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This  annual  revision  of  "Waterborne  Transportation  Lines"  contains 
information  of  the  vessel  operators  and  their  American  flag  vessels 
operating  or  available  for  operation  on  1  October  1987  in  the 
transportation  of  freight  and  passengers.  1/General  ferries;  2/ 
floating  equipment  used  in  construction  work,  such  ns  dredges, 
piledrivers,  and  flats;  fishing  vessels;  and  recreational  craft  are  not 
included.  The  publication  is  prepared  under  authority  contained  in 
the  River  and  Harbor  Act  approved  22  September  1922. 

The  names  of  the  vessel  operators  are  listed  alphabetically  in 
Table  1.  Each  line  carries  Engineer  District  number  and  the  name  and 
business  address  of  the  operator. 

Table  2  lists  the  operators  in  alphabetical  sequence  and  describes 
each  vessel  operated  by  indicating  its  Coast  Guard  number,  net  register 
tonnage,  VTCC  (vessel  type,  construction  and  characteristics,  see 
explanation  of  terms  on  page  IV  and  the  inside  of  back  cover),  register 
and  overall  lengths  and  breadths,  draft  (both  loaded  and  light), 
horsepower,  carrying  capacity  in  short  tons  or  units  of  cargo  and 
number  of  passengers,  heights  of  fixed  superstructures,  cargo  handling 
equipment,  vessel  operating  base,  and  year  built  or  rebuilt. 

Table  3  lists  the  type  of  service,  principal  commodities  carried, 
and  waterways  upon  which  and  the  location  between  which  the  services 
are  conducted. 

Information  was  obtained  by  means  of  a  questionnaire  mailed  to  all 
operators  whose  main  operating  headquarters  was  located  within  each 
U.S.  Army  Corps  of  Engineers  District  and  Division’s  jurisdiction  on 
1  October  1987.  The  final  report,  following  editing  and  collation  of 
input  data  furnished  by  operators,  was  compiled  and  copy  preparation 
accomplished  in  the  Waterborne  Commerce  Statistics  Center. 

1/  The  printing  of  separate  volumes  of  the  Transportation  Lines; 
i.e.  on  the  "Great  Lakes  System,  TS-3”  on  the  "Mississippi  River 
System  and  Gulf  Intracoastal  Waterway,  TS--4"  and  on  the  "Atlantic, 
Gulf,  and  Pacific  Coasts  TS-5"  has  been  discontinued.  All 
information  has  been  combined  into  one  publication. 

2/  A  general  ferry  is  one  which  conveys  passengers  and  vehicles 
(driven  on  and  off  the  vessel)  across  a  river  or  other  narrow 
body  of  water  (strait,  inlet,  etc.).  General  ferries  will  not  be 
included  in  the  "Waterborne  Transportation  Lines"  unless  they  are 
regulated  by  the  ICC  or  transport  cargo  and  submit  vessel 
operation  reports. 
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EXPLANATION  OF  TERMS  AND  SYMBOLS 

The  term  "regulated  by  Interstate  Commerce  Commission",  "exempt", 
for  hire",  "private",  and  "unknown",  as  used  in  the  "Service"  column  in 
Table  3  apply  to  the  operators  of  the  vessels  rather  than  the  vessels. 

An  asterisk  (*)  appearing  in  "Year  Built  or  Rebuilt"  column  of 
Table  2  indicates  the  year  in  which  the  vessel  was  rebuilt.  Where  no 
asterisk  appears,  the  reference  is  to  the  year  in  which  the  vessel  was 
originally  constructed. 

The  index  and  tables  show  Engineer  Division/District  in  which  the 
report  was  received  by  number  as  follows: 


1 . 

New  England  Division 

28. 

Rock  Island, 

IL 

3. 

New  York,  NY 

29. 

St.  Louis,  MO 

7. 

Philadelphia,  PA 

30. 

Memphis,  TN 

9. 

Baltimore,  MD 

31. 

Vicksburg,  MS 

11. 

Norfolk,  VA 

32. 

New  Orleans, 

LA 

12. 

Wilmington,  NC 

33. 

Galveston,  TX 

13. 

Charleston,  SC 

34. 

Little  Rock, 

AR 

14. 

Savannah,  GA 

35. 

Kansas  City, 

MO 

15. 

Jacksonville,  FL 

36. 

Seattle,  WA 

16. 

Mobile,  AL 

37. 

Portland,  OR 

17. 

Nashville,  TN 

38. 

Alaska 

18. 

Louisville,  KY 

39. 

San  Francisco 

,  CA 

20. 

Huntington,  WV 

40. 

Sacramento,  CA 

21. 

Pittsburgh,  PA 

41. 

Los  Angeles, 

CA 

22. 

Buffalo,  NY 

42. 

Pacific  Ocean 

Division 

23. 

Detroit,  MI 

43. 

Omaha,  NE 

24. 

Lake  Superior  Area  Office 

44. 

Walla  Walla, 

WA 

26. 

Chicago,  IL 

45. 

Tulsa,  OK 

27. 

St.  Paul,  MN 

The  vessel  type,  construction  and  characteristics  (VTCC  Code) 
represents  the  alphanumeric  code  for  the  vessel  type,  construction  and 
characteristics.  For  example,  if  the  type  of  vessel  was  a  self 
propelled,  tanker,  constructed  of  steel  and  was  characterized  as  liquid 
bulk  tanker  the  VTCC  Code  would  be  2A22 .  See  page  IV  for  further 
explanation . 
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EXPLANATION  OF  VESSEL  TYPE,  CONSTRICTION  &  CHARACTERISTICS  (VTCC  CODE) 


TYPE 

1  -  Self  Propelled,  Dry  Cargo 

2  -  Self  Propelled,  Tanker 

3  -  Towboat  or  Tugboat 

4  -  Nonself  Propelled,  Dry  Cargo 

5  -  Nonself  Propelled,  Tanker 

6  -  Other 


CONSTRUCTION 

A  -  Steel 
B  -  Wood 
C  -  Aluminum 
D  -  Fiberglass 
E  -  Other 
F  -  Unknown 


CHARACTERISTICS 

01 

~ 

Undefined 

35 

_ 

Pushboat 

02 

- 

Crewboat/Supply/Utility  Vessel 

36 

_ 

Tugboat/Towboat 

03 

- 

General  Cargo  Freighter 

40 

- 

Open  Hopper  Barge 

04 

- 

Break  Bulk/RO-RO  Carrier 

41 

- 

Covered  Hopper  Barge 

05 

- 

RO-RO  Vessel 

42 

- 

Carfloat  (Railroad  Car 

06 

- 

Bulk  Carrier 

Barge) 

07 

- 

Containership 

43 

- 

Flat/Deck  Barge 

08 

- 

Partial  Containership 

44 

- 

Pontoon  Barge 

09 

- 

Container/Vehicle/Trailer 

45 

- 

Jumbo  Barge 

(RO-RO)  Carrier 

46 

- 

Scow/Barge 

10 

- 

Vehicle  Carrier 

47 

- 

Open  Dry  Cargo  Be.ge 

11 

- 

Passenger  Vessel 

48 

- 

Covered  Dry  Cargo  Barge 

12 

- 

Combination  Passenger  &  Cargo 

49 

- 

RO-RO  Barge 

13 

- 

Ferry 

50 

- 

Container  Barge 

14 

- 

Railroad  Car  Ferry 

51 

- 

Lighter  Barge 

15 

- 

Lash  Vessel 

52 

- 

Lash/Seabee  Barge 

16 

- 

Excursion/Sightseeing  Vessels 

70 

- 

Liquid  Cargo  Barge 

20 

- 

Petroleum/Chemical  Carrier 

(Compart men ted) 

21 

- 

Chemical  Carrier 

71 

- 

Liquid  Cargo  Barge 

rt  n 

- 

Liquid  Bulk  Tanker 

t  n - -  t — i.j\ 

V  uuLumpai  Liucn  tcu  / 

23 

- 

Liquid  Gas  Carrier 

90 

- 

Convertible  Barge 

24 

- 

Other  Tanker 

91 

- 

Semi-Integrated  Vessel 

99 

- 

Other 

SUMMARY  OF  UNITED  STATES  FLAG  PASSENGER  AND  CARGO  VESSELS 
OPERATING  OR  AVAILABLE  FOR  OPERATION  ON  1  OCT.  1987 

(Exclusive  of  Fishing  and  Excursion  Vessels.  General  Ferries,  and 
Dredges,  Derricks,  etc.,  used  in  Construction  Work.) 


1  Oct.  1987 


SELF-PROPELLED: 

Dry  Cargo/and/or/Passenger, 
steam  or  motor: 

Number  of  vessels 
Horsepower 

Cargo  Capacity  (short  tons) 
Number  of  passengers  (cap.) 


Ferries,  Railroad  Car, 
steam  or  motor: 

Number  of  vessels 
Horsepower 

Number  of  R.R.  cars  (cap.) 


2,  IP-1 
6,698,515 
6  605  789 
162,910 


117 

285,367 

78 


2 

,25! 

6, 

938 

,44' 

6, 

632 

,25i 

177 

,521 

Tankers,  Steam  or  Motor: 

Number  of  vessels  243  228 
Horsepower  3,370,542  3,111,003 
Cargo  Capacity  (short  tons)  14,693,695  13,112,283 


Towboats: 

Number  of  vessels 
Horsepower 

Sailing  Vessels: 


Number  of  vessels 

Cargo  Capacity  (short  tons) 

Number  of  passengers  (cap.) 


TOTAL  SELF-PROPELLED: 

Number  of  vessels 
Horsepower 

Cargo  Capacity  (short  tons) 
Number  of  passengers  (cap.) 


Number  of  R.R.  cars 


Atlantic,  Mississippi  Great 

Gulf  and  River  System  Lakes 

Pacific  and  the  Gulf  Syste 

Coasts  Intracoastal 

Waterway 


5,096  5,171 

8,145,778.  8,365,335 


57 

2,885 

1,492 


7,694  7,830 

18,500,202  18,701,187 
21  302  369  19  747  468 
164,402  180,425 

78  78 


901 

4,547,772 
4,047  929 
108,888 


99 

256,332 


223 

3,095,103 

13,074,000 

1,732 

2,930,819 


1,152 

1,774,056 

328,492 

41,992 


4 

7,190 


2,966 

10,830,026 

17,121,929 

110,199 


3,257 

5,225,554 


48 

2,929 

1,594 


4,461 

7,006,800 

331,421 

43,586 


205 

616,619 

2,255,835 

26,640 


11 

22,880 

78 


5 

15,900 

38,283 

182 

208,962 


403 

864,361 

2,294,118 

26,640 

78 


NON-SELF-PROPELLED : 

Barges  and  Scows,  Dry  Cargo: 

Number  of  vessels  28,308  27,741 

Cargo  Capacity  (short  tons)  37,781,449  37,748,923 

T&nkcrs • 

Number  of  vessels  4,260  4,247 

Cargo  Capacity  (short  tons)  10,967,398  11,355,338 

Railroad  Car  Floats: 

Number  of  vessels  46  47 

rs-f  D  D  - t - - -  \  RO’j  rq-; 


4,218 

5,016,870 

724 

3,842,851 


23,210 

32,194,614 

3,493 

7,438,488 


313 

537,439 

30 

73,999 


TOTAL,  NON-SELF-PROPELLED: 

Number  of  vessels  32.  J14  32,035 
Cargo  Capacity  (short  tons)  48,748,847  49,104,261 
Number  of  R.R.  cars  (cap)  621  591 


GRAND  TOTAL,  SELF-PROPELLED 
AND  NON-SELF-PROPELLED: 

Number  of  vessels 
Horsepower 

Cargo  Capacity  (short  tons) 
Number  of  Passengers  (cap.) 
Number  of  R.R.  cars  (cap.) 


40,308  39,865 

18,500,202  18,701  187 
70  051,216  68,851,729 
164402  180425 

699  669 


4,982 

8,859.721 

450 


7,948 
10,830,026 
25  981,650 
110  199 
450 


31,166 
7,006,800 
39  964.523 
’  43,586 


348 

611,438 

141 


751 

864,361 

2,905,556 

26,640 

219 


SUMMARY  OF  UNITED  STATES  VESSEL  INVENTORY 

1984-1987 
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SUMMARY  OF  UNITED  STATES  VESSEL  INVENTORY  (1987) 

(BY  REGION) 


ALL  VESSELS 


MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM  AND  THE 
GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
78.2  * 


SUMMARY  OF  UNITED  STATES  VESSEL  INVENTORY  (1987) 

(BY  TYPE  VESSEL) 


1 


TA3L? 

-  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 

_ 1 

1 

CNG.I  OPERATOR  HMC 

01  ST • C 

! 

! 

! 

ADDRESS 

! 

i 

! 

1  A 

l 

! 

! 

( 

1 

! 

1 

! 

! 

32!  t  (  t  barge*/  INC. 

! 

1 

!  1905  $.  9AY0U  OR. 

!  GCLOCN  MEADOW  LA  70357 

32!  A  t  0  TOWING  SVC./  INC. 

1 

•  R.  0.  BOX  785 

1  ABBEVILLE  LA  70510 

J 

321  A  1  £  MA»!N|/  INC. 

1 

! 

!  ATTN j  WILLIAM  BECKER/  JR. 

!  323  MIDWAY  DR. 

!  RIVER  RIDGE  LA  70123 

! 

03!  ACS  TRANSPORTATION 
l 

!  75  JACOBUS  AVENUE 
{  SCUTH  KEARNY  NJ  0703? 

! 

?e!  A  0  M 
! 

1  *566  PARKS  PARKWAY 
!  DECATUR  ZL  62525 

t 

21 l  A  “  t  0  TOWING/  INC. 
j 

j  113*1  STATE  ROUTE  170 

1  NCSL'V  OH  *4**1 

! 

to!  AU  MARINE  SERVICE/  INC. 

! 

j  SAWMILL  RD. 

I  "CBILS  *L  3660? 

32!  At?  *0AT  RENTALS/  INC. 

1 

!  P.  0.  »0X  SI? 

!  CUT  OFF  LA  703*5 

I 

?-!  A-roiL/  INC. 

! 

1 

!  26C*  FAIRBANKS  ST. 

!  SUITE  9 

|  ANCHORAGE  AK  ??503 

! 

331  A-MN  «A«Ct/  INC. 

! 

!  3210  WCOOLAWN  ST. 

!  GROVES  TX  77419 

01!  A.  C.  CRUISE  LINt/  INC. 

! 

!  28  NORTHERN  AVE. 

!  BOSTON  "A  02210 

! 

20!  A4CL/  FRANK 

!  100!  FRONT  ST. 

!  N*W  RICHMOND  OH  *5157 

! 

31!  AOPAHAM  A  WILSON  PARTNERSHIP 
! 

!  415  VILWCOD  ROAD 
•  SRKNVILLE  MS  ?i701 

1 

32!  ACRUATIC  TOWING/  INC. 

! 

!  ».  0.  BOX  517 
!  WC*C0  L»  7P071 

i 

32!  AOAKS  INSHORE  "ADINC.  TPANS?./ 

!  INC. 

!  P.  0.  BOX  *05 
!  VENICE  LA  70091 

i 

32!  AOAKS  TOWING  COR®. 

! 

•  3217  WYTCHWOOD  DR. 

!  MORGAN  CITY  L*  70351 
( 

(1!  ADAMS/  RICHARD  W. 

! 

♦  «3?1  TRACY  AVI. 

!  GARDEN  G*0V2  CA  02441 

1 

32!  ADMIRAL  LCE  TOUINC/  INC. 

I 

!  ROUTE  1/  BOX  25? 

1  CUT  Off  LA  703*5 

l 

3o!  AFOGNAK  LCGGINC 
! 

I 

!  ATTNt  DAVE  WILLIAMS 
!  R.  0.  BOX  610 
!  SEWAAO  AK  90644 

! 

15!  AFRAM  LINES  (USA)/  INC. 

! 

j 

!  14502  NO*tH  DALE  NAOAY 
!  SUITE  333 

I  TA«pa  FL  33615 

32!  AGE AN  PRINCESS/  INC. 

! 

! 

j  P.  0.  POX  1042 
!  *10  ST.  PHILLIR 
!  THI309AUX  LA  70302 

i 

32!  AGGREGATE  BARGC  CC. 

! 

j  P.  0.  OOX  5126 
!  NtW  ORLEANS  LA  70182 

! 

23!  AGGREGATE  MATERIALS  CO. 

1 

!  f.  12TH  ST.  EXTENSION 

J  CUTUSUE  IA  52001 

! 

12!  AC»ICO  CHEMICAL  CO. 
t 

!  P.  0.  a0X  60031 
!  NEW  ORLEANS  LA  70160 

! 

(2!  A1KANE  CATAMARANS 

1 

! 

1  677  ALA  »OANA  °LVD. 

!  PM.  ?1P 

{  HONOLULU  HI  96813 

! 

27!  AIPLE  TOWING  COMPANT 
! 

!  1250  SOUTH  MAIN  STREET 
!  STILLWATER  "N  SSC52 

! 

331  ALAMO  INLAND  MARINE  CO. 

! 

i  2102  JROADVAY 
*  HOUSTON  TX  77012 

I 

35!  ALASCC  TOWING  CO. 

! 

!  P.  0.  tox  9295 
!  KETCHIKAN  AK  99)01 

36 5  ALASKA  BOAT  CO. 

! 

! 

!  P.  0.  BOX  C  5030 
!  UNIVERSITY  STATION 
!  SEATTLE  V4  98103 

! 

38!  ALASKA  LIGHTERAGE/  INC. 

! 

1 

i  ATTHS  JOANN  PICKWOPTH 
!  P.  0.  COX  111*29 
!  ANCHORAGE  AK  99511 

! 

ALASKA  HAftJNf  CHARTER/  INC. 

1 

!  1C6  11CTH  PLACE  S.  E.  STE  9 
!  BELLEVUE  W*  9800* 

t 

! 

38!  ALASKA  MARINE  HIGHWAY  SYSTFM 

1 

i  R  *  C.  BOi  R 
!  JUNEAU  4K  99811 

! 

36!  ALASKA  MARINE  LINES/  INC. 

! 

!  P.  0.  ?0X  2*3*3 
‘  SEATTLE  iVA  9812* 

! 

36!  ALASKA  OUTPORT  TRANSPORTATION 
!  'ASSN./  INC, 
i 

!  659  N0R1..-4ST  NORTHLAKE  WAY 
!  SEATTLE  WA  981C5 
! 

TAdLS  t  -  ALPHABETICAL  LIST  Of  TAAHSPORT AT  ION  LTNES 


2 . 

!  ! 

ENG.!  9P?  RAT  Oft  NAN?  J  ADDRESS 

OIST.!  j 


36!  ALASKA  PACIFIC  FISHERIES#  INC. 
! 

! 

36!  ALASKA  PULP  CORP. 

! 

! 

33!  ALASKA  TUG  S  SALVAGE 
! 

! 

i 

2?j  ALnRICl,  4.  S.  CONST.  CO.# 

!  INC. 

; 

32!  ALBERT  4  JUDY#  INC. 

! 

! 

52!  ALFA  TOW3CATS#  LTD. 

i 


! 

! 

?1t 

! 


ALII  KAI  CATAMARANS 
ALU  ALASKAN  SEAFOOOS 

ALLEGHENY  TOWING#  INC. 


! 

33! 

! 

i 

23! 

07! 

o?  i 

j 

i 

! 

20! 

! 

! 

! 

32! 

! 

! 

IT! 

! 

! 

22! 


! 

IT! 


! 

TT! 


2!! 

! 

! 

26! 

! 


ALLEN  MARINC  TOU«>$ 


ALLIED  CHEMICAL  CO. 
DETROIT  **ICH.  PLANT 

ALLIED  CORP. 


ALLIED  CO*P. 

(CHEMICALS  COMPANY” MAP  I  Nt 
OPERATIONS) 

ALLIED  CORP. 

(CHEMICALS  C0KPANY-MAR1N' 
OPERATIONS) 

ALLIED  OF FSHCRf  MARINE  CORP. 


ALLIED  REPAI#  SERVICE#  INC. 


ALLIED  TOWING 


ALLIED  TOWING  CO»P. 


allifdasignal  CORP. 


ALTAIR  HADING  CORPORATION 


ALTER  BARG?  LINE#  INC. 


33!  ALUMINUM  CO.  OF  AMERICA 

! 

2T!  ALUMINUM  COMPANY  OF  AMERICA 
!  (ALCOA) 

! 

33!  ALVIN  MARINE  SERVICE#  INC. 

i 

! 

16!  AKAX  TOWING  CO.#  INC. 

! 

} 

32!  AMD RAY  MARINE#  INC. 

i 

i 

32!  AMERICA  OFFSHORE  FLEET 

i 

23!  AMERICAN  AND  CANADIAN  LOCK 
!  TOURS#  INC. 

! 

29!  AMERICAN  9 ARSE  t  TOWING  CO. 

l 

i 

; 

21!  AMERICAN  BRIDGE  COMPANY 

! 


01 f  AMERICAN  CANADIAN  LINE#  INC. 

! 

! 

T 6 !  AMERICAN  COMMERCIAL  OARGE  LINES 
!  CO. 

I 

33!  AMERICAN  CONSTRUCTION  CO.#  INC. 

! 

! 

OT!  AMERICAN  CRUISE  LINES 
!  OPERATIONS  MGN. 

! 

! 

32!  AMERICAN  CVANAH1D 

! 

! 

03!  AMERICAN  CYNAMAMID 

! 


!  ;'<> 0  W.  COMMODORE  WAY 
!  SEATTLE  WA  93199 
t 

!  BOX  T050 
!  SITKA  AK  9963$ 

* 

!  ATTN:  nOS  WASH3U4N 
!  P.  0.  *»0X  71 T 
!  KODIAK  AK  99&TS 
! 

!  2T50  KIENLEN  AVE. 

!  ST.  LOUIS  MO  63121 
! 

!  20Y  FORT  JACKSON  ST. 

!  MILE  CHASS?  LA  70037 

i 

i  P.  0.  “OX  53227 

!  1100  POYDRAS#  ROOM  2700/ENf RGY  CENTRE 
!  NEW  ORLEANS  LA  70T53 
* 

!  PIER  8  ALOHA  TOWER 
!  HONOLULU  HI  9&513 
! 

!  130  NICKERSON 
!  SUITE  307 
j  SEATTLE  WA  9«109 
l 

!  *19  P?NNA  AVE. 

!  BOX  1)6 

!  CCRAOPOLIS  PA  1 $106 

! 

{  P.  0.  POX  1049 
!  SITKA  A t  99335 
j 

!  1200  ZUG  ISLAND  PD. 

!  DETROIT  HI  4*207 

! 

!  F I T£0$  DIVISION 
!  MARGARET  AND  BERMUDA  STS. 

!  PHILADELPHIA  PA  19137 

i 

j  715  CHFS9Y  LANE 
!  SOUTHAMPTON  PA  1R96o 
i 

i 

!  p.  0.  «0X  514 
!  SOUTH  POINT  OH  45660 
! 
j 

j  e.  0.  fOX  17*9 

•  MORGAN  CITY  LA  70331 

! 

!  0.  «0X  717 

!  NORFOLK  VA  235C1 

i 

!  P.  0.  POX  472 
!  VENICE  LA  70091 
! 

!  POX  717 

!  NORfCLK  VA  23501 

! 

!  p.  0.  «0X  7ft1 
!  HOPEWELL  VA  23360 
! 

•  P.  0.  POX  276 

!  OOUAVKA  IL  61449 
! 

!  23X3  ROCKINGHAM  *CAD 

!  p.  0.  «0X  3310 
!  DAVENPORT  IA  57306 
I 

!  POINT  COMFORT  TX  77976 
J 

i  1501  ALCOA  9L0G.  24TH  FLOOR 
I  PITTSBURGH  PA  15219 
i 

i  P.  0.  POX  9o232 
!  HOUSTON  TX  77213 
| 

j  P.  0.  PCX  7655 
!  KETCHIKAN  AK  99901 
; 

!  504  9ELAKGER  ST. 

!  HOUMA  LA  70360 

t 

!  P.  0.  POX  8 
!  GALLIANO  LA  7C35* 

! 

!  P.  0.  POX  594 
!  SAULT  STE.  MARIE  MI  49763 
! 

!  ATI N:  TRAFFIC  DEPARTMENT 
!  12400  OLIVE  BLVO. 

!  ST.  LOUIS  HO  63141 
i 

!  ATTN:  0.  L.  MCCUAID 
!  SUITE  2314  600  GRANT  STREET 

1  PITTSBURGH  rk  15219 
! 

!  461  WATER  ST. 

!  WARREN  PI  02685 

! 

!  P.  0.  BOX  610 
!  JEFFEPSONVILLE  IN  47130 
! 

!  411  13TH  STREET 
!  EVERETT  WA  96201 
{ 

!  ATTN:  Of»$.  MANAGER 
!  MARINE  PARK 
!  HADDAM  CT  06438 

!  1C800  RI\)er  RD. 

!  WgSTWEGO  '  LA  70094 

i 

!  WAYNE  HJ  07470 


! 


TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 


!  ! 

ENG. I  OPERATOR  NAME  t  ADDRESS 

DIST.l  I 


07!  AMERICAN  OREDGING  CO, 

! 

! 

23!  r  CAN  r*  ECTRIC  POWER-FUEL 
I  t*.  f  R* ,ER  TRANSPORTATION 
!  DIVISION 

l 

16!  AMERICAN  GENERAL  TRANSP./  INC. 

! 

! 

32!  AMERICAN  CULF  1/  INC. 

! 

) 

! 

32!  AMERICAN  GULF  II/  INC. 

! 

I 

! 

32!  AMERICAN  GULF  V/  INC. 

! 

! 

! 

42!  AMERICAN  HAWAII  <R»'!$ES 
l 
! 

33!  AMERICAN  HEAVE  LIFT  SHIPPING 
!  CO. 

1 

l 

03!  AMERICAN  MARITIME  TRANSPORT 
l 
! 

! 

33!  AMERICAN  OPERATORS/  INC. 

1 

! 

391  AMERICAN  PRESIDENT  LINES 
! 

! 

15!  AMFRICAN  RIVER  CRUtSfS/  INC. 

! 

! 

31!  AMERICAN  RIVER  LINES 
! 

j 

32!  AKFRICAN  RIVER  TRANSPORTATION 
!  CO. 

i 

i 

031  AMERICAN  TRADING  TRANSPORTATION 
!  COMPANY/  INC. 

I 

15!  AMERICAN  TRANSPORT  LINES/  INC. 

J 

! 

! 

42!  AMERICAN  WOAKOCATS 
! 

I 

29!  AMOCO  OIL  CO. 

!  (MARINE  DEPT.) 

I 

! 

33!  ANAHUAC  TOWING  CO. 

! 

! 

36!  ANCHOR  EXCURSION#  INC. 
i 
! 

26!  ANCHOR-tN-MARINA 
! 

! 

37!  ANCHORAGE  LAUNCH  SERVICE 
! 

! 

3d!  ANDERSON  BARGE  COMPANY 
! 
i 

33!  ANDERSON  PETROLEUM 

!  TRANSPORTATION  CO./  INC. 

! 

i 

Sdi  ANDERSON  TUG  i  BARGE  CO. 

i 

! 

30!  ANDERSON/  RALPH  LUMBER  CO./ 

!  INC. 

! 

31!  ANDERSON-TULLY  CO. 

! 

09!  ANDEPTON  MARINE/  INC. 
i 

i 

11!  ANTARES  CORP. 

! 

! 

I 

32!  ANTILL  PIPELINE  CONSTRUCTION 
I  CO./  INC. 


!  DELAWARE  AND  STATE  ST. 

!  CAMDEN  NJ  03102 

! 

!  P.  0.  80X  16 
!  IAKIN  WV  25250 
! 

I 

!  P.  0.  80X  510 
!  MOBILE  AL  36601 
I 

!  2420  ATHANIA  PARKWAY 
!  SUITE  300 
!  METAIRIE  LA  70001 
! 

i  2470  ATHANIA  PAP.KWAT 
!  SUITE  300 
!  METAIRIE  LA  70001 

i 

i  2420  ATHANIA  PARKWAY 
!  SUITE  300 
!  METAIRIE  LA  70001 
! 

!  604  FO*T  ST. 

!  HONOLULU  HI  ?f>M3 

! 

!  15355  VANTAGE  PKVY.  W. 

!  SUITE  *110 
!  HOUSTON  TX  77032 
! 

!  P.  0.  POX  2011 
!  1205  WHITE  PLAINS  RD. 

!  TARRYTOWN  NY  10S91 

! 

!  1320  SOUTH  LOOP  WEST 
!  HOUSTON  TX  77054 

i 

!  1300  HARRISON  ST. 

!  OAKLAND  CA  94^12 

i 

!  433  N.  PALMETTO  AVE. 

!  SANFORD  FL  32771 

j 

!  ATTN:  JOHN  COX 
!  P.  0.  POX  653 
1  GRP  ENVILLE  *S  38701 
! 

!  AT**;  HIKE  O'DANIELS 
!  P.  0.  POX  656 
!  ANA  LA  70031 
! 

•  555  FIFTH  AVENUE 

!  NEW  YORK  NY  10017 
! 

!  9407  AEGFNCY  SOUARf  UIVO. 

!  NOFTH  REGENCY  II 
!  JACKSONVILLE  FL  3220! 

J 

i  »ICR  14/  FIRST  FLOOR 
(  HONOLULU  HI  96*17 
! 

!  ATTN:  0.  L.  GOAR  ELL/  SUPERINTENDENT-MARINE  01$. 
!  P.  0.  OOX  1 32 
!  WOOD  RIVER  IL  62095 

• 

!  p.  o.  aox  806 

!  ANAHUAC  TX  77514 

! 

!  138  WYATT  WAY  NC 
!  NAINPRIOGC  ISLAND  W4  9tH0 
! 

!  1  t  DURORT  OR. 

!  SENECA  IL  61360 

! 

!  P.  0.  BOX  10126 
!  POPTLAND  OR  97210 

i  3190  FOSTER  AVE. 

!  JUNEAU  AK  99S01 

i 

I  ATTN:  OCHIC  JACKMAN 
!  P.  0.  POX  12730 
!  HOUSTON  TX  7 7217 

i 

1  P.  0.  SOX  1315 
!  SEWARD  AK  99664 

l 

j  10C0  MOTT 

!  NEW  MADRID  MO  63369 

; 

!  VICKSBURG  NS  J9180 

{ 

!  P.  0.  BOX  2293 
!  SALISBURY  HD  21801 
! 

!  220  SALTFRS  CREEK  RD. 

!  P.  0.  POX  564 
!  HAMPTON  VA  23669 

l 

!  ATTN:  K.  C.  DUPLANTIS 
!  P.  0.  POX  2255 
!  HOUMA  LA  70361 

i 

!  2001  MARCUS  AVE. 

»  LAKE  SUCCESS  NY  11042 

i 

j  ATTN:  CATHY  OTT$ 

!  8182  MARYLAND  AVE. 

!  ST.  LOUIS  MO  63105 

! 

1  229  DEVELOPMENT  ST. 

!  HOUMA  LA  70360 

! 

!  P.  0.  POX  691 
!  BAYFIELD  VI  548)4 
! 

!  C/0  ROBERT  u.  HILLER  t  ASSOCIATES/  INC. 

!  7980  CLAYTON  «0. 

!  ST.  LOUIS  MO  63117 

! 
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09!  AQUA  TANKERS#  INC* 

! 

! 

! 

521  AR-LOU/  INC. 

1 

! 

52!  ARANSAS  DRILLING  WORKOVER/  INC. 

! 

! 

411  ARCO  MARINE/  INC. 

! 

I 

52!  ARCO  OIL  ANO  GAS  COMPANY 
!  A  DIVISION  or 
!  ATLANTIC- RICH PI  ELD  CO. 

! 

52!  ARGOSY  OFFSHORE/  LTD. 

! 

! 

52!  ARIES  BOAT  CO.  STATION  2 
! 
t 

51!  ARKANSAS  RIVER  CO. 

J 

! 

I 

54!  ARKANSAS  RIVER80AT  CO./  INC. 

! 

! 

511  ARKANSAS  VALLEY  DREDGING  CC. 

! 

! 

54!  ARKKOLA  5 ANO  AND  GRAVEL  COMPANY 

> 

! 

! 

25!  ARNOLD  TRANSIT  COMPANY 
! 

! 

52!  ARNOLD/  CHARLES  L. 

! 

! 

521  ARNOLO/  CHARLES  L.  4  LE8LANC/ 

!  ELOISE  A. 

1 

52!  ARNOLD/  OUOLEY  N. 

! 

! 

17!  ARROW  TRANSFER  AND  STORAGE  CO. 

! 

! 

! 

291  ARROW  TRANSPORTATION 
! 

! 

! 

23!  ASHER  MARINE  RENTALS 
! 

! 

20!  ASHLAND  OIL/  ZNC. 

! 

! 

52!  ASSOCIATES  RENTALS/  INC. 

! 

! 

57!  ASTORIA  PLYWOOD  CORP. 

! 

! 

52!  ATHENA  CONSTRUCTION 

!  (A  DIVISION  OF  HELLENIC/  INC.) 

! 

41!  ATKINSON/  GUY  F./  CONSTRUCTION 
!  CO. 

! 

07!  ATLANTIC  CO./  LTD./  PARTNERSHIP 
! 
t 
! 

15!  ATLANTIC  FOUNDATIONS 
! 

! 

15!  ATLANTIC  MARINE  CONST. 

! 

! 

33!  ATLANTIC  RICHFIELD  COMPANY 
! 

1 

! 

321  ATLAS  MARINE  SERVICE/  LTD. 

! 

! 

U!  ATLAS  S0U1HERN  CORP. 

! 

! 

20!  ATLAS  TOWING  CO. 

* 

! 

30!  AUGUSTA  BARGE  CO. 

! 

! 

11!  AUGUSTA  TOWING  CO./  INC. 

! 

! 

32!  AUSTRALIA  POINT  FLEETING/  INC. 

! 

! 

32!  AVA*S  BOAT  RENTALS/  INC. 

! 

! 

32!  AVE  LIMITED 
! 

! 

32!  AXIS  BOAT  OPERATIONS/  INC. 

! 

I 


l  PIER  11/  CANTON 
!  4209  NEWGATE  AVE. 

}  BALTIMORE  MD  21231 
l 

!  P.  0.  DRAWER  1520 
!  MORGAN  CITY  LA  70381 

l 

1  1504  ENGINEER  RD. 

!  BELLE  CHASSE  LA  70037 
! 

!  300  OCCANGATE 

!  LONG  BEACH  CA  90802 

l 

!  «».  0,  BOX  $1*08 
!  LAFAYETTE  LA  70505 

i 

i 

!  5735  HWY.  90  EAST 
!  BROUSSARD  LA  70518 
! 

!  P.  0.  “OX  711 
!  HOUMA  LA  70360 
! 

!  ATTN;  LEWIS  NERRELL 
!  *.  0.  ?0X  1875 
!  GREENVILLE  MS  78701 
! 

!  p.  0.  POX  579 

!  NORTH  LITTLE  ROCK  A»  72115 

}  P.  0.  POX  543 
!  niNTON  AR  72015 
! 

(  525  GAPRISON  AVE. 

!  P.  0.  POX  1»27 
!  FORT  SMITH  AR  72902 
! 

!  ?».  0.  BOX  220 

!  MACKINAC  ISLAND  MX  49757 

! 

!  1C68  VICTORY  DR. 

»  WESTWE60  LA  70094 
! 

!  1066  VICTORY  OR. 

I  UESTVEGO  LA  70094 
! 

!  1066  VTCTORY  DR. 

!  WESTWCGO  LA  70094 

; 

!  P.  0.  POX  11208 

•  1300  MARKET  ST. 

!  CHATTANOOGA  fN  37401 
! 

!  ATTN:  JOHN  J.  GUILFOY 
!  720  OLIVE  ST.— SUITE  2800 

•  ST.  LOUIS  MO  63101 
! 

»  180  C.  RfDWOOD  ST. 

!  STURGEON  BAY  Wl  54235 
! 

!  P.  0.  BOX  391 
!  ASHLAND  KY  41114 
! 

!  P.  0.  POX  167C 
!  GRETNA  LA  70054 
! 

!  P.  0.  30X  117 
!  ASTORIA  OR  97103 
; 

!  P.  0.  »0X  0 
!  MORGAN  CITY  LA  70381 
! 

!  P.  0.  BOX  259 
!  LONG  BEACH  CA  90*01 

• 

I  COFFEE  RUN  PROFESSIONAL  CENTER 
!  LANCASTER  PIKE  *  LCVEVILLE  RD. 

!  HOCKESSIN  OF  19707 

i 

i  P.  0.  BOX  600366 

!  NO.  MIAMI  BEACH  FL  33160 

! 

!  RT.  3/  BOX  62X 
!  BEAUFORT  SC  29902 
! 

!  ATTN:  R09ERT  LEACH 
!  P.  0.  BOX  1546 
!  HOUSTON  TX  77001 
! 

!  P.  0.  POX  342 
!  HARVEY  LA  70059 

i 

i  P.  0.  BOX  1200 
!  TALLAHASSEE  FL  32302 
! 

!  P.  0.  BOX  1632 
!  PARKERSBURG  WV  26101 
! 

!  P.  0.  BOX  521 
!  AUGUSTA  AR  72006 
i 

i  P.  0.  BOX  339 
!  PROVIDENCE  FORGE  VA  23140 
! 

I  BOX  327 

!  PLAQUENINE  LA  70765 
! 

!  P.  0.  BOX  220 
!  BOOTHVILLE  LA  70038 
! 

!  P.  0.  BOX  342 
!  HARVEY  LA  70059 
! 

!  P.  0.  BOX  1787 
1  MORGAN  CITY  LA  70381 
! 
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ELS* !  OPERATOR  NAME 

DIST.! 

*  i 

!  ADDRESS  , 

!  ^ 

~  ! 

1 

i 

! 

!  a 

1 

1 

1 

13!  !  t  5  TOWINS  CO. 

!  1 

!  | 

i  ; 

t 

!  £ 

! 

!  2412  REO  BLUFF  ROAD 

1 

!  PASADENA  TX  775Q6 

14!  6  ft  0  TOWING#  INC, 

l  p.  0.  POX  2374  ; 

! 

»  SELHA  AL  36702  4 

32!  ?  ft  B  TUG  CORP. 

I  P.  0.  POX  250  | 

! 

!  LCCXPORT  LA  70374  { 

12!  N  ft  C  BOAT  RENTALS 

i  p.  0.  -ox  520  : 

! 

!  GCLOEN  MEADOW  LA  703S7  * 

521  ?  ft  C  OIL  CO. 

!  911  LSF  AVE. 

!  ( eP AC<  OPERATING  CO.#  ISC.) 

!  SUITE  403  : 

! 

!  LAFAYETTE  LA  70501 

1  f !  <J  ft  0  LEASING 

!  Ill  EAST  FOURTH  ST. 

! 

!  CINCINNATI  OH  45202  | 

!  5t?  t.  it.  1 

! 

!  EASTSIDt  OR  '9742C 

331  3  A  G  OFFSHOPE#  INC. 

!  P.  0.  “OX  855 

! 

!  FRFE»0*T  TX  77541 

17!  o  ft  M  COAL  COMPANY 

!  3CX  4011  ; 

i 

!  CHATTANOOGA  IN  37405 

32!  P  ft  P  BOAT#  INC. 

!  RT.  1#  BOX  137M 

! 

•  LCCXPO®T  LA  703i 4 

1c!  3  M  LEASING  CO. 

!  Ill  EAST  4TH  ST. 

1 

!  CINCINNATI  OH  45202 

32!  *»  T  TOWING  CC. 

!  ATTN:  PILL  THOMPSON 

! 

!  IS  MAHOUTS  MANOR 

! 

1  MORGAN  CITY  LA  703S0 

32!  PSB  cO A T  RENTALS 

!  BOX  31 

! 

!  I’OOTHVILLE  LA  7003S 

36 !  P£°  NARINE  TRANSPORTATION#  INC. 

!  P.  0.  ''OX  711 

! 

!  KODIAK  AK  99615 

11!  9ftD  EQUIPMENT  CO. 

!  C/0  MOON  ENGINEERING  CO.#  INC. 

! 

!  *2  HARPER  AVE. 

! 

!  PORTSMOUTH  VA  23707 

14!  B.  S.  RIVER  BOATS 

!  ?.  0.  ?0X  1112 

! 

!  COVINGTON  XV  41C12 

32!  P.  TOWING  CO.#  INC. 

j  P.  0.  BOX  172 

!  HARVEY  LA  70059 

32 !  e A6COC1C  t  VIICOX  CCH9XVY 

!  ATTN:  LEO  JORDAN 

l 

!  1010  COMMON  ST. 

I 

!  »'5V  ORLEANS  LA  7C112 

15!  3ACKUS?  HOV»P»«  YOUIN6*  INC. 

!  1201  NORTHWEST  SOUTH  RIVER  0RIV6 

! 

!  MIAMI  FL  33125 

33!  BACON  TOWING  CO.#  INC. 

!  3511  WATTERS  RO. 

! 

!  PASADENA  TX  77504 

32!  8A0EAUX#  HE LISSA 

!  1000  ST.  MICHAEL  DR. 

! 

!  HARVEY  LA  70058 

32!  BAGALA  OFfSHORF  BOATS#  INC. 

!  P.  0.  BOX  lot 

! 

!  CUT  OFF  LA  70315 

32!  BAILEY#  YVONNE#  INC. 

!  15  CHENNAULT  ST. 

! 

!  MORGAN  :UY  LA  703R0 

36!  BA1NORIOGE  MARINE  SERV.  #  INC. 

!  ATTN:  RUSS  TRASK 

! 

!  0.  BOX  10652 

! 

!  9 AINBR I OGE  ISLAND  WA  98110 

33!  PAINTER  TOWING  COMPANY 

!  P.  0.  BOX  45? 

! 

!  JUNEAU  AX  99801 

09!  S»KC9-UHITEUfY  TOMINS  COMPANY, 

!  P.  0.  BOX  9934 

!  THE 

!  BALTIMORE  MD  21224 

21 1  BALDWIN  TRADING  CO. 

!  ATTN:  GLENN  MCOUISTON 

!  SHARON  PA  16146 

09!  BALTIMORE  GAS  AND  FLFCTRIC 

!  ATTN:  JOHN  L.  JEFFCOAT#  RIVERSIDE  STATION 

!  COMPANY 

!  P.  0.  BOX  147$ 

i 

*  BALTIMORE  MD  21203 

09!  BALTIMORE  LAUNCH  AND  MfRINE 

!  2701  30ST0N-ST. 

I  SERVICES#  INC. 

!  BALTIMORE  MD  21224 

I 

33!  BANET  TOWING  ft  SALVAGE  CO. 

!  BOX  735 

! 

!  WARDCOVt  AX  9992? 

Oil  PANS  CORPORATION 

!  14ft  JEFFERSON  AVE. 

! 

!  EVERETT  HA  02149 

32!  9ANTA#  J.  W.  TOWING#  INC. 

*!  ROUTE  2/  BOX  69| 

! 

!  SUNSHINE  LA  7073C 

76!  BAR  C#  INC. 

!  C/5  YSXNX  U,  MHNS 

! 

!  II  HURON  St. 

! 

! 

!  CHICAGO  XL  60611 
l 

T*8L t  1  -  ALPHABETICAL  LIST  Of  TRANSPORTATION  LINES 


ENG* 1  OPERATOR  NAHC 

01 ST*! 

26 1  GAR  K*  INC* 

! 

t 

J 

26!  SARD#  INC. 

! 

! 

OP!  9A»GE  BULK  TRANSPORTATION 

! 

! 

! 

32!  EA*GE  HN  115  CO. 

1 

29!  BARGE  MANAGEMENT *  INC. 

! 

J 

33!  BARGE  TRANSPORT  CO, 

! 

! 

t 

26!  °A*KER*  ROTCHFORD  L. 

! 

! 

1«(  BARLEYCORN'S  R IVER80ATS*  INC. 

! 

! 

32!  BAPOXP  OIVI5tON 

!  N.  L.  INDUSTRIES*  INC* 
i 
! 

32!  BARRIOS*  JAY  J.*  BOAT  RENTALS* 

!  m. 

! 

32!  °APROI$  OFf$HO*E*  INC. 

! 

! 

21!  SARTlEY*  EUGENE  H. 

I 

! 

21 !  BARTLEY*  EUGENE*  J». 

! 

! 

03!  8ABT0N  FREIGHT  4  CHAPTER*  INC. 

! 

I 

32!  PASIN  MARINE*  INC. 

! 

! 

32!  BATEMAN  CLEANING 

« 

! 

31!  8ATEY*  r ARL  DINK*  INC. 

! 

! 

32!  BATON  ROUGE  PORT  COMMISSION 

! 

! 

39!  BAY  K  DELTA  TOWING  CO. 

! 

! 

01!  BAY  CRUISE  LINES*  INC. 

! 

! 

01!  BAY  LADY  CRUISES 
i 

i 

03!  BAY  LINE  TCUPS*  INC. 

i 

i 

03!  °AY  POINT  NAVIGATION  CCRP. 

! 

03!  BAY  RIDGE  WATER  I  LIGHTERAGE 
!  CO.*  INC. 

! 

23!  BAY  SHIPBUILDING  CORP. 

!  (SUBSIDIARY  OF  MANITOWOC  CO.* 

!  INC.) 
i 

01!  HAY  STATE-SPRAY  t 

!  PROVINC ETCWN  S.S.*  INC. 

! 

! 

03!  BAY  TANKERS*  INC. 

i 

11!  BAY  TOWING  CORP. 

i 

! 

33!  BAY*  INC. 

! 

( 

33!  BAY-HOUSTCN  TOWING  CO. 

! 

! 

33!  BAYOU  CITY  3ARGE  LINES*  INC. 

! 

! 

32!  BAYOU  MARINE  CORP. 

! 

! 

32!  SAYOU  OPERATORS 

i 

i 

32!  8BY  ENTERPRISES  Of  HOUMA 
!  LOUISIANA 
i 

22!  BEACON  HAUSHEER  MARINE  CO. 

! 

i 

01!  BEAL  t  BUNKER*  INC. 

! 

<4!  9EAMER*  S  LANDING 

! 

! 

18!  BEATTY*  INC. 

) 

! 


ADDRESS 


!  C/0  FRANK  W.  MIM**S 
!  M  HURON  ST. 

!  CHICAGO  IL  60o1 1 
! 

1  1  E.  HURON 
!  CHICAGO  IL  60611 
! 

!  C/0  CATAVO  BARGE  CORP. 

I  P.  0.  BOY  1289 
!  SAN  JUAN  PR  00903 

i 

!  P.  0.  POX  35 
!  EUPNSIDS  LA  7073? 
j 

!  1302  CLARKSON/CLAYTON 
!  PALLVIV  MO  63011 

i 

I  12941  1-45  NORTH 
!  SUITE  311 
!  HOUSTON  IX  77063 
I 

!  6  ORCHARD  LANE 
!  GOLF  IL  60029 

!  345  ELM  STREET 
!  LUDLOW  < Y  41016 
» 

I  ATTN:  JOSEPH  BOURGEOIS 
!  P.  0.  POX  2*306 
!  NEW  ORLEANS  LA  70106 

i 

!  110  V.  WILDWOOD  ORIVE 
!  PURAS  LA  70041 
! 

!  1112  ORCHARD  OR. 

!  wARVCY  LA  7005.6 
! 

!  °.  0.  *»0X  477 
!  CLFNVILLARD  PA  15046 

i 

!  p.  0.  e0K  432 
!  GLENWILLARD  PA  15046 

i 

!  p.  0.  «0X  239*  RIVER  ROAD 
!  SAYVILLG  NT  11782 
! 

!  P.  0.  BOX  130 
!  BERWICK  LA  70342 
! 

t  p.  0.  COX  1157 
!  MORGAN  CITY  LA  7C3M 
J 

j  STAR  RTE.  BOX  43 
!  EXTENSION  LA  71239 
! 

!  p.  0.  BOX  36ft 

!  PORT  ALL?N  LA  70767 

! 

•  pjrs  6 

!  SAN  FRANCISCO  CA  94111 
! 

!  30  HUNT FP$  BROOK  RD. 

!  SAGAMORE  MA  02532 

1  °0X  334 

!  W.  SOUTHPORT  ME  04576 

i 

I  P.  0.  n0X  27* 

!  WEST  ISLIP  NY  11795 
{ 

!  POINT  O'WOODS  NY  11706 

!  33*  HAMILTON  AVENUE 
!  BROOKLYN  NY  11231 

i 

!  STURGEON  dAY  WI  54235 

i 

! 

!  ATTN:  CHARLES  A.  MARKS*  JR. 
!  20  LONG  WHARF 
!  BOSTON  MA  02110 

l 

!  270  SYLVAN  AVENUE 
!  ENGLEWOOD  CLIFFS  NJ  07632 

i 

i  P.  0.  BOX  12477 
!  NORFOLK  VA  23502 

i 

!  P.  0.  *0X  9903 
!  CORPUS  CHRISTI  TX  78469 
{ 

!  p.  0.  30X  2360 
!  GALVESTON  TX  77553 

t 

!  P.  0.  80X  844 
!  HOUSTON  TX  77001 
! 

!  STATION  1  BOX  10156 
i  HOUMA  LA  70363 
i 

i  PT.  1*  BOX  137-M 
!  LOCKPOPT  LA  70374 
j 

!  90S  CAGLE  DR. 

!  HOUMA  LA  70360 
j 

!  1220  OLD  RIVER  ROAD 
!  CLEVELAND  OH  44113 
! 

!  CRANBERRY  ISLES  ME  04625 
l 

!  P.  0.  BOX  1223 
!  LEWISTON  ID  83501 

i 

!  R.R.  1-W*  RIVER  RD.  80X  11 
!  WARSAW  KY  41095 
! 


! 

ENG.! 
0 T  ST*  f 


TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORT'  ION  LINES 


OPERATOR  NAME 


21!  BEAVER  CONCRETE  t  6RAVEL  CO. 

! 

! 

23!  BEAVER  ISLAND  BOAT  CO. 

! 

13!  BELCHER  NARINE  SALES*  INC. 

! 

i 

t 

33!  BELCHER  OIL  CO.  Of  TEXAS 
1 
! 

IS!  BELCHER  TOWING  CO. 

! 

! 

30!  fttcL  NARINE  CO.#  INC. 

! 

! 

32!  BCLLANGCR#  PEARL#  INC. 

! 

! 

17!  BELLE  CAROL  OF  THE  CUMBERLAND 
l  EXCURSION  CO. 

I 

32!  BELLE  CHASSE  NARINE  T*Af,S?. 

! 

I 

IB!  BELLE  Of  LOUISVILLE— OPc»AT INC 

! 

! 

13!  BELLE#  0.  C.#  INC. 

! 

! 

21!  BELMONT  NARINE  SERVICt 

! 

! 

36!  9EN0IKSEN#  E.  H.  CO. 


33!  BENOIT  TOWING  CO. 

! 

i 

; 

07!  BERG  SOAT  COMPANY 
! 

! 

! 

36!  R£»G#  CHRIS#  INC. 

! 

! 

32!  BERGERON#  EARL 
! 

! 

36!  BERING  NARINE  CORP. 

! 

! 

03!  PERMAN  ENTERPRISES#  INC. 

! 

37!  BERNERT  BARGE  LINES 

! 

I 

37!  BEPNERT  LOG  TOWAGE#  INC. 

! 

! 

37!  BEPNERT  TOWBOAT  COMPANY 
i 

i 

37!  8ERNERT#  JOE#  TOWING  COMPANY# 

!  INC. 

! 

37!  BERNERT#  WILLI AN 
i 
i 

32!  BERRY#  uRIAN 
!  D/B/A  BRI-Ll  CO. 

! 

32!  BEPTUCCI#  ANTHONY  J«#  CONST. 

!  CO.#  INC. 

! 

32!  BERWICK  BAY  OIL  CO.#  INC. 

| 

32!  BERWICK  BAY  TRANSPORTATION  CO. 

! 

! 

33!  SETHLIMEN  STEEL 
! 

i 

22!  BETHLEHEN  STEEL  CORP.  (GREAT 
!  LAKES  STEAMSHIP  DIVISION) 

! 

0*!  BETHLEHEM  STEEL  CORPORATION 
(  (COKE  OVEN  DEPT.) 

33!  P1EHL  OFFSHORE 

j 

! 

13!  9IERU0PTH#  NELBE»N  DEE 

! 

! 

13!  BIG  FOUR  LFASING 

j 

; 

31  i  BIG  RIVER  BARGES#  INC. 

! 

! 

33!  BIG  STAP  BARGE  4  BOAT  CO. 

» 

i 

33!  BIG  TOW  BARGE  LINES 
! 

! 

51!  BIG  VALLEY  TOWING#  INC. 

! 

! 


ADDRESS 


!  P.  0.  BOX  62 
!  ROCHESTER  PA  13074 
t 

!  102  BRIDGE  ST. 
i  CHARLEVOIX  HI  49720 
! 

!  7700  N.  KENDALL  DR. 

I  SUITE  413 
!  NXANI  FL  33136 
! 

!  BOX  521 

!  CORPUS  CHRISTl  TX  78403 

! 

!  P.  0.  BOX  025500 
!  NIANt  FL  33102 
! 

!  P.  0.  °0X  5722 
!  REDWOOD  CITY  CA  94063 
! 

!  P.  0.  POX  510 

!  GOLDEN  MEADOW  LA  70357 

! 

1  ICo  1ST  AVE.  SO. 

!  NASHVILLE  IN  37201 

! 

!  P.  0*  ROY  405 

!  BELLE  CHASSE  LA  70037 

I 

!  FOURTH  AND  RIVER  »0A0 

•  LOUlSVlLLC  KY  40202 

i 

!  P.  0.  BOX  368 

!  MYRTLE  BEACH  SC  29578 

j 

i  A1ST  AND  NOBLE  STREETS 
!  CCLLAIR£  OH  439C6 
! 

!  P.  0.  FOX  70226 
!  SEATTLE  WA  98107 
! 

!  ATTN:  ESTHER  BENOIT 
!  P.  0.  POX  454 
l  GROVES  TX  77619 
! 

!  1102  WEST  STREET 
!  SUITE  702 

!  W1LNIN6T0N  DC  19B01 

! 

!  2730  WCST  3LAKE  AVE.  N. 

!  SEATTLE  WA  9?109 

! 

!  1043  OAYOU  SIDE  DR. 

!  HCUNA  LA  70363 
! 

»  P.  0.  BOX  3757 
!  SEATTLE  WA  98124 
! 

!  1  INGHAM  AVENUE 

•  OAYONNE  NJ  07002 

t 

!  170  HAROtNG  RLVO. 

!  OREGON  CITY  OR  97045 

! 

!  170  MAIDING  °LVD. 

•  OREGON  CITY  OR  97045 
! 

!  2305  RICHARD  RD.  WEST 
!  THE  DALLES  OR  97055 

i 

j  P.  0.  °0X  37 

•  WILSONVILLE  OR  97070 
! 

!  15812  S.  NEI9UR  RD. 

!  OREGON  CITY  OR  97045 
! 

!  250  VIRGINIA  ST. 

!  LOCKPOST  LA  70374 

J 

i  P.  0.  BOX  10563 
!  JEFFERSON  LA  70181 
! 

!  P.  0.  BOX  2708 
!  MORGAN  CITY  LA  70581 

i 

i  P.  0.  BOX  2708 
!  MORGAN  CITY  LA  70331 

i 

i  P.  0.  BOX  3031 
{  BEAUMONT  TX  77704 
i 

i  5700  LOMBARDO  CENTER-ROCK  RUN  CENTER 
!  SEVEN  HILLS  OH  44113 
! 

!  SPARROWS  POINT  ND  21219 

! 

| 

j  2355  NAN-SUN  RD. 

!  HOUSTON  TX  77092 
! 

!  PD.  XI#  BOX  134 
!  CALABASH  NC  23459 
! 

!  Ill  E.  FOURTH  ST. 

!  CINCINNATI  OH  45202 
! 

t  P.  0.  BOX  4700 
J  GREENVILLE  *$  38704 

! 

!  2455  £•  3R0A0WAY 
!  PEARLAND  TX  77581 
! 

!  P.  0.  BOX  659 
!  GALVESTON  TX  77553 
! 

!  P.  0.  BOX  308 
1  VICKS3UPG  NS  39180 


! 


TA9LE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  Of  TRANSPORTATION  LIKES 


8 


! 

ENG.! 

DIST.l 

OPERATOR  NAME 

! 

! 

! 

ADDRESS 

26! 

bigan:  vessel  fueling  company 

OF  CHICA60 

(  3563  A’CHER  AVE. 

!  CHICAGO  IL  40*09 

16! 

BILOXI  Mcsmss  CONCRETE/  INC. 

!  P.  0.  BOX  407 
!  BILOXI  MS  39S33 

32! 

BILUFCO  30AT/  INC. 

!  AT.  1 

1  PUR AS  LA  70041 

m 

BINKLEY  CO. 

!  0.  BOX  1065 

!  BETHEL  AK  99*5* 

11! 

BttSCK/  WILLIAM  L. 

!  620  HERITAGE  POINT 
!  CHESAPEAKE  VA  23320 

321 

BISSO  MARINE  CO. 

l  P.  0.  «0X  4113 
!  NEW  ORLEANS  LA  70178 

32! 

SISSO  T0W90AT  CO./  INC. 

!  P.  0.  BOX  4230 
!  NEW  ORLEANS  LA  70178 

32! 

OISSO/  C.  N.  4  SON/  INC. 

!  P.  0.  BOX  4370 
t  NEW  ORLEANS  LA  70176 

331 

8J-TITAN  SERVICES  COMPANY 

!  ATTN:  SAFETT  DEPARTMENT 
!  P.  0.  BOX  4442 
!  HOUSTON  TX  77210 

36! 

BLACK  BALL  TRANSPORT/  INC. 

!  106  SURREY  BLOG. 

!  10777  MAIN  ST. 
i  BELLEVUE  WA  98004 

26! 

BLACK  NARINE 

1 

!  1  1.  DUPONT  DR. 

!  SENECA  IL  61360 

36! 

BLACK  NAVIGATION  COMPANY 

!  P.  0.  BOX  00220 
!  NENANA  AK  99760 

13! 

BLACK  SWAN  MARINE/  INC. 

1 

i  129Q0  NOPTH30R0UCM 

1  SUITE  200 
!  HOUSTON  TX  77067 

26! 

eLACKHAWK  FLEET/  INC. 

!  P.  0.  BOX  429 

I  BUFFALO  XA  52726 

Ill 

NLAHA  RIVE  P  TRANSPORTATION  CO. 

!  P.  0.  POX  243 
t  HOPEWELL  VA  23660 

11! 

PLAHA  TOWING  ANO  SERVICE  CC. 

!  P.  0.  BOX  1505 
!  HOPEWELL  VA  23860 

29! 

BLASKE  NARINE/  INC. 

1  p.  0.  sox  112 

1  ALTON  IL  42002 

32! 

5LESSEY  ENTERPRISES/  INC. 

!  p.  0.  sox  459 
!  BELLE  CHASSE  LA  70037 

321 

eLESSEY/  WALTER  «./  JR. 

l  P.  0.  BOX  459 
!  eELLE  CHASSE  LA  70037 

26! 

BLOCK/  V.  G.  CO. 

!  P.  0.  BOX  3010 
!  DAVENPORT  XA  52606 

33! 

SLUOCO  3ARGE  ANO  TOWING/  INC. 

!  P.  0.  BOX  262424 
!  HOUSTON  TX  77207 

391 

FLUE  S  60LD  FLEET 

!  PIER  39/  BOX  1-2 
!  SAN  FRANCISCO  CA  94133 

03! 

BLUE  CIRCLE-ATLANTIC 

!  P.  0.  10X  3 
!  RAVCNA  NY  12143 

06! 

BLUE  LINES/  INC. 

!  ATTN:  HRS.  LAURENCE 
!  P.  0.  ®0X  537 
!  ST.  JOHN  VI  00830 

32! 

BLUE  WATER  CONST. 

i 

!  P.  0.  BOX  1460 
!  MOPGAN  CITY  LA  70381 

15! 

BLUE  WATER  YACHT  CORP. 

!  10  ISLAND  ROAD 
!  STUART  FL  33494 

16! 

BOAT  BARN 

I  630  SEVENTH  ST. 

!  TELL  CITY  IN  47586 

33! 

BOAT  SERVICE  OF  GALVESTON 

!  PIER  19 

!  GALVESTON  TX  77550 

32! 

BOAZ  T0WIN6/  INC. 

1  ROUTE  4  30X  886 
!  PLA9UEMINE  LA  70764 

23! 

BOB-LO  COMPANY 

!  131  W.  JEFFERSON 
!  SUITE  714 
!  DETROIT  HI  46226 

20! 

BOGGS/  HERBIE/  4  SONS/  INC. 

!  P.  0.  80X  967 

1  FLATWOOD  KY  41139 

37! 

BOHENIA  INC./  UNP0UA  BIVISXON 

1  P.  0.  BOX  25 
!  RCEDSPOAT  OR  97467 

22! 

BOLAND  t  CORNELIUS/  INC.  MGRS 

!  3200  MARINE  MIDLAND  CENTER 
l  BUFFALO  NY  14203 

32! 

BOLLINGER  A  THERIOT  PARTNERSHIP 

!  LA.  306  SOUTH 
i  P.  0.  BOX  250 
!  LOCKPORT  LA  70374 

32! 

BOLLINGER  MACHINE  SHOP  ANO 

SHIPYARD/  INC. 

!  P.  0.  80X  250 
!  LOCKPORT  LA  7037S 

32! 

BOLLINGER  OFFSHORE  BOATS/  INC. 

!  P.  0.  SOX  250 

1  LOCKPORT  LA  70374 

32! 

BOLLINGER/  DICK/  INC* 

!  P.  0.  80X  250 
f  LOCKPORT  LA  70374 
! 

TA*L£  1  -  ALPHABETICAL  LIST  Of  TRANSPORT AT  ION  LINES 


29!  ?ONHOHN(  CROUP  LTD. 

I 

I 

! 

\t 1  BONNIE  3ELLE/  INC. 
t 

01!  SOOTHSAY  NAVIGATION  CO.#  LTO, 
! 

I 

I 

121  BORDEAUX  SALVAGE  AND 
l  CONSTRUCT ICN  CO. 

! 

12!  eOPDELON  EPOS.  MARINE  CO. 

! 

t 

M !  10*0£L0N/  f RED  C. 

! 

! 

2C !  »0®G-VARNIP  CHEMICALS  CO*P. 


16!  009*11*/  ROY  J.  I  KENNETH 


(IS  i  ^OitON  fytL  TRANSPORTATION/ 

1  INC. 

! 

01!  BOSTON  LIN*  1  $  EeV I Cc  CO.#  INC. 
! 

! 

01!  BOSTON  PARTY  OOAI #  INC. 

! 

! 

IS!  BOSWELL  OIL  COMPANY#  THI 
! 
t 

?oi  POSVORTH#  POa*PT  H. 

! 

! 

03!  rCUCWAPD  TRANSPORTATION  CC. 


12!  “OUDPcAUK#  GUY 
! 

! 

*2!  *OURG/  -HILY  *ARS£  CO. 

! 

! 

17!  F.OUATE*  SCUTHEPN  f*AP*A  C*>. 

! 

■<?!  ®OYD#  W.  K.  e0 ATS#  INC. 

! 

! 

36!  °OY*p  ALASKA  9  *RG£  LIN'S#  INC. 
! 

I 

36 !  °0Y  EP  TOWING  CO. 

I 

! 

'2!  BRADFORD  MARINE 


01!  SRAOY#  TIMOTHY  C. 

! 

! 

27!  BRAND/  ERVIN  W. 


01!  “RANT  POCK  PARTY  4  DIVC  ’‘CAT 
!  LINE#  INC. 

! 


31!  BRENT  421#  INC. 


31!  aRENT  BROS.  TOWING  CO.#  INC. 

! 

! 

31!  9RENT  EOUIPMENT  COMPANY 

! 

! 

31!  ?PEMT  f!VE 


11!  BRENT  LIQUID  TRANSPOPT#  INC. 


11!  BRENT  MARINE  T R ANS°ORT AT  ION  CO. 

! 

! 

11!  BRENT  TOWING  CO./  INC. 

! 

! 

JU  9RFNT#  HINES#  BRENT 
! 

! 

31!  BRENT#  LEA 
i 
! 

09!  BRETON  3AY  WATER  TRANS./  INC. 

! 

! 


!  C/C  DONELAN  PHELPS 
!  7*00  aONHOPNE 
!  ST.  LOUIS  MO  63105 
! 

!  ».  0.  BOY  1015 
!  JEFFERSONVILLE  IN  47131 

!  PIER  6 

!  COMMERCIAL  STREET 
l  NOOTHjAr  HAR’OO  HF  0451* 

i 

|  2034  MONROE  ST. 

!  WILMINGTON  NC  26401 
! 

!  «CX  279 

!  LCCKBOPT  LA  70174 

! 

!  ?C0  ARNOLD 
!  GREENVILLE  *S  35701 
! 

!  INTERNATIONAL  CENTER 
!  PARKERSBURG  WV  26101 
! 

!  IOC-5  RAYS  RD. 

!  GAUTHX'R  MS  inST 
! 

!  J6  NEW  STREET 
!  EAST  BOSTON  HA  3212? 

j 

!  CONLEY  TrsMINAL 
!  1ST  AND  * ARRAGUT  ST. 

!  S.  GOSTON  HA  02107 

! 

!  1 6  GEOPG'  STREET 
!  MARSHFIELD  MA  02050 
! 

!  2500  CENTRAL  TRUST  TOw«R 
!  CINCINNATI  OH  4S202 
! 

!  P.  0.  90X  469 

!  POINT  PL“ASANT  WV  2S55C 

\ 

!  MICKSVILLE  PLATA 

!  2$  WEST  BARCLAY  STREET 
!  HKKSVILLt  NY  1 1 101 

i 

i  ? 104  MERRILL  STREET 
!  A  A**  tVILLf  LA  70S10 

I 

!  B.  0.  -»0X  100 
•  LCCKPORT  LA  70374 
! 

!  CALHOUN  TN  37309 
i 

j  p.  0.  90x  207 
J  LCCKPORT  LA  70374 
! 

!  711*  4th  Ay. •  s. 

!  SEATTLF  W  A  9*103 

l 

i  p.  o.  «ox  *010 

!  KETCHIKAN  AK  9B901 

! 

!  P.  0.  C0K  54* 

!  JENA  LA  71342 
! 

!  754  SANDWICH  ST. 

!  UYNOUTH  HA  02350 

I 

!  *619  HAMLET  AVc.  S. 

!  COTTAGE  GROVE  MN  55016 

i 

!  69  CFNTRAL  AVE. 

!  P.  0.  ?0X  412 
!  ®P ANT  »OCK  MA  02C20 


33! 

BRAZOS  PORT  «OAT 

LEASING#  INC. 

i  p.  o.  *»ox 

SI  6 

! 

■  FREEPORT 

IX 

77541 

33! 

3REATHUIT  MARINE 

CONTRACTORS 

i  p.  o.  aox 

1634 

! 

!  DICKINSON 

TX 

77519 

27! 

BRENNAN  MAPINE/ 

INC. 

!  *20  BAIIJBRIDCi 

! 

!  LA  CROSS' 

UX 

54601 

27! 

8RENNAN#  J.  f.# 

CO. 

!  P.  0.  ’-ox 

2557 

! 

!  LA  CROSS* 

WX 

54602 

P.  0.  DRAWER  3 
GREENVILLE  MS 


P.  0.  DRAWER  i 
GRENVILLE  MS 


P.  0.  DRAWER  6 
CREENVILL*  *S 


P.  0.  DRAWER  3 
GRfENVIILE  MS 


P.  0.  ORAVFR  3 
GREENVILLE  MS 


P.  0.  DRAWER  6 
GREENVILLE  MS 


«*.  0.  DRAWER  8 
G»E£NVILLC  MS 


P.  0.  OPAVER  8 
GREENVILLE  MS 


!  P.  0.  DPAWER  a 
!  GREENVILLE  MS 


*  b.  o.  »0X  27J 
!  LEONARDTOWN  HD 


ADDPESS 


TABIC  1  -  ALPHABETICAL  HIT  OF  TRANSPORTATION  LINES 


1 

l  ADDRESS 

! 

!  B.  0.  ?0X  41 
I  HONOLULU  HI  9f>«10 
t 

!  4520  ROLLING  HILLS  OR. 

!  PADUCAH  XT  42003 
! 

i  B.  0.  eox  46P 
)  FAIRBANKS  AK  90702 
! 

!  102  WEST  cBOAOWAY 

i  “09T  JEFFERSON  MY  11777 

i 

I  1700  S.  FOURTH  ST. 

I  FORT  L*Ut>S#DALF  FL  33301 
! 

t  B.  0.  BOX  53077 
t  LAFAYETTE  LA  70305 
! 

1  B.  0.  ?0X  1029 
!  RUMS  LA  70041 
! 

1  P.  0.  BOX  1029 
l  BUMS  L*  70041 
! 

1  *>.  0.  rOX  471 
!  BRISTOL  V*  242CJ 
! 

I  7106  OLD  AP  ROAO  EAST 
!  GEORGETOWN  OH  43121 
) 

t  33*  FURMAN  ST. 

!  BROOKLYN  NY  11201 
1 

!  8 T.  1/  IOX  3*7 
t  SCAORIFT  TX  77983 
I 

!  ROUTE  3#  5-OX  146 

•  *P“CVILLL  L*  70510 
I 

!  P.  0.  OOX  442 
!  LOPEAUVILLE  LA  70352 
! 

!  AT.  Y/  UOX  1*36 
!  AHUVIIL*  la  70510 
I 

I  ATTN!  C.  r.  GOOFAUX 
!  P.  0.  BOX  J 
f  HOUSTON  TX  77001 
! 

!  »TTN:  GARY  V.  ARYAN 
!  °.  0.  HOT  1415 
!  otNSACOLA  FL  32396 
! 

1  ®UML  DELIVERY  2#  FOX  31?A 
!  TAHMUN  PA  1503* 

! 

!  p.  0.  BOX  52 
!  STATEN  ISLAND  NY  10310 
! 

!  ATTN:  T,  QROU*S ARD/J.  S*tLES 
f  RT.  1/  jOX  19 
I  GIPSON  LA  7QT5* 

! 

!  »T.  1/  VOX  19 
l  GIBSON  LA  70356 
! 

*  eT.  1/  HOX  19 

1  GIASCN  LA  70354 

j 

i  aCX  20/  bout?  1 
!  6PS0N  LA  70354 

i 

j  1431  V.  3R0AD 
!  FRCEe03T  TX  77541 
i 

i  BT.  1/  UOX  2P00 
i  ICLANO  NC  23451 

i  P.  0.  BOX  1040 
!  LONGVIEW  VA  95632 
! 

!  1545-0  CALLcNS  RO. 

!  VENTURA  CA  93101 
! 

!  77  JOHNSON  AVENUE 
!  PLAXNVXllE  CT  06C6? 

1 

t  p.  0.  POX  301 
!  PATTERSON  LA  70392 
i 

!  P.  0.  DRAWER  F 
!  VENICE  LA  70091 
i 

!  C/0  90FERT  0.  HILLER  }  ASSOCIATES/  INC. 

{  7940  CLAYTON  RD. 

!  ST.  LOUIS  HO  43117 
1 

!  P.  0.  BOX  5006 
!  HOUSTON  IX  77012 
i 

l  P.  0.  BOX  171 
I  MOBILE  AL  36601 
J 

!  ATTN:  T.  JAN  IRVING 
!  1600  WEST  LOOP  SOUTH  SUITE  1600 
!  HOUSTON  TX  77027 
! 

!  11975  WESTLINE  DRIVE 
I  P.  0.  0OX  25500 
!  ST.  LOUIS  HO  63146 
! 

!  P.  0.  80X  220 
!  BCOTHVJLIE  tA  70038 


BURTON/  V.  T./  CO./  INC 


!  P.  0.  BOX  100 
!  SULPHUR  LA  70663 
! 


I 

ENC.1 
D I ST* I 


TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  Of  TRANSPORTATION  LINES 


OPERATOR  NAME 


ADDRESS 


11 


2SI  BUSCH  NARINE 
I 
l 

321  9USINELLC/  JERRY  TOWING 
!  SERVICE/  INC. 

1 

32!  BUTTE  LA  ROSE  BOAT  COMPANY 
1 
I 
I 
I 
1 
1 
1 

1  C 

1 
1 
! 

071  C  t  A  NARINE  TRANSP. 

1 

l 

32!  C  t  9  GOAT  CO./  INC. 

1 

1 

1 

32!  C  *  C  BOAT  RENTALS/  INC. 

! 

! 

211  C  t  C  NARINE  NAXNT.  CO. 

I 

I 

32!  C  C  f  BOAT  RENTALS/  INC. 

! 

! 

321  C  t  G  NARINE  SERVICE/  INC. 

! 

! 

32!  C  t  6  MARINE  TONING/  INC. 

! 

! 

32!  C  3  M  BARGE  RENTALS 

! 

! 

! 

32!  C  K  H  BOAT  CO. 

! 

! 

29!  C  t  H  MARINE 
! 

32!  C  A  -OATS/  INC. 

! 

I 

23!  C  G  3  MARINE  SERVICES 
I 
! 

37!  C  "  F  LEASING  CO. 

! 

! 

lil  C  0  S  LEASING 

! 

! 

33!  C  R  V/  LTD. 

I 

I 

A1!  CIC  BOATS/  INC. 

! 

! 

32!  C“C RAFT  MARINE  SERVICES/  INC. 

! 

! 

32!  C.  F.  INDUSTRIFS/  INC. 

I 

! 

21!  C.  J.  t  SON  TOWING  CO»P. 

! 

! 

! 

29!  C.  K.  PROCESSING  CO. 
t 
! 

42!  CA8RAS  MARINE  CORP. 

! 

! 

! 

32!  CACTUS  TOWING  CO. 

! 

! 

32!  CADE  TOWING 
! 

! 

37!  CAFFALL  »ROS.  FOREST  PRODUCTS/ 
!  INC. 

! 

32!  CAJUN  ELECTRIC  POWER 
!  COOPERATIVE/  INC. 


t  AD  DAVIS 

!  SAGINAW  MI  48693 
! 

!  P.  0.  BOY  666 
(  MORGAN  CITY  LA  70361 
! 

!  ATTN!  TOMMY  TRAIL 
!  ROUTE  2/  BOX  353 
!  BREAUX  BRIDGE  LA  70517 
! 

1 

! 

* 

i 

! 

! 

! 

! 

!  75  SO.  MCALD  ST. 

!  WILMINGTON  DC  19*01 
! 

!  ATTN:  SIDNEY  COHARDELLE 
!  P.  0.  "OX  IS* 

!  DCS  ALLEMANDS  LA  70030 
t 

!  P.  0.  BOX  458 

!  GOLDEN  MEADOW  LA  70357 

i 

!  ATTN:  RICHA’D  CHRISTOPHER 
!  P.  0.  "OX  124 
t  CHARLEROI  PA  15072 

!  P,  C.  BOX  243 
t  CUT  OFF  L»  7034$ 

! 

!  P.  0.  POX  73R 

1  GOLOfN  MEAtOW  LA  70357 

! 

!  *T.  1/  aOX  3320 C 
I  MARRERO  LA  70072 
! 

!  ATTN:  9.  HUNTER 
I  24  MARQUIS  MANOR 
!  MORGAN  CITY  LA  70360 
l 

j  52*  FRANKLIN  ST 
!  MORGAN  CITY  LA  70360 
; 

j  KAMRWILLC  IL  42053 
I 

l  P.  0.  POX  711 
!  AMITE  LA  70422 
! 

!  P.  0.  BOX  4©4 
!  HENNEPIN  IL  61327 
! 

!  P.  0.  °0X  1769 
!  VANCOUVER  WA  9*663 
! 

!  537  E.  P'TE  ROSE  WAY 
!  CINCINNATI  OH  45202 
! 

!  PT.  2/  BOX  129 
!  ORANGE  GACVC  TX  7B372 
! 

!  P.  0.  ?0X  1279 
!  HUNTINGTON  ©EACH  CA  92447 

i 

!  P.  Q.80X  1093 
!  GALLIANO  LA  70354 

i  P.  0.  <*0X  4oB 
!  DONALDSONVILLE  LA  70346 
! 

!  ATTN:  CARL  JOHNSON 
!  POUTE  1 

!  GEORGETOWN  PA  15043 

i 

i  P.  0.  BOX  396 
!  MUSCAT XNf  IA  52761 
| 

!  COMMERCIAL  PORT-APRA  HARBOR 
!  1026  C  A  J  R  A  S  HWY.  SUITE  114 
!  P IT  I  SU  9©?25 
! 

!  3426  E*»T  P4RK  AVE. 

•  HOUMA  LA  7C363 

t 

i  3217  WYTCMWOOD  DR. 

!  MORGAN  CITY  LA  70361 

i 

!  252oO  S.W.  PARKWAY 
!  VILSONVILLE  OR  97070 
; 

i  1C719  AIRLINE  HWY. 

!  P.  0.  POX  15540 
!  BATON  ROUGE  LA  70395 


07!  CALDWELL  DIVING  SERVICE 
! 

! 

32!  CALDWELL/  JACK 
! 

! 

32!  CALLAIS  %  CALLAIS  BOAT  RENTALS 
! 

! 

32!  CALLAIS  AND  SONS/  INC. 

! 

! 

32!  CALLAIS  OFFSHORE/  INC. 

! 

! 

32!  CALLAIS/  ADDON  BOAT  RENTALS/ 

!  INC. 

1 

35!  CALLAWAY  COUNTY  SAND  CO. 

! 

! 


!  pox  401 

!  TOMS  RIVER  NJ  08753 

i 

j  1  Cl  1  COOLIOGS  SLVO. 

!  LAFAYETTE  LA  70503 
! 

!  2000  WEST  MAIN 
!  CUT  OFF  LA  70345 

* 

j  RT.  3/  SOX  998 
!  CUT  OFF  LA  70345 

I 

!  2000  WEST  MAIN 

*  CUT  OFF  LA  70345 

I 

i  P.  3.  POX  596 
!  GOLDEN  MEADOW  LA  70357 

• 

i  BOX  125 

J  MOKANC  MO  65059 
I 


11 . 

1 

ENS.l  OPERATOR  NAME 

DIST.! 

-  ALPHABETICAL  LIST  Of  TRANSPORTATION  LINES 

! 

I 

l 

ADDRESS 

i 

37!  CALLOVAY-ROSS/  INC. 

!  ?C  PORT  NAY 

! 

!  LCNGVI'W  WA  9$632 

76!  CAIUHCT  «A»INC  TOWING 

1  •.  0.  BOX  2H 

! 

!  CHICAGO  IL  60617 

?(j!  CALUMET  RIVC»  FLUTING,  INC. 

!  P.  0.  COX  209 

! 

!  WHITING  IN  46D34 

37!  CAMERON  CCNSTR.  CO.#  INC. 

!  •.  0.  OS*  722 

! 

!  CAMION  LA  70631 

37!  CA«t#ON  C  ACW  BOATS 

l  P.  0.  BOX  102 

!  CAMERON  U  70631 

i 

37!  CANfRQN  OFFSHORE  BOATS 

!  AUNi  HENRY  A.  RC  CALL 

1 

I 

!  °.  0.  POX  166 

1 

!  C  AN  * *0N  LA  70631 

i 

36!  CAMPBELL  TOWING  CO. 

!  P.  0.  MOX  170 

! 

!  WRANGELL  AK  99979 

71!  CAMBELL  TRANSPORTATION  CO. 

!  ATTN:  RICHARD  CHRIS70»NfR 

j 

! 

1  P.  0.  S;OX  174 

j 

! 

!  C«A»LE*OI  pa  13072 

! 

01!  CA«*P(Ull/  fOntAT 

!  3  CANES  90. 

1 

! 

!  ROOTHc'AY  HARBOR  RE  04S36 

37!  CAN  00#  INC.  I 

j  RTt.  5/  ‘'OX  236 

! 

!  CUT  OFf  LA  70343 

1 

37!  can  00/  INC*  II 

1  RTE.  5/  ?0X  736 

z\ 

! 

!  CU/  OFF  LA  70343 

37!  CANAL  BARGE  COMPANY/  INC. 

!  A JS  UNION  ST. 

* 

! 

!  SUITC  300 

3 

! 

!  NSW  ORLEANS  LA  70112 

I 

-i 

37!  CANDIES/  OTTO/  INC. 

a 

•  ATTN:  Of ®RY  HCRVIIU 

! 

!  p.  0.  "OX  73 

! 

!  D*S  AIL»NANDS  LA  70030 

a 

32!  CANDY  JAA/  INC. 

!  P.  0.  AOX  2444 

t 

l  MORGAN  CITY  LA  70331 

71!  CANESTPAU/  MATTHEW 

i  rex  14 

i 

!  MQNESStN  PA  13062 

* 

73!  CANONIC  CONSTRUCTORS 

!  P.  0.  BOX  77* 

! 

!  MUSKEGON  MI  49443 

i 

73!  CANONIC  TRANSPORTATION  CO. 

j  P.  0.  "OX  723 

j 

!  PU3XEG0N  MI  49443 

23!  CANTON  MARIN?  TOWING  CO./  INC. 

!  "OUT?  ?,  SOX  U9 

\ 

! 

•  CANTON  MO  63433 

12!  CAPE  FEAR  TOWING  CO. 

*!  PASLES  ISLAND 

! 

!  0.  BOX  1466 

! 

!  WILMINGTON  NC  23401 

79!  CAPE  6IRAR0EAU  FLEETING  COMPANY 

!  102  N.  ma If; 

! 

!  P.  0.  HOX  1607 

! 

\  CAP*  G1P4R0FRU  HD  63707 

I 

29!  CAP?  GIRARDEAU  S*ND  CO./  INC. 

: 

!  1 350  NORTH  WAtCL  STREET 

! 

t  C A#E  GIRARDEAU  MO  63701 

01 !  CAPE  ISLAND  EXPRESS  LINE/  INC. 

!  ATTN:  P.  S.  THOMPSON 

i 

!  P.  0.  *0*  J4C95 

| 

!  NEW  OCDfORD  NA  0274t 

29!  CAP£  TOWING  CORP. 

!  p.  0.  ®0X  796 

! 

!  CAPE  SXRADCaU  MO  63701 

32!  CAPITAL  MARIN*  SUPPLY/  INC. 

i  P.  0.  «0X  301 S 

j 

l  6 AT  ON  POUGE  LA  70621 

29!  CAPITAL  SAND 

•  P.  D.  "OX  156 

i 

!  ST.  LOUIS  MO  63072 

35!  CAPITAL  SAND  CC. 

!  BOX  156 

j 

!  CEDAR  CITY  Mg  6502? 

33!  CAPITAL  TOWING  CO. 

t  CSS  WADE  »  AHPTON 

{ 

!  HOUSTON  TX  7V074 

27!  CAPITOL  BARGE  SERVICE/  INC. 

!  AMN:  JERRY  VICK 

! 

»  SOX  7744 

i 

!  ST.  PAUL  MS  "5107 

>1 !  CART.  LOU/  INC. 

!  ATTN:  LOUISE  TWITCHELL 

i 

66  SDWA8D  ST. 

i 

!  MEDFCRD  MA  021S5 

! 

14!  CAPT.  SAM'S  CRUISES 

!  P.  0.  °0X  1131 

j 

S  SxViSNAH  S»  5H02 

32!  CAPTAIN  PERCY/  INC. 

!  3*2 i  EAST  PX'R  #Vt. 

! 

!  HCUHA  LA  703©3 

! 

33!  CAPTAIN  VICK'S  LANDING 

j  ATTN:  ALTON  ROUSE 

! 

l  P.  0.  90X  423 

t 

!  KCMAH  TX  77565 

09!  CAPTAINS  SHIP  CHANDLERY  CO./ 

!  1726  S.  CLINTON  STREET 

!  INC. 

!  BALTIMORE  MO  21224 

01!  CAREFREE  CRUISES/  INC. 

*!  433  HANOVER  ST, 

! 

!  BOSTON  MA  02113 

11!  CARGIL/  IUC. 

•  P.  0.  SOX  7506 

! 

! 

»  CHESAPEAKE  VA  23324 
• 

TA3LE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  Of  TRANSPORTATION  LINES 


AT  ION  LINES  _ u 


TNG.! 

BIST.! 


OPERATOR  NANS 


271  CARGILL  MARINE  4  TERPlNAL#  INC. 

! 

1 

32!  CAN l  CORPORATION 

I 

I 

! 

01!  CARIBBEAN  «APit  CC*P. 

! 

32!  CAPLINES  MAINE  TCWING#  INC. 

I 

i 

18!  CARLISLE#  S*Xf TIN 

! 

1 

32!  CAACLINA  OFFSHORE  POAT,  INC. 

! 

! 

32!  CAP AJPE AN  WHALE  CC.#  INC. 

! 

! 

! 

31!  CARTER  CONSTRUCTION  CO.#  »*C. 

! 

! 

31!  CAPTFA  OIL  CO. 

! 

32!  CAPTCA#  CECIL  *  JASON 
! 

( 

17!  CAPTCft,  JOHN  .1.#  JP. 

! 

( 

17!  CARTERET  TONIN'.  CO. 

! 

! 

29!  CAPUTMf ASVILLE  NAAlNf  SERVICE# 
l  INC. 

! 

37!  CASCADE  AGGREGATES#  INC. 

! 

J7!  CASCADE  LOCKS  LUMBER  CC. 

! 

! 

36!  CASCADE  PACIFIC  HA* INS 

! 

! 

Cl!  CASCO  PAY  TOUOOAT  CO. 

I 

i 

21!  CASEY  CO. 

! 

! 

07!  CASHC#  R.  J.  NARINE  TOWING 
I 
! 

42!  CASTLE  i  COOKE#  INC. 

! 

! 

41!  CATALINA  CRUISES 

! 

! 

U!  CAUSTIC  TCWING#  INC. 

! 

! 

32!  CECIL  TRANSPORT  1  TOWING  CC.# 

!  INC. 

! 

22!  CEDAR  POINT  TRANSPORTATION  CO. 
!  C/0  CEDAR  POINT  NARINE 
! 

! 

22!  CERENT  TRANSIT  CO. 

1 

! 

37!  CENAC  TOWING  COMPANY#  INC. 

! 

! 

! 

32!  CENAC#  £•  A.#  TOWING  CO.#  INC. 

! 

! 

21!  CENTOFANTI  MARINE  SERVICE 

! 

! 

! 

31!  CENTRAL  AMERICAN  BARGE  AND 


! 

03!  CERUFIEO  CONCRETf  CO. 

! 

! 

32!  CG*  MARINE  SERV.  AT  LAPLACE 

! 

! 

22!  CGS  ASSOCIATES 

! 

! 

J 

36!  CHADWICK#  E.  F.#  LOG  PAT»OL  CO. 

! 

! 

42!  CHAMORRO  CHIEF  CORP. 

! 

! 


!  P.  0.  "Ox  9300 
I  MINNMPOLIS  MN 


55440 


l  P.  0.  *0*  2*07 
•  POO  YOUNGS 
!  MORGAN  cm  LA  7038 
! 

!  P 2  G* EENWXCH  PLAZA 
t  GREENWICH  CT  06830 


ROUTE  1#  *0X  225 
PLACUEMINES  LA  7C744 

*40  LICKING  PIKE 
NEWPORT  *Y  41071 

R.  0.  POT  17*7 
MORGAN  CITY  LA  703*1 

P.  0.  eOX  10156 
STATION  1 
NCUM  L*  70J6C 

r.  o.  pox  54i 

r  CNTON  *A  72013 

MNTON  A  A  72015 

*1.  1#  BOX  31 w 
PURAS  LA  70041 

R.  0.  *0X  41 

"ORGAN  CITY  LA  70381 

P.  0.  04AVFR  3490 
MOREHEAO  CITY  NC  2*557 

TOY  *21 

CARUTKEkSVILLE  mo  63830 

P.  0.  *0*  1225 
SCAPROOS*  OR  97056 

R.  0.  DOX  427 

CASCADf  LOCKS  0*  97014 

0.  RO*  32? 

MFTLAKATLA  AK  99926 

446A  COMMERCIAL  ST. 
PORTLAND  "C  041C1 

P.  0.  ?0X  1815 

PITTSBURGH  PA  15230 

ill  poscweeo  drive 

NEWARK  91  19713 

F.  0.  ?0<  3380 
HONOLULU  MI  9D3C1 

P.  0.  *0X  1943 
SAN  RfDRO  CA  90733 

203  IDLEWCOO  DRIVE 
CHICKASAW  AL  36*11 

204  MYRTLE 
HOUMA  LA  70360 

ATTN:  RUTH  GUTHRIDCE 
CN  5 306 

SANDUSKY  OH  44*70 

P.  0.  5*66 

CLEVELAND  OH  44101 

ATTN:  STEVE  FANGUY 
P.  0.  POX  2*17 
HOUMA  LA  70360 


P.  0.  POX  3577 
HOUMA  LA  70361 

ATTN:  &A0E  CENTOFANTI 

F.  0.  POX  6*0 

WEST  ELIZABETH  PA  1508? 


P.  0.  POX  955 


! 

TOWING  CO. 

!  FRIENDSWOOD  TX 

77548 

32! 

I 

CENTRAL 

BOAT  RENTALS#  INC. 

!  P.  0.  POX  4535 
!  "ORGAN  CITY  LA 

70310 

32! 

1 

CENTRAL 

GULF  LINES#  INC. 

!  P.  0.  BOX  53386 
•  NEW  ORLEANS  LA 

70153 

»>• 

j. 

»  n  t\  rs*v  VS7 

i 

!  CUT  OFF  LA  70345 

30! 

! 

CENTRAL 

STATES  DREDGING  CO. 

!  P.  0.  POX  16?06 
!  wenPHIS  IN  38118 

641  LEXINGTON  AVf. 

NEW  YORK  NY  10022 

P.  0.  BOX  1390 
LAPLACE  LA  7005? 

MT HE  HERITAGE'* 

34553  CHAGRIN  BLVD./ATTN: 
HOPELAND  HILLS  OH  44022 

P.  0.  *0*  768 
MARYSVILLE  WA  98270 

P.  0.  BOX  6186 
TAMUNING  GU  96911 


ti.ui.u'.  .A-JiS.  i  .  -  „  usiLUJitUt  I  L I .  I  i..  hi  ■  ^  i  U 


TAlLt  1  *  ALPHA*  CTICAL  LIST  0*  TRANSPORTATION  LINES 


M.. 

! 

CSC.! 

&I5T.! 


OPERATOR  NAME 


! 

! 


22! 

1 

i 

CHAN*#  JOSEPH 

1  3737  PARK  EAST  DRIVE 
!  9MCNVOOO  0*  44122 

or  i 
i 

i 

CHAMPION  Cl  TH*  SEA 

l  'CTO  ATLANTIC  AVE. 

1  AILANT1C  CITY  NJ  0*401 

53! 

1 

I 

channel  auNKf p  service 

!  P.  0.  POY  267 
!  159C2  **APK£T  ST. 

!  CHANNtLVUU  It  77530 

33! 

! 

! 

CHANNtL  FUELING  SERVICE# 

INC. 

!  ATTN:  JERRY  A.  C»<SJ*G* 

!  P.  C.  ?0<  1338 
!  PO*T  ARTHUR  TX  77941 

t 

38! 

! 

i 

CHANNEL  LANDFILL#  INC. 

» 

!  P.  0.  *0«  1237 
!  JUNtAU  A<  >9*01 
| 

32! 

! 

1 

1 

CHAPMAN#  OOH*  INC. 

!  »TF.  1 
!  PCY  13AE 

!  CHAUVIN  LA  79344 

17! 

1 

• 

CHARLESTON  MARINE 

!  P.  0.  *0*  375 
!  CHARLESTON  TN  37310 

52! 

! 

CHAAPENME*  TOWING#  INC. 

!  305  UOOOHAVEN  OP. 

!  holm*  la  70363 

52! 

1 

{HARRIER#  PA*K  T. 

1 

!  491  RIVtRSIOl  OR. 

!  PINtVlLLF  LA  ? 1 560 

on 

! 

! 

1 

Chatham  party  poais#  inc 

!  ATTN:  S.  C.  J0G6ESS#  JR 
!  1320  HAJN  ST 
!  CHATUf  *A  02633 

1*! 

! 

■ 

CHATHAM  TOWING  COMPANY# 

INC. 

!  P.  0.  80*  374 
!  SAVANNAH  CA  31402 

55! 

1 

1 

CHEMICAL  eA*5C  CO. 

!  p.  0.  30Y  955 
!  F*  I CNDSN9C0  T*  77544 

12! 

; 

1 

CHrMSIPVt  T ECHINAL#  INC. 

!  R.  0.  a2*  117 
!  WILMINGTON  NC  <J402 

18! 

! 

! 

1 

CHENEY#  J AM(i  r. 

!  13146-004  ANTAfUS 
!  P.  0.  *0X  7000 

J  LAXINSTON  *Y  40312 

1 

52i 

! 

ChF*A«It  5C  TRUC  NO.  10 

i  p.  0.  ’'ox  773 

!  00L9FN  N'ADOV  LA  70137 

j 

32  i 

1 

CHI  PANIC  CO  TRUC  NO.  17# 

INC. 

i  0.  0.  90*  77s 
!  GOLDEN  MEADOW  LA  79157 

V! 

2 

CHFPAMU  sO  TRUC  NO.  IP# 

INC. 

!  p.  9.  »0*  775 

J  9CLDFN  HSAOOV  LA  73357 

32! 

! 

1 

CHE  PAN! E  60  TRUC  NO.  19# 

INC. 

!  «>.  0.  "0*  773 
!  5CL0FN  “'ADOM  LA  70357 

322 

! 

t 

CNF AAHJ £  SO  TRUC  NC.  2C# 

INC. 

!  p.  0.  POX  773 
!  GOLDEN  P* ADOW  L*  73557 

57! 

! 

■ 

CHFJAHIf  EO  TRUC  NO.  21# 

INC. 

i  P.  0.  *>9X  77* 

!  GOLDEN  VOP*  LA  70357 

32! 

! 

1 

cMr*At*i:  »c  truc  no.  :?# 

INC. 

!  P.  0.  '‘OX  77 ' 

!  GOLD'S  MEADOW  LA  73357 

32i 

{ 

CHFPAHIC  CO  TRUC  NO.  25# 

INC. 

i  P.  0.  90X  775 
!  GOLDEN  N'AOOW  LA  70357 

1 

CHFRAPIf  50  TRUC  NO.  26# 

INC. 

!  P.  0.30X  775 
!  GOLDEN  M  *  AOOV  LA  70357 

32! 

; 

1 

CHE  PAN! c  60  TRUC  NO.  27# 

INC. 

!  R.  C.  "OX  775 

!  GOLDEN  N*  A09W  LA  70337 

32! 

1 

CHEPAMIE  SC  TRUE  NC.  25# 

INC. 

i  p.  0.  ’»ox  775 

!  GOLDEN  N'AOOW  LA  70357 

32*! 

1 

1 

CHERAHIE  PO  TRUC  NO.  29# 

INC. 

i  p.  0.  aox  *75 

!  COLOEN  MEADOW  LA  7035V 

32! 

1 

1 

CHFRAHIC  ?0  TRUC  NO.  30# 

INC. 

!  P.  0.  90X  775 
!  GOLDEN  MEADOW  LA  7C357 

1 

32! 

1 

1 

CHFRAMIE  BROS.  BOAT  CO.# 

INC. 

!  70  DERP2S  DR. 

!  GRETNA  LA  70053 

1 

32i 

J 

1 

CHE  PANIC  PROS.#  INC. 

!  P.  0.  *0X  775 
!  GOLDEN  MEADOW  LA  70357 

32*! 

j 

CHERANIE#  6IL0ERT#  INC. 

!  p.  0.  SOX  458 
!  GCLOCN  MEADOW  LA  70357 

32 1 
! 

1 

CHCRANIE#  HUEY  L.#  INC. 

j  111  V.  194TH  ST. 

!  P.  0.  SOX  193 
!  GALLIANO  LA  70354 

32! 

t 

1 

CHERANIE#  INC. 

•  ATTN:  DOUGLAS  CHEPAMIE 
!  1311  S.  aAYOU  DRIVE 
!  GOLOEN  MEADOW  LA  70357 

52! 

CHERANIE#  NANNY 

!  ?.  0.  BOX  478 

■ 

► 

!  GALLIANO  LA  70354 

32! 

1 

• 

-HERANIE#  NURPHY  NARINE 

SERVICE 

1  P.  0.  SOX  364 
!  GALLIANO  LA  70354 

32i 

! 

« 

CHERANIE#  N.  J.#  INC. 

!  P.  0.  BOX  1009 
!  GALLIANO  LA  70354 

1 

32! 

! 

CHERANIE#  STEVE  J.#  INC. 

*  1C9  RE8ST0CX  DRIVE 
!  GOLOEN  MEADOW  LA  70357 

!  ! 


ADDRESS 
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!  ! 

ENG. !  OPERATOR  NAME  ! 

DIST.I  ! 


US 

! 

l 

29! 

J 

l 

1 7! 
! 
! 

o?! 

1 

l 

111 

l 

! 

09! 

I 

i 

11! 


32! 

! 

! 

39! 

! 

! 

| 

32  *! 
! 
! 
I 

32! 

! 

! 

! 

26! 

! 


! 

U! 

! 

! 

03! 

! 

! 

! 

32! 

! 

i 

iei 

! 

i 

3C1 

! 

! 

18! 


32! 

! 

! 

32! 

! 


12! 

! 


29! 

! 


37! 


32! 

I 


22! 


CHEROKEE  PARGE  LINES 

CHEROKEE  LANDING  CHAPTER  CC. 
CHEROKEE  NARINE  TERMINAL 

CHESAPEAKE  3AR6E 

CHESAPEAKE  CORPORATION  Of 
VIRGINIA 

CHESAPEAKE  MARINE  TOURS#  INC. 
CHESAPEAKE  TUG  t  SARGE#  INC. 
CHEVCO  SERVICES#  INC. 

CHEVRON  SHIPPING  COMPANY 

CHEVRON  USA#  INC. 

CMETNNC  MARINE#  INC. 

CHICAGO  CRUISES 

CHICO#  4.  A.  TUG#  INC. 

CHILDRESS  COMPANY#  INC. 
CHILLEMX#  CHARLES 

CHOATE  TONING  SERVICE#  INC. 

CHOCOX  BARGES#  INC. 

CHOCTAW  TRANSPORTATION  CO. 

CHOTIN  TPANSPOPIATION#  INC. 

CHOTIN#  SCOTT#  INC. 

CHOUEST#  DAMON#  INC. 

CHOUEST#  EDISON  OFFSHORE#  INC. 

CHURCHILL#  P® ANK  J. 

tIAN9A0-VILlIA“>  6R0S. 

CIRCLE  LINE  -  SIGHTSEEING 
TACHTS#  INC. 

CI®CLE  LINE  -  STATUF.  OF  Ll«if®TY 
EERRT#  INC. 

CITY  OF  vCNROE 

CL»R<#  L.  H. 

CLAYTON  TANKERS#  INC. 

CLE APVATeR  HAP  INS  WORKS#  INC. 

CLEKFNT  MARINE 

CLEVELAND  TANKERS#  INC. 


!  P.  0.  *0X  7176 
!  PAOUCAH  KY  42001 
! 

!  7980  CLAYTON  RD. 

!  ST.  LOUIS  MO  63117 

! 

!  P.  0.  SOX  8126 
!  NASHVILLE  TN  37207 
! 

!  100  WEST  10TH  STREET 
!  WILMINGTON  DE  19801 
! 

!  P.  0.  ?0<  311 
!  WEST  POINT  VA  23181 
! 

t  P.  0.  "OX  3350 
!  ANNAPOLIS  HD  2U03 
! 

!  1309  OLE ANDF.*  AVE. 

1  CHESAPEAKE  VA  23325 

l 

i  P.  0.  fox  1018 
!  A69EVILLE  LA  70511 

!  535  «A*KE1  ST. 

!  PM.  1522 

!  SAN  FRANCISCO  CA  94105 

j 

i  ATTNS  MANAGER  ESFSH 
1  935  GRAVIER  ST. 

!  NEW  ORLEANS  LA  70112 
! 

•  ATTN:  LLOYD  AUCOIN 
!  p.  0.  »0X  407 

ERU1CK  LA  70342 

!  10448  INDIANAPOLIS  dLVD. 

!  CHICAGO  IL  60617 

i  PI.  2#  BOX  142 
I  OAYTCM  TX  77535 

j  HC  ?9-a0X  820 
!  GULF  SHORES  AL  36542 
! 

!  3773  LAKE  HURST  AV*. 

!  PD.  2 

!  JACKSON  NJ  08527 
i 

i  1430  TEAL  ST. 

!  A3-»£VILLF  LA  20510 

! 

•  U  FOREST  HILLS  LANE 
!  DESTIN  Fl  32541 

j  GO K  527 

!  OY* RSOURS  TN  3S024 

! 

J  ATTN:  R04ERT  SMITH 
!  540  BUILDING 
!  CINCINNATI  OH  45202 

I 

i  p.  0.  *0X  309 

“ANOEVILLE  LA  70448 

!  p.  0.  °0X  306 
!  GALLIANO  LA  70354 

i 

I  P.  0.  POX  303 
!  GALLIANO  LA  70354 
t 

!  ®.  0.  ?0X  9295 
!  KCTCMJKAM  AK  99V01 
j 

!  P.  C.  90X  1030 
!  f  DENTON  NC  279J* 

i 

!  ®IE»  33#  WEST  43RD  ST. 

J  NORTH  RIVER 
!  NEW  Y0»K  NY  10034 

i 

I  PIER  33-FOOT  OF  WEST  43P0  ST. 
!  NEW  YORK  NY  10036 

i 

I  P.  0.  30X  300 
!  MONROE  LA  71210 

i 

!  P.  0.  ?0X  7 
1  TENAKEf  AK  99841 

i 

!  *182  MARYLAND  AVE. 

!  CLATTON  HO  43105 

• 

i  p.  0.  POX  14 
!  LONGVIEW  WA  98432 

i 

i  PT.  1#  67C-D 
!  MORGAN  CITY  LA  70330 

i 

!  »55  PU5LIC  SQUARE 
!  P.  0.  6479 
!  CLEVELAND  OH  44114 

i 


24!  CLIFFS  FOREST  PRODUCTS  COMPANY 

l 

i 

29 |  CLIPPER  CRUISE  LINE 

i 

i 

! 

01!  CLIPPER  MARINE#  INC. 

! 

! 

*6!  CLOVERLEAF  1965#  INC. 

• 

i 

32!  CLYDESDALE  CORP. 

I 


!  P.  0.  POX  520 
!  IRON  MOUNTAIN  Ml  49801 

1  ATTN:  JOHN  o.  AYER 
•  7711  PONHCMME  PLACE 

!  ST.  LOUIS  MO  63105 

!  12  UPLAND  ROAO 
!  NEW3URYP0RT  MA  01950 

2 

1  29104  PIPLINf  ROAD 
!  MONROE  WA  98272 

2 

!  p.  0.  30X  398 
!  MARRERO  LA  70073 


AODRCSS 
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! 

Eng.! 

! 

OPERATOR  NAME  ! 

ADDRESS 

DtST.l 

! 

56!  COAST  LINE  PACIFIC#  INC. 

i 

i 

Oil  COASTAL  CARRIERS  CORP. 

I 

! 

1 

151  COASTAL  NARINE  CONSTRUCTION# 

!  INC. 

1 

521  COASTAL  NARINE#  INC. 

! 

! 

'2!  COASTAL  RIVERS  TOWING  CO. 

! 

! 

01!  COASTAL  TANKERS  t  PETROLEUM 
!  CORP.#  INC. 
t 
! 

55!  COASTAL  TANKSHIPS  U.S.A.#  INC. 
| 
i 

HI  COASTAL  TCWING#  INC. 

! 

! 

55!  COASTAL  TQWINI#  INC. 

,!  SPRNMU 

\ 

HI  COASTAL  TRADING 

! 

! 

55!  COASTAL  TRADING  CORPORATION 


56!  COASTAL  TRANSPORTATION#  INC. 

! 

! 

52!  COASTAL  TUGS#  INC. 

! 

I 

26!  COASTWISE  TRADING  CO. 

! 

! 

79!  COASTWISE  TRADING  CO. 

! 

! 

531  COASTWISE  TRADING  CO. 

! 

1 

1 

21!  COBLE#  JOHN 
1 
! 

03!  COEN  NARINE  EQUIPMENT#  INC. 

! 

! 

50!  COFFET  CONSTRUCTION  CO. 

! 

! 

161  COLLE  BARGES#  INC. 

! 

! 

16!  COLLE  TOWING  CONPANT#  INC. 

! 

! 

32!  COLLtNS  NARINE  SERVICE 
! 
i 

03 i  COLONIAL  SAND  I  STONE  CO.#  INC. 
! 

! 

36!  COLUMBIA  NAVIGATION  CO. 

! 

! 

32 !  COHAR  OFFSHORE 
! 

! 

52!  COHARDELLE#  SIDNEY  MARIN* 

!  CONTRACTOR#  INC. 

! 

22)  COMBINED  1000  ISLAND  PC AT 
!  TOURS#  INC. 

) 

41!  CONES#  YALE 
! 

1 

32!  COHNANCHE  NARINE#  INC. 

! 

! 

! 

32!  COMMERCIAL  BARGE  CARRIER 
!  LIMITED  PARTNERSHIP  1 
! 

32!  COMMERCIAL  9AR6E  LINES 
!  LIMITED  PARTNERSHIP  I 
! 

52!  fC-n'SCISt  uAnCC  7*AnJ?0S? 

!  LIMITED  PARTNERSHIP  ! 
t 

20!  COMMERCIAL  DIVING 
! 

! 

32!  COMMERCIAL  TOWING#  INC. 

! 

! 

33!  CMMODITIH  TRANSPORT#  INC. 

! 

! 

! 

32!  COMPAQ  DOCKSIDE#  INI. 

! 

32!  COMPASS  MARINE  SERVICES#  INC. 

I 

! 


!  150  NtCKFRSON  ST. 

!  SEATTLE  VA  9*109 
! 

!  SUITF  31 t 
!  410  SEVERN  AVE. 

!  ANNAPOLIS  HD  21403 
! 

!  6021  AD AMO  OR. 

!  TAMPA  FI  33619 

t 

j  P.  0.  DRAWER  1*20 
{  MORGAN  CITY  LA  70381 
! 

!  1 403  COTTAGE  DR. 

!  HOUMA  LA  70360 
l 

!  ATTN:  ED  POLK 
t  P.  0.  BOX  1245 
!  PCCKLANO  ME  04841 
! 

!  0  GREENWAY  PLAZA 
!  HOUSTON  IX  77046 
I 

!  P.  0.  30T  1115 
!  BRUNSWICK  GA  51520 
! 

I  8401  w.  MONROE  AD. 

!  HOUSTON  TX  77061 
! 

!  P.  0.  BOX  70623 
!  SEATTLE  WA  98107 
! 

!  P.  0.  POX  1035 
!  FRFEPOPT  TX  77$41 

!  P.  0.  »0X  70623 
!  SEATTLE  WA  98107 
! 

!  p.  0.  POX  369 
!  PELLF  CHASSE  LA  70037 
! 

!  PILEY  RO  40/ INDIANA  HARBOR 
!  tAST  CHICAGO  IN  4&312 
! 

!  P.  0.  POX  182 
!  VCOD  RIVER  TL  62095 
! 

!  2501  PALMER  HIGHWAY 
!  SUIT!  110 

!  TEXAS  CITY  TX  77590 
! 

!  755  CALIFORNIA  AVE. 

!  CHFSTCe  *V  2603* 

! 

!  15  SLOPE  DRIVE 
!  SHORT  HILLS  NJ  07078 
! 

!  P.  0.  ?0X  300 
!  HICKMAN  KT  42050 
! 

1  P.  0.  POX  340 
!  PASCAGOULA  MS  39567 
l 

!  P.  0.  “OX  540 
!  PASCAGOULA  MS  37567 
1 

!  P.  0.  DRAWER  633 
!  GOLDEN  MEAOOW  LA  70357 

t 

j  54  EAST  64TH  ST. 

!  NEW  YOcK  NY  10021 
! 

!  P.  0.  BOX  A 

I  KETTLE  FAILS  WA  99141 

! 

!  P.  0.  DRAWER  1*20 
!  MORGAN  CITY  LA  70351 
! 

1  P.  0.  BOX  31 
!  DES  ALLENANOS  LA  70030 
! 

!  ALEXANDRIA  BAY  NY  13607 

I 

i 

!  P.  0.  »0X  13567 
!  SAN  DIEGO  CA  92113 
! 

!  ATTN:  LLOYO  AUCOIN 
!  P.  0.  BOX  407 
!  BERWICK  LA  70342 
I 

!  P.  0.  BOX  3250 
!  SLIDELL  LA  70459 
l 

i  P.  0.  BOX  3250 
!  SLIDELL  LA  70459 
! 

t  .  «  .Ay 

j  SLIDELL  LA  70459 
I 

I  13  132ND  STREET 
!  CHESAPEAKE  WV  25315 
I 

!  151  V.  THIRD  ST. 

!  KENNER  LA  70062 
! 

!  2240  NORTH  PARK  DR. 

!  SUITE  204 
!  KINGWOOD  TX  77339 
! 

I  110  HUNTLEY  DR. 

!  NEW  ORLEANS  LA  70114 

! 

!  P.  0.  BOX  6349 

!  NEW  ORLEANS  LA  70174 

1 
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ENS.! 
DIST« ! 

OPERATOR  NANE 

1 

! 

36! 

! 

i 

CONC  PETE  TECHNOLOGY  CORP. 

!  1123  PORT  OF  TACOMA  ROAD 

I  TACOMA  VA  93421 
| 

Ot! 

! 

! 

i 

CONN.,  STATE  OT,  OEPT.  OF 

TRANSP. 

!  OUREAU  OF  WATER  TRANSPORTATION 
!  STATE  PIER  ROAD 
!  NEW  LONDON  CT  06320 

I 

32! 

! 

i 

CONNIE,  INC. 

!  p.  C.  POX  1267 
!  LAXE  CHARLES  LA  70601 

I 

321 

! 

! 

CONOCO,  INC. 

!  ATTN:  JIM  STUART 
!  630  flASOAD  ROAD 
!  WESTLAKE  LA  70669 
• 

29! 

! 

! 

CONSOLIDATED  G*AIN  S  VARGE 

COMPANY 

X 

!  MERCHANTS  EXCHANGE  BUILDING 
!  5100  OAKLAND  AVENUF 
l  ST.  LOUIS  MO  63110 

2t  I 
! 

CONSOLIDATION  COAL  CO. 

(RIV'fi  DIVISION) 

!  p,  0.  POX  357 
!  CLt2A4*TM  PA  1 50*7 

21! 

! 

| 

i 

CONSOLIDATION  CO*L  CO. 

EASTERN  DIVISION 

!  WASHINGTON  OPERATIONS— ATTN: 

!  2U0  HIDDEN  VALLEY  *OAD 
•  MCMURRAY  PA  1531? 

2ii 

! 

CONSOLIDATION  COAL  CO. 

NORTHERN  W.  VA.  REGION 

1  p.  0.  POX  1314 
!  MORGANTOWN  WV  26505 

?i  i 

i 

i 

CONSOLIDATION  CO»L  CC.  (EASTERN 

REG I ON-MOUND SV ILLE  OPERATIONS) 

!  ATTN:  ED  SUTER 
!  450  RACITRACK  ROAD 
l  WASHINGTON  PA  15301 

26! 

i 

j 

t 

CONI  ICApo  IFRS  AND  TERMINALS, 

INC. 

i  ATTN:  JOHN  TRAMPAS 
!  Z£?  SOUTH  RIVEPSIOE  RLAI A 
!  CHICAGO  IL  6O0O6 

ii  i 

i 

CONTINENTAL  GRAIN  CO. 

i  p.  o.  pox  94«* 

!  NORFOLK  VA  2350S 

26! 

i 

i 

CONTINENTAL  ^APINC,  INC  • 

j  P.  0.  *0X  669 
!  L2M0NT  IL  6043« 

32! 

! 

j 

CONVENT  NARINE  COMPANIES/  INC. 

!  ATTN:  SUL  MAYNIE 
!  P.  0.  fOX  1 25 
!  CONVENT  LA  70723 

17! 

j 

t 

CONVEYORS,  INC. 

*!  SJ1  SOUTH  SAY  ST. 

!  SUITE  400 

!  KNOXVILLI  TN  37902 

j 

33! 

i 

i 

COOK  inlet  tug  and  marge  CC. 

•  624  DELANEY  ST. 

!  ANCHOR *Cr  AK  9950 1 

i 

32! 

! 

■ 

COOK#  PAUL  L.  “OAT  PFNTAL,  INC. 

!  p.  0.  VOX  312 
!  BU»AS  LA  70041 

1 

32! 

! 

COOPER  STEVEDORES 

i  p.  0.  “OX  301 
!  DA* ROW  LA  70725 

lii 

! 

i 

CORINNE  DEF,  INC. 

i  P.  0.  5-ox  HR 
!  DES  ALLEHANDS  la  70030 

t 

23! 

! 

CORINTHIAN  30AT  CORPORATION 

*!  570  MARTIN  ROAD 
!  WATRPL09  IA  50701 

o?  i 
! 
i 

CORPORATION  TRUST  CENTER 

120?  ORANGE  ST. 

WILMINGTON  DE  19201 

33 1 
! 

CORPUS  CMRISTI  MARINE  S'PVICCS 

CO. 

0.  «0X  9370 

»PU$  CH1ISTI  IX  7346? 

24! 

! 

COULEE  HfGION  TOWING,  INC. 

ALTHfA  CIRCLE 

Al*I J  DU  CMIEN  WI  53P21 

osi 

COVE  SHIPPING,  INC. 

.  » 'LL  STREET  PLAZA 
!  NEW  YD*K  NY  10005 

si  i 
! 
i 
1 

COX  NARINE  CORP. 

1  ATTN:  T.  R.  PILLMAN 
!  11^3  S.  MAIN  STREET  *L4 
!  GREENVILLE  MS  3-3701 

3  C ! 

! 

i 

CPD  9ARGE  LINE 

1  RT.  1,  OOX  422AG 
!  HELENA  A R  72342 

X 

21! 

! 

j 

i 

CRAIN  BROS.,  INC. 

j  ATTN:  G.  L.  3URGE5S 

J  P.  0.  POX  S3? 

!  9EAVER  *A  1500? 

1 

jj! 

i 

CRAIN  BROS.,  INC. 

!  P.  0.  *0X  118 
!  GRAND  CHENIER  LA  70o43 
| 

32! 

j 

CRAIN,  FRANK  M.  CO. 

!  P.  0.  BOX  774 
!  VAUDEVILLE  LA  70445 

21! 

i 

i 

CRAIN,  G.  M.  RIVER  TOWING,  INC. 

i  •'ox  447 

!  GLENWILL * R D  PA  15046 

1 

331 

! 

CR  ‘l\  ORD,  JANES  P. 

!  MS  LAKESIDE  DRIVE 
•  CHANNELVIEW  TX  77530 

1 

03! 

t 

CPEtK  TOWING  CORP. 

i  0.  0.  POX  201 
!  V.  NYACK  NY  19?94 

32! 

! 

i 

CRESCENT  TOWING  t  SALVAGE 

COMPANY 

!  P.  0.  30X  2690 
!  NEW  ORLEANS  LA  70176 
| 

29! 

1 

! 

■ 

CREST  TANKERS,  INC. 

!  ATTN:  CAPT.  J.  WHITE 

S  A152  MARYLAND  AVE. 

!  ST.  LOUIS  HO  63105 

t 

37! 

! 

CREW  TRANSPORT  SERV. 

*!  2C3  CHFRAMIE  LANE 
!  GOLDEN  MEADOW  LA  70357 

37! 

i 

CREW  TRANSPORT,  INC. 

!  P.  0.  POX  785 
!  GOLDEN  MEADOW  LA  70357 

32*! 

{ 

CREWPOATS,  INC. 

!  P.  0.  BOX  44 
!  CHALMCTTE  LA  70044 

:  i 

!  f 


ADDRESS 


JANES  LAWLESS 


TA3LE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  Of  TRANSPORTATION  LINES 


ia.. 

! 

CN3.1  OPERATOR  NAME 

0 1  ST. ! 

32!  CROCHET  BOAT  CO./  INC. 

! 

! 

32!  CROCHET/  LLOYO  J.  TOWING  CC./ 

!  INC. 

! 

A3J  CAOPMATE  COMPANY/  THE 
! 

! 

i 

32 j  CROSBY  BOAT  CO. 

! 

j 

321  CROSBY  HAN INC  SERVICES 

i 

i 

01!  CROSBY  TOWBOAT  CO./  INC. 

! 

! 

32!  CROSBY/  KURT/  INC. 

! 

! 

32!  CR0S9Y/  PADDY/  INC. 
j 
j 

39!  CROSS  LINK/  INC. 

! 

i 

32!  CROSS  NARINE/  tNC. 

! 

! 

01!  CROSS  SOUND  FERRY  SERVICE/  INC. 

! 

! 

! 

15!  CROSS-STATE  TOWING  CO./  INC. 

i 

i 

13!  CROUNSE  CORPORATION 
! 

! 

! 

15!  CROWLEY  NARITINE  CORPORATION 
!  CAR  IBdF AN  DIVISION 
! 

41!  CROWLEY  TOWING  i  TRANSPORTATION 
! 

06!  CROWLEY  TOWING  ANO  TRANSPORTA- 
!  TION 
! 

! 

V!  CROWN  2ELLCRRACM  CORP. 

! 

! 

11!  CRUISE  INTERNATIONAL 
! 

! 

36!  CRUISES/  INC. 

; 

! 

33!  CRUMPL'R  $MI°BUILDINC  CO. 

! 

I 

23!  CSX  TRANSPORTATION 
! 

! 

! 

36!  CULBERTSON/  POLAND 

I 

! 

30!  CUSHINGS/  THONAS 

i 

i 

45!  CUMMINS/  JAMES 

i 

21!  CURLEY  LAND  CO. 

! 

! 

i 

31!  CURTIS/  ALEX 

i 

i 

32!  CUSTOM  fUEL  SERVICE/  INC. 

i 


01!  CUTTYHUNK  BOAT  LINES/  INC. 
i 

j 

32!  CVITANOVIC  BOAT  SVC./  INC. 
! 
i 

32!  CVITANOVIC  BROTHERS/  INC. 


! 

! 

!  0 
i 

i 

! 

32!  0  *.  P  BOAT  RENTALS/  INC. 

i 

i 

32!  0  %  B  MARINE 

! 

! 

29!  0  t  J  TRANSPORTATION 

J 

! 

32!  D  t  L  BARGES/  INC. 

! 


ADDRESS 


!  395  nwy.  55 
!  POURG  LA  70343 
! 

!  3523  EAST  PARK  AVC. 

!  HOUMA  LA  70363 

i 

i  9110  W.  DODGE  PD. 

!  320  EKBASSEY  PLATA  OLDG. 

!  OPAHA  HE  63114 

! 

!  p.  0.  BOX  906 
!  GALLIANO  LA  70354 
i 

j  P.  0.  a0X  41* 

!  MAPRtRO  LA  70073 

i  133  BRIDGE  ST. 

!  OSTERVILLE  MA  02655 

!  P.  0.  a0X  906 
!  GALLIANO  LA  70354 

j  P.  0.  »0X  11*9 
!  GALLIANO  LA  70354 

i 

!  PIER  468 

•  SAN  FRANCISCO  CA 

i 

!  716  UNION  AVENUE 
!  NEW  ORLEANS  LA  70130 

i 

i  TWO  FERRY  STREET 
!  R.  0.  *0*  33 
!  NEW  LONDON  CT  Co320 
] 

!  1746  E.  ADAMS  ST. 

!  JACKSONVILLE  FL  32202 

i 

I  2626  BROADWAY 
!  R.  0.  10X  3109 
!  PADUCAH  KY  42001 

!  P.  0.  BOX  2110 
!  JACKSONVILLE  FL  3220! 

! 

!  RIER  1/  A£»TM  43/49 
!  LONG  •'EACH  CA  9CE02 

i 

'•  ATTNs  JOE  FLORCS 
!  R.  0.  POX  S  1072 
!  SAN*  JUAN  PK  00902 

I 

i  34°  N.w.  7TN  AVE . 

!  CAMAS  WA  9*607 
! 

!  SCI  FRONT  ST. 

!  NORFOLK  VA  23510 

! 

!  P.  0.  e0X  17270 
!  SEATTLE  WA  981C7 

i 

j  P.  0.  DRAWER  843 
!  "RIDGE  CITY  TX  77611 

• 

•  ATTN:  M».  V.  0.  VANDSR  VEER 
!  12730  LEVAN  RD. 

!  LIVONIA  MI  451 50 

; 

i  1017  PUGET  WAY 
!  ANACORTES  WA  93221 

i 

I  *»0X  1376? 

!  MEMPHIS  TV  35113 

i 

j  1609  WYNOMA  OR. 

!  *NID  C<  73701 

i 

!  C/0  A.  VESTAL 
!  P.  0.  ?0x  1133 
!  PITTSBURGH  PA  15230 
» 

i  P.  0.  BOX  1796 

•  GREENVILLE  MS  J3702 

! 

•  19035  ?  RIVEP  RD. 

!  o.  0.  POX  279 

!  ST.  ROSE  LA  70037 

i 

!  PIER  3 

!  NEW  BEDFORD  MA  02740 

i 

!  p.  0.  BOX  209 
!  EMPIRE  LA  70050 
! 

!  p.  0.  BOX  209 
!  EMPIRE  LA  700S0 


i 


!  R.  0.  BOX  1207 

I  NEW  IBERIA  LA  70561 

; 

j  5112  PUROUE  DR. 

!  METAIRIE  LA  70003 
! 

•  610  N.  LAFAYETTE 
!  FLORISSANT  MO  63031 

i 

j  BALDWIN  LA  7051* 

! 


TAOLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINKS 


ENG. 

OTST. 


32 


07: 


OPERATOR  NAME 

tU  NARINE  SERVICES?  INC. 

OIL  CORPORATION 


32! 

i 

32! 

i 

32! 

! 

32! 

32i 

! 

t 

34! 

! 

i 

27! 

I 

27! 

i 

16! 

15! 


0.  L.  0.  BOAT  AND  CO./  INC. 
D.  N.  H.  TOWING  CO./  INC. 
DAI  OLE  BOAT  RENTALS/  INC. 
DAI GLE  TOWING 

DAIGLE/  FRANK 

DAILY/  JEFF 

DAIRVLAND  POWER 

DAKOTA  BARGE  SERVICE/  INC. 

DANA  NARINE  SERVICE/  INC. 

DANN  TOWING  CO. 


09!  DANN/  PO^EPT/  COPPANV 

! 

( 

32!  OANOS/  TtPNY/  INC. 

! 

! 

32!  OANTXN  NARINE/  INC. 


32 
30' 
37 
30! 
11 
03 
21 
3 1 


DANTIN/  LOVELESS/  INC. 
OAULTON/  SLENN  E./  INC. 
DAVIDSON  IN0./  INC. 

DAVIS  CONSTRUCTION  CO./  INC. 
DAVIS  GRAIN  CORP. 

DAVIS  PARK  FERRY  CO./  INC. 
DAVISON  SAND  t  GRAVEL  CO. 
DAYTON/  OAPLO 


! 

!  AIMISS 

! 


!  p.  0.  °0X  13 
!  AMELIA  LA  7037* 

! 

t  ATTN*  HARRY  HAYS 
!  9  RABBIT  RUN 
!  WALLINGFORD  PA  19086 
J 

!  133  S.  VERRET  ST. 

!  MORGAN  CITY  LA  703*0 

! 

!  P.  0.  POX  1118 
!  GALLIANO  LA  7033* 

! 

!  217  BOWMAN  ST. 

!  MORGAN  CITY  LA  70380 

! 

!  20S  FORT  JACKSON  ST. 

!  BELLE  CHASSE  LA  70037 

! 

!  215  NAVEL  ORANGE  DR. 

!  BURAS  LA  700*1 

! 

I  PT.  2/  BOX  369 
!  AL.MA  AR  72921 
! 

!  2615  E.  AVE.  SO. 

!  LA  CROSSE  Wt  5*601 

l 

!  P*  0.  SOX  100 
!  NEWPORT  MN  53055 
! 

!  P.  0.  SOX  260* 

!  MOBILE  »L  36652 
! 

!  5002  LEMON  ST. 

!  SUITE  2*00 
!  TAMPA  fL  33609 
! 

!  P.  0.  q0X  250 
!  CHESAPEAKE  CITT  HD  21915 
! 

!  PTE.  3/  SOX  99* 

!  CUT  OFF  LA  703*5 
! 

!  ATTN:  JAY  DENTIN 
!  317  WEST  5*TH 
!  CUT  orF  LA  703*5 
! 

!  1C*  EAST  5*TM  STREET 
!  CUT  OFF  LA  703*5 
! 

!  2200  S.  WARD  AVENUE 
!  CAPUTHf RSVILLE  MO  63830 
! 

!  P.  0.  BOX  7 
!  "AOUTCN  OR  97*35 
! 

!  p.  0.  MOX  131a* 

!  MEMPHIS  TN  3*113 
! 

!  p.  0.  SOX  7595 
!  CHFSAPEAKE  VA  23320 
! 

!  P.  0.  90 X  81* 

!  PATCHOGUE  NY  11772 

! 

!  third  av:nue  and  fourth  streft 
!  NEW  KENSINGTON  PA  1506S 
! 

!  33J  MISSION  ROAD 
!  P.  0.  BO*  556 
!  KODIAK  AK  99615 


32)  DDKS  MARINE  TOWING/  INC. 

! 

) 

32!  DE  VALL  TOWING 


33!  9E*N/  DAMON  P. 

! 

! 

30!  DECELL  BARGE  INVESTORS/  LTD. 


03! 

03! 

01! 


DECKER  OIL  TRANSPORTATION  CO./ 
INC. 

DECKER/  JAMES 

DEEP  RIVER  NAVIGATION  CO. 


32 

03 

31 

07 

07 

28 

32 


DEEP  SOUTH  TOWING 

DEEPWATER  CONTRACTING  CO./  INC. 
C/0  WEEKS  MARINE/  INC. 

DEER  CREEK 

DELAWARE  RIVER  l  BAY  AUTHORITY 
DELIGHTFUL  JOURNEY/  INC. 

DELMAR  MARINE/  INC. 

DELNAR  SYSTEMS/  INC. 


!  5010  WEST  MAIN 
!  CUT  OFF  LA  703*5 

!  ATTN:  JOE  OEVALL 
!  p.  0.  °0X  12* 

J  HACKBCRRT  LA  708*5 

i  56*2  SHAMROCK 
(  HOUSTON  TX  77017 

!  22  N.  FRONT 
!  SUITE  730 
!  MEMPHIS  TN  3*103 

!  393*  VICTORY  BOULEVARD 
!  STATEN  ISLAND  NY  1031* 

i  393*  VICTORY  BLVD. 

!  STATEN  ISLAND  NY  1031* 

!  P.  0.  BOX  362 
!  PIVER  STREET 
!  DEEP  RIVER  CT  06*75 

i  207  SCHLflF  ORIVE 
!  BELLE  CHASSE  LA  70037 

!  216  NORTH  AVE.  EAST 
!  CRANFORD  NJ  07016 

!  P.  0.  BOX  *700 
!  GREENVILLE  MS  35701 

!  P.  0.  BOX  827 
!  N.  CAPE  MAY  NJ  0820* 

j  3030  ATLANTIC  AVE. 

!  ATLANTIC  CITY  NJ  0**03 

!  P.  0.  SOX  369 
!  PEXIN  IL  61 555 

!  P.  0.  90X  129 
!  CROUSSARD  LA  70518 


TAdLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 


20. 

i 

FN6. 1  OPERATOR  NAME 

DIST.! 

32!  DELOACH  TOWING  CO. 

! 

! 

32!  DELTA  8058 

i  C/0  BOPOCLON  OFFSHORE 
!  OPERATORS#  INC. 

! 

33!  DELTA  BARGE  LINES 

! 

! 

12!  OELTA  NARINE#  INC. 

! 

! 

18!  DELTA  MATERIALS#  INC. 

! 

I 

31!  OELTA  PACIFIC  TRANSPORTAT ICN 
! 
t 

32!  DELTA  QUEEN  STCAH3QAT  CO.#  THE 

! 

! 

'6!  DELTA  RESOURCES#  INC. 

!  O/P/A  9.  H.  VALENTINE  LOGGING 
!  COMPANY 
! 

’2!  OENOLLE#  PATRICK  A. 

I 

i 

?S!  DENEEN  RIVER  CO.#  INC. 
j 
! 

32!  OEN iT  TOWING  SERVICE#  INC. 

! 

! 

37!  DEPARTMENT  OF  THE  INTERIOR 

!  U.  S.  FISH  AND  WILDLIFE  SERVICE 

! 

33!  DERRICKS  60ATS#  INC. 

! 

! 

01!  DESMOND  YACHT  YARD 

! 

! 

01!  DESMOND#  NEIL  R. 

! 

! 

33!  DETHLEf SEN#  M.  L. 

! 

! 

32!  DEVALL#  ALLEN/MR.  HERNANDc 2 

! 

! 

32!  DEVALL#  0E6RA,  INC. 

! 

! 

32!  DEVELOPMENT  MARINE#  INC. 

! 

! 

32!  DIAMOND  BARGES 

! 

! 

14!  DIAMOND  MANUFACTURING  CO.#  INC. 

! 

j 

32!  DIAMOND  SERVICES  COR®. 

! 

14!  DIAMOND#  d.  F.#  CONSTRUCTION 
!  CO.#  INC. 

! 

! 

32!  DIANA  TOWING#  INC. 

! 

! 

21!  DIETZ  HAR60R  SERVICE#  INC. 

1 

! 

! 

39!  DILLINGHAM  CONSTRUCTION  CO. 

! 

j 

! 

01!  DIRIGO  CRUISES 

! 

! 

03!  DISCH  CONSTRUCTION 

! 

! 

16)  DISPOSAL  SYSTEMS#  INC. 

! 

I 

! 

22!  OISSEN  &  JUHN  CORP. 

! 

! 

15!  5:vew:::c5  marine  zam- 

!  NATIONAL#  INC. 

! 

! 

13!  DIVERSIFIED  MARINE  TECH.#  INC. 

! 

! 

! 

13!  DIVERSIFIED  VENTURES#  INC. 

! 

! 

33!  DIXIE  CARRIERS#  INC. 

! 

! 

I 

33!  DIXIE  CARRIERS#  INC. 

! 

! 

33!  DIXIE  FUELS  LIMITED 
1 
! 


ADDRESS 


!  P.  0.  BOX  717 
!  PORT  ALLFN  LA  70767 
! 

!  ATTN:  GERRY  BORDELON 
!  p.  0.  50X  270 
!  LOCXPORT  LA  70374 
! 

!  12941  1-45  NORTH-SUITE  311 
!  HOUSTON  TX  77060 

j 

1  P.  0.  BOX  2191 
!  WILMINGTON  NC  29402 

i 

j  ROUTE  1 

!  SHANNEETOWN  XL  62984 
; 

j  P.  0.  30X  4400 
!  GREENVILLE  MS  38701 
! 

!  F30  ROBIN  STREET  WHARF 
!  NEW  ORLEANS  LA  70130 
! 

!  7647  OLD  HWY.  99  S.E. 

I  OLYMPIA  WA  98501 

i 


!  $037  WOODCREST  DRIVE 

•  “APRERO  LA  70072 

i 

!  2C7  S.  FULTON 
!  LACON  IL  61540 
; 

i  R  0.  SOX  307 
!  d001HVILLE  LA  70033 
! 

!  P.  0.  SOX  457 
!  RIDGEFIELD  WA  96642 
! 

•  P.  0.  SOX  61 

•  FULTON  TX  73358 
! 

!  P.  0.  SOX  16? 

!  3EVEHT  MA  01913 
! 

!  39  3APTLETT  ST. 

!  MVERLY  NA  01913 

!  133  EAST  SHORE  DR. 

!  KCMAH  TX  77565 
! 

!  0.  BOX  128 

J  HACK9ERRY  LA  70645 

t 

1  P.  0.  BOX  12* 

!  HACKOEPRY  LA  70645 
! 

!  229  DEVELOPMENT  ST. 

!  HOUMA  LA  70360 
! 

!  616  HICKORY  ST. 

!  GRETNA  LA  70056 
! 

!  P.  0.  ?0X  608 

•  SAVANNAH  GA  3140? 

! 

!  0.  °0X  12*o 

!  MORGAN  CITY  LA  703*0 
! 

!  ATTN:  LEON  WHITE 

•  P.  0.  BOX  *64 

!  SAVANNAH  GA  3U0? 

! 

!  1629  DOGWOOD  OR. 

!  HARVEY  LA  70053 

J 

i  1703  RIVERSIDE  AVE. 

!  P.  0.  BOX  412 
!  WfLLSVILLE  OH  439o* 

! 

!  p.  0.  BOX  1089 
!  7100  JOHNSON  ST. 

!  PLEASANTON  CA  94566 
t 

j  39  WATERSIDE  LANE 
!  CLINTON  CT  06413 

i 

i  p.  0.  BOX  1412 
!  SUMMIT  N J  07901 
! 

!  ATTN:  EARL  G.  DU30SE 
!  1660  FIFTH  ST. 

!  BILOXI  MS  39530 
! 

!  3340  CANANDAIGUA  ROAD 
!  MACEOON  NY  14502 

i 

*!  4QQ2  MSENWOWBR  ®LVD. 

!  SUITE  31 S 
!  TAMPA  FL  33634 
! 

!  ATTN:  CHARLIE  KNIGHT 
!  P.  0.  BOX  5706 
!  TAMPA  FL  33675 

i 

»  4411  NORTH  EAST  31ST  AVE. 

!  LIGHTHOUSE  POINT  FL  33064 
! 

!  1717  ST.  JAMES  PLACE 
!  P.  0.  BOX  1537 
!  HOUSTON  TX  77001 
! 

!  1717  ST.  JAMES  PLACE 
!  HOUSTON  TX  77001 
! 

!  1717  ST.  JAMES  PLACE 
!  HOUSTON  TX  77001 
! 


TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  Of  TRANSPORTATION  LINES 


I 

ENG.! 
R1 ST* I 


OPERATOR  NANS 


16!  MXIC  NARINE  SUPPLY  (3. 

I 

I 

17!  01X21  SAND  AN9  (RAVEL  CO* 

! 

I 

151  01X1E  TOWING  CORP* 

! 

t 

32!  DIXIE  WELL  SERVICE 
I 
! 

33!  DIXIELAND  FUELERS#  INC* 

! 

! 

! 

HI  DIXON  NARINE#  INC. 

I 

! 

33!  DOLPHIN  TOWING  LTD* 

I 

! 

32!  DOMINGO#  TERRY  W. 

! 

! 

(61  DONALDSON#  JOHN  L.#  COMPANY 

! 

1 

32!  OONALOSONVILLE  LEASING  CO.# 

!  INC. 

! 

03!  DONJON  NARINE  CO.#  INC. 

! 

! 

32!  OOOH  TOWtNO  CO*#  INC* 

! 

! 

32!  DOUBLE  £*GLC  NAPIN? 

! 

32!  OOUCET  JROS.  TRANSPORTATION# 

(  INC. 

32!  DOUGLAS  MARINE  SERVICE#  INC. 

! 

! 

32!  DOUGLAS  TOWING,  INC. 
t 

32!  DOUGLAS#  WILLIAM  A. 

! 

! 

32!  DOW  CHEMICAL  CC. 

!  (LA.  DIVISION) 

! 

33!  OOW  CHEMICAL  CO.#  THE 
!  (TEXAS  DIVISION) 

J 

1 

AO!  DCW  CHFMICAL  COMPANY#  TNE 
I 
! 

17]  OOWDY  l  LACHER#  INC. 

! 

! 

32!  DOWELL  SCHLUH8ER6EK 

! 

1 

! 

20!  DRAVO  BASIC  MATERIALS  CO. 

! 

! 

16!  DRAVO  9ASIC  MATERIALS  CO.#  INC. 
! 

! 

14!  DRAVO  0 AS IC  MATERIALS  CO.#  INC. 

( 

! 

32!  DRAVO  BASIC  MATERIALS  CO.#  INC. 

! 

21!  DRAVO  CORPORATION  (AGGREGATE 
!  DIVISION) 

! 

! 

211  DRAVO  LEASING 

! 

! 

! 

21!  DRAVO  LIME  CO* 

! 

! 

! 

39!  DREDGE  MASTER  CORP. 

! 

! 

211  DRESSER  LEASING  CO»P. 
l 
! 

! 

35!  DRIVER#  RAYMOND#  SAND  CO. 

! 

! 

32!  DUBOIS  BOAT  RENTAL#  INC. 

I 

I 

I 

33!  DUBOIS#  W.  C.  MARINE 
! 

) 

32!  DUET  BOAT  CO.#  INC. 

! 

) 

36!  DUFF  TOWBOAT  CO. 

I 

I 

32!  OUFRIEND  TOWING  CO.#  INC. 

! 

I 


P.  0.  90X  221 
MOBILE  AL  36601 

515  RIVER  STREET 
CHATTANOOGA  IN  37402 

!  P.  0.  30X  276 
FT.  GEORGE  ISL.  FL  32224 

ROUTE  2#  BOX  407A 
ST.  BERNARD  LA  70055 

ATTN:  J.  CHIPMAN 

P.  0.  BOX  9016 

CORPUS  CHRIST!  TX  75408 

710  S.  MOBILE  ST.  #57 
FAIRHOPC  AL  36532 

e.  C.  «0T  2140 
GALVESTON  TX  77553 

2610  PECAN  OR. 

CNALHITTC  L*  70043 

TAYLOR  RIDGE  ROAD 
NICHOL ASVILLE  KY  40356 

P.  0.  °0X  1160 
DONALDSONVtLLC  LA  70346 

1250  LtOCRTY  AVC. 

HILLSIDE  NJ  07?05 

2305  TIMBERS  DA. 

HARVEY  LA  7005* 

p.  0.  BOX  510 
MC»GAN  CITY  LA  70311 

RT.  1#  BOX  94 
GALLIANO  LA  70354 

P.  0.  a0X  H7 
BALDWIN  LA  70514 

1629  DOGWOOD  DR. 

HARVEY  LA  70055 

p.  o.  eox  695 
BALDWIN  LA  70514 

P.  0.  °0X  150 
PLAOUEMINE  LA  70764 

■ARISE  DEPARTMENT 
SILOING  A-2513 
FREEPORT  TX  77541 

p.  0.  eox  139$ 

PITTS AURG  CA  94565 

0.  =»0X  171 
CLIFTON  TN  3*425 

144  CLKS  PLACE#  PROF.  PLAZA 
SUITE  1111#  ATTN:  BOB  WARD 
NEW  ORLEANS  LA  70112 

p.  0.  a0X  959 

PAR  XEASBURG  WV  26102 

P.  0.  BOX  156 
CHATTAHOOCHEE  FL  32324 

P.  0.  BOX  2066 
MOBILE  AL  36652 

P.  0.  BOX  26396 

NEW  ORLEANS  LA  70H* 

ATTN:  JAM«$  OIECKS 

4800  GRAND  AVC. /NEVILLE  ISLAND 

P ITTSOURSH  PA  15225 

ATTN:  LYN  $.  RONANKO 
ONE  OLIVER  PLAZA 
PITTSBURGH  PA  15222 

ATTN:  R.  F.  CARTER 
ONE  GATEWAY  CENTER 
PITTSBURGH  PA  15722 

1 C63  OLIVE  HILL  LANE 
NAPA  CA  94555 

ATTN:  PAUL  FAIHSE#  V.P* 

3  fttrtuAy  CENTER 
PITTSBURGH  _PA  15222 

BOX  160 

LEXINGTON  MO  64067 

320  CHESTER  LEER  ST. 

RT.  2 

LCCXRORT  LA  70374 

P.  0.  BOX  221 
BRIDGE  CITY  TX  77611 

P.  0.  BOX  405 
CUT  OFF  LA  70345 

4244  33RD  VEST 
SEATTLE  WA  96199 

2305  TIMBERS  OR. 

HARVEY  LA  70056 


DUGAT#  RAYMOND  COM9 ANY 


DULUTH-SUPERIOR  EXCURSIONS 


OUNBAR  K  SULLIVAN  DREDGING  CO. 


DUNBAR  i  SULLIVAN  DREDGING  CO. 


OUNOEC  CEMENT  CO. 


DUNDEE  CEMENT  CO. 


DUNLAP  TObTNG  CO. 


DUNN#  DUBVOOO 


DUPONT  OE  NEMOURS#  E.  I.#  A  CO. 


DUPONT  DENfMOUPS#  E.  2.#  A  CO. 
C/O  CONOCO  00HESUC  MARINE  OXV. 


OUPONT  £.  I./  t  OE'NEMOURS  CO.# 
INC. 


DUPRE  BROS.  CONST.  CO. 


OUROCHFR  DOCK  AND  DREDGE#  INC. 


OUTRA  CONST.  CO.#  INC. 


DUVAL#  CRNEST  ?OAT  RENTALS# 
INC. 


OYER#  MARY 

0/8/A  OV*.«  TRANSPOP  TAT7CN 


E  t  f  TOVING  CC. 


E  S  TOVING 
MU  1CAT  RENTAL# 


E.  B.  0.  CO.#  INC. 


EAGLE  f LCET#  INC. 


EAGLE  MARINE  TRANSPORT  CO. 


EAGLE  TOURS#  INC. 


CAST  COAST  TENDEP  SfcPVlCE#  INC. 


EAST  KENTUCKY  POWER  COOPERATIVE 


EASTERN  MARINE  ECUIPMENT#  INC. 


EASTERN  SEABOARD  PETROLEUM  CO. 


EASTERN  SHORE  MARINE#  INC. 


EASTERN  SHORE  RAILROAD#  INC. 


EASTERN  UPPER  PENINSULA  TRANSIT 
AUTHORITY 


EASTMAN#  CHARLES  W.#  JR. 


EATON  TUGBOAT#  INC. 


*0X  IDS 

PORTLAND  TX  78374 
DIO  "XSSA8E 

5TH  AVENUE  VEST  AND  WATERFRONT 
DULUTH  HN  55802 

P.  C.  D0X  538-EDGEWATER  BRANCH 
CLEVELAND  OH  AMO? 

P.  0.  POX  538-EOGEWATER  BRANCH 
CLEVELAND  OH  4010? 

ATTN:  WM.  DEMPSEY 
P.  0.  BOX  12? 

DUNDEE  *•!  48131 

P.  0.  POX  67 
CLARKSVILLE  MO  633S6 

P .  0.  “OX  59t 
LA  CONNER  UA  98257 

4815  CERISE 

NEW  ORLEANS  LA  ?01?7 

ATTN:  GUY  WYNN 
2  KXNGWOOD  PL. 

KINGWOCO  TX  77*30 

ATTN:  OPERATIONS  ANALYST  RON  PAGGETT 
RT.  M  dOX  10A/OAGDAD  ROAD 
WESTLAXf  LA  706*9 

P.  0.  "OX  *520 
KETCHIKAN  AK  97901 

30X  10004 
STATION  1 
HOUMA  LA  7CS63 

p.  0.  POX  R 

931  NORTH  HURON  STREET 
CHEBOYGAN  HI  49721 

ATTN:  GARY  MCNAIR 

R.  0.  MOX  338 

PIO  VISTA  CA  94571 

P.  0.  r«0X  13 
AMELIA  LA  70374 

271  PROOK  FI  ELD  DR. 

PADUCAH  XV  42001 


i  9.  0.  60X  2143 
!  CHESAPEAKE  VA  23320 
! 

!  PAY  ST.  LOUIS  MS  37520 

! 

!  P.  0.  °0X  2/0 
t  PQOTMVILLE  LA  70033 

P.  C.  a0X  375 

golden  meadow  la  70357 

1300  AUGUSTA 
SUITE  244 

HOUSTON  TX  77057 

?0Q  NORTH  BROADWAY 
SUITE  1725 

ST.  LOUIS  MO  03102 

19  PILOT  POINT  PO. 

CAP£  ELIZABETH  ME  04107 

j  ATTN:  DICK  ROMNSON 
!  50  CHURCH  ST. 

!  SEA  HRIGMI  NJ  07760 

! 

!  P.  0.  POX  707 
!  WINCHESTER  KY  40391 
{ 

i  208  TIPTON  ROAD 
!  NEWPORT  NEWS  VA  23606 
» 

1  6531  EVERGREEN  AVENUE 
!  JACKSONVILLE  fL  32208 
» 

j  POX  327 

!  ST.  MICHAELS  HD  21663 

i 

i  p.  0.  SOX  312 
!  CAPE  CHARLES  VA  23310 

t 

!  BUILDING  119 
!  KINCHELOE  MI  49788 

i 

j  46-  B  PJVER  ST. 

!  SEA8R00K  NH  03874 

1 

!  P.  0.  BOX  63? 

!  WILMINGTON  CA  *0745 

j 

i  P.  0.  BOX  446 
I  PAVTOWN  TX  77520 


TABLE  1  “  ALT HA9ETICAL  CUT  OF  TRANSPORTATION  LINES 


I  I 

ENG.!  OPERATOR  NAME  !  ADORES* 

6IST.I  ! 


321  ECKSTEIN  NARINE  SERVICES 
! 

I 

IS!  ECKSTEIN#  KATHRTN  A. 

! 

! 

201  ECONONT  8A*CE  REPAIR#  INC* 

! 

29!  ECONONT  30AT  STORE 
! 

! 

30!  ECONONT  BOAT  STORE  Of  MEMPHIS 
! 

! 

33!  ECONONT  BOAT  STORE  Of  TEXAS 
! 

! 

01!  E0CARTOUN  f£»RT#  INC. 

I 

! 

32!  EDNONO  NARINE#  INC. 

! 

» 

26!  EGAN  NARINE  CORE. 

I 

! 

! 

32!  f GLC*  E.  P.  BOAT  CO.#  INC. 

! 

! 

20!  CIS CNNAN  t  ELLIOTT 
! 

1 

03!  CKLOf  NARINE  CORP. 

! 

33!  ELDRIDGE#  R.  L.  CONSTRUCTION# 
!  INC. 

! 

32!  ELECTRO  COAL  TRANSFER  CORP. 


! 

32!  ELITE  TOWING#  INC. 

! 

! 

! 

33!  ELLIS  TOWING  i  TRANSP. 

! 

! 

35!  ELLIS#  W.  A.  CONSTRUCTION  CO. 

I 

! 

30!  ELLIS#  WN.  C.#  i  SONS 
! 

! 

23!  EMERALD  ISLE  CRUISE  LINE 
! 

! 

! 

??i  EMPIRE  BOAT  TOURS 

!  D/9/A  QUACKENBUSH  ENTERPRISES# 
!  LTD. 

( 

13!  ENFIX#  LLOTD  M. 

! 


*2!  ENERGETIC  ENTERPRISES#  INC. 

! 

! 

32!  ENERGT  CORPORATION  OF  AMERICA# 
)  INC. 

! 

01!  ENERGY  RESOURCES 
! 

! 

! 

33!  CNSERCH  ALASKA  CONST.#  INC. 
i 

i 

20!  EPLING#  N.  T.#  COMPANY 
! 
i 

32!  f QUIT ARLE/H ALTER  DIVISION 

! 

I 

31!  ERGON  NARINE  AND  INDUSTRIAL 
!  SUPPLY 
! 

! 

24!  ERICKSON#  EDWIN#  MARINE 
!  FREIGHT  SERVICE 

J 

22!  ERIE  NAVIGATION  CO. 

! 

* 

22!  ERIE  SAND  STEAMSHIP  CO. 

! 

l 


32!  ERNEST  MARINE#  INC. 

! 

! 

44!  ERNIE'S  HELLS  CANTON  TCU»  ASSN. 
! 

! 

32!  EROS  OFFSHORES  90AT  SVC. 

! 

! 

32!  ESERHAN  OFFSHORE  SERVICE 
1 
1 

08!  ESSO  STANDARD  OIL  S.  A.  LTD. 

! 

! 

32!  ESTES  FAMILY  TRUST 

! 

! 


!  p.  0.  BOX  23321 
!  HARAHAN  LA  70183 
! 

!  CHALFONTE  CONDOMINIUM-APT.  1 902 S 
I  350  SOUTH  OCEAN  PLVO. 

!  BOCA  RATON  FL  33432 
I 

!  P.  0.  eox  415 

!  SOUTH  POINT  OH  45630 

! 

!  P.  0.  BOX  141 
!  WOOD  RIVER  IL  62095 
! 

I  P.  0.  BOX  56 
!  MEMPHIS  TN  38101 
! 

!  P.  0.  BOX  4138 

I  PORT  ARTHUR  TX  77641 

! 

!  RFD  328 

!  EDGARTOWN  HA  02539 
! 

I  p.  0.  BOX  542 
!  HARVEY  LA  7005$ 

!  ATTN:  R03XM  RICHARDSON 
!  P.  0.  EOX  669 
!  UNONT  IL  60439 
I 

!  P.  0.  BOX  393 

!  COLDEN  MEADOW  LA  70357 

! 

!  p.  0,  BOX  2176 
!  COLUMBUS  OH  43216 
i 

!  3245  RICHMOND  TERRACE 
!  STATEN  ISLAND  NY  10303 
! 

!  P.  0.  BOX  1123 
!  SABINE  PASS  TX  77653 
! 

!  PEREZ  LOG. 

!  DAVANT  LA  70045 

! 

!  11940  INDUSTPIPLEX  BLVD. 

!  SUIT*  5 

!  BATON  ROUGE  L*  70309 

! 

!  P.  0.  80X  1537 
!  HOUSTON  TX  77251 
! 

!  21600  E.  24  HIGHWAY 
!  INDEPENDENCE  "0  64058 

! 

!  245  SOUTH  FRONT  STREET 
!  MEMPHIS  TN  33103 
! 

!  ATTN:  DALE  VOLKNANN 
!  304  N.  MILWAUKEE 
!  PORT  WASHINGTON  WI  53217 
! 

!  4  CHURCH  ST. 

!  P.  0.  30X  445 
!  ALEXANDRIA  BAT  NT  13607 
I 

!  602  DRAWBRIDGE  TRACE 
!  PAOUCAH  KY  42003 
! 

!  P,  0.  POX  207 
!  LOCKPOPT  LA  70374 
l 

!  P.  0.  POX  8407 
1  METAIRIE  LA  70011 
! 

J  C/0  OAVID  MAHONEY 
!  P.  0.  POX  1047 
!  PORTSMOUTH  NM  03801 
! 

!  P.  0.  BOX  7041 
J  ANCHORAGE  AK  99510 
! 

!  1725  EASTERN  AVENUE 
!  GALLIPOLI 3  OH  45631 

t 

i  P.  0.  BOX  8001 
!  NEW  ORLEANS  LA  70182 
! 

!  P.  0.  BOX  JO* 

!  INDUSTRIAL  PARK 
!  VICKSBURG  MS  39180 

l 

i  BOX  368 

!  BATFXELO  WI  54*14 

! 

!  P.  0.  SOX  153 
!  E«IE  PA  16512 
l 

!  P.  0.  BOX  153 
!  FCOT  OF  SASSAFRAS  STREET 
!  ERIE  PA  16507 
! 

!  P.  0.  BOX  542 
!  HARVEY  LA  70059 
I 

!  P.  0.  BOX  549 
!  ASOTIN  WA  99402 
t 

!  P.  0.  eOX  697 
!  BELLE  CHASSE  LA  70037 
! 

!  1403  N.  BAYOU  9LV0. 

!  GOLDEN  MEADOW  LA  70357 
i 

i  p.  0.  BOX  4249#  GPO 
!  SAN  JUAN  PR  00936 
! 

!  p.  0.  eox  1147 
!  DCSTRCHAN  LA  70047 
l 


TABLE  1 


ALPHABETICAL  LIST  Of  TRANSPORTATION  LINES 


24... 

I 

TNG.! 
01  ST. 1 


OPERATOR  NAME 


J  P.  0.  BOX  953 
l  VENICE  LA  70091 
! 

1  UOO  3®0 AOWAT 

1  BLUE  ISLAND  IL  60406 

! 

I  C/0  MARINE  BUILDERS 
1  20*1  CHURCH  ST. 

!  UTICA  IN  47130 
t 


32!  ESTHER  LYNN  TU4/  INC. 

! 

I 

26!  EU»ANK$,  LIONEL 
( 
l 

IS!  EVANCZYK/  OAVID 

! 

! 

! 

32!  EVANS  MARINE  CORPORATION 

! 

! 

18!  EVANSVILLE  9ARGE  NARINE 
!  SERVICE/  INC. 

! 

! 

18!  EVANSVILLE  MATERIALS/  INC. 

! 

t 

32!  EVU-ACAOY  BARGE  CO./  INC. 

1 

I 

03!  EVERCO  TRANS®.  COR®. 

1 

! 

41!  EVERIST/  L.  G./  INC. 

! 

I 

43!  CVERIST/  L.  G./  INC. 

I 

36!  EXPLORATICN  CRUISE  LINES 
! 
i 

32*!  EXPRESS  "CAT  CO. 

! 

I 

07!  EXPRESS  NARINE/  INC. 

! 

! 

32!  EXXON  CONPANY/  U.  S.  A. 

! 

! 

33!  rXXON  CORPORATION 

!  (SOUTH  TEXAS  DIVISION) 

! 

33!  EXXON  PRODUCTIONS 

!  SOUTHEASTERN  TEXAS  DIVISION 

! 

33!  EXXON  SHIPPING  COMPANY 

! 

! 

33!  EXXON  SHIPPING  COMPANY 

! 

! 

! 

32!  EYNAPD  BARGE  CO. 

! 

32!  EYHARD/  EMMETT  X  EMLE  CO./ 

!  INC. 

32!  FYMA»D/  HU6H  TONING  CO./  INC. 

f 

32!  EYHARD/  LOUIS  OYSTER  CO.,  INC. 
! 
i 
t 

i 

i 

i 

! 

!  F 

! 

! 

! 

16!  f.  X  F.  TOWING  COMPANY /  INC. 

! 

! 

32!  FAGAN  BOAT  SVC./  INC. 

» 

i 

32!  FAITH  TOWING/  INC. 

! 

! 

31!  FALCO/  INC. 

i 

i 

18!  F/LLS  CITY  TOWING/  INC. 

! 

! 

01!  FALTUS/  LEROY 

i 

23!  FAMOUS  SOO  LOCKS  CRUISES/  INC, 

! 

! 

03!  FARRELL  LINES/  INCORPORATED 
1 
! 

17!  FERGUSON  HARBOR  SERVICE/  INC. 

! 

! 

30!  FERGUSON/  J.  L. 

! 

! 

32!  FERNANDEZ/  JULIAN  £. 

! 

! 

36!  FILBERT  TOWING  CO. 

! 

! 


!  P.  0.  DRAWER  88 
l  HA»VEY  LA  70058 
t 

!  f OOT  OF  WABASH  ST. 

!  P.  0.  BOX  3485 
!  EVANSVtLLC  IN  47713 
l 

J  900  NORTHWEST  RIVERSIDE  DRIVE 
!  EVANSVILLE  IN  47708 

j 

i  P.  0.  BOX  1264 
{  JENNINGS  LA  70346 
l 

!  14  BAYSIDE 

!  ROCK AWAY  PT.  NY  11697 

! 

•  19>$  WATERS  ST. 

I  LONG  BEACH  CA  90900 

! 

!  P.  0.  BOX  *27 

!  SIOUX  FALLS  SD  57101 

! 

|  1500  METROPOLITAN  PARK  BLDG. 

!  SEATTLE  WA  9*101 

! 

!  P.  0.  BOX  773 

!  GOLOEN  MEADOW  LA  70359 

! 

t  ?4TH  ST.  ON  THE  DELAWARE 
!  CAMDEN  NJ  05105 
! 

!  P.  0.  BOX  60626 

!  NEW  ORLEANS  LA  70160 

l 

!  P.  0.  BOX  2528 

!  CORPUS  CHRISTI  TX  78403 

; 

j  9738  POINT  OARROW  PD. 

!  RAYTOWN  TX  77520 

l 

!  ATTN:  VESSEL  DOCUMENTATION 

*  P.  0.  BOX  1512 

!  HOUSTON  TX  77001 

!  ATTN:  VrSSEL  DOCUMENTATION 
!  P.  0.  BOX  1512 
!  HOUSTON  TX  77001 
! 

f  P.  0.  BOX  1054 
t  MARVrY  LA  70059 
! 

!  ®.  0.  BOX  342 
!  MA»VEY  LA  70059 
! 

!  2267  NORTH  FRIENDSHIP  ST. 

•  HARVEY  LA  7005  S 

* 

j  ATTNS  MlKF  EYHARD 
1  490o  W.  MAIN 
(  CUT  OFF  LA  70345 
! 

! 

! 

! 

• 

i 

! 

i 

i 

!  4514  FLECHAS  ST. 

!  PASCAGOULA  MS  39567 
i 

i  P.  0.  90X  329 
!  CUT  OFF  LA  70345 
! 

f  2305  TIMBERS  OR. 

!  HARVEY  LA  70058 

!  P.  0.  POX  1333 
!  VICKSBURG  MS  39180 
! 

!  P.  0.  BOX  267 

!  HAPRODS  CREEK  KY  40027 

! 

!  18  GRAPE  ST. 

I  FAIRHAVEN  MA  02719 
« 

i  p.  0.  BOX  27 

!  SAULT  STE.  MARIE  MI  49783 

! 

{  1  WHITEHALL  STREET 
J  NEW  YORK  NY  10004 
! 

!  P.  0.  BOX  8153 
!  NASHVILLE  TW  37207 
! 

!  BOX  3 

!  COLUMBUS  KY  42032 

! 

!  814  WALNUT  DR. 

!  MORGAN  CITY  LA  70380 

! 

!  2155  POSTAL  AVE. 

!  BELLINGHAM  VA  98226 

! 


TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 
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ENC.l  OPERATOR  NAME 

01  ST. ! 


3«l  FILTER  ENGINEERING  CO. 


16 


FINOLAY  TOWING  CO./  INC. 


21!  FINLEYVILLS  TOWING  SERVICE/ 

!  INC. 

i 

03!  F!«E  ISLAND  EEPRIES/  INC. 
t 
! 

26!  FI»ST  CHICAGO  LEASING  COMPANY 


01! 

i 

oti 

2?i 

i 

i 

3i  i 


FISH/  ».  N./  t  SON/  INC. 

FISHERS  ISLAND  FERRY  DISTRICT 

FITZGERALD  NARINE  t  REPAIR/ 

INC. 

FIVE  C  dARCES/  INC. 


32! 


FIVE  HUNDRED  (500)  MARIN*  CO»P. 


13!  FIVE  H  T°ANS.  CO«P. 


V!  FIVE  STA®  ■APINC  SERVICE 


n  9 


FLADEL-NAR,  INC. 


24 


FLAMINGO  INCURSIONS/ 


INC. 


32!  FLEETWOOD  OFFSHORE  SVC. 


15 


FLORIOA  OREDGE  A  DOCK  CO. 


15!  rLORIOA  FUEL 


15!  FLORIDA  NARINE  CONSTRUCTION 

! 

! 

15!  FLOPIOA  TOWING  COR®. 


32!  FLOTATION  SERVICES/  INC. 

! 

j 

29!  FLOWERS  TRANSPORTAT P N/  INC. 


! 

! 

! 


!  P.  0.  ?0X  32? 

!  HETLAKATLA  AK  99926 

t 

!  P.  0.  *0X  2117 
!  TUSCALOOSA  AL  35403 
! 

1  P.  0.  BOX  477 
I  GLCNVILLAAD  PA  13046 
! 

!  MAPLE  AVENUE  OOCK 
!  BAY  SHORE  NY  11706 

l 

i  ONE  1ST  NAT*L  PLAZA 
!  SUITE  *0502 
!  CHICAGO  IL  60670 

i 

!  PC0TH8AY  HARBOR  MF.  0*539 

! 

!  FISHERS  ISLAND  NT  06390 

! 

!  P.  0.  POX  36* 

!  VTATT  HO  634S2 

i 

!  11«  9AY0U  ROAD 
!  GREENVILLE  MS  3E701 
! 

!  p.  4.  eox  253 
!  RCRWUK  LA  70342 
l 

1  4C67  NASSIE  AVE. 

!  LOUISVILLE  KY  40207 

! 

!  P.  0.  DRAWER  670 
l  BELLE  CHASSE  LA  70057 
\ 

!  P.  0.  3 Ox  250 

•  CHE SAP! AXE  CITY  «D  21915 

; 

i  610  N|5SAgp 

!  5TM  AVE.  WEST  S  WATERFRONT 
!  OULUTm  NN  55502 
! 

!  ».  0.  DRAWER  633 
!  GOLDEN  MEADOW  LA  70357 
! 

•  2?50  UNION  $T. 

!  CLEARWATER  FL  34419 

! 

!  1C40  PORT  *LVD. 

•  SUIT*  *06 

l  Ht AMI  FL  53132 

! 

!  3660  N.V.  NO»Tw  RIVE®  DRIVE 
!  -IAMI  FL  35142 
! 

!  NORTH  REGENCY  ONE/  SUITE  460 
!  9*55  REGENCY  SQUARE  BOULEVARD 
!  JACKSONVILLE  FL  32211 
! 

!  P.  0.  BOX  51? 

!  VtV  H*RIA  LA  73560 
i 

i  $u:t*  :c  o 

t  120  SOUTH  CENTRAL  AVE. 

!  ST.  LOUIS  HO  631C5 


35! 


FLYUM'S  'URGE  SERVICE/  INC. 


0.  '’OX  2l33 
HO**EP  Af  9®603 


30! 


FOLK  CONST.  CO. 


ATTN:  CUNT  HARDIN 

P.  0.  POX  17563 
MEHPHX$  TN  331*7 


23! 


FORD  MOTOR  CREDIT  CO. 


ATTNs  EARL  EDEN 

PARXLANE  TOWERS  WcST-SUITE  I12C 

DEARBORN  MI  46126 


32! 


FOREST  MARTIN  TOWING/  INC. 


RT.  2/  eOX  S59  COUNTRY  DRIVE 
PCURG  LA  70343 


32!  FORET/  HOUSTON 


EOX  53* 

cccoom  LA  70344 


to!  FORETICH  MARINE  CONTRACTING  CO. 


p.  0.  *0X  1499 
GULFPORT  MS  39S01 


03! 


FOPSTER/  RICHARD  J.  MARINE 
TOWING 


P.  0.  ?0X  432 
JERSEY  CITY  NJ  07303 


13!  FORT  SUMTER  TOURS/  INC. 


CHARLESTON  MUNICIPAL  YACHT  BASIN 
CHARLESTON  SC  29*01 


37!  FORT  VANCOUVER  PLYWOOD  CO. 


P.  0.  «0<  269 
VANCOUVE9  WA  93666 


36!  FOSS  MARITIME  COMPANY 


ATTN:  MR.  CRABTREE 
640  WEST  EWING  STREET 
SEATTLE  WA  9*119 


01!  FOURNIER/  ARTHUR 

!  D/S/A  PENOBSCOT  2AY  TOWING 


WATE*  STREET 
"ELFAST  ME  04915 


32!  FRANCIS  DRILLING  FLUIDS/  INC. 


p.  o.  eox  160* 

CROWLEY  LA  70526 


01!  FRANCOEUR/  R.  A./  INC. 


59  ELM  ST. 

SALISBURY  MA  01950 


32!  f RANICEVICH/  JOSEPH 
!  D/8/A  BABY  JOE/  INC. 


772  HAPLENE  P®. 
GRETNA  LA  70053 


32!  FRANK  JR./  INC. 

! 

i 

3 2 1  FRAZIER/  ELOON 


15  MARQUIS  MANOR 
MORGAN  CITY  LA  70330 

P.  0.  BOX  295 
GALLIANO  LA  70554 


ADDRESS 
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1 

ENG* I  OPERATOR  NAME 

OIST.I 

3?:  ;*fee»'AN  smiptaro 

i 

i 

321  FRFEPQRT  PCnORAN 
I 
! 

33!  FS'EPORT  OFFSHORE,  INC* 

! 

! 

321  FREEPORT  SULPHUR  CONPANT 


211  FREEPORT  TERMINALS,  INC. 

I 

311  FREES  CONS\ RUCTION  CO.,  INC. 

1 

I 

361  FREMONT  BOAT  COMPANY,  INC. 

I 

1 

Oil  FRENCHMANS  SAY  BOATING  CO. 

I 

I 

31!  FREY,  NR.  HENRY  GC»ALO 
1 
1 

HI  FUEL  SERVICE,  INC. 

1 

1 

401  FULTON  SHIPYARD,  INC. 

! 

1 

161  FUN  *  SUN  FISHING  SERVICE,  INC. 
1 
1 

111  FURLOUGH,  INC. 

1 

I 

1 

I 

1 


1 

I 

321  G  t  3  NARINE,  IN*. • 

I 

t 

201  G  I  C  TOWING,  INC. 

1 

I 

331  G  A  H  MARINE,  INC. 

I 

I 

I 

33!  G  R  H  TOWING  CC. 

I 

I 

33!  G  X  P  TRANSPORTATION,  INC. 

I 

I 

21!  6  A  S  TOWING  COMPANY 
I 
I 

39!  6  L  C  -URGE  CO*P. 

I 

I 

32!  S  V  CONTRACTORS 
! 

I 

l 

15!  0.  L.  WATER  TOURS 
I 
! 

! 

23!  GAELIC  T'JSfOAT  CO. 

! 

I 

! 

03!  GALLAGMfP  OROS.  SAND  4  GRAVEL 
l-CORP. 
t 

34!  GALLOWAY  SAND  t  GRAVEL  CO., 

I  INC. 

! 

331  GANTT  TOWING  i  TRANSP. 

I 

I 

32!  GARcJEfi  BROS.,  INC. 

I 


ADDRESS 


P.  0.  POX  12« 

SULPHUR  LA  7066J 

H15  POYDRAS  ST. 

NEW  ORLEANS  LA  70112 

P.  0.  *0X  1131 
f RE  EBORT  TX  77541 

P.O.  BOX  61520 

NEW  ORLEANS  LA  70160 

P.  0.  POX  72 
fREER0*T  PA  1*22? 

p.  C.  POX  569 
FRANKLIN  LA  705)8 

1059  NORTH  NORTHLAXE  WAY 
SEATTLE  V A  98105 

P.  0.  POX  *6 

PAR  HARBOR  *»E  04609 

ESTXLL-DRRLOVE  ROAD 
HCLLANDAIE  MS  38743 

p.  0.  eox  969 
PASCAGOULA  MS  39567 

P.  0.  ?0X  400 
ANTIOCH  CA  94509 

P.  0.  EOX  813 
DESTIN  FL  32>41 

A.O.  1,  NOX  330 
ROPER  NC  27970 


!  ??9  OEVfLOPMFNT  ST. 

!  HOUMA  LA  70343 

I  P.  0.  POX  461 

•  POINT  PLEASANT  VV  255<C 

!  C/0  CRUMPLCR  MARINE  CO. 

!  P.  0.  DRAwf*  844 
!  PRIME  CITY  TX  77611 

!  7C0  PENNIOIL  ROAD 
!  P.  0.  FOX  7270 
!  GALVESTON  TX  77550 

I  D,  0.  DRAWER  1 79 
!  *AY TOWN  TX  77520 

!  THIRD  AVENUE  AND  FOURTH  STREET 
I  NEW  KENSIN6T0N  PA  15068 

!  4  f NBARC AOERO  CENTER 
!  NO.  2200 

!  XAN  FRANCISCO  CA  94111 
!  p.  0.  POX  23736 

!  JUNCTION  OF  9AXL:y  ST.  AND  RIVER  ROAD 

!  HARAWAN  LA  70133 

• 

!  .'CC  2ND  AVE.  N.  E. 

!  OX  41 

!  s:.  pe:h$°urg  fl  33701 
l 

!  P.  0.  BOX  114 
!  24710  5.  RIVER  RO. 

!  G»OSSE  ILE  MI  48138 
! 

!  FOOT  Or  HENDERSON  STREET 
!  JERSEY  CITY  NJ  07302 
! 

!  SOX  2846 

1  PATESVILLE  AA  72501 

! 

!  3514  ROBINSON  ROAD 
!  MISSOURI  CITY  TX  77459 
! 

!  P.  0.  BOX  815 
I  MORGAN  CITY  LA  70380 


33!  6AR0NER  /?/H  CONSTRUCTORS 
! 

I 

331  GARRETT  CONSTRUCTION  CO. 

! 

I 

42!  GASCO/  INC. 

I 

! 

! 

031  GATES  CONSTRUCTION 

! 

I 

21!  6ATCWAY  CLIPPER,  INC. 

I 

1 

15!  GATEWAY  NARINE 
! 

! 

33!  GATEWAY  TUGS,  INC. 

! 

! 


!  P.  0.  BOX  19278 
!  HOUSTON  TX  77024 
! 

!  p.  0.  POX  9257 

t  CORPUS  CHRXSTI  TX  #546? 

! 

!  ATTN:  RICHARD  YORIOKA 
I  P.  0.  BOX  3379 
l  HONOLULU  HI  96601 
) 

!  208  GATES  RO. 

I  LITTLE  FERRY  NJ  07643 
! 

!  STATION  SflURRE  OOCK 
!  PXTTS6URGH  PA  15219 
I 

!  420  V.  OAK 
!  TAMPA  FL  33602 
! 

!  p.  0.  50X  5960 
*  BROWNSVILLE  TX  78520 
! 
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IN4.  I  OPERATOR  NANE  !  ADDRESS 

•1ST*!  1 


SATO*  MARINE  SERVICE 


CATX  LEASING  CORE* 


GATX  LEASING  CORPORATION 


6 ATX  THIRD  AIRCRAFT  CORE* 


CATX/ANDREA  CORF. 


IATX/APNCO  SECOND  LEASING  CO. 


CAUDET  BOA*  RENTALS#  INC. 


GAUTHIER#  K.  J.  BOAT  RENTAL 
SERVICE#  INC. 


SCH  DRILLING  CO. 


CEDDES  NARINE  SERVICES 


SCLLATLY  t  SONS  NARINE  CORN. 


GCLLATLY  RETROLEUH  TRANSPORTA¬ 
TION  CORR. 


GENE'S  TOVINC  CORRANY 


GENERAL  CHEMICAL  CO. 
NARINE  OPERATIONS 


GENERAL  CONSTRUCTION  COMPANY 


GENERAL  DYNAMICS  ELECTRIC  BOAT 

DIVISION 


GENERAL  ELECTRIC  CREDIT  CORP. 


GENERAL  ELECTRIC  CREDIT  CORP. 


GENERAL  NARINE  CONSTRUCTION  CO. 


GENERAL  NARINE  TRANSPORT  CCRP. 


GCNEPAL  NUD  SERVICE 


GENERAL  SUPPLY  4  EOUIPNENT  CO./ 
INC. 


GENERAL  TOWING 


GENESIS  TCUINS  CORP. 


GENINA  NARINE  SERVICE#  INC. 


GENTLEMEN  TOWING  CORP. 


GEO-GUARDIAN#  INC. 


GEORGE  ENGINE  CO.#  INC. 


GEORGETTE-*#  INC. 


GEORGIA  PACIFIC  CO*P. 


CECRCIA  TJJAf!2?25TCR5#  ISC. 


GX9BAR#  HAROLD  L.#  TRUST 


GIBBONS  NARINE#  INC. 


GIRSON#  JOHN 


GILBERT  CORP. 


GILLEN'S#  HENRY#  SONS  LIGHT¬ 
ERAGE#  INC. 


I  P.  0.  90X  5572 
t  MORGAN  CITY  LA  70341 

I  ONE  LAKEWAY  CENTER 
I  3900  N.  CAUSEWAY  SUITE  1180 
t  METAIRIE  LA  70002 

!  FOUR  EMBARCADERO  CENTER 
1  SUITE  2200 

!  SAN  FRANCISCO  CA  94111 

I  FOUR  CN8ARCA0CAO  CENTER 
!  SUITE  2200 

I  SAN  FRANCISCO  CA  94111 

!  FOUR  ER3ARCADER0  CENTER 
j  SAN  FRANCISCO  CA  94111 
( 

!  FOUR  CMSARCADERO  CENTER 
I  SAN  FRANCISCO  CA  94111 

I  $13  FRANKLIN  ST. 

1  MORGAN  CITY  LA  703*0 

{  ATTN:  H.  J.  GAUTIER 
!  ROUTE  2#  BOX  216AA 
1  PORT  SULPHUR  LA  70083 

1  P.  0.  SOX  76$ 

I  ASHEVILLE  LA  7051 1 

1  1326  1ST  ST. 


l  M^MYSVILIE  WA  9 

5270 

!  INNSBRUCK  BLVD. 

!  HOPEWELL  JUNCTION 

j 

NT 

62533 

!  INNSBRUCK  6LVD. 

1  HOPEWELL  JUNCTION 
j 

NT 

12533 

!  4439  WOODLAND  DR. 

APT. 

9 

1  NEW  ORLEANS  LA 

70114 

1 

f  90  EAST  HALSEY  ROAD 
I  PAPSIPPANY  NJ  070S4 
t 

l  p.  0.  SOX  24506 
!  SEATTLE  WA  98124 
! 

!  ATTN:  SUPERINTENDENT  OF  OOCKS  (DEPT.  279) 
I  GROTON  Cl  06340 
! 

!  *647  3AYPJNE  RD. 

!  *307 

l  JACKSONVILLE  FL  32216 
I 

1  P.  0.  EOX  606 
I  NORTHBROOK  XL  6006$ 

! 

!  446  CONHERCIAL  STREET 
1  PORTLAND  ME  04101 
! 

!  1  INGHAM  AVENUE 
!  MYONNE  NJ  07002 
! 

!  P.  0.  POX  27 
!  DCNALOSONVILLE  LA  70346 
! 

!  4300  O.S.T.  AT  CULLEN 
!  P.  0.  POX  14628 
!  HOUSTON  TX  77221 
! 

!  ATTN:  BERNARD  R03ICHAUX 
!  $43  COUNTRY  DRIVE 
!  SOURS  LA  70343 
J 

I  776  HICKORY  AVE. 

{  MARA*'  N  LA  70123* 

! 

!  OOX  177 

!  PATTERSON  LA  70392 
! 

!  P.  0.  BOX  519 
I  CUI  Off  LA  70345 
! 

I  6  LOTUS  COURT 
!  PENSACOLA  fL  32507 
! 

!  1401  DCSTREHAN  AVE. 

!  P.  0.  BOX  * 

1  HARVEY  LA  700$9 

! 

!  P.  0.  SOX  .297 
J  HARVEY  LA  70059 
J 

!  300  WEST  LAUREL 
!  BELLINGHAM  UA  9322$ 

! 

!  3G3  S.  CnUNCh  ST. 

!  PANAMA  CITY  fL  32401 

f 

1  119  PERRY  PLAZA 
!  P5RRYVILLE  NO  63775 
! 

i  p.  R.  1#  BOX  323 
t  OEARDSTOWN  IL  62618 

!  P.  0.  OOX  86 
!  BRUNSWICK  ME  04011 
! 

!  510  PLAZA  DR. 

!  COLLEGE  PARK  6A  30349 

i  P.  0.  BOX  #7 
!  OTSTER  3AY  NY  11771 
i 


TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 


1 

ENG.l  OPERATOR  NAME 

#XST.| 

! 

t  Aims* 

! 

231  GILLESPIE  OIL  t  TRANSIT *  INC. 

! 

1  ATTN:  JOHN  GILLESPIE 
!  P.  0.  POX  216 
!  ST.  JANES  MI  49762 

321  G1SCLAIA  MARINE 
! 

!  125  W.  117TH  ST. 

1  CUT  OFF  LA  70343 

321  CXSCLAIA  TOWING  CO. 

J 

I  P.  0.  DRAWER  "9" 

!  LAtoSE  LA  70373 

21!  Gl»CIAl  SAND  ANO  GRAVEL  CO. 

! 

! 

!  ATTN:  MARK  SNYDER 
!  POX  1022 

!  KITTANNING  PA  U201 

36!  GLACIER  SAY  LODGE#  INC. 

!  1620  METROPOLITAN  SLOG. 

!  SEATTLE  W4  96101 

42!  GLASS  COTTON  BOAT  HAWAII#  INC. 

! 

!  P.  0.  MO*  1561 
!  HONOLULU  HI  96606 

16!  GLENN  TOWING*  INC. 
t 

t  p.  0.  POX  2801 

I  MOBILE  AL  34652 

IS!  6 NT  512  LEASING  CO. 

! 

l  111  CAST  FOURTH  ST. 

!  CINCINNATI  OH  45202 

32!  GNOTS  RESERVE*  INC. 

! 

!  P.  0.  'OX  1147 
!  DESTREHAN  LA  70047 

391  GOLDEN  GATE  BRIDGE  HIGHWAY  AND 
!  TRANSPORTATION  DISTRICT 

!  101  F.  SIR  FRANCIS  DRAKE  3LVD. 

!  LAJKSPUR  CA  94939 

32!  GOLDEN  SUIT  OFFSHO'E*  INC. 

! 

!  1525  RIVER  OAKS  RO.  EAST 
!  HMAHAN  LA  70121 

21!  GOLOEN  TRIANGLE  RIVE*  CONT.  AND 
!  TOWING  CO.  LTD. 

! 

!  ATTN:  A.  5RIM* 

1  26  COLE  ST. 

I  MCKEES  ROCKS  PA  1  SI 36 

28!  GOLDSTONF*  JANES  R. 

1 

!  3CS7  KATHLEEN 

1  FLOSSKOOR  IL  60422 

26!  GOLDSTONE*  SIDNEY  R. 

!  9129  ELMWOOD 
!  MUNSTER  IN  46321 

08!  G0-E7*  MILTON 
! 

!  CONDOMINIUM  LUCINA  SLOG.  A3*  APT.  36 
!  COUNTRY  CLUO  GARDENS 
!  CAROLINA  PR  00630 

01!  GOOOELl*  OANA  ?. 

! 

!  22  E.  SSA&REEIE 
!  NAHANT  MA  01906 

17!  GOOOPICH*  9.  F.*  CHCHtCAL 
!  COMPANY 

!  P.  0.  °0X  527 
!  CALVERT  CITY  KY  42029 

22!  GOODTIME  CRUISE  LINE 

I  7197  CHII.ICOTHE  TO. 

!  MENTOR  CH  44060 

22P  600DTINE  CRUISE  LINE*  INC. 

! 

I  ATTN:  HERBERT  FRTAN 
!  150  5.  209  ST. 

!  EUCLID  OH  44123 

15!  GRADY  MARINE  CONST. 

! 

!  BOX  15815 

I  rT.  LAUDERDALE  EL  33318 

16!  GRAHAM  OFFSHORE 
! 

!  P.  0.  box  1346 
!  PASCAGOULA  PS  3*560 

35!  GRAHAM*  JOHN  £•  t  SONS 

!  2C08  JONES  AD. 

!  FREEPORT  TX  77541 

281  GRAIN  PROCESSING  CORPORATION 

!  MUSCATINE  IA  52761 

24!  GRAND  PORTAGE-ISLE  ROYALE 
!  TRANSPORTATION  LINE*  INC. 

!  1332  LONDON  ROAD 
!  DULUTH  *N  55805 

18!  GRANDVIEW  DOCK  COMPANY 
! 

!  P.  0.  °0X  -304 
!  TELL  CITY  IN  475*6 

31!  GR/,*<T  TOWING  CO. 

! 

!  P.  0.  ?0X  1254 

J  VICKS3URG  MS  39U0 

33!  SRASSO  MARINE 
! 

!  ATTN:  MARY  AMENT 

1  P.  0.  BOX  1013 
!  GALVESTON  TX  77553 

31!  GRAVEL  COMPANY  Of  BOLIVAR 
(  COUNTY 

!  P.  0.  BOX  698 

J  CLEVELAND  MS  35732 

36!  GRAY  LINE  SIGHTSEEING  OF 
!  SEATTLE*  INC. 

! 

!  500  WALL  ST. 

!  SUITE  310 
!  SEATTLE  WA  95121 

13!  GRAY  LINE  WATER  TOURS 
! 

!  p.  0.  BOX  861 
!  CHARLESTON  SC  29402 

32!  GRAY*  J.  R.*  INC. 
j 

!  117  GOODE  STREET 
!  THIBODAUX  LA  70301 

32  j  GRAY*  JAMES  L.*  INC. 

!  p.  0.  SOX  1212 
!  NEW  IBERIA  LA  70360 

36!  GRAYS  HSR.  TUGBOAT  CO. 

!  P.  0.  BOX  1707 
!  Aberdeen  wa  93520 

26!  GREAT  LAKES  DREDGE  4  DOCK  CO. 

J 

! 

!  ATTN:  KEVltfMACKAY 
!  2122  YORK  RD. 

!  OAK  9R00K  IL  60521 

391  GREAT  LAKES  DREDGE  l  OOCK  CO. 

!  P.  0.  BOX  11598 
!  OAKLAND  CA  94611 

22!  GREAT  LAKES  TOWING  CO.*  THE 

!  16C9  TERMINAL  TOWER 
!  CLEVELAND  OH  44113 

01!  GREAT  PACIFIC  CRUISE  LINES 

! 

!  1  MARINE  PARK 
!  HAD OAM  CT  C6438 
l 
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CMC. 

OUT, 


18! 

! 

GREATER  CINCINNATI  MARINE 

!  P.  0.  BOX  308 
l  NEWPORT  KY  41072 

1 

!  WWY.  60  EAST 

1  P.  0.  BOX  541 
!  0WTNS30RO  KY  42301 

131 

! 

! 

i 

GREEN  COAL  CO. 

03! 

! 

t 

GREEV  MTS.  30AT  LINES 

!  P.  0.  POX  2033 

!  JO.  BURLINGTON  VT  05403 

■ 

31! 

! 

i 

GREENVILLE  EQUIPMENT#  INC. 

! 

!  P.  0.  DRAWER  3 
!  GREENVILLE  33702 

j 

31! 

( 

1 

GREENVILLE  GRAVEL  CO. 

!  P.  0.  BOX  720 
!  GREENVILLE  MS  33701 

i 

31! 

1 

1 

GREENVILLE  SHIPBUILDING 

i  OCX  1358 

•  GREENVILLE  *S  38701 

1 

31! 

I 

GREENVILLE  YACHT  CLUO 

!  241  *4IN  ST, 

1  GREENVILLE  MS  31701 
| 

Cl! 

i 

SATENWICH  BAY  CLAM  CO. 

j  EAST  GREENWICH  PI  02818 

Cl! 

! 

! 

1 

GREENWICH#  CONN.#  TOWN  OF 

i  MARINE  i  FACILITY  OPERS.  < 
!  »C*  929  TOWN  HALL 
!  GREENWICH  CT  06830 

37! 

! 

1 

GRr SHAN  SAKO  4  C* AVEL  CO. 

!  P.  0.  rox  271 
!  GRESHAM  OR  97030 

i 

41! 

GREYCAS#  INC. 

I 

!  GREYHOUND  TOWER 

01 


OPERATOR  NAME 


GREAT  RIVER  OR AIN  CORP. 


GREAT  RIVER  TOWING#  INC. 


GREAT  RIVERS  NARINE 


GRtfFIV#  A.  L.#  INC. 

GAINN»S  RIVER  CONTRACTING 

GRIMM#  CHARLES 
CROCVENOR#  GEORGE  M. 
GUIDRY  NARINE#  INC. 
GUIDRY#  RJCNARO  R. 

GUIDRY#  ROLAND 


!  SOX  306 

I  ST.  JOSEPH  LA  71366 

! 

I  P.  0.  BOX  165 
I  CASSVILLE  WI  53306 
t 

1  P.  0.  »0X  7 
1  VYATT  HO  63852 
1 


PmOENXX  a?  35077 

21-25  CUSTON  HOUSE  WHARF 
P,  0.  »0X  4573 
PORTLAND  HE  04112 

ATTMt  C.  P.  GRINH 
1C8  CONOVER  DRIVE 
CCRAPPOLIS  PA  15103 

26  COLE  STREET 

PC  Nc  E  S  ROCK  RA  15136 

'‘CX  5?1 

LELAND  VX  49654 

®.  0.  BOX  $05 
MARRERO  LA  70073 

P.  0.  BOX  8 
GALLIANO  LA  70354 

RT.  3#  BOX  101? 

CUT  OFF  LA  70345 


32*.  GULF  t  EASTERN  S/S  t  CHARTERING 
*-  CO*P. 

1 

151  GULF  ATLANTIC  TRANSPORT  CORPO- 
!  RATION 


32 


GULF  oOAT  MARINE  SERVICE 


33!  GULF  COAST  UPOXERS#  INC. 

! 

! 

32!  GULF  COAST  LEASING#  INC. 


32!  GULF  COAST  RENTAL#  INC. 

! 

! 

32!  GULF  DISPATCH  "APINE#  INC. 


32!  GULF  FLEET  MARINE  COPP. 


33! 


GULF  FLEET  SUPPLY  VESSEL#  INC. 


32!  GULF  INLAND  MARINE  CORP. 

!  C/0  GILOERT  OR  STEPHEN  HC0FRT 

! 

! 

32f  GUI  F  INTERNATIONAL  nt,»fur 


32 


GULF  INTRACOASTAL  MARINE# 


INC. 


16 

32 


GULF  OFFSHORE  TRANSP. 
INC. 

GULF  OPERATORS#  INC. 


SERVICE# 


3< 

32 

32 


'GULF  OUTLET  FURL  l  NARINE 
!  SUPPLIES 
! 

!  ViLF  SOUTH  NARINE  TOWING  III# 

!  INC. 

! 

!  GULF  STATES  OIL  TRANSPORTATION 
I  CO. 


!  IT*  3L00. 

J  VCW  ORLEANS  LA  70130 

!  1720  EAST  ADAH?  STREET 
!  JACKSONVILLE  FL  32202 

!  0.  «0X  730 

!  CAMERON  LA  70631 

!  p.  0.  BOX  071 

!  DICKINSON  TX  77537 

1  F.  U.  BOX  1070 
!  FRANKLIN  LA  7053P 

!  14  JUPITER  ST. 

!  MORGAN  CITY  LA  7C3P0 

!  P.  0,  BOX  297 
!  HARVEY  LA  70057 

!  P.  0.  POX  *02 
!  HARVEY  LA  70053 

!  C/0  ZAPATA  GULF  MARINE  CORP. 
!  711  LOUISIANA 
!  HOUSTON  TX  77210 

j  1549  POLK  ST. 

I  P.  0.  “OX  6091 
!  HOUMA  LA  70361 

•  p#  0#  toy  A(J01 
J  HOUMA  LA  703 SI 

1  p.  0.  POX  14956 
!  BATON  ROUGE  LA  70878 

!  3330  fPANKFORD  AVE. 

!  PANAMA  CITY  FL  32405 

!  P.  0.  POX  779 
!  LCCKBOCT  LA  70374 

i  P.  0.  BOX  76005 
!  NEW  ORLEANS  LA  70136 

i  1700  STUMPF  9LV0. 

!  GRETNA  LA  7005! 

!  P.  0.  BOX  219 
!  KAPLAN  LA  70543 


16!  GULF-COAST  FRE-STRESS  CO./  INC. 
I 
! 

i 21  GULF  COAST  RESOURCES/  INC. 

I 

I 

13l  CULFCOAST  TRANSIT  COMPANY 
! 

1 

! 

331  GULF6ATE  MRXNt  TRANSP./  INC. 
t 
! 

331  GULFGATE  SHIPYARD/  INC. 

! 

t 

33!  GULMAR/  INC. 


32!  WtlfTTA  OIL  COMPANY 
I 
! 
i 
! 

! 

! 

!  H 

» 

! 

I 

09!  H  l  H  NARINE  TOWING/  INC. 

! 

! 

33!  NAP  WIPELINE  CO. 

! 

! 

32!  H  A  P  TOWING  CO./  INC. 

! 

12!  Nt*  TOWING/  ‘SC. 

! 

! 

! 

32!  H.  A.  I  SON  TOWING/  INC. 

! 

! 

37!  H20  TOWING 
! 

! 

09!  HALE  CONTAINER  LINE/  INC. 

! 

! 

! 

36!  HALES  CONSTRUCTION  \  ASSOCIATES 
! 

! 

25!  HALL  TOWING/  INC. 


32!  HALLIBURTON  SE»VICF$ 
! 

32!  HALTER  NARINE/  INC. 

! 

! 

! 

36!  H/LVORSEN  TOW/  INC. 


28!  "HAHN'S  HOLIDAY  HARBOR 
! 

I 

03!  HAMPTON  9A»GE  LINE/  INC. 

! 

! 

! 

22!  HANNA,  N.  A./  CO. 

! 

! 

26!  HANNAH  NARINE  CORPORATION 
! 

! 

! 

12!  HANOVER  TOWING/  INC. 

( 

! 

13!  HANSEN/  EDVARD  K ./  JR. 

! 

! 

1 6 1-  HARoEPT  INT*L./  INC. 

! 

! 

07!  HARBOR  ANCHOR/  INC. 

! 

! 

01!  HARBOR  CRUISES/  INC. 


09!  HARBOR  CRUISES/  LTD. 

! 

j 

01 i  HARBOR  KARINE  CORPORATION 
! 

! 

I 

23!  HARBOR  NARINE  (.TD. 

! 

! 

07!  HARBOR  NARINE  TOWING  CORP. 
! 

! 

32!  HARBOR  TOWING  t  FLEETING 
! 

I 


2  P.  0.  DRAWER  D 

!  PASS  CHRISTIAN  NS  39571 

l 

J  1423  WHITNEY  AVE. 

!  CPETNA  LA  70053 
! 

!  5405  WEST  CYPRESS  ST. 

i  sum  too 

!  TAHPA  FL  33607 
! 

!  p.  0.  ?0X  3182 
!  POP!  ARTHUR  TX  77643 
! 

!  P.  0.  BOX  3182 

!  PORT  ARTHUR  TX  77643 

! 

!  P.  0.  BOX  5717 
!  BROWNSVILLE  TX  78520 

!  P.  0.  POX  227 
!  BERWICK  LA  70342 
! 

! 


!  P.  0.  BOX  2 b 2 1 7 
!  BALTIMORE  NO  21231 
! 

t  6301  HARDWICK 

!  CORPUS  CMRISTI  TX  78412 

! 

!  F.  0.  SOX  36R3 
!  HOUMA  LA  70360 
! 

!  P.  0.  BOX  5645 
!  HANOVER  CCNTER 
1  WILNIN6T0N  NC  28403 
! 

!  HVV.  23  SOUTH 
!  VENICE  LA  70091 
! 

!  ATTN:  DANIEL  f •  MILLER 
!  7407  N.C.  154TM  ST. 

!  VANCOUVER  VA  9R662 

! 

I  ATTN:  RON  GARTRELL 
!  1 801  SOUTH  CLINTON 
!  PAL  TIMOR?  HD  21224 
! 

!  412  SO.  ORCAS  ST. 

!  SEATTLE  WA  98103 

! 

!  p.  0.  *»0X  1465 
!  FT.  NAD I SON  XA  52627 
! 

!  p.  0._  *0X  >46 
!  HARVEY  LA  7005! 

! 

!  ATTN*  Hi  WALPEPT 
!  ?.  0.  BOX  29266 
!  NEW  ORLEANS  LA  70159 
; 

j  8324  N.  E.  HIDDEN  COVE  RD. 

!  OAINBRIDGE  ISLAND  WA  98110 

; 

!  P.  0.  BOX  405 
!  CMIULICOTHE  XL  61562 
i 

i  C/O  $CF  EQUIP.  CORP. 

!  1370  AVE.  OF  AMERICAS 
!  NEW  YORK  NY  10019 
i 

!  100  ERIEVIEW  PLAI A 
!  CLEVELAND  OH  44114 
J 

t  ATTN:  DAWN  KEHOE 
!  ?T*  83  4  ARCHER  AVENUE 
!  LEMONT  IL  60439 
! 

!  P.  0.  BOX  1152 
!  WILMINGTON  NC  28401 

t 

j  2?01  JACKSON  ST. 

!  FORT  MEYERS  FL  33901 

i 

j  P.  0.  POX  1297 
!  BIRMINGHAM  AL  35201 
* 

i  3030  ATLANTIC  AVE. 

!  ATLANTIC  CITY  NJ  08401 

! 

!  1  LONG  WHARF 
f  POSTON  NA  021*0 
! 

!  301  LIGHT  ST. 

!  BALTIMORE  MD  21202 

! 

!  P.  0.  BOX  384 
!  279  WATER  ST. 

!  WARREN  RX  02885 

! 

!  p.  0.  BOX  102 
!  FERRYS8URG  MI  4940? 

! 

!  P.  0.  BOX  631 
!  WILMINGTON  DE  19899 
! 

!  ATTN:  MR.  CLOVER 
!  1730  BURBANK  DR. 

!  NEW  ORLEANS  LA  7012? 


TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 


ENC.!  OPERATOR  NAME  !  ADORES* 

•1ST.!  t 


3*1 

I 

I 

391 

! 

41! 

! 

! 

20! 

! 

! 

17! 

! 

! 

! 

33! 

! 

! 

15! 

! 

! 

14! 

! 

i 

38! 

! 

! 

! 

32! 

! 

! 

01! 

! 

! 

20! 

! 

32! 

! 

! 

31! 

! 

36! 

I 

J 

33! 

i 

! 

.  ! 

36! 

! 

! 

26! 

! 

! 

1 

42! 

! 

42*! 

( 

1 

42| 

! 

! 

on 

! 

! 

21! 

! 

! 

! 

33! 

! 

! 

39! 

! 

! 

32! 

! 

! 

32! 

! 

! 

34! 

! 

! 

! 

IB! 

! 

* 

18! 

! 

! 

Ui 

! 

! 

16! 

! 

! 

37! 

! 

! 

15! 

! 

! 

32! 

! 

! 

32! 

! 

I 

35! 

! 

i 


HARBOR  TON INC  SERVICE 
HARBOR  TUC  4  BARGE  CO. 

HARBOR  TUC  BOAT  SERVICE 
HARBOUR  MARINE/  INC. 

HARCON  BARGE  COMPANY 

HARO'S  MARINE/  INC. 

NAROAWAY  COMPANY/  THE 
HAROERS/  H.  6.  4  SON 
HAR01NG/  TCOO  F. 

HARLESS/  JERRY  I. 

HARRIS/  GEORGE  S. 

HARTLEY  MARINE  CORP. 

HARVEY  CULF  INT'L  MARINE 
HARVFY/  JAMES  *  JANET  C. 

HASKETT  TUG  CO./  INC. 

HASTINGS  MARINE  LTD. 

HAT  ISLAND  COMMUNITY/  INC. 
HAVANA  BARGE  LTD. 

HAWAIIAN  CRUISES/  LTO. 

HAWAIIAN  0REDGIN6  AND 
CONSTRUCTION  CO. 

HAWAIIAN  TUG  £  BARGE  CORP. 

HAYS  TUG  t  LAUNCH  SERVICE/  INC. 
HBC  BARGE/  INC. 

HI-HE  CO. 

HEALY  TIBBITTS  CONSTRUCTION  CO. 
HEBERT/  AGNES  P. 

HECK'S  TOWING/  INC. 

HELENA  MARINE  SERVICE/  INC. 

HENMER/  JOHN  A. 

HENDERSON  COUNTY  SAND  CO. 

HENOCH  BARGE  CO./  INC. 

HENDON/  BILLY  W. 

D/B/A  HENDON  BARGE  COMPANY 

HENDREN  TOWBOAT  CO./  INC. 

HENDRY  CORPORATION 
HENRY/  CHESTER  BOATS/  INC. 
HERB-  $./  INC. 

HERMANN  SAND  t  GRAVEL/  INC. 


!  P.  0.  POX  11560 
1  BAINBRXDGE  ISLAND  WA  98110 
! 

!  PIER  9 

!  SAN  FRANCISCO  CA  94111 
J 

!  3721  LIGGETT  ORIVE 
!  SAN  DIEGO  CA  92106 
1 

!  P.  0.  BOX  660 
(  PROCTORVXLLE  OH  45649 
l 

!  CYPRUS  INDUSTRIAL  MINERALS 
!  P.  0.  BOX  218 
!  SMITHLAND  KY  42081 
! 

!  RT.  1/  BOX  145 
!  HULL  TX  77364 
! 

!  P.  0.  BOX  19097 
!  TAMPA  FL  33666 
! 

!  5521  EAST  HWY.  96 
!  PANAMA  CITY  FL  32404 
! 

!  131  2ND  ST. 

I  BOX  934 

!  WRANGELL  AK  99929 
I 

!  P.  0.  BOX  1861 
!  LAKE  CHARLES  LA  70602 
! 

!  HARRIS  POINT 
!  EASTPORT  ME  04631 
! 

!  P.  0.  BOX  443 

!  POINT  PLEASANT  WV  25550 

! 

!  BOX  1118 

!  GALLIANO  LA  70354 
! 

(  p.  0.  BOX  1284 
!  VICKSBURG  MS  39180 

!  ATTN:  PATRICK  J.  HASKETT 
!  P.  0.  BOX  1579 
!  SHELTON  WA  985S4 
! 

!  4900  WOODWAY 
!  12TH  FLOOR 
!  HOUSTON  TX  77056 
» 

i  1C16  1 4 TH  ST.  "A" 

!  EVERETT  WA  98201 
! 

!  CFO  D  W  BARNES/  PRES.J  CLARENDON  MGMT.  CO./  INC. 
!  4  WALKER  AVE. 

•  CLARENDON  HILLS  IL  60514 
! 

!  P.  0.  BOX  1551 
!  HONOLULU  MI  96306 
! 

!  p.  0.  “OX  4033 
I  HONOLULU  HI  96313 
! 

!  P.  0.  BOX  3258 
!  HONOLULU  HI  96301 
! 

!  9  RABBI!  RUN 
!  WALLINGFORD  PA  19086 
! 

!  ATTN:  JOHN  HALL/  V.P. 

!  BOX  310 

!  BROWNSVILLE  PA  13417 
|- 

!  1C00  SOUTH  T0WER-HB4NK  CENTER 
!  CORPUS  CHRIST!  TX  78471 
| 

i  411  gRANNAN  ST. 

!  SAN  FRANCISCO  CA  94107 
! 

!  1005  FEDERAL  AVE. 

(  MORGAN  CITY  LA  70380 
! 

!  P.  0.  BOX  697 
!  MARRERO  LA  70073 
! 

!  2000  MAGNOLIA 
!  SUIT?*  43W 

!  UTILE  POCK  AR  72202 
! 

!  8906  CROMWELL  KILL  ROAD 
!  LOUISVILLE  KY  40222 
! 

!  P.  0.  BOX  735 
!  MENOERSOH  KY  42420 
l 

!  p.  0.  OCX  71 V6 

*  PADUCAH  KY  42002 
! 

!  P.  0.  BOX  7176 
!  PADUCAH  KY  42002 
! 

J  12751  NORTHWEST  SPRIHCVILLE  ROAD 
!  PORTLAND  Oft  9722# 

! 

!  P.  0.  BOX  13225 
!  TAHPA  FL  33681 
J 

!  P.  0.  BOX  2605 
!  MORG/;»  CITY  LA  70380 
! 

I  P.  0.  POX  297 
!  HAftVEY  LA  70058 
! 

!  P.  0,  90X  261 
!  HERMANN  MO  65041 
! 


TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OP  TRANSPORTATION  LINES 
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! 

! 
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36! 
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I 

! 

08! 

t 

! 

16! 

I 

! 

16! 

1 

! 

37! 

! 

! 

I 

30! 

! 

! 

29! 

! 

! 

33! 

! 

! 

17! 

! 

! 

03! 

! 

! 

13! 

! 

! 

32! 

i 

I 

32! 

! 

! 

31! 

! 

! 

18! 

! 

) 

32! 

! 

! 

IS! 

! 

! 

! 

161 

! 

! 

35! 

! 

! 

33! 

! 

36! 

! 

! 

( 

33! 

! 

! 

32! 

! 

! 

07! 

! 

! 

33! 

! 

! 

32! 

! 

! 

36! 

! 

I 

31! 

! 

! 

33! 

! 

( 

39! 

! 

! 

33! 

! 

! 

33! 

! 

I 

! 

33! 

! 

I 

32! 

! 

! 

36! 

! 

! 

41! 

! 

32! 

! 

! 


HERRON  ISLAND  MAINTENANCE  CO* 

HESS  NARINE  TRANSPORTATION/ 

INC. 

HESS -OIL-VIRGIN  ISLAND  CORP. 

WEWCHEN 
HGK/  INC. 

HICKEY  NARINE  ENTERPRISES 

HICKMAN  FERRY 

HICKMAN  HAR30R  SERVICE/  INC* 

HIGNAN  TOWING  CO. 

M!LL*S  NARINE/  INC. 

HILLIARO/  CAPT*  ALLEN 

MILLIAP*.-L/ONS  SARGE  PARTNERS 
1979-2 

HILLMAN/  NICHAEL  A. 

HILTON  TOWING/  INC. 

HINES  BARGE  CO. 

HINES/  INCORPORATED 

HINGLE/  E.  G.  NARINE  SERVICE/ 
INC. 

HMH  NARINE 

HOBBS  CONST.  8  DCVELOPNENT/ 

INC. 

HOLLIDAY  SAND  t  GRAVEL  CO. 
HOLLYWOOD  NARINE/  INC. 
HONEYWELL/  INC. 

HOOKING  BULL  NARINE/  INC. 

HOOKS/  HIKE/  INC. 

HOOPER/  ADRIAN 

HOPPER/  CARLTON  K. 

HOPSON  T0WIN6/  INC. 

HORLUCK  TRANSPORTATION  COMPANY/ 
INC. 

HORN/  PAUL  C. 

HORNBECK  OFFSHORE 

HOON9LOWEA  YACHTS/  INC. 

HOUSTON  BAR«C  LINE/  INC. 

HOUSTON  MARINE  (  EQUIPMENT  CO. 

HOUSTON  NARINE  SERVICES/ . INC. 
ATTNt  OPERATIONS  MANAGER 

HOUTECH  INLAND  WELL  SVC./  INC. 
HOWARD/  VIRGIL  D. 

HOWE/  0.  D.  TRUST 
HOWELL/  J.  TOWING  CO. 


!  RT.  2/  BOX  2S0A 
!  LAKE  DAY  WA  94349 
! 

!  206  ANSON  STREET 
t  GRETNA  LA  70053 
! 

!  P.  0.  BOX  127 

!  K ING* S  HILL /  ST.  CROIX  VI  00850 
l 

!  *.  0.  BOX  188 
!  GULFPORT  *•$  39502 

! 

!  P.  0.  SOX  1606 
1  PARANA  CITY  FL  32401 
! 

!  C/0  0 ALE  CONNER 
!  6  BEACH  ORIVE 
!  VANCOUVER  WA  9*601 
! 

!  1208  NYRON  CORY  DRIVE 
!  HICKMAN  KY  42050 
l 

i  120  SOUTH  CENTRAL  AVE.— 16TH  FLOOR 
(  ST.  LOUIS  NO  63105 
! 

!  P.  0.  BOX  908 
!  ORANGE  TX  77650 
! 

!  9C1  S.  COURT  ST. 

!  FLORENCE  AL  35630 
! 

!  33  SPOOKSIDE  RD. 

!  LEONARDO  NJ  C7737 

!  545  SOUTH  3RD  STREET 
l  LOUISVILLE  KY  40202 
! 

!  Ill  KIMBALL  DR. 

!  LAFAYETTE  LA  70506 

! 

!  P.  0.  «0Y  86? 

!  MARRERO  LA  70072 

! 

!  P.  0.  DRAWER  8 
!  GREENVILLE  NS  38701 
i 

!  P.  0.  BOX  840 

!  BOWLING  GREEN  KY  47101 

! 

!  P.  0.  DRAWER  1031 
!  BUR AS  LA  70041 
! 

!  2C1  COLUMBIA  DR. 

!  ST.  #3 

!  TAMPA  FL  33606 
! 

!  101  E.  23RD  ST. 

!  PANAMA  CITY  FL  32405 
! 

!  5511  WEST  63PD  STREET 
!  OVERLAND  PAR*  KS  66202 
! 

!  P.  0.  "'OX  1343 
»  HOUSTON  TX  77001 
! 

!  NAPINE  SYSTEMS  OPERATIONS 
!  6500  MARJOUR  HEIGHTS  PKWY. 

!  EVERETT  WA  9*204 
! 

!  COVE  HARBOR 
!  ROCKPORT  TX  78332 
! 

!  P.  0.  BOX  1525 

!  LAKE  CHARLES  LA  70609 

{ 

j  222  WATERLOO  RD. 

!  DEVON  PA  1*>333 
! 

!  BOX  39 

!  AUSTWELL  TX  77950 
! 

!  P.  0.  POX  3170 
!  MORGAN  CITY  LA  70381 
! 

!  P.  0.  BOX  87 
!  PORT  ORCHARO  WA  98366 
! 

!  1315  EAST  UNION 
!  GREENVILLE  NS  38701 
! 

!  2317  BROAOWAY 
!  GALVESTON  TX  77550 
I 

!  PIER  33  SOUTH/  THE  EN3ARCADER0 
!  SAN  FRANCISCO  CA  94111 
! 

!  P.  0.  BOX  1277 
!  HOUSTON  TX  77001 
! 

1  C/0  BILL  WHITE/  JR. 

!  RT.  2/  BOX  154 
!  FREDERICKSBURG  TX  78624 
! 

!  650  SOUTH  LYNCHBURG  ROAD 
!  DAYTOWN  TX  77520 
! 

!  P.  0.  BOX  488 
!  ABBEVILLE  LA  70511 
J 

!  P.  0.  BOX  867 
1  KALANA  WA  98625 
! 

!  561 5  SO.  COLORADO  BLVD. 

!  LITTLETON  CO  60121 
! 

!  P.  0.  80X  31 
(  MLAQUENINE  LA  70764 
! 


32!  MURE 9,  THOMAS  L./  JR. 


03!-HUO$ON  HIGHLANDS  CRUISES  t 
!-*0U«#  INC* 

! 

! 

03!  HUDSON  RIVER  CRUISES/  INC. 

! 

! 

1 

03!  HUDSON  WATERWAYS  CC*P. 

! 

! 

( 

07!  HUFPEft  LAUNCH  SERVICE 
1 
! 

29!  HUFFMAN  TCWING  CO. 

! 

! 

C3 !  HUGHES  ORCS./  INC. 

! 

! 

17!  HUNTER  MARIN-  TRANSPORT/  INC. 

! 

! 

! 

32!  HUNTER#  JCHNISS 


36!  -HUHLCN  CONSTRUCTION  CO. 

! 

! 

33!  HUSTLER  "APINE 

! 

! 

32!  HUTTON/  im  F./  CRFD IT  CO«P. 

! 

! 

15 1  HVIOS  SHIPPING/  INCORPORATED 
l-'ATTN:  SHIP  MANAGEMENT  DEPT. 
! 

! 

01!  MTANNIS  WAR3CR  TOU»$/  INC. 

! 

! 

>1!  HYER/  JACK  i  Lf ROY 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  I 

l 
! 

! 

32 rt  !  M  H  PAYEURN/  INC. 


32!  I".T .0«-  CORP. 

16!  IDEAL  PAS IC  INDUSTRIES/  INC. 

!  (MARINE  DIVISION) 

21!  IMPEPIAL  TOWING/  INC. 

! 

! 

03!  INDEPENDENT  CEMENT 

07!= INDEPENDENT  PIER  CO. 

! 

32!  INDIAN  MARINE/  INC. 

! 

! 

11!  INDIAN  RIVER  TOWING 

! 

) 

21!  INDUSTRY  TERMINAL  <  SALVAGE  CO. 

! 

! 

17!  INGRAM  BARGE  CO. 

! 

17!  IN6RAM  MATERIALS  COMPANY 


32!  INLAND  BARGE  RENTALS/  INC. 

! 

! 

23!  INLAND  LAKES  MANAGEMENT/  INC. 

! 

! 

16!  INLAND  MARINE  SERVICE/  INC. 

! 

I 

32!  INLAND  MARINE  TOWING  SERVICE/ 
!  INC. 

! 

26!  INLAND  MOLASSES  CO. 

! 

! 

32!  INLAND  MOVERS/  INC. 

! 

! 

29! -INLAND  OIL  AND  TRANSPORT  CO. 

! 

! 

! 


P.  0.  eox  A 307 

HEW  ORLEANS  LA  70178 

ATTN:  JEAN  WORT 

P.  0.  POX  263 

HIGHLAND  FALLS  NY  10922 

C/0  CAPT.  GIRARD  KENNE 
524  N.  OH IOVXLLE  AO. 

NEW  PALTI  NY  12361 

ROOM  4121 

1  CHASE  MANHATTAN  PLAZA 
NEW  YORK  NT  10005 

1331  N.  DELAWARE  AVE. 
PHILADELPHIA  PA  19125 

1C  SOUTH  BRENTWOOD  BOULEVARD 
CLAYTON  MO  63105 

17  BATTERY  PLACE 
NEW  YORK  NY  10034 

661$  ROBERTSON  AVE. 

P.  0.  POX  90025 
NASHVILLE  TN  37205 

Rt.  2/  BOX  521 
CUT  OFF  LA  70345 

P.  0.  POX  30945 
SEATTL'  W4  98108 

P.  0.  POX  1181 

PORT  O'CONNOR  TX  77982 

P.  0.  «0X  87»4 
METAIRIE  LA  70011 

p.  0.  ■'OX  1 3038 
PT.  EVERGLADES  STA. 

H.  LAUDERDALE  fl  33316 

PIER  1  OCEAN  STREET 
HYANNIS  MA  02601 

30  265 

MANNIUAL  CH  43931 


P.  0.  **0X  1553 

NEW  IMERXA  LA  70560 

601  LOUISIANA  AVE. 

NEW  ORLEANS  LA  70113 

?C5 1  HAMILTON  BOULEVARD 
p.  0.  POX  649 
THEODORE  4L  36532 

AITS:  MARY  JOHNSON 
RO.  1 

IMPERIAL  °A  15126 

P.  0.  BOX  31 

CAT  SKILL  NT  12414 

303  CHESTNUT  ST. 

PHILADELPHIA  PA  19106 

ATTN:  LLOYD  AUCOIN 
P.  0.  ?0X  407 
BERWICK  LA  70342 

1309  OLEANDER  AVE. 

CHESAPEAKE  VA  23325 

ATTN:  LYNN  Bl»S*TTO 
P.  0,  *}0X  51 
INDUSTRY  PA  15052 

4400  HARDING  RD. 
p.  0.  SOX  23049 
NASHVILLE  TN  372C2 

1C  FATHERLAND  STREET 
MAS*iV  ILL*  TN  37213 

HELLENIC  5L0G./  ROOM  113 
MORGAN  CITY  LA  70380 

P.  0.  POX  646 
ALPENA  MI  49707 

P.  0.  20 x  640 
PANAMA  CITY  FL  32402 

207  SCHLEIF  DP. 

R5LLE  CHASSE  LA  70037 

1201  AMERICAN  TRUST  AND  »ANK  BLOG. 
OUeUOUE  IA  52001 

229  DEVELOPMENT  ST. 

HOUMA  LA  70363 

305  KIMdERLY  SLOG. 

2510  S.  BRENTWOOD  9LV0. 

ST.  LOUIS  MO  63144 
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26!  INLAND  RIVERS  CORP. 

!  COIV.  OF  JOLIET  HAtaOR  TUG 
!  SERVICE) 

!  240  TIMBERLINE  DR. 
t  JOLIET  IL  60126 

I 

j 

32!  INLAND  SHIPPING  CO. 

! 

!  SOX  3167 

!  COVINGTON  LA  70434 
■ 

1 

I 

26!  INLAND  STEEL  CO. 

! 

! 

I 

!  ATTN!  FLEET  DIPT, 
t  30  WEST  MONROE  STREET 
!  CHICAGO  IL  60603 

1«!  INLAND  TUGS  CO. 

! 

!  p.  0.  BOX  610 
!  JEFFERSONVILLE  IN  47130 

j 

. 

36!  INLET  TOWING/  INC. 
j 

i  16476  PEARSON  RD  N.  E. 

!  PAULS90  WA  98370 

S 

- 

29 !  INMAN  MARINE 
! 

!  BOX  50 

!  PATCHTOWN  IL  62006 

| 

: 

15!  INTER  BAY  MARINE 
! 

! 

1 

!  ATTN:  STEVE  STANOFORD 
!  7950  ICS  AVENUE  NORTH 
l  LARGO  FL  33543 

1 

\ 

06!  INTER  ISLAND  30AT  SERVICES/ 

!  INC. 

! 

1 

!  ATTN:  CLIFTON  A.  BOYNES/  SR. 

!  P.  0.  BOX  548 

!  CRUZ  SAY  ST.  JOHN  V!  00830 

i 

4 

33!  INTER-OAT  TOWING  CO. 

! 

| 

1  17  '2  MARKET  ST. 

2  CHaNNELVIEV  TX  77330 

- 

321--INTEPCOASTAL  BOAT  AND  MARINE 
!  SERVICE/  INC. 

| 

*!  R.  0.  SOX  1413 
!  LAKE  CHARLES  LA  70602 

i 

-i 

32!  INTERCOASTAL  LIQUID  NUO 
! 

!  P.  0.  ROX  51734 
!  LAFAYETTE  LA  70505 

■J 

A 

1 

32!  INTERCOASTAL  SHIPYARD/  INC. 

! 

!  p.  0.  30X  831 
l  MORGAN  CITY  LA  70380 

q 

i 

22!  INTERLACE  STFANSHIP  COMPANY/ 

!  THE 
! 

I 

!  ATTN:  ROBERT  DORN 
!  SUITE  400/  629  EUCLID  AVE. 

!  CLEVELAND  ON  44114 

a 

3 

03!  INTERNATIONAL  SARGE  LEASING 
!  CORP. 

i  124  STAR1CARD  ST. 

!  PORT  NFWARK  NJ  07100 

3 

: 

07!  INTERNATIONAL  0 AR6E  LINES 
! 

!  724  MARKET  ST. 

!  WILMIN 3T0N  DC  19304 

s 

1 

IS*!  INTERNATIONAL  BARGE/  INC. 

1 

| 

!  916  E.  CAUSEWAY  *IVD. 

!  VERO  TEACH  »L  32963 

30!  INTERNATIONAL  SARGE/  INC. 

! 

1 

1  P.  0.  SOX  13404 
!  MEMPHIS  IN  38113 

| 

32!  INTERNATIONAL  INDEPENDENT 
!  TOWING 
| 

!  2700  PARK  AV3. 

!  HCUMA  LA  70363 
« 

y 

23!  INTERNATIONAL  MARINE  SYSTEMS/ 

!  LTD. 

* 

i  2225  N.  SHEPARD 

J  MILWAUKEE  Ml  53211 

| 

32!  INTERNATIONAL  NARINE  TE PMINALS 
! 

1  ROUTE  1/  20X  649 
!  POPT  SULPHUR  LA  70083 

t 

36!  INTERNATIONAL  OFFSHORE  SVC. 

! 

!  1441  N.  NOPTHIAKF.  WAY 
!  SEATTLE  WA  9?103 

i 

| 

16!  INTERNATIONAL  PAPER  CONRAN Y 
! 

! 

i  ATTN:  2923Y  C.  WEBB 
!  P.  0;  *0X  400 
!  MONROEVILLE  AL  36461 

i 

! 

03!  INTERNATIONAL  <HtP  MANAGEMENT 
!  AND  AGENCY  SERVICES/  INC. 

i  3CS  OR0A6WAY 
!  NEW  YORK  NY  10007 

\ 

07!  INTtROCEAN  MANAGEMENT  CO®P. 

! 

i 

j  ATTN:  DAVE  SCH»OCK 
!  THREE  PARKWAY— SUITE  1300 
!  PHILADELPHIA  PA  19102 

i 

j 

! 

01!  INTERPORT  TOWING  t  TRANSP./ 

!  INC. 

!  9  t  0  SOX  30 
!  WEST  SOUTHPORT  ME  04576 

1 

01!  INTERSTATE  NAVIGATION  CO. 
j 

j  R.  0.  30X  432 
!  NEW  LONDON  CT  06320 
« 

33!  INTRACOASTAL  TOWING  t 
!  TRANSPORTATION  COPP. 

| 

j  1520  TEXAS  STREET 
!  HOUSTON  TX  77002 

23!  IOWA  FLEETING  SERVICE/  INC. 

! 

2 

i 

!  303  OKCY  ST. 

!  P.  0.  POX  147 
!  CASSVILLE  WI  53806 

j 

■ 

• 

23!  IOWA  GATEWAY  TERN 

l 

! 

*!  p.  0.  BOX  *186 
!  COMMERCIAL  t  K  STREETS 
!  KEOKUK  I A  52632 

43!  :eVA  CSCAT  LAKES  SCAT  LINES/ 

!  INC. 

: 

!  R.  ?0*  29? 

1  SIOUX  CENTER  IA  51250 

23!  IOWA  MARINE  REPAIR  CORP. 

! 

!  P.  0.  732 
!  MORRIS  IL  60450 

11!  IRELAND  MARINE/  INC. 

I 

!  134  TILDEN  AVE. 

!  CHESAPEAKE  VA  23320 

01!  ISLAND  COMMUTER  CORP. 

! 

!  303  DILLINGHAM  AVE. 

!  FALMOUTH  MA  02540 

36!  ISLAND  FERRY  AND  BARGE/  INC. 

! 

1 

!  7709  HORTON 
!  ANACORTES  WA  98221 

• 

071-ISLAND  LAUNCH  t  CREW90AT  CO. 

! 

i 

!  RD.  3/  BOX  414 
!  MIDOLETOWN  DE  19709 

* 

36!  ISLAND  MARINE  BULKHEAD/  INC. 

! 

! 

!  16735  BRAVER  ROAD 
!  POULS0O  WA  98370 
! 
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! 

361  ISLAND  TUG  t  BARGE 
t 

!  14709  SUNRISE  DRIVE  N.  E. 

!  0AIN3RIDGE  ISLAND  WA  96110 

01!  ISLE  AU  HAUT  CO.#  INC. 

!  ISLE  AU  HAUT  HE  04643 

: 

24!  ISLE  ROYALE  FERRY  SERVICE#  INC. 

I 

!  ISLE  ROYALE  DOCK 
!  COPPER  HARBOR  MI  49910 

241  ISLE  ROYALE  NATIONAL  PARK 
! 

!  07  NORTH  RIPLEY  STREET 

I  HOUGHTON  MI  49931 

OS!  ISLETA  MARINA  FERRIES#  INC. 

! 

!  BOX  459 

!  FAJARDO  PR  00740 

22!  ITHACA  NAVIGATION  CORP. 

! 

!  P.  0.  BOX  52° 

!  SKANEATLES  NY  13152 

\ 

29!  ITT  INDUSTRIAL  CREDIT  CO. 

! 

!  p.  0.  BOX  17S10H 
!  ST.  LOUIS  MO  63195 

29!  ITT  INDUSTRIAL  CREDIT  CO. 

! 

!  S2S1  MARYLAND 
!  CLAYTON  MO  63015 

32!  ITT  INDUSTRIAL  CREDIT  CO. 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  120  MALLARD  ST. 
t  2  JAMES  PARK— SUITE  205 
!  ST.  ROSE  LA  70007 
! 

! 

! 

! 

( 

!  J 

! 

! 

! 

21!  J  %  C  TOWING  CO. 

! 

! 

! 

! 

! 

I  34TH  4  MARKET  ST. 

!  WHEELING  UV  26003 

*> 

29!  J  t  J  MARINE#  INC. 

! 

!  610  N.  LAFAYETTE 
!  FLORISSANT  MO  63031 

21!  J  t  L  STRUCTURAL#  INC. 

! 

! 

!  ATTN:  ED  MURPHY 
!  lit  STATION  STREET 
!  aliquxppa  PA  1S0C1 

IS!  J  1  P  LEASING 
! 

•  111  E.  FOURTH  ST. 

!  CINCINNATI  OH  45202 

1 

361  J  T  C#  INC. 

! 

!  3602  43NS 
!  SEATTLE  VA  90105 

21!  JIT -TOWING 
! 

! 

!  ATTN:  RICHARD  TRIHER 
!  3963  PATTERSON  RO. 

1  ALIOUIPPA  PA  1S001 

i 

16!  J-ANN#  INC. 

! 

j  P,  0.  ?0X  450 
!  SAY OU  LA  6ATRE  AL  30509 

32!  J-V  OPERATING  COMPANY 
! 

i  9C1  FRONT  ST. 

!  MORGAN  CITY  LA  70300 

21!  J.  A.  R.  5ARGE  LINES 
! 

i  SPEERS  ROAD 
!  BELLE  VERNON  PA  15012 

33!  JACKSON  MARINE  CORPORATION 
! 

! 

X 

!  IAPATA  TOWERS/ATTN:  LARRY  WALKER 

J  P.  0.  BOX  4240 
!  HOUSTON  TX  77210 

41!  JACKSON  OFFSHORE  LIMITED 

i  P.  0.  COX  1266 
!  VEWTUPA  CA  93002 

32!  JACKSON#  JACK#  INC. 

! 

i  P.  0.  BOX  728 
!  PORT  ALLEN  LA  70767 

IS!  JACKSONVILLE  SHIPYARDS#  INC. 

! 

X 

!  P.  0.  “ox  2347 
!  JACKSONVILLE  FL  32203 

26!  JACOBS#  E.  L. 

!  D/6/A  JACOBS#  F.  L./  TRANSPORT 
!  TATION  CO. 

!  Ill  W.  JACKSON  dLVD. 

!  SUITE  130C 
!  CHICAGO  IL  60604 

26!  JACOBS#  E.  L.#  TRANSPORTATION 
!  CO. 

! 

!  C/0  SJS#  INC.  SUITE  1000 
!  Ill  W.  JACKSON  3LVD. 

!  CHICAGO  IL  60604 

26!  JACOBS#  ELMER  L. 

!  C/0  OWENS#  OVENS#  *  RINN#  LTD. 

! 

!  444  NORTH  NORTHWEST  HIGHWAY 
!  P.  0.  SOX  570 
!  PARK  RIDGE  IL  60060 

11!  JAMES  RIVER  TOWING  CO.#  INC. 

! 

j  3405  FOREST  AVENUE 
!  HOPEWELL  VA  23860 

32!  JAMIE  MARINE#  INC. 

! 

!  P.  0.  SOX  314 

J  BURAS  LA  70041 

31!  JANOUSH  MARINE#  INC. 

! 

j  P.  0.  BOX  640 
!  RCSCOALC  SS  34769 

36!  JAY  TOW  e  CONSTRUCTION  CO. 

i  3602  43RD  N£ 

!  SEATTLE  WA  95105 

29!  JEFFERSON  BARRACKS  MARINE 
!  SERVICE 

!  4190  &US5EN  QUARRY  RO. 

!  ST.  LOUIS  MO  63129 

32!  JEFFERSON  MARINE  TOWING 

!  P.  0.  BOX  542 
!  HARVEY  LA  70059 

32!  JEFFERSON#  INC. 

i  p.  0.  SOX  10653 
!  JEFFERSON  LA  70101 

34!  JEFFREY  SAND  COMPANY 
! 

!  P.  0.  SOX  998 
!  FOPT  SMITH  AR  72901 

39!  JERICO  TOWING#  INC. 

!  100  EAST  0  ST. 

!  PETALUMA  CA  94932 

! 
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JERRY'S  3CAT  SVC.#  INC. 


ATTN:  NADINE  HATHAWAY 
P.  0.  BOX  469 
D9NALDS0NVILLE  LA  70346 


ADDRESS 


20' 


JESCO  CORP. 


AT.  2#  30X  166 
L6TART  WV  25253 


32 


JESStCA  NARINE#  INC. 


AT.  t#  SOX  319 
SURAS  LA  70041 


20! 


JOE  S.  TOWING  CO. 


ROUTT  10#  BOX  A 
PARKERSBURG  WV  26101 


32! 


JOE'S  BOAT  RENTAL#  INC. 


•T.  5#  BOX  364 
A JBSV1LLE  LA  70510 


21 


JOHN'S  TO# INC 


BOX  17 

SHIPPIN5P0RT  PA  15077 


21 


JOHN'S  TOWING  SERVICE 


3412  MARKET  STREET 
WHEELING  WV  26003 


21 


JOHNSON  TCWING  CO. 


ATTN:  WILLIAM  JOHNSON 
BOX  1 67 

SHIPPINSPORT  PA  15077 


33!  JOHNSON#  9tLL 

I 

33!  JOHNSON#  BILL  N. 


FULTON  TX  7635? 

P.  0.  BOX  1046 
RCCKRORT  TX  76362 


37 


JOHNSON#  MICHAEL  K. 


110  ISLAND  VIEW  LANE 
KELSO  OR  96626 


32 


JOHNSON#  PETER  F. 


3010  GENERAL' DEGAULLE  DR. 
SUITE  100 

NEW  ORLEANS  LA  70114 


45 


JOHNSTON'S  PORT  33#  INC. 


ATTN:  ED  POLK 
R.  0.  80X  1307 
ENID  OK  73702 


39! 


JONES  SAND  CO. 


1725  MARINA  VISTA 
MARTINEZ  CA  94553 


41 


JONES  TUG  I  BARGE  CO. 


1500  W  7TH  STREET 
LONS  dEACN  CA  90613 


31 


JONES#  FRANK  t  V. 


LAMBERT 


RT.  3  30X  130 
POPLAAVILLc  NS  39470 


29 


JONNCLL  S  CO. 


C/0  ROBERT  0.  MILLER  4  ASSOCIATES#  INC. 
7980  CLAYTON  RD. 

ST.  LOUIS  MO  63117 


11 


JORDAN#  FRANK  L.#  CO»P. 


ROUTE  2#  SOX  126 
CARROLLTON  VA  23314 


32 


JORDAN#  INGEPSOLl 


1415  THIRD  ST. 

NEW  ORLEANS  LA  70130 


29 


JOTOPI  DREDGING#  INC. 


ATTN:  CHRIS  COLES 
p.  0.  SOX  13609 
ST.  LOUIS  MO  63116 


14 


JUBILEE  NAVIGATION  CO. 


».  0.  BOX  175 
COLUMBUS  GA  31902 


15 


JUNGLE  QUEENS/  INC. 


CUMBERLAND  BLDG. -SUITE  301 
•CO  C.  BROWARD  tfLVD. 

FT.  LAUDERDALE  Ft  33301 


23 


JURXCA#  PETER 


PCX  265 

LELAND  MI  49654 


K 


33!  K  K  S  TOWING  CO.#  INC. 
! 

; 

26!  K  A  STEEL  CHEMICALS 


2715  S.  eiRCHDALE 
MISSOURI  CITY  TX  77459 

4333  TRANSWORLD  RD. 

SUITE  25C 

SCHILLAR  PARK  IL  60176 


26!  K  E  K  MARINE 

! 

! 

37!  K.  W.  MARINE  TRANSPORT 


P.  0.  BOX  732 
MORRIS  IL  60450 

P.  C.  BOX  0301$ 

9C30  H.  W.  ST.  HELENS  WD. 
PORTLAND  OR  97203 


39!  KAISER  STEEL  CORPORATION 
!  OFFSHORE  4  CONSTRUCTION  D1V. 
! 

29!  XAt  SER/ESTECH  DIV.  OF  VX60R0 
(  INDUSTRIES 


29 


KAMPSVILLE  FERRY  (ILLINOIS 
DEPT.  OF  TRANS.-DISTRICT  S- 
8UREAU  OF  MAINTENANCE) 


!  1121  SONONA  BOULEVARD 
!  VALLEJO  CA  74590 
! 

!  ATTN:  LARRY  FULLER 
!  P.  0.  90X  4139 
!  f AIRVIEW  HEIGHTS  IL  62208 
! 

!  KAMPSVILLE  IL  62053 


11 


KAHAK#  LTD. 


1309  OLEANDER  AVE. 
CHESAPEAKE  VA  23325 


35 


KANSAS  CITY  RIVER80AT#  INC. 


ONE  GRAND  AVE. 

KANSAS  CITY  MO  64106 


42! 


KAUAI  SUGAR  STORAGE  CORP. 


P.  0.  BOX  1743 
LIHUE#  KAUAI  HI  96766 
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20!  KOOCH-I-CMING/  CARP 

! 

! 

18!  KOSNOS  CERENT  CO*#  INC. 

! 

! 

03!  KOSNAC  EQUIPMENT  RENTAL#  INC. 

! 


03!  KOSNAC  FLOATING  DERRICK  CORP. 

! 

! 

! 

38!  KRYSTAL  CORP./  ARNDT/  KENNETH 
! 

! 

381  KUGKAKTLIK/  LTD. 

! 

! 

09!  KURT  IRON  t  METAL  CO. 

! 

t 

36!  KUSXOKUIM  TRANSPORTATION  CC. 

! 

! 

321  KYLE/  CORNELIA  H.  J. 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  L 

! 

! 

! 

32!  L  t  P  TOWING  CO./  INC. 

! 

! 

31!  I  %  M  9A0GS  COMPANY 


21!  L  S  J  EQUIPMENT  CC. 

! 

! 

! 

*21  L  %  L  MARINE  STRVICE/  INC. 
I 
! 

32!  L  %  L  OIL  CO./  INC. 


32,!  L  *.  L  TOWING/  INC. 

I 

! 

32!  L  t  H  BOAT-TRUC  »ENTAL/  INC. 

! 

1 

32!  L  C  P  SORT  RENTALS 

! 

! 

18!  L  D  N  LEASING 

*  ! 

! 

18!  L/P  LEASING  COMPANY 

! 

! 

U!  LA  ROCHE  INDUSTRIAL/  INC. 

! 

! 

14!  LAFARGE  CCRP.  SOUTHERN  REGION/ 

!  CITADEL  CEMENT 
I 
! 

32!  LAFAYETTE  CREW  80ATS/  INC. 

! 

! 

36!  LAFFERTY  TRANSPORTATION  COMPANY 

! 

! 

OJt  LAKE  CHAMPLAIN  TRANSPORTATION 
!  CO./  INC. 

! 

32!  LAKE  CHARLES  DREDGING  t  TOWING 
!  CO./  INC. 

! 

23!  LAKE  MICHIGAN  CONTRACTORS/  INC. 

! 

32!  LALANDC  TOWING/  INC. 

I 

! 

32!  LAHART  MARINE  SERVICE/  INC. 

I 

! 

! 

32|  LAMBERT  GRAVEL  CO. 

! 

» 

33!  LANA  LOUISE/  LTD. 

! 

! 

35!  LAND  OF  FOUR  SEASONS  LAKE  SITE 

! 

! 

31!  LANE/  ERNEST/  III  AND 
!  HENDERSON/  JOEL 
! 

15!  LANE/  MARVIN 
! 

! 

32!  LANGE  TOWING/  INC. 

! 

! 

! 


!  4575  LANERCOST  WAY 
l  COLUMBUS  OH  43220 
! 

!  15301  OtKIE  HIGHWAY 
I  LOUISVILLE  KY  40272 
! 

!  PIER  5  NORTH 
!  FOOT  OF  JORALEMON  ST. 

!  BROOKLYN  NY  11201 
! 

i  PIER  S  NORTH 
!  FOOT  OF  JORALEMON  ST. 

!  PROOKLYN  NY  11201 
I 

!  P.  0.  90X  29 
!  HOMER  A <  99603 
! 

!  GENERAL  DELIVERY 
!  KIPNUK  AK  99614 
! 

I  P.  0.  90K  9142 
!  BALTIMORE  ND  21222 

l  P.  0.  BOX  265 
(  BETHEL  AK  9*559 
! 

!  1415  THIPD  ST. 

I  HEW  ORLEANS  LA  70115 
; 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  P.  0.  OOX  248 
!  MORGAN  CITY  LA  70381 
! 

!  P.  0.  BOX  1016 
!  GREENVILLE  MS  33701 
! 

!  ATTN!  JOSEPHINE  OZANUK 
!  P.  0.  POX  642 
!  MASONtOWN  PA  15461 
| 

<  P.  0.  POX  “SO 
!  BALDWIN  LA  70514 
! 

!  PT.  1  POX  367 

!  IROWN  POINT  U  70071 

! 

!  1731  ACADIAN  DR. 

!  HOUMA  LA  70363 
t 

!  P.  0.  POX  775 

I  GOLDEN  MEADOW  LA  70057 

! 

!  ®T.  1/  POX  19 
!  GIPSON  LA  70356 
• 

j  111  f •  FOURTn  ST. 

!  CINCINNATI  OH  45202 
! 

!  Ill  EAST  FOURTH 
!  CINCINNATI  OH  45202 
! 

!  11C0  JOHNSONFERRY  »D.  NE 
!  ATLANTA  GA  30342 
! 

!  ATTN!  C.  G.  CRUMP 
!  2859  PACES  FERRY  ROAD 
!  ATLANTA  GA  30339 
! 

I  P.  0.  BOX  3606 
J  LAFAYETTE  LA  70502 
| 

i  P.  0.  BOX  846 

(  CCFUR  D’ALENE  ID  83614 

I 

!  KINS  STREET  DOCK 
!  PURLINGTON  VT  05401 
; 

i  P.  0.  30X  52708 
!  LAFAYETTE  LA  70505 
J 

!  218  VAN  RAALTE 
!  HOLLAND  MI  49423 
! 

1  572  JACK  BROOKS  RD. 

!  NEW  IBERIA  LA  70560 
! 

J  ATTN:  L'NCOLN  MARTIN 
!  1107  N.  BAYOU  ORIVE 
!  GOLDEN  MEADOW  LA  70347 
! 

f  P.  0.  DRAWER  S 
!  ST.  FRANCISVILLE  LA  70775 

!  P.  0.  OOX  1343 
!  HOUSTON  TX  77251 
! 

!  P.  0.  90X  408 

!  LAKE  OZAPK  MO  65049 

I 

!  P.  0.  BOX  1016 
!  GREENVILLE  MS  38702 
! 

!  1746  E.  AOAMS  ST. 

!  JACKSONVILLE  FL  32202 
! 

1  ATTN:  SILL  DANIEL 
!  P.  0.  eOX  1285 
!  MORGAN  CITY  LA  70381 
! 
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28! 

LANGE9ACH  WOOD  PRODUCTS/  INC. 

09! 

LANGENFELOCR/  C.  3.  8  SON/  INC. 

32! 

LAPEYROUSE  TOWING  CO. 

37! 

LATITUDES  MARINE  SERVICES/  INC. 

41! 

LATITUDES  MARINE  TOWING  t 

SALVAGE/  INC. 

30! 

LAWSON  AND  LAWSON  TOWING  CO. 

28! 

LAWSON'S  RIVER  RIDES/  INC. 

14! 

LCP  CHEHICALS'GA/  INC. 

21! 

LCP  CHEMICALS-WES?  VIRGINIA/ 

INC. 

32! 

LE  BATEAU  CORP. 

32! 

LE  SEOUF  BROS.  TOWING  CO./  INC. 

07! 

LEAGUE  ISLAND  FERRY  CO. 

411 

LEE/  LUCY  LIMITED 

j 

32! 

LEEVAC  MARINE  TRANSPORTATION 
(A  OIV.  OF  LEEVAC  CORP.) 

(DOTCO/  INC.) 

32! 

LEEVAC  PETPOLEUN 

• 

01! 

LEHIGH  PORTLAND  CEMENT  CO. 

21! 

LEKSf /  3111 

37! 

LIPPALUOTO  OFFSHORE  MARINE 

-  * 

32! 

LESLIE  $  TOWING/  INC. 

32! 

LESLIE  S./  INC. 

32! 

LEVY-HELLCN  MARINE 

01! 

LEWIS/  VERNON 

32! 

LIPERTT  TOWING  CO./  INC. 

01! 

LIEVOW/  ROBERT 

321 

LIFT  9ARGES/  INC. 

1 

32! 

LIGHTNING  BOAT  RENTALS 

35! 

LIMITED  LEASING  CO. 

- 

01! 

LIN6ERG  MARINE/  INC. 

-! 

28! 

LINWOOD  MINING  t  MINERALS  COPP. 

32! 

LIQUID  MUD  SALES/  INC. 

= 

32! 

LITTLE  MIKE/  INC. 

13* 

LITTLE  RIVER  FISHING  FLEET 

13! 

LITTLE  RIVER  OUEEN/  INC. 

34! 

LITTLE  ROCK  MAPJOP  SERVICE 

36! 

LITTLE/  JOHN  L. 

1 

22! 

LITTON  GREAT  LAKES  CORP. 

i 

!  ADDRESS 

! 


1  ».  K.  12 

!  FORT  MADISON  IA  52627 

!  8427  PULASKI  HIGHWAY 
i  7*  0.  aox  9606 
i  BALTIMORE  MD  21257 
I 

J  517  COUNTRY  DRIVE 
!  BOURC  LA  70346 
I 

!  ONE  COLUMBIA  RIVER/  2ND  FLOOR 
{  VANCOUVER  WA  98660 
l 

l  1664  SUNSET  BOULEVARD 
!  SAN  DIEGO  CA  92103 
l 

t  P.  0.  BOX  1234 
f  WYNNE  AR  72396 
! 

!  C/0  CHARLES  LAWSON 
(  P.  0.  BOX  356 
!  GUTTEN8ERG  IA  $2032 

!  p.  0.  BOX  DRAWER  1556 
t  BRUNSWICK  GA  31520 
! 

t  ATTN:  JOHN  VARLAS 
t  P.  0.  BOX  J 
l  ROUNDSVILLE  WV  26041 
I 

I  p.  0.  POX  726-STATION  2 
!  HOUMA  l*  70360 

i  P.  0.  BOX  9036 
!  HOUMA  LA  70360 
! 

t  AT.  *2/  POX  184 
!  THOROf ARE  Ni  08086 
! 

!  11812  SAN  VINCENTE  BLVD. 

I  SUITE  200 

i  LOS  ANGELES  CA  90049 
1 

!  <>.  0.  OOX  2526 
!  MORGAN  CITY  LA  70360 

i 

1 

!  P.  0.  BOX  2o92 
!  HORSAN  CITY  LA  70361 
! 

!  TWO  HARTFORD  SQUARE  WEST 
!  SUITE  202 
•  HARTFORD  CY  06106 
! 

i  P.  0.  BOX  124 
1  CHAUEROI  PA  15022 
« 

!  7821  S.E.  NAPcC  AVF. 
t  VANCOUVER  WA  98664 
! 

!  110  V  55TH  STREET 
)  CUT  OFF  LA  70345 
I 

!  110  V.  55TH  STREET 
!  CUT  OFF  LA  70345 
! 

{  P.  0.  DRAWER  179V 
I  PATTERSON  LA  705* 

! 

!  pp  1  BOX  S3 
!  SHORE  RO. 

J  NO.  EOGECOM*  ME  04554 
l 

!  P.  0.  BOX  195 
!  WESTWEGO  LA  70094 
! 

!  182  STAR  ROUTE  A 
!  BUCKSPORT  HE  04416 
! 

!  P.  0.  BOX  1219 
!  GALLIANO  LA  70354 
J 

!  ATTN:  DAVID  M.  DOLCI 
J  P.  0.  OCX  2284 
!  MORGAN  CITY  LA  70381 
! 

!  ROUTE  1/  BOX  1 5$ 

!  HAZELWOOD  MO  63042 
! 

!  50  MIDDLE  ST. 
t  FAIAHAVEN  HA  02719 

I  4321  EAST  60TH  STREET 
!  DAVENPORT  IA  52307 
! 

!  P.  0.  BOX  4173 
!  HOUMA  LA  70361 
! 

I  P.  0.  BOX  10 
!  CENTERVILLE  LA  70522 
) 

!  ATTN:  CHARLIE  ABSH2RE 
!  P.  0.  BOX  298 
i  LITTLE  RIVER  SC  29566 
! 

!  END  OF  MINECLA  AVENUE  (WATERFRONT) 
I  P.  0.  BOX  365 
i  LITTLE  RIVER  SC  29566 
i 

1  P.  0.  POX  1523 
1  LITTLE  ROCK  AR  72203 
; 

i  2123  3RD  AVE.  WEST 
!  SEATTLE  WA  98199 
! 

I  FOOT  OF  HOLLAND  ST. 
t  P.  0.  POX  6241 
i  ERIE  PA  16512 
! 


t 
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l 

i 

» 


32*  LI7ANA  TOEING/  INC. 

I 

! 

32!  LOCAL  TUGS/  INC. 
t 
I 

50!  LOCXHART-COLEMAH  GRAIN  CO. 

! 

34!  LOGAN/  C0U5 
I 
t 

21!  LOCSOON  SAND  C  GRAVEL 

! 

! 

28!  LOGSDON  TUG  SERVICE/  INC. 

! 

! 

23!  IOGSION/  ELMER  RIVER  CONSTR. 

!  CO. 

II!  LONE  OAK  flARGC  CORP. 

! 

! 

29!  LONE  STAR  INDUSTRIES 
!  (ST.  LOUIS  DIVISION) 

! 

32!  LONE  STAR  INDUSTRIES/  >VC. 

! 

I 

36!  LONE  ST  A*  INDUSTRIES/  INC. 

! 

! 

32!  LORRIS  G  TOWING  II  CORP. 

! 

32!  LORRIS  «.  TOWING  IV  CORP. 

! 

I 

32!  LOUIS  t  JANAVEE  TUGS/  INC. 

! 

I 

18!  LOUISIANA  DOCK  CO. 

! 

! 

32!  LOUISIANA  LAND  AND  EXPLORATION 
!  CQPPANY/  THE 
l 

32!  LOUISIANA  LIMESTONE  AGGREGATES 

( 

! 

32!  LOUISIANA  MATERIALS 
I 
! 

32!  LOUISIANA  MENHADEN  CO. 

} 

\ 

34!  LOUISIANA  PACIFIC  CORP. 

! 

! 

3? !  LOUISIANA  PACIFIC  CORP. 

!  (KETCHIKAN  DIV.) 

!  (KETCHIKAN  PULP  CO.) 

I 

32!  LOUISIANA  TOWING  COR». 

! 

( 

*! 

18!  LOUISVILLE  GAS  S  ELECTRtC  CO. 

! 

! 

18!  LOUISVILLE  TOWING 

! 

( 

07!  LOVELAND/  S.  C./  CO./  INC. 

! 

! 

29!  LOWER  ILLINOIS  TOWING  CO. 

! 

! 

23!  LUEDTKC  ENGINEERING  COMPANY 
I 
! 

32!  LUGGER  TUG/  INC. 

! 

29!  LUHR  BROS./  INC. 

! 

! 

32!  LUNAR  MARINE/  INC. 

( 

32!  LVH  TOWING 

! 

! 

! 

32!  LYKES  BkOS.  STEAMSHIP  CO./  INC* 

! 

! 

38!  LYNN  CANAL  TOWING  CO. 

* 

! 

32!  LYNN/  VIVIAN  II/  INC. 

! 

! 

07!  LYNNHAVEN  SERVICES/  INC. 

! 

! 

I 

32!  LYONS/  86RT0N  J. 

! 

! 

! 


!  P.  0.  SO*  497 
!  MARRERO  LA  70073 

!  P.  0.  BOX  M 
!  VENICE  LA  70091 
! 

J  P.  0.  BOX  521 
!  AUGUSTA  AP  72004 
! 

!  FOX  134 

]  GOLD  BAR  WA  98251 
! 

!  300  V  MAIN  ST. 

!  BEARDSTOVN  IL  42618 
! 

!  AGO  1/7  VEST  MAIN  ST. 

(  eCAROSTOWN  IL  42418 
! 

!  (00  1/2  WEST  MAIN  ST. 

!  BEARDSTOVN  IL  42418 
1 

I  P.  0.  BO*  717ft 
(  PADUCAH  KY  (2002 
! 

!  BOX  520 

!  CAPE  GIRARDEAU  MO  63701 
! 

I  1(900  TNTRACOASTAL  DRIVE 
!  NcW  ORLEANS  LA  70129 
l 

!  P.  0.  BOX  1730 
!  SEAT'L'  WA  98111 

I 

!  (009  EAST  MAIN  ST. 

!  CUT  OFF  LA  703(5 

! 

!  (C09  CAST  MAIN  ST. 

!  CUT  OFF  LA  703(5 

( 

!  AT.  2/  BOX  2(6 
!  CUT  OFF  LA  703(5 

l 

!  ATTNt  H.  9.  FCRPIS 
!  P.  0.  BOX  610 
!  JEFFERSONVILLE  IN  (7130 
! 

!  P.  0.  BOX  7097 
!  HOUMA  LA  70341 
! 

!  P.  0.  BOX  2751 
!  PATON  POtJGE  LA  70821 
l 

!  P.  0.  BOX  821 ( 

!  NEW  ORLEANS  LA  70122 
! 

!  PT.  1  BOX  17( 
t  BELL  CITY  LA  70430 
! 

!  P.  0.  BOX  159 
!  POST  FALLS  ID  $385( 

(  P.  0.  BOX  6400 
!  KETCHIKAN  AK  99901 
! 

! 

!  P.  0.  COX  (5( 

!  22(0  PETERS  ROAD 
!  MAPVCY  LA  70039 

j 

!  P.  0.  90X  32010 
!  LOUISVILLE  KY  (0230 
! 

!  P.  0.  “OX  6486 
!  LCUISVILLE  KY  (0204 
! 

!  520  S.  FRONT  ST. 

!  PHILADELPHIA  PA  191(7 
! 

!  BOX  116 

!  MILTON  IL  42352 
! 

!  1C  FOUPTH  STREET 
!  FRANKFORT  MI  (9635 
! 

!  1 (02  VEST  MAIN 
!  CUT  OFF  LA  703(5 
! 

I  P.  0.  BOX  69 
!  COLUMBIA  IL  42236 
I 

!  BOX  333 

!  BELLE  CHASSE  LA  70037 
1 

!  P.  0.  BOX  2(6 
!  1657  HWY.  90  EAST 
!  MORGAN  CITY  LA  70380 
! 

!  3GC  rCTDSRG  57RCCT 
!  NEW  ORLEANS  LA  70130 
! 

!  P.  0.  BOX  67( 

!  WRANGELL  AK  99929 
! 

I  P.  0.  DRAWER  670 
I  BELLE  CHASSE  LA  70037 
! 

!  ATTN!  STANLEY  LATKA 
!  67TH  ST.  t  SCHUYLKILL  RIVER 
!  PHILADELPHIA  PA  19153 
! 

1  »T.  2/  BOX  103 
!  103  PIERRE  ST. 

!  CHAUVIN  LA  703(( 

! 
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321LYIAL  Off  SHORE,  INC* 

! 

! 

( 

l 

1 

! 

!  H 

1 
! 
i 

32!  P  A  W  MARINE  SERVICE#  INC. 

! 

1 

21!  P  AND  0  NARINE#  INC. 

! 

1 

! 

32!  V  J  A  J  BAPOC  RENTAL 
I 

T1* -n  T  pA*GC  CO. 

! 

! 

31!  «  v  OAPCf  CO. 

! 

1 

1 

32!  P-I  ORlLLIHG  FLUIDS  CO. 

! 

t 

<9!  "•? .P.S.#  INC. 

!  C/O  SCHCffEL  S  CO. 

1 

t 

3H  p.V.  CONSTRUCTOR  CO. 

1 

! 

20!  M/G  TRANSPORT  services#  INC. 
! 

! 

32!  PAD  AN  ROSE#  INC. 

! 

! 

32!  "ADAH,  INC. 


241 -PAULINE  ISLAND  f  C*RY  LINE, 

!  INC. 

! 

7CIPADIS3N  COAL  0  SUPPLY  CO. 

! 

! 

11!  PAGANN,  W.  f.,  CCRP. 

! 

! 

32!  "AOEf,  HAROLD 
! 

! 

!1 !  MASNOLIA  PARlNf  TRANSPORT  CO. 
! 

! 

3*1  MAGNOLIA  T CUING  CO.#  INC. 

! 

! 

321  "AMUR#  **  A&NFY 
! 

I 

21!  PAIOSVILLS  COAL  COPPANV 
! 


36!  PAJOP  PARXNE  TOURS 

! 

! 

3d!  PANICE  LU"dER  CCPPANY 


3ft!  PANKC  TOWING  CO. 

! 

! 

2C J  PANSPACH  PETAL  CCPPANY 

! 

I 

36!  HANSON  CONSTRUCTION  AND 
!  ENGINEERING  CO. 

! 

! 

12!  "ANTUA  SERVICES#  INC. 

! 

! 

45!-MA»C6  GAS  PRODUCTS#  INC. 


13!  .PAR  KEL#  INC. 

! 

! 

31!  MiRASCALTC*  JOHN  A, 

! 

! 

32!  PAPATHON  PARINf #  INC. 


03!  PARCY#  PETER 
! 

! 

20!  PAR IETT A  INDUSTRIAL 
!  ENTERPRISES#  INC. 

! 

39!  PARIN  TUG  AND  FARCE#  INC. 

! 

{ 

Oli-PAPXNA  3AY  COMPUTER  COPPANT 


22!  MARINE  CONTRACTING  CORP. 


751  PATH  ST. 
ICCKPCtT  LA  70J74 


12?  "A"  V.P.A.  ROAD 
TELLE  CHASSE  LA  73037 

ATTN;  GLENN  DAVIS 
OHIO  RIVER  AT  OHIO  STREET 
PUCES  ROCKS  *A  15130 

p.  0.  POX  1116 
PCRGAN  C ITT  l A  70311 

P.  0.  POX 

GREENVILLE  PS  33701 

536  WASHINGTON  AVE. 

P.  0.  ‘‘0*  1*99 
GREENVILLE  MS  317C1 

p.  0.  *0*  *034 
H0UP4  L*  7C360 

ATTN:  MR.  R.  C.  SCHEfFEL 
STAIR  E  WALL  STS. 

ALTON  IL  67002 

1C09  NHlTNtY  RD. 

ANCMORAGP  AK  99501 

537  PfTC  mOSE  WAY 
CINCINNATI  OH  45202 

P.  0.  *»0X  542 
N4RVFY  L*  70059 

>T.  1#  30X  37 
«*UAAS  L»  70041 

P.  0.  a0<  69 
LA  POINT?  WI  54153 

*2  °0*T  4PHE9ST  DRIVE 
CHARLESTON  WV  253C4 

*219  CHANNEL  AVC. 
po»TSMCUTH  VA  2 Jt03 

1ftO$  LFLLt*  CHASS?  HVY* 
PJLLF  CMASSF  LA  70037 

P.  3.  POX  30* 

VICKS  JUKS  MS  391*0 

p.  0.  BOX  331 
TCH3ALL  TX  7737S 

716  OARS  AVI. 

'-RIOGC  CITY  LA  70394 

ATTN:  DAVID  fRAAulT 
P.  0.  *0*  ?35 
P4JDSVILLE  OH  295*1 

ft*F9  SIAVXEW  AVE.  N.  W. 
ScATTLf  WA  91107 

*26  FA1RPCNT 
SHELTON  -A  <MSK4 

E  790  60SSER  RD. 

Shelton  wa  9*53* 

r.  0.  PCX  1179 
ASHLAND  KY  41103 

P,  0.  POX  74067 

520V  t.  MARGINAL  PAY  SO. 

SeATTL*  WA  26124 

P.  0.  n0X  IK 
VILMINATON  NC  26*01 

p.  0.  POX  21625 
TULSA  OX  7*121 

?.  0.  POX  770* 

PADUCA"  KY  42001 

1504  fOSMTAL  ST. 
GRF6NVILLE  MS  3*701 

R.  0.  POX  SC 
GAPYVILL*  LA  7C051 

79C  MADISON  Ay?. 

NEW  YORK  NY  10021 

p.  0.  POX  525 
"ARIETTA  OH  45750 

p.  0.  fOX  2399 

SAN  PAfACL  CA  9*912 

542  EAST  50UANTUM  ST. 
NORTH  CUINCY  "A  02171 


! 


R.  0.  20X  3c9 
LORAIN  OH  44052 


42  ,,2U 

! 

fur,. I  OPERATOR  NAME 
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l 

! 

! 

$ 

\ 

AOO»CSS  S 

03!  MARINI  CONTRACTING#  INC. 

!  o;  FOREST  AVE. 

=  ! 

!  GLEN  CCV*  NT  11542 

21!  FA>m  CONTRACTOR*!#  INC • 

!  no  NA»Y  ST. 

J 

! 

!  Pms-sUP'-H  pa  1520? 

$ 

! 

32!  R»A* INfe  C*EWBOAT$#  INC. 

!  1504  ENGINE**  RO. 

! 

!  nSLLE  CHASSt  LA  70037 

J 

291  MARINI  E9UIP.  *AttA6fl'tNT  CCAP. 

!  ATTN:  CAROL  A.  f AHPENDOPf 

1 

!  11042  -ANCNESTER 

l 

!  ST.  LOUIS  MO  63122 

\ 

55!  MA* IKE  FUELING  SERVICE#  INC. 

!  FOX  3617 

\ 

! 

l  PC* T  A*THUR  TX  77640 

i 

! 

1 2  !  * AR INC  IN0U5TR  1 1$ /  INC. 

J  ATTN:  DAVID  V.  CVANCZYA 

V 

! 

!  ?C'  CHURCH  SHEET 

!  UTICA  1*1  47130 

3 

091  MARINI  LAUNCH  CO.  #  INC. 

!  PI'ft  11#  CANTON 

!  DIVISION  Cf  VANE  £R0TM£BS 

!  42C?  N'V-.ATE  AV!. 

! 

!  ?ALTIMOP<  NO  21224 

36!  PA* INC  LOGISTICS  CO. 

!  1441  N.  \'C»THLAK£  WAY 

j 

! 

!  SEATTLE  VA  9*103 

* 

32!  NARINE  OFFSHORE  SERVICES/  INC. 

i  ».  o.  *ox  no 

I 

!  t.:u»on  u  ?0)?a 

11!  MARINE  OtL  StHVICt/  INC. 

1  ?31  U  CITT  HALL  AVENUE 

1 

!  N0>F6i.K  VA  23510 

j 

32!  MARINE  QDl*ATOft$/  INC. 

t  P.  0.  30r  S1694 

! 

l  LAFUETTF  L»  703C5 

1 i l  PAP  INC  PAINTING  1  ft  SPA  I  ft 

i  P.  0.  POX  367 

! 

!  CAIV'AT  CITY  AY  CJOt« 

s 

33!  PA* IM  SERVICES  AND  RJUPMEN? 

1  4 fcOt  PEPUSLIC  JANK  CENTI* 

! 

!  7C1  LOUISIANA  ST. 

! 

!  HOUSTON  TX  773C2 

J; 

! 

Ml  •'ARINE  SERVICES  CCPP. 

!  P.  0.  *0X  5*0 

! 

!  L*K*  f 1 A5CP50N  RD. 

, 

:  ! 

!  GREENVILLE  *S  3  3701 

, 

33!  MARINE  TRANSPORT  CO.  Of  TEXAS 

!  *.  0.  ?0X  27477 

l  ! 

!  HOUSTON  IX  77227 

C3!  MARINE  TPANSPOPT  MANAGEMENT / 

i  150  *5AD0WLAND  parkway 

!  INC.#  AGENTS 

!  S'CAUCUS  NJ  07394 

30!  MARINE  TRANSPORTATION  CO.#  INC. 

!  0.  “01  !71 

! 

!  9tBR3PUR*S  TN  38C24 

i 

16!" -'•A* INC  TftANSPOPTATION  SC*VtC'# 

•  ».  0.  “OX  4333 

;• 

!  INC. 

!  CT.  ANDREWS  STATION 

- 

I 

!  PANAMA  CITY  FL  32401 

( 

07!  PAftINER  TIPES#  INC. 

j  *030  ATLANTIC  AVf. 

:  ! 

!  ATLANTIC  CITY  NJ  05403 

17!  PAR  ION  SAND  t  GRAVEL#  INC. 

i  140  N.  MARKET  ST, 

! 

!  CHATTANOOGA  TN  J7405 

j 

15!  PARXOS#  EDPOND  4. 

i  ».  0.  B0X  1906 

! 

<  “MJTHON  n  5J050 

32!  MARITIME  OIL  RECOVERY#  INC. 

!  P.  0.  SOT  422 

; 

i  ! 

!  f»ElL*  CHA3SE  LA  70037 

03*  PAPITIPE  OVERSEAS  CORPORATION 

!  ATTN:  E.  T.  HILL 

! 

!  43  WEST  4?ND  ST. 

2 

! 

!  NEW  YO«K  NY  10036 

03!  MARITIME  TRANSPORT#  INC. 

j  15  SLO°E  0». 

5 

i 

!  SHOftT^ILLS  NJ  07076 

07!  PARITRANS  OPERATING  PARTNERS 

*!  1400  3  PARKWAY 

; 

!  L.P. 

1  »MII.»OCL»HI*  »A  1911)? 

! 

23!  PARK  TWAIN  RIVFR90AT  CO. 

!  C/0  CAPT.  ROBERT  H.  LUPPP 

! 

!  410  NORTH  THIRD  ST. 

; 

j 

!  HANNIBAL  MO  63401 

[ 

i 

-j 

37!  "ARK#  PAUL  A. 

!  *C7  S.W.  PARK 

1 

!  CAMAS  WA  9R607 

32!  NAPLXN  8ARGE  CO. 

1  p,  0.  DRAWER  2568 

i 

! 

!  hcuma  LA  70361 

J 

! 

33!  MARLIN  FLEETING  *  SVC.  CO. 

!  P.  0.  ?0X  1124 

--  ! 

!  DICKINSON  TX  77539 

j 

32!  PARLSN  NARINE  COPP. 

1  P.  0.  DRAWER  2568 

1 

=  ! 

!  HOUMA  LA  70361 

s 

25!  MARSEILLES  NARINE  t  FLEETING 

!  ®.  0.  BOX  249 

1 

!  OTTAWA  IL  61350 

32!  NAPSH  LAND  NARINE  HOUHA#  INC. 

!  ».  Oi  ?0X  2Zti 

:  ! 

!  HCUMA  LA  70361 

V 

151-  MARTIN  MARIETTA  AGGREGATES 

i  10170  LINN  STATION  RD.  *590 

! 

!  LOUISVILLE  KY  40223 

32!  PARTIN  OFFSHORE  BOATS 

!  P.  0.  POX  423 

j 

! 

!  GOLDEN  MEADOW  LA  70357 

32!  MARTIN#  ANDREW  SEA  SERVICE# 

!  RT.  1#  30X  90 

i 

!  INC. 

!  GALLIANO  LA  70354 

i- 

33!  MARYLAND  MARINE#  INC. 

!  6666  GULF  FREEWAY 

! 

!  SUITE  333 

! 

3  ! 

!  HOUSTON  IX  77017 
! 

TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 


t 

ENG*!  OPERATOR  NAME 

OJJM 

091  MARYLAND  TOURS*  INC. 
t 
I 

OJl  HASS  6AT  LINES 

i 

i 

! 

01!  MASSACHUSETTS  TOWING  CO. 

I 

! 

35!  HASSNAN  CONSTRUCTION  CCHPANY 
I 
! 

1 

T3!  PASSMAN*  JOHN  CONTRACTING  CO. 

! 

! 

32!  HASTEN  J AC*  INC. 

! 

! 

321  HASTEN  NARINE 
t 
! 

! 

26!  NAT  CP! ALS  SERVICE  CORP. 

1  (DIVISION  OF  GENERAL  OYNANICS) 

1 

! 

20!  HATERIALS  TRANSFER  AND  SALVAGE 
!  CO»P. 

! 

16!  KATHIES  COAL  CO. 

! 

! 

39!  NATSON  NAVIGATION  COMPANY 

! 

! 

26!  NATTESON*  L.  W.*  INC. 

! 

! 

32!  PATTIE"S*  INC. 
t 
! 

32!  HAY  BROTHERS*  INC. 

! 

! 

30!  PAYS  MARINE  SERVICE*  INC. 

1 

! 

30!  NAYS  TOWING  CO.*  INC. 

! 

30!  HAYS*  E.  C.  TRANSP.  CO.*  INC. 

! 

! 

20!  PATSVSLLS  DREDGING  CO.*  INC. 

! 

! 

16!  PC  ORIDE  TOWING  CO.*  INC. 

! 

! 

07!  PC  CAPHON*  J.  K.*  INC. 

! 

I 

03!  PC  CORHACX  A66PCCATES 

! 

! 

07!  PC  K  TCWINC  PARTNERS 

! 

! 

30!  PCALISTER  CONSTRUCTION  CO.* 

!  INC. 

! 

! 

07!  MCALLISTER  BROS.*  INC. 

! 

! 

11!  MCALLISTER  0»0S.*  INC. 

! 

! 

C6!  PCALLISTEP  JRO$.*  INC. 

!  P.  A.  BRANCH 

! 

03!  MCALLISTER  SMOTHERS*  INC. 

! 

! 

03!  PCALLISTEfi  LIGHTERAGE  UN£* 

!  INC. 

! 

13!  MCALLISTER  TOWING  CO. 

! 

! 

29!  MCBRIDE*  CHARLES  J. 

{ 

i 

I 

3c!  MCCALL  CREWS/  INC. 

! 

! 

32!  WCC ALL*  OAVID*  INC. 

J 

i 

32!  MCCALL*  DIANA*  INC. 

! 

! 

! 

03!  MCCORMACK*  JOHN  J. 

!  C/0  LEESIDE  MARINE*  INC. 

j 

32!  PCD£BMOTT*  INCORPORATED 
! 
j 

2*1  PCDERMCTT*  HARNO 
! 

! 

! 


! 

!  ADDRESS 

! 

!  P.  0.  BOX  67 
!  ROYAL  OAK  ND  21662 
! 

!  ATTN*  JIM  HCGLOUGHLIN 
l  SUITE  1  —  113  WHITING  ST. 

I  HINGHAM  HA  02063 

1 

I  POX  306 

!  FOOT  OF  SHORE  ST. 

!  FALL  RIVER  MA  02724 

! 

t  6901  STATE  LINE 
I  p.  0.  BOX  6456 
!  XANSAS  CITY  HO  64114 
! 

!  521  E.  6?RD  ST. 

!  KANSAS  CITY  HO  64110 

! 

!  414  SCHLFIF  OR. 

!  PfLLE  CHASSE  LA  70037 

! 

!  ATTN:  SYLVIA  ERWIN 
!  RT.  1*  SOX  221 
!  PLAqUEMINC  LA  70764 
! 

!  AT'iNt  MR.  ED  SENN 
!  P.  0.  BOX  130 
!  LOCX°ORT  IL  60441 
! 

!  403  W.  MAIN  STREET 
!  ?ELLC  WV  25015 
! 

!  P.  0.  BOX  1202? 

!  LEXINGTON  <Y  40579 

l 

!  p.  0.  POX  7452 
I  SAN  FPANCISCO  CA  94120 
1 

I  *1  SOUTH  POINT 
!  B'JPLIN6T0N  !A  52601 
! 

I  P.  0.  ■? OX  297 
!  HARVEY  LA  70055 
! 

!  P,  0.  'OX  51347 
!  LAFAYfcTf £  LA  70505 
! 

!  POUTE  1*  30X  63 
!  CLINTON  *CY  42031 
! 

!  ROUTE  1*  BOX  33 
t  CLINTON  KY  42051 

*!  POUTE  1*  BOX  S3 

•  CLINTON  XT  42031 

! 

t  *.  0.  SO t  614 

!  MYSVILLE  KY  41056 

i 

i  R.  0.  ?0X  267 
!  KARROOS  CREEK  XY  40037 
! 

!  p.  0.  ‘OX  3703 
!  WILMINGTON  Ot  19607 

i 

i  t.  0.  POX  3220 
!  SOUTH  ApnOY  NJ  C*$79 
! 

!  '07  A  STREET 
!  WILMINGTON  DE  19699 

j 

!  660  RIDSELAKf  1LVD. 

!  314/3C6 

!  M-MPHIS  TN  JJ119 
{ 

!  2400  iROADWAY 
!  CAPDfN  NJ  06104 
i 

i  <600  WASHINGTON  AVE. 

!  NEWPORT  NEWS  VA  23407 

! 

!  P.  0.  *0*  3751 

!  SAN  JUAN  PR  009J J 

! 

!  17  OATTERT  PLACE 
!  HEW  YO»K  NY  10004 

! 

!  17  3ATT2RY  PLACE 
!  NtV  YORK  NY  10004 

; 

i  0.  SOX  1733 

•  CHARLESTON  JC  2540? 

i 

!  C/0  ROaCRT  £.  MILLER  S  ASSOCIATES*  INC. 

!  79*0  CLAYTON  >0. 

!  ST.  LOUIS  HO  63117 

t 

i  P.  0.  30K  166 
!  CAMERON  LA  70631 
! 

!  P.  0.  ®0X  136 
!  CA«£RON  LA  70631 
I 

I  AITUt  nrNRy  MCCALL 
!  P.  0.  POX  H4 
!  CA-5P0N  LA  70431 
! 

!  RFO  *\ 

!  PUPOfTT  NY  14616 

i 

!  1010  COMMON  $T. 

!  NEW  ORLEANS  LA  70112 

! 

!  C/0  >0*€<!  H.  MILLER  6  ASSOCIATES*  INC. 

!  7930  CLAYTON  RD. 

!  SI.  LOUIS  NO  A  511 7 

! 


mats  t  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TAANSPOHTATION  LINES 


.4.4 

I  I 

2HG.I  OPERATOR  NAME  !  m«$s 

0 1  ST •  !  i  _ _ 


?2!  MCDONOUGH  MARINE  SERVIS! 

!  CDIV.  Of  HAAMC  CCRPOAATtCN) 

{ 

16!  NCfiCE*  *.  CONSTRUCTION  CO* 

! 

! 

291  BCGEF/  MAX 
! 

J 

I 

33!  MCGILL.  DONALD  RAY 
l 
I 

33!  MC6INNCS  INDUStaiAL  MAINTENANCE 
!  CORPORATION 

I 

2CI  MC6INNI4/  INC. 

! 

! 

2i!  NCKEN2I5  DREDGING  COMPANY 
! 

! 

1 

U!  MCKENZIE  SERVICE  CO./  INC. 

! 

! 

J3!  MCKINLEY/  PftADLSY/  5®. 

! 

! 

32!  MCKINNEY  HAREOA  TOUING 
l 
l 

32!  MCKINNEY  TOWING 
! 

! 

16!  MCMILLAN/  JOHN  X.  SAWMILL  CO. 

! 

! 

37!  NCNAta-aotCc/  inc. 

J  f/R/A  ROGUE  RIVER  JET  SORTS 
! 

73!  “EADOA/  *.  V./  .NARINE  TRANS./ 

!  INC. 

! 

33!  MEADOR/  EARL 


! 

31!  MEAOOwS/  P.  S  NEADCWS/  ?./  INC. 
! 

! 

! 

3C!  M£NPHIS  vUROE  LINE/  tNC. 

! 

! 

30!  MEMPHIS  NARINE  SERVICE/  INC. 

! 

! 

30!  MEMPHIS  «UC!N  COMPANY 
! 

! 

32!  MENARD  FUEL  t  SUPPLY  CC. 

! 


29!  ME® AMEC  MART?  SHIPYARD/  INC. 

! 

! 

29!  MERCANTILE  3ANX/  TRUSTEE  Of 
!  KATHRYN  ECKSTEIN  FOR  JOHN  PAUL 
!  ECKSTEIN 
! 

29!  MERCANTILE  SANK/  TRUSTEE  OF  PAY 
!  A.  ECKSTEIN  FOR  PAVMONO  A. 

!  ECKSTEIN/  JR. 

! 

29!  MERCANTILE  DANK/  TRUSTEE  Of  RAY 
■  ECKSTEIN  FOR  CYNTHIA  ECKSTEIN 


! 

29!  MERCANTILE  BANK/  TRUSTEE  OF  RAY 
!  ECKSTEIN  FOR  JOANNE  ESPE® 

! 

291  MERCANTILE  SANK/  TRUSTEE  Of  PAY 
I  ECKSTEIN  FOR  JOSEPH  ECKSTEIN 
J 

29!  MERCANTILE  BANK/  TRUSTEE  OF  RAY 
*,  ECKSTEIN  FOR  MARY  KAY  ECKSTEIN 
!  MONAHAN 
! 

29!  MERCANTILE  SANK/  TRUSTEE  OF  RAY 
!  ECKSTEIN  fOR  RAYMOND  A. 

!  ECKSTEIN 
! 

29?  MERCANTILE  SANK/  TRUSTEE  OF  RAY 
!  ECKSTEIN  IRREVOCABLE  TRUST  Of 
!  1976  fOR  TERESA  ECKSTEIN 
! 

29!  MERCANTILE  SANK/  TRUSTEE  OF  RAY 
!  ECKSTEIN  TRUST  Of  f/B/O  SUSAN 
!  ECKSTEIN 
! 

29!  MERCHANT  GRAIN  4 
{  TRANSPORTATION/  INC. 

I 

! 

26!  MERCURY  SIGHTSEEING  BOATS/  INC. 
! 

! 

33!  HERICMEK  CO. 

! 

! 

42!  MERRY  MONARCH  CRUISES/  INC. 

I 

! 

! 

29!  HERS/  INC. 

I 

! 

! 


!  2J00  SUREKCTF  ROAD 
!  new  Orleans  la  70117 

i 

i  712  BRANCH  ST. 

!  FLMENCE  AL  3S6J0 
! 

I  C/0  POP'RT  >}.  MILLER  *  ASSOCIATES/  INC. 
!  79R0  CLAYTON  RD. 

!  SI.  LOUIS  MO  o 311 7 
| 

i  11200  OLD  KATY  RO. 

!  HOUSTON  I*  77079 

!  5837'NORTHDALE  ST. 

!  HOUSTON  TX  77037 

i 

!  P.  0.  °0X  534 

!  SOUTH  »OUT  OH  45630 

i 

i  323  BANK  0®  GALESBURG 
!  “OX  <66 

!  GALESBURG  IL  t>U01 

i 

i  P.  0.  *AOX  H6 

•  PENSACOLA  FL  32594 

I 

!  6035  MARCUS  ST. 

!  BEAUMONT  TX  77708 

•  P.  0.  BOX  1 d7 J 

!  SLIDELL  LA  70459 

i 

!  p.  0.  J0X  1879 
!  SLIDELL  LA  70459 

i 

i  p.  C.  «U x  79 
!  STOCKTON  AL  36S79 

i  F.  0.  30X  1011 

•  -GOLD  BEACH  OA  974  44 

j 

1  R.  0.  *9X  32« 

!  HIGHLANDS  TX  7756? 

; 

!  RT.  1/  '>0X  262 
i  POCKPORT  TX  76*82 
; 

i  R.  0.  ®0X  512 
!  MWY.  65  SOUTH 
!  LAKE  PPQVIOENCE  LA  71254 

i 

*!  P.  0.  SOX  3379? 

!  MtHPHlS  IN  361*3 
{ 

*!  ?.  Ci  ?0X  2015 
!  MEMPHIS  TN  35101 

j  R.  0.  ?0X  31*8 
l  MEMPHIS  TN  33103 
! 

•  ?.  0.  BOX  66S 

!  A39EVILLE  LA  70510 
! 

!  67?9  CHRISTOPHER  DRIVE 
!  ST. LOUIS  NO  63102 

j 

!  721  LOCUST  ST. 

!  ST.  LOUIS  NO  65101 

j 

i 

!  721  LOCUST  ST. 

!  ST.  LOUIS  HO  63101 

j 

!  721  LOCUST  ST. 

!  ST.  LOUIS  MO  63101 

! 

!  721  LOCUST  ST. 

!  ST.  LOUIS  MO  63101 

i 

!  721  LOCUST  ST. 

1  ST.  LOUIS  HO  63101 

i 

*!  721  LOCUST  ST. 

!  ST.  LOUIS  MO  63101 


i  721  LOCUST  ST. 

!  ST.  LOUIS  MO  63101 


!  721  LOCUST  ST. 

!  ST,  LOUIS  MO  63101 


!  721  LOCUST  ST. 

1  S?.  LOUIS  "3  iliC* 

! 

! 

!  720  OLIVE  STREET 
!  SUITE  2300 
!  ST.  LOUIS  MO  63101 

! 

!  MICHIGAN  AVENUE  AND  WACKER  DRIVE 
1  CHICAGO  IL  60601 
! 

!  1914  HADEN  ROAD 
1  HOUSTON  TX  77015 
! 

!  1580  MAKALOA  ST. 

!  NO.  1200 

i  HONOLULU  HI  96814 

! 

!  FOOT  AMOCO  OIL  CO. 

!  PENNING  ST. 

1  WOOD  RIVER  IL  62095 
! 


[ 

TA3LE  1 
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! 

ENG* 1  0Pe  R ATOR  NAME 

dist.j 

! 

! 

ADDRESS 

41!  NET  SON  KARIN? 

! 

I 

!  4C3S  COLT  ST. 

!  UNIT  E 

!  VENTURA  CA  93003 

14!  K£TZGC*  TOWING  t  D»EDGINS  CO. 

! 

i  2C1  HOLLY  HILL 
!  COLUMBUS  MS  397C1 

OJ!  MCYLE  TOWING 

1 

1  MJS  CHELtNUt  St. 

!  PHILADELPHIA  PA  1D106 

03!  MICHIGAN  ATLANTIC  CO(»P. 

! 

1  11C  PAD  1  SON  AVF. 

1  HEW  YOAK  HT  1001? 

[ 

231  MICHIGAN” WX  SCONS IN  TRANS.  CO. 

! 

! 

1 

!  ATTN:  WM.  C.  BACON 
!  $.  WILLIAM  ST./P.  0.  BOX  0279 
!  LUDINGTON  Mt  *.9431 

33!  “ID  COAST  PARGE  CCRP. 

! 

!  p.  0.  BOX  547 
!  PORT  ARANSAS  TX  74373 

1 

42 !  Nin  PACIFIC  OF  HAWAII,  INC. 

! 

. 

!  p.  0.  POX  1604 
!  KANEOHE  HI  96744 

- 

32!  HID  PIVEP  *A*GE  CO*P. 

! 

! 

!  HALL-DUCK  MARINE/  INC. 
t  P.  0.  ®0X  35 
!  PURNSIDc  LA  70734 

'C!  HID  SOUTH  MA»INE 
! 

! 

1  22  NOATH  SECOND  S1AEEI 
!  sum  AGO 
!  HEHPHIS  TH  1810! 

2?!  HIO-AHEPICA  TRANSPORTATION 
!  COMPANY 

!  50  JEROME  LANE 
!  FAIRVIEW  HEIGHTS  IL  62206 

A21  “ID-PACIFIC  TOWING  LTD. 

! 

!  1440  KAMOLE  ST. 
j  HONOLULU  HI  *6821 

: 

13!  MXO-SCUTH  TOWING  CO. 

i  P.  0.  SOX  2204! 

!  TAMPA  FL  3*622 

[ 

1i*l  “IP-SOUTH  TOWING  CO. 

! 

| 

!  P.  0.  DAAVSR  no 

1  loot  Of  SC01T  SI. 

1  NECROPOLIS  IL  82040 

5 

11!  NXDATLANTIC  TOWING  CO. 

! 

• 

!  3471  SLEEPY  HOLE  POAD 
!  SUFFOLK  VA  23434 

1 

32!  MIDGET  TOWING 
! 

!  2501  CYPPESS  LAWN  DP. 

!  HAPP'OO  LA  ?00?2 

: 

14!  MIDSTREAM  FUFL  SERVICE/  tNC. 

! 

! 

1  A t TNI  JOHN  S.  MCCLELLAND,  JR. 

!  p.  0.  D0<  2s2 D 

!  MOBILE  Al  Tod52 

32!  MIDSTREAM  FU‘l  SERVICES/  INC. 

! 

i  p.  o.  :.ox  4$ 

!  PC»T  lLL*h  LA  707D7 

43!  HIOWEST  CONSTRUCTION  COMPANY 
!  AND  LUMP  EPOS.#  INC. 

!  P.  0.  MO X  624 
!  NEBRASKA  CITY  NE  63410 

E 

24!  “IDVEST  FOUNDATIONS 
! 

!  616  SO.  OICKrTTS  AVE. 

!  r»AoTON$VRLE  IL  61607 

C3!  HIHH  TRANSPORTATION  11/  INC. 

1 

■ 

!  7  MONMOUTH  PAOKWAY 
!  “CNMOUTH  Or ACH  S J  07750 

z 

03!  “IHM  TRANSPORTATION  1X1/  INC. 

! 

• 

!  7  MONMOUTH  PKWY, 

!  MONMOUTH  UC ACH  NJ  07750 

• 

03!  “IHM  TPANSPOPTATICN  IV/  INC. 
i 

• 

!  7  “JNHOUTK  PARKWAY 
!  MONMOUTH  USACH  NJ  07750 

■ 

03!  HIMM  TRANSPORTATION  IK,  INC. 

! 

}  »  "ONHOUTH  PARKWAY 
!  MONMOUTH  EEACH  NJ  07750 

03!  WIHM  TPANSPORTATION  V/  INC. 

! 

!  7  .MONMOUTH  PARKWAY 
!  MONMOUTH  «iS4CH  NJ  0775U 

C  J !  MHM  TRANSPORTATION  VI/  INC. 

( 

!  ?  PONNOUTH  PARKWAY 

1  HONNOUIH  .EACH  NJ  07750 

2 ?!  MIke»S/  INC. 

! 

! 

!  ATTN:  MIKE  MARKO 
!  p.  0.  *0X  126 

!  ROXANNA  IL  62034 

\ 

14!  MILLER  3  COMPANY/  INC. 

I 

!  P.  0.  “OX  217 
!  DEMOPOLIS  AL  36732 

2 J j  MILLER  eOAT  LINE/  INC. 

!  PUI-IN-JAY  oh  43456 

_ 

?3 i  MILLER  MARINE  SE«VIC« 

! 

1  P.  0.  MOT  225 
!  A.NArtUAC  TX  77514 

29!  HILLER/  PC9ERT  l  ASSOCIATES 
! 

!  793U  CLAYTON  ROAD 
!  SUIT?  211 

!  ST.  LOUIS  HO  63117 

22!  *IUE*-A*?€*SO«.  CO. 

! 

! 

!  1M)J  >*106%  5I*S£f 
!  ASHTAiULA  OH  44C04 

32!  4ILPARK  DRILLING  FLUIDS 
! 

!  640  OIL  3  GAS  SL05. 

!  MW  ORLEANS  LA  70112 

27!  MINNESOTA  HA*? OR  SERVICE 
!  COMPANY 

!  1 25C  SOUTH  MAIN  ST. 
j  STILLWATER  HN  $6042 

-  _ 

37!  “IRENE  CO./  THE 
! 

!  ?52o0  S.  W.  PARKWAY 
!  WILSONViLLE  0*  *7070 

- 

15!  MISEN6R  MARINE  CONSTRUCTION  CO. 

!  P.  0.  BOX  13427 
»  TAM*»A  FL  336*1 

14!  HISS  ALA  REALTY 
! 

: 

!  4111  CEOAP  ST. 

!  PASCAGOULA  MS  39S67 

1 

32!  MISS  ?ETTY/  INC. 

! 

! 

!  10?  R5nS1 OCK  D*. 

!  GOLDEN  MEADOW  LA  70J57 

TAELE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  CF  TRANSPORTATION  LINES 
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321  NI$S  »OJ’It#  INC. 

! 

! 

321  MISSISSIPPI  FLEET  *  TOWING 
! 

1 

31!  MISSISSIPPI  LIN  STCNF 
l  CO*FOPATICW 
! 

31!  MISSISSIPPI  MARINE  CORONATION 
l 
1 

31!  MISSISSIPPI  MARINE  TRANSPORT 
!  CO. 

! 

31!  NI?$IS$IPPI-AL»»»M  ^CAT  LEAS- 
!  INF/  INC. 

i 

29*!  *IS$OUAX  EAAGt  LINE  COMPANY 

! 

I 

! 

29!  MISSOURI  »IVf*  9»PCE  LINES# 

!  INC. 

! 

35!  MISSOURI  AIVFR  5ANO  10. 

! 

I 

20!  MISSOURI  TOWING  t  ?A1SF  CO. 

! 

! 

01!  “1ST?  CHARTEPS#  INC. 

! 

! 

32!  MIT#  JOSEPH#  INC. 

! 

! 

32!  MOMtL  OIL 
! 

I 

32!  MO*) IL  OIL 
! 

! 

32!  M0P IL  OIL  CO. 

! 

! 

03 f  MO«IL  OIL  CORPORATION 
! 

! 

03!  NOa IL  OIL  CORPORATION 

! 

! 

32!  MODERN  fcOAT  S£*VIC*#  I**C. 

! 

I 

2?!  MODERN  TRANSPORT 
! 

! 

33!  HOER?t#  C.  C. 

! 

! 

T5J  MOGUL  OC'AN  TOWING#  LTD. 

! 

! 

32!  MOLDS  BOAT  CO. 

! 

! 

25!  MOLINE  CONSUMERS  COMPANY 
! 

! 

24!  MCLO  SAND  l  GRAVEL 
! 

! 

! 

21)  MON  RIVED  TOWING#  INC. 

! 

! 

11!  MONAD  SYSTEMS#  INC. 

! 

! 

32!  MONICA  LFE  TOWING  CO.#  INC. 

! 

! 

31!  MONIE#  W.  H, 

! 

! 

21!  MONONGAHELA  POWER  COMPANY 
! 

! 

33!  MONSANTO  CC. 

! 

! 

! 

29!  MONSANTO  COMPANY 
! 

! 

03!  MONT AUK  OIL  TRANSPORT  At IOn 
!  CORP. 

! 

32!  "OMTCO#  INC. 

! 

! 

32!  MONTE IPO#  JOHN  CONT. 

! 

! 

22!  M0N2#  VIC 
! 

! 

15!  MOODY  *RC$«.  OF  JACKSONVILLE# 

!  INC. 

! 

J 

32!  MOONMAID  MARINE#  INC. 

! 

! 

30!  MOORE#  JAMES*.  INS.  AGENCY 
! 


!  P.  0.  BOX  DRAWER  f 
!  VENICE  LA  70091 
l 

!  ICi  E.  oOTM  ST. 

!  CUT  OFF  LA  70t*4 

!  P.  0.  ROY  25? 

!  FR!A*$  POINT  MS  34431 
l 

!  P.  0.  '*0X  53* 

l  6R*SNVlLLC  MS  25702 

j 

i  P.  0.  QOX  1303 
!  JACKSON  MS  39205 

i 

!  p.  0.  *0*  10*3 
»  VICXSaURS  “S  391*0 
; 

i  102  N.  MAIN 

!  p.  0.  *9X  1e>C2 

!  CAB£  GIRARDEAU  MO  43702 

*!  120  SOUTH  CENTRAL  AVC. 

•  ST.  LCUI"  MO  4S10S 

j 

j  p.  0.  PJX  59* 

!  COLUMBIA  «,)  *5  ?0? 

i 

!  *100  *>USS*N  ROAD 
f  SI.  LOUIS  MO  03129 

i 

I  °0X  1217 
!  fUXIURY  MA  0? 3**  1 
! 

!  PT.  1#  «’0x  31<F 
!  "URAS  LA  70041 
! 

!  o.  0.  SOX  $110i-0.C.S. 

!  LAFAYiTT'  LA  70305 

i 

!  P.  0.  CPANFP  W 
!  LAKE  ARTHUR  LA  705(9 

j 

i  104  PETPOLCUM  DR. 

!  HOUMA  L*  70363 

J 

i  130  CAST  (2ND  STRICT 

!  NCW  YORK  NY  1001 7 

J 

j  150  EAST  (?ND  STREET 

!  N* V  YORK  NY  1G017 

! 

!  p.  0.  "OX  2h( 

!  EMPIRE  LA  70050 
! 

!  b.  0.  POX  45 
!  lNOc®£NDfNCE  VI  5(7(7 
! 

!  (5(o  GRIFFINS  Ok-XVF. 

!  PORT  ARTHUR  TX  776(2 

! 

!  ^00  ELLIOT  AVI.  WEST 
!  SEATTLE  WA  951 19 
! 

!  P.  0.  FOX  5(2 
!  HARVEY  LA  70059 
! 

!  1701  5TH  AVENUE 
!  “CLINE  IL  41263 
] 

i  12?  southern  avenue 

!  P.  0.  BOX  719 
!  0URU9UE  IA  52001 

i  SPEERS  ROAD 
!  I’CLLS  VE»NON  PA  1501? 

t 

j  220  SALTERS  CR.  RD. 

!  HAMPTON  VA  23661 

J 

i  2305  TIMBERS  OR. 

•  HAPVEY  LA  70054 

! 

!  1325  MC  CLAIM 
!  GRfENVILLE  MS  34701 
! 

!  ATTN:  PAUL  SPRINGER 
!  1310  FAIRMONT  AVENUE 
!  FAIRMONT  WV  2655* 
j 

!  ATTN:  T.  A.  HARLAN 
!  P.  0.  BOX  711 
!  ALVIN  TX  77512 
! 

!  3C0  NORTH  LINDBERGH  BOULEVARD 
!  SI.  LOUIS  MO  63166 

i 

i  1040  EAST  1497L’  STRICT 
!  8R0NX  NY  10*55 
j 

i  P.  0.  °0X  785 
!  GOLDEN  MfADOW  LA  70357 

i 

i  P.  0.  SOX  711#  STA.  2 
!  HOUMA  LA  70360 

I 

!  P.  0.  BOX  349 
!  LORAIN  OH  **052 
! 

!  ATTN:  OLE  A.  NIELSEN 
1  P.  0.  BOX  946 

!  GREEN  COVE  SPRINGS  fL  320*3 
! 

!  P.  0.  BOX  159 
!  PATTERSON  LA  70392 
J 

!  P.  0.  BOX  911 
!  CARUTHERSVILLE  MO  63330 
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01! 

01! 

09! 

07! 

33! 

33! 

i 

11! 

03! 

12! 

It! 

32! 

13! 

33! 

26! 

IS! 

U\ 

Ml 

27! 

U! 

07! 

15! 


12! 

t 

! 

17! 

; 

i 

! 

33! 


MOORF/  OKIE  SALVAGE 

HORAN  TOWING  4  TRANSPORTATION 
CO*  /  INC. “SEABOARD  SHIPPING 
COMPANY/  DIV.  OF  HORAN 

HORAN  TOWING  OF  MAINE/  INC. 
HORAN  TOWING  OF  MARYLAND/  INC. 


HORAN  TOWING  OF  PENNSYLVANIA/ 
INC. 


HORAN  TOWING  OF  TEXAS/  INC* 

HORAN  TOWING  OF  TEXAS/  INC* 

HORAN  TOWING  OF  VIRGINIA/  INC. 

HORANIA  OIL  TANKER  CORP. 
HOPEHEAO  CITY  TOVING  CO./  INC. 

■ORCHEAO  HARINC  SERVICE/  INC. 

MORGAN  HARJNE  SVC./  INC. 

HORRtSON/  R.  L.  t  SONS/  INC. 

NORTON  HAFXNE  EQUIPMENT/  INC. 

HORTON  THIOKOL/  INC. 

ROSS  HA«PO»  RA»XNE 

HR.  CROSEY/  INC. 

HAL  RARGE  SERVICES/  INC. 

NULLSR  BOAT  CO./  INC. 

HUH**  CRUSHED  STONE/  INC. 

NUNDT/  RAY  5'. 


RUPPHY  CONSTRUCTION  COR®  ANY/ 
THF 


HUBPHY’S  LeA$t  AND  WELDING 
SERVICES/  INC. 


•USCLES  SHOALS  RAPIN'  SERVICE/ 
INC. 


NUSGROVE  TCWING  SEP./  INC. 


29! 

! 


MYSTIC  HARINC  EQUIPMENT 
PARTNERS 


01!  MYSTIC  SEAPORT  HUSFUR/  INC. 


!  P.  0.  BOX  13435 
!  ST.  LOUIS  HO  63138 
! 

!  2  GREENWICH  PLAZA 
!  GREENWICH  CT  06830 
! 

! 

!  72  COMNERCtAL  STREET 
!  PORTLAND  HE  04101 

!  WORLD  TRADE  CENTER 
!  SUITE  BOO 

!  BALTIMORE  HO  21202 

! 

!  1101  HARKET  ST. 

!  ®00H  2601 

!  PHILADELPHIA  PA  19107 

! 

!  BUILDING  BOX  139 
!  SUITE  570  2300  HWY.  365 
!  NfO€*LAND  TX  77620 
I 

!  BUILDING  BOX  139  SUITE  570 
!  2300  HWY.  365 
!  NEDERLAND  TX  77620 
l 

l  ATTN:  HR.  TODD 
!  P.  C.  ?0X  3415 
>  NORFOLK  VA  23514 
! 

!  136  EAST  57TH  STREET 
!  NEW  YORK  NY  10022 
! 

!  ATTN:  ROBERT  PINER 
!  1C®  S.  6TH  ST. 

!  HCREHSAD  CITY  NC  28557 

! 

!  6769  RIVER  ROAD 
!  ME3R0N  t'Y  4104P 

I 

i  p.  0.  BOX  297/  OLD  HWY.  9C 
!  DEL  ALLEMANOS  LA  70030 
! 

!  R.  0.  ®0X  303 
!  rC  CLELLANVILLE  SC  29456 
! 

!  R.  0.  ROX  1 540 
!  PETERSBURG  AK  99P33 
! 

!  110  NORTH  WACKEft  DRIVE 
!  CHICAGO  IL  60606 
! 

!  P.  0.  BOX  576 
!  MC*E»  KY  9R603 
! 

!  R.  0.  FOX  41 9 
!  marrero  LA  70073 
! 

•  JACKSONVILLE  FL 
! 

!  °0X  225 

!  TAYLOR  FALLS  HN  55084 

! 

!  P.  0.  10X  24* 

!  T ELL  CITY  IN  47586 

I 

i  C/O  »LCC  STANDARD  CO®P. 

!  R.  0.  *»0X  43* 

!  VALL'Y  FORGE  PA  19482 

! 

!  °0X  5745 

!  WEST  PALM  BEACH  FL  33402 

i 

!  1825  SOUTH  HENRY  STREET 

!  A??*VILLT  LA  70510 

!  C/O  2UDDY  MCDONALD 

!  <M4  ?.  dlCFF  ST. 

!  FtnR'NCE  al  35430 

» 

!  16305  NORTH  SECOND  STREET 
!  CHANNPLV’EW  TX  77530 

j 

I  720  OL I Vf  ST. 

!  SUITE  2400 
!  SI.  LOUIS  HD  63101 
{ 

!  ATTN:  0  *N A  HEW30N  SHIPYARDS 
!  CYSTIC  CT  Oa355 


18!  N  K  5  MAe INE  SERVICE 

j 

?li  N  L  RAROID/N  L  INDUSTRIES 

! 

! 

13!  N.C.N.5.  LEASING  COR®. 

! 

! 

! 

15!  NACLE/  LEWIS  R. 


32!  NAQUIN  TOWING  SERVICF/  INC. 

! 


01!  NAPSIFF/  JOHN  V. 

! 


! 

!  P.  0.  POX  414 
!  3TUPSIS  KY  42459 
t 

!  R.  0.  30X  1675 
!  HOUSTON  TX  72251 

i 

!  ATTN:  MIKE  SHIVERS 
!  INDEPENDENT  CENTER  103-5 
!  CHARLOTTE  NC  2*255 

i 

j  3745  ROYAL  PALM  AVENUE 
!  HJ AMI  ®FACW  FL  33140 

i 

!  >CUTE  3/  20X  42 
!  BREAUX  OSIDGE  LA  70517 
! 

!  <21  POOL  ROAD 
!  PIDOSf ORD  HE  04305 
! 


ADDRESS 
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33! 

NASH#  ■ICHAEl  T. 

!  p.  0.  a0t  444 

! 

!  SALINE  PASS  TX  72655 

31! 

NATCHEZ  *1QAT  STORE#  INC. 

!  0.  DRAWER  i 

j 

!  NATCHEZ  MS  3*120 

32! 

NAT CC  OFFSHORE#  INC. 

*!  P.  0.  POX  631 

! 

!  GOLDEN  MEADOW  LA  70337 

01! 

NATIONAL  AUDUBON  SOCIETY 

!  MC09HAK  ME  04551 

21! 

NATIONAL  EAAGE  CC. 

j  ATTN:  JAN{$  BURT 

! 

!  p.  0.  POX  44 

I 

!  TU*TLe  CREEK  PA  15145 

32! 

NATIONAL  MARIN!  SERVICE#  INC. 

!  ATTN:  PHIL  PAYTON 

! 

1  "'OK  2205 

! 

!  NEW  ORLEANS  LA  7017o 

32! 

NATIONAL  PAA1NF#  INC. 

!  400  PCYORAS  OLDS. 

! 

!  PCX  5214V 

! 

!  NIW  ORLEANS  LA  70152 

22! 

NATIONAL  SAND  AND  GRAVEL#  INC. 

!  1334  WEST  SIXTH  $TPE*T 

! 

!  LORAIN  OH  44052 

03! 

NATIVE  SON#  INC. 

!  R.  C.  ?0K  1377/BLOG.  *21  VET* RANS  ORIVE 

! 

!  CHARLOTTE  AMALIE 

! 

!  ST.  THOMAS  VI  00401 

33! 

NEAL  4  CO.#  INC. 

: 

I  23*6  <ACM*«AK  OR. 

! 

!  HOME*  AK  79503 

20! 

NEALE#  *1  CM A  AO 

. 

!  IP  N.  HILL  OR. 

! 

!  PARKERSBURG  WV  26101 

01! 

NEELON#  VILLIA"  ANO  MICHAEL 

i  104*1  HIGH  ST. 

! 

!  SALISBURY  HA  01*52 

32! 

NEIGHBOR  NARINE  SERVICE#  INC. 

!  P.  0.  ®0X  *077 

1 

J  WESTWIGO  LA  700*4 

32! 

NEIL#  JESS*  A.#  SR. 

j  ».  0.  POX  35 

! 

!  MONT* CUT  L*  70377 

36! 

N£L3°0  POKING  CO. 

•  4242  22ND  WEST 

! 

!  SEATTLE  UA  *B1*V 

01! 

NELSECO  NAVIGATION  CC. 

1  P.  0.  *0X  432 

! 

!  NEW  LONDON  CT  C6320 

24! 

NELSON  CONST.  CO. 

*!  LA  POINT*  WI  54350 

03! 

NELSON#  PHIL 

1  344  VENETIAN  )LVO. 

! 

!  LINDENMOPST  NY  11757 

22! 

NEUMAN  POAT  LINE#  INC. 

!  1C1  *AST  SHORELINE  OR. 

! 

!  p.  0.  POX  404 

! 

!  SANDUSKY  OM  44570 

01! 

NEW  ®*DF09D  SEAfOOt  CO-OP.# 

!  CC-OP  WHARF 

! 

INC. 

!  NEW  FEDFOPD  Ml  02740 

01! 

NEW  ENGLAND  STEAMBOAT  LINES 

!  ATTN:  P*T*P  H.  JOHNSTON 

! 

!  MA* IN*  PARK 

! 

!  HADDAM  CT  0643) 

17! 

NEW  JOHNSONVTLLE  MARINE 

!  P.  0.  °0X  334 

! 

SE*VICE#  INC. 

!  °T.  1#  SOX  223 

i 

!  NEW  JOHNSONVILLE  TN  37134 

32! 

NEW  ORLEANS  GULF  HARBOR 

!  2420  ATHANIA 

1 

SERVICES 

!  SUIT*  300 

! 

!  METAIRIE  LA  70001 

32*! 

NEW  ORLEANS  STEAMBOAT  CO. 

!  2340  INTERNATIONAL  TRADE  MART  BLDG. 

1 

!  NEW  ORLEANS  LA  70130 

32! 

NEW  ORLEANS  WEST#  INC. 

• 

!  1066  VICTORY  D*. 

! 

!  WESTWEGO  LA  700*4 

32! 

NEW  PARK  WASTE  TREATMENT 

!  200-A  2UPGESS  OR. 

! 

SYSTEMS 

!  OROUSSARD  LA  70513 

03! 

NEW  YORK  CROSS  HARBOR  RAILROAD 

. 

!  P.  0.  BOX  182 

! 

TERMINAL  CORP. 

!  BROOKLYN  NY  11232 

03! 

NEW  YORK  CRUISE  LINES 

!  PIER  31-WEST  41  ST  ST. 

! 

!  NEW  YORK  NY  10036 

03! 

NEW  YORK  DOCK  RAILWAY 

i  334  fURHAN  ST. 

! 

!  BROOKLYN  NY  11201 

03! 

NEW  YORK  MARINE  FUEL  SERVICES# 

!  57  FRONT  ST. 

! 

INC. 

J  BROOKLYN  NY  11201 

03! 

NEW  YORK  TRAP  ROCK  CORP. 

!  162  OLD  MILL  ROAD 

! 

f  WtST  NYACX  NY  !0*v4 

03! 

NEW  YORK#  CITY  OF 

•  BATTERY  MARITIME  BUILDING 

! 

CDEPT.  OF  TRANSP.  — BUREAU  OF 

!  SOUTH  ANO  WHITEHALL  STREETS 

! 

TRANSIT  OPERATIONS) 

!  NEW  YORK  NY  10004 

03! 

NEW  YORK#  CITY  OF  (DEPARTMENT 

!  WARDS  ISLAND  POLLUTION  CONTROL  PLANT 

! 

OF  WATER  RESOURCES) 

{  WARDS  ISLAND  NY  10033 

03! 

NEW  YORK#  CITY  OF— (DEPARTMENT 

!  ATTN:  DANIEL  KAPLAN 

! 

Of  SANITATION-MARINE  TRANSP. 

!  FOOT  OF  MULDOON  AVE.  t  ARTHUR  KILL  ROADS 

! 

OXV.)  UNLOADING  PLANT  *1 

!  FRESH  KILLS#  STATEN  ISLAND  NY  10308 

031 

NEW  YORK#  STATE  OF#  D.  0.  T. 

!  1220  WASHINGTON  AVENUE 

! 

!  BLDG.  5#  STATE  CAMPUS  AH.  216 

! 

!  ALBANY  NY  12232 

26! 

NEWT  MARINE  SERVICE  CO. 

!  E  3RD  ST. 

! 

! 

!  0U8URU*  IA  52001 
• 
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72!  NICOR  MARINE*  INC. 

! 

72!  NICOR  MARINE*  INC. 

! 

I 

! 

32!  NICOR  MARINI*  INC. 

! 

! 

I 

?9!  NICOR  NATIONAL  ILL.*  INC. 

I 

! 

32!  NICOR  NATIONAL  LA.*  INC. 

! 

! 

! 

19!  NIFMfTH*  OSCAR  TONING 

! 

I 

32!  NIGHT  RIDER*  INC. 

! 

! 

! 

32!  NO  NAM?  TOWING*  INC. 

! 

! 

! 

23!  NORFOLK  1  WESTERN  RAILWAY  CO. 

! 

! 

11!  NORFOLK  DREDGING  CC. 

! 

! 

11!  NORFOLK  SHIPBUILDING  S  D»YDOCK 
!  COMPANY 
! 

11!  NORFOLK  TCWIS’G  S  Lt  GMT*  ft  AGE* 

!  INC. 

! 

24!  NORMAN  BROTHERS*  INC. 

! 

! 

32!  NORMAR*  INC. 

! 

! 

24!  NO*TH  CENTRAL  MAR  IT  INI  CORP. 

! 

! 

! 

03!  NO*>TM  FERRY  CO.*  INC. 

! 

24!  NORTH  STAR  MARINI  OP'P.*  INC. 

! 

! 

?1!  NORTH  STAR  TRANSFER  CO. 

! 

I 

! 

11!  NORTHEAST  TOWING  CP. 

! 

! 

33!  N0RTH6PN  CUcST*  INC. 

! 

! 

36!  NORTHLAND  SERVICES*  INC. 

( 

! 

36!  NORTHWEST  CIESFL  REPAIR 

! 

! 

It!  NUGENT  SAND  COMPANY 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

!  0 
! 

! 

! 

4$ !  0  r  grain  corp. 

! 

! 

01!  C’HAftA*  F.  J.  t  SONS 

! 

! 

32!  O'MfARA*  P.  P.*  OIL  COMPANY 
i 
! 

34!  OAKLEY  JAfiGE  LINE*  INC. 

! 

J 

33!  OCCIDENTAL  CHEMICAL  CORP. 


! 

! 

36!  OCCIDENTAL  CHEMICAL  CORP. 
!  HOOKER  IN9UST.  t  SPECIAL 
!  CHEH.  DIV. 

! 

32!  OCEAN  CARRIER  CORP. 

! 

! 

03!  OCEAN  DISPOSAL  CO.*  INC. 

! 

! 

33!  OCf AN  HAULER*  LTD. 

! 

! 

IS!  OCEAN  OPERATORS*  INC. 

1 

! 

! 


!  419  RUE  DECATUR 

!  NEW  ORLEANS  LA  20130 

! 

!  ATTN:  CHRIS  LANDRY 
!  P.  0.  BOX  2291 
!  MORGAN  CITY  LA  70391 

j 

!  ATTN:  MICHAEL  2.  ESTAY 
i  P.  0.  BOX  2291 
!  MORGAN  CITY  LA  70380 
! 

!  p.  0.  POX  33 
!  HARTFORD  tL  62048 
! 

!  P.  0.  BOX  1128 
!  PAYOU  ROAO 
!  HARVEY  LA  70059 
l 

i  639  AUGUStINE  LANE 
!  LAFAYETTE  CA  94549 
l 

!  RT.  1*  HWY.  2J 
!  P.  0.  *0X  265 
!  VENICE  LA  7C071 
! 

!  2201  VETERANS  NtflORlAL  6LVD. 
!  SUITE  305 
i  METAIRIE  LA  70002 
l 

!  1B009  OXX 

!  MELVINDALE  **I  *8122 

i 

i  p.  0.  BOX  1706 
!  Chesapeake  va  23320 
! 

!  FOOT  OF  LI9EPTY  ST. 

!  NORFOLK  VA  23501 

i 

!  4CQ  E.  INDIAN  MVC®  ROAD 
!  NORFOLK  VA  23523 

i  p.  o.  °ox  100 

!  ALTON  2L  62002 

! 

!  p.  0.  POX  80*7 
!  METAlPlt  LA  70009 

1  ATTN:  JAN  ZIEGLER 
!  PCS  GAOFtELD  AVE. 

!  DULUTH  MN  53102 

! 

! 

i 

!  FOOT  OF  WEST  SEVENTH  AVENUE 
!  DULUTH  *H  55101 
! 

!  ATT.N:  PAUL  PICO 
J  C  IV!:®  ®OAD 
!  -CNACA  t-A  13061 
! 

•  R.  0.  *9X  717 

!  NORFOLK  VA  23501 
« 

!  P.  0.  POX  209 
!  GALENA  a*  997*1 

i 

!  F.  0.  ftOK  2452? 

!  ScATTL?  JA  98174 

* 

j  p.  ft.  ‘•OX  7C521 
!  SEAYTLP  W4  AA1C7 
| 

!  ».  0.  l0*  6072 
!  lcu:sv:lle  ky  *0205 

i 


!  R.  0.  °QX  G 
!  CATOfSA  OK  74015 
! 

!  211  NO»T»»?RN  AVE. 

!  >CSTQN  M*  02110 

»  120R  FIDELITY  HOMESTEAD  OLVD. 

!  NW  ORIEANS  LA  70112 

1  Z700  LINCOLN  AVE. 

!  N.  LITTLE  »9CK  A*  72114 

i  TRANSPORTATION  4  DISTRIBUTION  OCRT • 
I  0*  "Xftx  AOOftSft 
!  DALLAS  TX  75JH9 

*!  R.  0.  ?0X  2157 
!  TACOMA  VA  JS401 

*!  ».  0.  "OX  250 
!  L9CKPCRT  LA  70374 

j  ? 1 6  NORTH  AVCN U£  EAST 

!  c<*A*:fORO  NJ  07016 
! 

!  6700  BELMONT  *2 
J  HCUSTCN  TX  77005 

l 

i  CRANSEPALt  ROUTE  -  P.ULKHEAD  RO. 

!  a-LDG.  ?0 

J  r.Rf|N  COVC  SPRINGS  FL  *2403 

! 


T»HLE  1  -  AlPHA^ETICM.  LIST  OF  IFAVSPOR  f  ATION  LINES 


so 


32!  OIL  AND  GAS  NAPJNL  SERVICE/ 

!  INC. 

i 

32!  OIL  FIELD  BARGES 
! 
t 

12!  OIL  TRANSPORT  CO./  INC. 

! 

! 

Cl!  CLDPORT  NARINE  SERVICES/  INC. 

! 

! 

31!  OLf  *AN  RIVE*  TOWING,  INC. 
i 

j 

01 j  OLIN  CORPORATION 
! 
j 

36!  OLYMPIA  TCWING  CO. 

! 

! 

33!  ON*  CORPORATION 
! 
i 
!* 

03!  ONI  COPP./  INC. 

! 

I 

16!  ON?  ELEVEN  LEASING 
! 

I 

32!  ONE  HUNDPED  NINETY-THREE  (193) 
!  90AT  STORE/  INC. 

! 

17!  OP*YLAND  U.S.A. 

! 

! 

33!  ORANGE  SHIPBUILDING  CO. 

! 

! 

37!  OREGON  CITY  ROOM  COMPANY 
! 

! 

13!  ORCULF  TMNSPOPT  CO. 

! 

! 

! 

32!  ORLEANS/  INC. 

* 

! 


ADDP-SS 


!  22«  DEVELOPMENT  IT. 

!  NCUMA  LA  7C350 

j 

1  1C  S.  «A«>.NTW?OD 
!  ST.  LOUIS  MO  *?105 
! 

!  116  *.  YANONALI  ST. 

!  SANTA  CA»?ARA  CA  «3t01 
! 

!  P.  0.  *0*  655 
!  BALDWIN  LA  705 1 A 

i 

!  P.  0.  POX  2*66 
!  VO'JHA  LA  70360 

i 

!  MATINIC'JS  ISLAND  HP  04851 


!  ®.  0.  *0X  7271 
!  MC?G»N  CITY  LA  ?G3"0 

!  ATTN:  rt»UCE  STREETER 
!  6.  C.  DOX  5-C 
1  LAf  AY-TTe  LA  70S0S 
! 

!  P.  0.  '-0X  1147 
•  f»?£POPT  TX  77541 
j 

i  >C17  ENGINEERS  road 
!  CSLL*  CHASSS  LA  70037 

i 

!  2017  PNSiNEcPS  R9. 

!  »1LLP  Crt»SS£  LA  70037 
> 

*!  t£00  112TH  N.5.  SUITE  205E 
!  *ELL=VUE  VA  7XPQ4 

!  ATTN:  CHERYL  D’AXICO 
!  p.  0.  °0X  6506 
!  CLEVELAND  CM  U1C1 

!  ATTN:  P.  S.  UUHN 

!  PCX  176 

!  $T*ATTCN  OH  43761 

j 

i  P.  0.  >JX  367 
!  N£W  HAVEN  WV  23265 

I 

i  ATTN:  ROBERT  SMITH 
!  SsP  ’UILDINS 
!  CINCINNATI  OH  45202 

i 

!  ATTN:  «JPNE  Xl«AL 
!  POUTS  1/  5626) 

!  DILLES  POTTON  OH  43947 
! 

!  ATTN:  ROBERT  SMITH 
!  530  -UILOING 
!  CINCINNATI  OH  45202 

i 

i  P.  0.  '«0X  »044 
!  PADUCAH  KY  420C1 
! 

!  p.  0.  »0X  il 

!  CALLIPOLIS  OH  45631 
l 

!  p.  0.  °0X  212 
!  M:NDt*RSO\  KY  42420 

i 

!  p.  0.  DRAvr«  2367 

1  MOPCAN  CITY  LA  703*1 

; 

!  e.  0.  P OX  5*6 
!  WA*>V *Y  LA  70057 
I 

!  o.  0.  =0X  3 606 

!  NSW  ORLEANS  LA  701*2 

i 

!  a0X  141  SAVER’S  WHARF 
!  NEWPORT  R I  0234Q 
! 

!  ».  0.  a0X  1559 
!  VICKSBURG  MS  371AQ 

!  120  LONG  RIDGE  ROAD 
!  STAMFORD  CT  0*704 
i 

*!  POX  436 

!  olym»:a  wa  93501 

i 

!  ATTN:  MIKE  OTTO 
!  13000  1-1C  EAST 
!  ChANNCLVIEW  TX  77530 

i 

!  230  PARK  AVENUE 
!  NEW  YO»K  NY  10017 

l 

!  Ill  E.  4TH  ST. 

!  CINCINNATI  OH  45202 
! 

!  P.  0.  EOX  *99 

!  LAX  £  ARTHUR  LA  70549 

! 

!  2602  GPRYLAND  DRIVE 
!  NASHVILLE  TN  37214 
! 

!  710  MARKET  ST. 

!  ORANGE  TX  77630 

i 

!  p.  0.  BOX  03013 
!  PORTLAND  OR  97203 

i 

i  ATTN:  R09ERT  SMITH 
!  580  BUILDING 
!  CINCINNATI  OH  45202 
! 

!  P.  0.  BOX  10653 
!  JEFFERSON  LA  70181 

t 


TA3LE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  Of  TRANSPORTATION  LINES 


5.1 


ORMET  CORP. 

0/0/A  BURNSIDE  TERMINAL 


ORTIS#  ALBERT 


ORT  BROS. 

MARINE  SERVICE  OF  AMERICA#  INC. 


OSBORNE  MATERIAL  COMPANY 


OUTER  RANKS  CONTRACTORS 


OUTRAGEOUS  DIVING  INCORPORATED 


OWENSBORO  RIVER  SAND  l  GRAVEL 
CO. 


P  A  A  WELL  SVC./  INC. 


P  A  M  BOAT  RENTAL#  INC. 


PCS  BOAT  RENTAL  CC. 


PA«1£X#  INC. 


PACE  KARINE  SVC. 


PACIflC  INLANO  NAVIGATION  CO. 


PACIFIC  KARINE  TUG  %  NARGE  CO.# 
INC. 


PACIFIC  RESOURCES 
TERMINALS#  INC. 


PACIFIC  T0U30AT  5  SALVAGE  CO. 


PACIFIC  WESTERN  LINES 


PACIFIC-GULF  MARINE#  INC. 


PACKER  MARINE#  INC. 


PADDOCK#  DOUG 


PAD ILFOPD  PACKET  BOAT  CO./  INC. 


PALrtER  PARGE  LINE#  INC. 


PALMfR#  THOMAS  E. 


PANTfX  TO.! NG  C0»P. 


PAPET5AS#  JACK 


PARADISE  CRUISES#  LTD. 


PACKER  BOAT  LINES#  INC. 
PACKER  HPCTHFRS  i  CO.#  INC. 


PACKER  TOWING  CO.#  INC. 


PARKER#  PCPERT  CART. 


PAPKMILL-GOOOLOt  CO.#  INC. 


PAPKS  MA»XN£ 


PASADENA  TOWING  CO. 


!  P.  0.  DOX  25 
i  EURNSIDE  LA  70738 
t 

!  351  EAST  SAN  RIDLEY  PARKWAY 
!  SUITE  H3 
!  SMYRNA  TN  37167 
! 

I  P.  0.  SOX  37 
!  HARTFORD  IL  62046 

!  P.  0.  BOX  248 
!  WILLIAMS  ST. 

\  GRAND  RIVER  OH  4404S 

! 

I  934  KITTY  HAWK  RD. 

!  KITTY  HAWK  NC  27949 

1 

!  OOHAH  HEIGHTS 
!  MCREHCAD  CITY  NC  28557 
1 

!  701  EAST  SECOND  STREET 
\  OWENS MORC  KY  42301 


*  P.  0.  OOX  75? 

!  NEW  IBERIA  LA  7C560 

! 

!  p.  0.  BOX  303 
i  HAP Ve Y  LA  70059 
! 

!  RT.  3#  !»0X  1112 
!  CUT  OFF  LA  70345 

i 

I  P.  0.  'OX  51 
!  VICKSBURG  MS  39180 
| 

i  P.  0.  POX  36X5 
!  PORT  APTHU9  IX  77643 

i 

j  17350  1/2  MARKET  ST. 
t  CHAUNSLVIEV  TX  77530 

i 

i  P.  0.  BOX  4924 
!  PORTLAND  OR  9/208 

I 

i  R.  0.  «0X  61562 
!  VANCOUVER  WA  9*666 
! 

!  p.  0.  ROT  3379 
J  -CNOLULU  HI  9a?42 
! 

!  p.  C.  box  1/40 
!  LONG  **4CH  CA  90301 
! 

!  ATTNJ  *0E>  RAY 
!  p.  0.  POX  30623 
!  CCATTLP  WA  93101 
! 

!  ATTN:  TODD  JOHNSON 
!  3310  GENERAL  DEGAULLF  OR.  SUITf  ICO 
!  NEW  ORLEANS  LA  70114 

i  P.  J.  n0<  308 
!  ’EACH  PD. 

!  VINEYARD  HAVEN  MA  0236* 

!  BOX  42 

*  CLAYTON  NY  13&24 

j  HARRIET  ISLAND 
l  SI.  PAUL  MN  55107 

i 

i  P.  0.  OAAWSft  1363 
!  N'FOfRLAND  TX  77627 

*!  0OX  33444 

!  ST'ILACO^K  WA  9323? 

I  1?0  EAST  53TH  ST. 

!  N*V  YORK  NY  10155 

i  ftC<  111 

!  WELLf LP£T  HA  02667 

! 

!  210  WA»0  AVE.  »330 
!  HONOLULU  HI  96514 

!  PUT-IN-^AY  Oh  43436 

i  p.  0.  &0X  107 
!  t'CUSTOH  TX  770nt 

i  R.  0.  POX  72 
!  TUSCALOOSA  AL  35S02 

i  *2  ANN  ST. 

*  WILv!NGTON  NC  73401 

!  p.  0.  ’OX  »707 
!  JACKSONVILLE  FL  32239 

!  P.  0.  ’OX  646 
!  M»VDEVILLE  LA  7044i 

!  ATTN:  Le ROY  STANLEY 
!  p.  0.  'OX  34? 

!  PASADENA  TX  77501 
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ENG. 

OIST, 


OPERATOR  NANr 

passahaoucddy  towing  service 

•ATTERSON  BARGE  RENTALS 

PATTERSON  MARINE/  INC. 

PATTERSON/  DAVID  <  MICHAEL 

PATTON/  UP.  »,  >jA*S'  LINES/ 

INC. 

PATTON-TULLY  TRANSPORT  AT ICN  CO. 

PAULSON/  IVEPCTT  L. 

PAWG  NARINE/  INC. 


12! 

! 

PBR  OFFSHORE  MARINE 

i 

181 

I 

PEAuOOY  COAL  CO. 

! 

29! 

1 

PEAfcODY  COAL  CO. 

! 

32! 

! 

i 

PEARL  RIVS»  NAVIGATION 
INC. 

CO./ 

29! 

1 

■ 

PEAVFY  GRAIN  COMPANIES 
•ARGE  DIVISION 

32! 

! 

i 

PELLfGPIN/  ADAMS  *  CWAUVIN 
TOWING  CO./  INC. 

32! 

! 

• 

PELTIER/  RICWARO  TOWING 
INC. 

CO., 

21! 

“ENNSYLVAMA  POWER  CO. 

PENNWALT  COUP. 

PENNUALT  CCR«». 

PENNZOIL  PRODUCING  COMPANY 
PENNZOIL  SULPHUR  CO. 

PENTON/  HOWARD  t  GLENN 
PENTZIFN/  INC. 

PEREZ  l  TERRE30NNE  BOAT  RENTAL/ 
INC. 

PEREZ/  RICHARD  E. 

PERfORKANCE  NARINE  TRANSPORTA¬ 
TION  CORP. 

PERKINS/  NANCY 
PITCHER/  INC. 

PETERS  HAR6I  CO. 

PETERSON  8UILDERS/  INC. 

PETERSON  STEAMSHIP  CO. 

PETERSON/  VIRGINIA 

C/O  FRIDAY  HAR90R  TU6  t  8ARGE/ 

INC. 

PETROL  MARINE  CO. 

PETROLEUM  STRIPPING/  INC. 

PETROLEUM  TRANSPORT/  INC. 
PFIZER/  INC. 

PHIL'S  TOWING  CO. 

PHILLIP  V/  INC. 


! 

1  ADDRESS 

I 


!  P.  0.  «0t  2*9 
!  EASTPOPT  RC  04631 

!  f.  0.  POX  2545 
l  MC0G4N  CITY  LA  705*0 

i 

!  *.  0.  °0X  2343 
!  MORGAN  CITY  LA  70330 

! 

•  p.  0.  sot  2345 

!  MORGAN  CITY  LA  703R0 

I 

i  p.  o.  hot  1103 
!  FPICN5SU00D  TK  77546 
I 

l  o.  0.  ?0X  23 
I  MEMPHIS  TH  33101 

l 

!  p.  0.  "OX  644 
!  PjTALUMA  CA  94952 
! 

!  035  GRAVIS*  ST. 

!  SUITE  1900 

!  NeU  ORLEANS  LA  70112 
l 

!  U30  SANDRA  ST. 

!  MO*GAN  CITY  LA  70330 

i 

i  P.  0.  box  S3 
!  PlAV.fi  DAM  KY  42320 

i  301  NORTH  MEMORIAL  DR. 

!  ST.  LOUIS  HO  4*102 

! 

I  p.  0.  *0X  1112 
!  SLIDELL  LA  70*59 
! 

t  111  EAST  4TM  STREET 
!  ALTON  IL  62002 
! 

!  *.  0.  ®0*  Ida 

!  CKAUVXN  LA  70344 
l 

!  RI.  1/  1<DX  3420 
!  CHAUVXN  LA  70344 
! 

!  ATTN:  PON  JOHNSON 
!  rot  12*/  ORUCE  HANSVICLO  PLANT 
!  ShIP?INGPO»r  PA  13077 
! 

|  ATTN:  INORGANIC  CUSTOMER  SEPVICES 
!  3  papkway 

!  PHILADELPHIA  PA  1910? 
t 

t  P.  C.  POX  4543 
!  FEOERAL  WAT  UA  9*063 
! 

!  P.  0.  BOX  51343 
!  LAFAYETTE  LA  7O505 
I 

•  POX  749 

!  GALVESTON  TX  77550 
I 

!  765  ROSA  AVE. 

!  METAIRIE  LA  70005 

! 

!  6969  GPOVE*  STREET 
I  OMAHA  NF  63106 
! 

I  P.  0.  a0X  757 
!  GOLDFN  Mr ADOU  LA  70357 
! 

!  710  BAKERS  L*NE 
!  KEY  WEST  FL  33040 
I 

!  P.  0.  3 OX  915 
!  MORGAN  CITY  LA  70351 

i 

}  P.  0.  POX  23309 
I  NASHVILLE  TN  37202 
f 

!  2dS  RIVERSIDE  AVE. 

J  WESTPORT  CT  06530 

; 

j  ATTN:  HAGEN  PETERS 
!  1 20  TUCKIHOE  LANE 
I  MEMPHIS  TN  38117 
1 

!  101  PENN.  ST. 

!  STURGEON  SAY  VI  54235 

t 

}  ATTN:  DIANNE  PETERSON 
!  PCX  511 

I  DOUGLAS  MX  49406 

! 

!  P.  0.  BOX  25 
I  FRIDAY  HAR90R  WA  95250 
\ 

J 

!  P.  0.  POX  2116 
!  HOUMA  LA  70361 
! 

I  7702  f M  1960  EAST 
i  SUITE  202 
I  HUMBLE  TX  77229 
I 

I  P.  0.  POX  606 
!  PADUCAH  KY  42002 
I 

l  EASTERN  POINT  RD. 

!  GPOTON  CT  06340 
I 

!  ATTN:  PHILLIP  JOHNSON 
I  1125  GREINER  ST. 

1  NONACA  PA  15061 
J 

!  1500  FAIRHILL  DRIVE 
l  ASHLAND  KY  41101 
I 


' 

• 
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| 

l 

FNS.I 

! 

OPERATOR  NANS  1 

ADDRESS 

3 

OIST.I 

! 

5 

32!  PHILLIP*  BUDDY  TRUCK  SERVICE 

!  119  HERMAN  ST. 

! 

1  VAGGAHAN  LA  70094 

I 

31!  PHILLIPS  EQUIP. 

!  P.  0.  SOX  2069 

1 

!  COLUMNS  MS  39701 

j 

i 

! 

32!  PHILLIPS  PCTPOLEUP  CO. 

1  p.  0.  POX  51107 

1 

!  LAFAYETTE  LA  70SC5 

1 

1 

41!  PHOENIX  RAPINE  SERVICES*  INC. 

!  12*  W  "C"  ST. 

: 

! 

1  WILMINGTON  CA  90744 

23!  PICTURED  ROCKS  CRUISES*  TNC. 

!  BO X  355 

! 

!  MUNISING  MI  4966? 

| 

17!  PIERCE  CONSTRUCTION  SERVICES* 

!  140  N.  MARKET  STREET 

l 

;  1  INC. 

l  CHATTANOOGA  TN  37403 

j 

32!  PIERCE  PET°0LEUN*  INC. 

!  41 J  WtEGCNC  OR. 

j 

!  WESTWEGO  LA  70094 
| 

r-  3 3 i  PILGRIN*  DAVID  R. 

!  HCP  p0X  224-E 

* 

! 

!  RCCKPOPT  TX  733*2 

! 

13!  PILLAR  NARINE  A  SUPPLY*  INC. 

!  P.  0.  POX  1044 

! 

!  THEODORE  AL  3&390 

= 

! 

31!  PINE  uLUFF  SAND  A  GRAVEL  CO. 

!  P.  0.  POX  7003 

I  ! 

«  PINE  HLUr  F  AR  71611 

! 

3t!  PIONE5®  TOWING  COPPANY 

*!  p.  0.  POX  224 

j 

!  KtNNOR*  WA  98022 

! 

J2*!  ®IFE  LINr S  UNLIMITED  SERVICES 

j  P.  0.  ’OX  251 8 

! 

!  HCUMA  LA  70360 

\  ! 

‘  ?2!  PIPELINES*  INC. 

j  P.  0.  BOX  69 

" 

; 

!  MAUAIC*  LA  70553 

21!  PITHARINE  COPP. 

!  ATTN:  C»AIN 

! 

!  1144  FREEDOM  ROAD 

!  ! 

!  MARS  PA  1oC46 

32!  PITRE  PARGC  CO.*  INC. 

!  1012  4TH  ST 

! 

!  GRETNA  LA  70053 

} 

'1!  PITT  COX  1  *RGE  S 

!  1153  $.  “AIN 

» 

! 

!  GREENVILLE  MS  33701 

1 

- 

21!  PITTStlUR«M  TU5  COPPANY 

!  ATTN:  TAMMY  PUSHAK 

J 

!  577  CALLfRY  RD. 

! 

!  EVANS  CITY  PA  1603! 

*0!  PLANTATION  NARINf 

I  T5X  COLONIAL 

! 

!  K2*Ph:s  in  3*117 

1 

32!  PLAQUG*!KE  TOWING  CORP. 

t  ROUTE  1*  -'OX  192-A 

:  ! 

!  SUNSmw:  LA  70740 

j 

! 

33!  PLATIEP  SHIPYARO,  INC. 

!  1 3600  industrial  to. 

I 

!  p.  0.  S0K  24T)9 

£  ! 

!  HOUSTON  TX  77015 

l 

23!  PLAUNT  T® ANSPJPTAT ION  CO.*  INC. 

i  p.  e.  *ox  2 

.  ! 

!  CH-)OVGAN  IT  -.9721 

13!  PLETT  LEASING 

i  s<7  ?.  p:te  rose  way 

! 

!  CINCINNATI  PH  45202 

! 

32!  PLIMSOLL  MARINE 

1  p.  D.  ''OX  2433 

[ 

!  N*W  ORLEANS  LA  70176 

??i  POHIHAN*  FRED 

i  '"3X  30 

! 

!  «1LD*U  *  *GLr  IL  6  2*'3t> 

! 

32!  POINT  COUPEE*  INC. 

!  ».  0.  POX  10453 

1 

!  deffir* on  la  701*1 

! 

<2!  POINT  KA»IN£*  INC. 

!  p.  0.  DFAWER  2120 

! 

!  MORGAN  CPY  LA  7C330 

! 

03!  POLINC  TRANSPORTATION  CO®P. 

j  1  EDOEVATE®  PLAZA 

{ 

!  STATEN  ISLAND  NY  10305 

30 i  POMEROY*  J.  H.*  AND  CO.*  INC. 

!  P.  0.  rox  xoo 

j 

!  rSTALU**A  CA  94953 

32!  PONTCHARTRAXN  DRE0GIN5  CORP. 

1  P.  0.  ’OX  A 00 5 

;  j 

!  V*W  ORLEANS  LA  70132 

XJ!  PONTON*  CLIFF 

!  P.  0.  BOX  411 

--  ! 

!  CORPUS  CHRISTI  TX  7<J40* 

3«!  POPE  f.  TALPOT*  INC. 

j  P.  0.  30X  217 

!  CLUMBER  DIVISION) 

!  PORT  GAMBLE  WA  98364 

l 

32!  PORICH  SACS. 

i  <U!TE  301 

!  (WATER  TRANSPORT*  INC.) 

!  4C1  ’SU'  CK4SS?  HIGHWAY  NORTH 

! 

!  rcLLE  CHASSc  LA  70037 

! 

30!  POPLAR  MARINE 

j  7345  MAGNOLIA  PIDGF  ROAD 

l 

!  rrPNANTOWf,  TN  3413* 

i 

! 

33!  POPT  APTHUP  TOWING  CO. 

i  P.  0.  *  OX  1403 

! 

•  PORT  A®THU»  TX  77640 

! 

16!  PORT  AU  PRINCE  TOWING*  INC. 

i  1 5C0  E.  »»tACM  OOULCVARD 

! 

!  P.  0.  *0>  1353 

! 

!  ciloyi  *s  *9533 

3 Si  PORT  NECHES  TOWING 

!  P.  0.  °cx  6J7 

I 

!  °CRT  NICHES  TX  77451 

! 

J7!  POPT  OF  CASCADE  LOCKS 

!  P.  0.  BOX  307 

! 

! 

!  CASCADE  LOCKS  0®  97014 

I 

T»3U  1  -  ALPHABETICAL  LIST  C*  TRANSPORTATION  LINES 
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FNC. 

0I3T. 


OPERATOR  NAM* 


FORT  Of  DECATUR/  A  DIVISION  OF 
DECATUR  TRANSIT/  INC. 

PORT  SULPHUR  80AT  RENTALS/  INC. 
PORT  TONING  COPP. 

POPTLANO  HAPROP  FU*L  CC./  INC. 


PCRTSIOE  LHA*F  s  DOCKAGC  CO./ 
INC. 


PORTSMOUTH  NAVIGATION  DIVISION 
OF  HORAN  TOWING  OF  •'AIN! 

PQTASHNICK/  R.  i . 

POTLATCH  COP°CP AT  ION 
POWELL  BROTHERS/  INC. 

•OtfeLL  OIL  CO./  INC. 

POWER  WELL  SVC./  INC. 

POWERS/  ALBERT  H. 

FPG  IN0USt®US 
PPG  INDUSTRIES/  INC. 

PRATT..  CHUCK 
PRESIDENT  ASSOCIATES 

PRESTENcACH/  P*APY 
PRICE  TOWING 

PRINGLE  TRANSIT  COMPANY 

PROGRESS  MARINE/  LTD. 
PROGRESSIVE  BARGE  LINES/  INC. 

P POLEMIZED  SCHIANC-NEO  CO. 
PROVIDENCE  STEAN8CAT  CO. 
PRUDENTIAL  LINES/  INC. 

PUBLIC  SERVICE  PARINE/  INC. 


!  PUFPTO  RICC  MARINE  MANAGEMENT/ 
INC. 


PUERTO  RICO  PORTS  AUTHORITY 
PUGET  SOUND  FREIGHT  LINES 
»UGET  SOUND  TUG  t  *AR«E  CC. 


P.  0.  POT  17*4 
DECATUR  AL  J5e>02 

P.  0.  a0X  279 

POST  SULPHUR  LA  7Q08J 

P.  0.  POX  J0J69 

P»LN  CEACH  GARDENS  FL  33410 

p.  0.  *0X  304 
or* <S  WHARF 

PORTLAND  ME  04112 

ATTN:  DAL*  GRAY 
P.  0.  POX  12*10 
FCCHE«TE>  NY  14612 

CE«CS  $T»f£T  V?WA»F 
PCPTSROUtH  Nrt  03*91 

H*Y.  74  VEST 
P.  0.  ft0X  19* 

CA®£  GIRARDEAU  HO  *3701 

'CX  T76 
CLAR'NDON 


72329 


p.  0.  AOX  1455*: 

FORT  LAUDCROAU  FL  3J3C2 

p.  0.  p OX  1377 
*UNICt  LA  70533 

p.  0.  COX  1  ■>*? 

MA»V*Y  LA  7005® 

S*00  4CTH  A V*.  WEST 
SPA  TIL!  WA  9*199 

P.  0.  '•OX  1000 

L*KC  CHAPL*S  LA  70607 

ATTN:  LINDA  CLOVER 
P.  0.  -»ox  1*1 

N«W  MARTINSVILLE  WV  76155 
IfRTH  117 

SAN  CA  13731 

C/C  A.  xrPNTMALEN/  J.  EDWARD  CO**NELLV  1  ASSOC. 
1020  SAWMILL  RUN  iLVO. 

PITTS^U^GH  PA  13770 

23  HIGHWAY  VO  PAST 
WCUMA  LA  70364 

»it  ?3 
ROUTE  ONE 

OSCEOLA  AR  77370 

ATIN:  CHERYL  OMMICO 
p.  0.  ®CX  *503 
CLEVELAND  OH  44101 

111*  <IN5  ST. 

WILMINGTON  DE 

p.  0.  POX  105 
VCSTWEGO  LA  70004 

P.  0.  POX  441 
JERSEY  CITY  NJ  07303 

1  INDIA  STREET 
PROVIDENCE  Rl  02903 

SUITE  7511 

ONE  WORLD  TRADE  CENTER 
NEW  YORX  NY  10948 

1C011  SCRIPPS  RANCH  0LVO. 

SAN  DITGO  CA  92111 

P.  0.  POX  7170 
P  AR IT  AN  PLAZA  I 
EDISON  NJ  08816 

P.  0.  P0X  2879 
SAN  JUAN  PR  00936 

P.  0.  POX  24576 
SEATTLE  WA  98174 

P.  0.  POX  2787 
SEATTLE  WA  95121 


0 


32 


DUALITY  PIPE  LINE  CONTRACTORS/ 
INC. 


P.  0.  POX  1039 
AMELIA  LA  70340 


21 


QUARTO  MINING  CO. 


ATTN!  LEON  HECK 
150  HIGHWAY  SOUTH 
POWHATAN  POINT  OH  43942 


32 


QUEENAN/  MIKE  EQUIP. 


CO. 


3500  QUEENAN. INDUSTRIAL  PK.  RD. 
WESTLAKE  LA  70669 


36: 


QUIGG  BROS.-NCOONALD/  INC. 


P.  0.  BOX  1707 
A9ER0EEN  WA  98520 
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i  ! 

IM.t  OPERATOR  NAN!  !  MMWt 

•1ST.!  ! 


23!  9UILLETTE#  PRANK 
! 

I 

21!  OUINCT  SOYBEAN  CO. 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

!  R 

! 

! 

! 

32!  R  R  C  BARCC  RENTALS 

! 

! 

! 

?•!  R  I  R  NARINE#  INC. 

! 

! 

35!  •  t  R  SERVICES#  INC. 

( 

i 

02!  R  C  S  NAR60R  TOURS#  INC. 

I 

i 

I 

IB!  RAM  NARINE#  INC. 

! 

! 

! 

32!  R  Q  I  CORP. 

! 

! 

33 1  y  K  CONSTRUCTION#  INC. 

! 

! 

HI  R-G  «AR«E  RENTALS 
! 

1 

I 

S3!  RAM  JURIST  OUSEL 

! 

32!  »AC  PA» GE  RENTALS 
i 
! 

TC!  RAC  TOWING 
1 

32!  RAG  POAT  CONTRACTORS#  INC. 


on  rikqvSki#  Chester 

i 

1 

36!  f #*5NUSSEN  *A*lNC  CORF. 
! 

! 

;M  RAY#  LOUIS  R. 

1 

! 

11!  •£ *JEL  '*®  IN!  iEHVlCc 


301.  REP  %  wh!*E  f  4 f CT 
( 

( 

'?!  REP  CTP’U  TRANSPORT 
( 


32!  RED  *  LAG  TOWING  CO. 


•.✓!  R!C»  CRUSHED  SrONE  COMPLY# 

!  IS'. 

( 

03!  PEINAUER  TRANSPORTATION  CC.# 
!  INC. 

! 

22!  REISS  PA® INC  TRANSPORT#  INC. 
! 

I 

! 

23!  REWARD#  JOE 


31!  ».EPU?LIC  ’ARISE#  INC. 

! 

! 

23!  RESERVE  TRANSPORT ATK’»  CO. 

! 

I 

15!  RESOLVE  OCEAN  TOEING#  INC. 

! 

! 

35!  REVILLA  TUG  CO. 

! 


ill  RHINE#  HOLLIS 
! 

! 

32!  RMO  TOWING 
! 

! 

03!  RHODES#  JANES  H.  t  CO. 

! 

I 

15!  RICHARDS#  CRANK  %  NARCCLLA  J. 
! 

! 

! 

331  RICHARDSON#  LOYD  J. , 

I  CONSTRUCTION  CO. 

f 


1  1057  CABIN  LAKE  RD. 

!  VEST  2RAWCM  M  48661 
I 

1  1900  GARDNER  EXPRESSWAY 
!  *.  0.  BOX  329 
!  GUI NC Y  a  62306 
! 

I 

1 

l 

I 

! 

! 

! 

! 

I  1613  f*ONT  ST. 

!  BOX  2503 

!  NCRCAM  CITY  LA  70351 

l 

I  »CX  433 

!  03UAVKA  IL  61469 

! 

!  P.  0.  POX  419059 
!  KANSAS  CITY  NO  64141 
! 

!  PIER  9  NORTH 
!  DELAWARE  AVE.  t  RACE  STS. 

!  PHILADELPHIA  PA  19105 
! 

!  ATTN:  FRANK  FLETCHER 
!  ».  0.  POX  729 
!  PADUCAH  KY  42001 
1 

I  p.  0.  EOX  53366 

!  NEW  ORLEANS  LA  701S3 

I 

l  P.  0.  POX  5350 
!  KETCHIKAN  AK  99901 

j 

!  A1TN:  JOHN  S.  .MCCLELLAND#  JR. 

!  p.  0.  POX  2526 
I  "0»ILI  AL  *6652 
! 

!  14023  HILLS50R0  SI. 

I  HOUSTON  TX  77015 
! 

!  *T.  1#  dOX  215 
!  CALLIANO  LA  7C354 
l 

1  51  INPtAIAL  WOODS 
l  H l» AM AN  LA  70123 
! 

!  RT.  3#  JOX  703 
!  w  ROTH  ST. 
cut  o rr  la  lose-, 

1 

1  .  CAST  GXTTIN5S  ST. 

!  '-di-VC  XD  >U”*j 
! 

1  A777  5 TH  AVI.  S. 

!  SEATTLE  WA  9*103 
! 

!  430  CEDAR  ST. 

!  NAOISQNYXlLE  70447 

! 

!  1553  4AYVIUr  ST. 

!  NORFOLK  VA  2550T 
i 

I  PIER  41-r:SMERNAN*S  WHARF 
l  5*N  fRANCISCO  C*  94133 
! 

!  if  I  <:  R035RT  ShifH 
»  UcO  52C  cUXl DINS 
!  CINCINNATI  OH  4S2i> 
j 

•  If  PRES30#  1RL! 

»  HCUP.A  LA  7036 1 
! 

!  '  0.  oox  35 

!  0 It Jf YTrviLLE  KY  4:044 

i 

!  7075  RICHMOND  TcRRACc 
!  *TATEN  ItL'.D  NY  10303 
! 

!  1C11  3.  *»H  S3. 

!  p.  0  ?Cf  43* 

!  SHLrOYGAN  Ml  4.'“ 

i 

i  12  PAOISCW  AVE. 

1  STURGEON  3AY  WI  54235 

\ 

\  ?3 1  At  IN  SI. 

!  RIENVIlfs  “r  36701 

i 

•  p.  0.  ft0*  7lc 

!  OC55P0Y  OH  45743 
I 

1  943  Sc  20TV  STREET 
!  FT.  LAUbCADALc  FL  33316 
{ 

1  p.  0.  POX  6357 
I  KETCHIKAN  AK  99901 
| 

j  23615  f P?A8 STONE  CT. 

!  SAN  PsDRO  CA  90732 

j 

i  F.  0.  SOX  3G05 
!  NEW  ORLEANS  LA  70t« 

I 

i  4«-02  29TH  Sf. 

!  LONG  ISLAND#  NfW  YOP<  NY  11101 
1  PT.  4 

•  1404  SO.  6*  ST. 

•  F  f  RNANOINA  9'ACH  FL  3/034 
! 

!  1 C54  SOUTH  RIFE  «TPEET 
ARANSAS  PASS  IX  76336 
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INC.! 

dxsi.i 

OPERATOR  NAME 

! 

! 

! 

ADDRESS 

3?! 

*10  FUEL  4  SUPPLY/  INC. 

1  BC«  25M 

!  MORGAN  CITY  LA  70391 

32! 

PITCMJE  TCWJNC  CO.#  INC. 

!  12?  PNTCPPRISE  DRIVE 
!  GSETNA  LA  73053 

sst 

rtTCKIE  TFANSPORTAT ION  CO.# 

INC. 

!  P.  0.  «0X  777 
!  WRANGELL  AK  99929 

071 

FIVER  ASSOCIATES 

!  PIER  9  NORTH 
!  PHILADELPHIA  PA  19106 

29! 

FIVE*  »AQGF  SYSTCNS#  INC. 

!  ATTN:  CHRIS  BROWN 
l  11042  MANCHESTER 
l  ST.  LOUIS  NO  63122 

03! 

FIVER  SCAT  C*U!SCS 

!  ?C1  SECOND  ST. 

1  TFOY  NY  12160 

29! 

RIVER  CARRIERS 

!  7903  VAN  4UREN 
!  ST,  LOUIS  NO  63111 

29! 

FIVE®  CEMENT  CC. 

!  p.  0.  »0X  14545 
!  ST.  LOUIS  NO  63172 

1M 

FIV**  CITY  INDUSTRIES 

!  P.  0.  DRAWER  A 
!  OfMOPOLXS  AL  36732 

32! 

FIVE*  CITY  HARINf  SERVICE*  INC. 

!  R.  0.  60Y  1330 
l  DENMAN  SPRINGS  LA  70724 

20! 

FIVE®  CITY  TOURS 

l  ».  0.  SOY 

!  rA»KrRS«;UR5  WV  26102 

32! 

FIVE®  CUT  10WING  SCRVJ£f$# 

INC. 

l  P.  o.  ’OX  1300 
!  D£NH*N  SPRINGS  LA  70727 

26! 

FIVIP  ENT I FTAI^Nf NT#  INC. 

!  1o  SHO«E  D,. IV£ 

!  OGDEN  DUNES/  BOX  906 
!  PORTAGE  IN  46366 

31! 

FIVCP  EOUIPN'NT  *.  SUPPLY  CO. 

!  P.  0.  BOX  1073 
l  GREENVILLE  3*702 

31! 

RIVE®  EQUIPMENT  COMPANY 

!  P.  0.  POX  546 

I  '"■'NTON  AA  72015 

26! 

•IVEP  EXCURSIONS#  INC. 

!  P.  0.  °0X  374 
!  H'»LtN#TON  *  1  52401 

29! 

FIVE*  FLEETS#  INC. 

!  P.  0.  rOY  327 
!  WTAT7  MO  634*2 

32! 

FIVER  KING#  INC. 

i  3714  WST64NX  EXPRESSWAY 
!  HARVEY  LA  70056 

32! 

FIVER  PARISHES  CO.#  INC. 

!  P.  0.  ?0X  W 
!  LUTCHEP  LA  70071 

21! 

PIVEP  SALVAGE  COMFANY/  INC. 

!  1231  RIVER  AVE. 

!  PITTSBURGH  PA  1521? 

21! 

RIVlP  TOWING  LEASING 

!  P.  0.  ’OX  636 
!  BETHEL  P4*<  PA  15102 

21  i 

RIVER  TRANSPORT  SERVICES  CO. 

!  ATTN:  CLIFFORD  WISE 

1  3  ALLEGHENY  COURT 
!  GLASSPORT  PA  15045 

29! 

t 

FIVE?  TRANSPORTATION  ASSOCIATES 

II 

!  ONE  MEPCANTILE  CENTER 
!  ST.  LOUIS  NO  63101 

32! 

PIVEP  WARRIOR#  INC. 

!  p.  0.  BOX  1243 
!  HARVEY  LA  70039 

27! 

; 

FIVERdOATS  AMERICA#  INC. 

l  707  CASS  STREET 
!  P.  0.  BOX  1605 
!  LACROSSE  VI  34401 

17! 

RXVER60ATS/  INC. 

!  140  N.  MARKET  ST. 

!  CHATTANOOGA  TN  37405 

26! 

RIVEROOCKS/  INC. 

!  WEST  WATER  STREET 

I  PERU  IL  61354 

391 

RIVERSIDE  BARGE  COMPANY#  INC. 

1  333  MARKET  ST. 

!  SUITE  1000 

!  SAN  FRANCISCO  CA  94105 

23! 

P1VERT0NN  BOAT  LINES#  INC. 

i  ATTN:  SUE  GRUNEUALD 
!  P.  0.  30X  2332 
!  GREEN  BAY  WI  54306 

22! 

RXVERV1EW  CRUISE  LINES 

l  16  PETTEN  ST.  EXT. 

!  ROCHESTER  NY  14612 

27! 

ftlVtfctfAY  CO. 

1  »imi  J»uvt  nnnbvvtt 

!  7703  NORNANDALE  ROAD 
!  MINNEAPOLIS  MN  55435 

29! 

RIVERWAY  HARBOR  SERVICE 

ST.  LOUIS/  INC. 

1  P.  0.  BOX  161 
!  EAST  CARONOELET  XL  62240 

32! 

RL6  NARINE/  LTD. 

!  P.  0.  BOX  52213 

I  LAFATETTE  LA  70505 

27! 

ROBERS  0RED6E/  INC. 

!  616  S.  8AIN8RX06E  ST. 

!  P.  0.  BOX  484 

1  LA  CROSSE  WI  54601 

42! 

ROBERT'S  HAWAII  CRUISES/  INC. 

0/8/ A  CAPT.  BEAN'S  CRUISES 

!  P.  0.  BOX  5199 
!  KAILUA-KONA  HI  96745 

26! 

ROBERTS  RIVER  RIDES/  INC. 

!  BOX  419 

)  DUBUQUE  IA  52004 
! 
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ENG*  1  OPERATOR  NAME 

OIST.I 

32!  ROBIN  TOWING 
1 
I 

171  POCK  muff#  INC. 

! 

! 

H!  AOCKPOAT  HA AnOU*  SERVICE 
1 
1 

12!  RODERICK  MAINE  CONSTRUCTION 
! 

\ 

12!  RODRIGUE#  EOHONO  J.  “OAT  CC. 

! 

! 

I 

23!  »OEN  SALVAGE  CO. 

! 

! 

21!  ROGERS  4  CO. 

I 

! 

41!  ROGERS#  WAYNE 
I 
! 

37!  ROGUE  NAIL  t!OAT  SERVICE#  INC. 

! 

! 

32!  ROHAR  NARINE#  INC. 

! 

32!  RONCO  PA* GF  %  C®f W30AT  RENTALS 
l 

If!  ROSCOC  LEASING 
I 
! 

32!  ROSE  0#  INC. 

! 

I 

32!  ROSE  LAuNCt*  SERVICE 
! 
j 

23*1  ROSE  MARINE  TRANSPORTATION# 

!  INC. 

1 

32!  FOSE  SHIPPING  A  RENTAL#  INC. 

! 

! 

! 

01!  ROME'S  OIL  SERVICE#  INC. 

! 

! 

! 

37!  R0*$  ISLANO  SAND  AND  GPAVCL 
!  COMPANY 
! 

32!  ROSSON#  SUG#  INC. 

! 

I 

23!  *OUG*  SHll  CO. 

I 

! 

! 

34!  POULSTONE#  L.  *. 

!  0/0/ A  »OULSTONE  S  ASSOCIATES 
! 

32!  ROUSSt  TOWING  CO»P. 

i 

! 

J2!  ROYAL  STREET  TOWING#  IN'C. 

! 

! 

22!  RU5ARES  S  XGHTS  EEXNG  CRUISES  A 
!  EEC *Y  SERVICE 
! 

13!  RUSAK#  ROGER 
! 

! 

73!  RUSAK#  ROGER 
! 

! 

29!  RUSHING  MARINE  CORP. 

! 

I 

22!  PUSHO#  LEON 
! 

! 

37!  °US SELL  TCWdOAT  AND  "OCHS'  CO. 

i 

j 

32!  RUSSO#  IRWIN  JOAT  CO./  INC. 

! 

! 

23!  RY® A  MARINE  CONSTRUCTION  CO. 

! 

i 

32!  RYDER  TOWING  SERVICE#  INC. 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  S 

! 
i 

i 

32!  S  S  A  CONI  FACTORS 
! 
j 

39!  SCR  CO.#  INC. 

! 

i 

?oi  S  K  S  PARGES#  INC. 

! 

! 


! 

|  ADDRESS 

t 


(  P.  0.  f»OX  526 
l  HARVET  LA  70059 
! 

!  HO  NORTH  MARKET  St  REIT 
!  CHATTANOOGA  IN  3705 
! 

!  ?.  0.  ?0*  H3 
!  CHPISNEY  IN  47435 
l 

!  RT.  4#  HOX  59  AA 
!  WILMINGTON  NC  2*40* 

l 

!  ROUTE  3 

!  119  WEST  112TH  ST. 

!  CU"  Off  LA  79345 
! 

I  1/0  t.  REDWOOD  Sf. 

!  STURGEON  y*Y  VI  54233 
! 

I  p.  0.  POX  HR 
!  SEWICKLET  PA  15143 
1 

!  11030  SANTA  MONICA  3LVD.#  THIRD  FLOOR 
J  LOS  ANGELtS  CA  90025 
! 

!  P.  0.  «0Y  1145 
!  GOLD  Of ACH  OR  97444 
l 

!  P.  0.  DRAWER  *09 
!  VENICE  LA  70091 

j 

i  R.  0.  “OX  9210 
!  NEW  IOFRIA  LA  70540 

i 

i  lit  €•  <.TH  STREET 
!  CINCINNATI  OH  43202 
! 

!  *3«1  HUY  152  w#  LOT  16 
!  SLAVIC*  LA  70342 
! 

!  P.  0.  BOX  1437 
!  XINNER  LA  ?00o5 
! 

•  725  f.  127TH  ST. 

!  LfcNON?  IL  60439 
j 

i  ATTN:  CHARLES  AUGUSTINE 
!  177C  TCHOUPITOULAS  ST. 

!  NEW  ORLEANS  LA  70130 
! 

•  PEAR  60VE  SOUARE 

•  R.  0.  ’JOX  134* 

!  GLOUCESTER  MA  01930 
! 

I  4.15  SOUTHEAST  MCLOUGNLIN  30ULEVAR0 
!  PORTLAND  OR  97202 
! 

!  P.  0.  eUX  2541 

!  HOP  CAN  CITY  14  70330 

! 

!  ?.  0.  n0X  1*99— MARINE  OEFICE  SUILOING 
!  *G01  MILL!*  POAD 
!  OlA AaOBN  “I  43121 
! 

!  2*32  14STK  MLACc  Nf 
!  “ULIVUE  WA  9200* 

i 

i  P.  0.  -»0X  9 
!  GALLIANO  LA  707S4 

i 

i  2305  TIMBERS  OR. 

!  “4*V!Y  LA  70053 
! 

•  4104  PLtASANT  VIEW  OR. 

I  ERIE  PA  16509 

j 

I  U*5  OLD  UOCA  CHICA  RD. 

!  *CY  WEST  EL  33D49 
! 

!  10?  /CAN  ST. 

|  YALE  M!  44097' 

! 

!  112  THEMIS  ST. 

•  CAPE  GIRARDEAU  10  *3701 

j 

i  R.  D.  *1#  *0X  1 51 A 
!  CLAYTON  NY  13624 

i 

i  4  9EACH  DRIVE 
!  VANCOUVER  WA  93o41 
i 

!  211  FOSTER  D®. 

!  HCUMA  LA  70343 

J 

i  P.  0.  C0X  245 
!  CHEdOYSAN  MI  49721 

!  PT .  1#  *0X  122 
|  hauRICE  LA  705*5 
! 


i 


!  p.  0.  ’OX  170 
!  f RAN<LIN  la  7053* 

i 

i  R.  0.  POX  99? 

!  CORTE  MAOfRA  CA  94925 

; 

i  «.  0.  POX  457 
J  01CATURSVILL*  TN  3*329 
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OPERATOR  NAME 


UH  PA*6f  CO. 


StF  MARGE  CORPORATION 


S,  4  $.  CONTRACTING/  INC. 


S.  C.  f.  IPANS°0*TATION#  INC. 


S.  C.  M.  CHf-IfAtS  CO. 


$.  CENTRAL  TOWING 


SABINE  MARINE  CO. 


SALINE  PASS  ICF  PLANT/  INC. 


SALINE  TCWING  t  TRANSPORTATION 
CO./  INC. 


SA3INC  TCWING  1  TRANSPORTATION 
CO./  INC. 


SABINE  YACHT  ftASIN 


0!  SACRAMENTO  TUGPOAT  COMPANY 


SAOLfA  MATERIALS  CO&p. 


SAOOW3KI  TOmING  CO./  INC. 


SAFE  HARBOR 

TUG  N  TOW  DIVISION 


SAFEGUARD/  INC. 


SAINT  ANTHONY  TOWING  CO./  INC. 


SALMON  &AY  'JARGfc  LINF/  INC. 


SALMON  3AY  SAND  K  GRAVEL  CO./ 
INC. 


SALMONS  DREDGING  COAP. 


2c!  SAMOAN  MARITIME  LTD. 


fAPSEL  SERVICES  COMPANY 


SAMSON  TUG  4  BARGE  CO./  INC. 


SAN  JACINTO  TOWING/  INC. 


SAN  JUAN  PFR&Y  4  BARGE 


SAN  PEDRO  MARINE 


SAN  PEDRO  OFFSHORE  MARINE 


SANBORN  4  0*Uc!L  TOWING 


SANCHEZ  MARINE  SERVICES 


SAND  CASTLE/  INC. 


SANDERS  TOWBOAT  SERVICE 


SANGAMON  PACKET  CO.  -  RIVER 
CRUISES 


SANGRAVL  CO./  INC. 


SANTA  CATALINA  ISLAND  COMPANY 


SAUSE  MJ»$.  OCEAN  TOWING  CO./ 
INC. 


SAVANNAH  FOODS  4  INDUSTRIES/ 
INC. 


SAVANNAH  MARINE  SERVICES/  INC. 


I 

\  ADDRESS 

! 

!  p.  0.  BO*  1016 
!  GREENVILLE  MS  J8701 
I 

!  1C24  WASHINGTON  AVE. 

!  GREENVILLE  MS  $3701 
S 

!  p.  0.  >0X  111*64 
!  ANCHORAGE  AK  *9^51 1 
! 

{  P.  0.  60X  1437 
f  ORECHVILLE  "S  33701 
! 

!  3901  nLIPDEN  ROAD 
!  *  ALT! MOPE  «D  i 122o 
{ 

!  1512  WALNUT  DRIVE 
!  PC°G*N  CITY  L*  7CJ3G 

i 

!  ATTN:  WAYNE  DUDLEY 
l  P.  0.  30Y  40$ 

!  SABINE  PASS  TX  7*635 

t 

!  p.  0.  ?0X  2945 

t  6CpT  A®THU®  TX  77640 

t 

!  P.  0.  ?0X  1575 
J  '..-0V5S  TX  77610 

I 

!  ATTN:  FLCYD  MACON 
!  p.  0.  »0X  157$ 

1  GROVES  TX  7761* 

( 

i  319  '  1YIPS  »T. 

!  OPANGC  Tt  77633 
< 

i  P.  0.  EOT  444 
!  WEST  SACRAMENTO  CA  9<691 
! 

!  S20G  PLEASANT  AV:. 

!  VIRGINIA  BEACH  VA  23455 

{ 

!  1934  C$DAR  LANE 
!  ’AL TIMOR'  MD  21222 

i  P.  a.  °0X  7?C2» 
t  °I«R  46 

I  SAN  F>ANCISCO  CA  94107 

! 

!  PT.  1/  POX  48A 
!  PU®AS  LA  70041 
! 

!  p.  0.  »0X  952 
!  WAPVTY  LA  70059 
! 

!  p.  3.  POX  5772 
*  PCDWOCD  CITY  CA  94063 
I 

I  *223  SHIL5H01S  AVE.  NW 
!  SEATTLE  WA  >3107 
t 

!  P.  0.  POX  42 
!  CHARLESTON  SC  29402 

j 

i  18527  1ST  AVE.  SOUTH 
!  SEATTLE  WA  9814? 

I 

j  1944  CARTER  PO. 

!  CLEVELAND  OH  44113 
! 

J  p.  0.  °0X  559 
J  SITKA  A<  90835 
! 

!  1002  LAFf E#TY  PD. 

!  PASADENA  TX  77502 

i 

i  P.  0.  90X  965 

!  FRIDAY  HARBOR  WA  98250 

! 

!  P.  0.  90X  670 
!  PERTH  74 

I  SAN  PEORO  CA  90733 

! 

1  p.  0.  POX  670 
!  oERTH  74 

!  SAN  PEDRO  CA  9Q733 

! 

!  23  RUEENS  COURT 
(  CHALMETTE  LA  70043 
i 

!  890  PLEASANT  ST. 

J  NtW  SEDtORD  NA  02740 
! 

i  R.  0.  O0X  23024 
!  HAOAHAN  la  70133 
! 

!  P.  0.  *0X  126 
!  BENICIA  CA  94510 
l 

!  P.  0.  BOX  406 
!  GALENA  I L  61036 

i 

!  TVA  ROAD 
1  DRAWER  279 

!  NEW  JOHNSONVILLE  TN  37134 

j  ATTN:  GARY  OLIVE 
!  P.  0.  POX  737 
!  AVALON  CA  90704 
l 

!  SUITE  143C  LLOYD  BLDG, 
f  PORTLAND  OR  9r232 
i 

!  P.  0.  BOX  339 
1  SAVANNAH  GA  31402 
! 

J  P.  0.  BOX  393 
(  SAVANNAH  GA  7*402 
I 
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! 

EN«.!  OPERATOR  NAME 

! 

!  ADDRESS 

DIST. ] 

! 

14!  SAYLER  MARINE  CORPORATION 

!  P.  0.  BOX  9207 

! 

!  SAVANNAH  GA  31412 

03!  SAYVILLE  FERRY  SERVICES#  INC./ 

l  P.  0.  BOX  626 

!  SOUTH  BAY  FERRY#  INC. 

!  SAYVILLE  NY  11782 

03!  SCF  TRANSPORTATION#  INC. 

!  ATTN:  RANDALL  BLANK 

! 

!  1370  AVE.  OF  ANCRICAS— 24TH  FL. 

! 

!  NEW  YORK  NY  10019 

2S!  SCHADLEft*  S  RIVER  EXCURSIONS 

l  111  17TH  ST. 

! 

!  NOLINE  IL  61265 

03!  SCHIAVONE  90NOMO  CORP. 

!  FT.  OF  JERSEY  AVE. 

; 

!  JERSEY  CITY  NJ  07302 

27!  SCHILLING  TOWING  CO.#  INC. 

!  510  CAMPBELL  STREET  N. 

! 

!  PRESCOTT  VI  54021 

32!  SCHXtUK#  ROBERT  A..  OR. 

!  4224  HOUHA  BOULEVARD 

! 

!  SUITE  110 

! 

[  METAIRIE  LA  70006 

26!  SCHHIOT.  0.  L.#  BARGE  LINES# 

!  *1.  33  \  ARCHER  AVF. 

1  INC. 

!  LCHONT  IL  60321 

37!  SCHNim*  LEASING#  INC. 

!  3300  N.  W.  YFON  AVENUE 

! 

!  PCPTLAND  OR  97*10 

32!  SCHWAB#  DON 

I  4517  WADE  OR. 

!  METAIRIE  LA  70003 

. 

20!  SCIOTO  DOCKING  CO. 

!  PCX  510 

! 

!  PORTSMOUTH  OH  4S662 

29!  SCNO  BARGE  LINES#  INC. 

1  12630  OLIVE  STREET  ROAD 

! 

!  ST.  LOUIS  HO  63141 

16!  SCOTT  PAPER  CO. 

!  ATTNt  ROBERT  A.  QURK 

! 

!  p.  0.  *0X  200 

! 

!  CALVERT  AL  36513 

32!  SCOTT#  NOLAN  J. 

!  473;  SHRIMPER'S  POV 

1 

!  HC'JNA  L*  70363 

321  SCOTTCOS  OF  OULAC#  INC. 

!  0.  POX  180-A 

! 

!  DUtAC  LA  70353 

37!  SDS  LUHfe'R  COMPANY 

!  “XNGEN  WA  96605 

36!  SEA  t  SHORE  PILEDRIVING  *0. 

!  9250  EMPIRE  WAY  iOUTH 

! 

!  StATTlE  WA  9R118 

36!  SEA  COAST  TOWING 

!  P.  0.  BOX  21141 

! 

!  SEATTLE  WA  93106 

03!  SEA  CRUISES#  INC. 

!  47  WEST  ISLIP  ROAD 

! 

!  WEST  ISLI®  NY  11795 

03  i  SEA  LAND  SERVICE#  INC. 

!  p.  0.  *0X  *00 

! 

!  I SL CHI AN  NJ  03*30 

07!  SEA  LAN?  TRANSPORT  CO.#  INC. 

!  COFFEE  PUN  PROFESSIONAL  CENTRE 

! 

!  LANCASTER  PXKF  AND  LOVEVILLE  RD. 

! 

!  MOCASSIN  OF  19707 

32!  SEA  PAY  MARINE  SERVICE#  INC. 

!  2C25  S»AND  CAILLQU  RD. 

; 

!  HOUMA  LA  70363 

36!  StA  VOLF  CHARTERS 

j  ATTN:  L.  LONGSTAFF 

1 

!  p.  0.  *0 t  348 

! 

!  ANACOPTFS  WA  9R221 

11!  SEA-LAND  TPANSPORT  CO.#  INC. 

: 

!  DRAWYP  A 

! 

!  URW ANNA  VA  23175 

32!  S5A-SEPVF  TOWING#  INC. 

!  p.  0.  POX  160 

! 

!  LCCKROAT  LA  70374 

42!  SEAeiRD  CRUISES#  INC. 

!  R.  0.  "‘OX  1553 

! 

J  120  DICKENSON 

i 

!  LAMAINA  h!  94761 

01!  SE AfcGAPO  SHIPPING  CO.  (DIVISION 

!  TWO  GREENWICH  PLAZA 

!  Of  HORAN  TOWING  AND  TRINSPORTA- 

l  CRE2NWICH  CT  06830 

!  TICK  CO.#  INC.) 


! 

11! 

! 

! 

01! 

! 

! 

! 

32! 

l 

! 

! 

ft! 

! 

! 

! 

12! 

! 

! 


35!  SEAHORSE  MARINE  SERVICE#  INC. 
i 

i 


S6A80AP0  TRANSMARINE 
SEA&OATS#  INC. 

S£A9»tE25  TOWING  CO. 

ssacscst  tc •:«•',/  ittz* 

SEAFARER  SOAT  COR?. 


13! 

! 

! 

03! 

! 

! 

05! 

! 

! 


SEAKIST  TOWING#  INC. 
SEALIFT  3ULKERS#  INC. 
SEAPS  OIL  CO. 


2101  t.  X1NDALL  CIRCLE 
VIRGINIA  JSACM  VA  234S1 

0A*><5*  TRANSPORTATION 
P.  '0.  BOX  25 
NEWPORT  RI  02342 

ATTN:  JOHN  "'ONTEIRO/  JP. 
200  AS»?N  DRIVE 
HOUMA  LA  70360 

222  SAir*®$  C**£<  ®9« 
p.  5.  ®9X  5*4 
MA^PTON  VA  23661 

p.  0.  ®C X  61117 
'•AIN  POST  OFFICE 
NEW  ORLEANS  LA  70161 

<23  ALLEN  «LVD. 

P.  0.  BOX  375 
ARANSAS  T X  73536 

P.  0.  POT  97C 
*TSRS*UP<3  A<  99333 

63  WEST  HA  IN  ST. 

OYSTER  ‘JAY  NY  11771 

1914  SLACK  RIVER  BOULEVAPO 
®C*E  NY  13440 
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ADDRESS 


9  $.  MASSACHUSETTS 
SEATTLE  U4  96134 

PIER  S5  SUITE  201 
TCOT  Of  SENECA  STREET 
SEATTLE  WA  96101 

***RTH  184 

V1LHIN4T9N  CA  90744 

12C  SOUTH  CENTRAL  AVE. 

ST.  LOUIS  NO  631  OS 

ATTN:  MARIE  PLEDGER 
P.  0.  °0X  1 6^4 
fOPT  MT6#S  EL  33«02 

p.  0.  »0X  9347 
NOB ILE  *L  14491 

67  i*  MA®LE 

STURGEON  BAY  U1  5423$ 

140  NORTH  NA’KFT  STREET 
CHATTANOOGA  TN  3740$ 

4401-A  HWT.  70 
PIERRE  PRAT  L4  70339 

P.  0.  BOX  1000 
C05EWATS*  EL  37032 

406  ST.  JULICN  DP. 

RENNER  LA  7004$ 

P.  0.  POX  336 
institute  uv  2$ii 2 

JE-SO  PEVIEM  AVt. 

L.  I.  CITT  NT  11101 

P.  9.  ROT  9847 

NEW  HEPTA  LA  70460 

P.  0.  B0X  9667 

NiV  TOERIA  LA  70560 

4900  NORTHWEST  FRONT  AVENUE 
PORTLAND  OR  97210 

•215  h.  STRAITS  HUY, 

CHEuOYGAN  MI  49721 

PUPAL  ROUTE  1 

SHA WN£f TOUN  IL  62964 

WEST  SOUTHPORT  ME  04576 

1343  TEAL  STREET 
ABOEVILLE  LA  70510 

SHELL  PUILDING 

P.  0.  POX  61933 

NEW  ORLEANS  LA  70161 

P.  0.  BOX  2463 
HOUSTON  TX  77252 

12  SOUTH  12TM  STREET 
PHILADELPHIA  »A  19107 

ATTN:  GREGORY  OSTE» 

1101  NORTH  SHELLING  AVENUE 
ST.  PAUL  HN  55103 

144  WATER  STREET 

SOUTH  NORWALK  CT  06454 

AT.  1 

HARDIN  XT  42043 

C/0  CHARLES  E.  COILOPY 
3721  FOSTER  ST. 

EVANSTON  IL  60203 

8995  YAN9UKIN  DR. 

JUNEAU  AK  99301 

2436  NW  86TH 
SEATTLE  HA  98117 

p.  0.  SOX  3694 
SEATTLE  WA  98124 

RAMPCO  INDUSTRIES 
P.  0.  90X  631 
TKIBOOAUX  LA  70301 

P.  0.  BOX  21  JUNIPER  ST. 

BEVERLY  EARNS  HA  01915 

2012  SIDNEY  AVE, 

PORT  ORCHARD  VA  98366 

CO.  ADMINISTRATION  6LDS.-R00N  203 
2ND  X  KINCAID  STREETS 
MOUNT  VERNON  WA  96273 

5007  CAPTAINS  DR. 

DICKINSON  TX  77539 


33! 


SKINNER#  JANES  A, 


P.  0.  BOX  161 
BRAZOS  RIVER  ROUTE 
JUSTICE6UR6  TX  79330 
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I  ! 

PNC* I  OPERATOR  NAME  ! 

OtST.l  ! 


52!  SKIPPER  ANN/  INC. 

! 

I 

1 

39!  SLACKWATEA  TOWBOAT  CO. 

! 

Oil  SMITH  t  GILMORE 
l 
I 

36!  SMITH  80ATV0PKS 

! 

! 

3*1  SMITH  LIGHTERAGE  CO. 

! 

! 

OR!  SHJTH  MARINE  EOUIP.  CO. 

! 

! 

32!  SMITH  MARINE  S'RVICt 

! 

! 

! 

09!  SMITH  MARINE  TOwlNS/  INC. 

! 

! 

31!  SMITH  TOWING 

i 

{ 

lei  SMITH/  r* to 
! 

J 

431  SMITH/  J.  RANDEL/ 

!  3R0WNVILLE  OfVTLOf'ENT  CORP. 

j 

T9!  SMITH-PICE  COMPANY 

! 

! 

33!  SNESO'S  $HIP°UILDING/  INC. 

! 

t 

23!  SNOWS  EQUIPMENT  CO./  INC. 

i 

32!  SOLARS  RIVER  SAND/  INC. 

! 

! 

32!  SOLOCO/  t»C. 

! 

! 

! 

' J!  SCNORA  PRCPEPTIcS/  INC. 

! 

! 

05!  SOUND  T OWING  t  D*£PGING  COP*. 

! 

! 

13!  SOURCE  SUPPLY 

! 

! 

.U!  SOUTPK  CONSTRUCTION  CO./  INC. 

! 

! 

03!  SOUTH  PAY  CRUISES/  INC. 

! 

I 

Sc!  SOUTH  COAST  CONSTRUCTION 
i 

i 

03!  SOUTH  f EeRY/  INC. 

! 

01!  SOUTH  PUERTO  RICO  TOWING  i  5CAT 
!  SERVICE /  INC. 

! 

13!  SOUTH  TEXAS  TOWING/  INC. 

! 

i 

*6!  SOUTHEAST  TUG  CO. 

! 

! 

29!  SOUTHERN  ILLINOIS  SAND  CO./ 

!  INC. 

i 

17!  SOUTHERN  MARINE  CONSTRUCTION 
!  CO. 

! 

16!  SOUTHERN  MARINE  SEPVICF/  INC. 

i 

j 

15!  SOUTHERN  MARINE  TOWING 
! 
i 

32!  SOUTHERN  SHIPBUILDING 
I  CORPORATION 
j 

30!  SOUTHERN  TOWING  CO. 

! 

i 

*0!  SCUT“£*N/  C“»*Lf5  “,/ 

! 

! 

39!  SOUTHHAMPTON  TO«IN«  CO. 

!  C/0  GRfGEP/  CLIffCPD  X.  4 
!  SR*G5R/  RCRERT 
! 

72!  SOUTHLAKF  CONSTRUCTION  CO. / 

!  INC. 

j 

72*!  SOUTHLAND  MARINE  TOWING  CORP. 

! 

I 

20!  SOUTHPOINT  BARGE  CO. 

! 

! 

32!  SPANIER  MARINE  CORP. 

! 

! 


!  PT.  2/  POX  974 
!  TAYOU  SIDE  OR. 

!  CHAUVIN  LA  70354 

i 

i  320  W.  CUTTING  NLVD. 

!  RICHMOND  CA  04*04 
! 

!  3A  OCEAN  3LVD. 

!  HAMPTON  “EACH  NH  03342 

j 

j  1029?  N.R.  SEAOOPN  PD. 

!  PAINARIDGE  ISLAND  WA  9*110 

i 

i  P.  0.  POX  106 

!  0 ILLXNGKAM  A<  99576 

l 

i  6211  PENNINGTON  AVE. 

!  PALTIMCR*  MO  21226 

t 

j  ATINS  NANCY  ROMERO 
!  *>.  0.  “OX  317 
!  P'RWICK  LA  70342 

i 

j  6211  PENNINGTON  AVE. 


NAL TIMOR" 

MO 

21226 

P.  0.  30X 

51 

VICK«HURG 

MS 

39130 

p.  U.  50X 

304 

ULL  CITY 

IN 

37536 

!  P.  0.  *7 OX  96 
1  SROWNVILLE  NE  4?!?1 
! 

!  2199  CLEMENT  AVE. 

!  ALAMEDA  CA  94501 
{ 

!  <011  OUPONT  DR. 

!  ORANGE  TX  77630 
! 

•  DS  TOU?  VILLAGE  MI  49725 

t 

i  0.  “OX  7312 

•  MC»GAN  CITY  LA  703?O 
! 

!  ATTN:  fVEUTT  V£?*3 
!  0.  a0X  5K7?/  O.C.S. 

•  LAfAYETTE  LA  7CS05 

i 

i  50*  V.  GOODWIN  AVt. 

!  VICTORIA  TX  ’7902 
! 

!  I*  t4*A0Ow  ST. 

!  LOCUST  VALLCY  NY  11560 

I 

i  S  WEST  WCCDTIMOER 
!  WOODLANDS  TX  77JS1 

i 

i  “.  0.  *0X  *74 
!  CONWAY  AH  72032 
l 

!  p.  o.  “ox  9> 

!  “RIJHIWATEPS  NY  1171* 

! 

!  P.  0.  “OX  *6?0 
!  KETCHIKAN  A*  919C1 

i 

j  SHELTER  ISLANO  NY  11964 
! 

!  0.  ^O*  427 

!  GUAYAMLLA  “R  00454 

i 

•  ROUTE  1/  5CX  1 3£  * 

»  PORT  LAVACA  TX  77V79 
j 

!  P.  0.  “OX  ioso 
!  KETCHIKAN  *<  99901 

i 

i  1202  SWAN* I CK 
!  CHESTER  :l  »2233 
! 

!  140  NORTH  MARKET  STREET 

•  CHATTANOOGA  TN  57401 

i 

j  P.  0.  “OX  ?Hi 
!  "0*ILS  »L  *6401 

j 

j  1070  N.  w.  SIXTH  AVE. 

!  r  CC  A  RATON  FL  31*32 

i 

i  P.  1.  'OX  10*9 
!  SLIDELL  LA  734'? 

i 

*!  P.  0.  “OX  411 
!  MEMPHIS  TN  S*D1 

j 

!  P.  9.  »0X  911 

!  C J>Pl)THf KSVILL/  m0  43* J'' 

! 

!  **1  “AILEY  ST. 

!  VALLEJO  CA  94590 

l 

l 

!  P.  0.  ?0T  101**4 
!  NEW  ORLEANS  LA  7C1P1 

i 

!  <024  PRYTANIA  ST. 

!  NEW  ORLEANS  L*  7C11S 

i 

*!  P.  0.  aQ<  733 
!  SOUTHPOINT  Oh  45630 
j 

I  0.  “OX  37* 

!  HARVEY  LA  7005? 

! 


ADDRESS 
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SPARTAN  TRANSPORTATION 
CORPORATION 


S*rNTON:»USW/*ED  STAR  CC.#  INC. 

SPIC*  CORPORATION 

SPIVEY  MARINE  AfcO  WA*30R 
SERVICE  CC. 

SPORTSMAN#  INC. 

SPORTSMENS  BOATING  COP*. 

SPRAT  ENTERPRISES 


STANDARD  MARINE  SERVICES#  INC* 
C/O  NEW  ENGLAND  MARINE  SERVICE# 
INC. 

STANDARD  MAINE  TRANSP.  CO. 
STAPP  TOWING  COMPANY#  INC. 

STAR  l  CRESCENT  NOAT  CO. 

STAR  FLEET#  INC. 

STAR  LINE  MACKINAC  ISLAND 
PASSENGER  SERVICE#  INC. 

STAR  MARINf#  INC- 
STAR  TOWING  CORPORATION 
STARGLASS#  INC. 

STATE  BOAT  OPERATORS#  INC. 

STAUFFER  CHEMICAL  CO. 

STEAM  PRODUCTION  SERVICES#  INC. 


STEEL  CITY  NARINE  TRANSPORT# 
INC. 


ATTN:  CINDY  STORT2 
12*09  CLIVE  M.VO. 

C»EVE  COEUP  MO  431*1 

11*5  AVENUE  OF  THE  AMERICAS 
NEW  YO»K  NY  100J4 

220  SALTERS  CREEK  RD. 
HAMPTON  VA  23441 

724  RAILROAD  STREET 
JOLIET  IL  40*34 

1311  HWY.  1  SOUTH 
GREENVILLE  MS  3J7C1 

?CX  2? 

WATC»r...  CT  063“$ 

ATTN:  K«NDRA 
10  OCEAN  ST. 

HYANNIS  MA  026C1 


32! 

! 

i 

ST.  ANN  >OAT  SERVICE 

!  P.  0.  *0X  *2 
!  BCOIMVILLE  LA  70033 

321 

! 

t 

ST.  CHARLES  TOWING  SERVICES# 

INC. 

!  R.  0.  POX  17T 
!  DESTP-HAN  LA  710*7 

32! 

! 

i 

ST.  CHARLES#  INC. 

i  ■».  9.  “OX  10-53 
!  JEFFERSON  LA  7C1*1 

27! 

! 

■ 

ST,  CROIX  CRUISc  1  CHARTER 

CO.#  INC. 

i  1**51  RIVERSIDE  AVE. 

!  MARINE  ON  ST.  CROIX  MN 

32! 

! 

i 

ST.  JAMES  MARINE  SERVICE#  INC. 

i  HNY .  IT 

i  SI.  JA-ES  LA  7«0“t 

32! 

! 

i 

ST.  JAMES  TRANSPORTATION  CO. 

!  P.  0.  “OK  3149 
!  CCVIN3T0N  LA  70*3* 

32! 

! 

i 

ST.  JOSEPH  SERVICE  CENTER#  INC. 

1  1770  TCHOUPITOULAS  ST. 

!  NEW  ORLEANS  L*  70130 
• 

25! 

! 

1 

ST.  JUDE  *  NEW  *40*10  HAR30R 

SERVICE#  INC. 

!  P.  0.  OCX  2*2 
!  phestir  il  62233 
• 

32! 

! 

« 

ST.  JUOs  KARINE  SERVICE 

I 

!  10*6  VICTORY  ORIVS 
!  VISTWFGO  LA  7001* 

i 

?5! 

! 

i 

ST.  LOUIS  FUCL  *  SUPPLY 

!  ROOT  OF  5PATI0T  ST. 

!  ST.  LOUIS  MO  6310! 

i 

29! 

• 

ST.  LOUIS  TERMINALS  CORP. 

1  ONr  N.  MARKET  ST. 

!  ST.  LOUIS  MO  63102 

27! 

! 

i 

ST.  PAUL  NAVIGATION#  INC. 

!  1303  RED  ROCK  “OAD 
!  ST.  PAUL  KN  55119 

i 

15! 

! 

1 

ST.  "HILXP  TOWING  CO. 

!  p.  0.  ROX  5797 
!  T A**PA  ft  J3475 

32! 

! 

1 

ST.  TAMMANY#  INC. 

*!  P.  0.  BOX  t0653 
!  JEFFERSON  L*  701*1 

i 

34! 

! 

i 

STA33ERT  5  ASSOC.#  INC. 

!  1741“  SOUTH  FAST  102  ST. 

!  RENTON  WA  98C54 

32! 

! 

f 

STAGG  MARINE#  INC. 

1  71!  ROBKEAUX  ST. 

!  ''sPWICK  LA  70342 

i 

03! 

! 

t 

STANDARD  50AT  COMPANY 

!  1**3  RICHMOND  TERNACE 
!  STATEN  ISLAND  NY  10310 

15! 

STANDARD  CRUISE  LINES#  INC. 

!  1600  SE  17TH  STREET 

SUITE  300 

FORT  LAUDERDALE  FL  33316 

AtTN:  JILL  LAKE 
1  INGHAM  AVE. 
aAYONME  NJ  07002 

1  INSHAM  AVE. 

PAYONNE  NJ  07002 

P.  0.  BOX  325 
OICKINSON  TX  77539 

F.  0.  POX  751 

SAN  DIEGO  CA  92112 

P.  0.  SOX  1787 
MORGAN  CITY  LA  70380 

590  N,  STATE  ST. 

ST.  ISNACE  MI  *9781 

t>.  0.  «0Y  10*75 
BAIN9RIDGE  ISLAND  WA  98110 

R.  0.  POX  1773 
CHESAPEAKE  VA  23320 

RT.  1/  POX  314 
GALLIANO  LA  7035* 

ATTN:  R.  L.  MOSELEY 
P.  0.  BOX  *17 
MORGAN  CITY  LA  70381 

ATTN!  A.  A.  tOWPOTELLI 
WESTPORT  CT  04881 

P.  0.  BOX  51131 
LAFAYETTE  LA  70505 

131  KXLLARNEY  3D. 

WEXFORD  PA  15090 


TABLE  1  *  ALPHABETICAL  LIST  OP  TRANSPORTATION  LINES 


! 

ENG. ! 
D I ST* ! 


_$3 

I 

OPERATOR  NAME  I  ADORtSS 

I 


34!  STEELE/  OAVID  DREDGING 
l 
I 

321  STEEN  PRODUCTION  SERVICE/  INC. 

I 

! 

03!  STEERS  EQUIPMENT  CORP. 

I 

! 

03!  STFERS  TOWING  CORP. 

! 

! 

30!  STEGRAUER/  PRANK  T. 

! 

l 

33!  STILLMAN  NARINE/  INC. 

! 

! 

23!  STENDER/  WILLIAM  JR.  ANO  MARTHA 

! 

I 

33!  STERLING  CHEN.  CO. 

I 

! 

! 

33!  STERLING/  W.  P. 

! 

I 

091  STEUART  TRANSPORTATION  COMPANY 
! 

! 

13!  STEVENS  MARINE  SERVICES/  INC. 

! 

! 

12!  STEVENS  TCWING  CO./  INC. 

! 

! 

3 3 1  STEWART  5  STEVENSON 

! 

! 

?7 !  STITCH/  DUANE 
l 
! 

4C1  STOCKTON  TUGBOAT  COMPANY 

! 

! 

32!  STONE  OPERATORS/  INC. 

! 

I 

32!  STONE/  JOHN  W.,  OIL 
!  DISTRIBUTOR/  INC. 

! 

03!  STONY  BROOK  MARINE  TRANS.  CO. 

! 

! 

33!  STORM  IX  TRUST 
l 
! 

! 

35!  STORM/  JAMES  C. 

! 

! 

32!  STRECKPUS  EXCURSIONS/  INC. 

» 

! 

! 

33!  SUDERNAN  S  YOUNG  T0W1KG  CO./ 

I  INC. 

! 

! 

32!  SUGAR  MOATS/  INC. 

! 

! 

! 

07!  SULIER/  ARTHUR  If.  ASSOCIATED/ 

!  INC. 

! 

26!  SUMMf P  SUN  CRUISES 

I  O/VA  ROBERT  W.  SHUPPLT/  JR. 

! 

33!  SUN  HARINE  TERMINALS/  INC. 

! 

! 

15!  SUN  STATC  MARINE/  INC. 

! 

! 

07!  SUN  TRANSPORT/  INC. 

! 

! 

31!  SUPERIOR  BOAT  WORKS/  INC. 

! 

l 

20!  SUPERIOR  MARINE  WATS  ‘ 

! 

i 

’4i  SUPERIOR  SHIPPING  CO./  INC. 

! 

t 

32*!  SUPREMt  TOWING  CO./  INC. 

I 

i 

i 

2oi  SUSAN  REALTY 
i 
! 

32!  SUTTON  4  RODPIOUEZ 
! 

! 

! 

29!  SVC JKOSKY/  WILLIAM  C. 

1 

! 

31!  SWANK  TRANSPORTATION/  INC. 

! 

! 


!  PT.  1/  BOX  1 14A 
!  NEWARK  AR  72562 
! 

I  P.  0.  30X  51131 
I  LAPAYETTC  LA  70505 
I 

!  17  BATTERY  PLACE 
!  NEW  YORK  NY  10004 

! 

!  1/  BATTERY  PLACE 
(  NEW  YORK  NY  10004 

! 

!  P.  0.  BOX  411 
!  MEMPHIS  TN  3M01 
! 

!  P.  0.  BOX  1343 
!  HOUSTON  TX  77251 
! 

!  1700  EVERGREEN  DR. 

!  PAT  CITY  MI  43706 

i 

i  ATTN:  RICHARD  M.  CURTIS  AB-2 
!  P.  0.  BOX  1311 
!  TEXAS  CITY  TX  77590 
l 

!  ROUTE  3 

!  PREEPORT  TX  77541 

! 

I  LIGHTHOUSE  rd. 

!  PINEY  POINT  MD  2C674 

! 

!  P.  0.  °LD5. 

!  YONGFS  ISLAND  SC  29494 

! 

!  P.  0.  BUILDING 
!  YONGES  ISLAND  SC  29494 
! 

!  p.  0.  90 X  1637 
!  HOUSTON  TX  77251 
! 

!  47*7  G ATWOOD 
!  "INNETCNKA  MN  55345 
! 

!  p.  0.  SOX  2  377 
!  STOCKTON  CA  95201 

i 

i  1COO  IDA  ST. 

!  MORGAN  CITY  LA  70330 

t 

!  P.  0.  POX  471 
l  HARVEY  LA  7095* 

! 

!  1353  STONY  JROOK  ROAD 
!  STONY  OROCK  NT  11790 
! 

!  C/0  RICHARD  J.  HATCH-TRUSTEE 
!  464*  CORONA  DRIVE  SUITE  1*0 
!  CORPUS  CMKISTI  TX  75411 
l 

!  1CC0  m * ASK  CENTER  SOUTH 
!  CORPUS  CHRISTI  TX  7*471 
! 

!  ATTN:  CURRAN  STPECKFUS 
!  P.  0.  *0X  708 
!  TAT  ON  ROUGE  LA  70321 

i 

i  306  72NO  ST. 

!  SUITE  301 

!  GALVESTON  TX  77530 
i 

!  ATTN:  RICKY  LEOIANC 
!  ®.  0.  DRAWER  5479 
!  MORGAN  CITY  LA  70331 

I  63*  PUTTY  ROAO 
!  SPPINGFIiLO  PA  19064 
! 

!  P.  0.  ?0t  71 
!  OTTAWA  IL  463 6  3 

i 

i  p.  ">•  BOX  75* 

!  NEO-PLAND  TX  77627 

; 

i  0.  0.  a0X  1167 

!  GR*:n  COVE  SPRINGS  PL  32043 

I 

i  P.  0.  POX  2224 
!  ASTON  P»  19C14 

i 

I  p.  0.  DRAWER  3 
!  GREENVILLE  NS  33701 
! 

!  P.  0.  90X  415 
!  SOUTH  POINT  OH  45669 
• 

j  E29  MINNESOTA  AVE. 

•  DULUTH  MN  35302 

i 

!  ATTN':  GODFREY  JARPIOS 
!  POUT*  1/  L'OX  14 
!  *UPAS  LA  70941 
! 

!  ?.  0.  °0X  534 
!  SOUTH  POINT  ON  45*30 

t 

!  ATTN:  J.  W.  SUTTON 
!  ».  0.  ‘‘OX  213 
!  EMPIRE  LA  70050 
! 

!  13?  SIP  *0S5  LANE 
!  FENTON  -0  *3926 

! 

!  P.  9.  ROX  1755 
!  ORP INVIlLS  ms  367C1 
! 


TA*Lt  1  -  ALPHABETICAL  LIST  Of  TRANSPORTATION  LINES 


! 

ENG.l  OPEPAfO*  NAME 

DIST.! 

! 

1  ADDRESS 

! 

191  SWEENEY#  MICHAEL 

1  NO.  L  THIRD  ST. 

l 

|  JAN  BAfAfL  CA  94901 

321  SWtTCH'OATS#  INC, 

1  “OX  72* 

! 

!  PORT  ALLfN  LA  70767 

41!  STLVESTER  »AHNE#  ISC. 

!  2112  cASTPAN  AVENUE  »106 

t 

!  VENTURA  C*  >3003 

411  SYLVEST'*#  ANTONE  TU5  Sc^VlCE 

!  531  NARSw  ST. 

l 

!  SAN  LUIS  OBISPO  CA  93401 

321  system  fuels#  inc. 

!  P.  3.  POX  61532 

! 

1 

1 

1 

1 

t  NEW  ORLEANS  LA  70161 

1 

! 

! 

! 

1  T 

1 

1 

1 

321  T  1  •  TOWING  CCNPANY#  INC. 

! 

I 

i 

i 

!  ATTN:  RUSSELL  P.  N49UIN 

1 

!  •.  0.  OMVER  3734 

1 

!  HCUHA  LA  70361 

) 

311  T  G  ?  BA>6?  CO. 

!  P.  0.  BOX  «1* 

1 

(  GCf CNVILLi  *S  33702 

32!  T  L  C  HA*lNt  SERVICE#  INC. 

I  ».  3.  BO t  5US 

1 

l  LOC4PORT  LA  70374 

331  TtT  NAMNE  SALVAGE#  INC. 

t  M.  2#  BOX  306 

I 

!  GALVESTON  TX  77554 

291  T.  A.  S.  fcOAT  CO. 

!  HUY.  64 

1 

!  C ARUT HSRSVlLLE  « 0  63630 

32!  T.T,  8A»5t 

t  *3  HJCXOPY 

1 

!  SUX  T»  P 

1 

!  NAPRMAN  LA  70123 

2c 1  T A80®  GRAIN 

j  P.  0.  "OX  447 

I 

!  LA  SALLE  IL  61301 

30!  TAGGART  t  TAGGART 

!  p.  0.  ?0X  250 

!  TRANSPORTATION#  INC. 

!  AUGUSTA  AR  72006 

32!  T  ALyOT  *  EVE  RETT  L. 

!  *01  HOLLYGROVc  DRIVE 

! 

!  HCUNA  LA  70350 

32!  TALES*  S  LANDING#  INC. 

!  P.  0,  DRAWER  “AT" 

! 

!  LAICS  ARTHUR  LA  70549 

3G 1  TA»AK  TRANSPORTATION  CO. 

!  *0X  196-5 

! 

!  WEST  MEMPHIS  AM  72301 

15!  TANPA  SHIFYAROS#  INC. 

!  P.  0.  ?0t  1277 

! 

!  TAMPA  ft  33601 

11!  TANGIER  ISLAND  -  CHESAPEAKE  NAY 

i  rCtsmiE  V»  2ZSJ» 

!  CRUISES 

! 

Cl!  TAORHINA,  LEO 

i  115  ESSEX  AVE. 

! 

!  GLOUCESTER  HA  01930 

32!  TAP-HEEL#  INC. 

!  p.  0.  BOX  1787 

! 

!  MORGAN  CITY  LA  70330 

i 

11!  TARNAC  LONE  STAR#  INC. 

!  977  NORFOLK  S9URPE 

j 

!  NO* FOLK  VA  23502 

36!  TATE  T0V3CAT  CO. 

!  *».  0.  BOX  314 

! 

!  SU9UAHISM  WA  9PJ72 

36!  TAVIS#  AL 

J  1453  GREENVILLE  DR. 

! 

!  BELLINGHAM  VA  9e2*6 

07!  TAYLOR  NARINE  TOWING#  INC. 

!  1106  HALL  AUILDING 

! 

!  325  CHESTNUT  STREET 

! 

!  PHILADELPHIA  PR  19106 

30!  TAYLOR  SAND  4  GRAVEL  CO. 

!  P.  0.  DRAWER  910 

1 

!  CARUTHERSVILLE  *0  63630 

! 

16!  TAYLOR  TOWING  CO.#  INC. 

!  p.  0.  BOX  45* 

! 

!  BAYOU  LA  3ATRE  AL  36509 

17!  TEAGUE  BROTHERS  SAND  4  GRAVEL 

!  ?.  0.  BOX  99 

1 

!  PARSONS  TN  38363 

26!  TEE  DEE  ENTERPRISES#  INC. 

!  1350  SOUTH  LEAVITT  ST. 

! 

!  CHICAGO  XL  60605 

36!  TINDER  EXCURSION  COMPANY 

!  ATTN:  GREG  9RJNDLE 

! 

!  88  E.  HAHLIN  ST. 

! 

!  SEATTLE  WA  98102 

16!  TENN-TON  TOWING#  INC. 

!  ATTN:  JOHN  S.  MCCLELLAND#  JR. 

! 

!  p.  0.  BOX  2826 

! 

!  MOBILE  AL  36652 

33!  TENNECO  OIL  COHPANY 

j  BOX  2511 

! 

!  HOUSTON  TX  77001 

16!  TENNESSEE  RIVER  TOWING  CORP. 

!  620  CITIZENS  BANK  6LDG. 

! 

!  PADUCAH  <Y  42001 

17!  TENNESSEE  VALLEY  AUTHORITY 

!  2D46  OLD  CITY  HALL  BLDG. 

! 

!  KNOXVILLE  TN  37902 

17!  TENNESSEE  VALLEY  TOWING#  INC. 

!  3594  LONE  OAK  ROAD 

! 

!  PADUfAH  KY  42001 

16!  TEMSAV  RIVER  CYPRESS  CO. 

;  HVY.  225S 

! 

!  P.  0.  BOX  173 

i 

!  STOCKTON  AL  36579 

TA'Jie  1  -  ALPHAOETICAL  WIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 


_ $5 


! 

f  NG* !  OPERATOR  NAME 

DIST.! 

! 

1 

! 

ADDRESS 

ST !  7£»P,  »UK  C. 

1  24700  SALMON  P.IVER  HIGHWAY 

I 

!  WILLAMIN A  OR  923*6 

31!  T£»RAL  3AR6E  LINE 

!  LAKE  PROVIDENCE  LA  7125* 

31!  TER R AL  JOINT  VENTURE 

!  PT.  1#  UOX  3* 

! 

!  LAKE  PROVIDENCE  LA  7125* 

32!  TERRE30NI  FU*L  *  LU6«#  INC. 

!  ATTNl  TONY  CAR»«RE 

! 

I  P.  0.  30 X  9122 

! 

(  HOUMA  L*  70361 

32!  TERRE tONNE  TOWING  CO.  #  INC. 

!  ATTNX  TONY  CARAEAC 

I 

l  P.  0.  aCX  9122 

( 

!  HOUMA  LA  70361 

32!  TEPRYKATT  MARINE#  INC. 

!  312  x.  23TH  ST. 

1 

1  CUT  OFF  LA  703*5 

32!  TESORO  PETROLEUM  DISTRICTING 

!  P.  0.  POX  2327 t 

!  CO. 

!  NEW  ORLEANS  LA  70123 

CM  TEXACO  MAStNE  Sc*VICFS#  INC. 

t  *CX  5005 

! 

!  DELAWARE  CITY  Cl  19706 

33!  TEXACO  NARINE  SERVICES#  INC. 

!  P.  0.  »0X  1026 

i 

!  PORT  ARTHUR  TX  776*1 

331  TEXACO  MARINE  SERVICES#  INC. 

! 

t  P.  0.  POX  1025 

! 

!  PORT  ARTHUR  TX  776*1 

3JI  TEXACO  Rcf ININO  AND  NARRATING# 

I  F.  0.  POX  52332 

!  INC. 

!  HOUSTON  TX  77052 

!  (KANUEACTURING  DEPT.) 

! 

32!  TEXACO#  USA 

1  P.  0.  POX  457 

!  (NEW  I9E«1A  DIVISION) 

!  NEW  IHCRIA  LA  7C561 

32!  TEXACO#  USA 

!  p.  0.  >30X  60252 

!  NEW  ORLEANS  OPERATIONS  DIVISION 

!  NEW  ORLEANS  LA  70160 

33!  TEXAS  PA3GE  Rfc  NTALS 

1  *0X  267 

! 

•  ALICE  TX  75332 

33!  TEXAS  CRSW50ATS 

I  P.  0.  POX  444 

! 

!  r*'F®on  TX  77541 

12!  t£«»S  CU1.F,  m. 

l  ».  0.  4  6 

! 

!  AURORA  If  27*06 

33!  TEXAS  STATT  HIGHWAY  DEPT. 

!  P.  0.  ROX  .61 

! 

!  GALVESTON  TX  77563 

72!  TfcX AS  UNIT50  CHEMICAL  CO’P. 

!  P.  0.  'OX  1425 

! 

!  LAKE  CH A°LE 5  LA  70602 

36!  THE  ?OXE»#  INC. 

•  *.  0.  00*  31179 

! 

‘  SI*  TTL ;  WA  9*103 

32!  THe  CANDY  FLf ET 

!  P.  0,  «0X  2444 

! 

•  '•ORGAN  CITY  LA  703*1 

32!  THE  ST.  PAUL  9ARSE  LINE#  INC. 

1  1C25  ARTS  AVE. 

! 

!  METAIRIE  LA  7000S 

32!  THERIOT  AffSHOPE  MARINE#  INC. 

X 

!  P.  0.  R OX  76? 

! 

!  10U>'N  1CAC7W  l*  70317 

32!  THERIOT#  NCLTY  J.#  INC. 

!  p.  :.  ^ox  304 

i 

!  *CLOEN  MEADOW  LA  70357 

!2i  THIBODEAUX  TONING 

!  RT.  4,  ttDX  107 

! 

!  VILLE  RLATTS  LA  70566 

32!  THOMAS  t  THOMAS  «NT£RpPIS€S# 

!  P.  0.  ’OX  91*6 

!  INC. 

1  LA  70055 

32!  THOMAS  3ARGE  LIN*$#  LTO. 

!  P.  0.  SUX  134 

! 

!  7E-»WICK  LA  70342 

32!  THOMAS#  DEAN#  INC. 

!  »OUTf  1#  SOX  95C 

! 

!  GALLIANO  LA  70*54 

11!  THOMAS#  RUDY 

!  TAN  tit*  VA  23440 

01!  THOMPSON  ISLAND  EDUCATION 

!  P.  0.  ’OX  127 

!  CENTER#  INC. 

!  S.  OOSTON  MA  07127 

I 

36!  THOMPSON  PtLf  DRIVING  CO.#  INC. 

!  o.  0,  OOX  96 

! 

!  SOUTHWCRTH  WA  96366 

s 

32!  THOMPSON  TOWING  IX 

1 

!  ^15  MARJUIS  MANOR 

! 

!  -ORGAN  CITY  LA  7C35C 

30!  THOMPSON#  M.  RIPLEY 

!  F.  0.  POX  J76 

! 

!  MCC RORY  AR  72101 

■ 

?4!  THO®mT?n  CONSTOUCTIOM  CO,#  INC. 

i  CTHPt  AV?NUF 

1 

2  HANCOCK  MI  49 9 1C 

32!  THREE  (3)  H  MAPXNE  SERVICES# 

!  RT.  t#  AOX  60 

J  INC. 

!  GALLIANO  LA  70350 

32!  TH»£E  RIVERS  BARGE  CO. 

!  ATTN:  E* ILL  3UINLAN 

! 

!  R.  0.  POX  100 

! 

!  NEW  HfRIA  LA  70560 

i 

15!  THREE  RIVERS  ROCK  CO. 

i  POX  21? 

! 

!  SNXTHlANC  KV  4’Ofl 

21!  THREE  RIVERS  TOWING  CORP. 

1  20*  4 

! 

{  SHIRRINGPORT  PA  15077 

32!  THREE  SONS  TOWING#  INC. 

!  P.  0.  tQX  635 

! 

i 

!  PG*T  SULPHUR  LA  70953 
! 

TAILS  1  -  AL»WA*ETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 
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01  ST. !  ! 


41!  THUNS  LONG  3FACH  CO. 

•  p.  0.  rot  Jons 

! 

!  LONG  -'EACH  CA  >C?01 

14!  THUNDERBOLT  MARINE#  INC. 

i  0.  0.  *0X  3d?S 

! 

>  5  AV  ANN  AN  GA  JH14 

32!  TIDE  NARK  CC./  INC. 

!  R.  0.  POX  5*4 

\ 

1 

!  MAPVEY  LA  7035Q 

j 

% 

( 

?7l  TIDEWATER  PAPGE  LINES/  INC . 

!  8  UCACW  0® IVe 

1 

1 

!  VANCOUVE*  *»  48o81 

52!  TIDCWATt*  °AP4fS 

!  p.  0.  'OX  41117 

I 

!  N'V  ORLEANS  LA  ?C1M 

: 

52!  TIDEUATtS  ENTERPRISES 

!  P.  0.  a0X  61117 

'i 

i 

!  -AIN  PCS!  OR'ICL 

- 

! 

!  NEW  ORLEANS  LA  70141 

l 

*2!  TIDEWATER  FLEETS#  INC. 

!  P.  C.  ?0t  61117 

| 

t 

5  NSW  ORLEANS  L»  70161 

1; 

52!  T  ID  SWAT  *0  GRAND  ISLe/  INC. 

!  P.  0.  *0*  41117 

! 

!  PAIN  POST  OFFICE 

=•; 

i 

!  N‘»W  ORLEANS  LA  7C141 

32i  TIDEWATER  *A*iNE  PACIFIC/  INC. 

!  R.  0.  ‘'OX  61117 

$ 

! 

»  PAIN  P*5T  OFFICE 

1 

t  *«(»  ORLEANS  LA  Telit 

! 

52!  TIDEWATER  NAVIGATC»S/  INC. 

!  P.  0.  'OX  (1117 

i. 

1 

!  MAIN  POST  OFFICE 

J 

! 

!  f«|V  ORLtANS  LA  70161 

i 

52!  TIOfWATE*>  RESOURCES/  INC. 

!  ®.  0.  >0X  61117 

] 

! 

•  MAIN  POST  OFFICt 

! 

!  NEW  OPLfANS  LA  701  si 

! 

39!  TIDEWATER  SAND  i  C*AV5L#  INC. 

!  4501  TIDS-ATER  AVENUE 

I 

! 

!  OAKLAND  CA  *4*31 

'z 

! 

'2!  TIDEWATER  TR40*ft$ 

j  P.  0.  ROX  61117 

: 

! 

!  ‘'AJN  POST  OFFICE 

1 

i  NEW  ORLEANS  LA  70161 

i 

52l  TIDEWATER  VENICE 

!  «.  0.  »0X  41117 

! 

*  "AIN  POST  OFFICE 

3 

1  / 

♦  NCW  ORLUN^  LA  70141 

1 

! 

52!  TIDEWATC*  VENTURES/  INC. 

j  P.  0.  *0X  81117 

2 

! 

!  MAIN  PC3T  OFFIC*. 

! 

!  N«.W  ORLEANS  LA  7C181 

i. 

32!  TIDEWATER  VESSELS/  INC. 

1  p.  0.  P0X  81117 

! 

1  NEW  ORLEANS  LA  70181 

32!  TIGE*  PAR  IKE/  INC. 

i  1204  WALNUT  DR. 

■4 

! 

!  MORGAN  CITY  LA  70380 

! 

13!  TILLfP  CONST.  CO. 

!  ?.  0.  30X  395 

! 

!  GEORGETOWN  SC  79442 

1 

; 

! 

11!  TILLCTT  OIL  TRANSPORT/  INC. 

*!  21?  vARION  0»lVf 

| 

!  F.  0.  ECX  15332 

1 

! 

!  CHFSAPRAKc  VA  23t?0 

! 

17!  TINKER  SAND  S  GRAVEL/  INC. 

!  SC'  VEST  MAIN  STREET 

1 

j 

!  PAPSONS  TN  3® 383 

01!  TINKER/  ALFRED/  JP. 

1  aCX  726 

1 

!  TAUKO  MA  02666 

36!  TINY  TAN<EPS/  INC. 

!  1101  N.  R.  GOAT  ST. 

! 

!  SEATTLE  VA  *31  OS 

! 

! 

32!  TMS  ACQUISITION  CCPP. 

i  P.  0.  f*0<  61117 

1 

!  M*IN  POST  OFFICE 

! 

!  NEW  ORLEANS  LA  70161 

1 

! 

3o!  TOG  I AK  FISHEOIES/  INC. 

i  1914  N.  34TH  401 

[ 

»  SEATTLE  WA  98103 

; 

22!  TOLEDO  RIVER  CRUISE  LINES 

!  815  FRONT  ST. 

1 

1 

!  TOLEDO  CH  43605 

i 

! 

IS!  TOLEN  MARINE/  INC. 

!  235  OLD  PEPPER  LANE 

! 

I  PADUCAH  KY  42001 

1 

1 

16!  TON  SOYA  GRAIN  CO./  INC. 

*!  ROUTE  2/  eOX  227L 

! 

!  WEST  POINT  NS  39773 

! 

38!  TONSGARD/  V.  ft.  *  CONNIE 

!  5988  NORTH  ST. 

1 

!  JUNEAU  AK  99301 

1 

31!  TONY  BARGE  CO. 

j  t>.  0.  50X  1079 

! 

!  GRCENVILLZ  MS  32701 

32!  TONY  80ATS/  INC. 

!  p.  0.  POX  Sd 

I 

!  wkiTNa  LA  70054 

t 

! 

26!  TORCO  OIL  CO. 

!  624  SOUTH  MICHIGAN  AVE. 

!  MARINE  DIVISION 

!  CHICAGO  IL  60606 

1 

32l  TORO  MARINE/  INC. 

l  395  HWY.  55 

! 

!  BOURG  L*  70343 

1 

36!  TOTEM  OCEAN  TRAILER  EXPRESS 

!  ATTNS  R.  MAGEE 

J  (TOTE) 

!  1100  OLIVE  WAY 

! 

!  SEATTLE  WA  98134 

j 

i 

32!  TOUPS  PRODUCTION/  INC. 

!  RT.  1/  DOX  316 

! 

!  GALLIANO  LA  70354 

! 

20!  TPC  TRANSPORTATION 

!  5100  OAKLAND  AVENUE 

! 

!  ROOM  222 

! 

! 

!  ST.  LOUIS  MO  63110 
! 

TABLE  1  -  ALPHA3ETZCAL  LIST  Of  TRANSPORTATION  LINES 
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I  ! 

ENG. I  OPERATOR  HAKE  I 

OIST. !  I 


21!  TPT#  DIV.  Of  ASHLAND  OIL#  INC. 
I 
! 

2B!  TAANCHITA#  V.  R. 

! 

! 

30!  TRANS-AGRA#  INC. 

I 

! 

32!  TRANS-ATLAS  MARINE  CORP. 

! 

! 

! 

11!  TRANSCPVF  NA*INE#  INC. 

1 

! 

29!  TRANSFER  l  TOWING#  INC. 

! 

! 

32!  TRANSOCEAN  MARINE#  INC. 
l 
! 

03!  TRt  STATE  NARINE  CORP. 

! 

! 

281  TRI-STATt  fERTILUCR 
! 

! 

20!  TRI-STATf  NARINE  SERVICE#  INC. 
! 

! 

20!  TRI-STATf  TERMINALS#  INC. 

! 

! 

31!  TRIANGLE  NARINE 
! 

! 

32!  TRIANGLE  MARINE  #  INC. 

! 

I 

32!  TAICO  NARINE  OPERATORS#  INC. 

! 

! 

; 

29!  TRINIDAD  COR®. 

! 

! 

16!  TRIPLE  T  SOATS#  INC. 

! 

! 

A1 !  TRIPP#  K.  0.#  INC.  NARINE 
!  CONSTRUCTION 
! 

38!  TRUCANO  CONSTRUCTION  CO. 

! 

; 

23!  TRUMBULL  RIVER  SERVICES#  INC. 

! 

! 

33!  TUAN  JOINT  VENTURES  CO. 

! 

! 

29!  TUCKER#  OTTO  N.#  J®. 

! 

! 

33!  TUG  JOS*PMNE#  INC. 

! 

( 

23!  TUG  KILLAPNEV,  INC. 

J 

16!  TUG  S*PVICES#  INC. 

! 

! 

32!  TUGBOAT  NAN  III#  INC. 

! 

j 

1 51  TUGS  t  SALVAGE 

i 

! 

36!  TULVfSTAO#  THO" 

j 

! 

03!  T'JPCCA*0  COASTAL  t  HARBOR 
!  TOWING  CORP. 

! 

31!  TURNER  MARIN*  SERVICE#  INC. 

i 

i 

41!  TW*eD  TOWING 


32l  TWENTY  GRAND  MARINE  SE^VICf# 
!  INC. 

i 

3?i  TWENTY  GRAND  OEf SHORT#  INC. 
i 
i 
! 

32!  TWIN  <JROTMsRS  MARINE  COR». 

i 

j 

? 1 1  TWIN  RIVERS  TOWING  COMPANY 
! 
i 

32!  TWC  (2)  W  TOWING#  INC. 

! 

; 

32!  TWO  R  DRILLING  COMPANY 

i 


I  150  WEST  4TH  AVE. 

!  FREEDOM  PA  150*2 

! 

!  P.  0.  SOX  165 
(  CASSVILLE  WI  33806 
1 

!  889  RIDGE  LAKE  OLVD. 

I  MEMPHIS  TN  38119 

! 

!  110  DERRICK  PD. 

I  P.  0.  SOY  66 

!  PELLE  CHASSE  LA  70037 

! 

!  P.  0.  BOX  *67 
!  NORFOLK  VA  23501 
! 

!  P.  0.  BOX  131 
!  HARTFORD  IL  62048 
! 

!  P.  0.  DRAPER  1069 
!  KORSAN  CITY  LA  70381 
I 

!  1353  STONY  dROOK  ROAD 
l  STONT  "ROOK  NY  11790 
! 

!  POX  224 

!  CANTON  NO  43435 

; 

i  R.  0.  "OX  333 

!  SOUTH  POINT  OH  41630 

! 

!  BOX  6100 

!  HUNTINGTON  W  25770 

! 

!  p.  0.  »0X  580 
!  GPPENVILLE  MS  38701 
! 

!  b.  0.  "OX  139 
!  PATTERSON  L*  70392 

i  ICO  MONARCH  ST. 

!  p.  0.  hoy  1 347 
!  NCUNA  LA  70361 

i 

i  M?2  MARYLAND 
!  ST.  LOUIS  MO  63105 
! 

!  p.  0.  >0X  742 
•  *AY3U  LA  UT#£  AL  36509 
! 

!  1C44  D9If T  ROAD 
!  WESTPORT  MA  02790 
; 

!  p.  0.  "OX  02C370 
!  JUNEAU  4K  O9302 
! 

!  p.  a.  '-ox  ii 

!  LACON  IL  61540 

! 

!  10779  BRIOLEWOOD 
!  HOUSTON  IX  77024 
! 

!  *12  CWLLS9EN 
!  XPKWOOO  "0  63122 

! 

!  PCUTF  7#  POX  308 
!  GALVESTON  TX  77554 

i 

1  GROSS!  IL*  MI  411 3* 

2 

!  P.  C.  "OX  609 
8  PANAMA  CITY  FL  J7402 

l 

j  7120  W.  MAIN  ST. 

!  GALLIANO  LA  70354 

{ 

i  P.  a.  "OX  1322* 

!  TAMPA  FL  31631 

!  2425  N.W.  100TH 
!  SC* TILE  WA  05177 
j 

!  ON*  E05EWATER  STREET 
!  S!AT*N  ISLAND  NY  10SC5 
| 

!  12  SOUTHERN  »!NES  DP. 

!  RIME  )LUF f  AR  71603 

i 

1  145  3  HARBC*  WAY  3. 

!  RICHMOND  CA  O4?04 

2 

1  p.  o.  vox  6iii7 

!  main  POST  OFFICE 
!  NfW  0®L£*NS  LA  70161 

2 

!  p.  0.  a0X  61117 
i  p#>$t  fseetrr 

!  N*.w  ORLEANS  LA  7C161 

i 

i  P.  0.  SOX  2*26 
!  MORGAN  CITY  L*  70331 

i 

j  p.  0.  *0X  357 
!  FLIIA-ETH  PA  ISO'? 

I 

!  ».  0.  P0X  *6 
!  HOUMA  LA  70561 

l 

i  p.  a.  "ox  1965 

!  HOUMA  LA  70360 


73!  TX  TX  MARINE  TRANSPORTATION 
!  CORP. 

i 


!  P.  0.  *0X  2»46 
!  2  35!  »TM  AVI. 

!  PORT  ARTHUR  TX  77643 


ADDRESS 
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FNG.I 
DMT*  I 


OPERATOR  HAH* 

TY*t  HAAttIH*  SERVICE 
TT6f •  CONST •  CO* 

TYSEP“*FNtACOLA 
TYLE>#  OTIS  MAY 


31! 

t 

I 

til 

I 

111 

I 

I 

ft?! 

I 

I 

I 

! 

I 

I 

I 

I 

I 

331 

I 

I 

211 

I 

t 

I 

20! 

I 

I 

031 

! 

I 

I 

32! 

I 

1 

I 

To! 

! 

I 

2  C ! 

! 

11! 

I 

32! 

! 

At! 

! 

t 

I 

21! 

! 

! 

! 

16! 

! 

32! 

! 

! 

! 

32! 

! 

03! 

! 

I 

2V| 

! 

! 

! 

41! 

! 

41! 

! 

! 

411 

! 

! 

231 

I 

I 

22! 

! 

! 

24! 

! 

) 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

32! 

I 

! 

11! 

! 

I 

! 

29! 

I 

I 

33! 

! 

! 

20! 

! 

! 

20! 

! 

! 


U  S  I  CHEMICALS  CC* 

U*  S.  Jtm  COPP. 

U.  s.  STEEL  HIKING  CC«#  INC. 
ULTPAHArflN*  TRANSPORT  C09P. 


UNtLtASS  NO*  26#  INC* 

C/0  VATSCN  TOWING  CO.#  INC* 


UNIHA<  PACIFIC 

UNION  boiler  CO. 

UNION  CA*P  COUP. 

UNION  EXPLORATION  PARTNERS 
LIMITED  U'.C.P.) 

UNION  OIL  CO.  Of  CALIF. 

UNION  RAILR04. 

UNION  SAND 
UNIQUE  TONING 

UNITED  MARINE  POATS#  INC. 
UNITEO  STATES  LINES#  INC. 
UNIVERSAL  CARRIERS#  INC. 

UNIVERSAL  CLEANING  SERVICE# 
INC. 

UNIVERSAL  MARINE  COUP. 

UNOCAL  CHEMICALS  DIVISION 
UNOCAL  CORPORATION 

UPPER  LAKES  TOWING  CO. 

UPPER  RIVE*  SERVICES#  INC. 
USS  GREAT  LAKES  FLEET#  INC. 


V  i  J  BOAT  SERVICES#  INC. 
VALENCIA#  INC. 

VALLEY  LINE  COMPANY#  THE 
VALLEY  MARINE  •  BARGE#  INC. 
VALLEY  MARINE  SERVICE 
VALLEY#  INC. 


I 

!  ADDRESS 

! 


!  P.  0.  ’OX  S7S 
l  WRANGELL  l<  99929 
! 

!  p.  0.  POX  234 
l  NEWPORT  NEWS  VA  23607 
! 

!  2C  Jiff EPSON  AVE. 

!  NEWPORT  NEWS  VA  23607 
l 

l  «w*LL  MD  21024 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

I  P.  a.  POX  977 
!  D**fi  PARK  TX  77336 
! 

1  ATTNt  E.  !•  CRAPdC#  OR. 

!  HAIL  STATION  3 
!  CLAPTON  PA  13*23 
! 

!  13905  HACC0RKL5  AVE. 

!  CHESAPEAKE  UV  23315 

! 

!  C/0  REtNIUER  TRANSPORT  CORP. 

!  1?  FULTON  ST. 

!  NEWARK  NJ  07162 
! 

!  p.  0.  *iO*  50 
!  51?7  N.  »IVl*  ROAD 
!  PCRT  ALLEN  LA  *07*7 

i 

i  *».  0.  fOX  *3 
!  NAtYSVILLE  WA  °3270 
• 

i  NlTi.o  vv  25143 
! 

!  P.  0.  NOK  0173 
!  FPANKLIN  VA  23*31 
! 

!  f.  0.  »0K  70?6 
!  HCUNA  LA  70361 
! 

!  RAPINE  DfPT. 

!  ?T1  WILSNIRk  iLVD. 

!  LCS  ANGELES  CA  90017 
! 

!  ATTN:  C.  $.  DAY#  DOCKNASTER 
!  f.  0.  SOX  68 
!  MONROEVILLE  PA  1514ft 
! 

!  STURGIS  KT  4245? 

! 

!  ATTNt  NR.  CHARLES  HECK 
!  P.  0.  “OX  697 
!  NA9REA0  LA  70073 
! 

!  P.  0.  POX  2073 
!  NCR3AN  CITY  LA  70331 
! 

I  27  COHN£°Cf  ORivC 
!  CRANFORD  NJ  07016 
! 

!  230  SOUTH  9CMIST0N#  SUtTE  300 
!  P.  0.  ?0X  5018? 

!  ST.  LOUIS  HO  63105 
! 

!  P.  0.  30X  655 
!  NATIONAL  CITY  CA  92050 
! 

!  “ICR  A  BERTH  202 
!  LONG  3EACH  CA  90301 
! 

!  0.  COX  60455 

!  LOS  ANGELES  CA  90060 
! 

!  1423  N.  19TH  ST. 

!  CSC ANA8A  MI  *9*29 
! 

!  161  N.  CONCORD  EXCHANGE 
!  SO.  ST.  PAUL  HN  55075 

!  400  MXSSA8E  BUILDING 
!  DULUTH  NN  55802 
! 

1 

! 

! 

I 

! 

J 

! 

! 

!  125  CHCNNAULT  ST. 

!  MORGAN  CITY  LA  70380 
i 

!  C/0  STEVEN  E.  PRUITT 
!  RT.  1/  BOX  278 
!  REEDVILLC  VA  22539 
! 

!  120  SOUTH  CENTRAL  AVENUE 
i  ST.  LOUIS  HO  63105 
! 

!  BOX  2582 

!  HARLINGEN  TX  78550 

i 

i  RT.  2#  BOX  80 
!  DUFFY  OH  43946 

!  ROUTE  1  BOX  180-A 
l  GALLIPOLIS  OM  45631 
! 


I 

»NG*  1 
0 1  ST •  f 
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OPERATOR  NAHE 


091  VA*E  BiOTHFRS  CO^ANY/  THE 

I 


**!  VA*CO  LOGGING/  INC* 

1 

1 

32!  VELVET  NARINE  STSTCPS 

I 

l 

i 

1ft!  VCNTsMC  NARINE  €0. 
i 

! 

32!  V2RRPT  SHIPYARD/  INC. 

! 

! 

! 

03!  VfSSCl  CMAPUAS*  INC. 
j 
I 
! 

H!  VESSEL  CViR.  t  OPVPLOPNtNt 
! 

! 

31!  VICKIES  TCVING  CO./  INC. 

! 

# 

31!  VIOALI A  OCCK  i  ST0*AB1  CO*/ 

!  INC* 

! 

32!  VIOOS#  JANES 
! 

! 

23!  #. KING  fARft  COHPANY 

! 

! 

01*  VIKING  COAT  tOURS  OT 
!  NfWROAT,  INC. 

! 

0»!  VIKING  LI  PI TfD  PARTNERSHIP 
! 

! 

! 

11!  VIRGINIA  JCPT.  OP  HIGHWAYS  ANO 
!  TRANSPORTATION 
! 

! 

36!  VIRGINIA  V  FOUNDATION/  THE 

! 

! 

! 

32!  VIZIER/  OCNALD  J*/  TOWING,  INC. 

! 

! 

32!  VIZ  ICR/  HOUIC  ANN/  INC. 

i 

! 

! 

32!  VIZIER/  LCPI  ANN,  ISC. 


32!  VIZ  If  A/  *C«-dIC/  INC. 

i 

i 

32!  VIZIER/  SUSAN/  INC. 

! 

! 

17!  VOLUNTEER  PA»GF  3  TRANSPORT/ 

!  INC. 

! 

16!  VOLUNTEER  TOWING  S'*»VIt'z  INC* 
! 

! 

It!  VON  *tPSCK,  Lit. 


C7|  VOYAGE*  VE5$rL,  INC. 


31!  W  P  V  PARTNERSHIP 

! 


3c!  V*  S.  CONSTRUCTION  CO. 


?G!  V/W  TOWING  i  FUELING  CO./  INC. 
j 

i 

32!  WADE,  DAVID,  INC. 

I 

! 

24!  VAGNER  CHARTER  CO. 

! 

! 

37!  VAHKIAKU*  COUNTY 

i 

i 

i 

U!  WALKER  0OAT  YAPC,  INC. 


32!  WALKPR  NA.AXNf,  INC. 

! 

! 

1i!  WALKER  TONING  CORPORATION 
! 

! 


_ 69 

1 

1  ADORES  S 

! 


!  PI- «  *1/  canto:* 

)  *209  NEWGATE  AVt. 

!  PALTINOAF  N>  2122A 
! 

!  p.  0.  BOX  2261 
I  OROflwJ  10  33314 

! 

!  ATTNt  RA'OOND  LCOOwX 
t  N.  0.  >0X  101 
!  mamnvJLLP  la  700<; 

I 

!  ATVN:  CHAU'S  a*  haun 
l  *.  0.  POX  72 
i  TUSCALOOSA  AL  33*0? 

! 

!  AMNJ  ,4NET 
!  FT.  A,  J9X  «*<> 

!  PLAGUE'*. NE  LA  7074* 

! 

!  SUIT*  2511 

!  ON F  V9»L0  TRAD'  CENTER 
!  Nt«  YOPK  N**  100-.A 

t 

I  1*025  U-IH  NC 
I  WCODIMIU!  WA  7*072 
! 

!  p.  0.  «»0X  1135 
t  GREENVILLE  NS  JA701 

!  0.  POX  637 

!  NATCHEZ  AS  39120 
! 

!  171*  OTH  ST. 

!  WONSAN  CI1Y  LA  73330 

i 

j  3CC  NORTH  haIN  ST. 

!  CHARLES  CITY  IA  50416 
! 

!  *  1USM  STREET 
!  NEWPORT  *1  02**0 

! 

!  A  TINS  503  JHAIN'S 
!  25  P.APLE^OOJ  AVE. 

I  P0>TSN2UTH  NH  03*01 
! 

!  ATTN:  r,  V.  RHODE* 
l  p.  9.  *0X  Si 
{  WARSAW  VA  22372 
! 

I  *?*  PAR  I  TI**E  JL6G. 

I  ’ll  NEST- RN  AVE. 

!  S* AtTL'  WA  7*10; 

! 

!  E.  0.  rox  1174 

!  GALLIANO  la  »C33* 

! 

!  0.  »0x  1353 

!  «.  P»IN  ST. 

•  GALLIANO  LA  70*5* 

! 

!  P.  0.  “OX  36t 

•  GALLIANO  LA  70*5* 

! 

!  f.  o.  a0<  121R 
!  GALLIANO  LA  70*44 
; 

i  '•  U.  ’OX  1l9e 
!  GALLIANO  LA  70*5* 

1  0.  ‘'OX  *2*1 

!  NASHVILLE  IN  372C7 
i 

!  *C2  lONGflELO  9*IV' 

!  CL*H<SVILLF  IN  *7130 
! 

!  423  N.  HARCtLONA 
!  PENSACOLA  PL  323CI 
i 

!  JC30  ATLANTIC  AVE. 

»  ATLANTIC  CITY  NJ  0*403 

i 


! 

!  *  CAROL  SI* 

!  grp ENVlLLc  MS  36701 
! 

!  ?.  0.  «3X  2135 
!  SITKA  At  99iJ$ 
i 

!  R.  )•  »ox 

!  SCOII  0?»CT  WV  255*0 

i 

i  R.  0.  DRAWER  c 

!  VENICE  L A  70091 
• 

i  *0*9  NORTH  ROCKWELL  STR|'T 
!  CHICAGO  XL  o061 A 

!  0.  BOX  97 

!  COURTHOUSE 

!  CATHLA**PT  **  V*3l  2 

j 

i  P.  0.  729 

!  ° A&UCAW  KY  *2001 

I 

!  P.  0.  «0X  *6? 

!  J*N*  L*  713*2 

I 

«  ’*0X  23G5 

!  PA&UCAH  <Y  *2U01 

! 


ZQ.. 

TAUE  1 

ALPHABETICAL  LIST  )t  TRANSPORTATION  lines 

1 

IN5.1 

DIST.! 

OPERATOR  NAME 

! 

!  ADDRESS 

1 

13! 

! 

MLKIR'S  MIDSTREAM  FUEL 

AND  SERVICE  COMPANY 

!  P.  0.  B0*  72R 
!  PADUCAH  <Y  42002 

”i 

WALTON  i  SONS  STEYEOORINfi 

!  ».  0,  °0X  *7*7 
‘  HOUSTON  TX  77213 

321 

! 

WAP  MARINE/  INC. 

I  ROUTE  1/  ROK  137-H 
t  LOCKPO*T  LA  7077A 

3  6\ 

UAPOS  COVE  PACriNO  CO./  INC. 

!  *»  EAST  HAMLIN 
•  SEATTLE  WA  9M02 

03 

i 

i 

WA»*CN  CECP5*/  INC. 

•  ATTNt  I'lKf  FILO 

•  FOOT  OF  4l*3r Y  AVE.--P.  0.  OOX  413 
!  JE*SFY  CITY  N4  073OJ 

1 

WARREN  PETROLEUM  COK-AVY 

DIVISION  CF  CHfV*CN  U.S.A./ 

INC. 

i  KX  15*9 
!  TULSA  OK  74102 

i 

Ht 

WARRIOR  i  GULF  NAVIGATION 

COMPANY 

■  P.  0.  *0X  113)7 
!  CHICKASAW  AL  36611 

u! 

WARRIOR  PIVC*  TOWING 

!  P.  0.  ’'OX  P75 
!  "C'tJL^  AL  HAJJ 

231 

WASHINGTON  ISLAND  EEOY  LINE/ 

INC. 

I  WASHINGTON  ISLAND  WI  54146 
! 

35! 

WASHINGTON  SANO  CO. 

i  523  V.  FRONT  ST. 

I  WASHINGTON  “0  *3CV? 

J4! 

WASHINGTON  STM*  f£P»Y 

1  »I FR  J? 

!  SEATTLE  WA 

u 

WASHINGTON  STATE/  0«»T.  OF 

TRANSPORTATION 

!  ATTN:  DIST.  MAINTENANCE  SN5INMR 
!  N*  2714  KAYfAJP 
i  SPOKAN*  WA  **207 

31 

WASSON  PARGE  CO./  INC. 

i  P.  0.  “OX  17C6 
!  SR* jNVtLLl  PS  M7C2 

11 

WATCPFRfXGHT/  INC. 

!  s.  0.  NOX  144 
!  5*LTAVILLf  VA  23043 

36 

WATERFRONT  CONSTRUCTION  CO./ 

INC. 

J  S207  LANS  WASHINGTON  iOUUVAPD  N.  E. 

!  K1VLAND  WA  *5033 

18 

WATERFRONT  SERVICES  CO. 

!  «*.  0.  >0X  433 
!  CAIR*  TL  67914 

32 

WATERMAN  STEAMSHIP  CORPORATION 

!  ?03  CA»ONDELET  STREET 
!  SUITE  200 

!  NEW  C®LEANS  LA  70130 

36 

WATERMAN  TOWPCAT  CORPORATION 

i  7412*  BcESON  PLACE 
!  PDPONDS  WA  95U20 

30 

WATERWAYS  MARJNJ  O' 

MEMPHIS/  INC. 

!  p.  0.  BOX  92? 

!  WtMPWlS  TN  5S1C1 

31 

WATERWAYS  WAR INE  CF  GREENVILLE/ 

INC. 

i  GRFENtfILL*  *S  JS7C1 
! 

U 

WATERWAYS  TOWING  5  OFFSHORE/ 

INC. 

!  ».  0.  *0X  1871 
•  ho*ILE  al  36633 

27 

WATERWAYS  TRANSPORTATION 

TRADING  CO. 

!  161  NO.  CONCORD  EXCHANGE 
!  SUITE  ■'00 

!  SC.  ST.  PAUL  “N  55075 

32 

WATSON  IND./  INC. 

!  ®.  0.  ®0X  67« 

■  PO»T  ALLEN  LA  707*7 

32 

WATSON  MARINE  SERVICES/  INC. 

!  ATTMt  V.  4.  STEWART 
!  p.  0.  a0X  50 
!  PORT  AtLFN  LA  70767 

17 

WAITERS  CONCRETE  PRODUCTS 

!  60371  COLUMBIA  RIVER  HIGHWAY 
!  ST.  HELENS  OR  97051 

32 

WAVELAND  NARINE  SERVICE/  INC. 

i  P.  0.  POX  18* 

!  pATT*PSON  LA  703*2 

30 

UAXLEP  TOWING  CO./  INC. 

!  P.  0.  BOX  25* 
j  «e*<PHX$  TN  38101 

24 

WEBS/  PONALO  E. 

!  POX  23 

!  OAK  ISLAND  MM  56741 

32 

WEPEP  MARINE/  INC. 

!  P.  0.  »0X  40 
!  PUPNSXOE  LA  70733 

03 

WEEKS  MARINE/  INC. 

j  216  NORTH  AVE.  EAST 
!  CRANFORD  N4  07016 

21 

WEIRTON  ICE  l  COAL  SUPPLY 

COMPANY  (DIVISION  CF  SlAPVAGM 

INDUSTRIES/  INC.) 

!  ATTN:  4 AMES  O'SRIEN/  V.P. 

!  WEI  RT0NnJWV*"26062*  *"* 

21 

WETRTON  STEEL 

!  ATTN:  OEWEY  PROVENZANO 
!  P.  0.  POX  431 
!  WEIRTON  WV  26062 

21 

WELLSVILLE  TERMINALS  CO. 

!  ATTN:  ANEL  MALESKY 
!  UOX  246 

!  WELLSVILLE  OH  43963 

33 

WENDELL  NARINE  SERVICE 

•  P.  0.  30X  451 
!  FULTON  TX  73353 

26 

UENDELLA  SIGHTSEEING  CO./  INC. 

!  2711  W.  GREGORY  STPEET 
!  CHICAGO  IL  60625 

30 

WEPFER  NARINE/  INC. 

!  P.  0.  SOX  13363 
!  MEMPHIS  TN  33113 

j 

TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINCS 


!  ! 

(NS* !  OPERATOR  NAME  t 

•1ST.!  ! 


1SI  VE’MEtH/  KE9ERT/  OR* 

I 

I 

07!  WESCOAT/  ALBERT  C*#  CO. 

! 

1 

351  WESLEY  T.  CORP. 

! 

! 

41!  WEST  COAST  SHIPPING  COMPANY 
! 

! 

Ml  WEST  COAST  STEVLOOR INS  CORP* 

I 

33!  WEST  LAKE  QUARRY  AND 
!  MATERIALS  CO./  INC. 

I 

71!  WEST  PENN  POWE* 
t 
! 

! 

39!  WESTAR  MARINE  SERVICES 
I  OIV.  OF  CROSS  LINK/  INC* 

! 

71!  WESTPANK  HARBOR  SERVICE/  INC. 

! 

! 

73!  WESTCOTT/  J.  V*/  COMPANY/  INC./ 
!  THE 

41!  WESTERN  °CAT  OPERATORS 
I 
i 

37!  WESTERN  CC. 

! 

I 

41!  WESTERN  HEMISPHERE  CORP. 

! 

! 

! 

30!  WESTERN  MARINE  CONSTRUCTION 
I 
! 

36!  WESTERN  PIONEER/  INC. 

! 

I 

39!  WESTERN  SEA  RESOURCES/  INC* 
t 
! 

3e!  WESTERN  TCWaOAT  COMPANY /  INC. 

! 

! 

33!  WESTERN  TCWIN5  COMPANY 
! 

! 

! 

37!  WcSTEAN  TRANSPORTATION 

! 

! 

36!  WESTOUPS/  INC. 

! 

! 

77!  WEYMILLE?  MARINE/  INC. 

! 

! 

01!  whaling  city  f  f R*T  cor®. 

! 

! 

36!  WHATCOM  COUNTY  cKOlNPE* 

! 

( 

37!  WHATEVER!  ON  T«E  COLUMBIA 
! 
i 

17!  WHEELER  GRAIN  CO. 

! 

I 

79!  WhEELE*  TRANSPORT  CO. 

! 

! 

75!  WHITE  PROS.  SAND/  INC. 

! 

! 

! 

13!  WHIT®  BROTHERS#  INC. 

! 

! 

37!  WHITE  CAP  MA»!Nf/  INC. 

! 

! 

01!  WHITE  OAK  CORP • 

! 

! 

13!  WHITS  STACK  TOWING  *  T»ANS- 
!  PORTATION  CO./  INC. 

I 

11!  WHITEHORSE  MARINE/  INC. 
t 
! 

I 

33!  WHITSON/  JIN 

! 

! 

36 !  WICK  T0HIN6/  INC. 

! 

! 

37!  WILD  WISCH  NAPINE 

! 

! 

! 

31!  WILKE RSON  ?A*G*  LINE/  IN.. 

! 

! 

IS!  WILKINSON  l  JENKINS 
! 

I 


!  4470  S.  V.  74  AVE. 
i  MIAMI  FL  33113 
! 

!  475  NORTH  MASSACHUSETTS  AVENUE 
1  ATLANTIC  CITY  NJ  06401 
l 

!  P.  0.  «0X  739 

1  PORT  30LIVAR  IX  77650 

! 

!  P.  0.  90 X  4733 
!  LOS  ANGELES  CA  90031 

!  P.  0.  POX  9614 
!  KEUHIKAN  AK  99901 
! 

!  17976  ST.  CHARLES  ROCK  ROAD 
!  BRIDGETON  MO  63044 
! 

!  ATTN:  PAUL  SPRINGER 
!  SCO  CAJIN  HILL  DR. 

I  G AEEN33U9G  PA  15601 

! 

!  P.  0.  BOX  6360 
!  SAN  FRANCISCO  CA  941C1 
! 

1  ATTN:  ULEEN  1AINKNECHT 
!  ROUTE  1 

!  WOOOSFIELO  OH  43793 
l 

!  FOOT  Of  74TH  STREET 
!  DETROIT  MX  49777 
! 

!  1 34  r.  KAILcY  ST. 

!  SANTA  OA9BAR4  CA  93101 

i 

i  P.  0.  ®0t  937 
l  PCPT  ALLf N  LA  707o7 

i 

!  2*01  COLORADO  AVENUE 
!  P.  0.  *0X  7401 
!  SANTA  *»onXCA  CA  90406 

l 

i  7760  *Th  AVE.  S. 

!  SEATTLE  wA  93109 
! 

!  ®.  0.  <10 r  70439 
!  SEATTLE  WA  93107 
l 

!  P.  3.  >0 X  P77 
!  HEAuDS®U®5  CA  3S44S 
! 

I  617  MW  4*|H 

•  S£ A  TTLe  NA  93107 

! 

!  H’SO  WA*Kf T  ST. 

!  P.  0.  ®0X  41* 

!  C**nn:lvICV  TX  77330 
! 

!  ®.  0.  ?0X  3S69 
!  PORTLAND  OR  9??09 

i 

i  3C0  cLLIOTT  AVF.  W. 

I  SEATTLE  WA  ?!11? 

! 

!  ROUTE  1 

!  LANSING  I A  57161 

j 

i  p.  o.  pox  j 4075 

!  NEW  MDFORO  HA  07741 

! 

!  CCU>T  HOUSE 

•  BELLINGHAM  WA  99775 

i 

1  ■AOX  90* 

!  STEVENSON  JA  9(»4j 
I 

I  ?T.  7 

!  WSLS:C9C  AL  3564 J 

i 

j  0.  ‘'OX  413 
!  ALTUN  IL  67007 

i 

!  V6>  COLLINGWOOD  I'CULtV ARD 
!  P.  0.  *0X  714 
!  TCLCOO  OH  43696 
! 

!  >T.  3 

!  4'ILTCN  KY  4004  5 

j 

i  2C10  MARLS  ST. 

!  *0*G4N  CITY  LA  70350 

i 

!  7  WEST  MAIN  ST. 

!  PLAINVILLi  CT  04062 

!  ®.  0.  TOX  627 
!  CHARLESTON  SC  79*02 

i 

1  ®.  0.  OOX  53 
!  1173  EAST  WATER  5T. 

!  NO’fOLX  VA  23501 

i 

j  76*0  WOODWAX 

!  HOUSTON  IX  77043 

i 

•  1117  GRAND  AVE. 

!  PV!R£ TT  /A  9*201 

t 

i  c/o  wilna  is-*:ll 
!  723  TIM.iRRLANE  RU. 

•  GRETNA  la  70054 

1 

*!  P.  0.  40Y  4560 

!  GREENVILLE  MS  '*701 

2 

i  4330  CHANCELLOR  ST.  N.  5. 
i  ST.  ®R.Tf*S3UR3  fL  33703 


ARIRESS 


571  Wtu.mm  TUG  i  2A»GE  CO. 

!  OIV.  Of  PXIOLE  INT'L./  INC. 


37!  WILLAMETTE  WESTERN  CORP. 


44!  WILL*ME TTE*W£ST£PN  CO. 

!  A  OIVISION  Of  PIEDv.  XNT'L 

?3<  WILLIAMS  KARINE  ENTERPRISE# 
!  INC. 

I 

37!  WILLIAMS/  COU4LAS  A. 

! 

1 

33!  WILLIAMSON/  NAPO 
I 
! 

1 > !  UILLIG#  V.  ARMTN 


'7!  WILLIS  CLEANING 


07!  WILLIS/  C.  3./  INC. 


41!  WILMINGTON  TRANSPORTATION 
»  COMPANY 


47]  WINDJAMMER  CRUISES 

! 


!  P.  0.  dOX  337C 

•  PORTLAND  OR  97’C*i 

l 

i  fOOT  Of  NORTH  PORTSMOUTH  AVc. 
!  PORTLAND  OR  9**203 
! 

•  «*.  0.  P,0X  7160 

!  T5I-CITY  WA  0930? 

i 

i  6775  SOUTH  CONCORD  STREET 
!  OAV'NPORT  IA  5280c 

i 

i  p.  o.  rot  oos 
!  PALOWXN  LA  70514 

I 

i  si.  i/  aox  si 

*  p I Vlf RA  IX  75 37 » 

i 

j  U10  MAYO  LANE 
!  PROSPECT  KY  40030 

i 

i  p.  o  nox  70 

!  BRITTANY  L 4  70M* 

! 

!  7C<  MANTUA  AVENUE 
!  PAULCTCO  NJ  0*056 

i 

i  p.  0.  10*  1*47 
!  S AH  p?DRO  CA  90733 

i 

!  7272  KALAKA'M 

*  SUIT*  1414 

!  HONOLULU  HI  06315 


01!  VXNNtPESAUKS*  NA°INC 
!  CONSTRUCTION 


!  R  f  D  4 
!  CX  47? 

J  GIL *0 AC  NH  03246 


?7»  WINONA  FLElTING  CC. 


J  19C  WALNUT 
!  WINONA  VN  539*7 


73!  WISCONSIN  NARGP  LINt 


!  CA«SVlLLr  RlVfft  ijr^lNAL 
!  ?.  C.  *0X  5 6$ 

!  C4?SV:iLf  WI  53606 


20!  WISCONSIN  ?A*3f  LINt 

!  A  DIVISION  0»  CLC  Cf  A»*PICA/ 
!  INC. 

! 

15!  WITT/  PAUL 

! 

! 

U!  WOLVERINE  LEASING 


33!  WOOD  CRE*K  TOWING/  INC. 

! 

! 

32!  WOOD  RESOURCES/  INC. 

! 

! 

11!  WOODS  HOLE  UO AT  SALES 

! 

! 

01!  WOODS  HOLE/  MARTHA'S  VINEYARD 
I  t  NANTUCKET  STEAMSHIP  AUTHORITY 
\ 

!i\  WOOTEN/  J eRO^E 


32!  WOOTSIE  CORP. 


03!  WORLD  YACHT  CfUXSLS 

! 


37!  WOPLDWIDF  WATEPWAYS  LTD. 

! 

! 

31!  VCt TP#  GILBERT  R. 

! 

! 

i 

3«i  VRANGE'L  fOREST  PPOOUCTS#  LTD. 

! 

! 

36!  WEIGHTS  MAPINE  TOWING/  INC. 


36!  WYCKOfF  COMPANY 


Id!  YAGER/  JAMES  3LAIR 
! 
i 

01!  YANKEE  SCHOOHER  CRUISES 

! 

! 

! 

31!  YAIOO  RIVeR  TOWING/  XI " . 
I 
! 

42!  YOUNG  £.105./  LTD. 

! 

3C  !  YUKON  MAR  IKE/  LTD. 

! 

! 


!  1eS5  DCS  PERES  TO. 

!  $?.  LruiS  *10  oMM‘ 


!  ?.  C.  ~0X  764 
i  »(V;»VIU  fL  33  369 


‘  111  SAST  4TH  ST. 

!  CINCINNATI  3H  <V02 


!  '39  4PNANA 
!  HOUSTON  TX  770! * 

i 

!  P.  0.  ?0X  23525 

•  NSW  ORLEANS  L*  701 f 3 

i 

!  :27  Cl tntom  AVC. 

!  FALMOUTH  "A  02S4C 
! 

!  »  .  .pox  254 
!  WOODS  HOLE  MA  0254! 

• 

i  P£UR$*IJRG  A  <  99*33 

i 

i  5C9  CENTRAL  AVENUE 
!  HCUHA  LA  70364 
! 

!  ATTN:  A.  PING 
!  PIEP  62-WCST  23RP  ST. 

!  NEW  YO»K  NY  10011 

i 

i  6  BtACH  DRIVE 
!  VANCOUVER  WA  95661 

1 

j  ATTN:  LSVELL  WILLIAMS 
K  f*.  0.  POX  1166 
!  GREENVILLE  MS  33702 

2 

!  r.  0.  *0X  5330 
!  KETCHIKAN  AX  999C1 
i 

1  6320  3 tom  POINT  BLVD./  N.  E. 

»  TACOMA  WA  96422 

2 

1  1503  PEOPLES  NATIONAL  9ANK  6LDG. 
•  1414  4TH  AVENUE 
!  SEATTLE  WA  9P101 


1129  GPIFfITM  A VS. 
OWENSBORO  KY  42301 

MR.  JIM  SHARP 

696 

CAMDEN  ME  04843 

P.  0.  OOX  '04" 
VICKS2UR4  *i  39160 

P.  0.  BOX  3 {*/>. 
HONOLULU  Hi  0A8G1 

720  WEST  66TK 
ANCHORAGE  AK  99502 


TA3LE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OP  TRANSPORT ATION  LINES 


I  ! 
FNP. I  OPERATOR  NAME  ! 
DXST.I  ! 


3ft!  YUKON  NAVIGATION/  INC* 

! 

! 

3ft!  YUKON  RIVER  CRUISES 

! 

! 

381  YUTANA  9AR6E  LINES/  INC. 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  Z 

! 

1 

! 

181  ZACHARY  TAYLOR  RIVERBOAT  CO. 

! 

! 

32!  ZAPATA  CULP  NARINE  CORN. 

! 

! 

41 !  ZAPATA  GULP  NARINE  PACIFIC 
! 

! 

241  ZENITH  mOCE  CO. 

! 

! 

37!  ZXO'LL/  INC. 

! 

! 

18!  Z I*Hf RNAN.  NATHAN/  OP. 

! 

! 

21!  IU9IK/  JAHfS  COMPANY 

! 

! 


!  P.  0.  BOX  ?0* 

!  PORT  YUKON  AK  19740 
! 

!  P.  0.  BOX  100034 
!  ANCHOR AGF  AK  99510 
I 

!  P.  0.  BOX  61269 
!  FAIRBANKS  AK  99706 
! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

!  43?  N.  FIFTH  ST.  *C8 
!  PADUCAH  KY  42001 
! 

!  p.  0.  «0X  AO? 

!  HARVEY  LA  700SS 

! 

!  VOX  730 

!  PORT  HUCNENE  CA  9J041 
! 

!  2C?  SOUTH  CENTRAL 
»  OULUTH  NN  SS&02 
! 

!  31>1  SOUTHWEST  MOODY  AVENUE 
!  PORTLAND  OR  97231 
l 

(  2351  INGLESIbc  DRIVE 
!  LOUISVILLE  KF  40205 
! 

!  3433  OOCWOOD  PL. 

!  W.  HOHf STEAD  PA  13120 

! 


ADDRESS 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENSR! 

1  1VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

!  CAPACITY! 

HISH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

DIST! 

OPERATOR 

1  NET  ICOIEILENtTHIimHt 

1 

!  1 
!  CARSO  1 

EST  !  CARSO  KANDLINS 
FIXED  I  EiUlPMENT 

! S  I0PERATIN6 

ITC 

BASE 

!  COAST 

1  TER  1  SEE! 

7////!/////! 

ED  1 

! tttitittl 

POINT  !  LINE-1 

!A0 

LINE-1 

VESSEL  NAME  AND 

NUMBER 

!  SUARD 

1  TON-  (PACE! 

OVER"! OVER" !/////!  HORSE!  MSS-  !(LltKT>!////////////////!T»!////////// 

t  NUMBER 

1  NA6E  1  IV  f 

ALL  1 

ALL  ILISHTI  POWER!  EN6ERS  1 

(FEET)!  LINE-2 

ICE 

LINE-2 

(32)  A  8  C 

PARSES/ 

INC. 

! 

I 

! 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

\  1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

nn  ioi 

1  17214A431 

110.0! 

30.0! 

7.0!  - 

(  450! 

7.5  1  NONE 

!LA 

SOLDER 

1 

1  1  1 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

1  “  * 

1 

I 

!LA 

MEADOW 

60LDEN 

i  W  4 

J 

1  1  1 

110.1! 

30.1! 

1.0! 

!  -  | 

! 

7.5! NONE 

1LA 

MEADOW 

7.01  — 

60LDEN 

! 

I 

1  1  1 

1  1  1 

110.0! 

1 

30.0! 

! 

1.0! 

! 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

MEADOW 

(32)  A  8  D 

TON INC 

SVC./  INC. 

I 

! 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

!  1 

!  1 

! 

) 

1 

! 

TRINITY 

1271128 

1  1413A36I 

44.4! 

—  ! 

6.0!  300!  -  1 

14. 0 1  NONE 

!LA 

INTRACOAS- 

! 

! 

1  1  1 

1  1  1 

44.41 

1 

13.3! 

4.9! 

! 

I  -  ! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

TAL 

(32)  A  8  E 

MARINE/ 

INC. 

( 

! 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

1  1 

1  ! 

! 

! 

! 

SULFSTRCAH 

I 

! 607642 

1  12311A02! 

146.5! 

38.0! 

11.6!  1800!  -  t 

40.0 !  NONE 

!IA 

N0R6AN 

! 

1  1  1 

156.0! 

39.0! 

6.0! 

1  10! 

! 

! 

CITY 

SULFSTRCAH 

II 

! 603298 

1  19211A021 

146.5! 

38.0! 

11.6!  1800!  -  ! 

40.0 t NONE 

!LA 

H0R6AN 

! 

! 

1  1  1 

1  1  1 

156.0! 

1 

39.0! 

! 

6.0! 

! 

!  10! 

!  ! 

( 

! 

! 

! 

CITY 

(03)  A  8  S 

TRANSPORTATION 

! 

! 

1  1  1 

!  1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

DINA  MARIE 

1260490 

1  1 5051 5A701 

211.1! 

42.9! 

13.5!  - 

!  3000! 

1 5.0! HONE 

!NJ 

SOUTH 

1 

1  1  1 

211.1! 

42.9! 

2.4! 

!  -  ! 

! 

! 

KEARNY 

EILEEN 

1911886 

1  700015A70! 

390.01 

78.0! 

25.0!  - 

!  15000! 

-  | 

1NJ 

SOUTH 

1 

1  1  1 

390.0! 

78.0! 

4.0* 

!  -  ! 

I 

1 

KEARNT 

KIMBERLY  ANN 

i  278558 

1  4074ISA71 1 

272.0! 

68.0! 

17.9!  - 

!  8000! 

40.0! 2-TON  BOOM 

!NJ 

SOUTH 

! 

1  1  1 

272.0! 

68.0! 

.3.5! 

!  -  ! 

I 

! 

KEARNT 

LISA 

1278314 

1  407615A71 1 

272.0! 

48.0! 

17.2!  - 

!  8000! 

40. 012-TOM  BOON 

IN  J 

SOUTH 

! 

1  1  1 

272.0! 

68.0! 

3.5! 

!  -  ! 

! 

! 

KEARNT 

MARIA 

1279342 

1  254815A711 

300.0! 

64.0! 

15.0!  - 

!  8000! 

34.014  2-TON  BOOMS/ 

!NJ 

SOUTH 

1 

1  1  1 

300.0! 

64.0! 

3.0! 

!  -  ! 

!  PUMP 

! 

KEARNY 

VERONICA  EVELYN 

1265571 

1  150515A71! 

211.1! 

42.9! 

11.0!  - 

!  3000! 

29.S1N0NE 

!  N  J 

SOUTH 

! 

1 

1  1  1 

1  1  1 

211.1! 

1 

42.9! 

! 

2.8! 

! 

!  -  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

AMBOY 

(21)  ADR 

! 

! 

i  i  i 

!  1  I 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

CIL  310 

1595589 

1  701 1 4 A  41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1519! 

19.2IN0NE 

!LA 

NEW 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

) 

ORLEANS 

CIL  311 

1595590 

1  701 1 4  A  41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1519! 

19.2! NONE 

1LA 

NEW 

I 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

1 

OFLEANS 

CBL  312 

1595591 

1  70114A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1519! 

19.21N0NE 

ILA 

! 

NEW 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

ORLEANS 

CBL  313 

1595592 

1  70114A411 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

1  1519! 

19.21  NONE 

ILA 

NEW 

! 

1  1  1 

t95.0! 

35.0* 

1.5! 

!  -  ! 

! 

ORLEANS 

CBL  314 

1595593 

1  701 14A41 1 

195.0! 

35.01 

9.0!  - 

I  1519! 

19.2IN0NE 

ILA 

NEW 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

I  -  ! 

! 

ORLEANS 

CBL  315 

1595594 

1  70114A41! 

195.0! 

35.01 

9.0!  - 

!  1519! 

19.21  NONE 
! 

!LA 

! 

NEW 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1  -  ! 

ORLEANS 

CBL  314 

1595595 

1  701 I4A41 1 

195.0! 

35.01 

9.0!  •• 

I  1519! 

19.21N0NE 

!LA 

NEW 

! 

l  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CBL  317 

1595596 

1  70114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1519! 

1 9. 2 1  NONE 

ILA 

NEW 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I  -  ! 

I 

! 

ORLEANS 

CBL  319 

1  595598 

l  701 14A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1519! 

19.2 ! NONE 

!LA 

NEW 

l 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

ORLEANS 

CBL  320 

1595599 

!  70114A411 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1519! 

19.2 l NONE 

ILA 

NEW 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  1 

! 

! 

ORLEANS 

CBL  322 

1595601 

1  70114A411 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1519! 

19.2! NONE 

!  LA 

NEW 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CBL  323 

1595602 

1  701 14A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1519! 

19. 2 {NONE 

ILA 

NEW 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

!  -  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

ORLEANS 

(21)  A  M  8 

0  TOWINC/  INC. 

1 

1 

1  1  ! 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  t 

! 

! 

! 

! 

CARISSA  N. 

1273731 

1  3213A35! 

44.0! 

15.0! 

5.3!  408!  -  ! 

22.O1N0HE 

ION 

EAST 

1 

1  !  1 

44.0! 

13.0! 

5.0! 

!  -  ! 

! 

! 

LIVERPOOL 

LADY  MARY 

1238800 

1  37 ! 3 A  36 1 

62.3! 

17.0! 

3.0!  400!  -  1 

25.0! NONE 

!0H 

CAST 

1 

1  1  1 

70.0! 

17.0! 

3.0! 

!  -  ! 

! 

! 

LIVERPOOL 

RON-CIIRIS 

1263103 

1  36J3A35! 

49.0! 

20.0! 

4.5!  430!  -  ! 

26.91N0NE 

!0M 

EAST 

1 

1  1  1 

58.0! 

20.0! 

4.5! 

!  -  ! 

! 

! 

LIVERPOOL 

STEPHEN  W. 

1270994 

1  4513A361 

53.0! 

20.0! 

5.0!  440!  -  ! 

28.0! NONE 

!0H 

CAST 

1 

1  1  1 

55.0! 

20.0! 

5.0! 

!  -  ! 

I 

! 

LIVERPOOL 

NIL-MAR 

1592154 

1  2413A361 

45.0! 

18.0! 

4.0!  512!  -  ! 

24.0IN0NE 

!  OH 

EAST 

1 

1  ♦  1 

45.0! 

18.0! 

4.0! 

!  -  ! 

! 

1 

LIVERPOOL 

VILLI AN  K 

1276762 

1  32!  37. 35 1 

53.0! 

21.0! 

7.0!  4501  -  ! 

24.0! NONE 

!0H 

! 

!0H 

HANNIBAL 

1 

1  1  1 

53.0! 

21.0! 

7.0! 

!  -  1 
!  10221 

! 

11 .9! NONE 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

! 

LIVERPOOL 

C  585 

1  - 

1  42014A  401 

175.0! 

26.0! 

9.0!  - 

!  1022! 

11 .9! NONE 

!0H 

EAST 

1 

1  1  1 

175.01 

26.0) 

1.5! 

!  -  1 

! 

! 

LIVERPOOL 

PC  633 

1  ...... 

1  42014A401 

175.0! 

26.0! 

9.0!  - 

l  1022! 

1 1 .9 {NONE 

(OH 

EAST 

1 

i  i  : 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

LIVERPOOL 

PC  680 

1  42014A401 

175.fi! 

26.0! 

9.0!  - 

!  1022! 

11-9! NONE 

(OH 

! 

EAST 

1 

!  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

LIVERPOOL 

T  1 

1  41314A40" 

175.0! 

26.0! 

8.0!  - 

!  850! 

11 .3! NONE 

!0H 

EAST 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.3! 

1  -  ! 

! 

! 

LIVERPOOL 

T  2 

1  - 

1  41214A40I 

175. 01 

26.0! 

8.7!  - 

!  1006! 

11.5  i  NONE 

!9H 

CAST 

T  3 

1 

f  !  1 

1  41314A401 

175.1! 

175.0! 

26.1! 

26.0!. 

1.5! 

8.5!  - 

!  -  ! 

!  925! 

) 

11. 8! NONE 

1 

!0H 

LIVERPOOL 

EAST 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

!  -  ! 

!  925! 

! 

11.81H0NE 

! 

!0K 

LIVERPOOL 

EAST 

1 

!  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

LIVERPOOL 

T  5 

1  - 

1  41314A401 

175*01 

26.0! 

8.5!  - 

!  925! 

1 1 .8 1  NONE 

tOM 

EAST 

1 

1  1  1 

175.01 

76.01 

1.5! 

t  -  ) 

! 

11.9IN0NE 

! 

!0K 

LIVERPOOL 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

175.0! 

! 

26.0! 

! 

1.5! 

! 

!  -  ! 

(  ! 

! 

! 

! 

LIVERPOOL 

(16)  ASA  MARINE  SERVICE/  INC 

1 

1  1  1 

1  1  ! 

! 

( 

! 

! 

f 

I 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

MISS  ASHLEY 

1250178 

I  4013A35! 

52.4! 

17.0! 

8.0!  800!  -  ! 

26.O1N0NE 

ISL 

SARA  LAND 

1 

t 

1  1  1 
1  1  1 

52.4! 

! 

17.0! 

1 

8.0! 

! 

1  -  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

f 32)  ASP  BOAT  RENTALS/  INC. 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

JLUE  jay 

J  640204 

1  67 1 1 C  02 1 

—  ! 

—  1 

0.6!  2035!  30! 

25.fl  NONE 

!LA 

HOUMA 

1 

1  1  1 

110.01 

26.0! 

5.6! 

!  65! 

1 

I 

CANARY 

1530754 

1  65 11C  02 ! 

—  ! 

—  1 

6.6!  2025!  301 

25 .0 (NONE 

ILA 

CROWN 

1 

1  1  1 

110.01 

26.0! 

$.6! 

!  65! 

! 

i 

POINT 

CARDINAL 

1647764 

1  6711C02! 

—  ! 

—  ! 

6.6!  2025!  301 

25. 0! NONE 

ILA 

! 

! 

HOUNA 

1 

f 

1 

!  1  1 

1  1  1 

1  !  1 

110.0! 

! 

i 

26.0! 

! 

( 

5.6! 

i 

I 

!  65! 

i  t 

!  ! 

! 

! 

! 

_ 25 

! 

YEAR  I 
IUILT  I 
OR  ! 
•REBUILT! 


1910 

1977 

1934 

1979 

1979 

1930 

1917 

1959 

1959 

1959 

1953 

1971 

197R 

1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
197? 
1978 
1978 
1978 


1957  ! 
! 

1939  ! 

1952  1 

I 

1956  ! 
! 

1978  I 

i 

1936  ! 
! 

1981  I 
! 

1981  * 
I 

1971  I 

1972  I 

1958  ! 
! 

1953  I 
! 

1955  ! 
1955  ! 
1955  ! 

I 

1985  i 
! 
! 

1977  J 
! 
I 

t 

! 

1981  ! 

1978  ! 
! 

1982  ! 


76 . 

TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

ENGRl 

1 VTCCl 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

{VESSEL 

6 1  ST!  OPERATOR 

NET  (CODE {LENGTH tBRDTNl 

! 

! 

I 

EST  1  CARGO 

HANDLING 

IS  {OPERATING 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

VED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE 

-1 

1  AO  t  LIKE-1 

BUILT  !  1 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TOM—  IPMSl 

OVER-! OVER-!/////! 

MORSE! 

PAM-  l(LICHT) I //////////////// ITU ////////// 

OR  ! 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ILIGNT ! 

POWER! 

EMBERS  ! 

(FEET)!  LINE 

-2 

!EE!  LINE-2 

DREIUILT ! 

(32)  Air  BOAT  RENTALS/  INC. 

I 

! 

! 

1  1 

1  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

!, 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I  i 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

V 

FLANSNCO 

! 417583 

6411C  02  S 

—  ! 

—  ! 

4.6! 

2025! 

301 

25. 0! NONE 

ILA  HOUKA 

1910  ! 

1  1 

110.0! 

22.0! 

5.0! 

651 

! 

! 

19S2  I  =J 

LARK 

1845927 

53  1 1 C  0  2 1 

—  ! 

~  ! 

4.9! 

1350! 

13! 

25.01N0NE 

ILA  HOUKA 

1  1 

77.0! 

18.6! 

3.9! 

35! 

! 

! 

1911  1 

LEON  € 

1632404 

3411A021 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

600! 

271 

35.0! NONE 

ILA  HOUMA 

1  1 

65.0! 

26.0! 

5.6! 

12! 

! 

! 

{ 

PARAKEET 

161054V 

6411C02! 

—  1 

—  ! 

6.6! 

2025! 

301 

25. 0! NONE 

!LA  HOUMA 

1979  !  J 

1  ! 

110.0! 

22.0! 

5.0! 

65! 

1 

! 

! 

PARROT 

1627001 

67MC12! 

100.0! 

24.0! 

7.0! 

1650! 

251 

15.5! NONE 

! LA  MORGAN 

I960  !  ij 

!  1 

100.0! 

24.0! 

4.0! 

651 

! 

!  CITT 

RAVEN 

1400644 

6311C021 

—  1 

—  ! 

6.6! 

2025! 

30! 

25.0JN0NE 

ILA  HOUMA 

1978  ! 

1  1 

110.0! 

22.0! 

5.6! 

651 

! 

! 

1979  !  ' 

ROBIN 

1613053 

661 1C  021 

—  1 

—  1 

6.6! 

2025! 

301 

25.01  NONE 

!LA  CROWN 

1  1 

110.0! 

22.0! 

5.61 

65! 

! 

!  POINT 

!  7 

1433440 

5611C02! 

1 

—  ! 

—  ! 

1350! 

13! 

25.0! NONE 

ILA  NOUMA 

1981  ! 

1  ! 

77.5! 

18.5! 

—  ! 

60! 

! 

1 

|  i 

T-KIICE 

1630207 

8311A02 1 

—  ! 

—  1 

7.0! 

6001 

27! 

35.0! NONE 

ILA  HOUMA 

1980  I  ;i 

!  1 

65.01 

24.0! 

5.6! 

12! 

! 

! 

!  3 

ALBERT  G. 

1444307 

6113A361 

—  1 

—  ! 

11.0! 

3000! 

-  ! 

50 .0 !  NONE 

! LA  HOUMA 

i*i?  i  ■ 

1  1 

1  1 

85.0! 

1 

28.0! 

! 

8.5! 

1 

-  ! 

1 

( 

1 

! 

! 

•  j 

(38)  A-FOIL/  INC. 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

( 

1 

! 

VICTORY  .1. 

1294878 

Illicit! 

34.1! 

11.4! 

6.51 

300! 

-  ) 

14.01N0NE 

!AK  HOMER 

1942  !  z\ 

1  ! 

1  ! 

34.11 

1 

15.0! 

! 

6.0! 

! 

22! 

! 

) 

) 

! 

! 

(33)  A- RAN  BARGE/  INC. 

!  1 

1  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

1 

! 

! 

! 

J 

RL  1 

!  ! 

1  ! 

110.0! 

! 

30.  oi 
! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  X 

(01)  A.  C.  CRUISE  LINE/  INC. 

1  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

!  1 

HISS  CLDA  FATE 

1609646 

6411A121 

114.0! 

26.0! 

10.6! 

1200! 

90! 

35.0 1  NONE 

!HA  BOSTON 

1979  1 

!  1 

116.01 

26.0! 

7.0! 

17! 

! 

! 

VIRGINIA  C.  II 

1289078 

63I1B11! 

79.0! 

24.0) 

6.0! 

1500! 

-  1 

41.0  1  NONE 

!HA  BOSTON 

1942  ! 

t  ! 

f  r 

86.01 

1 

**4.0! 

! 

SO! 

21  i! 

! 

f 

! 

1 

{ 

(?0)  ABEL/  FRANK 

1  ! 

i  l 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

1 

! 

!  j: 

DWARF  KING 

1535282 

1813A36! 

37.0! 

14.01 

5.9! 

330! 

-  ! 

36.0! NONE 

! OH  NEW 

1*71  I 

1  ! 

1  < 

40.01 

1 

15.0! 

! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  RICHMOND 

I 

i 

(31)  ABRAHAM  1  WILSON  PARTNER! SHIP 

1  1 

1  1 

1 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1981  ! 

AW  33 

1632559 

94614A411 

! 

-  1 

12.0! 

-  i 

1667! 

1 8. 9 1 NONE 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

I 

1 

AW  724 

1613133 

848I4A411 

193-0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1525! 

19.0! NONE 

IMS  GREENVILLE 

1979  ! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

1 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

) 

1 

J 

(32)  ACQUATIC  TOWING/  INC. 

I 

! 

!  ! 

!  1 

I 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1975  1 

COACH  HILLMAN 

! 365635 

6213A3S! 

—  1 

—  1 

8.3! 

800! 

-  ! 

35 .0 ! NONE 

ILA  BELLE 

• 

1  ! 

58.0! 

22.0! 

—  1 

-  ! 

! 

!  CHASSE 

1*78  1 

GARY  JR. 

*1592874 

12713A35! 

—  ! 

—  ! 

9.6! 

1200! 

-  1 

35.01  NONE 

! L A  BELLE 

1 

1  ! 

65.0! 

24.0! 

—  1 

-  1 

1 

1  CHASSE 

! 

NO.  511 

1298892 

mm.uji 

240.0! 

50.0! 

9.6! 

-  I 

2200! 

14.41N0NE 

!LA  BELLE 

1965  1 

! 

1  1 

240.0! 

50.0! 

2.61 

-  1 

! 

!  CHASSE 

! 

NO.  512 

1298988 

113714A43! 

240.0! 

50.0! 

9.6! 

-  i 

22001 

1 4.4 ! NONE 

ILA  BELLE 

1965  ! 

1 

1  ! 

240.0! 

50.0! 

2.61 

-  1 

1 

!  CHASSE 

! 

NO.  514 

1299246 

113714A43! 

240.01 

50.0! 

9.6! 

-  i 

2200! 

14.4 ! NONE 

ILA  BELLE 

1965  ! 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

240.0! 

1 

50.0! 

! 

2.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

!  CHASSE 
! 

! 

! 

(32)  ADAMS  INSHORE  MARINE  TRAlNSP./ 

1  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

* 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

INC. 

1 

11 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

I 

l.*1  f 

( 

f 

!  ! 

!  ! 

45.0! 

! 

23.0! 

1 

4.01 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

I 

(32)  ADAMS  TOWING  CORP. 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

1975  ! 

CAPTAIN  CADE  XI 

1274261 

3413A36! 

46.0! 

17.9! 

6.81 

6001 

-  ! 

19.0IN0NE 

ILA  HOMAN 

1 

!  ! 

50.0! 

17.9! 

5.5! 

-  1 

! 

!  CITY 

! 

NIGHTY  CADE 

1619721 

5413A36! 

59.7! 

22.0! 

8.0! 

1200! 

-  ! 

21.01N0NE 

ILA  MORGAN 

1980  1 

1 

1 

!  ! 

!  1 

65.0! 

! 

27.0! 

! 

6.51 

I 

; 

# 

! 

! 

!  CITY 
! 

! 

( 

(41)  ADAMS/  RICHARD  V. 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

1944  ) 

CASE  ACE 

1245688 

2513A35! 

! 

-  ! 

8.0) 

400! 

-  ! 

30.0 1  NONE 

!CA  LOS 

1 

1 

!  ! 

!  1 

49.0! 

! 

16.0! 

! 

5.0! 

! 

-  1 

I 

1 

! 

!  ANGELES 
! 

I 

! 

(32)  ADMIRAL  LEE  TOWING/  INC 

1 

(  ! 

1  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

1971  f 

ADMIRAL  LEE 

1536877 

13213A36! 

91.5! 

26.0! 

11.3! 

1800! 

-  ! 

34.0INUNE 

ILA  CUT  OFF 

1 

! 

1  ! 

!  ! 

95.01 

! 

26.0! 

! 

t.O! 

I 

-  1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

(31)  AF06NAK  LOGGING 

1 

! 

!  1 

!  1 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

* 

1945  1 

CYGNET 

1241586 

3113136! 

57.7! 

17.1! 

9.01 

510! 

-  ! 

45.01N0ME 

!AK  SEWARD 

! 

1  1 

43.0! 

17.1! 

9.0! 

16! 

! 

I 

! 

1945  ! 

AFOGNAK  11 

1294146 

1 29614A46! 

240.4! 

48.0! 

12.01 

-  i 

3364! 

32.0! NONE 

!AK  SEWARD 

1 

!  i 

265.0! 

50.0! 

6.0! 

-  ! 

( 

! 

! 

•27970? 

9214*46! 

135/0! 

45.01 

SO! 

-  § 

901 

14.0'UONC 

!AK  SEWARD 

1946  ( 

1 

I 

1  ! 

!  1 

135.0! 

! 

45.01 

! 

3.0! 

! 

-  ! 
! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

(15)  AFRAN  LINES  (USA)/  INC. 

1 

1 

!  ! 

1  ! 

i 

i 

! 

! 

1 

! 

) 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1946  ! 

GALVESTON  NAY 

1504077 

415911 A03I 

514.0! 

76.0! 

32.81 

1166U! 

16421! 

112.2115  TOM 

I 

81  TON 

!FL  TAMPA 

1 

!  1 

540.01 

74.01 

15.9! 

4! 

! ELECTRIC 

BOOMS 

I 

I 

mi  ncv  ivik 

I 

1 

!  ! 

!  1 

540.0! 

! 

74.01 

! 

12.7! 

1 

4! 

1 

1SLECTRXC 

! 

BOORS 

! 

! 

! 

) 

(32)  AGCAN  PRINCESS/  INC. 

1 

1 

!  ! 

I  ! 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

1 

! 

1 

%i 

! 

I 

1911  I 

ACEAN  PRINCESS 

1436835 

44MC021 

100.0! 

24.5! 

4.81 

2025! 

21! 

36.01K0NC 

f  FL  FORT 

! 

1  ! 

100.0! 

24.5! 

4.4! 

40! 

I 

!  LAUDERDALE!  ! 

1 

!  I 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

!  I 

1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

VESSEL  NAME  A ND  HUMBER 


(32)  AGGREGATE  BARGE  CO. 
JOAN  A 


(28)  AGGREGATE  MATERIALS  CO.  1 


(32)  AGAICO  CHEMICAL  CO. 
CBC  261 


I  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  V! 

1VTCC !  DIMENSIONS  {DRAFT! 

NET  ! CODE {LENGTH { 8RDTH!  { 

AEGIS-!****!  REG.  !  AEG. ! LOAD-! 

TEA  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  {PAGE!  OVER-!OVER- !/////!  HORSE 


(42)  AIKANE  CA 
AIKANE 


ALE  ALE  KA1  V 


(27)  AIPLE  TOWING  COHPANT 
CATUGA 


CARGO 

//////// 

PASS- 


(33)  ALAMO  INLAND  MARINE  CO. 

! 

1 

1  1 

1 

< 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

BANDERA 

!  556231 

! 

5213A36! 

54.5! 

20.0! 

7.oi 

850! 

-  J 

32.0! NONE 

!  T  X 

HOUSTON 

! 

1974 

! 

{ 

1  ! 

54.5! 

20.0! 

5.0! 

! 

-  j 

! 

( 

1 

BLANCO 

! 63641 3 

i 

5913F361 

54.3! 

22.0! 

7.6! 

800! 

-  ! 

30.01  NONE 

!TX 

HOUSTON 

! 

1981 

! 

i 

1  1 

60.0! 

22.0! 

5.7! 

! 

-  j 

! 

! 

1 

BRAZOS 

1630022 

i 

5913A36! 

54. 3! 

22.0! 

7.6! 

800! 

-  ! 

30.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

! 

1980 

! 

i 

1  ! 

54.3! 

22.0! 

7.6! 

! 

-  I 

1 

t 

! 

COLORADO 

151426? 

i 

10513A36! 

66.0! 

28.0! 

8.6! 

1200! 

37.0! NONE 

!  T  X 

HOUSTON 

! 

1968 

! 

i 

1  ! 

70.0! 

28.0! 

7.6! 

! 

l 

! 

! 

CONCHO 

1638865 

l 

5913A36J 

54.3! 

22.0! 

7.6! 

800! 

-  ! 

30.01NONE 

I TX 

HOUSTON 

I 

1981 

! 

< 

1  1 

60.0! 

22.0! 

5.7! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

FRIO 

1651183 

i 

5913A36! 

54.0! 

22.0! 

7.6! 

800! 

-  j 

30.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

! 

1982 

! 

i 

1  1 

54.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

LAREDO 

1643061 

j 

59! 3 A  36 1 

54.3! 

22.0! 

7.6! 

800! 

-  l 

30.01 NONE 

I  TX 

HOUSTON 

! 

1981 

! 

» 

1  1 

60.0! 

22.0! 

5.7! 

! 

.  i 

1 

! 

! 

LLANO 

1652052 

"i 

4013A361 

40.0! 

20.0! 

6.7! 

400! 

-  ! 

27.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

! 

1982 

! 

i 

1  ! 

40.0! 

20.0! 

6.0! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

MEDINA 

1298235 

i 

8513A36! 

63.0! 

24.0! 

9.6! 

ioooi 

.  i 

37.0JN0NE 

!TX 

HOUSTON 

! 

1965 

1 

i 

1  I 

66.0! 

24.0! 

9.0! 

! 

-  i 

1 

! 

1 

PECOS 

1530692 

i 

1 08 1 3*  555 

71.0! 

24.0! 

10.0! 

1130! 

-  i 

41 .0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

! 

1971 

! 

i 

1  1 

75.0! 

24.0! 

8.6! 

! 

! 

i 

! 

PEDERNALES 

1641798 

i 

12213F361 

70.0! 

28.0! 

7.6! 

1200! 

34 .01  NONE 

f  TX 

HOUSTON 

! 

1981 

! 

i 

1  1 

72.0! 

28.0! 

6.0! 

! 

-  f 

! 

! 

! 

SALADO 

1653633 

i 

5913A36! 

54.0! 

22.0! 

7.6! 

800! 

-  i 

30.0! NONE 

!  TX 

HOUSTON 

! 

1983 

( 

i 

1  ! 

54.01 

22.0! 

6.0! 

! 

1 

! 

; 

SONORA 

1  - 

i 

8913A361 

55.8! 

24.1! 

8.0! 

9C0! 

34  .0 ! NONE 

! 

! 

1980 

i 

* 

<  j 

6C-CI 

24.3 ! 

4. Cl 

I 

-  ! 

I 

! 

! 

TRINITY 

*1515037 

i 

10213A36! 

75.0! 

26.0! 

9.1 ! 

1000! 

-  f 

37 .0 (NONE 

!TX 

HOUSTON 

! 

1968 

! 

l 

1  1 

80.0! 

26.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

RIO  100 

1639112 

i 

822I5A71! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1500! 

17.011050 

GPN 

DIESEL 

!TX 

HOUSTON 

! 

1981 

! 

l 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

I PUHP/DOUBLE  SKIN! 

! 

RIO  200 

1640221 

l 

8221SA71 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

17.011050 

GPM 

DIESEL 

I  TX 

HOUSTON 

( 

1981 

! 

i 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

1 

-  ! 

IDEEP 

WELL 

PUNP 

! 

! 

RIO  300 

1640706 

{ 

82215A71! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

17. 011050 

GPM 

DIESEL 

!TX 

HOUSTON 

! 

1981 

! 

i 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

(DEEP 

WELL 

PUMP 

! 

( 

RIO  400 

1641589 

i 

822 15 A71 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

17.011050  GPM 

DIESEL 

!TX 

HOUSTON 

f 

1981 

! 

i 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

1 

-  f 

! PUHP/DOUBLE  SKIN! 

! 

RIO  500 

1642645 

i 

82215A71! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

15001 

17.011050 

GPM 

DIESEL 

1  TX 

HOUSTON 

! 

1981 

! 

! 

1  ! 

200.01 

35.0! 

1.8! 

! 

•PUHP/DOUBLE  SKIN! 

! 

RIO  600 

1643284 

! 

82215A71! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

17.011050 

GPM 

DIESEL 

!TX 

HOUSTON 

I 

1983 

1 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

! PUHP/DOUBLE  SKIN! 

J 

RIO  700 

(644305 

1 

82215A71! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1500! 

17.CM050 

GPM 

DIESEL 

!TX 

HOUSTON 

! 

1982 

1 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

! PUHP/DOUBLE  SKIN! 

( 

_ 71 

HICK-  I  (VESSEL)  I 

1ST  !  CARSO  KANRLXN6  IS  I ORSRATXNC  !  ! 

FIXER  I  CSUIMEDT  (TCI  BASE  I  YEAR  t 
ROIMT  t  LINE-1  IAOI  LINE-1  1  BUILT  t 
CLIENT ) !//////////////// (TO  I ////////// 1  OR  ! 


NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ! LI6HT! 

POWER! 

ENtERS  t 

(FEET)!  LINE-2 

!  EE  1 

CIHE-2 

♦REBUILT! 

!  1 

!  ! 

!  2 

6713A36! 

! 

1 

! 

56.5! 

1 

! 

! 

22.0! 

1 

! 

8.0! 

800! 

! 

! 

* 

1 

1 

! 

32.0! NONE 

1 

! 

! 

(LA 

NEW 

! 

! 

! 

1971  ! 

!  ! 

!  1 

t  i 

56.5! 

! 

i 

22.0! 

! 

6.5! 

1 

i 

! 

■ 

I 

! 

t 

! 

! 

■ 

ORLEANS 

1 

1 

I 

1  1 
14614A43! 

I 

! 

110.0! 

! 

30.0! 

i 

1 

5.0! 

„  • 

i 

I 

400! 

I 

! 

5 . 3 ! NONE 

i 

! 

!XA 

DUBUQUE 

! 

1951  I 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.01 

-  i 

! 

! 

! 

3014A46! 

90.0! 

24.0! 

4.5! 

-  i 

150! 

7.6 ! NONE 

1 ZA 

DUBUQUE 

1954  l 

S  ! 

!  ! 

■  i 

90.0! 

1 

• 

24.0! 

! 

1.0! 

! 

1 

! 

I 

« 

! 

! 

! 

! 

1 

i  < 

!  ! 

2502I5A71! 

i 

! 

295.0! 

t 

50.0! 

I 

! 

9.0! 

_  . 

! 

2700! 

! 

! 

29.0! HYDRAULIC  PUMPS 

r 

!  LA 

BATON 

! 

1967  ! 

!  ( 

295.0! 

50.01 

2.5! 

! 

| 

ROUGE 

! 

250/I5A71! 

295.0! 

50.0! 

9.0! 

-  j 

2700! 

29 .0 ! HYDRAULIC  PUMPS 

!LA 

BATON 

1967  ! 

!  ! 

1  ! 

i  i 

295.0! 

! 

50.0! 

! 

2.5! 

! 

■ 

! 

! 

• 

! 

! 

• 

ROUGE 

! 

! 

1 

i  i 

!  ! 

3211811! 

! 

! 

75.3! 

! 

34.0! 

s 

5.6! 

230* 

! 

! 

! 

70.0 ! NONE 

! 

( 

!  H 

HONOLULU 

! 

1978  ! 

!  ! 

85.01 

35.0! 

4.61 

195! 

! 

! 

! 

3211811! 

75.1! 

34.0! 

5.6! 

280! 

74.0! NONE 

(HI 

HONOLULU 

1979  ! 

!  ! 

85.0! 

35.0! 

4.6! 

195! 

! 

! 

! 

58 ! 1811! 

94.0! 

30.0! 

8.6! 

4S0! 

-  j 

80.0! NONE 

!HX 

HONOLULU 

1958  ! 

!  ! 

!  ! 

1  1 

100.0! 

! 

30.0! 

! 

i 

6.0! 

! 

i 

149! 

! 

i 

! 

! 

! 

I 

i 

! 

! 

I 

!  ! 
16313A35! 

! 

120.0! 

* 

! 

26.0! 

! 

6.0! 

2400! 

z 

! 

! 

29*1 ! NONE 

i 

! 

!HN 

STILLWATER 

! 

1929  ! 

!  ! 

1 20.0! 

26.0! 

5.6! 

! 

! 

! 

803! 4A41 f 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

18.0! NONE 

1HN 

STILLWATER 

1956  ! 

!  t 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  | 

( 

! 

! 

803I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ( 

1500! 

18.0! NONE 

!HN 

STILLWATER 

1956  ! 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

* 

! 

S97I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

1 8.0! NONE 

(HN 

STILLWATER 

1955  I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

i 

! 

803I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1500! 

18.0! NONE 

!MN 

STILLWATER 

1956  ! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

■  | 

! 

! 

! 

597UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

16.0! NONE 

!  MN 

STILLWATER 

1955  ! 

!  1 

195.0) 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

; 

! 

< 

803  f  4 A  41 f 

195.0! 

35.0! 

?.0! 

-  i 

1500! 

18  .0 {NONE 

!NN 

STILLWATER 

1956  i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

80314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 8.0 ! NONE 

!HN 

STILLWATER 

1956  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

! 

80314A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 8.0! NONE 

!HN 

STILLWATER 

1957  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

1649I4A41! 

220.0! 

46.0! 

12.5! 

-  ! 

3200! 

24.0 ! NONE 

lLA 

NEW 

1958  J 

!  ! 

220.01 

46.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

• 

80314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

18.01N0NE 

!HN 

STILLWATER 

1957  ! 

!  I 

803UA41 ! 

IMrO! 

'195.0! 

35.01 

1.5! 

-  J 

( 

! 

i 

35.0! 

9:oj 

- 

15C0! 

18.0!N0NE 

IhK 

STluuWATER 

1957  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  f 

! 

! 

! 

1166I4A41! 

195.0! 

35.0! 

12.8! 

-  ! 

2100! 

21.0! NONE 

!LA 

NEW 

1958  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  • 

I 

! 

ORLEANS 

! 

116614A41 ! 

195.0! 

35.0! 

12.8! 

-  j 

2100! 

21.01N0NE 

!LA 

NEW 

1959  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

) 

! 

ORLEANS 

! 

1 1 66! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

12.8! 

-  ! 

2100! 

21 .0! NONE 

!LA 

NEW 

1959  • 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

1166I4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

12.8! 

-  ! 

2100! 

21  .0! NONE 

!  LA 

NEW 

1959  ! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

2.0! 

! 

! 

ORLEANS  . 

j 

681 ISA701 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

15.0IELECTRXC  PUMPS 

!HN 

STILLWATER 

1969  ! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  » 

) 

! 

! 

68115A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1500! 

15.01ELECTRIC  PUMPS 

!HN 

STILLWATER 

1969  ! 

!  1 

200.0J 

35.0! 

1.7! 

! 

! 

! 

1 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


!  ! VTCC ! 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

(VESSEL! 

1 

!  NET  1  CODE {LENGTH! BRDTH!  ! 

J 

! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  ( 

! 

•IRECIS-I****! 

RE6.  i  REG. ! LOAD-! 

I 

CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

t  T  C (  BASE  l 

YEAR  ( 

!  TER  !  SEE J //✓/// f /////  !  ED  J 

!////////! 

POINT  ( 

LINE-1 

(AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

1  TON-  IMAGE! 

OVER-JOVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT) !////////////////! TP !//////////! 

OR  1 

1  NACE  1  IV  t 

ALL  !  ALL  (LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ( 

(FEET)! 

LINE-2 

(EE!  LINE-2  ( 

•REBUILT! 

f  !  !  !  i  !  !  ! 

!!!!!!  1  ! 

1  i  I  !  !  !  t  ! 

!!!!!!  f  ! 


!  822I5A71! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

j 

1500! 

17.011050  GPU  DIESEL 

!TX 

HOUSTON 

1982 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! PUHP/D0U3LE  SKIN! 

!  1 251 ! 5A71 ! 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

2800! 

16.012100  GPU  DIESEL 

!  TX 

HOUSTON 

1963 

1  i  ! 

264.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! PUNF /SINGLE  SKIN! 

(  1251 15A71 I 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

2800! 

16.012100  GPN  DIESEL 

!TX 

HOUSTON 

1963 

I  !  1 

264.0! 

50.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

IPUHP/SXNGLE  SKIN! 

!  115A! 5A71 ! 

250.0! 

52.0! 

9.0! 

2800! 

16.0(3000  GPN  DIESEL 

!TX 

HOUSTON 

1981 

!  !  ! 

250.0! 

52.01 

1.6! 

1 

-  ! 

! PUNP/SINGLE  SKIN! 

!  113515A71! 

200.0! 

50.0! 

9.0! 

-  I 

2000! 

20.0! DIESEL  PUMP# 

!  TX 

HOUSTON 

1971 

!  1  ! 

200.0! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

(COILS 

! 

!  1325ISA70! 

240.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

2500! 

20.0! DIESEL  PUMP 

!TX 

HOUSTON 

1971 

(  (  ( 

240.01 

50.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I  181415A71! 

295.0! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

2800! 

16.012100  GPN  DIESEL 

!TX 

HOUSTON 

1980 

!  I  ! 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

(PUNP/DOUBLE  SKIN! 

!  1811X5  AVI ! 

295.0! 

54.0! 

9.0! 

.  i 

2800! 

16.012100  GPN  DIESEL 

!  TX 

HOUSTON 

1981 

!  !  ! 

295.0! 

54.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! PUNP/DOUBLE  SKIN! 

(  1811J5A71! 

295.0! 

54.0! 

9.0! 

-  i 

2800! 

16.012100  GPN  DIESEL 

!  TX 

HOUSTON 

1981 

!  !  ! 

295.0! 

54.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

(PUNP/DOUBLE  SKIN! 

!  1811 ISA71  ( 

295.0! 

54.0! 

9.0! 

-  | 

2800! 

16.012100  GPN  DIESEL 

1  TX 

HOUSTON 

1981 

!  !  ! 

295.0! 

54.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

! PUNP/DOUBLE  SKIN! 

!  181K5A71! 

295.0! 

54.0! 

9.0! 

2800! 

16.0! 2100  GPN  DIESEL 

!TX 

HOUSTON 

1981 

!  1  ! 

295.0! 

54.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! PUNP/DOUBLE  SKIN! 

!  169915A71! 

312.0! 

52.C! 

11.0! 

-  ! 

3200! 

21.0IPUHP,  HEATING 

!LA 

HOUMA 

1974 

!  !  ) 

312.0! 

52.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

!  COILS/'  D8L  SIDES! 

!  1699!  5A7K 

312.0! 

52.01 

11.0! 

3200! 

21 .0! PUMP/  HEATING 

ITX 

HOUSTON 

1975 

!  !  ! 

312.0! 

52.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! COILS/  D8L  SIDES! 

1  1699I5A71! 

312.0! 

52.0! 

10.0! 

3200! 

18.0IPUHPS 

!LA 

HOURA 

1976 

!  1  ! 

312.0! 

52.0! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  1699J5A71! 

312.0! 

52.0! 

10.0! 

3200! 

18.0! PUNPS 

!LA 

HOUMA 

1976 

(  (  ( 

312.0! 

52.0! 

3.5! 

( 

-  ! 

! 

I 

!  1856! 5  A  71 ! 

297.5! 

54.0! 

8.8! 

-  ! 

3439! 

18.011  ENGINE  PUNP 

ITX 

HOUSTON 

1978 

(  !  ! 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

1  1 856 ) 5A71 ! 

297.5! 

54.0! 

8.8! 

-  J 

3439! 

18.011  ENGINE  PUNP 

ITX 

HOUSTON 

1978 

!  !  ! 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  180415A71I 

297.5! 

54.0! 

8.8! 

-  ! 

3439! 

1 8.011  ENGINE  PUNP 

ITX 

HOUSTON 

1980 

!  !  ! 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

( 

-  ! 

! 

! 

!  180U5A71! 

297.5! 

54.0! 

8.8! 

-  ! 

3439! 

18.011  ENGINE  PUNP 

ITX 

HOUSTON 

1980 

!  !  ( 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  1908 !5A71 i 

295.0! 

54.0! 

9.0! 

2800! 

17.012100  GPN  DIESEL 

!TX 

HOUSTON 

1980 

!  !  ( 

295.0! 

54.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

(PUNP/DOUBLC  SKIN! 

i  1908J5A7U 

295.0! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

2800! 

17.0(2100  GPN  DIESEL 

ITX 

HOUSTON 

1982 

(  (  ! 

295.0! 

54.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! PUNP/DOUBLE  SKIN! 

!  2192I5A71 ! 

300.0! 

54.0! 

10.0! 

3700! 

24.0(5000  BBL/HR  PUNK 

ITX 

HOUSTON 

1910 

1  !  ! 

300.0! 

54.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  219215A71! 

300.0! 

54.0! 

9.8! 

5632! 

24.0! DIESEL  DEEP  WELL 

1  TX 

HOUSTON 

1980 

1  !  ( 

300.0! 

54.0! 

2.6! 

! 

-  i 

1PUNP 

!  219215A71 f 

300.0! 

54.0! 

9.6! 

4131! 

22.0(3000  BPH  DEEP 

ITX 

HOUSTON 

1980 

(  !  ! 

300.0! 

54.0! 

2.6! 

! 

-  ! 

(WELL  PUNP 

!  21921SA71! 

300.0! 

54.0! 

9.6! 

-  ! 

4131! 

22.013000  BPH  DEEP 

!TX 

HOUSTON 

1980 

!  !  ! 

300.0! 

54.0! 

2.6! 

! 

-  ! 

(WELL  PUNP 

!  2192! 5A71 ! 

300.0! 

54.0! 

9.6! 

-  J 

4131! 

22.013000  BPH  DEEP 

ITX 

HOUSTON 

1980 

!  !  5 

!  !  ! 

•  t  i 

300.0! 

! 

54.0! 

! 

i 

2.6! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

{WELL  PUNP 

! 

i 

X  X  ! 

!  !  ( 

!  18! 3836! 

X 

! 

48.8! 

X 

! 

14.4! 

X 

! 

7.0! 

i 

I 

365! 

X 

! 

-  ! 

X 

! 

30.0! NONE 

!  AK 

KAKE 

1919 

!  1  ! 

51.0! 

14.4! 

6.6! 

! 

-  ! 

! 

!  4513B36! 

79.7! 

17.7! 

10.5! 

565! 

-  ! 

30.01NAST/  BOON/  AND 

!AK 

KAKE 

1927 

!  !  ! 

!  !  ! 

85.0! 

18.2! 

1 

9.5! 

I 

i 

! 

-  ( 

! 

(HYDRAULIC  WINCH 

1 

« 

X  XX 

!  !  ! 

!  19311  AO  5 1 

! 

125.0! 

i 

! 

30.0! 

! 

11.5! 

X 

( 

850! 

! 

225! 

I 

! 

45.012  DECK  CRANES 

!  WA 

SEATTLE 

1945 

(  !  ! 

133.0! 

32.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

!  13311 A03 ! 

132.5! 

30.0! 

11.5! 

1100! 

2251 

45.012  DECK  CRANES 

(WA 

SEATTLE 

1945 

!  !  ( 

143.0! 

32.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

!  134MA03! 

124.6! 

30.0! 

11.5! 

1100! 

225! 

45.0!2  DECK  CRANES 

!  WA 

SEATTLE 

1942 

!  !  ! 

133.0! 

32.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

» 

!  20111A03! 

119.6! 

32.0! 

12.0! 

700! 

225! 

45.012  DECK  CRANES 

!WA 

SEATTLE 

1944 

!  !  1 

129.0! 

34.0! 

10.0! 

! 

-  ! 

! 

!  13411 A03! 

125.9! 

30.1! 

12.01 

850! 

225! 

45.012  DECK  CRANES 

!  WA 

SEATTLE 

1942 

<  !  ! 

133.0! 

32.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

( 

!  1 24 1 1 A03 1 

124.51 

30.0! 

11.5! 

1100! 

225! 

45.012  DECK  CRANES 

!WA 

SEATTLE 

1945 

!  !  1 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  1913A36! 

133.0! 

! 

• 

32.0! 

! 

9.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

46.3! 

! 

13.8! 

! 

3.0! 

! 

440! 

! 

-  ! 

x 

16.0! HONE 

!  AK 

ANCHORAGE 

1970 

1  !  ! 

52.01 

14.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

!  28I3A36! 

62.3! 

14.0) 

5.0! 

740! 

-  ! 

31 .0! NONE 

1AK 

ANCHORAGE 

*  1967 

!  I  ! 

62.3! 

14.0! 

5.0! 

i 

-  ! 

! 

(  19513A36! 

94.0! 

24.9! 

11.1! 

470! 

-  ! 

50.0! NONE 

!  AK 

ANCHORAGE 

1945 

!  !  ! 

94.0! 

24.9! 

9.1! 

! 

-  ! 

! 

!  *90!4A46! 

(  !  ! 

111.1! 

55.0! 

9.01 

700! 

9. 0 ! NONE 

!AK 

anchorage 

— 

! 

5.0! 

( 

-  ! 

! 

!  500I4A46! 

136.9! 

40.0! 

11.6! 

-  ! 

1000! 

9.0! NONE 

!  AK 

ANCHORAGE 

1930 

!  !  ! 

!  !  ( 

I  !  ! 

!  !  ! 

!  6511113! 

142.0! 

! 

40.0! 

! 

■ 

8.8! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

98.0! 

X 

! 

36.0! 

i 

6.0! 

i 

380!  f 

! 

18! 

! 

26.0! NONE 

!WA 

STEILACOOR 

1924 

!  i  i 

110*9! 

40*0! 

*,0! 

! 

97! 

! 

*!  33111A03! 

166.5! 

32.0! 

11.5! 

1450! 

400! 

75.01800NS 

1  WA 

SEATTLE 

1944 

!  !  ! 

180.0! 

32.0! 

-  ! 

! 

-  ! 

! 

!  285MA13! 

128.2! 

52.4! 

8.2! 

700! « 

30! 

25 .0! NONE 

!VA 

STEILACOON 

1936 

!  !  1 

151.0! 

54.0! 

8.2! 

! 

146! 

! 

i  8513A36! 

81.4! 

28.0! 

10.8! 

1800! 

-  ! 

40.O1N0NE 

IWA 

SEATTLE 

1975 

!  !  ! 

85.0! 

28.0! 

8.9! 

! 

-  ! 

! 

!  1730I5A90! 

214.3! 

65.0! 

11.9! 

3296! 

10.0! NONE 

!WA 

SEATTLE 

1981 

1  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

1  453 ! 1 A13 1 

214.3! 

! 

i 

65.01 

1 

i 

3.5! 

! 

! 

1 

I 

-  ! 

! 

* 

! 

! 

t 

i 

! 

213.5! 

! 

55.3! 

• 

16.0! 

X 

! 

4300! f 

X 

! 

47! 

i 

! 

72. OtSTERN  RANP/  SIDE 

!  AK 

JUNEAU 

1977 

!  1  ! 

235.9! 

56.8! 

14.5! 

! 

3001 

(DOORS 

!  U2MA13! 

92.3! 

33.6! 

e.O! 

47010 

151 

48. U! DOW  RARP 

1  AK 

JUNEAU 

1957 

!  !  ! 

99.8! 

33.6! 

6.5! 

! 

64! 

! 

i  268311A13! 

379.6! 

85.1! 

20.0! 

1235010 

180! 

109.0! STERN  SIDE  DOORS 

!AK 

JUNEAU 

1974 

!  1  ! 

!  !  ! 

418.0! 

! 

85.1! 

! 

17.51 

! 

! 

! 

971! 

( 

1 

I 

t  !  ! 

1  !  I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

is 

! 

VEHXCLtES 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


7.2 


VESSEL  MAKE  AND  NUNBER 


!  COAST 
!  SUARD 
!  NUMBER 


(30)  ALASKA  NARINE  HISHWAY  SYlSTEH 
(CONTINUED)) 

E.  L-  BARTLETT  1519810 

I 

(LACIER  SPIRIT  1  - - 

I 

LE  CONTE  1555601 

! 

HALASPINA  1290286 

! 

MATANUSKA  1291533 

! 

TAKU  1290756 

1 

TUSTUNENA  1295172 

1 
1 
1 

(36)  ALASKA  NARINE  LINES/  INCi. 

ALASKA  PROVIDER  1677990 

1 

ARCTIC  PROVIDER  1664805 

1 

SERINS  PROVIDER  1548003 

1 

S.  £.  PROVIDER  1641626 

1 

WESTERN  PROVIDER  1548742 

1 
l 
1 

(36)  ALASKA  OUTPORT  TRANSPORT! ATION 
ASSN./  INC.  1 

DOUBLE  EA6LE  1584534 

1 

ADAH  D  1292662 

1 
1 
! 

(36)  ALASKA  PACIFIC  FISHERIES!/  INC. 

SEA  PRODUCER  1264437 

! 

WESTERN  PIONEER  1277305 

! 

1 

1 

(38)  ALASKA  PULP  CORP.  1 

CHRISTIE  LEE  1299276 

1 

RENE6ADE  1504404 

1 

SILVER  BAY  1565582 

I 

ZB  181  1559639 

1 

ZB  102  1560597 

1 

ZB  183  1541206 

1 

ZB  201  1509662 

1 

Z  9  202  1507273 

I 

ZB  203  1507274 

1 

ZB  206  1511919 

1 

ZB  207  1524514 

1 

ZB  208  1526402 

1 
1 
! 

(38)  ALASKA  TUB  t  SALVASC  1 

KODIAK  K1N6  1566554 

1 

KODIAK  PRINCESS  (651700 

1 
1 
I 

(29)  ALBERICJ/  J.  S.  CONST.  CIO./ 

INC.  1 

6A0E  II  1634310 


(32)  ALBERT  S  JUDY/  INC. 
CAPT.  ROBBIE 


(38)  ALASKA  PULP  CORP. 
CHRISTIE  LEE 


(38)  ALASKA  TU6  t  SALVASC 
KODIAK  K1N6 


KODIAK  PRINCESS 


HISS  JUDY  ANN 


(32)  ALFA  TOWBOATS/  LTO. 
ELIZABETH  ANN 


(42)  ALII  KAI  CATAMARANS 
ALII  KAI 


1VTCC!  DIMENSIONS  (DRAFT! 

NET  !  CODE! LENGTH  1 BRDTH!  1 

RESIS-!****!  RES.  1  RES.lLOAD-l 
TIR  1  SEE!//////!/////!  ED  1 
TOM-  (PASEl  OVER-1  OVER*! /////!  HORSE 
NASE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1LISHT!  POWER 


38411A13! 
1  1 

89I1A0S! 
!  1 

56611  Al  3 1 
1  1 

125311 A13! 
1  ! 

1235 11 Al 3 1 
1  1 

1 0931 1 Al 3 1 
!  ! 

89611 Al 5 1 
1  1 

1  1 

1  t 

1  1 

214614A561 
1  ! 

418714A50! 
!  ! 

2986 14A501 
1  ! 

211214A501 
1  1 

29I5I4AS01 
1  I 

1  1 

1  1 

1  1 

1  I 

10011A03I 
1  1 

1 13214A481 
1  1 

I  ! 

1  1 

1  1 

S61MA03! 
1  ! 

642118031 
1  f 

1  1 

!  1 

!  ! 

4411A021 
1  1 

2013A36! 
!  1 

315314A531 
1  1 

94514A46! 
!  ! 

94  5 1 4 A  46 1 
1  1 

94S14A461 
1  1 

752! 4A461 
1  1 

76714A46! 
1  1 

767 14A461 
I  1 

762(4446! 
!  1 

75614A46! 
1  1 

75914A46! 
1  1 

1  1 

t  I 

1  1 

5613A36! 
1  1 

2414A461 


!  1 

!  1 

!  1 

3513A36! 
1  1 

46 !  3*34  J 
1  1 

I  I 

1  1 

1  1 

1 34  f  3A  36! 
1  ! 

!  1 

1  1 

!  1 

96 1 1 A 1 1 1 
I  1 

5111011! 
!  ! 

1  ! 

1  ! 

1  ! 


CAPACITY!  MXSH-  I  1  V  E  S  S  £  L 

1  EST  I  CARSO  HANDLINS  IS  10PERAT1N6 
CARSO  !  FIXED  I  EQUIPMENT  tTCt  BASE 
////////I  POINY  I  LINE-1  1A01  LINE-1 

PASS-  I (LISHT > I //////////// ////1TD !////////// 
ENSERS  !  (FEET) I  LINE-2  ICCt  LINE-2 


1 

1 

1 

1 

381 

236! 

I 

! 

I 

65.0! BOW  AND  STERN 
! RAMPS 

1 

1 

(AK  JUNEAU 

1 

1969 

-  1 

-  1 

1 

1913 

47! 

300! 

72.0! STERN  RAMP#  SIDE! AK  JUNEAU 
! DOORS  t 

1974 

120! 

746! 

88.0! STERN  AND  SIDE 
tDOORS 

(AK  JUNEAU 

1 

1977 

120! 

746! 

110.0! STERN  AND  SIDE 
! DOORS 

1AK  JUNEAU 

I 

1978 

105! 

5001 

110.0! STERN  AND  SIDE 
(DOORS 

1AK  JUNEAU 

1 

1963 

SOI 

2001 

1 

96.01RAMP  AND 
(ELEVATOR 
! 

1 AK  JUNEAU 
! 

! 

*  1969 

1 

4000! 

1 

19.0! NONE 

I 

(AK  JUNEAU 

1984 

35001 

24.0! NONE 

1AK  JUNEAU 

1963 

65001 

24.01N0NE 

IAK  JUNEAU 

1973 

4000! 

.19.01  NONE 

tAk.JUNEAU 

19|2 

65001 
-  ! 

1 

24.OIN0NE 

I 

1 

(AK  JUNEAU 
t 

1 

1973 

1 

1 

—  1 

1 

! 

40.01  NONE 

I 

1 

1WA  SEATTLE 

1944 

o 

o 

O  I 

M 

16.01NONE 

) 

! 

1 W A  SEATTLE 
! 

1 

1963 

1 

1 

350! 

! 

1 

90. 0! BOONS 

1 

1 

1WA  SEATTLE 

1944 

302! 

1 

92.0! BOONS 

1 

1 

1WA  SEATTLE 

1 

1 

1944 

1 

! 

40! 

I 

! 

35. 0! NONE 

1 

1 

1 

IAK  SITKA 

1 

1965 

-  1 

30.01  NONE 

(AK  SITKA 

1966 

5000! 

70.0! NONE 

IAK  SITKA 

1975 

2000! 

12.0! NONE 

! AK  SITKA 

1974 

2000! 

12.01  NONE 

IAK  SITKA 

1974 

2000! 

12.0!N0NE 

IAK  SITKA 

1974 

1200! 

11 .0! NONE 

IAK  SITKA 

1967 

1200! 

11 .01  NONE 

IAK  KETCHIKAN 

1967 

1200! 

11.0! NONE 

1 AK  KETCHIKAN 

1967 

1200! 

11.0! NONE 

1 

IAK  SITKA 

1967 

12001 

11.0! NONE 

IAK  SITKA 

1970 

1200! 

1 

11.01  NONE 

1 

1 

1 AK  SITKA 

1 

! 

1970 

1 

1 

1 

1 

19.01  NONE 

! 

1 

IAK  JUNEAU 

1975 

220! 

6.01  NONE 

IAK  JUNEAU 

1979 

1634310 

1 

73! 3A  35!  —  ! 

—  ! 

6.3! 

1020! 

-  1 

26.5 (NONE 

(NO 

SY.  LOUIS  I 

1981 

j 

!  !  51.4! 

24.1! 

—  ! 

! 

-  1 

1 

; 

! 

1623064 

i 

36 13  A3  5 !  —  ! 

—  ! 

6.5! 

730! 

-  ; 

24.5 (NONE 

!M0 

SY.  LOUIS  ! 

I960 

1 

!  !  45.7! 

20.0! 

—  ! 

! 

-  i 

1 

1 

1 

(626785 

1 

1013A35!  —  ! 

—  1 

4.7! 

330! 

-  i 

14.815  TON  HYDRAULIC 

(NO 

ST.  LOUIS  1 

1980 

j 

1 

!  !  33.9! 

13.0! 

—  ! 

1 

-  i 

(BOON 

; 

1 

44.0! 

15.0! 

5.6! 

165! 

-  2 

15.0! 

H.A  BELLE 

! 

1969  ( 

-  ! 

—  ! 

4.6! 

t 

-  ! 

! 

!  CHASSE 

! 

! 

58.91 

?1  .0! 

8.0? 

900} 

-  ! 

'U.OIHONC 

!U  «FUF 

! 

1964  • 

58.9! 

21.0! 

5.6! 

! 

-  t 

! 

!  CHASSE 

! 

! 

65.5!  30.0! 
1  1 

1  1 

1  1 

—  1—1 

167.0!  46.51 
—  !  -  I 

75.5!  23.2! 
1  1 

1  1 

1  1 


-  !  45. 

130! 


1 

1 

1 

1LA  MYRTLE 
1  6R0VE 
1 
1 
! 

1 HI  HONOLULU 
! 

SHI  HONOLULU 
! 

! 

1 

! 


TABLF  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


8Q 


ENGR! 

1VTCCI 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  I 

DISTl  OPERATOR 

NET  ICOOElLENGTKIBRDTHi 

! 

! 

! 

EST  |  CARGO 

HANDLING 

!S  (OPERATING  1 

:  COAST 

TER  1  SEE1//////1/////I 

CD  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!A0 

LtNE-1  l 

BUILT 

VESSEL  VANE  AND 

NUMBER 

1  GUARD 

TOM-  1  PAGE! 

OVER-! OVER-1 

unn 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !/.////////////// /!TD!/// ///////! 

OR 

1  NUMBER 

NAG  £  1  IV  ! 

ALL  1 

ALL  {LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET) !  LINE-2 

1CEI 

LINE-2  1 ‘REBUILT! 

(36)  ALL  ALASKAN  SEAFOODS 

! 

1 

! 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

PACIFIC  apollo 

1513151 

17111A031 

162.0! 

36.01 

11.0! 

24001 

-  I 

30.0! NONE 

!VA 

SEATTLE  ! 

1968 

! 

! 

i  : 

i  ( 

M2. 01 

1 

36.0! 

! 

8.0! 

! 

“  ! 

* 

! 

! 

! 

(21)  ALLEGHENY  TONING/  INC* 

1 

! 

1  ! 

1  1 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ALLEGHENY 

J  5461 1 7 

11313  AS  5 1 

66.11 

26.0! 

9.0! 

1350! 

-  i 

34.6 ! NONE 

!  P  A 

PITTSBURGH! 

1973 

! 

1  1 

70.0! 

24.0! 

8.5! 

-  | 

I 

! 

E*  U  CRAIN 

!  574338 

92 ! 3 ASS  S 

70.01 

26.0! 

7.0! 

850! 

-  ! 

36. 0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1976 

1 

1  I 

70.0! 

26.0! 

6.0! 

-  i 

! 

1 

PIONEER 

1233190 

7713A351 

85.21 

21.3! 

5.6! 

900! 

-  1 

35.61  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

*  1976 

» 

1  1 

94.0! 

21.3! 

5.0! 

-  j 

! 

! 

QUAKER  STATE 

1  298342 

14813A35! 

75.0! 

25.0! 

5.0! 

720! 

-  j 

27.9! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1965 

! 

I  1 

75.0! 

25.0! 

5.0! 

-  1 

! 

! 

A  7601 

1571505 

429! 4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  j 

900! 

11.51  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1976 

1 

1  1 

175.11 

26.1! 

1.5! 

•  j 

1 

* 

A  7602 

1571506 

42914A40! 

175.11 

26.1! 

9.0! 

-  t 

900! 

11.5! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1976 

1 

1  1 

175.11 

26.11 

1.5! 

-  | 

1 

! 

A  7603 

1571507 

429! 4A401 

175.11 

26.1) 

9.0! 

-  ! 

900! 

11. SIMONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1976 

1 

1  1 

175.11 

26.1! 

1.5! 

-  J 

! 

! 

A  7604 

1571508 

429 14A401 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  ! 

900! 

11.5! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1976 

1 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  J 

! 

! 

A  8401 

1  - 

42914A40! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

-  ! 

1160! 

1 1 .5! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1984 

l 

1  1 

175.0! 

24.0! 

1.5! 

-  f 

! 

! 

A  8402 

1  - - 

429 ! 4A40I 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

-  j 

1160! 

11.5! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1914 

1 

1  1 

175.01 

24.0! 

1.51 

-  | 

! 

! 

A  8403 

1 

42914A401 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

-  i 

1160! 

11.3  ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1914 

l 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

A  8404 

1  - - 

41914A40! 

175.0! 

26.01 

10.0! 

-  j 

11401 

1 1  .5 ! NONE 

!  PA 

PITTSBURGH! 

1914 

1 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

AT  13 

j  - 

42314AC7! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  i 

900! 

1 Q.7 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1962 

1 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

AT  21 

j  - 

42314A47! 

175.0! 

26.01 

9.0! 

-  | 

900! 

JO. 7! HONE 

!  PA 

PITTSBURGH! 

1962 

1 

1  1 

175.01 

26.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

AT  376 

43314A40! 

175.0! 

26.0! 

9.C! 

-  ! 

900! 

1 0. 2 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1949 

1 

1  I 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  J 

! 

! 

j 

AT  377 

j  - - — 

43314A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

900! 

1 0. 2 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1949 

1 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  | 

t 

1 

AT  380 

l  - 

43314A40! 

175.0! 

26.0) 

9.0! 

-  j 

900! 

10.2! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1949 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

AT  510 

j  - - 

432! 4A401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  t 

900! 

1 1 . 0 ! NONE 

JPA 

PITTSBURGH! 

1947 

1 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  j 

! 

1 

AT  511 

|  - 

432I4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  j 

900! 

11.0! NONE 

!PA 

P/TTfSURGK! 

1947 

1 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  { 

! 

! 

AT  517 

!  - 

432UA401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

*  ! 

900! 

1 1 .0 {NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1947 

1 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.51 

-  | 

! 

1 

AT  518 

1  - 

43214A40! 

175.0! 

26.01 

9.0! 

-  f 

900! 

11.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1947 

I 

1  J 

173.0! 

26.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

AT  519 

1  - 

43214A401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

900! 

11.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1947 

1 

i  i 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

AT  523 

43214A401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  J 

900! 

11.0! NONE 

!  PA 

PITTSBURGH! 

1947 

1 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

J 

! 

AT  524 

1 

1  I 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

AT  527 

»  - 

43214A401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

900! 

11.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1947 

l 

!  i 

175.0! 

26.0) 

1.5! 

-  | 

I 

! 

AT  530 

l  - 

417J4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

*  | 

900! 

11.5 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1949 

1 

1  1 

175.0! 

26.01 

1.5! 

-  J 

! 

! 

AT  531 

j  - 

41714A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  i 

9*00! 

11. SIMONE 

!  PA 

PITTSBURGH! 

1949 

1 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  f 

! 

! 

AT  533 

1259194 

417I4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

9Q0! 

11. SIMONE 

!PA 

r  11 1 38UR.4H ! 

1949 

l 

1  1 

175.01 

26.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

AT  534 

1259207 

41714A401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  i 

900! 

11. SIMONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

194° 

1 

'  1 

175.01 

26.0! 

1.5! 

-  f 

! 

1 

AT  535 

41714A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

*  ! 

900! 

1 1 «  5 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1949 

J 

1  » 

175.0! 

26.0! 

1*5! 

-  J 

j 

! 

AT  3951 

j  - 

18214A43! 

115.0! 

27.0! 

7.0! 

-  ! 

500! 

9. 1 {NOME 

!PA 

PITTSBURGH! 

1937 

1 

1 

1  1 

1  1 

115.0! 

! 

27.01 

1 

1.6! 

! 

« 

i 

! 

! 

! 

! 

| 

(38)  ALLEN  NARINE 
ST.  A9UILIMA 

TOURS 

I 

1 

1240857 

1  1 

1  1 

1111B11! 

! 

! 

59.3! 

! 

I 

17.11 

! 

! 

2.5! 

175! 

» 

! 

I 

17.0! NONE 

! 

! 

!  AK 

j 

SITKA  j 

1941 

1 

1  1 

64.9! 

18.0! 

2.0! 

185! 

! 

1 

ST.  JOHN 

1915413 

98 1 1 All J 

! 

-  ! 

6.0! 

5001 

-  ! 

26.0! 

!  AK 

SITKA  ! 

1986 

1 

1  1 

78.0! 

Z4.0! 

5.0! 

325! 

! 

! 

ST.  NARIA 

1684233 

46 11  AH  1 

77.0! 

23.8! 

6.0! 

480! 

-  | 

23.O1N0NE 

!AK 

SITKA  ! 

1985 

! 

1  1 

78.0! 

24.0! 

5.4! 

325! 

! 

! 

ST.  HICHAEL 

1233540 

3411811! 

59.3! 

13.2! 

4.0! 

330! 

-  ! 

14.0 ! NONE 

f  AK 

SITKA  ! 

1934 

1 

!  1 

63.0! 

14.6! 

3.6! 

49! 

» 

! 

ST.  NICHOLAS 

1240856 

63J1B11! 

60.3! 

18.01 

2.5! 

185! 

-  1 

28. Of  NONE 

!AK 

SITKA  ! 

1941 

1 

j 

1  1 

1  1 

64.9! 

i 

18.0! 

t 

2.0! 

i 

i 

ISO! 

! 

! 

! 

! 

(23)  ALLIED  CHEMICAL  CO. 

i 

i 

1  ! 

«  i 

! 

1 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

j 

i 

DETROIT  NICH 

PLANT 

! 

!  i 

! 

1 

t 

j 

! 

! 

ALLIED  CHEMICAL  NO 

12 

1522880 

80115A70! 

200.1! 

35.1! 

8. si 

-  J 

1700! 

22 .0! DIESEL 

PUMP 

!  MI 

DETROIT  ! 

1969 

1 

i 

1  ! 

1  ! 

200.1! 

! 

35.1! 

! 

2.0! 

! 

"  1 

! 

! 

! 

! 

(07)  ALLIED  CORF. 
AC  $  14 

i 

i 

157218* 

j  i 

l  i 

79H5A71! 

! 

! 

200.0! 

! 

! 

35.0! 

j 

i 

8.6! 

13C0! 

! 

! 

22.0! D I ES  EL 

PUMP/ 

! 

» 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1969 

| 

1 

1 

!  1 

1  1 

200.0! 

! 

3S.0! 

• 

2.0! 

t 

i 

-  i 

i 

•HEATING  COILS 
! 

! 

PHIA  ! 

(07)  ALLIEP  CORN. 

• 

t  i 

i  i 

i 

i 

! 

i 

i 

i 

j 

I 

! 

i 

1 

(CHEMICALS  COAAAHT-HAli 

;ie 

•  i 

! 

! 

! 

! 

! 

OPERATIONS) 

i 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

ALLIED  CHEMICAL  5 

1286539 

1S1314A46! 

237.7! 

43.3! 

12.0! 

-  | 

2500! 

20.0IDIESEL 

PUMP/.  IR 

!NJ 

ELIZABETH  ! 

1961 

! 

i 

!  ! 

!  ! 

238.0) 

! 

43.5! 

! 

3.0! 

! 

“  I 

{COMPRESSOR 

! 

I 

! 

(20)  ALLIED  CORP. 

1 

1 

1  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

(CHEMICALS  COMPANY-MAR lit 

1  1 

I 

! 

! 

1 

1 

op:rations) 

1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

i 

ALLIED  CHEMICAL  9 

1281910 

904J5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1300! 

16.0iDlES£L 

PUMP/  AltlOH 

IRONTON  1 

1962 

I 

1  1 

195.0! 

35.01 

2.5! 

-  f 

(COMPRESSOR 

! 

ALLIED  CHEMICAL  9 

1520707 

80QJ5A70! 

200.1  ! 

35.1! 

8.5! 

-  f 

1300! 

19.0! DIESEL 

PUMP 

!0H 

IRi  HfON  ! 

1969 

1 

1  1 

200.1! 

35.1! 

2.0! 

-  1 

( 

! 

ALLIED  CHEMICAL  10 

152C707 

80015A70! 

200.1! 

35.1! 

8.5! 

•  f 

1300! 

1 9.0! DIESEL 

PUMP 

fOH 

J20NT0N  ! 

1949 

! 

I 

l 

1  t 

!  ! 

1  1 

200.11 

! 

35.1! 

! 

I 

3.0! 

I 

I 

: 

! 

! 

1 

! 

* 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


CN6P! 

1VTCC! 

DIMENSIONS  iORAFT! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V 

nmi 

DISTl 

OPERATOR 

!  NET  ! CODE! LENGTH t BRDTMl 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  lOFERRUNS  1 

1  COAST 

!  TJR  1  SEEl /////✓!///✓/! 

ED  ! 

! //////// t 

POINT  !  LINE-1 

IAO! 

LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND 

NUMBER 

1  SUAKD 

TON-  1PAGE! 

OVER-IOVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT)!////////////// //1TDI//////////I 

OR 

!  NUMBER 

NA6E  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  (LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICE! 

LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(20)  ALLIED  CORE 

I 

! 

! 

1  1 

1  ! 

1  1 

! 

( 

; 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

1 

(CHEMICALS 

COHPANY-NARItE 

t  I 

• 

! 

! 

! 

! 

! 

OPERATIONS) 

i 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  ! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

ALLIED  CHEMICAL 

16 

1296733 

1046 1SA70I 

195,0! 

52.5! 

8.0! 

-  1 

2200! 

16*0! DIESEL  PUMP 

!  L  A 

6CISRAR 

1964 

! 

1  ! 

195.0! 

52.5! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

ALLIED  CHEMICAL 

43 

1296284 

8221 5A701 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1300! 

18.0! DIESEL  PUMP 

10H 

IRONTOJJ 

1964 

! 

1  1 

195. U! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

* 

! 

ALLIED  CHEMICAL 

45 

1296362 

1221 5A701 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1300! 

18.0! DIESEL  MUMP 

I  OH 

XRONTON 

1944 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ALLIED  CHEMICAL 

46 

1296363 

82215A701 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  J 

1300! 

18.01DIESEL  PUMP 

!  OH 

XRONTON 

1944 

! 

1  I 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ALLIED  CHEMICAL 

52 

1290098 

11  815  A70 1 

195.01 

35.0! 

8.6! 

-  j 

13001 

1 8.01  DIESEL  PUMP 

!  ON 

IRONTON 

1942 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

t 

ALLIED  CHEMICAL 

77 

1299051 

82213A70! 

195.01 

35.01 

8.6! 

-  i 

1300! 

1 8.01DIESEL  PUMP 

(OH 

XRONTON 

1943 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0i 

-  ! 

1 

! 

ALLIED  CHEMICAL 

78 

! 299091 

822! 5A701 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

*  i 

1300! 

18.0! DIESEL  PUMP 

!0H 

XRONTON 

1964 

! 

1  1 

195.0! 

3«,C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ALLIED  CHEMICAL 

85 

! 298977 

82215A70! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  i 

1300! 

18.01DXESEL  PUMP 

!0H 

XRONTON 

1965 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ETT  107 

1514790 

81215A701 

195.1! 

35.1) 

9.0! 

-  ! 

1400! 

18.0!DXESEL  PUMPS 

!  OK 

IRONTON 

1968 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ETT  111 

1518614 

85515A70! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1400! 

18.0! DIESEL  PUMPS 

lOH 

IRONTON 

1969 

! 

1  1 

1  1 

195.11 

! 

35.1! 

! 

1.51 

! 

-  ! 

( 

1 

! 

J 

! 

(32)  ALLIED  OFFSHORE  NARINE 

! 

CIORP. 

1  1 

»  I 

{ 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

CITATION 

1643696 

6211C02! 

112.01 

24.6! 

6.6! 

2550! 

101! 

-  (NONE 

!LA 

MORGAN 

- 

l 

1  1 

120.0! 

25.0! 

4.6! 

47! 

! 

! 

CITY 

DANCER 

! 628093 

6211C02I 

1 

23.0! 

6.0! 

2550! 

101! 

-  !  NONE 

!LA 

MORGAN 

- 

1 

1  1 

120.0! 

25.0! 

3.0! 

49! 

! 

1 

CITY 

DELTA  TWIN 

J  634676 

19411C01I 

! 

-  ! 

12.0! 

25001 

-  ! 

f  70  TON  NAUTILUS 

f  LA 

MORGAN 

- 

! 

1  1 

139.0! 

48.0! 

7.01 

-  ! 

(CRANE 

! 

CITY 

LAURA  E 

1611242 

65MA03! 

! 

-  1 

9.0! 

1200! 

90! 

!  NONE 

(LA 

MORGAN 

- 

! 

1  1 

110.0! 

23.61 

5.5! 

17! 

! 

! 

CITY 

MALLORT  ANN 

! 61 7720 

65 1 1 A  03 i 

-  ! 

-  ! 

9.0! 

1200! 

90! 

!  NONE 

1LA 

MORGAN 

! 

1  1 

110.0! 

23.6! 

5.5! 

17! 

! 

! 

CITY 

MEGAN  NICOLE 

! 621 708 

65 1 1A031 

! 

-  1 

9.0! 

1200! 

90! 

-  !NONt : 

!LA 

MORGAN 

1980 

! 

1  1 

110.0! 

23.61 

5.5! 

17! 

! 

! 

CITY 

NATIVE  DANCER 

1639485 

63 1 1 C  02 1 

! 

-  ! 

6.0! 

1800! 

34! 

-  i NONE 

!  LA 

MORGAN 

- 

! 

1  1 

105.0! 

22.0! 

5.0! 

59! 

! 

! 

CITY 

NORTHERN  DANCER 

! 648057 

5911C02! 

105.0! 

21.0! 

9.9! 

-  | 

-  ! 

-  1N0NE 

!LA 

MORGAN 

1912 

! 

1  1 

105.0! 

21.0! 

5.0! 

44! 

! 

! 

CITY 

SEATTLE  SLEW 

1629964 

6211C02! 

116.0! 

23.0! 

6.6! 

2550! 

101! 

-  (NONE 

!LA 

MORGAN 

- 

! 

1  1 

120.C! 

24.0! 

4.9! 

47! 

! 

! 

CITY 

SECRETARIAT 

1630318 

621 1C021 

! 

-  ! 

6.01 

25501 

1011 

!  NONE 

!LA 

MORGAN 

- 

! 

1  1 

120.0! 

24.0! 

4.9! 

47! 

! 

! 

CITY 

WAR  ACHIRAL 

1441458 

6211C021 

-  ! 

24.6! 

6.6! 

2550! 

101! 

-  INONE 

1  LA 

MORGAN 

- 

* 

! 

1  t 

1  1 

120.0! 

! 

25.0! 

! 

4.0! 

! 

54! 

! 

! 

! 

! 

! 

CITY 

(11)  ALLIED  REPAIR 

SERVICE/ 

! 

I  INC. 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

ARS  131 

! 176604 

410I5A71 f 

150.0! 

30.0! 

9.0! 

-  ! 

500! 

15.0! DIESEL  PUHP 

!  VA 

NORFOLK 

1946 

! 

! 

1  1 

1  1 

150.0! 

! 

30.0! 

! 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  ALLIED  TOWING 

! 

1 

1  1 

1  1 

! 

I 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

CAJUN  I 

1594652 

4313A361 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

600! 

-  ! 

30.0! NONE 

1LA 

VENICE 

1978 

1 

1  1 

47.0! 

20.0! 

5.5! 

-  ! 

! 

! 

GARY  JOHN 

1604494 

43  1  3 A  36 1 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

6001 

100! 

33.0! NONE 

!LA 

VENICE 

1979 

| 

1  ! 

55.0! 

20.0! 

5.5! 

-  ! 

I 

! 

UNCLE  JOE 

1641211 

9513A36! 

—  1 

—  ! 

8.0! 

1500! 

-  ! 

43.0! NONE 

!LA 

VENICE 

1981 

i 

1  1 

70.0! 

28.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

AT  1200 

i  - 

19615A71! 

—  ! 

—  ! 

6.6! 

-  ! 

400! 

7.01  NONE 

1  LA 

VENICE 

1982 

! 

! 

!  1 

1  1 

120.0! 

! 

30.01 

! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

(11)  ALLIED  TOWING 

CORP. 

! 

1 

1  1 

1  1 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

EGRET 

1257124 

7313A35! 

76.6! 

22.0! 

10.0! 

900! 

-  ! 

42. 0 ! NONE 

!VA 

NORFOLK 

1949 

S 

1  1 

80.8! 

22.6! 

8.0! 

-  ! 

! 

! 

OSPPET 

1505909 

80! 3 A  36 ! 

98.4! 

33.5! 

14.0! 

3600! 

-  ( 

6.5! NONE 

!VA 

NORFOLK 

1981 

i 

I  1 

106.5! 

33.5! 

11.5! 

-  ! 

! 

! 

PETREL 

1585900 

64 ! 3 A  36 ! 

74.5! 

25.0! 

12.0! 

1700! 

-  ! 

47 .0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

1977 

! 

1  1 

74.5! 

25.0! 

11.0! 

-  ! 

i 

! 

SEA  HAWK 

I5S9839 

122I3A361 

116.0! 

32.0! 

15.0! 

3900! 

-  ! 

65.oi NONE 

!VA 

NORFOLK 

1978 

! 

1  1 

116.0! 

32.0! 

12.0! 

-  ! 

! 

! 

SEA  ROBIN 

1276933 

13513A36! 

106.4! 

10. 0! 

12.5! 

2200! 

-  i 

48.0IN0NE 

!VA 

NORFOLK 

1971 

! 

1  1 

106.4! 

30.0! 

11.5! 

-  i 

! 

! 

SOCRATES 

1502838 

132! 3A  36! 

113.8! 

29.3! 

14.0! 

3600! 

-  ! 

57.0! NONE 

I  VA 

NORFOLK 

1966 

1 

1  1 

115.3! 

30.1! 

12.0! 

-  ! 

! 

! 

STARCRESCENT 

•284C00 

59! 3F  36! 

103.3! 

25.5! 

15.0! 

2460! 

-  1 

49 .0 INONE 

!VA 

NORFOLK 

1960 

1 

1  ( 

118.0! 

25.5! 

12.5! 

-  ! 

! 

! 

SUNCRESCENT 

1298925 

8813F36! 

109.7! 

26.7! 

15.0! 

2460! 

-  ! 

49 .0 ! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1965 

1 

1  ! 

118.0! 

26.7! 

12.5! 

-  ! 

! 

! 

TAURUS 

1545830 

13113A36! 

123.0! 

33.0! 

15.6! 

2600! 

-  ! 

49.0! NONE 

!  V  A 

NORFOLK 

1943 

1 

1  1 

123.0! 

33.0! 

12.9! 

-  ! 

! 

I 

ATC  200 

1501400 

151414A46! 

200.0! 

40.01 

17.5! 

-  ! 

3350! 

17.4!PUMPS/C0IL:d/D8L!VA 

NORFOLK 

1965 

1 

1  1 

200.0! 

40.0! 

2.6! 

.  i 

(BOTTOM  S  SIDES 

! 

JONATHAN 

1  598366 

768714A48! 

362.0! 

74.0! 

23.5! 

-  | 

45001 

65.01N0NE 

!VA 

NORFOLK 

1978 

1 

1  ! 

362.1! 

74.4! 

4.0! 

-  ! 

! 

I 

MICHAEL 

1547182 

1 6021 4A461 

248.1! 

50.1! 

14.7! 

-  ! 

3400! 

22.012  PUMPS/COILS 

!  VA 

NORFOLK 

1973 

t 

1  1 

248.1! 

50.1! 

4.8! 

-  ! 

! 

! 

ATC  114 

! 258301 

1063! 5A  71 2 

218.0! 

39.0! 

9.8! 

-  J 

1780! 

1 7.0JPUMP  AND  WINCHES !VA 

NORFOLK 

1949 

• 

i  • 

218/0! 

3°/0! 

2.5! 

j 

•  < 

J 

! 

ATC  129 

1171941 

193I5A70! 

124.0! 

24.0! 

8.0! 

-  ! 

452! 

H.oiotESEL  PUMP 

!  VA 

NORFOLK 

1932 

1 

1  I 

124.0! 

24.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ATC  134 

1255482 

859I5A70! 

241.5! 

35.1! 

10.0! 

-  ! 

2031  ! 

32.012  DIESEL  PUMPS 

!VA 

NORFOLK 

*  1975 

1 

!  ! 

241.5! 

35.1! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

ATC  165 

1252789 

•o 

o 

w* 

> 

o 

240.0! 

45.1! 

9.6! 

-  1 

2117! 

15.012  DIESEL  PUMPS 

!VA 

NORFOLK 

1947 

1 

!  !  ! 

240.0! 

45.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

ATC  260 

1  267427 

1  142015A71! 

230.0! 

43.0! 

14.01 

-  ! 

4000! 

30.012  DIESEL  PUMPS 

!VA 

NORFOLK 

1953 

1 

!  !  ! 

230.0! 

43.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

ATC  610 

1503419 

1  382315A70! 

313.0! 

68.0! 

19.9! 

-  i 

8494! 

26.013  DIESEL  PUMPS 

!  VA 

NORFOLK 

1968 

1 

1  1  ! 

31j.O! 

68.0! 

4.5! 

-  ! 

! 

! 

ATC  1603 

1286442 

1  1618J5A70! 

182.0) 

50.02 

9.01 

“  ! 

1862! 

16.012  DIESEL  PUMPS; 

!VA 

NORFOLK 

1961 

1 

1  !  ! 

182.0! 

50.01 

3.0! 

-  ! 

(HEATING  COJLS 

! 

ATC  3C61 

1512290 

!  219615A70! 

300.0! 

54.0! 

11.0! 

-  ! 

3000! 

22.01DI ESEL  PUMPS 

!VA 

NORFOLK 

1968 

1 

1  *  1 

300.0! 

54.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

ATC  3062 

1512368 

1  2196I5A71! 

295.0! 

54.0! 

14.0! 

-  j 

3075! 

22.012  DIESEL  PUMPS 

!  VA 

NORFOLK 

1941 

( 

1 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

295.0! 

! 

! 

54.0! 

! 

! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


U 


CNGRJ 

1  1VTCC1 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

!  CAPACITY! 

“IGH-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L  ! 

1 

DIST! 

OPERATOR 

1  NET  1COOE11ENETH1 a  NOTH! 

! 

! 

t 

EST  f  CARGO  HANDLING 

(S  10PERATING  ! 

! 

BASE  ! 

mi  i 

J  COAST 

1  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  1  LINE 

-1 

1  AO! 

UKE-1  t 

BUILT  1 

VESSEL  NAME 

AND 

NUP8ER 

1  GUARD 

1  TON-  IPA6E1 

0VCR-10VER-I/////1 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TO!  /  /////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

1  NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT! 

POVER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE 

-2 

UE1 

LINE-2  !« 

REBUILT! 

(11)  ALLIED  TOWING 

CORP. 

1 

i 

J 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

» 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

l 

i 

[CONTINUED) | 

1  1  » 

! 

! 

l 

! 

i 

! 

! 

9b  110 

1569653 

1  475415A71I 

302.91 

90.0! 

16.6! 

-  ! 

13440! 

32.013  DIESEL 

PUMPS 

IVA 

NORFOLK  ! 

1976  ! 

1 

1  !  1 

302.9! 

90.0! 

4.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

BRUCE 

1571217 

1  49201 5 A  71 1 

330.0! 

74.0! 

21.0! 

-  j 

9500! 

38.012  DIESEL 

PUMPS 

!VA 

NORFOLK  ! 

1976  ! 

! 

1  l  1 

330.0! 

74.0! 

4.0! 

-  I 

! 

! 

! 

j 

GREGORY 

1555901 

1  3367! SATO! 

293.0! 

64.0! 

17.61 

-  i 

7500! 

27.012  DIESEL 

PUMPS/ 

IVA 

NORFOLK  ! 

1974  i 

! 

1  !  1 

293.0! 

64.0! 

3.0! 

-  ! 

ICOILED 

* 

! 

! 

HUGH 

1586919 

1  4939I5A70! 

330.0! 

74.0! 

24.0! 

-  ! 

10500! 

36.012  DIESEL 

PUMPS 

!  VA 

NORFOLK  ! 

1977  1 

! 

1  1  1 

330.0! 

74.0! 

4.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

JEANNE  NARIE 

! 550404 

1  192215A70! 

293.0! 

50.0! 

14.0! 

-  ! 

5116! 

28.012  PUMPS/ 

COILED 

IVA 

NORFOLK  ! 

1973  ! 

l 

1  1  1 

293.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

RYAN 

1516768 

1  223315A71! 

265.5! 

54.2! 

13.6! 

•  ! 

5500! 

37 .OlDtESCL  PUMP 

IVA 

NORFOLK  1 

1968  ! 

! 

1  1  1 

265.51 

54.2! 

3.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

SC  206 

1501625 

1  72915A71! 

200.01 

40.0! 

8.2! 

-  1 

1600! 

1 4.0 !  PUMPS 

IVA 

NORFOLK  ! 

1965  ( 

1 

1 

1  2  1 

1  !  1 

208.5! 

1 

40.0! 

! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(11)  ALLIED/SIGNAL 

CORP. 

! 

1  1  1 

!  1  1 

1 

l 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

i 

AS  7 

1274113 

1  184314A48! 

303.01 

38.0! 

15.6! 

-  j 

44001 

20.0 ! NONE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1966  !* 

1 

I  1  1 

303.0! 

36.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

AS  8 

1600119 

1  2021  1 4 A  48 ! 

260.0! 

40.01 

14.6! 

-  I 

3600! 

22.0! NONE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1978  ! 

i 

1  1  1 

1  1  1 

260.0! 

1 

40.0! 

1 

2.0! 

-  ( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(28)  ALTAIR  TR 

! 

RDING  CORPORATI JON 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

BEAVER 

1282416 

!  613A36I 

27.0! 

9.0! 

2.6! 

155! 

-  i 

16.6 ! NONE 

!  XL 

OQUAUKA  ! 

*  1960  ! 

l 

1  l  1 

27.0! 

9.0! 

2.6! 

-  ! 

t 

! 

! 

! 

ALT  751 

1562096 

1  74514A48! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  j 

1594! 

19.01N0NE 

!!L 

OQUAUKA  * 

1975  ! 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

* 

j 

! 

A'\  r 52 

1  562097 

!  74514A48! 

195.01 

35.0! 

9.5! 

-  i 

1594! 

19.01  NONE 

!  XL 

OQUAUKA  ! 

1975  ! 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.71 

.  i 

! 

! 

l 

• 

CHARLIE  103 

1541761 

1  971UA48! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1630i 

18.0! NONE 

!  IL 

OQUAUKA  ! 

1972  ! 

1 

1  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

RATE  88 

1  525628 

1  96014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1619! 

18.0! NONE 

!  IL 

01  AVKA  ! 

1970  ! 

1 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

I 

i 

! 

! 

RARCIA  11 

1543213 

1  68214A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1518! 

18.0 1  NONE 

iit 

OQUAUKA  ! 

1972  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

! 

J 

! 

NARY  12 

1543214 

1  682 14A4C1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1518! 

16.0 ! NONE 

!  IL 

OQUAUKA  !* 

1972  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

TON  99 

1541760 

1  97U4A4S! 

200.0! 

35.0* 

9.0! 

•  ! 

1630! 

1 6. 0 ! NONE 

1  XL 

OQUAUKA  ! 

1972  ! 

1 

l 

1  1  1 

1  1  1 

200.1! 

! 

35.1! 

! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(28)  ALTER  BAR6E  LINE/  INC. 

! 

1 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

8EVERLY  ANN 

1558551 

1  46313A361 

148.0! 

45.0! 

8.5! 

63001 

-  ! 

59.01  NONE 

!ZA 

DAVENPORT  ! 

1974  ! 

! 

1  1  1 

148.0! 

45.0! 

8.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

FRANK  R.  ALTER 

1531539 

1  45813A36! 

166.0! 

45.0! 

9.2! 

7C00! 

-  ! 

43.3! NONE 

!IA 

DAVENPORT  ! 

1971  ! 

! 

1  1  1 

166.0! 

45.0! 

8.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

GORDON  JONES 

1564520 

1  31 8!  3 A  36 1 

147.0! 

38.5! 

6.6! 

4200! 

-  ! 

46  .5 ! NONE 

!  I A 

DAVENPORT  ! 

1975  ! 

» 

1  1  1 

147.0! 

3C.5! 

7.3! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

KATHY  ELLEN 

1288198 

1  84513A35! 

150.9! 

34.1! 

6.5! 

3600! 

-  ! 

33 .3 {NONE 

!  I A 

OAVENP0RT  ! 

1962  ! 

! 

!  1  1 

150.9! 

34.1! 

7.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

LADY  LONE  STAR 

1510596 

1  9013A35! 

78.0! 

24.0! 

5.2! 

760! 

-  ! 

29. 0 ! NONE 

!  I A 

DAVENPORT  ! 

1967  ! 

1 

1  1  1 

78.0! 

24.0! 

5.2! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

PHYLLIS 

1546984 

1  36313A35! 

140.0! 

42.0! 

8.5! 

4200! 

-  ! 

54.0! NONE 

!IA 

DAVENPORT  ! 

1973  ! 

l 

1  !  1 

140.0! 

42.0! 

8.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

RENEE  G 

1530987 

1  76113A35! 

141.0! 

3  5.0! 

6.4! 

3800! 

-  ! 

33. 8) NONE 

(XA 

DAVENPORT  ! 

1971  ! 

1 

1  1  1 

141.0! 

35.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

AGS  337 

1510438 

1  77014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 4. 5 ! NONE 

!IA 

DAVENPORT  ! 

1967  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

{ 

AGS  339 

1 51 0440 

1  770! 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

14.5! NONE 

!  I A 

DAVENPORT  ! 

1967  i 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

AGS  340 

1510441 

1  770UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14. 5 1N0NE 

!IA 

DAVENPORT  ! 

1967  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

55.0! 

1.5! 

-  1 

I 

! 

! 

! 

AGS  344 

1509819 

l  77014A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

*  ! 

1500! 

14.5! NONE 

IIA 

DAVENPORT  1 

1967  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

AGS  346 

1509821 

1  77014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

14.5 (NONE 

!IA 

DAVENPORT  ! 

1967  ! 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

! 

! 

AGS  349 

1  509824 

1  770! 4A41 I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500*! 

1 4.5! NONE 

!t  A 

DAVENPORT  ! 

1967  ! 

l 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

j 

AGS  351 

1  509204 

1  /70I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.5!N0N£ 

!  I A 

DAVENPORT  ! 

1967  j 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

! 

! 

AGS  353 

1  509206 

!  77014A41 { 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

isooi 

14.51N0NE 

!IA 

DAVENPORT  i 

1967  ! 

l 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

G-  354 

1509207 

!  77014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14-5 i NONE 

IIA 

DAVENPORT  ! 

1967  ! 

1 

1  1  t 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

AGS  357 

1509210 

1  77014A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1 4 .5 { NONE 

IIA 

DAVENPORT  \ 

1967  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

l 

! 

AGS  359 

1509212 

!  77014A41! 

195.05 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 4. 5 ! NONE 

!  XA 

DAVENPORT  1 

1967  1 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

AGS  361 

1505150 

1  77014A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.51N0NE 

!XA 

DAVENPORT  ! 

1966  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1-5! 

-  ! 

! 

! 

! 

j 

AGS  362 

1505151 

1  77014A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.5 ! NONE 

!  X  A 

DAVENPORT  J 

1966  *! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

l 

! 

! 

AGS  365 

1505154 

1  77014A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 4. 5  SHONE 

!IA 

DAVENPORT  ! 

1966  ! 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

AGS  366 

1  505155 

1  77014A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  [ 

1500! 

14.5! NONE 

!  I A 

DAVENPORT  ! 

1966  ! 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

AGS  369 

1  5051  58 

!  770J4A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

14. 5 1  NONE 

IIA 

DAVENPORT  ! 

1966  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

A6S  371 

1299591 

1  77014A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

14.5! NONE 

S  X  A 

DAVENPORT  1 

1965  ! 

J 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

.  i 

! 

! 

! 

! 

-ASS  375 

J2995A7 

!  770! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

15001 

14.5SN0NE 

IIA 

DAVENPORT  ! 

1965  ! 

1 

1  1  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

AGS  391 

1  298044 

1  77014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.5! NONE 

1 X  A 

DAVENPORT  ! 

1965  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

I 

1 

! 

AGS  SOI 

1  540606 

!  9S114A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

16.5 l NONE 

1 X  A 

DAVENPORT  ! 

1972  ! 

! 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

AGS  502 

1540609 

1  951 14A48 J 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1500! 

16.51  NONE 

1  X  A 

DAVENPORT  ! 

1972  ! 

l 

1  !  i 

200.11 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

AGS  504 

1540611 

1  951 14A481 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1500! 

16.5 1N0NE 

IIA 

DAVENPORT  *! 

1972  1 

1 

1  1  f 

200- 1 ! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

AGS  506 

1540613 

J  95114A481 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  j 

1500! 

16.5 !NONE 

!IA 

DAVENPORT  ! 

1972  ! 

1 

1  1  1 

200.11 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

; 

i 

! 

AGS  508 

1340615 

1  95U4A46! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 6. 5 ! NONE 

iiA 

DAVENPORT  *! 

1972  ! 

1 

1  1  1 

200.1! 

35.11 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

AGS  509 

1540616 

1  951 I4A48J 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1500! 

16.SIN0HE 

!IA 

DAVENPORT  ! 

1972  ! 

1 

1  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

AGS  511 

1549651 

!  95U4A48! 

200.1! 

35.1* 

9.0! 

-  j 

1500! 

16.5! NONE 

IIA 

DAVENPORT  ! 

1973  ! 

l 

1 

1 

1  1  ! 

!  1  1 

I  !  ) 

200.1! 

! 

1 

35.1! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

j 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

i 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


-.8.3 


ENCR! 

1VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

ICAPACITT! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

! 

DJST! 

OPERATOR 

NET  (CODE!  LENGTH! 8RDTH1 

f 

t 

! 

EST  !  CARSO  HANDLING 

iS  (OPERATING  1 

! 

!  COAST 

TER  1  SEE1/7////1/////1 

CD  I 

Mutnm 

POINT  !  LINE-1 

1  AO! 

LINC-1  J 

BUILT  1 

VESSEL 

NANE  AND  NUMBER 

1  GUARD 

TON-  f PACEl 

OVER**!  OVER*  1  /////! 

house! 

PASS-  t  (LICHTM////////////////I7D!//////////! 

OR  1 

1  NUMBER 

NACE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT! 

ROVER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICE! 

LUI-2  !  ^REBUILT! 

(28) 

ALTER 

8ARGE  LINE*  INC. 

I 

1 

J 

1  1 

•  1 

1  ! 

I 

! 

f 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

» 

1 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

i 

(CONTINUED)  1 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

i 

! 

( 

! 

ACS 

512 

i 5*9652 

951 ! AAA8! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16.51  HONE 

1 IA  OAVENPORT  ! 

1973  ! 

! 

1  i 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

t 

1 

! 

! 

AGS 

513 

15*9653 

951 1 ***&! 

200.1! 

35.11 

9.0! 

• 

! 

15001 

16.5! NONE 

!  XA 

DAVENPORT  t 

1973  1 

1 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

ACS 

51* 

15*965* 

95UAAAC! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

I 

1500! 

1 6. 5 ! NONE 

!  I A 

DAVENPORT  ! 

1973  ! 

! 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

ACS 

515 

! 5*9655 

951I*A*8! 

200.1! 

3S.1 ! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16.5 ! NONE 

! I A  DAVENPORT  ! 

1973  ! 

j 

!  ! 

203.1 • 

35.1! 

1.51 

! 

-  ! 

i 

! 

1 

! 

AGS 

516 

!5*9656 

951 l AAAftl 

200.11 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16.5! NONE 

!  I A 

DAVENPORT  ! 

1973  ! 

! 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.51 

t 

-  1 

! 

! 

S 

ACS 

517 

15*9657 

95114A4B'. 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16.5! NONE 

OAVENPORT  1 

1973  ! 

1 

5  i 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

AGS 

518 

15*9658 

951  1***3! 

200.1! 

35.11 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 6.5SN0ME 

DAVENPORT  1 

1973  ! 

1 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1 

! 

AGS 

519 

15*9659 

9511***81 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

15001 

16.5! NONE 

DAVENPORT  ! 

1973  ! 

1 

!  1 

20C.1! 

35.1! 

!  *  5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

AGS 

520 

15*9640 

951 1 *A*Bl 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

t 

1500! 

16.5 ! NONE 

DAVENPORT  ! 

1973  ! 

i 

1  t 

209.1! 

35.  U 

1.5! 

i 

-  1 

! 

! 

1 

AGS 

521 

1551 603 

996 1  * A*8l 

200.1! 

35.1! 

9.01 

- 

! 

1500! 

17.5! NONE 

DAVENPORT  ! 

197*  ! 

1 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

AGS 

522 

155180* 

996UA48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

17 .5 {NONE 

DAVENPORT  ! 

197*  ! 

1 

1  .» 

200.1! 

35. 1! 

U5I 

• 

-  1 

! 

! 

! 

AGS 

52" 

1551805 

996!*A*81 

200.1! 

55.1! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

17.5! NONE 

OAVENPORT  1 

197*  ! 

i 

I  ! 

200.1! 

33.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

I 

AGS 

52* 

1551806 

996 1 *A*8 1 

200.1! 

33.11 

9.0! 

- 

i 

1500! 

17.51N0NE 

DAVENPORT  1 

197*  ! 

! 

1  1 

20C.1t 

35.1! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

! 

1 

AGS 

525 

1551807 

996 1 *A*8 1 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

17. 5 (NONE 

DAVENPORT  J 

1974  1 

! 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

AGS 

526 

S551S08 

99614A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 7.5 ! NONE 

DAVENPORT  ! 

197*  I 

1 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.51 

• 

-  ! 

j 

! 

i 

AGS 

527 

1551  809 

996!*A*3t 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

17.5! NONE 

OAVENPORT  ! 

197*  j 

1 

t  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

AGS 

528 

1551810 

9961***81 

200.1! 

35.1! 

9.01 

- 

! 

1500! 

17.5IN0NL 

DAVENPORT  I 

197*  1 

l 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

« 

! 

! 

AGS 

529 

1551811 

995 1  *  A*  31 

200.1! 

35.1! 

V.O! 

- 

! 

1500! 

1 7.5! NONE 

DAVENPORT  ! 

197*  ! 

i 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

J 

-  ! 

! 

! 

! 

AGS 

530 

j  55181 2 

9961***8! 

200.1! 

35.1! 

V.O! 

- 

< 

1500! 

17.5! NONE 

DAVENPORT  ! 

197*  f 

1 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

| 

-  ! 

! 

! 

! 

AGS 

702 

1623722 

6761***8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1502! 

16.41NGNE 

OAVENPORT  ! 

I960  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

AGS 

703 

15*8510 

9361***1! 

195.0! 

35.0! 

10.7! 

- 

! 

1509! 

t6.9! NONE 

DAVENPORT  i 

1973  • 

! 

!  1 

195.1! 

35.11 

.7! 

! 

-  ! 

1 

l 

! 

A6S 

752 

1623723 

6761***8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

16.*! NONE 

OAVENPORT  ! 

1980  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

J 

1 

! 

ACS 

901 

1551793 

9381***1! 

195.0! 

35.1! 

9.01 

- 

! 

1500! 

1 7.$  j  NONE 

OAVENPORT  1 

197*  ! 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  1 

l 

! 

! 

AGS 

902 

•55179* 

9381***1! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 7.5 ! NONE 

DAVENPORT  1 

197*  ( 

1 

1  • 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

! 

! 

AGS 

903 

•551795 

9381***1! 

195.1J 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

17.5! NONE 

OAVENPORT  ! 

197*  ! 

! 

1  • 

195.1! 

35.11 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ACS 

90* 

•551796 

9381***1! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

17.5! NONE 

DAVENPORT  ! 

197*  i 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

•  i 

! 

! 

! 

A6S 

905 

1551797 

9381***1! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

• 

! 

isooi 

17.5! HONE 

DAVENPORT  1 

197*  ! 

! 

•  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

AGS 

906 

1551798 

9381***11 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

• 

! 

1500! 

1 7.5tXON£ 

DAVENPORT  ! 

197*  ! 

! 

l  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

J 

1 

! 

AGS 

907 

1551799 

9381***1! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

17.5iNONE 

DAVENPORT  ! 

197*  ! 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

A6S 

908 

1551600 

9381***11 

195.11 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

17. 5! NONE 

DAVENPORT  ! 

197*  1 

! 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.5! 

! 

-  • 

1 

! 

1 

A6S 

909 

1551801 

9381***1! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

17.5IN0NE 

DAVENPORT  ! 

197*  J 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

AGS 

910 

1551802 

9381***11 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

17.5! NONE 

DAVENPORT  ! 

197*  { 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

.  « 

! 

! 

i 

AGS 

913 

1 597176 

8381***8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*59! 

16. 0! NONE 

IX  A 

DAVENPORT  ! 

1978  i 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

J 

.  i 

i 

! 

! 

ACS 

91* 

1  597177 

8881***8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1*59i 

16.0! NONE 

DAVENPORT  ! 

1978  ! 

J 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.S! 

i 

*  ! 

i 

I 

1 

AGS 

916 

1597179 

8881***3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1*59! 

U.OiNON* 

DAVENPORT  1 

1978  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

AGS 

923 

•6092*6 

883!*A*8J 

195.0! 

JS.O! 

9.0! 

- 

i 

1459! 

16.0! NONE 

OAVENPORT  ! 

1979  ! 

; 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

J 

! 

! 

ASS 

92* 

16092*7 

8881***3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1*59! 

16.0! NONE 

DAVENPORT  ( 

1979  ! 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

| 

-  1 

i 

! 

j 

AGS 

925 

16092*3 

8881***3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*59! 

16.0! NONE 

DAVENPORT  ! 

1979 

i 

•  1 

195.0* 

35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

i 

J 

t 

AGS 

926 

i 6092*9 

8881***3! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*59! 

16.0*  NONE 

DAVENPORT  ! 

1979  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

» 

! 

1 

AGS 

927 

•609250 

8881***3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1*59! 

u.oinone 

DAVENPORT  1 

1979 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

• 

•  i 

1 

! 

AGS 

930 

i 62*765 

3721***8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1*93! 

16. 9! NONE 

DAVENPORT  ! 

1«80 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

AGS 

931 

162*766 

8721***6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1*93! 

1 6.9 ! NONE 

DAVENPORT  ! 

1980 

« 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

j 

-  ! 

! 

j 

1 

AGS 

932 

•62*767 

8721***6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1*93! 

16.9 • NONE 

!IA 

DAVENPORT  ! 

1980 

j 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

I 

! 

AGS 

933 

•62*768 

8721**46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1*93! 

16.91N0NE 

DAVENPORT  ! 

1980 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

» 

-  i 

j 

! 

! 

AGS 

93* 

162*769 

8721***6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

j 

1*93! 

16.9*  NONE 

!IA 

DAVENPORT  ! 

1980 

• 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

I 

-  i 

! 

! 

ACS 

935 

162*770 

3721***6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1*93! 

16.9‘NONE 

iu 

OAVENPORT  1 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

1 

-  ! 

i 

l 

! 

AGS 

936 

!«2*771 

8721***6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1*93! 

16*9! NONE 

!  I A 

DAVENPORT  ! 

1980 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

1 

-  j 

i 

! 

! 

AGS 

937 

oi 21 A**6! 

19S.G! 

35.C! 

9.C! 

- 

1492! 

16.91N0NE 

1  Tl 

ti»>»rgpAoy  I 

1  oa0 

| 

!  ! 

195. C! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

i 

I 

AC$ 

938 

162*773 

8721***6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1*93! 

16.9! NONE 

!IA 

DAVENPORT  ! 

1980 

; 

•  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

• 

! 

AGS 

939 

162*77* 

8721***6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*93! 

16.9! NONE 

1 1 A 

D4VENP0AT  ! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

i 

! 

AGS 

9*0 

1627901 

872UA46! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

i 

1*93! 

16. 9$  NONE 

!  I A 

D.VEKPORT  ! 

1980 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

.  | 

! 

! 

AGS 

it'. 

1627902 

5721***6! 

195.0! 

35. OJ 

9.0! 

- 

I 

1*93! 

16.9 (NONE 

ilA 

DAVENPORT  1 

1980 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

! 

! 

AGS 

9*2 

1627903 

8721***61 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1*93! 

16.9! NONE 

!  X  A 

DAVENPORT  ! 

1980 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

1 

! 

ACS 

9*3 

ic?790* 

8721***6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*93! 

16.9! NONE 

!IA 

DAVENPORT  ! 

1980 

1 

! 

! 

!  ! 

1  1 

1  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.8! 

! 

i 

j 

j 

-  ! 
! 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

84 

TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

CNSft! 

! VTCC 1 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

!  CAPACITY  1 

HICK-  ! 

! y  M  i  si  I 

! 

•  1ST! 

OPERATOR 

NET  !  CODE*  LENCTH! BRDTH! 

» 

! 

* 

EST  !  CARSO  HA# CL  INS 

15  IOPEBATSNS  1 

I 

REC.  ! 

ITC1  BASE  I 

YEAR  1 

)  COAST 

TEA  !  SEE !//////!/////! 

ED  ! 

*////////! 

POINT  !  LINE-1 

IAO!  IXBE-t  ! 

BUILT  ! 

VCSSCL 

MANS  AND  NUMER 

!  GUARD 

TON-  (FACE! 

OVEB-IOVEB-I/////I 

HORSE 

PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////{TO!//////////! 

OR  1 

!  NUN8ER 

NACE  (  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT! 

POWER 

CMSE8S  ! 

(FEET) J  LINE-2 

ICE!  LINE-2  !*®EBUIL Tl 

(29)  ALTER 

MM!  LINE.  INC* 

! 

I 

! 

I  ! 

!  ! 

!  t 

1 

! 

1 

! 

I 

1 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

1  ! 

i  1 

f  ! 

! 

! 

! 

(CONTINUES) ) 

1  ! 

1 

1 

! 

t 

!  ! 

1980  ! 

ACS  944 

1429747 

711144461 

195.01 

35. 0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.2! HONE 

1  XA  OAVEBPOBT  1 

t 

1  I 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  1 

! 

ASS  MJ 

1629748 

711(44461 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1520! 

19.2! NONE 

1 ZA  DAVENPOAJ  1 

1980  ! 

! 

i  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ! 

1981  ! 

ACS  951 

*444912 

495(4446! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

15201 

18. 2 (NONE 

!U  DAVEHFW  1 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.71 

-  1 

1 

!  ! 

! 

1960  ! 

ACS  1105 

! 432675 

711(4446! 

193.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1520! 

19.2! NONE 

*  I A  DAVENPORT  ( 

! 

I  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

ASS  1104 

*632474 

71 1 !  4446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

15201 

19.2!  NONE 

f  XA  OAVEBPOBT  1 

1980  1 

1 

1  ( 

195.01 

35.01 

1.6! 

-  1 

1 

1  1 

1 

1980  ! 

ACS  1107 

1432677 

711(4446! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.2! NONE 

1 1 A  OBVEBPOBT  1 

! 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  1 

! 

)  1 

1970  * 

ASS  401® 

*327213 

1013(44481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1635! 

16.0! NONE 

1IA  OAVEBPOBT  1 

1 

!  t 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

!  1 

! 

19)0  * 

ACS  4029 

(327214 

1013(44481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1635! 

16.0! NONE 

1 1 A  OAVEBPOBT  1 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.61 

-  ( 

! 

1  1 

1 

1970  ! 

AGS  4038 

(527283 

101314448! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

16351 

'•0  .0 !  NONE 

1  ZA  DAVENPORT  ! 

t 

!  ! 

200.0! 

33.01 

1.61 

-  : 

1 

1  '  ! 

! 

1970  ! 

ASS  4049 

(327246 

1013(4448! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1635! 

14.0! NONE 

tIA  OAVEBPOBT  1 

( 

i  ( 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  t 

! 

ASS  403t 

(327247 

1013(44481 

200. 0! 

35.01 

9.0! 

- 

1635! 

16.0! NONE 

1 XA  OAVEBPOBT  1 

1970  ! 

I 

I  ! 

200.0! 

33.0! 

1.6! 

-  I 

! 

1  1 

! 

1970  ! 

ACS  4041 

(527289 

1013(44481 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

16351 

16 .0 1  NONE 

1 X A  OAVEBPOBT  1 

! 

(  ! 

200.0! 

35.01 

1.61 

-  ! 

! 

•  ! 

1 

1970  ! 

ACS  4018 

(527290 

1013(4448! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

16)5! 

16. 0! NONE 

(IE  0AVE.1P0B’  f 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

t 

i 

! 

1971  J 

ASS  4091 

1530713 

99814449! 

200.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

1622! 

14.5IN0NE 

! 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

-  I 

! 

! 

t 

ASS  4109 

(530714 

998144431 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1622! 

U.51N0NE 

*■  '  / 

i9ri  * 

* 

1  1 

200. Oi 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

* 

l 

ASS  411® 

(530713 

998! 4441 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1622! 

14.51  NONE 

i  ,  *  *  i 

>7*  ( 

! 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

* 

! 

M  ! 

ASS  6129 

1530714 

99114448! 

200.0) 

35.0! 

9.0! 

- 

1622! 

14.5! NONE 

* 

l 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

-  * 

! 

t  \ 

! 

ASS  4131 

IS3C717 

99814448! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1622! 

14.5 !  NONE 

“  ^NPOAf  ' 

'  .1  l 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

ASS  4149 

1530718 

99814448! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1622! 

14.51  NONE 

51a  •  -  PORT  ! 

*971  ! 

I 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.7* 

-  ! 

! 

» 

( 

ASS  4199 

1530719 

99814448! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1622! 

1 4. S I  NONE 

►OR*  ' 

i  1  ! 

! 

!  ! 

200.01 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

ACS  4148 

1530720 

99814448! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

16221 

* *  “ON* 

II*  OAR 

’1  ! 

| 

1  ! 

200.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

•  71  ! 

ACS  6179 

1530721 

( 

99814448 ! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1622! 

(XA  V  ,P0« 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ( 

*  )* 

ACS  41  It 

(530722 

99814448! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*221 

£ 

.A  . 

1 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  * 

1 

im  ; 

ACS  4198 

1530723 

99814448! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1622! 

•E 

• 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  I 

1 

ASS  4209 

(530724 

998)4448! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1622! 

u 

ll«  o«v> 

« 

J 

t  i 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1  * 

ASS  4218 

(530725 

99814448! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1622! 

Uw 

!’  'VEK 

! 

t  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7* 

-  ! 

, 

1 

ACS  4239 

(540593 

971 (4448! 

200.11 

35.1! 

9.0! 

- 

16001 

16.5N 

*  »* 

1 

t  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

ASS  4249 

1540594 

97114448! 

200.11 

35.1! 

9.0! 

• 

1600! 

16.5!  8W? 

' 

1 

!  ! 

200. It 

35.1! 

1.51 

-  I 

! 

ASS  4239 

(  540595 

971(4448! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1600! 

16.5!N0kt 

, 

1 

!  1 

200. It 

35.1! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

ACS  4249 

(540596 

97114448! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1600! 

16.5! NONE 

SI 

.  i 

1 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5* 

-  ! 

! 

1  i 

! 

ASS  4279 

(540597 

97114448! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1600! 

16*5  INOME 

!IA  Dm 

1972  1 

l 

!  ! 

200.1 ( 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

I  1 

! 

ACS  4219 

1340591 

97114448! 

200.1 ! 

35.1! 

9.0! 

- 

16001 

16.5 ! NONE 

HA  OAV£Bl-v.<  1 

1972 

I 

!  ! 

200.11 

35.1! 

1.51 

-  1 

! 

1  ! 

! 

1972  ! 

ACS  4309 

(  540600 

971 ! 4448! 

200.11 

35.1! 

9.0! 

- 

1600! 

16.5! NONE 

1 1 A  OAVEBPOBT  1 

! 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

ACS  4329 

(540602 

97114448! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1600! 

16.5 ! NONE 

1IA  OAVEBPOBT  ! 

1972 

i 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

ASS  4339 

(540603 

97114448! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

* 

1600! 

16.5 !  NONE 

tIA  I.AVCBPOAT  1 

1972 

J 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

ACS  4348 

(540604 

971(4448! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1600! 

16.5!  ft  ONE 

I I A  DAVENPORT  ! 

1972 

| 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.51 

-  ! 

! 

!  1 

ASS  4349 

1540606 

97114448! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1600! 

1 6. 5 (NONE 

IIA  OAVEBPOBT  1 

1972 

l 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  I 

! 

!  ! 

ASS  4379 

(540407 

97114448! 

200.11 

35.1! 

9.0! 

- 

1600! 

16.5! NONE 

IIA  DAVENPORT  1 

1972 

( 

(  ( 

200.11 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ! 

ASS  4399 

(343381 

97114448! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1600! 

16.5 !  NONE 

IIA  DAVENPORT  I 

1973 

! 

!  ! 

200.11 

35.1) 

1.5* 

-  1 

! 

!  1 

ASS  4399 

(543389 

971(4448! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1600! 

16.5 ! NONE 

IIA  DAVEMPOAT  1 

1973 

* 

!  ( 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

“  I 

! 

!  1 

ASS  4409 

1543390 

97114448! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1600! 

16.5! NONE 

IIA  OAVEBPOBT  ! 

1973 

{ 

t  ( 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

ACS  4419 

(543391 

971(4448! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1600! 

16. 5 1N0NE 

IIA  OAVEBPOBT  1 

1973 

! 

t  ! 

200.1! 

35.11 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

ACS  4429 

(543392 

971(4448! 

200.11 

35.1! 

9.0! 

- 

1600! 

16.5! NONE 

!IA  DAVENPORT  J 

1973 

1 

t  f 

200.11 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

1973 

ASS  4438 

(345029 

971(4448! 

200.1! 

35.11 

9.0! 

- 

1600! 

1 6. 5  !  NONE 

IIA  OAVEBPOBT  1 

! 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.51 

-  ! 

! 

!  ! 

ASS  4449 

(545030 

971(4448! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1600! 

U.5IN0NE 

IIA  OAVEBPOBT 

1973 

! 

1  ! 

200.11 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

1 

1  1 

ACS  44S9 

(545031 

971144481 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1600! 

16.51N0NE 

ITA  OAVEBPOAT  1 

1973 

! 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  1 

! 

!  1 

A!!  44*9 

154503? 

971*444®* 

200.1* 

35.1! 

9.0! 

- 

1600! 

16.5! NONE 

!XA  DAVENPORT  ! 

1973 

! 

1  ! 

200.1! 

35.11 

1.5! 

-  1 

I 

!  1 

ASS  4.479 

(545031 

971(4448! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1600! 

16.5  INONE 

IIA  OAVEBPOAT  ! 

1973 

1 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5* 

-  ! 

1 

1  I 

ACS  4419 

(545034 

971(44481 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1600! 

16.5 INONE 

IIA  OAVEBPOBT 

1973 

l 

(  1 

200.1! 

35.1! 

1.51 

-  ) 

! 

1  ! 

ASS  4498 

1545035 

971(4448! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1600! 

1 6*  5 ! NONE 

IIA  OAVEBPOBT 

1973 

i 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

1973 

ACS  4309 

(545036 

971144481 

200.11 

35.1! 

9.0! 

- 

1600! 

16. 5 ! NONfc 

IIA  OAVEBPOAT  1 

J 

!  ( 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ( 

! 

! 

1973 

ASS  4319 

(545037 

971144481 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1600! 

16.5 INONE 

IIA  OAVEBPOBT 

I 

(  I 

20C.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

■1  1 

1973 

ASS  6329 

(345038 

971HA48I 

200.11 

35.1! 

9.0! 

- 

1600! 

1 6. 5 ! NONE 

IIA  OAVEBPOBT 

1 

!  ! 

200.11 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ASS  4539 

1545039 

97114448! 

200.1! 

35.1! 

9.0) 

- 

1600! 

16.5 ( NONE 

!IA  DAVENPORT 

1973 

1 

! 

! 

"  1  ! 

1  ! 

!  f 

200.1! 

! 

! 

35.1! 

f 

i 

1.5! 

! 

J 

-  ! 
* 

i 

! 

! 

t 

! 

! 

TABIC  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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EHGRl 

DtST ! 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUN8ER 

{ VTCC 1  DIMENSIONS  lORAFTt 
NET  t COD El  LENGTH! BRDTHi  1 
REGIS-1 •*•*!  REG.  1  REG. 1L0AD-1 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 
TON-  SPACE  1  OVER-lOVER-1 /////! 
NACE  !  IV  1  ALL  1  ALL  1LIGHT! 

! CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL! 

!  (  EST  1  CARGO  HANDLING  IS  IOPERATING  i 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  BASE  ! 

1 ////////!  POINT  !  LIHC-1  f AO!  LXNE-1  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TDl //////////! 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LXNE-2  ! EE 1  LINE-2  1 

( 

l 

YEAR  ( 
BUILT  ( 
OR  ] 

•REBUILT! 

(26) 

ALTER 

! 

1 

BARGE  LINE/  tNC.  ! 

(CONTINUED)! 

!  1 

1  1 

1  1 

!  ! 

1 

1 

1 

1 

1 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

AGS 

654B 

1545040 

l 

971 1 4A48I 
!  1 

200.11 

200.1! 

35.11 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1600! 

-  ! 

16. SIMONE 

I 

1 X  A 
! 

DAVENPORT 

1973  1 
! 

AGS 

6555 

1545041 

! 

97114A481 

1  1 

200.11 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1600! 

-  ! 

16.51  NONE 

I 

!  X  A 
! 

DAVENPORT 

1973  ! 
t 

AGS 

656B 

1545042 

! 

971 1 4A481 

1  t 

200  v 1 1 
200.1! 

35.1! 

35.11 

9.01 

1.5! 

- 

1 

1600! 

-  ! 

16.51  NONE 

I 

(IA 

! 

DAVENPORT 

1973  ! 

! 

AGS 

657B 

1545043 

1 

97114A48! 

1  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

1600! 

-  ! 

16.5 1  NONE 

1 

1  IA 
! 

DAVENPORT 

1973  ! 

1 

AGS 

6580 

1545044 

1 

97114A48! 

1  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

1600! 

-  ! 

16 .5  1  NONE 
! 

!  X  A 
! 

DAVENPORT 

1973  ! 

1 

AGS 

659B 

1545045 

1 

971 14A48 1 

1  1 

200.11 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

» 

1600! 

-  ! 

1 6 ■ 5 ! NONE 

I 

(IA 

I 

DAVENPORT 

1973  ! 

! 

AGS 

660B 

1545046 

1 

97114A48! 

1  1 

200.1! 

200.11 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

1600! 

-  ! 

1 6.5 {NONE 

I 

1 1 A 
t 

DAVENPORT 

1973  ! 

! 

AGS 

661B 

1545047 

1 

97114A4B! 

1  I 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1600! 

-  ! 

16.51  NONE 

I 

(IA 

1 

DAVENPORT 

1973  { 

! 

AGS 

6629 

1545048 

1 

971 (4A46! 

1  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

1 

1600! 

-  ! 

16.51  NONE 

I 

(IA 

1 

DAVENPORT 

1973  ! 

! 

ACS 

6659 

1549661 

1 

971 1  AAA  1 

1  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

1600! 

-  ! 

1 6. 5  t  NONE 

I 

(IA 

( 

DAVENPORT 

1973  ! 

! 

ACS 

6643 

1549662 

l 

97114A48I 

1  ! 

200.1! 

200.11 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1600! 

-  ! 

16.5 ! NONE 
! 

(IA 

! 

DAVENPORT 

1973  ! 

AGS 

6659 

1549663 

1 

971 14A48! 

!  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

3S.1! 

9.0! 

1.S! 

- 

! 

1 

1600! 

-  ! 

1 6. 5  t  NONE 

I 

(IA 

! 

DAVENPORT 

1973  ! 

1 

AGS 

666B 

1549664 

1 

97114A48! 

1  1 

200.1! 

200.1! 

3*  *• 

3  . 1 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1600! 

-  ! 

16.51  NONE 

I 

(IA 

1 

DAVENPORT 

1973  ! 

! 

AGS 

6679 

1549665 

l 

97114A48! 

1  1 

200.11 

200.1! 

*0.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

1 

1600! 
-  ! 

16.5 ! NONE 

I 

1  IA 
! 

DAVENPORT 

1973  ! 

! 

AGS 

668  B 

1549666 

1 

97114A48! 

1  ( 

200.11 

200.1! 

35. 1! 
35.1! 

9.0! 

1.51 

- 

! 

! 

1600! 

-  ! 

16.51  NONE 

I 

(IA 

I 

DAVENPORT 

1973  ! 

! 

AGS 

669B 

1549667 

1 

971 14A481 

1  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1600! 
-  ! 

1 6.  S ! NONE 

I 

(IA 

( 

DAVENPORT 

1973  1 
! 

AGS 

6709 

1549668 

1 

97114A48! 

1  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.11 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1600! 

-  ! 

16.51  NONE 

(IA 

( 

DAVENPORT 

197?  ! 

! 

AGS 

6710 

1549669 

97114A481 

1  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

j 

1600! 
-  ! 

16.5IN0NC 

I 

1 1 A 

1 

DAVENPORT 

1973  ! 
! 

AGS 

6726 

1549670 

1 

97114A481 

1  1 

200.11 

200.11 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

" 

i 

! 

uoot 
-  ! 

16.5 (NONE 

I 

(IA 

I 

DAVENPORT 

1973  I 
l 

AGS 

6750 

1551813 

1 

971UA41! 

1  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1600! 
-  ! 

16.51  NONE 

I 

(IA 

DAVENPORT 

1974  ( 
1 

AGS 

6749 

1551814 

1 

97114A41! 
i  1 

200.1! 

200.11 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1-5! 

“ 

! 

! 

1600! 
-  ! 

16.51  NONE 

I 

(IA 

! 

DAVENPORT 

1974  ! 
! 

AGS 

675B 

1551815 

1 

97114A411 

1  1 

200.1! 

200.11 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

• 

1600! 
-  ! 

16. 5 1  NONE 

1 

(IA 

! 

DAVENPORT 

1974  ! 
! 

AGS 

6760 

1551816 

1 

971 I4A41  1 

1  1 

200.1 1 
200. 1 1 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

” 

! 

! 

1600! 

16.5 ! NONE 

I 

(XA 

! 

DAVENPORT 

1974  ! 

! 

AGS 

6770 

1551817 

! 

97114A41! 

!  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1600! 
-  ! 

16.51  NONE 
! 

(IA 

( 

DAVENPORT 

1974  ! 
! 

AGS 

6780 

1551818 

! 

97114A41! 

1  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1600! 
-  ! 

16. 5 (NONE 
• 

(IA 

! 

DAVENPORT 

1974  ! 
! 

AGS 

6790 

1551819 

1 

97114A41! 

1  1 

200.11 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0} 

1 »  5i 

• 

! 

! 

1600! 
-  ! 

16. 5! NONE 
! 

(IA 

! 

DAVENPORT 

1974  » 
( 

AGS 

680P 

1551820 

1 

97114A41! 

1  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

• 

! 

! 

1600! 
-  J 

16.5IN0NE 

! 

1IA 

I 

DAVENPORT 

1974  » 
! 

AGS 

68ie 

1551821 

I 

97114A41! 

!  ! 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.11 

9.C 1 
1.5! 

- 

1 

! 

1600! 
-  ! 

16.5! NONE 
! 

(XA 

1 

DAVENPORT 

1974  ! 
! 

A6S 

682B 

1551822 

1 

97114A41! 

1  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0J 

1.5! 

“ 

i 

! 

1600! 
-  ! 

16.5! NONE 
! 

(IA 

DAVENPORT 

1974  l 
! 

ACS 

683e 

1551823 

! 

971 14A41 1 

1  ! 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.11 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

1 

1600! 
-  ! 

16.51  NONE 

I 

(IA 

i 

DAVENPORT 

1974  ! 
1 

AGS 

6840 

1  551824* 

1 

97114A41! 

1  1 

200.1! 

200.1! 

35.'! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1600! 
-  ! 

16.5t.N0HE 

I 

(IA 

( 

DAVENPORT 

1974  ! 
! 

AGS 

6850 

1551825 

1 

97114A41  I 

1  ! 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

i 

i 

1600! 
-  ! 

16.5!  NONE 

1 

(IA 

! 

DAVENPORT 

1974  ! 
! 

AGS 

686P 

1551826 

1 

97114A41! 

1  1 

200.1! 

200.11 

35.1! 

35.1* 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

! 

1600! 
-  t 

16.51  NONE 

1  IA 

I 

DAVENPORT 

1974  J 
! 

AGS 

6870 

1551  827 
! 

97114A41! 

1  i 

200.1! 

200.1! 

*5.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

• 

! 

! 

1600! 
-  ! 

16.sInONF 

I 

(XA 

i 

DAVENPORT 

1974  ! 
! 

AGS 

688B 

1611397 

1 

105214A46! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1629! 
*  | 

16.0!):0NE 

! 

ilk 

! 

DAVENPORT 

1979  ! 
! 

AGS 

669B 

1611398 

1 

105214A4M 
1  ( 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

* 

! 

! 

1629*! 
-  ! 

16.01N0NE 

I 

(XA 

( 

DAVENPORT 

1979  ! 
1 

AGS 

6900 

1611399 

1 

105214A48! 

1  1 

200. C! 
200.0! 

35. Cs 
35.0! 

9.0! 

1*51 

“ 

! 

! 

1629! 
-  ! 

16.0! PONE 

I 

(IA 

! 

DAVENPORT 

1979  ! 
! 

AGS 

6929 

1624755 

1 

96014A481 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

i 

U33! 
-  ! 

16  r4 ! NONE 

1 1 A 

I 

DAVENPORT 

1980  ! 
! 

AGS 

6950 

1624776 

1 

9(1>!  4A46  2 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

V.O! 

1.7) 

| 

i 

1633! 
-  ! 

16.4] NONE 
! 

(IA 

I 

DAVEN73RT 

1980 

! 

AGS 

694B 

1624777 

! 

96C*!4A48! 
i  1 

200.0! 

200.0! 

35.01 

35.0! 

9.0s 

1.7! 

- 

! 

2 

16331 
-  ! 

16.4! NONE 

I 

!  IA 
! 

DAVENPORT 

1980  ! 
! 

AGS 

6958 

1624778 

1 

96014A48! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

i 

! 

1653! 
-  ! 

16.4! NONE 
! 

I X  A 
( 

DAVENPORT 

1980 

! 

AGS 

697B 

1624760 

1 

96014A48! 

1  1 

230.',! 

200.0! 

35  0! 
33.0! 

9.0! 

1.7! 

! 

! 

1633! 
-  ! 

16.4! NONE 
! 

2  XA 

1 

DAVENPORT 

1980  ! 
! 

AGS 

6900 

*624781 

! 

96014A48 1 
1  1 

200.0! 

>00.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

! 

! 

1633! 

•  ! 

16 .4 ! NONE 
! 

(IA 

( 

DAVtNPORT 

1980 

! 

AGS 

69»> 

1624782 

1 

960! y  A41 1 

1 

20  3.0! 
200.0* 

35.0! 

35.0! 

V.O! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1633! 
-  ! 

16 .4 ! NONE 
! 

(XA 

! 

DAVENPORT 

1980 

! 

BIX 

301 

1621884 

1 

67614*48 1 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

».0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1500! 
-  ! 

16.4 ! NONE 
! 

(IA 

! 

DAVENPORT 

1980  ! 
! 

8IX 

2010 

t -40601 

1 

971 14A48I 

1 

20C  .1! 
200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

j 

1600! 
-  ! 

16.5! NONE 
! 

(IA 

1 

DAVENPORT 

1972 

! 

SPC 

« 

i  ...... 

!  1 

195,0* 

19J.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

i 

1300! 

-  i 

19.81400  0.P.M.  PUMP 
!  DRAG  LINE 

,( I A 
! 

DAVENPORT 

1947 

MFC 

7 

t  - - 

1 

2751  U48! 
1  1 

195.0! 
7  95.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

j 

1300! 

-  i 

23.71400  0.P.H.  PUMP 
!  DR AG  LINE 

,!IA 

! 

DAVENPORT 

1947 

! 

nr ' 

12 

!  - 

1 

275UA48! 
)  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

i 

! 

uooi 
-  ! 

23.71400  B.P.H.  PUMP 
! DRAG  LINE 

, !  IA 
! 

DAVENPORT 

1959 

UPC 

51 

1  * - 

! 

42014A48! 
1  ! 

195.0! 

195.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.5! 

— 

! 

1800! 
-  ! 

25. 3!  COMPRESSOR, 

! PUMP,  DRAG  LINE 

(IA 

! 

DAVENPORT 

1962 

NPC 

32 

!  . - 

! 

420  14A48 1 
1  1 

!95. 0! 
195.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.5! 

** 

I 

iecoj 
-  ! 

25.31COMPRE  $SOR, 

! PUMP,  DRAG  LINE 

(XA 

! 

DAVENPOPT 

1962 

«*C  S3 

)  — - - 

i 

152614A48! 
\  i 

250.0! 

250.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.5! 

— 

! 

2400! 
-  ! 

25.3ICONPRESSOR  t  AIR ! XA 
(SLIDES,  PUMP  ! 

DAVENPORT 

1967 

SPC 

51 

i  — — 

l 

152614A401 
1  1 

250.0! 

250.0! 

52.5! 

52.5! 

10.0! 

1.8! 

3200! 
-  ! 

24.6 ! FEEDERS  t  8ELT 
!  CONVEYORS 

S  IA 
I 

DAVENPORT 

1963 

MPC 

52 

i  - 

! 

! 

! 

152614A40! 
!  1 

1  1 

1  1 

250.0! 

250.0! 

! 

j 

52.5! 

52.5! 

1 

! 

10.0! 

1.8! 

! 

! 

j 

i 

1 

3200! 
-  ! 

! 

t 

24.6! FEEDERS  G  8ELT 
(CONVEYORS 
» 
i 

!XA 

! 

! 

! 

DAVENPORT 

1963 

; 

86 _ _ 


XX.... 

ENGRi 

OTSTl 

OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

(  GU  MB 

i  NUMBER 

C?S>  ALTER 

BARGE  LINE#  INC. 

(CONTINUED] 

MPC  S3 

|  »>•— 

NPC  S* 

MPC  55 

MPC  61 

MPC  6? 

MPC  63 

MPC  6A 

MPC  65 

MPC  66 

MPC  67 

MPC  66 

MPC  69 

MPC  70 

MPC  71 

MPC  72 

MPC  73 

MPC  7 A 

MPC  75 

MPC  76 

i  - 

MPC  77 

MPC  78 

MPC  79 

MPC  60 

,  - 

MPC  61 

MPC  62 

MPC  63 

MPC  64 

i  - 

MPC  85 

RPC  $■< 

MPC  87 

MPC  88 

MPC  89 

MPC  90 

MPC  91 

MPC  92 

MPC'  93 

MPC  94 

MPC  95 

MPC  96 

MPC  97 

MPC  251 

(548509 

MPC  252 

(560388 

MPC  253 

(569871 

MPC  254 

(569868 

MPC  255 

(569873 

MPC  256 

1632000 

MPC  257 

(609245 

MPC  258 

1616618 

MPC  259 

(616617 

MPC  350 

(578238 

MPC  351 

(578239 

MPC  352 

(578240 

MTI  181 

(576553 

MTI  182 

(576554 

TAOtE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


!  1VTCC !  DIMENSIONS  lORAFT!  {CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

!  NET  ( CODE (LENGTH! BROTH!  !  {  1  EST  !  CARGO  HANDLING  (S  (OPERATING 

(REGIS-!****!  REG.  t  REG. ! LOAD-!  {  CARGO  !  FIXED  I  EQUIPMENT  |TC !  BASE 

(  TER  !  SEE! //////I /////!  ED  (  I //////// I  POINT  !  LINE-1  (AO!  LINE-1 

I  TON-  (PAGE!  OVER-!  OVER- J  /  ///  /  (  HORSE!  PASS-  !  (LIGHT  >(  1111111111  tttttt  (TO! /ItH/ttH 
!  WA*i£  !  IV  !  ALL  (  ALL  (LIGHT!  POWER!  ENGERS  (  <  FEET)!  LINE-2  !EE(  LINE-2 


( 

( 

YEAR  1 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


52614A401 

1  ! 

250.0! 

250.0! 

52.5! 

52.5! 

10.3! 

1.6! 

-  ! 

3300! 

-  ! 

24.31  FEEDERS  8  BELT 
! CONVCYORS 

!IA 

I 

DAVENPORT 

1975 

S2614A40! 

!  ! 

250.0! 

250.0! 

52.5! 

52.51 

10.3! 

1.8! 

-  ! 
i 

3300! 

-  ! 

24. 6! FEEDERS  t  BELY 
!COHV£YO»$ 

IIA 

( 

DAVENPORT 

1075 

526! 4A40! 

!  ! 

250.0! 

250.0! 

52.5! 

52.5! 

10.3! 

1.8! 

-  i 

3300! 

-  ! 

25*  3! FEEDERS  4  BELT 
ICONVEYORS 

IIA 

! 

DAVENPORT 

1960 

300! 4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.01 

35.01 

35.0! 

9.C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1470! 

-  ( 

18.3IAXR  PADS  l 

(SLIDES  ISO  TPK 

!IA 

! 

DAVENPORT 

1970 

3G0UA48! 

!  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.61 

-  ! 
i 

1470! 

-  ! 

1 6.3! AIR  PADS  4 

(SLIDES  150  TPH 

!IA 

! 

DAVENPORT 

1970 

300I4A46! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.6! 

i 

l 

1470! 

-  ! 

18.3! AIR  PADS  t 

(SLIDES  150  TPH 

IIA 

! 

DAVENPORT 

1970 

300! 4A46! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1470! 

-  i 

18.3UXR  PADS  A 

(SLIDES  150  TPH 

IIA 

! 

DAVENPORT 

1970 

300UA48! 

!  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

V.O! 

1.6! 

-  ! 

( 

14701 
-  ! 

1 7.5 ! PADS  t  AIR 
(SLIDES 

!  I A 
! 

DAVENPORT 

1972 

30014A48! 

I  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1470! 

-  ! 

17 .5 IPADS  4  AIR 
(SLIDES 

!  I A 
! 

DAVENPORT 

1972 

300I4A43 I 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1470! 

-  ( 

1 7 * 5! PADS  4  AIR 
! SLIDES 

IIA 

! 

DAVENPORT 

1972 

300! 4A48I 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

14  70! 

-  ! 

17.5IPADS  4  AIR 
!  SLIDES 

IIA 

! 

OAVENP0RT 

1972 

33714A48! 

!  ! 

195.0! 

19S.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.8! 

-  ! 

! 

1490! 

-  ! 

17.5! PADS  4  AIR 
! SLIDES 

IIA 

! 

DAVENPORT 

1975 

337I4A48! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1490! 

17. 5 l PADS  4  AIR 
{SLIDES 

!  I A 
! 

OAVENPORT 

1975 

337J4A48! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

! 

! 

1490! 

-  ! 

17.5  IPADS  4  AIR 
! SLIDES 

!  XA 
! 

DAVENPORT 

1975 

337! 4A48 ! 

!  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

! 

1 

1490! 

-  ! 

17. 5! PADS  4  AIR 
(SLIDES 

!1A 

! 

DAVENPORT 

1975 

337! 4A46 ! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1490! 

-  ! 

17.5 IPADS  4  AIR 
(SLIDES 

!XA 

! 

DAVENPORT 

1977 

337! 4A48! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

! 

! 

1490! 

-  ! 

17.5 ! PADS  4  AIR 
(SLIDES 

IIA 

! 

DAVENPORT 

1977 

33714A46! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

! 

! 

1490! 

-  i 

17.5! PADS  4  AIR 
!  SLIDES 

IIA 

! 

DAVENPORT 

1977 

337I4A46! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  1 
! 

1  490 ! 

-  1 

17.5! PADS  4  AIR 
(SLIDES 

IIA 

! 

DAVENPORT 

1977 

337I4A48! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

! 

! 

1490! 

-  ! 

17. 5 ! PADS  4  AIR 
(SLIDES 

IIA 

! 

DAVENPORT 

1977 

33714A46! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1490! 

-  ! 

17.5! PADS  4  AIR 
(SLIDES 

!  I A 

I 

DAVENPORT 

1977 

337 ! 4A46 ! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1490! 

-  ! 

17.5 (PADS  4  AlP 
(SLIDES 

IIA 

! 

DAVENPORT 

1977 

337KA48! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

-  ! 

1 

1490! 

-  ! 

17.SIPADS  4  AIR 
! SLIDES 

IIA 

! 

DAVENPORT 

1977 

33714A48! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 
! 

1490! 

-  ! 

1 7 . 5 ! PADS  t  AIR 
( SLIDES 

!  X  A 
! 

DAVENPORT 

1977 

337I4A46! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

-  ! 
! 

1490! 

-  ! 

17.5! PADS  4  AIR 
! SLIDES 

IIA 

! 

DAVENPORT 

1977 

30014A48I 
(  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 
1 

1490! 

-  ! 

18. 6! AIR  PADS  4 

(SLIDES  ISO  TPH 

IIA 

! 

OAVENPORT 

1979 

300I4A48! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 
! 

1490! 

-  i 

18.6IAIR  PADS  6 

!  SLIDES  ISO  TPH 

!!A 

! 

DAVENPORT 

1979 

300UA48! 

!  ( 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1490! 

-  ! 

18.6IAXR  PADS  4 

! SLIDES  150  TPH 

IIA 

! 

DAVENPORT 

1979 

300(4X46! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

J 

1490! 

-  ! 

16.6!A!R  PADS  4 

t SLIDES  150  TPH 

IIA 

! 

DAVENPORT 

1979 

30014A48! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1 

! 

1490! 

-  ! 

18.6IAXR  PADS  4 

!  SLIDES  150  TPH 

1XA 

! 

DAVENPORT 

1979 

30014A46! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  j 

i 

1490! 

-  !• 

13.61AIR  PADS  4 

!  SLIDES  ISO  TPH 

IIA 

! 

OAVENPORT 

1979 

300J4A48! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

j 

1490! 

-  1 

1 6.6! AIR  PADS  4 

(SLIDES  150  TPH 

IIA 

1 

PAVEKPCRT 

1979 

300UA48! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

i 

1490! 

-  ! 

16.6! AIR  PADS  4 

!$L1 n  ;  150  TPK 

IIA 

1 

OAVENPORT 

1979 

300!4A46! 

j  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  i 

! 

1490! 

-  ! 

18.6! AIR  PADS  4 

!  SLIDES  150  TPH 

IIA 

! 

OAVENPORT 

1979 

300! 4A48! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

] 

1490! 

-  ! 

16 .6 ! AIR  PADS  4 

!  SLIDES  150  TPH 

IIA 

! 

DAVENPORT 

1979 

300!4A48! 
!  ( 

195. OJ 
195.0! 

35.01 

35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

1490! 

-  ! 

1 6.6! AIR  PADS  4 

(SLIDES  150  TPH 

t  X  A 
! 

DAVENPORT 

1979 

300! 4A481 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1  -o! 

1490! 

-  ! 

1 8.6! AIR  PADS  4 

! SLIDES  150  TPH 

!  I A 
! 

DAVENPORT 

1979 

300I4A48! 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1490! 

-  ! 

16.61AIR  PADS  4 

! SLIDES  150  TPH 

f  X  A 
! 

OAVENPORT 

1979 

300! 4A48J 
!  ( 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1490! 

-  ! 

10.6 ! AIR  PADS  4 

!  SLIDES  150  TPH 

f  XA 
! 

DAVENPORT 

1979 

300! 4A48I 
!  ( 

195.0! 

195.0! 

55.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1490! 

-  ! 

16.6! AIR  PADS  4 

! SLIDES  150  TPH 

!  XA 
! 

DAVENPORT 

1979 

27014A48! 
!  1 

! 

195.0! 

—  ! 
35.0! 

9.0! 

2.2! 

1400! 

-  ! 

1 7.0! AIR  PADS  AND 
(PUMPS 

f  X  A 

I 

OAVENPORT 

*  1983 

270J4A48! 
!  ( 

! 

195.0! 

—  ! 
35.0! 

9.0! 

2.0! 

1400! 

-  ! 

17 .0! AIR  PADS  AND 
(PUMPS 

i  XA 
! 

DAVENPORT 

19C2 

270S4A48! 
(  ! 

—  ! 
195.0! 

—  ! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

- 

1400! 

-  ! 

17 .0! AIR  PADS  AND 
!  PUMPS 

!  XA 
! 

DAVENPORT 

*  1983 

270I4A48! 
!  ! 

•-  i 

195.0  i 

—  ! 
35.0! 

9.0! 

2.0! 

1400! 

-  1 

17.0UIR  PAOS  AND 
! PUMPS 

IIA 

! 

OAVENPOORT 

•  1983 

270!4A48( 
t  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

1400! 

-  ! 

1 6.7! AX R  PADS  AND 

1  PUMPS 

!IA 

! 

DAVENPORT 

1983 

270I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

-  ! 

1400! 

16.7! NONE 

IIA 

OAVENPORT 

1983 

I  i 

155.0! 

35.  Cl 

2.G! 

! 

-  1 

1 

! 

668 I4A48I 
!  ( 

195.0! 
195. OJ 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

1400! 

-  ( 

16.7! AIR  PADS  AND 
{PUMPS 

IIA 

! 

DAVENPORT 

1983 

270(4A481 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

1400! 

-  ! 

16.7IAIR  PADS  AND 
! PUMPS 

IIA 

! 

OAVENPORT 

1963 

2701 4A48( 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

1400! 

-  ! 

16.71A1R  PADS  AND 
(PUMPS 

IX  A 
! 

DAVENPORT 

1983 

726!'  <01 
!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.11 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

1 2.0 ! NONE 
! 

! 

! 

1976 

72814/  0! 
!  ( 

195.0! 
195-1 ! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  i 

12.0! NONE 

1 

! 

1976 

728I4A40I 
!  ( 

195.0! 

195-11 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

12.0IN0NE 

! 

! 

! 

1976 

96814A41! 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1480! 

-  1 

18.9! NONE 
! 

IIA 

! 

DAVENPORT 

1977 

968 ! 4A41 t 
! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

- 

1480! 

-  ! 

1 8.9! NONE 
! 

I  XA 
! 

DAVENPORT 

1977 

TABLE -2  "  DESCRIPTION  Of  V 


_ 87 


VESSEL  NAME  AND  NUHBCft 


1  COAST 
!  GUARD 
i  NUMBER 


!VTCCi  DIMENSIONS  (DRAFT! 

NET  1  CODE (LENGTH! BROTH!  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  AEG*! LOAD-! 

TEA  !  SEE!//////!/////!  CD  ! 

TO  It-  lPAGEl  OVEA-IOVEA-!/////!  MORSE 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT!  FOVEA 


CAPACITY!  HIGH-  I  (VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  (OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EIUIPMENT  (TC!  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  IAO!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) !////////// ////// JTD !////////// 
ENGEAS  !  (FEET)!  LINE-2  !CE!  LINE-2 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


(28)  ALTER 

! 

! 

BARGE  LINE*  INC.  ! 

I 

1 

l 

i  1 

1  1 

1  1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

1 

1  1 

! 

! 

1 

! 

! 

HTI  111 

1576555 

1 

96614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1480! 

11.9 i NONE 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

! 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.8! 

-  1 

! 

! 

M?I  1 84 

1576556 

1 

96814A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1480! 

1  8. 9  SHONE 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

f»8! 

-  i 

1 

! 

HTI  185 

!  576557 

1 

96814A41 1 

195.0! 

35. S' 

9.0! 

- 

1*80! 

18.9! NONE 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

! 

1 

I  I 

195.0! 

35.:. 

1.6! 

- 

! 

! 

HTI  186 

1576558 

! 

96814A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1460! 

1 8. 9! NONE 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

! 

1 

i  i 

195.01 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

I 

! 

1977  1 

HTI  187 

1576559 

l 

96814A41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1460! 

1 «. 9 1  NONE 

DAVENPORT  ! 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

MTI  188 

J  576560 

1 

96814A411 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1480! 

18.91  NONE 

DAVENPORT  1 

1977  ! 

! 

I 

1  1 

195.01 

35.01 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

HTI  189 

J  576561 

1 

96814A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1480! 

18.9 ! NONE 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

HTI  190 

! 576562 

! 

96814A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1480! 

16.9! NONE 

(XA 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

! 

! 

1  1 

195.01 

35.01 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

1977  ! 

HTI  191 

! 576563 

1 

96814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1480! 

1B.91N0NE 

DAVENPORT  ! 

| 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  i 

! 

! 

HTI  192 

! 576564 

1 

96814A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1480! 

16.9! NONE 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

| 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  1 

! 

! 

1977  ! 

HTI  193 

!57oS65 

! 

96814A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1480! 

16.9 1  NONE 

DAVENPORT  ! 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

HTI  194 

1576566 

1 

96814A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1480! 

16.91  NONE 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

" 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

HTI  195 

1576567 

1 

96814A41! 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

1480! 

16.9! NONE 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

! 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.8! 

-  I 

! 

! 

HTI  196 

1576568 

> 

96814A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1490! 

18.9! NONE 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

! 

I 

1  l 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  I 

1 

! 

HTI  197 

1576569 

1 

96814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1480! 

1 8.9  1  NONE 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

1 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.81 

-  ! 

! 

*  ! 

HTI  198 

1576570 

1 

96S14A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1460! 

1 8.9! NONE 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

1 

I 

HTI  199 

1576571 

1 

96814*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1480! 

1 6. 9 ! NONE 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

t 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1977  ! 

MU  200 

1576572 

1 

96814A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1480! 

1 6. 9 ! NONE 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HTI  301 

1582463 

1 

871 1 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.9 ! NONE 

DAVENPORT  ! 

1977---!- 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

MTI  -302 

1582464 

1 

87114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19*9 (NONE 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

HTI  303 

1582465 

1 

87114A41I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.9! NONE 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

1977  ! 

HTI  304 

1582466 

1 

871 1 4441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 9. 9 ! NONE 

DAVENPORT  ! 

1  . 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HTI  305 

1S82467 

1 

87114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.9! NONE 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

MTI  306 

1582468 

l 

87114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 9. 9 ! NONE 

DAVENPORT  ! 

-1977-!- 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HTI  307 

1582469 

1 

87114A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.9! NONE 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

MTI  308 

1582470 

1 

871 14*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.9 ! NONE 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HTI:  309 

1582471 

1 

871 14A  ’ '  * 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.9IN0NE 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HTI  310 

1582472 

1 

671 1 4*41 l 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 9. 9 ! NONE 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

j 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

HTI  311 

1582473 

1 

37114A4 11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.9! NONE 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HTI  312 

1582474 

1 

871 14 A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.9JN0NE 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1977  | 

MTI  313 

1582475 

1 

87114A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15001 

19.9IN0NE 

DAVENPORT  ! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HTI  314 

1582476 

1 

87114A4U 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 9.9! NONE 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HTI  31 5 

1582477 

1 

87114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.91N0NE 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

MTI  316 

1582478 

1 

87114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.9! NONE 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

HTI  217 

1582479 

1 

37114A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

19.9 !NONE 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HTI  318 

1582480 

1 

87114A411 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 9.9! NONE 

OAVENPOAT  ! 

1977  ! 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

MTI  319 

1582481 

1 

87114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.?iN0NE 

DAVENPORT  ! 

1977  I 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

MTI  320 

1582482 

1 

871 14A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.9! NONE 

IIA 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NONA  201 

1634319 

1 

88614A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

19.6 (NONE 

OAVENPOAT  ! 

1981  ! 

1 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

N0HA202 

•634320 

i 

86614A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

19.6 (NONE 

DAVENPORT  ! 

1981  1 

1 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NONA  203 

1634321 

i 

88814A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

1 9. 6 ! NONE 

IXA 

DAVENPORT  ! 

1981  ! 

1 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NOHA  204 

1634322 

i 

88814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

19.61  NONE 

OAVENPOAT  ! 

1981  ) 

1 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NOHA  205 

1634323 

l 

88814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

1*.6lN0Kt 

ua 

DAVENPORT  2 

1951  I 

1 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1981  ! 

NONA  206 

1634324 

i 

88  814A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

19.6! NONE 

DAVENPORT  ! 

! 

i 

1  1 

195.0! 

35.0!- 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NOHA  207 

1634325 

i 

88614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

19.6! NONE 

1 1 A 

DAVENPORT  ! 

1981  ! 

1 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

IIA 

DAVENPORT  ! 

295!  f 

N0HA:2Q6 

•634326 

i 

88814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

19.61N0NE 

1 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NOMA  209 

1634327 

i 

86814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

19.6! NONE 

ISA 

DAVENPORT  ! 

1981  J 

1 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

NOHA. 210 

1634328 

i 

686! 4A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 51 9  i 

19.6 {NONE 

IIA 

DAVENPORT  ! 

1981  ! 

1 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NOHA  =  21 1 

1634329 

i 

8881 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

19.6! NONE 

!  XA 

DAVENPORT  ! 

1981  ! 

1 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NOMA  212 

1634330 

! 

88814A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

19.61  NONE 

IIA 

DAVENPORT  ! 

1981  ! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NOMA  213 

1634331 

1 

86814A41 ] 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

19.6 ! NONE 

!  XA 

DAVENPORT  ! 

1981  1 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NONA  214 

1634332 

J 

88314A411 

175.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

1 9 .6  1  NONE 

IXA 

DAVENPORT  1 

1981  ! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NOMAI215 

1634333 

1 

68814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

19.61  NONE 

!XA 

DAVENPORT  ! 

1981  ! 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NOMA-216 

1634334 

1 

88814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

1 9. 6 1  NONE 

IIA 

OAVENPORT  ! 

1981  ! 

1 

1 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 


! 


! 


! 


! 

! 


88 

TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

Of  VESSELS 

ENCR! 

{VTCC! 

0  IRENS  IONS  1  DRAFT  1 

1  CAPACITY  1 

HUH-  1 

!  V 

c  $  S  E  L  ! 

i  J 

DIST! 

OPERATOR 

NET  ICODEiLENGTHl BROTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING  ! 

!  z 

ITC! 

YEAR  l  i 

!  COAST 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

\ntnnn 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LtNE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND 

NUN8ER 

!  GUARD 

TON-  IPAGE! 

OVER“!OVER “!/////! 

HORSE ! 

PASS-  1  «.tSH1)!////S///////////ITDI //////////! 

OR  ! 

!  NUNBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  'LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-Z  I  *REBUILT! 

(28)  ALTER  BARGE  LINE/ 

INC. 

! 

! 

! 

!  1 

i  » 

i  i 

! 

1 

1 

l 

i 

i 

! 

! 

i 

t 

! 

! 

! 

i  » 

! 

!  1 

[CONTINUED) ! 

•  1 

1 

! 

i 

! 

1981  ! 

NONA  217 

163*335 

38814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1519! 

19.6!N0NE 

DAVENPORT  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  : 

NONA  218 

163*336 

88S14A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1519! 

19.6! NONE 

DAVENPORT  ! 

1981  !  : 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NONA  219 

163*337 

88814A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1519! 

1 9. 6 !  NONE 

DAVENPORT  ! 

1981  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  • 

NONA  220 

163*338 

888UA411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1519! 

19.6! NONE 

DAVENPORT  ! 

1981  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

NONA  221 

163*339 

88814A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19.6IN0NE 

DAVENPORT  ! 

1981  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NONA  222 

163*3*0 

88814*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19.6! NONE 

DAVENPORT  ! 

1981  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

.  i 

! 

NONA  223 

163*341 

88814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

i5i?i 

19.6! NONE 

DAVENPORT  ! 

1  *81  !  4 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5* 

-  ! 

( 

!  3 

NONA  224 

•63*3*2 

88814A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19.6! NONE 

DAVENPORT  ! 

1981  !  ^ 

! 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  * 

NONA  225 

!  63*  343 

88814A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1519! 

1 9 .6 ! NONE 

DAVENPORT  ! 

1981  ! 

! 

!  • 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

WTT  8051 

1618577 

838 1 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1529! 

24.0! NONE 

DAVENPORT  ! 

1979  !  £ 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

!  4 

WTT  8053 

1618579 

88814A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1529! 

24.0! NONE 

DAVENPORT  ! 

1979  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

( 

WTT  8066 

1613592 

88814A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

isooi 

16.0! NONE 

OAVCNPORT  ! 

1980  !  - 

! 

1  1 

19S.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

i  * 

WTT  8067 

1618593 

88814*43 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

16. 0! NONE 

DAVENPORT  ! 

1980  !  \ 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  i 

\  * 

WTT  8069 

! 613595 

88814*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1  sooi 

16.01NONE 

DAVENPORT  I 

1980  !  5 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  4 

WTT  6070 

1618596 

88814*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

16.0! NONE 

DAVENPORT  l 

1980  ! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  f 

! 

!  j 

WTT  8071 

1*18597 

88814*481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1500! 

16.0! NONE 

DAVENPORT  ! 

1980  !  J 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  J 

! 

! 

WTT  8072 

1618598 

88814*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

16.0! NONE 

DAVENPORT  ! 

1980  j  ;; 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  1 

1980  !  i 

WTT  8073 

1618599 

68814*481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 6 . 0 ! NONE 

DAVENPORT  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

-  1 

1960  ( 

WTT  807* 

1618600 

88814*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

16.0! NONE 

DAVENPORT  ) 

J 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

<  j 

WTT  8075 

1618601 

68814*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1 6.01  NONE 

HA 

DAVENPORT  ! 

1980  !  £ 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

WTT  8006B 

1618557 

95014*481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1677! 

15.0! NONE 

DAVENPORT  ! 

1980  i 

! 

1  1 

200.0! 

3S.0! 

1.5! 

-  I 

! 

1  f 

WTT  80078 

1618558 

95014*481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

•  j 

1677! 

15 .OINONC 

DAVENPORT  ! 

1980  !  'j 

! 

1  1 

200.01 

JJ.O! 

1.5! 

-  f 

! 

1  3 

WTT  80088 

! 618559 

95014A481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1677! 

15.0! NONE 

UAVENPORT  ! 

1930  !  1 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

WTT  80098 

1618560 

95014**81 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1677! 

1 5.0! NONE 

DAVENPORT  ! 

mo  !  3 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  i 

WTT  8C10B 

1618561 

9501**481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1677! 

•15.OIN0NE 

DAVENPORT  ! 

1980  ! 

t 

!  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  J 

! 

1  £ 

WTT  80118 

1618562 

95014*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1677! 

15.0! HOKE 

DAVENPORT  ! 

1980  !  0 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i  i 

WTT  8012B 

1618563 

95014*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1677! 

IS.OtNONE 

DAVENPORT  ! 

1980  !  ? 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i  ‘‘i 

1980  ! 

WTT  80130 

1618564 

95014*481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1677! 

15.0! NONE 

DAVENPORT  ! 

t 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

WTT  801*8 

1618565 

95014A481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1677! 

1 5. 0! NONE 

DAVENPORT  ! 

1980  ! 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  J. 

WTT  80158 

1613566 

95014*46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

16771 

15.0! NONE 

DAVENPORT  ! 

1980  !  V 

! 

t 

1  1 

1  1 

200.0! 

t 

35.0! 

! 

1.51 

! 

“  ! 

! 

! 

!  -*i 

!  & 

(33)  ALUNINUN 

CO. 

OF  ANERICA 

! 

1 

1  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ;■ 

!  j: 

POINT  COMFORT 

1295836 

1 26 13*36 1 

87.6! 

29.6! 

12.5! 

2000! 

-  ! 

44. 0 ! NONE 

POINT  ! 

1964  ! 

1 

1  ! 

95.0! 

30.5! 

9.0! 

-  ! 

! 

COMFORT  1 

! 

NO  11 

1  - 

77014A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1500! 

1 4. 0! NONE 

*!TX 

POINT  ! 

1968  !  5 

f 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

I 

COMFORT  ! 

! 

110=12 

i  299594 

77014A471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

POINT  ! 

1965  ! 

! 

1 

!  ! 

1  1 

195.0! 

! 

3S.0! 

{ 

1.5! 

1 

“  ! 

! 

I 

COMFORT  ! 

! 

i 

(21)  ALUNINUN 

CONPANY 

I 

OF  AHERIICA 

1  ! 

1  1 

! 

! 

j 

! 

i 

i 

! 

!  : 

J 

(ALCOA) 

I 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1958  ! 

BARGE  20* 

i  ...... 

77815A701 

205.0! 

40.0! 

8.9! 

-  1 

1500! 

16.5 (DIESEL  PUHP/ 

i 

! 

1  1 
1  1 

205.0! 

! 

40.0! 

; 

2.0! 

! 

“  ! 

{HEATING  COILS 
! 

! 

! 

(33)  ALVIN  NARINE 

! 

SERVICE/  IN! C. 

1  1 

1  i 

! 

! 

i 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

1962  ! 

LAURA  C 

1289851 

116 13A35I 

69.8! 

27.0! 

7.5! 

1530! 

-  ! 

34.01N0NE 

!TX 

HOUSTON  ! 

! 

1 

1  ! 

1  i 

75.0! 

! 

27.0! 

! 

5.6! 

! 

'  i 

( 

( 

! 

! 

(38)  ANAK  TOWING  CO*/ 

INC. 

1 

1 

!  1 

l  i 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

ANDIE 

1623735 

3813*361 

55.0! 

19.0! 

8.0! 

730! 

-  ! 

24.01N0NE 

!AK 

KETCHIKAN  ! 

1980  ! 

! 

1  1 

55.0! 

19.0! 

8.0! 

-  ! 

! 

! 

BANNER 

1538871 

3813A36! 

55.0! 

19.0! 

6.0! 

730! 

-  ! 

24.0! NONE 

!  AK 

KETCHIKAN  ! 

1977  ! 

1 

1  1 

55.0! 

19.0! 

8.0! 

-  J 

! 

!  : 

QUARTZ  HILL 

1643070 

58614*431 

150.0! 

45.0! 

8.0! 

-  1 

590! 

25.0! NONE 

IAK 

KETCHIKAH  I 

1981  ! 

» 

i 

1  1 

!  1 

150.01 

! 

45.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

!  ; 

(32)  ANDRAY  NARINE/  INC. 

i 

l 

i  i 

1  1 

f 

i 

i 

l 

j 

i 

t 

I 

!  : 

ANDRAY  1 

1644001 

29315A71! 

-  i 

-  I 

4.6! 

-  i 

-  ! 

-  ! 

!LA 

HOUMA  ! 

1981  ! 

1 

* 

!  1 

1  1 

120.0! 

! 

30.0! 

! 

2.0! 

! 

“  # 

! 

! 

! 

( 

(32)  AMERICA 

OFFSHORE 

FLEET 

1 

1 

1  1 
1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

( 

1977  J 

CHRISTINA  R. 

GUIDRY 

1581880 

11413F36! 

104.5! 

32.0! 

15.0! 

36001 

-  ! 

53.0! NONE 

!  LA 

GALLIANO  ! 

1 

! 

1  1 
1  1 

110.0! 

! 

32.0! 

! 

12.5! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

(23)  ANERZCAN 

AND 

( 

CANADIAN  LOlCK 

1  1 

!  1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TOURS/ 

INC. 

1 

1  i 

! 

! 

! 

! 

1955  ! 

BIDE-A-WEE 

1269522  v 

8811*161 

64.7! 

23.0! 

6.5! 

240! 

•  ! 

28.0! HONE 

!NI 

SAULT  STE.l 

1 

!  ! 

64.7! 

25.0! 

6.0! 

2 72! 

! 

* : 

MARIE  1 

! 

HIAWATHA 

1279049 

7611A16J 

64.7! 

23.0! 

6.5! 

240! 

-  J 

28.0!  NONE 

in; 

SAULT  STE.l 

19S9  ! 

1 

!  ! 

64.7! 

25.0! 

6.0! 

272! 

! 

MARIE  1 

! 

HOLIDAY 

1273911 

7611A16! 

64.7! 

23.0! 

6.51 

240! 

•  ! 

28 .0 1  NONE 

INI 

SAULT  STE.l 

1957  ! 

1 

1  1 

64.7! 

25.0! 

6.0! 

272! 

! 

! 

MARIE  ! 

! 

ENGR! 

BIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

1  NUMBER 

(29)  AMERICAN  BARGE  *  TOWING 

ICO. 

ABC  25B 

(614031 

ABC-8196 

1623348 

AFC  101 

AFC  102 

i  - 

AFC  103 

AFC  104 

AFC  105 

AFC  106 

* 

AFC  107 

AFC  108 

i  - 

AFC  109 

!  - 

AFC  110 

AFC  111 

I  - 

AFC  112 

AFC  113 

AFC  114 

AFC  115 

AFC  116 

AFC  117 

AFC  118 

AFC  119 

AFC  120 

« 

AFC  121 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

AFC  122 

1 

AFC  173 

1 

!  - 

i 

AFC  124 

i 

,  - 

■ 

AFC  125 

i 

!  - 

i 

AFC  126 

* 

!  - 

i 

AFC  127 

i 

!  - 

| 

AFC  128 

!  — - 

■ 

AFC  129 

i 

!  - 

• 

AFC  130 

* 

1  - 

1 

AFC  131 

1  - - 

i 

AFC  132 

!  - 

i 

AFC  133 

!  - 

1 

AFC  134 

!  - 

1 

AFC  135 

I  - 

i 

AFC  136 

!  - 

f 

AFC  137 

1  - 

1 

AFC  138 

!  - 

i 

AFC  139 

1  - 

) 

AFC  140 

1 

AFC  141 

!  - 

1 

AFC  142 

1  - 

1 

AFC  143 

!  - 

• 

AFC  144 

!  - 

[ 

AFC  145 

1  - 

I 

AGS  "395 

!  - - 

* 

ATM  10018 

1611974 

i 

ATM  10020 

1611975 

■ 

ATM  1C03B 

1633748 

• 

ATM  10040 

(633749 

■ 

ATM  1006B 

1  - - 

c 

881 010 

* 

8B -'102ft 

1  - 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  V 


SSELS 


M 


JVTCC!  DIMENSIONS  I  DRAFT! 

NET  !  CODE! LENGTH i BRDTHl  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  REG*! LOAD-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  I 
TOM-  !PAGE!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE 
NAGE  I  IV  !  ALL  !  ALL  ILIGMT!  POWER! 


CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

!  EST  (CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITCt  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  1 AOf  LINE-1 

PASS-  ((LIGHT) !//////////////// ITDt ////////// 
EN6ERS  I  (FEET)!  LINE-2  (EC!  LINE-2 


! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  I 
OR  ! 
♦REBUILT! 


!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

74314A46! 

200.0! 

35.0! 

_ 

( 

1650! 

16. 0( NONE 

f  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1910 

730 14A48! 

200.0! 

35.0!  12.0! 

- 

! 

1670! 

1 6. 0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

I 

9 1 5 !  4  A  47 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1520! 

16.0! NONE 

1M0 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

98SUA471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

16. 0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

!  ( 

19S.C! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1982 

9SS ! 4A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

16.0! NONE 

(MO 

ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

1 

1982 

98SI4A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

( 

1520! 

1 6 .0 ( NONE 

(MO 

ST.  LOUIS  ! 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

1912 

98514A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

1 6.0! NONE 

(MO 

ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1982 

985! 4A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

1 6.0 ! NONE 

(MO  ST.  LOUIS  ! 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

) 

1 

1 

1982 

985! 4 A  47 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

15201 

16.0! NONE 

(HO 

ST.  LOUIS  ! 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

( 

! 

985I4A47J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1520! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

1982 

98514A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

16 .0 { NONE 

(MO 

ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

( 

-  ( 

! 

! 

! 

1912 

98514A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

1 6.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

1982 

98  5 ( 4  A  47 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

1 6.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

19*2 

985UA47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

16. 01  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

I 

! 

1982 

98514A47! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1520! 

1 6 . 0! NON  E 

(HO 

ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

1982 

985I4A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

16.0! NONE 

(MO 

ST.  LOUIS  1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

1982 

98514A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

1 6. 0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

19*3 

985I4A47! 

195.0! 

35.01 

9.01 

- 

! 

1520! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1983 

985! 4  A  47 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1520! 

16.0 1 NONE 

(NO 

SI.  LOUIS  1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

( 

I 

1983 

985! 4A47I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

!  ! 

175.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

1913 

985! 4A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

1 6 .0 ! NONE 

IMO 

ST.- LOUIS  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

l 

! 

1983 

9851 4 A  47 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

16.0! NONE 

I  MO 

ST.  LOUIS  1 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

1983 

98514A47! 

195.0! 

3S.0I 

9.0! 

- 

i 

1520! 

1 6 .0  )  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

1 

! 

1983 

98514A47! 

115.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

16 .0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  I 

! 

! 

1 

1983 

985! 4A471 

195.0! 

JS.OI 

9.0! 

- 

! 

1520,* 

1 6.01NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1983 

985(4447! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

1 6.0! NONE 

IMO 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1913 

985J4A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1520! 

16.0! NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1983 

98514447! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

( 

1520! 

16.0! NONE 

(MO 

ST.  LOUIS  1 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1983 

98514447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

1 6.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

»  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ( 

! 

l 

! 

98514447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1 

1520! 

16. 0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1983 

!  ! 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

1 

! 

1983 

98514447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

16.0! NONE 

(HO 

ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1983 

98514447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

1 6.01N0NE 

(HO 

ST.  LOUIS  ! 

(  ( 

195.0! 

35-0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

1983 

98514447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

16.0! NONE 

(MO 

ST.  LOUIS  ! 

I  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1983 

98514447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

16.0! NONE 

(MO 

ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

1983 

985I4A47! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

16.0! NONE 

(HO 

ST.  LOUIS  1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

l 

1 

1985 

985144471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

16.0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

» 

i 

1983 

98514447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1520! 

1 6 .0 ! NONE 

(MO 

ST.- LOUIS  1 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

I 

1983 

98514447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

1 6.0! NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1983 

98514447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

16.01NONC 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1983 

985(4447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

16*  0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

l 

! 

1913 

98514447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

16.01N0NE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1983 

98514447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

! 

! 

1983 

98514447! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1520! 

1 6. 0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1983 

98514447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

l 

1520! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

I  ( 

195.0! 

35.3! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

J 

98514A47I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

1 6 .0 (NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1983 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1983 

985144471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1520! 

16.01  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

I 

-  I 

! 

! 

1983 

98514447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

16.01NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

!  1 

195.0! 

35. 0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1964 

770(44481 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1505! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

957144481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1644! 

17.0INONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

1 

1979 

95714448! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1644! 

17.01N0NE 

JMO 

ST.  LOUIS  1 

(  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1980 

96014448! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

19.0‘NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

(  I 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1980 

960144481 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

19.0! NONE 

(MO 

ST.  LOUIS  I 

(  1 

200.0! 

3S.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

i 

1981 

96614447! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1629! 

16. 0! NONE 

(MO 

ST.  LOUIS  ! 

!  1 

200.0! 

3S.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

1981 

105614447! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14.91N0NE 

!  MO 

ST.  LOUIS  1 

!  -I 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  I 

! 

! 

! 

105614447! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

( 

1664! 

14.9! NONE 

JMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  ! 
! 

( 

200.0! 

I 

! 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

! 

t 

! 

1 

! 

-  1 
! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


ENGR! 

t  IVTCC! 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

1  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

I  V 

E  S  S  E  L  ! 

DIST!  OPERATOR 

1  NET  ! CODE! LENGTH! 0RDTH1 

1 

1 

! 

EST  1  CARGO  HANDLING 

!S  (OPERATING  1 

1  COAST 

1  TER  1  SEE !//////!/////! 

ED  ! 

! ////////! 

POINT  (  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

i  GUARD 

1  TON-  1PA6E1 

OVER-lOVER-l /////! 

HORSE 

PASS-  I (LIGHT) 1////////////////ITM //////////! 

OR 

!  NUMBER 

1  NAGE  !  IV  1 

ALL  1 

ALL  {LIGHT! 

ROVER 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2  !*RE BUILT! 

(29)  AMERICAN  BARGE  4  TOWING 

1 

! 

!  CO* 

!  1  ! 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

t 

(CONTINUED! 

! 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

B9  1038 

!  - 

1  1056I4A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

1 6 .OtNONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

1  t  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

i 

B8  1043 

;  ...... 

1  10S614A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1664! 

16.0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

9B  105B 

j  - - 

l  1 0561 4A471 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

1 6.0 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

88  1066 

,  - 

1  1056 14A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

14.9! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

1  (  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

! 

! 

88  107B 

j  — — 

1  105614A47! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

14.91N0NE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

1  !  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

86  1088 

j  - 

l  10S6 14A47 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

14.9! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  i 

1981 

! 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

! 

08  1098 

!  - 

1  105614A471 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

14.9! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

! 

1  1  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

! 

0B  1108 

!  - 

1  105614A471 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

1 4. 9 l NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

! 

1  l  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

08  1110 

!  - 

1  105614A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

14. 9! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

66  1123 

j  - 

1  10S614A471 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1664! 

14.9 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

88  1138 

!  - - 

1  1056! 4*471 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

14.9! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

1  f  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

00  1148 

1 

1  1056*  4471 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

14. 9! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  I 

1981 

i 

!  •  l 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

00  1156 

!  - 

1  1056  LA47I 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

14,9! NONE 

(MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

1  1  I 

200.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

CCS  2930 

1598392 

1  1 043  t*A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1644! 

1 6.0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

l  »  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

CIA  101 

•611994 

1  6761 4A471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

19/9 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

CIA  102 

1611995 

1  67M4A47! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

15021 

16.0 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

! 

(  :  i 

193  0! 

35. J! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

CIA  103 

1611996 

1  67614A47* 

m. .  * 

35,0! 

9.0! 

- 

15021 

16.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUtS  1 

1979 

1 

1  1  ! 

195*01 

55.0! 

1.6! 

-  i 

) 

! 

! 

CIA  104 

1611997 

1  67614A47 4 

195.0! 

.’  > » 0 ! 

9.0! 

- 

1502! 

16  .0 !  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1 

!  !  ! 

1 V  5  •  0 1 

‘  ,0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

CIA  105 

1611998 

1  67614A47! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1502! 

16.0 (NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

CIA  106 

1611999 

1  67614A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

1 6.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

CIA  107 

1612000 

1  67614A47I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

16. OtNONE 

!  MO 

ST.  LOUtS  ! 

1979 

1 

1  1  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

CIA  108 

1612001 

1  67614A471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  t 

1979 

!  ' 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

CIA  109 

1612002 

1  67614A471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1502! 

16.0JNONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

f 

1  1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

i 

! 

! 

CIA  110 

1612003 

1  676I4A471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

16.0! NONE 

tHO 

ST.  LOUIS  i 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

( 

! 

CIA  111 

1612004 

1  843I4A471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1525! 

16.0 {NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1979 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

I 

! 

CIA  112 

1612005 

1  84314A471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1525! 

16.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1 

!  I  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

CIA  113 

1612006 

!  67614A471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

14.0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

!  . 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

) 

CIA  114 

1612007 

1  67614A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1520! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

1 

CIA  115 

1612008 

1  67614A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

U. OtNONE 

IMO 

S'..  LOUtS  1 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

I 

! 

CIA  116 

1612009 

l  67614A471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

CIA  117 

1612010 

i  67614A471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

1 6  .0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

! 

CIA  118 

1612011 

1  67614A47I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1979 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

CIA  119 

1612012 

!  67614A471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

1 6. 0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1979 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

CIA  120 

1612013 

1  67614A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

16. OtNONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1979 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

CIA  121 

1  - 

1  64814A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1525! 

1 6. 0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

! 

I 

CIA  122 

!  - 

1  848I4A471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1525! 

1 6. OtNONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  1 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

1 

! 

CIA  123 

1615342 

1  67614A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

16. OtNONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

CIA  124 

1615343 

!  113314A471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

16. OtNONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

I 

! 

CIA  125 

1615344 

l  676 1 4 A  47 i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1 

1  1  l 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

CIA  126 

161534$ 

1  67614A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

16.O1N0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1979 

l 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

CIA  127 

1615346 

1  67  6 1 4  A  47 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

I 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

CIA  128 

1615368 

!  676J4A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

16. OtNONE 

t HO  ST.  LOUIS  i 

1979 

i 

1  1  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

CIA  129 

1615369 

!  67614A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

16.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1979 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

CIA  130 

1615370 

1  676 1 4A471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

16. OtNONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1979 

! 

1  J  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

CIA  131 

1615371 

.  67614A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

f 

i  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

CIA  f 32 

1516753 

i  676I4A471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

U.GIJiOfiE 

ISO 

ST.  LOUIS  1 

15SC 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

I 

CIA  133 

1618754 

t  67  6 1 4 A  67 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

16.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  t 

1910 

!  _ 

!  !  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

CIA  134 

1618755 

1  676 !  4A471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

16. OfNONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

t 

! 

! 

CIA  135 

1618756 

!  67614A471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

16. OtNONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

!  I  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

C I A  136 

1618757 

!  676UA47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

16. OtNONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1980 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

I 

CIA  137 

1618860 

1  67614447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

16.0! NOME 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

1  i  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

! 

CIA  138 

1618861 

1  676UA47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

16.0! HOLE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

-! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

i 

! 

CIA  139 

1618862 

!  67614A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

1 6.0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  t 

I960 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

! 

! 

CIA  140 

1618863 

1  676! 4A47I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

=! 

! 

! 

1  1  ! 

f  1  1 

1  !  1 

195.0! 

! 

! 

35.01 

! 

! 

1.6! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

1 

; 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

....3.1 

} 

ENGA! 

1 

(VTCC 1 

BIMENS 

IONS  1BRAFT! 

CAPACITY! 

HICH-  ! 

!  v 

C  $ 

m  1 

5 

BIST* 

OPERATOR 

( 

NET  UODElLENGTHtBRBTH! 

| 

! 

EST  1  CARGO  HAMBLINS 

IS  ! OPERATING  ! 

! 

- 

r 

— - 

-mots-!****! 

REG.  ! 

REC.!  LOAD-! 

CAMEO  1 

FIXED  !  EQUIPMENT 

ITCt  BASE  ! 

YEAR  ! 

1  COAST 

TER  1  SEE! 

7////! 

7///! 

E6  ! 

////////! 

POINT  1 

LINE-1 

!A0 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

ANB  MUM6ER  !  GUARD 

TOM-  lPACE! 

OVER-! OVER- I/////! 

HORSE! 

PASS-  MLT.CNT) !/////////////// /!T8|  //////////! 

OR  ! 

_ 

1  NUMBER 

NACE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ILICHTI 

POWER! 

EttSERS  ! 

(FEET)! 

LXNE-2 

!EC! 

LIME-2  I.REBUILTI 

i 

= 

(25)  AMERICAN 

! 

BARGE  4  T0VINC  ICO. 

1  1 

!  ! 

!  ! 

I 

! 

! 

I 

! 

! 

a 

i 

! 

I 

I 

1 

1 

1 

! 

I 

i 

(CONTINUER) ! 

I  1 

! 

! 

! 

| 

! 

CIA  141 

(6188.4 

67614A471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  | 

1502! 

1 6.0 ! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  1 

1980  ! 

- 

1 

t  ( 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

t 

! 

1 

1 

CIA  142 

(619632 

676UA47! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1502! 

16. 0! NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  l 

1980  ! 

ji 

! 

(  ( 

195.01 

35.01 

1.6! 

-  t 

! 

I 

! 

! 

* 

CIA  143 

(419633 

676UA471 

195.01 

35.0! 

7.0! 

-  i 

1502! 

16.01N0HE 

(MO 

ST. 

LOUIS  I 

1980  ! 

| 

(  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

I 

! 

CIA  144 

(619634 

67614A47! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

•  i 

1502! 

1 6.0! NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

4 

1 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

( 

CIA  145 

(619635 

67614A471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1502! 

16, 0! NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  i 

1980  ! 

* 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.61 

-  ! 

1 

! 

! 

« 

CIA  146 

(619636 

676I4A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1502! 

16.0IN0NE 

(MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

- 

: 

l 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

CIA  147 

(619749 

67614647! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1502! 

14.01  NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

CIA  146 

(619750 

6761 4A471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1502! 

16.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

! 

f 

CIA  149 

(619751 

674(4447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1502! 

16.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  i 

1980  ! 

! 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

CIA  150 

(419752 

676UA47! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1502! 

1 4.0 ! NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  l 

1980  ! 

I 

(  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

CIA  151 

(619753 

676UA47I 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  j 

1502! 

16.01  NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  1 

1980  ! 

- 

l 

f  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

l 

I 

CIA  152 

(623212 

67614A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1502! 

16.0! NONE 

(HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  l 

l 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

1 

( 

! 

! 

CIA  153 

(61  213 

6761 4 A  47 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1502! 

15.01  NONE 

(HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

! 

(  1 

193.01 

33.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

1 

! 

CIA  154 

1623214 

676) 4A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

*  ! 

1502! 

I61.O  (NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ( 

1980  ! 

1 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

» 

! 

CIA  155 

(623215 

676)4447 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1502! 

14.0IN0NE 

(HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

1 

5  i 

195. 0! 

35.0! 

1.61 

-  I 

! 

! 

! 

! 

' 

CIA  154 

(423216 

676I4A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1502! 

14.0) NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

- 

! 

1  ! 

195.0* 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

! 

» 

CIA  157 

(623217 

67614A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1502! 

14.0! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  1 

1980  ! 

i 

( 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

I 

CIA  158 

1423339 

676(4 A47t 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1502! 

1 4. 0! NONE 

!M9 

ST. 

LOUIS  | 

1980  ! 

: 

I  ! 

195.0! 

35. 0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

• 

CIA  159 

(423340 

676 14A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1502! 

1 6. O! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

s 

-  - 

1 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

1 

! 

CIA  161 

(623343 

a 

676 1 6  A  47 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1502! 

16.0! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

- 

1 

t  ( 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ) 

! 

» 

1 

- 

CIA  162 

(623463 

676I4A47! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  1 

1502! 

16. 01  NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

1 

1  1 

195.0) 

35.0! 

1.61 

-  1 

! 

! 

j 

CIA  163 

(623484 

676(44471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1502! 

16.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

Z 

l 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

■, 

CIA  144 

(623485 

67614A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1502! 

16. 0 ! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

i 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

CIA  165 

1623486 

676(4447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1502! 

1 6 .01  NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

l 

l 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

1 

! 

-1 

CIA  166 

(620448 

676J4A47! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1502! 

1 6.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

1 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

1 

J 

CIA  167 

1620449 

676(4447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1502! 

16.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

1 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

r 

CIA  169 

1620450 

676(4447) 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1502! 

16.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

* 

l 

t  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

! 

CIA  169 

1620451 

676(4447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1502! 

16 • 0  !  NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

V 

. 

1 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

* 

CIA  170 

1620452 

67614A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1502! 

1 6. 0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

< 

l 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

CIA  171 

(620569 

67614A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1502! 

16.0! NONE 

IMO 

ST, 

LOUIS  i 

1980  1 

1 

(  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

CIA  172 

(620570 

676(4447! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  i 

15021 

16. 0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

1980  ! 

l 

(  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  » 

I 

! 

I 

5 

CIA  173 

1620571 

676(44471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1502! 

16.01NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

CIA  174 

(621342 

i 

67614A471 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  j 

1502! 

16.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

CIA  175 

(621343 

67614A47! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  1 

1502! 

1 6. 0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

: 

( 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

I 

CIA  176 

(421344 

676(4447! 

195.01 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1502! 

16.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  | 

1980  ! 

- 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6) 

-  ! 

! 

! 

I 

' 

CIA  177 

(621343 

676J4A471 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  l 

1502! 

1 6.0 ! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  | 

1980  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

I 

CIA  17G 

1621346 

676! 4447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1502! 

16.0! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

l 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

CIA  179 

1622225 

676(4447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ( 

1502! 

1 6.01  NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

! 

!  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

: 

CIA  180 

(622226 

676(44471 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

-  j 

1502! 

16.0 ( NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  I 

r 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

CIA  181 

(622227 

676(4441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1502! 

1 6 .0  !  NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  I 

1980  ! 

=. 

1 

(  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

CIA  182 

1622806 

700(4447! 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

-  j 

1511! 

16.0IN9NE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

: 

! 

(  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

=r 

CIA  183 

1623807 

700(4447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1511! 

1 6. OJNOKE 

IMO 

ST. 

LOUIS  | 

1980  ! 

- 

1 

i  ( 

195.0! 

35.01 

1,6! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

CIA  184 

1623808 

700(4447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1511! 

1 6.0 ! NONE 

1  MO 

ST. 

LOUIS  J 

1980  ! 

! 

(  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

! 

! 

1 

=. 

CIA  185 

(623809 

700(4447! 

193.0! 

35.0! 

-  9.0! 

-  j 

1511! 

16.0INONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

r 

t 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

CIA  186 

1623810 

700(4447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1511! 

1 6. 0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

1 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

CIA  2C1C 

(517S4? 

i 

730(4447! 

200.0! 

35.0! 

9.0) 

-  1 

1670! 

16.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

- 

| 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

CIA  2028 

1617848 

730(4447! 

200.01 

35.0! 

9,0! 

-  j 

1670! 

1 6. 0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

1980  1 

E 

1 

(  ( 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

2 

CIA  203B 

1617849 

730(4447! 

200.0! 

35.0! 

9,0! 

-  ! 

1670! 

16.0 ! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  | 

1980  ! 

- 

! 

1  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

CIA  2040 

1617986 

730(44471 

200.01 

35.01 

9.0! 

-  J 

1670! 

1 6 .0 ( NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  1 

1980  1 

( 

(  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

i 

CIA  2050 

1617987 

7301 4447J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1670! 

16.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

| 

(  l 

200.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

1 

1 

1 

CIA  2069 

1617985 

730144471 

200.0) 

35.0! 

9.0  J 

-  i 

1670! 

16.0! KOHE 

IMO 

ST. 

LOUIS  I 

I960  ! 

l 

!  ! 

200.0) 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

! 

CM  16 

!  - 

696(44471 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1643! 

16.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  1 

! 

l  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  f 

! 

! 

I 

! 

CM  28 

1  - 

696(4447! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1643! 

16.01KONE 

(HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

! 

! 

CM  30 

1612962 

980(4447! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1443! 

16.0 (NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  ! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

TAILE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EN6R! 

!  1VTCC1 

DIMENSIONS -! 

DRAFT! 

CAPACITY! 

HICK-  ! 

!  V 

E  S 

S  £  L  ! 

! 

-MIT! 

OPERATOR 

1  MET  tCOPEILCNSTHt  8PPTHI 

LOAD-1 

CARGO  ! 

EST  1  CARCO  HANDLING 

($  lOPERATXNC  ! 

1 

YEAR  ! 

ITU 

!  COAST 

t  »  iEE! //////!/////! 

EO  ! 

////////! 

POINT  t 

LINE-1 

1  AO 

LXNE-1  1 

0UXLT  ! 

VESSEL  NR.1E 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  IPASE! 

0VER-10VER-! 

/////! 

NORSE! 

PASS-  ! 

;lxgh  t) \nmnumnu\a\umtmn 

OR  ! 

4 

!  NUMBER 

I  NAGE  l  IV  1 

ALL  !  ALL  1 

LIGHT! 

POWER! 

ENCERS  ! 

<  FEET) ! 

LINE-2 

!  EEl 

LINE-2  l  MESUILT! 

: 

(29)  ANERICAN 

BARIC -1  TOVINS 

! 

! 

ICC. 

!  1  1 

1  !  1 

!  1  i 

!  ! 

1  1 

I  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

!  1  1 

!  1 

! 

! 

! 

/ 

CM  41 

1612963 

1  9801 4  A  47  f 

200.01  35.0! 

9.0! 

-  | 

1443! 

16.0 ! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  1 

1979  l 

I 

t  !  ! 

200.0!  35.01 

1.61 

-  ( 

! 

1 

( 

1 

CM  SI 

!  61 2964 

1  9  80 1 4 A  47 1 

200.0!  35.01 

9.0! 

-  1 

16431 

16 .0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  I 

1979  ! 

> 

! 

i  1  1 

200.0!  35.01 

1.6! 

-  | 

! 

! 

1 

! 

CM  68 

1  - 

1  105614A471 

200.01  35.01 

9.0! 

-  ! 

1659! 

16*0 ! NONE 

MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981  ! 

! 

1  !  ! 

200.0!  35.01 

1.6! 

-  j 

1 

1 

1 

1 

CR  101 

!  - 

1  1 0091 4 A  47  2 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

14891 

1 6 • 0 ! NONE 

1  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  ! 

J 

- 

! 

1  1  1 

195.0!  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

V 

EEL  1008 

I  - 

!  69414A461 

200.01  35.01 

9.0! 

•  j 

1673! 

IP  .0 1  NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  1 

1978  ! 

I 

1  1  1 

200.0!  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

EIL  1018 

i  - 

1  696 14A461 

200.01  35.01 

9.0! 

-  i 

1673! 

1  P.0 1  NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978  ! 

I 

1  1  f 

200.01  35.01 

1.6! 

-  | 

! 

! 

1 

1 

H  1158 

1587263 

1  91714A46! 

200.01  35.01 

9.0! 

-  i 

1645  1 

16.0 1  NONE 

!KT 

LOUISVILLE! 

1977  ! 

! 

1  1  1 

200.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

! 

HLER  134 

1  - 

1  73014A471 

195.01  35.01 

9.0! 

-  j 

1520! 

16.0! NONE 

1  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  ! 

4 

! 

1  1  1 

195.0!  35.01 

1.6! 

-  | 

( 

! 

1 

! 

V 

HLEN  113B 

1606269 

1  100914A47! 

200.0!  35401 

9.0! 

-  i 

1666! 

16. 0! NOME 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  ! 

- 

! 

1  1  1 

200.01  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

ISJ  S15B 

1630545 

1  943I4A46! 

200.01  35.01 

9.0! 

-  j 

1676! 

1 6.0! NONE 

1  MO 

ST. 

LOUIS  1 

1911  1 

1 

1  1  1 

200.0!  35.0! 

1.3! 

-  | 

! 

! 

! 

I 

XSJ  SUB 

1630544 

1  96314A46! 

200.0!  35.01 

9.0! 

-  j 

1676! 

16.0! NOME 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981  ! 

' 

! 

1  1  ! 

200.01  35.01 

1.5! 

-  ! 

1 

( 

! 

1 

ISJ  5178 

1630547 

1  96314A461 

200.0!  35.01 

9.0! 

-  ! 

1676! 

16.0 ! NONE 

!  M  0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981  ! 

» 

!  I  1 

200.01  35.01 

1.5! 

-  j 

! 

1 

! 

! 

ISJ  SUB 

1630548 

!  96314A46! 

200.01  35.0! 

9.01 

-  i 

U76! 

16.0! NONE 

(HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981  ! 

1 

1  1  1 

200.0!  35.0! 

1.51 

-  | 

! 

! 

! 

! 

- 

ISJ  519e 

1630549 

1  96314A46! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  I 

1676! 

16.0 ) NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS! 

1981  ! 

I 

1  1  1 

200.0!  35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

I 

1 

f 

- 

ISJ  5208 

1630550 

1  9631 4 A  46 1 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  j 

1676! 

16.0) NONE 

I  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981  ! 

* 

1 

1  1  1 

200.01  35.01 

1.51 

-  1 

! 

! 

1 

! 

ISJ  5210 

163055. 

1  96314A461 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  1 

1676! 

14.0 ! NONE 

1  MO 

ST. 

LOUIS  1 

1961  ! 

1 

1  1  ! 

200.01  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

. 

_ 

XSJ  5228 

1630552 

1  96314A441 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  j 

1676! 

14. 0 ! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

TOM  ! 

I 

1  1  1 

200.01  35.01 

1.5! 

-  1 

I 

! 

! 

! 

ISJ  S23B 

1630553 

1  96314A46! 

200.01  35.01 

9.0! 

-  i 

1676! 

16.0 | NONE 

1M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1911  t 

- 

! 

1  1  1 

200.0!  35.01 

1.5! 

-  | 

! 

! 

! 

! 

\ 

ISJ  5248 

1630554 

1  963.4A46J 

200.01  35.0! 

9.0! 

-  | 

1676! 

16. C : NONE 

IMO 

1 

ST. 

LOUIS  ( 

1911  ! 

1 

1  1  ! 

200.0!  35.01 

1.5! 

-  I 

! 

.. 

IT  EL  104 

1603552 

1  67614A471 

195.01  35.0! 

9.0! 

-  i 

1498! 

1 4. 0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  ! 

T 

1 

i  i  i 

195.01  35.01 

1.6! 

-  | 

! 

! 

! 

ITEL  107 

1603516 

1  67  614A  47 1 

195.01  35.0! 

9.0! 

-  j 

1498! 

16.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  » 

i 

1  1  1 

195.01  35.0! 

1.6! 

-  | 

) 

! 

( 

ITEL  114 

1604836 

1  67614A47J 

195.01=35.0! 

9.0! 

•  j 

1498! 

16. 0! NONE 

(MO 

! 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  ! 

XTEL  115 

1 

1  !  ! 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

* 

1404837 

1  67614A471 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

1498! 

16.01N0NE 

1*0 

ST. 

LOUIS  1 

1979  ! 

1 

i  i  i 

195.0!  35.0! 

1.6! 

•  | 

! 

1 

! 

ITEL  117 

>'605793 

!  67614A471 

195.0!  35.0! 

9.0! 

•  i 

1498! 

16.0! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  ! 

: 

l 

1  i  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

ITEL  120 

1604847 

l  67614A471 

195.0!  35.01 

9.0! 

-  t 

1498! 

14. 0! NONE 

IMO 

1 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  ( 

I 

1  1  ! 

195.01  35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

1 

ITEL  2010 

1607391 

1  69614A47I 

200.01  35.0! 

9.0! 

-  j 

16431 

16.01  NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  J 

- 

1 

1  1  1 

200.01  35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

! 

4 TEL  2048 

1606313 

1  69614A41! 

200.01  35.0! 

9.0! 

-  i 

1670! 

U.OtHONE 

!CA 

SAN 

1979  ! 

1 

1  I  1 

200.0!  35.01 

1.6! 

-  t 

) 

1 

FRANCISCO  I 

! 

KNR  1000 

1644066 

1  729! 4R461 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

1670! 

16.C! NONE 

1KT 

LOUISVILLE  1 

1979  ! 

I 

i  i  i 

200.0!  35.0! 

1.5! 

-  | 

( 

1 

! 

! 

KNM  1048 

1614070 

1  72914A46! 

200.0!  35.0! 

12.0! 

-  i 

1885! 

1 9.0 ! NONE 

mo 

ST. 

LOUIS  1 

1981  ! 

1 

1  1  1 

200.01  35.01 

1.4! 

-  | 

1 

! 

1 

! 

KNN  1058 

1614071 

1  72914A461 

200.0!  35.0! 

9.0! 

*  ! 

1670! 

16.0! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1979  ! 

1 

1  1  t 

200.01  35.01 

1.5! 

-  | 

( 

1 

I 

! 

KM  2008 

1625984 

1  9S214A46! 

200.0!  35.01 

9.0! 

-  j 

1670! 

14 .0 ! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1980  ! 

1 

1  1  ! 

200.01-35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

KM  2010 

1625985 

1  95214A46! 

200.0!  35.01 

/-0! 

•  i 

1670! 

16 .0 ! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1980  ! 

! 

1  1  1 

200.0!  35.01 

1.5! 

-  | 

! 

! 

! 

! 

KM  2020 

1  - 

1  72914A461 

200.0!  35.01 

12.0! 

-  i 

1779! 

19.0! NONE 

!H0 

1 

ST. 

LOUIS  ! 

1981  ! 

* 

1 

1  1  1 

200.0!  35.01 

:.3i 

-  | 

! 

1 

1 

-KM  2048 

1  - 

1  72914A441 

200.01  35.01 

12.0! 

-  i 

1779! 

1 9.0 ! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  \ 

1911  ! 

J 

! 

1  1  t 

200.0!  35.01 

1*5! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

r 

KM  2058 

1  - 

1  72914A441 

200.0!  35.0! 

12.0! 

-  i 

1779! 

19. 01  NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981  1 

3 

! 

!  !  1 

200.01  35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

! 

! 

•5 

KM  2068 

1  — - 

l  72914A461 

200.0!  35.0! 

12.0! 

-  j 

1779! 

19.01N0NE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981  ! 

! 

1  1  1 

200.01  35.0! 

1.5! 

—  I 

! 

1 

1 

1 

_ 

KM  3010 

1638115 

1  1 06SI4A46! 

200.01  35.0! 

9.0! 

-  i 

1659! 

16.0! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1981  ! 

1 

1  1  ! 

200.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

( 

1 

1 

! 

KM  3038 

1638816 

1  106514A46! 

200.01  35.01 

12.0! 

-  j 

1748! 

19.0IN0NE 

!MC 

ST. 

LOUIS  ! 

1961  ! 

I 

1  1  1 

200.0!  35.0! 

1.5! 

-  *  ! 

! 

I 

! 

! 

KM  402B 

1653881 

1  106514A461 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  j 

1664! 

16.01  NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1912  ( 

1 

1  1  1 

200.0!  35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

! 

1 

: 

LH  1003 

1610110 

1  91714A41! 

195.0!  35.0! 

9.6! 

-  i 

1500! 

12.0IN0NE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  1 

1 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

1 

! 

- 

IN  1018 

1610432 

!  91714A41! 

195.01  35.0! 

9.6! 

-  i 

1500! 

12.0! NONE 

IMO 

! 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1979  ! 

1 

1  1  1 

195.0!  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

M3C  7803B 

1597934 

1  91714A46! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1645! 

14.01N0NE 

IMO 

ST. 

LOUIS  I 

1978  ! 

! 

1  1  1 

200.1!  35.0! 

5.0! 

-  | 

! 

! 

I 

! 

NBC  78078 

1409255 

1  917! 4A46 I 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  j 

1645) 

14.01  NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978  ! 

- 

1 

1  1  1 

200.11  35.01 

5.0! 

-  | 

! 

1 

! 

! 

MDL  100 

1643088 

1  703I4A41 ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  j 

1517! 

1 9 .0  J  NONE 

IMO 

! 

ST. 

LOUIS  ! 

1981  ! 

! 

1 

!  1  1 

195.0!  35.0! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

HK  395 

1294010 

!  836UA471 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  j 

1505! 

13. 0 ! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1944  ! 

1 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

•  f 

! 

1 

j 

1 

- 

NK-496 

1294202 

1  83614A47I 

195.01  35.01 

9.01 

-  j 

1S05! 

1 6.0! NOME 

(NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1964  ! 

1 

1  1  ! 

193.0!  35.0! 

1.7! 

-  j 

! 

! 

! 

1 

HK  4048 

1507106 

1  931 I4A471 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  j 

1641! 

16.01N0NE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1967  ! 

1 

1  !  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

-  I 

( 

! 

I 

I 

NF  319 

(298042 

!  83614A47 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

1505! 

16. 0! NONE 

IMO 

! 

ST. 

LOUIS  I 

1965  ! 

1 

!  1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

I 

N?  410B 

1507115 

1  93114A41I 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1641! 

1 8. Ot  NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1 

1947  ! 

J 

1 

1  1  ! 

200.0!  35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

! 

: 

NF  4110 

1527289 

1  1 01 3 1 4 A  47 1 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

14351 

16.0! HONE 

(NO 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1970  t 

_ 

l 

1  1  t 

200.01  35.0! 

1.61 

-  | 

! 

! 

1 

P4  1200 

1406270 

1  105114A471 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

16661 

16. 0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

1979  ! 

‘ 

! 

1  1  ! 

200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

1 

1 

PN  125 

161353^ 

1  10091 4 A  47 ! 

193.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

1520! 

16.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  ! 

1  1  1 

195.01  35. 0! 

1.4! 

—  I 

! 

! 

! 

! 

RBL  219 

1294939 

!  88514A47! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

1492! 

16 .0 ! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  1 

I 

1944  1 

I 

1  1  I 

193.0!  35.01 

1.6! 

-  f 

! 

! 

! 

RBL  223 

1 540056 

1  87414A471 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  j 

1499! 

16.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

1967  ! 

- 

1 

1 

1  1  ! 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

!  1 

!  ! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGPl 

distj 

OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAME 

AND  NUN0ER  !  GUARD 

l  NUNBER 

(29)  AMERICAN 

! 

! 

BARGE  4  TOWING  i CO. 

(CONTINUED)! 

RBL  5040 

! 5C3485 

RBL  5059 

’•503607 

RBL  SUB 

! 505395 

RP.L  5176 

1505396 

RBL  5260 

1505482 

RBL  5279 

1505483 

RBL  5266 

! 505484 

RBL  5298 

1505485 

RBL  7019 

1544181 

RBL  702B 

1544182 

RBL  7358 

1544213 

RBL  7349 

1544214 

R8L  735B 

1544215 

RER  7901 

1611103 

RH  SO 

RH  95 

i  - 

RH  201 

RH=202 

!  - 

RH  203 

!  - 

RH-204 

1  - 

RN  205 

»  - 

A*  206 

i  - 

RK-207 

i  - 

RM-210 

1629183 

RN  211 

1  . 

RN-212 

!  - 

RN-213 

1  - 

RN  214 

RN215 

1  - 

RN  44? 

1  - 

RN  4SB 

1  - 

RN  46? 

1  - 

RN  :47? 

!  - 

RH-52B 

<  ...... 

RH  2169 

i  . 

RN  217B 

i  ...... 

RN  2183 

i  ...... 

RN  -21 90 

»  ...... 

RH  2208 

l  - 

RN-2218 

i  - 

RH  2220 

i  - 

RH- 2230 

•  ...... 

RH  2248 

!  - 

RH  2250 

i  . 

RN  226B 

!  - 

RN  2270 

{  ...... 

RH-2288 

RH-22>B 

RN?2308 

i  ...... 

RNI2313 

1  . 

RN  232B 

i  ...... 

RN  2338 

RM-2348 

1  — - 

R  H-2  358 

i 

- 

i 

! 

93. 


1  IVTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT t 

! CAPACITY  1 

H  JGHt  ! 

1  V  E  S  S  E  L 

1 

1 

i- NET  1CCDE1LEN4TH1BRDTH! 

1 

1  1 

EST  1 

CARGO  HANDLING 

IS  It  PERATXN6 

1 

1 

JRESXS-!****! 

REG.  1  RE  6.1  LOAD- 

! 

1  CARGO  1 

FIXED  1 

EQUIPMENT 

1TC1  BASE 

1 

YEAR  ! 

1  TER  1  SEE!//////!/////!  ED 

1 

!////////! 

POINT  1 

LINE-1 

(A01  LXNE-t 

1 

BUILT  ! 

1  TON-  ‘PAGE! 

OVER-! OVER-i ///// ! 

HORSE!  PASS-  ! CLI6MT >!//////////////// !TD!  Htf/lfJttX 

OR  ! 

1  WAGE  1  IV  1 

ALL  !  ALL  1LISHT! 

F>0»EM  ENGEES  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

1  EC!  LINE-2 

{•REBUILT! 

1  94514A47! 

200.0! 

35. 0! 

9.0! 

- 

1635! 

16.0JK0NE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

! 

1  94S14A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1635! 

16. 0! NONE 

1H0 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

1  !  I 

200.0! 

35.01 

1.6! 

.  i 

! 

! 

1  96014A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1635! 

1 6. 0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  I 

1966 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

(  960S4A47! 

20C.*0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16351 

16.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  96014A47! 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1635! 

16. 0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1966 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  96014A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1635! 

1 6. 0 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1966 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

.  i 

! 

! 

1  96014A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1635! 

16.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

.  j 

! 

i 

!  96014A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1635! 

16. 0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

.  i 

! 

! 

1  931 14A47J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16551 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

!  93114A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1655! 

16.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

!  1  ! 

200.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

!  93114A47! 

200.0! 

15.0! 

9.0! 

*» 

1655! 

16.0! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

l 

1  .i1!4A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1655! 

1 6 .0 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  I 

1972 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

.  i 

j 

! 

1  931 S  A  A  47 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1655i 

16.01  NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

i  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  91714A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1645! 

1 4 .0 { NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1  !  1 

200.11 

35.1! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

1  84814A471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1526! 

16.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1  84814A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1526! 

16.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

i 

1  84814A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1526! 

16.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  2 

1979 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  848UA47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1525! 

16. 0! NONE 

(HO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

i  84814A471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1525! 

16.0JNCNE 

!rtO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1  86814A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1525! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

!  !  1 

195. 0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

1  648UA47! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1525! 

16. 0 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  » 

! 

! 

!  84814A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1525! 

16.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  1 

1980 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1  84814A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1525! 

16.0 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

•  84S14A46I 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1741! 

1 2.0! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  1 

1980 

1  !  ‘ 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1  8481 4A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1525! 

16.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1980 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1  84814A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1525! 

16.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  i 

! 

! 

1  84814A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1525! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

•  84814A471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1525! 

16.0 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

!  •  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

1  84814A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1525! 

1 6. 0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1  696 ! 4A47 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1644! 

16.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1  69614A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1644*! 

16.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

.  i 

! 

! 

!  696  !4A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1644! 

1 6.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

l 

! 

!  69614A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1644! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

.  ; 

! 

! 

1  1073! 4A47 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

16.OSN0NE 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

J 

! 

!  73014A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

16.0! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  !  ! 

200.0! 

'5.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

J 

*1  7  30J4A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

16.01N0NE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

i 

1  73014A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

16.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1  730! 4A47J 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

16.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

! 

j 

!  730! 4A47 ! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1 664  j 

16.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  2  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

!  730! 4A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

16.0!  NOR 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

!  73014A47J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

16.0 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

i  73oi 4A47I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

1 6.0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

.  | 

! 

i 

i 

!  730! 4A47 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

1 6 .0 ! NONE 

ino 

ST.  LOUIS  1 

1981 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  73014A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

16.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1981 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

1 

! 

!  730 !4 A47 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1644! 

16.O1N0NE 

1  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

l 

1  7ZGHU7i 

2GC.C! 

35. Ci 

9.0! 

- 

1664! 

•6.C! K9mC 

iso 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

I  730! 4A47 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

1 6. 0 ! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

{ 

t 

1  73014A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

16. ol NONE 

ino 

ST.  LOUIS  *i 

1981 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  730! 4A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

16.0! HONE 

!H0 

ST.  LOUIS  i 

1981 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  73014A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  J 

1981 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  73014A47! 

200.0! 

35.0! 

9.05 

- 

1664! 

16.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  !  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

j 

!  73014A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

16.0! NONE 

i  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

(  !  ! 

200.0! 

35-0! 

1.6! 

-  ! 

( 

! 

!  730I4A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

16,0 ! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  J 

1981 

!  !  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  < 

! 

! 

•  730!4A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664*! 

16.0 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  (  ! 

!  !  ! 

!  «  1 

200.0! 

! 

! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

.  J 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

9.4. 


TABLE  2  "  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGRl 

1VTCC! 

DINENSIONS  {DRAFT! 

(CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  $  $  C  L  I 

0 1ST  S  OPERATOR 

NET  1  CODE! LENGTH!  BROTH! 

! 

! 

CARGO  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

!S  (OPERATING  ! 

. 

YEAR 

!  COAST 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

f///////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  1 

a -jilt 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  iPAGEl 

OVER-l OVER*! /////! 

NORSE 

PASS-  !  (LIGHT) I////Z/////////// IT 01/ /////////! 

OR 

!  NUNBER 

NAGE  1  IV  ! 

ALL  1  ALL  1LICHTI 

■OVER 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE- 2 

!  EE! 

LINE-2  (‘REBUILT 

(29)  AMERICAN  BARGE  A  TOWING 

ICO. 

1  1 

l  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

(CONTINUED: 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

1 

AN  2368 

|  - 

7301 4  A  47 1 

200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1664! 

1 6 .0 ! NONE 

1M0 

ST*  LOUIS  ! 

1981 

1  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

! 

RN  2379 

7301 4 A  47 1 

200.01  35.01 

9.0! 

•• 

1464! 

16.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  ! 

200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 6.0 ! NONE 

1  1 

200.0!  35.01 

1.6! 

-  | 

! 

! 

! 

RN  2390 

t  — — 

73014A471 

200.01  3S.0! 

9.01 

- 

1C44! 

14.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  1 

200.0!  35.01 

1.6! 

-  | 

! 

! 

RN  2403 

730} 4A471 

200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

16.0! NONE 

1  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

RN  241 B 

730UA47! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

1 6.0 ! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  1 

200.01  35.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

! 

1 

RN  2428 

73014A47! 

200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1464! 

16.0U0NC 

1*0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

RN  2430 

73014A47! 

200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1464! 

16.0! NONE 

!  *0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

RN  2448 

|  ------ 

73014A47! 

200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1664! 

16.O1N0NE 

1*0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  1 

200.0!  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

RN  2459 

73014A47! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

1 4. 0! NONE 

!  *0 
! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981 

1  1 

200.01  35<  0! 

1.6! 

-  ! 

! 

roh  :ca 

73014  A  47 ! 

200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1663! 

16.0! NONE 

(MO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1979 

1  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

RR  2138 

1599821 

94114A41! 

200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1639! 

17.31N0NE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1  1 

200.01  35.01 

1.61 

-  ! 

! 

! 

! 

STL  5 

l  ------ 

70014A471 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

16.0! NONE 

JMO 

( 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1979 

1  ! 

195.0!  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

STL  10 

J  ------ 

700I4A47! 

195.0!  35.0! 

12.0! 

- 

1730! 

19.OIN0NE 

!*0 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1980 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

{ 

STL  2098 

1 06514A47! 

200.01  35.01 

9.0! 

- 

1659! 

16.0! NONE 

I  MO 

ST.  LOUIS  1 

1901 

1  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

-  » 

! 

! 

! 

TCf  500 

1618079 

886UA41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1478! 

1 6.0! NONE 

!*0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

TCF  301 

88814A411 

195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1478! 

16.0! NONE 

!  *0 

ST.  LOUIS  ! 

19/9 

1  1 

195.0!  *5.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

( 

! 

TCF  502 

I6814A41 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1478! 

16.0 (NONE 

!*0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

) 

! 

( 

TCF  503 

1618082 

88814A41 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1478! 

1 6 .0! NONE 

1*0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.5* 

-  ! 

( 

} 

TCF  506 

1618085 

88814A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

• 

14781 

1 6.0!  NONE- 

!*0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

TCF  508 

1618087 

38814441 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1478! 

16.0! NONE 

1*0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1979 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.5! 

-  | 

t 

TCF  509 

1618088 

88814A41 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1478! 

1 6. 0 ! NONE 

!*0 

! 

ST.  LOUIS  1 
i 

1979 

i  i 

195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

TCF  510 

1618089 

88814A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1478! 

16.0! NONE 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1979 

1  ! 

195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

TCF  511 

1618090 

88814441 1 

195.0!  35. 0! 

9.0! 

- 

1478! 

16.0! NONE 

!*o 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1979 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

TCF  512 

1618091 

88814441 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1478! 

16.01N0NE 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

UF  513 

1618092 

86814441 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1478! 

U. 01  NONE 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

i  i 

195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

TCF  514 

1618093 

888J4A411 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1478! 

16.0 ! NONE 

!*0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1979 

!  ! 

195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

{ 

TIGER  1 

1637492 

68814447! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

16.0! NONE 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

TIGER  2 

1637493 

68814447! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

16.0! NONE 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  1 

1981 

i  i 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

• 

l 

TIGER  3 

1637494 

6861 4447 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

» 

TIGER  4 

1637495 

688144471 

195. 0»  35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

16.0! NONE 

(MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

TIGER  5 

1637496 

68814447! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

15181 

16.0! NONE 

(MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  l 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

1 

TIGER  6 

1637497 

68814447! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

16.0 ! NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

1 

! 

TIGER  7 

1*37498 

688 1 4447! 

195,0!  35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

16.0! NONE 

!  *0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

J 

! 

! 

TIGER  8 

1 637499 

688 1 4  447 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

16.0! NONE 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ] 

198) 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

TIGER  9 

1637500 

688144471 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

1 6.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

TIGER  10 

1637501 

68814A47! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

1 6.0! NONE 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  ' 

1981 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

TIGER  11 

1637502 

68614447 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

1 6.0 ! NONE 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

TIGER  12 

1637503 

68814447! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

ISIS! 

16.0!  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

TIGER  13 

1637504 

68814A47! 

195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

16.01N0NC 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

TIGER  14 

1637505 

666144471 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 
! 

1981 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

TIGER  15 

1637506 

688144471 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

16.0IN0NE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

TIGER  16 

1637507 

688144471 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

16.0! NONE 

IMO 

) 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1981 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

TX6ER  17 

1637508 

68614447! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1018! 

16 .0 i NONE 

IMO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

FIGFR  18 

1637509 

6661 4447  f 

195.0!  35.0! 

9.0} 

- 

1518! 

16.0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i  i 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

TIGF8  19 

1637510 

69*|4A47! 

195.0!  35.0! 

9.0} 

- 

1518! 

18*0!  NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1981 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

TIGER  20 

1637511 

688 I 4447 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

TIGER  21 

1637512 

681 1 4447 ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

1 6. 0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

TIGER  22 

1637513 

68614A471 

195.0!  35. f 

9.0! 

- 

1518! 

1 6. 0! NONE 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981 

1  1 

195.0!  35.'  t 

1.6! 

-  ! 

TIGER  23 

1637514 

68814447! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1V81 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

TIGER  24 

1637515 

68814A47! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

14.0IN0NE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i  i 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  i 

I 

TIGER  25 

1637516 

688I4A47J 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  | 

1981 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

TIGER  1008 

1637517 

95714A47! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1666! 

16.0JN0NE 

IMO 

sr.  louis  i 

1981 

1  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

l 

TIGER  1019 

1637518 

9  57 1 4447 1 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1666! 

16*0! HONE 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

I  ! 

200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGR! 

1VTCC! 

DIMENSIONS  2 DRAFT! 

ICAPACITT! 

HIGH-  ! 

(VESSEL! 

BIST! 

OPERATOR 

NET  ! CODE  1  LENGTH! BRDTH! 

1 

! 

! 

EST  t  CARGO  HANDLING 

IS  lOPERATIHS  ! 

CArw  i 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

t ////////! 

POINT  !  LINE-1 

IAO!  LIKE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PACE! 

OVER- 1  OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) I//////////////// !TD! //////////! 

OR 

!  NUMBER 

NACE  1  IV  t 

ALL  ! 

ALL  {LIGHT! 

P0HER1 

ENCERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!CE!  LINE-2  f ^REBUILT ! 

(29)  AMERICAN 

BARGE  C  T0VIN6 

! 

! 

ICO. 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

1 

i 

i 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

(CONTINUED)! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

TIGER  102B 

1637519 

957! 4A471 

200.01 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1666! 

16.0! NONE 

! no  ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

j 

!  ! 

TICER  1030 

1637520 

95714A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1666! 

16.01N0NE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

TICER  1 04B 

1637521 

9571 4 A  47 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1666! 

1 6. 0! NONE 

1K0  ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

TICER  1058 

1637522 

95714A471 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  l 

1666! 

16.0! NONE 

1  no  ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  I 

! 

!  ! 

TICER  1048 

1637523 

95714 A47 1 

200.0! 

35.02 

9.0! 

-  ! 

1666! 

16.0 ! HONE 

!K0  ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

) 

-  ! 

1 

!  ! 

TICER  1070 

1637524 

95714A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1666! 

16.01N0NE 

!K0  ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

!  ! 

TICER  1080 

1637525 

95714A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1666! 

16.0! NONE 

!K0  ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

TICER  1098 

1637526 

95714A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  t 

1666! 

1 6. 0 ! NONE 

!K0  ST.  LOUIS  1 

1981 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  1 

! 

!  I 

TICEA  1100 

1637527 

95714A471 

200.01 

35.0! 

9.0! 

! 

1666! 

16.0! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1981 

I 

1  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

i  2 

TICER  1118 

1637528 

95714A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1666! 

16.01N0NE 

IKO  ST.  LOUIS  1 

1981 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

TICER  1120 

1637529 

9571 4A47I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1466! 

16.0! NONE 

mo  ST.  LOUIS  1 

1981 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

•  | 

J 

!  ! 

TICER  1139 

1637530 

9571 4A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1666! 

16.0! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  I 

1981 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

TICER  1148 

1637531 

95714A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1666! 

16.0! NONE 

IKO  ST.  LOUIS  1 

1981 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

!  ! 

TICER  115B 

1637532 

957! 4A47I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1666! 

16.0! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ( 

j 

!  ! 

TIGER  1169 

1637533 

95714A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1666! 

16-0 ! NONE 

IKO  ST.  LOUIS  1 

1911 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

TICER  1170 

1637534 

95714A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1666! 

1 6.0! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

!  1 

TICER  1189 

1637535 

95714A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1666! 

16.0! NONE 

mo  ST.  LOUIS  1 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  1 

TICER  1190 

1637536 

95714A47! 

200.0! 

3  5.0! 

9.0! 

-  ! 

1666! 

16*  0! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  1 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

WRT  202 

1632282 

99614A411 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

! 

1689! 

16.0! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  I 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

VAT  2010 

1632231 

99614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1689! 

1 6.0! NONE 

IKO  ST.  LOUIS  1 

1981 

! 

1 

!  1 

1  1 

200.0! 

! 

55.0! 

; 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

(21)  AMERICAN 

8RI0GE  COMPANY 

1 

l 

1  ! 

1  f 

2 

1 

j 

i 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

GAIDCEBUILDER 

III 

1512835 

19! 3A  36! 

*0.0! 

16.0! 

4.3! 

360! 

-  ! 

19.0 ! NONE 

IP*  PITTSBUK6H I 

1968 

! 

1  1 

*0.51 

17.0! 

4.0! 

! 

-  I 

1 

1  I 

BRIDGE  BUILDER 

IV 

1513612 

1913A36! 

*0.0! 

16.0! 

4.3! 

360! 

-  ! 

19.0! NONE 

I  PA  PITISeUKtHI 

1968 

l 

1  1 

40.5! 

17.0! 

4.01 

! 

-  ! 

! 

I  1 

0AIDCEBUILOER 

V 

1520167 

1913A361 

40.0! 

16.0! 

4.3! 

360! 

-  1 

19. 0! NONE 

IPA  P ITTSBUKSH 1 

1969 

! 

1  1 

40.5! 

17.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

t 

!  ! 

APD  67 

|  - 

42014A40! 

175.0! 

26.01 

8.2! 

-  ! 

900! 

11. 2 (NONE 

IPA  PITTSBUAGH! 

1950 

! 

1  1 

175.0! 

76.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

ABO  69 

1  - 

42014A401 

175.0! 

26.0! 

8.2! 

-  ! 

900  i 

1 1 .2! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1950 

1 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i  i 

ABO  73 

l  - 

23114A43! 

110.0! 

35.0! 

6.0! 

-  * 

679! 

7. 9 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1955 

1 

1  1 

110.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i  i 

ABO  H 

23114A43! 

110.0! 

35.0! 

6.0! 

-  ! 

679! 

7.9! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1955 

! 

1  1 

110.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

( 

!  ! 

ABO  1335 

1  - 

430! 4  A  43 1 

128.0! 

40.0! 

7.0! 

-  ! 

830! 

9.4IK0NE 

IPA  PITTSBURGH  1 

1958 

1 

1  1 

128.0! 

40.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

ABO  1336 

l  - 

43014A43! 

128.0! 

40.0! 

7.0! 

! 

330! 

9.4! NONE 

IPA  PITTSBURGH  I 

1965 

! 

1  1 

128.0! 

40.0! 

1.3! 

! 

-  i 

! 

!  i 

ABO  1338 

j  - 

43014A43! 

128.0! 

40.0! 

7.0! 

.  i 

830! 

9.4 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1965 

1 

!  1 

128.0! 

40.0! 

1.3! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

ABO  1339 

1  - 

43014A43! 

128.0! 

40.0! 

7.0! 

! 

63Q* 

9.4 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1969 

1 

1  ! 

128.0! 

40.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

USS  740 

l  - 

42014A47! 

175.1! 

26.1! 

8.2! 

-  ! 

900! 

11.2! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1958 

! 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

I  ! 

USS  752 

1  - 

42014A47! 

175.1! 

26.1! 

8.2! 

! 

900! 

11 .2! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1959 

1 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

! 

-  I 

! 

i  « 

USS  761 

1  - 

42014A47! 

175.1! 

26.1! 

8.2! 

-  ! 

900! 

1 1.2JN0NE 

f PA  PITTSBURGH  1 

1961 

! 

! 

1  1 

!  1 

175.1! 

2 

26.1! 

! 

1.7! 

! 

! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

(01)  AMERICAN 

CANADIAN  LINE* 

1 

1  INC  . 

1  1 

1  ! 

1 

! 

2 

2 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

CARRI8BEAN  PRINCE 

1664136 

601 1  All! 

154.0! 

36.0! 

6.3! 

700! 

-  ! 

20.0! NONE 

!RI  WARREN  ! 

1983 

1 

!  1 

156.0! 

38.0! 

6.0! 

! 

80! 

• 

!  ! 

NEW  SHOAEHAH 

[I 

1614006 

7811A11! 

142.6! 

29.0! 

5.9! 

630! 

-  ! 

41.5! NONE 

IRI  WARREN  ! 

1979 

1 

1 

1  1 

1  1 

142.6! 

! 

30.6! 

! 

5.2! 

! 

! 

! 

72! 

< 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

(18)  AMERICAN 
CO. 

AC8L  100 

! 

COMMERCIAL  BAPGJE  LINES 

1  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

• 

! 

! 

! 

! 

| 

j 

! 

! 

!  ! 

1  i 

1529476 

731 1 4 A  40! 

200.0! 

35.  Oi 

9.0! 

-  ! 

1670! 

14.8 !  NONE 

UN  JEFFERSON-J 

1980 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

i 

-  ! 

! 

I  VILLE  1 

AC0L  101 

1529477 

731 14A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

.  j 

1670! 

14.8! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1980 

! 

2  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

i 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  102 

1529*78 

73114A40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

.  • 

1670! 

1 4. 8! NONE 

f IN  JEFFERSON-! 

1970 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

i 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  103 

!52?479 

73114A40! 

200. OJ 

35.0! 

9.0! 

i 

1670! 

1 4.6 ! NONE 

UK  JEfFERSOH-l 

1970 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

•  i 

! 

I  VILLE  I 

ACBL  104 

1529480 

TJIIAAGOi 

200.02 

SS.Oi 

4.0! 

-  i 

So70! 

14.o ! hOnt 

!XK  JEFFERSON'-! 

!"7C 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

l 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  105 

1529481 

731I4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1670! 

14.8! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1970 

! 

1  i 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  106 

1  529*82 

7J1KA40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1670! 

U.3!  NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1970 

l 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

i 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  107 

1529*83 

73114A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1670! 

1 4,8'NONE 

!IN  JEFFERSON- ! 

1V70 

1 

2  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  108 

1529*84 

73114A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1670i 

14.8! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1970 

1 

!  I 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  110 

1604010 

72914A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1672! 

1 4. 8! NONE 

!IH  JEFFERSON-! 

1979 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

] 

-  ! 

! 

1  VILLE  I 

AC0L  111 

160*011 

72924A4Q! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1672! 

14.8! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1979 

1 

1  2 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

j 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  112 

160*012 

72914A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1672! 

14.8! NONE 

I IN  JEFFESSOH-! 

1979 

! 

!  2 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

.  j 

i 

!  VILLE  ! 

ACBL  113 

160*013 

72914A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1672* 

14.5 !  NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1979 

1 

! 

2  2 

2  2 

■  i  i 

200.0! 

• 

; 

35.0! 

i 

i 

1.4! 

! 

; 

i 

j 

-  ! 

» 

{ 

! 

i 

i 

!  VILLE  ! 

!  ! 

!  ! 

= 

96. 

TABLE  2  “  DESCRIPTION 

OF 

VESSELS 

ENGRl 

" 

1VTCC1 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

ICAPACITY! 

HI6M-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  1 

1 

01STI 

OPERATOR 

!  NET  1  CODE! LENGTH! BRDTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  10PERAT1NC  ! 

! 

FIYED  !  1 

!  COAST 

TER  1  SEE1//////I///7/1 

ED  ! 

\nntttn 

POINT  ! 

LINE-1 

1  AO! 

LINE-1  I 

BUILT  ! 

- 

VESSEL  NAME 

AMO  HUMBER 

!  GUARD 

TON-  1  PAGE  1 

0VER-10VER-1/////1 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// ! TD!/ ///////// I 

OR  ! 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ILIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

ICE! 

LINE-2  UAE6UILT! 

(16) 

AMERICAN 

COMMERCIAL 

J 

l 

BARG l E  LINES 

!  1 

!  1 

1  l 

1 

1 

1 

i 

i 

» 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

( 

! 

CO. 

1 

1  1 

1 

! 

i 

! 

I 

l 

! 

I 

! 

(CONT I N U £ 0 )  i 

!  1 

1 

! 

i 

i 

I 

! 

I 

! 

ACBL 

m 

1604014 

72  914A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1672! 

1 4. 8! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1979  J 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

= 

ACBL 

115 

1604015 

729I4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1672! 

1 4. 8 1  NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

116 

1604016 

72914A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0J 

- 

1 

16721 

1  4. 81  NONE 

1  IN 

JEFEEASOM-! 

1979  ! 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.4! 

! 

-  1 

! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL 

11? 

160401? 

72914A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1672! 

14.8! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

1 

1  i 

200.01 

35.0! 

1.4! 

i 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

116 

1604018 

729! 4A40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1672! 

14. 6! NONE 

!IN 

JEFFERSON-1 

1979  ! 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

- 

ACBL 

119 

1604019 

72914A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1672! 

14.8! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  I 

! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL 

120 

1604020 

72914A40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1672! 

1 4 . 8  l  NONE 

!IN 

JEFFERSON- l 

1979  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

121 

1604021 

72914*40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1672! 

14.8! NONE 

!1N 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

| 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.4! 

) 

-  ! 

! 

! 

VZ'.LE  l 

1 

ACBL 

122 

1604022 

72914A401 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1672! 

14.61  NONE 

UN 

JEf FERSON-l 

1979  1 

! 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

I 

VtLLE  ! 

! 

ACBL 

123 

(604023 

72914A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1472! 

14.8! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

124 

1604024 

72914*401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1672! 

14.6 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

130 

1640352 

73014A471 

—  1 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16 .01  NONE 

| 

1 

1981  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

i 

! 

! 

ACBL 

131 

1  812252 

73014A471 

—  1 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 6.0 1  NONE 

! 

i 

1981  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

ACBL 

132 

1612253 

73014A47I 

—  ! 

—  1 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16.01  NONE 

! 

i 

1961  ! 

i 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

1 

( 

i 

1 

ACBL 

133 

1812254 

73014A47I 

—  1 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16.0 1  NONE 

! 

I 

1981  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

i 

! 

ACBL 

200 

1628922 

79514A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1659! 

14.7 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980  ! 

1 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

• 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

201 

1628923 

79514A40I 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.71  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1960  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

202 

1626924 

79514*401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1659! 

14.7 ! NONE 

1IN 

JEFFERSON'l 

1980  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

( 

1 

VILLE  1 

! 

ACBL 

203 

1628925 

79514A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1980  ! 

: 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

VILLE  1 

1 

ACBL 

204 

1628926 

79514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7IN0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1910  ! 

1 

J  l 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

205 

1626927 

79514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1659! 

14.71  NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1980  ! 

l 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

- 

ACBL 

206 

1628928 

79514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7!  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1980  ! 

l 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

VILLZ  ! 

! 

ACBL 

207 

1628929 

795 14A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981  ! 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

ACBL 

208 

1628930 

795 1 4A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

I960  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

VILLE  ! 

:  i 

ACBL 

209 

1628931 

79514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.71  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

I960  1 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

! 

ACBL 

210 

1628932 

7951 4A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1659! 

1 4.7 1  NONE 

UY 

LOUISVILLE! 

1981  ! 

■ 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

ACBL 

211 

1628933 

79514A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14. 7  JNONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

AC6L 

212 

1628934 

79514A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

1 4. 7  l  NONE 

UY 

LOUISVILLE! 

1981  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

! 

! 

! 

ACBL 

213 

1628935 

79514A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.71N0NE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981  ! 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ACBL 

214 

1628936 

79514A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.71  NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981  ! 

z 

1 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

ACBL 

215 

1628937 

79514*40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

1 4. 7 1  NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

J 

! 

ACBL 

216 

1428938 

79514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

ACBL 

217 

1628939 

79514*401 

200.0) 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1659! 

14.7 1N0NE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.51 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

ACBL 

218 

1628940 

79514A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ACBL 

219 

1628941 

79514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16591 

14.7! NONE 

UY 

LOUISVILLE! 

1981  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

! 

=- 

ACBL 

220 

1644468 

795 1 4 A  40  f 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1982  ! 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1  *  5  * 

! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

! 

- 

ACBL 

221 

1644469 

79514A40I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7 iftONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1982  ! 

1 

1  ! 

200.0) 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

i 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

222 

1644470 

79514*401 

200.01 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1659! 

14.7 InONE 

UN 

JEFFERSON- { 

1982  ! 

r 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

! 

ACBL 

223 

1644471 

79514*401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

1 4. 7IN0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1982  ! 

= 

! 

1  1 

200.0! 

3S.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

224 

1644472 

79514*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

1 4.7 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1982  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

( 

! 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

225 

1644473 

79514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

1 4. 7 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1982  ! 

I 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

I 

ACBL 

226 

1644474 

79514A401 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

1 4.7! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1982  ) 

1 

1  1 

200.0) 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

= 

ACBL 

227 

1644475 

79514A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7! NONE 

!IN 

JE t  5ERSON-! 

1962  ! 

- 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

228 

1644476 

79514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.71N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1982  ! 

z 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

1 

ACBL 

229 

1644477 

79514A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1982  ! 

l 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

1 

VILLE  ! 

! 

3 

ACBL 

300 

1634514 

97514A41! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

I 

14531 

14.6 (NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

: 

ACBL 

301 

1634515 

97514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1453! 

14.6! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1981  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

302 

1634516 

97514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

*453! 

14.6! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1961  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

303 

1634517 

975! 4 A  41 S 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

! 

1453! 

14.6! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

304 

1634518 

97514A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1453! 

1 4 .6 ! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

305 

1634519 

97514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1453! 

14.6! NOME 

UN 

JEFFERSON-! 

1981  I 

: 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1 

ACBL 

306 

1634520 

v  97514A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1453! 

1 4. 6 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

1 

f  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL 

307 

1634521 

97514A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1453! 

14.61  NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1981  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACM. 

308 

1634522 

975 14 A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1453! 

1 4. 6 1 NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1961  ! 

; 

1 

! 

1 

1  ! 

!  1 

!  t 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

1 

J 

1.8! 

! 

! 

! 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

I 

! 

! 

* 

VILLE  ! 

I 

! 

1 

! 

! 

A 


.1 


J 


TABLC  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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EN6R! 

1VTCC1 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

1  CAPACITY! 

HlfiH-  ! 

I  vi  mu 

! 

02  ST  1 

OPERATOR 

NET  ICODEILENSTHIIRDTK! 

! 

t 

( 

EST  !  CARSO  HAN  RUNS 

IS  (OPERATXMC  ! 

t 

1  COAST 

TER  I  SEEl //////!///// ! 

EO  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

UO!  LINE-1  1 

BUILT  1 

VESSEL  MAKE 

AND  NUMBER 

!  CUARD 

TON-  {RACE  1 

OVER-! OVER-! /////I 

HORSE! 

PASS-  t  <L I8NT >!//////////////// !TD !////////» 71 

OR  ! 

\  NUMBER 

NAtt  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1LISHT1 

POVERt 

EN6ERS  I 

(FEET)!  LINE-2 

(IE!  LIME-2  ! ‘REBUILT! 

(10) 

AMERICAN 

CO* 

COMMERCIAL 

! 

1 

BAR6IE  LINES 

1  1 

1  1 

!  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  I 

!  ! 

1  1 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

! 

! 

1 

I 

!  ! 

1981 

ACBL 

309 

! 634523 

97514A41! 

t95.0t 

35.0! 

9.0! 

- 

1453! 

1 4. 4! ACME 

UN  JEFFENSON-I 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  V5l.lt  t 

ACBL 

310 

1634524 

97514A411 

195.0! 

35.01 

9.0! 

— 

1453  ! 

1 4.41N0NE 

1  IN  JEFFERSON-! 

1t»1 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.8! 

-  ! 

1 

1  vine  1 

mi 

ACBL 

311 

1634525 

97S14A41 1 

195.0! 

35.01 

9.01 

- 

1453! 

it.iiKONC 

UN  JEFFENSON-I 

! 

! 

195.0! 

35.01 

1.8! 

-  ! 

! 

1  VRlt  1 

1961 

ACBL 

312 

1635526 

97514A4W 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1453! 

14.6U0KE 

t IN  JEFFERSON-! 

! 

1  1 

195.01 

35.01 

1*8! 

* 

-  ! 

! 

1  VILlt  1 

1981 

AC8L 

313 

1634527 

97514A41 l 

195. r* 

35.0! 

9.01 

- 

1453! 

14.6! NONE 

UN  jeffinson-i 

! 

1  1 

195.01 

35.01 

1.6! 

-  I 

t 

!  VILLI  ! 

1911 

ACBL 

314 

1634526 

97514A41! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

1*53! 

14. 6! NONE 

UN  JEFFENSON-I 

I 

1  1 

195.0! 

33.0! 

1*6! 

-  i 

! 

I  vine  1 

ACBL 

315 

1634529 

97514A4U 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

14531 

14.41N0NC 

UN  JEFFCNSON-! 

1981 

I 

i  i 

1)5. C! 

35.0! 

1.8! 

-  | 

! 

1  HUE  1 

1981 

ACBL 

316 

1634530 

97514A411 

195.01 

35.0! 

9.M 

- 

1453! 

14.61  NONE 

UN  JEFFENSON-I 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  VIllE  I 

ACBL 

400 

1631564 

106114A411 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1646! 

2  3.5 1  NO’lc 

(NT  LOUISVILLE! 

1981 

! 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

•  1 

! 

I  1 

1981 

ACBL 

401 

1631365 

1081 1 4  A  41 ! 

200.01 

35.0! 

9.C! 

- 

■ 

1646! 

23.51  NONE 

!KV  LOUISVILLE! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

t 

I  t 

!KT  LOUISVILLE! 

1981 

ACBL 

402 

1631566 

10S1HA41! 

200.0! 

35,0! 

9.01 

- 

1648! 

23.5 (NONE 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

1  ! 
INT  LOUISVILLE! 

1981 

ACBL 

403 

1631567 

108U4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

« 

1646! 

23.5 ! NONE 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 

ACM. 

404 

1631568 

1081 1 4 A41 I 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1646 ! 

23.5 ! NOME 

INT  LOUISVILLE! 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.51 

-  » 

! 

1  ! 

ACBL 

405 

1631569 

108114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1646! 

23.5 ! NOME 

INT  LQUISVILLE1 

1901 

1 

t  1 

200.0! 

35.0! 

1.51 

-  ( 

! 

!  1 

ACBL 

406 

1631570 

106114*411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1646! 

23.5 ! NONE 

JAY  LOUISVILLE! 

1981 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  t 

! 

i  i 

INT  LOUISVILLE! 

1981 

ACBL 

407 

1631571 

1051 14A41 ( 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1646! 

23.5! NONE 

1 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I  I 

ACBL 

406 

1631572 

10S114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

23.5! NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1911 

« 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ! 

1981 

ACBL 

409 

*1631573 

1 081 J4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1646! 

23*5! NONE 

INT  LOUISVILLE! 

1 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ( 

! 

I  1 

ACBL 

410 

1633894 

1 061 1 4A41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1646! 

23.5! NONE 

INT  LOUISVILLE! 

1981 

l 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

1  ! 

ACB1 

411 

1633897 

10811  AAAI  1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

• 

1646! 

23.5 ! NONE 

INT  LOUISVILLE! 

1981 

1 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  f 

! 

!  ! 

1901 

ACBL  412 

1633898 

1081 14A41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1646! 

23.5 ! NONE 

IKY  LOUISVILLE! 

! 

t  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  » 

! 

!  ! 

ACBL 

413 

1633899 

108114A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

23.5 (NONE 

(NT  LOUISVILLE! 

1901 

1 

>  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1  i 

INT  LOUISVILLE! 

mi 

ACBL 

414 

1633900 

1Q6114A41I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1646! 

23.5 ! NONE 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

i 

!  1 

1901 

ACBL 

415 

1633901 

1 081 1 4A41 1 

200.01 

35.0! 

9.01 

- 

1646! 

23.5! NONE 

INT  LOUISVILLE! 

1 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

-  I 

! 

I  ! 

t NV  LOUISVILLE! 

1981 

ACBL 

416 

1633902 

1081 1 4  A  4 1 1 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

23. S! NONE 

1 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

1  1 

mi 

ACBL 

417 

1633903 

1081 14A4I 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

23 .5 !  NONE 

INT  LOUISVILLE! 

I 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

•  1 

I 

!  ! 

ACBL  418 

1633904 

105114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1646! 

23. 5 ! HONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1981 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

ACBL 

419 

1633905 

1081 14A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

23. 5 !  NONE 

INT  LOUISVILLE! 

1981 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  I 

■NT  LOUISVILLE! 

1901 

ACBL 

420 

1633906 

108114A411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

23.51NONE 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

) 

!  1 
!NT  LOUISVILLE! 

1901 

ACBL 

421 

1633907 

108114A411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

23. 5  t  NONE 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 
INT  LOUISVILLE! 

1981 

ACBL 

422 

1633908 

1081I4A41 t 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

23.5 !  HOME 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ! 
INT  LOUISVILLE! 

1981 

ACBL 

423 

1633909 

108114A411 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1640! 

23.5! NONE 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

ACBL 

424 

1633910 

1061 14A41 f 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

23. 5 ! NONE 

INT  LOUISVILLE! 

1981 

! 

1  i 

200.01 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

198! 

ACBL 

425 

1633911 

106114441! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1623! 

21.7! NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

!  ! 

ACBL 

426 

1633636 

1081 ! 4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1623! 

21 .7 ! HONE 

her  LOUISVILLE! 

1981 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

!  ! 

ACBL 

427 

1631637 

108114A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1623! 

21  .7! NONE 

INT  LOUISVILLE! 

1981 

1 

1  ! 

200.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 

AC8L 

426 

1633638 

108114*411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1623! 

21.7 (NONE 

INT  LOUISVILLE! 

1981 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 

ACBL 

429 

1633639 

1081 14*41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1623! 

21 .7! NONE 

INT  LOUISVILLE! 

1981 

! 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

I  ! 

INT  LOUISVILLE! 

ACBL 

430 

1633640 

108114A411 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1623! 

21.7IN0NE 

1981 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  I 

INT  LOUISVILLE! 

ACBL 

431 

1633641 

108114*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1623! 

21.7JN0NE 

1901 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  1 

ACBL 

432 

1633642 

1081 14A41! 

200.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

1623! 

21 .7  INONE 

INT  LOUISVILLE! 

1901 

! 

i 

1  1 

200.01 

35.01 

1.7! 

-  1 

! 

1  ! 

1982 

ACBL  435 

1653896 

73014*41! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1664! 

1 4. 8! NONE 

UN  JEFFENSON-I 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

436 

1653897 

73014*41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

1 4. 8! NONE 

UN  JEFFENSON-I 

1982 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

1  VILLE  I 

ACBL 

437 

1653698 

73014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1664! 

1 4. 3! NONE 

UN  JEFFENSON-I 

1982 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

438 

1653899 

73014A41! 

200.01 

35.0! 

9.01 

- 

1u64! 

14.0! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1982 

1 

»  t 

200.01 

35.0! 

1.4! 

-  I 

< 

(  VILLE  ! 

ACBL 

439 

1653900 

73014*411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

14.8IN0NC 

fIN  JEFFERSON-! 

1982 

1 

!  1 

200.0! 

35.0 ! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

440 

1653901 

73014*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

14.8! NONE 

UN  JEFFENSON-! 

1982 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

i 

!  VILLE  ! 

ACBL 

441 

1653902 

73014*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

1 4.8 !  NONE 

UN  JEFFENSON-I 

1'  2 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

1  VILLE  ! 

ACBL 

442 

1653903 

i 

73014*41! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1664! 

14.8! NONE 

UN  JEFFENSON-I 

1‘  i 

| 

1  ( 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

ACBL 

443 

1653904 

73014A41J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

1 4. 8 ! NONE 

UN  JEFFENSON-I 

1982 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  VILLE  I 

ACBL 

444 

1653905 

73014*411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

14.81  NONE 

UN  JEFFENSON-I 

1982 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

445 

1653906 

73014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16641 

14.8!  NONE 

UN  JEFFERSON-I 

1962 

I 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

500 

1653907 

69514A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

14.6 INONE 

UN  JEFFERSON-! 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

ACBL 

501 

1653908 

69514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15201 

14*6! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1901 

! 

! 

! 

!  ! 

!  1 

1  ! 

195.01 

! 

! 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

! 

-  1 
! 
! 

! 

! 

!  VIllE  1 

!  ! 

!  1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


SB. 


ENGR! 

! 

! VTCCl  DIMENSIONS  JORAFT! 

•CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  £  L  ! 

! 

OIST! 

OPERATOR 

!  NET 

U00EILENGTHI6RDTH! 

! 

•  ! 

ESI  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  IOPERATING  J 

J 

- !  1  REG.  !  REG. ! LOAD- 

• 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

YEAR  ! 

J  COAST 

!  UR 

!  SEE! //////!///// 1  ED 

! 

I //////// 1 

POINT  ! 

LINE-1 

1  AO!  LINE-1  l 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

1  TON- 

IPAGE1  OVER-IOVER-!///// 

i 

HORSE!  PASS-  ( (LIGHT) ! ///7///7////////1TD! ttttttitttl 

OR  l 

!  NUMBER 

!  NA6E 

!  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT* 

POWER!  ENGCRS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2  ! 

‘REBUILT! 

(1$)  AMERICAN 
CO. 

i 

! 

COMMERCIAL  BARG  IE  LINES 

1  1 

•  1 

1  1 

; 

! 

I 

I 

j 

j 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

; 

2 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

AC0L  502 

*653909 

69514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1520! 

14.6! NONE 

2  IN 

JEFFERSON-! 

1982  ! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.61 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

AC0L  503 

IO53910 

69514A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

1 4 .6 {NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1982  ! 

! 

1  1 

‘,95.0! 

35.0! 

1.6! 

« 

-  ! 

! 

! 

VILLE  J 

! 

AC8L  504 

! 65391 1 

.69514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1520! 

14.6! NONE 

UN 

JEFFER50N-! 

1982 

! 

1  1 

m.oi 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ; 

! 

I 

VILLE  ! 

! 

ACBL  505 

J  65391 2 

69514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1520! 

1 4. 6 1  NOME 

UN 

JEFFERSON-! 

1982  l 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

i 

.  ; 

1 

« 

VJUt  l 

! 

AC8L  506 

!  653  91 3 

!  69514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1520* 

14.6!N0Nc 

UN 

JCffFRSON-! 

1982  ! 

l 

!  1 

U  .0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

j 

! 

VILLI  ! 

! 

ACBL  507 

! 65391 4 

69514A41! 

196.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

14.6 ! NONE 

UN 

JEFFERSON- I 

1982  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

i 

VILLE  ! 

! 

AC6L  508 

! 65391 5 

69514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1520! 

1 4 . 6 1  NONE 

UN 

JEfHRSON-! 

1082  ! 

J 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  509 

1653916 

69S14A41! 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

i 

1520! 

1 4.6! NONE 

UN 

JEFFfcRSON’  ! 

198?  ! 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL  510 

1653917 

69514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1520! 

14.6 1  NONE 

UN 

JEfFERSON-! 

1982  ! 

! 

!  • 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

7ILLE  ! 

! 

ACBL  511 

! 65391 8 

!  69514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

14.61 VONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1982  ! 

! 

*  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

2 

VILLE  ! 

! 

ACBL  512 

‘65391  9 

!  69S14A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1320! 

1 4.6 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1982  » 

I 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

j 

ACBL  513 

1653920 

!  69514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

u.6!n;ne 

UN 

JEFFERSON-! 

1982  ! 

! 

•  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

; 

VILLE  ! 

! 

ACBL  514 

5653921 

!  69514A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

1 4 .6 i NONE 

IK 

JEFFERSON-i 

1982  • 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

.  2 

! 

-» 

VILLE  ! 

! 

ACBL  625 

1299629 

1  94514A41J 

200.0) 

35.0! 

9.0! 

-■ 

j 

1627! 

19. 1 !  NC  »)€ 

iiN 

JEFFERSON-! 

1965  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.71 

i 

-  ! 

! 

j 

VILLE  ! 

» 

ACBL  626 

1299653 

!  94514A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1627! 

19.1 {NONE 

iiN 

JEFFERSON- l 

1965  ! 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

• 

-  ! 

i 

! 

VILLE  ! 

2 

ACBL  627 

1299726 

[  94514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1627! 

19.1  *  none: 

UN 

JEFFERSON-! 

1965  i 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

; 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  628 

1299727 

!  94514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1667! 

1 4. 7 lNONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1965  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.S! 

{ 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  629 

12997‘S 

1  94514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1673! 

14.7IN0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1965  ! 

! 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

! 

630 

1299754 

!  94514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1673! 

1 4. 7! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1965  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

• 

-  ! 

! 

* 

VILLE  ! 

! 

ACOL  631 

1299787 

!  94S14A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1673! 

14.7 lNONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1965  ! 

I 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

j 

VILLE  ! 

! 

ACBL  632 

1299788 

•  94514A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1633! 

19.2! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1965  ! 

I 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

! 

VILLE  1 

I 

ACBL  633 

1299819 

!  94S14A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1673! 

1 4. 7 1  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1965  ! 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  634 

•299820 

1  94514A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1673! 

14.7! NONE 

UN 

JEFFERSON- l 

1965  i 

l 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1 

ACBL  635 

1299980 

1  94514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1673! 

14.7IN0NE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1965  ! 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

VILLE  ! 

! 

ACBL  636 

1299981 

1  94514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

! 

1673! 

14.7! NONE 

UN 

JEFFER50N-! 

1965  ! 

! 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  l 

! 

ACBL  637 

1500012 

1  94514A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1673! 

U  •  7 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1965  ! 

! 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

! 

ACBL  638 

! 50C01 3 

1  94514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1633! 

19.2! NON* 

!IN 

JEFFERSON-! 

1965  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  639 

1500014 

•  94514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1673! 

14.7 (NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1965  ! 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  701 

1293474 

f  92114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1628! 

14.7 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1963  1 

! 

!  !  1 

195.0! 

33.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL  702 

1293492 

1  92114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1628! 

14.7! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1963  ! 

i 

!  *  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

* 

VILLE  1 

1 

ACBL  703 

1293516 

!  92114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1628! 

14.7! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1963  ! 

1 

1  1  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

• 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

2 

ACBL  704 

1293526 

1  921 14A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1588! 

22. 0 i NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1963  ! 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ( 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  705 

1293527 

•  92114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1588! 

22. 0 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1963  I 

J 

1  •  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  I 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  706 

1293558 

I  92114A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1628! 

14.7! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1963  ! 

! 

1  !  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

< 

VILLE  ! 

! 

ACBL  707 

1293576 

1  92114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1588! 

22.01N0NE 

IIN 

JEFfERSON-l 

1963  1 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

t  .7 ! 

2 

•  j 

! 

; 

VILLE  ! 

; 

ACBL  710 

1295079 

!  94714A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1624  i 

21 . 2 1  NONE 

iiN 

JEFFERSON-! 

1964  *! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

j 

-  ! 

; 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  711 

129511 7 

1  94714A411 

200.0! 

35. Ot 

9.0! 

- 

; 

1624! 

21 .2 InONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1964  1 

l 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

2 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  713 

1295175 

1  94714A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1624! 

21 .2! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1964  1 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

2 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  714 

1295257 

1  94714A40J* 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1664! 

14.7IN0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1964  ! 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

i 

* 

VILLE  ! 

! 

ACBL  71 S 

1295258 

1  947 14A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1624! 

21 .2 i NONE 

:in 

JEFFERSON-! 

1964  ( 

1 

(  1  I 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

2 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  716 

1295303 

•  94714A40! 

200.0! 

35,0! 

9.0! 

- 

2 

1664! 

14.7 {NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1964  ! 

j 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

*! 

-  ; 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  717 

J  295304 

1  94714A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1664*! 

14.7! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1964  ! 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  718 

1295349 

!  94714A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

1 4. 7 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1964  ! 

i 

i  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ; 

! 

! 

VILLE  ! 

I 

AC8L  719 

1 295350 

1  94714A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1624! 

2 ’.2JN0NE 

UN 

JEFfERSON-l 

1964  1 

1 

i  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

» 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  720 

1295424 

1  94714A41J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1624! 

21.2  lNONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1964  1 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

*! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  721 

1295425 

!  947J4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

1 4. 7 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1964  t 

1 

1  i  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

; 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

j 

ACBL  722 

1295477 

1  9A7J4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1624! 

21 . 2 1  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1964  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

j 

-  2 

i 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  723 

1295504 

1  94714A411 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

i 

1624  i 

21. 2  lNONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1964  ! 

1 

!  1  ! 

200.0! 

35.01 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

i 

ACBL  7i4 

1295505 

1  947J4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1624! 

21.2! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1964  i 

( 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

i 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  725 

.  99 

1  94514A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

2 1  •  2  j  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1964  1 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

j 

VILLE  ! 

1 

ACBL  726 

12.  6 

1  94514A41I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

21 .2! NONE 

iiN 

JCFFERSCN-! 

1944  1 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

» 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  727 

1296407 

1  945UA41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

21 .2 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1964  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

j 

ACBL  1 28 

1296408 

}  94514A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1625! 

21.2! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1964  ! 

! 

!  !  1 

200.0! 

35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

! 

ACBL  729 

! 296435 

1  94514A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1625! 

21.2  lNONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1964  ! 

1 

! 

1  !  1 

1  !  1 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1 

! 

1.7! 

! 

! 

i 

j 

i 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

*  ! 

! 

1 

! 

VILLE  I 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENSM!  I  l.'ICC!  DIMENSIONS  f  ONAFTI  1 CAPACITT!  NISH-  !  (VESSEL!  I 

DIST!  OPERATOR  1  NET  I ODEILEMCTM! 8RDTH1  I  !  I  EST  I  CARSO  HANDUNS  IS  IOPEAATIMS  I  t 

- 1 AES  IS-! •  ••»!  RES.  I  R  ES. I  LOAD-!  I  CARSO  I  HEED  I  EQUIPMENT  IT  C I  BASE  I  TEAR  I 

I  COAST  I  TER  1  SEEI//////I/////I  ED  I  UtlllllH  POINT  I  lINE-t  IAO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  I  SUARD  !  TON-  IPASEI  OVER-!' VER-I/////I  MORSE!  PASS-  !<LISKT> I///E////////////1TDI//////////I  OR  I 
I  NUMBER  1  NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILISHT!  DOVER!  ENSERS  !  (FEET)!  L1HE-2  IEE!  LIME-2  !*REBUILTt 


(18)  AMERICAN 

1 

l 

COMMERCIAL  8ARSIE  LINES 

1  1  1 

1  !  1 

1  !  1 

1  1 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

!  - 

! 

!  3 

CO. 

! 

(CONTINUED) l 

1  !  1 

1  2  1 

!  1 

!  ! 

t 

; 

1 

! 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

l  ? 

ACBL  730 

{296436 

1  945 14A41 1 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  | 

1625! 

21 • 2 ! NONE 

UK  lEFfERSOK-! 

1964  ! 

1 

1  1  J 

200.0!  35.01 

1.7! 

! 

-  2 

! 

!  VILLE  I 

!  i 

ACBL  731 

{296466 

1  94514A401 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1665! 

14.7! NONE 

tIK  JEFFERSON-! 

1964  1  t 

i 

1  1  1 

200.0!  35.01 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

(  VILLE  ! 

! 

ACBL  732 

! 296493 

1  94514A401 

200.0!  35.01 

9.0! 

-  l 

1665! 

14.7! HOME 

1  IN  JEFFERSON-1 

1964  |  ; 

1 

j  i  i 

200.01  35.0! 

1.51 

i 

.  i 

! 

!  VILLE  ! 

!  7 

ACBL  733 

1296515 

i  945!4A40i 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1665!* 

14.7! NONE 

!  IN  JEFFERSON-1 

1964  ! 

- 

t 

1  I  1 

200.0!  35. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  734 

1296544 

1  94S14A41! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

21.2 ! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1964  ! 

! 

1  1  1 

200.0!  3S.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

!  VILLE  l 

!  i 

ACBL  735 

1296578 

l  94514A41 1 

200.01  35.0! 

9.0! 

-  1 

1625! 

21 .2! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1964  ! 

1 

1  1  1 

200.0!  35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

I 

J  VILLE  ! 

! 

ACBL  736 

1296611 

1  94514A41! 

200.0!  35. Ot 

9.0! 

-  1 

1625! 

21 .2! NONE 

1  IN  JEFFERSON-! 

1964  !  % 

i 

1  !  *  ! 

200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  j 

! 

!  VILLE  > 

!  v 

ACBL  737 

1296652 

1  94514A411 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

21 .2 ! NONE 

1  IN  JEFFERSON-! 

1964  ! 

1 

1  !  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

t  : 

ACBL  738 

1296678 

!  94514A411 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

21 .2 ! NONE 

1  IN  JEFFERSON-! 

1964  !  1 

1 

1 

!  1  ! 

200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

*  ^ 

ACBL  739 

1296706 

1  94514A411 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

21 . 2 { NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1964  ! 

1 

1  !  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

!  ? 

ACBL  741 

1296755 

1  94514A411 

200.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1625! 

21.2!  NONE 

!  IN  JEFFERSON-! 

1964  !  - 

1 

1  1  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  742 

1296811 

1  94514A411 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

21  • 2 ! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1964  !  t 

1 

!  1  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

j 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  743 

1296839 

1  94514A411 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

21. 2! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1964  !  5 

1 

1  1  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1 

ACBL  744 

1296859 

1  94514A40! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1665! 

1  4. 7 1  NONE 

1  IN  J EFFERSOH- ! 

1964  ! 

1 

1  1  1 

200.0!  35.0! 

1.S! 

; 

-  ! 

( 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  745 

1296877 

1  94S14A41! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  J 

1625! 

21 .2! NONE 

!  IN  JEFFERSON-! 

1964  !  ; 

! 

1  1  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

t 

-  ! 

! 

}  VILLE  ! 

!  : 

4C0L  746 

1296894 

1  94514A411 

200.0!  35.0! 

9.0! 

i 

1625! 

21.21N0NE 

!IN  JEFFERSON-! 

1964  | 

1 

1  1  1 

200.0!  35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

!  - 

sCBL  747 

1296906 

1  94514A411 

200.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1625! 

21.2! NONE 

! XN  JEFFERSON-! 

1964  ! 

1 

!  1  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

•  i 

! 

!  VILLE  ! 

!  7 

ACBL  748 

1296916 

1  94514A411 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

21.2  !  NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1964  !  = 

1 

1  1  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  i 

( 

!  VILLE  ! 

!  * 

ACBL  749 

•296922 

1  94514A41 1 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  I 

1625! 

21 .2! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1964  (  ? 

l 

1  1  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

!  5 

ACBL  750 

1296950 

1  94514A411 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

21.2] NONE 

! IN  JEFFERSOM-! 

1964  !  i 

1 

!  !  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

!  7 

ACBL  751 

1296974 

!  94514A40! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1665! 

14.7 ! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1964  !  1 

1 

!  !  ! 

200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

!  - 

ACBL  752 

1296975 

1  94514A401 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1665! 

14.7IN0NE 

t IN  JEFFERSON* ( 

1964  !  ? 

1 

!  !  ! 

200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

!  VILLE  ! 

!  ? 

ACBL  753 

1296985 

1  94514A411 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

21.2 {NONE 

!IN  JEFFERSON-1 

1964  ! 

l 

1  !  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

j 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1  j 

ACBL  754 

1296999 

1  94514A40! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1665! 

1 4. 7 1  NONE 

I  IN  JEFFERSON-! 

1965  ! 

1 

1  !  1 

200.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  756 

1297043 

1  9451 4A401 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1665! 

14.7 ! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1964  ! 

1  _ 

!  !  ! 

200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

!'  -i 

ACBL  757 

1297060 

1  945 14A41 J 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

21. 2 !  NONE 
! 

SIN  JEFFERSON-! 

1964  ! 

! 

1  !  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  758 

1297066 

1  94514A411 

200.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1625! 

21.2! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1964  ! 

1 

!  !  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  759 

1297077 

!  94514A411 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

21 .2 ! NONE 

) IN  JEFFERSON-! 

1964  ! 

1 

l  1  ! 

200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

j 

ACBL  760 

1297101 

!  94514A411 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

21. 2 ! NONE 

1  IN  JEFFERSON"! 

iw*  i  = 

1 

l  !  1 

200.0!  35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  761 

1297351 

1  94514A411 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

21.2! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1964  | 

1 

!  !  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  762 

1297356 

1  94514A411 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

21.21N0NE 

•IN  JEFFERSON-! 

1964  !  * 

1 

1  1  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

i 

!  VILLE  ! 

!  ; 

ACBL  764 

1297402 

1  V4514A411 

200.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1625! 

21 . 2 1  NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1 96*  ! 

l 

1  1  ! 

200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1 

ACBL  765 

i 297409 

1  94514A411 

200.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1625! 

21.2! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1964  ! 

1 

!  !  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

; 

-  j 

! 

!  VILLE  1 

! 

ACBL  766 

1297419 

1  945 14A41 1 

200.0!  35.0! 

9.0! 

i 

1625! 

21.2! NONE 

!  XN  JEFFERSON-! 

196A  ! 

1 

1  !  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

; 

-  i 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  767 

1297446 

1  94514A411 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

1625! 

21.2! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1965  ! 

i 

1  1  ! 

200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  _» 

! 

!  VILLI  ! 

! 

ACBL  768 

i 297*71 

1  94514A411 

200.0!  35.0! 

9.0! 

.  i 

1625*! 

21.2! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1965  ! 

1 

1  1  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  769 

1297835 

1  94514A401 

200.0!  35.0! 

9.0! 

_  i 

1665! 

14. 7 {NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1965  ! 

1 

!  1  1 

200.0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  770 

1297850 

1  94514A41 j 

200.0!  35.0! 

9.0! 

_  j 

1625! 

21 . 2 1  NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1965  ! 

1 

!  !  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

> 

!  VILLE  ! 

f 

ACBL  771 

1297865 

1  94514A41 i 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

21.2! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1965  *! 

i 

!  1  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  i 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  772 

1297866 

1  94514A41! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  1 

1625! 

21.2! NOME 

i  IN  JEEFERSOM-! 

1965  J 

1 

1  1  i 

200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

i 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  773 

1297882 

1  94514A41! 

200.0!  35. 0! 

9.0! 

.  i 

1625! 

21.2*1  NONE 

!  IN  JEFFERSON-! 

1965  ! 

1 

1  1  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

i 

.  i 

! 

!  VILLE  ! 

» 

ACBL  774 

1297902 

!  94514A41! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1625! 

21 . 2 ! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1965  *! 

i 

1  !  1 

200.0!  35. C! 

1.7! 

« 

-  ; 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  775 

1297912 

1  94514A411 

2CO.O!  35.0! 

9.0! 

i 

1 62  i 

21 .2! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1965  ! 

1 

l  1  ! 

200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  i 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL-776 

1297922 

!  94514A411 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

21.2INONC 

! IN  JEFFERSON-! 

1965  ! 

5 

1  1  ! 

200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  i 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  778 

1297939 

1  94514A41! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

21.2! NONE 

!  IN  JEFFERSON-! 

1965  t 

1 

t  1  « 

200.0!  35. OJ 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  779 

1298476 

}  9tmuii 

200.0!  25. C! 

9-2  * 

-  1 

1625! 

21 . 21  NO  Rtc 

Hh  J£ff £RSO«- ! 

1965  ! 

! 

1  1  1 

200.0!  35.0! 

i.?i 

j 

-  t 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  780 

•298477 

1  94514A41J 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

1625! 

21.2! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1965  ! 

1 

1  !  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  781 

1298507 

1  94514A40! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1665! 

14.71N0NE 

•IN  JEFFERSON-! 

1965  ! 

! 

1  !  ! 

200.0!  35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

» 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  782 

1298533 

1  94514A411 

200.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1625! 

21.2i NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1965  ! 

I 

2  1  ! 

200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

**  ! 

! 

•  VILLE  ! 

! 

ACBL  783 

1298548 

1  94514A40! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

! 

16652 

1 4. 7 ! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1965  ! 

i 

1  1  1 

200.0!  35.0! 

1.5! 

; 

-  t 

1 

•  VILLE  ! 

! 

ACBL  784 

1298565 

1  94514A41! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

21.2! NONE 

! I N  JE P PERSON-! 

1965  ! 

1 

1  1  ! 

200.0!  35.0! 

1.7! 

2 

-  ! 

> 

!  VILLE  ! 

1 

ACBL  785 

1298588 

f  94514A41! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

1625! 

21  •  2 ! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1965  *! 

1 

!  1  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

» 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  786 

1298721 

l  94514A411 

200.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1625! 

21 . 2 ! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1965  ! 

1 

!  !  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

t 

-  i 

1 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  787 

1298741 

1  94514A411 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

1625! 

21.2i NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1965  ! 

i 

! 

1 

1  !  1 

1  1  1 

1  !  1 

200.0!  35.0! 

!  ! 

!  ! 

1.7! 

! 

t 

i 

i 

! 

-  ! 

! 

t 

! 

! 

! 

!  VILLE  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  0E  VESSELS 


ENGR! 

IVTCCI 

DIMENS 

IONS  ! DRAFT! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  e  L  1 

« 

DISTl 

OPERATOR 

NET  ICODE! 

■  ENGTHl 

(ROTH! 

! 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  1QRERRTZNS  1 

i 

•ECIS-! **•*! 

REG.  ! 

REG.! 

.OAD-I 

CARGO  t 

FIXED  !  EQUIPMENT 

ITC 

BASE  1 

TEAR 

! 

!  COAST 

TER  1  SEE! 

’/////! 

'////! 

ED  ! 

//////// I 

POINT  ! 

LXNE-1 

(AO 

LIKE-1  1 

BUILT 

! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER  *  GUARD 

TON-  iPAGE! 

0VER-!0VER-1 

ft/til 

HORSE! 

MSS-  ICLISHDI ////////// //////I TB! ////////// 1 

OR 

! 

1  NUMBER 

NAGE  1  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  {LIGHT! 

POWER! 

ENGCRS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE 

LINE-2  ! 

^REBUILT! 

(11) 

ANERXCAN 

CO. 

1 

! 

COMMERCIAL  BARBIE  LINES 

!  ! 

!  1 

!  I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

I  ! 

1 

! 

i 

ACM. 

7B8 

1298763 

945I4A40! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

1665! 

14.7! NONE 

*!XN 

JEFFERSON-! 

1965 

l 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

789 

1299280 

94SUA40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

.  j 

1660! 

1 4. 5! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

!  ( 

200.0! 

35.0! 

1.51 

-  I 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

790 

1299328 

945  J4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1620! 

21  • 2 ! NONE 

I ZM 

JEFFERSON-! 

1965 

l 

!  ! 

200.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

• 

VILLE  * 

ACBL 

791 

1299351 

945 I4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

-  1 

1660! 

1 4.5! NONE 

i  in 

JEFFERSON-! 

1965 

I 

)  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  2 

! 

VILLE  ! 

ACM. 

792 

1299359 

945I4A40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1660! 

1 4. 5 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

!  ! 

200.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACIL 

793 

1299394 

945J4A41 ! 

200.01 

35.0) 

9.0! 

-  ! 

1620! 

21.21  NONE 

!  IN 

JEFFERSON-1 

1965 

I 

1  ! 

200.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

794 

1299395 

94514A40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1660! 

14.5 (NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1965 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

| 

VILLE  ! 

ACM. 

795 

1299432 

94514A41! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  J 

1620! 

21  .2! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1965 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACIL 

796 

1299464 

945I4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

-  j 

1620! 

21 .2! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

VILLE  I 

ACBL 

797 

1299496 

945J4A40J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1660! 

14.5! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

VILLE  ! 

ACBL 

798 

1299520 

94S!4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1660! 

14.5 (NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

ACIL 

868 

1231643 

840I4A40! 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

-  ! 

14901 

13.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1960 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACM. 

922 

1291114 

81814A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1490! 

1 3.6! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1963 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

VILLE  1 

AC3L 

924 

1292729 

876I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

14651 

14.5! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1963 

! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.71 

-  1 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

925 

1292776 

876I4A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1465! 

1 4. 5 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1963 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACIL 

927 

1292839 

876I4A40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1465! 

1 4. 5 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1963 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

929 

1293869 

876 ! 4A40) 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1465! 

14.5! NONE 

UN 

JEFFERSON-  ! 

1963 

1 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE 

ACBL 

930 

1293870 

876I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ( 

1465! 

14.5 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

*•963 

( 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

932 

1293872 

876I4A40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  i 

1465! 

14.5! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1963 

1 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  I 

ACBL 

1200 

1299905 

945! 4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1635! 

21.01N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1965 

t 

!  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

VILLE  I 

ACBL 

1201 

1299906 

945I4A40I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

•  j 

1675! 

14 .91  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1965 

* 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1202 

1299907 

945I4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1675! 

14.9! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1965 

1 

!  ) 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACM. 

1203 

1299908 

94514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1675! 

14.9 ! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

!  I 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1204 

1299909 

94514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1635  ! 

21  .0 !  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1965 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

VILLE  ! 

ACIL  1205 

1299910 

945I4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

•  ! 

1635! 

21 .0 !  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

(  ! 

200.02 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACM. 

1206 

1 299911 

94514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1635! 

21 .0 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACIL  1207 

1299912 

94514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1635! 

21.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACIL 

1208 

1299913 

945UA41I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1635! 

21.0! NONE 

UN 

JEFFCASON-! 

1965 

! 

f  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

VIUE  ! 

ACBL 

1209 

1299914 

94514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1635! 

21.01N0NE 

f  IN 

J2FF2RS0N-! 

1965 

! 

t  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VTLLE  ! 

ACBL 

1211 

1299916 

94514A41 ! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  i 

1635! 

21 .0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1212 

1299917 

945UA4M 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1635! 

21.0! NONE 

iiM 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1213 

1299918 

945I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

16351* 

21.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1214 

1299919 

945UA40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1675! 

14.91N0NC 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1965 

1 

!  I 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  1 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1215 

1505977 

945I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1635! 

21.0!  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1966 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VILLE  l 

ACBL 

1216 

1505978 

945I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1635! 

21 .0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1966 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

| 

VILLE  ! 

ACBL 

1217 

1505979 

945I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1635! 

21.0! NONE 

!  IK 

JEFFERSON-! 

1966 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.61 

-  i 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1218 

1505980 

945I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1635  i 

21.0IN0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1966 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

AC8L 

1219 

1505981 

945J4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1635! 

21 .0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1966 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

1220 

1505982 

945I4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1635! 

21.01N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1966 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1221 

1505183 

945I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1635! 

21  .0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1966 

i 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1222 

1505984 

945I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1635! 

21. 0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1966 

I 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1223 

1505985 

94S14A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1635! 

21 . 0! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1966 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

! 

VILLE  1 

ACBL 

1224 

1505986 

945J4A41 I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

Y  635  5 

21 .0! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1966 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

i 

VILLE  ! 

ACBL 

1230 

1511077 

960I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1629! 

20.9! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1967 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1231 

1511078 

96014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1629! 

20.9! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1967 

1232 

I 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

( 

VILLE  ! 

At&L 

1511079 

96014*41! 

200.0! 

J5.0! 

9.0! 

-  j 

1629! 

12.0IN0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1967 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

■  i 

! 

VILLE  t 

« 

ACBL 

1233 

1511080 

940UA41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1629! 

20.9! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1967 

1 

!  ! 

7.00.01 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1234 

1511081 

960J4A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1629! 

20.9! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1967 

! 

(  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1235 

1511082 

960I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1629! 

20.9! NONE 

!IM 

JEFFERSON-! 

1967 

t 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1236 

1511085 

960I4A41 ! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  j 

1629! 

20.9 {NONE 

!ZN 

JEFFERSON-! 

1967 

1 

1  ! 

200.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

ACBL  1237 

1511014 

960I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1629! 

20. 9 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1967 

1 

v  !  ! 

200.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

ACM. 

1238 

1511085 

96014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1629! 

20 . 9 ! NONE 

UN* 

JEFFERSON-! 

1967 

! 

!  ! 

200.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

I 

VILLE  ! 

ACBL 

1239 

1511086 

960J4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1629! 

20.9 ! NONE 

UH 

JEFFERSON-1 

1967 

I 

!  I 

200.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

1240 

1511087 

960I4A41! 

200.01 

35.0! 

9.01 

-  j 

1629! 

20. 9 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1967 

1 

1 

! 

!  1 

1  ! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

I 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

VILLE  ! 
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ENCK! 

OPERATOR 

I  tVTCCt 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

! CAPACITY  1 

HISM-  ! 

1  y 

1  NET  1C0DE1LEN6TH1 BRDTH! 

! 

I 

EST  1  CARSO  HANCL1NS 

IS 

! OPERATING  ! 

! 

!  COAST 

RES.  1 

TES. SLOAD-! 

! 

CARSO  ! 

FIXED  ! 

OUIPNENT 

!TC!  BASE  1 

YEAR  1 

!  TER  1  SEE! ////// 1 //7// i 

ED  ! 

!////////! 

POINT  I 

LINE-1 

1A01  LINE-1  ! 
/  !TD I////////// ! 

AND  NUMBER  |  CUARD 

1  TON-  1PA4E! 

OVER"! OVER"! ///// 1 

HORSE! 

PASS-  !  (IXCHT)  1 /.'/// ////////// 

OR  1 

.... 

_ 

!  NUMBER 

1  NASE  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ILICHT ! 

POWER! 

EN6ERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

1EE1  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(18) 

AMERICAN 

CO. 

! 

COMMERCIAL  SARfilE  LINES 

1  1  1 

i  !  i 

1  1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

1 

1 

(CONTINUED)! 

1  t  1 

1 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

1 

AC8L 

1241 

1511088 

!  96014A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1629! 

20.9! NONE 

Sin 

JEFFERSON-1 

1967  ! 

ACflL 

1242 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

VILLE  1 

1511089 

!  96014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1629! 

20.9! NONE 

(IN 

JEFFERSON-1 

1967  1 

ACflL 

1243 

! 

1511090 

1  1  1 

1  96014A411 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1629! 

! 

20. 9 { NONE 

! 

1  IN 

VXLLE  1 

JEFFERSON-! 

1 

1967  1 

ACBL 

1244 

! 

! 511091 

1  1  1 

1  96014A411 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1629) 

! 

20. 9! NONE 

1 

1  IN 

VILLE  1 

JEFFERSON-1 

! 

1967  1 

ACflL 

1245 

i 

1516403 

1  1  1 

1  106014A41I 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  1 
1597! 

! 

20.7INONE 

1 

!  IN 

VILLE  1 

JEFFERSON-! 

1 

1968  1 

ACBL 

1246 

1516404 

l  1  1 

1  106014A411 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.91 

9.0! 

_ 

j 

-  ! 
1597! 

! 

20.7! NONE 

1 

1  IN 

VXLLE  1 

JEFFERSON- l 

1 

1968  1 

ACBL 

1247 

! 516405 

!  1  1 
1  106014A411 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.9! 

9.0! 

• 

! 

-  ! 
1197! 

! 

20. 7 ! NONE 

1 

!1N 

VXLLE  1 

JEFFERSON-1 

1 

1968  1 

ACflL 

1248 

1016406 

1  1  1 

1  10601 4A41 1 

200.01 

200.01 

35.0! 

35^0! 

1.9! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1597! 

! 

20.7 ( NONE 

( 

l  IN 

VXLLE  1 

JEFFERSON-! 

1968  1 

ACflL 

1249 

1516407 

1  I  1 

1  1 060 1 4 A  41 ( 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

1.9! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1597! 

! 

20.7 ! NONE 

1 

UN 

VXLLE  1 

JEFFERSON-1 

1 

1968  1 

ACflL 

1250 

! 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1516408 

i  1 06014A41 i 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1597! 

20*71  RONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1968  1 

ACflL 

1251 

1  !  ! 

200.01 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

1516409 

1  1060! 4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1597! 

20.7! NONE 

UN 

| 

JEFFERSON-1 

1968  1 

ACBL 

1252 

1 

1516410 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

| 

-  ! 

! 

1  1 0602  4 A  41 1 

200.01 

55.0! 

9.0! 

- 

l 

1597! 

20.7 ! NONE 

1  IN 

JEFF ERSON-t 

1968  1 

ACflL 

1253 

1516411 

1  1  1 

1  106014A411 

200.0! 

2Qo«Q! 

3  JUG! 
35.0! 

1.9! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1597! 

! 

20.7 ! NONE 

! 

UN 

VXLLE  I 

JEFFERSON-i 

1 

1968  ! 

ACflL 

1254 

1 

1  1  i 

2C0.01 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

t 

1516412 

i  1 06014X41 1 

IttCvOi 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1597! 

20.7 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1968  1 

ACflL 

1255 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

1523151 

!  06S1AA41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1597! 

20.7! HONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1969  ! 

ACflL 

1256 

1 

1523152 

1  t  ! 

1  66514A41 1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

1.9! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 
1597! 

! 

20.7! NONE 

! 

UN 

VXLLE  1 

JEFFERSON-1 

1 

1969  ! 

ACBL 

1257 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

t 

-  i 

! 

| 

1523153 

1  865(4441 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1597! 

20. ?!  NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1969  I 

ACBL 

1258 

1 

1523154 

1  1  1 

1  865J4A41  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.9! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1597! 

! 

20. 7 ! NONE 

! 

UN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-I 

1 

1969  1 

ACflL 

1259 

1523155 

1  1  1 

1  86514441! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.9! 

9.0! 

. 

i 

i 

-  ! 
1597! 

! 

20.7! NONE 

I 

UN 

VILLE  1 

JEFFERSON-I 

1 

1969  1 

ACBL 

1260 

1  !  i 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ( 

1 

1523156 

1  86514441! 

200.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

! 

1597! 

20.7! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1969  1 

ACflL 

1261 

1523157 

1  I  1 

1  86514441 ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.9! 

9.0! 

• 

! 

! 

-  ! 
1597! 

! 

20.7! NONE 

! 

UN 

VILLE  1 

JEFFERSON-I 

1 

1969  | 

ACflL 

1262 

1 

1523158 

1  !  ! 

!  86514441! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.9! 

9.0! 

! 

I 

-  ! 
1597! 

! 

20.7 (NONE 

! 

!IN 

! 

VILLE  1 

JEFFERSON-1 

1 

1969  1 

ACflL 

1263 

! 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1523159 

!  86514441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1597! 

70.71  NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1969  ! 

ACflL 

1264 

I 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ( 

! 

1523160 

!  86514441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1597! 

20.7 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-I 

1969  ! 

ACBL 

1265 

1523161 

1  1  1 
!  86514441 1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.9! 

9.0! 

• 

! 

! 

-  ! 
1597! 

! 

20.7! NONE 

! 

!  IN 

VILLE  1 

JEFFERSON-i 

1 

1969  ! 

ACBL 

1266 

1523162 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  86514441 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1597! 

20  .7 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-1 

1969  ! 

ACflL 

1267 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.9* 

! 

-  ! 

! 

! 

1536197 

1  865 ! 4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1637! 

U.OtNONE 

UN 

JEFFERSON-i 

1V71  1 

ACBL 

1268 

1536198 

!  !  1 

1  86514441! 

200.0! 

200.0! 

3S.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1637! 

! 

1 3 . 0! NONE 

! 

UN 

! 

VILLE  1 

JEFFERSON-1 

1 

1971  I 

ACBL 

1269 

1 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

1536199 

!  86514441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1637! 

13.01  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1972  1 

ACBL 

1270 

1 

1536200 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

1  86514441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1637! 

1 3. 0!  NONE 

!IN 

J 

JEFFERSON-I 

1972  ! 

ACBL 

1271 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

—  ! 

l 

1536201 

1  86514441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1637! 

13.01N0NE 

!IN 

JEFFERSON-I 

1972  ! 

ACBL 

1272 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

.  i 

1 

! 

1536202 

!  86514441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1 637 ! 

13.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1972  1 

ACBL 

1273 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

! 

1536203 

1  86514448! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1637! 

1 3. 0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1972  ! 

ACflL 

1274 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1536204 

1  865(44411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

« 

• 

1637! 

13.01  NONE 

UN 

JEf FERSON-1 

1972  1 

ACBL 

1275 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  * 

! 

! 

1536205 

1  86514441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1637! 

1 3.0 (NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1972  ! 

• 

ACBL 

1276 

1 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

1 

! 

1536206 

1  86514441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1637  j 

1 3.01  NONE 

!IN 

JEFFERSON-I 

1972  1 

ACBL 

1277 

1 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

■ 

-  ( 

! 

1536207 

!  86514441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1637! 

13.0! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-I 

1972  1 

ACBL 

1276 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

| 

i 

1536206 

!  86514441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1637! 

13 .0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-1 

1972  1 

ACflL 

1279 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

—  | 

! 

! 

1536209 

1  865144411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1637! 

1 3.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1972  1 

ACflL 

1260 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

•  i 

! 

! 

1536210 

1  86514441  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 6  3  7  i 

13 .0 {NONE 

UN 

1 

JEFFERSON-i 

1972  1 

ACBL 

1281 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

1536211 

1  56  5 1  4  A  41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1637! 

13.01N0NE 

UN 

JEFFERSON-I 

1972  1 

ACflL 

1282 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

•- 

-  ! 

! 

! 

1536212 

1  86514A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1637! 

13.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1972  ! 

ACBL 

1283 

1 

1536213 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

1  86514A41I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1637! 

13.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1972  1 

AC8L 

1284 

1 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

! 

J 

1536214 

!  86514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1 637  i 

1 3.0IN0NE 

UN 

JEFFERSON-1 

1972  1 

ACBL 

1285 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

! 

1536215 

!  86514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1637! 

1 3.0! NONE 

UN 

1 

JEFFERSON-I 

1972  1 
• 

ACBL 

1286 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1536216 

1  66514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1637! 

13. 0! NONE 

UN 

JEFFERSON-t 

1972  i 

ACflL 

1287 

1 

1  I  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1536217 

1  865! 4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1637! 

13.0! NONE 

UN 

! 

JEFFERSON-i 

1972  1 

ACBL 

1286 

1 

!  1  J 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

( 

-  ! 

! 

1536218 

1  865UA41J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1637! 

13.01N0NE 

UN 

JEFFERSON-1 

1972  ! 

ACflL 

1269 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

~  i 

! 

( 

1536219 

!  86514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 637  i 

1 3.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1972  J 

ACBL 

1290 

1 

1  !  1 

200.02 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ( 

! 

! 

1536220 

!  86514A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1637! 

1 3.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1972  ! 

ACBL 

- 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

1291 

1536221 

!  86S14A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1637! 

S3.oi NONE 

!IN 

JEFFERSON-1 

1972  ! 

AC8L 

1292 

! 

1536222 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  • 

! 

1 

1  80514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1637! 

13.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1972  ! 

ACBL 

1293 

! 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

» 

-  ! 

! 

i 

VXLLE  1 

i 

1972  ! 

1536223 

1  86514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1637! 

13.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

ACBL 

1294 

1 

(  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1536224 

1  865UA41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1637! 

1 3. 0! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1972  | 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

VXLLE  ! 

102 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

Of  VESSELS 

1 

1VTCC1  DIMENSIONS  (DRAFT! 

ICAPACITYlHlGH-  I 

!  V  E  S  S  E  L  1 

1 

BIST! 

OPERATOR 

l  NET  ICODEILCNCTH! BROTH! 

! 

! 

! 

fc$T  !  CARGO  HANDLING 

!S  (OPERATING  1 

YEAR  i 

!TC!  RASE  ! 

- 

!  COAST 

t  TER  !  SEE  1 //////! /////I 

ED  ( 

!////////!  POINT  !  LINE-1 

! AO!  LINE-!  t 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

ANO  NUMBER 

1  CUARD 

1  TON-  !RAGE!  OVER-IOVEA-IU//J!  HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT)! ////////////////!TD! //////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

1  NACE  1  IV  1  ALL  1  ALL  ILIGHT!  POWER 

1  ENCERS  1  (FEET)!  LINE-2 

ICC 1  LINE-2  ItREBUILT! 

(18)  AMERICAN 

COMMERCIAL 

! 

BARS  1 E  LINES 

11  11 

1  !  !  ! 

1  !  !  1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

{ 

!  ! 

!  I 

!  1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

ACBL  1295 

(CONTINUED) t 

1536225 

1  1  11 
865 14A41 1  200*01  35.0! 

! 

9.0! 

1 

16371 

! 

13.0! NONE 

!  I 

(IN  JEFFERSON-! 

1972  ! 

l 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

1972  ! 

AC8L  1296 

1536226 

86514A41!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

16371 

13.0 (NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

! 

1  1  200.0!  45.0! 

1.6! 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

1972  ! 

ACBL  129? 

1536227 

86514A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

16371 

13.0! NONE 

t IN  JEFFERSON-! 

! 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

—  1 

! 

!  VILLE  1 

1972  ! 

ACBL  1298 

153622R 

865146411  200. Cl  35.0! 

9.01 

- 

t 

16371 

1 3. 0! NONE 

1 IN  JEFFERSON-! 

! 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

1972  1 

ACBL  1299 

1536229 

86S14A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

U37! 

1 3.0 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

! 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

1972  ! 

ACBL  1300 

1536230 

86514A41I  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1637! 

13.01NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

! 

1  1  200.0!  35.01 

1.6! 

-  1 

! 

!  VILLE  ( 

1972  ! 

ACBL  1301 

1536231 

86S14A41!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1637! 

1 3.01N0NE 

!IN  JEFFERSON-! 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

!  VILLE  1 

1972  ! 

ACBL  1302 

1536232 

865 ! 4A41 1  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1637! 

13.0! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

!  VILLE  ! 

1973  ! 

ACBL  1310 

1545680 

2 

106314A41!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1625! 

22.0! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

1973  ! 

ACBL  1311 

1545681 

1065 ! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22 .0 1  NONE 

1  IN  JEFFERSON-! 

I 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1973  ! 

ACBL  1312 

1545682 

1063UA41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22 .0 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1 

!  t  200.0!  35.01 

1.7! 

-  1 

1 

!  VILLE  I 

1973  ! 

ACBL  1313 

1545683 

1063UA41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

*2.01  NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1 

1  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  1 

I 

!  VILLE  ! 

1973  I 

ACBL  1314 

1545684 

106314A41!  200.0!  55.01 

9.0! 

- 

1625! 

22.01  NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

j 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

ACBL  1313 

1545685 

1 063 ! 4A41 !  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1625! 

22.0! NONE 

!  IN  JEFFERSON-! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

ACBL  1316 

1545686 

1063 ! 4 A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1625! 

22  .0 (NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

i  VILLE  ! 

1973 

ACBL  1317 

1545687 

106314A41I  200.0!  3S.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.0 ( NONE 

UN  JEFFERSON-! 

l 

•  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

ACBL  1318 

1545688 

106314A41!  200.01  35.01 

9.01 

- 

1625*1 

22.01NCNE 

UN  JEFFERSON-t 

1  1  200.01  35.0! 

1.7! 

! 

!  VILLE  1 

1973 

ACBL  1319 

1545689 

1063! 4x41 {  200.0!  35.0! 

9.01 

- 

1625! 

22 .0 ! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

i 

1  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

■*973 

ACBL  1320 

*1545690 

106314A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22. 0! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

1973 

ACBL  1321 

1545691 

106314A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22 • 0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

! 

1  1  200.0!  35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

ACBL  1322 

1545692 

1 

1 063! 4A41 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1  1  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

ACBL  1323 

1545693 

106314A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22. 0 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

1  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

J 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

ACBL  1324 

1545694 

1063 ! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.0! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1  VILLE  ! 

1973 

ACBL  1325 

1545695 

1063! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.01N0NE 

UN  JEFFERSON-! 

| 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

I  VILLE  1 

1973 

ACBL  1326 

1545696 

1 

106314A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

ACBL  1327 

•545697 

1 

106314A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.0! NONE 

IIN  JCFf ERSON-! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

ACBL  1328 

1545698 

106314A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22 .0 ! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1 

!  J  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

1973 

ACBL  1329 

1545699 

1063 ! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.0 ! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

! 

•  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

1973 

ACBL  1330 

1545700 

106314A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.0 ! NONE 

UN  JEFFENSON-! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

ACBL  1331 

1545701 

10A3IAAA1!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.01H0NE 

UN  JEFFERSON-! 

! 

!  «  200.0!  35.0! 

1.71 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

1973 

ACBL  1332 

1545702 

1063! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

II.OINONE 

IIN  JEFFERSON-1 

! 

!  •  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

1973 

ACBL  1333 

1545703 

106314A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.0! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

ACBL  1334 

1545704 

106314A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.0 ! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1  VILLE  I 

1973 

ACBL  1333 

1547029 

1 0531  AAAI  I  200.0!  33.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.0! NONE 

UN  JEFFERSON-1 

1 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  I 

1973 

ACBL  1336 

1547030 

1063! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.0 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

1973 

ACBL  1337 

I547C31 

106314A41!  20C.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.0 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

! 

!  1  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

1973 

ACBL  -1338 

1547032 

1063!4A41(  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.0 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

ACBL  1339 

1547033 

1063I4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22. U! NONE 

!1N  JEFFERSON-! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

ACBL  1340 

1547034 

1 063! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.O1N0NE 

UN  JEFFERSON-! 

! 

!  {  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

ACBL  1341 

1547035 

1C6314A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.0! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

ACBL  1342 

1547036 

1063J4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22  .0 !  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

ACBL  1343 

•547037 

106314A41!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1625! 

22.0 !  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

ACBL  1344 

1547038 

106314A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.0! NONE 

!XN  JEFFERSON-! 

1 

*  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

ACBL  1345 

1547039 

106314A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22 .0 ! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

! 

!  {  200. C!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1  VILLE  ! 

1973 

ACBL  1346 

1547040 

t 

106314A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22. 0 ! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

•  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

1973 

ACBL  1347 

1 347C41 

°.0! 

- 

1625! 

22.01MOHF 

UN  JEFFERSON-! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1  VILLE  ! 

1973 

ACBL  1348 

1547042 

! 

106314A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22 .0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

ACBL  1349 

1547043 

1 063! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.0IN0HE 

\V,i  JEFFERSON-! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

ACBL  1350 

1547044 

1063J4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22 .0 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

f 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

ACBL  11S1 

1547045 

1063UA41!  200.0!  35.0} 

9.0! 

- 

1625! 

22 .0 {NONE 

UN  JEFFERSON- ! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

AC9U  1352 

1547046 

1063I4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625*! 

22 .0! NONE 

!1N  JEFFERSON-! 

1 

!  !  200.0!  35. 0! 

1.7! 

—  ( 

!  VILLE  1 

1973 

ACBL  1353 

1547047 

106314A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22 .0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  I 

1973 

ACBL  1354 

1547048 

106314A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.0! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1 

!  1  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

ACBL  1355 

1547049 

1063! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22 .0 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

1 

1 

I  !  200.0!  35.01 

!  !  I  ! 

!  1  !  ! 

1.7! 

f 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  VILLE  ! 

!  I 

!  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


..103 


tNfiftt 

—  - 

!  1VTCCI 

DIMENSIONS  ION*m 

! CAPACITY! 

HUH-  ( 

!  V 

ISSU! 

! 

BIST! 

OPERATOR 

1  NET  IC0DC1LIN8TH! IRDTHi 

.  1 

! 

! 

CST  !  CARSO  NANDLXN6 

!S  I0PCRATXN6  1 

! 

r 1AC9  |  CIUITRCR 1 

!  COAST 

1  TER  I  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  MANE 

AND  NUMBER 

!  CUARD 

1  TON-  tPASE! 

OVER- 1  OVER-! ///// ! 

HORSE! 

PASS-  KLXCHT) !////////////////! TD! //////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

1  NACC  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1LXCHT1 

POWER! 

EN8ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!CCt 

LINE-2  ^REBUILT! 

CIS) 

AMERICAN 

CO. 

1 

I 

COMMERCIAL  BARBU  LINES 
! 

(CONTINUED)! 

1  1  1 

1  1  1 

1  !  1 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

ACM. 

1356 

1547050 

1  104314A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1425! 

22. 0 (NONE 

!IN  JEfFENSON-1 

1973  ! 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.71 

1 

-  ! 

! 

! 

VXLLC  1 

I 

ACBL 

1357 

1547051 

1  104314A41 1 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

) 

1625! 

22.0!  ’HONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1973  ! 

! 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

! 

ACM. 

1331 

! 579501 

l  103914A41 1 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0! NONE 

!XN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

! 

ACM. 

155* 

! 579502 

!  103914A41! 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.01  NONE 

!1N 

JEFFERSON*! 

1977  ! 

! 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACSL 

1340 

1579503 

1  103914A41I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.01N0NE 

!XN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.01 

1.7! 

! 

-  1 

! 

1 

VILLE  ! 

! 

ACM. 

1361 

1579504 

1  103914A41! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

| 

1623! 

22.01  NONE 

!  IN 

JEFFENSON-I 

1977  ! 

! 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

I 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1342 

1579505 

1  103914A41! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

16231 

22.0! NONE 

1 IN  JEFFENSON-I 

1977  ! 

j 

1  !  1 

200.01 

35.0! 

1-7! 

! 

-  ! 

! 

1 

VXLLC  t- 

1 

ACBL 

1343 

1579506 

1  1 03914A41 1 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1423! 

22.0! NONE 

!  IN 

JEFFENSON-I 

1977  ! 

I 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL 

1364 

1579507 

1  1Q39I4A411 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22 .0 ! NONE 

!XN 

JEFFENSON-I 

1977  ! 

| 

1  1  1 

200.01 

35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL  1345 

1579508 

1  103914A41I 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

j 

1623! 

22 .0 ! NONE 

(IN 

JEFFENSON-I 

1977  ! 

{ 

1  1  1 

200.0! 

35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL 

1364 

1579509 

1  1039I4A41I 

200.01 

35. 0! 

9,0! 

- 

| 

1623! 

22.0! HONE 

UN 

JEFFENSON-I 

1977  ' 

! 

i  1  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

! 

VILLE  1 

] 

ACBL 

1347 

1579510 

1  103914A411 

200. Ot 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0 t NONE 

UN 

JEFFENSON-I 

1977  l 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

I 

! 

VILLE  ! 

l 

ACM. 

1361 

1579511 

1  103914A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1977  ! 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

) 

-  * 

1 

! 

VILLE  ! 

! 

ACM. 

136* 

1579512 

1  103914A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.01N0NE 

UN 

JEFFENSON-I 

1977  ! 

1 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL 

1370 

1579513 

1  103914A41! 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1423! 

22.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977  I 

1 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

• 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1371 

1579514 

!  1039I4A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0 ! NONE 

!IN 

JEFFENSON-I 

1977  } 

| 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

! 

ACBL  1372 

1574515 

1  103914A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0! NONE 

1IN 

JEFFENSON-I 

1977  ! 

1 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VXLLC  ! 

! 

ACBL 

1373 

1578823 

1  103914A41! 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0IN0NE 

UN 

JEFFERSON"! 

1977  ! 

1 

1  1  t 

200.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL 

1374 

1578824 

1  103914A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

=1977  ( 

! 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACM. 

1375 

1578825 

1  103914A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22 .0 ! NONE 

(IN  JEFFERSON-! 

1977  ! 

)  - 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

( 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1374 

1571826 

1  1039*  4A  41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

72.0! NONE 

UN 

JEFFENSON-I 

1977  ! 

! 

i  1  1 

200.0! 

35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

! 

ACBL 

1377 

1578827 

1  1C3914A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22 .0 (NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

! 

■  i  i 

200.0! 

35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

! 

ACBL 

1374 

1578828 

1  10J914A41! 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

1 

1623! 

22.0 1  NONE 

1  IN  JEFFENSON-I 

1977  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1379 

1578029 

1  103914**1! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1623! 

22.0 1  NONE 

!IN 

JEFFENSON-I 

1977  ! 

1 

I  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL 

1 3R0 

1578830 

!  103914A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0! NONE 

! IN  JEFFENSON-I 

1977  ! 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  I 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1381 

1578831 

1  1039144411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0! NONE 

UK 

JEFFERSON"! 

1977'  ! 

! 

1  !  I 

200.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL 

1382 

1578832 

1  103914A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22 .0 ! NONE 

!IN 

JEFFENSON-I 

1977  ! 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1383 

1580730 

!  103914A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1977  ! 

I 

1  1  ! 

200.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

! 

VILLE  1 

! 

ACSL 

mi 

1580731 

1  103914A411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22. 0! NONE 

UN 

JEFFERSON*! 

1977  ! 

!  “ 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL  1385 

1580732 

1  103914A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

J 

1623! 

22.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

1 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

I 

-  1 

! 

! 

VILLE  I 

! 

ACBL  1386 

1580733 

1  10391 4 A  41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

i 

1623! 

22. 0 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

l 

1  !  1 

200.0! 

35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

* 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1387 

j  580734 

1  1039! 4 A  41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

?2.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1388 

1580735 

!  103914*41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1423! 

22.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

1 

1  I  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

* 

ACBL 

1389 

1580736 

1  1 039 14A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

\ 

1623! 

22 .0 ! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

! 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

( 

! 

VILLE  \ 

! 

ACBL 

1390 

1580737 

l  103914A41I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1623* 

22.01HONE 

UN 

JEFFERSON”! 

1977  ! 

l 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1391 

1580738 

1  103914A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1623! 

22 .0 ! NONE 

UN 

JEFFERSON”! 

1977  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1392 

1580739 

1  103914A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1623! 

22.0! NONE 

UN 

JEFFERSON"! 

1977  ! 

!  _ 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1393 

1580740 

1  103914*411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1623! 

22.OJN0NE 

!IN 

JEFFERSON”! 

1977  J 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.  C! 

1-7! 

J 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1394 

1580741 

1  103914A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1623! 

22.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON”! 

1977  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

I 

-  ! 

* 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1395 

1580742 

1  1039I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0! NONE 

(IN 

JEFFERSON"! 

1977  ( 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1396 

1580743 

1  103914A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1623! 

22.0! NONE 

UN 

JEFFERSON”! 

1977  ! 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1397 

1580744 

1  103914A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1623! 

22.0JN0HE 

UN 

JEFFERSON”! 

1977  ! 

1 

i  1  ! 

200.0! 

35.  U! 

i.n 

1 

-  j 

! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL 

1400 

1624195 

1  794UA41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1675!' 

22.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1401 

1624197 

!  79414A411 

200. C! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.OJN0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980  ! 

! 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1 

ACBL 

1402 

1624196 

1  7941 4 A  41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

77 .0! NONE 

UN 

JEFFERSON”! 

1980  ! 

1 

1  i  ( 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

.  j 

! 

! 

VILLE  ! 

» 

AC9L 

1*03 

J  624195 

!  794*4*41! 

203.0! 

35. C! 

?.C! 

- 

i 

1625! 

22.Gn.0KE 

UK 

JEFFERSON-! 

I960  ! 

j 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

j 

ACBL 

1404 

*1624199 

1  794 14A41 t 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.0! NONE 

I  IN 

JEFFERSON-! 

I960  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1405 

1634843 

!  794 ! 4 A  41 1 

200.0! 

55.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22  .0 !  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

1 

ACBL 

1406 

1634844 

!  79414A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

77  *0 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1961  ! 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1407 

1634845 

1  79414A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22 • 0! NONE 

!IN 

JEFFERSON”! 

1981  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACSL 

1408 

16)4846 

J  79414A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.01N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

1 

1  i  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

.  j 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1409 

1634847 

1  794  J4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9*0! 

- 

. 

1625! 

22. 0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1410 

1634848 

1  79414A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2000! 

1 6. 0! NONE 

t  IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

AC3L 

1411 

1634849 

1  79414*41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1625  i 

77.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

1 

1 

1 

1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 

200.0! 

1 

! 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

! 

! 

-  ! 
! 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

VILLE  I 

i 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


I  COAST 
I  GUARD 
!  NUMBER 


(18)  AMERICAN 
CO. 

ACBl  1412 

COMMERCIAL  BARGlE  LINES 
! 

(CONTINUED)! 

1634830 

| 

ACBl  1413 

1634851 

j 

ACBL  1414 

1634852 

j 

ACBL  14R0 

! 6627(8 
| 

ACBL 

1682749 

ACBL  1422 

1682750 

1 

ACBL  1423 

1662751 

I 

ACBL  1424 

1682752 

1 

ACBL  1423 

1682753 

i 

ACBL  1426 

i 682754 

1 

ACBL  1427 

1682755 

{ 

ACBL  1426 

1682756 

j 

ACBL  1429 

1682757 

1 

ACBL  1430 

1682758 

| 

AC9L  1431 

1682759 

{ 

ACBL  1432 

1682760 

1 

ACBL  1433 

1682761 

j 

ACBL  1434 

1682762 

1 

ACBL  1433 

1682763 

1 

ACBL  1436 

1682764 

| 

ACBL  1437 

1682765 

j 

ACBL  1438 

•682766 

1 

ACBL  1439 

1682767 

1 

ACBL  1440 

1682768 

j 

ACBL  1441 

1682769 

{ 

ACBL  1442 

1682770 

| 

ACBL  1443 

1682771 

1 

ACBL  1444 

1682772 

I 

ACBL  1445 

1682773 

I 

ACBL  1446 

1682774 

| 

ACBL  1447 

1682775 

| 

ACBL  1448 

1682776 

j 

ACBl  1449 

1682777 

| 

ACBL  1450 

1682778 

| 

ACBL  1451 

1682779 

j 

ACBL  1452 

1682780 

ACBL  1453 

1682781 

| 

ACBL  1454 

1686782 

I 

ACBL  1700 

1516682 

j 

ACBL  1701 

1516683 

| 

ACBL  1702 

1516684 

1 

ACBL  1703 

1516685 

j 

ACBL  1704 

1516686 

1 

ACBL  1705 

1516687 

j 

ACBL  1706 

1516688 

I 

k C3L  1707 

•516489 

I 

ACBL  1708 

1516690 

I 

ACOL  1709 

1516691 

I 

ACBL  1710 

1516692 

j 

ACBL  1711 

1516693 

ACBL  1712 

1517813 

j 

ACBL  1713 

'  1517814 

1 

ACBL  1714 

1517815 

j 

ACBL  1715 

1517816 

19.7! NONE 
! 

19 .7 ! NONE 
! 

19.7‘NONE 

! 

19. 7! NONE 
! 

1 9. 7 ! NONE 
! 

19.7‘NONE 

! 

19.7 ! NONE 

i 

19.7 1  NONE 
! 

19.7! NONE 

i 

19.71N0NE 

! 

19.7! NONE 
!  _ 

19.71N0NE 

! 

16.0! NONE 
! 

16.0! NONE 


(IN  JEFFERSON" 

!  VILLC 
! X N  JEFFERSON- 
!  VILLC 
! IN  JEFFERSON- 
!  VILLE 
JIN  JEFFERSON" 

!  VILLE 
!IN  JEFFERSON" 
t  VILLE 
!IN  JEFFERSON- 
!  VILLC 
I  IN  JEFFERSON" 

!  VILLE 
!IN  JEFFERSON- 
!  VILLE 
!IN  JEFFERSON- 
!  VILLC 
!IN  JEfFERSON- 
!  VILLE 
1 IN  JEFFERSON- 
!  VILLE 
!IN  JEFFERSON- 
!  VILLE 
! IN  JEFFERSON- 
!  VILLE 
!IN  JEFFERSON- 
(  VILLC 

IIN  JEFFERSON- 
!  VILLE 
IIN  JEFFERSON- 
!  VILLC 
! IN  JEFFERSON- 
!  VILLE 
! XN  JEFFERSON" 

!  VILLE 
JIN  JEFFERSOM- 
!  VILLE 
JIN  JEFFERSON- 
!  VILLE 
JIN  JEFFERSON" 

!  VILLE 
!IN  JEFFERSON" 

!  VILLE 
IIN  JEFFERSON-! 
!  VILLC 
IIN  JEFFERSON- 


JVTCC!  DIMENSIONS  {DRAFT!  ICAPACITT!  HIGH-  !  !  V  E  S  S£L 

NET  JCODEJLENGTHJBRDTHl  !  !  !  EST  !  CAR60  HANDLING  !$  jOPERATING 

REGIS"!****!  REG.  !  REG.ILOAO-!  l  CARL?  I  FIXED  !  EQUIPMENT  TC  BASE 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  lAO!  LINE-1 

TON-  {PAGE !  OVER-! OVER- ! ///// !  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TO! ////////// 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER!  ENGEAS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE"2 


!!!!!!  I  ! 

!!!!!*  1  | 

!!!!!! 

I  l  •  I  I  I  I  !  1 

79414A41 1  200. oi  35.01  9.01  -  !  1A2S!  22.01N0NE  IIN  JEFFERSON” 

I  I  200.01  35.01  1.41  I  -  I  I  I  VILLE 

794I4A41 1  200.01  JS.OI  9.01  -  I  16251  22.OIN0NE  IIN  JEFFEASON- 

I  1  200.01  35.01  1.6!  I  -  I  I  I  VILLE 

796IAAA1 1  200.0!  35.0!  9.0!  “  !  1625!  22.OIN0NE  IIN  JEFFEASON- 

!  !  200.01  55.01  1.6!  I  -  !  !  !  VILLE 

1o4714A4I!  200.0!  35.0!  9.0!  -  I  1647!  U.OlNONE  IIN  JEFFEASON- 

I  !  200.0!  35.0!  1.61  !  -  !  !  !  VILLE 

1647I4A411  200.0!  35.0!  9.0!  -  !  1647!  18.0IN0NE  !IN  JEFFEASON- 

I  !  200.0!  55.01  1.41  !  -  !  !  J  VILLC 

1 64714441 i  200.01  35.0!  9.0!  ”  !  1647!  18.0INONE  !IN  JEFEEASON- 

!  1  200.0!  35.0!  1.6!  I  -  !  !  !  VILLE 

164714A41!  200.01  35.0!  9.0!  -  !  1647!  19.7IN0NE  ItN  JEFEEASON- 

!  1  200.0!  35.01  1.6!  !  -  !  !  I  VILLE 

1 64714A41 1  200.0!  35.0!  9.0!  -  I  1647!  19.7IN0NE  IN  JEFFEASON- 

!  !  200.0!  55.0!  1.6!  I  -  !  !  VILLE  ^ 

1647I4A41!  200.0!  33.01  9.0!  -  I  1647!  19.7IN0NE  !IN  JEEFEASON- 

J  |  200.0!  35.01  1.6!  !  ”  !  !  !  VILLE 

164714A41 !  200.0!  35.0!  9.01  -  !  1647!  19.7SN0NE  IIN  JErEEASON- 

1  |  200.0!  35*01  1.6!  !  -  !  !  !  VILLE 

1647! 4A41 I  200.01  35.0!  9.01  -  I  1647!  19.?!N0NE  !IN  JEFEEASON- 

I  !  200.0!  35.0!  1.6!  I  -  !  !  !  VILLE 

1647I4A41!  200.0!  35.0!  9.0!  -  1  1647!  19.71N0NE  IIN  JEFEEASON- 

I  !  200.0!  35.0!  1.8!  !  -  !  !  I  VILLE 

1647I4A41!  200.01  55.0!  9.0!  -  !  1647!  19.7,'NONE  IIN  JEFEEASON- 

!  I  200.0!  55.0!  1.6!  I  -  !  !  !  VILLE 

1647I4A41!  200.0!  55.0!  9.0!  -  !  1647!  19.7IN0NE  !IN  JEEEEASON- 

!  1  200.0!  35.01  1.6!  I  -  !  !  !  VILLE 

1647I4A41 !  200.0!  35.01  9.01  -  !  1447!  19.71N0NE  IIN  JEEEEASON- 

1  1  200.01  35.0!  1.6!  I  -  !  I  !  VILLE 

164714A41!  200.01  33.0!  9.0!  -  !  1647!  19.7‘NONE  IIN  JEEEEASON- 

!  I  200.01  35.01  1.6!  I  -  !  !  I  VILLE 

1647I4A41!  200.0!  33.0!  9.01  -  !  1447!  I9.7IN0NE  !IN  JEEEEASON- 

!  !  200.0!  35.0!  1.6!  1  -  !  !  !  VILLE 

1647I4A41 1  200.0!  35.0!  9.0!  -  I  1647!  19.7IN0NE  IIN  JEEFCASON- 

!  I  200.0!  35.0!  1.6!  !  -  !  !  I 

164714441!  200.0!  35.0!  9.0!  -  i  1647!  19.7SN0NE  !IN  JEFFEASOH- 

1  1  200.0!  35.0!  1.4!  !  -  !  !  !  VILLE 

1447I4A41I  200.01  35.01  9.0!  -  !  1647!  19.71N0NE  IN  JEEEEASON- 

I  !  200.0!  35.01  1.61  !  -  I  !  !  VILLE 

1647I4A41I  200.01  35.0!  9.0!  -  !  1647!  19.71N0NE  !IN  JEFFEASON- 

I  !  200.01  33.0!  1.6!  !  -  I  I  I  VILLE 

164714A41!  200.0!  35.0!  9.0!  -  !  1647!  19.7IN0NE  IIN  JEFFEASON- 

I  I  200.0!  35.0!  1.6!  !  -  !  !  !  VILLE 

705I4A41 1  200.0!  55.0!  9.0!  -  !  1647!  U.OlNONE  IIN  JEFFEASON- 

I  !  200.0!  35.01  1.51  !  -  !  !  !  VILLE 

70SI4A41!  200.0!  35.0!  9.0!  -  !  1647!  U.OlNONE  IIN  JEEEEASON- 

!  !  200.0!  35.01  1.5!  !  -  !  !  !  VILLE 

70514A41 !  200.01  35.01  9.0!  -  !  16471  U.OlNONE  IIN  JEEEEASON- 

!  I  200.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  VILLE _ 

70SI4A41!  200.0!  35.0!  9.0!  -  !  1647!  U.OlNONE  IIN  JEFrEASON 

1  !  200.0!  35.01  1.5!  !  -  !  !  !  VILLE 

70514A41 1  200.0!  35.01  9.0!  -  !  1647!  U.OlNONE  UN  JEEEEASON 

'  !  200.0!  35.01  1.5!  !  -  I  !  !  VILLE 

70S  14 A41  1  200.0!  35.0!  9.0!  -  1  1647!  U.OlNONE  UN  JEFFEASON 

t  I  200.01  35.01  1.5!  !  -  !  !  !  VILLE 

70S  14A41 !  200.0!  35.01  9.0!  -  I  U47!  U.OlNONE  !IN  JEFFEASON 

!  I  200.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  VILLE 

705I4A41!  200.0!  35.0!  9.0!  -  I  1647!  U.OlNONE  UN  JEFFEASON 

!  I  200.0!  35.0!  1.51  !  -  !  !  !  y!£££  „„ 

70S!  4A41 !  200.0!  35.0!  9.0!  -  !  1647!  U.O'NONE  UN  JEFFEASON 

!  1  200.0!  35.0!  1.51  !  -  !  !  !  VILLE 

70S  1 4A41  !  200.0!  35.01  9.0!  -  !  1647!  U.OlNONE  UN  JEFFEAicN 

1  |  200.01  35.01  1.5!  !  -  I  !  !  VILLE 

70514A41!  200.0!  35.0!  9.01  -  !  1647!  U.OlNONE  UN  JEFFEASON 

!  !  200.01  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  VILLE 

705I4A41!  200.0!  35.01  9.0!  -  1  1647!  U.OlNONE  UN  JEFrEASON 

I  !  200.0!  35.0!  1.5!  I  -  I  !  !  VIlLt 

70514A41!  200.0!  35.0!  9.0!  -  !  16471  U.OlNONE  IIN  JEFFEASON 

!  !  200.01  35.01  1.5!  I  ”  !  !  !  VILLE 

703I4A41 !  200.0!  35.01  9.01  -  !  16471  U.OlNONE  IIN  JEFFEASON 

!  I  200.01  35.0!  1.5!  l—l  !  !  VILLE 

705I4A41 1  200.01  35.01  9.01  -  !  1647!  U.OlNONE  UN  JEFFEASON 

!  !  200.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  I  I  VILLE 

70514A41!  200.0!  35.0!  9.0!  -  i  1647!  U.OlNONE  UN  JEFFERSON 

I  |  200.01  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  VILLE 

80214A411  200.01  35.01  9.0!  -  !  1552!  20.2IN0NE  UN  JEFFEASON 

I  1  200.0!  35.0!  1.9!  1  -  !  !  !  VILLE 

80214A41 !  200.0!  35.01  9.0!  -  !  1552!  20.21N0NE  UN  JEFFEASON 

!  !  200.01  35.0!  1.9!  !  -  !  !  !  VILLE 

80214A41!  200.0!  35.0!  9.0!  -  !  1552!  20.21N0NE  UN  JEFFEASON 

!  1  200.0!  35.0!  1.9!  !  -  !  !  !  VILLE 

-802 I4A41 !  200.0!  35.0!  9.0!  -  !  1552!  20.2SNONE  IIN  JEFFEASON 

I  !  200.01  35.01  1.9!  !  -  !  !  !  VILLE 

802I4A41 !  200.0!  35.0!  9.0!  -  !  1552!  20.21H0NE  UN  JEFFEASON 

!  !  200.01  35.0!  1.9!  !  -  !  I  !  VILLE 

602! 4A41 !  200.01  35.0!  9.0!  -  !  1552!  20.2IN0NE  UN  JEEEEASON 

!  I  200.0!  35.0!  1.9!  !  -  !  !  !  VILLE 

802I4A41!  200.01  35.0!  9.0!  -  !  1552!  20.21N0NE  UN  JEFFEASON 

!  !  200.0!  35.0!  1.9!  I  -  !  !  j  V,LL£ 

•Q>'i*4ll  200.0'  35*0!  9.0!  -  I  1552!  20.2IN0NE  UN  JEFFEASON 

!  !  200.01  35.0!  1.9!  !  -  !  !  !  VILLE 

80214A41 !  200.0!  35.0!  9.0!  -  !  1552!  2O.2IN0NE  UN  JEFFEASON 

!  !  200.0!  35.0!  1.9)  !  -  !  !  ,  yl£££ 

80214441!  200.0!  35.01  9.0!  -  !  1552!  20.2IN0NE  UN  JEFFERSON 

!  1  200.01  35.01  1.9!  !  -  I  !  !  VILLE 

80214441 1  200.01  35.0!  9.0!  -  !  1552!  20.2!N0NE  !IN  JEFFEASOI 

I  !  200.0!  35.0!  1.9!  !  -  !  !  !  YILLE 

8C2I4A41 !  200.0!  35.0!  9.0!  -  I  1552!  20.21N0NE  UN  JEFFERSON 

I  t  200.0!  35.0!  1.9!  !  -  !  !  |  VILLE 

80214A41I  200.0!  35.0!  9.0!  -  !  1552!  20.2IN0NE  UN  JEFFERSON 

!  !  200.0!  35.0!  2.0!  I  -  I  !  I  --VILU  ... 

802I4A41!  200.01  35.01  9.0!  -  !  1552!  20.2INCNE  IIN  JEFFERSOI 

1  !  200.0!  35.01  2.0!  !  -  !  !  !  VILLE 

802I4A411  200.01  35.01  9.0!  -  !  1552!  20.2IN0NS  UN  JEFFERSOI 

I  !  200.0!  35.0!  2.01  !  -  !  !  !  VILLE 

802I4A41I  200.0!  35.0!  9.0!  -  -I  1552!  20.2U0NE  UN  JEFFERSOI 

!  !  200.01  35.0!  2.0!  !  -  I  !  !  VILLE 

!  I  I  1  I  !  I 

II  It!  1  !  I  * 


1.5! 

9.0! 

I 

-  ! 
1647! 

! 

U.OlNONE 

!  VILLE  ! 

IIN  JEFFERSON-! 

1985 

1.5! 

9.0! 

1 

-  1 
1647! 

! 

U.OlNONE 

!  VILLE  ! 

IIN  JEFFERSON-! 

1985 

1.5! 

9.0! 

1 

-  ! 
1647! 

! 

U.OlNONE 

!  VILLE  ! 

2 I N  JEFFERSON-l 

1985 

1.5! 

9.0! 

! 

-  ! 
16471 

! 

U.OlNONE 

!  VILLE  ! 

ITN  JEFFERSON-! 

1985 

1.5! 

9.0! 

1 

-  ! 
1647! 

! 

U.OlNONE 

!  VILLE  1 

IIN  JEFFERSON"! 

1985 

1.5! 

9.0! 

1 

-  ! 
1647! 

! 

U.OlNONE 

•  VILLE  ! 

ITN  JEFFERSON"! 

1985 

1.5! 

9.0! 

1 

-  1 
1647! 

• 

U.OlNONE 

!  VILLE  ! 

I  XN  JEFFERSON"! 

1985 

1.5! 

9.0! 

! 

-  1 
1647! 

! 

U.OlNONE 

!  VILLE  ! 

UN  JEFFERUN-I 

1985 

1.5! 

9.01 

1 

-  1 
1647! 

! 

U.OlNONE 

!  VIL16  1 

!IN  JEFFERSON"! 

1985 

1.5! 

9.0! 

! 

-  1 
1647! 

! 

U.OlNONE 

!  VILLE  l 

UN  JEFFERSON-! 

1986 

1.5! 

9.0! 

1 

-  1 
1647! 

! 

U.OlNONE 

!  VILLE  l 

UN  JEFFERSON"! 

19b6 

1.5! 

9.01 

1 

-  1 
1647! 

; 

U.OlNONE 

!  VILLE  ! 

! XN  JEFFERSON-! 

1986 

1.5! 

9.0! 

1 

-  1 
1647! 

{ 

U.OlNONE 

!  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-! 

1986 

1.5! 

9.0! 

1 

-  1 
1647! 

! 

U.OlNONE 

!  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON"! 

1986 

1.5! 

9.01 

! 

-  1 
1552! 

i 

20.21NONE 

!  VILLE  ! 

!IN  JEFFERSON-! 

1968 

1.9! 

9.0! 

! 

-  { 
1552i 

j 

20.21N0NE 

!  VILLE  ! 

!IN  JEFFERSON-! 

1968 

1.9! 

9.0! 

! 

.  i 

1552! 

! 

20. 2 1  NONE 

!  VILLE  ! 

!IN  JEFFERSON-! 

1968 

1.9! 

9.0! 

1 

-  1 
1552! 

J 

20.2iN0NE 

!  VILLE  1 

1 XN  JEFFERSON"! 

1968 

1.9! 

9.0! 

! 

-  1 
1552! 

! 

20.2 ! NONE 

!  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-! 

1968 

1.9! 

9.0! 

1 

1552! 

! 

20. 2 ! NONE 

!  VILLE  i 

UN  JEFFERSON-! 

1968 

1.9! 

9.0! 

i 

-  ! 
1552! 

‘  ~  i 

20.2! NONE 

!  VILLE  ! 

!IN  JEFFERSON-! 

1968 

1.9! 

9.0! 

1 

-  ! 
1552! 

! 

20.7 ! NONE 

!  VILLE  1 

UN  JEFFERSON-1 

1968 

1.9! 

9.0! 

1 

-  ! 
1552! 

! 

20.2! NONE 

!  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON"! 

1968 

1.9! 

9.0! 

1 

-  i 

1552*! 

* 

20.21N0NE 

!  VILLE  1 

UN  JEFFERSON-! 

1968 

1.9! 

9.0! 

i 

-  ! 
1552! 

! 

20. 2 ! NONE 

!  VILLE  ! 

I  XN  JEFFERSON"! 

1968 

1.9! 

9.0! 

! 

-  ! 
1552! 

i 

20.2 1  NONE 

!  VILLE  1 

!IN  JEFFERSON-! 

1968 

1.9! 

9.0! 

! 

-  ! 
1552! 

! 

20.2 {NONE 

!  VILLE  1 

!IN  JEFFERSON-! 

1969 

2.0! 

9.01 

1 

-  I 
1552! 

'  i 

20.21NCNE 

!  ..VILLC  I 

UN  JEFFERSON-! 

1969 

2.0! 

9.0! 

! 

-  i 

1552! 

! 

20.21N0N8 

!  VILLE  1 

UN  JEFFERSON-1 

1969 

2.0! 

9.0! 

! 

-  ! 
1552! 

; 

ZO.21N0NE 

!  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-! 

1969 

2.01 

1 

1 

1 

! 

! 

-  1 

I 

! 

! 

! 

! 

!  VILLE  I 

!  ! 

!  I 

YEAR  I 
BUILT  I 
OR  ! 
REBUILT! 
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t*4Rl 

1 

iVTCC i  DIMENSIONS  tlRAFT!  {CAPACITY! 

MICH-  ! 

(VESSEL 

! 

! 

BIST!  Of  ERATO* 

|  NET 

ICQDEl LENCTHl BRBTKI  !  !  ! 

EST  ! 

CARSO  MANILINS 

IS  (OPERATINC 

! 

! 

1  COAST 

1  TER 

I  SEE!//////!/////!  El  !  I ////////! 

POINT  ! 

LINE-f 

!  AO!  LXNE-1 

! 

I  CRH  -  \ 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  --AMI  NOME* 

!  SUARI 

!  TOM- 

If A6E1  OVER-tOVER-!/////!  HORSE!  PASS-  ! CLICHT) t //////////////// ITB 1 ////////// t 

OR  1 

1  NUMBER 

!  MACE 

!  IV  (  ALL  1  ALL  ILICHT!  POMERt  EK8CRS  ! 

(FEET) ! 

LINE-2 

t  EE  1  LINE-2 

(•REBUILT! 

i  i  i  i  i  i  i  i  t  i  t  ii 

i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  ii 


(1«) 

AMERICAN 

CO. 

COMMERCIAL  BARClC  LINES 

( 

!  t 

»  i 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

I 

l 

( 

! 

i 

I 

! 

i 

(CONTINUED! 

I 

I 

!  ! 

i 

1 

i 

! 

I 

( 

i 

! 

i 

! 

> 

! 

• 

ACBL 

171* 

(317*17 

( 

802(*A*1 ( 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1552! 

20. 2! NONE 

(IN 

/EPPERSON-! 

1969  ! 

! 

( 

1  ! 

200.0! 

33.0! 

2.01 

-  ! 

! 

! 

V1LLE  ! 

! 

ACBL 

1717 

{317811 

! 

802(*A*1 ( 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1552! 

20.2! NOME 

t  IN 

/EPPERSON-! 

1969  ! 

) 

1 

!  ( 

200.01 

35.01 

2.0! 

-  1 

1 

( 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

171* 

1517119 

I 

802(*A*1 ( 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1552! 

20.2 ! NONE 

IX  N 

/EPPERSON-! 

1969  | 

I 

1 

(  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

I 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1711 

(317820 

( 

602 i*A*1 ) 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1352! 

20. 2 ! NONE 

!IN 

/EPPERSON-! 

1969  ) 

! 

( 

!  ( 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  I 

! 

ACBL 

1720 

(317121 

( 

I02(*A*1( 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1552! 

20.2 ! NONE 

1IM  /EPPERSON-! 

1969  ! 

| 

( 

(  ( 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  I 

( 

I 

VILLE  ! 

( 

ACBL 

1721 

1317*22 

i 

802t*A*1 ( 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1552! 

20.21  NONE 

IIN  JIFFERSON-I 

1969  ! 

! 

( 

!  ( 

200.01 

35.01 

2.0! 

-  I 

! 

1 

VILLE  ! 

I 

ACBL 

1722 

(317823 

802(*A*1 I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1552! 

20.2 ! NONE 

IIN  JEFFERSON-t 

1969  ! 

1 

l 

(  ( 

200.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL  1723 

(51782* 

I 

802!*A*1( 

200. u! 

35.0! 

9.0! 

- 

1552! 

20.2! NONE 

IIN 

JEFFERSON-1 

1969  ! 

I 

( 

!  ( 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

( 

! 

VILLE  I 

! 

ACBL 

172* 

(317825 

( 

802!*A*1 i 

200.0! 

35. 01 

9.0! 

- 

1532! 

20.2 ! NONE 

UN  JEFFERSON”! 

1969  ! 

! 

I 

(  ( 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL 

1725 

(317826 

! 

802(*A*1( 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1552! 

20.21  NONE 

(IN 

JEFFERSON”! 

1969  1 

1 

1 

I  ! 

200.0! 

35.0! 

2.01 

-  1 

! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL 

172* 

(517827 

I 

802(*A*1i 

200. C! 

33.0! 

9.0! 

- 

1332! 

20.2! NONE 

(IN 

JEFFERSON-1 

1969  t 

1 

! 

(  ! 

200.0! 

33.0! 

2.0! 

-  1 

! 

1 

VILLE  1 

! 

ACBL  1727 

(317828 

( 

802(*A*1( 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1552! 

20.2 1  NONE 

IIN 

JEFFERSON-I 

1969  ! 

! 

! 

!  t 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL 

172* 

(517829 

1 

8021  * A  *1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1552! 

20.2 ! NONE 

IIN 

JEFFERSON-I 

1969  ! 

I 

( 

1  1 

200.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

VILLE  1 

! 

ACBL 

1721 

(517830 

! 

8021 *A*1 ( 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1552! 

20.2 ! NONE 

UN  JEFFERSON”! 

1969  ! 

1 

1 

1  ( 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  I 

! 

ACBL 

1730 

(517831 

! 

8021 *A*OJ 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1591! 

1  A. 3 ! NONE 

IIN 

JEFFERSON-I 

1969  ! 

1 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

VILLE  1 

! 

ACBL 

1731 

(317832 

! 

I02(*A*0I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1591! 

1  A. 3! NONE 

IIN 

JEFFERSON-I 

1969  ! 

! 

! 

!  i 

200.0! 

35. 0! 

1.9! 

-  ( 

! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL 

1732 

(517833 

1 

102  l*A*OI 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1591! 

1  A. 3 ! NONE 

UK 

JEFFERSON-I 

1969  ! 

I 

! 

I  1 

200.0! 

33.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

l 

VILLE  1 

! 

ACBL 

1733 

(31783* 

i 

602!*AA0! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

15911 

1 A.31N0NE 

IIN  JEFFERSON”! 

1949  ! 

( 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ( 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

173* 

(31783$ 

802! AAAOt 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1391! 

14.3! NONE 

IIN 

/EPPERSON-! 

1969  ! 

| 

( 

(  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

( 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

17*0 

(335750 

! 

80*(*A*0( 

200.0! 

35.0! 

11.01 

- 

2100! 

16.0 ! NONE 

IKY  PABUCAH  ! 

1971  ! 

! 

( 

(  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1 

* 

ACBL 

17*1 

1535751 

! 

80A! AAAO! 

200.01 

35.0! 

11.0! 

- 

2100! 

16.0! NONE 

!KY 

PADUCAH  ! 

1971  ! 

I 

J 

!  I 

200.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

ACBL 

17*2 

(535752 

60*! AAAOi 

200.0! 

35.0! 

11.0! 

« 

2100! 

16.01N0NE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1971  I 

1 

( 

!  ( 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

ACBL 

17*3 

*535753 

! 

60*1 AAAO! 

200.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

2100! 

16.0! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1971  ! 

* 

( 

(  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

ACBL 

17** 

(53575* 

I 

80*1 AAAOi 

200.0! 

35.01 

11.0! 

- 

2100! 

16.01N0NE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1971! 

! 

! 

I  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ACBL 

17*5 

(335755 

( 

80*f AAAOI 

200.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

2100! 

16.0! NONE 

!KY 

PADUCAH  ! 

1971  I 

! 

( 

:  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

1 

! 

ACBL 

17*6 

1535756 

I 

80A| AAAOI 

200.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

2100! 

16.0IN0NE 

!KY 

PADUCAH  ! 

1971  ! 

! 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

ACBL 

17*7 

1535757 

! 

80* (AAAOi 

200.0! 

35. 0! 

11.0! 

r 

2100! 

16.0 (NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1971  ! 

! 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ACBL 

17*8 

1535758 

! 

•OA! AAAOI 

200.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

2100! 

1 6.0 ! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1971  I 

I 

.  !  ( 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

1 

! 

! 

ACBL 

17*9 

(535759 

( 

80A (AAAOi 

200.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

2100! 

16.0! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1971  I 

1 

( 

:  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

I 

! 

! 

ACBL 

1750 

(335760 

( 

80* (AAAOI 

200.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

2100! 

16. 0 ! NONE 

IKY 

PAOUCAH  1 

1971  ! 

| 

! 

t  ! 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ACBL 

1751 

(535761 

( 

I0AJAAA01 

200.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

2100! 

16.0INONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1971  ( 

( 

( 

I  ( 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

I 

1 

ACBL 

1752 

1535762 

( 

SO*! AAAO! 

200.0! 

33.0! 

11.0! 

- 

2100! 

16.0! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1971  ! 

t 

! 

«  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ACBL 

1753 

1335763 

! 

80AIAAA0! 

200.0! 

35. 0! 

11.0! 

- 

2100! 

16.0IN0NE 

!KY 

PADUCAH  ! 

1971  ! 

i 

( 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ACBL 

175* 

(53576* 

1 

60AIAAA01 

200.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

2100! 

16.0! NONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1971  ! 

* 

( 

!  I 

200.0! 

33.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

I 

! 

I 

ACBL 

1755 

(535765 

( 

80AIAAA0! 

200.0! 

35.0! 

11. OJ 

• 

2100! 

16.0 ! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1971  ! 

I 

! 

!  I 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

1 

! 

! 

ACBL 

1756 

(535766 

! 

80*t*A*0( 

200.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

2100! 

16.01  NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1971  ! 

1 

! 

i  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

I 

I 

! 

! 

ACBL 

1757 

1535767 

80AI AAAOi 

200.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

2100! 

16.01  NONE 

!KY 

PAOUCAH  ! 

1971  ! 

( 

! 

I  ! 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

1 

I 

! 

ACBL 

1758 

(535768 

! 

804IAAA0I 

200.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

2100! 

16.0! NONE 

IKY 

PAOUCAH  I 

1971  ! 

1 

( 

!  ( 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

ACBL 

1759 

(535769 

! 

80AIAAA0! 

200.0! 

35.0! 

11.01 

- 

2100! 

16.0 (NONE 

!KY 

PADUCAH  ! 

1971  ! 

l 

! 

i  ( 

200.0! 

35.01 

1.5! 

-  ( 

! 

! 

! 

! 

ACBL 

1760 

(535770 

80*!*AA0( 

200.0! 

33.0! 

11.0! 

- 

2100! 

16.0! NONE 

!KY 

PADUCAH  ! 

1971  ! 

I 

( 

i  l 

200.0! 

33.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ACBL 

1761 

(535771 

! 

80AI AAAOI 

200.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

2100! 

1 6. 0! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1971  ! 

( 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ( 

! 

! 

1 

! 

ACBL 

1762 

(535772 

( 

60At AAAO! 

200.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

2100! 

16.0! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1971  ! 

( 

( 

I  I 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

ACBL 

1763 

(535773 

! 

60*t*AA0! 

200.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

2100! 

16. 0! NONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1971  ! 

t 

! 

!  ! 

200.0! 

33.0! 

1.5! 

-  ( 

! 

! 

1 

! 

ACBL 

176* 

(53577* 

( 

804IAAA0! 

200.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

2100! 

16.0! NONE 

!KY 

PADUCAH  t 

1971  ! 

1 

1 

t  ( 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

ACBL 

1765 

(535775 

! 

804! AAAO! 

200.0! 

33.01 

11.0! 

- 

2100! 

16.0! NONE 

IKY 

PADUCAH  I 

1971  ! 

1 

! 

)  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

! 

! 

AC*t 

176* 

•535776 

i- 

804!* ACC* 

2CC.C! 

35. Ct 

•Itvl 

- 

2100! 

H.OihOHE 

Ur  PADUCAH  1 

1971  ! 

( 

i 

i  ( 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

I 

! 

»C8L  17«F 

(536977 

( 

80A( AAAO! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1667! 

15.11  NONE 

IIN 

/EPPERSON-! 

1972  f 

f 

( 

t  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

VILLE  1 

! 

ACBL 

1768 

(536978 

! 

o 

*■> 

o 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1667! 

15.11N0NE 

IIN 

/EPPERSON-! 

1972  ! 

! 

! 

.  (  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

VILLE  ! 

I 

ACBL 

1769 

(536979 

( 

8041 AAAO! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1667! 

1 5.1 ! NONE 

IIN 

/EPPERSON-! 

1972  ! 

1 

! 

(  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1770 

(536980 

! 

80A! AAAO! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16671 

15.1 ! NONE 

IIN 

/EPPERSON-! 

1972  ! 

! 

( 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1771 

(536981 

f 

804! AAAO! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1667! 

15.1 ( NONE 

IIN 

/EPPERSON-! 

1972 

( 

! 

!  ( 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1772 

($36982 

1 

60* 1 4A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1667! 

15.1 (NONE 

IIN 

/EPPERSON-! 

1972  ! 

I 

( 

!  ( 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  I 

ACBL 

1773 

(536983 

1 

80A!*AAO( 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16671 

15.1 (NONE 

JIN 

/EPPERSON-! 

1972 

J 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

177* 

(53698* 

( 

80*1 AAAOI 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1667! 

1 5.1 (NONE 

IIN 

/EPPERSON-! 

1972 

( 

( 

I 

I 

( 

l 

!  ! 

I  ! 

!  1 

200.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

( 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

VILLE  ! 

! 

! 

! 

I 

106. _ 


VESSEL  NAME  AND  NUNDE* 


TABLE  2  -  OESCNIFTION  OF  VI 

1VTCC1  DINEKSIOXS  tOAAFTl 
NET  ICODEILENSTHISAOTHi  I 
(AESIS-I****!  AEt.  t  DEE.ILOAD-I 
TEA  I  SEEIF/////I/////I  ED  ! 

TON-  IFASE1  0VEA-10VEA-I /////!  HOASE 
NACE  I  TV  I  ALL  I  ALL  ILISHTI  FOVEA 


CAFACITT!  HUH-  I  I  V  E  S  S  E  L  I  I 

I  EST  !  CAABO  HANDLING  IS  tO'cAATINt  !  t 

CAASO  I  FIXED  I  EAUIFNENT  ITCI  BASE  !  TEAA  I 

nnnm  foint  i  ltne-i  iaoi  line-i  i  built  i 

FASS-  I  (LISHTII///////////////MTDI /f//////// I  OF  I 
ENSEAS  !  (FEET) I  LINE-2  lEEt  LINE-2  UAEBUILTI 


(18)  AHEAICAN 

I 

! 

COMEftCXAL  BAAfilE  LINES 

! 

1 

1 

ii  ii 

ii  it 

ii  ii 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

l 

! 

! 

1 

! 

! 

CO. 

! 

(CONTINUED) 1 

1 

I 

II  1  1 

11  1  1 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

) 

15.11  HONE 
! 

ACBL  1775 

1534965 

1 

1 

1 

I0414A401  200.01  35.01 

1  1  200.01  35.01 

9.01 

1.5! 

“ 

1 

! 

1667! 

-  ! 

ACBL  1776 

1534986 

! 

1 

1 

6041 4A40I  200.01  35.01 

1  1  200.01  35.01 

9.0! 

1.51 

! 

! 

16471 
-  1 

15.1 (NONE 

1 

ACBL  1777 

1534987 

! 

1 

I 

80414A401  200.01  35.01 
l  1  200.01  35.01 

9.0! 

1.51 

“ 

1 

! 

1667! 

-  1 

15.1 (NONE 
( 

ACM.  1778 

(536986 

1 

1 

I 

80414A40I  200.01  35.01 
)  1  200.01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1667! 

-  1 

15.1 1  NONE 
! 

ACBl  1779 

1536989 

1 

I 

1 

604I4A401  200.0!  35.01 

1  1  200.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1667! 

-  1 

15.1! NONE 
! 

ACBt  1780 

1534990 

1 

1 

1 

60414A40)  200.01  55.0! 

1  I  200.01  55.01 

9.0! 

1.5! 

1 

! 

1667! 

15.1 ! NONE 

1 

ACBL  1781 

1536991 

1 

1 

1 

604 (4A40I  200.01  35.01 

1  1  200.0!  35.0! 

9.01 

1.5! 

“ 

! 

! 

1667! 

-  1 

15.1! NONE 
! 

ACBL  1782 

(540618 

t 

1 

1 

79814A40!  200.01  35.0! 

1  1  200.01  35.01 

9.0! 

1.5! 

! 

I 

1668! 

-  1 

15.1! NONE 
! 

ACBL  1785 

1540619 

1 

1 

l 

798! 4A40!  200.0!  35.01 

1  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

* 

! 

1668! 

-  1 

15. 1 ! NONE 
! 

ACBL  1764 

1540620 

1 

1 

I 

79I14A401  200.0!  35.0! 

1  1  200.01  35.01 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1666! 

-  ! 

15.1 ! NONE 
! 

ACBL  1715 

(540621 

1 

I 

1 

79614A40!  200.01  35.0! 

1  1  200.01  35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

1668! 

-  ! 

15.1 ! NONE 
! 

ACBL  1786 

1540422 

1 

1 

79II4A40I  200.01  35.01 

1  1  200.01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

i 

! 

1666! 

-  ! 

15.11  NONE 
! 

ACBL  1787 

1540625 

1 

1 

1 

7981 4A401  200.0!  35.01 

1  1  200.01  35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

! 

16661 
-  ! 

15.1 (NONE 
! 

ACBL  1789 

1540625 

1 

! 

I 

79814A40!  200.0!  35.01 

1  1  200.01  35.01 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

! 

1668! 

-  ! 

15.11  NONE 
! 

ACBL  1790 

1540626 

1 

I 

1 

798I4A401  200.0!  35.0! 

1  1  200.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

** 

! 

! 

1666! 

-  ! 

15.1 !  NONE 
! 

ACBL  1793 

1540629 

1 

! 

1 

796 14A40I  200.01  35.01 

1  1  200.01  35.01 

9.0! 

1.5! 

* 

! 

! 

1668! 

~  ! 

15.1 1N0NE 
! 

ACBL  1794 

1540630 

1 

! 

1 

79614A40!  200.01  35.01 

1  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

* 

! 

! 

1668! 

-  ! 

15.1 (NONE 
! 

AC3L  1795 

1540631 

l 

1 

1 

79614A40!  200.0!  35.0! 

1  1  200.01  35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

1666! 

-  I 

15.1 (NONE 
! 

ACBL  1796 

1540632 

I 

1 

t 

79814A40!  200.01  35.0! 

1  1  200.0!  35.01 

9.0! 

1.51 

“ 

1666! 

-  ! 

15.1! NONE 
! 

ACBL  1797 

1579516 

! 

I 

1 

S0014A40!  200.01  35.01 

1  1  200.01  35.01 

9.01 

1.5! 

“ 

! 

1659! 

-  ! 

14.7! NONE 

1 

ACBL  1798 

1579517 

1 

! 

! 

600 ! 4 A 40 1  200.0!  35.01 

1  !  200.0!  35.0! 

9.0t 

1.5! 

! 

1659! 

-  ! 

14.7 ( NONE 
! 

ACBL  1799 

1579518 

1 

800! 4A401  200.0!  35.01 

9.0! 

r 

1659! 

14.7! NONE 

1 

! 

1  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

14.7! NONE 

I 

ACBL  1800 

1579519 

1 

1 

1 

80014A40I  200.01  35.0! 

1  (  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

1659! 

-  1 

ACBL  1801 

1579520 

1 

SOOUAAOI  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1659! 

14.7  1N0NE 

1 

1 

1  1  200.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

14.7! NONE 

1 

ACBc  1802 

1579521 

{ 

1 

! 

80014A401  200.01  35.01 

1  1  200.0!  35.01 

9.0! 

1.51 

“ 

! 

1659! 

AC3L  1805 

*  579522 

1 

1 

1 

60014A40!  200.0!  35.0! 

1  |  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

1659! 

-  ! 

14.71N0NE 

! 

ACBL  1804 

1579523 

1 

1 

1 

80014A401  200.01  35.0! 

1  1  200.0!  35.01 

9.0! 

1.51 

“ 

! 

! 

1659! 

-  ! 

14*71  NONE 

1 

ACBL  ISOS 

1579524 

! 

1 

1 

600 1 4 A 40 1  200.01  35.0! 

1  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1659! 

-  ! 

14.7 ! NONE 
! 

ACBL  1806 

1579525 

I 

J 

l 

80014A401  200.01  35.0! 

1  1  200.01  35.0! 

9.01 

1.5! 

m 

! 

1659! 

-  1 

14.7 !  NONE 

1 

ACBL  1807 

1579526 

1 

! 

1 

8001 4  A  4  0 1  200.01  35.0! 

)  1  200.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1659! 

-  ! 

1 4. 7 ! HONE 
! 

ACBL  1808 

1579527 

1 

1 

60014A40!  200.0!  35.01 
!  1  200.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

■ 

! 

I 

1659! 

-  ! 

14.7 ! NONE 
! 

ACBL  1609 

1579528 

l 

1 

! 

80014A40I  200.0!  35.01 
i  1  200.01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

" 

1 

! 

1659! 

-  ! 

14.71  NONE 
! 

ACBL  1610 

1579529 

! 

1 

I 

80014A40I  200.01  35.01 

1  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1659! 

-  ! 

14.7 ! NONE 
! 

ACBL  1811 

1579530 

1 

1 

1 

80014A40!  200.01  35.01 

1  !  200.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

! 

1659! 

-  ! 

14.7! NONE 

1 

ACBL  1612 

1578662 

! 

1 

I 

8001 4A40I  200.0!  35.0! 

!  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

1 

1659! 

-  ! 

14.7IN0NE 

! 

ACBL  1613 

1576663 

1 

1 

1 

600I4A40!  200.01  35.0! 

1  1  200.01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

1659! 

-  ! 

14.7! NONE 

1 

ACBL  1814 

1576664 

1 

1 

8001 4A401  200.01  35.01 
(  1  200.01  35.01 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1659! 

-  f 

14.7 (NONE 
! 

ACBL  1615 

1578665 

1 

1 

1 

60014A40I  200.0!  35.01 

1  1  200.01  35.01 

9.0! 

1.5! 

■* 

! 

1659! 

-  ! 

14.71  NONE 
! 

ACBL  1816 

1578666 

1 

! 

! 

600I4A40!  200.01  35.01 

1  !  200.01  35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1659! 

-  ! 

14.7! NONE 
! 

ACBL  1617 

1578667 

I 

1 

! 

80014A40!  200.0)  35.0! 

1  1  200.01  35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1659! 

-  ! 

14.7  t  NONE 
! 

ACBL  1818 

1576668 

1 

1 

1 

80014A40I  200.01  35.0! 

1  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1659! 

-  ( 

14.7 (NONE 
! 

ACBL  1819 

1576669 

1 

1 

1 

80014A40!  200.01  35.0! 

1  1  200.0!  35.0! 

9.01 

1.5! 

! 

! 

1659! 

-  ! 

14.7 (NONE 
! 

ACBL  1620 

(578670 

1 

1 

! 

80014A40!  200.01  35.0! 

!  1  200.01  35.01 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1659! 

-  ! 

14.71N0NE 

1 

ACBL  1821 

1578671 

1 

! 

800I4A40!  200.0!  35.01 
!  1  200.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

! 

1659! 

-  1 

14.7! NONE 
! 

ACBL  1822 

1578672 

1 

1 

i 

80014A40!  200.0!  35.0! 

1  1  200.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1659! 

-  1 

14.7! NONE 
! 

«SL  1*23 

1576675 

1 

1 

8C014A40!  250.0!  25.0! 

1  1  200.0!  35.01 

?*Q» 

1.5! 

“ 

i 

i 

165«! 

-  1 

1Af 7) NONE 

1 

ACBL  1624 

1578674 

! 

! 

I 

800I4A40I  200.01  35.0! 

!  1  200.0)  35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1659! 

-  ! 

14.7! NONE 
» 

ACBL  1625 

1578675 

1 

I 

60014A40!  200.0!  35.01 
!  1  200.01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

! 

! 

1659! 

-  ! 

1 4, 7 1N0NE 
! 

ACBL  1626 

1578676 

I 

! 

800I4A40!  200.0!  33.01 

1  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1659! 

-  ! 

14.7! NONE 
! 

ACBL  1827 

1580427 

r 

! 

! 

60014A40I  200.01  35.0! 
1  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1659! 

-  ! 

14.7IN0NE 

! 

ACBL  1628 

1580428 

! 

1 

! 

60014A40I  200.0!  35.01 

1  1  200.01  35.01 

9.0! 

1.5! 

• 

! 

1659! 

-  I 

14.7! NONE 

ACBL  1829 

1560429 

1 

1 

1 

60014A40!  200.0!  35.01 
1  !  200.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1659! 

-  ! 

14.7! NONE 
! 

ACM.  1130 

1580430 

I 

1 

! 

60014A40!  200.0!  35.0! 
1  1  200.01  35.01 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1659! 

-  ! 

14.7! NONE 
! 

ACBL  1831 

1580431 

I 

I 

8001 4A40!  200.01  35.0! 
1  I  200.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

! 

1 

1659! 
-  ! 

14.7 {NONE 
! 

I  I 

UN  JEFFEASON-I  1077  I 

I  VILLI  I  t 

UN  JEFFEASOH-I  1972  I 

I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1972  I 

I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1972  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1972  I 
I  VILLE  I  t 

UN  JEFFEASON-I  1972  I 
I  VILLE  1  I 

UN  JEFFEASON-I  1972  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1972  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1972  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1972  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1972  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1972  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1972  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1972  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1972  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1972  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1972  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1972  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1972  ! 

I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1974  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1974  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1974  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1974  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1974  I 
I  VILLE  I  1 

UN  JEFFEASON-I  1974  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1977  I 
I  VILLE  1  I 

UN  JEFFEASON-I  1977  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1974  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1974  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1974  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1974  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1977  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1977  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1977  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1977  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1977  I 
I  VILLE  I  I 

1IN  JEFFEASON-I  1977  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1977  1 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1977  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1977  I 
I  VILLE  I  t 

UN  JEFFEASON-I  1977  1 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1977  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1977  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1977  I 
I  VILLE  I  -  I 

UN  JEFFEASON-I  1977  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1977  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1977  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1977  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1977  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1977  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1977  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1977  I 
I  VILLE  I  1 

UN  JEFFEASON-I  1977  I 
I  VILLE  1  I 

UN  JEFFEASON-I  1977  I 
1  VILLE  I  I 

I  I  I 


TABLE  2  “  BESCRXMTXQN 

OF  VESSELS 

tNCftl 

tVTCCt  P IRENS  IONS  (BRAFTl 

1  CAPACITY! 

NISH-  ! 

1  V  f  J  1  E  L  1 

! 

HIT! 

OPERATOR 

NET  1C0BE1LEN6TH1IRBTMI 
AC6IS-1 *•**!  RES.  1  R£6.1L< 
TER  I  SEE 1//////1 /////! 

1 

I 

t 

! 

EST  !  CARSO  HANBLIN6 

trtn  1  taiifHitiT 

It  lOEEMTMt  1 

(▼ft  |l(t  1 

! 

YEAR  1 

!  COAST 

ES  1 

\unuu\ 

POINT  !  LINE-1 

ITU  BAJt  I 

i«oi  Lm-i  ■ 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

ANB  HOMER  1  8UAAB 

TON-  (PA6E!  OVER-lOVER-!/////! 

HORSE 

PASS-  1  CLIENT) I 7///////// //////I TB !//////////! 

OR  ! 

1  MJH8ER 

NA6C  1  IV  1  ALL  1  ALL  ILISHTt 

POWER 

ENSERS  1 

(FEET)!  LINE-2 

! EE!  LINE-2  1*RE8UILT! 

<1$>  AHERICAN 

I 

1 

COMMERCIAL  BARfilE  LINES 

11  11 

11  11 

!  1  II 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

I  I 

!  ! 

! 

I 

! 

CO. 

t 

1  1  II 

l 

! 

! 

!  ! 

! 

(CONTINUES) 1 

1  !  If 

1 

1 

! 

!  ! 

ACM.  1132 

1380432 

80014A401  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1*591 

14.7IN0NE 

!XN  JEFFERSON-! 

1977  ! 

! 

1  1  200.01  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  VXLLE  i 

I 

ACIL1I33 

! 380433 

600UA40!  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

t IBS  JEFFERSON-! 

1977  ! 

! 

1  1  200.01  35.01 

1.51 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACM.  1134 

1380434 

<001 4A401  20U.0!  35.01 

9.0! 

- 

1459! 

14.7! NONE 

UN  JEFFERSON-1 

1977  ( 

1 

1  1  200.01  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

! 

ACM.  1*33 

1580435 

80014A40I  200. Ot  35.01 

9.0! 

- 

1459! 

14.7 ! NONE 

1  IN  JEFFERSON-! 

'll  977  ! 

| 

1  1  200.01  35.01 

1.5! 

-  I 

! 

!  VILLE  l 

! 

ACBL  1*3* 

1580436 

800I4A40I  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1459! 

14.7 ! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1977  ! 

1 

!  1  200*0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1 

ACM.  1*40 

1601310 

40014A40!  200.01  35.01 

f.O! 

- 

1*59! 

14.7! NONE 

!XN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

! 

I  1  200.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACM.  1141 

1401381 

80014A40I  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

1 

1  1  200.01  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACM.  1142 

1601382 

80014A40I  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1*59! 

14.7! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

! 

1  1  200.01  35.0! 

1.5! 

-  » 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACM.  1143 

1601383 

800MA40!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1*59! 

14.7 !  NONE 

1  IN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

1 

1  1  200.01  35.0! 

1.51 

-  ( 

! 

!  VILLE  I 

! 

ACM.  1144 

1401384 

800I4A40I  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1*59! 

14.71N0NE 

UN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

1 

I  1  200.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

} 

!  VXLLE  i 

! 

ACM.  1I4S 

1401585 

S0014A40!  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1*59! 

14.7! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

| 

1  1  200.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1 

ACBL  1*4* 

1401386 

800I4A40I  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1*59! 

14. 71  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

197*  ! 

! 

1  1  200.01  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  VXLLE  ! 

! 

ACM.  1147 

1401587 

80014A40!  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1*59! 

14. 7f NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979  | 

1 

1  1  200.01  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  VXLLE  ! 

! 

ACM.  1841 

1601318 

60014A40!  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1*59! 

14.71N0NE 

UN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

1 

1  !  200.01  35.01 

1.5! 

-  1 

* 

!  VXLLE  ! 

! 

AC8L  1849 

1601319 

80014A40!  200.01  35.01 

9*0! 

- 

1*59! 

14.7! NONE 

UN  JEFf ERSON-! 

1979  ! 

1 

1  1  200.01  35.01 

1.5! 

-  I 

( 

!  VILLE  ! 

! 

ACM.  1IS0 

1404600 

79S14A40!  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1*59! 

14.7IN0NE 

IKY  LOUISVILLE! 

1910  ! 

1 

1  1  200.01  35.01 

1.5! 

-  1 

! 

!  ! 

! 

AC6L  1131 

1604601 

795I4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1*59! 

14.7! NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1980  1 

| 

1  !  200.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

AC8L  1152 

1404602 

79S14A40!  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1*59! 

14.7IN0NE 

IKY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

1 

1  1  200.01  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

ACM.  1133 

1406603 

79514A40!  200.01  35.01 

9.0! 

• 

1*59! 

14.7! NONE 

JKY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

- 

1 

1  I  200.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  I 

! 

ACM.  1834 

1606604 

795UA40!  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1*59! 

14. 7f NONE 

!KT  LOUISVILLE! 

1980  ! 

1 

1  1  200.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

1 

!  * 

! 

ACBL  1835 

1606603 

79S14A401  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1*59! 

14.7! NONE 

! KY  LOUISVILLE! 

1980  1 

1 

1  1  200.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

ACM.  183* 

1606606 

79514A40!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7 !  NONE 

|KY  LOUISVILLE! 

1980  I 

1 

1  1  200.0!  35.01 

1.5! 

-  1 

! 

!  I 

! 

ACBL  1857 

1604607 

79S14A40I  200.01  35.01 

9.01 

- 

1*59! 

14.7 ! NONE 

(KY  LOUISVILLE! 

1980  1 

1 

!  1  200.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

\ 

!  ! 

! 

ACBL  1838 

1606608 

79514A401  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

1 4.7! NONE 

!KT  LOUISVILLE! 

1980  I 

1 

1  !  200.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

\ 

!  ! 

! 

ACBL  1859 

1606609 

795I4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.71N0NE 

!KY  LOUISVILLE! 

1980  | 

“ 

1 

!  !  200.01  35.01 

1.5! 

-  ! 

\ 

!  i 

! 

ACBL  I860 

1614185 

79514A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1459! 

14. 7! NONE 

!KT  LOUISVILLE! 

1980  ! 

1 

!  1  200.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ! 

! 

ACBL  1861 

'  4186 

79514A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

IKY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

* 

1  1  200.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

ACBL  1862 

i 014187 

795I4A40!  200.0!  35.0! 

9.01 

- 

1659! 

14.7! NONE 

IKY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

i 

1  (  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I  ! 

! 

ACBL  1863 

1614188 

79SI4A40!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1459! 

14.7! NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

1 

1  1  200.01  35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

j  ! 

! 

ACBL  1864 

1614189 

79514A401  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

16591 

14.7! NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

1 

!  I  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  1 

! 

ACBL  1865 

1614190 

79514A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7  JNONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

|  ! 

! 

ACBL  1866 

1614191 

79514A40I  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

IKY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

‘ 

! 

1  1  200.01  35.0! 

1.5! 

-  » 

! 

1  ! 

1 

ACBL  1867 

1614192 

79S14A40!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

JKY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

!  t 

! 

ACBL  1868 

1614193 

79514A40!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7 ! NONE 

! KY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

1 

1  !  200.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

AC8L  1869 

1614194 

79514A40I  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1659! 

14,7  JNONE 

IKY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

| 

1  I  200.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

I 

ACBL  1870 

1609317 

60014A40!  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1652! 

14.7 1  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979  1 

1 

f  !  200.01  35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

I  VILLE  ! 

! 

/.C8L  1871 

1609318 

80014A401- 200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

1 4.7! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

J 

1  1  200.01  35.01 

1.4! 

-  ! 

| 

!  VILLE  ! 

I 

AC8L  1872 

1609319 

800J4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

16521 

14.7! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

1 

1  1  200.01  35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

I  VILLE  ! 

! 

AC8L  1873 

1609320 

800I4A40I  200.0!  3S.0! 

9.01 

- 

1652! 

14.7JN0ME 

!IN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

( 

!  VILLE  ! 

I 

ACBL  1874 

1609321 

80014A4 0!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

14.7IN0NE 

UN  JEFFERSON-! 

1979  I 

! 

1  1  200.0!  35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1 

ACBL  1875 

1609322 

800I4A40!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

14.7! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979  I 

| 

1  1  200.0!  35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  1876 

1409323 

80014A401  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1652! 

1 4.7 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

l 

1  1  200.01  35.01 

1.4! 

-  ! 

1 

!  VILLE  i 

! 

ACBL  -1877 

1609324 

80014A40!  200.0!  35.0! 

9.01 

- 

1652! 

14.7! NONE 

UN  JEFFERSON-I 

1979  1 

{ 

1  1  200.0!  35.01 

1.4! 

-  I 

! 

!  VILLE  1 

! 

ACBL  1878 

1609325 

80014A40!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1652! 

14.7 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

1 

1  1  200.0!  ‘35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  1879 

1609326 

8OO14A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

14.7! HONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

! 

ACBL  1880 

1409327 

9001**40}  200.0!  35*0! 

9.0! 

- 

1852! 

14 . 7 

•t»  jcrrcsse?!-! 

1979  • 

! 

1  1  200.01  35.0! 

1.4! 

-  ! 

i 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  1881 

1609328 

80014A401  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

14.7 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979  f 

1 

!  !  200.0!  35.01 

1.41 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1 

ACBL  1882 

•609329 

80014A40I- 200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

14.7  INONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

1 

!  1  200.0!  35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  1883 

1609330 

80014A40!  200.0!  55.0! 

9.0! 

- 

1652! 

14.7 INONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

i 

ACBL  1884 

1609331 

80014A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

14.7IN0NE 

UN  JEFFERSON-I 

1979  ! 

! 

{  1  200.01  35.0! 

1.4! 

-  ! 

i 

!  VILLE  1 

! 

ACBL  1900 

1517220 

74214A401  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1401! 

14. 1 1  NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1968  ! 

! 

!  1  195.0!  35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

AC 81  1901 

'1517221 

74214A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1401! 

14.1 INONE 

UN  JEFFERSON-! 

1968  ! 

! 

1  1  195.01  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  1902 

1517222 

74214A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1401! 

14.1 INONE 

UN  JEFFERSON-1 

1968  ! 

1 

1  1  195.0!  35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

r 

AC  8L  1903 

1517223 

74214*40!  195.0!  35.0! 

9i0! 

- 

1401! 

14.1 ! NONE 

UN  JEFFERSON-I 

1968  ! 

! 

! 

! 

f  l  195.0!  35.0! 

1  !  1  1 

!  !  11 

2.0! 

! 

! 

-  ! 
! 
! 

! 

! 

! 

!  VXLLE  l 

!  1 

!  ! 

! 

! 

J 

108 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF 

VESSELS 

CNGRI 

1 

1VTCC1  DIMENSIONS  (DRAFT! 

tCAAACZTYI  HIM-  ! 

1  V  E  8  :  E  U  1 

1 

OUT! 

OPERATOR 

!  KET  IC0DEIIEKSTHI8A0THI 

1 

! 

! 

EST  1  CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  1 

1 

YEAR  ! 

>AD-1 

CD  ! 

1TCI  8*1 t  1 
1*01  LIKE-1  1 

t  COAST 

i  TEA  1  SEE!//////!/////! 

I////////!  point  *  une-i 

BUILT  1 

i 

VESSEL  NAME 

ANO  NUMBER 

)  GUARD 

1  TON-  IPASEI  OVEA-IOVEA-! /////!  HOASE! 

PASS-  ! (LIGHT) 1/////FF//////// /iTBl //////////I 

OR  1 

= 

1  NUMBER 

1  NASE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1LIGMT!  MOVER!  ENGERS  1 

(FCET)I  LINE-2 

(EE!  LINE-2  (tREBUILTi 

(It)  AMERICAN 
CO. 

ACBL  1904 

1 

1 

COMMERCIAL  BARGtE  LINES 

1 

1 

1 

!  1  11 

1  1  11 

II  It 

! 

! 

1 

! 

i 

t 

! 

I 

! 

! 

1 

| 

1 

! 

1 

( 

i  i 

i  i 

i  i 

t  i 

1 

1 

! 

1 

j 

(CONTINUER) ! 

1517224 

1 

1 

11  1  1 
742 1 4A401  195.0!  35.0! 

I 

9.0! 

1 

! 

1 

1401! 

1 

14 .1 1  NONE 

1  1 
(IN  JEFFERSON-! 

1948  1 

i 

J 

I 

{  1  195.01  35.01 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

i  mu  1 

1 

1948  1 

ACBL  If 05 

1517225 

I 

1 

74214A401  195.01  35.01 

9.0! 

- 

! 

14011 

14.1 1N0NE 

UN  JEFFERSON-1 

1 

{  1  195.01  35.01 

2.0! 

1 

*  1 

1 

l  vine  i 

1 

1961  I 

■ 

ACtL  If 04 

1517226 

1 

76216AA0I  ITS. 01  35.01 

9.0! 

- 

1 

14011 

14.1 1  NONE 

UK  JEFFEASOK-t 

J 

1 

!  I  195.01  35.01 

2.0! 

! 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

1968  1 

ACBL  If 07 

1517227 

1 

I 

74214A40!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

14011 

14.11  NONE 

UK  JEFFEASOK-I 

1 

t  1  195.01  35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

!  VILLC  ! 

1 

1941  1 

-- 

ACM.  IfOl 

1  517228 

1 

7422 4 A 40 1  195.0!  35.01 

9.0! 

• 

! 

1401! 

14.1 1N0NE 

UK  JET TEASOK-I 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

1 

1946  1 

i 

ACBL  IfOf 

1517229 

! 

742144402  195.01  35.01 

9*0! 

- 

1 

14011 

14.1 1  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

t 

! 

(  1  195.01  35.01 

2.0! 

! 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

1 

1968  1 

r 

ACBL  If 10 

1517230 

! 

7421 4A402  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

( 

1401! 

14.1 (NONE 

UN  JEFFERSON-1 

z 

J 

! 

1  1  195.0!  35.01 

2.0! 

! 

-  1 

1 

i  mu  l 

1 

1911  1 

* 

ACBL  Iftt 

1517231 

1 

1 

74214A40!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

14011 

14.1! NONE 

UN  JEFFERSON-1 

J 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

1 

•  i 

1 

1  VILLE  1 

I 

1946  1 

: 

ACBL  1912 

1517232 

1 

1 

74214A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1401! 

14.1 (NONE 

UK  JEFFEASOK-I 

! 

!  1  195.01  35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

I 

1  VILLE  1 

1 

1941  1 

,= 

ACBL  tf  13 

1517233 

1 

! 

742I4A401  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1 

1401! 

14.11  NONE 

UK  JEFFEASOK-I 

1 

1  1  195.01  35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

1 

1948  1 

S 

ACtL  1*U 

1517234 

! 

! 

74214A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

14011 

14.1 (NONE 

1 1N  JEFFERSON-! 

1 

t  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

t 

1948  1 

- 

ACBL  1 f 1 5 

1517235 

l 

74214A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1401! 

14.1 (NONE 

UK  JEFFEASOK-I 

! 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

1 

1968  1 

ACBL  1914 

1517236 

( 

742I4A40!  195. 0!  23. C! 

9.0! 

- 

! 

14011 

14.1 (NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

1  VILLC  1 

1 

1946  1 

ACBL  1917 

1517237 

1 

74214&40!  195.0!  35.0! 

>.01 

- 

1 

14011 

14.1 (NONE 

UN  JEFFERSON-t 

l 

I  1  195.0!  35.01 

!!.0! 

1 

-  1 

! 

1  VILLE  I 

1 

1949  2 

ACBL  1918 

1519331 

1 

742V4A40!  195.01  35.01 

7.0! 

- 

! 

14011 

14.1 (NONE 

UN  JEFFERSON-1 

1 

! 

1  (  195.01  35.01 

;:.o( 

! 

-  1 

1 

I  VILLE  1 

1 

1949  1 

■ 

ACBL  1919 

1 51 9  332 

742 (4A401  195.01  35.01 

7.0! 

- 

! 

1401! 

1 4. 1 1  NONE 

UK  JEFFEASOK-1 

5 

1 

1 

1  1  195.01  35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

1  VILLE  1 

t 

1949  1 

ACBL  1920 

1519333 

1 

747.14A401  195.0!  35.0! 

3.0! 

- 

1 

1401  * 

14.11  NONE 

UN  JEFFERSON-1 

- 

1 

1  ]  195.01  35.01 

2. 01 

( 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

1 

1949  1 

ACBL  1921 

1519334 

I 

7*216**01  MS. 01  SS.01 

9.0! 

- 

t 

14011 

14.1 (NONE 

UN  JEFFERSON-! 

l 

!  |  195.01  35.01 

2.0! 

2 

•  | 

1 

1  VILLE  1 

1 

1949  1 

ACBL  1922 

1519335 

742! 4A402  195.01  35.01 

9.01 

- 

( 

14011 

14.1 ! NONE 

UN  JEFFERSON-1 

! 

1  |  195.01  35.01 

2.0! 

! 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

t 

1949  1 

-■ 

ACBL  1923 

1519336 

1 

1 

742  24A40!  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1 

1401! 

14.1 (NONE 

UK  JIFFEASOK-1 

I  1  195.01  55.01 

2.0! 

! 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

1 

1969  ! 

ACBL  1924 

1519337 

1 

742 2  4 A 40 1  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1401! 

14.11  NONE 

ixn  Jefferson- i 

i 

1 

! 

(  1  195.01  35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

I 

1969  1 

ACBL  1925 

1519338 

1 

1 

742! 4A401  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

14011 

14.1 lNONE 

UK  JIFFEASOK-I 

* 

! 

1  1  195.01  35.0! 

2.0! 

i 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

1 

1949  ! 

ACBL  1924 

1519339 

1 

742  2  4 A  40 1  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

l 

14011 

14.1 1  NONE 

UK  JEFFEAEOK-! 

1  t  195.0!  35.01 

2.0! 

! 

-  1 

r 

1  VILLE  1 

1969  1 

i 

ACBL  1927 

1519340 

1 

7A21AAA01  MS. 01  SS.01 

9.0! 

• 

! 

1401! 

14.1 (NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

1  !  195.01  35.01 

2.0! 

! 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

1 

1949  1 

- 

ACBL  1928 

1519341 

I 

1 

742I4A40I  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*01! 

14.1 ! HONE 

{IN  JEFFERSON- 1 

1  1  175.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

1  VILLI  1 

1 

1949  1 

ACBL  1929 

(519342 

1 

1 

7621***01  MS. 01  SS.Ot 

9.0! 

• 

! 

1401! 

14.11  NONE 

(IN  jefferson-i 

! 

!  1  MS. 01  35.01 

2.0! 

! 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

1972  1 

ACBL  1930 

1538090 

76514*401  MS.O!  3S.0I 

9.0! 

- 

I 

14741 

1 4 • 91  NONE 

UK  JEFFEASOK-I 

* 

! 

! 

1  1  MS. 01  SS.01 

1.7! 

! 

-  » 

1 

1  VILLE  1 

1 

1972  ! 

■4 

ACBL  1931 

1538091 

1 

74514A40!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

14741 

14. 9( NONE 

UK  JEFFEASOK-I 

z. 

1 

! 

!  1  195.0!  35.01 

1.7! 

1 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

1 

1972  I 

ACBL  1932 

1518092 

1 

74514A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

14741 

14.9IN0N* 

UN  JEFFERSON-I 

1 

1  1  195.01  35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

1 

1972  1 

ACBL  1933 

1538093 

1 

1 

7*51**401  MS. 01  SS.Ot 

9.0! 

- 

! 

1474! 

14.9! NONE 

(IN  JEFFERSON-1 

i 

!  I  195.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

1 

1972  1 

< 

ACBL  1934 

1538094 

74514A401  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

14741 

14.91N0NE 

UK  JEFFEASOK-I 

r 

! 

1  1  Its. 01  SS.01 

1.7! 

! 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

1 

1972  1 

ACBL  1935 

1531095 

74SI4A40I  MS. 01  SS.Ot 

11.0! 

- 

1 

18851 

15.0! NONE 

IKY  PADUCAH  1 

t 

1 

1 

t  1  195.01  35.0! 

1.7! 

1 

-  1 

1 

i  i 

1 

1972  1 

ACBL  1934 

1528096 

74514A40I  195.0!  35.01 

11.0! 

- 

I 

1885! 

1 5 .0 (NONE 

IKY  PADUCAH  ! 

j 

1 

1 

1  1  195.01  35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

( 

I  1 

1 

1972  I 

ACBL  1937 

1538097 

74514A401  195.0!  35.0! 

11.0! 

- 

! 

18651 

15.01  NONE 

IKY  PADUCAH  1 

t- 

1 

1  1  195.01  35.01 

1.7! 

i 

-  1 

1 

i  i 

1 

1972  1 

5 

ACBL  1938 

1538098 

1 

74314*401  MS. 01  SS.Ot 

11.0! 

- 

! 

1685! 

15.01N0NE 

IKY  PADUCAH  J 

! 

1 

1  1  195.01  35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

1  1 

1 

1972  ! 

ACBL  1939 

1538099 

1 

745 14A.01  195.0!  35.0! 

11.0! 

- 

! 

18851 

15.0! NONE 

IKT  FADUC*H  1 

! 

1  1  195.01  35.01 

1.7! 

! 

-  1 

1 

1  1 

1 

1972  t 

ACBL  1940 

1538100 

1 

745 24A40!  195.0!  35.0! 

11.0! 

- 

! 

1665! 

15 .0 1  NONE 

IKY  PADUCAH  1 

s 

1 

! 

1  1  195.01  35.01 

1.7! 

! 

-  1 

l 

i  i 

J 

1972  1 

", 

ACBL  1941 

1538101 

7451**401  MS. 01  35.01 

11.0! 

- 

I 

18651 

15 .01  NONE 

IKT  FA9UCAK  1 

1 

1  1  193.0!  35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

1  i 

1 

1972  1 

ACBL  1942 

(538102 

1 

74514*401  MS. 01  3S.0I 

11.0! 

- 

! 

18851 

1 5. 01  NONE 

IKY  PADUCAH  ! 

- 

1 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

1 

1  1 

1 

1972  1 

i 

ACBL  1943 

(531103 

1 

74S14A401  195.01  35.01 

11.0! 

- 

! 

1885! 

1 5 .0! NONE 

IKT  PADUCAH  1 

1 

1 

(  1  195.0!  35.01 

1.7! 

! 

-  1 

1 

!  I 

1 

1976  ! 

- 

ACBL  1944 

1570439 

I 

638  2 4 A 4 0 2  195.01  35.01 

9.0! 

- 

I 

1443! 

14. 5 (NONE 

JDE  WILMINGTON! 

J 

!  1  195.0!  35.01 

1.71 

! 

-  1 

1 

1  1 

1 

1974  1 

ACBL  1945 

1570440 

63814A40!  195.01  35.0! 

9.01 

- 

! 

14431 

14.51N0NE 

IDE  WILMINGTON! 

- 

i 

1 

1  1  195.01  35.01 

1.71 

1 

-  ! 

1 

i  i 

1 

1976  1 

ACBL  1946 

*1570441 

63814A40!  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

1 

1443! 

14.51  NONE 

IDE  WILMINGTON! 

2 

1 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

1 

i  i 

1 

1976  I 

-: 

ACBL  1947 

1570442 

1 

43SI4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

I 

1443! 

14.S1N0NE 

IDE  WILMINGTON! 

% 

1 

1 

!  !  195.0!  35.0* 

1.7! 

! 

-  1 

1 

i  i 

1 

1974  1 

v 

ACBL  1948 

1570443 

1 

63814A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

“ 

! 

1443! 

14.5 J  NONE 

IDE  WILMINGTON! 

1 

1 

1  !  195.0!  35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

i  i 

1 

1976  I 

", 

ACSL  1949 

*570444 

! 

63814**0!  195.0!  33.0! 

9.01 

- 

1 

14431 

14.5 (NONE 

IDE  WILMXNGT0N1 

■3 

I 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.72 

! 

-  ! 

1 

i  i 

1 

1974  1 

:± 

ACBL  1950 

1570445 

1 

638!*A*0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

14431 

14.5! NONE 

IDE  VILKIK6T0K! 

t 

1 

t  !  195.0!  35.0! 

1.71 

! 

-  1 

I 

1  1 

! 

1974  1 

ACBL  1951 

1570*44 

I 

638I4A40!  195.0!  35.0,' 

9.0! 

- 

! 

14431 

14.51N0NE 

IDE  WILMINGTON! 

| 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.71 

! 

-  ! 

1 

i  i 

1 

1974  1 

ACBL  1952 

1570*47 

1 

438 1 4 A 40 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1443! 

14.5! NONE 

IDE  WILMINGTON! 

-2 

! 

1 

!  I  MS. 01  SS.Ot 

1.7! 

! 

-  1 

1 

!  1 

1974  1 

ACBL  1953 

1570448 

1 

65114*401  195.01  3S.0I 

9.01 

- 

i 

14431 

14.5 (NONE 

IDE  WILMINGTON! 

l 

I 

1 

!  !  195.01  35.0! 

1.71 

! 

-  1 

1 

i  i 

1 

1976  1 

ACBL  1954 

(570449 

1 

638 !*A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

( 

1443! 

1 4.5 ! NONE 

IDE  WILMINGTON! 

5 

f 

J 

A  !  195.0!  35*0! 

1.7! 

! 

-  ! 

|- 

i  i 

1 

* 

ACBL  1955 

1570450 

1 

63914*401  193.0!  35. 01 

9.0! 

- 

! 

1443! 

14.51N0NE 

IDE  WILMINGTON! 

1974  1 

! 

! 

!  i  195.01  35.0! 

1.7! 

1 

-  1 

1 

i  i 

! 

1976  1 

ACBL  1956 

1570451 

63814*401  195.0!  3S.0I 

9.0! 

- 

! 

I443i 

14.51N0NE 

IDE  WILMINGTON! 

1 

J 

!  !  195.0!  35.0! 

1.7! 

I 

-  1 

1 

i  i 

1976  1 

ACBL  1957 

1570452 

1 

63814*401  19S.0I  35.01 

9.0! 

- 

! 

1443! 

14.5 1  NONE 

IDE  WILMINGTON! 

i 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

I  1  195.0!  33.01 

III  1 

II  11 

1.7! 

! 

! 

! 

! 

J 

1 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

I 

1 

I 
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LUCK! 

tVTCCi 

DIMENSIONS  {DRAFT! 

! CAPACITY! 

NISH-  ! 

I  V  E  S  S  C  L  1 

! 

DIST! 

OPERATOR 

KI  t  C  OOE!  LEMfiTHI  B.OTMI 

1 

1 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  tOPERATINS  l 

! 

f  CAR  X 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!;////) 

CD  ! 

I //////// 1 

POINT  1  LINE-1 

t AO!  LINE-1  1 

9UILT  ! 

VFSUL  NAME 

AND  NUNIER 

!  GUARD 

TON-  (PACE! 

0VER-10VER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! CLIENT) ! ////////////////! ID !//////////! 

OR  ! 

_ 

t  MunacK 

NACC  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ILI6HT 1 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET) 1  LINE-2 

ICE  t  LINE-2  IMEBUXLT! 

(18) 

AREA! CAN 
CO. 

I 

! 

COMMERCIAL  BARfifE  LINES 

1  1 

!  1 

!  1 

1 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

) 

I 

t 

1 

i  i 

i  i 

i  i 

(CONTINUED)) 

1  1 

! 

! 

! 

! 

i  i 

ACBL 

1*38 

1570453 

63814A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1*43! 

14.5 1  NONE 

IDE  WILMINGTON! 

1976 

t 

!  1 

195.01 

35.01 

1.7! 

-  ! 

1 

!  ! 

ACBL 

1959 

1570454 

6381 4A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1443! 

1 4.51  NONE 

IDE  WILMINGTON! 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

i  i 

ACBL 

1960 

1570455 

43814A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1**3! 

1 *• 5 1  NONE 

IDE  WILMINGTON! 

197* 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

t  i 

ACBL 

1961 

1570456 

43814A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1**3! 

14.5 l NONE 

HE  NILRINSTONt 

1976 

! 

|  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

!  I 

ACBL 

1962 

1570457 

638I4A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1**3! 

1 *• 5 ! NONE 

HE  VILHINCTONI 

1974 

l 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

1  1 

ACBL 

1963 

l $70458 

43SI4A40I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1**3! 

UaSINONC 

HE  NILN1NCT0NI 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1  1 

ACBL 

196A 

157455? 

43II4A401 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

1440! 

H. SIMONE 

IDE  WILMINGTON! 

1974 

1 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  ! 

j 

i  i 

ACBL 

1965 

1574556 

438I4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**0! 

1 4. 5 1  NONE 

IDE  WILMINGTON! 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

i  i 

ACOL 

1966 

1574557 

43814A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**0! 

14.5  1  NONE 

IDE  WILMINGTON! 

197* 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

■  i 

ACBL 

1967 

1574558 

638I4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1**0! 

U.5IN0NE 

IDE  WILMINGTON! 

197* 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

i  i 

ACBL 

1968 

1574559 

43I14A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

— 

1**0! 

1 4 • 5 1  NONE 

IDE  WILMINGTON! 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ( 

1 

i  i 

ACBL 

1969 

1574540 

63814A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**01 

U.51N0NE 

HE  WRNINSTONI 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1  1 

ACBL 

197C 

1574541 

63II4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**0! 

14.5 1  NONE 

IDE  WILMINGTON! 

1974 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  I 

ACBL 

1971 

1  574562 

63814A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14*0! 

U. SHONE 

IDE  WILMINGTON! 

1976 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  | 

! 

!  ! 

ACBL 

1972 

1574543 

6381 4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1**0! 

14.5! NONE 

IDE  WILMINGTON! 

1976 

{ 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 

ACBL 

1973 

1574344 

638I4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**0! 

14.5! NONE 

HE  VTLKINCTONt 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 

ACBL 

1974 

(  374450 

63614A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**0! 

14.51  NONE 

IDE  WILMINGTON! 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 

ACBL 

1975 

1576431 

63814A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**0! 

14.51N0NE 

!DE  WILMINGTON! 

1976 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  I 

ACBL 

1976 

1374452 

63814A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**0! 

14.5! NONE 

IDE  WILMINGTON! 

1976 

{ 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.7! 

-  ( 

i 

!  ! 

ACBL 

1977 

1574453 

63814A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**0! 

1C . 5 (NONE 

IDE  WILMINGTON! 

1976 

! 

)  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

!  ! 

ACBL 

1978 

1  576454 

63814A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**0! 

14,51  NONE 

IDE  WILMINGTON! 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 

ACBL 

1979 

1576455 

63814A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**0! 

14,5 (NONE 

IDE  WILMINGTON! 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  * 

\ 

i  i 

ACBL 

1930 

1  576456 

438I4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

u*oi 

14.5! NONE 

IOC  WILNINSTON! 

1976 

1 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  ! 

! 

!  1 

ACBL 

1981 

1576457 

63614A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**0! 

14.S1N0NC 

!DC  WILMINGTON! 

1976 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  1 

ACBL 

1982 

1576458 

63814A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**0! 

14,5! NONE 

IDE  WILMINGTON! 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  | 

i 

i  i 

ACBL 

1983 

1576459 

438I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**0! 

U.SINONE 

IDE  WILMINGTON! 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

i  i 

ACBL 

1984 

1577658 

63614A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

* 

1**0! 

U.5III0NE 

HE  NILNtNGTOK! 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  ! 

! 

1  .  1 

ACBL 

1985 

1577659 

63814A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**0! 

U.SINONE 

!DE  WILMINGTON! 

1976 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  ! 

! 

!  ! 

ACBL 

1986 

1577660 

63814A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1*401 

14.5! NONE 

IDE  WILMINGTON! 

1976 

1987 

1 

!  1 

195.01 

35. Q! 

1.7! 

-  ! 

! 

i  i 

ACBL 

1577661 

638 14A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**0! 

14.5! NONE 

! DE  WILMINGTON! 

1976 

I 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 

ACBL 

1988 

1577662 

63814A401 

195-0! 

35.01 

9.0! 

- 

1**0! 

14.51H0NE 

!DC  WILMINGTON! 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  ! 

! 

!  1 

ACBL 

1989 

1577663 

63814A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**01 

14.5! NONE 

IDE  WILMINGTON! 

1976 

1 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

i 

i  i 

ACBL 

1990 

1577664 

63P14A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**0! 

14, 5 (NONE 

IDE  WILMINGTON! 

1976 

! 

1  1 

195.0! 

35.0* 

1.7! 

-  ! 

! 

i  i 

ACBL 

1991 

1577665 

63814A401 

195.0! 

35. C! 

9.0: 

- 

1**0! 

14.5! NONE 

!DE  WILMINGTON! 

1976 

! 

1  1 

19J.0! 

35.0! 

1.7! 

-  t 

! 

1  l 

ACBL 

1992 

1577666 

638UA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0J 

- 

14*0! 

14.5 (NONE 

IDE  WILMINGTON! 

1976 

1 

!  1 

J95.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 

ACBL 

1993 

1577667 

638*4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**0! 

14,5! NONE 

!0E  WILMINGTON! 

1976 

1 

!  1 

195.0! 

33.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 

ACBL 

1994 

1587396 

63814A4QI 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*73! 

14.53N0NE 

1XN  JEFFERSON-! 

1978 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

(  VILLE  ! 

ACBL 

1995 

1587397 

6*8 14A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1473! 

14.5! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1978 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

1996 

15*7398 

63814A40! 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

- 

1*73! 

1*  .5 ! NONE 

1  IN  JEFFERSON-! 

1978 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

.  i 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

1997 

1587399 

6361AAO! 

194.0! 

35.0! 

9. Cl 

» 

i 

1473  1 

14.5 (NONE 

t IN  JEFFERSON”! 

1978 

1 

1  1 

ivs.oj 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

1998 

1587400 

63314A40! 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

1*73! 

14.5 ! NONE 

! IN  JEFFERSON-J 

1978 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

l 

!  VILLE  ! 

ACBL 

1999 

1587401 

63814A40* 

ivs.ot 

35.0! 

9.0! 

- 

1*73! 

14.5! KONE 

II N  JEFFERSON-! 

1978 

| 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.75 

i 

-  2 

! 

!  VILLE  ! 

-C8L 

2000 

1587402 

63814 A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1*73! 

14. 5 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1978 

J 

1  1 

19:  *>! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2001 

1587403 

63  8I4A40 { 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  47j! 

14.51N0NE 

UN  JEFFERSON”! 

1978 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2002 

1587404 

43814A40I 

193. C! 

35.0! 

9.01 

**« 

1*73! 

U.5!N0NE 

•IN  JEFFERSON-! 

1978 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  < 

! 

!  VILLE  ! 

ACSL 

I 537203 

633'.;;;oi 

m.ot 

35. :t 

7.0! 

- 

•  47  3i 

in 

i:»  jrr?cs;cK*i 

•  975 

1 

'  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2004 

1588326 

6381 4A40 J 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*73! 

14.5 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1978 

! 

1  1 

195.0! 

35. 0! 

1.7! 

-  i 

I 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2005 

5588325 

63814A40! 

195-0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*73*! 

14.5 {NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1978 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

f 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

ACBL 

2006 

1588326 

638i4A40i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*73! 

14.5! NONE 

1 IN  JEFFERSON-! 

1978 

! 

!  1 

195.0! 

T  5.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2007 

1588327 

63814A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1473! 

14.5 !  NONE 

!1N  JEFFERSON-! 

1978 

i 

1  1 

19‘.01 

35..0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2008 

*1588328 

638UA40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1473! 

14.5 ! NONE 

!IN  JEFFERSON”! 

1978 

! 

1  J 

195.0! 

35,  Of 

1.71 

-  ! 

! 

!  VILLE  I 

ACBL 

2009 

! S88329 

63814A40* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1473! 

14.5 {NONE 

1  IN  JEFFERSON-1 

1978 

1 

!  1 

195-0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2010 

1588330 

63814A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*73! 

14.5 i NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1978 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2011 

1588331 

63814A40: 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1473! 

14.5!  NONE 

1 IN  JEFFERSON-! 

1978 

1 

1  1 

195-0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

110 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

INCH 

t 

1VTCC!  B1HENSI0NS  J  ORA  FT l 

!  CAPACITY ! 

HUM-  1 

!VCSSEL 

1 

J 

lift!  OPERATOR 

{  NET 

! CODE! LENGTH ! BRDTMl  1 

!  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING 

! 

! 

| 

i 

i 

i 

t 

» 

i 

( 

i 

i 

i 

l 

"IRECIS- 

I****!  R£6.  |  REG.ILOAD-! 

!  CARGO  ! 

FIXED  1 

EQUIPMENT 

ETC!  BASE 

i 

YEA*  ! 

!  COAST 

!  TER 

I  SEE !//////!/////!  EO  J 

ununn 

POINT  ! 

LINE-1 

1  AO 1  LINE-1 

! 

BUILT  ( 

VESSEL  NAME  AND  NUHRER 

!  GUAAO 

•  TON5 

{PACE!  OVER- ! OVER-! ///// ! 

MORSE!  PASS*  ! (LIGHT J !/////////////// /ITO !//////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

1  NAG* 

!  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT ! 

POWER!  EN6ERS  ! 

(  F£ET>  J 

LINE-2 

(EE!  LINE-2 

{•REBUILT! 

(IB) 

AMERICAN 

CO. 

COMMERCIAL  BARG  IE  LINES 

j 

i 

I 

i 

i  i 

!  1 

1  i 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

I 

{CONTINUED)! 

1 

l  i 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

1 

I 

1978  ! 

ACM. 

2012 

1586332 

i 

63614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1473! 

14.5 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

! 

1 

i  i 

195.01 

35. Cl 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

! 

VIUE  ! 

1978  ! 

ACBL 

2015 

{386333 

1 

6381AA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

l 

1473! 

14.5! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

| 

1 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.7! 

l 

-  * 

1 

I 

VILLE  1 

1978  1 

ACBL 

2014 

{588334 

i 

63II4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1473! 

14.5! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

I 

1 

!  i 

193.0! 

35.0! 

1.7! 

I 

-  1 

I 

! 

VILLE  ! 

1978  1 

A  COL 

2013 

1368335 

1 

636! 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1473! 

1 4.5 { NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

{ 

1 

1  1 

193.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1978  t 

ACBL 

2016 

{386336 

1 

638J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1473! 

14.5 1  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1 

) 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

( 

VILLE  1 

1978  I 

ACBL 

201? 

1566337 

1 

63814A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1473! 

1 4. 5 {NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.71 

! 

-  ! 

! 

1 

VIUE  ! 

1978  1 

ACBL 

2016 

{386338 

1 

63814A401 

195.0! 

33.0! 

9.01 

- 

! 

1473! 

14. 5 {NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

J 

! 

(  1 

193.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

! 

VILLE  i 

1978  ! 

ACBL 

2019 

1588339 

{ 

638I4A40! 

195.01 

33.0! 

9.0! 

- 

1 

1473! 

14.5! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1 

» 

1  i 

193.0! 

35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1978  I 

ACM. 

2020 

1361340 

1 

636I4A40! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1473! 

1 4.51N0NE 

UN 

JEFFERSON-I 

l 

l 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  1 

* 

! 

VILLE  ! 

1978  ! 

ACBL 

2021 

1388341 

1 

63614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1473! 

1 4 . 5 ! NONE 

UN 

JErFERSON-! 

! 

! 

!  i 

195.0! 

35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

2022 

!  386342 

1 

43I14A40! 

195.0! 

33.01 

9.0! 

- 

! 

1473! 

14.5 !  NONE 

UN 

JEFFEPSON-I 

1978  ! 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  I 

ACBL 

2023 

1386343 

! 

436I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1473! 

14.5! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1978  ! 

t 

1 

(  1 

193.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

i 

! 

VILLE  1 

ACBL 

2024 

t  $86'** 

63814A40! 

193.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1473! 

14. 5i NONE 

IIN 

JEM  EE  ION*  1 

1978  ! 

! 

i 

{  { 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

* 

-  ! 

( 

! 

VILLE  1 

1978  ! 

ACBL 

2023 

1336343 

! 

63614A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

( 

1473! 

14.5 !  NON? 

!1N 

JEFEEESON-I 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

33.0! 

1.7! 

» 

-  ! 

1 

! 

VILLE  1 

1978  ! 

ACBL 

202? 

{ 38834? 

i 

638! 4A401 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1473! 

14.51N0NE 

UN 

JEFEENSON*! 

! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

I 

VILLE  1 

1978  ( 

ACBL 

2026 

{388348 

1 

438  !4A40i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1473! 

14.5 (NONE 

IIN 

JEFF EESON*! 

I 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

1979  ! 

ACBL 

2029 

1595982 

! 

43614A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

• 

! 

1473! 

1 4. 5! NONE 

UN 

JEFFEHON-I 

{ 

( 

1  ! 

193.0! 

35.0! 

1.71 

1 

-  I 

! 

! 

VILLE  1 

1979  | 

ACBL 

2030 

1595983 

1 

638 1 4440! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1473! 

14.51  NONE 

UN 

JEFFEEION-I 

( 

t 

{  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

I 

VILLE  1 

1979  ! 

ACBL 

2031 

1593984 

! 

438UA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0) 

1 

1473! 

14.5 ! HONE 

!1N 

JEFFEESOH-I 

| 

! 

i  i 

195.0) 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  1 

1979  I 

ACBL 

2032 

{593985 

1 

63II4A40 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1473! 

14.SIN0NE 

IIN 

JEFFEESON-I 

! 

! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

I 

! 

VILLE  1 

1979  ! 

ACBL 

2033 

{595986 

1 

63814A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1473! 

14.5 ! NONE 

UN 

JEFFEEION*) 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

I 

! 

VILLE  I 

1979  t 

ACBL 

2034 

{595987 

I 

43614A401 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

! 

14731 

14.5INCHE 

!1N 

JEFFERSON*! 

1 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.71 

! 

-  ! 

I 

! 

VILLE  1 

1979  ! 

ACBL 

2035 

{ 595988 

i 

63814A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1473! 

14.5! NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

I 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

•  ! 

! 

I 

VILLE  1 

1979  ! 

ACBL 

2036 

1595989 

i 

63814A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1473! 

14.5 (NONE 

UN  JEFFERSON-! 

{ 

1 

t  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

I 

-  ! 

I 

! 

VILLE  ! 

1979  ! 

ACBL 

2037 

1595990 

1 

1 

6381 4A40! 

195*0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1473! 

14.5! NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

i 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

1979  ! 

ACBL 

2036 

{595991 

{ 

636I4A401 

195.01 

35.01 

9.0! 

! 

1473! 

14.5 iNONE 

UN  JEFFERSON-! 

{ 

1 

J  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  I 

! 

! 

VIUE  I 

1979  ! 

ACBL 

2039 

1595992 

I 

63814A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1473! 

14.5! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

! 

l 

{  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  i 

! 

! 

VIUE  ! 

1979  ! 

ACBL 

2040 

1595993 

1 

638 1 4*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1473! 

14.5 INONE 

UN 

JEFFERSON-! 

! 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

» 

VIUE  I 

1979  ! 

ACBL 

2041 

{595994 

! 

63S14A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

14731 

14.5 (NONE 

(IN  JEFFERSON-! 

I 

! 

t  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

VIUE  1 

ACBL 

2042 

{595995 

( 

638I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1473! 

14.51N0ME 

!IN  JEFFERSON-! 

1979  1 

( 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

( 

1 

VILLE  ! 

1979  ! 

ACBL 

2043 

1595996 

t 

63614A401 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1473! 

14.5! NOME 

UN 

JEFFERSON-1 

! 

1 

!  t 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

1979  I 

ACBL 

2044 

{595997 

1 

638 1 4840 1 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

! 

14731 

14. SIMONE 

UN 

JEFFERSON-I 

» 

! 

(  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

» 

! 

VILLE  ! 

1979  ! 

ACBL 

2043 

1595998 

t 

63814A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1473! 

14. StNONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  I 

» 

! 

VILLE  ! 

1979  | 

ACBL 

2046 

{595999 

1 

63M4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1473! 

14. SIMONE 

UN 

JEFFERSON-I 

I 

! 

1  ! 

195.0! 

33.0! 

1.7! 

! 

-  I 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2047 

1596000 

1 

63814A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1473! 

14.5  INONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979  » 

{ 

1 

!  t 

195.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

1979  ! 

ACBL 

2046 

1596001 

1 

63614A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1473! 

14.5! NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

{ 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

( 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2049 

1596002 

1 

63614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1473! 

1 4.5 (NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1979  ! 

! 

1 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  I 

! 

! 

VILLE  I 

1979  I 

ACBL 

2050 

{596003 

1 

63614A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1473! 

14.5! HONE 

UN 

JEFFERSON-1 

! 

1 

{  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

1979  ! 

ACBL 

2051 

1596004 

! 

636( 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1473! 

1 4. 5 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

| 

! 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1979  ! 

ACBL 

2052 

1596005 

1 

63614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1473! 

14.5 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-l 

I 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  » 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2053 

1596006 

1 

638I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

l 

1473! 

14.5  INONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1979  ! 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  j 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2054 

159600? 

! 

638 14A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1473! 

14.5 INONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1979  ! 

{ 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

I 

! 

VILLE  ! 

1979  ! 

ACBL 

2055 

1596006 

I 

638I4A401 

195.C! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1473! 

1 4.5 INONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1 

1 

!  ! 

195.05 

35.0! 

1.7! 

( 

-  ! 

! 

I 

VILLE  ! 

ACBL 

-2056 

{596009 

i 

63814A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1473! 

14.5IN0NE 

IIN 

JEFFERSON-I 

1979  ! 

1 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1979  ! 

ACBL 

2057 

1596010 

I 

63614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1473! 

14. 5 INONE 

1IN 

JEFFERSON-I 

{ 

{ 

t  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ( 

! 

! 

VILLE  1 

1979  ! 

ACBL 

2058 

1596011 

( 

63814  AGO ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1473! 

14.5 INONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1 

i 

!  ! 

193.01 

35.0! 

i.7! 

j 

-  ! 

! 

1 

VILLE  l 

1979  ! 

ACBL 

2059 

1596012 

! 

63814A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1473! 

16.51  NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

{ 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2060 

1596013 

1 

63814A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1473! 

14.5 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979  I 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1979  ! 

ACBL 

2061 

1596014 

I 

638I4A40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1473! 

14.5! NONE 

!1N 

JEFFERSON-I 

1 

1 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1979  ! 

ACBL 

2062 

1596015 

1 

63814A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1473! 

14.5 INONE 

!IN 

JEFFERSON-I 

( 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1979  ! 

ACBL 

2063 

1596016 

1 

63614A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1473! 

14.5! NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

! 

1 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1979  ! 

ACBL 

2064 

1596017 

1 

63814A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1473! 

14.5 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2065 

1596018 

1 

63814A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1473! 

14.5 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2066 

1596019 

I 

638! 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1473! 

14.5 INONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

1 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

t  1 

1  1 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.7! 

! 

! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

VILLE  1 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


111 


ENCRI 

i 

i 

1  1 VTIC1 

•IRENStONS  !»RAFT! 

CAPACITY! 

HICK-  ! 

t 

i 

i 

i 

! 

1 

1 

1 

1  V 

C  S  S  E  L  I 

I 

BIST! 

OPERATOR 

!  NET  } CO DC! LENGTH! BRBTNt 

! 

I 

EST  !  CARSO  HARDLINE 

IS  lOPERATIN*  ! 

! 

!  COAST 

1  TER  1  SEE1 

/////»/////! 

ED  ! 

r///////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AO 

UNI-1  ! 

BUILT  | 

VESSEL  RARE 

ARB  ROARER 

!  6UARB 

1  TON**  1PA6E! 

OVER-1 

IVER-t/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LXCHT) !//////////////// I TD I //////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

1  NA5E  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ILICNTt 

POWER! 

ENCERS  ! 

(FEET)! 

UNC-2 

1  EC!  LI RE-2  1 

‘REBUILT! 

(11) 

AMERICAN 

CO. 

COMMERCIAL  BAR* 

IE  LINES 

1  !  1 

1  I  1. 

1  1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

( 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

{CONTINUED) 

1  !  ! 

! 

! 

! 

! 

ACBL 

20*7 

1596020 

1  6381*6*01 

195.01 

35. 0! 

9.0! 

-  i 

t*?J! 

U.StNONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1979  J 

1  1  t 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

VILLC  ! 

1 

ACIL 

20*1 

1596021 

{  6381***0! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  j 

1473! 

U.StNONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1979  t 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

VILLE  1 

1 

ACM. 

2070 

! 6*100* 

1  6951***7 ! 

•*-  | 

—  ! 

9.0! 

-  j 

1500! 

U.OINONE 

19*1  t 

t  !  1 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ACM. 

2071 

16*1005 

1  4951***7! 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

-  j 

1500! 

U.OINONE 

19B1  ! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

I 

1 

ACBL, 

2072 

16*1006 

1  *951***71 

—  ! 

—  ! 

9.01 

-  i 

15001 

U.OINONE 

1911  ! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

ACBL 

2073 

14*1007 

1  4951***7! 

—  | 

—  1 

9.0! 

-  j 

1300! 

U.OINONE 

1911  1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

ACBL 

207* 

1**1008 

I  6951***7! 

—  1 

—  ! 

9.0! 

-  i 

1300! 

U.OINONE 

1981  1 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

1 

ACM. 

2110 

1507028 

1  8761***0! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1*72! 

14*51  NONE 

!  In 

JEFFERSON-! 

1967  1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL 

2111 

1507029 

1  8761***0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1*72! 

14.5  1  RONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1947  t 

1  1  I 

195.0! 

35.0! 

9.7! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

1 

ACBL 

2112 

1507030 

1  174 1 AAAt  1 

19S.0! 

35.0! 

4.0! 

•  i 

1*22! 

U.OINONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1967  1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  I 

! 

ACBL 

2113 

1507031 

!  87614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*72 ! 

12.01N0NC 

!!M 

JEFFERSON-! 

1967  ! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  l 

ACBL 

2114 

1507032 

1  5741***0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*72! 

14.5! NONE 

!  I N 

JEFFERSON-! 

1967  I 

!  !  ! 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  i 

! 

ACBL 

2115 

1507033 

1  8741***0! 

195.0! 

35.01 

9.01 

-  ! 

1*72! 

1*. 5! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1967  ! 

1  1  * 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2116 

150703* 

1  876149*1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1*22! 

U.OINONE 

!1M 

JEFFERSON-! 

1967  ! 

1  f  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ( 

! 

VILLC  ! 

! 

ACBL 

2117 

1507035 

1  8741***01 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  j 

1*72! 

U.StNONE 

!1N 

JEFFERSON-1 

1967  ! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL 

2111 

1507036 

1  87*1**41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1*22! 

U.OINONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1967  ! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9* 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2119 

1 507037 

1  8761*9*11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*22! 

U.OINONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1967  ! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

I 

VILLE  ! 

1 

ACBL 

2125 

15*3336 

1  902 1*9*01 

2*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1882! 

1 5 .0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1972  ! 

1  1  1 

2*5. 0! 

35. 0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VILLE  ( 

! 

ACBL 

263* 

12903*4 

1  167! *A*1 f 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*45! 

18.9! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1963  } 

i  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

I 

ACBL 

2*3* 

1290*55 

1  1*71**40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1515! 

U.OINONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1963  ! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2*32 

1290*87 

1  8671***0! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1515! 

U.OINONE 

!  IN 

JEFFIRSON-i 

1963  ! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

26** 

! 292*82 

1  I19UA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

«*  j 

1515! 

U.OINONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1963  ! 

1  1  l 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

VILLE  ! 

ACBL 

2**6 

1292563 

1  8191***0! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

•  | 

1515! 

13.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1963  ! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  l 

ACBL 

26*7 

1292590 

1  8191***01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  | 

151 S ! 

U.OINONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1947  l 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2649 

1292663 

1  8191***01 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  i 

1515! 

13.0IN0NE 

UN 

JEFFERSON-I 

1963'  ! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  I 

» 

VILLE  ! 

ACBL 

2650 

1292673 

1  819I4AA0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1515! 

U.OINONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1943  1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2651 

1292696 

1  8191***1! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1*65! 

U.OINONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1963  ! 

1  !  1 

195.0! 

35. o: 

1.9! 

-  | 

! 

VILLC  I 

! 

ACflL 

2652 

1292698 

!  81914A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1515! 

U.OINONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1963  l 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1./! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

263* 

1505859 

1  861 1  *  A  40 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*89! 

14.2IN0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1966  ! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

i 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2655 

1505860 

1  8811***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1*39! 

20.1 ! NONE 

i  in 

JEFFERSON-! 

1966,! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

I 

ACBL 

2456 

1505861 

!  8811***1! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1*39! 

70.1INONE 

iiN 

JEFFERSON-! 

1966  ! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

I 

ACBL 

2657 

1505862 

1  88114**0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*89! 

14.2! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1966  I 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2658 

1505863 

1  8811***01 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1*89* 

U.21N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1966  ! 

(  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLC  ! 

t 

ACBL 

2659 

150586* 

l  8811***11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1*39! 

20.1 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1964  | 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ( 

! 

VILLC  ! 

! 

ACBL 

2660 

1505865 

1  8611***1! 

195.01 

35.0! 

9.0* 

-  j 

1*39! 

20.1 ! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1966  ! 

1  1  1 

195.01 

35.01 

2.0! 

-  ! 

I 

VILLE  t 

1 

ACflL 

2661 

1505866 

1  3811***0! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  J 

1*89! 

14*51  NOME 

!1N 

JEFFERSON-! 

1966  l 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

l 

ACBL 

2663 

1507789 

i  8791***0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1*69! 

1  * • 3! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1967  1 

!  1  ! 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

1 

ACBL 

266* 

1507790 

!  8791***01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1*89! 

1 A.31H0NE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1967  l 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  I 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2665 

1507791 

1  8791***1! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  f 

1*39! 

20.1 (NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1967  l 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLC  ! 

! 

ACBL 

2666 

1507792 

1  8791***1! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1*39! 

20. 1 i NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1967  ! 

!  !  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

-  ! 

1 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2667 

1507793 

!  8791***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*39! 

20.1! NONE 

!IN 

JEFFERSON-I 

1967  ! 

!  1  ! 

195.01 

3S.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2668 

1509932 

1  8791***0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1489! 

U.3IN0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1967  ! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

! 

VILLE  ( 

! 

ACBL 

2669 

1509933 

1  8791***1! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1*39! 

20.1! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1967  ! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.01 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2670 

150993* 

1  8791***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1*39! 

20.1 ! HONE 

U« 

JEFFERSON-I 

1967  ! 

1  !  1 

195.01 

35.0! 

2.01 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2671 

1509935 

1  8791***1! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  1 

1*39! 

20 .1 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1967  ! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.01 

-  ! 

! 

l 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

7677 

1504936 

1  «79|*A*0J 

195. OJ 

35.01 

9.0! 

-  | 

14A9J 

U.  3!  NONE 

Sin 

JEFFERSON-! 

1967  ! 

!  1  ! 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

» 

ACBL 

2673 

1509937 

1  8791***1! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  J 

1*39! 

20.1 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-J 

1967  i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

; 

-  ! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL 

267* 

1509938 

!  8791***0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*89! 

14.3!  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1967  ! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.91 

-  ! 

1 

VILLE  1 

! 

ACBL 

2675 

1515*65 

i  9611***0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1*30! 

U.1 !  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1968  1 

!  1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  I 

! 

ACBL 

2676 

1515*66 

1  9611***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1380! 

20.01NONC 

!1N 

JEFFERSON-J 

1968  ! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

| 

-  ! 

! 

VILLE  1 

i 

ACBL 

2677 

1515*67 

1  9611***1! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

13801 

20.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1968  ! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2678 

1515468 

!  9611***0! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1*30! 

1*. 1 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1968  ! 

1  1  ! 

195.01 

35.01 

2.01 

-  ! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL 

2679 

1515*69 

!  9611***11 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  1 

1380! 

20. 0! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1968  ! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

-  ! 

< 

VILLC  ! 

! 

ACBL 

2680 

i 515*70 

1  9611***11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1380! 

20.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1968  ! 

1  !  1 

1  1  1 

I  !  1 

195.0! 

35.0! 

! 

1 

2.2! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

VILLE  * 

! 

! 

1 
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ENfiRt 

meet 

DIMENSIONS  1DRAPTI 

»  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  $  E  L  ! 

i 

OtST! 

OPERATOR 

NET  ! CODE! LENGTH 1  BROTH! 

! 

! 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  IOPERATING  ! 

I 

1TC  j 

YEAR  f 

1  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  > 

unnmx 

POINT  *  LINE-1 

!  AOl 

Lm-t  l 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PA4E ! 

OVER-IOVER-1 ////?! 

HORSE 

PASS-  ! (LIGHT) 1////////////////IT0! //////////! 

OR  } 

!  MUMPER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  t 

ALL  ! LIGHT! 

POWER 

ENGERS  ! 

(PEET)!  LINE-2 

!  EE! 

LINE-2  1 ^REBUILT  1 

cu>- 

AMERICAN 

CO. 

COMMERCIAL 

! 

! 

8ARCIE  LINCS 

1  1 

1  1 

!  ! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

1968 

ACM. 

2681 

1515471 

961 14A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1430! 

1 4 . 1 !  NONf. 

(IN 

JEFFERSON-! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

I 

VILLE  ! 

1968 

ACBL 

268, 

1515472 

96114A4M 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1360! 

20.0! NONE 

f  IN 

JEFFERSON- | 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.21 

-  ! 

* 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2683 

1515473 

96114A41 1 

195.01 

33.0! 

9.0! 

- 

1 380! 

20.0.  ..ONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1968 

! 

(  1 

195.01 

35. 0! 

2.2! 

-  I 

1 

1 

VllLt  1 

1968 

AC8L 

2684 

1515474 

961 1 4A41 i 

195.0! 

55.01 

9.0! 

- 

1380! 

20.0! NONE 

UN 

JEFFERSON- 1 

» 

1  t 

195.01 

35.0! 

2.21 

-  1 

! 

! 

VILLE  I 

ACBL 

2685 

1  SI  5979 

96U4A41! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1380! 

20. 0 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1966 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

-  ! 

! 

i 

VILLE  ! 

1968 

ACSL 

2666 

1515980 

961 14A40I 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1430! 

14.1 ( NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1 

1  1 

195.0! 

55.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

268? 

1  515961 

961 ! 4A40I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1430! 

14.1 {NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1968 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

l 

VILLE  ! 

1968 

ACBL 

2668 

1515912 

961I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•* 

1380! 

23.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

2689 

1315983 

96114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14301 

14.1 1  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1968 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  I 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2690 

1515964 

96114A411 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1380! 

20.0! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-1 

1968 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

-  | 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2691 

1515985 

961 1 4A41 1 

195.01 

35.  Cl 

9,0! 

- 

1380! 

20 .0 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1968 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ( 

ACBL 

2693 

1515987 

96114A4K 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1380! 

20.0 | NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1968 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

269A 

1515988 

96114A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1360! 

20 . 0 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1968 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2495 

1S20295 

97314A411 

l 95.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1417! 

20.1! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

1  ♦ 

95.0! 

35.0! 

2.01 

-  ( 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2696 

1520296 

973 14 A^ 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1467! 

1 ' • 3 !  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

I 

1  ( 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1969 

ACBL 

2697 

1520297 

97314A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1417! 

20,1  !  NONE 

UN  JEFFERSON- ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  t 

ACBL 

2691 

1520298 

97314A40I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1467! 

14.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

196? 

1 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

t 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2699 

1520299 

97314A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1417! 

20.1 tNONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

i 

1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

VILLE  I 

ACBL 

2700 

1520300 

97314A41! 

195.01 

35,01 

9.0! 

- 

1417! 

20,1! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

1  \ 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

l 

VILLE  1 

ACBL 

2701 

1520301 

97314A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1414! 

20.1 1N0NE 

!7N  JEFFERSON-! 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.C! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2702 

1520302 

9T314A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1414! 

20. 1 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2705 

1520303 

97314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1414! 

20.1 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

VILLE  1 

ACBL 

2704 

1520304 

97314A41J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1414! 

20.1 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

I 

1  1 

195.01 

35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

2705 

1520305 

97314A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1414! 

20.1 (NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2706 

1520306 

97314A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1414! 

20.1 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

t 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  l 

AC3L 

2707 

1520307 

97314A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1414! 

20.1 !  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

2708 

IS20308 

97314A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1414! 

20.1 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

2709 

1520309 

97314A41 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1414! 

20. 1 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

l 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2710 

1521238 

97314A  , 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1414! 

20.1 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

! 

1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  \ 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2711 

1521239 

97314AG1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1414! 

20.1 !NON£ 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.01 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2712 

1521240 

973UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

14141 

20.1 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2715 

1521241 

97314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1414! 

20.1 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1969 

! 

1  l 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2714 

1521242 

97314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1414! 

20.1 (HONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

!  1 

195.0* 

35.0! 

2.0! 

-  » 

! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

2715 

1521243 

97314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1414! 

20 .1 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  I 

! 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

2716 

1521244 

97314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1414! 

20.1 ! NONE 

1IN 

JEFFERSON-! 

1969 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2717 

1521245 

97314A41! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1414! 

20.1 (NONE 

!IN 

JEff£*S0V-l 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2718 

1521246 

97314A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1414! 

20.1 (NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1969 

l 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

2719 

1521247 

97314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1414! 

20.1 INONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

2720 

1521  248 

97314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1414! 

20.1 (NONE 

!IN 

JEFFERSON-J 

1969 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2721 

1521249 

97314A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1414! 

20.1 (NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  I 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2722 

1521250 

973J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1414! 

20.1 INONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1969 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

2723 

1521251 

97314A41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1414! 

20.1 INONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

ACBL 

2724 

1521252 

97314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1414! 

20.1 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1969 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2725 

1522095 

97314A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1414! 

20. 1 INONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2726 

1522096 

97314A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1414! 

20.1 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

VILLE  1 

ACBL 

>T*f 

1522097 

97314A4H 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1414! 

20.1 (NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2  n* 

1522091 

97314A4H 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1414! 

20.1 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

i 

VILLE  ! 

ACBL 

2729 

1522099 

97314A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1414! 

20. 1 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

i 

VILLE  J 

ACBL 

2730 

1522100 

97314A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1414! 

20.1 ! NONE 

JIN 

JEFFERSON-I 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2731 

1522101 

97314A41! 

195.0! 

55.0! 

9.0! 

- 

1414! 

20.1 INONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2732 

1522102 

97314A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1414! 

20.1 INONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  „  ,  ! 

ACBL 

2733 

1522103 

97314*41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1414! 

20.1 INONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1969 

- 

! 

1  ! 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

2735 

1522105 

97314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1414! 

20.1 INONE 

UN 

JEFFERSON-l 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

2736 

1522106 

97314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1414! 

20.1 INONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

1 

!  1 

I  1 

!  t 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

2.0! 

! 

i 

-  ! 
! 
! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

1 
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tNGftl 

I  IVTCCI 

DIMENSIONS  I DRAFT! 

(CAPACITY) 

MICH-  ! 

(VESSEL! 

•1ST! 

OPERATOR 

1  MET  t CO, El  LENGTH! IMOTMt 

! 

1 

! 

E8T  !  CARSO  HAMBLINS 

IS  10PERATINS  ! 

— — “ 

—————— 

IRECXS-!****! 

RES.  1 

REC.UOAR-! 

1 

CARSO  ! 

FIXED  !  ECUIPRENT 

ITC*  BASE  ! 

YEAR 

1  COAST 

1  TER  I  SEE1//////1 /////! 

ED  ! 

8 //////// 1 

POINT  I  LINE-1 

!AOt  LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

t  SUARR 

1  TON-  (PACE! 

OVER-! OVER*! /////I 

MORSE! 

PASS-  !  (LISNT) !////////////////! TD !////////// 1 

OR 

1  NUMBER 

1  NACE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1LI6HT! 

POWER! 

ENSERS  ! 

C'<ET)!  LINE-2 

!EE!  LINE-2  (‘REBUILT! 

(18) 

AMERICAN 

CO. 

! 

! 

COMMERCIAL  BARBIE  LINES 
| 

(  !  1 

1  1  l 

1  1  1 

i  ii 

1 

1 

1 

• 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

!  ! 

!  t 

!  t 

(CONTINUER) 1 

t  1  ! 

!  1  1 

! 

1 

! 

1 

( 

I 

t 

1 

! 

! 

!  t 

!  t 

AC8L 

2740 

(523876 

1  tP4!4A41 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1486! 

20.4! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1970 

1 

!  t  I 

195.01 

35.0! 

1.8! 

( 

-  ! 

! 

(  VILLC  t 

ACM. 

2741 

(523877 

1  99414A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1466! 

20.41  NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1970 

I 

I  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.81 

! 

-  ! 

t 

!  VILLC  ! 

AC1L 

2742 

(523878 

!  99416A  41 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1481! 

20.41  NONE 

(IN  JEFFERSON-! 

.  1970 

! 

111 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLC  1 

ACBL 

2743 

1523879 

1  994 I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

14881 

20. 4! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1970 

I 

1  11 

195.0! 

35.0! 

1.11 

I 

-  I 

! 

!  VILLC  ! 

ACM. 

274#, 

1523660 

1  99414A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1 

1466! 

20.4! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1970 

( 

1  1  1 

195.01 

35.01 

1.8! 

! 

-  ! 

1 

!  VILLC  ! 

ACBL 

2745 

(523861 

1  99414A411 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

! 

14881 

20.4! NONE 

(IN  JEFFERSON-! 

1970 

J 

1  I  I 

195.01 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ( 

! 

1  VILLC  I 

ACBL 

2748 

(523882 

1  99414A41I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1488! 

20. 4 (NONE 

(IN  JEFFERSON-! 

1970 

1 

1  1  I 

195.01 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLC  ! 

ACBL 

2747 

(523863 

1  99414A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

I486! 

2U«4| NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1970 

! 

J  1  1 

195.01. 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLC  ! 

ACBL 

2748 

(523884 

1  99414A411 

195*01 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1488! 

20.4 ! NONE 

(IN  JEFFERSON-! 

1970 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.01 

1.8! 

1 

-  ! 

! 

!  VILLC  ! 

ACBL 

2749 

1523615 

1  99414A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1486! 

20.4! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1970 

2750 

! 

1  1  t 

195. C! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLC  ! 

ACBL 

(528232 

1  994I4A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1488! 

20.4 ! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1970 

t 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.81 

! 

-  t 

! 

!  VILLC  .  ! 

ACBL  2751 

(521233 

1  99414A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1488! 

20.4! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1970 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

!  VILLC  ! 

ACBL 

2752 

1526234 

1  99414A411 

195.01 

35. 0! 

9.0! 

- 

1 

1488! 

20.4 (NONE 

(IN  JEFFERSON-! 

1970 

1 

I  1  1 

195.01 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLC  ! 

ACBL 

2753 

(529235 

1  99414A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1488! 

20.4! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1970 

2754 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.61 

! 

-  ( 

( 

1  V1LLE  ! 

ACBL 

1526236 

1  99414A41 1 

195.0! 

35.Q! 

9.0! 

- 

1 

1488! 

20.4IN0NC 

!XN  JEFFERSON-! 

1970 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.1! 

l 

-  ! 

! 

!  VILLC  ! 

ACBL 

2755 

(526237 

1  99414A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1486! 

20.4! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1970 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.8! 

1 

-  1 

! 

!  VILLC  ! 

ACBL 

2758 

1526236 

1  99414A41 l 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1 

I486! 

20. 4! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1970 

1 

1  1  1 

195.01 

55.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

!  V1LLE  I 

ACBL 

2757 

1526239 

1  994I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1488! 

20.4 ! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1970 

I 

1  !  I 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

1 

!  VILLC  ! 

ACBL 

2758 

1528240 

1  99414A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1461! 

20.4! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1970 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

ACBL 

2759 

1526241 

!  994UA41! 

19J.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1481! 

20.4  f NONE 

(IN  JEFFERSON-! 

1970 

( 

1  !  ! 

195.0) 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

I 

!  VILLI  ! 

AC8L 

2780 

($35530 

I  99114A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1470! 

20.3! NONE 

!TX  HOUSTON  ! 

1971 

1 

l  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

ACBL 

2781 

1535531 

1  991I4A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1470! 

20.3 (NONE 

(TX  HOUSTON  ! 

1971 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

»  ! 

ACBL 

2782 

1535532 

1  99114A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

*• 

! 

1470! 

20.3! NONE 

ITX  HOUSTON  ! 

1971 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1  » 

ACBL 

2783 

1535533 

!  99114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1470! 

20.3! NONE 

ITX  HOUSTON  I 

1971 

l 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

i  ;  ! 

ACBL 

2784 

1535534 

!  991 14A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1470! 

20.3! NONE 

(TX  HOUSTON  ! 

1971 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

» 

-  1 

! 

!  ! 

ACBL 

2785 

(535535 

1  991I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1470! 

20.3 ! NONE 

!TX  HOUSTON  ! 

1971 

1 

!  11 

195.01 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

!  ! 

ACBL 

2788 

(535536 

<  991 14A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1470! 

20.3JN0NE 

(TX  HOUSTON  ! 

1971 

1  * 

!  !  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I  » 

ACBL 

2787 

1535537 

1  99114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1470! 

20.31N0NE 

ITX  HOUSTON  ! 

1971 

1 

1  1  ( 

195.01 

35.0! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

»  ! 

ACBL 

2788 

1535538 

1  99114A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

! 

1470! 

20.3! NONE 

ITX  HOUSTON  ! 

1971 

! 

!  1  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

ACBL 

2789 

1535539 

1  991I4A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1470! 

20.3U0NE 

ITX  HOUSTON  ! 

1971 

! 

l  l  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! .  ! 

ACBL 

2770 

1535540 

1  99114A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1470! 

20.3IN0NE 

ITX  HOUSTON  ! 

1971 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

ACBL 

2772 

1535342 

I  991I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1470! 

20.3! NONE 

ITX  HOUSTON  I 

1971 

1 

!  1  t 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

( 

!  ! 

ACBL 

2773 

1535543 

1  991I4A411 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1470! 

20.31N0NE 

ITX  HOUSTON  ! 

1971 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

ACBL 

2774 

(535544 

1  99114A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1470! 

20.3! NONE 

(TX  HOUSTON  ! 

1971 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

ACBL 

2800 

1539926 

1  106214A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1432! 

21.3IN0NE 

(IN  JEFFERSON-! 

1972 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.91 

! 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2801 

I53V927 

1  106214A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1432! 

21 .3! NONE 

(IN  JEFFERSON-! 

1972 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. 0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLC  ( 

ACBL 

2802 

1539928 

!  1062(4441 1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1432! 

21 .3! NONE 

!IN  JEFF2RS0N-I 

1972 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLC  ! 

ACBL 

2C03 

1539929 

1  106214A41 1 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

I 

1432! 

21.31  NONE 

IIN  JEFFERSON*! 

1972 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

ACBL 

2804 

1539930 

1  106214A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1432! 

21.3! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1972 

1 

l  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I  VILLE  ! 

ACBL 

2805 

1539931 

1  106214A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1432! 

21.3! NONE 

!!N  JEFFERSON-! 

1972 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

( 

-  ( 

I 

1  VILLE  1 

ACBL 

2808 

1539932 

!  1 06214A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1432! 

21.3 (NONE 

!XN  JEFFERSON-! 

1972 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

28Q7 

1539933 

1  106214A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1432! 

-1.31N0NE 

!1N  JEFFERSON-! 

1972 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLC  ! 

ACBL 

2608 

1539934 

!  1 06214441 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1432! 

21. 3! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1972 

f 

1  f  t 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  1 

! 

!  VILLE  I 

ACBL 

2809 

1539935 

1  106214441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1432! 

21.31N0NE 

(IN  JEFFERSON-! 

1972 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2610 

1539936 

1  106214441 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1432! 

21.3! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1972 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2611 

1539937 

!  1 062(4441 f 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1432! 

21 . 3 ! NONE 

SIN  JEFFERSON- J 

1972 

1 

1  I  I 

195.0! 

35.01 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

AC3L 

2812 

1539938 

!  1042(44  41 f 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

14*2! 

21.3! NONE 

SIM  JEFFERSON-! 

1972 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2613 

15299*9 

!  1062!* A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1432! 

21.3! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1972 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ( 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2814 

(530940 

I  10621 44  41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1432! 

21 .3! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1972 

1 

!  I  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

281< 

(539941 

!  106214A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1432! 

21.31N0NC 

IIN  JEFFERSON-! 

1972 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ( 

l 

i  VILLE  ! 

ACBL 

2616 

1539942 

1  10*2 14441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1432! 

21 .3 ! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1972 

1 

i  I  t 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

( 

!  VILLE  1 

ACBL 

281T 

1539943 

1  1062(4441 1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

t 

1432! 

21 .3 (NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1972 

1 

!  !  J 

195.0! 

35.0! 

1.91 

-  I 

! 

!  VILLE  1 

ACBL 

2818 

1539944 

f  1CA214A41I 

195.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

1 

1432! 

21.3 (NONE 

!XN  JEFFERSON*! 

1972 

1 

1  (  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2819 

1539945 

!  1 06?*.4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1432! 

21.31NONE 

UN  JEFFERSON-1 

1972 

1 

1 

1 

!  1  1 

1  !  1 

I  !  1 

195.0! 

! 

i 

35.0! 

1 

! 

1.9! 

! 

! 

l 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

I"  VILLE  ! 

!  ! 

I  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


1.14. 


ENCR! 

! VTCC! 

DIMENSIONS  {DRAFT! 

ICAPACITY! 

HIGH”  ! 

!  V  E  $  S  E  L  ! 

t 

DIST! 

OPERATOR 

1ET  ! CODE ! LENGTH! BROTH! 

! 

1 

! 

ESt  !  CARGO  HANDLING 

IS  'OPERATING  ! 

!  P 

R  t  »•  ' 

!U 

t  1 

!  COAST 

TER  1  SE€ l //////! /////! 

ED  ! 

) //////// 1 

POINT  !  LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  HANE 

AND  RUBBER 

1  GUARD 

TON-  'PAGE! 

OVER”! OVER*! /////! 

IORSEI 

PASS-  ! (LIGHT)!//////////////// 

!TD! ////////// ! 

OR 

1  NUMBER 

NAGE  !  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! LIGHT! 

ROVER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE!  LINE-2  !*RE3UILT 

(IS) 

AMERICAN 

CO. 

COMMERCIAL 

1 

! 

BARG ! E  LINES 

1  1 

!  1 

1  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

; 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

(CONTINUED) i 

1  1 

1 

i 

j 

1 

l 

!  ! 

AC9L  2820 

1543342 

1 Q6214A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21 .3! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1972 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2821 

1543343 

106214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21.3! NONE 

1  IN  JEf FERSON-1 

1 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

AC0L 

2822 

1543344 

10621 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21 .3 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1972 

" 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2823 

1543345 

1 0621 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21. 3 ! NONE 

UN  JEFFERSON-l 

1972 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2824 

1543346 

106214A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21 .3) NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1972 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

AC8L 

2825 

1547052 

1024 14A41 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21. 3! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1973 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2626 

1547053 

102414A41 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

2 1 . 3 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1973 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2827 

1547054 

1024 1 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21.3! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1973 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2826 

1547055 

102414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21. 3 (NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1973 

1 

1  1 

195.0! 

35. 0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2829 

1547056 

102414A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21.3! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1973 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2830 

1547057 

102414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21 • 3  !  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1973 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2631 

1547058 

1 02414A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1432! 

21 .3! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1973 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VIUE  ! 

ACBL 

2832 

1547059 

102414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1432! 

21.3 1  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1973 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.91 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2833 

1547060 

102414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21.3! KONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1973 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2635 

1547062 

10621 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21.31NCNE 

!IN  JEFFERSON-1 

1973 

1 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2636 

1547063 

106214A411 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1432! 

21 .3 !  NONE 

UN  JfFFERSON-l 

1973 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  I 

i 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2837 

1547064 

1 0621 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21. 3! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1973 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  t 

! 

!  VILLE  1 

ACBL 

2838 

1547065 

106214A41 l 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1432! 

21.3! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1973 

1 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2839 

1547066 

106214A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21. 3! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1973 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2840 

1547067 

106  2  14A41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

2I.3IN0NE 

!IN  JEFFERSON-! 

1973 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

AC9L 

2641 

1547068 

106214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21.3! NONE 

!IN  JEFFERSON- ! 

1973 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2842 

1547069 

106214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21 . 3! NONE 

1IN  JEFFERSON-! 

1973 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

•  VILLE  ! 

ACBL 

2843 

1547070 

106214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21.3! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1973 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2844 

1547071 

106214A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21.31N0NE 

UN  JEFFERSON-! 

1973 

l 

1  1 

193.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2845 

1549463 

1 062! 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21 .3! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1973 

l 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

•  VILLE  ! 

ACBL  2846 

1549464 

106214A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21 .3! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1973 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

•  VILLE  ! 

ACBL 

2847 

1549465 

106214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21 .3! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1973 

l 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2848 

1549466 

106214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21 .3  ! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1973 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2849 

1549467 

106214A41! 

1f ".0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21 .3 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1973 

l 

1  1 

t 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1  VILLE  ! 

ACBL 

2850 

1549468 

1  062!  A**'* 

•5.0! 

9.0! 

- 

1452! 

21 .3! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1973 

1 

* 

«0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2851 

1549469 

1062  . 

*  • 

0! 

9.0! 

- 

1432! 

21.31N0NE 

!IN  JEFFERSON-1 

1973 

i 

j 

. 

'! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2652 

1549470 

10621(8 

i 

9.0! 

- 

1432! 

21 • 3 ! NONE 

UN  JEFFERSON-1 

1973 

1 

{ 

1.9! 

-  ( 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2853 

1549471 

10621* 

9.0! 

- 

1432! 

21 • 31N0NE 

!IN  JEFFERSON-! 

1973 

1 

! 

! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  I 

ACBL 

2854 

• 

106214A4V 

.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21.3! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1973 

i  i 

.,5.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2855 

!'«%  * 

1 06214A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21 • 3  l  NONE 

!IN  JEFFERSON”! 

19/3 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2856 

15494. 

106214A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14321 

21 . 3! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1973 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

!  VILLE  1 

ACBL 

2657 

1549475 

1 0621 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432* 

21 .3 INONE 

UN  JEFFERSON-J 

1973 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2858 

1549476 

106214A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21.3! NONE 

UN  JEFFERSON-1 

1973 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

I 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2859 

1549477 

1 062! 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21 . 3! NONE 

(IN  JEFFERSON-! 

1973 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

(  VILLE  I 

ACBL 

2660 

1549478 

106214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21.3! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1973 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2861 

1549479 

1062! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21 .3 {NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1973 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2862 

1549480 

1 062 14A41 1 

195.0! 

35.0) 

9.01 

- 

1432! 

21.3!  NONE 

UN  JEFFERSON-1 

1973 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  » 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2863 

1549481 

106214A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1432! 

21 .3! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1973 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  i 

ACBL 

2864 

1549482 

1062 1 4A41 ] 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14321 

21 .3 INONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1973 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

!  VILLE  1 

ACBL 

2865 

1549483 

106214A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21. 3! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1973 

1 

1  1 

195.01 

35.0) 

1.9! 

-  ! 

I 

J  VILLE  ! 

ACBL 

2866 

1549484 

106214A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21 • 3 ! NONE 

UN  JEFFERSON-J 

1973 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

“  I 

1 

1  VILLE  ! 

ACBL 

2867 

1555274 

102414A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1415! 

21 .2! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1974 

! 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2866 

1555275 

« 

1  024! 4A41 J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1415! 

21 . 2 {NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1974 

1 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

j 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2869 

1555276 

102414A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1415! 

21.2! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1974 

i 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.91 

“  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2870 

i 555277 

102414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1415! 

21.21NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

« 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2871 

1555278 

102414A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1415! 

21  .2! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1974 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

—  i 

! 

1  VILLE  1 

ACBL 

2872 

1555279 

1024! 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1415! 

21.2! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1974 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

j 

!  VILLE  ! 

ACBL 

2873 

1555280 

102414A41J 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1415! 

21 .2! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1974 

) 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

ACBL 

2874 

1555281 

102414A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1415! 

21 .2 INONE 

!IN  JEFFERSON-* 

1974 

1 

1 

! 

1  1 

1  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

1 

35.0! 

! 

! 

1.9! 

! 

! 

-  ! 
! 
! 

! 

! 

! 

!  VILLE  ! 

!  ! 

!  J 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


1  COAST 
t  GUARD 
1  NUMBER 


TABLE  2  **  DESCRIPTION  OF  VESSELS  _ .115 

1  tVTCC!  DIMENSIONS  ! SHAFT  1  1  CAPACITY!  HUH-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  ! 

!  NET  ICODEILENSTHiSADTN!  !  !  I  EST  1  CAMEO  HANDLING  !S  !  OMEMAT INC  !  ! 

-IAESIS-!****!  SEE.  1  ME4.ILOA5-!  1  CAMEO  t  FIXED  I  EDUIMNENT  !TCI  BASE  t  TEAM  « 

I  TEM  I  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  FOINt  !  LIME-1  IAO!  LIME-1  I  BUILT  ! 

!  TOM-  IFASE!  OVEMtIOVEM-!/////!  HOMSEI  MASS-  ! (LIEHT) !////////// //////!TD !//////////!  OM  ! 
I  NASE  1  IV  !  ALL  (  ALL  ILIEHT!  MOVES!  EMEC-MS  I  (FEED!  LINE-2  IEE!  LIME-2  !*MEBUILT! 


116  TABLE  2  -DESCRIPTION  OP  VESSELS 


ENGRt 

OIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AN!  NUMBER 

! 

i  NET 

t  COAST  !  TER 

I  GUARD  !  TON- 

i  NUMBER  !  MACE 

VTCC 

CODE 

*«** 

SEE 

MAGE 

IV 

DIMENSIONS  (DRAFT) 
LENGTH! BRDTKl  1 

REG.  1  REG. 1L0AD-! 

lunnmm  ed  * 

OVER-lOVER-!/////! 
ALL  1  ALL  (LIGHT! 

HORSE! 

MOWER! 

CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

//////// !  POINT  !  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) 1/7//////7/////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 

(VESSEL! 

IS  {OPERATING  ! 

!TC 1  BASE  !  YEAR 

! AO!  LINE-1  !  BUILT 
! TO! //////✓///»  OR 

1EE!  LINE-2  !*REBUIL1 

(It) 

AMERICA)* 

! 

1 

COMMERCIAL  BARGiE  LINES 

l 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

* 

CCONTINUEO) i 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

ACM. 

2921 

1571945 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.01 

9.0! 

-  j 

1415! 

22.01  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.01 

1.01 

-  J 

1 

VILLE  1 

ACM. 

2930 

!571944 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.01 

9.0! 

-  ! 

14151 

22.0! NONE 

1 1N 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.01 

1.0! 

-  ! 

1 

VILLE  ! 

ACM. 

2931 

!  571947 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.01 

9.0! 

-  i 

14151 

22.O1N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.01 

1.01 

» 

VILLE  ! 

ACBL 

2932 

1571948 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.01 

9.0! 

-  1 

1415! 

22.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.01 

1.0! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

AC0L 

2933 

1571949 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.01 

9.0! 

-  i 

14151 

22.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1976 

195.0 

35.0! 

1.0! 

-  ( 

! 

VILLE  ! 

ACIL 

293* 

1571950 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1415! 

22.01  NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1976 

195.0 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

1 

VILLE  ! 

ACIL 

2935 

! 571 951 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  i 

14151 

22 .0 (NONE 

!IN 

JEFFERSON-1 

1976 

195.0 

35.0! 

1.0! 

! 

VILLE  1 

ACIL 

2934 

!  571  952 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1415! 

22.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.0! 

-  | 

! 

VILLE  1 

ACBL 

2937 

1571953 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1415! 

22.0! NONE 

1IN 

JEFFER SON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.01 

-  | 

! 

VILLE  ! 

ACM. 

2938 

! 571954 

1  1024 

4  A  41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1415! 

22.0! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.0! 

! 

VILLE  ! 

ACM. 

2939 

1571955 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1415! 

22 .0 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.0! 

-  J 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

2940 

1571954 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1415! 

22.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

ACM. 

2941 

1571957 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.01 

-  j 

1415! 

22. 0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.01 

! 

VILLE  ! 

ACIL 

2942 

1575462 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1412! 

21 • 2 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

-  | 

1 

VILLE  ! 

ACM. 

2943 

1575463 

1  1024 

4  A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1412! 

21. 2! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.01 

1.91 

-  1 

1 

VILLE  1 

ACIL 

2944 

1575464 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.01 

9.0! 

-  j 

1412! 

21 .2 (NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2945 

1575465 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1412! 

21 .2 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

-  | 

! 

VILLE  ! 

ACM. 

2944 

1575466 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1412! 

21 • 2 (NONE 

1IN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

1 

VILLE  1 

ACBL 

29*7 

1575*67 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.01 

-  i 

1412! 

21.2! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.01 

1.9! 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

2948 

1575468 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.01 

9.0! 

»  I 

1412! 

21 .2 (NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1976 

195.0 

35.01 

1.91 

! 

VILLE  1 

ACBL 

2949 

1575469 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

“  1 

1412! 

21 .21  NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1976 

195.0 

35.01 

1.9! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

2950 

1575470 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

•  1 

1412! 

21.2! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

-  | 

1 

VILLE  1 

ACIL 

2951 

1575471 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1412! 

21.2! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.01 

1.9! 

! 

VILLE  1 

ACIL 

2952 

1575472 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1412! 

21 .2 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

VILLE  1 

ACIL 

2953 

1575473 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1412! 

21.2 {NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

2954 

1575474 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1412! 

21.21  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

-  | 

1 

VILLE  1 

ACIL 

2955 

1575475 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1412! 

21 .21  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

2954 

1575476 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1412! 

21. 21  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2957 

1575477 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.01 

9.0! 

-  j 

1412! 

21 • 2 1N0NE 

!!N 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

"35.0! 

1.9! 

-  j 

1 

VILLE  ! 

ACIL 

2958 

1575*78 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  j 

14121 

21 .2! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.01 

1.9! 

-  j 

» 

VILLE  ! 

ACBL 

2959 

1575479 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1412! 

21.21 MOME 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.01 

1.9! 

-  | 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

2940 

1575480 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1412! 

21.2! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

VILLE  ! 

ACIL 

2941 

1575481 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.01 

-  | 

14121 

21 .2 (NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

! 

VILLE  ! 

ACIL 

2942 

1575482 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1412! 

21 .21  NONE 

!IN 

JEFFERSON-1 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

| 

VILLE  1 

ACIL 

2943 

1575483 

1  1024 

4A41 

195.0 

,35.0! 

9.01 

-  ! 

14121 

21 .2! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

1 

VILLE  ! 

ACIL 

2944 

1575484 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.01 

-  j 

1412! 

21.21  NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.01 

1.9! 

-  1 

1 

VILLE  ! 

ACIL 

2945 

1575485 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.01 

9.01 

-  ! 

1412! 

21 .2 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

ACIL 

2964 

1575486 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.01 

9.0! 

-  J 

1412! 

21.2 (NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.91 

-  | 

1 

VILLE  1 

ACBL 

2947 

1577668 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  | 

14121 

21 • 21N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

! 

VILLE  1 

ACIL 

2961 

1577669 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1412! 

21.21  MON  E 

!IN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

-  I 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

2969 

1577670 

t  1024 

4A41 

195.0 

35.01 

9.0! 

-  j 

1412! 

21. 2 1  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

2970 

1577671 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1412! 

21.21N0NE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

VILLE  1 

ACBL 

2971 

1577672 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

14121 

21 .2! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.01 

1.9! 

-  | 

1 

VILLE  ! 

ACIL 

2972 

1577673 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.01 

-  i 

14121 

21.2 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

1 

VILLE  I 

ACBL 

2973 

1577674 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1412! 

21.2! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

1 

VILLI  ! 

ACBL 

297^ 

1577675 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.01 

9.0! 

-  ! 

14121 

21 .2 {NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

-  1 

1 

VILLE  ! 

ACM. 

2975 

1577676 

1  1024 

4  A  41 

195.0 

35.0! 

9.01 

-  1 

1412! 

21 .21  NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

-  ( 

1 

VILLE  1 

ACIL 

2976 

1577677 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  J 

14121 

21.21N0NE 

UN 

JEFFERSON-1 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

VILLE  ! 

ACIL 

2977 

1577678 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1412! 

21.2! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

VILLE  I 

ACIL 

2971 

1577479 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.01 

9.0! 

-  i 

1412! 

21 .2 (NONE 

!1N 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

1 

VILLE  1 

ACIL 

2979 

1577480 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

•  ! 

14121 

21 .2 (NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

-  J 

1 

VILLE  1 

ACM. 

2980 

1577681 

1  1024 

4  A  41 

195.0 

35.0! 

9.01 

-  j 

1412! 

21.21 NOME 

(IN 

JEFFERSON-! 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

-  | 

! 

VILLE  1 

ACIL 

2981 

1577682 

1  1024 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1412! 

21.2! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1976 

195.0 

35.0! 

1.9! 

-  | 

! 

VILLE  ! 

ACM. 

3000 

(580437 

1  909 

4A41 

195.0 

35.0! 

9.0! 

•  1 

14421 

20. 3! NONE 

1IN 

JEFFERSON-! 

1977 

195.0 

35.01 

1 

1 

1.9! 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

VILLE  ! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

DXSTt 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

1  COAST 

1  GUARD 

!  NUMBER 

1  1VTCC1  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

1  NET  ICODE! LENGTHl BRDTH1  ! 

-1  REGIS**! ***♦!  REG.  1  REG.  1  LOAD-1 

1  TER  1  SEE !//////! /////I  ED  ! 

1  TON-  1PAGE!  OVER-! OVER-f /////!  HORSE 
1  NAGE  I  IV  1  ALL  1  ALL  (LIGHT!  POWER 

t CAPACITY!  MICH-  1  IIESSEll  1 

1  I  EST  1  CARSO  KRHDLXRG  IS  lORERATIRG  I  I 

1  CARGO  I  FIXED  1  EQUIPMENT  1TCI  BASE  !  TEAR  1 

!////////!  POINT  1  LINE-1  IAOI  LJNE-1  I  BUILT  1 

1  PASS-  t  CLIENT) !/////////////// FITDI //////////!  OR  I 

1  EH6ERS  1  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  (‘REBUILT! 

(IB)  AMERICAN 
CO. 

1 

l 

COMMERCIAL  BARfilE  LINES 

1 

(CONTINUED)! 

! 

1 

1 

1 

1 

1  !  1  1 

11  1  1 

1  !  1  ! 

1  J  1  1 

1  1  t  ! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  1 

!  f 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

1977  1 

1 

ACBL  3001 

1580438 

! 

1 

1 

90914A41!  195.01  35.01 

1  !  195.01  35.0! 

9.01 

1.9! 

• 

1442! 

-  ! 

20. 3! NONE 
! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

ACdL  3002 

1580439 

1 

1 

1 

909J4A411  195.0!  35.01 
t  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

” 

1442! 

-  ! 

20.3! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-1 

1  VILLE  1 

1977  ! 

1 

ACBL  3003 

1580440 

1 

1 

1 

909I4A41 1  195.0!  35.01 

1  1  195.01  35.01 

9.0! 

1.9! 

“ 

1442! 

-  ! 

20.3! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-1 

1  VILLE  1 

1977  I 

1 

ACBL  3004 

(580441 

! 

1 

1 

90914A41!  195.01  35.0! 

1  1  195.01  35.01 

9.0! 

1.91 

1442! 

-  ! 

20. 3! NONE 
! 

(IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  I 

1977  1 

1 

ACBL  3305 

1580442 

1 

1 

1 

909I4A41!  195.0!  35.01 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

** 

1442! 

-  ! 

20.3 ! NONE 
! 

JIN  JEFFERSON-1 

1  VILLE  ! 

1977  1 

1 

ACBL  3006 

1580443 

l 

J 

! 

90914A4K  195.01  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

• 

1442! 

-  ! 

20. 3 ! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-1 

1  VILLE  1 

1977  1 
! 

ACBL  3007 

1 580444 

1 

1 

1 

90914A41!  195.0!  35.01 

J  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.9! 

- 

1442! 

-  ! 

20.3! NONE 

I 

UN  JEFFERSON-1 

1  VILLE  1 

1977  1 

1 

ACBL  3003 

1580445 

1 

1 

1 

90914A41!  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

9  0! 
1.9! 

— 

1442! 

20.31  NONE 

1IN  JEFFERSON-t 
i  VILLE  1 

1977  1 
1 

ACBL  3009 

1580446 

1 

1 

! 

90914A41!  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.01 

9.01 

1.9! 

— 

1442! 

-  ! 

20.3 {NONE 
! 

UN  JEFFERSON- 1 

1  VILLE  ! 

1977  1 
! 

ACBL  300X 

1536046 

1 

1 

1 

90214A40!  245.0!  35.0! 

!  !  245.01  35.0! 

11.0! 

1.6! 

— 

2404! 

-  ! 

16.01  NONE 
! 

(KY  PADUCAH  1 

1  1 

1971  ! 
1 

ACBL  3010 

1580745 

l 

1 

1 

90914A41 !  195.0!  35.0! 

!  1  195.01  35.01 

9.0! 

1.9! 

” 

1442! 

-  ! 

20  •  3 ! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-1 
!  VILLE  ! 

1977  1 
! 

ACBL  3011 

1580746 

1 

1 

1 

90914A41!  195.0!  35. C! 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

1442! 

-  ! 

20.3! NONE 
! 

12N  JEFFERSON-1 

1  VILLE  1 

1977  ! 
! 

ACBL  3012 

1580747 

1 

1 

l 

90914A411:  195.0!  35.0! 

1  1  195. u!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

1442! 

-  ! 

20.3 ! NONE 
! 

IIN  JEFFERSON-1 

1  VILLE  1 

1977  1 
1 

ACBL  3013 

1580748 

1 

l 

1 

90914A41!  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.01 

9.0! 

1.9! 

- 

1442! 

-  ! 

20.3 ( NONE 
! 

UN  JEFFERSON-1 

1  VILLE  1 

1977  1 
1 

ACBL  3014 

1580749 

1 

1 

1 

90914A41!  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

1442! 

-  ! 

20.3! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-1 

1  VILLE  1 

1977  1 
1 

ACBL  3015 

1580750 

1 

1 

1 

90914A41!  195.0!  35.01 
!  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.9! 

- 

1442! 

-  ! 

20.3! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  1 

1977 

1 

ACBL  3016 

1580751 

1 

1 

1 

909 !4A41 1  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

” 

1  **4  2 ! 

-  ! 

20. 3! NONE 
! 

IIN  JEFFERSON-1 

1  VILLE  1 

1977  ! 
! 

ACBL  3017 

1580752 

1 

1 

! 

90914A41!  195.01  35.01 

1  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.9! 

- 

1442! 

-  ! 

20.3 ! NONE 
! 

1 IN  JEFFERSON- 1 

1  VILLE  1 

1977  ! 

ACBL  3018 

1580753 

1 

1 

1 

90914A41 1  195.0!  35.01 
!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

• 

1442! 

-  ! 

20.31  NONE 
! 

IIN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  1 

1977 

ACBL  3019 

1550754 

1 

i 

1 

90914A41!  195.0!  35.01 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

1442! 

-  ! 

20.3 ! NONE 
( 

1IN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  1 

1977 

ACBL  301 X 

1536047 

1 

I 

! 

90214A401  245.0!  35.0! 

1  1  245.0!  35.01 

11.0! 

1.6! 

“ 

2404! 

-  ! 

16.0! NONE 
i 

IKY  PADUCAH  1 

1  ! 

1971 

ACBL  3020 

1580755 

1 

( 

1 

90914A411  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

" 

1442! 

-  ! 

20.3 ! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-1 

1  VILLE  1 

1977 

ACBL  3021 

1580756 

1 

1 

1 

90914A41!  195.0!  35.01 
!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

" 

1442! 

-  ! 

20.3! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-1 

1  VILLE  l 

1977 

ACBL  3022 

1580757 

1 

! 

1 

909! 4A41 1  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1442! 

-  ! 

20. 3! NONE 
! 

IIN  JEFFERSON- 1 

1  VILLE  1 

1977 

ACBL  3023 

1580758 

l 

1 

1 

90914A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  3S.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1442! 

-  ! 

20.3 » NONE 
! 

UN  JEFFERSON-1 

1  VILLE  1 

1977 

ACBL  3024 

1580759 

1 

1 

1 

90914A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1442! 

-  ! 

20.3'NONE 

! 

UN  JEFFERSON-1 

1  VILLE  1 

1977 

ACBL  3025 

1582184 

1 

1 

! 

909J4A41!  195.0!  35.0! 

1  i  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

1442! 

-  ! 

20.3 ! NONE 
! 

1IN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  1 

1977 

ACBL  3026 

1582185 

! 

1 

1 

909UA41!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

1442! 

-  ! 

20. 3 (NONE 
! 

UN  JEFFERSON-1 

1  VILLE  1 

1977 

ACBL  3027 

1582186 

1 

1 

1 

90914A41!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1442! 

-  ! 

20.3! NONE 
» 

UN  JEFFERSON-1 

1  VILLE  1 

1977 

ACBL  3028 

1582187 

1 

1 

1 

90914A41!  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1442! 

-  ! 

20. 3 !  NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 
i  VILLE  ! 

1977 

ACBL  3029 

1582188 

1 

1 

1 

909J4A41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.01 

1.9! 

* 

1442! 

-  I 

20.31N0NE 

* 

IIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1977 

ACBL  302X 

1536048 

1 

! 

1 

902I4A40!  245.0!  35.0! 

!  1  245.0!  35.0! 

11.0! 

1.6! 

“ 

2404! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH  ! 

!  ! 

1971 

ACBL  3030 

1582189 

1 

1 

! 

909! 4 A41 1  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1442! 

-  ! 

20.3! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1977 

ACBL  3031 

1582190 

1 

1 

1 

909! 4*41 1  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

1442! 

-  ! 

20.3! NONE 
! 

1IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1977 

ACBL  3032 

1582191 

1 

1 

! 

9Q914A41 !  195.01  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

1442! 

-  ! 

20. 3 ! NONE 
( 

! IN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  1 

1977 

ACBL  3033 

1582192 

1 

! 

1 

909I4A41!  195.0!  35. 0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

" 

1442! 

20.3! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

1977 

ACBL  3034 

1582193 

1 

! 

! 

90914A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.01 

1.9! 

” 

1442! 

-  ! 

20.3 ! NONE 
! 

IIN  JEFFERSON"! 

1  VILLE  ! 

1977 

ACOL  3035 

1582194 

1 

1 

! 

909!4A41 !  19S.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1442! 
-  ! 

20.3 ! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1977 

ACBL  3036 

1582195 

1 

1 

909I4A4U  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1442! 
-  ! 

20.3 (NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

1977 

AC9L  3037 

1582196 

1 

! 

! 

909I4A41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

" 

1442! 
-  ! 

20.3!  NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1977 

ACBL  3038 

1582197 

1 

! 

1 

909! 4A41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1442! 
-  » 

20.3!N0NE 

! 

!IN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

1977 

ACBL  3039 

1582198 

1 

1 

j 

909UA41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1442! 
-  ! 

2O.3IN0NE 

! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1977 

ACBL  3040 

1582199 

1 

< 

i 

909I4A41!  195.0!  35.0! 

1  i  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

• 

1 

1442! 
-  ! 

20. 3! NONE 
( 

! IN  JEFFERSON-! 

(  VILLE  ! 

1977 

ACBL  3041 

1592200 

1 

! 

i 

909J4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1442! 
-  | 

20. 3! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1977 

ACOL  JOAi 

1562201 

1 

j 

1 

909UA4U  195. 0!  35. Cl 
!  !  195.0!  35.0! 

9.C! 

1.9! 

" 

14421 
-  ! 

2C.3!^c;it 

! 

U.1  J£ff«SOf!-! 

!  VILLE  ! 

1977 

ACBL  3043 

1582202 

1 

1 

! 

909! 4A41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1442! 
-  ! 

20.3! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1977 

ACBL  3044 

1582203 

1 

< 

i 

909! 4A41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1442! 
-  ! 

20.3! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1977 

ACBL  3045 

1582204 

1 

! 

! 

909I4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1442! 
-  ( 

20. 3 (NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1977 

ACBL  3046 

1582205 

1 

! 

! 

909J4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

1442! 
-  ! 

20.3 ( NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1977 

ACBL  3047 

1582206 

1 

1 

! 

90914A41!  195.0!  35.0! 

I  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

1442! 
-  ! 

20.3! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1977 

ACBL  3048 

1582207 

! 

! 

! 

90914A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1442! 
-  ! 

20.3 ! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  i 

1977 

ACBL  3049 

1582208 

1 

1 

1 

909! 4A41 !  195.0!  35.C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

” 

1442! 
-  ! 

20 .3  ! NONE 

j 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1977 

ACBL  304X 

1536050 

1 

l 

1 

90214A40!  245.0!  35.0! 
!  !  245.0!  35.0! 

11.0! 

1.6! 

“ 

2404! 
-  ! 

16.0 *!  NONE 
! 

IKY  PADUCAH  I 

!  ! 

1971 

ACBL  3050 

1582209 

1 

l 

1 

1 

1 

! 

! 

909! 4A41 !  195.0!  35.0! 
!  1  195.0!  35.C! 

!  !  !  ! 

!  1  !  ! 

9.0! 

1.9! 

! 

1442! 
-  ! 

! 

! 

20 • 3 ! NONE 
! 

! 

! 

UN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

!  ! 

!  ! 

1977 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


ENGR! 

2VTCC! 

DIMENSIONS  {DRAFT! 

iCAPACITY ! 

HUH-  ! 

1  V 

E  S  S  E  L  ! 

DISTI 

OPERATOR 

NET  2CODCILENSTH2BRDTH! 

i 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  10PERATING  ! 

2 

(  COAST 

TER  !  SEE!//////!/////! 

~ED  ! 

i //////// t 

POINT  !  LIME-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  KU*S3E,* 

!  GUARD 

TON-  SPACE! 

OVER* 2  OVER-! /////! 

HORSE 

PASS-  I (LIGHT)! /////////////// /!TD! ////////// ! 

OR  ! 

!  NUMBER 

NAGE  2  IV  2 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT! 

MOVER 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2  1 ‘REBUILT! 

<1 8) 

AMERICAN 

CO. 

COMMERCIAL 

! 

I 

BARS ! E  LINES 

2  2 

2  1 

2  2 

! 

2 

! 

2 

2 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

! 

1 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

!  I 

1 

! 

; 

! 

! 

! 

ACBL 

3051 

! 582210 

90924A411 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

ZQ.3 ! NONE 

2  IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

! 

2  1 

195.0! 

3S.02 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VXLLE  1 

! 

ACBL 

3052 

! 582211 

90924A41! 

195.02 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20 .3 ! NONE 

(IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

! 

!  2 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  • 

! 

I 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3053 

! 582212 

90924A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3 !  NONE 

2IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

! 

!  2 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3054 

1582213 

90924A41! 

195.02 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20 . 3 ! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

l 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1 

ACBL 

3055 

1582214 

90924A411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1442! 

20.31  NONE 

!IN 

JEFFERSON-1 

1977  ! 

! 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3056 

2582215 

90924A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20. 3! NONE 

2IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

! 

2  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  2 

! 

I 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3057 

1582216 

90924A412 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20. 3 ! NONE 

2  IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

I 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  2 

l 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL 

3056 

1552217 

90924A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1442! 

20. 3 ! NONE 

2  IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

! 

2  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3059 

2582218 

90924A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20. 1 2  NONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

2 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

305X 

2536051 

90224A40! 

245.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

240  A  5 

16.0 ! HONE 

!KY 

PADUCAH  ! 

1971  ! 

2 

2  2 

245.02 

35.0! 

1.6! 

-  2 

l 

! 

! 

! 

ACBL 

3060 

2582219 

90924A41! 

19S.0J 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20 . 3 1  NONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

2 

•  2 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

VXLLE  ! 

! 

ACBL 

3061 

2582220 

90924A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! NONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

J 

2  2 

195.0! 

35.02 

1.9! 

-  » 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3062 

2582221 

90924A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

! 

2  2 

195.0! 

35.02 

1.9! 

-  2 

»- 

I 

VXLLE  ! 

! 

ACBL 

3063 

2582222 

90924A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1442! 

20. 3 ! NONE 

2  IN 

JEFFERSON-! 

1977  l 

j 

2  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  2 

» 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3064 

! 582223 

9C924A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20 .3 ( NONE 

2  IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

2 

2  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  2 

l 

I 

VILLE  ! 

I 

ACBL 

3065 

2582224 

909  24A41*! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3  2  NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1977  l 

; 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  2 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3066 

2582225 

90Vj  4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3UONE 

I  IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

2 

2  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  2 

• 

! 

VILLE  2 

1 

ACBL 

3067 

1562226 

90924A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

2 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3068 

2582227 

90924 A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20. 3 ! NONE 

2  IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

1 

2  2 

195.0! 

3S.0! 

1.9! 

-  2 

! 

2 

VILLE  2 

j 

ACBL 

3069 

1562228 

90924A41  2 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20. 3  2  NONE 

2  IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

2 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  2 

! 

! 

VXLLE  2 

! 

AC9L 

306X 

2536052 

90224A402 

245.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

2404! 

16.02  NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1971  ! 

2 

!  ! 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ACBL 

3070 

2582229 

9092  4A41 2 

195.02 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.  3  2  NONE 

UN 

JEFFERSON-2 

1977  ! 

2 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  2 

! 

ACBL  3071 

1552230 

90924A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! NONE 

!IN 

JEFFERSON-2 

1977  1 

2 

!  1 

195.02 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  2 

I 

AC8L 

3072 

2582231 

90924A41! 

195;0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20. 3 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-2 

1977  ! 

( 

!  2 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  2 

! 

ACBL 

3073 

2582232 

90924A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.32  NONE 

2 1 N 

JEFFERSON-2 

1977  1 

2 

2  2 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  2 

! 

ACBL 

3074 

2582233 

90924A41 2 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977  1 

2 

2  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

i 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3075 

2582234 

90924A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3 ! NONE 

!IN  JEfFEESOM-t 

1977  1 

2 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1 

ACBL 

3076 

2582235 

90924A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3 {NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

! 

!  t 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

!  ' 

! 

VILLE  ! 

2 

ACBL 

3077 

2582236 

90924A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

U42! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

2 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1 

ACBL 

3075 

2582237 

909  2  4  A41  2 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

U42! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977  1 

2 

!  2 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  l 

1 

ACBL 

3079 

>582238 

90924*41 2 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3JN0NE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1 

ACBL 

307X 

f  534053 

902  2  4A402 

245.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

2404! 

16.0! NONE 

2KY 

PADUCAH  ! 

1971  ! 

2 

2  2 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ACBL 

3080 

2584500 

90924A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3INONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1978  1 

2 

!  2 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

2 

! 

VILLE  ! 

I 

ACBL 

3081 

•584501 

90924A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! HONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1978  1 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

VILLE  I 

! 

ACBL 

3082 

2584502 

9092  4A41 i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3  *2  NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1978  ! 

2 

!  2 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1 

ACBL 

3083 

2584503 

90924A41 I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978  ! 

2 

!  2 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

VILLE  l 

ACBL 

3084 

2584504 

90924A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.32N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978  ! 

! 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL 

3085 

2584505 

90924A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1978  ! 

i 

2  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

i 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3086 

i 584506 

90924A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.32N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978  1 

2 

2  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

VILLE  ! 

1 

ACBL 

3087 

1584507 

90924A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.31M0NE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1978  ! 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  2 

! 

! 

VXLLE  ! 

1 

ACBL 

3088 

2584508 

90924A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3  2  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978  ! 

2 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  j 

; 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3069 

*2  584509 

90924A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442*2 

20.3 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-1 

1978  ! 

1 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

308X 

1536054 

90224A40! 

245.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

2404! 

1 6. 0!NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1971  ! 

t 

2  2 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

2 

! 

! 

ACBL 

3090 

2584510 

90924A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.31  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978  ! 

i 

!  2 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  2 

! 

! 

VXLLE  ! 

ACBL 

3091 

2584511 

90924A412 

195.02 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.31NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

2 

2  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  2 

2 

1 

VILLE  ! 

.  1 

ACBL 

3092 

2584512 

90924A41 2 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.32N0NE 

!in 

JEFFERSON-! 

1976  ! 

2 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3093 

2554513 

90924A41 2 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978  ! 

2 

!  2 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  2 

1 

! 

VILLI  ! 

! 

ACBL 

3094 

2584514 

909J4A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20. 32NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978  ! 

2 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  2 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3095 

1593605 

90914A41 i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

! 

2  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3096 

2593606 

90924A41! 

195.02 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3  2  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1978 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  2 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3097 

1593607 

90924A41 2 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

2 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VXLLE  I 

! 

ACBL 

3098 

2593608 

90924A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.31  NONE 

2IN 

JEFFERSON-1 

1978  ! 

2 

!  2 

195.0! 

35.0! 

1.91 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3099 

2593609 

90924A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20. SIMONE 

IIN 

JEFFERSON-1 

1978 

2 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  2 

! 

! 

VXLLE  ! 

; 

ACBL 

309X 

2536055 

90214F402 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1682! 

15 .OtNONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1971 

2 

l 

2  2 
!  I 

1  •  ! 

24S.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

-  ; 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

1 

VILLE  ! 

! 

! 

! 
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CUM! 

•1ST!  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  MARE  AMD  NUMBER  1  CUARD 
!  NUMBER 


JVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

NET  !C0DE!LENCTH!8RDTH|  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  REC.ILOAD-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  IPACE!  OVER-! OVER-! /////!  H*ASE 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  JLICHT!  ROVER 


CAPACITY!  HUH-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  ! 

!  EST  !  CARGO  HARDLINE  IS  (OPERATING  1  t 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  |TC1  BASE  1  YEAR  ! 
////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT  I 

PASS-  t(LICHT) ! *///////////////!TD!//////////l  OR  ! 
EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2  ! EE !  LINE-2  !*RCBUILT! 


(11)  AMERICAN 

! 

! 

COMMERCIAL  BARGIE  LINES 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  ! 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

) 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CO. 

I 

(CONTINUED)! 

{593610 

! 

1  1 

j  1 

t  1 

j  j 

! 

I 

! 

j 

! 

j 

ACBL  5100 

• 

1 

90914A41 1 

195.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1442! 

20. 3! NONE 

! 

1 

1  1 

195.01  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

ACBL  3101 

1593611 

1 

90914A411 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1442! 

20.3! NONE 

t 

1 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACM.  3102 

(5*361? 

1 

90914A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1442! 

20.3IN0NE 

! 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

ACBL  3103 

1593613 

t 

90914A411 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1442! 

20.3 !  NONE 

1 

1 

1  1 

195.0!  35.01 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

ACBL  3104 

1593614 

1 

90914A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1442! 

20.31NCNE 

t 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACM.  310X 

1536056 

1 

90214A40! 

245.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1882! 

15.0! NONE 

! 

1 

1  1 

245.01  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

ACdL  3110 

! 6141*5 

1 

91 014A41 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.31  NONE 

i 

1 

1  1 

195.01  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3111 

1614196 

! 

9101 4  A  41 1 

195.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3! NONE 

! 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3112 

1614197 

1 

91014A411 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3 ! NONE 

! 

! 

1  1 

19'. 0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  * 

! 

ACBL  3113 

1614198 

1 

9 1 0 1 4  A  41 1 

19  ».0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3 ! NONE 

! 

1 

1  2 

1*5.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

ACBL  3114 

1614199 

! 

91014A41 1 

1 *5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3IN0NE 

! 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

ACBL  3115 

1614200 

I 

91014A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3! NONE 

! 

I 

1  1 

195.01  35.01 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3116 

1614201 

! 

91014A411 

195.0!  35.01 

9.0! 

- 

» 

1446! 

20. 3 ! NONE 

! 

1 

1  1 

195.01  35.0! 

1.9! 

! 

-  ( 

! 

ACBL  3117 

1614202 

l 

91014A41 1 

195.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.31N0NE 

! 

! 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3111 

1614203 

I 

91014A41 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3! NONE 

! 

! 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3119 

1614204 

! 

91014A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20. 3! NONE 

! 

! 

1  1 

195.01  35.01 

1.9! 

! 

-  ( 

! 

ACBL  31 1 X 

1536057 

! 

90214A401 

245.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1882! 

15.0! NONE 

! 

! 

1  1 

245.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3120 

1614205 

! 

91014A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3 {NONE 

! 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3121 

1614206 

1 

91014A411 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

I 

1446! 

20.3! NONE 

1 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3122 

1614207 

1 

91014A41 1 

195.0!  35.0! 

9.01 

- 

! 

1446! 

20.3! NONE 

1 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

ACBL  3123 

1614208 

1 

91014A411 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3 ! NONE 

1 

1 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3124 

1614209 

1 

91014A411 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3 {NONE 

! 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3125 

1624072 

1 

91014A41 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3 ! NONE 

1 

1 

I  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

t 

ACBL  3126 

1624073 

1 

91014A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3 !  NONE 

1 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3127 

1624074 

1 

79414A41 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3 !  NONE 

1 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

ACBL  3126 

1624075 

l 

91014A411 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20. 3 (NONE 

! 

l 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3129 

1624076 

\ 

794 1 4  A  4 1 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1446! 

22.OIN0NE 

1 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

15.0! NONE 

ACBL  3 1 2 X 

1543332 

1 

90214A40! 

245.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1882! 

1 

1 

1  1 

245.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3130 

1624077 

1 

91014A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20. 3 {NONE 

! 

1 

!  1 

195.01  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3131 

1624078 

1 

910I4A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3! NONE 

1 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3132 

1624079 

1 

91014A411 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3 !  NONE 

1 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

J 

-  ! 

! 

ACBL  3133 

1624060 

1 

91014A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3! NONE 

1 

1 

1  ! 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

ACBL  3135 

(630130 

1 

101914A41 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20. 3! NONE 

1 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  * 

! 

ACBL  3136 

1630131 

1 

101914A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3! NONE 

1 

I 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3137 

1630132 

1 

101914A411 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3 ! NONE 

1 

I 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

•  i 

! 

ACBL  313$ 

1630133 

1 

1019 14A41 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3 {NONE 

1 

I 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3139 

1630134 

1 

101914A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.31  NONE 

1 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

ACBt.  313X 

1543333 

1 

90214A40! 

245.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1682! 

15.0! NONE 

1 

1 

1  1 

245.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3140 

1630135 

1 

1 019 14A41 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

I 

1446! 

20. 3! NONE 

1 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3141 

1630136 

1 

101  914A41 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20. 3  f  NONE 

! 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3142 

1630137 

1 

1019!  4 A 41 ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3! NONE 

! 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3143 

1630138 

1 

101914A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3!N0N« 

! 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3144 

1630139 

1 

101914A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3! NONE 

1 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3145 

1630711 

1 

101914A411 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.31N0NE 

1 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3146 

1630712 

1 

101914A41! 

1 95. 0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3! NONE 

i 

i 

1  i 

195, OJ  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3147 

i 63071 3 

1 

1 01 9  i  4  A  41  i 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

14461 

20.3 {NONE 

1 

! 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3146 

1630714 

1 

101914A41 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3! NONE 

1 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3149 

1630715 

1 

101 914A41 

193.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1446! 

20.3IN0NE 

1 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  314X 

1543334 

» 

90214A401 

245.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1682! 

15.0! NONE 

! 

i 

1 

245.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3150 

1630716 

i 

101914A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3IN0HE 

1 

i 

1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3151 

1630717 

i 

101914A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20*3! NONE 

! 

i 

1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3152 

163C716 

i 

101914A41 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

2O.3IN0NE 

I 

i 

! 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3153 

1630719 

i 

101 914A41 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3IN0NE 

1 

! 

1 

195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  3154 

1630720 

! 

101914A41 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3! NONE 

1 

1 

1 

195.0!  35.0! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

!  !!!!!!!  !  ! 

I  !!!!!!!  !  ! 


IIN  JEFFERSON”! 

1*78  ! 

!  VILLE  !  ! 

1  IN  JEFFERSON”! 

1978  ! 

!  VILLE  1  ! 

(IN  JEFfERSOH-1 

1*78  1 

!  VILLE  !  I 

IIN  JEFFERSON”! 

1978  ! 

!  VILLE  1  1 

! IN  JEFFERSON”! 

1*78  1 

!  VILLE  !  1 

IIN  JEFFERSON”! 

1*72  ! 

!  VILLE  !  ! 

!KY  LOUISVILLE! 

1  | 

1980  1 

) 

!KY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

j 

1  1 

!KY  LOUISVILLE! 
j  j 

1980  : 

IKY  LOUISVILLE! 
j  | 

1980 

IKY  LOUISVILLE! 

1*80 

1  | 
!KY  LOUISVILLE! 

1980 

1  1 

!KY  LOUISVILLE! 

*  i 

1960 

IKY  LOUISVILLE! 

|  | 

1*80 

!KY  LOUISVILLE! 

3  ! 

1980 

IKY  LOUISVILLE! 

1960 

IIN  JEFFERSON”! 

1972 

!  VILLE  ! 

!KV  LOUISVILLE! 

1960 

j  j 

!KV  LOUISVILLE! 

1960 

j  j 

IKY  LOUISVILLE! 

|  | 

1980 

IKY  LOUISVILLE! 

1980 

!KY  LOUISVILLE! 
j  2 

1960 

IKY  LOUISVILLE! 

2  I 

1980 

!KY  LOUISVILLE! 

2  2 

1980 

! KY  LOUISVILLE! 

|  2 

1980 

!KY  LOUISVILLE! 

1  | 

1980 

lKY  LOUISVILLE! 

1980 

!IN  JEFFERSON-! 

1972 

!  VILLE  ! 

!KT  LOUISVILLE! 

2  1 

1980 

IKY  LOUISVILLE! 

2  1 

1980 

IKY  LOUISVILLE! 

1  2 

1980 

IKY  LOUISVILLE! 

j  ] 

1980 

IKY  LOUISVILLE! 

2  1 

1981 

!KY  LOUISVILLE! 

2  2 

1981 

IKY  LOUISVILLE! 

2  i 

1981 

!KY  LOUISVILLE! 

2  1 

1981 

!KV  LOUISVILLE! 
j  l 

1981 

IIN  JEFFERSON-! 

1972 

!  VILLE  ! 

Ur  LOUISVILLE! 

1981 

1  I 

! KY  LOUISVILLE! 

1  1 

1981 

!KV  LOUISVILLE! 

2  1 

1931 

IKY  LOUISVILLE! 

1981 

j  I 

IKY  LOUISVILLE! 

1981 

j  j 

IKY  LOUISVILLE! 

|  | 

1981 

IKY  LOUISVILLE! 

1981 

IKY  LOUISVILLE! 

1981 

! KY  LOUISVILLE! 

|  • 

1981 

!KV  LOUISVILLE! 

1961 

1  j 

IIN  JEFFEKSON-! 

1972 

!  VILLE  1 

IKY  LOUISVILLE! 

|  | 

1981 

!KV  LOUISVILLE! 

1981 

IKY  LOUISVILLE! 

■  1 

1981 

1  • 

IKY  LOUISVILLE! 

j  { 

1981 

!KV  LOUISVILLE! 

1981 
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ENSR! 

(VTCC1 

OIMENS 

IONS  JORAPT! 

(CAPACITY! 

HUH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  I 

! 

J 

bIST! 

OPERATOR 

1  NET  ICODEiLENSTHl 

IRDTH! 

! 

! 

EST  !  CARSO  HANDLING 

!S  10PERATXNC  ! 

! 

* 

PIXED  !  EQUIPMENT 

!TC 

BASE  1 

YEAR  ! 

in*  J 

Rtfc*  ! 

LAnllU  i 

!  COAST 

TER  l  SEE! 

7////1 ///// ! 

ED  ! 

’///////! 

POINT  ! 

LXNE-1 

!  AO 

LlNE-t  ! 

BUILT  ! 

. 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  CUARD 

TON-  (PASEl 

OVER- ! OVER* ( ///// ( 

HORSE! 

PASS-  KLX6HT)  !  ///////////// ///!TDl  /  /////////I 

OR  1 

1 

1  NUMBER 

NASC  (  IV  1 

ALL  1 

ALL  1LXCHT! 

POWER! 

EN6ERS  ! 

<  PEET) ! 

LXNE-2 

ICC 

LINE-2  ! 

‘REBUILT! 

(18) 

AMERICAN 

COMMERCIAL 

! 

PARS ! E  LINES 

(  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

( 

! 

! 

I 

1 

= 

CO. 

! 

(  l 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

!  ( 

! 

1 

! 

! 

$ 

I 

AC0L 

3155 

J637477 

975I4A41J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

14461 

20.3! NONE 

I2N 

JEFFERSON-l 

1981  ! 

I 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VXLLE  ! 

! 

a  cat 

3156 

1637478 

97514A41! 

195.01 

35.01 

9.0! 

-  j 

1446! 

20.3 (NONE 

(IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

-j 

! 

(  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3157 

1 637479 

97514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

14461 

20.3 1  NONE 

UN 

JEFFERSON- ! 

1981! 

I 

i  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  | 

t 

VXLLE  ! 

! 

ACSL 

3158 

1637480 

975J4A4U 

195.0! 

35.01 

9.01 

-  J 

1446! 

20.31  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

ACBL 

3159 

! 

1637481 

(  t 

975UA41I 

195.0! 

195.01 

35.01 

35.0! 

1.9! 

9.0! 

„  | 

-  ! 
1446! 

! 

20. 3 ! NONE 

!  \VXUE  l 

! INV EPPERSON-! 

! 

1981  l 

I 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VXLLE  t 

! 

ACBL 

3 1 5  X 

1543335 

902 (4A40! 

245.01 

35.0! 

9.01 

-  j 

1882! 

15.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1972  1 

- 

! 

(  ( 

245.01 

35.01 

1.6! 

-  ! 

( 

VXUE  I 

! 

ACBL 

3160 

(637482 

97514A41 | 

195.0! 

35.0! 

9*0! 

-  | 

1446! 

20.3 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981  1 

! 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VXLLE  t 

1 

ACBL 

3161 

1637483 

97514A41J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1446! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981  } 

! 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VXLLE  ! 

1 

5 

ACBL 

3162 

(637464 

975 ( 4A41 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1446! 

20. 3 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

t 

(  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  t 

! 

VILLE  ! 

1 

ACBL 

3163 

(637485 

97514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1446! 

20.3! NONE 

!!N 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

= 

( 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

.  j 

I 

VXLLE  ! 

! 

ACBL 

3144 

(637486 

975J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1446! 

20.3 i NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

!  981  I 

( 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

VXLLE  ! 

! 

ACBL 

3165 

(637487 

97514A4K 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1446! 

20.3 (NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

* 

! 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

3166 

(637485 

97514A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1446! 

20. 3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

1 

t 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

3167 

(637489 

97514A41  ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1446! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981  ( 

( 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

l 

VXLLE  ! 

! 

ACBL 

3168 

(637490 

97514A41 l 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1446! 

20. 3 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

! 

(  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VXLLE  ! 

! 

ACBL 

3169 

(637491 

97514A41  ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1446! 

20. 3 ! NONE 

UN 

JEFFERSON- 1 

1981  ! 

( 

(  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3170 

(637769 

97514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1446! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON- 1 

1981  ! 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  i 

! 

ACBL 

3171 

(637770 

975! 4 A41 J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1446! 

20. 3 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

( 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

1 

> 

ACBL 

3172 

(637771 

975 (4A41 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

■  i 

1446! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

! 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

3173 

(637772 

975I4A4U 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1446! 

20. 3 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

* 

! 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

VXLLE  ! 

1 

ACBL  3174 

(637773 

975! 4 A  41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1446! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

! 

(  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3175 

(637774 

97S14A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1446! 

20 .3 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

! 

(  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ( 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3176 

(637775 

97514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1446! 

20.31  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

1 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3177 

(637776 

97514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1446! 

20.3 (NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

( 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9J 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3178 

(637777 

975J4A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1446! 

20. 3 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON- 1 

1981  ! 

; 

J 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

*■ 

ACBL 

3179 

(637778 

975 ! 4A41 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  i 

1446! 

20.3IN0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

: 

( 

t  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

317X 

(543337 

90214A40! 

245.0! 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

2404! 

1 5.6! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1972  ! 

( 

!  ( 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

; 

ACBL 

3180 

(637779 

97514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1446! 

20. 3 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

: 

l 

(  I 

195.0! 

35. 0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VXLLE  ! 

ACBL 

3181 

(637780 

975J4A41  ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1446! 

20. J! NONE 

!1N 

JEFFERSON-! 

1981  1 

1 

J 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ( 

! 

VILLE  I 

- 

ACBL 

3182 

1637781 

97514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1446! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

! 

(  t 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3183 

(637782 

975! 4A41 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1446! 

20. 3 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981  { 

J 

(  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

VXLLE  ! 

! 

ACBL 

3184 

(637783 

97514A4U 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1446! 

20.}! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

! 

!  j 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

AC9L 

318X 

(543338 

902 1 4 A  40 ! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ) 

1882! 

1 5 . 0 !  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1972  ! 

( 

!  i 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

VILLE  1 

ACBL 

319X 

(543339 

90214A40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1882! 

15.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-] 

1972  ! 

! 

!  ( 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3200 

(604025 

98614A4K 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1477! 

20.S! NONE 

!IN 

JCFFER  SON- 1 

1979  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3201 

1604026 

986 (4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1477! 

20.5 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

= 

( 

i  | 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

.  i 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3202 

(604027 

9861 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1477! 

20.5 (NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3203 

(604028 

986J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1477! 

20.5 (NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

! 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

1 

ACBL 

3204 

(604029 

986! 4A41 i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1477! 

20.5! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

j 

( 

I  ( 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ( 

! 

VILLE  ! 

t 

ACBL 

3205 

(604030 

986J4A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1477! 

20.5! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979  f 

1 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ( 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3206 

(604031 

986I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1477! 

20. 5 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

- 

( 

(  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3207 

1604032 

986 (4A41  ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1477! 

20.51N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

I 

i  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VXLLE  ! 

1 

ACBL 

3208 

(604033 

98614A41J 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  i 

1477! 

20.5! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

1 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  I 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3209 

(604034 

986! 4A41  ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1477! 

20.5(N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

1 

ACBL 

320X 

(543340 

902J4A40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1882! 

15.0! NONE 

!IN 

JETFERSON-! 

1972  i 

! 

(  ( 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3210 

1604055 

9ee»{  4a41  ! 

195.0! 

25.0* 

9.0! 

-  i 

1477! 

20.5 (NONE 

UK  JEf PERSON-! 

1575  I 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

! 

ACBL 

3211 

(604036 

986J4A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1477! 

20.5! NONE 

!IN 

JEFFERSOH-I 

1979  ! 

! 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

3212 

(604037 

986(4A41( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1477! 

20. 5 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

! 

vine  1 

! 

ACBL 

3213 

(604038 

986(4441 1 

195. 0( 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1477! 

20.5! NONE 

(IN 

JEfrEASOM-l 

1979  ! 

- 

( 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

VXLLE  ! 

! 

ACBL 

3214 

(604039 

986(4441! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

14771 

20.5 ! NONE 

UN 

JEFFERSON- ! 

1979  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

VILI  E  1 

! 

ACBL 

3215 

(604040 

986(4441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1477! 

20 .5 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979  I 

1 

V  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

I 

ACBL 

3216 

(604041 

9861 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1477! 

20. 5! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  1 

! 

ACBL 

3217 

(604042 

9861 4441 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1477! 

20.5 J  NONE 

(IN 

JEFFERSON-1 

1979  | 

| 

!  t 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

1 

ACBL 

3218 

(604043 

98614A41 { 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

-  i 

1477! 

20. 5 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

f 

f 

(  ! 

!  ( 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

VXLLE  I 

! 

I 

! 

! 

( 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGRl 

01  ST! 

VESSEL  NAM 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

(  COAST 

1  CUARR 

!  NUMBER 

!  IVTCC!  RIMCNSZONS  1RRAFTI 

!  NET  ! CORE! LENGTH! IRRTNt  ! 

IRC6IS-!****!  REG*  1  REC.IL0AD-! 

1  TER  i  SCEt//////!/////!  ER  ! 

!  TON-  IMAGE!  OVER-tOVER-l/////! 

!  NAGE  1  XV  !  ALL  !  ALL  RIGHT! 

1CAMCXTV! 

!  ! 
t  CARGO  ! 
*////////* 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENCERS  I 

HIGH-  ! 

EST  l  CARGO  HANRLtNG 
FIXER  !  EGUXPMENT 

POINT  !  LXNE-1 

(LIGHT) !/ 7/7/7////////// 
(FEET)  1  UNE-2 

I  V  E  S  S  E  L  I 
IS  10PCRATING  ! 
ITCI  BASE  ! 

I *01  LXNE-1  ! 
ITRI//////////1 
1EE!  LINE-2  ! 

YEAR 

BUILT 

OR 

‘REBUILT 

(18) 

AMERICAN 

COMMERCIAL 

• 

! 

BARCU  LINES 

t  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

* 

\ 

! 

! 

1 

(CONTINUER) 1 

!  !  ! 

( 

! 

! 

ACSL 

3219 

1404044 

!  9S4UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1477! 

20. 5 ! NONE 

1  IN  JEFFERSON-! 

1979 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  | 

! 

! 

VXLLC  1 

ACBL 

32  SX 

1543341 

1  902UA401 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1812! 

1 5.0! NONE 

!XN 

JEFFERSON-! 

1972 

1 

!  t  1 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

VXLLE  t 

ACBL 

3220 

1604045 

!  98414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1477! 

20.5! NONE 

!XN 

JEFFERSON-! 

1979 

I 

!  1  t 

595.01 

35.0! 

1*7! 

-  | 

! 

! 

vine  1 

ACSL 

3221 

1404044 

!  9I614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1477! 

20.51NONE 

!XN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  | 

1 

VILLE  ! 

ACSL 

3222 

1604047 

I  986I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1477! 

20. 5 (NONE 

tXH 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

!  1  ! 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  | 

! 

! 

VILLE  ! 

ACSL 

3223 

1 604048 

!  984I4A41! 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

- 

1477! 

20.5! NINE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

!  !  ! 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  | 

1 

* 

VILLE  t 

ACM.' 

3224 

1404049 

!  984J4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1477! 

20.5 (NONE 

IXM 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  | 

I 

! 

VILLE  ! 

ACSL 

3225 

1604610 

!  96614*41 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1477! 

20.5! HONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979 

1 

1  !  1 

195*01 

35.0! 

1.7! 

-  | 

! 

( 

VILLE  I 

ACBL 

3224 

1404611 

1  98414A41I 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1477! 

20.5 INONE 

UN 

JEMEIIION-t 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  | 

! 

! 

VILLE  1 

ACSL 

3227 

1604612 

1  98614A41! 

19S.0I 

35.0! 

9.0! 

- 

1477! 

20.5! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  | 

I 

! 

VIL'E  1 

ACSL 

3228 

1606613 

1  964! 4A41 t 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1477! 

20.5! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  | 

! 

( 

VILLE  1 

ACSL 

3229 

1604614 

I  986I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1477! 

20.5 ! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  ! 

! 

! 

VXLLE  ! 

ACSL 

3230 

1604615 

1  98614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1477! 

20.5 !  NONE 

Ill 

JEFFERSON-! 

1979 

l 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  j 

! 

! 

VILLE  I 

ACBL 

3231 

1604614 

1  98*14*41 | 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1477! 

20.5 ! NONE 

!7N 

JEFFEVSONM 

1979 

* 

!  !  ! 

tts.oi 

35.0! 

1.7! 

-  { 

! 

/ 

VXLLE  ! 

ACBL 

3232 

1  606617 

!  9I614A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1477! 

20.5  INONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  | 

1 

| 

VILLE  ! 

ACBL 

3233 

1604618 

1  98614A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1477! 

20.51  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

•  { 

! 

! 

VXLLE  ! 

ACBL 

3234 

1406619 

1  986 14*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1477* 

20. 5! non: 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  | 

! 

! 

VXLLE  ! 

ACBL 

3240 

1677305 

!  1491 14*41 ! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1491! 

14.7) NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1914 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

'1.7! 

-  ! 

! 

! 

V3LLE  ! 

ACBL 

3241 

1677306 

!  149114*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

14.7! NONE 

UN 

JEEEEVSOK-I 

1914 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

i 

VILLE  1 

ACBL 

3242 

1677307 

1  1 491 1 4*41 ! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

14.7!N0NE 

UN 

JUHKEOIt-1 

1984 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

•  ! 

J_ 

VILLE  ! 

ACBL 

3243 

1677308 

1  149114*41 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

14.7! NONE 

UN 

JCFFERSON-! 

1984 

1 

f  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

ACBL 

3244 

1477309 

1  149114**1 ! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

1 4.7 ! NONE 

UN  JEFFERSON- ! 

1914 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

I 

VILLE  1 

ACBL 

3245 

1677310 

1  1491 (4**1 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

« 

1401! 

14.7! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1 9»  4 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

3246 

1677311 

1  1491 14**1 1 

195.01 

35.0! 

V.O! 

- 

1491! 

14.7! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1914 

l 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

VILLI  ! 

ACBL 

3247 

1677312 

1  1 491 14**1  1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1650! 

14.71  NONE 

un  jErre«soN-l 

1984 

1 

1  1  i 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VXLLE  ! 

ACBL 

3248 

1677313 

!  1*9114**1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

19 .7 INONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1985 

l 

i  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3249 

1677314 

1  1491 14*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

19.7 INONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1915 

! 

!  1  I 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  | 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3250 

1677315 

1  1 491 ! 4*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

1 9. 7 (NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1985 

l 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  f 

! 

VXLLE  ( 

ACBL 

3251 

1677316 

1  1491 1***1 t 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

19.71  NONE 

IIN 

JEFFERSON-I 

1985 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

VILLE  ! 

ACSL 

3252 

1677317 

1  1 491 14*  41 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1491! 

19.7! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1985 

I 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

VILLE  1 

ACBL 

3253 

1677318 

!  1491  14*41 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

19.7IN0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1985 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3254 

1677319 

!  1491 1 4 A  41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

19. 7! NONE 

UN 

JCFFERSON-I 

1985 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

VXLLE  1 

ACBL 

3255 

1 677 >20 

I  6871**41 | 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1491* 

17.01N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1986 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

* 

VILLE  ! 

ACBL 

3256 

*677*21 

1  5 87! 4A41 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

17.01  NOME 

UN 

JEFFERSON-! 

1986 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3257 

!477*2> 

1  6'/7i4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

17.0IN0HE 

UN 

JEFFERSON-! 

1986 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  | 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3258 

1677323 

!  687UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

1 7.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1986 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3259 

1677324 

!  6871 4*41 I 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

1491! 

**  0! NONE 

!IN 

JEFFERSON- ) 

1986 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  | 

I 

VILLE  1 

AC3L 

325X 

1 601300 

!  876!4A40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1882! 

•5.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

1  1  1 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3260 

1677325 

!  68714**1 ! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1491! 

16.01N0NE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1986 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

i 

VXLLE  ! 

ACSL 

3261 

1677325 

!  687I4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1491* 

16.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1986 

t 

1  1  t 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  f 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

3262 

1677326 

!  68714*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14911 

1 6. 0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-I 

1986 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  f 

! 

VXLLE  ! 

ACBL 

3263 

1677327 

!  667! 4A  41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

16.0JNONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1986 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3264 

1677328 

1  68714**1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

16. 0! NOME 

UN 

JEFFERSON-! 

1986 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  I 

ACBL 

326X 

1601301 

1  87614*401 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1882! 

IS.OtNONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

1  !  1 

245.0! 

33.  C! 

1.6! 

-  | 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

327X 

1601302 

!  67614*40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1882! 

15.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

1  l  ! 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

328X 

1601303 

!  87614A40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1882! 

15.0IN0NE 

!IN 

JEFFERSON-I 

1979 

1 

!  1  1 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

329X 

1601304 

1  67614*40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1882! 

15.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

1  1  1 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

I 

VILLE  ! 

ACBL 

330X 

1601305 

!  67614A40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1882! 

1 5 -01  NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1979 

! 

!  1  l 

245.0! 

35.01 

1.6! 

-  | 

! 

VILLE  l 

ACBL 

331X 

1601306 

!  87614*40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1882! 

15.01  NONE 

UN 

JCFFERSON-I 

1979 

1 

1  !  ! 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

ACSL 

333X 

1601308 

!  876! 4*401 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1882! 

15 .0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

1  1  1 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

VXLLE  ! 

ACBL 

334X 

1601309 

1  876 14*40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1882! 

15.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1979 

1 

1  !  f 

245.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  | 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

335X 

1614165 

1  95614A401 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1872! 

15 .0 (NONE 

UN 

JEFFERSON- ! 

1979 

1 

1  1  1 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

-  | 

! 

VXLLC  ! 

ACBL 

336X 

1614166 

1  95614*401 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1872! 

15. 01  NONE 

UN 

JEFFERSON’! 

1979 

1 

1  1  1 

245.0! 

35.01 

1.7! 

-  | 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

337X 

1614167 

1  95614*40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1872! 

1 5*  0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

!  !  1 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

-  * 

! 

VXLLC  ! 

1  i  1  i  !  1  i 

<  I 


! 


! 
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CM  CK 1 

1  tVTCCl  DIMENSIONS  {DRAFT! 

ICAPACITT! 

HIGH-  f 

(VESSEL. 

! 

! 

MISTI  OPERATOR 

(  NET  i CODE (LENGTH! 6RDTH!  1 

!  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 

1 

! 

i 

-!*isis-l»*“!  net.  t  ncc.ti.gAt-! 

!  CARSO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT  1 T  C  t  BASE 

I 

YEAR  » 

1  COAST 

1  TER  !  SEE!//////!/////!  CD  ! 

! ////////! 

POINT  ! 

LINE-1  (AO!  LINE“1 

I 

BUILT  ! 

VESSEL  MARE  AND  NUMBER 

!  SUAR6 

!  TON-  {PACE!  OVER-lOVER*! ///// ! 

HORSE!  MASS-  1 

(LICK  T ) 1 ////////// //////!TO!//////////t 

OR  I 

- 

1  number 

INA6E- !  XV  !  ALL  I  ALL  ILTCHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2  ICE !  LINE-2 

(♦REBUILT! 

US)  AMERICAN 
CO. 

COMMERCIAL  BARG !£  LINES 

1 

1  ! 

i  l 

! 

1 

! 

1 

! 

t 

l 

l 

1 

! 

1 

! 

t 

!  ! 

j  1 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

! 

» 

! 

• 

! 

(  ! 

ACSL  338K 

>614168 

954(4440] 

245.0! 

35.0! 

9,0! 

-  ! 

1872! 

15.0! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1971 

! 

!  1 

245. 01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

!  VXLLC  ( 

1971 

ACBL  339X 

(614169 

95654A40! 

245.0! 

33.0! 

9.0! 

-  ( 

1672! 

1 5 .0 ! NONE 

I  IN  JEFFERSON-! 

! 

!  ! 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  t 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  340X 

(614170 

9S4I4A40) 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1872! 

15.0 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1171 

! 

!  ! 

245.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  341X 

(614171 

954UA40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1872! 

1 5. 0! NONE 

UN  JEFFERSON-1 

1971 

t 

!  ! 

245.0! 

3S.0! 

1.7! 

• 

-  t 

| 

!  VILLE  ! 

1979 

ACBL  342X 

(414172 

9S6!4A40( 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1872! 

15.0! NONE 

!1N  JEFFERSON-! 

! 

!  ! 

245.0! 

35.01 

1.7! 

i 

-  ( 

( 

(  VULE  ! 

ACBL  343X 

(414173 

9S614A40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1572! 

15. OJ  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1171 

! 

!  ( 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ( 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  344X 

1614174 

956(44401 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

.  * 

1872! 

1 S.O ! NOME 

UN  JEFFERSON-! 

1171 

i 

!  ! 

24S.0I 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ( 

( 

!  VILLE  ) 

ACBL  343X 

1614175 

954J4A40! 

245.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1872! 

13.0! NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1980 

! 

!  ! 

245.0! 

(3.01 

1.7! 

! 

-  i 

1 

!  ! 

ACBL  346X 

1614174 

954J4A40! 

245.01 

35.0! 

9.01 

-  1 

1672! 

15.0 (NONE 

IKY  LOUISVILLE! 

1980 

) 

1  i 

245.0! 

35.0) 

1.7! 

| 

-  ( 

( 

!  ( 

ACBL  347X 

(614177 

95614A40! 

245.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1872! 

15.0! NONE 

IKY  LOUISVILLE! 

1980 

! 

!  ! 

245.01 

5:  .0! 

1.7! 

( 

-  ( 

( 

!  1 

ACBL  34SX 

1614176 

956(4440! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1872! 

15 .0 ) NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1980 

! 

!  1 

245.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

( 

!  I 

ACBL  349X 

1614179 

956(4440! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ( 

18721 

15.0) NONE 

(KY  LOUISVILLE! 

1980 

| 

1  ! 

245.0! 

35.01 

1.7! 

( 

-  ( 

! 

!  ! 

ACBL  3S0X 

1414180 

9S6! 4A40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1872! 

1 5 .0 1  NONE 

(KY  LOUISVILLE! 

1910 

! 

(  i 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ( 

( 

!  1 

ACBL  351 X 

(614181 

9S614A40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1872! 

15.01  NONE 

(KY  LOUISVILLE! 

1980 

» 

(  i 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ( 

( 

!  1 

ACBL  352X 

1614182 

95  6 ( 4 A  40 ! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1872! 

15.01N0NE 

(KY  LOUISVILLE ( 

1980 

1 

(  1 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ( 

! 

(  1 

ACBL  353X 

(614183 

956(44401 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ( 

1872! 

15.0 (NONE 

(KY  LOUISVILLE! 

1980 

( 

I  1 

245.01 

35.0! 

1.71 

! 

-  ( 

! 

1  ( 

ACBL  354X 

(414184 

956! 4A40t 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1872! 

1 5.0 (NONE 

(KY  LOUISVILLE! 

1910 

1 

!  ! 

245.0! 

35.0! 

1.71 

! 

-  1 

( 

!  I 

ACBL  3S5X 

(444476 

956(4440! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1872! 

15. Of  NONE 

UN  JEFFERSON-I 

1H2 

( 

!  ( 

245.0! 

35. 0! 

1.7! 

( 

-  ! 

! 

(  VILLE  ( 

ACBL  356X 

1(44479 

956(4440! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1872! 

15.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1982 

1 

(  ( 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ) 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  357X 

(644480 

956I4A40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1872! 

IS.OINOME 

UN  JEFFERSON-! 

1962 

! 

!  ! 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

( 

!  VILLE  l 

ACBL  3S6X 

(644481 

956(44401 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1672! 

15.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1182 

I 

(  ! 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  I 

ACBL  359X 

(644482 

956(44401 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1872! 

15.0 l NONE 

UN  JEFFERSON-I 

1982 

! 

!  ( 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  VULE  I 

ACBL  360X 

(644463 

956(4440! 

245.0! 

35.0! 

9,0! 

-  ! 

1872! 

15.0! NONE 

UN  JEFFERSON-J 

1982 

1 

i  ! 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

I 

l  VILLE  1 

ACBL  361X 

(644484 

956! 4A40t 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ( 

1872! 

15.0IN0NE 

UN  JEFFERSON-! 

1982 

1  ( 

245.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

i  VILLE  1 

ACBL  362X 

(644485 

( 

956(4440! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1672! 

15.01  NONE 

UN  JEf PERSON- ! 

1982 

!  ( 

243.0! 

35.0! 

1.7! 

( 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  343X 

1644486 

956(4440! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1872! 

15.0! NONE 

(IN  JEFKrfSON-! 

1982 

! 

(  1 

245.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1912 

ACBL  364X 

1644467 

956(4440! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1872! 

15.0! NONE 

(IN  JEFFERSON-! 

( 

!  ( 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

!  VILLE  I 

ACBL  4000 

1630160 

! 

629(4441! 

200.  0! 

*5.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9 {NONE 

(OE  WILMINGTON! 

1981 

!  ( 

200.0! 

35*0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

ACBL  4001 

1630165 

1 

62914A41I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9IN0NE 

IDE  WILMINGTON! 

1981 

!  ( 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

ACBL  4046 

(612422 

1020(4441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1644! 

16.61  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979 

( 

(  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  • 

! 

(  VILLE  ! 

ACBL  4047 

(612428 

1020(4441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1644! 

16.6! NONE 

!JN  JEFFERSON-! 

1979 

! 

(  ( 

200.0! 

35.0! 

1.71 

! 

-  i 

I 

!  VILLE  I 

ACBL  4048 

1612429 

1020(4441! 

200.0! 

35.0! 

C.O! 

-  ! 

1644! 

16.6 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1979 

1 

!  I 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1  VULE  ! 

ACBL  4049 

(612430 

1020(4441  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ( 

1644) 

16. 6 ( NONE 

UN  JEFFERSON-I 

1171 

! 

!  I 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

( 

-  » 

( 

!  VILLE  ! 

ACBL  4050 

1612432 

1 

1020(4441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1644! 

16.6! NONE 

UN  JEFFERSON-I 

1979 

!  ( 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ( 

! 

1  VULE  ( 

ACBL  4051 

(612433 

1020(6441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

16441 

16.6 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979 

( 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

| 

-  I 

! 

1  VILLE  ! 

ACBL  4052 

(612425 

1020(4441! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

! 

1644! 

16.6 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1179 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  I 

( 

!  VILLE  ! 

ACBL  4053 

(612426 

I 

1020(4441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1644! 

16.6IN0HE 

UN  JEFFERSON-! 

1979 

!  I 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

( 

-  ( 

! 

!  VULE  ! 

ACBL  4054 

(607520 

696J4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1645! 

18.4! NONE 

(IN  JEFFERSON-I 

1979 

I 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

| 

!  VULE  ! 

ACBL  4055 

(607521 

696! 4441 ! 

200.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

1645! 

18.4} NONE 

UN  JEFFERSON-I 

1979 

! 

!  ! 

200.0! 

35.01 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

!  VULE  ! 

1979 

ACBL  4056 

(607522 

696(4441! 

200.0! 

3S.0! 

9.0! 

1645! 

16.4! NONE 

! IN  JEFFERSON-I 

I 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

! 

( 

!  VULE  ! 

ACBL  4057 

(607523 

696J4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

16451 

18.4 (NONE 

UN  JEFFERSON-I 

1979 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

ACBL  4056 

1607524 

696(4441 ( 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1645! 

16.4 ! NONE 

!1N  JEFFERJON-I 

1979 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  VULE  1 

ACBL  4059 

(612424 

1020I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1644! 

1 6.6 J  NONE 

IIN  JEFFERSON-I 

1979 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VULE  1 

ACBL  4060 

1612431 

1020(4441 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1644! 

16.61  NONE 

UN  JEf FED  J-! 

1979 

I 

(  i 

200.0! 

35.0! 

1.71 

) 

-  ! 

! 

(  VILLE  1 

ACBL  4061 

(612423 

1020(4441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

16441 

16. 6! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

1  VULE  1 

ACBL  4062 

(6(2419 

1020(4441 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

(644! 

lo.ftlhONC 

UN  JEFF£HS6fr  f 

1979 

1 

(  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

j 

-  1 

! 

!  VULE  ! 

ACBL  4063 

(612420 

1 

1020(4441 ( 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1644! 

16.6! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1979 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

1979 

ACBL  4064 

(600837 

917(4441! 

200.0! 

—  1 

9.0! 

- 

1500! 

14.91N0NE 

(IN  JEFFERSON-I 

! 

(  ! 

200.0! 

35.0) 

1.6! 

-  1 

! 

1  VILLE  ! 

1979 

ACBL  4065 

(600838 

917(4441 ! 

200.0! 

—  ! 

9.0! 

1500! 

14.9! NONE 

!1N  JEFFERSON-! 

I 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

!  VULE  1 

ACBL  4066 

(C00839 

917(4441! 

200.0! 

—  ! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9 (NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979 

1 

(  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  VULE  J 

1979 

ACBL  4067 

(600840 

! 

917(44411 

200.0! 

—  ! 

9.0! 

•  { 

1500! 

14.91  NONE 

UN  JEFFERSON-I 

!  ( 

200.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

1979 

ACBL  4068 

(600841 

917(4441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! HONE 

UN  JEFFERSON-! 

( 

1  ! 

200.0! 

—  ! 

1.6! 

-  ) 

! 

!  VULE  1 

1979 

ACBL  4069 

(612421 

! 

1020!4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1644! 

16.6 ( NONE 

! IN  JEFFERSON-I 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VULE  ! 

1979 

ACBL  4070 

1612427 

1 

I 

I 

1020(4441 ! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

• 

1644! 

16.6 (NONE 

UN  JEFFERSON-! 

!  ! 

1  1 

1  ! 

200.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.7! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

»  ! 

1 

1 

!  VILLE  1 

!  ! 

!  ! 

TAILS  2  -  IESCRIPTXON  OF  VESSELS 


123 


CMftt 

•1ST! 


OPERATOR 
fSIJL  NAME  AMR  NUMBER 


COAST 

SUARR 


IVTCC1  IIMENSIOMS  IRRAFT1 
MET  I CORElLENSTNlIRRTNt  ! 

ACSIS-! *•**!  RES.  1  REC.iLOAR-l 
TER  l  SEE I/////F! ///// I  ER  l 
TOR-  IPASEI  OVER-! OVER-! // ///I  MORSE 
ALL  !  ALL  ILISHT!  ROVER! 


CAPACITY!  NUN-  t  !  V  £  S  S  E  L 

I  1ST  I  CARSO  MANRLXNS  !S  tOPERATXNB 
CARSO  I  FIXER  !  EQUIPMENT  ETC!  BASE 
//////!  POINT  I  LINI-1  ! AO!  LXRE-1 

•ASS-  l(LXSKT) !/////////F////F/lTR I ////////// 
ENSERS  !  (FEET)!  LXME-2  !t£l  LtRE-2 


(IS)  AMERICAN 
CO. 

! 

! 

COMMERCIAL  lARStE  LINES 
! 

1  ! 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

1 

1 

I 

1 

I  1 

1  ! 

!  1 

!  ! 

! 

I 

! 

1 

V 

ACOL  son 

(CONTINUER)! 

1659420 

1  ! 
73014A41 1 

1  1 
200.01  35.0! 

1 

12.0! 

! 

! 

I 

1700! 

! 

14.01N0NE 

1  1 
(IN  JEFFERSON-1 

1902  ! 

! 

1  1 

200.0!  35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

t  VILLE  1 

1979  ! 

ACBL  4072 

1615148 

90S  1 4  A  41 1 

200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1 

16471 

14.9! NONE 

1 ZM  JEFFERSON- 1 

! 

1  1 

200.0!  35.0! 

1.4! 

I 

-  ! 

1 

1  VILLC  1 

1979  1 

- 

ACM.  A07J 

1415230 

90I14A411 

200.0!  35.01 

9.01 

- 

1 

1647! 

16.9! NONE 

1IN  JEFFERSON-1 

|  | 

200.0!  35.01 

1.41 

( 

—  ! 

! 

1  V1LLE  1 

1979  ! 

ACIL  4074 

U15147 

! 

90S! 4441 1 

200.01  35.01 

9.01 

- 

! 

16471 

14.91  NONE 

UN  JEFFERSON-t 

1  ! 

200.01  35.01 

1*41 

! 

-  1 

1 

1  VICK  1 

1971  ! 

ACBL  4075 

1594544 

900 1 4A41 1 

200.01  33*01 

9.01 

- 

! 

1447! 

14.9 (NONE 

IIN  JEFFERSON-1 

1 

1  l 

200.0!  35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

I 

!  VILLE  1 

1971  ! 

9.0! 

3.0! 

14001 
-  1 

20.3! NONE 

1 

UN  JEFFERSON-1 

- 

| 

1  1 

200.0!  35.01 

! 

1  VILLC  1 

! 

1978  l 

ACIL  4077 

1  - 

70414441 1 

200.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

16461 

16.9 ! NONE 

1KT  LOUISVILLE! 

1 

2  1 

200.0!  35.01 

1.5! 

! 

-  1 

1 

1  1 
IIN  JEFFERSON-1 

1978  ! 

ACIL  4t00 

*594043 

724(4441 I 

200.01  35.01 

9.0! 

- 

i 

14791 

19.11  NONE 

1 

1  1 

200.0!  35. 0! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

1981  ! 

ACIL  4120 

1439212 

1045 1 4441 1 

200.01  35.01 

9.6! 

- 

I 

1771! 

19.0 (NONE 

UN  JEFFERSON-1 

r 

! 

1  I 

200.0!  35.01 

1.4! 

1 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

1901  ! 

ACBL  4122 

1439211 

1 

1 06  5 1 4  A  41 1 

200.01  35.01 

9.6! 

- 

! 

1771! 

19.0 !  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1  1 

200.0!  35.0! 

1.4! 

! 

-  1 

! 

1  VILLE  1 

1981  1 

ACBL  4123 

1433994 

9441  4441  1 

200.0!  35.01 

12.0! 

- 

! 

17401 

1 9.0 ! NONE 

UN  JEFFERSON-1 

t 

1  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

1901  ! 

ACIL  4124 

1433995 

1 

944 14441 1 

200.0!  35.01 

12.0! 

- 

! 

17681 

19.0! NONE 

UN  JEFFERSCN-I 

1  1 

200.01  35.01 

1.6! 

! 

-  1 

! 

i  VILLE  I 

1911  1 

ACIL  4125 

143399' 

964144481 

200.0!  35.0! 

12.0! 

- 

I 

17401 

-  1 

UN  JEFFERSON-! 

1 

1  1 

200.01  35.01 

1.4! 

I 

-  1 

! 

1  VILLE  I 

1901  ! 

ACBL  4124 

!  — 

944 14441 1 

200.01  35.01 

12.01 

- 

( 

17401 

1 9. 01  NONE 

IIN  JEFFERSON-1 

! 

1  1 

200.0!  35.01 

1.0! 

1 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

1979  1 

ACBL  4127 

i 

91214441 1 

200.01  35.01 

9.0! 

- 

! 

16621 

19.4! NONE 

UN  JEFFERSON-1 

< 

1  1 

200.01  35.01 

1.41 

! 

-  1 

! 

1  VILLE  ! 

1979  ! 

ACBL  4121 

1  612-3* 

91214A41! 

200.0!  35.0! 

9.01 

- 

! 

14421 

19.4 ! NONE 

IIN  JEFFERSON- 1 

1 

1  1 

200.0!  35.0! 

1.4! 

! 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

1979  » 

ACBL  4129 

1412436 

1 

91 2 1 4  A  41 1 

200.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

14421 

19.4! NONE 

UN  JEFFERSON-I 

!  1 

200.01  35.01 

1.4! 

! 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

1979  | 

. 

ACBL  4130 

1412437 

912144411 

200.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

14421 

1 9.4 !  NONE 

IIN  JEFFERSON-1 

1 

1  I 

200.01  35.01 

1.41 

» 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

1979  t 

ACBL  4131 

1612430 

1 

SI  21 4441 1 

200.0!  35.01 

9.0 

- 

! 

1642! 

19.4! NONE 

UN  JCFFERSON-1 

1  1 

200.01  35.0! 

1.4* 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  1 

1901  ! 

ACBL  4132 

1431501 

1 

944(4441 1 

200.01  35.0! 

10.81 

- 

! 

19501 

19.4! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1  1 

200.01  35.01 

1.3! 

! 

-  ! 

I 

1  VILLE  1 

1911  1 

ACBL  4133 

1431502 

1 

94414441 1 

200.0!  35.0! 

10.0! 

- 

1 

1950! 

19.4 ! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1  1 

200.01  35.01 

1.31 

l 

-  i 

1 

1  VILLE  1 

19B1  1 

ACIL  4134 

1632102 

1 

9571 4441 1 

20C.01  35.01 

11.6! 

- 

! 

22231 

1 9 .6  !  NONE 

1IN  JEFFERSON-! 

1  1 

200.0!  35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  1 

1970  ! 

ACBL  4136 

1590056 

! 

104314441 1 

200.01  31.01 

9.0! 

- 

! 

1644! 

19.0 ! NONE 

UN  JEFFERSON-I 

1  ! 

200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  1 

1981  ! 

ACBL  4137 

1437649 

•661  4441 1 

200.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

*659! 

19.31N0NE 

UN  JEFFERSON-1 

1 

1  1 

200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1  VILLE  1 

1979  ! 

teal  420* 

(602372 

1 

625 1 4A41 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

15.^0! 

14.9! NONE 

IIN  JEFFERSON-I 

1  | 

195.01  35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

1979  l 

ACBL  4205 

1602373 

1 

425 14441 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

i5oo: 

14.9 (NONE 

UN  JEFFERSON-1 

I  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  ! 

1979  ! 

ACBL  4206 

1602374 

625 1 4  441  1 

195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1 

1500! 

14.91N0NE 

IIN  JEFFERSON-! 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1980  ! 

ACBL  4209 

1 621079 

67614441 i 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

15.4! NONE 

!1N  JEFFERSON-1 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

1  VILLE  ! 

1980  ! 

ACBL  4210 

1621000 

67614441 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.4 !  NONE 

UN  JEFFERSON-1 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

1900  ! 

ACBL  4211 

1621801 

1 

67614441 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16.4! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1  1 

195.01  35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

i  vine  l 

1980  1 

AC8L  4212 

1621878 

67614441 1 

195.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

15001 

14.41N0NE 

UN  JEFFERSON-! 

1  1 

195.01  35.0! 

1.61 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1977  I 

ACBL  4213 

1581675 

62514441 1 

195.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1486! 

17.0! NONE 

(MS  GREENVILLE! 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.61 

! 

-  ! 

I 

UN  JEFFERSON-! 

1978  ! 

ACBL  4214 

1600507 

6761 4441 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1490! 

14.9! NONE 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

1978  ! 

ACBL  4215 

1600500 

67614441 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1498! 

16.9! NONE 

IIN  JEFFERSON-I 

! 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

1978  ! 

ACBL  4216 

1600509 

654 ! 4441 1 

195.0*  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1498! 

16.9 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1 

1  1 

195.J  35.0! 

1.71 

! 

-  ( 

! 

1970  I 

ACBL  4217 

1600510 

654  J4A41 1 

195. Oi  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1498! 

16.9! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

J 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

l 

'978  ! 

ACBL  4216 

1600511 

654! 4441 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1490! 

1 6.9! NONE 

(IN  JEFFERSON-I 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1978  ! 

ACBL  4219 

1600512 

67614441 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1498! 

16.9IN0NE 

IIN  JEFFERSON-! 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1970  | 

ACBL  4220 

1600513 

654 14441 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1498! 

16. 9 1  NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

| 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1978  1 

ACBL  4221 

1600514 

1 

654 14441  1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1490! 

16.9 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  I 

1 

!  VILLE  i 

1978  1 

ACBL  4222 

1600515 

| 

67614441 1 

195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1 

1498! 

16.9! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1970  1 

ACBL  4223 

1600516 

1 

676!  4  441  i 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1498! 

16.9! NONE 

UN  JEFFERSON- ! 

i  i 

195.0!  35*0! 

1.7! 

! 

-  1 

1 

!  VILLE  ! 

1977  1 

ACBL  4224 

1507984 

62  5 i 4441 i 

—  !  —  ! 

9.0! 

- 

I 

1500! 

14.9! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

! 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

(  VILLC  ! 

1977  1 

ACBL  4225 

1587985 

62514441 ! 

—  !  —  ! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9IN0NE 

UN  JEFFERSON-1 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1977  ! 

ACBL  4226 

1587906 

625 1 4441 ! 

—  1  —  1 

9.0! 

- 

1 

1500! 

14.9! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1  ] 

195.0!  35,0! 

1.6! 

! 

-  ! 

( 

!  VILLE  ! 

1977  ! 

ACBL  4227 

1587907 

625! 4441 I 

—  !  —  ! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9 ! NONE 

UN  JEFFERSON-I 

t 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1977  ! 

ACBL  4220 

1507988 

1 

625 14441 1 

—  !  —  ! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

! IN  JEFFERSON-I 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

•  ( 

! 

1900  ! 

ACBL  4229 

1617999 

67614441 1 

195.0!  35.0! 

9.01 

- 

! 

1501! 

16.2 (NONE 

!  1 

1 

1  ! 

195.0!  35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

1900  ! 

ACBL  4230 

1610001 

67614441 J 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1501! 

16.2!  NONE 

!  ! 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

!  1 
!IN  JEFFERSON-I 

1980  ! 

ACBL  4231 

1629666 

1 

67614441 1 

195.0!  35.0! 

9.01 

- 

! 

1501! 

1 6.2! NONE 

!  ! 

195.0!  35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  ! 

1900  1 

ACBL  4232 

1617998 

676I4A41 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1501! 

1 6 .2! NONE 

IIN  JEFFERSON-I 

!  ! 

195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  1 

! 

1979  ! 

ACBL  4233 

1605921 

676 14441 1 

195.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1498! 

14. 9! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

(  1 

195.0!  35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1979  ! 

ACBL  4234 

1605920 

676 14441 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1498! 

14. 91  NONE 

! IN  JEFFERSON-I 

1 

195.0!  35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1980  ! 

ACBL  4235 

1617997 

1 

676! 4A41 ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1501! 

16.2! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

TEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


TtJLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


m. 


CN6M 

1  (VTCC1 

DIMENSIONS  (INAPT! 

CAPACITY! 

! 

HUH-  ! 

!  V 

C  S  S  E  L  1 

•1ST! 

OPERATOR 

I  NET  ICOfEjLENCTKt BENIN! 

! 

EST  !  CANCO  HARDLINE 

IS 

10PCRATINC  ! 

CANCO  ! 

FIXED  | 

[•UIrRENT 

ITCI  BASE  ! 

YEAR 

VESSEL  NAM 

I  COAST 

1  TEA  1  SEE (//////( /////( 

£•  ! 

//F/////1 

POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LXNE-1  ! 

BUILT 

AN*  NUMBER 

t  CUAR9 

TON-  IPA6E! 

OVEN-IOVEN- (///// ( 

HOASE 

*««•  It  HINT)  I /////////////// /I  Til  //////////I 

OR 

!  nonet* 

MACE  (  IV  t 

ALL  ( 

ALL  (LICHT! 

NONE* 

ENSERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

ICE!  LINE-2  f ‘REBUILT 

CIS)  AMERICAN 
CO. 

! 

! 

COMMERCIAL  BARClE  LINES 

1  1 

(  1 

(  ( 

1 

I 

! 

t 

1 

! 

I 

l 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUE*)! 

t  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ACBL  4234 

14(^417 

474(4A41 ) 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15011 

14.21N0NE 

I  IN 

JEFFERSON-! 

1910 

ACIL  4237 

I 

!  I 

195.01 

35.0! 

1.4! 

-  1 

I 

1 

VILLE  ! 

1414000 

474(4441 1 

195.01 

35.01 

9.01 

- 

1501! 

14. 2! NONE 

(IN 

JEFFERSON- 1 

1910 

ACBL  4231 

! 

(  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1400731 

454I4A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1491! 

14.9IN0NE 

(IN 

JEFFERSON*! 

1971 

ACBL  4239 

! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

1414414 

175(44411 

195. 01 

35.0! 

9.4! 

- 

1505! 

17.0! NONE 

(IN  JEFFERSON-! 

1910 

ACM.  4241 

! 

(  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

VILLI  1 

1 

1413841 

474(4441 ( 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

14911 

17. Of  NONE 

! 

1979 

ACIL  43C0 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  ! 

! 

! 

1431449 

844(4441 ( 

195.0! 

35.01 

12.01 

- 

1733! 

If <0 ! NONE 

(IN 

I 

JEFFERSON*! 

1910 

ACIL  4301 

! 

(  1 

195.0! 

35. 0( 

1.4! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

{431470 

I4414A4K 

195.01 

35.01 

12.01 

- 

1733! 

19.0 ! NONE 

(IN 

1 

JEFFERSON*! 

1910 

ACM.  4302 

! 

I  1 

195.01 

35. 0( 

1.6! 

-  I 

1 

VILLE  ! 

1431744 

I4II4A4K 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1733! 

19.0! NONE 

(IN 

JEFFERSON*! 

1910 

ACBL  4303 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1431793 

I44I4A41I 

195.0! 

35.01 

12.0! 

- 

17331 

1 9.0 ( NONE 

(IN 

JEFFERSON*! 

1910 

ACBL  4304 

(  1 

195.0! 

35.01 

1.4! 

-  ! 

t 

! 

VILLE  ! 

1423864 

70014A41 ( 

195.0! 

35.01 

12.0! 

- 

1730! 

If *0! NONE 

(IN  JEFFERSON*! 

1910 

ACIL  4303 

! 

1  I 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

(624341 

700(4441! 

195.01 

35.0! 

12.0! 

- 

1730! 

19.0 (NONE 

(IN 

JEFFERSON-! 

1910 

ACIL  4304 

! 

(  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

(424403 

700!4'.41( 

195.01 

35.0! 

12.0! 

- 

1730! 

19.0 ! NONE 

UN 

! 

JEFFERSON-! 

1910 

ACIL  430? 

( 

!  ( 

195.0! 

3S.tif 

1.5! 

-  1 

! 

VILLE  ( 

(424445 

700(44481 

195. C? 

35.0! 

12.0! 

- 

1730! 

1 9, 0 1  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1910 

ACBL  4301 

l 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

I 

! 

VILLE  ! 

(412317 

474(44411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.21  NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1979 

( 

(  ! 

195.0! 

35.01 

1.4! 

—  I 

1 

VILLF.  ! 

ACIL  4309 

(612319 

476(4441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19. 2 (NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

ACAL  4310 

1 

(  1 

195.0! 

35*0! 

1.4! 

-  1 

t 

I 

VILLE  ! 

1612340 

474I4A41I 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.21  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979 

ACIL^'4311 

t 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1412391 

474(44411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.21  NONE 

UN 

JEFFERSON*! 

1979 

ACM.  4312 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0( 

1.4! 

-  ( 

1 

I 

VILLE  ! 

! 6*23*3 

474)4441 ( 

195.0! 

33.01 

9.0! 

- 

1520! 

19. 2 1  NONE 

UN 

JEFFERSON*! 

1979 

ACBL  4313 

I 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.4! 

-  » 

I 

VILLE  ! 

(412397 

474I4A41 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.2! NONE 

UN 

JEFFERSON*! 

1979 

ACBL^4314 

t4123B3 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

674(4441 ( 

195.0! 

35.0) 

9.0! 

- 

1520! 

19.2 (NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

ACBL  4315 

( 

(612344 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

“  1 

! 

! 

VILLE  ! 

474(4441! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19*21  NONE 

UN 

1 

JEFFERSON*! 

1979 

ACBL  4314 

! 

(412318 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

I 

VILLE  ! 

676(4441  ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.21  NONE 

UN 

JEFFERSON*! 

1979 

ACM.-M17 

! 

141231* 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.4! 

-  1 

I 

! 

VILLE  1 

47414441! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1520! 

19.2 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

ACBL  4318 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1 412315 

674(44411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.2 (NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979 

ACBL  4319 

1 

i  ( 

195.01 

35.0! 

1.41 

-  1 

( 

! 

VILLE  ! 

1412392 

474(4441 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.2 (NONE 

UN 

! 

JEFFERSON*! 

1979 

ACBL.-4320 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

1 

VILLE  ! 

(612394 

674(44411 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1520! 

1 9*  2 INONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1979 

ACBL  4321 

( 

(412395 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

VILLE  ( 

474(4441 1 

m.oi 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.2! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1979 

ACIL  4322 

I 

1412394 

(  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  I 

! 

! 

VILLE  ! 

676(4  441  ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19. 21  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

ACBL-4323 

1 

(  I 

195.0! 

33.0! 

1.4! 

-  ! 

( 

! 

VILLE  ! 

(400242 

533(4441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15251 

1 9.0 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

ACBL4324 

( 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

I 

! 

VILLE  ! 

1400243 

1331 4A41  ( 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

15251 

19.01  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

ACBL  4325 

l 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

VILLE  ! 

1630542 

841(4441! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14. 9  J  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981 

ACBL  4326 

l 

(  ( 

195.0! 

35.0! 

1.41 

-  ! 

1 

VILLE  ! 

1431041 

848(44411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.91  NONE 

IIN 

I 

JEFFERSON-! 

1981 

ACBL  432? 

l 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

1 

VILLE  ! 

(402523 

644(4441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1510! 

16.2 (NONE 

UN 

JEFFERSON*! 

1979 

ACBL  4328 

I 

1  l 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

( 

VILLE  ! 

(405701 

833(44481 

195.0! 

35.01 

9.4! 

- 

1424! 

19.01  NONE 

(MO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1980 

AC8L4329 

1 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

( 

! 

(440823 

! 

695(4441! 

1  ! 
695(4441! 

195.01 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

”.0! 

53.0! 

9.0! 

1.6! 

9.0! 

1520! 

-  ! 
1520! 

20.0IN0NE 

! 

20.0! NONE 

UN 

I 

JEFFERSON* 1 
VILLE  ! 

1981 

1981 

UN 

JEFFERSON-! 

ACBL  4331 

1 

t  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

1414727 

•48I4A4K 

195.01 

35.0! 

9,0! 

- 

1526! 

19.2 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

ACBL  4332 

1 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

(627457 

848(4441  ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

19.2 (NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1980 

ACBL  4333 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

» 

! 

VILLE  ! 

1414730 

84K4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

19.2 (NONE 

UN 

! 

JEFFERSON*! 

1979 

ACBL  4334 

1 

i  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

VILLE  ! 

1614728 

846I4A4K 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1526! 

19.21N0NE 

UN 

JEFFERSON*! 

1979 

ACBL  4335 

( 

!  t 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

-  1 

1 

! 

VILLE  ! 

(414729 

83314441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

19.2  I  NONE 

UN 

JEFFERSON*! 

1979 

ACBL-4336 

l 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

VILLE  ! 

(413727 

64  8(4  441  ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15261 

19.2 (NONE 

IIN  JEFFE*$ON~! 

1979 

ACBL  4337 

! 

i  ( 

195.01 

35.01 

1.6! 

—  | 

| 

! 

VILLE  ! 

(589408 

633I4A4K 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

19.2! NONE 

UN  JEFFERSON*! 

1*77 

ACBL  4339 

1 

(  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

VILLE  ! 

! 

(620315 

700(4441 ( 

195.01 

35.0! 

12.0! 

- 

1730! 

19. OINONE 

1980 

ACBL  4340 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

1 

1 

1  - 

695(4441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

20. OINONE 

! 

1981 

*m=  50Q0 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!419?59 

794(4441! 

209*0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.Q1M0M 

Hit 

JcrrcsseiJ-! 

ACBL  5001 

1 

5  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

VILLE  ! 

1614254 

7941 4A41  ( 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.0! NONE 

UN 

JEFFERSON*! 

1980 

ACBL  5002 

( 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

(619240 

794(4441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22. OINONE 

UN 

JEFFERSON*! 

1910 

ACBL  5003 

( 

(619261 

(  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VILLE  I 

794(4441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22. OINONE 

UN 

JCFFERSON-! 

1980 

ACBL  5004 

( 

(  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

(619262 

79414A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22 .OINONE 

UN 

JEFFERSON*! 

1910 

ACBL  5005 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

(419263 

794I4A41 J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22. OINONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980 

ACBL  3006 

I 

(619264 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VILLE  ( 

794I4A41I 

200.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

1625! 

22. OINONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980 

ACBL  5007 

( 

(619265 

(  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

794(4441 ! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22. OINONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980 

ACBL  5008 

1 

k  !  ( 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

(619266 

794(4441 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1425! 

22. OINONE 

UN-  JEFFERSON-! 

1980 

» 

(  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF 

VESSELS 

J  25 

ENG*  { 

1 

1VTCC!  DIMENSIONS  1AAAFTI 

ICAPACITTI  NISH-  I 

{VESSEL! 

( 

BIST  I 

OPERATOR 

1  NET  ICCDE! LENGTH!  8RDTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

( 

YEAR  1 

CARGO  !  FIXED  1  EQUIPMENT 

Utnn  POINT  !  LXNE-1 

ITC  t  BASE  t 

!  COAST 

\  UR  *!  SEE!//////!/////! 

Eo  i 

!// 

IAOI  LINE-!  1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

J  TON-  ! PAGE!  0VER-10VER-1/////I  HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) 1/77//////////// 7 !TD I /////////» ! 

OR  ! 

!  NUMBER 

1  MAGE  1  IV  l  ALL  1  ALL  (LIGHT!  PONERt  ENOERS  I  (FEET)!  UNEr2 

ICC!  LINE-Z  ^REBUILT! 

(13)  AMERICAN 
CO. 

AC9L  5009 

COMMERCIAL 

! 

BARS! £  LINES 

1 

1 

1 

1  1  1  1 
11  11 
11  1  1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

) 

t  ! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1619267 

1 

! 

11  1  1 
79414A41I  200.01  35.01 

9.0! 

! 

! 

! 

1625! 

! 

22. 0! NONE 

!  ! 
(IN  JEFFEASON-1 

1980  ! 

: 

! 

1 

1  1  200.0!  35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

!  VILLE  ! 

1910  * 
i 

AC0L  5010 

1621119 

! 

794! 4A41 t  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

! 

!  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

!  VILLE  1 

< 

ACBL  5011 

1621120 

1 

79414A411  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

16251 

22 .0 ! NONE 

(IN  JEFFERSON-! 

198Q  ! 

? 

! 

! 

1  1  200.01  35.01 

1.6! 

l 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

1910  t 

ACBL  5012 

1621121 

1 

79414A41!  200.0!  35.0! 

9.01 

- 

i 

1625! 

22. 0! NONE 

UK  JEFFERSON-! 

t 

!  t  200.0!  35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1  VILLE  1 

mo  i 

t 

ACBL  5013 

(621122 

1 

79414A41I  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22. 0! NONE 

(IN  JEFFEASON-1 

i 

1 

1  1  200.01  35.01 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

1  VILLE  1 

1910  I 

ACBL  501 A 

! 621123 

1 

794I4A41 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

(IK  JEFFEASON-l 

! 

! 

!  1  200.0!  35.01 

1.6! 

! 

-  1 

1 

1  VILLE  I 

1980  ! 

ACBL  5013 

1621124 

1 

7941 4A41 i  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

I1N  JEFFERSON- 1 

) 

1 

1  1  200.0!  35.01 

1.6! 

! 

-  1 

! 

1  VILLE  I 

! 

1980  l 

ACBL  5016 

1621125 

1 

7941GA411  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

72.01  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

l 

J 

1  1  200.0!  35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

' 

1  VILLE  I 

1980  ! 

ACBL  5017 

1621126 

! 

79414A411  200.0!  35. Ct 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.Ox.lONE 

UN  JEFFERSON-! 

k 

J 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

1  VILLE  1 

1980  ! 

I 

ACBL  5016 

1621127 

1 

79414A4M  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22 .0 ! NONE 

UN  JEFFERSON- 1 

l 

(  1  200.0!  35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

» 

t  VILLE  1 

1980  1 

ACBL  5019 

1621128 

J 

794! 4A41 !  200. C!  35.01 

9.0! 

- 

I 

1625! 

22.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

1 

1  1  200.0!  35.01 

1.6! 

! 

-  I 

! 

1  VILLE  1 

1980  ! 

ACBL  3020 

1621129 

1 

79414A41!  200.01  35.01 

9.0! 

- 

! 

16251 

22 .0 ! NONE 

(IN  JEFFEASON-1 

«! 

! 

i 

(  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

1910  I 

» 

ACBL  5021 

1621130 

i 

79414A411  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

J 

1625! 

22 .0 ! NONE 

(IN  JEFFERSON- 1 

1 

1 

1  t  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  1 

1980  ! 

i 

ACBL  5022 

1621131 

i 

79414A41!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1 

1625! 

22.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

i 

1  1  200.0!  35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I  VILLE  1 

1980  I 

AC8L  5023 

1621132 

t 

79414A41!  200. 0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

1 IN  JEFFEASON-1 

J 

i 

1  1  200.01  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  1 

1980  ! 

ACBL  5026 

1621133 

l 

79414A41I  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1 

1625! 

22.0(NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

£ 

J 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  I 

1980  l 

ACBL  5025 

1624057 

79414A41 1  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22. 0! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

! 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACOL  5026 

1624056 

l 

794I4A41!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.01N0NE 

1  IN  JEFFEASON-1 

1010  1 

! 

i 

1  1  2CO.O!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

1980  ! 

ACBL  5027 

1624059 

79414A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1625! 

22 • 0! NONE 

(IN  JEFFEASON-1 

! 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1960  ! 

ACBL  502S 

1624060 

! 

79414A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.O1N0NE 

UN  JEFFERSON-! 

• 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

1980  ! 

4 

ACBL  5029 

(624061 

1 

794 ! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

f 

l 

1 

!  !  200.0!  35. C! 

1.6! 

! 

•  | 

I 

I  VILLE  1 

! 

1980  ! 

ACOL  5030 

1624062 

794(4441 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22 .0 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.65 

! 

-  ! 

! 

(  VILLE  1 

1980  ! 

ACBL  5031 

1624063 

1 

79414A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

(IN  JEFFEASON-1 

" 

! 

! 

1  l  200.0!  35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  I 

1980  ! 

ACBL  5032 

1624064 

1 

794! 4A41 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

(IN  JEFFEASON-1 

1 

J 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

(  VILLE  I 

1980  ! 

’ 

ACBL  5033 

1624065 

79414A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1625! 

22.0! NONE 

(IN  JEFFEASON-1 

! 

! 

*  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  1 

! 

1980  ! 

ACBL  5036 

1624066 

1 

79414A411  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22 .0 1  NONE 

(IN  JEFFEASON-1 

J 

! 

1 

i  1  200.0!  35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  I 

! 

1980  ! 

1 

ACBL  5035 

1624067 

1 

79414A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625  ! 

22.0! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

1980  ! 

ACBL  5036 

1624068 

! 

794 ! 4A41 J  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

.  '.0!NONE 

UN  JEFFERSON-! 

! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

•  ! 

! 

1  VILLE  1 

1980  j 

) 

ACBL  5037 

1624069 

1 

794 ! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

(IN  JEFFEASON-1 

£ 

! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

—  ! 

! 

1  VILLE  1 

1980  j 

ACBL  5033 

1624070 

i 

79414A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625  ! 

22. 0 1  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

i 

! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  ! 

1980  ! 

ACBL  5039 

1624071 

! 

79414A41!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0 ! NONE 

1  IN  JEFFEASON-1 

i 

j 

1  !  200.0!  35-0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1980  ! 

' 

AC8L  5060 

1624185 

j 

79414A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

(IN  JEFFEASON-1 

! 

1  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  < 

! 

t  VILLE  1 

1980  ! 

j 

ACBL  5061 

1624186 

1 

79414A41!  200.0!  35.0! 

9'0 ! 

- 

j 

1625! 

22.0 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

! 

1  VILLE  1 

1980  • 

ACBL  5062 

1624187 

! 

79414A41!  20C.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

UN  JEFFERSON-1 

1 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

I960  ! 

ACBL  5063 

1624188 

i 

79414A41!  200.0!  35.0! 

9.01 

- 

! 

1625! 

22.OIN0NE 

(IN  JEFFEASON-1 

1 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  1 

1980  ! 

- 

ACBL  5046 

1624139 

i 

794J4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22 .0! NONE 

1  IN  JEFFEASON-1 

! 

l 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

1  VILLE  1 

! 

1980  I 

ACBL  5045 

1624190 

j 

794I4A41!  200.0!  3S.0! 

9.0! 

- 

i 

1625*! 

22.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

! 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

!  VILLE  ! 

1 

1980  j 

V; 

ACBL  5046 

1624191 

] 

79414A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1625! 

22.0! NONE 

1  IN  JEFFEASON-1 

1 

i 

i  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

}  VILLE  ! 

1980  j 

ACBL  5047 

1624192 

j 

794S4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625 ! 

22 .0 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

! 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

i 

.  < 

!  VILLE  1 

1980  j 

~ 

ACBL  5048 

1624193 

i 

794I4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0 1  NONE 

SIN  JEFFEASON-1 

t 

• 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

i 

!  VILLE  ! 

1980  ! 

ACBL  5049 

1624194 

i 

794! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

1 IN  JEFFEASON-1 

i 

< 

!  ‘  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

! 

!  VILLE  1 

1980  ! 

ACBL  6000 

1617398 

• 

91014A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446i 

20. 3! NONE 

UN  JEFFEASON-1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  1 

1980  ! 

acbl  400i 

1617399 

j 

910!4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

J 

! 

!  !  19S.0!  35.0! 

1.9! 

! 

!  VILLE  ! 

1980  ! 

ACBL  6002 

1617400 

1 

91014A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20. 3 (NONE 

UN  JEFFEASON-1 

1 

1 

!  t  195.0!  35.0! 

1.9* 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1980  ! 

ACBL  6003 

1617401 

! 

910J4A4H  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3! NONE 

UN  JEFFEASON-1 

1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1 

-  1 

t 

!  VILLE  ! 

I960  ! 

> 

Atwt  6004 

S6174C2 

91CS4A41!  195.0!  35.0! 

o.O ! 

- 

i 

14AM 

<0*  3| NOMF 

UN  JEFFEASON-1 

1 

i 

!  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1980  j 

ACBL  4005 

1617403 

1 

910I4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

» 

1446! 

20.3! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

i 

1  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1980  ! 

i 

ACBL  6006 

1617404 

i 

910S4A411  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1446! 

20.3 !  NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

i 

i 

!  !  195. C!  35. C! 

1.9! 

! 

! 

!  VILLE  ! 

1980  ! 

ACBL  6007 

1617405 

i 

91 0! 4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20*3! NONE 

UN  JEFFEASON-1 

! 

! 

!  !  195.0!  3S.C! 

1.9! 

i 

! 

!  VILLE  1 

1980  ! 

ACBL  6006 

•617406 

« 

91014A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1446! 

20.3 (NONE 

UN  JEFFEASON-1 

i 

■ 

i 

!  !  195* 0!  35.0! 

1.9! 

f 

-  ! 

!  VILLE  ! 

1980  | 

ACBL  6009 

1617407 

i 

91084A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1446! 

20.3*!  NONE 

UN  JEFFEASON-1 

i 

i 

!  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

1  VILLE  1 

1980  j 

ACBL  6010 

i 617777 

1 

91014A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

» 

1446! 

20.3 (NONE 

UN  JEFFEASON-1 

f 

S 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

-  ! 

i  VILLE  ! 

1980  ! 

' 

ACBL: 4011 

1617778 

910!4A411  195.0!  35.0! 

9.0J 

- 

i 

1446! 

20. 3! NONE 

UN  JEFFEASON-1 

! 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

-  ! 

1980  ! 

* 

ACBL  6012 

1617779 

! 

91 0! 4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

H46! 

20 .3 (NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

i 

i 

! 

1 

t 

!  !  195.0!  35.0! 

!  !  !  ! 

!  !  i  ! 

1.9! 

< 

i 

-  ! 

! 

i 

i 

i 

!  VILLE  ! 

!  ! 

!  1 

i 

! 

A 

126 . . 

TABLE  2  -  RESCRIPTION 

OP  VESSELS 

ENSRl 

0IST1 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

t  COAST 
!  SUARft 

!  NUMBER 

(VTCC 
NET  (CORE 

TER  1  SEC 
TON-  1PASE 
NA<SE  !  IV 

>  RIMCNSZONS  (RRAPTI 
ILENGTHI BRRTHl  ! 

1  RE®.  1  RES. (LOAO-1 
(//////!/////!  ER  l 
(  OVER- (CVER-1 /////( 
t  ALL  1  ALL  (LI6HT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY!  HUH-  !  {VESSEL!  ! 

1  EST  !  CARSO  KANRLIHS  !S  tOPERATIHS  i  ! 

CARSO  !  FIXER  !  EQUIPMENT  tTCl  BASE  1  YEAR  1 

////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  !  BUILT  ! 

PASS-  !(LXSHT)!////////////////!TB!//// //////!  OR  (  f 

ENSERS  1  (FEET)!  LIWE-2  SEE!  LINC-2  ^REBUILT!  ’ 

til)  AMERICAN 

COMMERCIAL  BARCU  LINES 

i 

! 

( 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

!  ! 

!  ! 

!  ( 

1 

CO. 

(CONTINUER) ! 

l 

1 

! 

! 

» 

!  ! 

!  ' 

ACM.  4013 

! 617780 

910(4441 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1446! 

20.3! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1910  !  | 

1 

1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

( 

!  VXLLE  ! 

! 

AC8L  6014 

(617781 

910UAC1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

»  t 

1446! 

20.3IM0NE 

! I M  JEFFERSON-! 

1980  1 

1 

t 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  4013 

•617782 

910I4A41 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1446! 

20.3 ! NONE 

1 XN  JEFFERSON-! 

1910  !  ; 

! 

1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

t 

!  VILLE  ! 

J  > 

ACBL  4016 

(617783 

91014A41 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1446! 

20.3 !  NONE 

(IN  JEFFERSON-! 

1980  1 

1 

1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

t 

1  VXLLE  I 

|  i 

ACBL  4016 

(421134 

910I4A41 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  t 

1446! 

20.3IN0NE 

11 H  JEFFERSON-! 

1980  !  ; 

! 

1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  1 

1 

1  VXLLE  ! 

1 

ACBL  4019 

(621135 

91014A41 

195.01 

35.C! 

9.01 

-  i 

1446! 

20.3 ! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1980  I  i 

! 

( 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

1  VILLE  ! 

I 

ACBL  4020 

(621136 

910(4441 

195.01 

35.0) 

9.0! 

-  j 

14461 

20.3IH0NE 

1  IN  JEFFERSON-! 

1980  !  ( 

( 

( 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

(  VILLE  ! 

ACBL  4021 

(621137 

910(4441 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

-  i 

1446! 

20.3! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

1 

1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  i 

ACBL  4022 

(621136 

910(4441 

195.0! 

35.0! 

9,01 

-  ! 

1446! 

20.3 (NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

1 

( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

I 

!  VILLE  ! 

!  ) 

ACBL  6023 

(621139 

91014A41 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1446! 

20.3! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1980  !  J 

( 

( 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

|  » 

ACBL  6024 

(621140 

91014441 

195.0! 

33.0) 

9.0! 

.  i 

1446! 

20. 3 ! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1980  !  u 

! 

! 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  i 

ACBL  6023 

(621141 

91 0(4441 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  ! 

1 446! 

20.3! NONE 

(IN  JEFFERSON*! 

1980  ! 

1 

1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

( 

(  VILLE  ! 

! 

ACBL  4026 

(421142 

910(4441 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1446! 

20.3 ! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1980  f 

1 

l 

195.01 

35.0! 

1*9! 

-  ! 

1 

1  VXLLE  ! 

ACOL  6027 

(621143 

910(4441 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1446! 

20.3! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

! 

1 

T9S.0! 

33.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACL..  4026 

(421144 

910J4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1446) 

20.3 (NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

i 

1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

J  i 

ACBL  6029 

(621145 

910(4441 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

14461 

20.3 1  NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

1 

1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

.  j 

! 

!  VILLE  ( 

i  £ 

ACBL  4030 

(621146 

910(4441 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1446! 

20. 3 (NONE 

(IN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

( 

1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  * 

| 

1  VILLE  ! 

! 

AC3L  6031 

(621147 

91014A41 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1446! 

2Q.3INONE 

! I N  JEFFERSON-! 

1980  ! 

( 

1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  6032 

1621148 

910(4441 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

14461 

20. 3 ( NONE 

! X N  JEFFERSON-i 

1980  ! 

J 

l 

193.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  6033 

(621149 

91014A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1446! 

20.3! NONE 

! IN  JEFFERSON"! 

1940  ! 

! 

l 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  6034 

(621150 

91014A41 

195.01 

33.0! 

9.0! 

.  j 

1446! 

20.3! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1980  !  ' 

( 

l 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

AC3L  6033 

(621151 

91014A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1446! 

20. 3 (NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

I960  ! 

l 

J 

195.0! 

35.0! 

1.9S 

-  ! 

( 

!  VXLLE  ! 

! 

ACBL  6036 

(621152 

910(4441 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1446! 

20.3! NONE 

IIN  JEFFEASON- ! 

1980  I 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

I 

1  VILLE  ! 

1  C 

ACBL  6037 

(621153 

91014A41 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ( 

1446! 

20.3 ! NONE 

I  IN  JEFFERSON-t 

1910  I 

1 

! 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLC  ! 

ACBL  6036 

(621154 

91014A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1446! 

20.3! NONE 

IIN  JEFFERSON-1 

1980  ! 

1 

! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

! 

I  VILLE  I 

!  * 

AC9L  6039 

1621155 

91014A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1446! 

20.3! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1910  ! 

( 

1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  6040 

(621156 

91014A4 * 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1446! 

20.3! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1980  !  • 

! 

1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1  VILLE  ! 

AC8L  6041 

(621157 

91014A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

14462 

20.3 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1910  !  ¥ 

l 

l 

195.0! 

33.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  6042 

1621138 

91014A41 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1446! 

20.3 ! NONE 

(ZH  JEFFERSON-I 

1980  !  *• 

1 

1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  I 

! 

1  VILLE  ! 

! 

ACBL  6043 

5621159 

91014441 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1446! 

20.3 (NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

1 

1 

195.0! 

33.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  I 

ACBL  6044 

(621160 

91014A4' 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1446! 

20.3! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

( 

( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  6043 

1621161 

910(4441 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1446! 

20. 3 ! NONE 

! X N  JEFFERSON-! 

1980  ! 

! 

J 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I  VILLE  ! 

1  ; 

ACBL  6046 

1621162 

91014A41 

195.01 

35.01 

9.0! 

-  J 

1446! 

20.3 (NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

1 

! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

1  VILLE  ! 

! 

ACBL  6047 

1621163 

91UJ4A41 

1 95.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1446! 

20.3! NONE 

IIN  JEFFERSON-1 

1980  1 

l 

! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

j  > 

ACBL  6046 

(621164 

910UA41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1446! 

20. 3! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

l 

1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

I 

!  VILLE  ! 

}  ? 

ACBL  6049 

1621165 

91014A4' 

195.0! 

35.01 

9.0! 

•  j 

1446! 

20.3! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1980  !  3 

) 

1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ( 

! 

!  VILLE  1 

j 

ACBL  6050 

(624081 

l  91014A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1446! 

20.3INCNE 

(MY  LOUISVILLE! 

1980  !  ?j 

1 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

! 

!  ! 

C6B  116 

(603609 

!  939(4441 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1491! 

17.81  NONE 

(IN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

33.0! 

2.0! 

-  I 

! 

!  VILLE  ! 

Rt  309 

I6229S4 

1  868(4441 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1529! 

20.61NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1980  I  4 

- 

( 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i  viUe  i 

TTBL  4002 

(594435 

1  1 020 !  4A41 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.9! NONE 

UN  JRFFERSON-1 

1978  J 

! 

(  1 

200.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

I  VILLE  ! 

i 

TT3L  4003 

(594436 

!  1020(444* 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

14.  9 (NONE 

UM  JEFFERSON-! 

1978  I  f 

( 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

TT8L  4004 

(60C832 

!  917I4A41 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9 (NONE 

IDE  UILHXN6T0N! 

1979  !  5 

! 

(  ( 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

I  ! 

i  * 

TTBL  4005 

(600833 

(  91714A41 

200.01 

35.01 

9.0! 

-  ! 

15001 

1  4.9III0NE 

!0£  WILHXN6T0N! 

1979  ! 

{ 

1  l 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

( 

(  ! 

1 

TTBL  40P6 

(600834 

!  91714A41 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.9! NONE 

(BE  VILHINSTON! 

1979  | 

i 

(  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

TTBL  4007 

(600835 

!  917(4441 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.9 l NONE 

IDE  HILM1N&T0M ! 

1979  ! 

! 

t  ( 

200,0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

!  1 

TT&L  4005 

(600536 

(  517(4441 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

15001 

14. 9: NONE 

(oe  wilminston! 

1979  I 

! 

!  ( 

200.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

!  ! 

TTBL  4009 

1611977 

1  1020UA4* 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

14.91  NONE 

IDE  WILMINSTON! 

1979  ! 

! 

(  ! 

j 

200.0! 

35.  Q! 

1.6! 

-  ! 

1 

!  ! 

TTBL  4010 

(611V78 

1  102014A61 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.9! NONE 

!0E  WILMINSTON! 

1979  ! 

! 

1  t 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I  ! 

TTBL  4011 

1611979 

1  102014A4* 

200. C! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

15001 

14.9!  NONE 

IDE  WILMINSTON! 

1979  ! 

1 

(  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

TTBL  4012 

(611980 

1  102014A4* 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14 ,9 ! NONE 

IDE  WILMINSTON! 

1979  ! 

! 

]  » 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

|  j 

TTBL  4013 

(611981 

1  1 020 !  4A41 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

15001 

14.9! NONE 

i DC  WILMINSTON! 

1979  ! 

l 

(  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

TTBL  4014 

16(3735 

1  69614A41 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14. V! NONE 

IDE  WILMINSTON! 

1979  ! 

! 

t  ! 

200.01 

35.0! 

1.6) 

-  ! 

! 

!  ! 

,'T&l  4015 

(613736 

J  696(4441 

200.0! 

35.0! 

9.C! 

-  i 

1500! 

14.91  NONE 

IDE  WILMINSTON! 

1979  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

!  * 

1  ! 

TTOL  4016 

(613737 

i  696(4441 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.9 (NONE 

IDE  WILMINSTON! 

1979  ! 

1 

! 

! 

!  > 

t  ! 

!  1 

200.01 

! 

J 

35.0! 

! 

1 

1.6! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

t 

!  ! 

!  1 

!  ! 

! 
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tNSAt 

OIJTI  OPfRATOA 


VESSEL  NAME  AAA  IHJHitA 


1  COAST 
I  SUARO 
!  NUMBER 


IVTCC!  OSNENSXONS  1ARAFTI  ICAMACITTI  HItR-  I  (VESSEL!  I 

NET  ICOAElLENfiTttlSRATH!  !  !  !  EST  !  CARSO  HANDLIN6  IS  I0PRRAT1NS  !  I 

RESIS-!RRR*I  RES.  !  RES.IL0AA-!  !  CARSO  I  FIXER  !  ESU1MENT  !TC!  BASE  !  TEAR  ! 

TER  !  SEE!//////!/////!  Et  !  !////////!  FOINT  1  LINE-1  !AOI  LINE-1  I  BUILT  I 

TON-  IMTIt!  OVER-,* OVER- !/////!  HORSE!  PASS-  1ELISHT)  I////////////////ITOI//////////I  OR 
NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  1L16HT!  POVER!  ENSERS  I  (FEET)!  LINE-2  t EE  1  LINE-2  IRREBUILT! 


!  !!!!!!!  !  !  I  I 

!  !  I  1  !  1  !  !  !  !  !  I 


(1I>  AMERICA):  COMMERCIAL  BARS!!  LINES  !!!!!!!  !  I  !  I 

CO.  !  !!!!!!!!!  I  I 


(CONTINUED! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

IDE  VILNINSTON! 

!  ! 

1979 

TTSL  *017 

1613738 

! 

6961***11 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1500! 

-  I 

1*.9!N0NE 

t 

TTIL  *018 

1613739 

I 

6961***11 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

15003 

-  ! 

14.9! NONE 
! 

IDE  UIIMIMSTOM! 

!  1 

1979 

TT8L  *019 

1618031 

1 

6961***1! 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.01 

9.01 

1.6! 

! 

1500! 

-  ! 

14.9 INONE 
! 

IDE  VILMIMSTON! 

!  ! 

1910 

TTIL  *020 

1618032 

1 

6961***1! 

1  ( 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.6! 

“  | 

15001 
-  i 

14.9! NONE 
! 

IDE  VILMIMSTON! 

!  1 

1980 

TT8L  *021 

1611033 

1 

6961***11 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

» 

1500! 

-  ! 

14.9 {NONE 
! 

IDE  VILMIMSTON! 

!  ! 

1910 

TTIL  *022 

161803* 

6961***1! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

14.9! NONE 

IDE  VILNlNSTONl 

1980 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  1 

lot  VILMIMSTON! 

!  ! 

1980 

TTIL  *023 

10)803? 

1 

6961***1! 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.61 

! 

! 

1500! 

-  ! 

14.9! NONE 
! 

TT8L  *02* 

1618036 

1 

6961***11 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1500! 

-  ! 

14.9! NONE 
! 

!0t  VILMIMSTON! 

!  ! 

1910 

TTBL  *025 

1618037 

! 

6961***11 

1  ( 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

1  * .9 { NONE 
! 

lot  VILMIMSTON! 

1  ! 

1980 

TT8L  *026 

1618038 

! 

6961***11 
t  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1500! 

-  1 

14.9! NONE 
! 

!0t  VILMIMSTON! 

!  I 

1910 

TTBL  4027 

1618039 

1 

6961***1! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1500! 

-  ! 

1 4.9 ! NONE 
! 

lOt  VILMIMSTON! 

!  ! 

1910 

TTBL  *028 

16180*0 

1 

6961***1! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1500! 

-  ! 

1 *.9! NONE 
! 

!0t  VILMIMSTON! 

!  ! 

1910 

TTBL  *029 

16301*0 

1 

6961***11 

•‘S  1 

200.0! 

200.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  * 

! 

1500! 

-  ! 

14.9! NONE 

I 

!Df  VILMIMSTON! 

!  1 

1981 

TTBL  *030 

16301*1 

1 

696(4**1  1 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  j 

i 

1500! 

-  ! 

14.9JN0NE 

! 

!0t  VILMIMSTON! 

!  ! 

1981 

TTBL  *031 

16301*2 

1 

6961***1 1 

1  t 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1500! 

-  ! 

14.9! NONE 
! 

!0t  VILMIMSTON! 

!  ! 

1981 

TTBL  *032 

16301*3 

i 

6961***11 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

15001 
-  ! 

1*. 9  JNONE 
! 

!0f  VILMIMSTON! 

!  ! 

1981 

TTBL  *033 

1 6301*4 

6961***1! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1500! 

-  ! 

14.9! NONE 
! 

!M  VILMIMSTON! 

1  ! 

1981 

TTBL  *03* 

1630**5 

1 

696(4**11 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1500! 

-  ! 

14.9 {NONE 
! 

lot  VILMIMSTON! 

I  1 

1981 

TTBL  *035 

1650U6 

1 

6961***11 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

1500! 

-  ! 

U.9IN0NF 

! 

lot  VILMINSTOH! 

!  ! 

1981 

TTBL  *036 

!  61/01*7 

1 

6961***11 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

15.0! NONE 
! 

!0t  VILMIMSTON! 

!  ! 

1981 

TTBL  *037 

16301*8 

1 

6961***11 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14.9! NONE 
! 

!0t  VILMIMSTON! 

!  • 

1981 

TTBL  *038 

16301*9 

1 

6961***11 

1  1 

200.0! 
200. 0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14.9  ! NONE 

I 

IDE  VILMIMSTON! 

!  1 

1981 

TTBL  *039 

1630150 

1 

6961***11 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1500! 

-  ! 

1*. 91N0NE 
! 

IOC  VILMIMSTON! 

!  ! 

1981 

TTBL  *0*0 

1630151 

! 

9571***1! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  1 

1500! 

-  ! 

1 4. ?!  NONE 
! 

!0f  VILMINSTOH! 

!  ! 

1981 

TTBL  *0*1 

1630152 

1 

6961***1) 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1500! 

-  1 

14.9 ! NONE 
! 

lOt  VILMINSTOH! 

!  ! 

1981 

TTBL  *0*3 

163015* 

1  * 

6961***11 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14.9! NONE 
! 

!Dt  VILMIMSTON! 

!  I 

1981 

TTBL  *0** 

1630155 

1 

6961***11 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14. 9! NONE 
! 

!0t  VILMINSTOH! 

!  ! 

1981 

TTBL  *0*5 

I6301S6 

1 

6961***1! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14.9! NONE 
! 

!Dt  VILMIMSTON! 

!  ! 

1981 

TTBL  *101 

1627179 

1 

9521***11 

1  ( 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14.9IN0NE 

! 

lOt  VILMIMSTON! 

I  ! 

1980 

TTBL  *102 

1627180 

1 

9521***1! 

(  1 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

j 

1500! 

-  ! 

14.9! NONE 
! 

!0t  VILMIMSTON! 

!  ! 

1980 

TTBL  *103 

1627181 

1 

9521***11 

1  ( 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14.9 {NONE 
! 

!0f  VILMIMSTON! 

!  1 

1980 

TTBL  *10* 

1627182 

1 

9521***1! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14.9! NONE 
! 

lot  VILNINSTON! 

!  ! 

1980 

TTBL  *10$ 

1627183 

1 

952(4**11 

1  ( 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

; 

1500! 

-  ! 

14.9! NONE 
! 

!0f  VILMINSTOH! 

!  ! 

1980 

TTBL  *106 

162718* 

1 

952(4**11 
1  ( 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

i 

j 

1500! 

-  ! 

1*.9! NONE 
! 

!0t  VILMIMSTON! 

!  ! 

1980 

TTBL  *107 

(627185 

1 

9521***11 
1  1 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  « 
i 

1500! 

-  ! 

14.9 (NONE 
! 

!0t  VILNINSTON! 

!  1 

I960 

TTBL  *108 

(63*9*8 

1 

10651***11 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

i 

! 

1500! 

-  ! 

14.9IN0NE 

! 

lot  VILMIMSTON! 

!  ! 

1981 

TTBL  4109 

163*955 

1 

1065(4**11 
1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

i 

1500! 

-  ! 

1 *.9{N0NE 
! 

!0E  VILMIMSTON! 

!  ! 

1981 

TTBL  *110 

163*950 

1 

10651***11 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35-0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  j 

i 

1500! 

-  ! 

14.9! NONE 
! 

!0t  VILMINSTOH! 

!  ! 

1981 

TTBL  *111 

163*951 

1 

10651***11 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  i 

! 

1500! 

-  2 

1 4. 9! NONE 

2 

!0f  VILNINSTON! 

I  ! 

1981 

TTBL  *112 

163*952 

1 

10651***1 ( 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

.  i 

i 

1500! 

-  ! 

14.9jN0NE 

! 

!0f  VILMIMSTON! 

!  ! 

1981 

TTBL  *113 

163*953 

1 

10651***1! 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1500! 

-  ! 

1*.9{ NONE 
! 

!0t  VILMIMSTON! 

!  1 

1981 

TTBL  *11* 

163*95* 

( 

10651***1! 
(  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  i 

i 

1500! 

-  ! 

14.9 INONE 
! 

lOt  VILMINSTOH! 

!  ! 

1981 

TTBL  *115 

163*960 

1 

10651***1! 
!  ( 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  i 
! 

1500! 

-  ! 

14.9! NONE 
! 

!0t  VILMIMSTON! 

!  ! 

1981 

TTBL  *116 

163*956 

1 

10651***1! 
1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  i 

{ 

1500! 

-  ! 

14. 9 JNONE 
t 

!0t  VILMIMSTON! 

1  ! 

1981 

TTCL  *117 

163*957 

1 

1085HM1! 
1  1 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

T.6! 

_  i 

i 

1500! 

-  i 

H.ojPONS 

! 

!0£  NIL»INST0»! 

1  ! 

1681 

TTBL  *118 

163*958 

1 

10651***1! 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  i 

• 

1500! 

-  t 

14.9! NONE 
! 

!0t  VILMIMSTON! 

1  ! 

1981 

TTBL  *119 

(63*961 

1 

10651***1! 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  « 

i 

1500! 

-  i 

1  * .9 ! NONE 
! 

!0t  VILNINSTON! 

!  ! 

1981 

TTBL  *200 

153**56 

1 

10651***11 
!  ! 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

.  2 

i 

15**! 

-  ! 

16 .0 INONE 

2 

1 IN  JSFFSRSON-! 

!  VILLt  ! 

1971 

TTBL  *201 

153**57 

( 

10651***11 

! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

-  i 
! 

15**! 

.  t 

16.0! NONE 
! 

! IN  /f FFtfiSON-! 

!  VILLt  ! 

1971 

TTBL  *202 

153**58 

I 

1065(4**1! 

1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

•  i 

2 

15**! 

-  j 

1 6. 0  JNONE 
! 

! IN  JtFFfRSON-1 
!  VILLt  1 

1971 

TTBL  *203 

(53**59 

( 

10651***1! 

! 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

i 

i 

i$**i 
.  1 

16.0! NONE 
! 

!IN  JtFFtRSON-l 
!  VILLt  ! 

1971 

TTBL  *207 

(602375 

( 

625(4**1 

! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  i 

i 

150oi 

1*. 9! NONE 

2 

lot  VILNINSTON! 

I  ! 

1979 

TTBL  *208 

(602376 

1 

625(4**0! 

! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

i 

1500! 

-  ! 

1*.9iN0NE 

■ 

lot  VILNINSTON! 
j  ! 

1979 

CHEN  37 

(293376 

! 

838(5*70! 

! 

195.0! 

195/0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

! 

! 

1*38! 

-  ! 

u.oInone 

1 

t IN  JfFFfASON-l 
!  VILLt  1 

1963 

!  I  I  !  i  !  !  !  !  !  !  I 

!  !!!!)!!!!  !  I 
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ENG*! 

DIST 1 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

! VICO !  DIMENSIONS  1DRAFT1 

1  NET  1  CODE! LENGTH!  BRDTHl  1 

REG IS-I •***!  REG,  !  REG.1L0AD-! 

1  TER  1  SEE!//////!/////!  CD  ! 

!  TON-  IPAGE!  0VCR-10VER-!/////! 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  1LIGHT! 

HORSE 

POWER 

CAPACITY!  HX6H-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPNfNT  !TC!  BASE  1 

////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TD! //////////! 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  ! 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

‘REBUILT! 

(18) 

AMERICAN 

COMMERCIAL 

! 

BARG! E  LINES 

!  ! 

!  ! 

!  1 

! 

! 

; 

; 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

CO, 

(CONTINUED)! 

!  ! 

l 

! 

i 

! 

CHEN 

AO 

1295716 

622 ! 5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1422! 

14.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1964 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  i 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

60 

1296070 

822! 5*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1407! 

14.0! NONE 

UN 

JEFFERSON- l 

1964 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

VILLE  ! 

j 

CHEN 

61 

1296168 

82215*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1407! 

1 4 .0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1964 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

{ 

VILLE  ! 

CHEN 

62 

J 296172 

622! 5  A  70 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1407! 

14.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1964 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

| 

VILLE  ! 

CHEN 

70 

1297188 

833I5A70! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1422! 

1 4. 0! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1964 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

72 

1 299007 

85S15A701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1401! 

14.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1965 

i 

l  ! 

195.0! 

3S.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

79 

1298136 

82215A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1422! 

1 4 .0 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

.  i 

! 

VILLE  i 

CHEN 

60 

1298169 

62215A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1422! 

14.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

61 

1298226 

82215A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1422! 

1 4 .0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1965 

i 

1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

.  i 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

62 

!29«e71 

85515A70! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1401! 

U.OINOHC 

1  IN 

JEFFERSON-l 

1965 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  l 

CHEN 

83 

1298906 

855! 5A701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1401! 

14 .0 {NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1965 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  I 

CHEN 

84 

1298945 

855 15*70 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1401 ! 

1 4 .0 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1965 

1 

1  1 

195.0! 

3  S  •  0 ! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

86 

1507368 

85515*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1401  ! 

1 4.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1967 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

CHEN 

87 

1507369 

65515A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1401! 

14.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1967 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

68 

1507370 

65515A70! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1401! 

14.0! NONE 

UN 

jeff:rson-i 

1967 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  l 

CHEN 

89 

1507371 

855 15  A  70 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1401! 

1 4 . 0! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1967 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.01 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

90 

1514788 

81 21 5 A  70 1 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

1388! 

14.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1968 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.1! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

91 

1514789 

81215A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

13881 

1 4. 0! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1968 

l 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.1! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

92 

1520064 

81215*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

14.2! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

93 

1520085 

81215*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

14.2 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

94 

1520158 

81215*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

U.2IK0KE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ( 

CH'N 

95 

1520159 

81215*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

14.2! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

96 

1520228 

81215*701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

14.2! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1969 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  l 

CHEN 

97 

1520229 

81215*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

14.2  ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CMEN 

100 

1555108 

76615A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1458! 

13.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1974 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

101 

1555109 

76615A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1458! 

1 3*0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1974 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

102 

1555110 

76615A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1456! 

13.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1974 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

CHt:« 

103 

i 555  ill 

76615A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1458! 

13.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1974 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

CHEN 

104 

1555112 

766 ! 5  A  70 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14581 

1 3. 0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1974 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

105 

1  555113 

76615A70! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1458! 

13.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1974 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

VILLE  I 

CHEN 

106 

S  555114 

125515A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1456! 

1 3.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1974 

• 

! 

!  ! 

195.0! 

3S.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

107 

1555115 

76615A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1458! 

13.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

i 

VILLE  ! 

CHEN 

108 

1555116 

76*1 5  A  70 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1458! 

13.01NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1974 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

109 

1555117 

76615A701 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

- 

1458! 

13.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1974 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

110 

1584490 

83515A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1426! 

13.6! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CJJEN 

111 

1584491 

83515A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1426! 

13.6! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-l 

1978 

j 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

113 

1 584493 

83515A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1426! 

13.6 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-l 

1978 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

i 

VILLE  ! 

CHEN 

114 

1584494 

33515A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1426! 

1 3 .6 ! NONE 

iiN 

JEFFERSON-l 

1978 

1 

I  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

J 

VILLE  1 

CHEN 

115 

158*495 

83515A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1426! 

13. 6!  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

J 

!  I 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

116 

!58«»496 

MSI5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1426! 

1 3.6! HONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

1 

!  ! 

195.0! 

35. 0! 

2.0! 

-  | 

J 

VILLE  ! 

CHEN 

117 

1584497 

83515*701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1426! 

13.61N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.01 

-  ! 

1 

VILLE  ! 

CHEN 

118 

1584498 

535 15A701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1426! 

13.6! NONE 

!IN 

JEFFERSON-l 

1978 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0* 

-  1 

! 

VILLE  l 

CHEN 

119 

1584499 

835I5A70! 

195. OJ 

35.0! 

9.0! 

- 

1426! 

13.6! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2  •  U  { 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

120 

1593014 

83515*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1426! 

13.6 1  NONE 

!IN 

JEFFERSON-l 

1978 

! 

!  : 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

121 

1593015 

53515*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1426! 

13.6! NONE 

UN 

JEFFERSON-l 

1978 

I 

1  1 

195.01 

35.0! 

?.0! 

-  1 

! 

VILLE  ! 

CHEW 

122 

1593016 

8J5J5A70! 

195.0! 

3*.0J 

9.0! 

- 

1426! 

13.6 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

123 

1593017 

835! 5A701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1426! 

13.41  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1978 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

124 

1593018 

835! 5A701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1426! 

13.6! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

125 

1593019 

83515* /O ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1426! 

13.6! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-l 

1978 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

126 

1593020 

8iJ!5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-• 

1426! 

13  .6 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-l 

1978 

1 

I  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

127 

1593021 

535 15A70J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1426! 

13.6!  NONE 

UN 

JEFFERSON-l 

1978 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

128 

1593022 

83515A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1426! 

1 3.61N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

1 

!  ! 

195.0* 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

CHEN 

129 

1593023 

835J5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1426! 

1 3.6 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-l 

1978 

1 

r  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  | 

! 

VILLE*  -  ! 

CHEN 

130 

1593024 

835I5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1426! 

13. 6! NONE 

UN 

JEFFERSON-J 

1978 

1 

1 

! 

1  ! 

!  ! 

!  1 

195.0! 

i 

35.0! 

( 

! 

2.0! 

! 

! 

-  1 

I 

! 

! 

! 

! 

VILLE  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGR ! 

1 

1VTCC 1 

DIMENSIONS  1DRAFT1 

! CAPACITY! 

HUH-  ) 

(VESSEL! 

! 

DISTI 

OPERATOR 

1 

NET  ICODEILENSTH!  QXOTH! 

! 

! 

! 

EST  (  CAR40 

HAHfeLXNS 

IS  (OPERATING  1 

! 

IP  HE  NT 

1  I 

1  COAST 

1  TER  1  S  EC! ////// ! /////! 

ED  ! 

I ////////! 

•OUT  !  LINE-1 

!  AO!  LINE-1  1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NURBER 

(  CUARD 

TON-  !PACE ! 

OVER”! OVER” !/////! 

IONSEI 

PASS-  !  (LIGHT) !/////////////// /!TB !////// F/// 1 

OR  ! 

!  NURBER 

NASE  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ILUHT! 

ROVER! 

EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

|EE!  LINE-2  {^REBUILT! 

(16) 

AHERtCAN 

CO. 

CORRERCIAL 

! 

! 

BARS  I  £  LINES 

1  1 

1  1 

1  1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)] 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

!  1 

CHER 

131 

1593025 

83515A701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1426! 

1 3.6! NONE 

ItN  JEFFEPtSON-l 

1978  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

! 

CHER 

132 

! 503026 

83S1SA70I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1426! 

1 3.6IN0NE 

1  IN  JEFFERSON-! 

1978  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35. 0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

CHER 

133 

1593027 

835 1 5A701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1426! 

13.6! NONE 

UN  JEFFERSON”! 

1978  ! 

J 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

) 

!  VILLE  1 

! 

CHER 

135 

1615836 

835 15A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

1 3. 6! NONE 

(KT  LOUISVILLE! 

1910  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CHEN 

136 

J616490 

83515A701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

13.6IN0NE 

IKY  LOUISVILLE  1 

1910  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

CHER 

137 

! 616491 

83515A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

13.6! NONE 

1  AT  LOUISVILLE! 

1980  1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CHER 

138 

1618138 

8351 SA701 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1434) 

13. 61  NONE 

UN  JEFFERSON”! 

1910  ! 

! 

t  1 

195.0! 

35.0! 

2.01 

-  ! 

! 

1  VILLE  ! 

! 

CHER 

139 

1618139 

83515A70! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1434! 

13.6! NONE 

UN  JEFFERSON”! 

1980  ! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

!  VILLE  ! 

! 

CHER 

140 

1618140 

83515A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14341 

1 3.6 ! NONE 

UN  JEFFERSON”! 

1980  1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  VILLE  1 

l 

CHER 

143 

1630424 

74815A70! 

195.1! 

35.1! 

11.0! 

- 

1749! 

22.5! DIESEL 

PUHP 

UL  CAIRO  ! 

1981  ! 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

CHER 

146 

1594478 

74815A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

900! 

17.6! DIESEL 

DRIVEN 

UN  JEFFERSON-! 

1978  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

IPURP 

1  VILLE  1 

! 

CHER 

200 

1500309 

89115A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1580! 

14.21  NONE 

IIN  JEFFERSON**! 

1965  ! 

1 

t  1 

20C.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1  VILLE  1 

! 

CHER 

201 

1500310 

89115A70! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

15801 

1 4 .2  !  NONE 

UN  JEFFERSON”! 

1965  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  I 

! 

!  VILLE  t 

! 

CHER 

202 

1500311 

89115A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1580! 

14.2  t  NONE 

UN  JEFFERSON-i 

1965  ! 

« 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

CHER 

203 

i 50031 2 

894! 5  A  70 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1591! 

14. 2! NONE 

!IN  JEFFERSON-1 

1965  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

! 

CHER 

204 

1500313 

89115A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1580! 

14.2! NONE 

IIH  JEFFERSON-I 

1965  ! 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1  VILLE  ! 

1 

CHER 

205 

1500314 

89115A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15801 

14.2! NONE 

UN  JEFFERSON-i 

1965  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  I 

! 

1  VILLE  ! 

! 

CHFR 

206 

*500315 

89415A701 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1591! 

1 4. 2! NONE 

1  IN  JEFFERSON”! 

1965  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

2 

!  VILLE  ! 

! 

CHER 

207 

150C316 

89415A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1591! 

14.2 ! NONE 

JIN  JEFFERSON”! 

1965  I 

1 

1  1 

200.0! 

3S.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1  VILLE  ! 

I 

CHER 

208 

1500317 

89115A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1580! 

14. 2! NONE 

UN  JEFFERSON”! 

1965  1 

1 

!  I 

200.0! 

35.0! 

1.9* 

-  ( 

! 

!  VILLE  ! 

1 

CHER 

209 

1507372 

89415A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1591! 

14. 2 ! NONE 

!IN  JEFFERSON”! 

1967  | 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ( 

! 

!  VILLE  ! 

1 

CHER 

210 

1507373 

891 1  SATO! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1580! 

14.21N0NE 

UN  JEFFERSON-I 

1967  ! 

1 

I  1 

200.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1 

CHER 

211 

1507374 

89415A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1591! 

14.2! NONE 

UN  JEFFERSON-I 

1967  1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1 

CHER 

212 

1507375 

891 1 5A701 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1580! 

14.2 ! NONE 

IIN  JEFFERSON”! 

1967  1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  I 

i 

CHER 

213 

1512209 

8901 5A  70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1590! 

14*2! NONE 

IIN  JEFFERSON-1 

1968  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1 

CHER 

214 

1512210 

89015A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15901 

14.2 !NONE 

1IN  JEFFERSON”! 

1968  ! 

! 

t  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

1 

CHER 

215 

1512211 

89015A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1590! 

14 .2 ! NONE 

UN  JEFFERSON”! 

1968  ! 

i 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

l 

!  VILLE  1 

1 

CHER 

216 

1512871 

89015A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1590! 

14.2! NONE 

IIN  JEFFERSON-I 

1968  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1  VILLE  ! 

: 

CHER 

217 

1512872 

89015A701 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1590! 

14.2! NONE 

UN  JEFFERSON”! 

1968 

5 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

!  . 

!  VILLE  ! 

! 

CHER 

218 

1512873 

89015A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1590! 

1 4. 2 ! NONE 

IIN  JEFFERSON-1 

1968 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

! 

CHER 

219 

1512874 

890  ISA  70 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1590! 

14.21N0NE 

! IN  JEFFERSON-I 

1948  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  l 

1 

CHER 

220 

1512875 

89015A70! 

200.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

1590! 

14.2! NONE 

UN  JEFFERSON-1 

1968 

i 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

l 

!  VILLE  1 

! 

CHER 

221 

1512876 

89015A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1590! 

14.2! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1948 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

CHER 

223 

1655924 

886! 5*70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1586! 

14.2! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1983 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

CHER 

226 

1655925 

88615A701 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1586! 

14.2 JNONE 

UN  JEFFERSON”! 

1983 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

(  VILLE  ! 

CHER 

227 

1655926 

88615A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1586! 

14.2! NONE 

UN  JEFFERSON-I 

1983 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

CHER 

228 

1655927 

891I5A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1580! 

14.2! NONE 

UN  JEFFERSON”! 

1983 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

l 

!  VILLE  1 

CHER 

229 

1655928 

886 1 5A701 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1566! 

12. 5! NONE 

IIN  JEFFERSON”! 

1983 

! 

(  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

CHER 

230 

1655929 

88615A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1566! 

12.5! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1983 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

; 

1  VILLE  ! 

CHER 

231 

1655930 

88615A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1586! 

1 2 . 5 1  NONE 

JIN  JEFFERSON”! 

1983 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

CHER 

232 

1655931 

88615A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1586! 

1  2. 5! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1953 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

CHER 

233 

1655932 

88615A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1586! 

12.5! NONE 

!IN  JEFFERSON-I 

1983 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

CHER 

234 

1655933 

88615A70I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1586! 

12.51N0NE 

UN  JEFFERSON-! 

1983 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

( 

!  VILLE  ! 

CHER 

235 

1655934 

886 1 5  A  70 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1586! 

12.5INONE 

UN  JEFFERSON”! 

1983 

1 

i 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

CHER 

236 

1655935 

866I5A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1566! 

12.5! NONE 

UN  JEFFERSON-I 

1983 

t 

i  f 

200.0! 

55. Of 

f.?f 

-  « 

i 

1  VILLE  I 

CHER 

237 

1655936 

88615A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1586! 

1 2. 5 (NONE 

!IN  .‘CFFERSON-1 

1983 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

J  VILLE  ! 

CHER 

238 

1655937 

586! 5A70I 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1586! 

12*5! NONE 

UN  JEFFERSON”! 

1983 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

CHER 

239 

1655938 

88615A701 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1586! 

12.5IN0NE 

UN  JEFFERSON”! 

1983 

l 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7* 

-  ! 

! 

!  VILLE  I 

CHER 

300 

1511889 

121615A70! 

195.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

2161! 

14.2! NONE 

UN  JEFFERSON-I 

1968 

! 

1  I 

195.0! 

52.6! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

CHER 

302 

1511891 

1216! 5  A  70 1 

195.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

2161! 

14.2! NONE 

!IN  JEFFERSON”! 

1968 

1 

1  1 

195.0! 

52.6! 

1.9! 

-  ! 

! 

1  VILLE  I 

CHER 

303 

1511892 

1216 1 5A70I 

195.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

2161! 

14.2! NONE 

!IN  JEFFERSON”! 

1968 

1 

1  i 

195.0! 

52.6! 

1.9! 

-  ! 

i 

!  VILLE  ! 

CHER 

304 

1523659 

j 

11281 5 A  70 1 

195.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

2075! 

14 .3 {NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1969 

! 

1  1 

195.0! 

52.6! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

CHER 

305 

1523660 

112815A70 

195.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

2075! 

14.3! NONE 

UN  JEFFERSON”! 

1969 

1 

1  ! 

195.01 

52-6! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

CHER 

307 

1553851 

1116!  5A70I 

195.01 

52.6! 

9.0! 

- 

i 

20711 

1 3.8! NONE 

UN  JEFFERSON”! 

1974 

! 

1 

! 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

! 

! 

52.6! 

i 

! 

2.0! 

! 

! 

-  ! 
1 
! 

! 

1 

! 

!  VILLE  ! 

!  ! 

!  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


130. 


ENGR ! 

i  1VTCC1 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

l  V  E  f  S  E  L  ! 

! 

y 

©1ST! 

OPERATOR 

!  NET  {CODE! LENGTH] 3RDTK! 

! 

i 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

!  S  'OPERATING  ! 

! 

— - - 

i»EGIS-l****1 

REG.  1 

REG. !LOAD-! 

j 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

YEAR  ! 

!  COAST 

1  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ■ 

! //////// ! 

POINT  !  LINE-1 

!  A0{  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  HARE 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  ‘PAGE! 

0VER-10VER-1/////1 

HORSE ! 

PASS-  ! (LIGHT)! ////////////////!TD !//////////! 

OR  ! 

I  NUMBER 

1  NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  SLIGHT! 

POWER ! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE !  LINE-2  !* 

REBUILT! 

(19)  AMERICAN 

{ 

i 

COMMERCIAL  BARG ! E  LINES 

1  1  1 

1  1  1 

i  i  i 

i 

i 

i 

i 

I 

j 

; 

i 

i 

! 

J 

! 

i 

! 

i 

; 

; 

i  i 

! 

! 

1 

* 

CO, 

(CONTINUED) J 

i  i  i 

1 

! 

• 

i 

! 

i 

CHER  400 

1522909 

!  130115A70! 

200.0! 

52.6! 

9  oj 

i 

2445! 

14.7 ! NONE 

! I N  JEFFERSON-! 

1969  ! 

i 

1  !  ! 

200.0! 

52.6! 

1.7* 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1 

t 

CHEN  401 

1522610 

1  130115A70! 

200.0! 

52.6! 

9.0! 

-  I 

2445! 

14.7  J  NONE 

!XN  JEFFERSON-! 

1969  ! 

! 

1  !  i 

200.0! 

52.6! 

1.7! 

t 

-  ; 

; 

!  VILLE  ! 

! 

CHEN  402 

1531457 

1  130115A70! 

200.0! 

52.6! 

9.0! 

-  i 

244  5! 

14.7  j  NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1971  ! 

j 

1  1  ! 

200.0! 

52.6! 

1.7! 

i 

-  i 

i 

!  VILLE  ! 

! 

CHER  403 

1553552 

1  138315A70! 

200.0! 

52.6! 

9.0! 

-  i 

2396! 

1 4.0!N0NE 

!IN  JEFFERSON-! 

1974  ! 

1 

i  t  i 

200.0! 

52.6! 

1.3! 

i 

-  » 

! 

!  VILLE  ! 

! 

CHER  404 

1553853 

1  138315A70! 

200.0! 

52.6! 

9.0! 

-  i 

2396! 

14.0! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1974  ! 

i 

1  1  1 

200. 0! 

52.6! 

1.8! 

■ 

.  ; 

l 

!  VILLE  ! 

! 

CHER  405 

1553854 

!  138315A70! 

200.0! 

52.6! 

9.0! 

-  ! 

2396! 

14.0JDIESEL 

PUMP 

!IN  JEFFERSON-! 

1974  ! 

, 

l 

1  1  1 

200.0! 

52.6! 

1.8! 

♦ 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

CH(R  406 

1553855 

1  138315A70! 

200.0! 

52.6! 

9.0! 

i 

2396! 

14. O'DIESEL 

PUMP 

iin  mmsoN-! 

1974  ! 

* 

! 

1  1  ! 

200.0! 

52.6! 

1.8! 

! 

-  2 

i 

1  VILLE  ! 

! 

CHER  407 

1553856 

1  138315A70! 

200.0! 

52.6! 

9.0! 

-  i 

2396! 

14 .0! D IESEL 

PUMP 

!IN  JEFFERSON-! 

1974  ! 

! 

1  !  ! 

200.0! 

52.6! 

1.8! 

; 

-  ! 

; 

!  VILLE  ! 

! 

CHER  408 

1553857 

1  1 383! 5  A/0! 

200.0! 

52.6! 

9.0! 

•  i 

2396! 

14.0 ‘{DIESEL 

PUMP 

JIN  JEFFERSON-! 

1975  ! 

i 

i  1  1 

200.01 

52.6! 

1.3! 

! 

.  2 

j 

!  VILLE  ! 

! 

* 

CHER  50t 

1553858 

1  1 503! 5A70! 

225.0! 

52.6! 

9.0! 

I 

2590! 

14.0 [DIESEL 

PUMP 

!IN  JEFFERSON-! 

1974  l 

, 

! 

1  !  ! 

225.0! 

52.6! 

1.8! 

! 

-  2 

i 

!  VILLE  ! 

! 

; 

CHER  501 

155385  9 

!  150315A70! 

225.0! 

52.6! 

9.0! 

-  • 

2590! 

14 .0! DIESEL 

PUMP 

UN  JEFFERSON-! 

1974  ! 

; 

i 

1  1  ! 

i  i  i 

225.0! 

; 

52.6! 

\ 

1.8! 

! 

! 

! 

-  j 

i 

; 

i 

!  VIL'.E  ! 

!  ! 

! 

; 

(36)  ARERICAN 

CONSTRUCTION 

J 

CO!.#  INC. 

1  !  1 

i  i  i 

j 

! 

! 

! 

! 

i 

2 

i 

; 

i 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

? 

TULALIP 

1237088 

1  1013A36! 

42.4! 

12.6! 

5.1! 

365! 

-  ! 

1 8.01N0NE 

!VA  EVERETT  ! 

1946  ! 

1 

!  1  1 

45.0! 

12.6! 

4.9! 

; 

.  i 

l 

!  ! 

! 

EVERETT 

1576866 

1  45314A46! 

129.7! 

40.1! 

9.7! 

! 

1100! 

13.7! NONE 

SWA  EVERETT  ! 

1976  ! 

* 

! 

1  !  1 

130.5! 

40.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

!  ! 

! 

! 

GARDNER 

1253833 

!  289! 4446! 

94.0! 

34.0! 

8.0! 

.  t 

450! 

11 • 5 ! NONE 

! VA  EVERETT  ! 

1947  ! 

! 

1  !  ! 

94.0! 

34. C! 

2.0! 

| 

-  • 

j 

!  ! 

! 

i 

OEONEY 

1253832 

1  28914A46! 

94.0! 

34.0! 

8.0! 

-  i 

460! 

1 1 .5! NONE 

!WA  EVERETT  ! 

1947  ! 

* 

1 

i  i  j 

94.0! 

34.0! 

2.0! 

; 

-  J 

! 

!  ! 

! 

LUNRI  ISLAND 

1604211 

1  9575  4A46! 

168.9! 

50.0! 

10.2! 

-  ; 

1800! 

23.0 [NONE 

!W»  EVERETT  ! 

1979  ! 

1 

1  !  ! 

130.0! 

50.0! 

3.0! 

! 

-  * 

J 

!  ! 

! 

SKYKOHISH 

1295558 

(  45914A43! 

130.5! 

40.0! 

9.7! 

! 

1100! 

13.7! NONE 

!VA  EVERETT  ! 

1964  ! 

! 

1  !  1 

130.5! 

40.0! 

2.0! 

2 

-  ! 

j 

!  ! 

! 

i 

STILLAGUARISH 

1294024 

!  20814A43! 

110.0! 

30.1! 

8.0! 

-  • 

350! 

14.0! NONE 

!V»  EVERETT  ! 

1937  ! 

1 

| 

1  1  ! 

j  i  i 

110.0! 

i 

31.0! 

i 

2.0! 

! 

! 

j 

! 

l 

! 

!  ! 

!  ! 

• 

i 

3 

(01)  ARERICAN 

CRUISE  LINES 

1 

! 

i  •  i 

i  i  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

t 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

OPERATIONS  HGN. 

! 

!  1  » 

; 

j 

i 

! 

• 

! 

!  ! 

! 

AMERICA 

16^4279 

!  65!lAn* 

146.3! 

36.!'! 

7.0! 

920! 

-  ! 

55.01N0NE 

!CT  HADDAR  ! 

1982  ! 

! 

!  1  1 

170.0! 

38.0! 

7.0! 

! 

89! 

i 

!  ! 

! 

■; 

CHARLESTON 

J  9*29075 

1  60! 1  All  1 

190.3! 

42.0! 

7.7! 

1380! 

-  i 

54 .0! NONE 

!  CT  HADDAR  ! 

1987  l 

•  1  ! 

220.0! 

42.0! 

7.0! 

2 

154! 

! 

!  ! 

! 

■ 

NEW  ORLEANS 

1684189 

!  61 11  All! 

190.3! 

42.0! 

7.5! 

1470! 

-  ! 

50.0! NONE 

! CT  HADDAR  ! 

1985  ! 

1 

1  1  1 

190.3! 

46.5! 

6.7! 

1 

124! 

! 

!  ! 

! 

SAVANNAH 

1656874 

i  5 3 !  1  All ! 

190.3! 

42.0! 

7.1! 

1420! 

-  i 

54. 0! NONE 

1CT  HADDAR  ! 

1984  ! 

; 

! 

! 

1  1  1 

1  !  ! 

190.3! 

! 

42.3! 

i 

6.3! 

i 

! 

! 

132! 

! 

; 

i 

!  ! 

j  i 

J 

! 

(32)  AMERICAN 

CYANAMID 

1 

! 

1  1  ! 

1  !  ! 

1 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

!  i 

!  ! 

! 

! 

CY  10 

1615066 

!  82515*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

25.01PUHPS 

!LA  NF* 

1979  ! 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  na  * 

! 

CY  11 

1619455 

!  83515A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

25.0! PUMPS 

!LA  ME J 

779  ! 

i 

1  !  ! 

1  !  1 

195.0! 

« 

35.0! 

i 

2.0! 

! 

! 

.  2 
! 

! 

!  Of  r' 

! 

! 

! 

(03)  ARERICAN 

CYNANAH ID 

! 

! 

1  1  ! 

1  !  1 

i 

i 

j 

! 

! 

! 

; 

i 

2 

j 

! 

I 

! 

! 

SYM  5 

1572903 

l  77315F71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  { 

1350! 

17.0! NONE 

!«.* 

1976  ! 

J 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

j 

! 

! 

SYR  6 

1572904 

1  77315F71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1350! 

17.0! NONE 

!LA  WESIvttu  ! 

1976  ! 

i 

1  1  J 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

.  2 

2 

!  ! 

! 

SYR  8 

j  586470 

1  77315/71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1350! 

17.0! NONE 

!LA  VESTVESO  i 

1977  ! 

i 

! 

!  !  1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

i 

2.0! 

t 

! 

! 

-  i 

i 

J 

t 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

(07)  ARERICAN 

DREDGING  CO'. 

I 

i 

1  1  1 

1  1  ! 

j 

j 

i 

! 

i 

• 

i 

i 

!  ! 

2  2 

; 

i 

CAPTAIN  TOM 

1642895 

1  18! t  *02! 

45.6! 

15.0! 

3.0! 

635! 

-  i 

11.8! NONE 

!NJ  CAMDEN  i 

1981  ! 

1  1  1 

45.6! 

15.0! 

3.0! 

j 

•  ; 

i 

!  ! 

! 

ALBANY 

1274645 

!  108 ! 3  A  36 ! 

83.7! 

25.0! 

10.5! 

uooi 

-  « 

20.0 i NONE 

INI  CARDEN  ! 

1957  ! 

j 

1  *  j 

83.7! 

25.0! 

10.5! 

! 

-  ! 

2 

!  ! 

! 

BILL  HINTON 

! 593220 

j  89! 3A  36! 

72.5! 

24.2! 

8.6! 

2000! 

.  i 

30.0! NONE 

JNJ  CARDEN  ! 

1978  ! 

1 

1  !  1 

78.0! 

24.2! 

8.6! 

! 

-  i 

i 

!  ! 

! 

CAPE  RAY 

1624704 

!  1113A36! 

42.3! 

12.5! 

3.5! 

325! 

-  ! 

15.oi NONE 

1NJ  CARDEN  ! 

1958  ! 

1 

!  1  1 

42.3! 

12.5! 

2.5! 

; 

-  2 

i 

!  ! 

! 

CAVEN 

1240792 

1  8513A36! 

83.3! 

22.5! 

10.0! 

1440i 

-  2 

40.0! NONE 

!NJ  CAMDEN  1 

1941  ! 

! 

1  !  ! 

83  3* 

22.5! 

10.0! 

! 

-  i 

i 

!  ! 

! 

CHRISTINA 

1270144 

1  13513AJ6' 

89.0! 

23.0! 

10.0! 

18001 

-  t 

51  .OiNONE 

!NJ  CARDEN  ! 

1955  ! 

1 

i  ij 

95.0! 

28.0! 

10.0! 

! 

-  ! 

; 

!  ! 

! 

ERMA  R 

1240421 

!  3513A36! 

61.1! 

17.1! 

9.0! 

750! 

-  i 

1 6 . 5 ! NONE 

!NJ  CARDEN  ! 

1941  ! 

1 

!  1  1 

61.1! 

17.1! 

9.0! 

; 

-  i 

! 

!  ! 

! 

HAYVARO 

1230477 

1  8413A36! 

83.8! 

20.0! 

10.0! 

900! 

-  I 

21. OINONE 

1 N J  CARDEN  ! 

1929  I 

1 

f  !  ! 

87.0! 

20. C! 

10.0! 

• 

-  ; 

! 

!  ! 

! 

JEFFERSON 

16691  88 

1  12813A36! 

103.8! 

34.0! 

11.6! 

3300! 

-  i 

—  1N0NE 

!NJ  CARDEN  1 

1984  l 

1 

1  1  1 

110.0! 

34.0! 

■*  ! 

! 

-  i 

! 

J  J 

! 

JOHN  R 

1278910 

1  1713A36! 

36.1! 

11.6! 

4.5! 

180! 

-  2 

15.5 ! NONE 

! N J  CARDEN  ! 

1958  l 

l 

!  1  1 

36.1! 

11.6! 

4.  S ! 

i 

-  ; 

2 

I  ! 

! 

LONE  STAR 

1257721 

1  78I3A36! 

81.7! 

25.0! 

11.0! 

900*1 

-  ! 

25.5 ! NONE 

! NJ  CARDEN  ! 

1949  ! 

1 

!  !  1 

88.5! 

25.0! 

11.0! 

i 

-  2 

2 

!  ! 

! 

ROBERT  L  BERG 

1580830 

1  12413A36! 

82.6! 

28.0! 

10.0! 

.2400! 

-  i 

35. OINONE 

JNJ  CAHOEN  ! 

1977  ! 

! 

1  1  1 

95.0! 

28.0! 

10.0! 

2 

.  J 

! 

!  ! 

j 

SOUTHERN  CROSS 

1257722 

1  7813A36! 

81.7! 

25.0! 

11.0! 

900! 

-  i 

28.5! NONE 

!NJ  CARDEN  ! 

1949  ! 

! 

1  !  1 

88.5! 

25.0! 

11.0! 

1 

-  ! 

2 

!  ! 

! 

A  0  CO.  510 

1573764 

1  93214A43! 

160.0! 

54.0! 

9.0! 

! 

2000! 

-  ! NONE 

!NJ  CARDEN  ! 

1976  ! 

| 

j  i  i 

160.0! 

54.0! 

2.0! 

i 

-  * 

! 

!  ! 

! 

BARGE  134 

1011148 

1  104514A46! 

171.0! 

42.0! 

14.5! 

•  i 

2239! 

6.0 {NONE 

!NJ  CARDEN  i 

1962  ! 

1 

1  1  ! 

171.0! 

42.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

; 

!  ! 

1 

BARGE  135 

!  - 

!  104514A46! 

171.0! 

42.0! 

14.5! 

! 

2239! 

6 .0! NONE 

!NJ  CARDEN  I 

1962  ! 

! 

1  1  ! 

171.0! 

42.0! 

4.0! 

2 

-  ! 

; 

!  ! 

! 

BARGE  136 

1011130 

1  104514A46! 

171.0! 

42.0! 

14.5! 

-  i 

2239! 

6 .0! NONE 

!NJ  CARDEN  ! 

1962  ! 

i 

!  i  ! 

171.0! 

42.0! 

4.0! 

J 

-  ! 

! 

!  ! 

I 

BARGE  137 

1011155 

J  1 125 14A46 ! 

187.7! 

43.0! 

14.5! 

-  ! 

2436! 

7. OINONE 

!NJ  CARDEN  ! 

1966  ! 

1 

1  1  ! 

187.7! 

43.0! 

4.0! 

i 

•  i 

; 

!  ! 

! 

BARGE  138 

1011049 

1  112514A46! 

187.7! 

43.0! 

14.5! 

-  i 

2436*1 

7. OiNONE 

INI  CARDEN  ! 

1966  ! 

I 

1 

1 

1  i  1 

!  1  1 

1  1  1 

187.7! 

i 

i 

43.0! 

! 

! 

4.0! 

i 

i 

; 

i 

! 

-  ! 
! 
! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 
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ENSA! 

IVTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

VIST!  OPERATOR 

NET  ICODElLENGTHlBRDTH] 

5 

1 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  {OPERATING  1 
!TC!  BASE  ! 

!  COAST 

TER  l  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

! AOt  LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND 

NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PAGE! 

OVER"! 0VER-1/////1 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !////////// //////I TO! //////////! 

OR 

_ 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  1 

(FEET)!  LINE-2 

! EE!  LINE-2  {‘REBUILT! 

(07)  AMERICAN  DREDGING 

CO. 

! 

! 

1 

1  i 

1  1 

1  1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

!  I 

(CONTINUED) ! 

1  1 

| 

1 

! 

; 

!  ! 

B ARC  E  139 

! 01 1 1 8? 

1 12514A46! 

187.7! 

43.0! 

14.5! 

-  ! 

2436! 

7«oi NONE 

INJ  CAMDEN  1 

1966 

! 

1  ! 

187.7! 

43.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

BARGE  140 

f  278  527 

103414A46! 

195.01 

46.0! 

13.5! 

! 

1800! 

7.0! NONE 

IMA  CAMDEN  1 

1959 

! 

!  1 

19*  . 

46.0! 

4.0! 

1 

-  2 

! 

!  ! 

BARGE  141 

1278528 

103414A46! 

195.0! 

46.0! 

13.5! 

-  1 

1600! 

7 .0 ! NONE 

!NJ  CAMDEN  ! 

1959 

! 

1  ! 

195.01 

46.0! 

4.0! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

BARGE  1  54 

!  - 

99814A46! 

171.01 

43.0! 

14.0! 

-  1 

1800! 

8. 0 ! NONE 

!NJ  CAMDEN  ! 

1963 

1 

1  1 

171.0! 

43.0! 

4.0! 

j 

-  j 

! 

!  ! 

BARGE  157 

t  - 

99814A46! 

171.0! 

43.0! 

14.0! 

-  ! 

1600! 

6. 0! NONE 

!NJ  CAMDEN  ! 

1963 

! 

!  1 

171.01 

43.0! 

4.0! 

! 

-  j 

! 

!  ! 

BARGE  15S 

1011098 

99814A461 

171.0! 

43.0! 

14.0! 

.  1 

1800! 

8.0 {NONE 

!NJ  CAMDEN  ! 

1964 

1 

1  1 

171.0! 

43.0! 

4.0! 

i 

-  ! 

! 

!  1 

BARGE  159 

|  - 

99814A46! 

171.0! 

43.0! 

14.0! 

-  ! 

1800! 

8. 0! NONE 

!NJ  CAMDEN  ! 

1964 

! 

1  1 

171.0! 

43.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

BARGE  335 

!  - 

128UA43! 

80.0! 

26.0! 

5.0! 

-  1 

310! 

7.1 INONE 

t NJ  CAMDEN  1 

1946 

•  1 

80.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

BARGE  360 

<645696 

20214A43! 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

-  ! 

500! 

6.6! NONE 

! NJ  CAMDEN  ! 

1982 

j 

1  1 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

1 

-  • 

1 

!  ! 

BARGE  361 

! 646255 

20214A431 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

-  1 

500! 

6.6 ! NONE 

! NJ  CAMDEN  ! 

1982 

i 

1  1 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  f 

l 

!  ! 

BARGE  362 

1646994 

202J4A43! 

120.0! 

30.01 

5.0! 

! 

500! 

6.6! NONE 

! NJ  CAMDEN  ! 

1982 

1 

!  1 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  • 

! 

!  ! 

BARGE  363 

i  ...... 

28214A431 

120.01 

40.  c* 

5.0! 

-  | 

500! 

7.0 INONE 

!HJ  CANDEN  1 

1983 

1 

!  1 

120.0! 

40. 0< 

2.0! 

1 

-  ! 

; 

!  t 

NO  364 

j  --- - 

20214A431 

120.0! 

30.0! 

4.5! 

! 

$00! 

6.6  I  NONE 

l“J  CANDEN  I 

1981 

1 

1  1 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

1 

-  » 

! 

!  ! 

NO  365 

j  - 

20214A43! 

120.0! 

30.0! 

4.5! 

! 

500! 

6. 6 ! NONE 

!NJ  CAMDEN  ! 

1981 

1 

1  1 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

j 

-  • 

! 

!  ! 

NO  366 

!  - 

19514A43! 

120.0! 

30.0! 

4.5! 

-  1 

500! 

6.6 ! NONE 

! NJ  CAMDEN  t 

1981 

! 

1  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

« 

-  • 

1 

!  ! 

OIL  BARGE  NO.  12 

1  - 

23215A201 

98.0! 

31.0! 

6.0! 

—  1 

480! 

1 8 ,2 • NONE 

•NJ  CAMDEN  ) 

1958 

1 

1  1 

98.0! 

31.0! 

3.0! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

OIL  BARGE  NO.  28 

i  - 

7715A20! 

70.0! 

19.3! 

5.6! 

128! 

9.5!  NONE 

!  NJ  CAMDEN  ! 

1952 

• 

1  ! 

70.0! 

19.3! 

2.5! 

2 

149  ! 

! 

!  ! 

! 

1  1 

175.0! 

35.0! 

3.0! 

I 

-  j 

! 

in.  wunwcH  1 

1  ! 

CAPTAIN  PETE 

1640476 

1 616C021 

38.8! 

13.1! 

2.8! 

34  si 

-  • 

1  2 . 0 ! NONE 

! HJ  CAMDEN  ! 

1981 

1 

1  1 

1  1 

42.0! 

i 

13.1! 

2.8! 

1 

2 

i 

“  ! 

! 

! 

!  ! 

!  1 

(23)  AMERICAN  ELECTRIC 

POWER 

! 

-•FUEL 

!  1 

!  1 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

SUPPL1  RIVER 

TRANSPORT  A ! ION 

1  1 

! 

! 

! 

! 

!  { 

DIVISION 

i 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

A.  N.  PRENTICE 

1575825 

63413A36! 

128.0! 

42.0! 

6.6! 

5600! 

-  | 

45.2  ! NONE 

!WV  LAKIN  ! 

1976 

i 

!  1 

128.0! 

42.0! 

6.0! 

1 

-  j 

! 

!  ! 

800NES90R0 

<526809 

16913A361 

74.7! 

26.0! 

7.9! 

1130! 

-  2 

33.5 ! NONE 

!WV  LAKIN  ! 

1970 

! 

!  ! 

74.7! 

26.0! 

7.9! 

! 

-  J 

! 

!  ! 

C.  J.  BRYAN 

1577912 

328! 3436! 

128.0! 

42.0! 

9.5! 

5600! 

-  J 

45.0 INONE 

!WV  LAKIN  ! 

1977 

! 

1  ! 

128.0! 

42.0! 

9.5! 

1 

-  i 

! 

!  ! 

C.  V.  SORENSON 

1581143 

39413A36! 

127.7! 

44.0! 

9.5! 

5600! 

-  • 

45. 2! NONE 

!UV  LAKIN  ! 

1977 

l 

•  1 

127.7! 

44.0! 

9.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

E.  GENE  FOURNACE 

1576108 

39413A36! 

127.7! 

44.0! 

9.5! 

5600! 

-  J 

45. 2 {NONE 

!WV  LAKIN  ! 

1977 

1 

1  ! 

127.7! 

44.0! 

9.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

EDWIN  A.  LEWIS 

•564933 

63413A36! 

127.7! 

42.0! 

6.6! 

5600! 

-  • 

45.OIN0NE 

1UV  LAKIN  t 

1977 

! 

1  1 

127.7! 

42.0! 

6.0! 

! 

-  j 

! 

!  ! 

F.  N.  BAKER 

1575826 

634! 3 A  36  5 

128.0! 

42.0! 

8.6! 

5600! 

-  • 

45.2! NONE 

!WV  LAKIN  i 

1976 

i 

1  ! 

128.0! 

42.0! 

6.0! 

; 

-  J 

! 

!  ! 

G.  L.  FURR 

1575824 

63413A36! 

128.0! 

42.0! 

8.6! 

5600! 

-  | 

45. 2  INONE 

!WV  LAKIN  ! 

1976 

1 

1  1 

128.0! 

42.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

HAROLD  TURNER 

•580067 

63413A36! 

128.0! 

42.0! 

9.5! 

5600! 

-  j 

45.0! NONE 

IWV  LAKIN  ! 

1977 

» 

1  1 

128.0! 

42.0! 

9.5! 

• 

-  ! 

{ 

!  ! 

t 

JAMES  E.  WRIGHT 

i 581142 

03413A36! 

128.0! 

42.0! 

9.5! 

5600! 

-  ! 

45 • 2  I  NONE 

!WV  LAKIN  ! 

1977 

l 

j  i 

128.0! 

42.0! 

9.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

JAMES  K  ELLIS 

1539402 

22oi 3A36! 

115.7! 

30.0! 

9.0! 

2500! 

-  J 

45 .0! NONE 

!NV  LAKIN  ! 

1970 

j 

j  I 

115.7! 

30.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

t 

2  ; 

JOE  P.  GILLS 

1576107 

39413A36! 

127.7! 

44.0! 

9.5! 

5600! 

-  ! 

45 . 2  I  NONE 

!WV  LAKIN  ! 

1977 

t 

1  1 

127.7! 

44.0! 

9.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

JUANITA 

•268699 

5813A36! 

64.0! 

16.6! 

3.9! 

120! 

•  J 

22.0! NONE 

!WV  LAKIN  ! 

195* 

1  1 

80.0! 

24.6! 

3.0! 

t 

-  i 

J 

!  ! 

LITTLE  CAGLE  III 

•272726 

10113A35! 

68.3! 

24.0! 

8.0! 

900! 

-  i 

30. oj  NONE 

!WV  LAKIN  ! 

1956 

i 

1  ! 

63.3! 

24.0! 

8.0! 

j 

-  ! 

! 

!  ! 

NED  Ci  SHEATS 

1579562 

328 13A36 1 

128.0! 

42.0! 

9.5! 

5600! 

-  J 

45 .0 ! NONE 

! WV  LAKIN  ! 

1977 

i 

1  1 

126.0! 

42.0! 

9.5! 

j 

-  i 

! 

!  ! 

R.  £.  DOYLE 

1 582692 

634I3A36! 

123.0! 

42.0! 

9.5! 

5600! 

-  • 

45. 0! NONE 

!WV  LAKIN  ! 

1977 

1 

1  ! 

128.0! 

42.0! 

9.5! 

2 

-  ! 

! 

!  ! 

RICHARD  E.  HODGES 

1584006 

32813A36! 

128.0! 

(2.0! 

9.5! 

5600! 

-  ! 

45.0! NONE 

!WV  LAKIN  ! 

1977 

j 

2  1  1 

128.0! 

42.0! 

9.5! 

2 

-  • 

j 

!  ! 

ROBERT  M  KOPPER 

i 575623 

1  634ijA36! 

128.0! 

42.0! 

8.6! 

5600! 

-  J 

45. 2! NONE 

!WV  LAKIN  ! 

1976 

j 

1  !  1 

128.0! 

42.0! 

8.0! 

1 

-  • 

2 

!  ! 

ROBERT  R  JEWELL 

•564932 

1  63413A36! 

127.7! 

42.0! 

8.6! 

5600! 

-  J 

45.0! NONE 

!WV  LAKIN  ! 

1977 

1 

i 

1  1  1 

127.7! 

42.0! 

8.0! 

t 

-  » 

; 

!  ! 

SHIRLEY 

1297553 

1  8113A351 

60.8! 

21.1! 

6.6! 

760! 

-  ! 

39.6! NONE 

!WV  LAKIN  ! 

1965 

1 

1  1  1 

65.0! 

21.1! 

6.6! 

t 

-  j 

! 

!  ( 

TANNERS  CREEK  III 

1297256 

1  6013A35! 

56.0! 

21.0! 

5.0! 

760! 

-  ! 

23.3 ! NONE 

!  IN  LAWRENCE-  ! 

1964 

! 

1  1  ! 

56.0! 

21.0! 

4.6! 

1 

-  f 

1 

1  BURG  1 

WILLIAM  J.  STEWART 

1576847 

1  3281 JA36! 

123.0! 

42.0! 

9.5! 

5600! 

-  ! 

45.0! NONE 

!WV  LAKIN  ! 

1977 

; 

!  1  ! 

128.0! 

42.0! 

9.5! 

! 

-  ! 

1 

!  ! 

WINCHESTER 

1528261 

1  33913A36! 

115.7! 

30.0! 

9.0! 

2500! 

-  » 

45.0 ! NONE 

1NV  LAKIN  ! 

1970 

1 

1  1  1 

115.7! 

30.0! 

9.0! 

j 

-  ! 

! 

!  ! 

AEP  7 

1570284 

!  68514846! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  2 

1500! 

11.0! NONE 

!WV  LAKIN  ! 

1976 

AEP  8 

1570285 

1  68514A46! 

195lo! 

35.0! 

9.5! 

-  1 

1500! 

II.OiNONE 

!WV  LAKIN  ! 

1976 

i 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

2 

!  ! 

AEP  9 

1570286 

!  68514A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  » 

1500! 

11.0! NONE 

!WV  LAKIN  I 

1976 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  • 

1 

!  ! 

AEP  10 

1570287 

1  68514A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

_  1 

1500! 

II.OINONE 

!WV  LAKIN  ! 

1976 

I 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

AEP  11 

1570288 

1  68514A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

II.OINONE 

!WV  LAKIN  ! 

1976 

! 

1  •  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

i 

-  • 

! 

!  ! 

AEP  12 

1570289 

1  68514A461 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

•  2 

1500! 

II.OINONE 

(WV  LAKIN  ! 

1976 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  • 

! 

!  ! 

AEP  13 

1570290 

1  68514A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  i 

1500! 

II.OINONE 

! WV  LAKIN  ! 

1976 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

!  1 

AEP  K 

1570291 

1  68514A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

«  1 

1500! 

II.OINONE 

Jwv  LAKIN  ! 

1976 

l 

I  1  1 

195.0! 

35.0! 

1 .5  J 

1 

-  * 

1 

!  ! 

AEP  15 

1570292 

1  68514A461 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

a.  1 

1500! 

11 .oInone 

IWV  LAKIN  1 

1976 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

J 

-  ! 

2 

!  ! 

AEP  16 

1570293 

1  68514*46! 

195.01 

35.0! 

9.5! 

! 

1500! 

II.OiNONE 

!WV  LAKIN  ! 

1976 

1 

! 

j 

!  1  1 

1  !  ! 

1  1  ! 

195.0! 

i 

35.0! 

i 

1.5! 

! 

! 

! 

1 

i 

i 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGRI 

DXST 1  OPERATOR 

VESSEL  NANE  AHD  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

I  1VTCC!  DIMENSIONS  1 ORAFT! 

1  NET  1CODE1LENCTH1BRDTN1  1 

-IREGIS-!****!  REG.  1  RE4.1LOAO-! 

1  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 

1  TON-  IPACEl  0VER-10VER-1/////I 

1  NA6E  1  IV  1  ALL  t  ALL  1LIGHT! 

1CAPACITY!  HIGH-  1  {VESSEL 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 

1  CARGO  !  FIXED  ]  EQUIPMENT  ITC!  BASE 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TDl ////////// 
POWER!  ENGERS  1  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 

YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 

I 

! 

(23)  AMERICAN  ELECTRIC  PQWER-lfUEL 
SUPPLY  RIVER  TRANSPORTA! ION 
DIVISION  ! 

(CONTINUED)! 

AEP  17  !570294 

11  1  1 

1  !  1  1 

1  1  11 

1  1  11 

11  1  1 

1  1  1  1 

685 14A461  195.01  35.0! 

! 

! 

1 

! 

i 

9.5! 

i 

! 

< 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1500! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

1 1 .0! NONE 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!UV  LAKIN 

19/6 

AEP  ie 

! 

1570295 

1  !  193.01  35.0! 

68514A461  195.01  35.0! 

1.5! 

9.5! 

. 

i 

i 

-  < 

1500! 

! 

1 1 .0 ! NONE 

1 

!VV  LAKIN 

1976 

AEP  19 

! 

1570296 

1  !  195.0!  35.0! 

685I4A46!  195.01  35.0! 

1.5! 

9.5! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1500! 

! 

1 1 .0! NONE 

! 

tuv  LAKIN 

1976 

AEP  20 

1 

1570297 

I  !  195.01  35.0! 

66514A461  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

_ 

! 

-  1 
1500! 

t 

11.0! NONE 

! 

IWV  LAKIN 

1976 

AEP  21 

1 

1570298 

1  i  195.0!  35.0! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

. 

! 

! 

-  ! 
1500! 

! 

11.0! NONE 

! 

1VV  LAKIN 

1976 

AEP  22 

1 

1570299 

1  !  195.01  35.0! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.51 

_ 

! 

-  ! 
1500! 

! 

11.0 ! NONE 

! 

!WV  LAKIN 

1976 

AEP  23 

1 

1570300 

1  1  195.0!  35.0! 

66514A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1500! 

) 

1 1 .0 ! NONE 

1 

1UV  LAKIN 

1976 

AEP  24 

1 

1570301 

!  !  195.0!  35.0! 

68S14A46!  195.0!  35.0! 

1.51 

9.5! 

_ 

! 

1 

-  ! 
1500! 

! 

1 1 • 0{ NONE 

1 

!VV  LAKIN 

1976 

AEP  25 

I 

1570302 

!  !  195.0!  35.0! 

68S14A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

_ 

! 

! 

1500! 

! 

1 1 .0! NONE 

1 

!WV  LAKIN 

1976 

AEP  26 

1 

1570303 

!  !  195.0!  35.0! 

683!4A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

_ 

I 

i 

-  ! 
1500! 

1 1 .0! NONE 

1UV  LAKIN 

1976 

AEP  27 

1 

1570304 

!  !  195.0!  35.0! 

68S14A46 !  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

_ 

i 

! 

1500! 

! 

11. 0 (NONE 

1 

! WV  LAKIN 

1976 

AEP  28 

1570305 

!  !  195.0!  35.0! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1500! 

! 

11 .0! NONE 

1 

!UV  LAKIN 

1976 

AEP  29 

1 

1570306 

!  !  195.0!  35.0! 

685! 4A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

1 

! 

-  ! 
1500! 

! 

1 1 .0 ! NONE 

! 

! WV  LAKIN 

1976 

AEP  30 

1 

1570307 

!  !  195.0!  35.0! 

685I4AA6!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

• 

! 

! 

-  ! 
1500! 

! 

11.0! NONE 

! 

!WV  LAKIN 

1976 

AEP  31 

1 

1570308 

!  !  195.0!  35.0! 

685! 4 A 46 !  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

i 

i 

-  ! 
1500! 

! 

1 1 .0 ! NONE 

! 

!WV  LAKIN 

1976 

AEP  32 

1 

1570309 

!  !  195.0!  35.0! 

68514A461  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

. 

! 

! 

-  ! 
1500! 

! 

11.01  NOME 

! 

! WV  LAKIN 

1976 

AEP  33 

1 

1570310 

1  !  195.0!  35.0! 

68SI4A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

• 

! 

! 

-  ! 
1500! 

! 

11.01  NONE 

! 

1UV  LAKIN 

1976 

AEP  34 

1 

1570311 

!  !  195.0!  35.0! 

685  1 4 A 4 6 !  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

! 

< 

-  1 
1500! 

! 

11 .0 (NONE 

! 

IWV  LAKIN 

1976 

AEP  35 

1 

1570312 

!  1  195.0!  35.0! 

685!4A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

_ 

1 

1 

-  ! 
1500! 

1 

1 1.01N0NE 

1 

!WV  LAKIN 

1976 

AEP  36 

1 

1570313 

!  !  195.0!  35.0! 

6SS14A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

! 

! 

-  ! 
1S00! 

1 

1 1 .01  NONE 

1 

1UV  LAKIN 

1976 

AEP  37 

I 

I57C314 

!  !  195.0!  35.0! 

685  1 4 A 4 6 1  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

1 

! 

-  i 

isooi 

1 

11.0! NONE 

! 

(W  LAKIN 

1976 

AEP  38 

1 

1570315 

!  !  195.0!  35.0! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

_ 

1 

! 

-  ! 
1500! 

1 

11 . 0! NONE 

(WV  LAKIN 

1976 

AEP  39 

( 

1570316 

!  1  195.0!  J5.0! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

_ 

! 

! 

-  » 
1500! 

! 

11.01  NONE 

1 

!WV  LAKIN 

1976 

AEP  40 

1 

1570317 

!  1  195.0!  35.0! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

. 

! 

! 

-  ! 
1500! 

! 

11.01  NONE 

1 

! WV  LAKIN 

1976 

AEP  41 

1 

1570318 

!  1  195.0!  35.0! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

- 

! 

! 

-  ! 
1500! 

! 

11.0! NONE 

! 

! WV  LAKIN 

1976 

AEP  42 

! 

1570319 

!  1  195.0!  35.0! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

• 

! 

! 

-  ! 
1500! 

I 

11.0! NONE 

! 

!WV  LAKIN 

1976 

AEP  43 

1 

1570320 

1  !  195.0!  35.0! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

! 

t 

-  ! 
1500! 

f 

11.0! HONE 

1 

IWV  LAKIN 

1976 

AEP  44 

1 

1570321 

1  1  195.0!  35.0! 

685I4A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1500! 

! 

11 .0! NONE 

I 

!WV  LAKIN 

1976 

AEP  45 

1570322 

!  i  195.0!  35.0! 

68SI4A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

_ 

1 

I 

-  ! 
1500! 

1 

11 .01  NONE 

1 

1UV  LAKIN 

1976 

AEP  46 

1 

1570323 

!  !  195.0!  35.0! 

68S14A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

_ 

1 

! 

-  ! 
1500! 

1 

11.0  (NONE 

1 

!WV  LAKIN 

1976 

AEP  47 

l 

1570324 

!  !  195.0!  35.0! 

685148461  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

. 

! 

! 

-  ! 
1500! 

1 

11.01  NONE 

! 

IWV  LAKIN 

1976 

AEP  48 

1 

1570325 

!  !  195.0!  35.0! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

i 

! 

-  ! 
1500! 

1 

11.0 (NONE 

! 

IWV  LAKIN 

19)6 

AEP  49 

1 

1570326 

(  !  195.0!  35.0! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

- 

! 

! 

-  ! 
1500! 

f 

11 .0! NONE 

! 

IWV  LAKIN 

1976 

AEP  50 

1 

1570327 

!  !  195.0!  35.0! 

68SI4A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

! 

! 

1500! 

1 

11.0! NONE 

! 

IWV  LAKIN 

1976 

AEP  51 

1 

1570328 

!  1  195.0!  35.0! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.51 

_ 

i 

i 

-  ! 
1500! 

1 

11.0! NONE 

! 

IWV  LAKIN 

1976 

AEP  52 

1 

1570329 

!  (  195.0!  35.0! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

_ 

1 

* 

-  I 
1500! 

! 

11 .0) NONE 

! 

IWV  LAKIN 

1976 

AEP  53 

l 

1570330 

!  !  195.0!  35.0! 

68S14A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

- 

1 

i 

-  ! 
1500! 

*1 

11 .0! NONE 

! 

fWV  LAKIN 

1976 

AEP  54 

1570331 

1  !  195.0!  35.0! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

_ 

i 

! 

-  i 

isooi 

! 

11.0! NONE 

! 

IWV  LAKIN 

1976 

AEP  55 

1 

1870332 

!  !  195.0!  35.0! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1500! 

! 

11.01N0NE 

! 

IWV  LAKIN 

1976 

AEP  56 

1 

1570333 

!  !  195.0!  35.0! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

_ 

1 

! 

-  ! 
1500! 

1 

11.0! NONE 

1 

IWV  LAKIN 

1976 

AEP  57 

1 

1570334 

1  1  195.0!  35.0! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

- 

! 

! 

-  ! 
1500! 

1 

11 .0! NONE 

1 

!WV  LAKIN 

1976 

AEP  58 

1 

1570335 

!  1  195.0!  35.0! 

6S514A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

! 

1 

-  ! 
1500! 

1 

11.0! NONE 

! 

IWV  LAKIN 

1976 

AEP  59 

1 

1570336 

!  1  195.0!  35.0! 

68514A44!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

! 

! 

-  ! 
1500! 

! 

11.0 {NONE 

1 

IWV  LAKIN 

1976 

AEP  40 

! 

1570337 

!  1  195.0!  35.0! 

6I5I4A461  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1500! 

! 

11.0! NONE 

1 

IWV  LAKIN 

1976 

AEP  61 

1570338 

1  !  195.0!  35.0! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

! 

! 

-  ! 
1500! 

1 

11.01N0NE 

! 

IWV  LAKIN 

1976 

AEP  62 

1 

1570339 

!  1  195.0!  35.0! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

! 

1500! 

1 

11 .0! NONE 

! 

! WV  LAKIN 

1976 

AEP  63 

1 

1570340 

!  !  195.0!  35.0! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

! 

! 

-  ! 
1500! 

1 

1 1.0! NONE 

! 

IWV  LAKIN 

1976 

AEP  44 

1 

1570341 

i  1  195.0!  35.0! 

685 !4A461  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

! 

1 

-  ! 
1500! 

I 

11 • 0! NONE 

1 

IWV  LAKIN 

1976 

AEP  65 

1 

1570342 

!  !  195.0!  35.0! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

. 

! 

! 

-  ! 
1500! 

1 

11.0! NONE 

1 

IWV  LAKIN 

1976 

AEP  46 

1 

1570343 

!  !  195.0!  35.0! 

685UA46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

_ 

! 

-  ! 
1500! 

1 

11 .0 1  NONE 

1 

IWV  LAKIN 

1976 

AEP  47 

1 

1570344 

'  i  !  195.0!  35.0! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

. 

! 

! 

-  ! 
1500! 

1 

11.0!  NONE 

! 

IWV  LAKIN 

1976 

AEP  68 

! 

1570345 

!  1  195.0!  35.0! 

68SI4A46!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

_ 

1 

-  ! 
1500! 

! 

11 .0 ! NONE 

IWV  LAKIN 

1976 

AEP  49 

1 

1570344 

!  1  195.0!  35.0! 

68514A461  195.01  35.0! 

1.5! 

9.5! 

_ 

1 

1 

-  ! 
1500! 

1 

11.0! NONE 

1 

!WV  LAKIN 

1976 

1 

1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

!  !  !  1 

!  1  1  ! 

1.5! 

! 

1 

! 

! 

1 

-  t 
! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

.133 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


ENCR! 

DIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

i  COAST 

1  GUARD 

!  NUMBER 

1  1VTCC1  DIMENSIONS  (DRAFT! 

1  NET  1C0DE1LEN6TH1BRDTH!  1 

-1RECIS-!****!  REG*  1  REG. 1  LOAD-! 

1  TER  l  SEE! //////! /////!  ED  1 

1  TON-  IP  AGE!  OVER**!  OVER-!/////! 

1  NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1  LIGHT! 

{CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

1  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

!////////!  POINT  (  LINE-1  (AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD !///////»// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 

!  YEAR 
!  BUILT 
!  OR 

!*RE8UILT 

! 

! 

(23)  AMERICAN  ELECTRIC  POWER-lfUEL 
SUPPLY  RIVER  TRANSPORTA! ION 
DIVISION  I 

(CONTINUED)! 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

! 

1 

1 

l 

1 

1 

! 

i 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

AEP  70 

1570347 

I 

1  68S14A46! 

1  1  1 

195.01 

195.01 

35.0! 
35. 01 

9.5! 

1.5! 

“ 

! 

1500! 
-  ! 

11 .0! NONE 
! 

twv 

! 

LAKIN 

!  1976 

AEP  71 

1570348 

! 

1  66514A461 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

” 

j 

ISOO! 

-  ! 

11.0! NOME 
( 

!WV 

! 

LAKIN 

!  1976 

AEP  72 

1570349 

! 

1  68514A46! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

3S.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

! 

1500! 
-  ! 

1 1 .0 l NONE 
! 

!  WV 
! 

LAKIN 

!  1976 

AEP  73 

1577403 

! 

1  68514A461 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1500! 
-  ! 

11.01NONE 

( 

(WV 

! 

LAKIN 

i  1977 

AEP  74 

1577404 

! 

1  685 14A461 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

- 

! 

! 

1500! 
-  ! 

1 1 • 0 ! NONE 
! 

!  WV 
! 

LAKIN 

1  1977 

AEP  75 

1577405 

! 

1  685 14A461 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

- 

! 

1 

1500! 

11.0! NONE 
) 

!WV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  76 

! 577406 
! 

1  685I4A461 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

3S.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

2 

! 

1500! 
-  ! 

11.0 ! NONE 
! 

!WV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  77 

1577407 

! 

1  685 1 4A461 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

- 

i 

i 

1500! 

-  ! 

11.0! NONE 
! 

iWV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  76 

1577408 

! 

1  68514A461 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

! 

1 

1500! 
-  ! 

II.OINONE 

! 

!  y  v 

1 

LAKIN 

!  1977 

AEP  79 

1577409 

1 

1  68514A461 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

' 

! 

! 

1500! 

.  i 

11 .0! NONE 
! 

!WV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  50 

1577410 

! 

1  665 1 4 A  46! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

- 

! 

! 

1500! 

-  i 

11.0! NONE 
! 

IWV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  61 

1577411 

< 

!  68514A461 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

! 

! 

1500! 
.  1 

11 .0! NONE 
! 

IWV 

! 

LAKIN 

I  1977 

AEP  62 

1577412 

1 

1  685!  4>, 46! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1500! 
-  ! 

11.0  ! NONE 
! 

IWV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  83 

1577413 

! 

1  685 14A461 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1500! 
-  i 

11.0!  NONE 
! 

IWV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  6* 

1577414 

1 

1  66514A461 

1  1  1 

195.0! 

19S.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

- 

! 

! 

1500! 
-  ! 

1 1 .0! NONE 
! 

IWV 

I 

LAKIN 

!  1977 

AEP  85 

1577415 

1 

1  66514A461 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1500! 
-  ( 

11.0!NONE 

! 

IWV 

( 

LAKIN 

1  1977 

AEP  86 

1577416 

1 

1  68514A46! 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

— 

! 

! 

1500! 
-  ! 

11.01N0NE 

! 

IWV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  67 

1577417 

1 

1  66S14A461 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

- 

! 

! 

1500! 
-  ! 

11. 0! NONE 
! 

IWV 

1 

LAKIN 

!  1977 

AEP  86 

1577418 

1 

1  66514A46! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1500! 
-  ! 

11.0! NONE 
! 

JWV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  89 

1577419 

1 

!  6651 4A461 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1500! 
-  ! 

11.01N0NE 

! 

!WV 

! 

LAKIN 

(  1977 

AEP  90 

1577420 

1 

1  66S14A46! 

1  1  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

• 

! 

! 

1500! 
-  ! 

11.0! NONE 
! 

IWV 

! 

LAKIN 

1  1977 

AEP  91 

1577421 

1 

1  66514A46! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1500! 
-  ! 

11.0! NONE 
! 

!WV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  92 

1577422 

1 

1  68514A46! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

1 

! 

1500! 
-  ! 

11 .0! NONE 
! 

IWV 

I 

LAKIN 

!  1977 

AEP  93 

1579293 

1 

1  66514A46! 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

; 

! 

1500! 
-  ! 

11.0! NONE 
! 

IWV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  94 

1579294 

1 

1  68514A461 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

- 

! 

! 

1500! 
-  I 

11 .0! NONE 
! 

!WV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  95 

1579295 

1 

1  68514A461 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

- 

! 

! 

1500! 
-  ! 

11.01NONE 

! 

IWV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  96 

1579296 

1 

1  685 14A461 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1500! 
-  ! 

11 .0 1N0NE 

1 

JWV 

LAKIN 

!  1977 

AEP  97 

1579297 

1 

1  68514A46! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1500! 
-  ! 

11.0 ! NONE 
! 

!WV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  98 

1579298 

1 

1  68514A46! 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

- 

! 

1500! 
-  ! 

II.OINONE 

! 

JWV 

! 

LAKIN 

i  1977 

AEP  99 

1579299 

1 

1  68514A461 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1500! 
-  ; 

II.OINONE 

! 

IWV 

! 

LAKIN 

1  1977 

AEP  100 

1579300 

1 

1  66514A46! 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

! 

! 

1500! 
-  ! 

11.0!N0NE 

! 

!VV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  101 

1579301 

! 

1  68514A461 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

i 

i 

1500! 
-  * 

II.OINONE 

! 

!WV 

! 

LAKIN 

J  1977 

AEP  102 

1579302 

1 

1  6B514A46! 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1500! 
-  ! 

II.OINONE 

i 

!  WV 
! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  103 

1579303 

1 

1  68514A461 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

j 

i 

1500! 
-  * 

II.OINONE 

2 

!wv 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  104 

1579304 

1 

!  68514A46! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

t 

i 

1500! 
-  ! 

II.OINONE 

! 

!WV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  105 

1579305 

1 

1  68514A461 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

j 

i 

1500! 

-  i 

11 .0! NONE 
; 

IWV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  106 

1579306 

1 

1  68514A46! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

- 

i 

! 

1500! 
-  ! 

II.OINONE 

2 

IWV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  107 

1579307 

1 

!  66514A461 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

* 

! 

! 

1500! 
-  ! 

II.OINONE 

! 

!  WV 
! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  105 

1579308 

! 

1  66514A461 

!  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1500! 

.  j 

11.0! NONE 
! 

IWV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  109 

1579309 

1 

1  685I4A46! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.51 

— 

! 

t 

1500! 
-  ! 

II.OINONE 

! 

!WV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  110 

1579310 

1 

1  68514A46! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

• 

i 

! 

1500! 
-  ! 

II.OINONE 

! 

!WV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  111 

1579311 

1 

1  68514A461 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1500! 
-  1 

II.OINONE 

2 

!  WV 
! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  112 

1579312 

1 

1  68514A46! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

! 

< 

1500! 
-  t 

II.OINONE 

! 

IWV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  113 

1579313 

1 

1  66514A461 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

- 

i 

■ 

1500! 
-  ! 

II.OINONE 

!  WV 
! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  114 

1579314 

! 

1  665141461 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

i 

! 

1500! 
-  ! 

II.OINONE 

1 

!WV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  115 

1579315 

i 

1  68514A.  6! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

i 

i 

1500! 

.  2 

II.OINONE 

; 

!  WV 
! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  116 

i 579316 

1 

1  6SS14A461 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

- 

» 

i 

i  sooi 
-  ! 

1 1 .ol NONE 
! 

IWV 

! 

LAKIN 

!  1977 

ASP  117 

1579317 

1 

1  68514A46! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

• 

! 

! 

1500! 
-  ! 

II.OINONE 

i 

IWV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  118 

1579318 

1 

1  66514A461 

1  1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

- 

! 

i 

1500! 
-  ! 

ii.oInone 

! 

IWV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  119 

1579319 

1 

1  68514A46! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

« 

2 

1500! 
-  ! 

II.OINONE 

1 

IWV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  120 

1579320 

i 

!  68514*46! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

— 

; 

! 

1500! 
-  ! 

II.OINONE 

1 

IWV 

1 

LAKIN 

!  1977 

AEP  121 

1 579321 
! 

1  66514*46! 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

- 

2 

i 

1500! 
-  ! 

II.OINONE 

! 

!WV 

! 

LAKIN 

!  1977 

AEP  122 

1579322 

1 

1 

1 

1  685 14*461 

1  !  1 

1  1  1 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

1 

i 

35.0! 

35.0! 

j 

9.5! 

1-5! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1500! 
-  ! 

! 

! 

11 .0 {NONE 

I 

i 

i 

IWV 

! 

! 

! 

LAKIN 

!  1977 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


1 

1VTCC1  DIMENSIONS  1DRAFT! 

1CAPACITT!  HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L 

! 

•  1ST! 

OPERATOR 

1  NET  1C0DE1LEN6THIBRDTH1 

! 

! 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING 

! 

YEAR  ! 

tAftCO  f  FIXED  (  EQUIPMENT 

ITCI  BASE 

!  COAST 

i  ter  i  scci//////i/////! 

ED  ! 

! ////////!  POINT  1  LINE-1 

! AO!  LINE-1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  CUARD 

l  TON-  {PAGE!  OVER-! OVER-!/////!  HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) I////////////////1TD!//////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

!  N»(E  1  IV  t  ALL  1  ALL  ILUHT!  POVEP! 

ENGERS  !  (EEET)l  LINE-2 

ICE!  LINE-Z 

(23)  AMERICAN 

ELECTRIC  POWER- 

! 

! 

!  FUEL 

1 

1 

1 

1  1  11 

!  1  1  ! 

11  11 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

SUmr  MVI*  T*»NSP0*TA!10K 

1 

l  1  11 

1 

1 

! 

OIVIiXON 

• 

1 

1  1  11 

ACP123 

(CONTINUED)! 

! 579323 

1 

1 

11  1  1 
68514A46!  195.01  35.01 

! 

9.5! 

- 

! 

j 

1 

1500! 

1 

11.0! NONE 

1WV  LAKIN 

1977  I 

! 

1 

l  l  195.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1977  1 

AEP  124 

{579324 

1 

68514A461  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

( 

1500! 

11 . 0 ! NONE 

1WV  LAKIN 

! 

1 

1  !  195.01  35.0! 

1.51 

! 

-  ! 

1 

1 

1UV  LAKIN 

1977  I 

AEP  125 

*579325 

1 

68514A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

! 

1500! 

11.0! NONE 

1 

l 

1  !  195.01  35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1977  I 

AEP  126 

1579326 

l 

66514A46!  195.0]  35.01 

9.5! 

- 

1 

1500! 

11 .0 ! NONE 

!UV  LAKIN 

! 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

! 

IWV  LAKIN 

1977  ! 

AEP  127 

1579327 

1 

68SI4A46!  195.01  35.0! 

9.5! 

- 

i 

1500! 

11.0! NONE 

! 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

} 

1977  ! 

AEP  128 

! 579328 

1 

68514A461  195.01  3S.0! 

9.5! 

- 

1 

1500! 

1 1 .0 ! NONE 

!WV  LAKIN 

1 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

1 

'1977  ! 

AEP  129 

1579329 

1 

68514A46J  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1 

15001 

11.0! NONE 

IWV  LAKIN 

! 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1977  ! 

AEP  130 

1579330 

! 

68S14A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1 

1500! 

11.01  NONE 

(VV  LAKIN 

1 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

IWV  LAKIN 

1977  ! 

AEP  131 

1579331 

1 

685I4A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1 

1500! 

11.0! NONE 

1 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  1 

! 

! 

1977  ! 

AEP  132 

1579332 

1 

68514A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

! 

1500! 

11,0! NONE 

IWV  LAKIN 

! 

1 

!  1  195.0!  35.01 

1.5! 

! 

-  1 

! 

1 

1977  1 

AEP  133 

1579333 

! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1 

15001 

11.0 ! NONE 

IWV  LAKIN 

! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  1 

! 

1 

1977  1 

AEP  134 

1579334 

1 

68514A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1 

1500! 

11.0! NONE 

IWV  LAKIN 

1 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

i 

1 

1977  ! 

AEP  135 

1579335 

1 

68514A46!  195.0!  35.01 

9.5! 

- 

i 

15001 

1 1 .0 ! NONE 

IWV  LAKIN 

! 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  1 

! 

IWV  LAKIN 

1977  ! 

AEP  136 

1579336 

! 

6651 4 A 46 1  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1 

1500! 

11.0! NONE 

! 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

1 

1077  i 

AEP  137 

1579337 

1 

685 ! 4A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

! 

1500! 

11 .0! NONE 

IWV  LAXIN 

1 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

IWV  LAKIN 

1977  ! 

AEP  138 

1579338 

1 

685 ! 4 A 46 !  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

i 

15001 

11.0! NONE 

} 

i 

1  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

1977  ! 

AEP  139 

1579339 

1 

68514A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

i 

1500! 

11 .0  !  NONE 

•WV  LAKIN 

1 

1 

!  !  195.01  35.01 

1.5! 

-  1 

! 

t 

1977  ! 

AEP  140 

1579340 

! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

! 

1500! 

11 .0 ! NONE 

IWV  LAKIN 

i 

1 

1  !  195.0!  3S.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

l 

! 

1977  ! 

AEP  141 

•579341 

1 

685I4A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

! 

1500! 

1 1 . 0 ! NONE 

IWV  LAKIN 

! 

1 

!  1  195.0!  3S.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

1 

!WV  LAKIN 

1977  1 

AEP  142 

1579342 

1 

68514A46!  195.0!  35.01 

9.5! 

- 

1 

1500! 

11.0! NONE 

! 

! 

•  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

1 

1977  ! 

AEP  143 

1579343 

! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

i 

1500! 

11.0! NONE 

IWV  LAKIN 

! 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

1 

IWV  LAKIN 

1977  ! 

AEP  144 

1579344 

1 

68514A46!  195.01  35.0! 

9.5! 

- 

! 

1500! 

1 1 • 01  NONE 

! 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

IWV  LAKIN 

1977  ! 

AEP  145 

•579345 

1 

1 

685 ! 4A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

! 

1500! 

11 .0! NONE 

l 

!  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

1 

1977  1 

AEP  146 

1579346 

1 

1 

695IAAA6I  195.0!  55.01 

9.5! 

- 

1 

1500! 

11 . 0! NONE 

IWV  LAKIN 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

( 

1977  ! 

AEP  147 

1579347 

1 

685 ! 4A46 !  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

! 

1500! 

11 .0! NONE 

IWV  LAKIN 

1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

IWV  LAKIN 

1977  1 

AEP  148 

1579348 

1 

685! 4A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

11.0IN0NC 

• 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

1 

1977  ! 

AEP  149 

157934V 

1 

66514A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

! 

1500! 

11 .0! NONE 

IWV  LAKIN 

i 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

1977  ! 

AEP  150 

1*579350 

1 

68514A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

11.01NONE 

IWV  LAKIN 

1 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

IWV  LAKIN 

1977  1 

AEP  151 

1579351 

1 

68514A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

11 .01  NONE 

1 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

1977  ! 

AEP  152 

1579352 

1 

68SI4A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

11 .0 {NONE 

IWV  LAKIN 

! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

l 

1977  ! 

AEP  153 

1579353 

1 

685I4A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

11.0! NONE 

IWV  LAKIN 

! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

IWV  LAKIN 

1977  ! 

AEP  154 

1579354 

1 

66514A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

11.01N0NE 

! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1977  1 

AEP  155 

1579355 

1 

685 ! 4 A 46 !  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

11 .0 ! NONE 

IWV  LAKIN 

• 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1977  1 

AEP  156 

1579356 

1 

68514A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

11. 0! NONE 

!WV  LAKIN 

1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

IWV  LAKIN 

1977  ! 

AEP  157 

1579357 

1 

685 !4A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

11.0IN0NE 

! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1977  1 

AEP  158 

1579358 

1 

99SIAAA6!  195.0!  55.0! 

9.5! 

- 

1500! 

11.0! NONE 

!WV  LAKIN 

1 

1 

(  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1977  1 

AEP  159 

1579359 

1 

66514A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

11. 0 (NONE 

IWV  LAKIN 

1 

l 

!  1  195.?!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1977  ! 

AEP  160 

1579360 

! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

11 .0! NONE 

•WV  LAKIN 

i 

1 

1  1  195.0!  35.?! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1977  ! 

AEP  161 

1579361 

1 

68514A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

11 .0! NONE 

!WV  LAKIN 

! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

;.5i 

-  ! 

! 

1977  1 

AEP  162 

1579362 

1 

68514A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

11 .0! NONE 

IWV  LAKIN 

! 

1 

J  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1977  ! 

AEP  163 

1579363 

1 

68S14A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

11 .0! NONE 

!WV  LAKIN 

! 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1977  | 

AEP  164 

1579364 

1 

68S14A46!  195.0!  35.01 

9.5! 

- 

1500! 

11 .0! NONE 

IWV  LAKIN 

» 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1977 

AEP  165 

1579365 

! 

68514A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

11  .OINONE 

IWV  LAKIN 

1 

< 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

! 

1977  ! 

AEP  166 

1579366 

1 

96014A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

11. OINONE 

!WV  LAKIN 

! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1977  ! 

AEP  167 

1579367 

1 

96014A46!  195.0!  35.01 

9.5! 

1.5! 

“ 

1650! 

11. OINONE 

i 

IWV  LAKIN 
i 

AEP  166 

*1579368 

1 

960I4A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

16501 

1 1 .oj  NOME 

jwV  LAKIN 

1977 

1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1977 

AEP  169 

1579369 

1 

96014A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

11. OINONE 

IWV  LAKIN 

i 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1977 

AEP  170 

1579370 

r 

96014A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

1 1 .OINONE 

IWV  LAKIN 

f 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1977 

AEP  171 

1579371 

! 

96014A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

11. OINONE 

JWV  LAKIN 

1 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

IWV  LAKIN 

1977 

AEP  172 

1579372 

1 

96014A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

11. OINONE 

1 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1977 

AEP  173 

1579373 

1 

96014A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

16501 

11. OINONE 

IWV  LAKIN 

1 

1 

{  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

1977 

AEP  174 

1579374 

1 

96014A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

11  .OINONE 

IWV  LAKIN 

1 

l 

1  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1977 

AEP  175 

1579375 

! 

96014A46!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

16501 

11. OINONE 

IWV  LAKIN 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

!  !  !  ! 

1  !  1  ! 

1.5! 

! 

! 

-  1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


CNCRl 

•1ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  CUARD 

1  NUMBER 

tVTCC*  DIMENSIONS  (DRAFT! 
NET  *  CO OE (LENGTH (BRDTH!  t 

REGIS-!****!  RES.  )  RES. (LOAD-! 
TER  (  SEE*  /  ///), **  /////*  ED  * 
TON-  (PASE*  OVER-jOVER-*/////* 
NAGE  *  IV  1  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

I CAPACITY !  HIGH-  *  (VESSEL 

!  !  EST  1  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 

!  CARGO  1  FIXED  (  EQUIPMENT  ITC!  BASE 

\unnn\  point  *  line-i  iaoi  line-i 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHTM///////7/7////// *TD! ////////// 
POWER!  ENCERS  !  ( FEET) t  LINE-2  ICC*  LINE-2 

!  YEAR 

!  iUlLT 
!  OR 

! AREBUILT 

! 

! 

(23)  AMERICAN  ELECTRIC  POWER-! FUEL 

SUPPLY  RIVER  TRANSPORTA! ION 
DIVISION  ! 

(CONTINUED)! 

AEP  17*  1579376 

(  ( 

(  ( 

*  * 

*  ( 

(  ! 

*  * 

96014A46! 

1 

1 

* 

1 

1 

195.0* 

* 

I 

* 

! 

* 

* 

35.0* 

! 

! 

! 

! 

! 

* 

9.51 

* 

! 

* 

* 

* 

! 

1650! 

* 

! 

! 

! 

I 

* 

11.0IN0NE 

I 

1 

I 

1 

! 

(HV  LAKIN 

1  1977 

AEP  177 

! 

!S79377 

!  * 
940MA46* 

195.0* 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.5! 

9.5* 

_ 

-  1 
1650! 

1 

1 1 .01  NONE 

! 

twv  LAKIN 

1  1977 

AEP  171 

! 

1579378 

(  * 
960UA46! 

195.0* 

195.0* 

35.0! 

35.0* 

1.5* 

9.5! 

_ 

-  ( 
1650* 

! 

1 1 .0! NONE 

! 

(WV  LAKIN 

I  1977 

AEP  179 

! 

! 579379 

t  ( 

9601  *  A*6  * 

195.01 

195.0* 

35.0! 

35.0* 

1.5! 

9.5* 

_ 

-  * 
1650* 

* 

1 1 • 0! NONE 

! 

(WV  LAKIN 

(  1977 

AEP  180 

1 

!579380 

(  * 
940(4 A*6) 

195.0* 

195.01 

35.0! 

35.0! 

1.51 

9.5* 

_ 

-  1 
1650* 

1 

11 .01  NONE 

! 

*WV  LAKIN 

1  1977 

AEP  181 

! 

) 579311 

*  * 
960MA46* 

195.0* 

195.01 

35.0! 

35.0* 

1.5* 

9.5* 

_ 

-  * 
1650! 

! 

11.0! NONE 

t 

twv  LAKIN 

!  1977 

AEP  182 

! 

1579312 

*  ( 
9401  * A*6  * 

195.0! 

195.0* 

35.0* 

35.0! 

1.5* 

9.5! 

_ 

-  * 
1650* 

1 

1 1 • 01  NONE 

* 

* WV  LAKIN 

!  1977 

ACP  183 

! 

*579383 

*  ( 
94014A46) 

195.0! 

195.0! 

35. 0* 
35.01 

1.5! 

9.51 

_ 

-  * 
1650* 

I 

11.0*  NONE 

I 

1WV  LAKIN 

!  1977 

AEP  18* 

! 

157931* 

(  ( 
940UA46! 

195.0* 

195.0* 

35.01 

35.0* 

1.5! 

9.5* 

-  1 
1650* 

1 

1 1 .0! NONE 

* 

1WV  LAKIN 

!  1977 

AEP  119 

! 

1579385 

(  ( 
960UA46I 

195.0* 

195.01 

35.01 

35.0* 

1.5! 

9.5! 

_ 

-  ! 
1650! 

1 

11 .0! NONE 

! 

twv  LAKIN 

!  1977 

AEP  186 

! 

*579386 

(  * 
960 1  *  A  *6  2 

195.0! 

195.0! 

35.0* 

35.01 

1.5* 

9.5* 

_ 

-  ! 
16501 

* 

11 .0! NONE 

* 

IWV  LAKIN 

!  1977 

AEP  187 

* 

1579387 

1  * 

9  60 ( *  A  *6  J 

195.0! 

195.0! 

35.0* 

35.0! 

1.5* 

9.5* 

-  * 
16501 

I 

11.0! NOME 

1 

IWV  LAKIN 

!  1977 

AEP  188 

! 

1579386 

!  i 

960I4A46! 

195.0! 

195.0! 

35.0* 

35.0! 

1.5! 

9.5* 

-  * 
1650! 

! 

11*01  NONE 

* 

JWV  LAKIN 

!  1977 

AEP  189 

! 

1579389 

(  ( 
940I4A469 

195.0* 

195.0* 

35.0* 

35.0* 

1.5! 

9.5* 

-  t 
1650* 

t 

11.01  NONE 

IWV  LAKIN 

!  1977 

AEP  190 

( 

! 579390 

(  ( 
9401*6*6* 

195.0! 

195.0* 

35.01 

35.0! 

1.5! 

9.5! 

_ 

-  ! 
1650* 

* 

1 1 .0 ! NONE 

* 

IWV  LAKIN 

I  1977 

AEP  191 

! 

*579391 

(  i 

960UA46! 

195.0* 

19S.0! 

35.0* 

35.0! 

1.5! 

9.5! 

-  * 
1650* 

* 

11.0! NONE 

i 

IWV  LAKIN 

!  1977 

AEP  349 

! 

!  567880 

i  ( 

*29t*A*0! 

195.0* 

175.0* 

35.0! 

26.0! 

1.51 

9.5* 

_ 

-  * 
1000* 

! 

11.0! NONE 

1 

*WV  LAKIN 

(  1975 

AEP  390 

1567881 

*  ! 
*29(4 A*0 t 

175.0* 

175.01 

26.0! 

26.0* 

1.5* 

9.51 

_ 

-  ! 
1000* 

I 

11.0 1  NONE 

1 

IWV  LAKIN 

1  1975 

AEP  331 

* 

(567862 

*  ( 
*29*66*0* 

175.0! 

175.0! 

26-0! 

26.0* 

1.5! 

9.5! 

-  * 
1000* 

* 

11 .0! NONE 

! 

IWV  LAKIN 

<  1975 

AEP  352 

! 

*567883 

!  ( 
*29*  4A*0( 

175.0! 

175.0* 

2o.O* 

26.0* 

1.5! 

9.5* 

-  * 
1000* 

l 

11 • 0 ! NONE 

* 

IWV  LAKIN 

(  1975 

AEP  353 

* 

156786* 

1  1 
42914A40! 

175.0! 

175.0* 

26.0! 

26.0! 

1.5* 

9.51 

-  * 
1C00* 

( 

11.0*  NONE 

! 

IWV  LAKIN 

!  1975 

ACP  35* 

* 

*5*7885 

*  ( 
*29*  *A*0! 

175.0* 

175.0* 

26.0* 

26.0! 

1.5* 

9.5* 

_ 

-  * 
1000* 

! 

11.0IN0NE 

* 

IWV  LAKIN 

I  1975 

AEP  355 

* 

*567886 

*  * 
42914A40* 

175.0* 

175.0! 

26.0! 

25.01 

1.5! 

9.5* 

_ 

-  * 
1000! 

! 

11 .0! NONE 

1 

!WV  LAKIN 

!  1975 

AEP  356 

* 

*567887 

(  1 
42914A40! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0* 

1.5* 

9-5! 

-  * 
1000! 

! 

1 1 .0! NONE 

1 

IWV  LAKIN 

!  1975 

AEP  357 

* 

(567866 

*  ! 
*29**A*0! 

175.0* 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

1.5! 

9.5* 

. 

-  ! 
1000! 

I 

11.01  NONE 

1 

IWV  LAKIN 

1  1975 

AEP  358 

! 

1567869 

1  * 
*29**A*01 

175.0* 

175.0* 

26.0* 

26.0! 

1.5* 

9.5* 

_ 

-  * 
1000* 

! 

11.0IN0NE 

* 

IWV  LAKIN 

!  1975 

AEP  359 

1 

(567890 

*  * 
*29(*A*0( 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

1.5! 

9.5* 

-  * 
1000* 

! 

11  .0 !  NONE 

1 

JWV  LAKIN 

!  1975 

AEP  360 

* 

*567891 

!  ! 
*29*  4A40I 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.01 

1.5* 
9.S ! 

_ 

-  f 
1000* 

! 

1 1.0! NONE 

! 

•VV  LAKIN 

!  1975 

AEP  361 

* 

*567892 

*  * 
*29(66*0! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

1.5* 

9.5! 

_ 

-  * 
1000! 

! 

11 .0*  NONE 

! 

!WV  LAKIN 

1  1975 

AEP  362 

! 

*567893 

*  * 
429J4A40! 

175.01 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

1.5* 

9.5* 

* 

-  * 
1000! 

J 

11.0! NONE 

! 

IWV  LAKIN 

!  1975 

AEP  363 

* 

*56789* 

(  * 
42914A40* 

175.0! 

175.0! 

26.0* 

26.0! 

1.5J 

9.5* 

_ 

-  ! 
1000! 

11.0IN0NC 

! 

IWV  LAKIN 

1  1975 

AEP  36* 

* 

*567895 

!  1 
4Z9t*A*0* 

175.0* 

175.0! 

26.0* 

26.0! 

1.5! 

9.5* 

„ 

-  ( 
1000! 

* 

11.0! NONE 

1 

JWV  LAKIN 

1  1975 

AEP  365 

* 

*567896 

(  ( 
*291 *A*0( 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

1.5! 

9.5* 

-  ! 
1000! 

! 

1 1 .0 ! NONE 

1 

IWV  LAKIN 

1  1975 

AEP  366 

* 

*567697 

*  t 

429UA40! 

175.0! 

175.0* 

26.0! 

26.0! 

1.5* 

9.5* 

_ 

-  ! 
1000! 

! 

11.0! NONE 

! 

IWV  LAKIN 

!  1975 

AEP  367 

* 

*567898 

1  ( 
42914A40! 

175.0* 

175.0* 

26.0! 

26.0! 

1.5* 

9.5! 

_ 

-  ! 
1000! 

! 

1 1 .0  J  NONE 

! 

IWV  LAKIN 

!  1975 

AEP  368 

* 

*567899 

(  1 
42914A40* 

175.0! 

175.0* 

26.0! 

26.0! 

1.5! 

9.5! 

_ 

-  ! 
1000! 

! 

11.0! NONE 

! 

IWV  LAKIN 

!  1975 

AEP  369 

* 

*573819 

1  1 
36*1*6*31 

175.0* 

175.0* 

26.0! 

26.0! 

1.5! 

9.5! 

-  1 
900! 

! 

11 .0! NONE 

! 

IWV  LAKIN 

!  1976 

AEP  370 

* 

*573820 

*  * 
*29 I *6*6 1 

175.0* 

175.0* 

26.0* 

26.0! 

1.5! 

9.5* 

_ 

-  I 
900! 

! 

11 .0! NONE 

! 

! WV  LAKIN 

!  1976 

AEP  371 

! 

(573821 

1  * 
*291*6*6! 

175.0* 

175.0! 

26.0! 

26.0* 

1.5! 

9.5* 

-  ! 
900! 

* 

11.0! NONE 

! 

IWV  LAKIN 

l  1976 

AEP  372 

* 

*573822 

1  1 
42914A46* 

175.0* 

175.0* 

26.0! 

26.0! 

1.5! 

9.5! 

-  ! 
900! 

( 

11*0! NONE 

I 

JWV  LAKIN 

!  1976 

AEP  373 

* 

*573823 

*  * 
*29 ( *6*6 ! 

175.01 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

1.5* 

9.5* 

_ 

-  ! 
900! 

! 

1 I.OINONE 

! 

!WV  LAKIN 

1  1976 

AEP  37* 

! 

*57362* 

1  1 
*29**A*6 I 

175.01 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

1.5! 

9.5! 

- 

-  ! 
900! 

! 

11 .0! NONE 

! 

IWV  LAKIN 

!  1976 

AEP  375 

( 

($73825 

!  I 

*29 1*  6*6 1 

175.0* 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

1.5! 

9.5! 

-  ! 
900! 

( 

II.OINONE 

! 

IWV  LAKIN 

!  1976 

AEP  376 

* 

*573826 

(  1 
*291***61 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

1.5! 

9.5! 

_ 

-  ! 
900! 

! 

II.OINONE 

! 

! WV  LAKIN 

!  1976 

AEP  377 

( 

*573827 

!  ! 
4299***6! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

1.5! 

9.5! 

_ 

-  ! 
900! 

! 

II.OINONE 

1 

IWV  LAKIN 

1  1976 

AEP  376 

* 

*573628 

1  ( 
*29(4*46 ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

1.5! 

9.5! 

• 

-  ! 
900! 

! 

II.OINONE 

1 

IWV  LAKIN 

!  1976 

AEP  379 

1 

*573829 

!  1 
*299  6**6 ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

1.5! 

9.5! 

-  ! 
900! 

( 

II.OINONE 

! 

IWV  LAKIN 

1  1976 

AEP  360 

! 

*573830 

f  * 

*29 ! ***6f 

175.0! 

175.0* 

26.0! 

26.0! 

1.5! 

9.5! 

-  * 
900! 

! 

II.OINONE 

! 

JWV  LAKIN 

I  1976 

AEP  381 

* 

*573831 

!  1 
4291***6! 

175.0! 

175.0* 

26.0! 

26.0! 

1.5! 

9.5! 

-  ! 
900! 

( 

II.OINONE 

! 

IWV  LAKIN 

1  1976 

AEP  382 

* 

*573832 

1  ( 
4299***6! 

175.0* 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

1.5! 

9.5! 

_ 

-  i 
900! 

! 

II.OINONE 

! 

IWV  LAKIN 

!  1976 

AEP  383 

* 

*573833 

!  ( 
*299***61 

175.0* 

175.0! 

26.01 

26.0! 

1.5! 

9.5! 

-  ! 
900! 

! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

l  1976 

ACP  38* 

! 

1573634 

!  ! 
*29|***6J 

175.0! 

175.0* 

26.0! 

26.0! 

1.5! 

9.5! 

• 

-  * 
900* 

! 

11 .0 (NONE 

! 

IWV  LAKIN 

!  1976 

AEP  385 

! 

*573835 

*  * 
*291***61 

175.0* 

175.0* 

26.0! 

26.01 

1.5! 

9.5! 

-  ! 
900! 

! 

II.OINONE 

i 

iw  LAKIN 

!  1976 

f 

* 

!  ! 

!  ! 

I  * 

175.0* 

! 

i 

26.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

-  * 

* 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


m 


ENGR! 

DSST  3  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

1  COAST 

(  GUARD 

1  NUMBER 

1  1VTCC1  DIMENS 

I  NET  1C0DE1LEN6TH! 
-1REGIS-1****!  REG.  l 

1  TER  1  SEE1//////1 
l  TON-  1PASEI  OVER"! 

1  NAS E  1  IV  1  ALL  1 

IONS  ! 
BROTH! 

REG.! 
/////! 
OVER-1 
ALL  ! 

DRAFT! 

! 

LOAD-! 
ED  1 

nun 

LIGHT ! 

1CAPACXTY! 

!  ! 

!  CARGO  ! 

1 ////////! 
HORSE!  PASS-  1 
POWER!  ENGERS  ! 

HIGH-  1  !  V  C  $  S  E  L  1  I 

EST  !  CARGO  HANDLING  IS  JOPCRATXNG  1  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT  ITC !  BASE  !  YEAR  ! 

POINT  |  LINE-1  I AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

LIGHT>|/////////7//////!TDl//////////!  OR  ! 

( FEET) !  LINE-2  UE!  LINE-2  !*RE0UILT! 

l 

! 

(23)  AMERICAN  ELECTRIC  POWER-lFUEL 

1  I  1 

1  1  ! 

!  !  1 

! 

! 

! 

i 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

SUPPLY  *IVE«  TRAHSPOPTA1 ICH 

1  !  1 

« 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

DIVISION 

! 

1  1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

!  ! 

(CONTINUED) l 

1  1  1 

! 

! 

1 

! 

! 

AEP'386 

1573836 

1  42914A46! 

175.01 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

900! 

11 .0 1  NONE 

!VV 

LAKIN 

1  1976  ! 

! 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

| 

-  ! 

1 

! 

!  ! 

AEP  387 

1573837 

1  4291 4A461 

17S.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

900! 

1 1 -0! NONE 

!wv 

LAKIN 

!  1976  ! 

! 

1  !  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

I 

! 

!  ! 

AEP  388 

1573838 

1  42914A46! 

175.0! 

26.0! 

9.51 

- 

! 

900! 

11.0! NONE 

!WV 

LAKIN 

!  1976  ! 

l 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

AEP  389 

1633330 

1  4291 4A40I 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

11.0!  NONE 

!W 

LAKIN 

!  1981  ! 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

! 

!  ! 

AEP  390 

1633331 

1  42914A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

9001 

1 1 .0 ! NONE 

!VV 

LAKIN 

!  1981  ( 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  I 

| 

! 

!  ! 

AEP  391 

1633332 

1  42914A4U! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

1 1 • 0! NONE 

!WV 

LAKIN 

!  1981  1 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

AEP  392 

1633333 

i  42914A40! 

175.01 

26.0! 

9.01 

- 

! 

900! 

11.0! NONE 

!WV 

LAKIN 

1  1981  ! 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

1  ! 

AEP  393 

1633334 

1  42914A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

9001 

11.0! NONE 

!UV 

LAKIN 

!  1981  ! 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

!  ! 

AEP  394 

1633335 

1  42914A40! 

175.0! 

26.0! 

9.01 

- 

! 

900! 

1 1 .0 ! NONE 

!UV 

LAKIN 

!  1981  ! 

1 

1  !  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  395 

1633336 

1  42914A401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

11.01  NONE 

!VV 

LAKIN 

!  1981  ! 

1 

1  1  l 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  396 

1633337 

l  42914A40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

j 

900! 

1 1 . 0 ! NONE 

luv 

LAKIN 

!  1981  ! 

1 

!  !  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

i  ! 

AFP  397 

163323! 

!  42914A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

11.0! NONE 

!WV  LAKIN 

!  1981  ! 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

| 

! 

1  t 

AEP  398 

1633339 

1  42914A401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

11.0 !  NONE 

!VV 

LAKIN 

!  1981  ! 

J 

l  1  1 

175.0! 

26.0! 

2.01 

! 

-  i 

! 

! 

!  ! 

AEP  399 

1633340 

1  42914A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

11.0! NONE 

!VV 

LAKIN 

!  1981  ! 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  400 

1633341 

1  429I4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

900! 

1 1 .0! NONE 

!W 

LAKIN 

!  1981  I 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

!  I 

AEP  401 

1633342 

1  42914A40! 

175.01 

26.01 

9.0! 

- 

! 

900! 

11.0! NONE 

!  MV 

LAKIN 

!  1981  ! 

i 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

2 

!  ! 

AEP  402 

j  633343 

1  42914A40! 

175.0! 

26.01 

9.0! 

- 

2 

900! 

11 .0 !  NONE 

!WV 

LAKIN 

!  1981  ! 

< 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

i 

-  i 

! 

1 

!  ! 

AEP  403 

1633344 

1  42914A401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

11.0!N0NE 

iwv 

LAKIN 

!  1981  1 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

2 

!  ! 

AEP  404 

1633345 

1  42914A40! 

175.0! 

26.  Cl 

9.0! 

- 

i 

900! 

11.0 1  NONE 

iwv 

LAKIN 

!  1961  ! 

1 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

[ 

-  ! 

i 

! 

!  ! 

AEP  405 

1633346 

1  42914A401 

175.0! 

26.01 

9.0! 

- 

i 

900! 

11.0! NONE 

!wv 

LAKIN 

!  1981  l 

1 

1  1  l 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

i 

-  ■ 

! 

5 

!  ! 

AEP  406 

1633347 

1  429 14*401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

V00» 

11 . o  Shone 

!UV 

LAKIN 

!  1981  ! 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  407 

1633348 

!  U?*4A4o{ 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

900! 

II.OINON 

IWV 

LAKIN 

!  1961  ! 

f 

1  1  l 

173.0! 

26. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  408 

1633349 

1  *29!4A4'»i 

173.0! 

26.01 

9.0! 

- 

t 

900! 

11.0! NONE 

IWV 

LAKIN 

!  1981  ! 

1 

!  1  : 

'.75.0! 

26.0! 

2.0! 

• 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  409 

1633550 

!  429! 4A40I 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

» 

900! 

11.01NONE 

IWV  LAKIN 

!  1981  ! 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

i.ui 

i 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  410 

1633351 

1  42914A40! 

'175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

900! 

11.0! NONE 

!VV 

LAKIN 

!  1981  ! 

! 

1  1  1 

175.0! 

26. C! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

! 

!  ! 

AEP  411 

1 63335" 

1  42914A40! 

175.0! 

26. G! 

9.0! 

- 

j 

VOO! 

II.OINONE 

!VV 

LAKIN 

!  1981  ! 

! 

•  1  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

j 

! 

!  ! 

»EP  M2 

1633353 

1  42914A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

11 -oi NONE 

IWV 

LAKIN 

!  1961  ! 

1 

1  !  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

; 

! 

!  ! 

»fP  *11 

1633354 

1  4291 4A401 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

! 

900! 

1 1 .0! NONE 

!WV 

LAKIN 

!  1981  ! 

1 

!  1  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  414 

1633355 

!  429J4A40! 

175.0! 

26.01 

9.0! 

- 

! 

900! 

11.0! NONE 

!WV 

LAKIN 

!  1981  ! 

! 

1  !  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

i 

I  ; 

AEP  415 

1633356 

1  42914A40! 

175.0! 

26.01 

9.0! 

J 

900! 

11.0!  NONE 

!UV  LAKIN 

!  1981  i 

j 

1  1  ! 

175.0! 

26.01 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

I 

!  ! 

AEP  416 

1633357 

1  42914A40! 

175.0! 

26.01 

9.0! 

- 

i 

900! 

11.0 !  NONE 

IWV 

LAKIN 

!  1981  ! 

l 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

t 

-  2 

! 

! 

!  ! 

AEP  417 

5633358 

•  42914A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

; 

900i 

1 1 • 0! NONE 

IWV 

LAKIN 

!  1981  ! 

J 

1  1  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

!  I 

AEP  *1« 

1633359 

1  42914A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

j 

900! 

1 1 .0! NONE 

iwv 

LAKIN 

!  1981  ! 

1 

1  1  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

i 

-  ; 

! 

! 

!  ! 

AEP  419 

!  633360 

1  42914A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

90oi 

11 • 0! NONE 

!wv 

LAKIN 

!  1981  ! 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

i 

“  ! 

! 

l 

!  ! 

AEP  420 

1633361 

1  42914A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

900! 

11 . 0! NONE 

!WV 

LAKIN 

!  1981  ! 

1 

!  I  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  421 

1633362 

!  42914A40I 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

900! 

11.0! NONE 

IWV 

LAKIN 

!  1981  ! 

1 

1  !  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

2 

-  ! 

i 

j 

!  ! 

AEP  422 

5633363 

1  42914A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

2 

900! 

11.0IN0NE 

!  WV 

LAKIN 

!  1981  ! 

! 

1  1  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

2 

-  ! 

! 

« 

i  j 

AEP  423 

1633364 

1  42914A401 

175.0! 

26*0! 

9.0! 

- 

* 

900! 

11.0! NONE 

iwv 

LAKIN 

!  1981  i 

1 

1  !  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

t 

! 

!  ! 

AEP  424 

1633365 

!  42914A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

900! 

II.OINONE 

IWV 

LAKIN 

!  1981  ! 

i 

1  !  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  425 

1633366 

1  42914A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

2 

900! 

11.0!N0NC 

!WV 

LAKIN 

!  1981  ! 

1 

!  !  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

i 

-  i 

! 

! 

!  ! 

AEP  *26 

1633367 

1  429! 4A401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

t 

900! 

II.OINONE 

IWV 

LAKIN 

!  1981  ! 

! 

1  !  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

2 

-  » 

! 

I 

!  ! 

AEP  427 

1633368 

!  42914A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

900! 

1 1 .0! NONE 

iwv 

LAKIN 

!  1981  I 

! 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

2 

-  ! 

! 

t 

!  ! 

AEP  428 

1635369 

1  42914A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

II.OINONE 

iwv 

LAKIN 

!  1981  ! 

! 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

!  1 

AEP  429 

1633370 

!  42914A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

ii.O!none 

IWV 

LAKIN 

!  1981  ! 

! 

1  1  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

• 

{  2 

AfP  430 

1633371 

1  42914A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

2 

900! 

II.OINONE 

iwv 

LAKIN 

!  1981  ! 

! 

!  1  1 

175.0! 

26.0* 

2.0* 

i 

-  i 

I 

i 

i  i 

AEP  431 

1633372 

!  42914A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

900! 

II.OINONE 

iwv 

LAKIN 

!  1981  i 

J 

1  !  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

i 

-  ; 

! 

! 

|  ! 

AEP  432 

1633373 

1  42914A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

II.OINONE 

IWV 

LAKIN 

!  1981  ! 

! 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  433 

1633374 

!  42914A40 1 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

t 

900! 

II.OINONE 

!WV 

LAKIN 

!  1981  ! 

1 

1  !  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

“  ! 

! 

1 

!  1 

AEP  434 

1633375 

1  42914A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

900! 

II.OINONE 

•uv 

LAKIN 

!  1981  ! 

! 

1  1  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

i 

“  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  435 

1633376 

1  429! 4 A40 1 

175.01 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

900! 

II.OINONE 

luv  LAKIN 

I  1981  ! 

! 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  436 

1633377 

1  42914A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

II.OINONE 

!VV 

LAKIN 

!  1981  ! 

! 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

2 

-  ! 

j 

! 

1  ! 

AEP  437 

1633378 

1  429! 4A401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

9001 

II.OINONE 

IWV 

LAKIN 

!  1981  ! 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

; 

! 

!  ! 

AEP  438 

1633379 

1  42914A40! 

175.01 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

1 1 .0! NONE 

!VV 

LAKIN 

1  1981  ! 

1 

I 

! 

1  !'  i 

!  !  ! 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

! 

! 

2.0! 

! 

j 

! 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  f 

!  ! 

"Trrir 
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ENSRt 

iVTCCt 

DIMENSIONS  t DRAFT! 

!  CAPACITY! 

HIIH-  ( 

t  V  C  S  S  E  L 

•  1ST! 

OPERATOR 

NET  1C06E1LENCTH18RRTK1 

me  £  1  it 

1 

! 

* 

I 

1ST  !  CARSO  HANDLXNS 

.....  .  c.ilVi.i.f 

IS  I0RERATXN6 

1  writ 

>AD“! 

I 

CARSO  ! 

FIXED  I  ERUIrNEHT 

t  TC  t  IAS E 

1  Tt 

t  COAST 

TER  1  SEE) //////I /////{ 

ID  1 

1 //////// | 

POINT  I  LINE-1 

!AOt  LINE-1 

1  BUILT 

VESSEL  NAME 

AN)  NUMER 

1  6  HAM 

TON-  (RACE! 

OVER*! OVER"! /////I 

HORSE 

PASS-  KLISMT) !//////////////// ITD! ////////// 

1  OB 

t  NUMBER 

NASI  1  XV  1 

ALL  1 

ALL  1LISHT1 

ROVER 

ENSERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

(EC!  LINE-2 

I *RC  BUILT 

(23)  AMERICAN 

ELECTRIC  ROVER 

! 

-iruiL 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

SURELY  RIVER  TRAHSR ORTA! ION 

1  1 

1 

1 

1 

! 

| 

! 

DIVISION 

i 

1  1 

1 

1 

1 

( 

1 

t 

(CONTINUED) { 

1  1 

1 

1 

! 

1 

! 

t 

AIP  U9 

1433310 

429UA401 

175.01 

24.01 

9.01 

- 

900! 

1 1. 0! NONE 

tvv  LAKIN 

1  1*»1 

! 

1  1 

175.01 

24.0! 

2.01 

-  ! 

1 

1 

AIR  440 

1453311 

42914A401 

175.01 

24.01 

9.0! 

- 

900! 

11.01N0NE 

IVV  LAKIN 

1  If  11 

! 

1  I 

175.01 

24.0! 

2.0! 

-  1 

! 

1 

AIR  441 

1433312 

42914A401 

175.01 

24.01 

9.01 

- 

900! 

II.OtNONE 

tvv  LAKIN 

1  1M1 

! 

1  1 

175.01 

24.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

| 

AIR  442 

1633363 

42914A401 

175.01 

26.01 

9.0! 

- 

900! 

II.OtNONE 

tvv  LAKIN 

1  1M1 

1 

1  1 

175.01 

26.01 

2.0! 

-  ! 

! 

t 

AIR  443 

1433364 

429I4A401 

175.0! 

24.0! 

9.0! 

• 

900! 

II.OtNONE 

IVV  LAKIN 

I  1f*1 

1 

1  1 

175.01 

24.01 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

1 

AIR  444 

1633365 

42914A401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

900! 

11 .0! NONE 

tvv  LAKIN 

i  1981 

) 

1  1 

175.01 

26.0! 

2.01 

-  1 

1 

t 

AIR  445 

1433364 

429I4A401 

175.0! 

26.0! 

9.01 

- 

900! 

II.OtNONE 

tvv  LAKIN 

t  1981 

1 

1  1 

175.0! 

24.01 

2.0! 

-  1 

! 

1 

AIR  444 

1433367 

42914A401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

9001 

II.OtNONE 

tvv  LAKIN 

t  1911 

1 

1  1 

173.0! 

24.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

t 

AIR  44? 

1433368 

42914A401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

9001 

II.OtNONE 

tvv  LAKIN 

t  1911 

1 

1  1 

175.01 

24.01 

2.0! 

-  ! 

I 

1 

AIR  441 

•S'3369 

42914A401 

175.0! 

24.01 

9.01 

«• 

900! 

II.OtNONE 

tvv  LAKIN 

t  1911 

1 

1  1 

175.01 

24.0! 

2.0! 

-  ! 

( 

t 

AIR  449 

1633390 

42914A401 

175.01 

24.01 

9.0! 

- 

9001 

II.OtNONE 

IVV  LAKIN 

t  1911 

1 

1  1 

175.0! 

24.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

AIR  450 

1633391 

429I4A401 

175.0! 

24.0! 

9.01 

• 

900! 

II.OtNONE 

tvv  LAKIN 

1  1911 

1 

1  1 

175.01 

24.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

t 

AIR  431 

1433392 

42914A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

900! 

II.OtNONE 

IVV  LAKIN 

1  1911 

1 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

“  1 

! 

1 

AIR  452 

1633393 

429I4A401 

173.0! 

26.01 

9.0! 

- 

900! 

11.0! NONE 

IVV  LAKIN 

I  1911 

1 

1  1 

175.0! 

26.01 

2.0! 

-  ! 

! 

t 

AIR  453 

1633394 

429I4A40I 

175.0! 

24.0! 

9.0! 

- 

900! 

II.OtNONE 

IVV  LAKIN 

I  1981 

1 

1  1 

175.01 

24.0! 

2.0! 

-  ( 

! 

1 

AIR  305 

1570350 

96014A461 

200.0! 

35.01 

9.5! 

- 

1430! 

II.OtNONE 

IVV  LAKIN 

I  1974 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  1 

I 

! 

AIR  504 

1570351 

96014A46) 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

II.OtNONE 

IVV  LAKIN 

I  1976 

! 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.51 

-  ! 

! 

1 

AIR  507 

1570352 

96014A46I 

200.0! 

35.01 

9.5! 

- 

1450! 

11 . 0! HONE 

IVV  LAKIN 

1  1974 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5* 

-  ( 

! 

1 

AIR  508 

1570353 

96014A46! 

200.0! 

35.01 

9.5! 

- 

1650! 

II.OtNONE 

IVV  LAKIN 

1  1976 

I 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  » 

! 

1 

AIR  509 

1570354 

96014A461 

200.0! 

35.01 

9.5! 

- 

1450! 

II.OtNONE 

tw  LAKIN 

I  1976 

f 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

t 

AIR  510 

1570355 

96014A46! 

200.01 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

II.OtNONE 

IVV  LAKIN 

I  1976 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

( 

t 

AER  511 

1570356 

96014A461 

200.0! 

35.0! 

9.51 

- 

1450! 

II.OtNONE 

IVV  LAKIV 

i  1976 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.51 

“  ! 

! 

t 

AIR  512 

1570357 

96014A461 

200.0! 

35.0! 

9.51 

• 

1650! 

II.OtNONE 

IVV  LAKIN 

I  1974 

I 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

I  1974 

AIR  513 

1570358 

96014A461 

200.01 

35.01 

9.5! 

• 

1650! 

II.OtNONE 

IVV  LAKIV 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

AIR  514 

1570359 

960 14A461 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

• 

1650! 

II.OtNONE 

tvv  LAKIN 

1  1974 

1 

1  I 

200.0! 

35.01 

1.31 

-  1 

( 

| 

AER  515 

1570360 

96014A461 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1630! 

II.OtNONE 

IVV  LAKIN 

I  1976 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

t 

1 

AIR  514 

1570341 

96014A46] 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1450! 

II.OtNONE 

IVV  LAKIN 

1  1976 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

t 

AIR  517 

1570362 

96014A461 

200.0! 

35.01 

9.51 

- 

1630! 

II.OtNONE 

tvv  LAKIN 

1  1974 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

t 

AfR  518 

1570363 

96014A461 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

II.OtNONE 

tvv  LAKIN 

t  1976 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

“  ! 

t 

! 

AIR-519 

1570364 

96014A461 

200.0! 

35.01 

9.5! 

- 

1650! 

II.OtNONE 

IVV  LAKIN 

1  1976 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

“  ! 

1 

I 

AER  520 

1570363 

96014A461 

200.01 

35.  C! 

9.5! 

- 

1650! 

II.OtNONE 

IVV  LAKIN 

1  1977 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

t 

I 

AER  $21 

1570366 

96014A461 

200.0! 

35.01 

9.5! 

- 

1630! 

II.OtNONE 

tvv  LAKIN 

!  1977 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

t 

I 

AER  522 

1570367 

960I4A461 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

II.OtNONE 

IVV  LAKIN 

1  1977 

1 

I  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

t 

t 

AIR  523 

1570348 

96014A461 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

II.OtNONE 

JVV  LAKIN 

t  1977 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

t 

t 

AER  524 

1570369 

96014A461 

200.0! 

35.01 

9.5! 

- 

1650! 

II.OtNONE 

!VV  LAKIN 

1  1977 

1 

1  1 

200.01 

33.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

AER  525 

1570370 

96014A461 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

II.OtNONE 

tw  LAKIN 

1  1977 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

t 

AER  526 

1570371 

96014*.  .6! 

200.0! 

35.0! 

9.5* 

■» 

1650! 

II.OtNONE 

tw  LAKIN 

!  1977 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

AER  527 

1570372 

96014*46! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

II.OtNONE 

tvv  LAKIN 

1  1977 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

“  ! 

t 

1 

AER  526 

1570373 

960I4A461 

200.01 

35.01 

9.5! 

- 

1650! 

II.OtNONE 

tw  LAKIN 

t  1977 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

t 

AER  529 

1570374 

960I4A461 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

II.OtNONE 

IVV  LAKIN 

I  1977 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

AIR  530 

1570375 

96014A461 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

II.OtNONE 

IVV  LAKIN 

t  1977 

i 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

AEP  $31 

1570376 

96014A461 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

11 .0! NONE 

tw  LAKIN 

t  *  1977 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

-  1 

1 

1 

AIP  532 

1570377 

960I4A461 

200.01 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

II.OtNONE 

!MV  LAKIN 

!  1977 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  i 

J 

! 

AER  533 

1570378 

96014A461 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

II.OtNONE 

!VV  LAKIN 

t  1977 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

AEP  534 

1570379 

96014A46I 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

II.OtNONE 

tW  LAKIN 

t  1977 

1 

1  ! 

200.0! 

35.01 

1.5! 

.  i 

; 

t 

AIP  535 

1570380 

96014A461 

200.0! 

35.0! 

9.51 

- 

1650! 

II.OtNONE 

IVV  LAKIN 

t  1977'  1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

t 

! 

AEP  536 

1570381 

96014A461 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

145U! 

11 .0! NONE 

!W  LAKIN 

t  1977 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

! 

AEP  537 

1370382 

96014A46! 

200.0! 

35.0! 

9.51 

- 

1650! 

II.OtNONE 

IW  LAKIN 

t  1977 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

t 

I 

I 

AEP  536 

1570383 

96014A461 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

II.OtNONE 

(W  LAKIN 

t  1977 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

t 

t 

AEP  539 

1570384 

960J4A46! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

II.OtNONE 

IW  LAKIN 

1  1977 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

I 

AER  540 

1570385 

96014A46I 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

II.OtNONE 

IW  LAKIN 

!  1977 

* 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

t 

! 

AEP  541 

1  *0386 

96014A461 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

II.OtNONE 

tW  LAKIN 

1  1977 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

AER  542 

/0387 

«© 

o 

200.01 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

II.OtNONE 

!VV  LAKIN 

1  1977 

t 

i 

1  1  1 

1  1  I 

1  !  1 

200.01 

1 

1 

35.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

t 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

: 

138 

TAIL!  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESS 

ELS 

CNSRt 

DIST! 

“ 

1VTCC1  DIMENSIONS  fORAFTC 

{CAPACITY!  H14H*  ! 

!  V  E  S  S  t  L 

1 

! 

OPERATOR 

1  IKt  !C00C!lERSIHi8PRTH1  ! 

-!RC4!S-1*«*»I  RES*  1  HO.tLOAt-1 

1 

! 

1  1ST  !  CARSO  HANDLINS 
CA3C<?  1  FIXED  !  I4UIMNENT 

IS  10MERATINS 
!TC!  BASE 

l 

1 

! 

TEAR  ! 

1  TFR  !  SEC! //////!/////( 

n  i 

!// 

Utttn  POIAT  !  LtHC-1 

1401  LIRC-t 

r 

VESSEL  NAME 

AM)  NUR4ER 

!  GUARD 

!  NUMBER 

1  TON-  tMASE!  OVIR-10VER-1////71  NORSE 
1  NASI  1  IV  1  ALL  t  ALL  1LISNTE  M0W6P 

!  MASS-  KLISNT) !/////7///////7//!T0!/ /////#/// 
f  ENSEAS  !  ( FECT )  1  LINE-2  111!  LINC-2 

!  OR  ! 

1 ‘REBUILT ! 

(21)  AMERICAN 

ELECTRIC  MOWER- 

! 

! 

1  FUEL 

it  it 

ii  it 

ii  ii 

! 

1 

! 

J 

! 

I 

1 

! 

i 

! 

I 

I 

! 

: 

SUPPLY  PJYEP  TRRRSPORTA1 SON 

1  1  11 

1 

division 

! 

1  !  1  1 

! 

AEP  543 

(CONTINUED) I 

1570368 

11  11 
9601 4A461  200.01  35.0! 

I 

9.5! 

- 

1650! 

! 

M'OINONE 

tWV  LAKIN 

1977  ! 

! 

1  I  200.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

, 

! 

! W V  LAKIN 

1*77  ! 

ACM  544 

! $70*89 

9t0! 4A461  200.01  35.01 

*.51 

- 

1630! 

\  J.OINANE 

£ 

AEM  345 

l 

1570390 

(  1  200.01  35.01 

96014A461  200.01  35.01 

1.5! 

9.5! 

- 

-  ! 
1650! 

! 

11 .0! NONE 

IWV  LAKIN 

1977  1 

l 

1  1  200.01  35.01 

1.3! 

-  ! 

IWV  LAKIN 

1*77  I 

AIM  544 

1570391 

96014A461  200.01  35.01 

9.5! 

- 

1630! 

II.OINONE 

1  1  200.01  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!VV  LAKIN 

1777  ! 

AIM  547 

i 570392 

960I4A461  200.01  35.01 

9.3! 

- 

1650! 

II.OINONE 

! 

1  1  200.01  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

|WV  LAKIN 

1*77  ! 

- 

ACM  544 

1570393 

96014A46!  200.01  35.01 

9.5! 

- 

1650! 

II.OINONE 

| 

!  1  200.0!  35 .01 

1.3! 

-  ! 

! 

IWV  LAKIN 

1*77  ! 

AIM  549 

1570394 

960I4A461  200.01  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

II.OINONE 

! 

!  1  200. Cl  35.01 

1.5! 

-  ! 

!WV  LAKIN 

1*77  1 

AIM  550 

15703*5 

960I4A461  200.01  35.01 

9.5! 

- 

1650! 

II.OINONE 

I 

1  1  200.01  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!WV  LAKIN 

1977  ! 

AIM  351 

15703*6 

*60 14A46I  200.01  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

II.OINONE 

t  |  200.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!UV  LAKIN 

1*77  ! 

ACM  552 

15703*7 

96014A46!  200.01  35.01 

9.51 

- 

1*50! 

II.OINONE 

! 

1  1  200.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

!W  LAKIN 

1*77  I 

ACM  355 

!  570398 

*60!4A46!  200.01  35.01 

9.5! 

- 

16301 

II.OINONE 

| 

1  1  200.0!  35.01 

1.5! 

-  1 

! 

! 

!NV  LAKIN 

1*77  ! 

ACM  554 

157039* 

960I4A461  200.0!  35.01 

9.5! 

- 

1630! 

II.OINONE 

I 

1  1  200.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

IWV  LAKIN 

1977  I 

ACM  555 

IS70400 

*60! 4A461  200.01  33.01 

9.5! 

- 

1650! 

II.OINONE 

! 

1  1  200.01  33.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!VV  LAKIN 

1977  I 

AIM  534 

1570401 

*60!4A46!  200.01  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

II.OINONE 

| 

1  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

IWV  LAKIN 

1977  ! 

ACM  557 

1570402 

9601 4A461  200.0!  35.0! 

*.5! 

- 

1630! 

II.OINONE 

J 

t 

!  !  200.01  35.01 

1.3! 

-  ! 

! 

!WV  LAKIN 

1977  ! 

ACM  336 

1570403 

96014A46 1  200.0!  33.01 

9.51 

- 

1650! 

II.OINONE 

| 

1  1  200.0!  33.01 

1.51 

-  ! 

! 

!WV  LAKIN 

1*77  ! 

ACM  452 

1  579392 

96014A46!  1*5.01  35.01 

9.5! 

- 

1650! 

II.OINONE 

! 

1  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

'  ! 

!W  LAKIN 

1963  ! 

ec  sol 

1293499 

692I4A40!  195.01  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

II.OINONE 

J 

1  |  195.01  33.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

tWV  LAKIN 

1*64  ! 

i 

9C  802 

12*3500 

692I4A401  195.01  33.01 

9.5! 

- 

1500! 

II.OINONE 

\ 

| 

1  1  195.0!  35.01 

1.5! 

-  i 

! 

! 

! WV  LAKIN 

1964  ! 

. 

8C  803 

1293501 

| 

69214A40I  195.01  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

II.OINONE 

5 

I  I  195.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

!VV  LAKIN 

1964  | 

. 

6C  804 

12*3502 

692144401  195.01  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

II.OINONE 

- 

! 

1  1  193.01  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!UV  LAKIN 

1964  1 

BC  805 

12*3503 

693144401  195.01  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

II.OINONE 

8C  606 

1 

12*3504 

| 

1  1  195.01  35.0! 

69314A401  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.5! 

• 

-  ! 
1500! 

! 

II.OINONE 

! 

twv  LAKIN 

1964  ! 

!  1  195.0!  35.01 

1.51 

—  ! 

! 

! 

! WV  LAKIN 

1*65  ! 

OFS  271 

12*7343 

1 

.2.1 4.401  175.01  26.01 

9.5! 

- 

1000! 

II.OINONE 

5 

1  1  175.01  26.01 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

IWV  LAKIN 

1965  ! 

' 

OFS  272 

12*7364 

426144401  175.01  26.01 

9.5! 

- 

1000! 

II.OINONE 

t 

I  1  175.0!  26.0! 

1.5! 

! 

!WV  LAKIN 

1965  ! 

OFS  274 

1297366 

42814660]  175.0!  26.01 

9.5! 

- 

1000! 

II.OINONE 

i 

1  1  175.01  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

!WV  LAKIN 

1965  ! 

OFS  275 

12*7367 

42814A401  175.0!  26.0! 

9.5! 

- 

1000! 

II.OINONE 

!  !  175.01  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!WV  LAKIN 

ms  i 

OFS  276 

1297562 

42814A40!  175.0!  26.0! 

9.5! 

- 

1000! 

II.OINONE 

1  1  173.01  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

IWV  LAKIN 

1965  ! 

OfS  277 

1297563 

42814A40!  173.0!  76.01 

9.5! 

- 

10001 

II.OINONE 

: 

! 

1  1  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

IWV  LAKIN 

1965  1 

OfS  278 

1297564 

428! 4A401  173.0!  26.01 

9.5! 

- 

1000! 

II.OINONE 

- 

| 

1  I  175.01  26.01 

1.5! 

-  ! 

! 

IWV  LAKIN 

1*65  ! 

OfS  279 

1297565 

42814A40!  175.0!  26.0! 

9.5! 

- 

10001 

II.OINONE 

| 

1  1  175.0!  26.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!WV  LAKIN 

1965  I 

OfS  260 

1297566 

42814A40!  175.0!  26.0! 

9.5! 

- 

1000! 

II.OINONE 

J 

!  1  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!WV  LAKIN 

1966  I 

OFS  261 

1502372 

428I4A40!  175.0!  26.0! 

9,5! 

- 

1000! 

II.OINONE 

J 

!  !  175.0!  26.01 

1.5! 

-  ) 

! 

IWV  LAKIN 

1966  ! 

OfS  282 

1502373 

428 14A40!  175.0!  26.0! 

9.5! 

- 

1000! 

II.OINONE 

1 

!  t  175.01  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

IWV  LAKIN 

1966  ! 

OFS  283 

1502374 

428I4A40 l  175.01  26.0! 

9.5! 

- 

1000! 

II.OINONE 

1 

!  1  175.0!  26.0! 

1.5! 

M 

-  ! 

!WV  LAKIN 

1966  1 

OFS  284 

1502375 

428I4A40!  175.0!  26.0! 

9.5! 

- 

1000! 

II.OINONE 

!  {  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

IWV  LAKIN 

1966  ! 

OFS  265 

1502376 

42814A40!  175.01  26.0! 

9.5! 

- 

1000! 

II.OINONE 

!  i  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

IWV  LAKIN 

1966  ! 

OFS  266 

1502377 

42814A401  175.0!  26.0! 

9.5! 

- 

1000! 

II.OINONE 

!  !  175.0!  26.0! 

1.51 

-  1 

! 

!WV  LAKIN 

1966  ! 

OFS  287 

1502378 

42814A40!  175.01  26.0! 

9.5! 

- 

1000! 

II.OINONE 

1 

!  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

—  ! 

!WV  LAKIN 

1966  ! 

OFS  284 

1502379 

428! 4A401  175.0!  26.0! 

9.5! 

- 

1000! 

II.OINONE 

! 

1  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

IWV  LAKIN 

1966  ! 

OFS  290 

1502341 

42814A40!  175.0)  26.0! 

9.5! 

- 

1000! 

II.OINONE 

J 

1  1  175.0!  26.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

IWV  LAKIN 

1967  ! 

OFS  291 

1510190 

42814A40!  175.01  26.0! 

9.5! 

- 

1000! 

II.OINONE 

! 

f  1  173.0!  26.0! 

1.5! 

i 

! 

! 

IWV  LAKIN 

1967  ! 

OFS  292 

1510191 

42814A40!  175.0!  26.01 

9.5! 

- 

1000! 

II.OINONE 

J 

1  1  175.01  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

IWV  LAKIN 

1967  ! 

OFS  293 

1510192 

428I4A40!  175.01  26.0! 

9.5! 

- 

1000! 

II.OINONE 

l 

1  1  175.0!  26.0! 

1.5! 

—  ! 

! 

1967  t 

OFS  295 

42C14A4C1  175. S!  26.C! 

9.5! 

- 

{ 

1000! 

H*0!NONF 

IWV  LAKIN 

1 

1  1  175.0!  26.01 

1.51 

-  ! 

! 

! WV  LAKIN 

1967  ! 

OFS  296 

1510195 

42814A40!  175.0!  26.0! 

9.5! 

- 

1000! 

II.OINONE 

1  1  175.0!  26.0! 

1.5! 

! 

!VV  LAKIN 

1967  ! 

OFS  297 

1510196 

42814A40!  175.0!  26.01 

9.5! 

- 

1000! 

II.OINONE 

| 

1  1  175.01  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

IWV  LAKIN 

1967  ! 

OFS  298 

1510197 

42814A40!  17S.0!  26.01 

9.5! 

- 

10001 

II.OINONE 

1  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

IWV  LAKIN 

1967  ! 

OFS  299 

1510198 

428! 4A40I  175.0!  26.01 

9.5! 

- 

1000! 

II.OINONE 

J 

!  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

IWV  LAKIN 

1967  ! 

OFS  300 

1510199 

428I4A40!  175.0!  26.0! 

9.5! 

- 

1000! 

II.OINONE 

!  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

IWV  LAKIN 

1968  ! 

OFS  301 

1511927 

428! 4A40!  175.0!  26.0! 

9.5! 

- 

1000! 

II.OINONE 

1 

!  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!WV  LAKIN 

1968  ! 

OFS  302 

1511928 

428I4A40!  175.0!  26.0! 

9.5! 

- 

1000! 

II.OINONE 

1 

1  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

IWV  LAKIN 

1968  ! 

OFS  303 

1511929 

428I4A40!  175.0!  26.0! 

9.5! 

- 

1000! 

II.OINONE 

1 

1 

1 

!  !  175.0!  26.0! 

!  !  !  ! 

!  !  !  I 

1.5! 

1 

-  ! 
1 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TAILE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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1 


EN6RI 

1  IVTCC) 

DIMENSIONS  ! 

DRAFT! 

(CAPACITY! 

HIGH-  1 

(VESSEL 

! 

DISTI  OPERATOR 

1  NET  (CODE (LENGTH] 8RDTH! 

! 

! 

i 

EST  1  CARGO  HANDLING 

IS  ! OPERATING 

1 

!  COAST 

Rt*.  I 

LOAD-! 

! 

(*•(0  1 

FIXED  1 

EQUIPMENT 

ITC1  BASE 

!  YEAR 

VESSEL  HARE  AND  NURSE R 

I  TER  !  SEE!//////! /////I 

ED  ! 

1////////1 

POINT  1 

LINE-1 

t AO!  LINE-1 

!  PUILT 

!  GUARD 

TOM-  !PAGE! 

OVER-! OVER*! 

/////! 

HORSE! 

PASS-  1 (LIGHT) 1 ///// ///// ////// (TO! ////////// 1  OR 

!  NURBER 

RAGE  1  IV  ! 

ALL  ( 

ALL  ! 

LIGHT! 

POWER! 

EN6CRS  1 

(FEET)! 

LINE-2 

ICE!  LINE-2 

(•RE9UILT! 

(2))  ANEK1CAN  tUCVHC  rOUEK 

t 

i 

!  FUEL 

1  ( 

I  I 

1  1 

! 

! 

1 

t 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

I 

! 

1 

1 

1 

1 

j 

SUPPLY  RIVER  1’RANSPORfA!  ION 

1  ! 

I 

! 

1 

1 

! 

( 

DIVISION 

| 

1  1 

! 

1 

I 

! 

! 

1 

1 

( 

1 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

1 

1 

| 

OPS  304 

!  511930 

42814A40! 

173.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

1000! 

11.0 ! NONE 

! VV  LANIN 
! 

!  1968 

OPS  303 

1 

(  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1511931 

428! 4A40I 

175.01 

26.0! 

9.5! 

- 

1000! 

11.0 l NONE 

tw  LAKIN 
! 

t  196? 

OPS  304 

! 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1513773 

4281 4A401 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

1 

10001 

1 1 .01  NONE 

IWV  LAKIN 

!  1968 

OPS  307 

! 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

! 

1513774 

42B14A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

1 

1000! 

11 . 01  NONE 

!VV  LAKIN 

!  1968 

OPS  308 

! 

1  ( 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1 

1513775 

42814A401 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

1 

10001 

1 1 • 0! NONE 

IWV  LAKIN 

1 

!  1968 

OPS  JC9 

! 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.51 

! 

-  1 

1 

1513776 

428! 4  A  40 1 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

1 

1000! 

11.01  NONE 

!  WV  LAKIN 

!  1968 

OPS  310 

I 

!  ( 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

1 

1513777 

426! 4A40 I 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

10001 

11.0! NONE 

IWV  LAKIN 

!  1968 

OPS  311 

I 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

I 

-  1 

I 

! 

1513778 

426! 4A40! 

175.01 

26.0! 

9.5! 

- 

l 

1000! 

11.01  NONE 

IWV  LAKIN 

I  1968 

OPS  312 

1 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1 

1513779 

428! 4A40! 

175.01 

26.0! 

9.5! 

- 

1 

10001 

11.01  NONE 

!WV  LAKIN 

1 

!  1968 

OPS  313 

1 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  1 

I 

15137*0 

428I4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

11 .01  NONE 

!WV  LAKIN 

1 

!  1968 

OPS  314 

! 

!  515939 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

426I4A40! 

175.01 

26.0! 

9.5! 

- 

1 

1000! 

1 1 .0! NONE 

IWV  LAKIN 

!  1966 

OPS  313 

1 

!  i 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

| 

-  I 

1 

! 

1513940 

42IUA40! 

175.0! 

26.01 

9.5! 

- 

1 

10001 

11 .01  NONE 

IWV  LAKIN 

1 

!  1968 

OPS  314 

! 

!  ( 

175.0! 

26.01 

1.5! 

1 

-  1 

| 

1515941 

42814A40) 

175.0! 

26.0* 

9.5! 

- 

1 

10001 

11.01  NONE 

!WV  LAKIN 

1 

!  1968 

OfS  317 

! 

t  j 

175.0! 

26.0! 

1.51 

1 

-  1 

1 

J  515942 

428I4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.51 

- 

1 

10001 

11.01  NONE 

!WV  LAKIN 

1 

!  1966 

OFS  318 

! 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  1 

! 

!  515943 

42814A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

1 

10001 

1 1 . 01  NONE 

!WV  LAKIN 
! 

!  1968 

OFS  31? 

! 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

1515944 

428I4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

l 

10001 

1 1 .01  NONE 

IWV  LAKIN 

1 

1  1968 

OFS  320 

( 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1515945 

426 (4A40 ! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

1 

10001 

11.01  NONE 

IWV  LAKIN 
! 

!  1968 

OPS  321 

) 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  1 

I 

1513946 

42614A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

11 .0! NONE 

IWV  LAKIN 

1 

1  1968 

OFS  322 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

( 

-  1 

1 

1515947 

42654A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

1 

10001 

11.01  NONE 

IWV  LAKIN 

!  1968 

OPS  323 

1 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

I 

(513948 

426! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

1 

1000! 

1 1 .01  NONE 

(WV  LAKIN 

1 

!  1968 

OFS  324 

f 

!  ( 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

(522648 

42614A40) 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

i 

1000! 

11.01  NONE 

IWV  LAKIN 

1 

1  1969 

OFS  325 

1 

1522849 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

428! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

1000! 

11.01 NONE 

IWV  LAKIN 

!  1969 

OPS  326 

I 

!  I 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1522850 

426! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

11 .0) NONE 

!WV  LAKIN 

1 

!  1969 

OFS  327 

1 

1522651 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

426I4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

1 

1000! 

11.01  NONE 

IWV  LAKIN 

1 

1  1969 

OFS  328 

1 

!  ! 

175.0! 

26.01 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

1522632 

42814*40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

i 

1000! 

11 .01  NONE 

! WV  LAKIN 

1 

1  1969 

OFS  329 

t 

1 530009 

i  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

429144401 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

1 

1000! 

10.01NONE 

IWV  LAKIN 

!  1971 

OFS  330 

1 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1530010 

429UA40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

1 

1000! 

10.01N0NE 

IWV  LAKtN 
! 

!  1971 

OFS  331 

1 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1530011 

42914*401 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

10001 

10.01N0NE 

IWV  LAKIN 
! 

!  1971 

OFS  332 

1 

!  i 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

(330012 

429 J  4*40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

l 

1000! 

10.0! NONE 

IWV  LAKIN 
! 

!  1971 

OFS  333 

1 

(  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

l 

1530013 

42914*401 

175.0! 

26.0! 

9.51 

- 

1 

10001 

10.0! NONE 

JWV  LAKIN 

1  1971 

OFS  335 

! 

I  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  1 

! 

! 

1530015 

42914*40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

10.0! NONE 

IWV  LAKIN 
! 

!  1971 

OFS  336 

( 

(  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  j 

! 

( S30016 

429(4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

1 

1000! 

10.0! NONE 

!VV  LAKIN 
! 

1  1971 

OfS  337 

1 

I  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1530017 

429(4440! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

1 

1000! 

10.0! NONE 

! WV  LAKIN 
! 

1  1971 

OFS  338 

1 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  530C16 

42914*401 

175.0! 

26.  C! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

10.0! NONE 

!VV  LAKtN 
! 

!  1971 

OFS  33? 

! 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

1533429 

42914*40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

i 

1000! 

10.0! NONE 

!WV  LAKIN 
! 

!  1971 

| 

OFS  340 

t 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

1 533430 

429UA40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

j 

1000! 

10.0! NONE 

!VV  LAKIN 
! 

!  1971 

OFS  341 

! 

i  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

(533431 

429(4*40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

10.0! NONE 

IWV  LAKIN 
! 

!  1971 

| 

OFS  342 

f 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

.  j 

! 

1533432 

429*4*40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

i 

1000! 

10.0! NONE 

! WV  LAKIN 
! 

!  1971 

OFS  343 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

1533433 

42914*40! 

175.0! 

26. C! 

9.5! 

- 

( 

1000! 

1 0.0 ! NONE 

IWV  LAKIN 

!  1971 

OFS  344 

( 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

! 

1533434 

42914*40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

i 

1000! 

10.0 (NONE 

IWV  LAKIN 

!  1971 

OFS  345 

i 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  1 

f 

( 

i 533435 

■429*4*  40 ! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

i 

1000! 

10.01NONE 

JWV  LAKIN 
! 

!  1971 

OFS  346 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1533436 

42914*40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

1 

1000! 

10.0! NONE 

IWV  LAKIN 
! 

!  1971 

OFS  347 

j 

!  ! 

175.0! 

26.01. 

1.5! 

i 

-  1 

! 

*!  $33437 

429 !4 *40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

10.0! NONE 

!WV  LAKIN 
! 

!  1971 

0*3  345 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

j 

-  ( 

* 

(533438 

42914*40! 

175.0! 

26.  C* 

9.5! 

- 

i 

1C  00! 

1 0.0! NONE 

!VV  LAKIN 

i 

!  1971 

OFS  620 

f 

i  i 

1*5.0! 

26.0! 

1.5! 

» 

-  i 

J 

1287678 

690 i 4A4oi 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1500! 

1 1 • 0 1  NONE 

IWV  LAKIN 
! 

*1  1962 

OFS  621 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

1287679 

690! 4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1 

1500! 

11.01  NONE 

(WV  LAKIN 

!  1962 

OFS  623 

j 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

‘1292674 

692 ! 4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

| 

1500! 

11.0! NONE 

!WV  LAKIN 

!  1963 

OFS  624 

! 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1292875 

692 ! 4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1500! 

11.01NONE 

JWV  LAKIN 
! 

!  1963 

OFS  625 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1292876 

69214*40! 

19S.G! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1500! 

1 1 .0) NONE 

!WV  LAKIN 

!  1963 

OFS  626 

! 

1292877 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

I 

692! 4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1500  i 

1 1 .0! NONE 

IWV  LAKIN 

!  1963 

OFS  627 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 292878 

692! 4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1500! 

11.0! NONE 

!VV  LAKIN 
! 

t  1963 

OFS  623 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

1293009 

69214*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1500! 

11.0J  NONE 

!UV  LAKIN 

!  I«63 

OFS  629 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I29JC10 

692(4*40! 

195.0! 

3S.Q! 

9.5! 

- 

! 

1500! 

11.0! NONE 

IWV  LAKIN 

I  1963 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

J 

-  i 

* 

! 

TABLE-2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


ENCRI 

PISTI 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

l  COAST 

AND  NUMBER  !  GUARD 

1  NUMBER 

IVTCCI 
NET  1  CODE  | 
REGIS-!****! 
TER  !  SEE! 
TON-  1PA6E! 
NAGE  !  IV  ! 

DIMENS 

LENGTH! 

REG.  ! 
////// 1 
OVER-! 
ALL  ! 

IONS  ! 
BRDTH! 
REG.! 
/////! 
OVER-l 
ALL  ! 

DRAFT! 

! 

LOAD-! 
ED  t 

tmn 

LIGHT! 

HORSE) 

POWER! 

CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EGUIPNENT  ITCl  BASE 

nntnn  point  i  line-i  iaoi  line-i 

PASS-  t (LIGHT) !//////////////// 1  TO!/ ///////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  (EC!  UNE-2 

! 

! 

YEAR  ! 

BUILT  ! 

OR  ! 

•REBUILT! 

(23)  AMERICAN 

l 

l 

ELECTRIC  POWER*! FUEL 

1  ! 

!  i 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SUPPLY  RIVER  TRANSPORTA1 ION 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

DIVISION 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

!  ! 

! 

1 

1 

! 

! 

OfS  630 

1293011 

692 14A40J 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  I 

1500! 

11.0! NONE 

!WV  LAKXN 

1963  I 

1 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

OPS  *31 

1293012 

69214A40I 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  1 

wool 

1 1 .01  NONE 

!WV  LAKXN 

1963  ! 

I; 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

1 

I 

OfS  *32 

1293013 

692I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  i 

1500! 

11 .0! NONE 

!WV  LAKXN 

19*3  ! 

5 

1 

1  t 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

OPS  633 

1293014 

69214A40! 

195.01 

35.0! 

9.5! 

-  i 

1500! 

11.0! NONE 

IWV  LAKIN 

1963  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  I 

! 

1 

I 

OfS  *34 

1293324 

6V2I4A40! 

195.0! 

35.01 

9.5! 

-  f 

1500! 

11.01NONE 

IWV  LAKXN 

1963  ! 

! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

OfS  435 

1293323 

69214A40! 

195.01 

35.0! 

9.5! 

-  1 

1500! 

1 1 .0! NONE 

IWV  LRKIN 

1963  ! 

~ 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

! 

! 

! 

t 

OfS  *3* 

1293326 

692 I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

1 1 .0 ( NONE 

!VV  LAKIN 

1963  1 

j 

l 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  J 

! 

! 

I 

OfS  *37 

1293327 

69214A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  j 

1500! 

11.01NONE 

!WV  LAKIN 

1963  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

•  | 

! 

! 

! 

OfS  *38 

1293328 

69214A40! 

195.0! 

35.ll 

9.5! 

-  1 

1500! 

1 1 .0 ! NONE 

!WV  LAKIN 

1963  ! 

\ 

1 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

1 

! 

! 

ors  *39 

1293329 

69214A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  J 

1500! 

II.OINONE 

! WV  LAKXN 

1963  ! 

t 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

1 

OfS  *40 

1296295 

692I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.51 

-  ! 

15C0! 

11.01N0NE 

IWV  LAKIN 

1965  ! 

“j 

l 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

1 

1 

k: 

OfS  441 

129629* 

692I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

11 .Q! NONE 

IWV  LAKIN 

1965  ! 

i 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

t 

OFS  642 

1296297 

692! 4A4QI 

195.01 

35.0! 

9.5! 

-  j 

1500! 

1 1 .0 1  NONE 

IWV  LAKIN 

1985  ! 

* 

1 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  I 

! 

! 

! 

J; 

OFS  643 

1296296 

69214  A  40 1 

195.01 

35.0! 

9.5! 

-  j 

1500! 

11 .0! NONE 

IWV  LAKIN 

1965  ! 

l 

!  i 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

I 

3 

OFS  *44 

1296299 

692I4A40I 

195.01 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

11.01N0NE 

(WV  LAKIN 

1965  ! 

4 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

; 

! 

OFS  *45 

1296300 

69214440! 

195.01 

35.0! 

9.5! 

1500! 

11.0! NONE 

!WV  LAKIN 

1965  ! 

* 

l 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

! 

! 

! 

1 

OFS  64* 

1296421 

692I4A40! 

195.0! 

35.01 

9.51 

-  1 

15001 

11.0 (NONE 

IWV  LAKIN 

1965  1 

= 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

\ 

OFS  647 

1296422 

692 14A40! 

195.0! 

35.0! 

f.5t 

-  1 

1500! 

11.0! NONE 

IWV  LAKIN 

1965  ! 

J 

! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

1 

OFS  *41 

1296423 

692 1 4A40) 

195.01 

35.01 

9.5! 

-  ! 

1500! 

11.0 ! HONE 

IWV  LAKIN 

1965  ! 

1 

1  ! 

195.01 

35.01 

1.5! 

1 

! 

! 

OFS  649 

1296424 

69214A40! 

195.01 

35.0! 

9.5! 

-  j 

1500! 

11.01N0NE 

IWV  LAKIN 

1965  ! 

1 

1 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  f 

! 

i 

! 

ors  650 

1296425 

69214A40! 

195.01 

35.0! 

9.5! 

-  j 

1500! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

1965  ! 

1 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

t 

i 

OFS  651 

1296426 

692  14A40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  j 

1500! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

1965  l 

\ 

l 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

SC  901 

1293707 

69214A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  i 

1500! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

1964  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

SC  902 

1293706 

69214A40! 

195.01 

35.0! 

9.5! 

-  | 

1500! 

II.OINONE 

!VV  LAKIN 

1964  ! 

! 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

! 

SC  903 

1293709 

69  2 ! 4  A  40 1 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

15001 

II.OINONE 

!WV  LAKIN 

196*  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

1 

SC  904 

1293710 

69214A40! 

195.01 

35.0! 

9.5! 

-  | 

1500! 

II.OINONE 

IWV  LAKXN 

196*  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

SC  905 

1293711 

692I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

1964  ( 

z 

1 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

( 

! 

- 

SC  906 

1293712 

692(4440) 

195.01 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

15001 

II.OINONE 

JWV  LAKIN 

1964  ! 

£ 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

! 

% 

SH  4 

1290942 

692 ! 4A401 

19J.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

11.0IM0NE 

IWV  LAKIN 

1963  ! 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

SN  5 

1291041 

692I4A401 

195.01 

35.0! 

9.5! 

-  i 

1500! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

1963  ! 

1 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

J 

SH  6 

1291043 

692I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  i 

1500! 

II.OINONE 

IWV  LAKXN 

1963  ! 

! 

I 

!  ! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

! 

1.5! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

GENERAL 

1 

TRANSP. !/  INC. 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

| 

GENERAL  WASHINGTON 

1624349 

1 34! 3A361 

76.4! 

26.8! 

8.6! 

14101 

-  | 

41 .0! NONE 

!AL  MOBILE 

1980  I 

! 

1 

!  1 

!  1 

78.4! 

26.6! 

! 

6.6! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

v 

(32)  AMERICAN 

GULF 

I# 

I 

INC.  1 

t  1 

!  1 

I 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

AMERICAN  GULF 

I 

!  - 

732814A41I 

-  1 

-  1 

27.0! 

-  i 

1500! 

40.0! NONE 

!LA  NEW 

1944  ! 

1 

1 

!  1 

!  1 

385.8! 

66.0! 

I 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

! 

■ 

(32)  AMERICAN 

GULF 

14' 

1 

*  INC.  1 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

5 

AMERICAN  GULF 

II 

1266140 

5400I4A41! 

350.0! 

68.6! 

19.3! 

-  j 

1000! 

30.0  (NONE 

! L A  NEW 

•  1961  ! 

! 

i 

1  ! 

!  ! 

35P.0! 

68.6! 

! 

4.6! 

1 

! 

! 

! 

!  ORLEANS 

I 

! 

( 

5 

(32)  AMERICAN 

GULF 

V* 

! 

INC.  ! 

1  ! 

!  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

s 

AMERICAN  GULF 

V 

(246653 

6301 ! 2 A  20 1 

504.01 

68.2! 

30.2! 

6600! 

17400! 

124.012  STEAM/  3 

!LA  NEW 

1945  ! 

! 

1 

!  1 

1  1 

523.5! 

68.2! 

1 

6.41 

I 

! 

! ELECTRIC  PUMPS 
! 

1  ORLEANS 
! 

! 

! 

(42)  AMERICAN 

HAWAII 

1 

CRUISES  ! 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

CONSTITUTION 

1262027 

874711  All ! 

637.61 

89.2! 

30.0! 

370001 

190. 5 1  NONE 

!HI  HONOLULU 

1951  ! 

a 

1 

!  ! 

682.5! 

89.2! 

26.0! 

900! 

! 

! 

t 

INDEPENDENCE 

1261147 

901611A11I 

637.8! 

69.2! 

30.2! 

37000! 

190.5! HOME 

(HI  HONOLULU 

1951  ! 

1 

! 

}  l 

i  i 

682.5! 

89,2! 

! 

?A.?I 

! 

900! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

(33)  AMERICAN 

! 

HEAVY  LIFT  SHIPPING 

!  ! 

!  1 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

XING 

1275193 

124541 2A20! 

632.0! 

90.0! 

35.6! 

13600! 

38690! 

1 1 8.0 1  ST t AM  PUMPS 

!TX  HOUSTON 

1957  ! 

1 

1  ! 

661 .0! 

90.0! 

20.0! 

1 

! 

! 

1 

XNIGHT 

1277163 

12416 12A20I 

632.0! 

90.0! 

35.61 

13600! 

38890! 

116.0! STEAM  PUMPS 

!TX  HOUSTON 

1958  ! 

! 

!  i 

661.0! 

90.0! 

20.0! 

-  | 

! 

! 

! 

PRIDE  11 

1279769 

104301 2 A  20 1 

617.7! 

84.0! 

34.6! 

13600! 

32000! 

102.0ISTEAM  t  HTDRAU- 

!TX  HOUSTON 

1959  t 

! 

!  I 

644.7! 

64.4! 

20.0! 

-  ! 

! LIC  PUMPS-COILS 

! 

! 

SOLAR 

1280223 

12157I2A20! 

617.7! 

84.0! 

34.6! 

13600! 

34503! 

102.0! STEAM  PUMPS/ 

!TX  HOUSTON 

1959  ! 

3 

1 

1  ! 

644.7! 

84.4! 

20.01 

{HEATING  COILS 

! 

! 

j 

SPRAY 

1282649 

11 6081 2A20! 

617.7! 

84.0! 

34.6! 

13600! 

34503! 

102.0ISTEAM  PUMPS/ 

!TX  HOUSTON 

1960  ! 

H 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

644.7! 

84.41 

1 

! 

20.01 

! 

! 

! 

! 

(HEATING  COILS 
! 
i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DE  SCRIPT  ION  OF  VESSELS 


14.1 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


t  COAST 
t  CUARD 
I  NUMBER 


iVTCCi  DIMENSIONS  ! DRAFT!  {CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL 

NET  IC0DE1LEN6TH18RDTH!  t  {  I  EST  !  CAR60  HANDLING  IS  {OPERATING 

REGIS"! *♦**!  REG.  !  REG.ILOAO-!  {  CARGO  1  FIXED  {  EQUIPMENT  JTC!  BASE 

TER  I  SEE!//////!/////!  ED  {  I//////// I  POINT  {  LINE-1  IAO{  LINE-1 

TON-  {PAGE t  OVER-1  OVER- 1 /////{  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD ! ////////// 
NAGE  {  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  UNE-2  !EEI  LINE-2 


(03)  AMERICAN  MARITIME  TRANSPiORT 

ULTRAMAR  JS50200 

I 

ULTRASEA  ! 555146 

! 
i 
! 

(S3)  AMERICAN  OPERATORS#  INC.! 

MERIDIAN  {571019 

! 

! 

I 

(39)  AMERICAN  PRESIDENT  LINES! 

PRESIDENT  ADAPS  1517120 

PRESIDENT  ARTHUR  1695901 


YEAR  I 
BUILT  ! 
OR  ! 
♦REBUILT! 


t  ! 

!  i 

i  ! 

3123912A22I 
{  I 

30705 ! 2A221 
!  ! 

{  ! 

!  ! 

1  I 

129! 3A36! 
!  1 

!  ! 

!  1 

!  I 

10002 ! 1A12! 
!  ! 

24112I1A  07 ! 


855. 01105. 
892.51105. 
855.01105, 
892.5!  105. 
! 

! 

! 

117.4!  30 
125.0!  30, 
! 

! 

I 

584.31  82 
605.0!  82 
803.8!  IS 


!  ! 
!  I 
!  ! 

6!  45.9! 

7!  8.6! 

6!  45.9! 

7!  8.6! 

!  ! 
!  ! 
!  ! 

.0!  11.0! 

,0!  9.0! 

!  ! 
!  ! 
!  ! 

.0!  35.0! 

.0!  12.5? 

.6!  39.1! 


82199!  150.6(2-10  TON  BOOMS#  INY  TARRYTOVN 

-  !  (HEATING  COILS  I 

62120!  150.6! 2-10  TON  BOOHS#  !NY  TARRYTOVN 

-  !  (HEATING  COILS  ! 

!  !  ( 

(  !  ! 

!  (  ! 

-  !  45.0! NONE  JTX  HOUSTON 

-  !  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

22870!  1 26.0! ELECTR I C  VINCKCSUA  OAKLAND 

12!  (JUMBO  HEAT  COILT! 

44800!  1H.8!N0NE  1 CA  OAKLAND 


! 

1  1  ! 

849.7! 105.6! 

16.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

PRESIDENT 

BUCHANAN 

1697633 

!  24112MA07J 

603.8! 105.6! 

39.1! 

26800! 

44800! 

114.8 (NONE 

!CA 

OAKLAND 

1987 

! 

!  !  ! 

849.7! 105.6! 

16.0! 

i 

-  ( 

( 

! 

PRESIDENT 

CLEVELAND 

{521866 

1  10002 11A121 

584.3!  82.0! 

35.0! 

24000! 

22870! 

126.0!  ELECTRIC 

W INCHES ! CA 

OAKLAND 

1969 

! 

!  !  ! 

60S.0!  82.0! 

12.5! 

! 

12! 

(JUMBO 

HEAT 

COILS! 

PRESIDENT 

EISENHOWER 

1673003 

!  24430! 1A07! 

614.21103.6! 

41.1! 

43200! 

51368! 

149.0!N0NE 

I C  A 

OAKLAND 

|  i 

1983 

l 

!  1  ! 

861.71105.8! 

14.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

PRESIDENT 

FILLMORE 

1513660 

!  1150411A071 

637.0!  82.0! 

35.0! 

24000! 

24984? 

137.7! NONE 

I CA  OAKLAND 

i  * 

1972 

! 

!  !  1 

663.9!  82.2! 

13.3! 

! 

12! 

! 

! 

PRESIDENT 

GARFIELD 

! 905624 

1  2411211 AQ7! 

803.81105.6! 

39.1! 

28800! 

44800! 

114.81N0HE 

•CA 

OAKLAND 

t 

1987 

! 

!  !  ! 

649.71105.6! 

16.0! 

! 

.  i 

! 

I 

PRESIDENT 

GRANT 

1530138 

!  18996 !1 A071 

737.11100.0! 

39.7! 

32000! 

43451! 

1 31 .0 ! NONE 

ICA 

OAKLAND 

!  * 

1978 

! 

l  !  1 

787.61100.2! 

15.1! 

! 

-  ! 

! 

! 

PRESIDENT 

HARDING 

! 909326 

i  24112MA07! 

803.81105.61 

39.1! 

28800! 

44800! 

114.8! NONE 

!  CA 

OAKLAND 

1987 

1 

1  !  1 

649.7! 105.61 

16.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PRESIDENT 

HARRISON 

1530139 

1  2041311  A07! 

738.5 ! 100.2 ! 

39.7! 

32000! 

43451! 

131.0! NONE 

(CA 

OAKLAND 

2  * 

1978 

! 

i  !  ! 

820.0! 100.2! 

15.1! 

1 

-  ! 

1 

! 

PPESIDEN’ 

HOOVER 

1530137 

!  18996MA07! 

737.1! (00.0! 

40.6! 

32000! 

43451! 

131.0! NONE 

ICA 

OAKLAND 

|  * 

1928 

! 

1  1  ! 

767.61100.2! 

15.1! 

i 

-  ! 

! 

! 

PRESIDENT 

JACKSON 

1517717 

!  10002 1 1 A 1 2 ! 

584.3!  82.0! 

3S.0! 

24000! 

22870! 

126.0 ! ELECTRIC 

WINCHES ! C  A 

OAKLAND 

1968 

1 

1  !  ! 

605.01  82.01 

12.5! 

; 

12! 

1JUMB0 

HEAT 

COILS! 

PRESIDENT 

JEFFERSON 

1544900 

1  1536011407! 

640.7!  90.0! 

36.5! 

28500! 

2S540! 

142.8! NONE 

!CA 

OAKLAND 

1973 

! 

1  1  1 

669.3!  90.0! 

14.5! 

{ 

-  ! 

! 

! 

PRESIDENT 

JOHNSON 

1552109 

1  1538111*07! 

640.7!  90.0! 

36.5! 

2  8500! 

25540! 

142.8! NONE 

ICA 

OAKLAND 

1974 

! 

1  1  1 

669.3!  90.0! 

14.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

PRESIDENT 

KENNEDY 

1296779 

1  11112MA07! 

635.6!  76.1! 

33.6! 

22000! 

21600! 

117.9! NONE 

!  CA 

OAKLAND 

!  • 

1971 

t 

!  1  1 

668.6!  76.2! 

14.9! 

! 

12! 

( 

! 

PRESIDENT 

LINCOLN 

1651627 

!  31 1 26! 1 A07! 

820.9! 106.0! 

38.0! 

43200! 

33558! 

158.0!  NONE 

ICA 

OAKLAND 

1982 

! 

1  t  1 

860. 01106. 01 

16.3! 

! 

-  ! 

! 

1 

PRESIDENT 

MADISON 

1546725 

!  1536011 A  07  1 

640.71  90.0! 

36.5! 

28500! 

25540! 

142.8 ! NONE 

ICA 

OAKLAND 

1973 

! 

!  1  ! 

669.3!  90.0! 

14.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

PRES IOENT 

MCKINLEY 

! SI C  593 

1  11 504 11 A071 

637.0!  82.0! 

35.0! 

24000! 

24984! 

1  37.7!N0NE 

ICA 

OAKLAND 

!  * 

1972 

! 

1  1  ! 

663.9!  82,2! 

13.9! 

! 

12! 

( 

! 

PRESIDENT 

MONROE 

1655397 

1  3112611  A  07 i 

620.91106.0! 

38.0! 

43200! 

33558! 

158.0! NONE 

ICA 

OAKLAND 

1983 

! 

1  1  1 

860.01106.0! 

16.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

PRESIDENT 

PIERCE 

1552108 

!  15381 1 1 A07 ) 

640.7!  90.0! 

36.5! 

28500! 

25540! 

142.8 {NONE 

(CA  OAKLAND 

1973 

! 

1  1  I 

669.3!  90.0! 

14.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

PRESIDENT 

ROOSEVELT 

1674310 

1  2399211 A07! 

814.21105.8! 

41.1! 

43200! 

51368! 

1  49.0! NONE 

CA 

OAKLAND 

1  * 

1984 

! 

1  1  1 

861.71105.8! 

14.5 ! 

! 

-  ! 

! 

! 

PRESIDENT 

TAFT 

1511653 

!  11  5041  1 A  07 1 

637.0!  82.2! 

35.0! 

w 

o 

o 

24984! 

137.7! NONE 

ICA  OAKLAND 

!  * 

1972 

! 

1  1  1 

663.9!  82.2! 

13.9! 

! 

12! 

! 

2 

PRESIDENT 

TAYLOR 

1518517 

l  100021 1  A 1 2 ! 

584.3!  82.0! 

35.0! 

24000! 

22E70! 

126.0! ELECTRIC  VINCHESICA  OAKLAND 

1969 

1 

1  !  ! 

605.01  82.0! 

12.5! 

! 

12! 

(JUMBO 

HEAT 

COILS! 

PRESIDENT 

TYLER 

1530140 

1  18996MA07! 

737.11100.0! 

40.6! 

32000! 

43451! 

131.0! NONE 

CA 

OAKLAND 

!  * 

1978 

1 

!  !  1 

787.6! 100.2! 

15.1! 

j 

-  ! 

! 

! 

PRESIDENT 

VAN  6UREN 

1  509581 

l  1150411A07I 

637.0!  82.0! 

35.0! 

24000! 

24984! 

137.71N0NE 

ICA 

OAKLAND 

!  * 

1972 

! 

1  1  1 

663.9!  82.2! 

13.9! 

i 

12! 

! 

! 

PRESIDENT 

WASHINGTON 

1  653424 

1  31 1 2  6 !  1 A  07 ! 

820.9MC6.0! 

38.0! 

43200! 

33558! 

158.0! NONE 

ICA 

OAKLAND 

1983 

! 

!  1  ! 

860.0! 106.0! 

16.3! 

! 

-  ! 

! 

i 

PRESIDENT 

WILSON 

1520392 

1  10002 1 1 A 12! 

584.3!  82.0! 

35.0! 

24000! 

22870! 

126.0! ELECTRIC 

WINCH. <  CA 

OAKLAND 

1969 

! 

1  !  ! 

605.0!  82.0! 

12.5! 

; 

12! 

}  JUMBO 

HEAT 

COILS! 

ALEUTIAN 

•AGLE 

1513728 

1  75514A46! 

150.0!  42.0! 

10.0! 

-  j 

1200! 

15.0! NONE 

CA 

OAKLAND 

1968 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

150.0!  42.0! 

!  ! 

4.5! 

i 

! 

-  i 

i 

; 

i 

( 

! 

(15)  AMERICAN  RIVER 

CRUISES# 

! 

!  INC. 

!  !  ! 

(  !  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

t 

• 

i 

i 

! 

! 

ROMANCE 

1558178 

!  67MC16! 

96.2!  40.0! 

4.5! 

2000  i 

-  i 

45.0! NONE 

2  FL 

SANFORO 

1974 

1 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

96.2!  40.0! 

!  ! 

4.5! 

1 

i 

300! 

! 

! 

! 

! 

1 

(31)  AMERICAN  RIVER 

LINES 

! 

I  !  ! 

!  !  ! 

!  ! 

!  ! 

; 

! 

! 

j 

j 

! 

! 

! 

! 

ARL  103 

(295082 

!  72414A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  1 

1460! 

16.4‘NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1963 

1 

!  !  1 

195.0!  35.0! 

1.8! 

i 

-  t 

! 

! 

! 

ARL  104 

1295083 

!  724  S4A41  ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1460! 

16.4'NONE 

IMS 

CtCENVILLE! 

1963 

1 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.  •! 

-  { 

! 

! 

! 

ARL  1058 

1506871 

1  94514A48! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

1600! 

20.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1967 

! 

i  i  : 

200.0!  35. C! 

1.8! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

ARL  1098 

1529406 

!  94514A48! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

i 

1636! 

18.0'NONE 

i»S  OAEEKVILLE! 

1970 

1 

1  !  1 

200.0!  35.0! 

1.8! 

j 

-  ! 

! 

! 

I 

ARL  1109 

1529407 

!  4514A48! 

200.01  35.0! 

9.0! 

-  i 

1636! 

16.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1970 

J 

i  !  ! 

200.0!  35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

ARL  1118 

|  - - - 

!  72314A41! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  j 

1635! 

16.4 (NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1972 

1 

!  !  ! 

200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ARL  1178 

1558948 

1  933!  4A41 1 

200.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1633! 

16.4! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1974 

! 

1  !  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  j 

! 

! 

! 

ARL  1 19B 

1558950 

!  933! 4A41 ! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

1633! 

16.4! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1974 

! 

!  1  ( 

200.01  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ARL  1 20B 

1558951 

!  933J4A41 1 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1633! 

16.4 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1974 

! 

1  !  ! 

200.0!  35.0! 

1.6! 

| 

-  ( 

! 

! 

! 

ARL  1 21 B 

1558952 

1  93314A41! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  j 

1633! 

16 .4  •  NONE 

IMS 

OECKV1UE! 

1974 

1 

!  !  ! 

200.0!  35.0! 

1.6! 

; 

-  ! 

! 

! 

! 

ARL  1223 

1558953 

!  933J4A41! 

200. C!  35.0! 

9.0! 

i 

1633! 

16.4 (NONE 

IMS 

SHEENVILLE! 

1974 

1 

1  1  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MHME  356 

1622966 

1  774I4F46! 

--  !  —  ! 

10.7! 

! 

866! 

17.5 JNONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1981 

1 

1  •  ! 

195.0!  35.0! 

--  ! 

! 

-  t 

! 

! 

! 

MHME  357 

1622967 

J  774KF46! 

—  !  —  ! 

10.7! 

! 

86  6  i 

17.51N0NE 

IMS 

GREENVILLE! 

1931 

1 

1 

!  !  ! 

!  1  1 

195.01  35.0! 
!  ! 

—  ! 

i 

i 

-  ! 

; 

2 

i 

! 

! 

! 

! 

(32)  AMERICAN  RIVER 

! 

TRANSPORTATION 

!  1  ! 

!  1  1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

! 

1 

! 

AROYCE  RANDALL 

! 57C927 

1  6  34 1 3A  35 ! 

145.01  48.0! 

ii. oi 

5600! 

«.  < 

42.6! NONE 

•LA 

NEW 

! 

1976 

1 

1  !  I 

145.0!  48.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

COOPERATIVE  AMBASSADOR 

1630804 

1  483J3A36I 

138.0!  40.0! 

8.9! 

4300! 

-  ( 

41 • 0! NONE 

SLA 

NEW 

! 

1981 

1 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

1  !  ! 

160.0!  40.0! 
!  ! 

!  ! 

8.0! 

j 

j 

i 

-  ! 
j 
» 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


142 _ 

CNGRl 

0 1  ST!  OPfUTOR 


! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  ! 

! 


IVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT!  ICAPACITT!  NIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

NET  ICODEJLENGTHIORDTK!  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING 

REGIS-!****!  REG.  !  REC.lLOAD-l  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1 

TON-  {PAGE!  OVER-! OVC R-! /////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TO !////////// 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILIGHT!  PQVER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  IE£!  LINE-2 


YEAR  I 
BUILT  ! 

OR  ! 
REBUILT! 


! 

! 

(32)  AMERICAN  RIVER  TRANSPORT! ATION 

1 

1 

1 

i 

11  11 

!  1  !  ! 

1  1  !  ! 

II  II 

i 

j 

i 

! 

! 

! 

i 

* 

i 

i 

j 

! 

! 

! 

I 

CO  2 

(CONTINUED)! 

1 

1  1  !  ! 

! 

i 

i 

! 

55.0! NONE 

COOPERATIVE  ENTERPRISE 

1638122 

l 

89013A361  185.5!  54.01  T 0.0! 

9000! 

-  ! 

! 

! 

1  I  200.0!  54.01 

9.0! 

! 

-  ! 

1 

44 • 0! NONE 

COOPERATIVE  MARINER 

1627829 

! 

471 13A35!  155.7!  40.0! 

9.3! 

3700! 

-  ! 

! 

! 

1  1  168.0!  40.0! 

7.3! 

! 

! 

COOPERATIVE  SPIRIT 

1569226 

1 

S.01SA36I  200.0!  S4.CI  10.0!  10S00! 

55.0! NONE 

! 

1 

1  !  200.01  54.01 

9.0! 

! 

! 

COOPERATIVE  VANGUARD 

1648110 

! 

471 1 3 A 3 6 !  155.7!  40.0! 

9.3! 

3700! 

-  i 

44.0 1  NONE 

! 

1 

1  1  166.0!  40.0! 

7.3! 

! 

-  ! 

! 

44 .0 ! NONE 

COOPERATIVE  VENTURE 

1577609 

1 

47113A36!  155.7!  40.01 

9.3! 

3700! 

-  ! 

! 

1 

1  !  168.0!  40.0! 

7.31 

1 

—  J 

! 

CRIMSON  GLORY 

1515916 

l 

596I3A3'!  157.5!  45.01 

9.0! 

5000! 

-  ! 

47.8IN0NE 

! 

! 

1  t  170.0!  45.0! 

7.4! 

! 

-  ! 

! 

6INNY  STONE 

1558610 

1 

620! 3A*i!  200.0!  50.0! 

9.0! 

8400! 

-  ! 

52 .0! NONE 

! 

l 

1  1  200.0!  50.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

GOLD  STAR 

1546450 

1 

6913A361  56.8!  22.0! 

7.0! 

800! 

-  ! 

35 .0 1  NONE 

! 

! 

!  1  60.0!  22.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

INEZ  ANOREAS 

1556415 

1 

82013A  361  200.01  50.0! 

9.0! 

8400! 

-  ! 

52.0! NONE 

! 

1 

1  1  200.01  50.0! 

9.0! 

! 

i 

JOYCE  HALE 

1629097 

1 

52913A361  157.0!  45.0! 

9.0! 

6000! 

-  ! 

55.6 1  HONE 

l 

! 

!  1  200.01  50.0! 

9.0! 

( 

-  ! 

! 

PIXIE  ROSE 

1549416 

1 

7713A36!  61.41  24.01 

9.31 

910! 

-  ! 

35.2 ! NONE 

1 

1 

1  1  65.01  24.0! 

7.6! 

! 

-  ! 

! 

ROBERTA  TABOR 

1571076 

! 

63413A351  145.0!  46.0!  11.01 

5600! 

-  ! 

■•2.6 !  NONE 

1 

1 

1  1  145.0!  48.0! 

9.0! 

i 

-  ! 

! 

SALLY  ARCHER 

1555147 

1 

82013A36!  200.0!  S0.01 

9.0! 

6400 1 

-  ! 

52.0! NONE 

1 

! 

1  1  200.0!  50.0! 

9.0! 

! 

! 

SCARLET  GEM 

1551553 

1 

10413A36!  65.01  24.0! 

6.6! 

1400! 

37. 0! NONE 

1 

1 

1  t  70.0!  26.0! 

7.8! 

! 

-  ! 

! 

AB  61 

1540291 

1 

685 ! 4 A 41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 9. 0! NONE 

1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

! 

A0  62 

1540292 

l 

685I4A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

! 

1500! 

19.0! NONE 

1 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

AB  63 

1540293 

1 

665I4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0 (NONE 

1 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

AB  64 

1540294 

I 

68514A41!  195.0!  35.0! 

9.01 

! 

1500! 

19.0! NONE 

1 

! 

1  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

AB  65 

1540295 

1 

68514A41!  195.0!  35.01 

9.0! 

-  ! 

15001 

19.0 {NONE 

1 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

! 

19.0! NONE 

AB  66 

1540296 

1 

68SI4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

! 

AB  67 

1540297 

! 

68514A41!  195.0!  35.0! 

9.6! 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

! 

I 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

19.0! NONE 

AB  68 

1540298 

1 

68S14A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  I 

1500! 

! 

! 

!  !  195.01  35.01 

;.6! 

! 

! 

AB  69 

1540299 

1 

! 

6851 4A41 1  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.01  NONE 

1 

I  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  J 

! 

AB  7C 

1540300 

! 

66S14A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.01  NONE 

! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

* 

-  ! 

1 

AB  71 

1540301 

1 

66S14A41 1  195.01  35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 9. 0 ! NONE 

1 

! 

1  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

* 

! 

AB  72 

1540302 

! 

66514A41 1  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

19.0! HONE 

1 

! 

1  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

! 

19.0! NONE 

AB  73 

154C303 

1 

6S514A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 

! 

1  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

1 

1 9 .0 ! NONE 

AB  7* 

1540304 

1 

68S14A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  I 

1500! 

1 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

19.0! NONE 

AB  75 

1540305 

1 

68S14A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

! 

1 

1  t  195.0!  35.01 

1.6! 

! 

I 

AB  76 

1540306 

1 

68514A41!  195.0!  35. Q! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

! 

AB  77 

1540307 

I 

66S14A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

•  ! 

1500! 

19.0! NONE 

! 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

AB  78 

!  540308 

! 

665 I4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

> 

-  ! 

! 

19.0! NONE 

AB  79 

1540309 

! 

685I4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

i 

1500! 

I 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

A8  80 

! S4031U 

! 

68514A41!  195. C!  35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

19.01N0NE 

! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

! 

AB  81 

1540311 

1 

665I4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

19.0! NONE 

! 

1 

!  J  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

! 

AB  82 

! 540312 

1 

66514A41 1  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 9 .0  !  NONE 

! 

i 

I  I  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

AB  83 

! 540313 

1 

68514A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0 (NONE 

! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

! 

AB  84 

1540314 

1 

665!4A41!  195.0!  35.0! 

9.01 

-  ! 

1500! 

19.01N0NE 

1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

19.0INONE 

AB  85 

1540315 

1 

68514A41!  195.0!  35.0! 

9.01 

i 

1500! 

1 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

AB  86 

1540316 

1 

68514A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

19.0 ! NONE 

! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

19.01N0NE 

AB  87 

1540317 

! 

685I4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

i 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

19.0! NONE 

A6  88 

1540318 

1 

685I4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 

1 

I  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

! 

AB  89 

1540319 

1 

665UA41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 9.0 INONE 

! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

Ae  90 

1540320 

1 

68514A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

! 

AB  91 

1540321 

! 

68514A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

19 .0 {NONE 

! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

AB  92 

134032? 

* 

6S5S4P.41!  195.0!  35*0! 

9.0! 

-  t 

1500! 

19.01  NOME 

! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

AB  93 

1540323 

! 

68S14A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

! 

! 

!  !  195.0!  3S.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

AB  94 

! 540324 

1 

685I4A41 1  195.0!  35.0! 

9.0! 

•  j 

1500! 

19.0! NONE 

! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

! 

AB  95 

1540325 

1 

68S14A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0  INONE 

! 

1 

!  I  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

! 

AB  96 

1540326 

1 

665 !4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0 ! NONE 

I 

I 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

AB  97 

1540327 

I 

6SSUA41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 9.0! NONE 

! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

•  1 

! 

AB  98 

1540328 

1 

68514A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 9 .0! NONE 

! 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

! 

AB  99 

1540329 

1 

68SUA41!  195.0!  3S.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19. 0! NONE 

1 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

AB  100 

1540330 

! 

66SI4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 9.0! NONE 

1 

! 

I 

I 

!  !  195.0!  35.0! 

!  !  !  ! 

1.6! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
I  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
)LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
(  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
*  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
J  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
2LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
1LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 

!la  new 

!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
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A 


ENCRt 

1VTCC1  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

! CAPACITY! 

HXSM-  ! 

•VESSEL! 

! 

•  1ST! 

OPERATOR 

NET  1  CODE iLENSTHi 6ft DTH) 

1 

1 

1 

EST  !  CARSO  HANDLINS 

(S  lOPERATXNC  1 

! 

RE4IS-!****!  RES.  1  REC.1L 

OAD-! 

! 

CARSO  ! 

FIXED  !  EIUXPNENT 

iTCl  BASE  1 

TEAR  I 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  1 

I ////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO!  LINE-1 

BUILT  1 

VESSEL  HARE 

AND  NUMBER 

1  4UARD 

TON-  lPASEl  0VER-10VER-1 /////! 

HORSE 

PASS-  ! (LZ6HT) l///////////7////!To!/////////7! 

OR  ! 

!  NUNBER 

NASE  1  IV  1  ALL  I  ALL  1LI6HT! 

POWER 

EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE- 2 

1EEI  LINE-2 

•REBUILT! 

-  < 3 2)  AMERICAN 

CO. 

! 

I 

RIVER  TRANSPORT IATIOM 

11  11 

11  11 

1  1  11 
it  it 

! 

I 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

I 

! 

! 

.CONTINUED) ! 

!  1  11 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

AS  1 2 1 

1546196 

68514441!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.0! NONE 

1LA  NEW 

1973  ! 

! 

!  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

AS  122 

1546197 

68S14A411  200.01  35.0! 

9.0! 

« 

1550! 

19.0 ! NONE 

1LA  NEW 

1973  ! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  J 

! 

1  ORLEANS 

I 

i 

AB  123 

1546196 

66514A411  200.0!  35.01 

9.0! 

«■ 

1550! 

19.0! NONE 

1LA  NEW 

1973  ! 

z 

! 

1  1  200.01  35.01 

1.5! 

-  ! 

» 

1  ORLEANS 

! 

AB  124 

1  546199 

68S14A41 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19 .0 !  NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

- 

! 

1  1  200.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

I 

C  AB  125 

1546200 

685I4A41!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1550! 

19.0 {NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

! 

1  1  200.01  35.01 

1.5! 

-  I 

! 

1  ORLEANS 

! 

AB  126 

! 546201 

66S14A41 1  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

1 9.0 ! NONE 

ILA  NEW 

1973  I 

! 

1  1  200.01  35.0! 

1.5! 

-  ( 

! 

1  ORLEANS 

I 

r  AB  127 

1 546202 

68S14A41 1  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1550! 

1 9.0! NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

! 

1  1  200.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

I 

AB  126 

1546203 

6I5I4A411  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19. 0 ! NONE 

ILA  NEW 

1973  I 

1 

1  1  200.01  35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

1  ORLEANS 

! 

.. 

AB  129 

1546204 

68SI4A41!  290.01  35.01 

9.0! 

- 

1550! 

19.01N0NE 

ILA  NEW 

1973  ( 

! 

1  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

I 

AB  130 

! 546205 

68S14A41!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1973  I 

! 

1  1  200.01  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

AB  131 

1546206 

68SI4A411  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.0IN0NE 

!LA  NEW 

1973  1 

r  ' 

! 

1  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

1  ORLEANS 

I 

i 

;  Afi  132 

1546207 

66S14A41 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

! 

1  1  200.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

Afl  133 

1546206 

68S14A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

1 9.0 ! NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

1  1  200.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

( 

1  ORLEANS 

! 

• 

AB  134 

1546209 

68514A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1973  1 

i 

! 

1  i  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

1  ORLEANS 

I 

£j 

AB  1 35 

1546210 

66514A411  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1550! 

19.0 ! NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

J 

1 

1  1  200.01  35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

1  ORLEANS 

I 

4 

AB  136 

1546211 

68514A41 1  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.01  NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

3 

( 

1  1  200.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

1  ORLEANS 

! 

AB  137 

1546212 

66514A41 1  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.0 ! NONE 

ILA  NEW 

1973  I 

1 

1546213^ 

1  i  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

1  ORLEANS 

I 

;j 

AB  138 

68514A411  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.0 (NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

-  . 

1 

1  1  200.01  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

!  AB  139 

1546214 

68514A41!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

1 9.0 ! NONE 

ILA  NEW 

1973  ( 

1 

1  1  200.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

* ) 

AB  140 

(546215 

66514A4K  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.01  NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

4 

I 

1  1  200.0!  35.01 

1.5! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

! 

1 

AB  211B 

1546166 

71314A41!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1550! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

- 

1 

!  1  200.0!  35.01 

1.21 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

AB  212B 

1546167 

71314A41!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1550! 

19.01N0NE 

ILA  NEW 

1973  ! 

f 

1 

!  1  200.0!  35.0! 

1.2! 

“  ! 

I 

1  ORLEANS 

g 

I  AB  21 3B 

1546168 

71314A41 1  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.01  NONE 

ILA  NEW 

1973  I 

1 

!  1  200.01  35.0! 

1.2! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

I 

AB  2140 

1546169 

71314A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1973  1 

- 

1 

1  1  200.01  35.0! 

1.2! 

-  • 

1 

I  ORLEANS 

! 

AB  215B 

1546170 

71314A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.01  NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.2! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

I 

AB  216B 

1546171 

71314A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

1 9 .0 ! NONE 

ILA  NEW 

1973  1 

i 

1 

!  1  200.0!  35.0! 

1.2! 

-  ! 

I 

1  ORLEANS 

AB  2178 

1546172 

71314A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

• 

1550! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

1  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

1 

\ 

AB  218B 

1546173 

71314A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.01  NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

j 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

! 

AB  2198 

(546174 

713I4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

1 9.0 ! NONE 

ILA  NEW 

1973  1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

l 

■ 

AB  220B 

1546175 

71314A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

1 0 .0 !  NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

' 

] 

1  1  200.0!  35.0! 

1.2! 

-  ! 

1 

I  ORLEANS 

! 

AB  2218 

1546176 

713I4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.0 (NONE 

ILA  NEW 

1973  I 

1 

!  1  200.0!  35.0! 

1.2! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

! 

r 

AB  2223 

1546177 

713I4A41I  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

1 9,0 1  NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

!  1  200.0!  35.0! 

1.2! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

I 

AB  2238 

1546178 

71 3I4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1973  1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

l 

A9  2248 

1546179 

71 3 I4A41 I  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.0INONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

-  1 

I 

1  ORLEANS 

! 

AB  225B 

1546160 

7f 3 14A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.01N0NE 

ILA  NEW 

1973  1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

-  ! 

| 

l  ORLEANS 

! 

AB  2268 

1546181 

71 3I4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1973  I 

1 

1  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

-  ! 

l 

I  ORLEANS 

! 

AS  2278 

1546182 

71314A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.01N0NE 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

!  !  200.0!  35.01 

1.2! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

! 

i 

AB  2268 

1546163 

71314A41 1  200.0!  3S.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.01  NONE 

ILA  NEW 

1973  l 

1 

!  1  200.0!  35.0! 

1.2! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

AB  2298 

1546184 

71314A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.01N0NE 

ILA  NEW 

1973  I 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

! 

AS  2308 

1546185 

71 3! 4A41 (  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

A8  2318 

1546186 

71314A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

!  !  200.01  35.0! 

1.2! 

-  ; 

! 

!  ORLEANS 

! 

AB  2328 

1546167 

71314A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

155ol 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

I 

AB  2338 

1546186 

713I4A41 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19 .0 {NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

!  1  200.0!  35.0! 

1.2! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AB  2348 

1546169 

713I4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.0 1N0NE 

!LA  NEW 

1973  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

1 

AB  2358 

1546190 

71 3I4A41 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

1 9.01NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

1  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

Ae  2360 

1546191 

71314A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1973  ( 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

-  I 

1 

!  ORLEANS 

1 

AB  2378 

1546192 

71314A41!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1550! 

19. OINONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

AB  2388 

1546193 

71314A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19. OINONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

1  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

! 

AB  2398 

1546194 

71 314A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1973  l 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

“  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AB  2408 

1546195 

71 3! 4A41 !  200.0*  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19. OINONE 

ILA  NEW 

1973  i 

• 

!  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

ABC  901 

1632756 

888I4A46!  195.0!  35.0! 

12.0! 

- 

1500! 

14.91  NONE 

!LA  NEW 

1981  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

ABC  902 

1632757 

88814A48!  195.0!  35.0! 

12.0! 

- 

1500! 

14.9 ! NONE 

ILA  NEW 

1981  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

ABC  903 

1632758 

88814A46!  195.0!  35. C! 

12.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

ILA  NEW 

1981  1 

1 

1  !  195. OJ  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

ABC  904 

1632759 

68814A48!  195.0!  35.0! 

12.0! 

- 

1500! 

14.9IN0NE 

1 L A  NEW 

1981  ! 

1 

1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

!  (  !  ! 

!  !  !  1 

2.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


i  COAST 
1  GUARD 
!  NUMBER 


(32)  AMERICAN  RIVER  TRANSPORT ! ATION 
CO.  J 

(CONTINUED) t 


1VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

NET  ICODE1LENCTHJBRDTH!  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  REG. (LOAD- ! 

TER  I  SEE!//////!/////!  ED  l 
TO#-  IPAGM  OVER-IOVER-l /////!  HORSE 
NAGE  !  IV  i  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER 


!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  1 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

888KA48!  195.0!  35.01  12.0!  - 

!  1  195.0!  35.0!  2.0! 

888UA48!  195.0!  35.0!  12.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

888UA48!  195.0!  35.0!  12.01  - 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

88814*48!  195.0!  35.0!  12.0!  - 

1  !  195.01  35.0!  2.0! 

88814A48!  195.0!  35.0!  12.0!  - 

!  1  195.0!  35.0!  2.0! 

888! 4A48!  195.0!  3S.0!  12.01  - 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

888!4A48i  195.0!  35.0!  12.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

888! 4A48!  195.0!  35.0!  12.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

88814A48!  195.0!  35.0!  12.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

888 ! 4A46 !  195.0!  35.0)  12.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  2.01 

88814A48!  195.0!  35.01  12.01  - 

!  !  195.01  35.0!  2.0! 

888UA48!  195.0!  35.0!  12.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

888(44481  195.0!  35.01  12.0!  - 

t  !  195.0!  35.0!  2.0! 

888I4A48!  195.0!  35.0!  12.0!  - 

1  !  195.0!  35.0!  2.0! 

888(4448!  195.0!  35.0!  12.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

!  88814A48!  195.0!  35.0!  12.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

937UA46I  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

937I4A46!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

937(4446!  195.0!  35.0!  12.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

93714A46!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

93714A46!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

93714A46!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195. 0!  35.0!  1.6! 

94314A41!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

943 J4A41 !  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  »  195.0!  35.0!  1.7! 

943UA41!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  1  195.0!  35.0!  1.7! 

94314A41!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

94314A41 !  195.0!  35-0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

94314A41!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

94314A41 !  195.0!  35.0!  9.0!  - 

1  !  195.0!  35.0!  1.7! 

94314A41 !  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

943I4A41!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

94314A41 I  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

94314A41!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

94314A41 !  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

94314A41 !  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

94314A41!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

94314A41!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

94314A41!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

94314A41!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

943! 4A41 !  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  )  195.0!  35.0!  1.7! 

943I4A41!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

(  !  195.0!  35.0!  1.7! 

94314A41 !  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

879 ! 4A41 !  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

879I4A41!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  1  195.0!  35.01  1.5! 

879I4A41!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  193.0!  35.0!  1.5! 

87914A41!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

879UA41!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

87914A41!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

879J4A41!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

879I4A41!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

879UA41J  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  i  195.0!  35.0!  1.51 

879J4A41!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

67914A41!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

1  !  195.0!  35.0!  1.5! 

S7914A41!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

I  I  !  1  ! 

!  !  !  (  ! 


CAPACITY!  HIGH-  !  '.VESSEL 

!  2ST  !  CARSO  HANDLING  IS  (OPERATING 
CARGO  (  FIXED  I  EQUIPMENT  !TC2  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) !/////////////// /!Tp| ////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !CE!  LINE-2 


14.9! NONE 
I 

14.9 (NONE 
! 

14.91  NONE 
! 

14.91N0HE 

! 

14.9 ! NONE 
! 

14.9 ! HONE 
! 

14.9! NONE 
! 

14. 9 (NONE 
! 

14.9! NONE 
! 

14.9! NONE 
! 

14.9 ! NONE 
( 

14.9! NONE 
! 

14.9 ! NONE 
* 

14.9! NONE 
( 

*14.9 (NONE 
! 

14.9! NONE 
! 

15 .9 ! NONE 
! 

1 5.9 ! NONE 
I 

1 5 .9 ! NONE 
! 

15.91NPNF 

! 

1 5. 9 ! NONE 
! 

IS .9 ! NONE 
1 

19. 0! NONE 
I 

1 9. 0 ! NONE 
! 

19.0! NONE 
! 

19.0INONE 

! 

19.0J  NONE 
! 

19.0 ! NONE 
! 

19.0! NONE 
! 

19.01NONE 

! 

19.0! NONE 
! 

19  .01  NONE 
! 

19.0 (NONE 
! 

1 9.0IN0NE 
! 

19.0! NONE 
! 

19. 0! NONE 
! 

19.01N0NE 

! 

19.0! NONE 
l 

19.ol NONE 
! 

19.0! NONE 
! 

19.0 !NONE 

19.0! NONE 
! 

17.2IN0NE 

» 

17.2 ! NONE 
! 

17.2 !  NONE 
i 

17.2  !  NONE 
! 

17.2JN0NE 

! 

17.3! NONE 
! 

17. 2 (NONE 
! 

17.2 INONE 
! 

17.2 ! NONE 
! 

17. 2 (NONE 
! 

17.21  NONE 
! 

17. 2 (NONE 
! 

! 

! 


SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
I  LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NCW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NCW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
! LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
f LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
! LA  NEW 
!  ORLEANS 
1LA  NEW 
!  GPL?**? 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NCW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
! 

! 


TEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

OP 

VESSELS 

.145 

ENfiftl 

meet 

BIBENSIONS  1BRAPT1 

(CAPACITY! 

NIGH-  ! 

iiumi 

6 1ST! 

OPERATOR 

NET  t C06E! LENGTH i aRDTMl 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  MAN! LING 

IS  (OPERATING  j 

J  r; 

IRU  I 

!  COAST 

TEA  1  SEE!//////!/////! 

EB  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

1  AO  1  im-1 

IUILT  1 

V 

ESSEL  BABE 

ABB  NUMBER 

!  GUARB 

TON-  IPAGE! 

OVER-! OVER-1 /////I 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !T* !//////////! 

OR  | 

!  NUMBER 

NAGE  !  XV  ! 

ALL  1 

ALL  (LIGHT! 

PONCA! 

ENGERS  ( 

(FEET)!  LINE-2 

ICE!  LINE-2 

•REBUILT! 

(32) 

ABE AICAN 
CO. 

! 

RIVER  TRANSPORT! ATIOB 

!  ! 

!  1 

1  ! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

) 

! 

! 

1 

! 

! 

(CONTINUES) J 

1  1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

1  » 

AON 

114 

! 506869 

87914A411 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

14551 

1 7. 2 ! NONE 

ILA  HEN 

1947  I 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

US! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

!  : 

ABB 

115 

1508870 

87914A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1455! 

17.2 1  NONE 

ILA  NEW 

1947  I  * 

! 

1  1 

195.01 

35.01 

1.5! 

-  2 

! 

!  ORLEANS 

!  ± 

AON 

116 

1508871 

87914A41! 

115.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1455  i 

17 ,2 ! NONE 

!LA  NEW 

1947  !  / 

J 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

ABM 

117 

! 508872 

879I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1455! 

17.2 1  NONE 

!LA  NEW 

1947  1 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i  : 

ABB 

116 

J  508873 

1791 4A41 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1455! 

17.2!  NONE 

ILA  NEW 

1947  !  3 

! 

1  1 

115.0! 

35.01 

1.5! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

ABB 

119 

1508674 

879I4A41! 

195. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1455! 

17.2 ! NONE 

ILA  NEW 

1947  I 

! 

1  1 

115.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

ABB 

120 

1508875 

67914 A41 l 

115.01 

35.0! 

9.0! 

- 

14551 

17. 2 (NONE 

ILA  NEW 

1947  ( 

I 

1  1 

115.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

1 

ABB 

2019 

1508874 

981  14A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

17.2IN0NE 

(LA  NEW 

1947  I 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

!  i 

ABB 

2026 

1508877 

961I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

17.2! NONE 

!LA  NEW 

1947  t 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i  i 

ABB 

2030 

1506676 

981144411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

17.21N0NE 

ILA  NEW 

1947  1  ? 

j 

!  i 

200.0! 

35.0! 

1.01 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

I  sj 

ABB 

2046 

1508879 

98114A41J 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

1400! 

17.2! NONE 

UA  NEW 

1947  I  -1 

l 

!  ! 

200.0) 

35.0! 

1.0! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

1  }1 

ABB 

2C3B 

1508680 

981 1 4A41 1 

200.01 

35.01 

9.01 

- 

1600! 

17.21N0NC 

ILA  NEW 

1947  !  d 

! 

1  1 

200.01 

35.01 

UO! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

ABB 

2066 

1508681 

96K4A41! 

200.01 

35.01 

9,0! 

- 

1600! 

17.2! NONE 

ILA  NEW 

1947  l  j 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

1  'j 

ABB 

2070 

1501882 

98114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

17.2 (NONE 

ILA  NEW 

1947  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

UO! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

!  2 

- 

ABB 

2089 

1508883 

96114A4K 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16001 

17.2! NONE 

ILA  NEW 

1947  1  1 

1 

1  1 

200.0) 

35.0! 

1.0! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

(  < 

- 

ABB 

209? 

1 501884 

9I114A4K 

200.0! 

35.0) 

9.0! 

- 

1600) 

17.2  !  NONE 

ILA  NEW 

1947  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ( 

! 

1  ORLEANS 

1 

ABB 

2108 

1508865 

98114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

17.21  NONE 

ILA  NEW 

1947  I  4 

- 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

ABB 

4602 

1524064 

1068I4A46! 

115.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1321! 

23.41N0NE 

ILA  NEW 

1970  1  1 

1 

1  1 

115.1! 

35.1! 

2.2! 

-  ( 

! 

t  ORLEANS 

1  ^ 

ABM 

4603 

1524065 

10681 4A481 

115.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1321! 

23.4! NONE 

ILA  NEW 

1970  !  d 

I 

1  1 

195.1! 

35.1! 

2.2! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

!  , 

ABB 

4615 

1523500 

1 06614446! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1321! 

23.41  NONE 

ILA  NEW 

1970  )  $ 

1 

I  ! 

195.1! 

35.1! 

2.2! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

!  3 

ABB 

4816 

1523501 

106614A48! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1321! 

23.4 1  NONE 

ILA  NEW 

1970  !  >1 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

2.2! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

!  ' 

ABM 

4C17 

1523502 

106814A46! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1321! 

23.41  NONE 

ILA  NEW 

1970  !  4 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

2.2! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1  ; 

ABB 

4618 

1523503 

10681 4A48 1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1321! 

23.41  NONE 

ILA  NEW 

1070  1 

! 

i  i 

195.1! 

35.1! 

2.2! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

1  i 

ABM  4620 

1580178 

106814A48! 

195.1! 

35.C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 6.0! NONE 

ILA  NEW 

1077  1  a 

! 

1  1 

195.1! 

35.01 

US! 

-  I 

! 

1  ORLEANS 

1  -1 

A  AT 

141 

1554815 

S4414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.OIN0NE 

ILA  NEW 

im  i  -j 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

1 

1  ORLEANS 

!  3 

ART 

142 

1554816 

54614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1974  ! 

! 

l  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

1  5 

AAT 

143 

1554817 

54614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.01  NONE 

ILA  NEW 

1074  1 

i 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

t  ? 

ART 

144 

‘1  554818 

54614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.01  NONE 

it*  N£N 

1974  ! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

1  ORLEANS 

AAT 

145 

1554819 

S4614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.01  NONE 

ILA  NEW 

1974  !  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

I 

1  ORLEANS 

l  i 

AAT 

146 

1554820 

S4414A41 | 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.01  HONE 

ILA  NEW 

1*7*  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

» 

I  ORLEANS 

1 

AAT 

147 

1554821 

546! 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 9.0! NONE 

ILA  NEW 

1974  I 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

l 

1  ORLEANS 

|  2 

AAT 

148 

1554822 

54614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 9.0 1  NONE 

ILA  NEW 

1974  I  a 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

AAT 

149 

1554823 

54614A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.01N0NE 

ILA  NEW 

1974  1  * 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

I 

AAT 

150 

1554824 

5  4  6 !  4  A  41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.OIN0NE 

ILA  NEW 

1974  1 

= 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

I  ORLEANS 

I 

AAT 

151 

1554825 

54614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1974  !  ; 

! 

1  ( 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

!  ? 

AAT 

152 

1554826 

S4614A41! 

195.0! 

55.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.01N0NE 

ILA  NEW 

1974  I 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

I  ORLEANS 

ART 

153 

1554827 

54614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1974  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

AAT 

154 

1554828 

54614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.01NONE 

ILA  NEW 

1*7*  1  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

AAT 

155 

1554829 

5  46 1 4  A  41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0IN0NE 

ILA  NEW 

1974  ! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

t  * 

AAT 

156 

1554830 

54614A41! 

195,0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.01N0NE 

ILA  NEW 

1974  !  C 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

1  ORLEANS 

!  ; 

AAT 

157 

1554831 

54614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1974  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

AAT 

158 

1554832 

546J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0IN0NE 

ILA  NEW 

1974  1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

) 

AAT 

159 

1554833 

54614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1974  !  3 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

AAT 

160 

1554834 

54614A41 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

19.01N0NE 

ILA  NEW 

1974  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

AAT 

161 

1554835 

54614A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1974  ! 

I 

1  1 

195.  C! 

T  9  t  C I 

4  •  * 

• 

-  i 

• 

!  QSLfAKS 

i 

AAT 

162 

1554636 

S4614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500*! 

19. Of  NONE 

ILA  NEW 

1974  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

AAT 

163 

1554837 

54614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.01N0NE 

ILA  NEW 

1974  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

I  ORLEANS 

AAT 

164 

1554838 

S4614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1974  ! 

1 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

AAT 

165 

1554839 

546! 4A41 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

19. 0! NONE 

ILA  NEW 

1974  | 

J 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

AAT 

166 

1554840 

54614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1974  1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

1  ORLEANS 

AAT 

167 

1554841 

546 1 4A41 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

19.0  JNONE 

ILA  NEW 

1974  1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

AAT 

168 

1554842 

54614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1974  ! 

J 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

AAT 

1 69 

1554843 

546! 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1974  1 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

AAT 

170 

1554844 

54614*41 i 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1974  ! 

1 

1 

1 

!  ! 

1  I 

1  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

i 

1.6! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

1  ORLEANS 

1 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGRl 

DZSTl 

VESSEL  NAHE 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1VTCC!  DIMENSIONS  lORAFT! 
NET  1C0DE {LENGTH! BRDTH!  ! 

REGIS-!****!  REG.  1  REG.! LOAD-! 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  1PAGE!  OVER-1  OVER-! /////! 
NAGE  !  IV  1  ALL  1  ALL  1LIGHT ! 

! CAPACITY !  HI6H-  !  !  V 

!  !  CST  !  CARGO  HANDLING  !$  ! 

1  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT)  !////////////////! TO! 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE! 

t  $  S  E  L  !  i 

OPERATING  !  ! 

BASE  !  TEAR  • 

LINE-1  !  BUILT  ! 
//////////!  OR  » 

LINE-2  1 *RE9UILT! 

(32) 

AMERICAN 

CO. 

! 

! 

RIVER  TRANSPORT! AT ION 
! 

(CONTINUED)! 

!  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ART 

171 

1601204 

! 

54614A411 

j  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

1500! 

-  i 

19.0 ! NONE 

i 

1LA 

; 

NEW  t 

ORLEANS  1 

1978 

ART 

172 

1601205 

! 

5  4  6  i  4  A  41  i 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

isooi 

1 9. 0 ! NONE 
! 

!  L  A 
! 

NEW  1 

ORLEANS  ! 

1979 

ART 

173 

1601206 

! 

54614A41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1500! 

19.0! NONE 

i 

!  L  A 
! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1979 

ART 

174 

1601  207 
! 

S4614A41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1500! 

19.oi.KONE 

! 

!LA 

! 

NEW  • 

ORLEANS  ! 

1979 

ART 

175 

1601208 

! 

S4614A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

■ 

1500! 

19,0! NONE 

!LA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1979 

ART 

176 

1601209 

! 

54614A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

1500! 

19.0‘NONE 

! 

!LA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  I 

1979 

ART 

177 

1601210 

! 

54614A41! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

1  V* 

o 

o 

18.0! NONE 
! 

!L  A 
! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1979 

ART 

178 

1601211 

1 

34614A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

1500! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

!LA 

! 

NEW  1 

ORLEANS  1 

1979 

ART 

179 

1601212 

1 

5461 4A41 t 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1S00! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

!  LA 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1979 

ART 

180 

1601213 

1 

546t  4A41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0J 

2.0! 

“ 

15001 
-  ! 

18.0! NONE 

i 

!LA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1979 

ART 

181 

1601214 

1 

54614A41 1 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1500! 

-  ! 

1 8 . 0  i  NONE 
j 

SLA 

i 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

197  V 

ART 

182 

1601215 

1 

54614A41 i 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. 0! 
35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

1500! 
-  ! 

1 8.01 NOHE 
! 

iiA 

! 

NEW  t 

ORLEANS  ! 

1979 

ART 

183 

1601216 

1 

S4614A41 1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

1500! 
-  ! 

1 8.0 ! NONE 
! 

!  LA 
! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1979 

ART 

184 

1601217 

1 

54614A41! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1500! 
-  ! 

18.01  NONE 
! 

!  LA 
! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1979 

ART 

IBS 

1601218 

1 

S4614A41 1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

1500! 
-  ! 

18. 0! NONE 

t 

!LA 

! 

NEW  ! 

OR'.EJ.NS  ! 

1979 

ART 

186 

1601219 

1 

54614A411 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1500! 

-  ! 

18. o! NONE 

1 

!  LA 

1 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1979 

ART 

187 

1606198 

1 

54614A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

1500! 
-  ! 

18.0IN0NE 

! 

(LA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1979 

ART 

188 

1606199 

1 

54614A41! 

1  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1500! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!LA 

j 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1979 

ART 

189 

1606200 

1 

54614A411 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

1500! 
-  ! 

18.0 !  NONE 
! 

1  LA 
! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1979 

ART 

190 

1606201 

I 

54614A41 i 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

” 

1500! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

!LA 

2 

NEW  ! 

ORLEANS  1 

1979 

ART 

191 

1606202 

1 

S4614A411 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

2.0! 

” 

1500! 
-  ! 

1 3 . 0 ! NONE 
! 

1 L  A 

2 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1979 

ART 

192 

1622256 

1 

90114A41! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1450! 
-  ! 

19.0! NONE 

i 

ilA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1980 

ART 

193 

1622257 

l 

90114A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1450! 
-  ! 

19 .0 {NONE 
! 

ILA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1980 

ART 

194 

1622258 

1 

90114A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1450! 
-  ! 

19.0  JNONE 
! 

ILA 

! 

NEW  1 

ORLEAWS  ! 

1980 

ART 

195 

1622259 

1 

901I4A41! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1450! 
-  ) 

1 9. OJNONE 
! 

ILA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1980 

ART 

196 

1622260 

! 

90114A411 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1450! 
-  ( 

19.0 ! NONE 
! 

ILA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1980 

ART 

197 

1622261 

1 

90114A41! 

(  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1450! 
-  ! 

19. 0 ! NONE 
! 

!LA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1980 

ART 

198 

1622262 

901 14*41  1 

1  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.51 

“ 

1450! 
-  ! 

19.0!NONE 

! 

!LA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1980 

ART 

199 

1622263 

i 

901 14A41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.51 

“ 

1450! 
-  ! 

19. OJNONE 
! 

ILA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1980 

ART 

301 

1554169 

1 

S4614A411 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

1500! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

ILA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

ART 

302 

1554170 

1 

S4614A41I 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.01 

“ 

1500! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

ILA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

ART 

303 

1554171 

1 

S4614A41 ! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

1500! 
-  ! 

1 9.0 ! NONE 
! 

!LA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

ART 

304 

1554172 

1 

54614A41 1 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

" 

1500! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

ILA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

ART 

305 

1554173 

1 

54614A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

1500! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

•LA 

t 

NEW  ! 

ORLEANS  1 

1974 

ART 

306 

1554174 

1 

54614A41! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

• 

1500! 
-  ! 

19 .0 ! NONE 

i 

ILA 

; 

NEW  ! 

ORLEANS  1 

1974 

ART 

307 

1554175 

1 

54614A41! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

1500! 

-  i 

19. OJNONE 
! 

•LA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

APT 

308 

1554176 

1 

54614A41! 

!  1 

195.0! 

19S.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

1500! 
-  ! 

19.01N0NE 

! 

ILA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

APT 

309 

1554177 

1 

54614A41! 

!  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

” 

1500! 
-  ! 

19.01NONE 

! 

ILA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

APT 

310 

1554178 

1 

54614A41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

isooi 
-  ! 

19. OJNONE 
! 

!  LA 
! 

NEW  2 

ORLEANS  ! 

1974 

ART 

311 

1554179 

« 

S4614A41 1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

1500! 
-  ! 

1 9. OJNONE 
! 

•LA 

; 

NEW  ! 

ORLEANS  1 

1974 

ART 

312 

1554180 

i 

S46I4A41 1 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

3S.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

1500! 
-  ! 

19.01NONE 

l 

!  L  A 
! 

NEW  1 

ORLEANS  1 

1974 

ART 

313 

1554181 

! 

54614A41 1 

1  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

1500! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

ILA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

ART 

314 

1554182 

1 

546I4A411 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

1500! 
-  ! 

1 9. 0! NONE 
! 

ILA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

ART 

315 

1554183 

1 

S4614A41! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

1500! 
-  ! 

19.0! NONE 

j 

ILA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

ART 

316 

1554184 

1 

54614A41! 

»  * 

195.0! 
195. C! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

i-es 

1500! 

.  i 

1 9 . 0  j  NONE 
i 

ILA 

i 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

ART 

317 

1554185 

! 

54614A411 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

1500! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

!LA 

! 

HEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

ART 

318 

1554186 

I 

54614*41 } 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

• 

1500*! 
-  ! 

19. OJNONE 
! 

!LA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

ART 

319 

1554187 

1 

54614A41! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.0! 

1500! 
-  ! 

19. OJNONE 
! 

ILA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  1 

1974 

ART 

320 

1554188 

1 

54614A411 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

1500! 
-  ! 

19.0  SNONE 
! 

ILA 

; 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

ART 

321 

1554189 

! 

54614A411 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

1500! 
-  ! 

19.OIN0NE 

! 

ILA 

! 

NEW  i 

ORLEANS  ! 

1974 

ART 

322 

1554190 

1 

546I4A41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

1500! 
-  ! 

1 9. OJNONE 
! 

ILA 

2 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

ART 

323 

1554191 

1 

54614A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

1500! 
-  ! 

19.0! NOHE 
! 

itA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

ART 

324 

1554192 

f 

54614A41! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

1500! 
-  ! 

19. OJNONE 
i 

!LA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

ART 

325 

1554193 

1 

1 

1 

S4614A41! 
!  ! 

1  1 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

35.0! 

! 

! 

9.0! 

1.0! 

1500! 
-  ! 

! 

! 

19. OJNONE 
! 
i 
! 

•LA 

! 

! 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

! 

! 

1*74 
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ENCRl 

t VTCC1 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

1  CAPACITY ! 

HI6K-  ! 

DESUk  ! 

! 

DISTI 

OPERATOR 

NET  (COOEUENCTHtBRDTHl 

1 

! 

! 

EST  !  CARSO  HANDLING 

IS  lORERATINt  ! 

! 

ItCTt- 1  *  *  *  *  1 

RES.  1  RES.tLC 
/////(/////I 

AD~! 

« 

FIXED  I  EQUIPMENT 

ITCl  BASE  1 

TEAR  ! 

!  COAST 

TER  J  SEE!/ 

ED  1 

!////////! 

*  •  ciuirncni 

POINT  !  LINE-1 

IAO!  HNE-1  1 

BUILT  1 

VESSEL  NANE 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

TOM-  (RASE! 

OVER-IOVER-! /////( 

MORSE! 

PASS-  ( CLISHT) ! //////////////// 1TD I ////////// ! 

OR  ! 

i  NUMBER 

NACE  !  IV  I 

ALL  !  ALL  (LISHT! 

ROVER! 

EN6ERS  ! 

<FEET>!  LINE- 2 

!EE(  LINE-2  {‘REBUILT! 

(32)  AMERICAN 
CO* 

! 

i 

RIVER  TRANSPORT ! AT ION 

!  ( 

(  i 

i  i 

i  i 

!  1 

!  1 

!  ! 

i  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

1 

i  i 

■  i 

■  i 

j  i 

! 

1 

! 

| 

(CONTINUED)! 

i  j 

(  ( 

i  i 

(  ! 

i 

j 

! 

! 

1 

i  i 

1974  ! 

ART  326 

1554194 

546! 4A41 i 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

( 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  HEW  ! 

! 

(  ! 

195.0!  35.0! 

1.0! 

! 

-  ( 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

ART  327 

1554195 

54614A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

( 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEW  1 

1974  1 

! 

!  ! 

195.0!  35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

ART  328 

!  554196 

S4614A41 ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  HEW  I 

1974  ! 

! 

„  !  ! 

195-0!  35.0! 

1.0! 

! 

-  ( 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

1974  ! 

ART  329 

! 554197 

54614A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.0 ! NONE 

ILA  NEW  1 

1 

!  ( 

195.0!  35.0! 

1.0! 

( 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

1 

ART  330 

1534198 

546 (4A41 ( 

195.0!  35. 0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 9.0 ! NONE 

ILA  NEU  1 

1974  ! 

l 

(  ! 

195.0!  35.0! 

1.0! 

| 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

ART  331 

1554199 

54614  A  41 ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

( 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEU  1 

1974  ! 

! 

!  ! 

195.0!  35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

ART  332 

(554200 

546 (4A41 ( 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEW  1 

1974  | 

! 

i  ! 

195. Ot  35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

1  OALEANS  1 

! 

ART  333 

(554201 

546!4A41( 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

15001 

19.0! NONE 

ILA  NEW  I 

1974  I 

( 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  I 

! 

«4RT  334 

1554202 

546(4A41  ( 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEW  1 

1974  ! 

l 

!  ( 

195.0!  35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

1974  ! 

ART  335 

(554203 

546I4A41 ( 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEU  1 

( 

!  ! 

195.0!  35.0! 

1.0! 

! 

-  ( 

* 

1  ORLEANS  1 

! 

ART  336 

(554204 

54624A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.0 (NONE 

ILA  NEW  1 

1974  1 

1 

!  ! 

195.01  35.0! 

1.0! 

! 

-  j 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

ART  337 

(554205 

546I4A4K 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 500  i 

19.0! NONE 

ILA  NEW  1 

1974  ! 

1 

1  ( 

195.0!  35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

1974  ! 

ART  338 

(554206 

S4614A41 t 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

( 

1500! 

1 9 .0 ! NONE 

ILA  NEW  1 

l 

(  ! 

195.0!  35.0! 

1.0! 

! 

-  ( 

! 

1  ORLEANS  1 

I 

ART'  339 

(554207 

344I4A41 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

( 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEU  1 

1974  ! 

i 

!  ! 

195.0!  35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

( 

1  ORLEANS  1 

! 

ART  340 

(554208 

S46(4A41 ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 9.0! NONE 

ILA  NEW  1 

1974  ! 

( 

t  ! 

195.0!  35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

ART  341 

(554209 

1  54614A41 ! 

195.0!  35.0* 

9.0! 

- 

1 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEU  1 

1974  ! 

1 

!  i 

195.0!  35.0! 

1.0! 

( 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

ART  342 

(554210 

546J4A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19 .0 ! NONE 

ILA  NEW  1 

1974  ! 

1 

>  i 

195.0!  35.0! 

1.01 

! 

-  1 

! 

I  OALEANS  1 

i 

APT  343 

(554211 

(  546 (4A41 J 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEW  1 

1974  1 

J 

1  (  ( 

195.0!  35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

ART  344 

(554212 

34614A41 ( 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.0IN0ME 

ILA  NEW  1 

1974  ! 

! 

!  ( 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

1  ORLEANS  1 

i 

1974  1 

ART  345 

(554213 

(  54614A411 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19. o! NONE 

ILA  NEW  1 

l 

I  !  ! 

195.01  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

ART  346 

(554214 

1  546 (4 A41 ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500* 

19. 0! NONE 

ILA  NEN  1 

1974  t 

1 

!  (  I 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS  1 

1 

1974  ! 

ART  347 

(554215 

(  54  6(4 A41 i 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEU  1 

! 

(  !  ! 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

APT  348 

(554216 

!  54614A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NSW  I 

1974  ! 

! 

!  !  ! 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  I 

! 

1°74  ! 

An  349 

(554217 

(  S4614A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.0IN0NE 

ILA  NEU  1 

( 

(  !  ! 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

1974  ! 

ART  350 

(554218 

(  S46UA41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEW  ! 

! 

1  !  ! 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  I 

! 

1974  ! 

APT  351 

(554219 

(  54614A41 ! 

195-02  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.0IN0NE 

ILA  NEW  1 

I 

(  !  ! 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

1974  ! 

ART  352 

(554220 

!  5461 4A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 9.0! NONE 

ILA  NEW  1 

l 

(  !  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

1974  ! 

ART  353 

(554221 

!  546! 4A41 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEU  1 

! 

(  !  i 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

ART  354 

(554222 

!  54614A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.0) NONE 

ILA  NEU  1 

1974  i 

! 

!  !  ! 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

1  ORLEANS  1 

! 

APT  355 

(554223 

1  S4614A41 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

19.0 (NONE 

ILA  NEU  1 

1974  ! 

1 

!  !  ! 

195.0!  35.0! 

1.61 

• 

v-  ! 

! 

I  ORLEANS  1 

! 

ART  356 

(554224 

(  546J4A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

19.0 !  NONE 

ILA  NEU  1 

1974  ! 

! 

!  !  ! 

195.0!  35.0! 

1.6! 

( 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

ART  357 

(554225 

I  546I4A41 ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.01N0NE 

ILA  NEU  1 

1974  ! 

( 

!  !  ( 

195.0!  35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  I 

! 

1974  ! 

ART  358 

(554226 

1  546 ! 4A41 ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.0‘NONE 

ILA  NEU  I 

! 

1  !  ( 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS  1 

! 

1974  ! 

ART  359 

(554227 

!  546 !4A41 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

| 

1500! 

19. 0 ! NONE 

ILA  NEU  1 

! 

(  (  ! 

195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

ART  360 

(554228 

!  546I4A41  ( 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.01N0NE 

ILA  NEU  1 

1974  ! 

! 

(  !  ! 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

ART  361 

(554229 

!  S46UA41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEU  1 

1974  ! 

I 

(  !  ! 

195.0!  35.0! 

1.6! 

j 

-  J 

t 

1  ORLEANS  1 

! 

ART  362 

(554230 

!  546I4A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500 

19.01NONE 

ILA  NEU  1 

1974  ! 

i 

!  i  ! 

195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

! 

I  ORLEANS  1 

! 

ART-363 

(554231 

!  546I4A41! 

195.0!  35.0! 

9.01 

- 

i 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEU  1 

1974  i 

( 

!  !  ! 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

i 

1  ORLEANS  1 

I 

ART  364 

(554232 

!  546! 4A41 ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEU  I 

19/4  ! 

j 

(  !  ! 

195.0!  35.0! 

1.6! 

( 

-  I 

! 

I  ORLEANS  1 

! 

APT  365 

(554233 

!  546! 4A41 ( 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19 .0! NONE 

ILA  NEU  I 

1974  ! 

! 

!  !  i 

195.0!  35.0! 

1.6! 

j 

-  i 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

An  346 

(554234 

!  S46I4A4K 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

150oi 

19 .0! NONE 

ILA  NEU  1 

1974  J 

! 

!  !  ! 

195.0!  35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

< 

!  ORLEANS  ! 

! 

APT  J67 

(554235 

!  546 14A41 ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEU  ! 

1974  ! 

( 

!  !  ! 

195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

{ 

!  ORLEANS  1 

! 

ART  368 

(554236 

(  S46!4A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.0INONE 

ILA  NEU  I 

1974  ! 

( 

(  !  I 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

1**/*  ! 

ART  369 

(554237 

(  S46I4A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.0 (NONE 

ILA  NEU  i 

( 

!  (  ! 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

1  ORLEANS  1 

! 

ART  370 

(554238 

(  546I4A41! 

195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 9. ol NONE 

ILA  NEU  1 

1974  ! 

i 

1  {  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

( 

-  ! 

i 

I  ONLEANS  1 

! 

ART  371 

(622264 

(  774J4A41 ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

19. oj  NONE 

ILA  NEU  1 

■5980  ! 

( 

!  !  ! 

195.0!  35.0! 

1.5! 

« 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  I 

! 

ART  372 

(622265 

(  774 (4 A41 ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

j 

1450! 

19. 0!N0NE 

ILA  NEU  1 

1980  ! 

( 

!  2  ( 

195.0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

I  ORLEANS  I 

! 

ART  373 

(622266 

(  774  (4A41  ( 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

• 

1450! 

1 9. oIhONE 

ILA  NEU  ! 

1980  ! 

i 

!  !  1 

•*"5-0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

ART  374 

1622267 

l  774I4A41! 

*.,5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

• 

1650! 

19.0! NONE 

RA  NEU  1 

1910  ! 

t 

I  (  ! 

195.0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  » 

i 

I  ORLEANS  1 

! 

ART  375 

1622266 

(  774I4A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

19. 0!N0NE 

RA  NEU  I 

1980  I 

i 

!  !  ! 

195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

l 

1  ORLEANS  ! 

i 

APT  376 

j  622269 

!  77414A41 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1450! 

19.0!. NONE 

!LA  NEU  ! 

1980  ! 

j 

!  !  ! 

195.0!  35.0! 

1.5! 

j 

-  i 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

A»T  377 

!62227<]f 

; 

(  774! 4A41 ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1450! 

1 R.Q !NONE 

ILA  NEU  1 

1980  ! 

i  i  i 

195.0!  35.0! 

1.5! 

* 

-  i 

i 

!  ORLEANS  ! 

! 

ART  378 

(622291 

! 

j  774J4A41 ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

j 

1 650  i 

19.0! NONE 

ILA  NEU  1 

1980  ! 

!  !  ( 

195.0!  35.0! 

1.5! 

t 

-  ! 

! 

1  OALEANS  1 

! 

ART  379 

(6222/2 

(  774(4441! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1450! 

19 .oj  NONE 

ILA  NEU  ! 

1980  ! 

( 

! 

j 

!  !  ! 

i  !  2 

!  !  ! 

195-»0!  35.0! 

!  1 

!  ! 

1.5! 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

!  ORLEANS  ! 

1  1 

1  ! 

! 

1 

1 

TAKE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


ENGR! 

tttSTI 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

!  COAST 

AN*  NUMBER  !  GUARD 

t  NUMBER 

-1 

1VTCC1 
NET  (CORE! 
UtXS-!****! 
TIR  1  SEE! 
TON-  {PAGE! 
NA6E  1  IV  ! 

DIMENSIONS  1 
LENGTH  1 BRDTN 1 
RES.  1  REG.! 

mm\nm\ 

OVER-! OVER-! 
AIL  1  ALL  1 

DRAFT! 

! 

LOAD-! 

ED  ! 
/////! 
LIGHT! 

HORSE! 
POJER ! 

CAPACITY!  NIGH-  !  1  V  E  S  S  E  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EGUIPMENT  ! TC !  BASE 

//////// t  POINT  (  LINE-1  1 40!  LINE-1 

PASS-  1 (LIGHT) (//////////////// !T0 ! f ///////// 
EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2 

! 

! 

TEAR  1 
BUIL'*  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(32)  AMERICAN 

! 

! 

RIVER  TRANSPORT  1 ATION 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUE*) l 

t  ! 

t 

j 

i 

! 

AH  310 

1422273 

77414A41 1 

195.01 

35.9! 

9,01 

*  i 

1450! 

19.0! NONE 

1L4 

HEW 

1980 

I 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.S! 

-  1 

* 

! 

ORLEANS 

ART  381 

1622274 

77414A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1450! 

1 9.0 ■ NONE 

!IA 

NEW 

1980 

l 

!  1 

195.0! 

35.01 

!.5f 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  352 

1622275 

77414A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1980 

I 

j 

1  ( 

195.0! 

35,0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  313 

1622276 

77414A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.01  NONE 

ILA 

NEW 

1980 

l 

i  i 

1*5.01 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  314 

1422277 

77414A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1450! 

19.01  NONE 

ILA 

NEW 

1980 

! 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  385 

1622278 

7741 4*41 1 

1*5.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1450! 

19.0! HONE 

!LA 

NEW 

1980 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

0»LE«N3 

ART  384 

1422279 

77414491! 

195.0! 

35.0! 

‘2.0! 

.  i 

1450! 

19.0! WONC 

it.' 

NCI* 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.9! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

ART  387 

1422280 

.  774!4A*»1 1 

195.0! 

35,0! 

9.CI 

-  j 

1450! 

1 9.0! NONE 

ILA 

N'W 

1980 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  1 

| 

! 

OR  J.  CANS 

ART  Sit 

1422281 

77414441 1 

195.01 

35,0! 

9,0! 

-  i 

1450! 

49,0! MOLE 

2  LA 

NEW 

1980 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5* 

-  | 

! 

l 

ORLEANS 

ART  38R 

1422282 

77414441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1450! 

IV.G.’NONE 

ll> 

NEW 

1980 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1*5* 

-  I 

» 

I 

ORLEANS 

ART  390 

1622283 

774!  4A  41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1450! 

19.LMIOHC 

ILA 

NEW 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ' 

j 

t 

ORLCA’JS 

ART  391 

1622284 

774UA41! 

195. Ot 

35.0! 

9.01 

-  j 

1 45C  1 

It.Oi’jO'tE 

UA 

KU 

1980 

l 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

| 

! 

ORLEANS 

4tT  392 

1622285 

774144411 

195,0! 

35.0! 

9.01 

-  i 

1450! 

1  ■'*.  OlNOi’E 

ILA 

NEW 

1980 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

l 

! 

ORIGANS 

ART  393 

1622284 

77414A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1450! 

i*.oih;kc 

!L4 

NEW 

1980 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  394 

1622287 

77414A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.0 1 NONF 

ILA 

NEW 

1980 

i 

l 

i 

1  ! 

191.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

( 

| 

ORLEANS 

ART  395 

1 >22283 

774I4A411 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  1 

1450! 

19.0! NONE 

ILA 

NCrf 

1980 

1 

t 

*  | 

195.0! 

35.0! 

1.51 

« 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

i 

kil  ili 

1 622269 

77414.441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  1 

1 45  G 1 

19.01  NONE 

1  LA 

NEW 

1980 

i 

1 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

t.  51 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

ART  397 

1622290 

774144411 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  j 

1450! 

1 9.0 ! HONE 

!LA 

NEW 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

ART  398 

! 622291 

» 

.’74144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  J 

1450! 

1 9 .0 ! RONE 

ILA 

NEW 

1980 

» 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

| 

ORLEANS 

ART  3*9 

1622292 

774  1 4441  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

14501 

1 9 .0 1  NONE 

!LA 

NEW 

1980 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  tOO 

! 622295 

77414A41 ! 

195,0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1450! 

1 9. 01  NONE 

!LA 

NEW 

1980 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  401 

1554735 

69814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

18.0 ! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.6* 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

ART  402 

1554716 

69814441! 

195.01 

35. C! 

9.0s 

•  i 

1500! 

18. 01  NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  403 

1554/37 

69  8 14  A  41  1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1500! 

1 8.0 (NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  404 

1554738 

698144411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

18.01  NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

i  1 

195.0! 

35.9! 

1.6! 

-  i 

1 

! 

ORLEANS 

ART  405 

1554739 

69814441! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

-  j 

1500! 

If . 0 ! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

ART  404 

1554740 

69814441 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  j 

1500! 

18.0! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

ART  407 

1554741 

698144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1  8 .0 1  NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  408 

1554742 

69814441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  } 

1500! 

18.01  HONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  409 

1554743 

698144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 8.0! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

ART  410 

1554744 

69814441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

*  1 

1500! 

16.0! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

ART  411 

1554745 

69814441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

15001 

16.0 1  NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  412 

1554746 

69814441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1S.01N0NE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  413 

1554747 

49814A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 8.0! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

1  ! 

195*0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  414 

1554746 

69814441 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1500! 

18.01  NONE 

ILA 

NEW 

1974 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

ART  415 

1554749 

698(4441 1 

195*0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

11.01  NONE 

!  LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

ART  414 

1554750 

698I4A411 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  1 

1500! 

1 8. 0! N  ONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  417 

1554751 

698 1 4  A  41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

18.01  NONE 

1  LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

ART  41 • 

1554752 

698I4A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

18.01  NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  41V 

1554753 

69814441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

18.01  NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

! 

ORLEANS 

ART  420 

1554754 

698! 4  A  4  7 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1 1.01  NONE 

1  LA 

NEW 

1974 

1 

{  J 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

ART  421 

1554755 

698144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

16.01  NONE 

!LA 

NEW 

1974 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  422 

1554756 

69814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

16.0! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  423 

1554757 

69814441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18.0! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  424 

1554758 

69814441 ! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18.0 {NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

f  } 

195.0! 

35,0! 

1,4! 

-  i 

1 

! 

0»LfAM$ 

ART  425 

1554759 

69814441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18. oj  NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

ART  424 

1554760 

698144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

18.0! NONE 

(LA 

NEW 

1974 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  427 

1554761 

69114441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18.0! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

! 

ORLEANS 

ART  42$ 

1554762 

498 !  4  441  f 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 1. 01  NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  42* 

1554763 

691 14441  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1 8.0  J  NONE 

ILA 

NEW 

1974 

t 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

ART  430 

1554764 

69814441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  ! 

1500! 

18.0! HOME 

ILA 

NEW 

1974 

1 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

| 

! 

ORLEANS 

ART  431 

1554765 

69814441 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

•  ! 

1500! 

18.0! NOME 

ILA 

NEW 

1974 

! 

1  ,  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  432 

1554766 

mufti! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

18.0! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  433 

1554767 

691! 4441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  1 

1500! 

1 8.0 1  NOME 

ILA 

NEW 

1974 

1 

1 

1 

!  1 

1  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 
1  NUMBER 


(32)  AMERICAN  RIVER  TRANSPORT t ATION 
CO*  ! 

(CONTINUED)! 


!  ! VTCC !  DIMENSIONS  {DRAFT 

!  NET  ! COOEt LENGTH I8RDTK! 
-1REGIS-! •**•!  RE6*  !  REG.tLOAD- 
!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED 
!  TON-  (PAGE!  OVER-!  OVER-!///// 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LI6HT 


ART 

43* 

{55*765 

1  696! AAAI  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18 .0! NONE 

!UA 

NEW 

l 

197* 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

ART 

*35 

{55*769 

1  698 ! AAAI ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18.0! NONE 

1LA 

NEW 

! 

197* 

{ 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

ART 

*36 

155*770 

1  698! AAAI ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

1 8 .0 1  NONE 

lLA 

NEW 

! 

1974 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

*37 

155*771 

1  6961AA41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18.0! NONE 

lLA 

NEW 

! 

1974 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ( 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

*38 

1554772 

1  696 ! *  A  *1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

1 8. 0! NONE 

1LA 

NEW 

! 

1974 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

ART 

*39 

155*773 

1  696 !  4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 8.0! NONE 

SLA 

NEW 

1 

197* 

J 

1  !  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

ART 

**0 

155*774 

1  698 1* A*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

18. 0! NONE 

!LA 

NEW 

! 

197* 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

4*1 

1554775 

1  6981*  A  41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

1 8. 0! NONE 

lLA 

NEW 

1 

197* 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

4*2 

155*776 

!  69614A4K 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

18.01  NONE 

!LA 

NEW 

! 

197* 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  • 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

4*3 

155*777 

1  69614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ( 

1500! 

1 6. 01  NONE 

!LA 

NEW 

! 

197* 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

» 

ART 

44* 

! 55*778 

1  69814A411 

19'. 0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18.01  NONE 

!LA 

NEW 

! 

197* 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

*43 

153*779 

1  6981  AAAI  1 

195.0! 

35. Ct 

9.0! 

-  t 

1500! 

18.01H0NE 

!LA 

NEW 

! 

197* 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

4*6 

155*780 

1  6981 *A*1 t 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

18.0! NONE 

!  L  A 

NEW 

! 

197* 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

ART 

4*7 

155*781 

!  696! 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

18.0! NONE 

!LA 

NEW 

! 

197* 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

*48 

1601175 

1  S*6!*A*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

18.0! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1979 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

l 

ORLEANS 

! 

ART 

4*9 

1601176 

1  6981 4A*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 8  .0 ! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1979 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

1 

ART 

*50 

1601177 

1  696 (4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1500! 

18.0 !  NONE 

!LA 

NEW 

! 

1979 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

ART 

*51 

1601178 

!  698! AAAI  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 8.01  NONE 

!LA 

NEW 

! 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

APT 

452 

1601179 

1  69814AA1 • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18.0! NONE 

lLA 

NEW 

I 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

t 

ORLEANS 

! 

ART 

*53 

1601180 

1  5*6 !*A*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18. 0 ! NONE 

lLA 

NEW 

I 

1979 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

| 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

454 

1601181 

j  6  98)4  A  *1  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18.01NONE 

!LA 

NEW 

! 

1979 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

ART 

455 

1601182 

1  5*6! AA41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18.0! NONE 

!LA 

NEW 

I 

1979 

1 

1  !  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

ART 

456 

1601163 

1  5461  AAAI  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18 • 0! NONE 

!LA  NEW 

! 

1979 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

*57 

160116* 

1  546! *A*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18.0! NONE 

SLA 

NEW 

! 

1979 

! 

1  !  I 

195.0! 

35.0! 

1.*! 

! 

-  ! 

! 

» 

ORLEANS 

1 

ART 

456 

1601185 

i  5*61*4*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  t 

1500! 

1 8 .0 ! NONE 

SLA 

NEW 

! 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

459 

1601166 

1  69814AA1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18.0! NONE 

!LA 

NEW 

i 

1979 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

*60 

1601187 

1  6961AAA1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1500! 

18. 0! NONE 

lLA 

NEW 

! 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

ART 

*61 

1601188 

1  6981  AAAI  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

18.0! NONE 

SLA 

NEW 

! 

1979 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

ART 

*62 

1601189 

1  5*6 1  AAAI ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ( 

1500! 

1 8  .0 1  NONE 

!LA 

NEW 

! 

1979 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

*63 

1601190 

1  6961AA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18.0! NONE 

!LA 

NEW 

( 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

• 

! 

ORLEANS 

I 

ART 

46* 

1601191 

1  5*6! AAAI  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18.01  NONE 

SLA 

NEW 

! 

1979 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

j 

ORLEANS 

! 

ART 

*65 

1601192 

1  546  ! AAAI  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

18.0! NONE 

LA 

NEW 

1 

1979 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

i 

j 

ORLEANS 

! 

ART 

*66 

1601193 

•  54614AA1! 

t95.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18.0! NONE 

iiA 

NEW 

! 

1979 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

ART 

467 

*160119* 

1  5*6! AAAI  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 8.0! NONE 

!L  A 

NEW 

! 

1979 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

•  i 

i 

i 

ORLEANS 

! 

ART 

*66 

1601195 

1  5A614A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

isooi 

18. 0 ! NONE 

!LA 

NEW 

! 

197<> 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

I 

ART 

*69 

1601196 

1  546! AAAI ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1  500! 

18.01N0NE 

!LA 

NEW 

1 

1979 

i 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS 

( 

ART 

*70 

*1601197 

1  546 1  AAAI  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

isooi 

18.0! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1979 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

! 

ART 

*71 

1601198 

1  5A61AA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

isooi 

18.01N0NE 

itA 

NEW 

I 

1979 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

*72 

1601199 

1  5*6! AAAI ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

18.0! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1979 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

*7* 

1601201 

1  546! AAAI ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ] 

1500! 

1 8 .0 1  NONE 

SLA 

NEW 

! 

1979 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

i 

j 

ORLEANS 

! 

ART 

*75 

1601202 

1  546* AAAI ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1 500  i 

18.0! NONE 

*!LA 

NEW 

I 

1979 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

( 

-  J 

! 

« 

ORLEANS 

I 

ART 

*76 

155*810 

1  546 ! AAAI  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18.01N0NE 

*!LA 

NEW 

! 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

*77 

155*611 

{  698 ! AAAI  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

isooi 

18.0! NONE 

•LA 

NEW 

! 

197* 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

l 

ORLEANS 

! 

ART 

*78 

155*612 

1  698 { AAAI ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

1 8. Ot  NONE 

!LA 

NEW 

! 

197* 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

i 

ORLEANS 

! 

ART 

679 

*1554813 

1  698 1  AAAI  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

isooi 

1 8.0! NONE 

Ila 

NEW 

! 

197* 

!  !  1 

195-0! 

35-0! 

1.61 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

*60 

*155*814 

!  69814 A41 j 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

18. 0! NONE 

!LA 

NEW 

! 

197* 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

i 

i 

ORLEANS 

! 

ART 

*81 

155*845 

1  68114AA1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

isooi 

19.0IN0NE 

Ila 

NEW 

! 

197* 

i 

!  !  ! 

195.0! 

3S.0! 

1.6! 

-  * 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

*82 

*1554846 

1  681 ! AAAI ! 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

isooi 

19.0! NONE 

•LA 

NEW 

! 

197* 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

! 

• 

ORLEANS 

! 

ART 

*63 

155*847 

1  681 J4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1500! 

19.0JN0NE 

*!LA 

NEW 

! 

197* 

i 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

*6* 

! 55*846 

1  6811*4*1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

isooi 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

! 

197* 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

455 

135*8*9 

1  6811AA411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

isooi 

19.01NONE 

•LA 

NEW 

! 

197* 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

ART 

*86 

155*850 

!  661 !*A*1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0IN0NE 

!LA 

NEW 

! 

197* 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

1 

ORLEANS 

! 

ART 

*87 

155*851 

1  681UAA1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

isooi 

19.01N0NE 

!LA 

NEW 

! 

197* 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

488 

1554652 

!  681 14A41 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

! 

197* 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

{CAPACITY!  HIGH-  !  1  V  E  S  S  E  L 

t  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING 

!  CARGO  t  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC !  BASE 
!////////!  POINT  I  LINE-1  1 AOl  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! //////////////// !TD !////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET) (  LINE-2  !(£!  LINE-2 


YEAR  ! 
IUILT  ! 
OR  ! 
♦REBUILT! 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


15.Q _ 


ENCRI 

1  1VTCCI  0  IRENS  IONS  ! DRAFT t 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

(VESSEL! 

7 

D  1ST! 

OPERATOR 

1  NET  i CODE (LENGTH! BROTH!  ! 

!  1 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  {OPERATING  ! 

. . . . 

----------- 

1«£SIS-I*‘«»I  RES*  (  RES.ILOAt-! 

1  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

STC !  BASE  ! 

YFAR 

1 

COAST 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

! ////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AO!  LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER  ! 

GUARD 

1  ION-  IPASE!  OVER-! OVER-! /////! 

HORSE!  PASS-  {(LIGHT)! 

/////// J////////!TO!//////////! 

OR 

! 

NUMBER 

!  RACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  IIIGKT! 

POWER!  ENGERS  t 

(FEET)! 

LINE- 2 

! EE!  LtNE-2  ! 

•REBUILT! 

(32) 

AMERICAN 

CO. 

RIVER  TRANSPORT ! ATICN 

I 

1 

i 

1  1 

■  i 

! 

! 

• 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

i 

1 

i  ! 

!  1 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ART 

ABO 

1554853 

1 

68114A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

19. 0! NONE 

1LA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

ART 

490 

1554854 

1 

68114A41! 

195.01 

35.01 

9.0! 

-  ! 

15001 

19.0! NONE 

1LA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

1 

ART 

491 

1554855 

1 

68114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.01  NONE 

1LA 

NEW 

l 

1974 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

492 

1554856 

1 

68114A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

I 

1974 

! 

1 

!  ! 
68114A41! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

493 

1554857 

1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

!LA 

NEV 

! 

1974 

! 

l 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

494 

1554858 

1 

68114A41! 

195.01 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 9.0 ! NONE 

!LA 

NEW 

1 

1974 

1 

1 

1  1 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

495 

1554859 

1 

68114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1S00! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

i 

1974 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

ART 

496 

1554860 

1 

68114A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

( 

1500! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

1 

ART 

49? 

! 554661 

1 

68K4A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  { 

1500! 

19.0! NONE 

1  LA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  J 

i 

! 

ORLTANS 

! 

ART 

498 

1554862 

l 

68114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19. C!  NONE 

!LA 

NEW 

I 

1974 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

499 

1554863 

! 

681 1 4  A  41 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

! 

1500! 

19.0 ! NONE 

!  L  A 

NEW 

I 

1974 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ( 

1 

! 

ORLEANS 

! 

APT 

SCO 

1554864 

1 

661UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

19.0! NONE 

1LA 

NEW 

! 

1974 

1 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

( 

-  ( 

! 

1 

ORLEANS 

! 

ART 

501 

1620345 

! 

681 14A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.01  NONE 

1IL 

DECATUR 

! 

1980 

1 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

1 

1 

ART 

502 

1620346 

1 

68114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19. 01  NONE 

IIL 

DECATUR 

! 

1980 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.01 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

ART 

503 

1620347 

1 

68114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1450! 

1 9. 0 ! NONE 

!  XL. 

DECATUR 

! 

1*80 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

ART 

504 

1620346 

1 

68114A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.0! NONE 

IIL 

DECATUR 

! 

1980 

1 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

I 

ART 

505 

1620349 

! 

68114*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1450! 

19.01NONE 

IIL 

DECATUR 

! 

1980 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

I 

! 

ART 

506 

1620350 

1 

68114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1450! 

19.0! NONE 

III 

DECATUR 

I 

1980 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

I 

ART 

507 

1620351 

1 

68114A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1450! 

19  *0 ! NONE 

!IL 

DECATUR 

! 

1980 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

1 

! 

! 

ART 

508 

1620352 

1 

68114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

“  ! 

1450! 

19.0! NONE 

!IL 

DECATUR 

! 

1980 

1 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

1 

! 

ART 

509 

1620353 

1 

681 1 4  A  41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1450! 

1 9.01  NONE 

ML 

DECATUR 

! 

1980 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

( 

-  ! 

1 

! 

I 

ART 

510 

1620354 

l 

68114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ( 

1450! 

19.0! NONE 

IIL 

DECATUR 

I 

1980 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

! 

1 

ART 

511 

1602355 

1 

78314441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

14501 

19.0 !  NONE 

ML 

DECATUR 

! 

1980 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ART 

512 

1620356 

! 

78314A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1450  I 

19.0 1  NONE 

ML 

DECATUR 

! 

1980 

i 

« 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

( 

! 

1 

ART 

513 

1 620357 

1 

7o3:‘*41! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

1 9. 0! NONE 

ML 

DECATUR 

! 

1980 

1 

1 

1  ! 

.'■5.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  1 

* 

I 

! 

ART 

514 

1620358 

1 

783144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.0! NONE 

!IL 

DECATUR 

! 

1980 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  I 

! 

! 

! 

ART 

515 

1620359 

1 

78314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1450! 

19.01  NONE 

ML 

DECATUR 

! 

1980 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

! 

I 

ART 

516 

1620360 

1 

783 !  4441  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.0 ! NONE 

!IL 

DECATUR 

! 

1980 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  1 

1 

! 

! 

ART 

517 

1620361 

1 

783(4441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

14501 

19.0! NONE 

ML 

DECATUR 

1 

1980 

1 

l 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

I 

-  | 

1 

! 

I 

ART 

518 

1620362 

1 

78314,141 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1450! 

1 9.0 ! NONE 

ML 

DECATUR 

1 

1980 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

1 

1 

ART 

519 

1620363 

1 

78314A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

! 

14501 

19.0! NONE 

ML 

DECATUR 

! 

1980 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

ART 

520 

1620364 

! 

78314441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

14501 

19.0 1  NONE 

ML 

DECATUR 

! 

I960 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

I 

-  1 

! 

! 

1 

ART 

521 

1622304 

1 

78314441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ( 

1450! 

19.0! NONE 

ML 

DECATUR 

! 

1980 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

ART 

522 

1622305 

1 

78314441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1450! 

19.0IN0NE 

ML 

DECATUR 

! 

1980 

i 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

ART 

523 

*1622306 

1 

78314441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.0! NONE 

IIL 

DECATUR 

! 

1980 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

ART 

524 

1622307 

1 

78314441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

14S0! 

19 .0 {NONE 

!1L 

DECATUR 

! 

1980 

1 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

» 

-  ! 

1 

I 

! 

ART 

525 

1622308 

! 

76314A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1450! 

19.01NONE 

!IL 

DECATUR 

! 

I960 

j 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

1 

! 

! 

ART 

526 

1 622309 

1 

78314441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1450! 

1 9.0 ! NONE 

ML 

OECATUR 

! 

1980 

1 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

ART 

527 

1622310 

1 

78314441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

14501 

19. 0 ! NONE 

ML 

DECATUR 

I 

1980 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

ART 

526 

1622251 

1 

901144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19. 0! NONE 

ML 

OECATUR 

I 

1980 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

I 

1 

ART 

529 

1622252 

1 

901 144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1450! 

19.01NONE 

ML 

OECATUR 

I 

1980 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

I 

ART 

530 

1622253 

1 

901144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1450! 

19.0! NONE 

ML 

OECATUR 

! 

1980 

1 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

i 

1 

ART 

531 

1622254 

1 

901144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1450! 

19.01N0NE 

in 

DECATUR 

! 

1980 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

ART 

532 

1622255 

1 

90114441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1450! 

19.01  NONE 

ml 

DECATUR 

1 

1980 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

An? 

2415 

1 59560’ 

• 

727147411 

2CC;0! 

»<  rtl 

9.0! 

-  t 

19.0!SO*!E 

!l* 

NEW 

i 

197* 

• 

i 

i 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

2428 

1595604 

i 

7271 4f  41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

!  LA 

NEW 

1 

1978 

1 

i 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

1 

ART 

243B 

1595605 

i 

72714F41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1978 

1 

l 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

ART 

2448 

1595606 

i 

72714441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

19.0! NONE 

1LA 

NEW 

! 

1978 

1 

i 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

243B 

1595607 

l 

72714441! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

-  i 

1500! 

19.0!  NONE 

!LA 

NEW 

i 

1978 

1 

i 

!  ! 

200.0! 

35. 0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

2468 

1595608 

i 

727(4441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0 (NONE 

1  LA 

NEW 

1 

1978 

! 

i 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

ART 

2478 

1595609 

i 

72714441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0 ! NONE 

!IA 

NEW 

1 

1978 

1 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

ART 

2488 

1595610 

i 

72714441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.01N0NE 

f  LA 

NEW 

! 

1978 

1 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

2498 

1595611 

l 

72714441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19. 0! NONE 

t  L  A 

NEW 

1 

1978 

1 

l 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

ART 

2509 

1595612 

i 

72714441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

1 9.01N0NE 

1LA 

NEW 

1 

1978 

1 

1 

1 

i 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

200.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

! 

}i 

T A t L E  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


(MR! 

•* — - - 

Ivtctl  NINENS10NS  imafti 

!  CAPACITY ! 

MICH-  ! 

1  V  E  S  S  £  L 

1 

I 

•  1ST! 

OPERATOR 

HIT  ICOmUNSTHIMHH* 

! 

I 

1 

EST  1  CARCO  HANBLXNf 

! $  tORERATINC 
iTCt  RASE 

1A0|  LINE-1 

1 

I 

1 

YEAR  1 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ER  1 

I////////1 

POINT  1  LINE-1 

I 

BUILT  1 

VESSEL  RARE 

AMR  PUNIER 

!  WARD 

T«N-  IMIE!  0VIK-I0VEN-1///I/! 

MORSE! 

PASS-  1 (LIRNT)I //////////////// ITR I //////////  I 

OR  I 

!  NUNIER 

NACE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1LICMT] 

ROVER! 

ENCERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

IEEI  LINE-2 

{•REBUILT! 

(32)  AMERICAN 
CO. 

! 

RIVER  TRANSRORT! ATION 

I  1  It 

It  ft 

II  11 

! 

! 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

! 

! 

! 

(CONTINUER) 

t  i  i  i 

1 

1 

! 

1 

1978  ! 

ART  2518 

1545613 

72714A411  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

15001 

If .0! NOME 

ILA  NEV 

1 

1  1  200.0!  35.01 

1.4! 

1 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

1978  ! 

ART  2521 

! 595414 

727UA41!  200.0!  35.01 

9.0! 

•• 

| 

1500! 

If.OlNONE 

!LA  NEV 

! 

1  !  200.01  35.01 

1.41 

I 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

1979  1 

ART  2331 

1545415 

1 

72714A41!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1 

1500! 

If.OlNONE 

ILA  NEV 

1  !  200.01  35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

! 

1979  1 

ART  2548 

1595414 

727I4A411  200.01  35.01 

9.01 

- 

! 

1500! 

If.OlNONE 

ILA  NEV 

i 

!  1  200.01  35.0! 

1.4! 

1 

-  I 

1 

I  ORLEANS 

! 

1979  ! 

ART  2558 

1595417 

727 I4A41 |  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1 

15001 

If.OlNONE 

(LA  NEV 

l 

1  1  200.01  35.01 

1.4! 

1 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

I 

1979  I 

ART  25*8 

1595618 

727UA41!  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1 

15001 

If.OlNONE 

ILA  NEV 

1 

1  1  200.01  35.01 

1.4! 

I 

-  1 

f 

!  ORLEANS 

( 

1979  1 

ART  2570 

1595419 

72714A41!  700.01  35.0! 

9.01 

- 

! 

15001 

If.OlNONE 

ILA  NEV 

1 

1  1  200.01  35.01 

1.4! 

t 

-  1 

1 

I  ORLEANS 

I 

1979  ! 

ART  2318 

1595620 

72714A411  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

15001 

If.OlNONE 

ILA  NEV 

l 

1  1  200.0!  35.01 

1.61 

1 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

1 

1979  1 

ART  2391 

1595621 

7 2 7 1 4 A 41  1  200.0!  35.01 

9.01 

- 

1 

15001 

If.OlNONE 

ILA  NEV 

1 

1  1  200.0!  35.01 

1.6! 

l 

-  I 

1 

1  ORLEANS 

! 

1979  1 

ART  2408 

1595622 

72714A411  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

i 

15001 

If.OlNONE 

ILA  NEV 

1 

1  1  200.0!  35.01 

1.6! 

i 

-  t 

1 

1  ORLEANS 

1 

1979  1 

ART  241B 

1595623 

1 

72714*41 !  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1 

15001 

If.OlNONE 

ILA  NEV 

1  1  200.0!  35.01 

1.4! 

t 

-  1 

I 

1  ORLEANS 

! 

1979  ! 

ART  2421 

1545424 

727 f 4*41  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

If.OlNONE 

ILA  NEW 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.4! 

1 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

! 

1979  I 

ART  2438 

1545425 

72714*41 1  200.01  35.0! 

9.01 

- 

1 

15001 

If.OlNONE 

ILA  NEV 

1  1  200.01  35.01 

1.4! 

1 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

1 

1979  ! 

ART  2448 

1595424 

72714*41 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

15001 

If.OlNONE 

ILA  NEV 

l 

1  1  200.01  35.0! 

1.4! 

! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

1 

1979  1 

ART  2431 

1593427 

72714*41 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

| 

1500! 

V,  .0!  NONE 

ILA  NEV 

! 

1  1  200.01  35.01 

1.6! 

! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

1979  I 

ART  2448 

1595628 

72714A411  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

15001 

If.OlNONE 

ILA  NEV 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

ART  2478 

1595429 

72714*41 !  200.0!  35.01 

9.0! 

• 

| 

1500! 

If.OlNONE 

ILA  NEV 

1 

1  1  200.0!  35.01 

1.61 

1 

-  1 

i 

1  ORLr*NS 

! 

1979  ! 

ART  2689 

1545430 

72714*41 1  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1 

1500! 

19*0  (HOME 

ILA  NCV 

1 

1  1  200.0:  35.0! 

1.61 

! 

-  ) 

1 

i  ORLEANS 

! 

1979  1 

ART  2478 

1595631 

72714*41 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

t  f .Of NONE 

ILA  NEV 

1 

1  1  200.0!  35.01 

1.6! 

1 

-  ( 

I 

1  ORLElT* 

1979  1 

ART  2709 

1595632 

72714*41 1  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1500! 

If.OlNONE 

ILA  NEV 

1 

1  1  200.01  35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

!•?*  1 

ART  271S 

1595633 

72714A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

If.OlNONE 

ILA  NEV 

1 

1  1  200.01  35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i 

1979  : 

ART  2728 

1545634 

72714*41  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

• 

1 

15001 

If.OlNONE 

ILA  NEV 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

! 

1979  ! 

ART  2739 

1595435 

7271 «A41 1  200.01  35.01 

9.0! 

- 

! 

1500! 

If.OlNONE 

ILA  NEV 

•* 

l 

I  1  200.0!  35.0! 

1.41 

1 

-  ! 

I 

I  ORLEANS 

19. 9  ! 

ART  274D 

1595436 

72714*41 1  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

t 

1500! 

If.OlNONE 

ILA  NEV 

l 

1  1  200.0!  35.0! 

1.61 

! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

! 

1V79  ! 

ART  2758 

1595637 

1 

72714*41 l  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

If.OlNONE 

ILA  NEW 

1  1  200.0!  35.01 

1.6! 

1 

-  ! 

t 

1  ORLEANS 

* 

! 

1979  1 

ART  2748 

1595688 

7271 4*41 1  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1500! 

If.OlNONE 

ILA  NEV 

. 

1  1  200.01  35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

1  0RLEA4  v 

! 

1979  ! 

ART  2778 

1595689 

727! 4A41 !  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1500! 

If.OlNONE 

ILA  NEV 

l 

1  1  200.0!  35.01 

1.6! 

i 

-  I 

1 

1  ORLEANS 

1 

1979  I 

ART  2788 

1595690 

727 ! 4*41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

If.OtNONl 

ILA  NEV 

1 

1  1  200.01  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

!  ORft»H/ 

J979  ! 

ART  2748 

1595691 

72714*41 f  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEV 

l 

1  1  700.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

! 

19W  ! 

ART  2808 

1595692 

72714*41 I  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

If.OlNONE 

ILA  NEV 

! 

1  1  200.0!  35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

1979  l 

ART  2810 

1595693 

1 

72714*41 1  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1500! 

If.OlNONE 

ILA  NEV 

1  1  200.01  35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

I 

1  ORLEANS 

I 

1979  1 

ART  2828 

1595694 

72714*41 1  200.0!  55.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

If.OlNONE 

ILA  NEW 

I 

1  1  200.01  35.0! 

1.61 

1 

-  ! 

» 

!  ORLEANS 

I 

1979  | 

ART  28  JB 

1595695 

72714*41 •  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

If.OlNONE 

!lA  NEV 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

1979  1 

ART  2848 

1595696 

72714*41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

« 

! 

1S00! 

If.OlNONE 

ILA  NEV 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

1  ORLEANS 

! 

1979  1 

ART  2858 

1595697 

7 2 7 1 4 A 41  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.01N0NE 

ILA  NEV 

! 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

1979  ! 

ART  2868 

1595698 

72714*41 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

If.OlNONE 

ILA  NEV 

1 

!  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  • 

1 

!  ORLEANS 

! 

1979 

ART  2878 

1595699 

72714A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

If.OlNONF 

•LA  NEV 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1979  ! 

ART  2888 

1595700 

727 14*41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

If.OlNONE 

ILA  NEV 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

t 

1979 

ART  2898 

1595701 

72714*41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

If.OlNONE 

!LA  NEV 

1 

!  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1979 

ART  2908 

1595702 

727I4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

If.OlNONE 

!LA  NEW 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

l  ORLEANS 

1979  ! 

ART  2918 

1595703 

72714*41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

If.OlNONE 

!LA  NEV 

! 

!  (  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1979 

ART  292B 

1595704 

72714*41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

If.OlNONE 

ILA  NEW 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.61 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

1979 

ART  293B 

1595705 

72714*41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

If.OlNONE 

ILA  NEW 

1 

!  !  200.01  35.0! 

1.61 

! 

-  t 

! 

!  ORLEANS 

1979 

ART  2948 

1595706 

72714*41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.0 ! NONE 

! L *  NEW 

1 

!  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I0?® 

ART  2958 

i5»S?0V 

7 27 ! 4 a4 1 !  200.0*  35.01 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.0USKC 

ILA  “I*- 

1 

1  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1980 

ART  6009 

1620365 

54614*41 f  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

19.0! NONE 

! LA  NEW 

1 

!  !  200.0!  3S.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1980 

ART  6019 

1620366 

54614*41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

19. 0! NONE 

ILA  NEV 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1980 

ART  6020 

1620367 

54  614*41  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

19.01N0NE 

SLA  NEV 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1980 

ART  603B 

1620368 

54614*41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1980 

ART  4049 

1620369 

546! 4*41 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

If.OlNONE 

ILA  NEW 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1980 

ART  6050 

1620370 

54614*41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1980 

ART  4068 

1620371 

54614*41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

1 9. 0  JNONE 

!LA  NEV 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

2.01 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1980 

ART  6070 

1470372 

5461 4*41  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

19.0! NONE 

ILA  NEV 

l 

•  !  200.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1980 

ART  4088 

1620373 

54614*41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1 

1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

2.0! 

! 

! 

! 

1 

i 

-  ! 
i 
! 

! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

152 

TABLE  2 

DESCRIPTION 

or 

VESSELS 

CUM  1 

1 VTCCf 

DIMENSIONS  tDRAfT! 

(CAPACITY! 

HIGH-  1 

!  V 

C  S  $  C  L  1 

MSI! 

ORCRATOR 

NET  !  CORE (LENGTH! BROTH  t 

1 

! 

i 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  IOICIITI»S 

REG.  1 

1  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  1 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

1  AO 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  HARE 

AND  NUMBER 

1  GUARD 

TON-  IMAGE! 

0VER-I0VER-1/////1 

HORSE! 

MASS-  ! (LIGHT  J | //////////////// !TD! ////////// 

Oft 

!  NUMBER 

NAGE  !  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT  1 

MOVER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

1E2! 

LINF-2 

••EBUILTl 

(32)  AMERICAN 
CO. 

1 

! 

RIVER  TRAN JRCRT ! AT  ION 

1  1 

1  1 

1  1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

(CONTINUER) 1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

ART  40*8 

J  420374 

S4614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1980 

! 

I  1 

200.01 

35.01 

2.0! 

-  1 

! 

1 

ORLEANS 

ART  4100 

1420375 

78314*411 

200.0! 

33.01 

9.0! 

- 

14651 

1 9 .01  NONE 

!LA 

NEW 

1980 

! 

1  ! 

200.01 

35.01 

2.01 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  4118 

1620374 

78314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

19.01  NONE 

!LA 

NEW 

1980 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  4128 

1620377 

7S314A41! 

200.0! 

35.01 

9.01 

- 

1665! 

1 9.0 ! NONE 

!LA 

NEW 

1980 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

ART  4138 

1620378 

78314A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

19.01  NONE 

!  LA 

NEW 

1980 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

ART  4148 

162037* 

76314A41 1 

200.0) 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

19.0 (NONE 

I  LA 

NEW 

1980 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

( 

ORLEANS 

ART  6158 

1620)80 

78314A411 

200. 01 

35.0! 

9.0! 

- 

16651 

19.0 1  NONE 

!  L 

NEW 

1980 

1 

1  1 

200.01 

35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  6Ur 

1420341 

7831 4A*1 1 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

1 9 • 0! NONE 

1  LA 

NEW 

1980 

t 

1  ! 

20C.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  6178 

1420312 

783I4A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

1 9.0 ! NONE 

!  LA 

NCU 

1*10 

1 

1  1 

200.01 

35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  6160 

1420313 

7JJ14A4K 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1643! 

1 9. 0 ( NONE 

!LA 

NEW 

1980 

! 

t  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

m  1 

! 

I 

ORLEANS 

ART  6198 

I620-R4 

78314A411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

H65! 

1 9. OJ  NONE 

!LA 

NEW 

1980 

! 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

ART  6208 

1621 

78314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1  665  ! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1980 

1 

1  1 

200.01 

35. U! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  6218 

1620386 

78314A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

1 9. 0  I  NONE 

SLA 

NEW 

1*80 

l 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  6228 

1620387 

78314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

19.0! NONE 

!  LA 

NEW 

1980 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  4238 

1620388 

7831 4A4t  S 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

19.0IN0NC 

!LA 

NEW 

1980 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  6248 

1620389 

7831 4A41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

19.0! NONE 

It 

NEW 

1980 

i 

1  i 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  6258 

1620390 

78314A411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

19.0! NONE 

!  L  A 

NEW 

1*80 

! 

1  • 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ( 

I 

! 

ORLEANS 

ART  4768 

1620391 

783 1 4A  41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

19.0! NONE 

1  LA 

NEW 

I960 

ART  6278 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

( 

! 

ORLEANS 

'.6203RC 

78314*411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

19.0 {NONE 

!  L  A 

NEW 

1980 

! 

t  l 

200.01 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  6218 

16203*3 

1 

78314AL1 I 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

1 9 .0  !  NONE 

!LA 

NEW 

1*80 

1  i 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

ART  6298 

1620394 

78’i 4\41 ! 

200..0! 

35.0! 

9.0! 

- 

(663! 

1 9. 0 ! NONE 

!LA 

NEW 

1980 

1 

! 

200.0! 

M.O! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

OILCANS 

ART  6308 

1620395 

7431/841! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

1 9.0 ! NONE 

ILA 

NEW 

1980 

1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  6318 

1620396 

783 14A41  I 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

19. 0! NONE 

!LA 

NEW 

1980 

! 

!  1 

200.0! 

35.01 

2.0! 

-  ! 

I 

i 

ORLEANS 

ART  ♦■328 

16Ms97 

78314A41* 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

1 9.01N0NE 

!  LA 

NEW 

1980 

1 

l  ! 

200.01 

3!.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

ART  6)30 

1620398 

785!aa41: 

200  0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1980 

1 

!  1 

JCO.JI 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  6340 

!6?':»9 

7831**4'! 

200.0! 

J'.O! 

9.0! 

• 

1665! 

1 9, 0 ! NONE 

!L  A 

NEW 

198U 

1 

1  I 

200.0! 

jJ.O! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

A»‘T  6358 

I?  -0400 

78314**1! 

200.0! 

35.0! 

9.0'. 

- 

665! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1  °80 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  6368 

1  62C401 

783144*1! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1663! 

1 9 .0  !  NONE 

!  L  A 

NEW 

1980 

, 

!  ( 

200.0! 

35.0! 

2.1! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

ART  6376 

l*2W 

78314A411 

200.01 

35. 0! 

9.u! 

- 

f  665 ! 

.9.0IN0NC 

ILA 

NEW 

1980 

1 

!  ( 

200.0! 

3'  .0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

Air  si t.j 

I620UJ 

7>3! 45 M 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1665! 

1 9.0! NONE 

!LA 

NEW 

1980 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  6393 

1620404 

783 14A41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

19.0! NONE 

!  LA 

NEW 

1980 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

AT  3) 

1294933 

8851 1 A  *11 

195.01 

35.0! 

9.0' 

- 

1492! 

1 5 .6  ! NONE 

!  L  A 

NEW 

1964 

I 

!  1 

195  *M 

35.0! 

1.6! 

-  1 

( 

! 

ORLEANS 

At  31 

125.936 

88514A411 

19)  Cl 

55.0! 

9.0! 

- 

1492* 

1S.8JN0NE 

ILA 

NEW 

1964 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

AT  35 

! 296937 

8*514*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1492? 

1 5. 8 ! NONE 

ILA 

NEW 

196* 

1 

1  1 

•05.0! 

35.0! 

j\ 

•  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  \w 

!  296  5T  8 

8851**41! 

19, .01 

35.0! 

9.0! 

- 

IA«"5! 

1S.8INDNE 

UA 

NEW 

!  *64 

1 

\  1 

10S.O! 

35.0! 

!.'  J 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  SO 

1289/80 

627 ! 4A41 I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

V06! 

1 5. 8! NONE 

!LA 

NEW 

1962 

} 

1 

m-o! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

A)  4c 

j  290488 

8o6l*A*1 ! 

195.0! 

35*0! 

9  'M 

* 

14741 

1S.4(N0Nt 

!LA 

NEW 

1963 

* 

!  1 

195.0! 

35.0! 

I.Oi 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  43 

1290449 

3«6!4A41! 

1  ( 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

1474! 

15.**»iONE 

!LA 

NEW 

1963 

! 

fyJ.O! 

35.  P! 

1.9! 

«* 

! 

! 

ORLEANS 

AT  44 

1290490 

86614A'  » 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

i;.4!N0NE 

!--« 

NEW 

1963 

1 

1  ! 

193.  /»• 

35. 

1.9! 

l 

-  \ 

! 

OILCANS 

4  1  45 

12C0491 

1 

8661 4A41 ! 

195.9! 

35.2. 

9.C’ 

- 

1474! 

If .4} NONE 

!LA 

NEW 

1*63 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

'  ! 

! 

! 

CUEANS 

AT  47 

1292184 

666UA411 

105. C* 

35.0! 

o.O! 

- 

1*74! 

1 ' .4 {NONE 

!LA 

NEW 

1963 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

t.9! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  48 

!>92185 

8(614441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

15.4! NONE 

!LA 

NEV 

196^ 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

0R1  i*NS 

AT  49 

1  292186 

?56! 4*41 ! 

1 °5.0t 

15-0! 

9.0! 

- 

1474! 

<5. 4 ! NONE 

!LA 

NEW 

19*j 

1 

t  ! 

\Pi.O! 

35.(1 

1.9! 

-  ( 

! 

i 

OILCrTJS 

AT  51 

J  292188 

86614A41! 

195. 01 

35.0! 

i.s' 

- 

1474! 

1 5  •  4 { NONE 

UA 

NEW 

1963 

; 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

AT  52 

•292515 

1 

(OsUAi  l 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

1 5 .4 ! NONE 

Jla  wiv 

1963 

1  1 

195,0! 

3d.o: 

J.9! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

AT  S4 

1 2V251 7 

060  14ALI  i 

195.0* 

35/.CI 

9.0! 

- 

1474! 

1S.4|KGriE 

"LA 

Him 

T  *63 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

J 

Crt.EANS 

AT  55 

1  29251  8 

66614A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

1474! 

15.4! NONE 

JLA 

NEW 

T963 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

j 

ORLUNS 

AT  56 

129251  9 

86614*41  1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

15.4  JNONt 

it* 

10AJ 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

OTL  HNS 

1964 

AT  57 

1293961 

866 !4 A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1474: 

15.4!Nt>NE 

ILA 

NEW 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

AT  58 

(293962 

86614*41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

1  5. 4 ! NONE 

SLA 

NEW 

1964 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

AT  59 

♦293963 

86614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1*74i 

15.4!N0»,t 

!  L  A 

NC« 

1964 

\ 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

♦  9! 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

AT  61 

1293965 

86614A41  1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

15,4!M*-<; 

!U 

NEW 

1964 

♦ 

t 

i  i 

1V5.01 

35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  62 

1293966 

4  86C.T4A41 1 

195.0! 

V  0! 

'.01 

- 

1474! 

15.4! NoNE 

!LA 

NEW 

1964 

! 

!  1 

195.01 

35.0! 

J.9! 

-  I 

1 

!  „ 

ORLEANS 

AT  63 

1294614 

866I4A4K 

195.0! 

35.  o: 

1.0! 

- 

1474! 

1 S .4 1  NONE 

!  LA 

'•EW 

4/64 

t 

1 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

I  ! 

195.01 

1 

35.01 

! 

! 

1.9! 

j 

-  I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

ORLEA*'* 

ENCftl 
*  I  ST  1 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

!  COAST 

AN»  NUMBER  !  CUARI 

I  NUMBER 

TABLE  c  -  RESCRII'TION 

(  (VTCC1  dimension;  !C«AFT! 

t  NET  1C0RE1LCN6TH1BRRTH1  1 

-IRESlS-1****!  RES.  1  REC.1L0AR-1 

1  TER  !  SEE!//////!/////!  ER  ! 

1  TON-  1PA8E1  OVER-! OVER-! /////! 

1  NA6E  I  TV  1  ALL  t  ALL  ILICNTI 

OF  VESSELS 

(CAPACITY!  NXCH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

!  !  CST  !  CARCO  HANRLINC  !$  lOPCRATXNC 

!  CARCO  !  FIXED  !  EBUXPRENT  STCt  BASE 

!////////!  POINT  (  LINE-1  1 AO t  LINE-1 

NORSE!  PASS*  ! (HINT) !//////////////// 1TD !////////// 
POWER!  ENCERS  !  (FEET)!  LINE-2  !CE!  LINE-2 

_ J.53 

!  ! 

!  YEAR  ! 

!  BUILT  ! 

!  OR  ! 

(•REBUILT! 

(32)  AMERICAN 
CO. 

1 

I 

RIVER  TRANSPORT ! ATtCN 

(CONTINUER)! 

1  1 

1  1 

1  1 

t  t 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

! 

( 

1 

I 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

196* 

AT  4* 

1294415 

I66I4A41! 

1  1 

195.01  35.01 
195.01  35.01 

9.0! 

1.9! 

- 

147*1 
*  ! 

15.41  NONE 

I 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

AT  *3 

1294414 

! 

I6614A411 
!  1 

195.01  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

" 

1*7*1 
-  1 

1 5**1  NONE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

196* 

AT  47 

1294411 

! 

14414441 1 

1  1 

195.0!  35.01 
195.0!  35.01 

9.01 

1.9! 

* 

1*7*! 

*  1 

1 5 •* ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

196* 

AT  41 

1294419 

! 

B6614A41 1 

1  1 

195.0!  35.01 
195.01  35.01 

9.0! 

1.9! 

- 

1*7*! 

IS.* 1  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

196* 

AT  4t 

1289152 

1 

64BI4A41 I 
t  1 

195.01  35.01 
195.0!  35.01 

9.0! 

1.8! 

- 

1*80! 

-  ) 

! 

!LA  NEW 
t  ORLEANS 

1962 

AT  71 

(219134 

1 

44114441 | 

1  l 

195.0!  35.0! 
195.01  35.01 

9.0! 

1.4! 

* 

1*10! 

-  ! 

1 *• 9! NONE 

I 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1962 

AT  74 

1289157 

1 

641 t 4A41 t 

1  1 

195.0)  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

- 

1*80! 

-  ( 

1**9! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1962 

AT  75 

1289256 

l 

64814  A41 1 

1  1 

195.0)  35.0! 
195.01  35.01 

9.0! 

1.8! 

- 

1*10! 

-  ! 

U.9IN0NE 

I 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1962 

AT  74 

1289257 

1 

44814A411 

1  t 

195.0!  35.0! 
195.01  35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1*101 
*  ! 

1 4.9! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1962 

AT  77 

1289258 

1 

441144411 

1  1 

195.01  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

* 

1*10! 

-  ! 

1*. 9 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1962 

AT  78 

1289259 

1 

64814A41I 
!  1 

195.0!  35.0! 
195.01  35.0! 

9.0! 

1.8! 

- 

1*80! 

-  I 

1*.9I NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1962 

AT  79 

1289240 

) 

44814A41! 

1  1 

995.0!  35.0! 
1)5.0!  35.01 

9.0! 

1.8! 

“ 

1*80! 

-  ! 

14.91N0NE 

I 

!LA  NEW 
{  ORLEANS 

1962 

AT  80 

1 259261 

I 

64814441 1 

1  1 

195.01  35.01 
195. C)  35.0! 

9.0! 

1.8! 

” 

1*80! 

-  ! 

1 4*9! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1962 

AT  41 

1291315 

1 

44I14A41! 

1  ! 

115.0!  350! 
195.0!  33.01 

9.0! 

1.8! 

- 

UIC! 
-  ! 

14.91N0NI 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1942 

AT  82 

(291319 

1 

64814A41 1 
!  1 

195.01  3S.0: 
195.01  35.01 

9.0! 

1  1! 

1*80! 

-  ! 

14.9) NONE 
! 

(LA  new 

I  ORLEANS 

1942 

AT  83 

I29t390 

1 

44614441 1 
!  1 

195.01  35.0! 
195. 03  35.0! 

9.0! 

1.8! 

" 

1410! 
-  ! 

14.9 (NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1962 

AT  84 

1291391 

1 

648I4A4U 
l  1 

195.0!  35.01 
195.01  35.0! 

*.0l 

1.1! 

“ 

14801 

14.91  NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1962 

AT  85 

I 291 3v2 

1 

648144411 
!  1 

195.0!  35.01 
193.01  35.0! 

9.01 

1.6! 

- 

1308! 
-  1 

1 7. 1 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1943 

AT  101 

f  5641 0 1 

1 

486144411 

1  1 

195.01  35.0! 
195. C»  35.01 

9.0t 

1.7! 

1483! 
-  ! 

18.1! NONE 
! 

1  LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  102 

1564402 

1 

48814A41 1 

1  1 

195.0!  35.01 
195.01  35-0! 

7.0! 

1.7! 

- 

14831 
-  ! 

16.6! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  105 

1564105 

1 

6881*  A41 1 

1  I 

195.0!  3501 
195. Cl  35.01 

9.0! 

1.71 

* 

1483! 
*  ! 

18. SIMONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

AT  104 

1564106 

! 

6881444' 1 

i  : 

195.0!  35.01 
195.0!  35-0! 

9.0! 

1.7! 

* 

1483! 
-  ! 

1 8. 8 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  107 

1564107 

1 

488144411 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  15.0! 

9.0! 

f.7! 

“ 

1483! 
-  ! 

18.8IN0K2 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  108 

1 S64108 
! 

688144411 

1  1 

195.0!  '55.0! 
195.01  35.0! 

9,0! 

1..-I 

1483! 
-  ! 

16.1! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  109 

1564109 

1 

618144411 

1  1 

195.01  35.01 
195.0!  35.01 

9.0! 

1.7! 

” 

4483! 
-  ! 

1 8.5 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  110 

1564110 

I 

6881 4441 1 

1  1 

195.0!  35.01 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

t  ,83! 
-  ! 

16,8! NONE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  111 

1564111 

1 

68114441 1 
!  ! 

195.0!  35.0! 
195.01  35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

U83I 
-  \ 

1 8.6 ! NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  112 

1564112 

68814441! 

!  1 

195.0!  35.0! 
195.01  35.01 

9.0! 

1.7! 

— 

1483! 
-  ! 

1*. 8! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  113 

1544113 

1 

68814A41 1 
1  1 

195.0!  35.01 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

1*83! 

18,6 (NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  114 

1564114 

l 

68814441  1 
1  1 

195.01  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

» 

1*83! 
-  ( 

18.8 !  NCilE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  115 

1544115 

1 

688144411 
f  t 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

** 

1*83! 
-  1 

1 8.8 ! NONE 
( 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  114 

1564116 

1 

68814441! 

1  1 

195.0!  35.01 
195.0!  55.0! 

9.0! 

1.7! 

1*83! 
-  ! 

1 5.8! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  117 

1564117 

I 

68814441 1 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.01  35.0! 

9.0! 

1.7! 

” 

1*63! 
-  ! 

18.6IN0NC 

! 

!LA  NEW 
!  ORIGANS 

1975 

AT  118 

1564118 

1 

68814  A41 1 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

1*83! 
-  ! 

1 8. 8 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  119 

1564119 

1 

688 1 44  41  1 
!  1 

195.0!  35.0! 
195.01  35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1*83! 
*  ! 

18.8! NONE 
* 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  120 

1564120 

! 

68814A411 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

1*83! 
-  ! 

16.8! HONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  121 

1564121 

! 

66814441 1 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

1*83! 
-  ! 

18.8! NONE 
! 

1L(  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  122 

1564122 

1 

68814A41 1 
(  1 

195.01  35.01 
195.01  35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1*83! 
-  ! 

16.6 (NONE 
! 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  123 

1564123 

! 

688! 4441  1 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

” 

1*83! 
-  ! 

1 6.8! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  124 

(564124 

1 

48814441! 

!  1 

195.01  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

1*83! 
-  ! 

18. 6! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  125 

1564125 

1 

68614441! 
!  1 

195.01  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

1*83! 
-  ! 

16.81  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  124 

1564126 

1 

688144411 
!  1 

195.01  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

1*63! 
-  ! 

16.8 (NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  127 

1564127 

68814441 1 
1  1 

195.01  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1*83! 
-  ( 

18.8 ! NONE 
» 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  128 

1564128 

! 

688UA41! 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.01 

1.7! 

“ 

1*63! 
-  ! 

18.8! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  129 

1564129 

! 

688144411 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

1*63! 
-  ! 

18. 8! NONE 
! 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  130 

1564130 

! 

688144411 
!  1 

195.01  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

” 

1*83! 
-  ! 

1 0. 6 ! NONE 

1 

{la  H£w 
!  ORLEANS 

(975 

AT  131 

1564131 

68814A4U 
!  1 

195.01  35.0! 
195.01  35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1483! 
-  ! 

1  6. 8!  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

132 

1564132 

1 

68814441  1 
!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

* 

1*83! 
-  ! 

18.8! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  133 

1564133 

1 

68814441! 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1*83! 
-  ! 

18.8 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  134 

1564134 

! 

68814A41 ! 
1  ! 

195.01  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

• 

1*83! 
-  ! 

18. 8 ! NONE 

I 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  135 

1564135 

1 

688144411 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.01  35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1*83! 
-  ! 

18.8 (NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  134 

1564136 

1 

68814A41! 
!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1*83! 
-  ! 

18.6! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

i 

AT  137 

1564137 

I 

63814441! 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

** 

1*83! 
-  ! 

16.6 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

AT  138 

1564138 

! 

I 

68814A411 

i  1 

!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

1  ! 

9.0! 

1.7! 

! 

1*631 
-  ! 
! 

18.8! HONE 
! 

I 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 
! 

1975 

!  I  !  I  !  !  !  I  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGRl 

1VTCC1 

DIMENSIONS  1  DRAFT | 

! CAPACITY ! 

HIGH"  ! 

!  VESSEL! 

1  x 

BIST! 

OPERATOR 

NET  (CODE  1  LENGTH 18R0TH1 

1 

* 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

1 S  ! OPERATING 

!  f 

1 

C  A  R  .  0  1 

J  COAST 

TER  1  SEE 1//////1 77/7/1 

ED  J 

177777777! 

POINT  !  LXNE-1 

! AOt  LXNE-1  ! 

BUILT  |  j 

VESSEL  NANE 

AND  NUN3ER 

i  GUARD 

TON-  IPACEI 

OVER-! OVER"! 77777! 

HORSE 

PASS-  !  (LIGHT) J/777777777777/77ITO 1 777777/777 

OR  1 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT! 

POWER 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

1  EE!  UNI-2 

•REBUILT!  5 

(32)  AMERICAN 

1 

I 

RIVER  TRANSPORT J  ATION 

1  1 

1  i 

t  1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CO. 

! 

i  i 

1 

1 

i 

1 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  ! 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

AT  1 39 

156*139 

688  l*A*1 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1*03! 

16. 8! NONE 

!  L A  NEW 

1975  !  *3 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

AT  1*0 

I  56*1*0 

6881***1  1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1*83! 

1 8. 8 1  NONE 

!U  NEW 

1975  !  1 

! 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

I  ’ 

AT  1*1 

! 54*1*1 

688 1***1  1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1*f  3! 

1 6.6! NONE 

!LA  NEW 

1975  !  £ 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

!  ; 

AT  1*2 

156*1*2 

6881 *A*1 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1*83! 

t  8. 6 ! NONE 

! L A  NEW 

1975  ! 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.7! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

AT  1*3 

156*1*3 

688 1  *  A  *1 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1*83! 

18.6! NONE 

{LA  NEW 

1975  !  1 

I 

!  1 

*95.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  1** 

156*1** 

6681***1  1 

195.0! 

35.0! 

5.0! 

- 

1*83! 

14.8! NONE 

!LA  NEW 

1975  ! 

1 

1  1 

195.01 

*5.01 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

AT  1*5 

156*1*5 

688!*A*11 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1*53! 

18.8! NONE 

1 L A  NEW 

1975  ! 

t 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

AT  1*6 

156*1*6 

6881***11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*83! 

1 6.6! NONE 

!LA  NEW 

1975  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  1*7 

156*1*7 

688 1*A*1 1 

195.01 

35 .0! 

9.0! 

- 

1*83! 

16.8 ! NONE 

ILA  NEW 

1975  1 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

|  < 

AT  1*8 

156*1*8 

vS68t  *A*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*83! 

1 6.6 !NON€ 

ILA  NEW 

1975  ! 

l 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

AT  1*9 

156*1*9 

658  t*A*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*83! 

18.6 (NONE 

!LA  NEW 

1975  ! 

f 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

AT  150 

156*150 

61 8 1  *  A  41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*831 

1 8. 8! NONE 

ILA  NEW 

1976  !  'i 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i  ■; 

AT  151 

156*151 

68  7 1  *  A  *1  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**6! 

1 6.7! NONE 

ILA  NEW 

1976  J  - 

t 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  152 

156*152 

689 1***1! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1**6! 

1  8.7! NONE 

! LA  NEW 

1976  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  153 

156*153 

689  J  AAAI  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**8! 

1 8. 1 1  NONE 

!LA  NEW 

1976  !  5 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  15* 

156*15* 

68914**1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**8! 

16.7! NONE 

ILA  NEW 

1976  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

AT  155 

156*155 

689 1  *  A  91  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**6! 

18.7! NONE 

!LA  NEW 

1976  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

AT  156 

156*156 

689!***’! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**6! 

18.7! NONE 

!LA  NEW 

1976  !  5 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  157 

156*157 

6891***1* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

— 

1**8! 

18.7! NONE 

!LA  NEW 

1976  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.81 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

.  I  : 

AT  158 

156*158 

6891***11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**6! 

16.7! NONE 

ILA  NEW 

1976  i  I 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

AT  159 

156*159 

6891***1! 

295.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**6! 

1 8.7IN0NE 

ILA  NEW 

1976  1 

! 

1  1 

IV 5.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i  i 

AT  160 

156*160 

6891***11 

191 .0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*48! 

16.7! NONE 

ILA  NEW 

1976  l  ^ 

1 

1  1 

195  01 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

* 

AT  161 

156*161 

6891***1! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1**8! 

16.7 (NONE 

!LA  NEW 

1976  !  < 

I 

1  i 

195.0* 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i  J 

AT  162 

156*162 

6891***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**6! 

1 6.7 ( NONE 

ILA  NEW 

1976  !  * 

! 

1  1 

195.0! 

3^.01 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

!  - 

AT  163 

156*163 

689 1 *A*1 l 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**8! 

18.71N0NE 

ILA  NEW 

1978  !  ; 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

) 

!  ORLEANS 

1  j 

AT  16* 

156*16* 

689|*A*U 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**8! 

18.7! NONE 

!LA  NEW 

1976  !  i 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

' 

AT  165 

156*165 

689 !*A*1 ( 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1**8! 

1 8. 7 ! NONE 

!LA  NEW 

1976  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

AT  166 

156*166 

6891***1  i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**8! 

1 9.7 ! NONE 

ILA  NEW 

1976  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

AT  167 

156*167 

6891***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**8! 

1 8.7! NONE 

ILA  NEW 

1976  ! 

( 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

!  " 

AT  168 

156*168 

6891***1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**8! 

18.71N0NE 

ILA  NEW 

1976  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  169 

156*169 

6891***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**8! 

18.7! NONE 

(LA  NEW 

1976  1  1 

1 

!  t 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

!  a 

AT  170 

156*170 

6891***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**6! 

18.7IN0NE 

ILA  NEW 

1976  1  ; 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i  ■ 

AT  171 

156*171 

6891***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**6! 

18.7! NONE 

ILA  NEW 

1976  !  j 

! 

1  1 

195.0! 

3S.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

- 

AT  172 

156*172 

6891***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**6! 

18.7! NONE 

!LA  NEW 

1976  !  i 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

i  ORLEANS 

AT  173 

156*173 

6891***11 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**8! 

16.7! NONE 

!LA  nfw 

1976  !  ; 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.81 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

!  * 

AT  17* 

156*17* 

6691***1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**6! 

13. 7! NONE 

ILA  NEW 

1976  !  t 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I  i] 

AT  175 

156*175 

6891***11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**6! 

18.7  fNONE 

ILA  NEW 

1976  !  ■ 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

AT  176 

156*176 

6891***6! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

1470! 

1 6.8 {NONE 

!LA  NEW 

1980  1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

!  j 

AT  177 

156*177 

6891***6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*70! 

16.81N0NE 

!  LA  NEW 

1980  !  > 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

!  ? 

AT  178 

156*178 

6891***6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*70! 

1 8. 8 ! NONE 

ILA  NEW 

198C  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

!  9- 

AT  179 

156*179 

6891***6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*70! 

1 0. 8! NONE 

ILA  NEW 

1980  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

!  ; 

AT  UO 

156*180 

6891***61 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*70! 

1 6.6! NONE 

!LA  NEW 

1980  !  ' 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

!  -4 

AT  181 

156*181 

6091***6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*70! 

1 0. 8 !  NONE 

!LA  NEW 

1980  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  182 

156*182 

6891***6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*70! 

18.8! NONE 

ILA  NEW 

1980  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  183 

156*183 

689(4**61 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*70! 

18.6 (NONE 

!LA  NEW 

1980  !  ; 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

AT  18* 

156*18* 

6891***61 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*70! 

18.8! NONE 

!LA  NEW 

1980  1 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

AT  185 

156*185 

6891***6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*70! 

16.6! NONE 

ILA  NEW 

1910  !  £- 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

AT  186 

156*186 

6891***61 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*70! 

18.8 ! NONE 

!LA  NEW 

1960  !  * 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

AT  187 

156*187 

639! A**6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*701 

18.8 (NONE 

!LA  NEW 

1980  1  r 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

AT  188 

156*188 

6891***61 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*70! 

18.8IK0NE 

ILA  NEW 

1980  1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

! 

AT  189 

156*189 

6891***6! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

14701 

1  8. 8 ! NONE 

ILA  NEW 

1980  I  t 

J 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

f 

I  ORLEANS 

AT  190 

156*190 

6891***6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*70! 

18.8! NONE 

! LA  NEW 

1980  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

AT  191 

156*191 

6891***6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*70! 

18. 8 ! NONE 

ILA  NEW 

1980  ! 

“ 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

j  : 

AT  192 

156*192 

6891***61 

195.01 

3S.0! 

9.0! 

- 

1*70! 

1 8. 6 ! NONE 

ILA  NEW 

1980  ! 

: 

1 

1 

1 

1  ! 

!  1 

!  1 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.7! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1  ORLEANS 
! 

! 

! 

TABLE  2  “  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

155 

CNCftf 

!  IVTCCl  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY ! 

WISH-  ! 

(VESSEL 

! 

! 

DIST!  OPUMOK 

!  NET  !CODElLENSTH!8RDTM!  \ 

!  ! 

EST  ! 

CARSO  HANDLXNC 

IS  lOPERATINfi 

1 

! 

... 

-!  RE6IS-!**** !  RES.  !  RE6.ILOAD-! 

!  CARSO  ! 

FIXED  ! 

EDUIPNENT 

tTCt  BASE 

! 

TEAR  • 

1  COAST 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

! ////////! 

POINT  ! 

LINE-t 

! AO!  LINE-1 

! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  6UARD 

1  TON-  tPACEl  OVER“!OV£R- !/////! 

HOKStt  MSS-  ! (LIGHT J 1 ////////// //////!TOl ////////// t 

OR  ! 

1  NUMBER 

!  NASE  !  IV  !  ALL  1  ALL  ILXSNT! 

POWER!  EN6ERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

ICE!  LINE-2 

(•REBUILT! 

(32>  AMERICAN 
CO. 
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( 
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! 
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AT  193 

1564193 

! 

689I4A46I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 
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1980 
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!  ORLEANS 
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1564195 
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689MA46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 
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1470! 

18. e ! NONE 

(LA  NEW 

! 

1980 

! 
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i  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ( 
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!  ORLEANS 
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1980 

AT  301 

1623811 

! 

700(4A46i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 
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1511! 

19.0 (NONE 

!LA  NEW 
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! 
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!  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 
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!  ORLEANS 

! 

1980 

AT  302 

1623812 
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700!4A46! 

195.01 

35.0! 
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19.01  NONE 

!LA  NEW 
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195*0! 

35.0! 

1.6! 
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!  ORLEANS 
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AT  303 

! 62381 3 
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700UA46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 
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1511! 

1 9.0 (NONE 

!  L A  NEW 

! 

1980 
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I  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 
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-  ! 

1 

1  ORLEANS 

! 

1980 

AT  304 

1623814 
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700UA46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 
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1511! 

19.01  NONE 

(LA  NEW 
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195.0! 

35.0! 

1.6! 
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1980 
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195.0! 
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1.6! 
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1980 

AT  306 
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700I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 
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1511! 

1 9,0! NONE 

1  LA  NEW 
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195.0! 

35.0! 

1.6! 
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1980 

AT  307 

(623817 
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700I4A46! 

195.0! 

35.01 

9.0! 
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1511! 

19.01  NONE 

SLA  NEW 

! 
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195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

) 
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1980 
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195.0! 
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19.0 INONE 
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195.0! 

35.0! 
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! 
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195.0! 

35.0! 

9.0! 

» 

! 
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19.0! NONE 

!LA  NEW 
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!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 
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!  ORLEANS 
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1980 

AT  310 

1623820 
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70014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 
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1511! 

1 9.0 INONE 

!IA  NEW 
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1  ! 

195.0! 

3S.u! 

1.6! 

! 

-  ! 
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!  ORLEANS 

! 

1980 

AT  311 

1623821 

! 

70014A461 

195. 0! 

35.0! 

9.0! 
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! 

1511! 

19.0! NONE 

(LA  NEW 

! 
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! 
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195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1980 

AT  312 

(623822 

1 

70014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

1 9.0 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

(  ORLEANS 
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1980 

AT  313 

(623823 
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700I4A46I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 
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! 
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1 9.0! NONE 

(LA  NEW 

1 

1 

! 
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195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 
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!  ORLEANS 

1 

1980 

AT  314 

i 625E24 

1 

700I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 
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1511! 

19.0 ! NONE 

!LA  NEW 

! 
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195.0! 

35.0! 

1.6! 
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-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1980 

AT  315 

(623825 

! 

700!4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

J 

1511! 

19.0 (NONE 

!LA  NEW 

1 

» 

! 

(  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

1980 

AT  316 

1626177 

! 

69614A461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1475! 

1 8. 9 1  NONE 

(LA  NEW 

! 
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1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6* 

! 
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! 
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1  LA  NEW 
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195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 
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195.0! 

35.0! 
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195.0! 
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195.0! 
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1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1980 

AT  320 

1626181 

( 

69S14A46! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1475! 

18.9! NONE 

!LA  NEW 

! 

1 

i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1980 

AT  321 

(626162 

! 

696I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1475! 

18.9 t NONE 

!LA  NEW 

1 

I 

! 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

I960 

AT  322 

(626183 

! 

696I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1475! 

18.9! NONE 

!LA  NEW 

I 

i 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

1980 

AT  323 

(626164 

( 

69814A46! 

195.0! 
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35.0! 
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195.0! 

35.0! 

1.6! 
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! 

69614A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 
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1475! 
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(LA  NEW 

! 

! 

( 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

) 

1980 

AT  327 
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! 

69614A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1475! 

18.9  INONE 

!LA  NEW 

! 
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! 
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195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1980 
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69614A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 
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18.9! NONE 

1LA  NEW 
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!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1980 
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69814A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 
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! 

1475! 

18.9! NONE 

!LA  NEW 

! 
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!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

J 

1980 
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! 

69814A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1475! 

18.9! NONE 

!IA  NEW 

! 
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! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1980 
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(626192 
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69614A46! 

195.0! 

35.0! 
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! 
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195.0! 
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1.6! 
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! 
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1.6! 
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-  ( 

! 
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! 
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195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 
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18.9! NONE 

!LA  NEW 

l 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

( 

1980 

AT  336 

1627987 

( 

69814A46! 

116.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1475! 

1 8.9 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

( 

! 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

1980 

AT  337 

1627966 

i 

698! 4A  46 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1475! 

18.9! NONE 

!LA  HEW 

1 

• 

I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ( 

I 

!  ORLEANS 

1 

I960 

AT  33e 
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i 
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193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1475! 

1 8 .9 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

( 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

1980 

AT  339 

(62/990 

! 

698(4446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ■ 

1 

147$! 

18.9! NONE 

! LA  NEW 

l 

l 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

1980 

AT  3*0 

(627991 

! 

69814A46! 

195.0! 

35.0! 

9.C! 

- 

» 

1475! 

16.9 (NONE 

!LA  NEW 

! 

I 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1980 

AT  341 

(627992 

( 

698(4446! 

195.0! 

55.0! 

9.0! 

- 

! 

1475! 

18. 9! NONE 

ILA  NEW 

1 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

f 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

1980 

AT  342 

(627993 

! 

69814A46! 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

- 

\ 

1475! 

18.9! NONE 

ILA  NEW 

! 

1 

* 

(  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

i960 

AT  343 

(627994 

( 

698I4W6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

14751 

18.9 INONE 

(LA  KCW 

i 

( 

l 

(  ! 

195. C! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1980 

AT  34* 

(627995 

! 

698 (4A46 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

4 

H75t 

1 6. 9 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

1 

1 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

1980 

AT  345 

(62799/ 

! 

696(4446! 

195.0! 

3S.01 

9.0! 

- 

! 

1475! 

18.9IH0NE 

!LA  NEW 

1 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

1981 

AT  346 

1639621 

( 

I 

99414A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1475! 

16.9! NONE 

!LA  NEW 

1 

( 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

l 

1981 

AT  347 

(636922 

! 

99414A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

U75! 

18. 9! NONE 

!LA  NEW 

! 

l 

! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

( 

1981 

AT  348 

1639623 

1 

994 ! 4A48I 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

! 

1475! 

18.9! NONE 

ILA  NEW 

! 

( 

( 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

1981 

AT  349 

(639624 

! 

994I4A48* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1475! 

1 8.9IN0NE 

!LA  NEW 

1 

1 

I 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

1 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

! 

1981 

AT  350 

(639625 

1 

( 

99414A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1475! 

1 8.91  NONE 

ILA  NEW 

! 

( 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

19S1 

AT  351 

(639626 

! 

994(4448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1475! 

1 8. 9 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

1 

( 

( 

i 

! 

1 

! 

1 

! 

195.0! 

I 

35.01 

! 

1 

1.6! 

! 

! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ORLEANS 
! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OT  VESSELS 


ENCRI 

OISTI 

VESSEL  NANE 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

1  COAST 

!  CUARD 

1  NUMBER 

1VTCC!  DIMENSIONS  !  DRAFT*. 
NET  1C0DE1LENGTH1BRDTH!  1 

IRECIS-!****!  RES.  1  RES.lLOAD-1 
TFR  1  SEE!//////!/////!  ED  1 
TON-  (PACE!  OVEP-lOVER-l/7/7/l 
NAGS  !  IV  1  ALL  I  ALL  ILTGNTI 

HORSE 

POWER 

CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL  I 

I  EST  !  CARSO  HANDLING  !S  (OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TCl  BASE 

POINT  !  LXNE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) ! //////////////// J T 0 i ////////// I 
ENGERS  !  (FEET)!  LXNE-2  !EE!  LINE-2 

TEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 

(32)  AMERICAN 
CO. 

! 

1 

RIVER  TRANSPORT! ATION 
! 

(CONTINUED)! 

1  1 

!  1 

i  1 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

1 

1 

( 

1 

l 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

AT  352 

! 639627 
! 

99414A48! 
t  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1475! 

-  ! 

16.91  NONE 

1 

UA  NEW 
(  ORLEANS 

1961 

AT  333 

1639628 

l 

994I4R48! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.6! 

“ 

1475! 

-  ! 

1 8.9 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

AT  354 

1639629 

1 

99414A481 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.6! 

“ 

1475! 

-  ( 

18.91  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

AT  355 

1639430 

99414A481 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.6! 

1475! 

-  ! 

1 6. 9 ! NONE 
( 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

AT  35G 

1639631 

1 

994144481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1473! 
-  ! 

18.9 ! NONE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1961 

AT  357 

1639632 

1 

9941 4A461 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1475! 
-  ! 

18.9 {NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1911 

AT  358 

1639633 

I 

994144481 

I  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1473! 

-  1 

18. 9 1  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

AT  359 

1639634 

1 

994144481 
t  1 

1 95.01 
195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.61 

- 

1475! 

-  ( 

1 P, 9 ( NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

AT  340 

1639635 

1 

994144481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

2000! 

16.0! NONE 
! 

tLA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

AT  361 

1639636 

1 

994144481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

1475! 
-  ! 

1 8. 9 ! NONE 
! 

!LA  HEW 
!  ORLEANS 

1981 

AT  362 

1639637 

1 

994 144461 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

14751 
-  1 

1 8. 9 ( NONE 
! 

!IA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

AT  363 

1639638 

! 

994144461 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

1475! 

1 8.9! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

AT  364 

1639639 

1 

99414448 1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

- 

2000! 
-  ! 

1 6. 0 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

AT  365 

1639640 

1 

994144481 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

- 

2000! 
-  ! 

18.911' 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

AT  366 

1639641 

994144481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1475! 
-  I 

1 9.9 1  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

AT  3*7 

1639642 

1 

994144481 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.01 

35.0! 

9.01 

1.5! 

2000! 
-  ! 

18.9! NONE 
! 

!IA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

AT  368 

1639643 

! 

994144461 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

1475! 
-  ! 

18.9! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

AT  369 

1639644 

1 

99414448! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.01 

35.01 

9.0! 

1.3! 

2000! 
-  I 

1 8.9 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

AT  370 

1639645 

1 

99414448! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

2000! 
-  ! 

16.9 ! NONE 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

AT  501B 

1503423 

1 

945144411 

1  1 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1635! 
-  ! 

17.7 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1946 

AT  5028 

1503483 

1 

94514441 1 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1635! 

17.7! NONE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  5030 

1503484 

1 

960(44411 

1  t 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

1635! 
-  1 

17.7 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  5040 

1505345 

1 

96014A41 1 

1  1 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1635! 
-  ! 

17.7! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  505B 

1505346 

1 

96014441  1 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1635! 
-  ! 

1 7.71N0NE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  506B 

1505347 

96014441  1 

1  1 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

1435! 
-  ! 

17.7! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  507B 

1505348 

1 

960UA411 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1635! 
-  ! 

17.7IN0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  5083 

1505349 

1 

96014441 1 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1635! 
-  ! 

17.7! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  5098 

1505350 

1 

960144411 

1  1 

200.01 

200.01 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1635! 
-  I 

17.71N0NE 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  S10B 

1505351 

1 

96014A41I 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

1635! 
-  ! 

17.7! NONE 
! 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  511B 

1505352 

1 

960144411 

1  1 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1635! 
-  ! 

17.7! NONE 
! 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  5128 

1505397 

1 

94014441  ! 

I  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1635! 
-  ! 

17.7! NONE 
! 

UA  NEW 
(  ORLEANS 

1966 

AT  513B 

1505398 

1 

96014441 1 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1635! 
-  ! 

1 7.7 !  NONE 

I 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  5148 

1505399 

I 

96014A411 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

1635! 
-  ! 

1 7.7  !  NONE 
! 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  5159 

1505400 

I 

96014441! 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1635! 
-  ! 

17.7! NONE 
! 

! L A  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  516B 

1505401 

1 

960144411 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.61 

“ 

1633! 
-  ! 

17.71N0NE 

! 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  5178 

1505402 

1 

76014441 1 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 635 1 
-  ! 

17.7! NONE 
( 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  5189 

1505403 

! 

960I4A41 1 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1635! 
-  ! 

17.71N0NC 

! 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

19*6 

AT' 5198 

1505404 

1 

96014441! 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.61 

“ 

163S! 
-  ( 

17.7! NONE 
! 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  520B 

1505486 

1 

96014A41! 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35,0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1635! 
-  I 

17.71N0NE 

I 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  5218 

1505487 

96014441 1 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1635! 
-  I 

17.7! NONE 
! 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  5229 

1505488 

1 

960U4411 
<  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1635! 
-  ! 

17.7 ! NONE 
! 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  523B 

1505489 

1 

96014A41J 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1635! 
-  ! 

17.7 ! NONE 

i 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  524B 

1505490 

1 

960144411 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

1635! 
-  1 

1 7.71  NONE 
! 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  5258 

1505491 

! 

96014441! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1635! 
-  ! 

17.7 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
(  ORLEANS 

1966 

AT  S26B 

1505492 

1 

960144411 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.6! 

“ 

1635! 
-  ! 

17 .7 (NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  5270 

1505493 

1 

96014441! 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1635! 
-  ! 

17.7IN0NE 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  5280 

1504052 

1 

96014441 1 

1  1 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

" 

1425! 
-  J 

1 7.O1N0NE 
! 

ILA  NEW 

I  ORLEANS 

1966 

AT  5298 

1504053 

1 

96014441 1 
1  1 

2C0.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1625! 
-  ! 

17.01NONE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  5303 

1504054 

1 

96014441! 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1625! 
-  ! 

17. 0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  531B 

1504055 

1 

96014441  1 
!  1 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1625! 
-  ! 

17.0JN0NE 

I 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  532B 

1504056 

I 

96014441 1 
1  \ 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1625! 
-  ! 

17.0 ! NONE 

1 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  533B 

1504057 

96014441! 
1  1 

200.01 
2QL  '! 

35.0! 
35. 0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1625! 
-  ! 

1 7. 0  JNONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  S34B 

1504058 

1 

940144411 
1  ! 

200.0. 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

1625! 
-  ( 

17.0! NONE 
! 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT  535B 

1504059 

! 

I 

96014441! 
1  1 

1  1 

1  1 

200.01 

200.0! 

1 

! 

35.0! 

jS.O! 

1 

! 

9.0! 

1.7! 

! 

! 

1625! 
-  ! 

! 

1 

1 7.0 ! NONE 
! 

1 

» 

A  NEW 

ORLEANS 

1966 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


JL5.7 


ENGP ! 

1 

1VTCC!  DIMENSION*;  1  DRAFT  1 

ICAPACITY!  HIGH-  1 

(VESSEL! 

! 

D  1ST! 

OPERATOR 

1  NET  ICODElLENGTHlBRDfMl 

! 

1 

! 

EST  !  CARSO  HANDLING 

IS  IORERATINO  1 

! 

CARSO  1  FIXED  !  EQUIPMENT 

ITC !  8ASE  i 

YEAR  1 

!  COAST 

!  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1 

!  AO)  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  1PAGC1  0VER-10V1R-1/////1  HORSEl 

PASS-  ! (LIGHT) !/////// /////////1TD1//////////1 

OR  ! 

!  NUMBER 

1  NAGC  1  IV  1  ALL  !  ALL  1  LIGHT {  POWER! 

.N6ERS  1 

FEET)!  LINE-2 

ICE!  LINE-2  !*AEBUILT! 

(32)  AMERICAN 
CO. 

! 

! 

RIVER  TRANSPORTATION 

! 

1 

1 

11  !  ! 

1  !  11 

!  !  1  ! 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

! 

! 

i  i 

i  i 

i  i 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED)  i 

1 

!  1  1  1 

! 

1 

1 

! 

!  ! 

1972  1 

AT  601B 

1  544183 

1 

93H4A41!  200.01  35.0! 

9.01 

- 

1 

1655! 

19.0! NONE 

ILA  NEW  I 

S 

• 

1  1  200.0!  35.0! 

1.51 

! 

-  1 

1 

1  ORLEANS  1 

1 

AT  4020 

1544184 

1 

93114A41!  200.0!  35.0! 

9.0* 

- 

1 

16S5I 

19.01  NONE 

ILA  NEW  1 

1972  ! 

t 

1 

1  1  200.01  3S.0! 

1.5! 

1 

-  1 

! 

!  ORLEANS  1 

! 

AT  6030 

1544185 

1 

93114A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1655! 

19 .0! NONE 

ILA  NEW  1 

1972  ! 

| 

1 

1  1  200.01  35.0! 

1.51 

1 

-  1 

! 

1  ORLEANS  1 

1 

AT  6040 

1544186 

! 

931 14A41 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1655! 

1 9.0 ! NONE 

ILA  NEW  1 

1972  ! 

! 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  1 

! 

1  ORLEANS  ! 

! 

AT  6059 

1544187 

! 

93114A41!  200.0!  3S.0! 

9.0! 

- 

! 

1655! 

1 9.0! NONE 

ILA  NEW  1 

1972  ! 

1 

1 

!  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  1 

! 

1  ORLEANS  I 

! 

AT  6068 

1S44188 

{ 

93114A411  200.0!  35.0! 

9.01 

- 

! 

1655! 

19.0! NONE 

ILA  NEW  1 

1972  I 

1 

i 

•  1  200.0!  35.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

1972  l 

AT  6078 

1544189 

i 

93114A411  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

a 

1655! 

19.0! NONE 

ILA  NEW  1 

1 

! 

•  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

!  ORLEANS  1 

! 

1972  1 

AT  6088 

1544190 

1 

93114AA1!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

• 

1655! 

1 9.0 ! NONE 

ILA  NEW  1 

; 

i 

1  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

I  ORLEANS  1 

! 

1973  ! 

AT  6090 

1544191 

1 

93114A411  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

16551 

19.0! NONE 

ILA  NEW  1 

1 

1 

1  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

AT  6108 

1544192 

1 

93114A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

) 

1655! 

19.0! NONE 

ILA  NEW  ! 

1973  ! 

i 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.S! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  I 

! 

AT  6110 

1544193 

1 

931 ! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1655! 

19.0! NONE 

ILA  NEW  1 

1973  I 

1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.S! 

a 

-  1 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

1973  ! 

AT  6128 

1544194 

! 

931 ! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1655! 

19 .0 1  NONE 

ILA  NEW  1 

! 

a 

1  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

1973  ! 

AT  6138 

1544195 

1 

9  31 ! 4 A41 •  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1655! 

19.0! NONE 

ILA  NEW  1 

1 

| 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

AT  6148 

1544196 

i 

93114A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

16551 

19.0! NONE 

ILA  NEW  1 

1973  ( 

! 

i 

!  !  200.0!  35.01 

1.5! 

• 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

AT  6158 

1544197 

! 

93114A41!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1655! 

19.0! NONE 

ILA  NEW  1 

1973  ! 

! 

1 

•  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS  1 

! 

1973  ! 

AT  6169 

1544198 

! 

931I4A411  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1655! 

19.0 ! NONE 

ILA  NEW  1 

i 

! 

•  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

1973  ! 

AT  6189 

1544200 

1 

931J4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

a 

1655! 

19.0! NONE 

ILA  NEW  1 

! 

i 

1  •  200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

* 

1  ORLEANS  1 

! 

AT  6198 

1544201 

i 

93114A41!  20C.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1655! 

19.0! NONE 

ILA  NEW  1 

1973  ! 

! 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

1973  ! 

AT  6209 

1544202 

i 

93114A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1655! 

1 9.0! NONE 

! LA  NEW  ! 

! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  1 

1 

1973  ! 

AT  6218 

1544203 

1 

93114A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

I 

1655! 

19.0! NONE 

ILA  NEW  ! 

1 

» 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

| 

1  ORLEANS  1 

! 

AT  4228 

1544204 

l 

931  1 4 A 41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1655! 

19.01N0NE 

ILA  NEW  1 

1973  ! 

1 

l 

•  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

1973  ! 

AT  6238 

1544205 

! 

931 ! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1655! 

19.0! NONE 

ILA  NEW  1 

* 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

AT  6248 

1544206 

1 

93114A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1655! 

1 9. 0 ! NONE 

ILA  NEW  ! 

1973  ! 

! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

1973  ! 

AT  6258 

•544207 

! 

931J4A41!  200.0!  3‘;.0! 

9.0! 

- 

! 

1655! 

19.0! NONE 

ILA  NEW  1 

1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

1973  ! 

AT  6263 

1544208 

! 

931 ! 4A41 !  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1655! 

1 9 .0 ! NONE 

ILA  NEW  I 

1 

• 

•  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

1973  ! 

AT  6278 

•544209 

i 

931J4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1655! 

19.0! NONE 

ILA  NEW  1 

1 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

1973  ! 

AT  6288 

•544210 

2 

93114A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1655! 

19.0! NONE 

!LA  NEW  1 

! 

i 

!  •  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS  I 

! 

1973  ! 

AT  6293 

•544211 

i 

931  ! 4A41 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1655! 

19.0! NONE 

ILA  NEW  I 

1 

• 

!  !  200.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

•  ORLEANS  ! 

! 

AT  6308 

1544212 

i 

93154A41!  200.0!  3S.0! 

9.0! 

- 

1 

1655! 

19.0! NONE 

ILA  NEW  1 

1973  ! 

1 

! 

!  !  200.0!  35. C! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

1973  ! 

AT  6318 

1545346 

i 

71714A41!  200.0!  35.0* 

9.0! 

- 

1662! 

19.1  1N0NE 

ILA  HEW  1 

1 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

AT  6323 

1545347 

1 

71714A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1682! 

19.1 INONE 

ILA  NEW  1 

1973  ! 

! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  I 

! 

1973  i 

AT  6338 

•545348 

1 

71  7 ! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1662! 

19,1! NONE 

ILA  NEW  I 

l 

1 

!  •  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  J 

! 

I  ORLEANS  ! 

! 

AT  4348 

1545349 

1 

717I4A4H  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1662! 

19.1 ! NONE 

ILA  NEW  1 

1973  i 

1 

a 

!  !  200.0!  35.0! 

1.4J 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

1973  ! 

AT  6358 

1545350 

» 

7 1  7 ! 4 A 41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1662! 

19.1 INONE 

ILA  NEW  1 

i 

i 

!  •  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS  1 

! 

1973  ! 

AT  6360 

•545151 

! 

71 7 ! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1662! 

19.1 ! NONE 

!LA  NEW  ! 

i 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

•  » 

! 

1  ORLEANS  I 

! 

AT  6378 

1 545352 

! 

71 7 ! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1662! 

19.1! NOKc 

!LA  NEW  ! 

1973 

1 

1 

!  •  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

AT  6383 

1545353 

1 

717J4A41 !  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1662! 

19.1 ! NONE 

ILA  NEW  1 

1975 

i 

j 

1  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

•  ORLEANS  I 

AT  639B 

1 545354 

a 

717J4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1662! 

19.1! NONE 

ILA  NEW  ! 

1973 

1 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  1 

! 

AT  640B 

1545355 

i 

717I4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1662! 

19.1! NONE 

ILA  NEW  1 

1973 

i 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  1 

! 

I  ORLEANS  I 

1973 

AT  4418 

i 545356 

! 

71 7! 4A41 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1662! 

19.1! NONE 

ILA  NEW  1 

! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  I 

! 

AT  6420 

•545357 

1 

71 7J4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1662! 

19.1! NONE 

ILA  NEW  I 

1973 

1 

* 

!  {  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  i 

• 

I  ORLEANS  1 

AT  643B 

1545269 

i 

1099! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1661! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

j 

a 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

1  ORLEANS  I 

AT  644B 

1545270 

j 

1099S4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1661! 

19.0 !  NONE 

ILA  NEW 

1973 

! 

i 

*  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

l 

!  ORLEANS 

AT  645B 

•545271 

i 

1099J4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1661 ! 

1 9. 0!MOH£ 

ILA  NEW 

1973 

i 

i 

!  *  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

1973 

AT  646B 

*1545272 

* 

1099S4A41 !  20C.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1681! 

1 9.0! NONE 

ILA  NEW 

4  «  1 

-  i 

i 

j  ORLEANS 

AT  6470 

•545273 

j 

1099UA41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1661  * 

19, 0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  j 

< 

I  ORLEANS 

AT  648B 

1545274 

2 

109914A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1661! 

1 9. oi NONE 

ILA  NEW 

1973 

i 

1 

!  •  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1973 

AT  6490 

1545275 

l 

1 099! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1661! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1 

! 

•  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  • 

! 

!  ORLEANS 

1973 

AT  6508 

1545276 

1 

1 09914A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1661! 

1 9. 0 ! NONE 

ILA  NEW 

1 

* 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  * 

! 

1  ORLEANS 

AT  6510 

1545277 

! 

2 

109914A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1661! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

• 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

1973 

AT  6528 

1545278 

1 

1 099! 4A 41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1661! 

19.0  SHONE 

ILA  NEW 

1 

2 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

1973 

AT  6538 

1545279 

i 

2 

1J99S4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1661! 

19*0! NONE 

ILA  NEW 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

AT  6548 

1545280 

j 

1 099*  4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1661! 

1 9.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

! 

i 

!  !  200.0!  35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

i 

I  ORLEANS 

AT  6558 

1545281 

i 

1099*4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1661! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

! 

1 

i 

1 
! 

2 

i  !  200.0!  35.0! 

!  !  •  ! 

11  !  ! 

1.5! 

I 

i 

-  * 

! 

! 

! 

j 

i 

•  ORLEANS 

! 

! 

158. . 

TA0LE  2  -  DESCRIPTION 

OF 

VESSELS 

ENSR! 

1  IVTCCl  DIMENSIONS  1  DRAFT ( 

(CAPACITY! 

HIGH-  1 

{VESSEL! 

! 

0 1  ST! 

OPERATOR 

1  NET  (CODE! LENGTH 18PDTH1 

! 

! 

t 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  I0RERATXN6  1 

1 

!  COAST 

I  TER  l  SEE  1  //////! /////! 

ED  ! 

!////////! 

•OINT  !  LINE-1 

1  AO!  LINE-1  1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AM  NUMBER 

!  GUARD 

t  TON-  1PA6E!  OVER-1  OVER-! /////! 

40RSE! 

PASS-  ! (LIGHT)  I ////////////////!  TO! //////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

1  NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  iLIGMT! 

power! 

ENGERS  1 

(FEET)!  LINE-2 

1  EE!  LXNE-2  ! 

•RE3UILT! 

(32)  AMERICAN 
CO* 

l 

1 

RIVER  TRANSPORT! ATIOH 

!  !  1  1 

11  11 

1  !  It 

t 

! 

t 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

(CONTINUER}! 

1  1  1  1 

! 

! 

! 

1 

AT  6568 

15*5282 

109914A41 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1661! 

n.OlNOHE 

1 L  A  NEW 

1973  ! 

! 

!  !  200.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

AT  6579 

1545283 

109914A41!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

16611 

19. 0! NONE 

1  LA  NEW 

1973  1 

! 

1  1  200.01  35.01 

1.5! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  65 i8 

1545284 

109914A41!  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1661! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

! 

1  1  200.0!  55.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

AT  65*8 

1545215 

109914A411  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1661! 

19.0INONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

! 

1  1  200.01  35.0) 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  6608 

1545216 

109914A41!  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1661! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

! 

1  1  200.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  6618 

1545287 

109914A411  200.01  35.01 

9.9! 

1661! 

1 9 .0 1  NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

! 

1  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  * 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  6628 

1545266 

109914A411  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1661! 

19.0INONE 

ILA  NEW 

1973  ( 

! 

!  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

(  ORLEANS 

! 

AT  6630 

1545289 

109914A411  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1661! 

19.01  NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  6668 

1545290 

109914A41!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1661! 

19.01  NONE 

ILA  NEW 

1973  1 

! 

1  1  200.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  6659 

1545291 

109914A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1661! 

19.01  NONE 

!LA  NEW 

1973  1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

AT  6668 

1545292 

109914A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1661 ! 

19.01  NONE 

! L A  NEW 

1973  1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

t  ORLEANS 

1 

AT  6670 

1545293 

1 099! 4A41 l  200.01  35.0! 

9.0( 

- 

1661! 

1 9. 01  NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

!  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

AT  6660 

1561530 

736UA41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18.71N0NE 

!LA  NEW 

1974  ! 

! 

!  !  200.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  6698 

1561531 

73614A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18.71  NONE 

ILA  NEW 

1974  ! 

! 

!  t  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

I 

AT  6703 

1561532 

736I4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18.71N0NE 

ILA  NEW 

1974  ! 

1 

!  1  200.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  6718 

1561533 

736UA41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

1 8*7! NONE 

ILA  NEW 

1974  ! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  6728 

1561534 

736I4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

1 6. 7 ! NONE 

(LA  NEW 

1974  ! 

t 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

A*  6739 

1561535 

736I4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

16.5! NOME 

ILA  NEW 

1975  ! 

1 

!  !  200.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

AT  676B 

1561536 

73614A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

1 8.5  1  NONE 

ILA  NEW 

1975  1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  675B 

1561537 

736! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18.51  NONE 

ILA  NEW 

1975  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  676b 

1561538 

73614AAU  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18.51  NONE 

ILA  NEW 

1975  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

AT  6778 

1561539 

736UA41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18.51  NONE 

!LA  NEW 

1975  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  I 

i 

!  ORLEANS 

! 

AT  6768 

1561540 

73614A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18 .5 !  NONE 

ILA  NEW 

1975  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

AT  6798 

1561541 

73614A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

13.5 1  NONE 

!LA  NEW 

1975  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  6608 

1561542 

736UA41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

1 6. 5 1  NONE 

!LA  NEW 

1975  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

AT  6618 

1561543 

73614A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18 . 5 1N0NE 

!LA  NEW 

1975  ! 

! 

I  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

AT  6828 

1561544 

736UA41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18.5! NONE 

ILA  NEW 

1975  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  6338 

1561545 

73614A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

1 8. 5 ! NONE 

ILA  NEW 

1975  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

! 

AT  6668 

1561546 

736I4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18.51  NONE 

ILA  NEN 

1975  ! 

1 

!  !  200.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

i 

AT  6658 

1  561  547 

73614A411  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18.S1N0NE 

ILA  NEW 

1975  ! 

I 

!  J  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1 

AT  6668 

1561548 

73614A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18.5  5  NONE 

ILA  NEW 

1975  ! 

1 

1  !  200.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  OALEANS 

! 

AT  6870 

1561549 

73614A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18.5 {NONE 

!LA  NEW 

1975  ( 

1 

!  1  200.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  666B 

1561550 

73614A411  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18 .5 1  NONE 

ILA  NEW 

1975  ! 

1 

1  1  2C0.01  35.01 

1.5! 

-  ( 

1 

!  ORLEANS 

! 

AT  6698 

1561551 

736I4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18. 5 ! NONE 

ILA  NEW 

1975  ! 

) 

!  1  200.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

AT  6908 

1561552 

73614A41 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18.51  NONE 

ILA  NEN 

1975  ! 

1 

!  !  200.01  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  6918 

1561553 

7361 4A41 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18.51  NONE 

ILA  NEW 

1975  ! 

1 

1  1  200.0!  35.01 

1.5! 

-  I 

1 

1  ORLEANS 

! 

AT  6928 

1561554 

73614A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

1 8  1  NONE 

ILA  NEW 

1975  ( 

I 

1  1  200.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  6939 

1561555 

'  73614A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18.5 1  NONE 

!LA  NEW 

1975  1 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  694B 

1561556 

736S4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18.51  NONE 

ILA  NEW 

1975  ! 

1 

!  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

! 

AT  6950 

1  561557 

736I4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18. SIMONE 

!LA  NEW 

1975  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.S! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  6968 

1561558 

73614A41!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18.51N0NE 

!LA  NEW 

1975  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0) 

1.5! 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

1 

AT  697B 

1  561559 

736I4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18. 51N0NE 

!LA  NEW 

1975  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

( 

AT  6988 

1  561  560 

73614A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

1 8. 5 1N0NE 

!LA  NEW 

1975  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1*5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  6990 

1561561 

736UA41I  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18.5! NONE 

ILA  NEW 

1975  ! 

t 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  7008 

1561562 

736I4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

« 

1654! 

18.51N0NE 

!LA  NEW 

1975  ! 

1 

i  f  200. Ot  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  7010 

1561563 

73614A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

• 

1654! 

18.5! NONE 

!LA  NEW 

1975  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

( 

AT  702B 

1561564 

73614A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18.5! NONE 

ILA  NEW 

1975  ( 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  7038 

1561565 

736UA41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18.5! NONE 

ILA  NEW 

1975  ! 

1 

!  (  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

1 

AT  7048 

1561566 

73614A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

•* 

1654! 

1 8 .5  1  NONE 

ILA  NEW 

1975  J 

1 

!  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

AT  7058 

1561567 

736I4A41!  200.0!  35.0) 

9.0! 

- 

1454! 

16.5! HONE 

ILA  NEW 

1975  I 

I 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  706S 

1561568 

736UA41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1454! 

18.S1N0NE 

ILA  NEW 

1975  ! 

1 

!  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  I 

( 

1  ORLEANS 

) 

AT  707B 

1561569 

736I4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18.51  NONE 

ILA  NEW 

1975  ! 

! 

!  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  7088 

1630768 

95714A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1465! 

18.61  NONE 

!LA  NEW 

1981  ! 

! 

!  !  200.0!  35.0) 

1.41 

-  I 

! 

1  ORLEANS 

! 

AT  7098 

1630769 

957!4A46!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1465! 

18. 6  (NONE 

!LA  NEW 

1981  ! 

1 

1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

!  !  II 

!  !  II 

1.4! 

! 

! 

-  ! 
! 
! 

! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

I 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


ENSR! 

- - - ” - 

____ 

1 

1 VTCC1  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

(CAPACITY! 

NI6H-  ! 

(VESSEL 

I 

! 

DIST1 

OPERATOR 

1 

NET  1C0DE1LENSTH18RDTHI 

! 

! 

EST  !  CARSO  HANDLXNS 

1  $  IOPERATINS 

1 

! 

—————— 

______ - - 

-------- 

-UESIS-U***!  RES.  1  RES.1LOAD-1 

CARSO  ! 

FIXED  !  ESUIPMENT 

ITCS  BASE 

I 

YEAR  1 

I  COAST 

TER  1  SEEI//////1/////1 

ED  ! 

////////! 

POINT  1  LINE-1 

! AO!  LINE-1 

1 

BUILT  1 

£ 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  WARD 

TON-  tPASEi  0VER-10VER-17//7/1 

HORSE 

PASS"  1 CMEHT) !//////////////// ITDI ////////// 1 

OR  1 

V 

1  NUMBER 

NASE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1LI6HT1 

POWER 

EN6ERS  ! 

t  f  "ED  !  LINE-2 

IEEI  LINE-2 

MRC8UXLT! 

(32)  AMERICAN 

1 

RIVER  TRANSPORT IATI0N 

11  11 
11  11 
11  1  1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

I 

| 

■ 

(CONTINUED) 1 

1  1  1  1 

! 

1 

! 

! 

AT  710B 

1630770 

957UAA8J  200.01  35.0! 

9.01 

- 

1665! 

18.6! NONE 

!LA  NEW 

1911  ! 

! 

1  1  200.01  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

- 

AT  7118 

1 630771 

9571 *A*8I  200.01  35.0] 

9.01 

- 

1665! 

1 8.61  NONE 

!LA  NEW 

1*81  ! 

X 

! 

1  1  200.01  35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

(  ORLEANS 

! 

AT  7128 

1630772 

9S71AA48!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

18.61  NONE 

!LA  NEW 

1981  ! 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

(  ORLEANS 

! 

•M.' 

AT  7138 

1630773 

9S7t*A*8!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

16.6 (NONE 

! LA  NEW 

1*81  ! 

1 

1  1  200.0!  35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  71*8 

163077* 

957UA4B!  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1665! 

16.6! NONE 

!LA  NEW 

1961  1 

1 

1  )  200.0)  35.01 

*.*! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

=• 

AT  7158 

1630775 

9571 *A*81  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1665! 

16.6! NONE 

!LA  NEW 

1*81  1 

! 

!  1  200.01  35.0! 

1.4! 

-  j 

I 

!  ORLEANS 

! 

AT  TUB 

1630776 

957! *A*8l  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

18.6! NONE 

!LA  NEW 

1*81  1 

1 

1  1  200.01  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

t 

AT  7170 

1630777 

9S7UA481  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1665! 

18.6! NONE 

!LA  NEW 

1981  1 

I 

1  1  200.0!  35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

AT  7188 

1630778 

95714A481  200.0)  35.0] 

9.0! 

- 

1665! 

1 8. 6! NONE 

!LA  NEW 

1981  1 

1 

1  1  200.01  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

t  ORLEANS 

I 

AT  TUB 

1630779 

95714A481  200.01  35.0! 

9.01 

- 

1665! 

18.6! NONE 

!LA  NEW 

1981  1 

{ 

1  1  200.0!  35.01 

1.4! 

-  1 

I 

!  ORLEANS 

t 

AT  720B 

1630780 

9S714A48!  200.01  35.0! 

9.01 

- 

1665! 

1 1.6! NONE 

1LA  NEW 

1981  1 

- 

1 

1  1  200.0!  35.01 

1.4! 

-  ! 

| 

!  ORLEANS 

1 

AT  7218 

1630781 

95714A48!  200.0!  35.01 

9.01 

- 

1665! 

16.61  NONE 

1LA  NEW 

1981  ! 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  7220 

1630782 

957UA481  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

1 1.6  ]  NONE 

!LA  NEW 

1981  1 

l 

1  1  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

- 

AT  7230 

1630783 

106SUA48!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1659! 

18.5 ! NONE 

!LA  NEW 

198!  ! 

I 

1  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  72*8 

163078* 

1065! 4A481  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

18.5 ! NONE 

!LA  NEW 

1981  ! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

' 

AT  7250 

1630785 

1065 !*A*8 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

18.5 ! NONE 

1LA  NEW 

1981  ! 

1 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

; 

AT  7280 

1630786 

1065 ! *A*8)  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

16.5 ! NONE 

1LA  NEW 

1981  ! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

? 

AT  7278 

1630787 

1065MA48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

18. 5 ! NONE 

(LA  NEW 

1981  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  7280 

1630788 

1 065! *A*8!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

1 8. 5 ! NONE 

!LA  NEW 

1*81  ! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  7290 

1630789 

106514A48!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1659! 

18. 5 ! HONE 

!LA  NEW 

1961  ! 

1 

!  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  7308 

1630790 

1 065 !*A*8 !  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1659! 

16.5) NONE 

1LA  HEW 

1981  ! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

AT  7310 

1630791 

1065 !*A*8!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

18.5 (NONE 

!LA  NEW 

1981  1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i 

AT  7328 

1630792 

106S!*A*6!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

16.5! NONE 

!LA  NEW 

1981  1 

< 

1 

!  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

5 

AT  7330 

1630793 

1 065! 4A481  200.0!  35. 0! 

9.0! 

- 

1659! 

18.5 !  NONE 

!t.A  NEW 

1981  I 

I 

1 

!  !  200.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  73*8 

163079* 

1065 !*A*8!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

18.5 ! NONE 

!LA  NEW 

1981  I 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  7350 

1630795 

1 065! *A*0!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

18.51N0NE 

!LA  NEW 

mi  i 

; 

l 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  7368 

1630796 

1 065! *A*8!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

H.SINOXC 

!LA  NEW 

1981  ! 

l 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  7378 

1630797 

1065UA48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

18.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1981  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

AT  7380 

16396*6 

698 ! *A*1 {  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

18.5! NONE 

ILA  NEW 

1911  ! 

j 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

■= 

AT  7393 

16396*7 

1056UA48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2000! 

16.0! NONE 

!LA  NEW 

1981  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

:■ 

AT  7*00 

16396*8 

1 056 ! *A*6 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2000! 

16.0! NONE 

!IA  NEW 

1981  1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

( 

1  ORLEANS 

1 

AT  7*19 

16396*9 

1056UA41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

18.5IN0NE 

!LA  NEW 

1981  ( 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  7*20 

1639650 

1056UA41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

18.5! NONE 

ILA  NEW 

1981  I 

| 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  7*30 

1639651 

1 056 !* A*8 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2000! 

16.0! NONE 

!LA  NEW 

1931  ! 

1 

t 

!  !  195.0!  35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

t  ORLEANS 

! 

AT  7**0 

1639652 

1 056!*A*8!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2000! 

1 6 . 0! NONE 

!IA  NEW 

1981  ! 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  7*38 

1639653 

105614A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2000! 

16.0! NONE 

!LA  NEW 

! 

1901  t 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  7*68 

163965* 

1056UA41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

18.5! NONE 

!IA  NEW 

1901  ! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  7*70 

1639655 

1056 ! *A*8!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2000! 

16.0! NONE 

!LA  NEW 

1981  ! 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  7*89 

1639656 

1 056! *A*8!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2000! 

16.01N0NE 

ILA  NEW 

1981  ! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

AT  7*98 

1639657 

1056UA48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2000! 

16.0! NONE 

!LA  NEW 

1981  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  75C0 

1639658 

1 056! 4A48J  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2000! 

16.0 J  NONE 

ILA  NEW 

1981  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

AT  7518 

1639659 

1 056 !*A*8 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2000! 

16.0! NONE 

! LA  NEW 

1981  I 

l 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

AT  7520 

1639660 

t056!*A*8!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

2000! 

16 .0 !  NONE 

!LA  NEW 

1901  J 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

:.5! 

-  ! 

! 

(  ORLEANS 

! 

ATM  1005B 

I  - 

1065 !*A*8!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

19.0  !NQNE 

!LA  NEW 

1981  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

ATN  10078 

1  - 

957I4A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1659! 

20 . 0 ! NONE 

!LA  NEW 

1901  !• 

1 

!  !  200.0!  3S.0! 

1.5! 

—  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

ATM  20170 

166661* 

6V6 ! *A*i i  195.0!  35. Of 

v.C! 

- 

1*54! 

16.5  !*»0«E 

!LA  nf.’ 

t>«i  t 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

ECr  227 

1  - 

?70!*A*6!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

1 9. 3 ! NONE 

ILA  NEW 

1971  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

ECf  228 

1  ...... 

770***46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1400! 

1 9. J ! NONE 

!LA  NEW 

1971  ! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

ECf  229 

1  - 

77014AA6!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

19.3! NONE 

!LA  NEW 

1971  1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

!  '  ( 

! 

!  ORLEANS 

! 

ECf  230 

1  - 

770! 4A46 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1400! 

19.3JN0NE 

ILA  NEW 

1971  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

ECf  231 

I  - 

770UA46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

19.3! NONE 

ILA  NEW 

1971  ! 

! 

i 

f  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

i  -  ! 

i 

!  ORLEANS 

I 

ECf  232 

15777*2 

1 076 1 4A4Q!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1  1400! 

1 8 . 0 !  NONE 

!LA  NEW 

1976  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

t  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

■ 

! 

ECf  233 

15777*3 

1078J4AA8!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1  1400! 

18.0! NONE 

!LA  NEW 

1976  1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

ECf  23* 

15777** 

1 078 ! *A*8!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1  1400! 

18.  OIF/ONE 

ILA  NEW 

1976  t 

1 

I 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

!  i  !  1 

!  1  !  ! 

1.6! 

! 

! 

-  ! 

(  ! 
! 

! 

! 

I 

!  ORLEANS 
! 

! 

I 

1 

1 
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ENGR! 

0 1  ST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

1  COAST 

1  GUARD 

1  NUMBER 

1  1VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT  1 

!  NET  1  CODE  1  LENGTH 16RDTN!  ! 

1RE6IS-! **** 1  REG.  1  REG. 1L0AD-! 

1  TER  1  SEE  J //7/// 1 ///// !  ED  l 

1  TON-  1PAGE!  OVER"! OVER-! /////I 

1  NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  (LIGHT  1 

! CAPACITY !  HIGH-  !  (VESSEL! 

!  !  SST  I  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 

t  CARGO  1  FIXED  !  EQUIPMENT  1 TC I  BASE  I 

!////////!  POINT  !  LINE-1  1 A01  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ( (LIGHT) |/////// 777 //////I TO !///// 7//// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  1  EC I  LXNE-2  ! 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  1 
OR  ! 

•REBUILT! 

(32)  AMERICAN 
CO. 

! 

! 

RIVER  TRANSPORT ! AT  ION 
! 

(CONTINUED) 1 

1  !  1 

1  1  1 

!  1  1 

1  1  ! 

1  !  1 

! 

1 

1 

1 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

• 

! 

■ 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ECF  235 

1577745 

! 

1  10781 4A481 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

« 

i 

1400! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1976 

ECf  236 

1577746 

! 

!  1078! 4A481 

1  1  1 

195.0! 

195..0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

! 

1400! 

-  ! 

18.0IN0NE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1976 

JB  16B 

1540330 

1  1051 1 4A41 ! 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

! 

1650! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

1 L A  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JB  178 

1540331 

! 

1  10S114A411 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

1 

1650! 

-  ! 

1 9 .0 ! NONE 

I 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

J8  186 

1540332 

! 

1  1051 1 4A41 1 

1  !  1 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

1 

! 

1650! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

!LA  NCW 
!  ORLEANS 

1972 

JS  198 

1540333 

1  1051 14A411 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

! 

1650! 

-  ! 

19*01  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

J8  206 

1540334 

1 

l  1051 14A41 1 

1  !  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

" 

! 

! 

1650! 

-  ! 

19.0 ! NoNE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JB  216 

1540335 

1 

1  105K4A4K 

!  1  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

! 

! 

1650! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

J 6  228 

1540336 

1 

1  1051 14A41 { 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

! 

! 

1650! 

-  ! 

19.0! NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JB  238 

1540337 

J 

1  1 051 14 A41 1 

!  !  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

i 

! 

1650! 

-  ! 

19*  0! NONE 

i 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JB  240 

1540338 

l 

1  1051 14A41 J 

1  1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

! 

! 

1650! 

-  ! 

1 9. oi NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JB  256 

1540339 

l 

1  1051 1 4A41 I 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

! 

1 

1650! 

-  ! 

19*01  NONE 
i 

{LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

J9  263 

1540340 

! 

1  10S1I4A411 

1  !  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

! 

! 

1650! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JP  278 

1540341 

1 

1  105114A41! 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

( 

! 

1650! 

-  ( 

19.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JB  288 

(540342 

1 

1  1 051 1 4A41 1 

!  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

( 

! 

1650! 

-  ! 

19 .0 ! NONE 
! 

(LA  NEW 
(  ORLEANS 

1972 

JB  298 

1540343 

1 

1  105114A41! 

1  1  1 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

" 

! 

! 

1650! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JB  306 

1540344 

!  1051 14A41 1 

1  I  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

! 

! 

1650! 
-  1 

19.0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JB  318 

1540345 

! 

1  1051 1 4A41 ! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

■ 

! 

! 

16501 
-  ! 

19*01  NONE 
t 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

J9  326 

1540346 

1 

1  1051 !4A41 1 

1  !  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

1 

! 

16501 
-  ! 

19*0| NONE 
( 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

J9  336 

1540347 

1 

1  1051 J4A41 1 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.0! 

— 

! 

1650! 

-  ( 

19*0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JB  348 

1540346 

1 

!  105114A41! 

i  1  ( 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

! 

! 

1650! 
-  ! 

1 9. 0 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

J8  356 

1540349 

1 

!  1051UA41! 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

! 

! 

1650! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JB  368 

1540350 

! 

!  105114A411 

!  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

1 

! 

1650! 
-  ! 

1 9. 0! NONE 
! 

!LA  NEW 

1  ORLEANS 

1972 

JB  376 

!  540351 
f 

!  105114A41! 

!  !  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

! 

! 

1650! 
-  * 

19.01N0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JB  389 

1540352 

1 

1  1051! 4A41 1 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

” 

! 

t 

1650! 
-  ! 

19*0! NONE 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JB  396 

1540353 

1 

!  1 051 ! 4A41 i 

!  I  ! 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

! 

1 

16501 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

J9  408 

1540354 

! 

1  1051I4A41! 

!  !  ! 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

! 

! 

1650! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JB  41B 

1540355 

1 

!  1051! 4A41 1 

!  !  1 

200.0! 

20G.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

! 

! 

1650! 
-  ! 

1 9 .0 ! NONE 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JB  426 

1540356 

1 

!  1051I4A41! 

!  1  ! 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

! 

i 

1650! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

!LA  NEW 
(  ORLEANS 

1972 

J6  436 

1540357 

1 

!  1051J4A41! 

1  !  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

i 

! 

1650! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1972 

JB  448 

1540358 

1 

!  1051 !4A41 t 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

— 

! 

! 

1650! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLANS 

1972 

JB  458 

1540359 

1 

1  1051 ! 4A41 ! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

! 

! 

1650! 
-  ! 

1 9  *0 1  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JB  468 

1540360 

1 

!  10SK4A41! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

! 

! 

1650! 
-  ! 

19.0! NONE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JB  478 

1540361 

1 

!  105114A41! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.0! 

“ 

! 

1 

1650! 
-  ! 

19.0!  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JB  486 

1540362 

1 

J  1051J4A41! 

1  !  ! 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

_ 

! 

! 

1650! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

UA  NEW 

1  ORLEANS 

1972 

JB  498 

1540363 

! 

!  10S114A41I 

!  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

! 

! 

1650! 
-  ( 

19.0 ! NONE 
( 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JB  50B 

1540364 

! 

!  1051 1 4  A  41  ! 

!  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

! 

! 

1650! 
-  ! 

1 9. 0! NONE 
! 

!  LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JB  51B 

1540365 

! 

!  1051(4441! 

!  !  ! 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

! 

! 

1650! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JB  52B 

1540366 

1 

(  105114A41I 

!  !  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

! 

! 

1650! 
-  ! 

1 9.0JN0NE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JB  533 

1540367 

1 

!  1051 f  4  A  41 1 

!  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

— 

! 

! 

1650! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

! L A  NEW 
(  ORLEANS 

1972 

JB  549 

1540368 

1 

!  1 051 ! 4A41 ! 

!  !  ! 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

! 

! 

1650! 
-  ! 

1 9.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JB  558 

1540369 

1 

1  1 051 !  4A41 ! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

! 

! 

1650! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JB  56B 

1540370 

1 

(  1051I4A41! 

1  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

! 

! 

1650! 
-  1 

1 9*0 ( NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JB  578 

1540371 

t 

1  10S114A41! 

!  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

” 

! 

! 

1650! 
-  ! 

19*0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JB  588 

1540372 

1 

!  10S114A41I 

!  !  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

! 

! 

1650! 
-  ! 

19.0 (NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JS  592 

*540373 

1 

f  1 051 ! 4 A  41 ! 

1  1  1 

?90»0! 

200.0! 

35-0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

! 

! 

16501 
-  ! 

19.0  f  HONF 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1972 

JB  60b 

1540374 

1 

1  1051  !4A41 1 

1  !  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

! 

! 

1650! 
-  ! 

1 9.0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JZL  16 

1540376 

! 

!  105114A41! 

!  1  ! 

2CO.O! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

! 

! 

1650! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

1  LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JZL  28 

154CJ77 

1 

»  105114A41J 

1  1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

! 

1 

1650! 

-  j 

1 9. 0 ! NONE 
! 

flA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JZL  36 

1540378 

1 

!  1 051 J4A41 ! 
!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

1 

! 

1650! 
-  ! 

19.0! NONE 

i 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JZL  46 

1540379 

1 

1  1051 14A41 1 

j  t  i 

200.0! 
200. Ot 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

! 

1650! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JZL  59 

1540380 

! 

!  10511*44411 

1  \  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

! 

1 

1650! 
-  ! 

19. 0  J  NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JZL  66 

1540381 

! 

!  1051 14A41 1 

l  1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

j 

! 

1650! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

JLA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

JZL  78 

1540382 

1 

1 

1 

!  105114A411 

t  1  1 

f  1  ! 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

! 

! 

35.0! 

35.0! 

i 

j 

9.0! 

1.0! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1650! 
-  I 
1 
! 

19.0 (NONE 
! 

! 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

1 

1972 
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ENGR! 

omi 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  ! VTCCI  DIMENSIONS  | DRAFT) 

!  NET  lCODElLENGTHtBADTH!  1 

- !AEG!S-|**'«1  REG.  1  REG.1L0A0-! 

!  COAST  !  TEA  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  GUARD  !  TON-  JPAGE!  OVER-! OVER-! /////! 

!  NUMBER  I  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT! 

1  CAPACITY !  HMD-  1  lUIltLI  1 

1  1  GIT  I  CA.CO  HANDLING  II  IOPEMTINC  1  1 

1  CARGO  t  FIXED  1  EGUIPHENT  ITCI  DAiE  1  YEAA  1 

unnnn  foint  i  line-i  iaoi  liiie-i  i  euilt  i 

NOISE  1  DAIS-  I (LIGHT) !/////// /^ /////// 1 TD I ////// ''F/ 1  OA  1 
FONEAI  ENGEAS  1  (FEET)I  LIM-2  IEEI  LT  .  IMEDUILT! 

(32)  AMERICAN 

! 

) 

RIVER  TRANSPORTATION 

1  1  1 

1  1  1 

1  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

CO. 

! 

1  1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

(CONTINUED)! 

I  I  1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

JZL  IB 

1540353 

1  105U4A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

( 

1650! 

1 9.01  NONE 

!LA 

NEW 

1972 

l 

1  t  1 

200.01 

35.0! 

1.01 

| 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

JZL  9B 

1540384 

1  1051I4A41I 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1650! 

1D.0IN0NE 

ILA  NTH 

1972 

! 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.0! 

] 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

JZL  108 

1540385 

I  105114A41I 

200.01 

3S.CI 

9.0! 

« 

1 

16S0! 

19.01  NONE 

ILA 

NEW 

1972 

! 

1  1  ( 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  1 

! 

1 

ORLEANS 

JZL  118 

1540366 

1  1 051 24**1 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1650! 

1 9.0 1  NONE 

ILA  NEW 

1972 

! 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.01 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

JZL  12B 

154G387 

!  1051 1 4A41 ! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1650! 

1 9.01  NONE 

ILA 

NEW 

1972 

! 

1  !  1 

200.01 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

| 

ORLEANS 

JZL  13ft 

1540366 

1  1051 14A47I 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1650! 

19.01  NONE 

ILA 

NEW 

1972 

! 

1  !  i 

200.01 

35.0! 

1.0! 

! 

-  I 

! 

I 

ORLEANS 

JZL  US 

1540359 

1  1051 14A47 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

« 

I 

1650! 

19*01  NONE 

ILA 

NEW 

1972 

! 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  * 

! 

! 

ORLEANS 

JZL  1 58 

{540390 

1  1051 14A471 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1650! 

1 9. 01  NONE 

! LA  NEW 

1972 

! 

1  1  ! 

200.0! 

35.01 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

PC0L  336 

! 627533 

1  8881  4A4.11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.91  NONE 

ILA  NEW 

198(7 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  1 

! 

1 

ORLEANS 

PC0L  337 

1627534 

1  seat  4A461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

15001 

14.9 1  NONE 

ILA 

NEW 

1980 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.01 

1.6! 

! 

-  t 

! 

! 

ORLEANS 

A  1048 

1606806 

1  1020! 4A41 1 

195. Ot 

35.0! 

9.0! 

“ 

! 

16331 

1 9.0! NONE 

!LA 

NEW 

197V 

! 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

A  1059 

1606809 

!  95714A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1633! 

19.0 1  NONE 

!  LA 

NEW 

1979 

! 

l  1  l 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

| 

“  ( 

! 

! 

ORLEANS 

A  1 06B 

1606810 

1  95714A41I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1633! 

19.01  NONE 

ILA  NEW 

1919 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

a  io?e 

1606811 

!  95714A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16331 

19.01N0NE 

ILA 

NEW 

1979 

! 

!  1  1 

193.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

A  1086 

1606812 

1  95714A41! 

195.01 

35.01 

9.0! 

! 

1633! 

19,01  NONE 

ILA 

NEW 

1979 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

ABL  222 

1296942 

1  68514A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1492! 

1 6 .0 1  NONE 

ILA 

NEW 

1964 

1 

!  !  ! 

193.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

( 

! 

ORLEANS 

ABL  224 

1540057 

1  874 1 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

14821 

16.91  NONE 

ILA  NEW 

1967 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

ABL  5068 

1503608 

1  945I4A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1635! 

17.5 1  NONE 

ILA 

NEW 

1966 

! 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

I 

! 

ORLEANS 

ABL  5078 

1503609 

!  945 1 4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1635! 

17.5 ! NONE 

t  LA 

NEW 

1966 

! 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

SC  213 

1644677 

1  883 14 A48 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14. 9) NONE 

!t A  NEW 

1982 

! 

1  1  1 

195.1! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

SC  214 

1644678 

1  68814A48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14,9 1  NONE 

ILA  NEW 

1982 

1 

1  1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

SG  215 

1644679 

1  88614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1G.9I NONE 

ILA 

NEW 

1902 

! 

1  i  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

SC  216 

•644680 

1  86814A481 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9 1  NONE 

ILA  NEW 

1912 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1-6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

SG  217 

1644681 

1  888 1 4A481 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1500! 

1 4.9! NONE 

ILA 

NEW 

1982 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

SG  218 

1644682 

!  seat  4  a  *81 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 4.9 ! NONE 

IL* 

NEW 

1982 

t 

1  l  i 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

SG  219 

1644683 

1  88814A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

ILA  NEW 

1982 

! 

1  !  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

SG  220 

1644684 

1  888 1 4 A  481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

15001 

1 4. 9 ! NONE 

ILA 

NEW 

1912 

1 

!  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ( 

1 

I 

ORLEANS 

SG  221 

1644685 

1  S8814A49! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9IH0NE 

ILA 

NEW 

1982 

! 

1  !  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

{ 

ORLEANS 

SG  222 

1644686 

1  86814A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14 .9 {NONE 

!LA 

NEW 

1912 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

* 

1 

ORLEANS 

SG  223 

1644687 

1  88814A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9119ME 

ILA 

NEW 

1982 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

SC  224 

1644686 

!  88814A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1500! 

1 4.91N0NE 

!IA 

NEW 

1982 

1 

1  !  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

SG  225 

1644689 

2  69S14A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

14.91N0NE 

!LA 

NEW 

1982 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

ORLEANS 

SG  226 

1644690 

1  86814A48I 

195.0! 

35.01 

9.0! 

1 

1500! 

14. 9! NONE 

ILA 

NEW 

1982 

! 

2  1  1 

195.1! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

SG  227 

1644691 

1  88814A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

1 4 . 9 1  NONE 

!LA 

NEW 

1902 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

SG  341 

1635431 

1  69614A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

1981 

1 

2  !  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

I 

—  i 

1 

! 

ORLEANS 

SG  342 

1635432 

1  69614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500*! 

14.91N0NE 

!LA 

NEW 

1981 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

S6  343 

1635433 

1  69614A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

1911 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

J 

SG  344 

1635434 

1  69614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

15001 

14.9IN0NE 

ILA 

NEW 

1981 

! 

2  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

SG  34$ 

1635435 

2  596! 4A48J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

!LA 

NEW 

1981 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

» 

1 

ORLEANS 

SG  346 

•635436 

1  69614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14. 9i NONE 

!LA 

NEW 

1981 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.61 

1 

-  ! 

! 

ORLEANS 

SG  347 

1635437 

1  69614448! 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.) ! NONE 

ILA 

NEW 

1981 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

SG  348 

1635*38 

1  69614A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

J 

1500! 

14.9'NONE 

!LA 

NEW 

1901 

1 

1  !  1 

195.1! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  i 

! 

i 

ORLEANS 

SG  369 

1635439 

1  69614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14. 9! NONE 

i  L  A 

NEW 

1981 

1 

1  !  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

SG  350 

1635*40 

1  69614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1500! 

14.9IN0NE 

ILA 

NEW 

1981 

1 

!  1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

j 

SG  5316 

(644007 

!  95014A481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.91  NONE 

!  LA 

NEW 

1981 

i 

1  1  J 

200.0! 

35.  Ci 

f.o! 

i 

-  j 

! 

i 

ORLEANS 

SG  5326 

1644008 

1  95014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 4. 9! NONE 

ILA 

NEW 

1901 

! 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

SG  5338 

1644009 

1  95014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1500! 

14 . 9 1  NONE 

!LA 

NEW 

1981 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

•  j 

! 

! 

ORLEANS 

SG  5348 

1644010 

1  95014A48! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

isooi 

14. 9! NONE 

ILA 

NEW 

1901 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

J 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

SG  535B 

1644011 

1  95014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.91H0NE 

ILA 

NEW 

1981 

! 

1  !  ! 

200.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

| 

ORLEANS 

SG  536B 

1644692 

1  95014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

!LA 

NEW 

1952 

1 

1  1  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

SG  5378 

1644693 

1  95014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

14.9 1NUNE 

1  LA 

NEW 

1982 

! 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6* 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

SG  5383 

1644694 

1  950! 4A481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

14.9! NONE 

!LA 

NEW 

1932 

! 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

SG  5398 

1644695 

1  9501 4A482 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

{ 

1500! 

14.91N0NC 

ILA 

NEW 

1982 

1 

1  1  2 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

SG  5409 

1644696 

1  95014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

15001 

1 4.9! NONE 

!LA 

NEW 

1982 

f 

! 

! 

1  !  1 

1  1  1 

1  1  1 

200.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

! 

J 

! 

1 

! 

•  j 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

ORLEANS 
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ENCR! 

OIST! 

VESSEL  NAME 

! 

OPERATOR  ! 

- 1 

!  COAST  ! 

AND  NUMBER  !  GUARD  1 

1  NUMBER  1 

(VTCC! 
NET  (CODE! 
REGIS-!****! 
TER  !  SEE! 
TON-  ‘PAGE! 
NAGE  »  IV  I 

DIMENSIONS  ! DRAFT ! 
LENGTH10RDTH!  ! 

REG.  !  PEG. ! LOAD-! 
//////! /////!  ED  ! 
OVER-»OVER-!///7/( 
ALL  !  ALL  {LIGHT! 

! 

] 

HORSE* 

POWER! 

CAPACITT!  HIGH-  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

//////// !  POINT  !  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 

!  VESSEL  !  ! 

! S  ! OPERATING  !  ! 

!TC!  BASE  !  YEAR  ! 

! AO!  LINE-1  I  6UILT  ! 
ITO 1 ////////// !  OR  ! 

! EC!  LINE-2  ! ‘REBUILT! 

(32)  AMERICAN 

!  ! 

!  1 

RIVER  TRANSPORT! ATION  ! 

!  ! 

!  1 

i  j 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

i 

i 

j 

I 

I 

! 

1 

i 

! 

• 

(CONTINUED)!  ! 

i  j 

i 

i 

i 

j 

! 

SC 

541B 

(644697 

95014A48! 

200.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1982  ! 

!  ! 

!  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  i 

! 

ORLEANS  ! 

i 

SO 

542B 

1644698  j 

95054A45! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

U.91N0NE 

!LA 

NEW  ( 

1962  ! 

!  1 

•  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  j 

! 

ORLEANS  1 

i 

sc 

543Q 

1644699  ! 

95054A48! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1982  ! 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

ORLEANS  ! 

i 

sc 

54*8 

•644700  ) 

95054A48! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9IN0NE 

SLA 

NEW  1 

1982  ! 

!  ! 

(  ( 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

i 

ORLEANS  1 

i 

sc 

5458 

1644701  ! 

94614A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9 ! NONE 

SLA 

N«W  ! 

1982  ! 

(  I 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

| 

-  ! 

i 

ORLEANS  ! 

! 

sc 

5468 

(644702 

946! 4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9 (NONE 

SLA 

NEW  ! 

1962  l 

1 

!  • 

200. 0( 

35.0! 

1.9! 

—  i 

i 

ORLEANS  1 

! 

sc 

5478 

(644703  ! 

946! 4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9 ! NONE 

!LA 

NEW  1 

1982  ! 

!  ! 

(  ! 

200.0! 

3>.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

ORLEANS  1 

! 

sc 

5483 

(644704 

946 ( 4 A  48 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1  4 . 9 { NONE 

SLA 

NEW  1 

1982  ! 

1 

•  ( 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

.  i 

! 

ORLEANS  1 

; 

sc 

5493 

(644705 

946J4A48! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1982  ! 

!  ! 

i  » 

200.0! 

35.  C) 

1.9! 

•  i 

( 

ORLEANS  1 

! 

sc 

5508 

(644706 

946UA48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9 (NONE 

SLA 

NEW  ! 

1982  ! 

!  ! 

(  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

sc 

5518 

(644707 

946J4A481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

•LA 

NEW  ! 

1982  * 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

j 

ORLEANS  ! 

! 

sc 

5528 

1644708  ! 

950KA48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.91  NONE 

!LA 

NEW  ! 

1982  ! 

!  ! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

l 

ORLEANS  ! 

! 

sc 

5530 

1644709 

95014A481 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

SLA 

NEW  1 

1962  ! 

! 

!  I 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

ORLEANS  1 

! 

sc 

5540 

‘644710 

950I4A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

(LA 

NEW  ! 

1982  ! 

1  ! 

1  1 

200.1) 

35.01 

1.9! 

-  ! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

sc 

5559 

1644711 

950(4 A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1  4. 9 ! NONE 

SLA 

NEW  1 

1982  ! 

! 

(  ( 

200.1! 

35.0! 

1.91 

-  ! 

1 

ORLEANS  ! 

! 

SG 

5560 

‘644712 

95014A48} 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

(LA 

NEW  ! 

1982  * 

! 

1  ! 

200.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ( 

! 

ORLEANS  ! 

! 

sc 

5573 

(644713  ! 

9501 4 A48 I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14. 9! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1982  » 

! 

•  i 

200. t! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

! 

ORLEANS  ! 

» 

sc 

5588 

! 64471* 

95014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1982  ! 

! 

!  ! 

200.1! 

35.0! 

1.9* 

-  ! 

j 

ORLEANS  ! 

! 

SG 

5590 

1644715 

950( 4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 4 . 9 1  NONE 

!  LA 

NEW  ! 

1982  ! 

! 

5  ! 

200.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

ORLEANS  1 

! 

sc 

5608 

1644716 

950J4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

•LA 

NEW  1 

1982  ! 

! 

!  i 

200.1! 

35.0* 

1.9! 

-  ! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

SG 

5618 

! 644  71 7 

950! 4A46 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

t4.9J  NONE 

SLA 

NEW  ! 

1982  ! 

( 

!  ! 

200.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

( 

ORLEANS  1 

! 

SG 

5620 

•644718 

950SA48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.91  NONE 

!LA 

NEW  ! 

198?  ! 

! 

(  ! 

200.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

SC 

5639 

1644719 

95014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1500! 

14.9 (NONE 

SLA 

NEW  ! 

1982  ! 

! 

!  ! 

200.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

sc 

5648 

! 644720 

95054A48! 

200.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1982  ! 

1 

!  ! 

200.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

ORLEANS  1 

! 

SG 

5650 

(644721 

950! 4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500* 

14.9! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1982  ! 

l 

!  ! 

200.1! 

35.0* 

1.9! 

-  ! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

SG 

5668 

(644722 

950! 4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

SLA 

NEW  I 

1982  ( 

1 

!  ! 

200.0* 

35.0! 

1.9! 

-  j 

! 

ORLEANS  ! 

! 

SG 

5670 

•644723 

95014A48 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.91N0NE 

!LA 

NEW  ! 

1982  ! 

! 

!  t 

200.0! 

35.0! 

1.9* 

-  ! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

SC 

563d 

•644724 

950S4A48! 

2C0.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500* 

14.9! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1982  ! 

• 

•  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

ORLEANS  ! 

• 

SC 

5698 

!  644725 

950! 4A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

SLA 

NEW  I 

1982  ! 

• 

•  ! 

200.0! 

35. U! 

1.9! 

-  ! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

SG 

17C8 

(644726 

950! 4 A48 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1982  ! 

! 

•  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  » 

! 

ORLEANS  ! 

! 

SG 

5719 

5644727 

950! 4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

i  LA 

NEW  i 

1982  ! 

! 

•  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

ORLEANS  ! 

{ 

SC 

5728 

! 644726 

950! 4A48I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

!LA 

NEW  ! 

5982  ! 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.9* 

-  i 

! 

ORLEANS  ! 

SC 

5730 

! 644729 

950UA48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1982  ! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

ORLEANS  ! 

! 

$6 

5740 

! 644730 

950! 4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9i NONE 

SLA 

NEW  ! 

1982  ! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  « 

! 

ORLEANS  ! 

i 

SG 

5753 

! 644731 

95054A48I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1S00! 

14.9*  NONE 

SLA 

NEW  ! 

1982  ! 

I 

i  ! 

200.0! 

35.0! 

1,9! 

-  ! 

i 

ORLEANS  1 

i 

SG 

5  763 

(644732 

950! 4A46I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14 .9 i NONE 

SLA 

NEW  ! 

1982  ! 

! 

«  i 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

! 

ORLEANS  ! 

! 

SC 

5778 

(644733 

950UA48! 

200.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

U.9IN0NE 

!LA 

NEW  ! 

1982  ! 

! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

j 

ORLEANS  i 

! 

SG 

5788 

!644734 

95054A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.91N0NE 

!  LA 

NEW  ! 

1982  ! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

«.9! 

-  i 

! 

ORLEANS  ! 

! 

SC 

5798 

•644735 

950 ! 4  A  48 ! 

200.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.91N0NE 

!  LA 

NEW  1 

1982  l 

1 

l  i 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

ORLEANS  t 

! 

SC 

5803 

(644736 

950I4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14. 9 (NONE 

it.  a 

NEW  ! 

1982  ! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

ORLEANS  1 

i 

SG 

6218 

(635441 

73514A481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

t4. 91N0NE 

iu 

NEW  ! 

1981  ! 

! 

!  1 

200.1! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

ORLEANS  1 

! 

SC 

6228 

*635442 

735J4A48I 

200.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1961  ! 

! 

!  1 

200.1! 

35.0! 

1.6! 

• 

! 

ORLEANS  1 

1 

sc 

623B 

•635443 

735! 4A46 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9IN0NE 

!  L  A 

NEW  ! 

1981  ! 

i 

i 

200.1* 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

» 

ORLEANS  ! 

j 

$6 

6248 

! 635444 

7  3  5 !  4  A  4  8 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

j  L  A 

NEW  ! 

i98i  i 

! 

!  1 

200.1! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

ORLEANS  I 

! 

SC 

6258 

5635445 

735! 4A48! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.91N0NE 

SLA 

NEW  ! 

1981  ! 

« 

!  ! 

200.1! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  ! 

! 

sc 

6268 

J6S5446 

735!4A4C! 

200.0! 

35. OS 

y.oi 

- 

1600* 

u.yidONt 

!la 

NEW  ! 

1961  i 

i 

!  ! 

200.1! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

ORLEANS  ! 

» 

SG 

6276 

(635447 

73554A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1500! 

14.9J  NONE 

SLA 

NEW  ! 

1981  i 

« 

i 

200-1! 

35.0* 

1.6! 

-  i 

! 

ORLEANS  ! 

i 

SC 

6288 

! 635448 

735! 4A46! 

200.0! 

35.0! 

9  ?! 

- 

1500! 

14.9 ! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1981  * 

i 

!  1 

200. If 

35.0! 

1.6* 

-  i 

! 

ORLEANS  ! 

! 

SG 

6293 

i 635449 

735I4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1500! 

14.9! NONE 

SLA 

NEW  • 

1981  ! 

; 

!  1 

200.1! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

ORLEANS  ! 

j 

SG 

6308 

.'635450 

73554A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9IN0NE 

SLA 

NEW  I 

1981  ! 

l 

! 

200.1! 

35. 0! 

1.6! 

-  ! 

! 

ORLEANS  ! 

t 

SC 

6318 

(635451 

735J4A48I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15(0! 

1  4. 9! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1981  ! 

! 

! 

200.1! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

ORLEANS  ! 

j 

SC 

6328 

2635452 

735KA48! 

200.0! 

35,0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

iiA 

NEW  ! 

1981  i 

! 

! 

200.1! 

33.0! 

1.6! 

-  i 

! 

ORLEANS  ! 

! 

SC 

6333 

(635453 

73554A48I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! HONE 

SLA 

NEW  I 

1961  ! 

! 

!  ! 

200.1! 

35,0! 

1.6! 

.  i 

! 

ORLEANS  ! 

i 

SC 

6349 

•635454 

735J4A48! 

200.0! 

35.01 

9.01 

• 

1500! 

14.9JN0HE 

(LA 

NEW  ! 

1981  i 

! 

* 

1 

! 

!  ! 

(  ! 

200.1! 

j 

i 

15.  C! 

i 

i 

1.6! 

! 

-  s 
! 
i 

l 

i 

! 

ORLEANS  ! 

! 

i 

! 

t 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENCR! 

DXSTI 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 

1  tUAAO 

1  NUABEA 

1  1 VTCCl  DIMENSIONS  1 
1  NET  1  CODE! LENGTH 1QRDTH! 
IREGIS-I****!  REG.  1  REG. 1 
1  TER  1  SEE  1 ////// ! ///// 1 
1  TON-  {PACE!  OVER"! OVER-! 
1  NACE  I  IV  1  ALL  1  ALL  1 

DRAFT! 

! 

LOAD-! 

ED  ! 
/////! 
LIGHT! 

! 

1 

1 

HORSE! 

ROVER! 

CAPACITY!  HICH-  !  (VESSEL 

!  EST  1  CARGO  HANDLINC  !S  {OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

mnun  point  i  lxne-i  uo*  line-i 

PASS-  I (LIGHT) 1/////7//////////IT6!////////// 
ENCERS  !  (FEET)!  LINE-2  ! EE!  LINE-2 

! 

I 

YEAR  ( 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(32)  AMERICAN 

! 

i 

RIVER  TRANSFORMATION 

1  1 
1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CO. 

(CONTINUE©)! 

1  1 

! 

• 

S 

! 

! 

! 

1 

I 

I 

! 

SG  6358 

1635455 

73SUA481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

14.9! NONE 

! L A  NEW 

1981  ! 

! 

1  S 

209.11 

35.01 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

SC  6368 

1635456 

73314A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9 {NONE 

ILA  NEW 

1981  ! 

1 

!  1 

200.1! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

t 

SC  6378 

1635457 

73514A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1  4.9 ! NONE 

ILA  NEW 

1981  ! 

! 

!  1 

200.1! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

SC  6388 

1635458 

73514A48! 

200,0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9 {NONE 

t L A  NEW 

1981  ! 

! 

1  1 

200.11 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

l 

!  ORLEANS 

! 

SC  6398 

1635459 

73514A48! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9! NONE 

!LA  NEW 

1981  ! 

! 

'  ! 

200.1! 

35.0! 

1.61 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

SC  6408 

1635460 

73514A481 

200.01 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

1 4. 9 ! NONE 

!L*  NEW 

1961  ! 

!  1 

200.1! 

33.0! 

1.6! 

I 

-  ( 

( 

!  ORLEANS 

1 

SC  6418 

'1635461 

73514A48! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9! NONE 

ILA  N>!W 

1961  ! 

1  1 

200.1! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

SC  6428 

1635462 

73514*43 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 4. 9 1  NONE 

ILA  NEW 

1981  ! 

1 

1  1 

200.1> 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

SC  6438 

1635463 

73514A48! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

! 

1500! 

1 4. 9 ! NONE 

ILA  NEW 

1961  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

SC  6448 

1635464 

73514*43! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

14.9! NONE 

ILA  NEW 

1981  I 

1 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

1  ORLEANS 

! 

SC  6458 

1635465 

73314*46! 

195.01 

35.01 

9.0! 

<*  j 

1500! 

1 4. 9 (NONE 

ILA  NEW 

1981  ! 

! 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

.  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

SC  6460 

1635466 

73514*481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

« 5001 

14.9! NONE 

!LA  NEW 

1981  1 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

| 

!  ORLEANS 

! 

SC  6478 

•635467 

73514*461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 4 .9 ! NONE 

ILA  NEW 

1961  ! 

1 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

SC  6458 

1635468 

73514*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

14.9! NONE 

!LA  NEW 

1981  I 

1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

SC  6498 

1635469 

735{4A48t 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1 

1500! 

14.9! NONE 

!LA  NEW 

1981  ! 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

SC  6503 

1635470 

73314*48! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

! 

1300! 

1 4 .9 ! NONE 

!LA  NEU 

1981  ! 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

t  ORLEANS 

! 

SC  6518 

1635471 

73514*481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14 .9 {NONE 

!LA  NEW 

1981  ! 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

“  ! 

I 

1  ORLEANS 

! 

SC  6528 

1635472 

7351**48! 

195.0* 

35. 0! 

9.0! 

! 

1500! 

14.9! NONE 

ILA  NEW 

1981  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

SC  6539 

1635473 

73514*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9 {NONE 

!LA  NEW 

1981  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

SC  6548 

1635474 

73514*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9! NONE 

t LA  NEW 

1981  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

SC  6S5B 

1635475 

73514*48! 

2C0.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 4. 9 ! NONE 

ILA  NEW 

1981  ! 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  » 

! 

!  ORLEANS 

! 

SC  6568 

1635476 

735  !4*462 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 4 • 9 { NONE 

!LA  NEW 

1981  ! 

1 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

“  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

SC  6578 

1635477 

73514*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9! NONE 

ILA  NEW 

1981  ! 

1 

•  1 

2CC.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

SC  6583 

1635478 

73514*46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 4. 9 ! NONE 

ILA  NEW 

1981  ! 

1 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

“  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

SC  659B 

1635479 

73514*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9! NONE 

ILA  NEW 

1981  1 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

“  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

SC  6608 

1635480 

73514*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9!  NONE 

ILA  NEW 

1981  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

! 

SC  6618 

1640095 

73514*481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9| NONE 

!LA  NEU 

1981  I 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

1  ORLEANS 

I 

SC  6628 

1640096 

73514*45! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

1 4.9! NONE 

ILA  NEW 

1981  ! 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

! 

$6  6638 

1640097 

73514*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9! NONE 

ILA  NEU 

1981  ! 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

1  ORLEANS 

! 

SC  6648 

1640098 

73514*48! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14 .9 ! NONE 

ILA  NEW 

1981  ! 

1 

!  • 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

SC  6658 

1640099 

73514*46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.91N0NE 

!LA  NEW 

1981  ! 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

! 

!  ORLEANS 

1 

SC  6668 

1640100 

73514*46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.9IN0NE 

ILA  NEW 

1981  ! 

I 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

SC  6670 

1640101 

73514*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 4.9! NONE 

ILA  NEW 

1981  1 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

! 

!  ORLEANS 

! 

SC  6669 

1640102 

73514*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 4. 9 ! NONE 

!LA  NEW 

1981  I 

1 

!  • 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

SC  6698 

1640103 

73514*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1500! 

14.9! NONE 

ILA  NEW 

1981  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  | 

1 

I  ORLEANS 

! 

SG  6708 

1640104 

73514*461 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

U.VlNONE 

!LA  NEW 

1981  ! 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

1  ORI EAHS 

! 

SC  6718 

•640105 

73514*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500*! 

14. 9! NONE 

!LA  NEW 

1981  ! 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  OALEANS 

! 

SG  6728 

1640106 

73514*46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

14.9! NONE 

ILA  NEW 

1981  ( 

1 

!  • 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

SC  673B 

1640107 

73514*431 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

14.9! NONE 

!LA  NEW 

1981  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

SC  6748 

1640108 

73514*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.9! NONE 

!LA  NEW 

1981  ! 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

« 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

SG  6758 

1640109 

73514*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1500! 

14.9! NONE 

!LA  NEW 

1981  ! 

1 

1  ! 

200.0! 

35.01 

1.6! 

• 

-  » 

i 

!  ORLEANS 

! 

SG  6768 

•644012 

73514*481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1500! 

14.9! NONE 

! L A  NEW 

1981  ! 

1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

SC  6778 

1644013 

73514*46! 

2C0.0! 

33.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9! NONE 

!LA  NEW 

1981  ! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

; 

!  ORLEANS 

I 

SG  6798 

1644015 

73514*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

isooi 

14. 9! NONE 

ILA  NEW 

1981  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

SC  6603 

1644016 

73514*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

1 4. 9! NONE 

!LA  NEW 

1981  ! 

■ 

!  I 

53.CI 

!  .6! 

! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

I 

TCB  400 

1595638 

70114*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1508! 

19.6! NONE 

1  LA  NEW 

1978  ! 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

TCB  401 

1595639 

70114*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1508! 

19. 6! NONE 

! L A  NEW 

1978  ! 

I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

j 

!  ORLEANS 

J 

TC8  402 

1595640 

701 14*41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1508! 

1 9. 6j  NONE 

!LA  NEW 

1978  ! 

1 

!  1 

195. Oj 

35.0* 

1.6! 

! 

-  ■ 

! 

!  ORLEANS 

! 

TCB  405 

1595641 

70114*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1508! 

19.6! NONE 

JLA  NEW 

1978  1 

f 

195.0! 

35.0! 

1,6! 

i 

-  ! 

j 

!  ORLEANS 

i 

TCB  404 

1595642 

701! 4*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1508! 

1 9. 6! NONE 

!LA  NEW 

1978  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

( 

TC8  405 

1595643 

70114*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1508! 

19.6! NONE 

ILA  NEW 

1978  l 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

j 

!  ORLEANS 

! 

TCB  406 

1595644 

70114*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1S08! 

1 9 . 6 !  NONE 

ILA  NEW 

1978  1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

! 

!  ORLEANS 

! 

TC9  407 

1595645 

70114*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

"50si 

19.6! NONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

TC8  408 

1595646 

70114*41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  < 

1508! 

19.6! NONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

! 

! 

i  i 
!  1 

195.01 

• 

i 

35.0! 

1.6! 

! 

i 

i 

i 

-  i 

j 

! 

i 

i 

! 

!  ORLEANS 
! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


1J6.4. _ 


ENGR! 

DISTI  OPERATOR 

t  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 
!  NUMBER 


tVTCCl  DIMENSIONS  ! DRAfT  ! 

NET  lCGDElLENGTHlBRDTHl  ! 

REGIS-!****!  AEG.  I  REG* ! LOAD- ! 

TER  t  SEC!//////!/////!  ED  ! 

TON-  1PAGE1  OVER-! OVER-! /////!  MORSE! 
NAGE  1  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT !  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 
CARGO  I  FIXED  !  EQUIPMENT  1TC1  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AOI  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT)  I////////////////ITD!////////// 

!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  SEC!  LINE-2 


YEAR  ' 
BUILT 
OR 

•REBUILT 


(32)  AMERICAN 
CO. 

1 

RIVER  TRANSPORTIATION 

I 

I 

1 

} 

I  1 

1  1 

I  I 

(  | 

I 

1 

I 

| 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

] 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1 

1  1 

! 

1 

I 

1506! 

1 

19.6! NONE 

1 

TCB  409 

1595647 

I 

1 

1 

701I4A41! 

I  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

— 

Tea  410 

1595648 

I 

1 

1 

70114A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

15061 
-  ! 

19 . 6 ! NONE 
! 

TC9  411 

1595649 

I 

1 

1 

701 14A41 1 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1506! 

-  I 

19.6! NONE 
! 

TCB  412 

1595650 

I 

I 

i 

701I4A41! 

I  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.61 

- 

1508! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

TC8  413 

1595651 

I 

t 

i 

701 1 4  A  41 1 

I  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

1505! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

TCB  414 

1595652 

I 

l 

l 

70114A41! 

I  1 

195.0! 

193.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1508! 

-  ! 

19 .6 ! NONE 

I 

TCB  415 

1595653 

1 

i 

t 

701I4A41I 

1  I 

193.0! 

195.0! 

35.0! 

33.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

15081 
-  ! 

19.6! NONE 
! 

TCB  416 

1595454 

1 

i 

701 ! 4  A  41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1506! 

1 9.6! NONE 

1 

TCB  417 

1595655 

I 

i 

70114A41! 

1  I 

195.0! 

195.0! 

33.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1506! 

-  ! 

19.6IN0NE 

! 

TCB  418 

1 595456 

1 

! 

I 

70114A41! 

I  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1508! 

-  ! 

19.6IN0NE 

! 

TCB  419 

1595657 

l 

I 

1 

701I4A41! 

I  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1506! 

-  ( 

1 9. ft! NONE 
! 

TCB  420 

1595658 

I 

1 

! 

70114A411 

I  I 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.61 

“■ 

1506! 

-  ! 

1 9.6! NONE 

1 

TCB  421 

1595459 

1 

1 

I 

701I4A41! 

1  I 

193.0! 

195.0! 

35.0! 

55.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1508! 

-  ! 

19.61  NONE 

TCB  422 

1595640 

1 

I 

I 

70114A41! 

1  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1506! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

TCd  423 

1595661 

1 

1 

1 

701 1 4 A  41 1 

1  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1508! 

-  1 

1 9 . 6 ! NONE 
! 

TCB  424 

1595662 

I 

I 

I 

701 1 4A41 1 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.61 

- 

1506! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

TCB  425 

1595663 

1 

1 

I 

701I4A41I 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1506! 

.  j 

19. 6! NONE 
! 

TCB  426 

1395464 

I 

1 

I 

701I4A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

‘ 

1  508  j 
-  1 

19.6 ! NONE 
t 

TCB  427 

1 595645 

1 

I 

701! 4 A  41 ( 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1508! 

-  ! 

19 .6 !  NONE 
! 

TCB  428 

1595664 

I 

I 

I 

701I4A41! 

I  I 

195.0! 

195.01 

35.0! 

33.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1508! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

TCB  429 

1595667 

I 

I 

I 

701I4A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

1506! 

-  ! 

1 9. 6! NONE 

1 

TCB  430 

1595648 

I 

I 

I 

701I4A41! 

I  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1508! 

-  ! 

19.61  NONE 
! 

TCB  431 

1595669 

I 

l 

1 

701 14A41 I 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

1508! 

-  ! 

19. 6! NONE 
! 

TCB  432 

1595670 

I 

I 

1 

701I4A411 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1506! 

-  ! 

19. 6SN0NE 
! 

TCB  433 

1595671 

I 

1 

I 

701I4A4K 

I  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1506! 

19.6! NONE 

1 

TCB  434 

1595672 

1 

I 

I 

701I4A41! 

1  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1506! 

-  ! 

19. 6 ! NONE 
! 

TCB  435 

1595675 

I 

I 

I 

701 14A41 I 

I  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1506! 

19.6! NONE 
! 

TCB  436 

1595674 

I 

I 

1 

701I4A41I 

1  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1506! 

-  1 

19.6 (NONE 
! 

TCB  437 

1595673 

I 

I 

! 

701 I4A41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1508! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

TCB  438 

1595674 

I 

1 

I 

701I4A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1506! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

TCB  439 

1595477 

I 

l 

I 

701I4A41I 

1  I 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1508! 

-  ! 

19 .6 ! NONE 
! 

TCB  440 

1595678 

I 

1 

I 

701I4A41! 

I  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1506! 

-  ! 

19.6  {NONE 
! 

TCB  441 

1595679 

I 

I 

I 

701 I4A41 1 
I  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

** 

1508! 

-  ! 

19.6 ! NONE 
! 

TCB  442 

1595680 

I 

I 

I 

70114A41! 

I  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1508! 

-  ! 

19.6IN0NE 

! 

TCB  443 

1595661 

I 

I 

1 

70114A41! 

I  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1506! 

-  ! 

19. 6 ! NONE 
! 

TCB  444 

1595662 

I 

1 

I 

701I4A41! 
1  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1508! 

-  ! 

19. 61  NONE 
! 

TCB  445 

1595683 

1 

1 

1 

701I4A41! 

1  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1508! 

-  ! 

1 9. 6 ! NONE 

I 

TCB  446 

1595684 

I 

I 

1 

701I4A41! 
I  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1508! 

-  ! 

19.6! NONE 

1 

TCB  447 

1595665 

I 

I 

1 

70114A41I 
!  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1508! 

-  ! 

19.6IN0NE 

( 

TCB  448 

1595666 

I 

1 

1 

701 I4A41 1 
I  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1506! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

TCB  449 

1595687 

I 

1 

1 

701I4A41! 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1508! 

-  ! 

19.6IN0NE 

! 

TCB  4508 

1595707 

I 

I 

l 

72714A41! 

I  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1500! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

TCB  4518 

1595706 

I 

1 

1 

727I4A41 1 
1  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1500! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

TCB  452B 

1595710 

I 

I 

I 

727I4A41I 
I  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1500! 

-  ! 

19.6 i NONE 
! 

TCB  4538 

1595711 

1 

I 

I 

72714A41 1 
1  f 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1500! 

-  ! 

19  .6 ! NONE 
! 

TCB  4540 

1595712 

I 

I 

I 

72714A41! 
I  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1500! 

-  ! 

19.6 {NONE 
! 

TCB  455B 

1601155 

I 

1 

1 

72714A41! 
I  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

1500! 

-  ! 

1 9.6! NONE 
! 

TCB  456B 

1601156 

I 

I 

1 

727I4A41 I 
1  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1500! 

-  ! 

1 9.6 ! NONE 
! 

TCB  4570 

1401157 

I 

I 

I 

72714A41 1 
I  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1500! 

-  ! 

19. 6 ! NONE 
! 

TCB  458B 

I4011S8 

I 

1 

I 

727I4A4I! 
1  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

-  ! 

1 9. 6 ! NONE 
! 

TCB  459B 

1601159 

I 

I 

1 

727I4A41! 
1  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

-  ! 

19.61  NONE 
! 

TCB  4408 

1601140 

I 

I 

I 

727I4A41I 
I  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

-  ! 

19. 6 ! NONE 
! 

TCB  4616 

1401141 

I 

727I4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.61  NONE 

I 

I 

f  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

TCB  462B 

1601162 

I 

I 

I 

72714A411 
I  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

‘ 

1500! 

-  ! 

19 .6 1N0NE 
! 

!LA  NSW 
!  ORLEANS 
I  LA  NgV 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
1  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!IA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
I  LA  NEW 
t  ORLEANS 
1LA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
t  ORLEANS 
ILA  NEW 
(  ORLEANS 
!LA  NEW 
(  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
(  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
I  LA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
(  ORLEANS 
ILA  NEW 
(  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 

I 

I 


1978 

1978 

1978 

1978 

1971 

1978 

1978 

1978 

1970 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1979 
1979 
1979 
1979 
1974 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979  ! 
1979  ! 
1979 
1979 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EN6*1 
•  1ST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 
!  CUARD 
!  NUMBER 

1  tVTCCl  DIMENSION*  IOAAFT! 

i  NET  ICOOCIlCNCTHtBADTH!  I 

-IAECIS-1****!  DEO.  1  DEC.  1  LOAD" ! 

1  TED  1  SEE!//////)/////!  ED  1 

1  TOD-  {DACE!  OVED-!OVED-l//;//t 

1  NDCC  !  TV  1  DLL  1  DLL  ILTCHTI 

ICAMCITT!  HICH-  1  (VESSEL 

1  1  EST  t  CADCO  HANDLING  IS  tODEDATINC 

1  CADCO  1  EITEO  1  EQUIPMENT  ITCI  BASE 

1 ////////!  POINT  !  LINE'S  1*01  LINE'S 

HOASEI  PASS-  1 (LICNT) t /////////////// /1TDI ////////// 
POVEAI  ENCEAS  !  (EEET)I  LINE-7  IEEI  LINE-7 

! 

TEAR  ! 
BUILT  1 
OR  ! 

•REBUILT! 

(32)  AMERICAN 

I 

{ 

RIVER  TRANSPORT ! AT I ON 

1  1  1 

!  1  1 

1  1  1 

1 

t 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  !  1 

1 

! 

1 

I 

1 

! 

! 

TCB  4639 

1601163 

1  72714A41 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

19.6! NONE 

!la  new 

1979 

! 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

f 

“  1 

! 

TCB  444B 

1601164 

!  727 14A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

19*01  NONE 

!IA  NEW 

1979 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

1 

KB  4636 

1601165 

1  727 14A41 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1 

1500! 

19.6  i  NONE 

ILA  NEW 

1979 

1  !  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

{ 

-  ! 

! 

1601166 

!  72714A411 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

19.6! NONE 

!LA  NEW 

1979 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

t 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

I Lb  46 7 9 

1601167 

1  72714A41! 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

1 

1500! 

19.0IN0NE 

!LA  NEW 

1979 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

••  1 

! 

TCfl  4668 

1601168 

1  72714A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.6! NONE 

!IA  NEW 

1979 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.61 

1 

~  1 

! 

!  ORLEANS 

TCB  4698 

1601169 

1  72714A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1500! 

19. 6 ! NONE 

!LA  NEW 

1979 

l 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

TCB  4708 

1601170 

1  72714A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19. 6 ! NONE 

!LA  NEW 

1979 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

1 

-  1 

) 

TCB  4718 

1601171 

1  72714A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.6! NONE 

!LA  NEW 

1979 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

TCB  4729 

1601172 

!  72714A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

15001 

1 9. 6 ! NONE 

ILA  NEW 

1979 

1 

1  I  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

! 

TCB  4738 

1601173 

!  727144411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

19.6! NONE 

ILA  NEW 

1979 

1 

i  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

TC8  474B 

1601174 

1  72714A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

19.6!  NONE 

ILA  NEW 

1979 

1 

!  !  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

t 

!  ORLEANS 

TCB  4758 

1595509 

I  74514A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

If  421 

19.6! NONE 

ILA  NEW 

1976 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

.  » 

! 

!  ORLEANS 

l  C  8  4 / 69 

1595510 

1  74814A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1 64  2  i 

19.6! NONE 

!LA  NEW 

1978 

1 

!  1  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

( 

!  ORLEANS 

TCfl  4778 

1595511 

1  748144411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

l 

1642! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1978 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

TCB  4788 

15955(2 

!  74814A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1642| 

19,6  ! NONE 

!LA  NEW 

1976 

1 

1  2  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

TCB  4798 

1595513 

1  748I4A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1642! 

19.6 ! NONE 

!LA  NEW 

1978 

1 

i  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

TCfl  4608 

*595514 

1  74814A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1642! 

1 9.6 ! NONE 

!LA  NEW 

1976 

! 

1  t  i 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

TCB  4810 

1595515 

1  746 { 4441 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1642! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1978 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

TCB  4828 

1595516 

1  7461*4*1 ! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1642! 

19. 0! NONE 

!LA  NEW 

1978 

1 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

TCB  483B 

1595517 

1  74814441  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16421 

1 9. 6! NONE 

!LA  NEW 

1978 

1 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

Kb  4848 

1595518 

1  74814441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1642! 

19.6! NONE 

ILA  NEW 

1978 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

TCB  *853 

159551? 

1  7*8! *D*1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1642! 

19.6! NONE 

!LA  NEW 

1970 

1 

1  1  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

TCB  4668 

1595520 

1  74614441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1642! 

19.6! NONE 

ILA  NEW 

1978 

! 

1  1  < 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

TCB  *873 

1595521 

1  74614441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1642! 

19.01N0NE 

ILA  HEW 

1978 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

TCB  488B 

1595522 

1  7*81 *D*1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1642! 

19.6! NONE 

ILA  NEW 

1978 

1 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

TCB  4698 

1595523 

1  746144411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1642! 

19.6! NONE 

ILA  NEW 

1970 

1 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

1 

!  ORLEANS 

TCB  4909 

1595524 

!  7*8!*»*11 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1642! 

19.6! NONE 

ILA  NCH 

1978 

! 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

TCB  4910 

1595525 

1  74814441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1642! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1978 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

TCB  4928 

1595526 

!  748(44411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1642! 

19. 6 ! NONE 

ILA  NEW 

1978 

1 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

TCB  4938 

1595527 

1  74814441 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1642! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1978 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

J 

!  ORLEANS 

TCB  \4948 

1595528 

1  74814441 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1642! 

19.6IN0NE 

UA  NEW 

1978 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

! 

!  ORLEANS 

TCB  4959 

1595529 

1  74614441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1642! 

19.61N0NI 

ILA  NEW 

1978 

( 

1  !  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

TCB  4968 

1595530 

1  746144411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1642! 

1 9. 6 ! NONE 

!LA  NEW 

1978 

! 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ; 

■ 

!  ORLEANS 

TCB  4976 

1595531 

!  748! 4441 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1642i 

19.6! NONE 

n6W 

1978 

! 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

TCB  498P 

1595532 

1  74814441 1 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

* 

1642! 

19. 6 (NONE 

ILA  h 

1978 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

!  NS 

TCB  4998 

1595533 

1  74814441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

16421 

19.6! NONE 

ILA 

1978 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

j 

!  ( 

TILC  20 

1624436 

1  68614441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1519! 

1 8.7  j  NONE 

ILA  HU 

1960 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEA„. 

TILC  71 

1624439 

1  8581*441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1519! 

18.7! NONE 

ILA  NEW 

I960 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

TILC  22 

1624440 

1  888144*11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

“ 

i 

1519! 

18.7! HONE 

ILA  NEW 

1980 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

“  ! 

1 

TILC  23 

1624441 

!  886144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

15191 

18.7IN0HE 

!LA  NEW 

1980 

1 

f  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

i 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

TILC  24 

1624442 

1  666144*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1519! 

18.7! NONE 

ILA  NEW 

1960 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

“  ! 

i 

!  ORLEANS 

TILC  25 

1624443 

!  688144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1519! 

18.7 ! NONE 

!LA  .NEW 

1980 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

TILC  26 

1624444 

2  6881*4*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1519! 

10.7IM0NE 

!LA  NEW 

1960 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

1 

!  ORLEANS 

TILC  27 

1624445 

!  66814441! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1519!* 

18. 7! HONE 

ILA  NEW 

1980 

1 

1  1  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

TILC  28 

1&24446 

!  808 14441 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1519! 

18. 7 (NONE 

ILA  NEW 

1980 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

TILC  29 

162*447 

1  88814441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1 51 9 ! 

16.7! HONE 

ILA  NEW 

1980 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

TILC  30 

1624448 

1  66814441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1519! 

15.7! HONE 

ILA  NEW 

1980 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

i 

!  ORELANS 

TILC  31 

1624449 

i  06014**1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1519! 

18.7IH0HE 

ILA  NEW 

I960 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

2 

!  ORELANS 

TILC  32 

1624450 

1  688144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

J 

1519! 

18.7 ! NONE 

f L A  NEW 

I960 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

TILC  33 

1624451 

1  88814441! 

195.0! 

35. C! 

7.0! 

- 

1 

1519! 

16.7 {NONE 

ILA  NEW 

1980 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

“  ! 

i 

!  ORLEANS 

TILC  34 

1624452 

1  68614441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1519! 

15.7iN0NE 

!LA  NEW 

1960 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

j 

!  ORLEANS 

TILC  35 

1627535 

!  88614448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1 51 9  i 

18.9! NONE 

ILA  NEW 

1960 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

TILC  36 

1627536 

1  68614448! 

195.0! 

35.0! 

9.U! 

- 

j 

1519! 

18,9! HONE 

ILA  NEW 

1980 

! 

1 

! 

1  1  1 

1  t  1 

1  !  1 

(S5.0! 

! 

! 

15.0! 

i 

! 

1.5! 

i 

i 

! 

» 

i 

-  ! 

! 

j 

! 

! 

! 

!  ORLEANS 
! 

! 

TABLE  2  -  O'SCIIPTIO*.  Cf  VtSiELO 


CMC*! 

IVTCCl  Md'.H'TOxS  lo»».ri, 

! CAPACITY !  HU*'  1 

(VESSEL 

! 

! 

•  1STI 

OPENATO* 

*«T  ICOeelLENtTH! J«STHI 

! 

! 

i 

EST  !  C Alto  HANDLING 

IS  lOPC^ATXNG 

! 

VCAI  1 

8  •  JLT  ! 

t  COAST 

CC4IS-!****!  ICC.  1  IE6.UOAO-1 
TEI  1  SEEI//////1/////J  2D  l 

!  CAT*'  !  *1*10  !  CIUIINCNT 

!/////#//!  fOIrt'  t  LINE-1 

iTC !  9ASr 

t  AO!  LINE-1 

! 

! 

*.'1*1*1  NAME 

All  NUN8CI  I  SUAID 
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! 

I 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

1 

1 

(CONTINUED) 1 

ii  ii 

! 

1 

( 

JLA  NEW 

! 

1980 

TILC  37 

1627537 

J 

88814*481  193*0*  35.01 

9.0! 

- 

1519! 

18. 91  NONE 

! 

l  1  193.0!  33.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

1,(0 

me  3i 

1627*38 

88814A48!  193.01  31.0! 

?.o: 

- 

1519! 

18.9!N9NE 

!LA  HEW 

l 

(  1  193.0!  33.0! 

1.5! 

-  ) 

! 

!  OILCANS 

I 

1980 

TILC  39 

1627539 

1 

8881 *#48!  195. C!  35.01 

9.0! 

- 

•519! 

<6.7! NONE 

!LA  NEW 

! 

!  1  195.0!  35.01 

1.M 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1910 

TILC  40 

1627540 

1 

888I4A48!  IvS.Ol  15.0* 

9.0! 

- 

1519! 

1 8. 9 ! NONE 

!LA  NEW 

1 

1  1  195.0!  35/0*. 

♦  /SI 

-  ! 

! 

!  OILCANS 

1 

1980 

me  *t 

1627541 

888I4A/?!  195.0!  33. J! 

9.0! 

- 

1519! 

16.9! NONE 

!LA  NEW 

! 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

(  OILCANS 

! 

1910 

TILC  42 

K 27542 

88/14A481  193.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1519? 

16.91M ONE 

1 LA  NEW 

! 

! 

1  1  195.0!  7  3.0! 

1.51 

-  ! 

1 

!  OILCANS 

! 

I960 

TILC  43 

1627543 

88614A48!  19'. 0!  33.0! 

9.0! 

- 

1519! 

li.9lN3XC 

! L A  NEW 

! 

1 

1  !  195, P*  35.0! 

1.5? 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

1 

1980 

TILC  44 

1627344 

88814A46!  195.0!  35.0! 

>.0! 

- 

1519! 

1 6.91  NONE 

(LA  NEW 

! 

1 

1  1  193.0!  33.0* 

1.5* 

-  ! 

! 

!  OILCANS 

! 

1980 

TILC  43 

1627545 

1 

88814A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

18.9 ! NONE 

1  LA  NEW 

! 

!  1  195.0!  31.. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  OILCANS 

! 

1910 

me  »* 

167*546 

8881 4A481  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

14 .9  1  NONE 

(LA  NEW 

! 

I 

1  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

!  OILCANS 

! 

1960 

TILC  47 

1627547 

1 

886 ! 4A48 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

1 0. 9 1  HONE 

!LA  NEW 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  OILCANS 

! 

1940 

TILC  41 

*631562 

S88I4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

1 8. 9 ! NONE 

!L A  NEW 

1 

1  1  195,0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  OILCANS 

! 

1960 

TILC  44 

1631363 

846I4A46!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1519! 

1 8 .9! NONE 

! LA  NEW 

! 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

!  OILCANS 

! 

1981 

III  1 

1634073 

1 

688UA4S!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

14.9 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

t  1  195.1!  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

!  OILCANS 

! 

1912 

WI  3 

1  - 

88614A48!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 4. 9! NONE 

! L  A  NEW 

! 

t 

1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  OILCANS 

! 

1982 

Til  3 

1  - 

668I4A48!  195.0!  35. 0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.91  NONE 

!  LA  NEW 

1 

1 

!  !  193.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

i 

!  OILCANS 

1962 

Til  7 

88814A48!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 4. 9 l NONE 

!LA  NEIi 

! 

{ 

!  1  195.0!  35.01 

1.7! 

-  ! 

i 

!  OILCANS 

I 

1982 

II  9 

1  . 

68814A4H  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

001 

1/-.9IN0NE 

!  LA  NEW 

1 

1 

1  1  195.0!  35. Cl 

1.7! 

-  1 

! 

!  OILCANS 

i 

1962 

TII  11 

1  - 

68814A481  195.0!  35.0! 

9*0! 

- 

1500! 

14.9 {NONE 

!IA  NEW 

! 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.71 

-  1 

! 

!  OILCANS 

! 

1962 

TII  13 

l  - 

6881 4A481  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

*  >00 

14.9! NONE 

!  L A  NEW 

1 

1 

1  1  195.0!  35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

!  OILCANS 

! 

1962 

Til  13 

1  - 

66614A48!  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

14.91N0NE 

!  L A  NEW 

1 

1 

!  !  195.01  35,0! 

1.71 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1982 

TII  17 

1  - 

686 ! 4A48 !  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 4 .9! NONE 

!  LA  NEW 

! 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1982 

m  i» 

1  - 

88814A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500* 

14.9 {NONE 

!  L A  NEW 

I 

1 

1  !  195.0!  35., 0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

1982 

TII  21 

1  - 

86814*481  195.0!  35.0f 

9.0! 

- 

1500! 

?4. 9 ! NONE 

ILA  NEW 

I 

1 

1  1  195.0!  35.01 

1.7! 

-  I 

1 

!  ORLEANS 

! 

1982 

TIX  23 

1  - 

668UA48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.91N0NE 

! L A  NEW 

! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.7! 

**  ! 

! 

!  OILCANS 

1 

1982 

TII  23 

1  • - — 

6S614A48!  195.0!  35. 0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 4 . 9 1  NONE 

It.A  NEW 

I 

1 

1  {  195.0!  35.0! 

1.7! 

.  i 

l 

!  OILCANS 

! 

1982 

Til  27 

1  - 

66914A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9 1  NONE 

!LA  NEW 

I 

1 

!  1  195.01  35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

!  OILCANS 

! 

1981 

711  in 

1636074 

946J4A46!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

15001 

14.9 ! NONE 

(LA  NEW 

! 

1 

!  1  200.11  35.0! 

1.6* 

-  ! 

! 

!  OILCANS 

! 

1982 

TIX  48 

I  - - 

7501, A, G1  200.01  55.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 4.91  NONE 

!LA  NEW 

! 

1 

!  1  200.0!  35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

!  OILCANS 

! 

1982 

TIX  48 

1  - 

75014A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 4. 9  1  NONE 

ILA  NEW 

! 

l 

!  1  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  J 

! 

!  0ILEAN5 

! 

1982 

TII  88 

!  - 

750I4A481  200.0!  35.0! 

9.01 

- 

1500! 

14.9! NONE 

(LA  NEW 

! 

1 

1  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  i 

! 

!  OILCANS 

1 

1982 

TII  108 

1  - 

750UA48!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 4 • 9  !  NONE 

ILA  NEW 

l 

1 

t  1  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  OILCANS 

! 

1982 

TII  128 

1  - 

75014A48!  200.01  35. 0! 

9.0! 

- 

1500! 

14-9! NOME 

!LA  NEW 

1 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  OILCANS 

I 

1985 

TIX  901 

1677400 

6871 4A48!  195.0!  35.0! 

12.0! 

- 

1500! 

1 4.9! NONE 

(LA  NEW 

! 

i 

!  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

(  OILCANS 

! 

1985 

TII  903 

1677401 

68714A48!  19S.0!  35.0! 

12.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

ILA  NEW 

! 

1  !  195.0!  35.0! 

2.C! 

-  ! 

! 

!  OILCANS 

! 

1985 

TII  905 

1677402 

687!4A43!  195.0!  35.0! 

12.0! 

- 

1500! 

14.9 {NONE 

!LA  NEW 

i 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

(  OILCANS 

l 

1985 

TII  907 

1677403 

68714A48!  195.0!  35.0! 

12.0! 

- 

1500! 

1 4. 9! NONE 

ILA  NEW 

! 

l 

!  !  195.01  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  OILCANS 

1 

1985 

TII  909 

1677404 

687! 4A48!  195.0!  35.0! 

12.0! 

- 

1500! 

1 4.9! NONE 

ILA  NEW 

! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  OILCANS 

! 

1985 

TII  911 

1677403 

68714448!  195.0!  35.0! 

12.0! 

- 

1500! 

14.9IN0NE 

! LA  NEW 

! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  OILCANS 

I 

1985 

TII  913 

1677406 

68714A48!  195.0!  35.0! 

12.0! 

- 

1500! 

14.91N0NE 

!IA  NEW 

! 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  OILCANS 

I 

1985 

TII  915 

1677407 

68714A48!  195.0!  35.0! 

12.0! 

- 

1500! 

14.91N0NE 

!LA  NEW 

» 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  OILCANS 

I 

1985 

TIX  917 

1677408 

687I4A48!  195.0!  35.0! 

12.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

!LA  NEW 

! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

•  i 

! 

!  OILCANS 

! 

1985 

TIX  919 

1677409 

667UA4S!  195.0!  35.0! 

12.0! 

- 

1500! 

14.91N0NE 

ILA  NEW 

! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  OILCANS 

! 

1980 

AIT  900 

1622294 

783! 5A70J  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

! 

| 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  OILCANS 

! 

1980 

AIT  901 

1622295 

783! 5A70!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19.0 ! DI ESEL  PUNF 

ILA  NEW 

! 

1 

!  I  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  OILCANS 

! 

1980 

Ml  »0C 

7C3I3A70!  195.0!  35.0! 

7.0* 

- 

1450! 

19,0!DI??RL  *U**P 

(LA  NFW 

1 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  OILCANS 

I 

1980 

AIT  903 

1622297 

783!5A70!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19.0! DIESEL  PUHP 

ILA  NEW 

! 

{  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ( 

! 

1  OILCANS 

1 

1980 

AIT  904 

1622298 

78315470!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19.0! DIESEL  PUNP 

ILA  NEW 

! 

1 

I  l  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

I 

!  OILCANS 

1 

1980 

AIT  905 

1622299 

7B315470!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19.0  !  DIES  EL  PUNP 

!LA  NEW 

I 

1 

!  i  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

(  OILCANS 

! 

1980 

AIT  906 

1622500 

78315470!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19.0! DIESEL  PUHP 

!LA  HEW 

! 

t 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  OILCANS 

! 

I960 

AIT  907 

1622301 

78315470!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

1 9.0! DI ESEL  PUNP 

ILA  NEW 

! 

1 

(  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  OILCANS 

i 

1980 

AIT  908 

1622302 

763!$ '70!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1*50! 

19.0! DIESEL  PUHP 

ILA  NEW 

1 

1 

!  !  195.0!  35. Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

!  OILCANS 

l 

1980 

AIT  909 

1622303 

1 

783154701  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19.01DXCSEL  PUHP 

ILA  NEW 

1 

!  !  195.0!  35.01 

2.0! 

-  1 

! 

!  OILCANS 

! 

Wl  101 

1284776 

74115470!  195.0*  35.0! 

10.0! 

- 

15301 

17.01975  6PH 

!LA  NEW 

t 

1961 

1 

1 

I 

!  !  195.0!  35.0! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

1.6! 

! 

1 

-  ! 

! 

t 

! 

! 

! 

!  OILCANS 

! 

! 

! 

1 

! 

TABLE  2  "  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


eNCRt 

1  1 VTCC1 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

iimui 

•1ST!  OPERATOR 

!  NET  ( CORE t LENGTH  1 BRBTNl 

! 

! 

! 

It  tOPEBATlNt  | 

YEAR 

!  COAST 

(  TER  I  SEE!//////!/////! 

ED  1 

(////////! 

POINT  (  LINE-1 

UOt  LINt-1  1 

•UILT 

VESSEL  BANE  ABB  NUMBER 

!  GUARD 

I  TON-  (PAGE! 

OVIR-!OVIR-t /////! 

NORSE! 

MASS-  ICLXGMT) ! //////////////// ITRl ////////// ! 

OR 

1  MMIER 

1  NAGE  t  XV  ! 

ALL  1 

ALL  tLICHT! 

POWER! 

INCERS  I 

CFECT)!  LINE-2 

Ittl  UKE-J  1 

•REBUILT! 

i 

i 

(32)  AHEBtCAM  RIVER  TRANSPORT! ATXOA 

(  (  1 

1  !  ( 

!  !  1 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

! 

I 

i 

! 

CO. 

! 

(  1  ( 

< 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) t 

1  !  1 

! 

! 

1 

1 

I 

BA  102 

1214013 

l  724ISA701 

195.0! 

35.01 

10.0! 

-  t 

1458! 

17.01975  GPN 

(LA  NEW 

1961 

) 

i  i  i 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

DR  103 

1284017 

(  724! 5A70( 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  i 

1438! 

17.01975  GPU 

(LA  NEW 

1941 

1 

i  i  t 

195. 0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

(  ORLEANS 

BR  104 

12346*3 

t  741 ( 5 A  70 1 

195.01 

35.0! 

10.0! 

-  i 

1530! 

17.0(975  GPM 

(LA  NEW 

1961 

! 

1  t  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ) 

! 

!  ORLEANS 

BR  10S 

1214773 

(  72415A70! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  i 

14511 

17.0)975  6PM 

!LA  NEW 

1961 

l 

!  !  ! 

195.0! 

35.0) 

1.61 

-  1 

t 

!  ORLEANS 

TCB  313 

1*01150 

!  914 ! 5A701 

195.0! 

55.0! 

9.0! 

•  i 

14001 

17.6IPUMP 

ILA  NEW 

1979 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

•  | 

! 

!  ORLEANS 

TCB  314 

1*01151 

1  91415A70! 

195.01 

33.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

17.6IPUMP 

(LA  NEW 

1979 

| 

(  1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

1  ORLEANS 

TCB  317 

1*01132 

1  9141 SA70J 

195. OC 

35.0! 

9.0! 

■  t 

14001 

17.*! PUMP 

(LA  NEW 

1979 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

1  ORLEANS 

TCB  311 

(601133 

1  914I5A701 

195.0! 

SS.O! 

9.0! 

•  1 

14001 

17.61PUMP 

ILA  NEW 

1979 

1 

(  !  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

TCB  319 

(601134 

(  9t4(5A70J 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

-  i 

14001 

17.6JPUMP 

(LA  NEW 

1979 

! 

! 

(  (  ( 

1  t  ! 

195.0! 

I 

33.0! 

1 

1.6! 

! 

-  1 

! 

I  ORLEANS 

1 

1 

(03)  AMERICAN  TRAB1BI  TRANSPO! ATATXOB 

(  (  ( 

(  (  ( 

( 

( 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

I 

COMPANY,  IRC. 

(  i  ( 

! 

! 

! 

! 

t 

BALTIMORE  TRAOER 

1270179 

i  23266I2A20! 

770.6! 102.2! 

39.9! 

13000! 

433181 

117.0! STEAM  PUMPS/ 

1NV  NEW  YORK 

*  1971 

(  !  ( 

600.0(102.2! 

6.0! 

-  1 

(FULLY  COILED 

I 

CHESAPEAKE  TRABER 

(*504*6 

1  1613*1 2  A  2  0 1 

630.0! 105.9! 

39.7! 

11244! 

56130! 

153.S  IPUMPS/  COILS 

(NY  NEW  YORK 

1912 

(  (  ( 

636.4(103.9! 

6.0! 

-  | 

1 

I 

BELAVARE  TRAOER 

1*52347 

1  1613*1 2  A  2  0 1 

630.0(105.9! 

59.7! 

11244! 

S6130I 

153.5! PUMPS/  COILS 

(NY  NEW  YORK 

1912 

!  (  i 

636.6(105.91 

8.0! 

-  ! 

! 

I 

POTOMAC  TRABER 

*635201 

(  181 3*1 2A20! 

630.0(105.9! 

29.7! 

11244! 

5*1301 

1S3.5IPUMPS/  COILS 

(NY  NEW  YORK 

1913 

!  1  ( 

(  t  ! 

658.6(105.9! 

!  ! 

8.0! 

! 

-  I 

! 

! 

I 

( 

1 

(13)  AMERICA*  TRANSPORT  LINES!/  INC. 

t  !  ( 

(  (  ! 

! 

( 

! 

t 

! 

I 

! 

( 

1 

! 

AMBASSABOR 

1*25491 

1  1051  2 1 1  A  09 1 

333.4! 

70.9! 

21.2! 

10000! 

8995! 

140.211  STERN  RAMP 

!FL  PORT  EVER- 

1911 

1 

1  1  ( 

353.6! 

70.9! 

9.3! 

-  | 

! 

1  GLADES 

AMERICAN  CONDOR 

(67*6*4 

(  I850I1A09! 

610.3! 

91.91 

30.2! 

21600! 

20701! 

1 37.0J1-25T  HYDRO 

IFL  JACKSON- 

1961 

! 

i  (  ( 

635.31 

91.9! 

13.5! 

-  ( 

1  CRANE/2  PUMPS 

1  VILLE 

AMERICAN  FALCON 

1*97393 

(  86501 1A09( 

610.3! 

91.9! 

30.2! 

21000! 

20701! 

137.011— 25T  HYDRO 

IFL  JACKSON- 

1961 

( 

I  (  ( 

635.3! 

91.9! 

13.5! 

-  | 

ICRANC/2  PUMPS 

1  VILLE 

SEA  FOX 

(*79514 

!  60 ! 1 A  Of ! 

636. 5! 1 03. 7! 

54.1! 

23040! 

33*251 

157.512-40T  HYDRO 

IFL  JACKSON- 

1985 

( 

(  !  i 

652.31105.7! 

13.1! 

-  I 

1GANTRY/1  RAMP 

!  VILLE 

SENATOR 

1*39967 

l  105121U09! 

533.4! 

70.9! 

21.2! 

10000! 

8995! 

1*0.211  STERN  RAMP 

!fL  four  EVE*- 

1980 

( 

! 

(  l  ( 

(  1  ( 

353.6! 

! 

70.9! 

! 

9.3! 

! 

-  ( 

1 

! 

1  GLADES 

1 

(42)  AMERICAN  V0RK80ATS 

( 

l 

(  1  ( 

(  !  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

babny  m 

(525436 

(  451 3 A3* 1 

35.5! 

19.2! 

7.8! 

600! 

-  ! 

(NONE 

INI  HONOLULU 

1970 

1 

1  (  ( 

55.51 

19.2! 

6.0! 

-  1 

! 

I 

EL  GRECO 

(506*04 

!  43 1 3436 1 

57.4! 

18.0! 

7.0! 

6001 

-  i 

-  (NONE 

(HI  HONOLULU 

1966 

! 

1  1  ! 

60.0! 

15.5! 

6.8! 

-  l 

| 

1 

«ULF  EMERALD 

(540020 

!  63(3A36! 

23.5! 

7.0! 

2400! 

-  ! 

20.0 1  HONE 

(LA  MORGAN 

1971 

! 

!  (  t 

64.0! 

24.0! 

5.6! 

-  1 

! 

!  CITY 

HOLOKAI 

(51247* 

!  49! 3A  3*1 

67.0! 

19.0! 

8.8! 

6C0! 

-  i 

-  (NONE 

INI  HONOLULU 

1968 

I 

t  (  i 

70.0! 

19.0! 

4.0! 

-  i 

! 

1 

LOKALIA 

1527950 

(  19J  3 A 36 1 

52.4! 

14.2! 

5.6! 

600! 

-  i 

-  (NONE 

(NX  HONOLULU 

1943 

i 

!  I  l 

55.0! 

14.2! 

5.6! 

-  ! 

! 

I 

MR.  MIKE 

1524330 

1  1 35 1 3 A  36 ( 

100.2! 

31.2! 

12.0! 

2250! 

-  I 

—  ! NONE 

(HI  HONOLULU 

1970 

i 

1  !  I 

100.2! 

31.2! 

12.0! 

•  1 

! 

i 

HD  2300 

(501505 

1  371 1 *A43( 

1(0.0! 

45.0! 

7.5! 

-  ! 

3711 

32.0 !  HONE 

(HI  HONOLULU 

1965 

1 

(  I  ( 

110.0! 

45.0! 

7.5! 

-  ! 

! 

I 

HUKX  LUBA 

(27369* 

1  218  !*A43 ( 

80.1! 

45.0! 

2.5! 

-  J 

2181 

4.0! NONE 

(HI  HONOLULU 

1939 

( 

t 

!  (  ! 

1  (  i 

80.1! 

! 

45.0! 

! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

(29)  AMOCO  OIL  CO. 

( 

1 

(  (  1 

!  !  ( 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

(MARINE  DEPT.) 

! 

1  (  ( 

! 

» 

! 

! 

1 

ST C  3022 

15246*9 

i  150515A70! 

290.0! 

52.5! 

12.0! 

-  1 

4170! 

16. 01  DIESEL  PUMP 

1  XL  WOOD  RIVER 

1970 

( 

!  (  ( 

290.0! 

52.5! 

3.0! 

-  ! 

! 

1 

STC  3023 

1524870 

!  150315A70! 

290.0! 

52.5! 

12.0! 

-  I 

41701 

16.01  DIESEL  PUMP 

(XL  WOOD  RIVER 

1970 

( 

1 

!  (  ( 

!  (  1 

290.0! 

! 

52.5! 

! 

3.0! 

1 

“  ! 

! 

! 

1 

(33)  ANAHUAC  TOWING  CO. 

JEFF 

1 

( 

(267099 

(  (  ( 

)  !  ( 

!  1213A36! 

! 

! 

40.2! 

! 

! 

12.0! 

! 

! 

4.2! 

175! 

! 

! 

19.7 1  NONE 

1 

1 

ITX  ANilHUAC 

195* 

( 

( 

!  !  ( 

l  i  i 

40.31 

! 

12.0! 

! 

4.2! 

! 

-  ' 

! 

! 

( 

1 

(36)  ANCHOR  EXCURSION/  INC. 
ISLANDER 

( 

* 

(248169 

(  i  l 

(  (  ( 

(  24! 1  All  1 

! 

! 

60.01 

! 

! 

26.0! 

I 

! 

6.6! 

180! 

! 

1 

30.0! HONE 

1 

I 

!WA  SEATTLE 

1945 

( 

!  !  ( 

67.0! 

26.0! 

6.0! 

237! 

! 

1 

SNOW  GOOSE 

(548355 

!  67MA11! 

64.8! 

18.0! 

7.1! 

400! 

-  ! 

30.01NONE 

(WA  SEATTLE 

1973 

( 

( 

1  1  ! 

1  (  ! 

65.0! 

! 

18.0! 

( 

6.4! 

! 

! 

! 

1 

1 

(26)  ANCHOR-XN-NARINA 

1 

I 

(  (  ! 

(  (  ( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

BAYOU  LADY 

(599730 

(  3513A35! 

40.5! 

16.0! 

6.0! 

.  600! 

-  J 

28.01N0NE 

!!L  SENECA 

1977 

! 

( 

(  !  ( 

(  !  ( 

40.5! 

! 

16.0! 

! 

6.0! 

i 

•  ! 

! 

! 

1 

I 

f 

(37)  ANCHORAGE  LAUNCH  SERVICE! 

(  !  i 

(  !  ! 

! 

! 

( 

! 

i 

i 

( 

! 

! 

! 

TRIUMPH 

1574987 

J  12  M  Dill 

31.3! 

11 ,01 

5*0! 

250! 

.  i 

10.0!N0N* 

»0R  PORTIA?!? 

1974 

! 

!  1  1 

34.0! 

11.0! 

4.9! 

! 

1 

TRIUMPH  II 

1  520731 

(  36 ! 1 C02 ! 

39.0* 

16.0! 

3.4! 

1050! 

-  | 

19.61N0NE 

(OR  PORTLAND 

1971 

( 

1 

!  (  ( 

!  i  i 

65.0! 

! 

16.0! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

I 

! 

(36)  ANDERSON  8ARCC  COMPANY 

! 

( 

i  1  ( 

!  (  t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

CROSMOR 

(  227320 

(  38(3836! 

66.0! 

17.0! 

10.0! 

380! 

-  1 

'(none 

) AK  JUNEAU 

1928 

1 

(  !  ( 

66.0! 

18.5! 

10.0! 

- 

1 

J  S  POLHEMUS 

(508030 

I  61(3836! 

78.6! 

21.6! 

7.8! 

60  0! 

- 

•<ONF. 

UK  JUNEAU 

1939 

! 

I  (  ( 

84.0! 

23.0! 

7.5! 

-  ( 

• 

1 

MIC  994 

(548409 

(  33614A46! 

110.01 

34.0! 

7.0! 

-  | 

356! 

1  ./NONE 

(AK  JUNEAU 

1944 

! 

i  (  ( 

110.0! 

34.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

ZB  12 

(500905 

(  49914A46J 

152.2! 

39.8! 

7.0! 

-  1 

499! 

12.v>!H0NE 

UK  JUHEAU 

1963 

( 

! 

1 

!  1  ( 

(  (  ! 

1  !  ! 

152.2! 

! 

! 

39.8! 

1 

i 

2.01 

i 

• 

i 

l 

( 

1 

1 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


I  JVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  I  CODE {LENGTH ItiRDTH!  I 


1  CAPACITY  I  HUH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

{  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  l 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

-iREGIS-!****!  REG.  !  REG. 1L0AD-1 
l  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  ! PACE!  OVER-! OVER-! ///// ! 

!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  RIGHT! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ! TC!  BASE  !  YEAR 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! ////////// !  OR 
POWER!  EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*RE8UILT 

(35)  ANDERSON  PETROLEUM 

! 

1 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

■ 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TRANSPORTATION  CO.# 

INC! 

!  !  ! 

! 

1 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

DOROTHY  CLAIRE 

1559486 

!  14913A36! 

78.0! 

32.0! 

8.6! 

1695! 

-  ! 

42.0! NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1974 

! 

!  !  ! 

78.0! 

32.0! 

6.0! 

• 

-  ! 

! 

l 

! 

HENRY  CLAY 

! 555451 

!  6713A351 

65.0! 

24.0! 

8.0! 

11301 

-  ! 

36.0! NONE 

!TX 

HOUSTON  1 

1973 

! 

!  !  ! 

65.0! 

24.0! 

6.01 

1 

-  ! 

; 

* 

! 

HISS  SHACAIL 

1630556 

!  7213A36! 

56.0! 

22.0! 

8.6! 

1000! 

-  ! 

36.0! NONE 

ITX 

HOUSTON  1 

1981 

! 

1  1  i 

56.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

1 

TRAVELER 

1552463 

t  101 i 3A361 

70.0! 

26.0! 

8.0! 

1375! 

-  ! 

45.ol NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1973 

! 

1  !  ! 

71.51 

26.0! 

5.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

t 

APT  30 

1622646 

!  2192 ! 5A71 ! 

300.0! 

54.0! 

9.6! 

-  ! 

4131! 

22.013000  BPM  DEEP 

!»X 

HOUSTON  ! 

1980 

! 

!  !  ! 

300.01 

54.0! 

2.6! 

i 

-  ! 

(WELL  PUMP 

! 

! 

APT  102 

,  - 

1  677! 5F  71 ! 

140.0! 

50.0! 

8.6! 

-  i 

1475! 

-  (DIESEL  PUMP 

ITX 

HOUSTON  ! 

1959 

! 

1  1  ! 

HO.O! 

50.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

APT  240 

1590584 

!  1J6815A71! 

245.0! 

54.0! 

12.0! 

-  ! 

4017! 

«7.0*DIESEL  DEEP  UELLiTX 

HOUSTON  ! 

1978 

! 

t  !  ! 

245.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

!  PUMP 

! 

! 

APT  241 

! 590585 

!  1  368! 5A71 ! 

245.0! 

54.0! 

12.0! 

-  i 

4017! 

1 7.0! DIESEL  DEEP  UELLITX 

HOUSTON  t 

1978 

! 

!  !  ! 

245.0! 

34.0! 

2.0! 

] 

•  i 

SPUMP 

! 

1 

8MT  2601 

1262899 

!  148315A70! 

305.0! 

52.0! 

12.0! 

-  ! 

3697! 

22.0! DIESEL  DEEP  WELLlTX 

HOUSTON  ! 

1951 

! 

!  !  ! 

305.0! 

52.0! 

2.0! 

! 

.  t 

l  PUMP 

i 

! 

JM  103 

1634373 

!  61715A71! 

145.0! 

50.0! 

10.0! 

_  i 

1704*! 

17. 0! DIESEL  DEEP  UELLITX 

HOUSTON  l 

1981 

! 

! 

1  !  I 

!  !  ! 

145.0! 

50.0! 

! 

2.0! 

! 

i 

! 

.  » 

i 

•PUMP 

! 

; 

i 

! 

1 

(38)  ANDERSON  TUG  «  BARGE 

! 

CO.l 

!  !  ! 

!  !  i 

! 

{ 

i 

! 

! 

i 

! 

j 

i 

« 

i 

i 

! 

i 

< 

GALE  HIND 

1591400 

!  93I3A36! 

69.2! 

24.1! 

10.5! 

2400! 

-  i 

35 .0! NONE 

•AX 

SEWARD  i 

1978 

! 

!  !  ! 

75.0! 

24.6! 

10.5! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

JACK  SR. 

1565506 

!  66I3A36! 

67.1! 

22.0! 

10.2! 

1500 ! 

-  i 

38.0! NONE 

!  AK 

SEWARD  ! 

1976 

I 

!  !  t 

72.0! 

22.0! 

10.2! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

JUNtOR 

1257993 

1  1913AJ6! 

58.0! 

20.0! 

6.0! 

1170! 

-  i 

36.0 ! NONE 

!  AK 

SEWARD  1 

1949 

! 

!  !  ! 

58.0! 

20.0! 

7.01 

! 

-  I 

! 

! 

! 

ST.  ELIAS 

1286436 

!  4314A43! 

210.0! 

54. Cl 

11.4! 

! 

2200! 

21.0J8ARGE  RAMP 

!  AK 

SEWARD  ! 

1961 

! 

!  !  ! 

210*01 

54.0! 

2.0! 

I 

-  1 

! 

! 

! 

(30)  ANDERSON#  RALPH  LUMBER  CIO.# 
INC.  I 

H.  S.  ANDERSON  ! 25S 

l 

VICTOR  JANES  ! 264 


(31)  ANDERSON-TULLY  CO. 
NO.  8 


(09)  ANDERTON  NARINE#  INC. 
CAROLINIAN  II 


(11)  ANTARES  CORP. 
ANTARES 


(32)  ANTILL  PIPELINE  CONSTRUE ITION 
CO.#  INC.  I 

SEAHASTER  128918 


(03)  APEX  MARINE  CORP. 
ALTAIR 


11I3A3S! 

45.0! 

14.0! 

3.5! 

100! 

-  ! 

14.0! NONE 

IMO 

NEW  MADRID! 

1948 

!  ! 

45.0! 

14.0! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

j 

| 

31I3A35! 

47.9! 

16.0! 

6.0! 

330! 

-  ! 

24.0! NONE 

*!H0 

NEW  MADRID! 

1952 

!  ! 

47.9! 

16.0! 

6.0! 

i 

-  ! 

! 

t 

! 

149 ! 4A46 ! 

100.1! 

26.0! 

6.3! 

-  | 

365! 

5.0! NONE 

!  MO 

NEW  MADRID! 

1953 

!  ! 

100.1! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

14914A46! 

100.1! 

26.0! 

6.3! 

-  ! 

365! 

$.0!N0NE 

!H0 

NEW  MADRID! 

1953 

!  ! 

!  ! 

100.1! 

1 

26.01 

! 

i 

1.5! 

* 

1 

! 

! 

-  ! 
i 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

1 

! 

i 

I 

i  i 

!  ! 

309J4A43! 

i 

! 

150.0! 

2 

! 

32.0! 

! 

8.0! 

m  J 

! 

800! 

2 

1 

10.0! NONE 

I 

! 

INS 

i 

1 

VICKSBURG  ! 

1968 

!  ! 

!  ! 

t  i 

150.0! 

! 

i 

32.0! 

* 

* 

1.5* 

! 

| 

i 

• 

j 

-  ! 

| 

I 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

I 

j 

!  1 
483MA03! 

i 

196.0! 

2 

I 

34.1! 

! 

9.5! 

*! 

760! 

i 

1200! 

j 

46.0! NONE 

X 

! 

IND 

! 

SALISBURY  ! 

•  1970 

!  ! 

207.0! 

34.1! 

5.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

100I3A36! 

65.0! 

24.0! 

8.9! 

1700! 

-  ! 

36.0! NONE 

!N0 

SALISBURY  ! 

*  1970 

!  ! 

70.0! 

24.0! 

7.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

155I3A36! 

76.5! 

30.1! 

8.0! 

1350! 

-  ! 

43.0! NONE 

IHD 

SALISBURY  ! 

1970 

!  ! 

81.0! 

30.1! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

6613A36! 

75.0! 

28.0! 

8.9! 

1600! 

-  ! 

39.0! NONE 

!ND 

SALISBURY  ! 

1979 

!  ! 

80.0! 

28.0! 

8.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

101I3A36! 

80.0! 

26.0! 

11.0! 

1600! 

-  ! 

39.01NONE 

!MD 

SALISBURY  1 

1982 

!  ! 

80.0! 

26.0] 

10.0! 

! 

-  ! 

i 

I 

! 

800! 4A46! 

265.0! 

39.0! 

9.5! 

.  i 

2000! 

10. 0»!  NONE 

!H0 

SALISBURY  ! 

1955 

!  ! 

285.0! 

39.0! 

2.0! 

i 

•  ; 

i 

! 

! 

800UA46! 

291.0! 

40.0! 

10.0! 

-  ! 

2200! 

1 1 . 0 ! NONE 

IHD 

SALISBURY  ! 

1956 

!  ! 

291.0! 

40.0! 

2.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

800I4A46! 

291.01 

40.0! 

10.0! 

-  I 

2200! 

11.0! NONE 

!HD 

SALISBURY  ! 

1956 

!  ! 

291.0! 

40.0! 

2.2! 

( 

-  ! 

i 

l 

! 

850!4A46! 

330.0! 

39.4! 

10.6! 

-  ! 

2800! 

ii.oInone 

IHD 

SALISBURY  ! 

1966 

!  ! 

!  ! 

i  i 

330.0! 

! 

i 

39.4! 

! 

■ 

3.9! 

1 

i 

1 

! 

i 

-  ! 
j 
i 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

j 

! 

t 

!  I 

1  ! 

6513A36! 

i 

61.0! 

X 

! 

22.1 ! 

X 

8.0! 

i 

1200! 

i 

-  ! 

i 

32 • 0 ! NONE 

2 

! 

!VA 

NORFOLK  ! 

1982 

!  ! 

65.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

AMERICAN  HERITAGE 


BEAVER  STATE 


GOLDEN  MONARCH 


I  1513936! 
!  !  ! 
!  !  I 
*  !  ! 
t  !  ! 

!  27608 ! 1 A06 ! 
I  !  1 
!  26411  !1 AO 6 ! 
!  !  ! 
!  27408I1A06I 
!  I  ! 
!  2740811 A06 I 
I  !  ! 
I  26411IUG6! 
I  1  ! 
!  31276I2A22! 
I  I  I 

!  35072! 2A 22! 

I  I  : 
I  22947! 2A22! 
!  !  i 
t  35072 I2A22 ! 
I  !  t 
!  1521212A22! 
I  !  ! 
!  3507652A22! 
I  I  ! 
!  22947! 2A?2I 

!  ^2947!2A22! 
!  !  ! 
!  1  i 
!  !  ! 


48.1!  15.6! 
48.1!  15.6! 
!  ! 
!  ! 
!  ! 
718. 91105.6! 
<36.2! 105.9! 
715.01105.6! 
738. 2! 1 05.8J 
718.91105.6! 
738.21105.9! 
718.91105.8! 
738.2M05.9! 
7  •  #■ *! 1C'. 6! 
738121105.0! 
772.91123.8! 
822.4! 123.9! 
855.01105.8! 
894.01105.9! 
691.2!  95.0! 
755.7!  95.1! 
855- 0*105.8! 
894.01105.9! 
61 9.7! 102.0! 
64S.4! 102.1 ! 
855. 01105. 8! 
894.0! 105.9! 
691.2!  95.0! 
755.7!  95.1! 
691.2!  95.0! 
755.7!  95.1! 
!  ! 

!  ! 


157.3S4  15  TON  CRANES  !NY  I 
t  i 

156.114  15  TON  CRANES  inr 

•  ! 

157.314  15  TON  CRANES  iNY  I 
!  ! 

157.3! 4  IS  TON  CRANES  !NY  I 

!  ! 

15A,1!N0Nf  1MY  I 

!  ! 

148.612-15  TON  BOOMS#  !NY 
I  HEATING  COILS  ! 

160.712-10  TON  BOOHS#  INY 
1  HEATING  COILS  1 

136.512- 4  TON  BOOMS#  ! NY 
1HEATIN6  COILS  1 

160.712-10  TON  BOOMS#  ! NT 
1HEATIN6  COILS  1 

141 .0 ! 2-5  TON  BOOMS#  INY  I 
1HEATING  COILS  1 

160.712-10  TON  BOOHS#  1 NY 
IHEATING  COILS  ! 

134.512- 4  TON  BOOHS#  !NY  ! 
IHEATING  COILS  ! 

134.512  4  TON  BOONS#  !NY. 
IHEATING  COILS  ! 


TABLE  2  -  BESCAIPTION  OF  VESSELS 
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VESSEL  NAME  AH8  NUNEft 


!  IVTCCt  LZMENSXONS  1BMFT! 

1  NET  (COtCiLENSTHl BRITH!  ! 

- j RE6X  S-t •**»(  NEC.  !  AES. t LOAD-! 

!  COAST  t  TEA  !  SE€ !//////!/////!  EO  J 

!  SUARB  !  TON-  ! BASE!  OwSR-l OVER-! ///// J  NORSE 

!  NUMBER  i  NAS6  *  XV  I  «  i  ALL  1LX6HT!  TOWER 


CAPACITY!  HISM-  !  (VESSEL!  ! 

>  ESf  I  CARSO  MANBUNS  IS  10PERAT1NS  !  ! 

CARSO  I  FIXES  !  EIUXPHENT  |TCl  BASE  !  YEAR  ! 

//////// !  POINT  I  LXNE-1  I  AO!  LXNE-1  !  BUILT  ! 

PASS-  ! CLIENT) I//////////////F/I70! //////////!  OR  ! 
ENSERS  !  CfEET) l  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*AE8UXLT! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


1  tVTCCl  DIMENSIONS  JDAAfT! 

J  NET  ! CODE! LENGTH! BADTH!  ! 

I  REGIS”! *•**!  RES.  !  RES.ILOAD-! 

!  TIM  !  SEE! //////! ///// !  ED  ! 

!  TON-  IMAGE I  OVER-lOVEM-l/F///!  MOMSE 


CAPACITY!  HI6H- 
t  EST 

CARGO  I  FIXED 
////////!  POINT 
MASS-  KLXCHT) 


!  V  E  S  S  E  L  I 
CARSO  NANDLXN6  IS  IOPERAT INC  ! 
EQUIPMENT  ITC!  BASE  ! 
LtNE-1  1  AO!  LINE-1  I 

uuuummu  itoi  nmnun 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


f  COAST 
!  GUARD 


!  iVTCCi  DIMENSIONS  (DRAFT! 

!  NET  ! CODE! LENGTH! I RDTH!  ! 
-IRE61S-!****!  REG.  !  REG. (LOAD-! 
!  TER  !  S£Et////f/! /////!  ED  ! 


(CAPACITY!  HIGH- 
!  t  EST 

!  CARGO  !  FIXED 
!////////(  POINT 


!  TON-  (PAGE!  OVER-! OVER-! /////!  MORSE!  PASS-  ! (LIGHT) 


(VESSEL! 
CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING  ( 
EDUIPNENT  I TC I  BASE  ! 
LINE-1  I  AO!  LINE-1  I 
////////////////! TD !//////////! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  or  VESSELS 
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EHGR! 

IVTCC1 

DIMENSIONS  1  DRAFT  1 

ICAPACXTY! 

HUM-  ! 

1  V 

E  S  S  E  L 

! 

BIST!  OPERATOR 

NET  l  CODE! LENGTH! BRDTHl 

! 

! 

! 

EST  1  CARSO  HANDLING 

IS  (OPERATING 

! 

BASE 

!  COAST 

TER  1  SEE1//////1/////1 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LXNE-1 

1 

BUILT 

VESSEL  MANE  AND  NUMBER 

t  GUARD 

TON-  1PAGEI 

0VER-1QVER-1/////I 

HORSE! 

PASS-  ( (LIGHT) !/////// 7////////! TD! //////////I 

OR 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  iLIGMT! 

POWER! 

EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2 

(•REBUILT! 

(31)  ARKANSAS  VALLEY 

DREDGING 

1 

! 

1  CO. 

i  i 

1  ! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

) 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED! 

! 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

XV  3*4 

!  - 

40414A48! 

175.01 

26.0! 

8.7! 

-  J 

850! 

22.0IN0NE 

!AR 

BENTON 

1945 

!  1 

!  1 

175.0! 

! 

26.0! 

! 

2.2! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

(34)  ARKHOLA  SAND  AND  GRAVEL 

l 

ICORPANY 

1  ! 

!  1 

1 

! 

! 

I 

i 

! 

! 

! 

! 

MUSTANG 

!  279251 

3413A35 ! 

47.2! 

18.1! 

6.0! 

600! 

-  ! 

23.4IN0NE 

!  Aft 

VAN  BUREN 

1959 

1  1 

47.2! 

18.1! 

5.5! 

-  i 

! 

! 

SENATOR  JOHN 

! 292453 

2713A351 

55.0! 

18.01 

4.5! 

650! 

-  ! 

24.2! NONE 

!AR 

VAN  BUREN 

1962 

1  ! 

55.0! 

18.0! 

4.0! 

•  | 

! 

! 

ASO  101 

1  ----- - 

24014A471 

140.01 

30.0! 

6.0! 

-  j 

600! 

9.0! NONE 

!  AR 

VAN  SUREN 

1963 

1  1 

140.01 

30.01 

1.2! 

-  1 

! 

! 

ASG  102 

24014A47! 

140.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

600! 

9.0 l NONE 

1  AR 

VAN  BUREN 

1963 

1  1 

140.01 

30.0! 

1.2! 

-  J 

! 

! 

ASS  103 

j  ...... 

24014A471 

140.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

600! 

9.0 ! NONE 

!AR 

VAN  BUREN 

1975 

1  1 

140.0! 

30.01 

1.2! 

-  ! 

! 

! 

DC  50 

1296931 

23114A47* 

120.01 

30.0! 

6.0! 

-  1 

600! 

9. C! NONE 

!  AR 

VAN  BUREN 

1963 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.2! 

-  ! 

! 

t 

OC  51 

1296932 

23U4A471 

120.01 

30.0! 

6.0! 

-  | 

500! 

9.0! NONE 

I  Aft 

VAN  BUREN 

1963 

1  ! 

120.0! 

30.0! 

1.2! 

-  i 

! 

1 

48  108 

1501567 

217144471 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

-  j 

500! 

8.0! NONE 

1  AR 

VAN  BUREN 

1965 

1  l 

120.0! 

30.0! 

1.2! 

-  ! 

! 

! 

C«  109 

! 501 651 

21714A471 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

-  i 

500! 

9.0 {NONE 

!  AR 

VAN  BUREN 

1963 

!  1 

1  1 

120.0! 

! 

30.0! 

! 

1.2! 

! 

"  ! 

! 

! 

! 

! 

(23)  ARNOLD  TRANSIT 
ALSONAH 

COMPANY 

1286075 

1  I 

!  1 

5511A12! 

! 

( 

84.4! 

! 

! 

31.0! 

! 

1 

7.5! 

920! 

! 

! 

35 .0 ! NONE 

! 

! 

1  MI 

PACKXKAC 

* 

1967 

!  1 

95.0! 

31.0! 

7.0! 

600! 

! 

! 

ISLAND 

CHIPPEWA 

1286825 

5511A12! 

84.4! 

29.8! 

7.5! 

800! 

-  | 

3S.01NOLE 

!HI 

MACKINAC 

* 

1974 

1  1 

91.0! 

29.8! 

7.0! 

600! 

! 

! 

ISLAND 

CORSAIR 

1269660 

1311A47! 

64.5! 

33.0! 

6.5! 

225! 

70! 

32.0! NONE 

1  MI 

MACKINAC 

1955 

1  ! 

64.5! 

33.0! 

6.5! 

122! 

! 

! 

ISLAND 

HURON 

1269888 

6311A121 

85.6! 

25.0! 

9.0! 

715! 

70! 

35.0! NONE 

1  HI 

MACKINAC 

* 

1972 

1  1 

91.8! 

25.0! 

7.5! 

400! 

! 

! 

ISLAND 

ISLAND  PRINCESS 

1546633 

4311C12! 

71.1! 

21.9! 

4.1! 

1050! 

-  J 

22  .0 !  NONE 

!HI 

MACKINAW 

1973 

!  1 

71.7! 

21.9! 

4.0! 

200! 

! 

! 

CITY 

MACKINAC  EXPRESS 

1276609 

-  11C111 

82.5! 

28.5! 

6.5! 

2292! 

-  ! 

36  •  0 !  NONE 

!H! 

MACKINAC 

1987 

1  1 

82.5! 

28.5! 

5.5! 

350! 

! 

! 

ISLAND 

MACKINAC  ISLANDER 

1271811 

6311A12! 

86.4! 

25.0! 

8.0! 

715! 

70! 

3S .0 1  NONE 

1MI 

MACKINAC 

* 

1969 

!  1 

97.9! 

25.0! 

7.0! 

400! 

1 

! 

ISLAND 

NOHAWK 

1276809 

6311A121 

86.4! 

25.0! 

8.0! 

730! 

70! 

35 .0! NONE 

IMI 

MACKINAC 

• 

1970 

1  1 

97.9! 

25.0! 

7.0! 

4C0! 

! 

! 

ISLAND 

OTTAWA 

1278860 

5511A121 

84.4! 

31.01 

8.0! 

540! 

-  ! 

35. 0! NONE 

!HI 

MACKINAC 

* 

1968 

!  1 

95.0! 

31.0! 

7.0! 

600! 

! 

! 

ISLAND 

STRAITS  OF  MACKINAC 

II 

1521407 

6411A121 

70.81 

27.0! 

5.6! 

96oi 

-  ! 

32 .0! NONE 

IMI 

MACKINAC 

1969 

1  1 

89.9! 

27.0! 

5.0! 

446! 

! 

! 

ISLAND 

SHAMROCK 

1258629 

4614A47! 

56.6! 

20.2! 

7.1! 

-  i 

50! 

6.0! NONE 

INI 

MACKINAC 

1927 

1  1 

1  l 

60.0! 

! 

21.2! 

! 

5.1! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

ISLAND 

(32)  ARNOLD#  CHARLES 
MOOSE 

L. 

1648881 

1  1 

!  ! 

7713A35! 

! 

! 

56. OJ 

! 

! 

24.0! 

! 

9.1! 

BOO! 

! 

! 

36 .0  1  NONE 

! 

! 

!LA 

NEW 

1982 

!  ! 

1  ! 

60.0! 

! 

24.0! 

! 

6.0! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

1 

ORLEANS 

(32)  ARNOLD#  CHARLES 

! 

L.  4  LEBlLANC# 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

( 

! 

! 

i 

ELOISF  A. 

! 

!  1 

I 

! 

! 

! 

! 

HIAWATHA 

1544695 

6913A35! 

55.2! 

22.0! 

8.0! 

6801 

-  j 

36 .0! NONE 

!  LA 

NEW 

1972 

1 

! 

!  1 

1  1 

60.0! 

! 

22.0! 

» 

4.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

(32)  ARNOLD#  DUDLEY 
JENNIFER 

H. 

f 

! 

1547431 

t  1 

!  ! 

11213A35! 

! 

! 

54.3! 

! 

24.0! 

! 

! 

9.0! 

910! 

! 

! 

34.0 ( NONE 

! 

! 

1LA 

NEW 

1975 

! 

1 

1  ! 

!  1 

60.01 

1 

24.0! 

! 

7.0! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

(17)  ARROW  TRANSFER 

! 

AND  STORAIGE  CO. 

1  1 

l  1 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

JOANN  H 

1  651072 

5413A35! 

62.51 

22.0! 

6.0! 

1200! 

-  ! 

23  *0! NONE 

!TN 

CHATTA- 

1982 

! 

1  t 

62.5! 

22.0! 

6.0! 

-  ! 

1 

! 

NOOGA 

LITTLE  BILL 

!  - 

1113A35! 

22.0! 

12.0! 

3.0! 

360  J 

-  ! 

10.41K0NE 

!TN 

CHATTA- 

1950 

! 

1  1 

22.0! 

12.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

1 

NOOGA 

NO.  2 

12714A40! 

100.0! 

26.0! 

6.5! 

.  i 

350! 

6.6! NONE 

ITN 

CHATTA- 

1935 

t 

1 

1  ! 

!  1 

100.0! 

1 

26.0! 

! 

1.5! 

! 

“  1 

! 

! 

! 

! 

NOOGA 

(29)  ARROW  TRANSPORTATION 

! 

! 

1  ! 

i  1 

! 

» 

! 

! 

! 

i 

2 

! 

! 

! 

J.  E.  POTTER 

1277374 

2513A35! 

53.0! 

16.0! 

4.8! 

400! 

-  J 

23.02  NONE 

!R0 

ST.  LOUIS 

1958 

1 

1  1 

53. C! 

16.0! 

4.2! 

-  J 

! 

! 

JOHN  HENRY 

1280350 

11013A3S! 

75.0! 

24.0! 

10.0! 

1000! 

-  i 

34.0 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1959 

1 

1  1 

75.0! 

24.0! 

9.0J 

• 

-  ! 

! 

! 

PATTI  JO  RAINES 

1559046 

21713AJ51 

85.5! 

30.0! 

9.5! 

2400! 

-  J 

36 ,0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1974 

1 

1  1 

85.5! 

30.0! 

9.0! 

-  ! 

! 

! 

ROBIN 

1  259275 

2351 3A351 

103.4! 

29.9! 

8.6! 

3200! 

-  ! 

36,0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

1950 

1 

1  1 

116.0! 

30.0! 

7.6! 

-  ! 

1 

I 

ST.  MARY'S 

1283841 

5913A351 

59.0! 

21.0! 

6.0! 

850! 

-  ! 

28,0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

1960 

1 

!  1 

59.0! 

21.01 

S.O! 

-  ) 

! 

! 

STANTON  K.  SMITH 

1264651 

375! 3A351 

135.3! 

34.01 

8.0! 

3200! 

-  ! 

43  .0 !  NONE 

1AL 

STOCXTCW 

1952 

1 

!  1 

140.0! 

34.0! 

7.0! 

-  j 

» 

I 

AT  20 

1  - 

69114A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

15.OIH0KE 

1  MO 

ST.  LOUIS 

195  * 

! 

1  I 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

I 

1 

sT.  LOUIS 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

ATC  701 

j  - 

725I4A41J 

200.0! 

35.01 

9.01 

-  | 

1500! 

1 6.0! NONE 

fHO 

St.  touts 

1967 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

ATC  702 

1  - 

72514A41 1 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

16.0!N0NE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1967 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  | 

! 

I 

ATC  703 

1  - 

72514A41I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

16.0INOME 

!H0 

ST.  LOUIS 

1967 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

•  ! 

! 

! 

ATC  704 

j  ------ 

72514A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

*  ! 

1500! 

14.0! NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS 

1967 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

1 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ATC  800 

56514A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

•  ! 

1553! 

16.0! NOME 

!H0 

ST.  LOUIS 

1974 

1 

!  1 

200.0! 

33.0! 

1.5! 

-  f 

! 

I 

ATC  801 

96514A481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

*  i 

1553! 

16.01N0NE 

1  MO 

ST.  LOUIS 

1974 

! 

!  1 

200.0! 

35.01 

t.S! 

-  ! 

! 

! 

ATC  802 

!  - 

56514A48I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

*  ! 

1553! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1974 

! 

! 

t 

1  ! 

1  ! 

!  1 

200.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGRI 

DISTi 

OPERATOR 

1  ! VTCCI  DIMENSIONS  {DRAFT! 

1  NET  {CODE {LENGTH! BRDTHi  1 

{CAPACITY! 

!  ! 

HIGH-  1 
EST  ! 

1 

1  CARGO  HANDLING 

!  V  E  $  S  E  L  ! 
!S  {OPERATING  ! 

! 

! 

{REGIS-!****!  REG.  t  REG. t LOAD-] 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

i  EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

YEAR  ! 

1 

COAST 

J  TER  (  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!//////// ! 

POINT  1 

t  LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NURSE  A  ! 

GUARD 

!  TON-  ! PAGE!  OVER-! OVER-! /////! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT > ! 

!////////////////! TO !//////////! 

OR  ! 

! 

NUMBER 

1  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

C  FEET)! 

1  LINE-2 

ICE!  LINE-2  ! 

•REOUILT! 

<29)  ARROW  TRANSPORTATION 

! 

!  !  ! 

! 

t 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

ATC  BOS 

1  - 

!  565UA48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1553! 

1 6.0 1  NONE 

1M0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1  •  S/f 

; 

-  ! 

! 

! 

! 

ATC  BOG 

!  - 

!  565  !4A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1553! 

16. 0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

197  ♦ 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

l 

ATC  BOS 

!  - 

1  S6514A48I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1533! 

16. 0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

197* 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

ATC  806 

!  - 

!  S6S14A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

15531 

16. 0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

ATC  807 

!  ----- 

t  S6SUA48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1553! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

! 

!  !  ( 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

1 

ATC  BOB 

!  - - 

1  565UA48! 

200.0! 

65.0! 

9.0! 

-  i 

1553! 

1 6. 0! NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 

197* 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

! 

ATC  901 

!  - 

1  S7314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1 5.0! NONE 

I  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

(  !  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

ATC  902 

!  - 

!  373UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

15. 0! NONE 

!mo 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

J  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

ATC  903 

1  - 

I  B73J4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

15.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

!  !  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

ATC  90S 

!  - 

!  873! 4A41 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1 5 .0 (NONE 

(HO 

ST.  LOUIS  ! 

1910 

! 

!  (  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

ATC  905 

i  ...... 

!  873! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

15.0! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

!  (  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

.  t 

( 

! 

1 

ATC  906 

,  - 

!  873UA4I! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  j 

1500! 

1 5 .0 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

2  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

< 

-  ! 

! 

! 

! 

ATC  907 

1  - 

!  873 !  4A41 1 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

15.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

! 

ATC  908 

!  - 

!  37314A41! 

195.0! 

3S.0! 

9.C! 

-  j 

1500! 

15 .0 !  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

•  i 

! 

! 

! 

ATC  909 

j  ...... 

!  87314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1500! 

15.01N0NE 

!  MO 

ST.  LOUIS  1 

1980 

i 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1  •  S ! 

-  ! 

i 

! 

I 

ATC  910 

!  - 

!  873! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

1  S . 0 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35. 0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

ATC  1201 

!  - 

!  1047! 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1S39! 

22.8! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

5 

-  ! 

! 

i 

! 

ATC  1202 

!  ----- 

!  1 047 ! 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1539! 

22. 8 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

J 

ATC  1203 

i  - - 

!  1 047 !4 A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0t 

-  j 

1539! 

22. 8 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

! 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

ATC  1204 

,  - 

!  1 047 ! 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1539! 

22.8! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

ATC  1205 

j  - 

!  1047UA41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1539! 

22.6 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  i 

! 

! 

! 

ATC  1206 

1  - 

!  1047! 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

153?i 

22. 8 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

ATC  1207 

!  - 

!  1 047! 4A41 ) 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

•  j 

1539! 

22.8 !  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

! 

ATC  1208 

!  - 

!  104714A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1539! 

22.8! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

ATC  1209 

j  - 

!  1 047! 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1539! 

22.8 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

! 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  I 

( 

! 

! 

ATC  1210 

j  - - 

!  1047S4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1539! 

22.8! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

! 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

“  ! 

! 

! 

! 

ATC  1211 

{  - 

!  1047! 4A41 ( 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1539! 

22 .8 {NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

• 

ATC  1212 

!  - 

!  104714A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1539! 

22.8! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

! 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

ATC  1213 

j  - 

!  1 047! 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

-  1 

1539! 

22.4IK0NE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

ATC  1214 

!  - 

!  1 047! 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1539! 

22.8! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

'  ! 

! 

ATC  1215 

j  - 

!  1047 !4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1539! 

?2. 3 i NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

i 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.C! 

-  ! 

! 

! 

! 

Cf  3 

!  - 

!  692 !4A46! 

250.0! 

35.0! 

6.0! 

-  J 

2000! 

29.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

*  1971 

! 

!  J  ! 

250.0! 

35.0! 

2.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

CF  4 

j  - 

!  692! 4A46! 

250.0! 

35.0! 

6.0! 

-  1 

2000! 

29.0! NONE 

IMO 

ST  LOUIS  ! 

*  1971 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  t 

250.0! 

; 

35.0! 

i 

2.9! 

i 

{ 

-  ! 

! 

! 

» 

! 

i 

! 

! 

<23>  ASKER  NARINE 

RENTALS 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

j 

! 

j 

* 

{ 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

JOHN  R.  ASHER 

1249573 

!  6313A36! 

69.0! 

19. si 

9.0! 

750! 

*  | 

35.0! NONE 

IVI 

STURGEON  1 

19*3 

! 

!  !  ! 

75.0! 

20.0! 

8.0! 

-  i 

! 

! 

BAT  ! 

STEPHAN  N.  ASHER 

*267002 

!  41 !3A36! 

63.0! 

19.0! 

7.0! 

650! 

-  ! 

35.0! 

IVI 

STURGEON  ! 

195* 

! 

!  !  ! 

66.0! 

19.5! 

5.5! 

-  ! 

! 

i 

BAT  ! 

TINHY  A. 

1265037 

!  1253A36! 

35,51 

10.8! 

3.0! 

145! 

-  ! 

12. 0! NOnE 

iwi 

STURGEON  ] 

*  1964 

! 

! 

!  !  ! 

1  !  i 

40.0! 

! 

12.0! 

i 

4.0! 

-  j 

i 

i 

j 

! 

j 

BAY  ! 

! 

(20)  ASHLAND  OIL/ 

INC. 

! 

! 

!  I  ! 

!  !  ! 

{ 

» 

i 

i 

• 

; 

i 

i 

! 

i 

! 

i 

i 

i 

ASHLAND 

•505886 

!  484! 3A  35 1 

139.5! 

44.0! 

8.8! 

5100! 

.  i 

42 .0 !  NONE 

!KY 

ASHLAND  ! 

1966 

! 

!  !  ! 

150.0! 

44.0! 

8.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

j 

KTOVA 

1654915 

!  7613A35! 

60.0! 

24.0! 

6.5! 

940! 

-  ! 

26.0! NONE 

!KY 

ASHLAND  ! 

1983 

! 

!  !  ! 

60.0! 

24.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

PAUL  G.  BLAZER 

! 91 8951 

1  497! 3A35! 

137.5! 

45.0! 

8.8! 

4200! 

-  ! 

39.5!N0NE 

IKY 

ASHLAND  ! 

1987 

! 

!  !  ! 

150.0! 

45.0! 

8.0! 

-  ! 

! 

l 

! 

SUPERAHENICA 

1923213 

!  499J3AJ6! 

-  | 

t 

8.9! 

4200! 

•  i 

! 

•cr 

ASHLAND  ! 

1987 

! 

!  !  ! 

150.0! 

45.0! 

8.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VALVOLINE 

! 257623 

!  309 !  3  A  35 ! 

141.01 

35.0! 

7.3! 

3200! 

-  ! 

40. 0 l NONE 

IKY 

ASHLAND  ! 

1949 

! 

!  !  t 

150.0! 

35.0! 

6.0! 

-  ! 

i 

! 

J 

VALVOLINE 

! 91 6834 

!  497J3A35! 

137.5! 

45.0! 

8.8! 

4200! 

-  ! 

39.5 1  NONE 

!  KV 

ASHLAND  ! 

1987 

! 

!  !  ! 

150.0! 

45.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

AO  101 

!  - 

!  600I5A70! 

195,0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1450! 

17.6! PUMP 

!KY 

ASHLAND  ! 

1981 

! 

!  J  ! 

195.01 

35.  Cl 

1.31 

-  j 

i 

; 

j 

i 

AO  102 

1  - 

!  600J5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1450! 

17.6JPUNP 

i*Y 

ASHLAND  i 

1981 

! 

!  !  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

( 

! 

AO  10? 

!  - 

!  600I5A70! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1450! 

1 7 .6! PUMP 

!KY 

ASHLANO  ! 

1981 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

! 

AO  104 

!  - 

!  600! 5 A  70 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

14$oi 

17.6JPUMP 

!KY 

ASHLAND  I 

1981 

! 

!  (  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

AO  302 

j  - — 

i  1673!  5A71 ! 

297.5! 

52.0! 

9.0! 

-  J 

1673! 

18.5IPUKP 

IKY 

ASHLAND  ! 

1973 

{ 

! 

!  !  ! 

297.5! 

52.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1 

1 

AO  303 

j  - 

!  1 682! 5 A  71 ! 

297.5! 

52.0! 

9.5! 

.  i 

1682! 

18.5IPUHP 

IKY 

ASHLAND  ! 

1973 

i 

!  !  ! 

297.5! 

52.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

j 

! 

AO  311 

•  - - 

2  1614! 5A71 ! 

297.3! 

52.0! 

9.0! 

-  i 

1614! 

19.5! PUMP 

KY 

ASHLAND  ! 

1973 

! 

1  !  ! 

297.5! 

52.0! 

1.0! 

; 

-  ! 

! 

i 

! 

AO  312 

!  . 

!  1673! 5*71 ! 

297.5! 

52.0! 

9.0! 

-  f 

1673! 

18.5! PUMP 

!KY 

ASHLAND  ) 

1973 

! 

1  !  ! 

297.5! 

52.0! 

1.0! 

-  ! 

i 

j 

! 

AO  313 

!  - 

1  1682J5A71 ! 

297.5! 

52.0! 

9.5! 

-  j 

1682! 

15.5 ! PUMP 

Iky 

ASHLAND  ! 

1973 

! 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

297.5! 

! 

! 

52. C! 

i 

! 

1.0! 

! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


m. _ 


VESSEL  NAME  AND  MUM!* 


(70)  ASHLANO  OIL#  INC. 

(CONTINUED) 

AO  315 


1VTCC1  DIMENSIONS  SDRAFT!  KAPACXTT!  HIGH-  !  !  V  I  S  S  E  L 

NET  ! CODE] LENGTH! BRDTK(  !  !  (  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 

REGIS-!***'!  REG.  I  AEG. ! LOAD-!  i  CARGO  (  FIXED  !  EQUIPMENT  (TC!  BASE 

TER  !  SFCI//////I /////!  ED  |  !////////!  POINT  !  LINE-1  1A0!  LINE-1 

TON-  iPAGE!  OVER-! OVER- »/////!  HORSE!  PASS-  t (LIGHT) !//////////////// !TD|/ ///////// 


NAGE  !  IV  ! 

ALL  1 

ALL  (LIGHT! 

ROVER! 

EMGERS  ( 

(FEET)!  LINE- 2 

!  EE! 

LINE-2 

'REBUILT! 

!  ! 

(  1 

!  ! 

1  ! 

7971SA70! 

! 

! 

! 

! 

1*7.0! 

! 

! 

1 

52.5! 

! 

! 

1 

l 

9.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1783! 

! 

r 

! 

! 

13.3 IDEEP  VELL  PUMP 

i 

i 

! 

! 

IKY 

ASHLAND 

1973 

!  ! 

1A7.0! 

52.5! 

2.0! 

| 

-  ! 

! 

I 

141*13*21! 

297.5! 

52.01 

9.0! 

- 

! 

161*! 

19.5! PUMP 

Iky 

ASHLANO 

1973 

!  ! 

297.5! 

52.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1673I5A71I 

297.5! 

52. C! 

9.0! 

- 

» 

1673! 

18.SIPUMP 

IKY 

ASHLAND 

1973 

t  ! 

297.5! 

52.0! 

1.0! 

| 

-  i 

! 

! 

168215A71 ! 

297.5! 

52.0! 

9.5! 

- 

! 

1682! 

16.5IRUMP 

|KY 

ASHLAND 

1973 

!  t 

297.5! 

32.0! 

1.01 

! 

-  ( 

! 

! 

79715A71! 

1A7.5! 

52.0! 

9.0! 

- 

( 

797! 

19 .5 ! PUMP 

!KY 

ASHLAND 

1973 

!  1 

1*7.5! 

52.0! 

1.0! 

! 

-  ( 

! 

! 

161GJ5A71J 

297.5! 

52.0! 

9.0! 

- 

! 

161*! 

19.5! PUMP 

IKY 

ASHLAND 

1973 

I  ! 

297.5! 

52,0! 

1.0! 

i 

-  1 

! 

! 

1473I5A71! 

297.5! 

52.0! 

9.0! 

- 

! 

1673! 

1 8. 5  ! PUMP 

!KY 

ASHLAND 

1973 

!  ! 

297.5! 

52.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

16821SA71! 

297.5! 

52,0! 

9.5! 

- 

! 

1682! 

18.5!PUNP 

IKY 

ASHLAND 

1973 

!  ! 

297.5! 

52.0! 

1.0! 

| 

“  i 

! 

! 

797I5A71! 

1*7.5! 

52.0! 

9.0! 

- 

! 

797! 

19. 5 !PUMP 

!KY 

ASHLAND 

1973 

!  ! 

1*7.5! 

52.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

797 ISA70! 

1*7.0! 

52.5! 

9.0! 

- 

! 

1783! 

1 3. 3 ! DEEP  VELL  PUMP 

IKY 

ASHLAND 

1973 

!  ! 

1*7.0! 

52.5! 

2.0! 

! 

-  ! 

t 

! 

141*!5A71t 

297.5! 

52.0! 

9.0! 

- 

! 

161*! 

19.51 PUHP 

!KY 

ASHLAND 

1973 

I  ! 

297.5! 

52.0! 

1.0' 

! 

-  ! 

! 

! 

797I5A70! 

1*7.0! 

52.5! 

9.0! 

- 

! 

1783! 

1 3. J ! DEEP  WELL  PUMP 

!KY 

ASHLAND 

1973 

!  ! 

1*7.0! 

52.5! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

79715A70! 

1*7.0! 

52.5! 

9.0! 

- 

i 

1783! 

1 3.3! DEEP  VELL  PUHP 

!K7 

ASHLAND 

1973 

!  ! 

1*7.01 

52.5! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

1 61  A!  SA  701 

297.5! 

52.5! 

9.0! 

- 

! 

3289! 

13.3!DE£P  VELL  PUMP 

!KY 

ASHLAND 

1973 

!  ! 

297.5! 

52.5! 

2.0! 

1 

-  ( 

! 

! 

1 41 *! SA71 ! 

297.5! 

52.0! 

9.0! 

- 

! 

IMA! 

19.5! 0E6P  HELL  PUHP 

IKY 

ASHLAND 

1973 

!  ! 

297.5! 

52.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

797J5A71! 

1*7.5! 

52.0! 

9.0! 

- 

! 

797! 

19.5! DEEP  Kill  PUHR 

IKY 

ASHLAND 

1973 

!  ! 

1*7.5! 

52.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

160AJ5A71! 

295.0! 

52.5! 

9.0! 

- 

! 

3099! 

17.0! DIESEL  PUMP# 

!KY 

ASHLAND 

1978 

!  ! 

295.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

! HEATING  COILS 

( 

167115A71! 

295.01 

52.5! 

9.0! 

- 

! 

3170! 

17  «0!D!ESEL  PUMP# 

!r.Y 

ASHLAND 

1978 

!  ! 

295.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

•HEATING  COILS 

! 

173515A71I 

295.0! 

52.5! 

9.0! 

- 

( 

3628! 

17.01DIESEL  PUMP# 

IKY 

ASHLAND 

1970 

!  i 

295.0! 

52.5! 

1.51 

! 

-  ! 

{HEATING  COILS 

! 

90515A71! 

155.0! 

52.5! 

9.0! 

- 

! 

1863! 

17.010IESEL  PUMP# 

IKY 

ASHLAND 

1978 

!  ! 

155.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

{HEATING  COILS 

! 

797I5A71! 

1*7.5! 

52.  Cl 

9.0! 

- 

! 

797! 

19.5! PUMP 

UY 

ASHLAND 

1973 

!  I 

1*7.5! 

52.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

797J5A71! 

1*7.5! 

52.0! 

9.0! 

- 

! 

797! 

19.SIPUMP 

!KY 

ASHLAND 

1973 

!  ! 

1*7.5! 

52.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

532I5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1350! 

15.0IDIESEL  PUMP 

!KY 

ASHLAND 

19*0 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

| 

-  ! 

; 

1 

53215A70! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

13501 

1 5.0! DIESEL  PUMP 

IKY 

ASHLAND 

19*0 

!  1 

193.0! 

35.01 

1.0! 

1 

-  ! 

t 

1 

598! 5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

1 

1150! 

1 5.0! DIESEL  PUMP# 

IKY 

ASHLAND 

19*1 

!  ! 

195.0! 

3S.0! 

1.0! 

! 

-  1 

1  HEATING  COILS 

! 

625! SA70I 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1*25! 

15.0IDICSEL  PUMP# 

IKY 

ASHLAND 

19*1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

( 

-  ! 

{HEATING  COILS 

! 

65AS5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1*50! 

15.0!DIE$CL  PUMP# 

IKY 

ASHLAND 

19*2 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

! 

65AS5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1*50! 

15.0! DIESEL  PUMP# 

IKY 

ASHLAND 

19*2 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ( 

(HEATING  COILS 

! 

598!5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1150! 

15.0!DIESEL  PUMP# 

IKY 

ASHLAND 

19*1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

I 

S9615A70! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1150! 

15.0! HEATING  COILS 

IKY 

ASHLANO 

19*1 

(  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

603! 5*70! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

- 

! 

1*00! 

15.0IHEATING  COILS 

!KY 

ASHLAND 

19*2 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

822 ! 5*70! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1500! 

16.0! DIESEL  HUMP# 

IKY 

ASHLAND 

1965 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

t 

-  ! 

! HEATING  COILS 

! 

622 ! 5*70! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

- 

i 

1500! 

1 6.0! DtESEL  PUMP# 

IKY 

ASHLANO 

1965 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

! 

-  I 

(HEATING  COILS 

! 

82215*70! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

- 

! 

1500! 

16.0! OIESEL  PUMP# 

IKY 

ASHLAND 

1965 

!  ! 

195-0! 

35.0! 

2.5! 

f 

-  ! 

! HEATING  COILS 

! 

857! 5A70! 

200.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

i 

1300! 

16.0!0IESCL  PUMP# 

!KY 

ASHLAND 

1967 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.5! 

( 

•  2 

{HEATING  COILS 

! 

857 ! 5*70! 

200.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1 300! 

16.0! DtESEL  PUMP# 

IKY 

ASHLAND 

1967 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! HEATING  COILS 

! 

85715*70! 

200.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

i 

1300! 

16.0 (OIESEL  PUMP# 

!KY 

ASHLAND 

1967 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.5! 

j 

-  ! 

(HEATING  COILS 

! 

857! 5A70 ! 

200.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

i 

1300! 

16.0! DIESEL  PUNP# 

IKY 

ASHLAND 

1947 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! HEATING  COILS 

! 

857! 5A70! 

200.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1300! 

16.0!  D IESEL  PUN/'# 

IKY 

ASHLAND 

1947 

!  1 

200.0! 

35.0! 

2.5! 

! 

-  2 

(HEATING  COILS 

! 

857*5*70! 

200.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

( 

1300! 

16.0!DIESCL  PUMP# 

IKY 

ASHLAND 

1947 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

! 

7501SA70! 

195.01 

35.0! 

6.5! 

- 

! 

1377! 

16.0! DIESEL  PUMP# 

IKY 

ASHLAND 

1959 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! COILS 

! 

86A15A70! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1000! 

17.0(N0NE 

IKY 

ASHLAND 

1958 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

« 

-  ! 

» 

! 

902! 5*70! 

1*5.0! 

50.0! 

6.0! 

- 

i 

1500! 

16.5! DIESEL  PUMP# 

IKY 

ASHLAND 

1959 

!  ! 

1*5.0! 

50.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

! 

902! 5A70! 

1*5.0! 

50.0! 

8.0! 

- 

! 

1500! 

16.5 ! DIESEL  PUNP# 

IKY 

ASHLAND 

1959 

!  1 

1*5.0! 

50.0! 

1.0! 

! 

-  ) 

(HEATING  COILS 

! 

41 5 ! 5A70! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

- 

{ 

1*25! 

IS.OtPXESEL  PUMP 

!KY 

ASHLAND 

19*8 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  t 

! 

! 

195. C! 

f.O! 

- 

i 

1*>5! 

1 5.0! DIESEL  PUNP# 

IKY 

ASHLAND 

19*8 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

(HEATING  COILS 

! 

61515*70! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1*25! 

15.0IDIESEL  PUNP# 

!KY 

ASHLAND 

19*8 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1,0! 

! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

i 

61515*70! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1*25! 

1S.0IDIESEL  PUNP 

IKY 

ASHLAND 

19*1 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

61S(5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1*25! 

15.01  DIESEL  PUNP 

!  KY 

ASHLAND 

19*8 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

61515*70! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1*25! 

15.0! DIESEL  PUNPS 

IKY 

ASHLAND 

19*9 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

I 

1 

615(5*70! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1*25! 

15.0JDIESEL  PUMPS 

IKY 

ASHLAND 

19*9 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

615(5*70! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1*25! 

IS.OtDIESEL  PUMPS 

IKY 

ASHLAND 

19*9 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

150015*70! 

290.0! 

50.0! 

8.0! 

- 

f 

3080! 

15.010IESEL  PUMP 

IKY 

ASHLAND 

19*9 

!  ( 

290.0! 

50.0! 

1.0! 

( 

-  ! 

! 

! 

1370(5*70! 

290.0! 

52.5! 

8.0! 

- 

! 

3700! 

20.0! DIESEL  PUMP# 

IKY 

ASHLAND 

1952 

!  ( 

!  1 

290.0! 

! 

52.5! 

• 

1.0! 

t 

! 

! 

-  1 
! 

(HEATING  COILS 
( 

! 

( 

! 


I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EN6RI 

0 1ST! 

OPERATOR 

1VTCC 1  DIMENSIONS  ! DRAFT l 
NET  1 CODE (LENGTH I  BROTH!  ! 

(CAPACITY! 

(  1 

HISH-  ! 

E5T  !  CARSO  HANILINC 

(VESSEL 
(S  ! OPERATING 

1 

1 

! 

1 

*' 

!  COAST 

"I 

REGIS- !**•* 1  RES.  1  RES.  1  LOAD**! 
TER  1  SEEI//////1/////J  ED  1 

!  CARIO  ) 

\nunn\ 

FIXED  i  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

ITC 

1*01 

BASE 

LINE-1 

i 

! 

YC7R 

BUILT 

1 

1 

VESSEL  NAME  AND  NUH8ER 

! 

1 

CUARD 

NUMBER 

TON-  1PASE1 
NAf.E  1  IV  ! 

0VER-ICVER-1/7///1 
ALL  1  ALL  ILICKT! 

HORSE! 

POWER! 

PASS-  ! 
ENSEAS  ! 

(LIGHT)  !///// W////////IT0I/////////4 
(FEET)!  LINE-2  !EE!  LIME-2 

1  OP  ! 

!*R£ftUILT! 

(20)  ASHLAND 

OIL#  INC. 

(CONTINUED) 

! 

! 

! 

!  !  !  Ill 

1  11  111 

1  11  111 

1  I  I  111 

! 

I 

i 

| 

! 

J 

! 

!  ! 

!  f 

(  ! 

!  ! 

I 

! 

! 

AOR 

B 

206 

137015A701 

1  1 

290.0! 

290.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

— 

! 

! 

3700! 
-  ! 

20.0! DIESEL  PUMP# 

! HEATINS  COILS 

IKT 

! 

ASHLAND 

1952 

AOR 

B 

209 

1370! SA70 1 
!  1 

290.0! 

290.0! 

32.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

1 

3700! 
-  ! 

20.0IDIESEL  PUMP# 
l  HEAT  INS  COILS 

IKY 

! 

ASHLAND 

1952 

AOR 

8 

212 

137015A70! 

1  1 

290.0! 

290.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

— 

l 

! 

3700! 
-  1 

20.0IDIESEL  PUMP# 
(HEATINS  COILS 

IKY 

! 

ASHLAND 

1952 

AOR 

a 

230 

■  ■  "  r- 

175215A70! 

1  1 

295.0! 

295.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

! 

! 

4100! 
-  ! 

19.0! DIESEL  PUMP# 
(HEATINS  COILS 

UY 

! 

ASHLAND 

1960 

; 

AOR 

0 

234 

1 8071 5A70! 

1  1 

295.0! 

295.0! 

52.5! 

32.5! 

6.0! 

1.0! 

“ 

» 

! 

4100! 
-  ! 

19.0! DIESEL  PUMP# 
(HEATINS  COILS 

IKY 

! 

ASHLAND 

1960 

AOR 

B 

238 

180715A70! 

1  1 

295.0! 

295.0! 

52.5! 

52.5! 

6.0! 

1.0! 

! 

41001 

.  i 

19.0! DIESEL  PUMP# 
(HEATINS  COILS 

!KY 

! 

ASHLAND 

1960 

AOR 

B 

242 

1674!  54.70! 

1  1 

295.0! 

295.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

“ 

! 

! 

4100! 

20.0IDIESCL  PUMP# 
(HEATINS  COILS 

IKY 

! 

ASHLAND 

1963 

AOR 

B 

243 

1674  f  5A70 1 

1  1 

295.0! 

295.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

“ 

« 

i 

4100! 
-  ! 

20.01DIESEL  PUMP# 
IHCATINS  COILS 

IKY 

! 

ASHLAND 

1963 

AOR 

B 

244 

...M. 

189015A70I 

1  1 

295.01 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

8.0! 

1.0! 

— 

! 

! 

4300! 
-  ! 

20.0! 0 IESEL  PUMP# 
{HEATINS  COILS 

IKY 

! 

ASHLAND 

1967 

AOR 

8 

248 

1890! S A  70 ! 
i  1 

295.0! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

8.0! 

1.0! 

“ 

! 

! 

4300! 
-  I 

20.0 ! 01 ES  El  PUMP# 

! HEATINS  COILS 

IKY 

I 

ASHLAND 

1967 

AOR 

C 

51 

■  ■  UX11 J 

67215A701 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

6.01 

1.0! 

1 

! 

1450! 
-  ! 

15.0! DIESEL  PUMP 
! 

(KY 

! 

ASHLAND 

1949 

AOR 

C 

54 

67215A701 
!  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.0! 

1.0! 

- 

! 

! 

1450! 
-  ! 

1 5 .0! DIESEL  PUMP 
! 

IKY 

! 

ASHLAND 

1949 

AOR 

c 

84 

67215A701 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

6.0! 

1.01 

! 

1450! 
-  ! 

15.0! DIESEL  PUMP 
! 

IKY 

I 

ASHLAND 

1949 

AOR 

c 

87 

““““““ 

672! 5A70I 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

6.0! 

1.0! 

- 

! 

1450! 
-  1 

1 5 .0 (DIESEL  PUMP 
! 

IKY 

! 

ASHLAND 

1949 

AOR 

c 

201 

170015A701 

1  1 

290.0! 

290.0! 

50.0! 

50.0! 

8.0! 

1.0! 

~ 

! 

! 

3500! 

15 .0! DIESEL  PUMPS 
! 

IKY 

! 

ASHLAND 

1949 

AOR 

c 

204 

137015A70! 

1  t 

290.0! 

290.0! 

52. 5! 
52.31 

6.0! 

1.0! 

“ 

i 

i 

3700! 
-  ! 

20.0! DIESEL  PUMP# 
{HEATINS  COILS 

IKY 

! 

ASHLAND 

1952 

AOR 

c 

207 

137015A70! 

1  1 

290.0! 

290.0! 

52. 5! 
52.3! 

8.0! 

1.0! 

** 

! 

! 

3700! 
-  ! 

20.0! DIESEL  PUMP# 
IHEATXN6  COILS 

IKY 

! 

ASHLANO 

1951 

AOR 

c 

210 

137015A70! 

1  ! 

290.0! 

290.0! 

52.5! 

52.3! 

8.01 

1.0! 

“ 

! 

! 

3700! 
-  ! 

20.0! DIESEL  PUMP, 

! HEATINS  COILS 

IKY 

! 

ASHLAND 

1952 

AOR 

c 

213 

137015A70! 

1  1 

290.0! 

290.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

“ 

! 

! 

3700! 
-  ; 

20.0! OIESEL  PUMP# 
(HEATINS  COILS 

!  KY 
! 

ASHLAND 

1952 

AOR 

c 

215 

94515A70! 

!  1 

150.0! 

150.0! 

32.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

“ 

! 

1630! 
-  ! 

20.0(DIESEL  PUMP# 

! HEATING  COILS 

!  KY 
! 

ASHLAND 

1952 

AOR 

c 

216 

945  15A70! 

!  1 

ISO. 0! 
150.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

“ 

i 

! 

1030! 
-  ! 

20.0IDIESCL  PUMP# 
1HEATXN6  COILS 

IKY 

1 

ASHLAND 

1952 

AOR 

c 

217 

j 

94315A70! 

1  1 

150.01 

150.0! 

52.5! 

52.5! 

3.0! 

1.0! 

• 

! 

i 

1830! 
-  ! 

20.01 D IESEL  PUMP# 
{HEATINS  COILS 

IKY 

1 

ASHLAND 

1952 

AOR 

c 

218 

i 

70015A701 

1  1 

150.0! 

150.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

“ 

i 

! 

15501 
-  ! 

20.01DIESEL  PUMP# 

! HEATINS  COILS 

!KY 

! 

ASHLAND 

1952 

AOR 

c 

226 

75615A70! 

1  1 

180.0! 

180.0! 

54.0! 

54.0! 

8.0! 

1.0! 

! 

! 

2000! 
-  ! 

16.5! DIESEL  PUMP# 
IHCATINS  COILS 

IKY 

! 

ASHLAND 

1952 

AOR 

c 

231 

195315A70! 
i  ! 

295.0! 

295.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

“ 

! 

! 

2900! 
-  ! 

19.01DIESEL  PUMP# 
(HEATINS  COILS 

!KY 

ASHLAND 

1960 

AOR 

c 

232 

103315A70! 

1  1 

155.0! 

155.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

— 

! 

! 

2400! 
“  ! 

19.0! DIESEL  PUMP# 
(HEATINS  COILS 

IKY 

! 

ASHLANO 

1960 

AOR 

c 

236 

99815A70! 

!  1 

155.0! 

155.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

- 

! 

i 

2400! 
“  ! 

19.01DIESEL  PUMP# 
{HEATINS  COILS 

!KT 

! 

ASHLAND 

1960 

AOR 

c 

239 

190015A70! 

!  ! 

295.0! 

295.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

i 

i 

2900! 
-  ! 

17.61DIESEL  PUMP# 
(HEATINS  COILS 

!KY 

! 

ASHLAND 

1960 

AOR 

c 

240 

102415A70! 

1  1 

155.0! 

155.0! 

52.5! 

52.5! 

6.0! 

1.0! 

“ 

! 

! 

2400! 
-  ! 

1 9.0! DIESEL  PUMP# 

! HEAT INS  COILS 

!KY 

! 

ASHLAND 

1960 

AOR 

c 

245 

t 

■•a... 

204015A701 

1  1 

295.0! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

8.0! 

1.0! 

j 

4650! 

.  2 

17.51DIESEL  PUMP# 
(HEATINS  COILS 

!KV 

! 

ASHLAND 

1967 

AOR 

c 

246 

102815A70! 

1  1 

150.0! 

150.0! 

54.0! 

54.0! 

8.0! 

1.0! 

- 

i 

! 

2250! 
-  2 

17.51DIESEL  PUMP# 
(HEATINS  COILS 

!KY 

ASHLANO 

1967 

i 

AOR 

c 

249 

2040I5A70! 

j  2 

295.0! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

8.0! 

1.0! 

" 

j 

2 

4650! 
-  2 

17.4! DIESEL  PUMP# 
(HEATINS  COILS 

!  KY 
! 

ASHLAND 

1967 

AOR 

c 

250 

1 028 i 5A7ol 

1  ! 

150.0! 

150.0! 

54.0! 

54.0! 

6.0! 

1.0! 

” 

i 

2250! 
-  ! 

16.9!DIESCL  PUMP# 
IKEATZNS  COILS 

!KY 

! 

ASHLAND 

1967 

j 

AOR 

c 

252 

i 

”  “ “  “ 

j 

181815A70! 

1  ! 

295.0! 

295.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

“ 

i 

j 

4200! 
-  ; 

20.0! DIESEL  PUMP* 
•HEATINS  COILS 

!KY 

! 

ASHLAND 

1967 

AOR 

c 

253 

i 

i 

"  _ “  “ 

96715A70! 

!  1 

15C.0! 

150.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

” 

2 

2400! 
-  ; 

20.0!DXE$EL  PUMP 
! 

IKY 

! 

ASHLAND 

1967 

AOR 

s 

52 

; 

i 

635 i 5*70 ! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.0! 

1.0! 

“ 

; 

i 

1450! 
-  ; 

15.01DIFSEL  PUMP 

2 

!kt 

! 

ASHLAND 

1948 

AOR 

s 

55 

2 

! 

63515A701 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

6.0! 

1.0! 

“ 

2 

j 

1450! 
-  ! 

15. cl  DIESEL  PUMP 
! 

!  KY 

2 

ASHLANO 

1948 

AOR 

$ 

58 

2 

63515* 70! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

6.0! 

1.0! 

” 

2 

j 

1450! 
-  2 

15.0! DIESEL  PUMP 

2 

•KY 

t 

ASHLAND 

1948 

2 

2 

AOR 

s 

60 

63515A70J 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.0! 

1.0! 

• 

i 

i 

14501 
-  ! 

15.0! DIESEL  PUMP 
! 

•KY 

! 

ASHLAND 

1948 

; 

i 

AOR 

s 

62 

"  "  "  " 

63515A70! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

6.0! 

1.0! 

” 

! 

2 

1450! 
-  ! 

15.0! DIESEL  PUMP 
! 

!KV 

! 

ASHLAND 

1948 

1 

! 

AOR 

$ 

64 

63515*70! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.0! 

1.0! 

“ 

1 

2 

1450! 
-  ! 

1 5.0  1  OIESEL  PUMP 
! 

!KY 

! 

ASHLAND 

1948 

2 

j 

AOR 

s 

82 

63515A70! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.0! 

1.0! 

* 

2 

! 

1450! 
-  2 

15.01DIESEL  PUMPS 
! 

!KY 

! 

ASHLAND 

1949 

1 

2 

AOR 

s 

85 

63515A70! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

6.0! 

1.0! 

“ 

! 

2 

1450! 
-  ! 

15.0! DIESEL  PUMPS 
! 

!  KY 
! 

ASHLAND 

1949 

i 

i 

AOR 

s 

88 

63515*70! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.0! 

1.0! 

” 

i 

i 

1450! 
-  2 

15.0! DIESEL  PUMPS 
! 

!KY 

! 

ASHLAND 

1949 

i 

• 

AOR 

$ 

205 

i 

i 

137015A70! 

1  1 

290.0! 

290.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

” 

! 

i 

37001 
-  ! 

17.S1DIESEL  PUMP# 

! HEATINS  COILS 

!  KY 
! 

ASHLAND 

1951 

i 

i 

AOR 

s 

206 

i 

! 

13701 5*70! 

i  i 

290.0! 

299,0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1*0! 

* 

j 

| 

3700! 

-  i 

20.0IDIESEL  PUMP# 
IMCATINC  COILS 

!  KY 
; 

ASHLAND 

1952 

» 

i 

AOR 

s 

211 

i 

i 

1370! 5A70! 

!  ! 

290.0! 

290.0! 

52.5! 

52.5! 

6.0! 

1.0! 

” 

i 

! 

3700! 
-  ! 

20.0! OIESEL  PUMP# 
(HEATINS  COILS 

iKY 

! 

ASHLAND 

1952 

i 

1 

AOR 

s 

214 

137015*70! 

!  1 

290.0! 

290.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

“ 

! 

! 

3700! 
-  ! 

20.0! D IESEL  PUMP# 
IHCATINS  COILS 

!KY 

! 

ASHLAND 

1952 

1 

1 

AOR 

s 

233 

178115*70! 

1  1 

295.0! 

295.0! 

52.5! 

52.5! 

6.0! 

1.0! 

! 

! 

4100! 
-  ! 

19.0! OIESEL  PUMP, 

J  HEATINS  COILS 

IKY 

1 

ASHLAND 

1960 

1 

1 

AOR 

s 

237 

i 

1853! 5A70! 
t  1 

295.0! 
295. 0‘ 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

“ 

! 

4100! 

■  ! 

19.0! DIESEL  PUMP# 
(HEATINS  COILS 

IKY 

i 

ASHLANO 

1960 

! 

! 

AOR 

s 

241 

185315*70! 

!  ! 

295.0! 

295.0! 

52.5! 

52.5! 

6.0! 

1.0! 

“ 

« 

4100! 
-  1 

19.0JDXESEL  PUMP# 
{HEATING  COILS 

iKY 

t 

ASHLAND 

1760 

1 

1 

AOR 

$ 

247 

““““““ 

1929J5A70! 

I  ( 

295.0! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

8.0! 

1.0! 

** 

! 

i 

4300! 
-  f 

20.0! OIESEL  PUMP, 

! HEATING  COILS 

iKY 

1 

ASHLAND 

1967 

! 

I 

AOR 

s 

251 

1929! 5A  70S 

1  1 

295.0! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

6.0! 

1.0! 

“ 

! 

t 

4300! 

•  i 

20.0I0IESEL  PUMP# 
{HEATING  COILS 

IKY 

! 

ASHLAND 

1967 

! 

ESL 

10 

550292 

i 

76615*70! 

!  1 

1  t 

1  1 

195.0! 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

35.0! 

! 

9.61 

2.0! 

i 

t 

t 

! 

1853! 
-  ! 

I 

! 

1 8.0!  DIESEL  PUMP 
! 

! 

! 

ILA 

1 

I 

! 

HEH 

ORLEANS 

2 

1973 

I 

! 

1 

I 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
t  GUARD 
!  NUMBER 


! 

! 

(20)  ASHLAND  OIL*  INC.  ! 

(CONTINUED)! 


(32)  ASSOCIATES  RENTALS*  INC.! 

SON  378  1631939 

! 

SDN  379  ! 631940 

! 

! 

! 

(37)  ASTORIA  PLYVOOD  CORP.  ! 

ELLEN  U.  !  - 


(32)  ATHENA  CONSTRUCTION  ! 

(A  DIVISION  OF  HELLENIC!  INC.) 


(41)  ATKIldIN/  OUT  F.s  CONSTRUCTION 


NO  44304  *547325 

! 

NO  44403  ! 524804 

1 

NO  44421  !29402O 

} 

NO  44422  ! 295279 

! 

NO  44454  1604635 

! 

NO  44455  1611976 

! 

! 

! 

(07)  ATLANTIC  CO.*  LTD.*  PARTNERSHIP 

SEA  VENTURE  1659954 

! 

! 

! 


1VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 
NET  !C0D£!L£N6TK! BROTH!  ! 

REGIS-U***!  REG.  !  REG. ! LOAD"! 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  1 


! CAPACITY!  HIGH-  !  1  V  £  S  S  E  L 

1  !  EST  *  CARGO  HANDLING  !$  (OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  (  EQUIPMENT  ITC!  BASE 
!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 


TON-  IPAGE !  0VER-10VER-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !T0|/ ///////// 
NA6E  !  XV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT l  ROVER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ! EE!  LXNE-2 


It!!!!  !  !  ! 

!!!!!!  !  !  ! 

!!)!!!  !  !  ! 

!  !  !  !  !  1  I  !  ! 

76613A71!  195.0!  35.0!  9.0!  -  1  1400!  14.S1DXESEL  PUMP  !LA  NEH 

1  !  195.0!  35.0!  1.51  !  -  !  !  !  ORLEANS 

76613A70!  195.0!  35.0!  9.0!  -  (  1770!  17.01DIESEL  PUMP  !LA  NEH 

!  1  195.0!  35.01  2.0!  i  -  !  !  !  ORLEANS 

76615A71!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1400!  14.5IDIESEL  PUMP  ILA  NEH 

!  !  195.0!  35.0!  1.5!  I  -  !  !  !  ORLEANS 

766! 5A71 !  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1400!  14.51DIESCL  PUMP  (LA  NEH 

!  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS 

766! SA71 !  195.0!  35.01  9.0!  -  I  1400!  U.StDIESCL  PURR  !LA  NEH 

!  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  I  !  ORLEANS 

76613A71!  195.0!  35.0!  9.0!  -  t  1400!  14.51  DIESEL  PUMP  ILA  NEH 

!  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS 

76615A70!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1770!  17.0IDIESEL  PUNP  ILA  NEH 

!  !  195.0!  35.01  2.0!  !  -  !  (  !  ORLEANS 

766 ! 5A71 I  195.0!  35.0!  9.01  -  1  1400!  14.5! DIESEL  PUNP  !LA  NEH 

!  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  I  ORLEANS 

766 ! 5A71 !  195.0!  35.0!  12.0!  -  !  1512!  SO.OlDIESEL  PUNP  ILA  NEH 

!  !  195.0!  35.0!  2.0!  !  -  !  !  !  ORLEANS 

766! 5A71 !  195.0!  35.0!  12.0!  -  !  1650!  Id.OIOXESEL  PUNP  !LA  NEH 

!  !  195.0!  35.0!  2.0!  !  -  I  !  !  ORLEANS 

766 ! 5 A 70 !  195.0!  35.0!  9.6!  -  (  1725!  16.0IDIESEL  PUNP  !LA  NEH 

!  !  195.0!  35.0!  2.0!  !  -  !  !  !  ORLEANS 

1 744J5A71 !  -  !  -  !  8.5!  -  !  4221!  20.010IESEL  PUNP  ! 

!  !  297.5!  52. 5!  2.0!  I  -  !  !  ! 

135! ! SA71 1  219.0!  50.0!  9.5!  -  !  3523!  20.0IPUNP  UY  ASHLAND 

!  !  219.0!  50.0!  5.0!  t  -  !  !  ! 

756 ! 5A70!  195.0!  35.0!  6.6!  -  !  1750!  13.0IPUNP  !KY  ASHLAND 

t  !  195.0!  35.0!  2.0!  !  -  !  I  ! 

10561 SA 70!  240.1!  50.5!  9.0!  -  !  2462!  16.0IDIESEL  PUNP  ! KY  LOUISVILLE 

!  !  240.1!  $0.5!  1.2!  !  -  !  !  ! 

639I5A71!  155.0!  50.5!  9.0!  -  !  2462!  16.0!DIE$EL  PUNP  !KY  LOUISVILLE 

!  !  155.0!  50.5!  1.2!  !  -  !  !  ! 

!*!!!!!  !  !  ! 

!!!!!!  !  1  I 

!!!!!!  !  !  ! 

20014A90!  —  !  —  !  6.0!  -  !  200!  6.01NONE  ILA  MARVcT 

!  !  120.0!  30.0!  3.0!  !  -  !  I  ! 

200J4A90!  —  !  —  !  6.0!  -  !  200!  6.01NONE  f L/.  HARVEY 

!  1  120.0!  30.0!  3.0!  !  -  !  !  ! 

!!!!!!  !  ! 

!!!!!!  !  !  ! 

IS  SI!  I  !  !  ! 

513A36!  30.0!  10.0!  4.0!  165!  -  !  10.0JNONE  !0R  ASTORIA 

!  !  30.0!  10.0!  4.0!  !  -  !  !  ! 

!!!!!!  !  !  ! 

!!!!!!  !  !  ! 

!!!!!!  I  i  ! 

!!!!!!  !  1  ! 

250I1A12!  —  !  —  !  8.0!  600!  -  !  8.0IN0NE  ILA  NORGAN 

l  !  101.0!  32.0!  1-5!  !  -  !  !  !  CITY 

237I4A43!  —  !  —  !  7.0!  -  !  400!  6.01N0NE  ILA  NORGAN 

!  !  110.0!  36.0!  1.5!  !  -  !  !  !  CITY 

106I4A43!  —  !  —  !  6.0!  -  !  400!  8.0INONE  !LA  NORGAN 

!  !  110.01  32.0!  1.5!  !  -  !  !  !  CITY 

237I4A43!  —  !  —  !  7.0*  -  !  400!  8.0IN0NE  ILA  NORGAN 

!  !  110.0!  36.01  1.5!  !  -  !  !  !  CITY 

235I4A43!  —  !  —  !  /. 0!  -  !  400!  6.0IN0NF  !LA  NORGAN 

!  !  110.0!  32.0!  1.5!  !  -  !  !  !  CITY 

237UA43!  —  !  —  !  7.0!  -  !  400!  6.0JN0NE  ! LA  NORGAN 

!  !  110.0!  36.0!  1.5!  !  -  !  !  !  CITY 

23514A43!  —  !  —  !  7.0!  -  I  400!  6.01NONE  !LA  NORGAN 

!  !  110.0!  36.0!  1.5!  !  -  !  !  !  CITY 

308I4A43!  —  !  —  !  7.0)  -  !  600!  6.0IN0NE  (LA  NORGAN 

1  !  130.0!  40.0!  1.5!  !  -  !  !  !  CITY 

308I4A43!  --  !  —  !  7.0!  -  !  600!  8.0IN0NE  !LA  NORGAN 

)  !  130.0!  40.0!  1.5!  !  -  *  !  !  CITY 

235UA43!  —  !  —  !  7.0!  -  !  400!  6.01NONE  !LA  NORGAN 

!  !  110.0!  36.0!  1.5!  !  -  !  !  !  CITY 

33214A43!  -  !  -  !  7.0!  -  !  600!  8.0IN0NE  !LA  NORGAN 


!  ! 

537UA43! 
!  ! 

7214*43! 
!  ! 

796I4A99! 
!  ! 

33114A99! 
!  ! 

1 23 ! 4 A  43 ! 
!  ! 

123UA43! 
!  ! 

1 2314A43! 
!  ! 

89514043! 
!  ! 

31314A43! 

i  < 

60714A43! 
!  ! 

60714A43! 
!  ! 

434!4A431 
!  ! 

434I4A43! 

!  » 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

8615I2A21! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 


195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1400! 

14.5)01 ES EL 

PUNP 

!LA 

NEH  ! 

1974 

195.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  f 

! 

! 

ORLEANS  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1770! 

17.0! DIESEL 

PUNP 

ILA 

NEH  ! 

1974 

195.01 

35.01 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

14.5! DIESEL 

PUNP 

ILA 

NEH  ! 

1974 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  J 

! 

! 

ORLEANS  ! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1400! 

14.5! DIESEL 

PUNP 

ILA 

NEH  I 

1974 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  | 

! 

1 

ORLEANS  ! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

1400! 

14.5(DIESEL 

PUNP 

ILA 

NEH  ! 

1974 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

I 

! 

ORLEANS  ! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1400! 

14.51  DIESEL 

PUNP 

!LA 

NEH  ! 

1974 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

! 

1 

ORLEANS  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1770! 

17.0! DIESEL 

PUNP 

ILA 

NEH  ! 

1974 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1400! 

14.5! DIESEL 

PUNP 

ILA 

NEH  ! 

1976 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

1 

ORLEANS  ! 

195.01 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1512! 

SO.OlDIESEL 

PUNP 

!LA 

NEH  ! 

1977 

195.0! 

35.01 

2.0! 

! 

-  | 

! 

1 

ORLEANS  ! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

! 

1650! 

Id.OiOtCSEL 

PUNP 

ILA 

NEH  ! 

1977 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ( 

1725! 

16.0IDIESEL 

PUNP 

!LA 

NEH  ! 

1976 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS  i 

-  i 

-  ! 

8.5! 

! 

4221! 

70.0IOIESEL 

PUNP 

! 

1961 

297.5! 

52.5! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

219.0! 

50.0! 

9.5! 

-  ! 

3523! 

20.0! PUNP 

IKY 

ASHLAND  ! 

1981 

219.0! 

50.0! 

5.0! 

! 

-  | 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

6.8! 

! 

1750! 

13.0IPUNP 

!KY 

ASHLAND  ! 

1974 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

! 

240.1! 

50.5! 

9.0! 

! 

2462! 

18.0! DIESEL 

PUNP 

!  KY 

LOUISVILLE! 

1951 

240.1! 

50.5! 

1.2! 

! 

! 

! 

155.0! 

50.5! 

9.0! 

-  ! 

2462! 

16.0! DIESEL 

PUNP 

SKY 

LOUISVILLE! 

1951 

155.0! 

! 

i 

50.5! 

! 

1.2! 

i 

! 

! 

■ 

! 

■ 

! 

! 

* 

! 

! 

i 

! 

X 

! 

—  ! 

1 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

200! 

> 

! 

6.0 ! NONE 

! 

ILA 

MARVcT  ! 

1981 

120.0! 

30.0! 

3.0! 

! 

-  | 

( 

! 

! 

—  ! 

6.0! 

-  ( 

200! 

6.0! NONE 

SLA 

HARVEY  ! 

1981 

120.0! 

! 

30.0! 

! 

i 

3.0! 

! 

! 

! 

! 

* 

! 

! 

i 

j 

l 

! 

30.0! 

i 

1 

10.0! 

! 

4.0! 

! 

165! 

i 

! 

! 

10.0! NONE 

i 

! 

!0R 

ASTORIA  ! 

1953 

30.0! 

! 

« 

10.0! 

! 

! 

4.0! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

f 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

—  ! 

! 

! 

—  ! 

! 

! 

8.0! 

! 

! 

600! 

! 

! 

i 

1 

8.0! NONE 

! 

! 

ILA 

NORGAN  ! 

1958 

101.0! 

32.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY  I 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

-  ! 

400! 

8.0! NONE 

!  LA 

NORGAN  1 

1977 

110.0! 

36.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

CITY  ! 

—  ! 

—  ! 

6.0! 

-  ! 

400! 

8 .0! HONE 

ILA 

NORGAN  ! 

1972 

110.0! 

32.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

CITY  ! 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

-  ! 

400! 

6.0! NONE 

!LA  NORGAN  ! 

1972 

110.0! 

36.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

CITY  I 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

-  ! 

400! 

6.0! NON/ 

11*  MORGAN  1 

1974 

110.0! 

32.0! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

! 

CITY  ! 

—  • 

—  ! 

7.0! 

-  ! 

400! 

8.0! NONE 

ILA 

NORGAN  ! 

1982 

110.0! 

36.0! 

1.5! 

! 

! 

I 

CITY  ! 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

-  ( 

400! 

6.0! NONE 

!LA 

NORGAN  ! 

1932 

110.0! 

36.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

CITY  ! 

—  ! 

—  ! 

7.0) 

i 

600! 

6.0! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1984 

130.0! 

40.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

J 

CITY  ! 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

-  ! 

600! 

8.0! NONE 

!LA 

NORGAN  ! 

1985 

130.0! 

40.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

CITY  ! 

! 

—  ! 

7.0! 

-  ! 

400! 

6.0! NONE 

!LA 

NORGAN  ! 

1979 

110.0! 

36.0! 

1.5! 

! 

I 

| 

CITY  ! 

! 

! 

7.0! 

-  ! 

600! 

8.0! NONE 

!LA 

NORGAN  ! 

1986 

140.0! 

! 

! 

40.0! 

! 

! 

1.5! 

; 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

< 

i 

! 

! 

! 

CITY  ! 

i 

j 

—  ! 

! 

• 

—  ! 

! 

I 

5.4! 

j 

i 

-  ! 

! 

! 

1100! 

! 

! 

16.0!N0NE 

! 

! 

!CA 

2 

SAN  PEDRO  ! 

1977 

160.0! 

40.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

110.0! 

34.0! 

6.0! 

-  ! 

700! 

16.0! NONE 

!  C  A 

SAN  PEDRO  ! 

1945 

110.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

-  J 

« 

I 

130.1! 

60.1! 

6.0! 

! 

64.51110  TON  DIESEL 

SCA 

SAN  PEDRO  ! 

1967 

130.1! 

60.1! 

3.0! 

! 

(POUERED  CRANE 

! 

—  ! 

—  ! 

—  ! 

-  • 

42.0145  TON 

DIESEL 

!  CA 

SAN  PEDRO  ! 

1933 

100.2! 

45.0! 

—  ! 

i 

-  ! 

!  POHEREO  CRANE 

j 

! 

—  ! 

4.0! 

-  ! 

250! 

16.0! NONE 

icA 

SAN  PEDRO  I 

1979 

82.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

—  ! 

4.0! 

-  j 

250! 

16.0! NONE 

!  CA 

SAN  PEORO  ! 

1979 

82.0! 

26.0! 

1.0! 

« 

-  | 

! 

! 

! 

—  ! 

4.0! 

-  i 

250! 

16 .0 (NONE 

SCA 

SAN  PEDRO  i 

1979 

82.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

! 

! 

—  i 

--  j 

—  ! 

! 

800! 

16. 0! NONE 

ICA 

SAN  PEDRO  ! 

1972 

147.6! 

76.1! 

—  ! 

! 

-  ! 

1 

! 

—  ! 

—  ! 

6.3! 

“  ! 

1000! 

1  6.0! NONE 

!CA 

SAN  PEORO  1 

1928 

«» 

Af.Ci 

2.0! 

! 

-  < 

i 

J 

—  i 

—  ! 

6.0! 

! 

1200! 

16.0! NONE 

!  CA 

SAN  PEDRO  ! 

1964 

150.3! 

42.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

—  ! 

—  ! 

6.0! 

-  ! 

1200! 

16. 0! HONE 

ICA 

SAN  PEDRO  ! 

1964 

150.3! 

42.1! 

1.5! 

! 

( 

! 

130.0! 

50.0! 

7.0! 

-  * 

600! 

16.01NONE 

!CA 

SAN  PEDRO  ! 

1979 

130.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

140.1! 

39.1! 

9.0! 

i 

600! 

16.0! NONE 

ICA 

SAN  PEDRO  ! 

1979 

140.1! 

! 

39.1! 

! 

2.0! 

! 

« 

i 

! 

i 

! 

; 

i 

1 

! 

! 

i 

! 

569.0! 

! 

67.0! 

i 

! 

29.3! 

j 

! 

6250! 

! 

16600! 

X 

! 

116.0!PUHP$ 

X 

i 

!VA 

NORFOLK  ! 

1983 

569.41 

! 

! 

67.0! 

! 

19.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

V 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

YEAR 

BUILT 

OR 

*RCSUILT 
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ENCR! 

— — — — " 

IVTCC! 

DZRENSXONS  (DRAFT! 

(CAPACITY! 

HIGH-  ! 

{VESSEL! 

! 

DIST! 

OPERATOR 

NET  KOBE!  tENSTHt  BROTH  1 

! 

I 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

(S  {OPERATING  ! 

1 

-------- 

l 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

: 

i 

i 

i 

i 

i 

REGIS-! •  *** ! 

REG.  ! 

REG.ILOAD-! 

| 

CARGO  ! 

FIXED  !  EIUIPRENT 

1TC!  BASE  ! 

YEAR  ! 

1  COAST 

TER  1  SEE1 //////! //✓/✓! 

ED  ! 

1 //////// 1 

POINT  I  LINE-1 

!  AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL 

HARE  AND  NUNBER 

!  GUARD 

TON-  iPAGEl 

OVER-1  OVER"! ///// 1 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// 1 TO *//////////! 

OR  ! 

!  NURBER 

N*«E  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  1LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ( 

(FEET)I  LINE-2 

ICE!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(15)  ATLANTIC 

FOUNDATIONS 

1  1 

1  1 

1  1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

* 

! 

* 

1 

» 

1 

HOBRO  107 

! 61 551 3 

327I4A461 

120.0! 

45.0! 

6.5! 

- 

600! 

8.5! NONE 

I FL  H1AH! 

1979  1 

1  1 

t  1 

120.0! 

1 

45.0! 

! 

1.51 

! 

—  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(13)  ATLANTIC 

NARINE  CONST. 

1  1 

1  I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1957  ! 

PFCALIN 

1273414 

1213A  36 ! 

43.61 

15.0! 

5.5! 

300! 

-  j 

14 .0 ! NONE 

ISC  BEAUFORT 

1  1 

1  l 

46.6! 

1 

15.0! 

! 

5.5! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

(33)  ATLANTIC 

! 

RICHFIELD  C0RPA1 NY 

1  1 

1  ! 

1 

1 

! 

1 

1 

! 

I 

! 

i 

! 

! 

1 

ATLANTIC 

100 

1260628 

1211A11! 

39.31 

12.4! 

5.0! 

330! 

-  j 

13.6! NONE 

!TX  PORT 

*  19*8  1 

! 

1  1 

41.61 

12.5! 

5.0! 

! 

6! 

! 

!  XNGLESIDE 

! 

ATLANTIC 

102 

1510159 

2411A11! 

57.81 

20.0! 

3.8! 

3301 

-  ! 

20.312  BOORS 

!TX  PORT 

1947  t 

! 

1  1 

60.01 

20.0! 

3.6! 

I 

8! 

* 

!  XNGLESIDE 

1 

ATLANTIC 

104 

1540284 

1211A11! 

37.21 

13.0! 

5.5! 

330! 

-  t 

0.0! NONE 

(TX  FORT 

1972  ! 

1 

I 

1  1 

1  1 

39.6! 

1 

13.0! 

1 

5.5! 

! 

| 

6! 

! 

! 

!  IUGLESIDE 

! 

! 

! 

(32)  ATLAS  NARINE  SERVICE#  LT 

1 

ID. 

1  I 

1  1 

1 

1 

i 

! 

! 

* 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1979  ! 

CNNETT  EYNARD 

1611546 

6113A36! 

61.4! 

21.11 

8.3! 

1200! 

-  i 

30.0! NONE 

!  L A  HARVEY 

1 

1 

1  1 

1  1 

6>.01 

! 

22.0! 

6.6! 

! 

-  ! 

1 

( 

! 

! 

! 

! 

(16)  ATLAS  SOUTHERN  CORN. 

1 

1 

1  1 

1  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

* 

1 

I 

1974  t 

ASC  004 

1527850 

111015A70! 

250.01 

48.0! 

9.0! 

- 

2500! 

11.01  DIESEL 

PURP 

(FL  TALLA- 

1 

1  1 

250.0) 

48.0! 

2.0! 

-  J 

! 

!  HASSEE 

! 

ASC  805 

1527851 

79115A701 

184.0! 

48.0! 

9.0! 

- 

2664! 

11 . 0! DX  ESEL 

PUMP 

! FL  TALLA- 

1970  1 

1 

1 

!  i 

1  1 

184.0! 

! 

48. C! 

1 

2.0! 

! 

-  * 

! 

! 

!  HASSE 

* 

1 

! 

(20)  ATLAS  TOWING  CO. 

1 

1 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

* 

* 

1 

! 

1977  I 

N/V  DUTCH 

1584268 

3913A361 

54.7! 

18.61 

7.0! 

7401 

-  I 

26.0! NONE 

1 

1  1 

58.6! 

20.0! 

6.2! 

1 

-  j 

! 

!  bURG 

! 

OK  AW 

1281164 

101 3  A  36 1 

37.31 

11.9! 

4.0! 

135! 

-  1 

1 5. 5 1  NONE 

!VV  PARKERS- 

1959  ! 

! 

1  1 

40.9! 

12.01 

3.5! 

-  i 

1 

!  BURG 

! 

1949  ! 

ATC  14 

1  - 

32814A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1000! 

1 1 .0! NONE 

!WV  PARKERS- 

! 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  j 

! 

1  BURG 

! 

ATC  15 

1  - 

3281 4A40I 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1000! 

10. 7! NONE 

!VV  PARKERS- 

1949  ! 

1 

1  i 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  J 

! 

(  BURG 

1 

ATC  16 

!  - 

32814A40I 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1000! 

1 0. 7 ! NONE 

i WV  PARKERS- 

1951  ! 

1 

1  1 

175.0! 

26. OJ 

1.5! 

-  J 

! 

!  BURG 

! 

ATC  224 

l  - 

328! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1000! 

10.7! NONE 

IWV  PARKERS- 

1954  ! 

1 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  I 

! 

!  BURG 

! 

ATC  316 

1  - 

328! 4A401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1000! 

10.71N0NE 

IWV  PARKERS- 

1953  ! 

1 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5* 

-  ! 

! 

!  8URG 

* 

1953  ! 

ATC  317 

1  - 

328! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1000! 

10.71  NONE 

IWV  PARKERS- 

1 

t  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  BURG 

* 

1957  ! 

ATC  321 

1  - 

328I4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1000! 

10.7 (NONE 

IWV  PARKERS- 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  BURG 

! 

1957  ! 

ATC  322 

1  — - 

32814A401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1000! 

10.7! NONE 

IWV  PARKERS- 

j 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  J 

! 

!  BURG 

* 

ATC  330 

I  - 

320 ! 4A40I 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1000! 

1 0. 71  NONE 

IWV  PARKERS- 

1937  I 

1 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.51 

-  | 

! 

1  BURG 

1 

ATC  332 

1  - 

32814A401 

175.0! 

76.0! 

9.0! 

- 

1000! 

14.01  NONE 

!W  PARKERS- 

1938  ! 

! 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  BURG 

* 

ATC  333 

j  - 

32814A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1000* 

10.7 {NONE 

!VV  PARKERS- 

1938  ! 

J 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  | 

! 

!  BURG 

1 

ATC  334 

j  - 

32814A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1000! 

1 0. 7  I  NONE 

!WV  PARKERS- 

1938  ! 

1 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  BURG 

! 

ATC  501 

1  - 

36414A40J 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1000! 

11.01  NONE 

IWV  PARKERS- 

1936  ! 

l 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.6! 

-  ! 

l 

!  BURG 

! 

ATC  703 

!  - 

38214A401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1000! 

1 0. 7 1  NONE 

!WV  PARKERS- 

1955  ! 

! 

t  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ) 

! 

!  BURG 

! 

ATC  710 

J  - 

38214A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1000! 

1 0. 7 ! NONE 

!VV  PARKERS- 

1955  1 

1 

!  ( 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  BURG 

! 

ATC  714 

!  - 

38214A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1000* 

10.71NONE 

!WV  PARKERS- 

1957  ! 

! 

!  i 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

( 

!  BURG 

» 

ATC  824 

!  - 

42214A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

650! 

1 1 .0! NONE 

IWV  PARKERS- 

1950  ! 

! 

1 

!  1 

!  ! 

175.0! 

! 

26.0! 

! 

1.5! 

! 

■  ,! 

! 

! 

!  BURG 

! 

(30)  AUGUSTA 

BARGE  CO. 

I 

1 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

» 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

1 

1 

! 

HURRAY  L 

II 

1606075 

8513A36! 

60.3! 

26.0! 

8.6! 

1350! 

-  ! 

36.0 1  NONE 

! AR  AUGUSTA 

1979  ! 

1 

!  1 

64.6! 

26.0! 

6.6! 

! 

6! 

! 

1 

1 

VANCE  N. 

THORPSON 

1545437 

8713A36! 

64.5! 

24.0! 

6.0! 

840! 

-  ! 

36 .01  NONE 

IAR  AUGUSTA 

1973  ! 

! 

1  1 

70.0! 

24.0! 

5.5! 

6! 

! 

! 

I 

T0L  106 

1583038 

90814A41! 

200.0! 

35.0! 

10.8! 

- 

1550! 

22. OfHONE 

IAR  AUGUST*. 

1977  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5* 

-  ! 

l 

! 

! 

TeL  107 

1583039 

90814A41! 

200.0! 

15.0! 

10.8! 

- 

1550! 

2? .01  NONE 

IAR  AUGUSTA 

1977  ! 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5* 

-  f 

! 

! 

! 

T8L  108 

1583040 

908I4A41I 

200.0! 

35.0! 

10.8! 

- 

1550! 

22 .0! NOME 

! AR  AUGUSTA 

1977  1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

I 

! 

T0L  110 

1583042 

90814A41! 

200.0! 

35.0! 

10.8! 

- 

1 5  5  0  5 

22 • 0 1  NONE 

! AR  AUGUSTA 

1977  ! 

l 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  J 

! 

! 

J 

T0L  111 

1583043 

90814A411 

200.0! 

35.0! 

10.6! 

- 

1550! 

22.0! NONE 

!AR  AUGUSTA 

1977  ! 

1 

f  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  J 

! 

! 

1 

TBL  112 

1601607 

83314A41! 

195.0! 

35.0! 

10.7! 

- 

1500! 

22.0IN0NE 

(AR  AUGUSTA 

1978  ! 

1 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.5* 

-  ! 

! 

1 

! 

TBL  114 

1601685 

83314A4U 

195.01 

35.0! 

10.7! 

- 

1500! 

22 .0) NONE 

UR  AUGUSTA 

1978  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

TBL  115 

1601689 

8S3I4A41! 

195.0! 

35.0! 

10.7! 

- 

1500! 

22 .0! NONE 

(AR  AUGUSTA 

1978  l 

! 

!  ! 

193.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

ISL  If* 

i 601670 

33314A4* 1 

ITS.Ct 

33. C! 

1C. 7* 

- 

! 

1SCC! 

2 2. CIS CSC 

{ t*  AUCUSTA 

1975  ! 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

! 

TBL  117 

1601691 

833! 4A41 i 

195. OJ 

35.0! 

10.7! 

- 

1500! 

22.0 !  NONE 

IAR  AUGUSTA 

1978  ! 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

TBL  118 

1601692 

833 I4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

10.7! 

- 

1500! 

22 .0 1  NONE 

JAR  AUCUSTA 

1978  ! 

! 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

1 

TBL  119 

1601693 

8331 4A41 i 

195.0! 

35.0! 

10.7! 

- 

1500! 

22.01NONE 

UR  AUGUSTA 

1978  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

TBL  120 

1601694 

83314A411 

195.01 

35.0! 

10.7! 

« 

1500! 

22.0! NONE 

! AR  AUGUSTA 

1978  ! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5* 

-  f 

! 

1 

! 

WELT  1 

1279765 

81414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 0. 0 ! NONE 

JAR  AUGUSTA 

19*9  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

WELT  3 

J  290052 

90114A41  ! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

15001 

1 0.0! NONE 

UR  AUGUSTA 

1942  ! 

t 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

WELT  4 

1290053 

90114A41! 

195.1! 

35.0! 

10.8! 

- 

1500! 

16.0! NONE 

UR  AUGUSTA 

1962  I 

1 

(  i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  f 

! 

! 

! 

WELT  5 

1  505946 

81 41 4A41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

10.0 ! NONE 

IAR  AUGUSTA 

1966  t 

! 

! 

! 

1  ! 

!  I 

1  1 

195.01 

1 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

I 

! 

! 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


m. 


ENGR! 

IVTCCl 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

UAPArnn 

HIGH-  ! 

I  V 

E  S  S  E  L  ! 

i 

DISTI  OPERATOR 

NET  (CODE ILCNGTHl BROTH! 

! 

i 

! 

CARGO  ! 

ESr  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

!  S  (OPERATING  ! 

TEAR 

i 

]  COAST 

TER  1  SEE! //////!///// ! 

ED  ! 

uttn/tn 

POINT  !  LINE-1 

)  AC! 

LXNf-1  ! 

BUILT 

! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

1  GUARD 

TON-  1  PAGE  1 

OVER-!  OVER-!  /////! 

HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT) !////////// 77////IT6 !/,/(//////! 

OR 

! 

I  NUNBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1LXGHT ! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!££ 

L INC-2  t ‘REBUILT ! 

(11)  AUGUSTA  TOWING  CO.,  INC 

I 

! 

1  1 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

I 

! 

1 

2 

i 

EVELYN  DORIS 

!  27(942 

1 2  5 l 3*36! 

65.0! 

22.0! 

6.0! 

900! 

-  j 

J5.0!N0:«E 

!VA 

NORFOLK  ! 

1957 

!  1 

65.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

NISS  OPAL 

! 288967 

8713A36! 

65.0! 

22.0! 

6.0! 

900! 

35. 01  NONE 

!V  A 

NORFOLK  ! 

1962 

1  1 

65.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

I 

t 

! 

AUGUSTA  1 

1277613 

86714A4U 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ( 

1747! 

17.5! NONE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1954 

i 

t 

1  i 

t  i 

195.0! 

1 

35.0! 

2 

2.2! 

i 

< 

i 

! 

! 

! 

2 

i 

i 

! 

1 

(32)  AUSTRALIA  POINT  FLEETING! ,  INC. 

1  l 

1  i 

1 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

i 

! 

t 

i 

AP  1 

1504705 

31  13A36! 

47.0! 

16.0! 

7.0! 

800! 

-  J 

33.0! NONE 

! 

1 

1966 

S 

»  | 

47.0! 

18.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

j 

! 

J  B  CHAUVIN 

1271929 

15$l 3A36I 

92.5! 

28.51 

8.6! 

2700! 

-  J 

38.0! NONE 

j 

* 

1956 

1 

1  1 

96.61 

26.5! 

8.0! 

1 

-  ! 

i 

i 

; 

SHANTY  FRANK 

1567960 

165 ( 3A36I 

70.0! 

24.0! 

10.6! 

1350! 

-  l 

33.0! NONE 

! 

; 

*  1986 

] 

! 

1  1 

i  1 

70.0! 

1 

24.0! 

6.6! 

i 

1 

! 

I 

! 

1 

! 

; 

i 

(32)  AVA'S  BOAT  RENTALS,  INC 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

i 

j 

| 

JCLIE  NOE 

1577186 

1 6 11C 12 ( 

>8.0! 

14.0! 

5.0! 

670! 

ui 

15.0! NONE 

!  LA 

VENICE  ! 

1976 

i 

1 

!  1 

1  1 

40.01 

l 

14.0! 

! 

5.0! 

! 

) 

! 

21! 

! 

1 

1 

! 

j 

! 

2 

(32)  AVE  LINITED 

ANGELICA  E. 

! 

1 

(589661 

1  1 

1  1 

9213A36! 

1 

1 

62.7! 

! 

! 

26.0! 

! 

! 

8.0! 

! 

2 

1200! 

! 

( 

! 

! 

32.0! NONE 

i 

! 

!  L  A 

i 

! 

HARVEY  ! 

1978 

1 

i 

1  1 

1  1 

70.0! 

1 

26.0! 

! 

6.6! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

f 

(32)  AXIS  BOAT  OPERATIONS,  IN|C. 

1  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

; 

! 

2 

2 

TRACY  NARTIN 

(559510 

6711A11! 

103.9! 

25.0! 

9.oi 

900! 

67! 

24. 2 (NONE 

1  LA 

MORGAN  *! 

1974 

1 

1 

1  1 

1  1 

103.9! 

! 

25.0! 

i 

6.7! 

! 

( 

l 

15! 

! 

! 

! 

! 

! 

CITY  ! 

! 

(33)  B  &  3  TOWING  CO. 

! 

] 

!  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

\ 

! 

2 

! 

! 

! 

i 

CHARLES  B  BOONE 

1626613 

4413A361 

54.01 

22.0! 

7.0! 

800! 

-  j 

50.0 (NONE 

!T 

HOUSTON  i 

I960 

1 

1  i 

55.0! 

22.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

CRAIG  BOONE 

1640817 

9513A36! 

56.61 

26.1! 

9.8! 

1200! 

-  ( 

55  .oj  NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1982 

1 

1  1 

56.6! 

26.1! 

9.61 

! 

! 

t 

! 

JERRY 

(264371 

1513A36! 

43.81 

15.0! 

5.6! 

300! 

4.0! NONE 

iTX 

HOUSTON  ! 

1952 

1 

! 

1  1 

1  ( 

43.6! 

1 

15.0! 

! 

5.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

* 

! 

I 

; 

j 

(16)  M6  TOWING,  INC. 

LADY  CHERYL 

! 

1 

1586739 

1  1 

!  1 

2713A36! 

1 

1 

44.11 

! 

! 

18. C! 

2 

! 

6.0! 

! 

1 

600! 

! 

! 

! 

! 

26.0! NONE 

! 

! 

!  AL 

! 

! 

SEL*A  • 

1978 

! 

! 

1  1 

1  1 

46.0! 

1 

16.0! 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

(32)  6  t  8  TUG  CORP. 

1 

! 

1  1 

1  1 

1 

l 

! 

! 

l 

l 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

GEORGE  BOLLINGER 

(596738 

67MA021 

95.3! 

26.0! 

6.0! 

1000! 

996! 

37.0! NONE 

JLA 

LOCKPORT  I 

1976 

! 

!  1 

05.3! 

26.01 

6.8! 

! 

16! 

! 

! 

! 

JUNE  BOLLINGER 

(619096 

56MA02! 

86.01 

26,0! 

11.6! 

6C0! 

996! 

39.0! NONE 

!LA 

LOCKPORT  ! 

1980 

i 

1  1 

100.0! 

26.0! 

11.6! 

! 

16! 

; 

! 

! 

OCB  100 

1504605 

60515A701 

195.1! 

35.1! 

10.01 

1430! 

1 3.0! NONE 

!LA 

LOCKPORT  ! 

1966 

I 

1  1 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

2 

BIB  200 

1618429 

1 324! 5470! 

248.0! 

50.0! 

8.5! 

26001 

19.0! NONE 

!LA 

LOCKPORT  ! 

1962 

1 

1 

!  ( 

1  1 

248.0! 

! 

50.0! 

! 

1.6! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(32)  6tC  80AT  RENTALS 

1 

1 

1  1 

1  i 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

RON  NARC 

1544947 

5111A03! 

! 

-  ; 

8.0! 

1200! 

38! 

•  ; 

I 

i 

1972 

! 

1  ( 

100.0! 

25.0! 

6.0! 

i 

i 

! 

( 

2 

SHARLA  ANN 

(551786 

5611  AC? ! 

! 

-  ! 

6.0! 

374! 

-  j 

-  ! 

1 

! 

1973 

1 

1  1 

63.0! 

24.0! 

6.0! 

! 

-  • 

! 

! 

! 

WEBER  C 

(632913 

6611A021 

1 

! 

9.0! 

1380! 

-  i 

! 

( 

1961 

1 

1 

1  1 

1  ! 

110.0! 

! 

26.0! 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

2 

» 

i 

! 

(32)  8  t  C  OIL  CO. 

! 

! 

!  1 

i  | 

! 

! 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

t 

j 

i 

i 

j 

1 

! 

2 

(BRACK  OPERATING  CO., 

I!C.) 

2  i 

! 

1 

! 

! 

2 

! 

i 

! 

KAY 

i  ...... 

7 1 1C  11  i 

32.0! 

10.0! 

4.7! 

225! 

.  { 

9.51N0NE 

!LA 

l*K£  I 

1972 

! 

! 

1  1 

!  1 

32.0! 

! 

10.1! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

6! 

2 

i 

2 

i 

SALVADOR  ! 

! 

(18)  B  t  D  LEASING 

80  101 

! 

1 

1593414 

!  1 

1  ! 

72614A45! 

! 

! 

200.0! 

{ 

i 

35.0! 

! 

! 

9.0! 

! 

! 

j 

1679! 

( 

2 

19.1 1  NONE 

! 

2 

ioH 

! 

2 

CINCINNATI i 

1978 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

BD  102 

(593415 

726 1 4A451 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1679! 

19.1 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1978 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  1 

! 

1 

! 

BD  I'M 

*593416 

72614A45! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1679! 

19.1 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1978 

1 

i 

!  1 

1  ! 

200.0! 

! 

35.0! 

! 

1.4! 

! 

! 

! 

-  • 

i 

! 

! 

! 

! 

(37)  B  t  6  NAVIGATION 

BLANCO 

i 

i 

i  — 

1  1 

1  ! 

5  1 3  A  3  6 ! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

23.0! 

! 

! 

4.0! 

! 

! 

300! 

! 

! 

24 • 0 ! NONE 

i 

i 

joR 

2 

i 

COOS  BAY  ! 

*  1957 

t 

i 

1  1 

35.0! 

23.0! 

4.0! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

JUDY  e 

i  — 

513A36! 

24.0! 

6.0! 

2.0! 

165! 

-  ! 

7 .0! NONE 

!0R 

COOS  BAY  ! 

1954 

i 

!  1 

24.0! 

6.0! 

2.01 

! 

-  l 

! 

i 

j 

TOUGHY 

(280502 

5J3A36! 

33.3! 

10.1! 

4.2! 

187! 

-  i 

9.61N0NE 

•OR 

COOS  BAY  i 

1956 

i 

i 

!  1 

1  1 

35.3! 

1 

10.8! 

! 

3.6! 

! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

(33)  8  t  6  OFFSHORE,  INC. 
flCCT  1 

1 

! 

1501911 

1  ! 

1  1 

3811A02! 

1 

1 

96.6! 

! 

! 

24.0! 

t 

i 

7.0! 

! 

! 

1200! 

! 

! 

! 

! 

! 

ITX 

! 

! 

FREEPORT  ! 

1966 

j 

1 

1  1 

96.8! 

24.0! 

7.01 

! 

-  j 

! 

! 

i 

55  I 

! 5*77J3 

*5! 1*0?! 

117.0) 

76.01 

8.5! 

1280! 

-  1 

36. 0 ! NONE 

!TX 

FREEPORT  ! 

1977 

1 

!  1 

120.0) 

26.0! 

7.5! 

! 

-  t 

! 

! 

! 

C9  1 

1667475 

6211A021 

71.0! 

24.0! 

9.8! 

460! 

-  j 

(NONE 

!TX 

FREEPORT  ! 

1982 

1 

1  1 

71.0! 

24.0! 

9.6! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

OBI  II 

1530652 

13511A02! 

138.8! 

36.1! 

10.5! 

1700! 

-  J 

-  J 

!TX 

FREEPORT  ! 

1971 

1 

1 

!  1 

!  1 

138.8! 

! 

36.11 

1 

10.5! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(17)  8  t  II  COAL  COMPANY 

BN  73 

! 

1 

1262535 

1  1 

1  1 

89814A40! 

! 

! 

195.0! 

! 

1 

35.0! 

! 

! 

11.0! 

! 

» 

1640! 

! 

! 

16.8! NONE 

t 

i 

!TN 

! 

! 

CHATTPNOO-! 

1960 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  | 

1 

! 

GA  ! 

BN  84 

(283081 

69814A401 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  J 

1640! 

16.8! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1960 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

; 

-  ! 

! 

! 

GA  ! 

BN  626 

(277899 

898I4A40! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

1640! 

16.6! NONE 

!TN 

CHATTANOO-* 

1960 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

GA  ! 

BN  658 

1640661 

89814A40! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  J 

1640! 

1 6. 8 ! NONE 

!TN 

CMATTANOO-! 

1 96  3 

« 

1 

• 

i 

1  i 

2  1 
i  i 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.9! 

! 

! 

1 

! 

1 

2 

i 

; 

i 

! 

! 

1 

GA  ! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENCR ! 

!  1VTCCI 

DIMENSIONS  i DRAFT  I 

! CAPACITY | 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ( 

1 

DISTI 

OPERATOR 

1  NET  ICODEILENGTHIBRDTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  tOPERATING  ! 

» 

REG.  ! 

YEAR  1 

B  A5  fc  1 

!  COAST 

t  TER  1  SCt !////// !///// | 

CD  1 

\mnm\ 

POINT  ! 

LINE- 

1 

1  AO 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  JPAGE1 

0VER-10VER-I7////1 

HORSE! 

PASS-  1 (LIGHT)  !////////////////!T0! //////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

‘'AGE  1  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  f 

(FEET)! 

UWi- 

2 

UE! 

LINE-2  1MEBUILT! 

(1?>  e  (K  COAL 

COMPANY 

! 

l 

! 

I  i  1 

!  !  t 

i  !  1 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

(continued: 

! 

!  1  t 

! 

I 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

0M  678 

1263920 

1  89814A40) 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

1640! 

1 6.6! NONE 

!  TN 

CHATTANOO-I 

I960  1 

! 

I  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

t 

! 

GA  ! 

1 

BM  66B 

1283933 

1  898J4A40J 

195.0! 

35.01 

11.0! 

.  i 

1640! 

1 6. 8  J  NONE 

1TN 

CHATTANOO-! 

1960  ! 

i 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

1 

GA  ! 

! 

BN  69B 

1283972 

1  69314A40I 

195.01 

35.0! 

11.0! 

! 

1640! 

1 6. 8 ! NONE 

JTN 

chattanoo-! 

1960  t 

1 

l  1  1 

195.01 

35.0! 

1.91 

! 

-  I 

! 

! 

GA  ! 

! 

N  SI 

1282901 

1  3401 4A401 

195.01 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1448! 

16.0! NONE 

!TN 

CHATTANOO- 1 

1960  ! 

J 

1  1  1 

195.0! 

35.Q! 

12.0! 

! 

-  ! 

! 

J 

GA  J 

! 

r  53 

1283052 

1  34C14A401 

195.0! 

35.Q! 

12.0! 

! 

1448! 

16. OiNONE 

!  TN 

CHATTANOO-! 

1960  ! 

( 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

12.0! 

I 

-  ) 

! 

! 

GA  ! 

1 

a  55 

! 28311 7 

I  840! 4A40! 

195.0! 

5S.0I 

12.0! 

-  ! 

1446! 

16. OINONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1960  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

GA  t 

1 

a  59 

1283286 

1  840! 4A40I 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1446! 

16. OINONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1960  1 

! 

1 

1  1  1 

!  1  ( 

195.0! 

1 

35.0! 

! 

12.01 

l 

! 

! 

-  * 

1 

! 

i 

i 

i 

GA  1 

l 

(32)  BAR  BOAT# 
SUSAN  DIANNE 

INC. 

! 

* 

*1640131 

i  t  1 

1  1  1 

1  2711A03! 

! 

1 

34.2! 

! 

! 

16.0! 

! 

! 

4.0! 

j 

i 

400! 

! 

1 

-  ! 

i 

! 

18.0! 

! 

! 

1LA 

! 

1 

LOCXPORT  1 

1 

! 

1981  ! 

J 

1  1  t 

38.0! 

16.0! 

3.0! 

! 

-  1 

! 

i 

! 

1 

ANDREA 

1613365 

1  8713F36! 

! 

-  ! 

6.51 

-  J 

-  ! 

! 

! 

! 

1979  ! 

1 

! 

i  1  1 

1  1  1 

65.01 

! 

26.0! 

! 

4.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

I 

! 

1 

(18)  B  H  LEASING 
8H  100 

CO. 

! 

! 

1  !  1 

1  1  1 

1  711 1 4A451 

1 

t 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

! 

9.0! 

I 

! 

! 

! 

1500! 

! 

2 

14. 7  1  NONE 

! 

! 

!  OH 

! 

! 

CINCINNATI! 

! 

I 

I960  1 

8H  101 

! 

1  !  1 

1  71114A45J 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

! 

-  ! 
1500! 

I 

14.7! NONE 

! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1 

1980  ! 

1 

! 

9H  102 

1  1  1 
l  711UA45! 

195.0! 

195.0! 

35*0! 

35.0! 

1.5! 

9*0! 

-  t 
1500! 

! 

14.7! NOME 

! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

I 

1980  ! 

! 

1  !  ( 

195.0! 

55.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

I 

! 

I 

9H  103 

!  - 

!  711 I4A45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14. 71M0KE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1980  ! 

{ 

! 

i  1  I 

1  1  1 

195.0! 

! 

35.0! 

1 

1.5! 

! 

J 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(32)  8  T  TOWING 
AVERY  DEAN 

CO. 

j 

i 

1282356 

1  !  1 

t  !  1 

t  47J3A36J 

t 

—  ! 

i 

i 

—  ! 

! 

7.0! 

900! 

! 

i 

35! 

! 

1 

75. OINONE 

! 

! 

!LA 

! 

I 

MORGAN  1 

1 

! 

1961  ! 

J 

1 

1  !  1 

1  1  1 

61.2! 

! 

22.0! 

1 

6.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

( 

! 

t 

CITY  ! 

! 

! 

! 

(32)  BlB  SCAT  RENTALS 

I 

1 

1  •  1 

1  1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

t 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

LIL  SQUALL 

1525455 

1  39I1C02I 

65.0! 

16.5! 

4.0) 

1060! 

•  . 

15.0! NONE 

!LA 

VENICE  ! 

1970  1 

I 

! 

!  i  ! 

1  !  i 

65.0! 

« 

16.5! 

3.0! 

! 

j 

35! 

! 

! 

! 

i 

t 

1 

! 

! 

! 

(38)  916  NARINE 

! 

TRANSPORTATION,  INC. 

!  !  1 

!  !  i 

i 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

RUBY  XIV 

1274887 

!  321 3A36I 

61.4! 

17.1* 

9.5! 

300! 

-  ! 

25. OINONE 

!AK 

KOOIAK  ! 

*  1957  ! 

1 

1  )  ! 

61.4! 

17.1! 

9.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

SINUK 

1507615 

1  2313A36! 

58.2! 

H.1I 

4.0! 

440! 

-  ! 

18. OINONE 

!  AK 

KODIAK  ! 

*  1967  l 

! 

! 

•  1  1 

!  !  1 

53.2! 

! 

14.U 

! 

4.0! 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

2 

! 

! 

! 

1 

(11)  8SD  EQUIPMENT  CO. 

! 

! 

i  i  i 

i  i  i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

I 

! 

! 

! 

CAPT.  BUFF  Y 

1573111 

1  2713*361 

—  ! 

—  ! 

5.1! 

3401 

-  1 

33.9! HONE 

!VA 

PORTSMOUTH! 

*  1976  ! 

! 

! 

1  1  1 

!  !  1 

49.1! 

14.0! 

! 

—  1 
l 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

* 

{ 

i 

| 

(18)  B.  B.  RIVEP 
BECKY  THATCHER 

BOATS 

! 

I 

1510560 

1  1  ! 

1  1  1 

!  6711A11! 

! 

1 

85.0! 

! 

1 

27.2! 

l 

l 

5.2! 

! 

! 

420! 

» 

! 

-  ! 

! 

j 

40. ?i NOME 

! 

! 

!KY 

! 

! 

COVINGTON  ! 

! 

I 

1967  ! 

i 

I  1  1 

129.0! 

32.0! 

4.9! 

! 

389! 

! 

! 

! 

! 

BUCKEYE 

1270963 

1  91 1  All J 

36.0! 

9.8! 

3.7! 

115! 

-  ! 

11. OiNONE 

!KY 

COVINGTON  ! 

1956  ! 

! 

1  !  1 

36.0! 

9.8! 

3.3! 

! 

40! 

! 

! 

! 

! 

MARK  TWAIN 

•239167 

!  78 ! 1  All  * 

54.6! 

16.0! 

4.0! 

130! 

-  ! 

27. 0! NONE 

!Yy 

COVINGTON  { 

1962  ! 

i 

1  1  1 

68.6! 

16.0! 

3.6! 

t 

150! 

! 

1 

; 

• 

CAPTAIN  BEN 

1251396 

1  50! 3*36! 

85.0! 

25.0! 

5.0! 

900! 

-  i 

49. OINONE 

!ky 

COVINGTON  ! 

1954  *! 

i 

1  !  1 

85.0! 

25. C! 

5.0! 

; 

-  » 

i 

j 

j 

! 

SHIRLEY  B 

1273241 

1  33 13A36I 

58.0! 

14.21 

5.4! 

300! 

-  f 

32. OINONE 

SKY 

COVINGTON  ! 

1940  1 

! 

l  !  ! 

se.os 

14.2* 

5.4! 

f 

-  I 

! 

! 

! 

! 

CINCIN-COVING  FUNLINt A 

1263894 

1  6714*11! 

136.0! 

35.0! 

3.7! 

-  ! 

-  ! 

44. OiNONE 

IKY 

COVINGTON  ! 

*  1955  ! 

; 

i 

!  !  1 

1  1  i 

156.0! 

( 

40.0! 

! 

3.3! 

! 

! 

j 

600! 

! 

! 

• 

! 

! 

2 

2 

! 

1 

(32)  0.  P.  TOWING  CO.#  INC. 

• 

1  !  1 

i  i  1 

{ 

» 

t 

i 

! 

! 

i 

! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

I 

{ 

STACEY  ANN 

1606696 

!  71 • 3*35! 

60.0! 

24.0! 

7.5! 

800! 

-  i 

31 .OiNONE 

SLA 

HARVEY  ! 

1979  • 

* 

i 

f  !  ! 

!  !  1 

60.0! 

! 

24.0! 

1 

6.0! 

! 

! 

1 

-  i 
! 

2 

2 

i 

i 

! 

( 

! 

! 

* 

(32)  BABCOCK  t  WILCOX  COMPANY i 

!  1  1 

1  1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

t 

i 

! 

! 

i 

t 

1 

2 

! 

1 

! 

INTERMAC  GOG 

1573463 

1  2985! 4A43! 

300.1! 

90.11 

14.4! 

_  < 

5000! 

20.0 ! 1 AUNCH ING 

DEVICE1LA 

Morgan  ! 

1976  i 

j 

1  1  1 

300.1! 

90.1! 

3.5! 

• 

»  j 

! 

! 

CITY  ! 

! 

MCDERMOTT  161 

1520812 

!  941 1 4*43! 

160.0! 

54.0! 

10.5! 

! 

2400! 

13.5! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1969  I 

1 

1  !  1 

160.0! 

54.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

2 

! 

CITY  i 

j 

MCDERMOTT  162 

*521926 

!  941 ! 4*43! 

160.0! 

54.0! 

10.5! 

-  i 

2400! 

1 3»sj  NONE 

SLA 

MORGAN  ! 

1969  • 

! 

1  1  1 

160.0! 

54.0! 

2.5! 

t 

-  i 

• 

■ 

CITY  1 

! 

MCDERMOTT  163 

1522449 

1  94 | 14*43! 

160*0! 

54.01 

10.5! 

-  i 

2400*1 

13.5! NONE 

1  LA 

MORGAN  ! 

1969  ! 

j 

1  !  1 

160.0! 

54.0! 

2.5! 

t 

“  ! 

■ 

! 

CITY  I 

! 

MCDERMOTT  165 

1523402 

1  941 14*43! 

160.0! 

54.0! 

10.5! 

-  i 

2400* 

13. SIMONE 

SLA 

MORGAN  i 

1969  1 

; 

1  1  1 

160.0! 

54.01 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

cur  I 

t 

OCEANIC  91 

*296967 

1  671814A431 

402.0! 

90.0! 

16.51 

! 

5000! 

20.0 ! HONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1964  l 

1 

1  !  ! 

402.0! 

90.0! 

4.0! 

j 

-  1 

! 

! 

CITY  ! 

I 

TIOELAND  10 

1507294 

1  250914A431 

240.0! 

72.0! 

14.0! 

-  j 

4000! 

23. OiNONE 

1LA 

MORGAN  ! 

1967  • 

j 

1  •  J 

240.0! 

72.0! 

3.0! 

! 

-  1 

! 

! 

CITY  ! 

! 

TIOELAND  11 

1503742 

I  254514A43! 

240.0! 

72.01 

14.0! 

-  ! 

4000! 

23. OINONE 

!LA 

MORGAN  t 

1967  1 

j 

1  1  1 

240. 0! 

72. C! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

CITY  ! 

! 

TIDELAND  12 

1355579 

!  2570 !4 *43 ! 

1’40.0! 

72.0! 

14.0! 

-  ! 

4000! 

23.0! NONE 

SLA 

MORGAN  ! 

1973  ! 

! 

i  •  j 

240.0! 

72.0! 

3.0! 

1 

-  i 

! 

! 

CITY  ! 

! 

l!OEt.AfcO  15 

1579347 

I  2376:44431 

240.01 

72.  CJ 

14.0! 

-  • 

4000! 

23,0'NON? 

HA 

MORGAN  f 

1977  ! 

! 

1  •  1 

2  >0. 0! 

72. oi 

3.0! 

i 

-  ! 

i 

I 

CITY  ! 

1 

f  IOC  LAND  16 

1582103 

1  257614A43I 

240.0! 

72.0! 

14.0! 

-  j 

4000! 

2J.0!H0HE 

(LA 

MORGAN  1 

1977  ! 

; 

1  1  ! 

240.0! 

72.0! 

3.0! 

i 

“  ! 

! 

! 

CITY  ! 

! 

TIDELAND  17 

1582649 

1  2576J4A43! 

240.0! 

72. C! 

14.0! 

-  ! 

4000! 

23. OINONE 

UA 

MORGAN  I 

1977  ! 

1 

1  1  ! 

240.0! 

72.0! 

3.0! 

1 

-  ! 

2 

! 

c:ty  ! 

! 

TIDELAND  19 

I617C04 

f  2564! 4A43! 

250.0! 

72.0! 

12.4! 

-  i 

4500! 

14. S! NONE 

!LA 

MORGAN  1 

1980  ! 

! 

1  !  ! 

250.0! 

72.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

! 

TIC? LAND  20 

1627240 

!  249514A43! 

240.0! 

72.0! 

12.4! 

1 

4500! 

1 4.6 ! HONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1980  ! 

1 

!  !  ! 

2SO.O! 

72.0! 

2.0! 

t 

“  ! 

! 

! 

CITY  ! 

! 

TIDELAND  21 

1630708 

1  2517! 4*43! 

240.0! 

72.0! 

12.4! 

l 

4500! 

14.8! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1981  ! 

1 

! 

! 

!  1  ! 

;  i  | 

i  i  i 

250.0! 

1 

j 

72.0! 

! 

• 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

CITY  I 

l 
! 

! 

! 

! 

i 

m„  _ _ 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

INCH 

IVTCCi 

DIMENSIONS  imm 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

(VESSEL! 

! 

* 

DISTI  OPERATOR 

NET  ICODEILENGTHIBRDTH! 

! 

I 

! 

EST  l  CARGO 

HANDLING 

!S  (OPERATING  l 
1TC!  BASE  ! 

! 

YEAR  ! 

I  COAST 

[  TER  1  SEE !//////!/////! 

ED  ! 

Uitnttfi 

POINT  !  LtVC- J 

! AO!  LINE-1  1 

BUILT  l 

: 

VESSEL  MAKE  AND  NUMBER 

I  GUARD 

TON-  SPACE  1 

0VER-10VER-1/////I 

HORSE! 

PASS-  ! 

LIGHT)!  //////<* ////J////JTD !//////////! 

OR  ! 

t  NUMBER 

NAGC  !  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT! 

ROWCR! 

ENGERS  f 

(FEET) 1  LI«C-* 

!CCt  LINE-2  ^REBUILT! 

] 

(19)  BACKUS/  HOWARD/  TOWING/ 

I 

1 

1  INC. 

1  1 

)  1 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

\ 

I 

1 

1 

1 

1  ! 

S  ! 

!  1 

1 

! 

1 

\ 

ANITA  BACKUS 

1575575 

3413A36! 

49.4! 

18.01 

8.0! 

680! 

1 7 .6! NONE 

! ft  MIAMI  ! 

1976  ! 

! 

!  1 

53.0! 

18.0! 

7.0! 

! 

!  I 

! 

ATLAS 

1482459 

3513A361 

50.01 

19.01 

8.3! 

680! 

-  j 

16.5! NONE 

I  Ft  P1AMI  l 

1985  ! 

* 

t  ! 

54.2! 

18.0! 

7.0! 

! 

!  1 

I 

FREDERICK  11 

1  501923 

9! 3A  36! 

35.2! 

12.8! 

6.0! 

3351 

1 J.01HOVC 

in.  (mani  1 

1967  l 

1 

t  ! 

33.01 

13. C! 

4.0! 

-  | 

| 

!  ! 

! 

r: 

HOWARD  V. 

1520056 

14I3A36I 

43.6! 

15.0! 

5.5! 

380! 

1 7.0 !  NONE 

!FL  MIAMI  ! 

1969  ! 

! 

i  ! 

46.0! 

15.0! 

5.51 

-  ! 

1 

I  ! 

! 

WRESTLER  II 

1500321 

1313A36! 

37.7! 

13.61 

5.01 

335! 

26.0! HONE 

!FL  AT AMT  1 

1965  I 

1 

1 

1  I 

1  1 

44.01 

t 

14.0! 

! 

5.0! 

! 

1 

! 

! 

I  ! 

!  1 

! 

1 

031  e»CON  TOWIHC  CO., 

INC. 

1 

!  ! 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

i  J 

!  1 

! 

! 

% 

CUROC 

1500240 

2713A361 

41.81 

16.8! 

7.5! 

3801 

22.9 ! NONE 

!TX  HOUSTON  i 

1965  ! 

■- 

1 

!  ! 

45.01 

17.01 

6.5! 

m  1 

( 

I  i 

1 

z 

JAVELINA 

! 290275 

49 1 3  A 16 1 

51.9! 

20.0! 

7.9! 

660! 

28. 5! NOME 

tTX  HOUSTON  ! 

1764  ! 

i 

1 

1  ! 

55.01 

20.0! 

6.5! 

-  ! 

! 

!  1 

1 

■ 

RA20RBACK 

1514230 

7113AS61 

42.1! 

16.0! 

6.5! 

380! 

-  | 

21 .0 1  NONE 

!TX  HOUSTON  i 

me  i 

1 

1  ! 

45.01 

16.0! 

6.0! 

i 

! 

!  ! 

! 

SHORT 

1294909 

2713A361 

41.8! 

16.8! 

7.5! 

380! 

-  i 

22.9 JNOHE 

! TX  HOUSTON  ! 

1964  ! 

1 

1  1 

45.0! 

17.0! 

6.5! 

| 

!  ! 

1 

YORKSHIRE 

151564 7 

27J3A36I 

41.8! 

16.8! 

7.5! 

380! 

22. 9 ! NONE 

!TX  HOUSTON  ! 

1968  1 

1 

1 

1  1 

1  1 

45.0! 

t 

17.0! 

I 

6.5! 

1 

i 

! 

! 

!  ! 

!  ( 

! 

t 

(321  ELDELVK,  MELISSA 

! 

1 

1  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

V 

! 

! 

! 

5  ! 

1  1 

1 

1 

MELISSA  IADEAUX 

1435024 

7113A361 

60.0! 

20.0! 

6.0! 

1000! 

36.0! NONE 

SU  ?  C!F  l 

1981  1 

l 

! 

1  1 

1  1 

60.01 

1 

26.0! 

! 

7.0! 

1 

t 

! 

j 

! 

l 

! 

(32)  BACALA  OFFSHORE  BOATS/ 

1 

1 1 M  C  • 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

1 

! 

\ 

! 

! 

% 

REGGIE  MA6ALA 

1621244 

I411A03! 

78.9! 

26.0! 

7.3! 

1200! 

220! 

22.0!N0"r 

,  t 

mo  t 

• 

1 

1 

1  1 

1  1 

86.0! 

26.0) 

! 

1 

! 

\ 

! 

( 

5 

(34)  8AIN9RIDGE  MARINE 

! 

SERV./1  INC. 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

t 

j 

CROWLEY  23 

1227452 

25 139)6! 

69.2! 

17.5! 

6.0! 

500! 

-  t 

27.0*  NO 

4  VI  MSI 

1928  1 

) 

1 

i  ! 

75.0! 

16.0! 

4.0! 

1 

’  i 

! 

IBIS 

1257466 

1613836! 

47.0! 

14.4! 

7.2! 

200! 

18. OJ  NONE 

w*  **«V  ny  * 

*  1967  ! 

l 

1  1 

47.0! 

14.4! 

7.2! 

! 

! 

4 

JAMES  8 

1250901 

3113A36I 

61.3! 

17.1! 

6.1! 

300! 

24. 0! NONE 

•  -  •t'*  * 

1945  ! 

3 

! 

!  1 

65.0! 

17.1! 

6.11 

! 

1 

1 

•  MS  1 

1165549 

10414843! 

81.01 

26.0! 

6.0! 

-  j 

2'  * 

*  'CAAhE 

IV  V  ■  1 

1913  ! 

J 

1 

1  1 

83.0! 

26.0! 

2.0! 

!  1 

! 

SMS  2 

1145340 

17014843! 

90.0! 

32.0! 

8.0! 

-  j 

/p.t 

1913  ! 

I 

!  1 

90.01 

32.0! 

2.0! 

1 

! 

SMS  3 

1165310 

17014B431 

90.01 

32.0! 

8.0! 

-  i 

0! HONE 

1  '  . 

<*  ! 

! 

!  1 

90.01 

32.0! 

2.0! 

- 

l 

t 

! 

- 

SMS  4 

1  ----- - 

122 1 4A431 

115.01 

32.0! 

6.0! 

-  i 

J 

MNONS 

*  1 

i 

- 

! 

l  1 

115.01 

32.0! 

2.0! 

« 

• 

i 

3MS  S 

1  - 

148148431 

80.0! 

30.0! 

6.0! 

-  j 

200  v 

-E 

i 

'  n43  ! 

l 

1  1 

60.01 

30.0! 

2.0! 

-  \ 

! 

i1 

0MS  4 

1175271 

327 1 4A43I 

130.0! 

32.4! 

7.5! 

-  i 

327! 

»A  * 

4 

1 

1  1 

134.01 

32.41 

2.5! 

•  | 

BMS  7 

1248415 

341148461 

110.6! 

38.01 

9.01 

•  i 

800! 

1 

1  1 

119.6! 

39.5! 

2.01 

.  I 

! 

9MS  e 

1224071 

45314A431 

! 

-  ! 

9.3! 

•  i 

1000! 

12.0(’<ONE 

ft  » 

| 

1  1 

160.81 

38.0! 

3.0! 

-  1 

» 

f 

BMS  9 

1220920 

537 1 4A46 1 

122.1! 

34.1! 

11.01 

•  i 

1000! 

13.0! NONE 

! 

- 

1 

1  1 

122.1! 

34.1! 

3.0! 

-  ! 

| 

! 

BMS  10 

1250522 

39014843! 

110.0! 

34.01 

9.5! 

-  ! 

450! 

12.5 ! NONE 

1913  ! 

» 

!  1 

110.0! 

34.0! 

3.5! 

-  | 

! 

J 

! 

■J 

BMS  11 

1259051 

1431 4A431 

100.0! 

32.0! 

7.0! 

-  ! 

3000! 

8.0! NONE 

l\>  •  ,<*V  ! 

1951  ! 

i 

! 

1  ! 

100.0! 

32.0! 

2.0! 

-  | 

1 

!  ! 

! 

-- 

BMS  12 

1254738 

43214843! 

130.0! 

38.0! 

4.0! 

-  i 

500! 

12.81  NONE 

!UA  WINSLOW  ! 

1943  ! 

4 

l 

1 

1  t 

1  1 

130.0! 

! 

38.0! 

I 

3.0! 

I 

~  t 

* 

! 

!  ! 

!  ! 

( 

( 

(34)  BAINTER  TOWING  COMRANY 

1 

I  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1  ! 

(  ! 

! 

! 

CHIRREWA 

1254392 

6313836! 

76.9! 

20.0! 

13.0! 

400! 

-  | 

46 .0 ! NONE 

!AK  JUNEAU  ! 

1943  ! 

> 

! 

1 

!  1 

1  1 

83.0! 

! 

20.01 

! 

11.0! 

! 

”  ! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

i 

t 

(Of)  BAKER-WHITELEY  TOWING  CO  1  MR ANY/ 

1  1 

1  1 

1 

! 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

l 

THE 

! 

1  1 

! 

1 

! 

! 

!  ! 

1 

AMERICA 

1245931 

15813A36! 

96.9! 

27.0! 

13.0! 

2360! 

-  j 

32.0! NONE 

tHD  BALTIMORE  ! 

*  1970  ! 

1 

!  1 

104.0! 

29.0! 

11.5! 

-  j 

! 

!  ! 

! 

BRITANNIA 

1241922 

15113A36! 

96.9! 

27.2! 

12.2! 

1760! 

-  1 

36.0! NONE 

1MD  BALTIMORE  ! 

•  1965  ! 

1 

1  1 

105.0! 

27.2! 

12.2! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

- 

HOLLAND 

1270572 

12713A36! 

95.1! 

25.8! 

10.7! 

1800! 

-  i 

41.0IN0NE 

!ND  BALTIMORE  ! 

1955  ! 

= 

I 

1  1 

100.0! 

27.0! 

10.7! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

RESOLUTE 

1259410 

13513A36! 

95.1! 

25.8! 

10.7! 

1800! 

.  J 

41 .0! NONE 

!MD  BALTIMORE  ! 

1950  ! 

! 

! 

1  1 

1  1 

100.0! 

! 

27.0! 

! 

10.7! 

! 

1 

! 

! 

t  ! 

!  ! 

! 

! 

(21)  BALDWIN  TRADING  CO. 

1 

I 

!  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

i 

S  3 

1263395 

606! 5A70I 

120.0! 

50.0! 

8.5! 

-  1 

12851 

15 .0 !  DIESEL 

PUMP/ 

!PA  FREEDOM  ! 

1952  { 

1 

!  1 

120.0! 

50.0! 

1.5! 

-  | 

(COILED 

!  ! 

! 

T  4500 

1283872 

1052  !  5  A  70 1 

120.0! 

50.0! 

8.5! 

-  ! 

1336! 

11 .0! DIESEL 

PUMP 

! RA  FREEDOM  t 

1955  ! 

! 

i 

1  1 

1  1 

120.0! 

! 

50.0! 

! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ) 

!  ! 

! 

i 

(Of)  BALTIMORE  GAS  AND 

1 

ELECTRUC 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

(  ! 

!  1 

! 

! 

COMRANY 

l 

1  1 

! 

! 

! 

! 

!  i 

1 

GE  3 

1261303 

8113A3A! 

7V.5! 

20.1! 

9.0! 

1000! 

-  ! 

27.8 J  NONE 

!MD  BALTIMORE  ! 

*  1973  ! 

1 

1  1 

85.8! 

20.9! 

9.01 

-  ! 

I 

!  ! 

i 

GE  4 

!*. >022 

9713A361 

70.3! 

25.0  ( 

7.5! 

1000! 

-  J 

36. 6! NONE 

JMD  BALTIMORE  ! 

1972  ! 

! 

!  1 

75.0! 

25.0! 

7.5! 

-  1 

! 

!  ! 

t 

•  Gif  1 

16'  "*3S 

4101 14A401 

350.1! 

66.1! 

21.1! 

-  i 

7500! 

35.0! NONE 

!MD  BALTIMORE  ! 

1983  l 

! 

1  l 

350.11 

66.1! 

3.0! 

-  ! 

! 

!  1 

J 

MU  2 

1457839 

4101MA40I 

350.1! 

66.1 ! 

21-1! 

-  | 

7500! 

35 .0 ! NONE 

!MD  BALTIMORE  ! 

1983  ! 

I 

i  1 

350.1! 

66.1! 

3.0! 

-  I 

! 

!  ! 

! 

E  17 

1299757 

84K4A40) 

180.0! 

40.0! 

11.0! 

•  j 

2000! 

20.01  NONE 

!MD  BALTIMORE  ! 

1965  ! 

! 

1  1 

180.0! 

40.0! 

2.0! 

-  f 

! 

!  ! 

! 

E  IS 

1500455 

141 I4A40S 

180.0! 

40.0! 

11.0! 

-  i 

2000! 

20.0! NONE 

JMD  BALTIMORE  i 

1965  ! 

! 

i  i 

180.0! 

40.0! 

2-0! 

-  J 

! 

!  1 

! 

£  19 

1500456 

841 14A40I 

180.0! 

40.0! 

11.0! 

-  i 

2000! 

20.0! NONE 

!HD  BALTIMORE.! 

!  ! 

1965  ( 

1 

!  1 

180.0! 

40.0! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

E  20 

1511581 

841I4A401 

180.0! 

40.0! 

11-0! 

•  j 

2000! 

20.0 ! NONE 

!M0  BALTIMORE  ! 

1967  ! 

1 

I 

I 

1  i 

f  1 

1  1 

180.0! 

! 

! 

40.0! 

t 

! 

2.0! 

! 

! 

I 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

1 

I 

! 

TABIC  2  -  DESCRIPT ION  Of  VESSELS 


EN6AI 

1 VTCC 1 

DIMENSIONS  ! DAAf Tl 

I  CAPACITY! 

HUH-  ! 

!  V  C  S  S  €  L  ! 

! 

: 

•1ST!  OPERATOR 

NET  tCODEtLENGTHl BADTHl 

! 

! 

! 

EST  1  CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  1 

I 

AEG.  ! 

!TCt  BASE  1 

!  COAST 

TEA  1  SEE1//////1/////I 

CD  t 

S //////// t 

POINT  \  LINE-1 

t Aot  im-i  1 

BUILT  t 

VCSSIL  NAME  AND 

NUMBCA 

)  GUAM 

TON-  lPACCl 

OVEA-IOVEA-!/////! 

HORSE! 

pass-  KLKHTM nnnnmnnn\%\ nnnnux 

OR  ( 

!  NUMBCA 

NACE  !  IV  ! 

ALL  t 

ALL  ILIGHTI 

power! 

ENCEAS  ! 

(FCCT)t  LINE-2 

ICC!  LINE-2  (^REBUILT! 

(09)  BALTIMORE  CAS 

1 

! 

AND  CLECTA1IC 

1  ! 

1  1 

1  1 

! 

1 

1 

I 

I 

1 

! 

1 

1 

I 

! 

) 

! 

i 

! 

! 

!  I 

!  ! 

!  1 

! 

» 

t 

; 

COMPANY 

! 

1  1 

! 

1 

! 

! 

i 

I 

!  i 

! 

(CONTINUED)! 

1  ! 

1 

1 

! 

! 

i 

t 

!  i 

1967  ( 

C  21 

1511582 

841  14A401 

180.01 

40.0! 

11.01 

-  ! 

2000! 

20.01NONE 

!KD  BALTIMORE  ! 

! 

I  ! 

180.01 

40.01 

2.0! 

i 

-  1 

1 

1  ! 

! 

4 

CIS  8 

1528202 

112815A701 

195.0! 

52.61 

10.5! 

-  ! 

2980! 

23.211600  GPK  DIESEL 

(MD  BALTIMORE  ! 

1970  1 

! 

1  1 

195.01 

52.61 

2.0! 

I 

-  1 

! PUMPS/  COILS 

!  ! 

1 

- 

CSC  9 

1528203 

112815A701 

195.01 

52.61 

10.5! 

-  t 

2980! 

23.211600  GPH  DIESEL 

!MD  BALTIMORE  ! 

1970  1 

t 

1  1 

195.01 

52.61 

2.0! 

I 

-  ! 

(PUMPS/  COILS 

!  ! 

1 

GBC  10 

1528204 

1128I5A70I 

195.0! 

52.61 

10.5! 

! 

2910! 

23.211600  6PM  DIESEL 

!MD  BALTIMORE  ! 

1970  ! 

- 

! 

I 

1  1 

!  1 

195.01 

1 

52.6! 

1 

2.0! 

! 

! 

! 

-  ) 

! 

(PUMPS/  COILS 
! 

!  ! 

!  ! 

t 

1 

• 

(09)  BALTIMORE  LAUNCH  AND 

1 

MAAUNE 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

1 

I 

1 

! 

I 

! 

! 

I 

l 

!  ! 

!  ! 

» 

! 

- 

SERVICES#  INC. 

! 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

1  ! 

) 

1981  ) 

< 

HAABOA  PRIDE  X 

1435989 

8116121 

30.8! 

10.71 

4.0! 

108! 

8! 

1 2.0 ! NONE 

(MD  BALTIMORE  ! 

I 

1  1 

32.0! 

11.61 

3.0! 

1 

6! 

! 

1  ! 

1 

HAABOA  PRIDE  II 

1649687 

7 !1C 12 1 

32.1! 

8.5! 

4.01 

108! 

7! 

12.0! NONE 

IN,  BALTIHOAE  1 

1958  ! 

1 

1  1 

36.0! 

8.6! 

3.0! 

! 

6! 

! 

i  ! 

! 

1896  ( 

PINNER’S  POINT 

1150551 

4S13A361 

72.4! 

16.71 

10.0! 

750! 

45! 

33.0 ! NONE 

(MD  BALTIMORE  ! 

1 

1  1 

74.0! 

18.0! 

8.5! 

! 

6! 

( 

!  ! 

1 

• 

PL  1-0230 

400 1 4A701 

61.61 

31.0! 

11.01 

1 

400! 

10.0 IWATER  ,um 

IN,  BALTINOAE  1 

1958  ! 

■ 

l 

1  1 

1  1 

64.01 

l 

34.0! 

1 

2.0! 

1 

! 

I 

-  ! 
t 

! 

! 

!  ! 

!  1 

1 

1 

(38)  BANEY  TOUINC 

1 

(  SALVAGE  CIO. 

I  1 

•  I 

1 

1 

l 

1 

l 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

!  ! 

!  ( 

( 

l 

19*1  1 

3 

CANOACC 

1  - 

513636! 

34.01 

9.01 

2.51 

1701 

-  ! 

9.0! NONE 

UK  KETCHIKAN  1 

a 

1 

1  1 

•  0! 

9.0! 

2.5! 

1 

-  J 

! 

!  ! 

! 

GA ANT  DIXON  I 

1243365 

201 3  A  3  6 1 

.<..31 

15.1! 

6.5! 

545! 

-  ! 

20.OIN0NE 

!  ! 

1950  ( 

1 

1  ' 

50.0! 

16.01 

6.5! 

! 

-  i 

! 

!  1 

( 

1963  1 

- 

DOUGLAS 

1265408 

6214A431 

86.0! 

22.0! 

4.0! 

-  J 

125! 

6.0! NONE 

! AK  WARD  COVE  ! 

1 

1 

l  1 

l  1 

86.01 

I 

22.0! 

! 

1.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  t 

! 

I 

(01)  BANG  COAPOAATION 

1 

1 

!  ! 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

!  ! 

!  ! 

( 

i 

1943  1 

ENDCAVOA 

1530743 

36133561 

60.01 

16.01 

7.0! 

250! 

-  i 

20.0! NONE 

INA  BOSTON  I 

; 

! 

1  1 

6*.0! 

18.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

1 

!  ! 

! 

1944  ! 

TOGUS 

1279647 

613836! 

4.1.1 1 

10.5! 

4.0! 

225! 

-  * 

13.01U0NE 

IMA  BOSTON  ! 

1 

t 

t  1 

1  I 

45.01 

1 

1 1 .0! 

1 

4.0! 

! 

i 

i 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

I 

! 

i 

(32)  DANTA#  2.  V. 

TONING/ 

! 

INC!. 

1  1 

1  i 

! 

1 

1 

1 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

1  I 

t  ! 

! LA  SUNSHINE  ! 

( 

( 

•  1951  ! 

-■ 

CAM.  J.  V.  SANTA 

1238007 

41413A35! 

136.01 

35.5! 

7.0! 

1800! 

-  ! 

54.0! NONE 

1 

1  1 

145.01 

35.5! 

7.0! 

! 

-  I 

! 

1  I 

! 

1952  ( 

f PANIC  SANTA  JR 

1263160 

9013A36! 

85.0! 

26.  o: 

8.6! 

2400! 

-  ( 

40.0! NONE 

I  LA  SUNSHINE  I 

! 

1  1 

15.0! 

26.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

*  1965  ! 

* 

KI  SHUAUCEf 

1261328 

10113A3M 

79.1! 

24.0! 

8.7! 

1600! 

-  ! 

35.0! NONE 

ILA  SUNSHINE  1 

5 

1 

1 

1  1 

t  ! 

84.0! 

1 

24.1! 

7.5! 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

( 

( 

(26)  BAA  C/  INC. 

I  TEL  207 

1 

! 

1408098 

1  1 

!  1 

69M4A4U 

! 

200.01 

1 

1 

35.0! 

! 

9.01 

! 

! 

-  ! 

! 

J 

1643! 

! 

! 

14.7! NONE 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

1 

! 

1979  ! 

/ 

; 

1 

! 

1  1 

1  1 

200.0! 

1 

55.0! 

( 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

!  ! 

!  1 

1 

! 

(26)  BAA  K,  INC. 

1 

I 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

!  ! 

!  I 

! 

! 

1980  ! 

* 

SAAK  INC 

1625743 

952 14A461 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

2000! 

14.7! NONE 

!IL  CHICAGO  ! 

1 

! 

1  1 

1  i 

200.01 

1 

35.0! 

1 

2.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

1 

i 

!  ! 

!  ! 

( 

( 

! 

(08)  BAAGE  SULK  TAANSPOATATIO ! N 

1  1 

1  1 

1 

1 

I 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

1 

( 

1966  I 

EL  ACNO  GRANDE 

1505956 

147! 3A  361 

93.2! 

27.5! 

1 2.5  i 

1800! 

-  ! 

58.2! NONE 

!PR  SAN  JUAN  ! 

1 

1  1 

93.2! 

27.5! 

10.3! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

I 

1980  ( 

KATRINA 

1625263 

15713A36! 

100.0! 

30. Or 

15.0! 

2250! 

-  ! 

62.5 (NONE 

UN  SAN  JUAN  I 

1 

1  1 

100.0! 

30.  nj 

9.0) 

! 

-  ! 

) 

!  ! 

( 

1967  ! 

CATANO 

1509113 

264815A70! 

264.0! 

53.0! 

i8.6: 

! 

5200! 

25.6! DIESEL/ELCCTAIC 

!PR  SAN  JUAN  ! 

j 

1 

1  1 

264.9! 

53.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

(PUMPS 

!  ! 

t 

1983  ( 

MARIA  TEAESA 

1658002 

2893I5A70! 

294.0! 

53.0! 

20.0! 

! 

5700! 

2S.6IDIESCL/CLECTRIC 

(PR  SAN  JUAN  ! 

■ 

1 

! 

!  1 

1  1 

294,0! 

! 

53.0! 

( 

4.6! 

! 

! 

! 

! 

(PUMPS 

! 

i  ( 

!  ! 

t  ! 

!  1 

* 

1 

j 

(32)  BAAGE  HN  11J 

CO. 

1 

« 

1  I 

1  1 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

( 

1979  ( 

> 

HK  115 

1615691 

69014A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1470! 

1 4. 6 !  NONE 

!LA  BATON  ! 

r 

1 

| 

1  1 

1  1 

195.01 

t 

35.0! 

! 

1.61 

! 

t 

i 

-  ( 

l 

! 

! 

!  ROUGE  ! 

!  ! 

( 

1 

! 

(29)  BAAGE  MANAGEMENTS  INC.  ! 

!  1 

1  1 

1 

! 

! 

j 

i 

i 

! 

t 

! 

• 

!  ! 

!  ! 

i 

1 

1968  ! 

BN I  209 

1516167 

78015A711 

200. L! 

35. ci 

9.0! 

_  i 

U5oi 

26.ol DIESEL  PUMP/ 

*  ! 

i 

i 

•  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

: 

-  ! 

IHEATING  COILS 

!  ! 

( 

0MI  215 

1630476 

85515470! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1470C 

17.0! DIESEL  PUMP/ 

!P9  ST.  LOUIS  1 

1980  ! 

1 

!  1 

195.)! 

35.0! 

1.9! 

» 

-  ! 

•STEAM  COILS 

!  i 

! 

3MI  216 

1630477 

85515A70! 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1470! 

17.010IESEL  PUMP/ 

•NO  ST.  LOUIS  ! 

1980  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

(STEAM  COILS 

!  ! 

! 

SKI  501 

1612614 

1  77415A701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1425! 

24.0'DIESEL  PUMP/ 

(NO  ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

1 

i  j  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

•STEAM  COILS 

!  ! 

( 

QN 1  502 

161261) 

i  77-*is/Toi 

*•95.0! 

35.0! 

9.0! 

*  » 

1425! 

24.0!DIESEL  PUMP/ 

(MO  ST.  LOUIS  • 

1979  ! 

! 

1  1  ! 

195.0: 

3S.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

•STEAM  ■  OILS 

!  i 

! 

BNI  905 

1516165 

1  780! 5A70! 

200.0! 

35. U 

8.7! 

«  ! 

1400! 

22.0! DIESEL  PUMP/ 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1968  ! 

| 

!  !  1 

200.0! 

35.1! 

1.9! 

! 

.  2 

(STEAM  COILS 

!  I 

! 

3NI  906 

15161,6 

1  7CJ’5A7B! 

20C.C* 

35.1! 

8.7! 

.  i 

1401! 

28.01CI6SEL  PUMP/ 

INO  ST.  LOUIS 

1  968  l 

1 

i  !  1 

200.0! 

35.1! 

1.8! 

j 

-  t 

!  STEAM  COILS 

!  ! 

( 

BNI  908 

15U186 

t 

o 

ut 

/- 

-J 

O 

200.0! 

35.1! 

8.7! 

! 

1400! 

28.0! DIESEL  PUMP/ 

•MO  ST.  LOUIS 

1968  ! 

\  \  1 

200.01 

35.11 

1.8! 

( 

-  2 

•STEAM  COILS 

•  ( 

! 

3Mf  909 

1516:49 

1  780!‘A70! 

200.0! 

35.1! 

8.71 

-  ! 

uooi 

22.01DIESEL  PUMP/ 

INA  PHILAOEL- 

1969  ! 

! 

t 

1  !  1 

200.01 

35.1! 

I 

1.9! 

t 

1 

t 

-  ! 
i 

(STEAM  COILS 
i 

!  PKIA  ! 

!  ! 

! 

(33)  PAAGE  TRAX3P0RT  CO. 

1 

« 

i  i  i 

i  i  i 

i 

i 

i 

! 

j 

i 

! 

i 

! 

1 

2 

!  ! 

•  ! 

! 

! 

1965  ! 

SLACK  BAY 

1297923 

!  4M3AJ6! 

52.9! 

19.0! 

5. 5! 

335! 

-  ! 

24*  ol NONE 

IT*  HOUSTON 

i 

1  !  1 

55.0! 

19.0! 

5.5! 

! 

-  i 

! 

!  ! 

1961  ! 

C  W  BYANE  JA 

*1  2  36500 

i  33J3A361 

50.5! 

17.5! 

5.0! 

335! 

-  i 

28.0! NONE 

•TX  HOUSTON 

t 

1  1  ! 

54.0! 

17.5! 

5.0! 

! 

-  t 

! 

i 

! 

1957  ! 

CHRISTINE 

'<274605 

!  3713A361 

51.2! 

18.0! 

5.6! 

335! 

-  i 

28.0! NONt 

(TX  HOUSTON 

1 

1  1  1 

55.0! 

18.0! 

4.5! 

« 

-  ! 

!  ( 

! 

CTSJ 

1271916 

1  3113A361 

51.7! 

16.5! 

6.0! 

335! 

-  i 

29 .0! NONE 

!TX  HOUSTON 

1956  ! 

1 

!  !  1 

55.0! 

16.5! 

5.0! 

i 

-  i 

; 

!  ! 

! 

1981  ! 

9ANI  MAYES 

1634102 

1  1 24! 5A  56! 

66.4! 

28.0! 

9.4! 

1300! 

-  ! 

45.7! NONE 

!TX  HOUSTON 

1 

1  1  ! 

72.0! 

28.0! 

9.4! 

i 

-  2 

! 

! 

1959  ! 

DIXON  BAY 

1279776 

J  37 1 JA  36 ! 

51.5! 

18.1! 

5.5! 

220! 

-  ! 

28.0! NONE 

I TX  HOUSTON  ! 

1 

1 

! 

1  !  ! 

!  1  1 

I  !  I 

55.01 

1 

! 

18.1! 

i 

i 

5.5! 

! 

! 

j 

i 

i 

j 

i 

t 

! 

• 

•  ! 

i 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


m 


INS*! 

•1ST!  OPERATOR 

!  1 VT CC 1  DIMENSIONS  l DRAFT! 

!  NET  KODEjLENSTHURDTH!  ! 

! CAPACITY!  HISH-  !  {VESSEL! 

1  !  1ST  !  CARSO  NANDLZN6  'IS  IOPIRATINS  ! 

i 

! 

!  COAST 

!  SUARD 

!  NUMBER 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  1 
i  TON-  1PACE1  OVER"! OVER-! /////! 

!  NASE  !  IV  1  ALL  !  ALL  tLISHT ! 

i  InRIV  2  r  AACV  2  C1VA rHSB 1  I  1  V  I  3^22  I 

I ////////!  POINT  !  LINE-1  IAO!  LINI-1  ! 

HORSE!  PASS-  KLZSKT)!////////////////! TO !//////////! 
POWER)  ENSERS  !  CFEET) !  LINE- 2  ICE!  LINE-2  ! 

T2N2  2 

BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(11)  BARLEYCORN'S  R1VERIOATS/ 

!  INC. 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

(CONTINUED)! 

1  1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

JUBILEE  RUECN 

1  ------ 

9716A11! 

95.01 

25.01 

2.6! 

-  i 

-  i 

22.0 1N0NE 

!KY 

LUDLOW 

1986 

1  1 

1  1 

95.01 

1 

25.0! 

1 

2.6! 

! 

! 

1 

430! 

! 

! 

! 

1 

(32)  IAROID  DIVISION 

1  1 

1  1 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

* 

! 

! 

N.  L*  INDUSTRIES/  INC. 

1  1 

1 

! 

) 

1 

! 

! 

! 

IAROID  T  111 

! *32777 

8313A36! 

56.0! 

23.0! 

8.0! 

800! 

-  | 

54. 0! NONE 

ILA  NEW 

1981 

1  1 

—  1 

—  1 

6.0! 

I 

! 

! 

ORLEANS 

NO  110 

1312633 

50 13  A  361 

52.51 

19.3! 

6.0! 

450! 

4*.0!N0N€ 

!LA 

NEW 

1968 

1  1 

55.01 

20.0! 

4.8! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

B  3 

1451 4 A  43 1 

110.01 

28.0! 

6.0! 

-  J 

300! 

6.4) NONE 

!LA 

LAKE 

1952 

!  1 

110.01 

26.0! 

1.0! 

! 

! 

! 

CHARLES 

1  9 

19914A431 

It  0.01 

30.01 

5.7! 

-  ! 

400! 

7.2 !  NONE 

!LA 

VENICE 

1957 

! 

<10.0! 

30.0! 

1.0! 

i 

! 

! 

8  41 

! 603446 

37614A46. 

-  1 

35.0! 

5.01 

-  ! 

600! 

6.0) NONE 

ILA 

NEW 

1979 

1  1 

140.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

! 

I 

ORLEANS 

•  42 

1603447 

376(4446! 

—  1 

35.01 

5.0! 

-  ! 

600! 

6.0IN0NC 

ILA 

NEW 

1979 

!  ! 

140.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

! 

I 

ORLEANS 

•  114 

17714A43! 

110.0! 

30.0! 

5.5! 

-  ( 

350! 

6.5! NONE 

ILA 

VENICE 

1956 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

! 

! 

•  113 

17714A46! 

110.0! 

30.01 

5.5! 

-  ! 

350! 

4.5 ! NONE 

! 

- 

1  1 

110.01 

30.0! 

1.0! 

! 

! 

1 

•  133 

20414A43! 

110.01 

30.0! 

6.01 

-  | 

400! 

6.8! NONE 

ILA 

FOURCHON 

1957 

1  1 

110.01 

30.0! 

1.2! 

! 

•  J 

! 

I 

•  137 

1006443 

21014A431 

120.01 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

420! 

8.5IHUD  PUMP 

ILA 

VENICE 

1967 

1  1 

120.0! 

30.0! 

2.51 

! 

! 

! 

< «« 

1006494 

21014A431 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

420! 

8.5JHUD  PUMP 

ILA 

BERWICK 

1967 

1  1 

120.0! 

30.0! 

2.5! 

! 

! 

! 

•  139 

1001354 

21014A43! 

120.01 

30.0! 

6.0! 

! 

420! 

ILA 

VENICE 

1967 

1  1 

120.0! 

30.0! 

2.5! 

1 

-  ! 

) 

! 

B  130 

787144431 

196.0! 

42.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

28.5! PNEUMATIC 

PUNP 

!  LA 

XNTRACOAS- 

1955 

1  t 

196.01 

42.01 

5.0! 

! 

-  | 

! 

! 

TAL  CITY 

KPL  110 

1623311 

41714446  f 

—  1 

35.01 

6.5! 

-  ! 

750! 

e.OtNOKE 

ILA 

NEW 

1980 

1  t 

o 

• 

o 

35.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

l 

ORLEANS 

XPL  181 

1433197 

41 7144461 

“  ! 

35.0! 

6.5! 

-  ! 

750! 

6.6! PNEUMATIC 

PUMP 

ILA 

NEW 

1911 

!  1 

150.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  | 

| 

! 

ORLEANS 

KPL  411 

1642299 

417144461 

—  ! 

35.0! 

6.5! 

! 

750! 

6 • 01  HUD  PUMP 

ILA 

VENICE 

1911 

1  I 

150.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

KPLK  211 

1633198 

41 7} 4446 1 

—  ! 

35.01 

6.5! 

-  ! 

750! 

6.0) HUD  PUMP 

!  L 

VENICE 

1981 

1  1 

150.0! 

35.01 

2.0! 

! 

! 

! 

NL*  381 

1633191 

417144461 

—  1 

35.0! 

6.5! 

-  ! 

750! 

6.0! NONE 

ILA 

NEW 

1911 

1  ! 

1  1 

150.01 

1 

35.0! 

1 

2.01 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

) 

ORLEANS 

! 

(32)  BARRIOS/  JAY  J./  BOAT  RENTALS, 

1  1 

1  1 

« 

! 

I 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

( 

1 

! 

INC. 

!  1 

t 

1 

! 

1 

! 

! 

I 

NESSA  JAY 

1615510 

5913436! 

57.0! 

22.0! 

6.0! 

800! 

75! 

20.0! NONE 

ILA 

SURAS 

1980 

!  1 

1  1 

60.0! 

! 

22.0! 

1 

5.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  BARROIS  OFFSHORE/  INC. 
POINT  CONFORT 

1537634 

1  1 

1  1 

50MA12! 

! 

! 

60.6! 

I 

1 

22.0! 

! 

1 

7.6! 

! 

! 

6001 

! 

! 

! 

! 

26. 0! NONE 

1 

I 

! 

1972 

1  1 

1  1 

65.0! 

! 

22.0! 

o.O! 

! 

I 

2! 

! 

I 

! 

! 

I 

(21)  BARTLEY/  EUSENE  H. 

H  E  BOWLES 

1221188 

1  ! 

!  1 

235 13436! 

! 

140.0! 

! 

! 

25.0! 

! 

! 

9.0! 

! 

! 

1800! 

! 

! 

! 

! 

40.91N0NF 

! 

! 

!PA 

SLEW- 

1929 

1  I 

1  1 

140.0! 

! 

25.0! 

! 

7.0! 

! 

'  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

WILLARD 

(21)  BARTLEY/  EUSENE/  JR. 
CONNIE  JACOBS 

1240594 

!  1 

1  1 

13813F361 

! 

! 

95.0! 

! 

! 

22.4! 

! 

7.5! 

( 

I 

810! 

! 

! 

! 

! 

36.0! NONE 

! 

! 

!PA 

SLEN- 

1941 

1  1 

1  1 

95.0! 

! 

22.4! 

! 

7.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

) 

! 

WILLARD 

1 

(03)  BARTON  FREISHT  S  CHARTER!/  INC. 

1  1 

1 

! 

! 

1 

» 

! 

! 

» 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

harsaret  m 

1238279 

1011912! 

43.0! 

12.8! 

4.5! 

300! 

10! 

13.0! NONE 

!NY 

SAYVILLE 

1939 

! 

1 

1  1 

1  1 

45.0! 

! 

13.6! 

! 

5.5! 

1 

! 

! 

38! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  BASIN  MARINE/  INC. 

MISS  B08BT  HAY 

! 

( 

1587410 

1  1 

1  1 

6413436! 

! 

! 

53.9! 

! 

! 

24.0! 

i 

i 

9.2! 

! 

! 

1200! 

! 

( 

! 

! 

27.0! NONE 

! 

! 

!LA 

BERWICK 

1977 

! 

!  1 

60.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

) 

! 

MISTER  WAYNE 

1565881 

4013436! 

48.0! 

18.0! 

6.0! 

600! 

-  j 

22.0! NONE 

!LA 

BERWICK 

1975 

! 

» 

1  1 

1  1 

48.0! 

! 

16.0! 

! 

4.0! 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

(32)  BATEMAN  CLEANINS 

! 

! 

1  1 

i  j 

! 

! 

! 

! 

{ 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

HELEN  S  2 

!  - 

32015471  ! 

—  ! 

—  ! 

6.51 

i 

--  | 

—  (DIESEL  CNS1NE  l 

ILA 

NORSAN 

1982 

! 

! 

!  1 

1  1 

130.0! 

! 

32.0! 

J 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

1HASNUH  PUMP 
! 

* 

I 

CITY 

(31)  BATEY/  CARL  DINK/  INC. 
SCRAP  IRON 

! 

! 

1617991 

1  t 

1  1 

1613435! 

! 

! 

35.1! 

! 

! 

17.1! 

! 

! 

5.6! 

I 

! 

320! 

! 

( 

! 

) 

15.0! NONE 

I 

! 

ILA 

CLAYTON 

1978 

1 

! 

1  1 

40.0! 

! 

17.1! 

1 

5.6! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

(32)  BATON  ROUSE  PORT  CONNXSSIION 

1  1 

1  1 

! 

{ 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

* 

TIN 

1277057 

23! 3436! 

45.1! 

17.0! 

5.0! 

550! 

-  J 

-  ( NONE 

ILA 

DONALDSON- 

1958 

! 

i 

1  ! 

1  ! 

t 

1 

1 

1 

-  ! 

! 

1 

i 

! 

! 

) 

( 

! 

VILLE 

(39)  SAY  4  DELTA  T0WIN6  CO. 
CAPT.  JACK 

i 

I 

1577873 

1  1 

!  1 

80! 3436! 

1 

1 

80.0! 

1 

1 

24.0! 

! 

i 

13.0! 

i 

! 

4000! 

! 

! 

! 

! 

26 .0 !  NONE 

! 

! 

!  C  A 

SAN 

*  1977 

1 

1  1 

85.0! 

24.0! 

13.0! 

! 

) 

! 

FRANCISCO 

DOHA*  COMMANDER 

1  - 

10213436! 

90.0! 

26.01 

10.0! 

1700! 

-  ! 

29.0! 

! 

*  1984 

1 

1  1 

90.0! 

26.0! 

8.0! 

! 

! 

! 

SONJA  V. 

!  - 

6013436! 

! 

23.0! 

10.0! 

2500! 

-  j 

28.0! 

! 

*  1984 

1 

( 

1  ! 

1  1 

93.01 

1 

23.0! 

6.6! 

1 

; 

i 

! 

! 

! 

1 

i 

(01)  BAY  CRUISE  LINES/  INC. 
SEA  KINS  IX 

1 

1 

1278230 

1  ! 

1  1 

1611916! 

! 

1 

43.0! 

! 

1 

16.0! 

i 

i 

5.0! 

! 

1 

185! 

! 

! 

! 

! 

18.0! NONE 

) 

! 

IMA 

BUZZARDS 

1959 

1 

1 

I 

1  1 

!  1 

1  1 

54.0! 

1 

17.0! 

! 

! 

4.3! 

1 

! 

! 

) 

! 

49! 

! 

! 

! 

( 

( 

! 

! 

! 

BAY 

184 

TABLE  2 

DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

! 

ENG*! 

DISTl  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AMD  NUN5ER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1VTCC1  DIMENSIONS  1  DRAFT! 
NET  iCODEILENGTNtBRDTHl  ! 

REGIS-!****!  REG.  1  REG.! LOAD- ( 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  {PAGE!  OVER- (OVER-!/////! 
NAGE  !  XV  (  ALL  1  ALL  1  LIGHT  1 

(CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  1  ESY  !  CARGO  HANDLING 

!  CARCO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

t //////// 1  POINT  !  LINE-1 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)! //////////////. 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 

!  V  E  S  SrE  L 
! S  (OPERATING 

1 TC 1  SASE 

1 AO!  LINE-1 
^ITD! ////////// 
ICC!  LINE-2 

!  1 

!  ( 

1  TEAR  ! 

I  BUILT  ! 

!  OR  I 

(•REBUILT! 

(01)  BAY-LADY  CRVTSCS 

! 

t 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

I 

1 

! 

i 

0 AY  LADY 

! 605(35 

6! 60  11  1 

26.81 

10.8! 

5.1! 

50! 

-  (NONE 

(ME 

BOOTHBAY 

1979  I 

I 

1  1 

1  1 

*4.0! 

10.8! 

! 

5.1! 

! 

! 

! 

15! 

! 

! 

( 

! 

! 

H8R. 

! 

! 

(03)  BAY  LINE  TOURS*  INC. 

! 

1  1 

1  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

i 

NOON  CHASER 

1238079 

6*11 A12! 

59.9! 

26.9! 

7.6! 

2*0! 

20! 

*0.0! NONE 

!NY 

CAPTREE 

1962  I 

1 

1  1 

1  1 

65.0! 

1 

28.0! 

5.0! 

! 

1 

! 

284! 

! 

! 

! 

! 

! 

BOAT  BASIN 

! 

t 

! 

<03)  BAY  POINT  NAVIGATION  CORlP. 

1  1 

1  1 

l 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

I 

1 

POINT  0* WOODS  VI 

1521*23 

*911*12! 

60.61 

17.5! 

*.S! 

1000! 

24.01  NONE 

IN  Y 

POINT 

1969  1 

! 

! 

1  1 

1  1 

62.0! 

1 

18.6! 

j 

• 

1 

! 

149! 

! 

! 

! 

! 

I 

0*V000S 

1 

1 

t 

! 

(03)  BAY  RIDGE  WATER  %  LIGHTE 1 R AGE 

1  ! 

1  1 

1 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

t 

! 

! 

! 

1 

t 

i 

CO./  INC. 

!  1 

1 

; 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

AQUA  II 

(210*88 

16611A01! 

96.51 

30.0! 

12.3! 

900! 

2*4! 

60,0! STEAM  DERRICK 

INY 

NEW  YORK 

1913  1 

!  1 

!  1 

101.0! 

! 

31.0! 

1 

11.0! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

5 

(23)  PAY  SHIPBUILDING  CORP. 

!  1 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

(SUBSIDIARY  OF  HANITOWO!  CO./ 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

f 

INC.) 

1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

BAYSHIP 

124*075 

1313A36! 

*1.61 

12.4! 

6.0! 

120! 

■  t 

12.0! NONE 

(WI 

STURGEON 

1943  ! 

! 

1  ! 

*5.0! 

12.5! 

5.0! 

1 

.  i 

! 

! 

3AY 

1 

1 

1  1 

1 

I 

! 

! 

i 

! 

» 

I 

l 

(01)  BAY  STATE-SPRAY  1 

1 

!  ! 

1 

! 

1 

I 

! 

! 

( 

I 

l 

PROVINCETOWN  S.S.#  INC. 

! 

1  1 

1 

1 

! 

( 

! 

! 

! 

I 

BAY  STATE 

1572968 

7*1 1  All ( 

97.8! 

27.0! 

7.8! 

800! 

50.0! NONE 

IMA 

BOSTON 

1976  l 

i 

l 

1  1 

97.8! 

27.1! 

7.8! 

! 

560! 

! 

! 

! 

j 

BOSTONIAN  II 

1606587 

331 1  All  1 

56.6! 

18.3! 

6.8! 

380! 

1 7. 2 ! NONE 

IMA 

BOSTON 

1979  I 

r 

1 

1  1 

63.2! 

18.8! 

6.4! 

! 

149! 

! 

! 

l 

COMMODORE  HULL 

1652302 

17 ! 1C  1 1 ! 

*0.3! 

13.3! 

6.5! 

*00! 

12.01  NONE 

IMA 

BOSTON 

1  * 

1987  ! 

1 

i  1 

*0.31 

13.3! 

5.8! 

t 

24! 

! 

! 

I 

COMMONWEALTH 

1  5*7822 

6*  11  All  ! 

122.6! 

28.6! 

S.«! 

1700! 

51.0 (NONE 

!MA 

BOSTON 

1973  1 

3 

I 

1  1 

137.4! 

28.7! 

8.6! 

! 

600! 

! 

! 

1 

EDWARD  ROWE  SNOW 

16*770* 

*  *  1 1 A 1 1  1 

58.6! 

13.0! 

5.8! 

380! 

-  J 

22.0! NONE 

IMA 

BOSTON 

1982  I 

j 

1 

1  ! 

64.5! 

22.0! 

4.5! 

! 

190! 

! 

1 

I 

s 

GE0RGE*5  ISLAND 

1627*81 

65! 1 A 11 ! 

79.9! 

27.0! 

5.8! 

5*0! 

-  | 

36.0! NONE 

!  M  A 

BOSTON 

1980  I 

i 

1 

1  1 

96.01 

27.2! 

5.4! 

! 

*02! 

1 

! 

1 

ISAAC  AUERTON 

1538C67 

1 9 ! 1C  11 1 

*5.0! 

15.0! 

6.5! 

600! 

-  2 

15.0! NONE 

!  HA 

BOSTON 

i  « 

1987  ! 

1 

1  1 

*5.01 

15.0! 

5.6! 

! 

*6! 

! 

! 

1 

PROVINCETOWN  II 

1626239 

65! 1  All  1 

176.3! 

32.0! 

7.0! 

1900! 

-  | 

50.0 {NONE 

IMA 

BOSTON 

1980  I 

% 

! 

1 

!  1 

1  1 

194.0! 

! 

32.0! 

I 

6.6! 

! 

! 

I 

1127! 

! 

I 

1 

1 

1 

f 

1 

(03)  BAY  T ANKERS/  INC. 

! 

1 

1  1 

1  1 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

1 

I 

! 

1 

1 

! 

! 

i 

BAY  RIOGE 

160C128 

907*3! 2A201 

10*6.611*3.51 

70.3! 

50000! 

2**428! 

182.2(15  TON 

BOOM 

INJ 

ENGLEW005 

1979  I 

i 

l 

1  l 

1098.91 1*3.51 

37.3! 

1 

-  ! 

I 

1 

CLIFFS 

1 

: 

STUYVESANT 

1584*59 

907*3 1 2A20! 

10*6.611*3.51 

70.3! 

50000! 

224670! 

182.2115  TON 

SOON 

INJ 

EK51.EW000 

1977  t 

p 

1 

l 

!  1 

1  > 

1098.911*3.5! 

1  1 

37.3! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

CLIFFS 

! 

1 

i 

(11)  BAY  TOWING  CORP. 

! 

! 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

1 

I 

1 

0AY  BIRD 

1279709 

6513A36! 

70.3! 

22.0! 

9.7! 

900! 

31.0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

i  * 

1975  I 

l 

1  1 

70.3! 

22.0! 

9.0! 

! 

-  | 

! 

1 

I 

BAY  BOYS 

12*0855 

4313A36! 

64.81 

19.0! 

8.5! 

850! 

j 

31 .0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1941  1 

! 

1  1 

64.6! 

19.0! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

BAY  GIRLS 

1269026 

69J3A36! 

73.51 

21.7! 

8.5! 

850! 

35 .0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1955  ! 

£ 

I 

1  1 

79.0! 

22.5! 

8.0! 

! 

-  J 

! 

! 

I 

s 

BAY  KING 

1556927 

12613A36! 

103.0! 

25.2! 

12.0! 

1560! 

35  aO 1  NONE 

IVA 

NORFOLK 

19*2  I 

l 

( 

1  l 

103.0! 

25.2! 

12.0! 

1 

! 

I 

1 

i 

BAY  PRINCE 

16*7773 

801 3A36I 

72.0! 

26.0! 

10.7! 

2000! 

40a0!  NONE 

IVA 

NORFOLK 

1982  1 

! 

1  1 

80.0! 

26.0! 

9.0! 

1 

! 

! 

! 

BAY  QUEEN 

1251602 

4613A361 

68.3! 

20.1! 

10.0! 

800! 

-  ! 

30.0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

19*1  f 

- 

! 

1  1 

73.0! 

21.0! 

8.6! 

! 

-  | 

! 

1 

1 

DELILAH 

12**342 

9913A36! 

81.1! 

24.0! 

9.8! 

1000! 

NOaOl NONE 

IVA 

NORFOLK 

19*3  1 

! 

1 

1  1 

1  1 

85.0! 

1 

24.0! 

! 

9.8! 

1 

! 

1 

! 

2 

i 

1 

I 

l 

1 

1 

(33)  BAY/-INC. 

1 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

I 

I 

l 

I 

LAURA  8 

1530608 

76I3A361 

60.51 

24.0! 

8.6! 

10001 

*2.01  NONE 

ITX 

CORPUS 

1971  I 

3 

{ 

1  I 

60.51 

24.01 

6.61 

1 

! 

I 

CHRISTI 

I 

WALTER  9 

1275603 

70I3A36I 

60.2! 

20.2! 

8.1! 

8000! 

-  { 

34.0! NONE 

ITX 

CORPUS 

i  * 

1962  ! 

2 

! 

j  l 

60.2! 

20.2! 

7.1! 

! 

-  ! 

! 

1 

-CHRISTI 

I 

V 

AT4T  2201 

1513217 

1 *11 j*A*3! 

264.0! 

50.0! 

12.0! 

-  ! 

2600! 

14.0! NONE 

ITX 

10RPUS 

1968  1 

-  % 

1 

1  ! 

264.01 

50.0! 

1.0! 

! 

! 

I 

CVRXSTI 

1 

AT IT  2222 

1270063 

105614A43! 

200.0! 

50.0! 

12.0! 

2*00! 

14.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

COPPUS 

i  * 

1955  ! 

3 

1 

!  1 

200.0! 

50.0! 

1.0! 

! 

1 

1 

CHRISTI 

1 

2 

DIAHONDHEAD  1 

1536792 

1 698 ! * A  *0 ! 

320.0! 

55.0! 

11.0! 

3600! 

14.4! NONE 

ITX 

CORPUS 

1970  1 

3 

1 

!  ! 

1  ! 

320.01 

! 

55.0! 

j 

2.S! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

1 

I 

CHRIST/ 

! 

I 

- 

(33)  BAY-HOUSTON  TOWING  CO. 

! 

1 

1  ! 

1  ! 

1 

! 

i 

; 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

I 

! 

1 

1 

s 

8ARBARA  GEORGE 

12739*5 

13413A36! 

100.1! 

27.1! 

u.oi 

1700! 

-  f 

43.0! NONE 

ITX 

GALVESTON 

1957  1 

- 

1 

1  1 

105.0! 

27.1! 

10.0! 

! 

-  I 

! 

1 

1 

BARBARA  H.  NEUHAUS 

1617115 

11 7  !  3A36 1 

100.11 

16.4! 

10.1! 

3070! 

-  | 

*4.6 ! NONE 

ITX 

GALVESTON 

1980  1 

? 

! 

!  t 

105.0! 

16.4! 

10.1! 

! 

! 

! 

! 

C.  R.  HADEN 

1579656 

1 3*13*361 

87.5! 

32.1! 

12.6! 

3200! 

-  i 

43.01  NONE 

ITX 

GALVESTON 

1977  1 

1 

!  i 

96.0! 

32.1! 

12.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

I 

r- 

CAPTAIN, W.  0.  HADEN 

1620777 

127I3A36! 

106.01 

34.0! 

17.0! 

4200! 

41 aO! NONE 

ITX 

GALVESTON 

1980  1 

\ 

t  ! 

156.  C! 

34.5!“ 

17.5! 

* 

-  j 

« 

• 

! 

2 

- 

FRANCES  E.  HADEN 

1509067 

9413A36! 

82.3! 

26.8! 

10.5! 

1700! 

-  ! 

33«4j  NON* 

ITX 

GALVESTON 

1967  ! 

! 

I  1 

90.0! 

26.8! 

10.5! 

I 

! 

I 

I 

J.  HARRIS  HAST ERSON 

1275236 

133I3A36! 

96.0! 

25.2! 

10.8! 

1700! 

42.61N0N* 

!TX 

GALVESTON 

I  ♦ 

1976  ! 

! 

!  ! 

103.0! 

25.2! 

10.8! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

LAURA  HADEN 

16063*3 

11 7 1 3 A  36 1 

88.7! 

32.0! 

16.4! 

3070! 

44.MH0NE 

ITX 

GALVESTON 

1979  1 

* 

( 

1  1 

95.01 

32.0! 

16.4! 

1 

! 

! 

1 

MARK  K 

162058* 

11713A361 

88.7! 

32.0! 

16.4! 

2600! 

44. 6! NONE 

ITX 

GALVESTON 

1980  1 

1 

!  1 

95.0! 

32.0! 

16.4! 

1 

-  | 

! 

I 

1 

- 

PHILIP  K 

1578557 

13*1 3A36I 

87.5! 

32.1! 

12.6! 

3200! 

*3.0! NONE 

ITX 

GALVESTON 

1976  t 

1 

1  ( 

96.0! 

32.11 

12.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

3? 

W.  D.  HADEN  II 

1623709 

171 13A361 

88.7! 

32.0! 

16.41 

3070! 

-  J 

44.6! NONE 

ITX 

GALVESTON 

1980  I 

\ 

!  1 

95.0! 

32.0! 

16.4! 

! 

-  I 

! 

I 

I 

3 

W.  DOUGLAS  HASTEISON 

1511829 

94 1 3  A  3  6 1 

82.3! 

26.8! 

10.5! 

17001 

-  ! 

33.4 1  NONE 

!TX 

GALVESTON 

1967  1 

( 

I 

! 

j  J 

90.0! 

! 

! 

26.8! 

! 

! 

10.5! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

I 

I 

I 

l 

5 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

185 

< 

ENGR! 

" 

!  1VTCC1 

DIMENSIONS  1DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

(VESSEL! 

DXST !  OPERATOR 

!  NET  (CODE! LENGTH! BRDTK! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  (OPERATING  I 

1  COAST 

1  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!A0!  LINC-1  I 

BUILT 

£ 

VESSEL  NAME  AMD  NUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  1PAGE! 

OVER-lOVER"! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT)! ////////////////!TD!//// ////// ! 

OR 

_  . 

!  NUMBER 

!  HIKE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1  LIGHT! 

POWER! 

ENGCRS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE!  LINE-2  ! 

‘REBUILT! 

(33)  BAYOU  CITY  BARGE  LINES# 

! 

! 

!XNC. 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

BOOTS 

! 527836 

1  11S615A70I 

265.0! 

50.0! 

10.0! 

-  ! 

3546! 

16.0I0EEP  HELL 

PUMP# 

!TX  HOUSTON 

1970 

! 

1  1  1 

265.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! COILS 

! 

BUD 

1501412 

!  114215A70! 

265.0! 

50.0! 

9.6! 

-  j 

3043! 

17.0I0EEN  WELL 

PUMP# 

IT*  HOUSTON 

1965 

! 

1  1  1 

265.0! 

50.0! 

1.5! 

-  ! 

(COILS 

! 

KEN  ADAMS  III 

1 289841 

1  78915A701 

225.1! 

42.1! 

9.0! 

-  ! 

2029! 

16.0! DEEP  WELL 

PUNP# 

!TX  HOUSTON 

1962 

! 

1  1  1 

225.1! 

42.1! 

1.5! 

-  ! 

! COILS 

! 

MANY  LOUISE 

1535432 

1  12071SA70! 

245.0! 

SQ.O! 

9.0! 

-  i 

3312! 

16.0! DEEP  WELL 

PUNP# 

1TX  HOUSTON 

1971 

- 

! 

1  1  1 

265.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

(COILS 

! 

STEPHEN 

1535431 

1  10491SA701 

219.0! 

50.0! 

9.0! 

-  1 

3312! 

1S.0IBECN  WELL 

PUNP# 

ITX  HOUSTON 

1971 

1 

! 

1  1  1 

219.0! 

50. C! 

2.0! 

-  ! 

1  COILS 

( 

SULLY 

1501411 

1  1 14215A701 

265.0! 

50.0! 

9.6! 

-  j 

3043! 

17.0IBEEP  HELL 

PUMP# 

ITX  HOUSTON 

1965 

1 

! 

1  1  1 

!  1  1 

265.0! 

! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

{COILS 

! 

! 

(32)  BAYOU  MARINE  COMP. 

! 

! 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

E  TALBOT  2 

1644147 

1  241 I4A461 

130.0! 

34.0! 

7.0! 

-  1 

560! 

7.01  DIESEL  PUMP 

(LA  HOUNA 

1912 

! 

! 

1  t  1 

!  1  1 

130.0! 

! 

34.0! 

! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  BAYOU  OPERATORS 

! 

! 

1  1  1 

1  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

MR.  WADE 

1629933 

1  6713A361 

60.0! 

23.0! 

6.5! 

9001 

-  ! 

43.01  NONE 

!LA  NEW 

1981 

1 

! 

! 

)  1  1 

1  1  1 

65.0! 

23.0! 

1 

4.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

!  ORLEANS 
! 

; 

(32)  9BY  ENTERPRISES  OF 

! 

HOUMA  1 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

: 

LOUISIANA 

! 

1  1  1 

! 

! 

! 

* 

! 

! 

Z 

SOURS  102 

1  20514A431 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

-  ! 

209! 

8.0! NONE 

!LA  LOCKPORT 

1969 

! 

! 

1  !  ! 

1  1  1 

120.0! 

! 

30.0! 

! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

! 

( 

! 

(22)  BEACON  HAUSNEER  MARINE 

! 

CIO. 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

OH  10A0AX 

!  - 

1  511  A  02 1 

34.4! 

9.41 

3.3! 

1151 

4! 

A*  S 1  NONE 

!0H  CLEVELAND 

1947 

! 

! 

!  1  ! 

1  1  1 

34.4! 

! 

9.4! 

! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

- 

(01)  BEAL  1  SUNKEN#  INC 

! 

!  1  ! 

1  !  t 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

{ 

DOUBLE  9 

1666527 

1  1111B111 

34.5! 

12.0! 

4.5! 

150! 

-  ! 

9 .0 1  NONE 

1ME  CRANBERRY 

1983 

1  !  I 

31.0! 

13.0! 

4.0! 

49! 

! 

!  ISLES 

MALESCA 

1627441 

1  411311! 

35.0! 

9.6! 

4.0! 

60! 

-  ! 

8. 01  NONE 

!N£  CRAH9ERRV 

1940 

1 

1  1  1 

36.0! 

10.0! 

3.7! 

25! 

! 

1  ISLES 

: 

SEA  QUEEN 

1539513 

1  2311011! 

39.9! 

12.7! 

5.2! 

150! 

-  ! 

12.01NONE 

!HE  CRANBERRY 

1966 

" 

! 

1  1  ! 

!  1  1 

44.0! 

! 

13.0! 

! 

4.9! 

! 

68! 

! 

! 

! 

!  ISLES 

! 

(U>  BEARER'S  LANDING 

1  1  1 

f  1  1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

MYRNA  SEA 

j  ----- - 

1  340011C11! 

27.0! 

7.0! 

2.0! 

640! 

-  ! 

7 .0  1  NONE 

110  LEVISTOH 

1975 

! 

1  1  1 

27.0! 

fi.O! 

1.01 

20! 

! 

! 

HYRNA  SEA  11 

1  S60011C 11 1 

27.0! 

7.0! 

2.0! 

320! 

-  ! 

6.5 1  NONE 

1 ID  LEWISTON 

1971 

! 

1  1  1 

27,0! 

8.0! 

1.0! 

20! 

1 

1 

MYRNA  BEA  III 

!  6000 11  Cl  1 1 

29.0! 

7.0! 

2.0! 

640! 

-  1 

8.01  NONE 

!XD  LEWISTON 

1976 

! 

1  1  1 

30.0! 

8.5! 

1.0! 

26! 

! 

! 

MYRNA  SEA  IV 

1  650011  Cl 1 1 

30.0! 

8.0! 

2.0! 

640! 

-  ! 

9.51N0NE 

!ID  LEWISTON 

1981 

! 

1  1  1 

30.0! 

10.0! 

1.0! 

29! 

! 

! 

HYRNA  BEA  V 

1  650011C11! 

40.0! 

10.0! 

2.0! 

1000! 

-  1 

10.5 ! NONE 

!ID  LEWISTON 

1986 

! 

1  1  1 

!  1  1 

40.0! 

! 

12.0! 

! 

1.0! 

! 

48! 

! 

! 

! 

! 

I 

(IB)  BEATTY#  INC. 

BEN  FRANKLIN 

! 

1264041 

1  1  1 

!  1  1 

!  11913A36! 

! 

I 

115.0! 

! 

! 

27.0! 

! 

! 

5.8! 

1280! 

! 

I 

-  ! 

! 

! 

33 .0 1  NONE 

1 

I 

!KY  WARSAW 

1952 

1 

1  1  1 

115.0! 

27.0! 

5.6! 

-  ! 

| 

! 

CLARE  E  BEATTY 

1240171 

!  13713A36! 

135.0! 

27.0! 

6.2! 

1800! 

-  ( 

38.0! NONE 

IKY  WARSAW 

*  1982 

! 

1  1  1 

135.0! 

27.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

RF  707 

1578727 

1  67914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1532! 

14.5 (NONE 

! 

1977 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VLG  7263 

1538293 

1  91214*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1658! 

14. 2! NONE 

1972 

! 

( 

1  1  1 

1  1  1 

200.0! 

! 

35.0! 

! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

i 

! 

(21)  BEAVER  CONCRETE  % 

! 

GRAVEL!  CO. 

1  1  ! 

!  1  1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

( 

0O0BI 

1267603 

!  21 13*35! 

50.0! 

16.0! 

3.5! 

330! 

-  ! 

19*01  NONE 

!PA  ROCHESTER 

*  1954 

- 

1 

! 

1  1  1 

1  1  1 

50.0! 

1 

16.0! 

1 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

- 

(23)  BEAVER  ISLAND  BOAT 
BEAVER  ISLANDER 

CO. 

! 

! 

1259010 

1  t  ! 

1  t  ! 

1  9511*12! 

! 

! 

97.0! 

! 

1 

27.5! 

1 

! 

7.3! 

1000! 

! 

1 

95! 

! 

! 

25.012  LOADERS 

! 

! 

(MI  CHARLEVOIX 

1962 

! 

1  1  1 

97.0! 

27.5! 

7.0! 

200! 

! 

! 

- 

SOUTH  SHORE 

1247657 

1  4511A121 

60.0! 

24.0! 

8.5! 

246! 

40! 

70*01  NONE 

!NI_ CHARLEVOIX 

1945 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

64.9! 

! 

24.0! 

j 

6.5! 

! 

120! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

(IS)  BELCHER  MARINE  SALES/  INK. 

f  1  1 

1  1  1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

PAR  165 

1656163 

1  98215A711 

195.0! 

52.6! 

9.9! 

-  j 

2437! 

H.OlPUHP 

1  PL  NIANI 

1964 

1 

1  1  1 

195.0! 

52.6! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

PAR  183 

1504473 

1  97715A71! 

198.0! 

46.0! 

12.0! 

-  j 

2140! 

18.0! PUMP 

IFL  MIAMI 

1966 

! 

1  1  1 

1  1  1 

191.0! 

! 

46.0! 

! 

1.C! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

| 

(33)  BELCHER  OIL  CO.  OF 

1 

TEXAS! 

1  1  1 

1  !  1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

MAMIE  BELCHER 

1557601 

1  6013A361 

51.61 

20.0! 

7.6! 

800! 

-  ! 

45 .0! NONE 

ITX  CORPUS 

1974 

1 

1  !  1 

51.6! 

20.0! 

7.0! 

-  I 

! 

!  CHRISTI 

NO.  22 

1  - 

1  1031 15A71 1 

250.0! 

45.0! 

11.0! 

-  i 

2930! 

29.011500  BPH 

JIESEL 

!TX  CORPUS 

1970 

1 

1  1  1 

250,0! 

45.0! 

1.0! 

-  ! 

lOEEP  WELL 

PUMP 

1  CHNISTI 

NO.  31 

1271543 

1  1 279 1  SA70  t 

264.0! 

SO. 71 

9.5! 

-  i 

3029! 

15.0!0IESEL  PUnP# 

ITX  CORPUS 

1956 

1 

1 

1  1  1 
1  1  1 

264.0! 

1 

50.2! 

! 

1.5! 

! 

-  ( 

! 

1  WINCHES# 

! 

COILED 

!  CHRISTI 

( 

(15)  BELCHER  TOWING  CO. 

1 

! 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

1 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

MOBILE  BAY 

1268798 

1  11485 1 2A2? 1 

618.1! 

84.0! 

35.6! 

13500! 

36220! 

116.0! STEAM  TURBINE 

!FL  MIAMI 

1954 

1 

1  1  1 

641.0! 

64.4! 

7.7! 

-  ! 

tPUNPS 

! 

BELCHER  MIAMI 

1641333 

1  12213A36! 

79.5! 

33.0! 

14.9! 

3000! 

-  1 

AS.OlNONE 

!FL  MIAMI 

1981 

1 

1  1  1 

79.5! 

33.0! 

12.0! 

-  ! 

! 

! 

BELCHER  PENSACOLA 

1615594 

1  6513*36! 

64.7! 

24.0! 

9.11 

1200! 

-  ! 

34.1 ! NONE 

IFL  NIANI 

1979 

1 

1  i  1 

64.7! 

24.0! 

5.0! 

-  ! 

( 

! 

BELCHER  PORT  EVERGLADE 

1636207 

1  191 (3A361 

152.3! 

53.0! 

26.01 

15200! 

-  ! 

15.01N0NE 

IFL  MIAMI 

1981 

1 

1  1  ! 

167.0! 

53.0! 

22.3! 

-  ( 

! 

! 

E.  N.  BELCHER  JR 

1553517 

1  101 13A361 

70.0! 

28.0! 

6.6! 

1200! 

-  ! 

42 .01  NONE 

IFL  BOCA 

1973 

1 

1  1  1 

70.0! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

( 

!  GRANDE 

EDWIN  N.  BELCHER 

1284957 

1  13013*361 

84.5! 

26.0! 

10.6! 

1800! 

-  ! 

AO. 0!  NONE 

1  f L  MIAMI 

1961 

1 

!  !  1 

64.5! 

28.0! 

10.6! 

! 

-  1 

! 

! 

1M . 

TABLE  2  “ 

DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

_  ENGR ! 

' 

1VTCCI 

DIMENSIONS  1  OKA  FT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  £  S  S  E  L  ( 

! 

0I5T!  OPERATOR 

NET  !  CODE! LENGTH! BRDTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

is  (OPERATING  ! 

! 

1  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

! //////// 1 

POINT  !  L’NE-1 

UOI  LINE-1  1 

BUILT  1 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  (PAGE  1 

GVER-IOVER-!/////! 

IORSE! 

PASS-  I (LIGHT) ! //////////// ////1TDI//////////I 

OR  ! 

- 

1  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  {LIGHT! 

POWER! 

CNGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

) EE !  L1HE-2  ! 

‘REBUILT! 

(IS)  BELCHER  TOWING 

CO. 

! 

I 

1  1 

1  ! 

1  1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

(CONTINUED) I 

1  1 

1 

| 

{ 

I 

! 

I.  E.  SCHILLING 

1505676 

9013A36! 

66.7! 

24.01 

8.0! 

1200! 

-  ! 

34 . 0 ! NONE 

IFL  MIAMI 

1966  l 

! 

1  1 

66.71 

24.0! 

6.0! 

-  f 

! 

! 

! 

v 

J.  A.  9CLCHER  SR. 

1589286 

13013A36! 

110.01 

34.0! 

13.5! 

4200! 

-  | 

70 .01  NONE 

!FL  PORT 

1977  ! 

- 

! 

1  1 

110.0! 

34.01 

11.0! 

•  i 

i 

!  MANATEE 

1 

MARY  9ELCHER 

1568354 

10313A36! 

88.3! 

27.5! 

13.61 

3000! 

-  j 

45.0! NONE 

!FL  MIAMI 

1975  ! 

-* 

! 

1  1 

88.3! 

27.51 

12.01 

-  | 

i 

I 

! 

■=’ 

MRS.  MAC 

1530795 

5413A3S! 

54.5! 

20.0! 

5.0! 

800! 

•  I 

32. oi  NONE 

!FL  PORT 

1974  ( 

! 

1  1 

54.5! 

20.0! 

5.0! 

-  ! 

! 

!  MANATEE 

! 

VICTORIA  BELCHER 

1522678 

11413F351 

76.8! 

27.6! 

10.0! 

1350! 

-  1 

31 *6  f  TWO  40  TON  OECK 

IFL  CAPE 

1969  ! 

t 

1  ! 

76.8! 

27.6! 

5.3! 

-  j 

•WINCHES  FVD. 

(  CANAVERAL 

1 

- 

= 

U.  C.  SMITH 

1292153 

121 13A36! 

84.5! 

28.0! 

10.81 

1800! 

-  i 

40.0 ! NONE 

!FL  MIAMI 

1963  ! 

1 

1  1 

84.5! 

28.01 

10.81 

-  ) 

! 

! 

! 

1* 

BELCHER  101 

1604601 

17634! 5A70! 

587.0! 

92.0! 

35.01 

-  j 

41268! 

90.0! DIESEL /ELECTRIC 

!FL  MIAMI 

1979  ! 

1 

1  ! 

587.4! 

92.5! 

14.0! 

-  1 

! PUMPS 

! 

I 

J 

NO  1 

1  - 

5Q015A71! 

175.0! 

40.0! 

8*6! 

-  i 

1400! 

16.611000  0PH  DIESEL 

! FI.  PORT 

1958  ! 

: 

1 

1  1 

175.01 

40.01 

2.0! 

-  ! 

!  PUMP 

!  MANATEE 

! 

NO  4 

1283805 

50015A71! 

175.0! 

40.01 

8.6! 

-  j 

1400! 

16.6! 1500  8PH  DIESEL 

! FL  PORT 

1958  | 

= 

1 

1  1 

175.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

!  PUMP 

!  MANATEE 

! 

NO  16 

1  - 

51415A71 ! 

192.0! 

35.0! 

8.5! 

-  j 

1200! 

7.011000  BPH  DIESEL 

! FL  MIAMI 

1953  ! 

l 

1  1 

192.0! 

35. C! 

2.0! 

!  PUMP 

! 

! 

NO  19 

1521173 

73615A70! 

210.0! 

40.0! 

10.5! 

-  ! 

2000! 

26.011500  BPH  DIESEL 

IFL  PORT 

1969  ! 

4 

! 

1  1 

210,0! 

40.0! 

1.0! 

-  j 

!  PUMP 

!  MANATEE 

! 

NO  20 

1521174 

73615A70! 

210.0! 

40.0! 

10.5! 

-  j 

2000! 

26.011500  BPH  DIESEL 

IFL  MIAMI 

1969  | 

1 

1  1 

210  '! 

40.01 

1.0! 

-  ! 

! DEEP  WELL  PUMP 

! 

! 

NO  21 

1521175 

73615A70! 

Z'(  )! 

40.01 

10.5! 

-  j 

2000! 

26.012500  BPH  DIESEL 

IFL  MIAMI 

1969  ! 

- 

1 

1  1 

21*  .0! 

40.01 

1.0! 

-  ! 

IPUMP 

! 

! 

NO  23 

1535146 

623115A711 

36  3! 

74.0! 

25.31 

-  | 

15000! 

32.012  3300  BPH 

IFL  PORT 

1971  ! 

s 

! 

1  i 

36. .3! 

74.0! 

5.0! 

-  ! 

! DIESEL  PUMPS 

!  MANATEE 

! 

NO  24 

1176592 

62015A71! 

195,0! 

35.0! 

11.0! 

-  j 

1550! 

26.011500  BPH  DIESEL 

!FL  CAPE 

1945  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

*  | 

!PUMP 

!  CANAVERAL 

! 

NO  25 

1553466 

731I5A71! 

210.0! 

40.0! 

10.0! 

-  i 

2000! 

lo.O! NONE 

!FL  MIAMI 

1973  ! 

1 

1  1 

210.0! 

40.0! 

1.0! 

.  j 

( 

! 

I 

-= 

NO  26 

1553467 

73115A71! 

21C. 01 

40.0! 

9.0! 

-  ! 

2000! 

16.0! NONE 

(FL  MIAMI 

1973  ! 

l 

1  ! 

210.0! 

40.0! 

-  | 

! 

! 

! 

NO  32 

1274649 

104915A70! 

240.0! 

50.0! 

-  I 

2500! 

12 .0 {DIESEL  PUMP# 

!GA  SAVANNAH 

1957  ! 

3 

1 

1  1 

240.2! 

VMI 

2.£" 

-  1 

(WINCHES  t  COILED 

! 

1 

- 

NO  34 

1298440 

59315A71! 

180.0! 

4U.o! 

9.6 

-  j 

1449! 

25.0 !  DEEPWELL  PUMP 

! FL  MIAMI 

1965  ! 

1 

1  1 

180.0! 

40. C! 

1.01 

-  ! 

! 

1 

! 

NO  35 

1512345 

16701  5A70! 

298.01 

52.6! 

9.0! 

-  f 

3900! 

1 6.0! DIESEL  PUMP# 

•FL  MIAMI 

1968  ! 

I 

1  ! 

298.0! 

52.6! 

1.5! 

*  ! 

! STEAM  COILS 

! 

! 

NO  36 

1512982 

120315A70! 

298.01 

52.6! 

10.6! 

-  j 

3500! 

16.0!DIE$£L  PUMP# 

IFL  cape 

1968  ! 

t 

1 

!  ( 

298.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! STEAM  COILS 

!  CANAVERAL 

! 

? 

s 

NO  37 

1  599184 

1 852 ! 5A701 

360.0! 

54. Cl 

11.0! 

-  ! 

4450! 

26.412600  BPH  DIESEL 

f VI  ST.  CROIX 

1978  ! 

» 

!  1 

360.0! 

54.0! 

6.0! 

•  ! 

!PUMP 

! 

! 

= 

NO.  10 

1505353 

8081 5 A  70 ! 

225.0! 

45.0! 

9.5! 

-  j 

2500! 

20.0! NONE 

IFL  MIAMI 

1966  ! 

i 

1 

1  1 

225.0! 

45.0! 

1.0! 

~  J 

! 

! 

! 

- 

NO.  11 

1505354 

80815A70! 

225.01 

45.0! 

9.5! 

-  i 

2500! 

20.011000  B.P.H 

IFL  MIAMI 

1966  ! 

j 

1 

1  1 

225.0! 

45.0! 

1.0! 

-  | 

1  DIESEL  PUMP 

! 

! 

V 

NO.  18 

1279361 

75915A70! 

210.0! 

39.0! 

10.4! 

-  i 

1982! 

20.011500  BPH  DIESEL 

IFL  MIAMI 

1959  ! 

l 

1 

1  1 

!  1 

210.0! 

! 

39.0! 

1 

1.0! 

! 

"  1 

!DE£P  WELL  PUMP 
! 

! 

! 

! 

! 

y 

(39)  BELL  MARINE  CO 
MARSHALL  ' 

#  INC. 

! 

! 

1206568 

1  1 

1  1 

1713B35! 

1 

! 

54.7! 

1 

! 

14.8! 

! 

! 

5.3! 

495! 

! 

! 

20.0) NONE 

! 

! 

!CA  REDWOOD 

! 

! 

1909  1 

4 

1 

1  ! 

54.7! 

14.81 

5.3! 

-  ! 

! 

I  CITY 

1 

Tj 

SACRAMENTO 

1262500 

1S13A35! 

60.0! 

18.0! 

6.01 

600! 

-  | 

30. 0 ! NONE 

!CA  LONG  BEACH 

1951  ! 

1 

1  1 

60.0! 

18.0! 

6.0! 

•  1 

! 

! 

! 

|i 

STOCKTON 

1262798 

5813A35! 

60.0! 

18.0! 

6.0! 

600! 

*■  { 

30. 0 ! NONE 

! CA  REDWOOD 

1951  ! 

fj 

1 

1  1 

6C.01 

18.01 

6.0! 

-  j 

! 

!  CITY 

! 

YAKIMA 

1239201 

11213A35! 

90.5! 

25.5! 

6.2! 

2S00! 

-  i 

60. C! NONE 

!CA  REDWOOD 

1939  ! 

\ 

! 

1  1 

90.5! 

25.5! 

6.2! 

-  f 

! 

!  CITY 

! 

; 

BELL  157 

1280702 

94514A40! 

205.7! 

34.0! 

10.0! 

-  f 

1300! 

18.010RA6LINE  AND 

!CA  REDWOOD 

1945  ! 

1 

1  1 

205.7! 

34.0! 

4.5! 

-  ( 

! CONVEYOR 

»  CITY 

! 

MODOC 

1174948 

575 1 4A401 

195.1! 

35.1! 

9.9! 

-  1 

1400! 

16.0! NONE 

!CA  REDWOOD 

1940  ! 

1 

1  ! 

195.1! 

35.11 

1.5! 

•  ! 

I 

t  CITY 

! 

z. 

ROLLIE 

1251356 

65515A70! 

164.7! 

35.1! 

12.3! 

-  ! 

1360! 

32.3  !  2  6EA«  PUMPS 

!CA  REDWOOD 

*  1946  ! 

1 

f 

!  ! 

1  1 

164.7! 

! 

35.1! 

! 

2.7! 

! 

■  ! 

! 

! 

!  CITY 

( 

! 

! 

J 

(32)  9ELLAN6ER#  PEARL#  INC. 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

; 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

CAPT.  LUKE 

1602985 

5S13A36! 

71.0! 

26.0! 

10.0! 

2400! 

-  j 

37.0IN0NE 

! LA  GOLDEN 

1979  ! 

! 

!  1 

78.0! 

28.0! 

8.0! 

-  i 

( 

!  MEADOW 

1 

PEARL  8ELLANGER 

1533284 

104J3A36! 

90.7! 

28.5! 

13.5! 

3600! 

-  ! 

45.0! NONE 

(LA  GOLDEN 

1971  I 

- 

1 

! 

1  ! 

1  ! 

100.0! 

1 

29.0! 

! 

11.0! 

! 

-  ! 

J 

! 

!  MEADOW 

! 

! 

(17)  BELLE  CAROL  OF 

! 

THE  CUMBE ! RLAND 

1  1 

1  1 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

EXCURSION  CO. 

! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CAPTAIN  ANN 

1527679 

54! 1  All  1 

60.0! 

21.0! 

3.5! 

200! 

-  J 

32.0! NONE 

!TN  NASHVILLE 

1970  l 

1 

1  1 

91.0! 

26.0! 

3.0! 

250! 

! 

J 

! 

MUSIC  CITY  OUEEN 

1669238 

5911A11! 

85.0! 

27.3! 

5.6! 

470! 

-  ! 

45.0! NONE 

!TN  NASHVILLE 

1984  ! 

1 

1  1 

125.0! 

32.6! 

5.6! 

400! 

( 

! 

! 

8t AND I-AUDR EY 

1256512 

1813F36! 

39.6! 

13.0! 

4.6! 

420! 

-  ! 

42.0! NONE 

!TN  NASHVILLE 

1948  ! 

1 

1  1 

39.6! 

13.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

NASHVILLE  SHOWBOAT 

!  - 

8114A11! 

77.4! 

36.7! 

2.6! 

-  j 

-  j 

25.9! NONE 

!TN  NASHVILLE 

1980  ! 

\ 

! 

» 

I  1 

1  1 

87.4! 

! 

36.9! 

! 

2.0! 

! 

250! 

( 

i 

! 

! 

! 

! 

(32)  BELLE  CHASSE  MARINE  TRANISP. 

1  I 
!  1 

! 

! 

! 

! 

» 

1 

j 

i 

! 

! 

! 

I 

COURTNEY  K 

1610741 

2211C02! 

44.2! 

14.0! 

7.4! 

600! 

-  ! 

14.0! NONE 

!LA  BELLE 

1979  ! 

! 

1  ! 

44.2! 

14.0! 

7.4! 

38! 

! 

!  CHASSE 

! 

1981  ! 

BLUE  m 

1640434 

2211C02J 

45.3! 

14.0! 

7.5! 

650  J 

-  f 

14.0! NO  NF 

ILA  BFLI.6 

1 

1  1 

45.3! 

14.0! 

7.5! 

341 

! 

!  CHASSE 

1 

- 

KATIE-JO 

1599811 

1311C021 

38.0! 

14.0! 

6.0! 

530! 

-  ! 

14.0! NONE 

ILA  VIOLET 

1978  ! 

| 

1  1 

38.0! 

14.0! 

6.0! 

14! 

t 

! 

! 

HR.  BRUCE 

1594576 

1311C021 

38.01 

14.0! 

6.0! 

514! 

-  ! 

14.0! NONE 

ILA  BELLE 

1978  ! 

1 

!  ! 

38.0! 

14.0! 

6.0! 

21! 

! 

!  CHASSE 

! 

ROAMIN  GAMBLER 

1516947 

tOUC  02 1 

34.0( 

13.31 

5.6! 

330! 

-  ! 

14.0! NONE 

ILA  BELLE 

1969  ! 

1 

1  ! 

34.0! 

13.3! 

5.6! 

6! 

j 

!  CHASSE 

! 

ROOSTER  2 

1656682 

26I1C02! 

45.0! 

16.0! 

6.5! 

460! 

-  ! 

U.OINONE 

ILA  BELLE 

1982  ! 

! 

1  f 

45.0! 

16.0! 

6.51 

10! 

1 

!  CHASSE 

! 

ROOSTER  II 

1656683 

2611C021 

45.0! 

16.0! 

6.5! 

460! 

-  ! 

14.0 (NONE 

ILA  NEW 

1982  ! 

1 

1  1 

45.  C! 

16.0! 

6.5! 

10! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1971  ! 

SEA-HORSE 

1531168 

16! 1C  02! 

41.7! 

14.11 

6.4! 

600! 

-  f 

14 .0 (NONE 

ILA  VIOLET 

1 

1  1 

41.7! 

14.1! 

6.4! 

28! 

! 

! 

! 

1974  ! 

SHAWN  KONRAD 

1561167 

1811C02! 

44.6! 

14.0! 

6.2! 

700! 

-  ! 

1 4.0 ! NONE 

ILA  NEW 

1 

1  1 

44.61 

14.0! 

6.2! 

33! 

! 

!  ORLEANS 

I 

RIVER  RUNNER 

1621519 

7613*36 j 

56.7! 

24.0! 

8.8! 

1050! 

-  ! 

30. 0 ! NONE 

ILA  VIOLET 

1980*  1 

! 

! 

I 

1  ! 

1  ! 

!  ! 

56.7! 

! 

! 

24.0! 

! 

! 

8.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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EN6RI 

IVTCC! 

DIMENSIONS  1DRAFT1 

(CAPACITY! 

HIGH-  ( 

. 

!  V 

I1SELI 

, 

•1ST!  OPERATOR 

MET  1C OOE1 LENCTHI  BMTHl 

1 

i 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!$  (OPERATING  ! 

1 

YEAR  ! 

REG.  ! 

!  COAST 

TER  1  S EE 1 ////// !/////! 

ED  ! 

\mntn\ 

POINT  !  LXNE-1 

!  A  01 

LXME-1  1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND 

NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1  PAGE! 

OVER-1  OVER-! ///// 1 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) ////////// (TO !////////// 1 

OR  1 

!  NUMBER 

NA6E  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1LIGHT1 

POWER) 

ENGERS  ! 

(FEE  f ) !  LINE-2 

ICE! 

LINE-2  UREBUILT! 

(32)  BELLE  CHASSE  NARINE 

! 

! 

TRAN1SP. 

!  i 

1  1 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) t 

!  ! 

! 

I 

1 

I 

1979 

oC  101 

1 

•  / 

i™i 

127.0! 

32.0! 

—  ! 

l 

CHASSE  ! 

1941 

! 

! 

i  i 

t  i 

195.0! 

1 

35.0! 

( 

1.5! 

t 

“  ) 

1 

! 

CHASSE  ! 

(18)  BELLE  Of  LOUISVILLE- 

1 

•OPE ! RATING 

i  i 

i  i 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

«  1968 

BELLE  OF  LOUISVILLE 

1212813 

350! 1  All  1 

170.1! 

41.0! 

5.2! 

400) 

-  i 

58.0 {NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

i 

! 

1  1 

191.51 

1 

46.0! 

! 

4.0! 

1048! 

! 

* 

(13)  BELLE#  0.  C.# 

INC. 

1 

! 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

1982 

OCEAN  CITY  BELLE 

1647763 

7011A16! 

82.0! 

26.0! 

3.2! 

220! 

-  j 

34.4IN0NE 

!  SC 

MYRTLE  ! 

1 

{ 

1  1 

1  1 

118.01 

29.0* 

! 

2.8! 

) 

325) 

! 

! 

BEACH  ! 

(21) -BELMONT  MARINE  SERVICE 

! 

i 

1  1 

1  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

) 

( 

1967 

MACK  (AMBLE 

1511828 

5013A35! 

54.5! 

20.0! 

6.2! 

730! 

-  j 

24.0 ( NONE 

!0H 

BELLAIRE  ! 

! 

1  1 

54.5! 

20.0! 

6.2! 

~  ) 

! 

1975 

RUSS  MOBLEY 

1567165 

8013A36! 

58.1! 

22.4! 

6.0! 

860! 

-  | 

22.0IN0NE 

!0H 

BELLAIRE  ! 

1 

1  1 

60.01 

24.0! 

4.5! 

-  j 

! 

1956 

STORMY  11 

1271365 

1613A35! 

46.0! 

13.5! 

5.8! 

600! 

-  j 

21 .0! NONE 

(ON 

BELLAIRE  ! 

1 

1  1 

46.0! 

13.5! 

5.8) 

! 

1954 

1954  . 

8H$  20 

| 

1  1 

100.0! 

28.0! 

1.4! 

413! 

j 

!  OH 

BMS  21 

1 

1  1 

100.0! 

28.0! 

1.4! 

Inn! 

! 

1  OH 

1957 

! 

i  i 

175.01 

26.0! 

1.5! 

! 

1954 

8M$_22 

! 

!  ! 

1  1 

175.01 

1 

26^0! 

* 

1.5! 

! 

! 

! 

(3*)  BENDIKSEN#  £. 
DOROTHEA 

H.  CO. 

1 

! 

1249559 

!  i 

!  1 

16711603! 

1 

1 

87.0! 

! 

! 

26.6! 

I 

I 

8.5! 

330! 

130! 

! 

! 

40.0 ! NONE 

!  VA 

SEATTLE  ! 

1945 

1 

1  ! 

87.0! 

26.6! 

6.0! 

•  | 

! 

1940 

ERLIN6  JR 

1259749 

8911A031 

72.8! 

24.1! 

8.51 

230! 

130! 

40. 0 ! NONE 

iWA 

SEATTLE  1 

! 

1  1 

72.8! 

24.1! 

6.5! 

-  j 

! 

1945 

UNIMAK 

1261803 

15311 B  0  3 1 

86.0! 

26.6) 

8.7! 

330! 

1001 

40.O1N0NE 

!  WA 

SEATTLE  ! 

! 

! 

1  1 

1  1 

86.01 

1 

26.6! 

! 

6.2! 

! 

'  i 

! 

! 

(33)  BENOIT  TOMINC 
CAPT.  KURT 

CO. 

1 

( 

1567947 

i  1 

t  i 

4613A36! 

1 

1 

50.3! 

! 

! 

20.4! 

1 

! 

7.3! 

800! 

! 

! 

20.0 ( NONE 

(YX 

GROVES  ! 

1975 

1 

I  1 

50.3! 

20.4! 

5.5* 

-  j 

! 

1979 

SHEILA  K 

1560941 

6013A36! 

55.0! 

20.0! 

7.61 

800! 

-  ! 

35. 0! NONE 

!TX 

GROVES  I 

! 

1 

1  1 

1  1 

55.0! 

1 

20.0! 

i 

7.6! 

1 

“  * 

I 

! 

(36)  BERfi#  CHRIS# 
SUNRISE 

INC. 

! 

1 

1647860 

!  f 

t  1 

3013A361 

1 

! 

51.91 

! 

! 

14.0! 

! 

! 

7.0! 

300! 

.  | 

! 

1 

18.0! NONE 

!AK 

SEWARD  ! 

1955 

1 

1  1 

51.91 

14.01 

7.0! 

-  J 

! 

SUNSET 

1224174 

7 1  JB3./1 

43.0! 

12.2! 

6.5! 

275! 

-  i 

9.0! NONE 

UK 

SEWARD  1 

1924 

1 

! 

1  1 

I  1 

43.0! 

1 

12.2! 

! 

6.5! 

■  j 

) 

1 

(32)  PERGERON#  EARL 

! 

! 

!  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

(LA 

I960 

LITTLE  TIM 

1282897 

291 3A  361 

47.0! 

17.0! 

7.0! 

400! 

-  J 

22.0! 

HOUMA  ! 

! 

! 

!  ! 

1  1 

—  ! 

1 

—  ! 

! 

6.0! 

! 

‘ 

! 

! 

(36)  BERING  MARINE 

CORP. 

1 

! 

t  1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

1981 

ARCTIC  SCOUT 

1645701 

9713A361 

69.0! 

26.0! 

9.1! 

1040! 

-  ( 

18.0! NONE 

UK 

JUNEAU  I 

1 

1  1 

69.0! 

26.0! 

9.1! 

-  ! 

! 

1980 

KUSKO  SCOUT 

1671796 

1013A36I 

42.01 

23.0! 

4.01 

900! 

-  | 

1 8.0! NONE 

UK  JUNEAU  * 

1 

1  1 

45. Cl 

26.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

1968 

NEHALEH 

1513377 

1 61 71 4A431 

230.0! 

55.0! 

14.7! 

*  ( 

3000! 

15.0! NONE 

(AK 

JUNEAU  ! 

1 

l 

1  ! 

!  1 

230.0! 

! 

55.0! 

1 

2.0! 

! 

'  J 

! 

! 

! 

1 

(03)  GERMAN  ENTERPRISES# 

INC 

1 

•  ! 

1  1 

1  ! 

! 

i 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

1940 

JANE=fRANK 

1236981 

13812A20! 

96.0! 

26.0! 

9,0! 

240! 

344! 

25.01PUMPS 

(NY 

NEW  YORK  ! 

i- 

1  1 

96.0! 

26.0! 

6.0! 

i 

-  | 

! 

I 

1982 

DRAGON  LADY 

*1650298 

6113F36! 

—  ! 

—  1 

11.0! 

2  200  i 

-  ! 

33.0IPUMPS 

(NY 

MEM  TOPIC  1 

! 

!  1 

85.0! 

28.0! 

—  ! 

-  ! 

1 

! 

1984 

EMILY  S 

1654353 

5813F361 

81.0! 

28.0! 

11.5! 

2200! 

-  i 

33. 01  NONE 

(NY 

NEW  YORK  1 

l 

!  t 

81.0! 

28.0! 

7.0! 

-  i 

! 

! 

1943 

EVELYN 

1244295 

9913A36! 

81.1! 

24.0! 

9.8! 

700! 

-  i 

35 • 01N0NE 

(NY 

NEW  YORK  ! 

1 

1  1 

39.0! 

24.0! 

9.8! 

•*  ! 

! 

1 

1983 

KATE 

1664625 

13513A36! 

95.01 

29.0! 

12.9! 

3000! 

-  j 

45.01  NONE 

(NY 

NEW  YORK  ! 

1 

1  1 

95.0! 

29.0! 

9.0! 

-  i 

! 

! 

1943 

PAMELA  II 

•244032 

9613A361 

80.0! 

24.0! 

9.4! 

700! 

-  ! 

16.0! NONE 

(NY  NfW  YORK  ! 

! 

1  ! 

80.01 

24.0! 

9.4! 

-  i 

! 

! 

1956 

ANNE  LOUISE  II 

1272218 

126215A71! 

237.6! 

43.4! 

15.0! 

-  ! 

3016! 

15.5! PUMPS 

(NY 

NEW  YORK 

1 

!  1 

237.61 

43.4! 

2.6! 

•  ] 

! 

( 

1913 

ANNIE  BERMAN 

1253850 

38515A71! 

160.2! 

25.0! 

9.0! 

-  f 

-  j 

35.0IPUMPS# 

BOILER 

!NY 

NEW  YORK 

! 

1  1 

160.2! 

25.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

( 

1957 

BUNKER  NEW  YORK 

1274656 

12811 5  A  71 S 

230.0! 

43.0! 

14.5! 

-  J 

3250! 

15.012  DIESEL  PUMPS# 

!NY 

NEW  YORK 

1 

1  1 

230.0! 

43.0! 

2.0! 

-  J 

(HEATING 

COILS 

! 

1937 

JONATHAN  B 

1173721 

119015A71! 

215.1! 

42.1! 

12.3! 

-  J 

1134! 

11.01PUMPS 

(NY 

NEW  YORK 

! 

!  t 

215.1! 

42.1! 

3.5! 

-  f 

( 

! 

1947 

LAURIE  • 

125717A 

1166ISA71 1 

219.6! 

42.8! 

14.9J 

-  ! 

3316! 

11 .5 ! PUMPS# 

COILED 

(NY 

NEW  YORK 

! 

1  ! 

219.6! 

42.8! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

*  1965 

LINDSEY  FRANK  11 

1252977 

14951SA71! 

294.0! 

42.0! 

11.5! 

-  j 

3768! 

15.012  PUMPS 

(NY 

NEW  YORK 

f 

!  ! 

294.0! 

42.11 

3.0) 

-  ! 

! 

( 

1976 

MORRIS  J  BERMAN 

1569655 

5377 15A71 1 

302.8! 

90.0! 

21.4! 

-  ! 

12909! 

—  (DEEP  WELL  PUMPS 

!NY 

NEW  YORK 

1 

1  ! 

302.8! 

90.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

1948 

NATHAN  BERMAN 

1256881 

105215A711 

145.7! 

38.0! 

16.0! 

-  ! 

2210! 

27.0! DIESEL 

PUMP 

!NY 

NEW  YORK 

1 

1  1 

146.0! 

38.0! 

4.0! 

-  | 

! 

( 

1896 

NEW  YORK 

1127168 

63715A71! 

169.5! 

29.1! 

18.0! 

•  i 

65997! 

30.0! PUMPS# 

STEAM 

(NY 

NEW  YORK 

l 

!  1 

169.5! 

29.1! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

1962 

NEW  YORK  30 

1287303 

1 6641 5A71 1 

250.81 

41.8! 

14.0! 

-  j 

38631 

46.012  DIESEL  PUMPS 

(NY 

HOPCWELL 

1 

1  ! 

2S0.8! 

41.8! 

2.8! 

-  J 

! 

1 

JUNCTION 

1926 

PETER=M.  PRANK 

M69601 

79815A711 

150.1! 

40.2! 

12.5! 

-  j 

646! 

12.0! PUMPS 

(NY 

NEW  YORK 

! 

1  1 

150.1! 

40.2! 

3.0! 

-  | 

1 

1 

1976 

PRINCESS  B 

1569651 

53101 5A71 1 

302.8! 

90.0! 

21.0! 

-  i 

12909! 

30.01DECP  WELL  PUMPS 

!NY 

NEW  YORK 

! 

1  ! 

302.8! 

90.0! 

6.0! 

-  | 

! 

! 

1964 

RICHARD  K 

1294786 

133315A701 

264.0! 

50.0! 

12.0! 

•  i 

1333! 

15.01  PUMPS 

(NY 

NEW  YORK 

! 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

!  1 

264.0! 

! 

! 

50.0! 

t 

1 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

1 

t 

! 

IMi _ 
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2 

EN  flit} 

1VTCC! 

DIMENSIONS  1 

DRAFT ! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

! 

) 

OUT! 

OPERATOR 

NET  1C0DE ! 

.EttGTHl  IRDTK1 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!  S 

OPERATING  | 

1 

REGIS-!****! 

REG.  1 

REG.! 

.OAD-! 

CARGO  t 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC!  BASE  !  YEAR 

! 

■3 

!  COAST 

TER  1  see: 

•tiff'*. 

v/;/i 

ED  ! 

////////! 

POINT  1  LINE-1 

!A0 

LINE-1  I  BUILT 

! 

- 

VESSEL  NAME  AMD  NUMBER  !  GUARD 

TON-  {PAGE! 

OVER-iOVER-! 

r////t 

NORSE! 

PASS-  1 

[LIGHT) 1////////////////1TD !////////// 1  OR 

1 

-=4 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  t 

ALL  ! 

LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  1 

(FEET) !  LINE-2 

1  EE!  LINE-2  !*RE8UILTI 

z 

(OS)  BERMAN 

! 

ENTERPRISES/  INC.! 

!  1 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

5 

(CONTINUED) ! 

1  1 

1 

! 

( 

! 

SAN  ft 

! 269440 

130715A71! 

227.0! 

43.3! 

11.9! 

-  j 

2762! 

16.9! PUMPS 

!NY 

HOPEWELL  !  1955 

1 

1  i 

227.2! 

43.3! 

2.6! 

-  | 

( 

! 

JUNCTION  ! 

SARAH  FRANK 

1171686 

146015A71! 

312.7! 

39.0! 

11.61 

-  ) 

3560! 

27.01  PUMPS/  COILED 

I  NY 

NEW  YORK  !  *  I960 

! 

! 

1  ! 

!  1 

312.7! 

39.0! 

3.01 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(37)  PERNERT 

! 

BARGE  LINES  ! 

1  ! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

KATHRYN  0. 

0  5 

! 566536 
! 

10613A36! 

1  1 
20014A461 

99.2! 

108.0! 

180.01 

22.1! 

22.1! 

48.0! 

8.0! 

8.0! 

10.0! 

1700! 

3000! 

52.0! NONE 
! 

24.0 l NONE 

!0R 

! 

!0R 

RAINIER  !  1975 

! 

RAINIER  !  1976 

i 

! 

1  ! 

180.0! 

46.0! 

2.0! 

•  ! 

! 

! 

g  6 

!  - 

109214A46! 

240.0! 

42.0! 

13.0! 

-  I 

3000! 

30«0!N0NE 

!0R 

RAINIER  !  1981 

: 

! 

1  ! 

240.01 

230.0! 

42.0! 

48.0! 

2.0! 

6.0! 

2000! 

! 

28.01  NONE 

! 

!0R 

I 

RAINIER  I  1981 

\ 

I 

1  1 

230.01 

46.0! 

1.5! 

-  | 

! 

1 

! 

e  a 

l  - 

109214A461 

262.01 

49.0! 

13.0! 

-  1 

3000! 

30.01  NONE 

1  OR 

RAINIER  !  *  1978 

1 

!  ! 

262.0) 

49.0! 

3.0! 

-  j 

! 

I 

1 

V 

b  9 

1  - 

1 092 14A46 1 

240.01 

42.0! 

13.0! 

•  j 

3000! 

30*01  NONE 

(OR 

RAINIER  !  1985 

I 

! 

1  1 

!  ! 

240.0! 

42.0! 

2.01 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

jr 

(37)  BERNERT 

! 

LOG  TOWAGE/  INC.! 

1  1 

1  ! 

! 

( 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

LORI  B 

<273466 

47I3A36! 

57.3! 

17.0! 

10.0! 

1200! 

-  j 

30.01  NONE 

IOR 

RAINIER  !  1957 

! 

1  1 

57.31 

17.0! 

10.0! 

-  j 

! 

! 

1 

* 

MARIA 

I  - - 

5 13C361 

42.01 

12.01 

4.0! 

500! 

-  | 

1S.0IN0NE 

(OR 

RAINIER  !  1963 

< 

l 

l 

! 

1  ! 

1  1 

42.01 

12.0! 

4.0! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

(37)  BERNERT 

! 

TOWBOAT  COMPANY  ! 

1  ! 

1  1 

! 

( 

1 

! 

! 

i 

! 

MARY  8 

1516063 

5413A36! 

61.4! 

21.3! 

5.6! 

1320! 

-  ! 

49.0INONE 

IOR 

THE  DALLES!  1968 

! 

!  1 

64.0! 

21.3! 

5.6! 

-  i 

( 

1 

1 

8  1 

1  - 

140014A47! 

170.0! 

42.0! 

6.0! 

-  j 

1300! 

24.0! NONE 

!  OR 

THE  DALLES!  1968 

! 

1  1 

170.0! 

42.0! 

2.01 

-  j 

! 

! 

1 

/ 

8  2 

!  - 

1400I4A47! 

170.0! 

42.01 

6.0! 

-  I 

1300! 

24*0 ! NONE 

!0« 

THE  DALLES!  1968 

% 

! 

1  1 

170.0! 

42.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

■* 

B  3 

!  - 

100014A47! 

170.0! 

36.0! 

6.01 

-  i 

900! 

20.0 ! NONE 

IOR 

THE  OALLES!  1966 

! 

1  1 

170.0! 

36.01 

1.5! 

-  j 

( 

! 

! 

B  4 

!  - 

1 000! 4A471 

180.01 

42.01 

6.0! 

-  i 

1400! 

20.01N0NC 

1  OR 

THE  DALLES!  1974 

~ 

! 

1  l 

180.0! 

42.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

IOR 

I 

i 

36.0! 

! 

1  1 

170.0! 

36.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

‘ 

8  24 

!  - 

100014A47! 

196.0! 

42.0! 

10.0! 

-  i 

1950! 

20.0 ! NONE 

J  OR 

THE  DALLES!  1987 

l 

B  26 

I 

1  1 

196.0! 

42.0! 

2.0! 

-  1 

! 

I 

! 

!  - 

23014A47! 

196.0! 

42.0! 

10.0! 

-  j 

1950! 

20.0 ! NONE 

IOR 

THE  DALLES!  *  1914 

- 

! 

i  i 

196.0! 

42.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

-i 

B  27 

1  - 

1000J4A47! 

170.0! 

36.0! 

6.0! 

-  | 

900! 

16*0 ! NONE 

!0R 

THE  DALLES!  1965 

’ 

I 

! 

! 

1  ! 

1  ! 

170.0! 

36.0! 

1.5! 

! 

“  ! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

j 

:  ! 

(37)  BERNERT/  JOE/  TONING  COM  JPANY/ 

1  ! 

1  ! 

; 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

\ 

INC. 

1 

1  ! 

I 

! 

! 

! 

i 

DUCHESS  e 

1515510 

2913A361 

37.7! 

20.5! 

4.5! 

500! 

-  I 

22.0 1  NONE 

!0R 

WILLAMETTE!  1968 

! 

i  i 

40.0! 

20.5! 

4.0! 

“  ! 

( 

! 

I 

i 

5  i  3  A 36  i 

3  6.01 

= 

i 

1  1 

36.0! 

9.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

LADY  B 

!  - 

5 I3A361 

36.0! 

9.0! 

4.0! 

165! 

-  j 

14.0 ! NONE 

IOR 

WILLAMETTE!  1949 

! 

1  1 

36.0! 

9.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

I 

! 

.j 

LTC  2 

513A  36 1 

32.0! 

9.0! 

3.5! 

165! 

-  j 

13.0! NONE 

IOR 

WILLAMETTE!  1953 

! 

!  1 

32.0! 

9.0! 

3.5! 

-  j 

( 

1 

PRINCESS  B 

1255125 

913A36! 

40.0! 

10.0! 

3.5! 

150! 

-  ! 

24. 01  NONE 

IOR 

WILLAMETTE!  1947 

- 

! 

1  1 

40.0! 

10.0! 

3.5! 

-  j 

! 

I 

! 

i 

RAINBOW  8 

1273772 

613A361 

3f  .6! 

12.0! 

3.5! 

330! 

-  j 

10.0! NONE 

t  OR 

WILLAAETTEI  19J7 

i 

1 

1  ! 

42.0! 

12.0! 

3.5! 

-  j 

! 

! 

! 

> 

RUTH 

1264694 

22 13A36I 

51.6! 

16.0! 

5.91 

600! 

-  i 

24.01  NONE 

!0R 

PORTLAND  i  1952 

JBT  3 

( 

1  ! 
32814A46! 

54.0! 

150.0! 

16.0! 

36.0! 

5.9! 

8.0! 

_  1 

1000! 

( 

10.01  NONE 

IOR 

! 

WILLAMETTE!  1964 

'i 

! 

1  ( 

150.0! 

36.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

? 

40T  4 

326 1 4446) 

150.0! 

36.0! 

6.0! 

-  ! 

1000! 

10.01  NONE 

IOR 

WILLAMETTE!  1966 

”3 

1 

!  I 

150.0! 

36.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

1 

s 

JBT  S 

1510758 

328(4446! 

150.0! 

36.5! 

8.0! 

-  ! 

1000! 

10.01  NONE 

!  OR 

WILLAMETTE!  1967 

■. 

1 

!  ! 

150.0! 

36.5! 

1.5! 

-  ! 

» 

! 

1 

a 

jeT  6 

1  - — 

32614A46! 

150.0! 

36.5! 

8.0! 

-  1 

1000! 

10.01  NONE 

IOR 

WILLAMETTE!  1968 

! 

!  ! 

150.01 

36.5! 

1.5! 

-  .  j 

I 

! 

1 

JBT  6 

1513623 

328I4A46! 

150.0! 

36.5! 

8.0! 

-  j 

10001 

10.0 (NONE 

IOR 

WILLAMETTE!  1968 

1 

!  ! 

150.0! 

36.5! 

1.5! 

-  I 

! 

l 

! 

JBT  9 

f  - 

38614446! 

150.01 

36.5! 

8.0! 

-  ! 

1000! 

1 O.OINONE 

IOR 

WILLAMETTE!  1970 

% 

1 

!  ! 

150.0! 

36.5! 

1.5! 

-  ) 

! 

! 

! 

j 

JBT  10 

!  - 

36414A46! 

150.0! 

36.5! 

6.0! 

-  ! 

1000! 

10.31N0NE 

IOR 

WILSON-  I  1970 

f 

1 

1  1 

150.0! 

36.5! 

1.5! 

-  J 

! 

! 

VILLE  ! 

JBT  12 

1  - 

20014446! 

134.0! 

36.0! 

7.0! 

-  j 

600! 

8. 0 ! NONE 

!  OR 

WILLAMETTE!  1933 

! 

!  1 

135.0! 

36.6! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

I 

5 

JBT  13 

1  - 

29514A46! 

134.0! 

36.01 

6.5! 

-  ! 

500! 

8.0! NONE 

IOR 

WILSON-  !  *  1951 

1 

!  ( 

135.3! 

37.1! 

1.5! 

- 

! 

1 

VILLE  ! 

JBT  15 

1609959 

420I4A461 

150.0! 

36.0! 

8.0! 

-  J 

1000! 

10.01  NONE 

!0R 

PORTLAND  !  1979 

| 

(  ! 

150.01 

36.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

£ 

1 26.0! 

6.0  ( 

£  -mi  1 9 

! 

!  ! 

128.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

IOR 

! 

WILLAMETTE!  *  1957 

; 

1 28.0! 

8.0! 

! 

1  1 

1 28.0! 

30.0! 

2.0! 

•  1 

! 

! 

! 

s 

WB  3F 

1020339 

3615A71! 

46.0! 

16.0! 

5.5! 

-  ! 

53! 

12.01  FUEL  PUMPS 

IOR 

PORTLAND  1  197i 

! 

1 

1  ! 

!  ! 

48.0! 

16.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

i 

!  * 

(37)  BERNERT/  WILLIAM  l 

!  ! 

1  l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

01 AN  MARIE 

1630247 

1 8)3435 1 

40.0! 

15.0! 

5.0! 

750! 

-  j 

28.01N0ME 

IOR 

OREGON  I  1962 

! 

1  1 

40.0! 

15.0! 

5.01 

*  ! 

! 

! 

CITY  1 

LISA  B 

1697126 

1413435! 

36.0! 

17.0! 

4.6! 

950* 

-  i 

26.41  NONE 

IOR 

OREGON  !  1985 

I 

1  1 

38.0! 

17.0! 

4,0! 

—  j 

! 

! 

CITY  I 

VICKI  8 

1666126 

3II3A35! 

46.0! 

22.0! 

5.0! 

1320! 

-  1 

37.01N0NE 

(OR 

OREGON  !  1984 

% 

! 

I 

1  1 

!  ! 

48.0! 

22.0! 

5.0! 

! 

“  ! 

( 

! 

! 

! 

CITY  I 

1 

(32)  BERRY/ 

! 

BRIAN  ! 

!  1 

!  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

\ 

D/8/A 

JRI-LI  CG.  1 

!  ! 

! 

! 

! 

JANA  H 

1299756 

24! 3A  361 

47.4! 

17.0! 

5.0! 

400! 

-  j 

25.01  NONE 

SLA 

LAROSE  1  1965 

% 

: 

! 

! 

! 

!  i 

!  1 

1  ! 

50.0! 

17.0! 

4.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

!.. 

! 

1 

! 

1 

| 

\ 

* 

TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


.153 


EN6R! 

DISTI  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NUHBER 

1  1VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT I 

1  NET  ICO DEI  LENGTH! BROTH  1  1 

■! REGIS" !****!  REG.  1  REG.! LOAD-! 

1  TER  *  SEE! //////! /////!  ED  1 

1  TON-  '.PAGE!  OVER- ! OVER-! /////J 

1  NACE  1  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

(CAPACITY !  HIGH-  !  IVESSU! 

1  !  £  ST  !  CARGO  HANDLING  IS  ) OPERATING  1 

!  CARGO  1  FIXED  !  EGUIFHENT  ITCI  3ASE  ! 

unnun  point  !  line-i  iaoi  line-i  e 

HORSE!  PASS-  1 (LIGHT) 1 //////////////// 1T0I //////////! 
POWER !  ENGERS  1  (FEET) E  LINE-2  IEEE  LINE-2  1 

! 

i 

YFAR  I 

BU*.,T  ! 
OR  1 

♦REDUILT! 

(32)  8ERTUCCI/  ANTHONY  J./ 

! 

i 

coinst. 

1  1  1 

1  1  ! 

!  !  1 

1  ! 

!  ! 

!  1 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

CO./  INC. 

! 

!  1  1 

1  ! 

i 

! 

! 

BURR VOOD  BUGGY 

! 592009 

1  1311C02! 

38.8!  14.0! 

5.6! 

*60! 

-  ! 

20.0! NONE 

!IA 

NEW  ! 

1978 

I 

1  1  1 

38.6!  14.0! 

5.6! 

18! 

! 

ORLEANS  ! 

CAPT.  ANTHONY 

1562584 

l  TOO! 3436! 

66.4!  26.0! 

9.6! 

1500! 

-  I 

36.0! NONE 

!  L  A 

NEW  ! 

1974 

* 

!  !  ! 

66.4!  26.0! 

9.6! 

-  ! 

! 

ORLEANS  ! 

CAPT.  DANNY 

1566281 

1  13113A36! 

70.5!  26.1! 

10.5! 

1600! 

-  1 

39,0! NONE 

!  LA 

NEW  ! 

1975 

J 

1  !  1 

70.5!  28.1! 

10.5! 

-  ! 

1 

ORLEANS  ! 

MISS  HARGARET 

! 646702 

l  18813A361 

76.3!  30.0! 

11.6! 

2100! 

-  ! 

39.01N0NE 

!  L  A 

NEW  1 

1982 

! 

1  1  l 

76.31  30.0! 

11.6! 

-  ! 

1 

ORLEANS  ! 

HISS  NYDA 

1635747 

1  114!3A3w 

75.0!  30.0! 

10-71 

1800! 

-  ! 

42 .0 ! NONE 

!L  A 

NEW  ! 

1981 

! 

1  1  ! 

1  t  1 

75.0!  30.0! 

!  ! 

10.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

(32)  BERWICK  BAY  OIL  CO./  INC!. 

1  1  1 

l  !  • 

!  1 

!  ! 

! 

! 

I 

1 

! 

» 

ARIES 

1623521 

!  67! 3436! 

68.6!  23.0! 

6.0! 

—  ! 

-  ( 

35.  0! NONE 

!LA  H0R6AN  ! 

— 

! 

1  i  1 

101.0!  24.1! 

3.0! 

-  ! 

! 

CITY 

CAROLYN  SIHPSON 

! 575704 

!  35! 34  36 ! 

45.9!  18.0! 

8.0! 

—  i 

-  ! 

22.0! NONE 

!  L  A 

HORGAN 

1976 

! 

!  !  1 

48.0!  16.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

CITY 

BBTC  101 

J  5  2 1 1 97 

!  81715F71 1 

175.1!  SO.O! 

1.5! 

-  i 

1572! 

20.0 ! NONE 

!  L  A 

HORGAN 

1969 

! 

1  !  ! 

175.1!  50.0! 

2.0! 

-  J 

! 

CITY 

BIG  HAC 

! 50 A  382 

1  439S5F711 

140.0!  35.0! 

10.2! 

•  i 

814! 

20.0 !  NONE 

ILA 

HORGAN 

1966 

i 

!  !  i 

140.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

CITY 

LINDA  JO 

i  61 352  3 

1  1 1 53! 5F71 ! 

250.1!  50.0! 

9.0! 

-  i 

2971 

20.0IPUHPS 

I L  A 

HORGAN 

1979 

! 

1  1  1 

250. 4 ’  50.0! 

2.0! 

-  1 

! 

CITY 

v  no 

1277917 

1  21115F71! 

1C,  i  30.0! 

7.1! 

-  j 

600! 

16.0! PUMP 

!  L  A 

BATON 

1958 

i 

1  1  1 

105.0!  30.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

ROUGE 

V  112 

5  S  04  2 1 2 

!  350 ! 5F71 ! 

160.0!  35.0! 

7.4! 

-  j 

739! 

16.0! PUMP 

J  LA 

BATON 

1966 

! 

! 

!  1  1 

1  !  1 

160.0!  35.0! 

!  ! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

ROUGE 

i 

! 

( 32)  BERWICK  BAY  TRANSPORTATI !ON  CO. 

1  •  1 

1  !  1 

!  i 

!  1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

SEA  ROSE 

! 643146 

!  11713*36! 

91.0!  30.0! 

11.0! 

—  ! 

-  I 

35.0! NONE 

ILA 

HORGAN 

-- 

t 

i 

i  •  1 

!  1  ! 

119.0!  30.0! 

!  ! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

j 

i 

CITY 

(33)  PETHLEHEH  STEEL 

j 

| 

!  •  ! 

1  1  • 

!  1 

!  ! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

Ft  2 

J  mmmmmmi 

!  1513A36! 

!  -  ! 

3.5! 

130*! 

-  ! 

-  ! NONE 

!  T  X 

PORT 

1938 

! 

1  •  ! 

39.3!  10.3! 

3.5! 

-  ! 

! 

ARTHUR 

Ft  3 

1276660 

1  5713A36! 

!  ■  ! 

9.0! 

450! 

-  ! 

-  ! NONE 

!TX 

PORT 

1967 

! 

1  1  • 

56.8!  17.4! 

9.0! 

-  ! 

l 

•,2THl»P 

N  $6 

1291578 

!  530! 4443! 

130.0!  56.0! 

7.7! 

-  j 

1200! 

8.0! NONE 

!  TX 

PORT 

1963 

! 

! 

1  1  ! 

1  1  ! 

130.0!  56.0! 

!  ! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

APTHUR 

(22)  PETHLEHEH  STEEL  CORP. 

! 

(GSREAT 

1  !  1 

!  1  1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

LAKES  STEAHSHIP  OIVISIO!) 

!  !  1 

!  ! 

! 

! 

! 

BURNS  HARBOR 

! 616479 

!  3326311A06! 

990.0! 10S.0! 

27.6! 

14400! 

68540! 

132 .3 {SINGLE 

BELT 

250 

ION 

CLEVELAND 

1980 

! 

!  !  11000.01105.0! 

22.0! 

-  ! 

!  BOOH 

LEWIS  WILSON  FOY 

•592377 

!  3326311406! 

990.01105.0! 

27.6! 

14400! 

68540! 

1 27 .0 ( SINGLE 

BELT 

250 

!  OH 

CLEVELAND 

1978 

! 

!  1  51000.01105.0! 

22.0! 

-  ! 

leooH 

SPARROWS  POINT 

•264391 

1  732111 406! 

683.0!  70.2! 

26.9! 

7700! 

24800! 

109.0! SINGLE 

BELT 

250 

!0H 

CLEVELAND 

*  1960 

! 

i  !  1 

693.0!  70.2! 

18.5! 

-  ! 

!  BOOH 

STEWART  4 .  COPT 

1532272 

1  2991811 406! 

969. 3! 105.0! 

27.9! 

14400! 

64000! 

129.2! SELF -UNLOADER 

!  OH 

CLEVELAND 

1971 

• 

! 

1  1  ! IOC^.0! 105.0! 

1  11  1  1 

19.1! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

(09)  BETHLEHEH  STEEL  CORPORATION 

i  i  i 

t  1  ! 

•  ! 

!  ( 

i 

! 

! 

! 

! 

(COKE  OVEN  DEPT.) 

* 

5  1  1 

!  ! 

! 

! 

! 

BETHCOAL  3 

1288534 

1  2366*4440! 

271.6!  52.1! 

15.3! 

-  ! 

5320! 

24 .0 ! NONE 

!  PRO 

SPARROWS 

1962 

• 

» 

1  1  i 

!  1  5 

271.8!  52.2! 

!  ! 

4.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

POINT 

(33)  9IEHL  OFFSHORE 

! 

i 

!  !  1 

l  1  1 

!  ! 

!  • 

j 

i 

1 

! 

! 

! 

BIEHL  TP  ACER 

! 53245 1 

5  484 ! 1402! 

!  -  ! 

16.6! 

7500! 

1000! 

!  NONE 

!TX 

HOUSTON 

1977 

i 

!  !  1 

209.8!  42.7! 

11.1! 

-  ! 

i 

DIEHL  TRAVELER 

•584627 

•  48411A02! 

-  !  -  ! 

16.8! 

7500! 

1000! 

-  ! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1977 

! 

j 

1  1  1 

1  1  1 

209.8!  42.7! 

!  ! 

11.1! 

! 

| 

-  ! 

1 

! 

! 

i 

(13)  BIERWORTH/  HELBEPN  DEE  j 

1  1  1 

1  1  1 

!  ! 

!  • 

! 

! 

I 

t 

! 

! 

HART  9  III 

5589578 

!  36  51  C11! 

52.9!  18.0! 

4.2! 

224! 

-  i 

22. 0 ! NONE 

!NC 

CALABASH 

1978 

{ 

1  •  1 

1  1  1 

52.9!  18.0! 

)  ! 

4.0! 

i 

48! 

! 

! 

! 

(13)  ei6  FOUR  LEASING 

i 

1  1  1 

1  1  1 

!  ! 

!  ! 

i 

j 

» 

! 

i 

i 

BF-4 

i  ...... 

5  71154441! 

200.0!  35.0! 

io. oi 

-  ! 

1670! 

16.0 ! NONE 

*!0H 

CINCINNATI 

1979 

i 

i 

1  1  1 

i  i  i 

200.0!  35. 0! 

!  ! 

1.5! 

j 

•  ! 

i 

! 

i 

(31)  BIG  RIVER  BARGES/  INC 

i 

.  i 

i  i  i 

i  i  i 

!  ! 

!  ! 

j 

i 

! 

! 

J 

8R  2 

•622961 

!  866! 4441 ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1503! 

19.1 {NONE 

i  r* 

GREENVILLE 

1980 

• 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

BR  3 

1622962 

•  86654441 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  • 

1503! 

19.1 ! NONE 

Ms  GREENVILLE 

1980 

j 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

j 

J 

CGB  2258 

1577528 

J  73654440! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  I 

1667! 

19.0! NONE 

ins 

GREENVILLE 

1976 

! 

•  !  ! 

200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

l 

C69  227B 

5577653 

5  73614440! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1667! 

19.0! NONE 

!HS 

GREENVILLE 

1976 

i 

| 

1  1  1 

1  !  1 

200.0!  35.0! 

!  ! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

j 

i 

! 

! 

(33)  BIG  STAR  BARGE  t  BOAT 

i 

coi. 

5  !  1 

1  !  1 

!  ! 

!  ! 

! 

; 

! 

! 

! 

! 

! 

STAR  2 

•289815 

1  31 815470! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  • 

1340! 

15.0! DIESEL 

PUHP 

!  TX 

HOUSTON 

*  1985 

! 

!  !  1 

195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

STAR  5 

j  - 

!  822 ! 5470! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

1340! 

15.0! 01 ESEL 

PUHP 

!TX 

HOUSTON 

*  1984 

i 

!  !  ! 

195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

t 

STAR  6 

1297126 

1  822! 5470! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

-  ! 

12.0IPUHP 

!  TX 

HOUSTON 

•  1985 

i 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

STAR  7 

1591611 

1  98215A70! 

195.0!  52.5! 

9.6! 

-  ! 

1600! 

14.0! DIESEL 

PUHP 

!TX 

HOUSTON 

1961 

! 

!  !  1 

195.0!  52.5! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

star  e 

1589690 

5  98215A70! 

195.0!  52.5! 

9.6! 

-  ! 

1600! 

14.0! DIESEL 

PUHP 

!  TX 

HOUSTON 

1961 

t 

1  1  1 

195.0!  62.5! 

2.0! 

• 

-  ! 

j 

! 

STAR  BLUE  JAY 

! 006007 

1  643  *  54701 

195.0!  35.0! 

7.0! 

-  ! 

700! 

14 .0 ! NONE 

!  T  X 

HOUSTON 

*  1965 

! 

1  1  ! 

195.0!  35.0! 

1.5! 

.  i 

! 

! 

STAR  DIAHOND 

1576333 

!  95055A70! 

194.6!  50.0! 

9.0! 

-  • 

1750! 

15.052  DEEP 

WELL 

!TX 

HOUSTON 

1960 

i 

i 

1 

1  1  1 

i  i  i 

1  !  1 

194.6!  50.0! 
!  ! 

!  1 

2.0! 

! 

! 

i 

-  ! 
! 
! 

! PUHPS 
! 

! 

! 

! 

i 

190 
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SNGRl 

DtSTi  OPERATOR 

J 

!  NET 

IVTCC1  DIMENSIONS  iDRAfT! 
UODEIIENCTHI8R0TH!  ! 

{CAPACITY 

! 

I  HUH-  ! 

!  EST  ! 

CARSO  HANDLING 

{VESSEL 
!$  (OPERATING 

! 

! 

1 

! 

! 

VESSEL  NAME  AMR  NUMBER  ! 

1 

COAST 

GUARD 

NUMBER 

!  TER 
{  TON- 
!  NA6E 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 
!PAGE!  OVER-!OVER-!/////! 

I  IV  !  ALL  !  ALL  ILIGHT! 

!//////// 
MORSE!  PASS- 
POWER!  EN6ERS 

1  POINT  |  LINE-1  1*01  LIKE-1 

MLIOHT) !////////////////! TOl ////////// 
1  (FEET)!  LINE-2  1EEI  LINE-2 

!  BUILT  1 

1  OR  ! 

(•REBUILT! 

(S3)  BIS  TOW  8ARGE 
ELIZABETH  N.  KELSO 

LINES 

IS002S1 

t  ! 

7213A36! 

$5.8! 

! 

24.5! 

! 

7.0! 

1 

7*0! 

! 

! 

33. 0! NONE 

!TX 

1 

GALVESTON  ! 

! 

1965  ! 

!  ! 

60.01 

26.0! 

7.0! 

1 

-  I 

! 

! 

! 

! 

MARCY  KELSO 

1534836 

12413A341 

79.5! 

32.0! 

7.3! 

1020! 

36.0!N0NE 

!  TX 

SALVEJTON  1 

1971  1 

(  i 

80.01 

32.0! 

5.5! 

I 

! 

! 

! 

! 

RAI  ELIZABETH  KELSO 

J  547684 

80! 3A361 

61.2! 

28.0! 

6.5! 

760! 

36.01  NONE 

!TX 

GALVESTON  ! 

1973  ! 

!  ! 

61.21 

26.0! 

6.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

NO.  (0 

699I4A47! 

200.0! 

40.0! 

8.6! 

1500! 

1 3.01N0NE 

! T X  GALVESTON  ( 

1969  ! 

!  ( 

200.0! 

40.0! 

1.6! 

! 

-  t 

» 

! 

1 

NO.  42 

j  ...... 

69914A47! 

200.0! 

40.0! 

8.6! 

1500! 

13.01  NONE 

1  TX 

GALVESTON  ! 

1969  ! 

!  ! 

200.0! 

40.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO.  43 

|  — 

69914A47! 

200.0! 

40.0! 

8.6! 

1500! 

1 3.01  NONE 

ITX 

GALVESTON  1 

1969  ! 

!  ! 

200.0! 

40.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

NO.  44 

|  ...... 

69914A47I 

200.0! 

40.01 

8.6! 

•  | 

1500! 

13.0! NONE 

!TX 

GALVESTON  1 

1969  ! 

(  ! 

200.0! 

40.0! 

1.6! 

! 

1 

! 

! 

NO.  45 

499I4A47! 

200.0! 

40.0! 

8.6! 

150 0! 

1 3.0JN0NE 

!  TX 

GALVESTON  ! 

1969  ! 

f  ! 

200.01 

40.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

NO. 

I  ! 

2  Ool 0 ! 

40.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

••0.  50 

699I4A46! 

200.0! 

40.0! 

8.6! 

-  ! 

1500! 

13  .0 (NONE 

ITX 

GALVESTON  ! 

1971  ! 

(  ! 

200.0! 

40.0! 

1.6! 

! 

I 

1 

! 

0.  51 

j  ...... 

69914A46J 

200.0! 

40.0! 

8.6! 

-  ! 

1500! 

1 3 .0 ! NONE 

ITX 

GALVESTON  ! 

1971  ! 

!  ! 

200.0! 

40.0! 

1.6! 

! 

( 

! 

! 

.0.  52 

699I4A46! 

200.0! 

40.0! 

8.6! 

1500! 

13.01N0NE 

!TX 

GALVESTON  ! 

1971  ! 

(  ! 

200.0! 

40.0! 

1.6! 

! 

-  f 

! 

1 

! 

10.  78 

15397*7 

699I4A46! 

200.0! 

40.0! 

8.61 

-  | 

1500! 

1 3 .0! NONE 

ITX 

GALVESTON  ! 

1972  ! 

!  t 

200.0! 

40.0! 

1.6! 

! 

-  ) 

! 

I 

! 

NO.  70 

1539748 

*99  |4A46{ 

200.0! 

40.0! 

8.6! 

1500! 

1 3. 0 (NONE 

ITX 

GALVESTON  ! 

1972  1 

!  ! 

200.0! 

40.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

( 

NO.  BO 

1539769 

*99!4A46! 

200.0! 

40.0! 

8.6! 

1500! 

1 3.0! NONE 

ITX 

GALVESTON  ! 

197?  ! 

!  ! 

200.0! 

40.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

NO.  81 

1539770 

699(4446! 

200.0! 

40.0! 

8.6! 

1500! 

13.01  NONE 

ITX 

GALVESTON  ! 

1972  1 

1  ! 

200.0! 

40.0! 

1.6! 

! 

■  | 

1 

! 

! 

NO.  103 

! 544684 

699I4A46! 

200.0! 

40.01 

8.6! 

-  1 

15001 

13.01N0NE 

!  TX 

GALVESTON  I 

1972  ! 

l 

t  ! 

200.0! 

40.0! 

1.6! 

! 

( 

1 

! 

NO.  104 

i 544685 

6991 4 A  46 1 

200.0! 

40.0! 

8.6! 

-  J 

1500! 

13.0! NONE 

ITX 

GALVESTON  ! 

1972  ! 

!  1 

200.0! 

40.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

W*  105 

1547415 

69914A#  $* 

200.0! 

40.0! 

8.6! 

1500! 

13.01N0NE 

!TX 

GALVESTON  ! 

1973  ! 

!  1 

iOJ.ft! 

40.0! 

1.6! 

t 

-  1 

! 

! 

! 

WALTER  A.  KELSO 

|  ----- - 

127514A48! 

155.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

725! 

22. 61C0NVEY0R  SCREWS 

ITX 

GALVESTON  ! 

19*1  ! 

1  ! 

1  t 

155.0! 

1 

35.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

{AND  PUMPS 

I 

! 

! 

! 

! 

(31)  BIG  VALLEY  TOWING# 

INC. 

i  ! 

i  ( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

JENNIE  DEHMER 

1516188 

283 1 3436 ! 

92.0! 

30.0! 

9.5! 

2250! 

40.0! NONL 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1968  ! 

(  ! 

!  ( 

92.0! 

! 

30.0! 

! 

9.0! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(26)  BIGANE  VESSEL 

! 

FUELING  COlMPANY 

1  ! 

(  ( 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

OF  CHICAGO 

! 

1  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

1 

JOS.  F.  BIGANE 

J545832 

334(1403! 

130.0! 

40.0! 

13.0! 

400! 

5511 

4 .OINONE 

1)L 

CHICAGO  ! 

1973  ! 

! 

I 

!  ! 

(  ! 

140.0! 

! 

40.0! 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

(16)  BILOXI  PRESTPESS  CONCRETlE#  INC. 

(  t 

(  ( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

MARY  E. 

1505822 

40(3435! 

44.4! 

20.0! 

7.3! 

600! 

30. OINONE 

INS 

BILOXI  ! 

19*6  ! 

! 

! 

!  ! 

i  ( 

50.0! 

! 

20.0! 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

=! 

1 

(32)  BILUFCO  BOAT/ 
MISS  LUCIFER 

INC. 

I 

! 

1573496 

(  ! 

!  ! 

61(3436! 

t 

56.0! 

! 

! 

19.0! 

! 

( 

3.0! 

! 

! 

400! 

! 

) 

401 

! 

I 

20.012  TON  BOOM 

! 

1 

1LA 

AURAS  1 

! 

! 

1976  ! 

! 

(  ! 

!  1 

56.0! 

! 

19.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

(36)  BINKLEY  CO. 
WESTWIND 

! 

! 

1504148 

2  ! 

!  ! 

4511A03I 

! 

! 

54.0! 

( 

( 

14.0! 

I 

! 

3.5! 

! 

! 

330! 

! 

! 

! 

! 

20.0! NONE 

1 

! 

!AK 

BETHEL  1 

J 

! 

1955  ! 

! 

1  ! 

54.0! 

14.0! 

3.5! 

! 

-  f 

( 

i 

! 

COLUMBIA  II 

j  - 

55(4443! 

75.0! 

24.0! 

4.0! 

100! 

7. OINONE 

IAK 

BETHEL  1 

1959  ! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

75.0! 

! 

24. 01 
! 

•  5! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(11)  B1RSCH/  WILLIAM  L. 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

J 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

BIRGIT  ANN 

! 241201 

4113436! 

68.9! 

20.1! 

8.6! 

400! 

35. OINONE 

! 

19*1  ! 

» 

! 

!  ! 

!  ! 

69.9! 

! 

21.1! 

I 

8.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  BISSO  MARINE 

CO. 

! 

! 

(  ! 

!  ! 

1 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

Sf  1851 

(406526 

677(4446! 

185.0! 

45.0! 

8.0! 

-  ! 

1600! 

50.0(50  TON  CRANE 

1LA  NEW  ! 

1979  ! 

! 

! 

!  ! 

)  I 

185.0! 

! 

45.0! 

! 

3.0! 

• 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

! 

(32)  BISSO  TOWBOAT 
GEMINI 

CO./ 

INC. 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

25 1 1 C  02 1 

! 

! 

46.0! 

1 

! 

19.0! 

i 

2.5! 

! 

! 

400! 

! 

1 

20! 

( 

! 

25. OINONE 

! 

! 

lLA 

NEW  ! 

! 

! 

1979  ! 

! 

!  ! 

50.0! 

20.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

ALMA  S 

(250698 

85! 3436 ( 

93.8! 

22.7! 

10.61 

2400! 

-  ! 

35. OINONE 

!LA  NEW  1 

19*6  ! 

l 

!  ! 

100.0! 

24.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

BtSSO 

1204980 

223(34361 

94.5! 

26.9! 

13.0! 

1500! 

35.0IN0NE 

(LA 

NEW 

1911  ! 

1 

!  ( 

101.0! 

27.5! 

9.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

CAPT.  BILLY  SLATTEN 

(003314 

68(34361 

115.5! 

23.4! 

10.4! 

3600! 

40. OINONE 

!LA 

NEW 

*  1974  ! 

! 

(  ! 

125.0! 

25.0! 

8.6! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

CAPT.  JOE  BISSO 

(535888 

128(3436! 

92.8! 

28.0! 

12.0! 

32001 

40.01N0NE 

1  LA 

NEW 

1971  ! 

I 

!  ! 

92.8! 

28.0! 

7.5! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CECILIA  6  SLA*  YEN 

(504991 

84(3436! 

96.6! 

27.0! 

12.6! 

2750! 

35. OINONE 

(LA 

NEW 

*  1966  ! 

! 

!  t 

105.0! 

78.0} 

8.4! 

; 

-  i 

{ 

! 

ORLEANS  ! 

COURTNEY  S 

1209386 

201 ! 3  A  36 1 

98.  0! 

28.6! 

12.0! 

2400! 

-  ! 

40.0! PUMPS 

!LA  NEW  ! 

•  1964  ! 

( 

!  i 

112.0! 

30.0! 

10.0! 

! 

-  ! 

( 

! 

ORLEANS  ! 

! 

ELIZABETH  S 

(288543 

52(3436! 

78.9! 

23.2! 

9.5! 

850! 

34. OINONE 

1  LA 

HEN  1 

1944  ! 

! 

1  ! 

85.5! 

23.2! 

7.5! 

1 

-  1 

1 

! 

ORLEANS  ! 

! 

INDEPENDENT 

(100739 

87(34361 

96.2! 

21.0! 

11.0! 

16001 

40. OINONE 

ILA  NEW  1 

•  1963  ! 

! 

!  ( 

105.0! 

21.0! 

10.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

J.  CDW  SLATTEN 

1581346 

199I3A36! 

109.0! 

24.6! 

12.5! 

2200! 

-  i 

35. OINONE 

!LA 

NEW 

1934  ! 

I 

(  ( 

115.0! 

26.0! 

8.5! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

MART  $ 

! 645188 

127)3436] 

93.6! 

25.0! 

13.6! 

2750! 

-  t 

30.0 ( HONE 

ILA 

NEW 

1945  I 

! 

!  ! 

101.0! 

26.0! 

12.6! 

! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

MU*VY  S 

1256700 

125(3436! 

88.2! 

25.0! 

11.6! 

2240! 

-  ! 

35. OINONE 

ILA 

NEW 

1948  ! 

! 

I  ! 

96.0! 

25.0! 

9.0! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

SANDRA  KAY 

1532006 

105J3A36! 

85.6! 

28.0! 

12.5! 

2400! 

-  J 

35. OINONE 

St  A 

NEW 

1972  ! 

! 

!  1 

95.0! 

28.0! 

7.5! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

i 

SCOTT  S 

1214050 

65!  3A  361 

93.1! 

24.11 

12.0! 

1800! 

-  ! 

40. OINONE 

SLA  NEW  ! 

I960  1 

! 

!  ! 

105.0! 

26.0! 

10.6! 

! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

I 
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J9.1 


•EMM! 

BIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1VTCC 1  DIMENSIONS  1  DRAFT  1 
NET  !  CODE (LENGTH ! 8RDTH!  1 

REGIS-!****!  REG.  1  REG. 1  LOAD-! 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 
TON-  (PAGE!  OVER-! OVER-! /////I 
NAGE  1  ZV  1  ALL  1  ALL  ! LIGHT  1 

(CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  I  EQUIPMENT  tTCl  BASE 

!////////!  POINT  !  LINE-1  t AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) 1////////////////ITD !////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 

!  ! 

!  ! 

!  YEAR  ! 

!  BUILT  ! 

1  OR  ( 

! ‘REBUILT! 

3 

(32)  BISSO  TOWBOAT 

CO.#  INC. 

! 

! 

! 

1  l 

1  1 

1  1 

l 

1 

I 

l 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED) ! 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

STEPHANIE  S 

! 27023* 

8313A361 

10*. 0! 

26.5! 

12.01 

2000! 

-  j 

30.01  NONE 

1LA  NEW 

!  * 

19*3 

=1 

!  1 

112.01 

27.0! 

8.S! 

! 

-  j 

! 

!  ORLEANS 

TRIUMPH 

! 2106*3 

19913A36! 

98.21 

26.6! 

15.0! 

2600! 

-  j 

35.01  NONE 

!LA  NEW 

|  * 

19*4 

!  1 

110.01 

30.0! 

11.0! 

1 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

W  A  BISSO 

! 2872*0 

100!  3 A  36  J 

91.0! 

26.0! 

12.1! 

2500! 

-  j 

*0.0! NONE 

!LA  NEW 

mi 

r 

1  1 

95.1! 

26.2! 

10.5! 

| 

-  j 

1 

1  ORLEANS 

3 

BISSO  10 

j  ...... 

1*3! * A  43 1 

100.01 

30.0! 

5.4! 

-  ! 

3*5! 

10.0! PUMPS 

(LA  NEW 

1951 

1  1 

100.0! 

30.0! 

1.01 

! 

•  ! 

! 

!  ORLEANS 

; 

NO.  14 

S001AAA6! 

200.0! 

36.01 

10.0! 

-  i 

600! 

8 .0! NONE 

!LA  NEW 

1919 

= 

1  1 

200.01 

36.01 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

5 

BISSO  11 

i  ------ 

5501 5A71 1 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

! 

650! 

1 5.0! PUMPS 

!LA  NEW 

1951 

1  1 

175.01 

26.0! 

3.0! 

i 

-  J 

! 

!  ORLEANS 

BISSO  12 

7*8!5A71 1 

175.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1200! 

15.0! PUMPS 

!LA  NEW 

1939 

; 

1  1 

1  1 

175.01 

1 

35.0! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

—  ! 

! 

1 

!  ORLEANS 
! 

(32)  a’$$o#  i. 

N. 

I  SON#  INC. 

!  1 

1  1 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

BEVERLt  8 

1263176 

1 0013A361 

io*. oi 

26.0! 

13.5! 

2300! 

-  j 

*0.0! NONE 

1LA  HEW 

|  * 

1914 

!  1 

110.0! 

26.1! 

11.3! 

! 

-  j 

! 

!  ORLEANS 

- 

CAPTAIN  BUB 

12*5*01 

99! 3 A  361 

81.0! 

2*  •  0 ! 

10.0! 

1*00! 

i 

30.5! NONE 

!LA  NEW 

!  * 

1912 

- 

- 

!  1 

81.11 

24.01 

9.8! 

! 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

EDWIN  N  8ISS0 

15230*1 

13513A36! 

100.2! 

31.21 

16.0! 

3*00! 

-  j 

*0.0! NONE 

!LA  NEW 

1949 

-- 

1  1 

109.01 

33.0! 

14.0! 

! 

-  | 

! 

1  ORLEANS 

J 

ELIZABETH  B 

! 27259* 

**1 3A361 

10*. 51 

24.6! 

12.9! 

3000! 

-  i 

35.0! NONE 

!LA  NEW 

1  w 

1912 

? 

1  1 

11*. 0! 

24.6! 

9.0! 

! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

1 

CLAD YS  0 

1236798 

1 22 ! 3A361 

102.8! 

26.0! 

14.5! 

3000! 

-  j 

*0.0! NONE 

!LA  NEW 

!  * 

1980 

t  1 

110.0! 

28.1) 

13.61 

( 

-  j 

! 

1  ORLEANS 

J  A  8ZSS0  11 

1297603 

7513A36! 

109.8! 

29.5! 

12.0! 

*600! 

-  j 

*0.0 1  NONE 

!IA  NEW 

19*5 

- 

1  1 

109.8! 

29.5! 

12.0! 

I 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

* 

J.  A.  9ISS0  II 

! 209*6* 

1 00 1 3 A  361 

95.1! 

25.0! 

13.0! 

1600! 

-  I 

40.0! NONE 

!LA  NEW 

! 1  • 

19*0 

1  1 

10*. 0! 

23.0! 

12.2! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

> 

JACKIE  8 

•56*293 

11813A36! 

9*  .  0 1 

25.0! 

12.5! 

2300! 

-  t 

40.0! NONE 

!LA  NEW 

j  * 

1910 

1 

!  1 

9*  - 1 ! 

25.1! 

9.2! 

! 

-  j 

1 

!  ORLEANS 

NISS-SARAH 

123*798 

12713A36! 

102.0! 

26.0! 

14.5! 

3000! 

-  i 

*0.0! NONE 

!L A  NEW 

I* 

1912 

- 

1  1 

110.01 

26.1! 

13.6! 

! 

-  j 

» 

1  ORLEANS 

5 

PICCV  H 

1297837 

11S13A36! 

94.0! 

25.0! 

12.5! 

2000! 

-  j 

*0.0! NONE 

ILA  NEW 

j  • 

1981 

v 

1  1 

94.1 1 

25.1! 

9.2! 

! 

-  i 

! 

(  ORLEANS 

SAM  LE3LANC 

1202808 

93  1 3 A  36 1 

93.7! 

2  *  •  0 ! 

13.0! 

2*00! 

-  j 

*0.0 ! NONE 

ILA  NEW 

i  * 

1912 

2 

1  1 

9*.0! 

24.01 

11.1! 

! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

SUSAN  W 

(5052*0 

114t3A36! 

88.0! 

26.61 

12.0! 

23*0! 

-  i 

*0.0! NONE 

!LA  NEW 

!  • 

1960 

1  1 

97.0! 

28.0! 

8.5! 

! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

EN9  101 

2551 *A*3! 

110.0) 

*0.0! 

7.0! 

-  ! 

-  j 

50.0125  TON 

CRAWLER 

ILA  NEW 

1982 

% 

!  t 

110.0! 

40.C1 

2.0! 

! 

-  i 

(CRANE 

!  ORLEANS 

l 

PSC=201 

1016352 

*19! 5A  701 

175.0! 

26.0! 

8.0! 

-  ! 

700! 

6.0! SATTLE 

TANKS 

!LA  NEW 

1951 

5 

1  1 

175.0! 

26.01 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

PSC-202 

•002618 

*1915*701 

175.0! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

700! 

8.0! SATTLE 

TANKS 

(LA  NEW 

1951 

1  ! 

1  1 

175.0! 

! 

26.0! 

( 

1.6! 

! 

! 

! 

”  ! 

! 

! 

!  ORLEANS 
! 

; 

(33)  BJ-TXTAN 

! 

SERVICES  COMPANIY 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

| 

= 

JUNE  J 

16*9272 

5013A36! 

! 

-  ! 

6.0! 

600! 

-  ! 

28 .0 1  NONE 

ILA  VENICE 

111! 

! 

!  ! 

*7.0! 

20.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

: 

OLLIE  $. 

16506*9 

5013*36! 

1 

-  ! 

6.01 

600! 

-  1 

26 .0 ! NONE 

ILA  HOUMA 

1912 

! 

1  1 

47.0! 

20.0! 

2.5! 

1 

-  i 

! 

! 

r 

BJ  57 

1  - 

2791***6! 

—  1 

—  ! 

6.0! 

-  ! 

279! 

5.0 1  NONE 

ILA  VENICE 

1974 

! 

!  1 

130.01 

34.0! 

3.0! 

! 

-  I 

! 

! 

i. 

BJ  60 

1000111 

3001***61 

! 

—  1 

6.0! 

-  ( 

300! 

6.0! NONE 

ILA  HOUMA 

1977 

t 

I 

1  1 

130.0! 

34.0! 

2.1! 

! 

-  ! 

! 

! 

gl 

BJ  61 

1028365 

3001***6 1 

—  1 

—  1 

6.0! 

-  ! 

300! 

6 .0 ! NONE 

ILA  HOUMA 

1978 

■i 

! 

1  1 

130.0! 

34.0! 

2.1! 

1 

-  f 

! 

I 

=- 

9J  63 

1027623 

3001***6! 

—  1 

—  ! 

6.0! 

! 

300! 

8.0! NONE 

ILA  VENICE 

1979 

“ 

1 

1 

1  1 

!  1 

130.0! 

1 

34.0! 

( 

3.0! 

! 

! 

! 

*  ! 

! 

! 

! 

! 

5 

f 

! 

(36)  BLACK  BALL  TRANSPORT#  XNlC. 

1  ! 

!  1 

l 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

) 

» 

! 

{ 

COHO 

12802*3 

38*611*131 

310.3! 

68.0! 

12*6! 

*160!* 

100! 

72.0! NONE 

!WA  PORT 

1959 

; 

1 

1 

1  1 

1  1 

3*1.6! 

! 

72.01 

! 

10.0! 

! 

! 

! 

875! 

! 

! 

!  ANGCUS 

! 

(26)  BLACK  NARINE 

1 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

J 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

\ 

CHARLES  BLACK 

JR 

163*009 

5313*35! 

53.5! 

18.0! 

8.0! 

700! 

-  J 

26.01  NONE 

!IL  SENECA 

1980 

4 

1 

1  1 

53.5! 

18.0! 

8.01 

! 

-  ! 

! 

I 

4 

CHARLES  BLACK 

SR 

1571258 

5613A35! 

52.0! 

21.51 

7.2! 

1200! 

-  ! 

29.0! NONE 

IIL  SENECA 

197* 

5 

1 

!  1 

52.0! 

21.51 

7.2! 

! 

-  j 

! 

! 

4 

HISS  KATHY 

1589306 

311JA35! 

60.0! 

20.0! 

6.0! 

900! 

-  i 

31.0! NONE 

IIL  SENECA 

1971 

5 

\ 

1 

1  i 

1  ! 

60.0! 

! 

20.0! 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

l 

! 

(36)  BLACK  NAVIGATION  COMPANY! 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

5 

CHENA 

151*330 

*011*031 

*7.0! 

1*.C! 

5.0! 

900! 

50! 

20. 0! NONE 

!AK  NCNANA 

1945 

l 

1  1 

50.0! 

14.0! 

2.51 

! 

-  1 

! 

! 

: 

* 

ANVIK 

1278711 

3513A351 

*6.0! 

28.0! 

3.0! 

900! 

-  j 

22.01N0NE 

!AK  NENANA 

1959 

X 

i 

1  1 

*6.0! 

28.0! 

3.0! 

1 

-  i 

! 

! 

KANTISHNA 

1532268 

21 1 3 A  35 ! 

*8.5! 

14.0! 

3.5! 

900! 

-  j 

24.0! NONE 

! AK  NENANA 

1980 

* 

1 

1  1 

55.0! 

22.01 

3.5! 

! 

-  j 

! 

! 

5 

PASTOLIK 

1281159 

8913A35! 

73.0! 

22.0! 

6.0! 

900! 

•  i 

24.0! NONE 

! AK  NENANA 

19»2 

1 

1  1 

73.0! 

22.0! 

3.7! 

! 

-  f 

! 

! 

RW  7 

127*076 

1291***3! 

110.0! 

26.0! 

4.7! 

-  * 

100! 

5*0! PUMP 

! AK  NENANA 

i  * 

1957 

i 

1 

!  1 

110.0! 

26.0! 

1.51 

i 

-  ! 

! 

! 

- 

RW  12 

! 2596*0 

61 ! *A*3! 

60.2! 

24.6! 

4.7! 

-  ! 

100! 

5 .0 1  NONE 

)AK  NENANA 

1950 

1 

!  1 

60.2! 

24.6! 

1.5! 

1 

-  I 

! 

! 

’ 

S'.*? 

1293716 

3191SA7C! 

1  50. C! 

*0-  fi! 

5.7! 

-  1 

700! 

5.0! DIESEL 

V!*fC«# 

1  »r,  NENANA 

19** 

- 

- 

1 

1  1 

150.0! 

*0.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

!PUNp 

! 

J 

RV  9 

1287766 

319! 5A70! 

150.0! 

*0.0! 

5.0! 

-  ! 

650! 

11.01PUMP 

!AK  YUKON 

1962 

l 

1  1 

150.0! 

*0.0! 

1.01 

! 

-  ! 

! 

!  RIVER 

- 

RW  10 

1176106 

*5*15*70! 

150.1! 

33.01 

10.8! 

-  ! 

675! 

16 .0! PUMPS 

1 AK  YUKON 

1946 

J 

1 

1  1 

150.1! 

33.0! 

1.5! 

I 

-  1 

1 

!  RIVER 

= 

RW  11 

1271235 

35315*70! 

1*9.0! 

50.0! 

4.7! 

-  ! 

750! 

12.012  PUMPS  AND  2 

!AK  YUKON 

1956 

1 

1 

1  1 

(  1 

1*9.0! 

! 

50.0! 

! 

1.6! 

! 

i 

* 

-  ! 

(WINCHES 

! 

!  RtVER 

1 

(33)  SLACK  SWAN  NARINE#  INC. 

1 

! 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CHARLIE 

1513578 

*213*35! 

*6.1! 

20.0! 

6.3! 

8001 

-  1 

36.01N0NE 

ILA  HOUNA 

1961 

r 

" 

!  ! 

*6.1! 

20.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

LAOY^SADIE 

1  266869 

**13*561 

58.9! 

19.0! 

6.0! 

800! 

-  ! 

32.0  5  NONE 

ILA  HOUNA 

19*3 

1  1 

60.0! 

19.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

HISS  STAYCE 

16*6353 

6913*35! 

55.8! 

21.6! 

7.7! 

800! 

-  ! 

41.0! NONE 

I TX  HOUSTON 

19*2 

i 

1  1 

1  ! 

60.0! 

! 

22.0! 

! 

7.7! 

{ 

i 

! 

-  1 

! 

! 

! 

\ 

i 

i 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

ti 

VEHICL! 

! 

ES  ! 

! 

! 

1Q2  _ 

TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

ENGR! 

1VTCC1 

DIMENSIONS  ! DRAFT l 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

IV 

E  S  S  E  L  ! 

! 

DtSTl 

OPERATOR 

NET  ICODElLENCTHlBRDTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

!S  (OPERATING  ! 

! 

1  TCI 

YEAR  I 

!  COAST 

TER  !  SEE !//////!/// / / 1 

ED  ! 

1 ////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

-- 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  IMAGE! 

0VER-10VER-! /////! 

MOKStl 

PASS-  ! (LIGHT) 1////////////////ITD! //////////! 

OR  i 

!  NUMBER 

NACE  1  IV  t 

ALL  ! 

ALL  {LIGHT! 

P0VER1 

ENGERS  ! 

(FEET) 1  LINE-2 

!  EE! 

LINE-2  IMEBUILTI 

(33)  BLACK  SWAN 

NARINE,  INC. 

1 

1 

! 

1  1 

!  1 

1  1 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

; 

(CONTINUED)! 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

19B1  ! 

RANCO 

1640386 

81 13A35! 

55.51 

24.0! 

8.6! 

8091 

-  ! 

39 .0 1  NONE 

ITX  HOUSTON  1 

! 

1  1 

60.0! 

24.0! 

8.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

1953  1 

BT  2 

!  264993 

127915A701 

264.0! 

50.0! 

10.0! 

-  ! 

3500! 

20. 0 1  PUMP 

1  LA 

HOUMA  ! 

! 

1  1 

264.0! 

50.0! 

1.0! 

! 

-  | 

! 

1 

I 

Z 

CVS  210 

!  526960 

16041SA70! 

290.01 

52.6! 

11.0! 

-  ! 

3289! 

23. 0! PUMP 

ITX 

HOUSTON  ! 

195?  ! 

! 

1  1 

290.01 

52.6! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

1 

! 

AT  87 

1524764 

128515A701 

240.0! 

50.0! 

11.0! 

-  ! 

3500! 

23.0! PUMP 

1LA 

HOUMA  ! 

1970  ! 

! 

1  1 

240.0! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  | 

1 

! 

! 

- 

*■ 

AT  98 

1524765 

1C9615A70! 

200.01 

30.0! 

11.0! 

-  ! 

3000! 

23.0 ! PUMP 

ILA 

HOUMA  I 

1970  ! 

| 

! 

!  1 

200.0! 

50.0! 

1.61 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

1955  ! 

T  250SL 

!  270758 

112615A70! 

200.0! 

50.0! 

10.0! 

-  ! 

3500! 

21.6! PUMP 

ILA 

HOUMA  l 

- 

! 

! 

!  1 

1  1 

200.0! 

1 

50.0! 

! 

1.0! 

! 

! 

! 

—  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

(28)  6LACKHAWK 
GRANITE  CUT 

FLEET,  INC. 

! 

! 

1641623 

!  1 

1  1 

5813A36! 

1 

1 

61.01 

t 

l 

20.0! 

1 

! 

8.0! 

! 

! 

680! 

! 

! 

22. 5 !  NONE 

! 

t 

!  XL 

GRANITE  ! 

t 

1 

1982  ! 

■ 

! 

!  1 

61.0> 

20.0! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY  1 

! 

19?  1  I 

A 

JOSHUA 

!  607947 

9013A36! 

60.0! 

22.0! 

7.6! 

730! 

-  ! 

34.0! NONE 

1 1 A 

DAVENPORT  ! 

J 

! 

!  1 

60.0! 

22.0! 

7,6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1982  ! 

MICHAEL 

1646664 

9013*36! 

54.3! 

22.0! 

7.6! 

730! 

-  1 

34.0! NONE 

!1A 

DAVENPORT  l 

- 

! 

t  1 

54.31 

22.0! 

7.6! 

( 

•  1 

! 

! 

! 

BSC  1 

!  - 

9014*47! 

100.0! 

26.0! 

6.3! 

! 

350! 

8. 0 ! NONE 

1 1 A 

DAVENPORT  ! 

1950  ! 

! 

•  i 

100.0! 

26.0! 

•  5! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

BSC  2 

!  - 

9014A47! 

100.01 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

350! 

8.0! NONE 

!  I A 

DAVENPORT  ! 

1950  ! 

! 

1  ! 

100.0! 

26.0! 

•  5! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

BSG  3 

1  - 

9014A47! 

100.01 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

350! 

8.01N0NE 

!SA 

DAVENPORT  ! 

1950  ! 

! 

!  1 

100.01 

26.0! 

.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

BSC  4 

1  - 

9014A47! 

100.01 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

350! 

8.0! NONE 

!  IA 

DAVENPORT  ! 

1950  ! 

J 

- 

! 

1  1 

100.0! 

26.0! 

.5! 

! 

-  | 

! 

I 

! 

* 

BSC  3 

!  - 

9014A471 

100.0! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

350! 

8.0! NONE 

!IA 

DAVENPORT  ! 

1958  t 

! 

1  1 

100.01 

26.0! 

.5! 

( 

-  | 

I 

I 

1 

5 

BSC  7 

9014A47! 

100.01 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

350! 

8 .0! NONE 

!!A 

DAVENPORT  t 

1955  ! 

! 

1  1 

100.0! 

26.0! 

.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

1 

■= 

BSC  6 

!  - 

9014A47! 

100.01 

26.01 

6.5! 

-  ! 

350! 

8 .0  I  NONE 

tIA 

DAVENPORT  ! 

1971  ! 

! 

1  1 

100.0! 

26.0! 

.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

JAMES  6903 

!  - 

200 14A47 1 

150.01 

32.0! 

8.0! 

-  ! 

1090! 

11.0!  NOHE 

! 

1966  ! 

! 

(  1 

150.0! 

32.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

! 

1 

: 

BUILDERS  DRED6E  BARGE 

14016A99! 

100.0! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

—  1 

37.0! DIESEL 

S»N«  FUKFllA 

DAVENPORT  ! 

1961  ! 

J 

i 

! 

I  l 

1  1 

100.01 

1 

26.0! 

! 

6.5! 

! 

! 

! 

—  ! 

» 

! 

! 

! 

1 

! 

\ 

1 

(11)  8LAHA  RIVER  T RAN  SPORTAT 1 1  OH  CO. 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

•  19*8  ! 

CART*  FRANK 

! 772684 

4013A36! 

72.0! 

17.0! 

8.8! 

700! 

-  i 

40.0! NONE 

!VA  HOPEWELL  ! 

! 

!  1 

72.0! 

17.0! 

6.8! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

- 

CITTIC  POINT 

1261 072 

6513*36! 

82.2! 

25.0! 

11*2! 

900! 

-  ! 

29.0! NONE 

!VA 

HOPEWELL  I 

1953  ! 

- 

! 

! 

!  1 

!  1 

82.2! 

1 

25.0! 

! 

11.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

f 

! 

(11)  8LAHA  TOVINC  AND  SERVICE!  CO. 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

1943  ! 

X 

2 

VIRGINIA  P 

1249922 

4413A36! 

74.0! 

20.1! 

9.0! 

600! 

-  i 

31 .0! NONE 

!VA 

HOPEWELL  l 

! 

! 

1  1 

1  1 

74.0! 

1 

20.1! 

1 

9.0! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

(29)  BLASKE  NARINE,  INC. 

! 

! 

1  1 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1954  ! 

: 

DAN  C.  BURNETT 

1269437 

46613*36! 

154. S! 

45.0! 

6.0! 

5600! 

-  ! 

38.01  NONE 

!  XL 

ALTON  ! 

- 

l 

1  1 

154.5! 

45.0! 

7.0! 

1 

-  1 

! 

! 

! 

J 

OMAHA 

1266505 

9713A361 

130.01 

34.0! 

5.5! 

1800! 

-  J 

37.O1N0NE 

Ill 

ALTON  ! 

1953  ! 

F 

1 

1  1 

130.0! 

34.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ABS  1452 

1602446 

986UA48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

16.0! NONE 

ill 

ALTON  ! 

1979  ! 

3 

1 

1  1 

195.0! 

3S.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

, 

ABS  1433 

1602447 

98614*48 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

16.0 ! NONE 

!  XL 

ALTON  ! 

1979  ! 

;,! 

, 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

1 

Z 

ABS  1444B 

1594607 

97914A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

.  j 

1600! 

16.0! NONE 

Ml 

ALTON  1 

1973  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

! 

1 

! 

. 

r 

ABS  14459 

1593227 

97914A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

16.0! NONE 

!  IL 

ALTON  l 

1973  ! 

, 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

ABS  14480 

1593617 

93714A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

16.0! NONE 

ML  ALTON  ! 

1978  ! 

r 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

" 

APS  1449B 

1593618 

93714*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1600! 

16.0! NONE 

ML 

ALTON 

1978  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

■  J 

1 

! 

1 

= 

ABS  14700 

1602448 

105214*48! 

200.0! 

3  J.O! 

9.0! 

! 

1600! 

16.0! NONE 

!  XL 

ALTON 

1979  ! 

- 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

ABS  14710 

1602449 

105214*481 

200.0! 

35.01 

9.01 

_  * 

1600! 

16.0! NONE 

ML 

ALTON 

1979  ! 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

l 

! 

■ 

- 

ALICE  1040 

1613676 

105214A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

16.0 ! NONE 

ML 

ALTON 

1979  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1981  ! 

r 

ANDT  S  206 

1 633839 

772! 4A481 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

1  8. 0 1  NONE 

ML 

ALTON 

- 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

1 

I 

! 

ANNE  n  214 

1633843 

77214A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

18.OJH0NE 

ML  ALTON  ! 

1981  ! 

: 

= 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

I 

1 

! 

l 

AV  56B 

1632970 

1 

94614*48 1 
1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 
i 

1600! 

16.0! NONE 

1 

fll 

ALTON  j 

1981  ! 

BILLY  203 

1619097 

1 

90714A46! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. 0! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  i 
! 

1450! 

IS.OthONE 

5ll  ALTON  ! 

1980  ( 

i 

0O8ETTE  8  208 

1633831 

1 

77214*48! 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1450! 

18.01N0NE 

I 

ML 

ALTON  ! 

1981  ! 

CCB  2219 

1577309 

73614A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1667! 

19.1IN0N: 

! 

! 

197,  I 

CG9  222B 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

_  i 

1577310 

73614A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1667! 

19.1 ! NONE 
! 

! 

1978  1 

- 

CCB  2239 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

•  j 

1577311 

73614A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

16671 

19,1 ! NONE 
! 

! 

1976  ! 

CC223C2 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

.  j 

- 

1 377, *3 

73614441 { 

2CC.C! 

35.01 

9.0! 

-  f 

1664! 

19*1 1  NONE 

! 

1976  ! 

CCB  2319 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

—  1 

z 

1577914 

1 

73614*41! 

1  1 

200*0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1664! 

19*1 1  NONE 
! 

ML 

ALTON  ! 

1976  ! 

DE  301 

1641840 

! 

69514A481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.S! 

-  j- 

! 

2000! 

1 6*  01  NONE 
| 

!IL 

ALTON  ! 

1981  ! 

- 

: 

DE  302 

1641841 

69514A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

2000! 

16.0 1  NONE 

ML  ALTON  ! 

1981  ! 

DE  303 

.  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

1641842 

695 14*481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

2000! 

16. 0!N0NE 

ML 

ALTON  ! 

1981  ! 

! 

! 

! 

; 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  ! 

195.0! 

t 

! 

35.0! 

! 

i 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OE  VESSELS 

...193 

CNCftl 

1  JVTCC! 

DIMENSIONS  1 

>RAfTt 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

mill 

»X$T!  OPERATOR 

1  NET  ICODElLENGTH! 

IRDTH! 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

!S  10PCRATING  1 

*  1 

— — — — — - —————  — 

— — — — — 

IRE6IS-!****! 

REG.  ! 

REG.1L0A0-! 

CARGO  ! 

FIRED  !  EQUIPMENT 

!TC 

BASE  ! 

YEAR  t 

!  COAST 

1  TER  1  SEE! 

7////I/////I 

ED  ! 

/////.’// ! 

POINT  !  LINE-1 

!A0 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

1  GUARD 

1  TON-  1PAGE ! 

OVER-! 

IVER -1/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

LIGHT)  I//F/////////////ITO! //////////! 

OR  ! 

I  NUMBER 

1  NAGE  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  (LIGHT! 

POWER! 

INKERS  } 

(FEET)!  LINE-2 

ICC 

LINE-2  1 

‘REBUILT! 

(29)  tl*$KE  MARINE,  INC. 

! 

! 

! 

1  1  i 

!  1  t 

1  1  1 

1 

i 

! 

( 

! 

i 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

( 

I 

(CONTINUED) 1 

1  1  1 

! 

1 

! 

1 

OE  304 

16*18*3 

1  695 1*A*8 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

2000! 

16.01  NONE 

!IL 

ALTON  ! 

1911  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

1 

DE  305 

16*18** 

1  69$UA*&! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

2090! 

16 .0 ! NONE 

1XL 

ALTON  ! 

1181  ! 

l 

I  !  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  j 

l 

! 

BE  306 

(6*18*5 

1  6951***81 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  1 

2000! 

U.Ot.ONt 

(XL 

ALTON  ! 

mu 

1 

1  1  1 

193.Q! 

35.0! 

1.5! 

-  ) 

! 

» 

! 

DC  307 

16*18*6 

1  69St*A*Sl 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1*50! 

16»6!N0NE 

lit 

ALTON  ! 

11*1  ! 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

*  | 

! 

i 

OE  308 

!6*ie*7 

1  69514**81 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*50! 

14.61  NOME 

lit. 

ALTON  ! 

11*1  ! 

! 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

I 

! 

OE  30t 

16*18*8 

1  6951***81 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1*501 

16.61  NONE 

!IL 

ALTON  i 

1111  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  { 

! 

I 

! 

BE  310 

16*18*9 

!  6951***81 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  j 

1*50! 

16. 6 (NONE 

III 

ALTON  ( 

mi  t 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  j 

1 

! 

! 

OE  8218 

1651906 

1  6871***8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*50! 

16.6 1  NONE 

JMO 

ST.  LOUIS  ! 

1182  ( 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

t 

( 

! 

OE  8210 

1  651907 

1  6C7! *A*S 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*50) 

U.61N0NF 

IMO 

ST*  LOUIS  ! 

1912  ! 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

•  1 

( 

» 

OE  8220 

1651908 

1  6871***81 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1*50! 

16.6! NONE 

IMO 

ST*  LOUIS  ! 

1912  !  * 

1 

1  I  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

•  i 

! 

! 

Of  8221 

1651909 

1  6871***8! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*50! 

1-5.6  J  HONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1112  ! 

I 

1  1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

•  j 

! 

! 

OE  8222 

1651910 

1  6871***8! 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

-  j 

1*50! 

16.6! NONE 

IMO 

ST*  LOUIS  ! 

19¥2  1 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  j 

! 

4 

! 

DC  8223 

1651911 

1  6871***8! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1450! 

16.6! NONE 

!H0 

ST*  LOUIS  ! 

1182  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

!  f 

DV  822* 

1651912 

!  6871***8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1450! 

U.6IN3NE 

IMO 

ST*  LOUIS  ! 

1182  !  - 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.  Q! 

1.6! 

—  | 

I 

! 

» 

01  8225 

1651913 

1  6871***61 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*50! 

16 .6  1  NONE 

(HO 

ST.  LOUIS  ! 

1912  I  : 

1 

1  1  ( 

195.0! 

35. C! 

1.61 

-  j 

! 

t 

OE  8226 

1  651 91  * 

1  6871***6! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*50! 

16.6 (NONE 

IMO 

ST*  LOUIS  ! 

1112  I  £ 

1 

1  1  1 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

-  | 

1 

! 

OE  8227 

1651915 

1  6571***81 

195.01 

35.01 

9.01 

-  f 

1*50! 

1 6.6 (NONE 

IMO 

ST*  LOUIS  ! 

1182  ( 

1 

1  1  1 

195.01 

33.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

*  ; 

DC  6228 

1651916 

1  6871***8! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*50! 

1 6.5 ! NONE 

1H0 

ST*  LOUIS  ! 

1982  ! 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

OE  8229 

1651917 

(  6871***81 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*50! 

16.61N0NE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

m?  t 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

OE  8230 

1651918 

1  6871***8 ! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*501 

1 6. 6 1  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1982  !  t 

1 

!  1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

•  j 

I 

I 

!  ‘ 

DEE  J  215 

163*532 

1  9721***5! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  ! 

1*50! 

16.0! NONE 

UL 

ALTON  ! 

1981  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

•  | 

! 

! 

ELEANOR  CANNON  216 

163*531 

1  9721***81 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*50! 

1 8.0 ! NONE 

(XL 

ALTON  ! 

mi  i 

1 

1  1  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

SALE  HOLLY  1076 

163*823 

1  10331***8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  1 

1620! 

IS.OtNONE 

1  XL 

ALTON  ! 

1981  ! 

1 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  J 

! 

1 

JAN  ELLEN  207 

16338*0 

!  7721***81 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ( 

1*50! 

16.0! NONE 

1  XL 

ALTON  I 

1981  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

•  | 

! 

! 

JILL  EVELYN  209 

16338*1 

1  7721***5! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*50! 

18.0! NONE 

!  XL 

ALTON  ! 

1**1  !  -i 

I 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  | 

! 

JOE  III  213 

16339** 

1  7721***8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1*50! 

1 8.0 ! NONE 

(XL 

ALTON  1 

1181  ! 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

JOHN  III  205 

1633835 

1  7721***81 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*50! 

16.0! NONE 

1  XL 

ALTON  1 

1981  ! 

1 

1  1  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

•  j 

! 

! 

KAREN  S  211 

16339*2 

1  77214**8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*50! 

IS.OtNONE 

t  XL 

ALTON  ! 

1981  l 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

•  I 

! 

1 

KRISTEN  202 

1618806 

1  9071***81 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*50! 

IS.OtNONE 

!  XL 

ALTON  1 

1980  1 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  ? 

MARGE  T  210 

16338*2 

1  7721***8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1*50! 

IS.OtNONE 

1  XL 

ALTON  ! 

1981  J 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

I 

MARIA  20* 

1619098 

!  9071***8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*50! 

IS.OtNONE 

(XL 

ALTON  ! 

1980  !  • 

! 

1  !  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

—  j 

! 

! 

HBC  78018 

(397932 

1  9171***5! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

16*5! 

1*. 01  NONE 

I  XL 

ALTON  ! 

1978  !  j 

1 

1  1  1 

200.11 

35.0! 

5.0! 

-  I 

! 

! 

I 

HBC  7804B 

1597935 

1  9171***8! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

16*5! 

1*. OINONE 

1  XL 

ALTON  ! 

1978  !  j 

1 

(  1  i 

200.11 

35.0! 

5.0! 

-  J 

! 

! 

1 

MBC  78050 

1597936 

1  9171***8! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

16*5! 

1*. OINONE 

1  XL 

ALTON  ! 

197A  !  ,1 

1 

1  I  ! 

200.1! 

35.0! 

5.01 

■  ! 

! 

1 

!  3 

HBC  78100 

I6092S8 

1  9171***81 

200. Ci 

35.0! 

9.0! 

-  i 

16*5! 

1*. OINONE 

(XL 

ALTON  I 

1978  ! 

! 

!  1  I 

200.11 

35.0! 

5.0! 

-  | 

! 

1 

!  ‘J 

HECAN-201 

1618805 

1  9071***81 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1*50! 

IS.OtNONE 

1  XL 

ALTON  ! 

1980  1  'j 

! 

1  !  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

1 

t  : 

HITZI  1058 

1613679 

!  10521***81 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1600! 

16. OINONE 

!  XL 

ALTON  ! 

1979  !  J 

1 

!  1  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  J 

! 

1 

i  ?< 

RITA  ROSE  1029 

1613675 

1  10521***8! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1620! 

16. OINONE 

1  XL 

ALTON  ! 

1979  l 

1 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

! 

ROSALIE  1068 

1613678 

1  10521**48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1600! 

16. OINONE 

t  XL 

ALTON  ( 

1979  !  -J 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

( 

! 

|  *■ 

ROSE  3UD  1038 

1 6 1 3892 

1  10521***8! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1600! 

16. OINONE 

1  XL 

ALTON  ! 

1979  ! 

( 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  J 

! 

! 

i 

ROSEMARY  1018 

1613677 

1  10521***8! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1620! 

16.01N0NE 

(XL 

ALTON  ! 

1979  J 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

! 

! 

t  1 

STERLING  C  212 

16339*3 

!  7721***8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  { 

1*50! 

18. OINONE 

(XL 

ALTON  ! 

1981  !  1 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

•  ! 

1 

1 

!  * 

YOLANDA  CLAIRE  1088 

1635092 

1  10331***8! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1620! 

IS.OtNONE 

1  XL 

ALTON  ! 

1981  !  3 

! 

! 

!  !  1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

“  ! 

! 

f 

! 

! 

!  | 

(32)  8LESSEY  ENTERPRISES/ 

f 

INC!. 

!  i  i 

!  1  ! 

i 

i 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

1 

\  ‘ 

ANN  SLeSSEY 

(622*32 

1  18213*36! 

81.01 

29.0! 

8.0! 

1800! 

-  i 

36. OINONE 

1 L  A 

NEW  1 

1980  ! 

! 

1  1  1 

81.0! 

29.0! 

7.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  1 

RUTH  8LESSEY 

16293*1 

!  18213*36! 

81.01 

79.0! 

8.0! 

1800! 

-  i 

36.0! NONE 

!  LA 

NEW  1 

1961  !  S 

! 

1  !  i 

81.0! 

29.0! 

7.6! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS  ! 

1  1 

WEB  9018 

16151*6 

!  10991***51 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

IS.OtNONE 

1  LA 

NEW  1 

1979  !  Z 

1 

1  11 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

1 

ORLEANS  1 

i  z 

WEB  103 

1613256 

1  77415*71! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  j 

1300! 

18.0 (PUMPS 

(LA 

NEW  ! 

1979  !  V 

1 

1  l  1 

195.01 

3S.0! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS  ! 

WEB  111 

1  - 

!  77*15*71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1611 ! 

1 5.0! DIESEL 

PUMP 

!LA 

NEW  ! 

1980  1  *; 

1 

!  !  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

t 

! 

ORLEANS  I 

j  1 

WEB  112 

1  - 

!  77*15*71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1811! 

15 .Ol&IESEL 

PUMP 

!LA 

NEW  1 

1980  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

•  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

WEB  113 

1629260 

1  77*15*71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  -i 

1*00! 

18. 0! PUMP 

!IA 

NEW  ! 

1981  J 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

! 

ORLEANS  1 

WEB  11* 

1629261 

1  77*15*71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1*00! 

18.01  PUMP 

!LA 

HEW  1 

1981  ! 

! 

!  1  l 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

WEB  115 

163117* 

1  77*!5A71| 

19$. 0! 

35.0! 

9.0! 

—  I 

1*001 

18.0! PUMP 

!  LA 

NEW  1 

1981  ! 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

! 

ORLEANS  ! 

!  ■ 

WEB  116 

1631175 

1  77*1 5A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*00! 

18.0JPUHP 

!LA 

NEW  ! 

1981  |  < 

1 

I 

! 

1  !  ! 

!  (  ! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

! 

i 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

ORLEANS  ( 

!  ; 
i 

/ 

194 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

ENGR! 

! 

tVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT ! 

! CAPACITY ! 

HIGH*  1 

IVESHLI 

! 

MSI!  OPERATOR 

J  NET 

(CODE 1LENGTH! BROTH!  ! 

!  ! 

cST  ! 

CARGO  HANDLING  IS  1  OPERATING  1 

i 

-1REGIS- 

!****!  REG.  !  REG* !LOAD“! 

!  CARGO  ! 

TIXED  ! 

COUIPNENT  !TC!  BASE  1 

YEAR  ! 

!  COAST 

!  TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LIHE-1  ! AO!  LINE-t  I 

6UILT  ! 

VESSEL  HAUL  AMO  NUN8ER 

1  GUARD 

!  TON- 

! PAGE !  OVER-!  OVER-! /////! 

HORSE!  PASS-  ! 

(LIGHT) !////////// //////!T0f //////////! 

OR  ! 

1  NUMBER 

!  N AGE 

J  IV  l  ALL  !  ALL  ILXGHT! 

POWER!  ENGERS  ] 

(FEET)! 

LINI-2  ICES  LINE-2  HRERUILT! 

I  I  I  I  1  I  I  !  !  I  !  I 

I  I  !  I  !  I  I  1  i  I  I  I 


(32)  BLESSET  ENTERPRISES/  INC!. 

•  i 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

(CONTINUED)! 

i  i 

1 

! 

! 

1 

1 

I 

! 

1981 

WEB  117 

1631176 

7741SA71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  l 

1400! 

16.0! POMP 

!LA 

HEW  ! 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS  ! 

WEB  lie 

! 631177 

77415*71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1400! 

i e.oiPUMP 

1LA 

HEW  ! 

1981 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6* 

1 

i 

1 

ORLEANS  ! 

WEB  119 

1637996 

774  f  5*71 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

14001 

13.0! PUMP 

!  L  A 

HEW  ! 

1981 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1-6! 

1 

-  1 

! 

I 

ORLEANS  ! 

1«81 

WEB  120 

1637997 

77415*71 t 

195.02 

35.01 

9.0) 

1400! 

18.0 ! PUMP 

!LA 

HEW  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

1 

-  1 

1 

( 

ORLEANS  1 

WEB  121 

1638758 

77415*711 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

18.0 J  PUMP 

(LA 

NEW  ! 

1981 

| 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

! 

1 

ORLEANS  ! 

WED  140 

1628303 

8591 5*71  ! 

195.0! 

35.0! 

9.3! 

-  ) 

1400! 

1 5.U! PUMP 

!LA 

NEW  ! 

1980 

i 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1... 

l 

-  » 

! 

1 

ORLEANS  ! 

1980 

WEB  HI 

2628504 

85915A71I 

195.0! 

35.0! 

9.3! 

1400! 

15.0! PUMP 

SLA 

NEW  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

i 

I 

ORLEANS  t 

WEB  162 

1629342 

8591SA711 

195.0! 

35.0! 

9.3! 

14001 

15.01PUMP 

1LA 

NEW  ! 

1980 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

! 

! 

ORLEANS  1 

WES  201 

1624209 

1 803 ! 5*71 ! 

297.5! 

54.0! 

10.0! 

-  | 

3300! 

1 8.0) PUMP 

SLA 

NEW  ! 

1980 

l 

•  1 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

1 

! 

I 

ORLEANS  l 

UES  202 

1624210 

1 803 ! 5*71 1 

297.5! 

54.0! 

10.0! 

3300! 

18.01PUMP 

!LA 

NEW  ! 

1980 

! 

!  1 

297.5! 

54.0) 

2.0! 

1 

1 

! 

oflcan:  ! 

WEB  203 

1632074 

1  6051 5*71 1 

297.5! 

54.0* 

10.0! 

m  1 

3300! 

IS.OtPUNP 

a  a 

NEW  ! 

1980 

! 

1  1 

297.5! 

54.0! 

2.01 

i 

-  1 

! 

! 

ORLEANS  ! 

WEB  2C4 

1632075 

1 80315*71 I 

297.5! 

54.01 

10.01 

3300! 

18.01  PUMP 

!LA 

NEW  ! 

1980 

1 

! 

1  ! 

«  > 

297.5! 

54.0! 

1 

2.0! 

i 

i 

i 

1 

1 

I 

! 

! 

ORLEANS  1 

1 

(32)  BLESSET/  WALTER  C./  JR. 

( 

! 

i  i 
!  1 

! 

( 

1 

1 

i 

i 

1 

2 

l 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

i 

1981 

WALTER  BLESSET 

1643443 

140 13*36 1 

81.0! 

29.0! 

3.0! 

1800! 

-  J 

36.0! NONE 

(LA 

BELLE  ! 

! 

1  1 

85.0! 

29.0! 

7.6! 

J 

-  j 

1 

! 

CHASSC  ! 

WEB  1C1 

1605785 

77415A71  1 

195.0! 

35.  C! 

9.0* 

1400! 

13.011000  OPH  PUNP 

!TX 

HOUSTON  ! 

1979 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

! 

! 

! 

WEB  102 

1606450 

7741 5*71 l 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1400! 

18.011000  8PH  PUNP 

!TX 

HOUSTON  ! 

! 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

» 

-  f 

! 

! 

WEB  104 

1613257 

77415*71  l 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

13.011000  3PH  PUNP 

!TX 

HOUSTON  ! 

1979 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

WEB  10S 

1617162 

774! 5*71 ! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1400! 

18.011000  BPH  PUNP 

!TX 

HOUSTON  ! 

1980 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

1 

t 

! 

WES  106 

1617163 

77415*71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1400! 

18.011000  BPH  PUMP 

!TX 

HOUSTON  ! 

1980 

i 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.6* 

1 

1 

! 

! 

WEB  107 

1617892 

77415A71! 

*95.0! 

35.0* 

9.0! 

-  1 

1400! 

18.01  PUMP 

!TX 

HOUSTON  ! 

1980 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

! 

! 

! 

WEB  108 

1617893 

77415*71 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1400! 

18.01PUMP 

ITX 

HOUSTON  ! 

1980 

! 

I 

!  1 

1  1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

! 

! 

-  j 

; 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

(28)  BLOCK/  V.  G. 
WGB  1 

CO. 

1 

! 

!  . 

!  ! 

!  1 

500I4A461 
l  1 

! 

1 

—  ! 

1 

! 

—  ! 

! 

I 

9.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

1500! 

1 

! 

—  {NONE 

! 

! 

1 X  A 

I 

! 

OAVENPORT  t 

1976 

! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

1 

! 

! 

WGB  2 

!  - 

50014*46! 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

-  i 

1500! 

—  ! NONE 

HA 

DAVENPORT  ! 

1976 

! 

1 

!  1 

1  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

2.0! 

! 

1 

• 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

(33)  BLUDCO  BARGE 

! 

AND  TOWING/!  INC. 

!  1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

ITX 

! 

1 

1943 

ORION 

1251737 

17813A361 

145.0! 

33.2! 

20.0! 

7000! 

-  * 

45.0! NONE 

HOUSTON  ! 

! 

1  1 

145.0! 

33.2! 

14.0! 

i 

-  * 

! 

! 

I 

TEXAN 

1611687 

156 15*36! 

V3.0! 

35.0! 

17.7! 

5000! 

-  ! 

40.0!N0NE 

ITX 

HOUSTON  ! 

1979 

l 

!  1 

93.0! 

35.0! 

12.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

TORRENT 

1221812 

66! 3*361 

115.4* 

23.2! 

13.5! 

1900! 

-  ! 

40.0 ! NONE 

ITX 

HOUSTON  ! 

•  1958 

1 

1 

1  1 

1  ! 

128.0! 

! 

30.0! 

! 

10.0! 

1 

! 

( 

i 

! 

» 

I 

! 

! 

! 

(39)  BLUE- 8  GOLD 

FLEET 

1 

1 

1  1 

1  1 

t 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

2 

! 

! 

1 

• 

! 

2 

1985 

GOLD  RUSH 

1684714 

6711C16! 

35.9! 

35.0! 

9.0* 

2692! 

-  ! 

33.5 1N0NE 

*  C  A 

SAN  ! 

! 

1  ! 

85.9! 

35.0! 

7.0! 

! 

396! 

!' 

! 

FRANCISCO  ! 

GOLDEN  BEAR 

1615355 

6011  *1 6 1 

87.0! 

24.0! 

7.5! 

680! 

-  | 

35 .0 ! NONE 

!CA 

SAN  ! 

1979 

l 

!  1 

87.0! 

24.0! 

6.0! 

! 

396! 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

GOLDEN  SUNSET 

•912972 

81*1016! 

66.8! 

21.4! 

6.0! 

800! 

25. 0 ! NONE 

!  C  A 

SAN  1 

1987 

! 

1  1 

76.01 

21.4! 

5.51 

! 

151! 

1 

2 

FRANCISCO  ! 

OLD  BLUE 

1607794 

6011 *1 6! 

87.0! 

24.0! 

7.5! 

630! 

-  ! 

35.0IN0NE 

icA 

SAN  ! 

1979 

1 

1  1 

37.0! 

24.0! 

6.0! 

1 

396! 

! 

! 

FRANCISCO  I 

OSKI 

1603966 

601 1 *16! 

87.0! 

24.0! 

7.5! 

630! 

35.0! NONE 

!CA 

SAN  ! 

1979 

1 

1  ! 

87.0! 

24.0! 

6.0! 

1 

396! 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

PD  2 

5014*461 

60.01 

24.0! 

4.5! 

-  i 

35! 

6.0! NONE 

UA 

SAN  ! 

1960 

) 

1 

1  1 
1  1 

60.0! 

! 

24.0! 

1 

1.5! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

! 

(03)  BLUE  CIRCLE" 
ADELAIDE 

ATLANTIC 

I 

! 

1292097 

1  .  1 
!  ! 
851214A48! 

! 

! 

420.0! 

i 

! 

80.0! 

! 

! 

24.0! 

i 

-  i 

! 

1 

17000! 

! 

r 

63.6! tLECTRIC  CEMENT 

! 

! 

!NY 

! 

! 

RAVENA  ! 

1963 

! 

!  1 

420.0! 

30.0! 

5.6! 

» 

-  ! 

ipumps;  BOONS 

! 

! 

ALEXANDRA 

1290273 

8512  14*48  ! 

420.0! 

80.0! 

24.0! 

-  i 

17000! 

63. 6! ELECTRIC  CEMENT 

!NY 

RAVENA  ! 

1963 

1 

!  1 

420.0! 

80.0! 

5.6! 

-  • 

jpunps;  BOONS 

j 

! 

8ECRAFT 

1291691 

3577 14A481 

290.0! 

55.01 

17.5! 

-  ! 

6500! 

52.1 {ELECTRIC  CEMENT 

!  NY 

RAVENA  ! 

1963 

1 

1  ! 

290.0! 

55.0! 

3.1! 

! 

-  * 

ipuhp;  boom;  hose! 

! 

LEHIGH  XX 

j  - 

5Z114A43! 

130.0! 

38.0! 

6.5! 

-  ? 

600! 

24.0! 2  STAGE  BLOWER- 

IPA 

PHILADEL-  ! 

1961 

1 

!  1 

(30.0! 

38.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! GAS  ENGINE 

! 

PHIA  ! 

MARIA  T 

1649301 

886514A43J 

420.0! 

80.0! 

27.6! 

-  ! 

20863! 

63.6! ELECTRIC  CEMENT 

!HY 

RAVENA  ! 

1982 

1 

1 

!  i 

!  1 

420.0! 

! 

80.0! 

! 

5.7! 

; 

j 

i 

•PUMPS)  800MS 
! 

! 

; 

! 

! 

; 

(08)  BLUE  LINES/ 
PTI  BLEU  II 

INC. 

1 

! 

164)221 

!  1 

1  1 

6311A301 

1 

! 

74.0! 

! 

! 

26.0! 

i 

! 

6.4! 

! 

700! 

80! 

! 

! 

26.0! NONE 

i 

! 

1 VI 

1 

! 

CRUZ  BAY/  ! 

1982 

! 

i 

!  1 

-i  » 

83.0! 

t 

26.0! 

i 

5.71 

t 

! 

; 

t 

! 

i 

2 

j 

ST.  JOHN  ! 

! 

(32)  BLUE  WATER  CONST. 

i 

l 

i  i 

i  i 

i 

! 

i 

! 

i 

! 

j 

< 

! 

i 

* 

! 

! 

! 

! 

1945 

MINNESOTA 

1176377 

1 150! 4*  43  i 

260.0! 

50.0! 

10.01 

-  i 

2800! 

20.0! DIESEL  PUMP 

1LA 

MORGAN  ! 

! 

1  1 

260.01 

50.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

Z  111 

1514539 

655*4*43! 

174.0! 

45.0! 

9.5! 

-  ! 

1825! 

24.0 ! DIESEL  PUMP 

!LA 

MORGAN  ! 

1959 

1 

1 

1  1 

•  ! 

174.0! 

! 

45.0! 

! 

1.5! 

1 

! 

i 

2 

! 

1 

! 

CITY  ! 

! 

(15)  BLUE  WATER  YACHT  COR^. 

( 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

« 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

1972 

ATLANTIC  EXPRESS 

1545739 

Ill 

95.3! 

20.0! 

7.0! 

1600! 

20! 

7.0 ! NONE 

!FL 

STUART  1 

1 

j 

i 

)  ! 

!  1 

95.3! 

1 

! 

20.0! 

! 

! 

6.0! 

1 

1 

! 

i 

i 

123* 

! 

! 

! 

t 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

; 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

195 

ENGR! 

l 

lVTCCt  DIMENSIONS  (DRAFT] 

(CAPACITY!  HICH-  ! 

DESSItl 

i 

©1ST! 

OPERATOR 

1  f'ET 

(CODE (LENGTH ItiRDTHl  ! 

(  (  EST  | 

CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING  ! 

! 

■ 

i 

j 

• 

i 

t 

i 

i 

> 

i 

i 

i 

i 

t 

i 

< 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

-inters- 

!*•**!  REG*  I  REG.II.OAD-t 

(  CARGO  (  FIXED  ! 

EQUIPMENT 

1  TCI  SASE  1 

YEAR  ! 

! 

COAST 

l  TER 

!  SEE (//////(/////I  ED  ! 

uunun  point  i 

LINE-1 

I  AOS  tINE-1  1 

BUILT  1 

VESSEL  NAME 

AMD  NUMBER  1 

GUARD 

J  TON- 

(PAGE!  OVER-IOVER-I///7/I 

HORSE  1  PASS-  1 (LIGHT) !///////////// 7/ 7ITDI//////////1 

OR  ( 

( 

NUMBER 

1  Mil 

1  IV  !  ALL  ]  ALL  (LIGHT! 

POWER!  ENGERS  (  (FEET) i 

LINE-2 

(EE!  LtNE-2  (*REDU*LT( 

(18)  BOAT  BARN 

( 

! 

t 

1  I 

!  1 

!  ! 

l 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

1 

! 

I 

I 

! 

! 

! 

BEAVER  ISLAND 

1292898 

80I3A36I 

60.0! 

20.0! 

5.6! 

730! 

32. 0 ! NONE 

IIN  TELL  CITY 

1963  ! 

- 

1 

!  1 

60.0! 

20.0! 

5.6! 

1 

t 

! 

! 

MAPLE 

1279698 

43 (3A36! 

50.0! 

16.01 

6.0! 

350! 

-  i 

21 *01  NONE 

IIN  TELL  CITY 

1958  ! 

I 

1  I 

50.01 

16.0! 

6.0! 

1 

! 

! 

! 

RAH 

(269381 

11 2( 3A36I 

70.01 

20.0! 

6.01 

650! 

26.01  NONE 

UN  TELL  CITY 

1955  ! 

z 

! 

!  ! 

70.0! 

20.0! 

6.0! 

! 

1 

! 

1 

VIRGIN  RIB  TVA  499896 

1  . 

50! 3  A  3  6 ! 

50.01 

20.0! 

6.0! 

26.0!  .NONE 

UN  TELL  CITY 

1980  1 

i 

l 

t  ! 

1  1 

50.01 

! 

20.0! 

! 

6.0! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

l 

! 

* 

* 

(33)  BOAT  SERVICE  OF  GALVESTO !N 

!  1 

1  ! 

( 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

I 

= 

BIG  SQUALL 

(560039 

97! 1C  11 ! 

100.0! 

22.0! 

5.0! 

1800! 

25! 

20.1 ! NONE 

!TX  GALVESTON 

1974  ! 

! 

!  1 

100.01 

22.0! 

4.0! 

( 

55! 

! 

I 

1 

NATIVE  DANCER 

(296642 

93(1  403! 

92.3! 

22. C! 

6.0! 

2000! 

S( 

19.0 ! NONE 

!TX  GALVESTON 

1964  ! 

• 

( 

! 

!  ! 

!  ! 

92.3! 

22.01 

5.5! 

! 

) 

1 

47! 

! 

1 

! 

I 

I 

! 

! 

: 

(32)  B0A2  TOWING/  INC. 

MISS  POLLY 

! 

! 

(578286 

(  ! 

(  ( 

69!3A36! 

( 

! 

—  t 

( 

! 

—  ! 

( 

t 

7.0! 

! 

! 

600! 

I 

! 

( 

! 

—  (NONE 

1 

! 

!LA  PLAQUEMINE 

! 

! 

1976  ! 

i 

- 

!  1 

55.0! 

22.0! 

6.0! 

I 

-  t 

I 

! 

! 

BOYD 

1276626 

774I5A71I 

195.0! 

35.01 

6.6! 

-  | 

624! 

24.3!  GOULDS  PUMPS  1 

! L A  PLAQUEMINE 

1958  ! 

1  ! 

195.01 

35.0! 

3.61 

! 

! COMPRESSOR 

! 

! 

_■ 

TED 

(276702 

!  774J5A71  (  195.0! 

35.0! 

6.6! 

624! 

24.3IGOULOS  PUMPS  4 

1  LA  PLAGUEMINE 

1956  ! 

! 

! 

!  i 

(  ! 

195.0! 

I 

35.0! 

1 

3.6! 

! 

! 

! 

( 

(COMPRESSOR 

1 

1 

j 

! 

(23)  80B-L0  COMPANY 
COLUMBIA 

( 

1 

(127665 

)  1 

!  ! 

S49MA11  ( 

( 

( 

200.0) 

1 

! 

45.0! 

1 

I 

13.61 

! 

! 

1217! 

1 

! 

t 

! 

60.0 ! NONE 

! 

INI  DETROIT 

! 

1 

1902  I 

1 

!  ! 

216.0! 

60.0! 

12.0! 

1 

2566! 

! 

1 

! 

= 

FRIENDSHIP 

(6(9026 

75MA11I 

71.01 

23.0! 

3.0! 

471! 

22 .0 !  NONE 

IMI  DETROIT 

1984  1 

1 

(  ( 

71.0! 

23.0! 

2.6! 

! 

12S! 

( 

! 

l 

ii 

GIBRALTAR 

1668634 

43 (1  All  1 

64.8! 

22.0! 

3.0! 

400! 

-  | 

20.0! NONE 

IMI  DETROIT 

1964  ! 

1 

1  1 

64.9! 

22.0! 

2.6! 

! 

322! 

! 

! 

! 

-1 

L.  R.  BE*T  ,£ 

(904161 

63 1 1  All  ( 

94.2! 

30.1  ( 

4.51 

640! 

-  ! 

26. 0! NONE 

INI  DETROIT 

1986  ! 

: 

1 

1  ( 

100.0! 

31.0! 

4.01 

I 

586! 

! 

! 

1 

1 

SAINTE  CLAIRE 

(207582 

507 (1  All  ] 

181.01 

50.0! 

14.0! 

1063! 

60.0IN0NE 

IMI  OETROIT 

1910  ! 

i 

j 

I 

t  i 

197.0! 

65.0! 

12.5! 

! 

2416! 

( 

! 

! 

A 

TECUMSCH 

(668633 

43! 1  All ( 

64.8! 

22.0! 

2.61 

4001 

20.0! NONE 

IMI  DETROIT 

1984  ! 

! 

! 

!  ! 

t  i 

64.9! 

( 

22.0! 

! 

2.6! 

! 

! 

322! 

! 

! 

i 

1 

1 

1 

! 

"a 

(20)  BOGGS,  HEROIC,  4  SONS 

I 

,  l!NC. 

!  ( 

(  ! 

J 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

i 

! 

! 

I 

! 

! 

-a 

ALBERT  0 

(299017 

33(3435! 

50.5! 

19.0! 

6.0! 

450! 

23.O1N0NE 

!KT  CATLETTS- 

1965  ! 

! 

(  1 

52.0! 

19.0! 

4.8! 

! 

! 

!  BURG 

! 

CAPTAIN  MERDIE 

(562164 

5613A36! 

60.5! 

22.0! 

8.01 

850! 

-  ! 

28.0! NONE 

!XY  CATLETTS- 

1975  1 

' 

( 

(  i 

60.5! 

22.0! 

6.5! 

1 

! 

!  8URG 

! 

CITY  Of  CATLETTS6URG 

(228317 

11913A36! 

88.0! 

33.0! 

6.0! 

1020! 

-  ( 

28.0! NONE 

IKY  CATLETTS- 

1929  | 

¥ 

! 

!  1 

93.0! 

33.0! 

4.7! 

! 

! 

!  BURG 

l 

4 

FRANKLIN  0 

(286006 

4513A36! 

55.3! 

19.2! 

4.0! 

760! 

24. 0 ! NONE 

IKY  CATLETTS- 

1961  1 

- 

! 

i  i 

59.0! 

20.0! 

3.5! 

! 

! 

!  BURG 

i 

jill  a 

(509379 

29! 3A 361 

46.5! 

16.0! 

6.2! 

4001 

-  i 

23.0! NONE 

!KY  CATLETTS- 

1967  1 

! 

!  1 

50. OJ 

16.8! 

4.0! 

! 

-  I 

! 

!  BURG 

! 

-• 

LADY  LOIS 

(227875 

46! 3A36 ! 

74.0! 

18.0! 

4.2! 

250! 

-  ! 

25 . 0! NONE 

IKY  CATLETTS- 

1929  ( 

£ 

! 

!  t 

100.0! 

18.0! 

4.2! 

! 

! 

!  BURG 

1 

HARK  M 

(279667 

4213436! 

54.0! 

19.0! 

4.0! 

800! 

24. 0 ! NONE 

IKT  CATLETTS- 

1959  ! 

. 

! 

!  ! 

55.0! 

20.0! 

3.5! 

! 

i 

!  BURG 

! 

MINNOW 

!  . 

1 4 !3A36! 

42.1! 

12.1! 

6.0! 

300! 

-  i 

20.01  NONE 

IKY  CATLETTS- 

1940  ! 

A 

! 

!  ! 

42.11 

12.1! 

4.8! 

! 

-  I 

! 

1  SUNG 

! 

;  TRISTAN  B 

(290079 

79J3A35I 

72.0! 

26.01 

6.5! 

10501 

27.0IN0NE 

IKY  CATLETTS- 

1962  ! 

l 

J 

!  1 

72.0! 

26.0! 

6.0! 

! 

I 

!  BURG 

! 

2 

MBS  5 

I  - 

364(44401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

1000! 

1 0.0 ! NONE 

ICY  CHL«"D 

1957  l 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

1 

! 

MBS  8 

j  - 

364(44(01 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  | 

10001 

10.01  HOKE 

! KY  ASHLAND 

1957  ! 

-  . 

( 

!  J 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

1 

! 

! 

MBS  10 

1  - 

364(44(0! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

10.0! NONE 

! K Y  ASHLAND 

1957  ! 

I 

!  i 

175.01 

26.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

-■ 

MBS  13 

j  ...... 

36( 1 (A(OI 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

10001 

10.0 (NONE 

!KY  ASHLAND 

1957  ! 

e 

! 

I  ( 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

I 

MBS  15 

1  - 

36(! 44(01 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

10 . 0 1  NONE 

IKY  ASHLAND 

1957  ! 

! 

!  ( 

175.01 

26.01 

1.5! 

! 

! 

I 

1 

i 

MBS  18 

j  - 

36(144(0! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  J 

1000! 

10.0! NONE 

IKY  ASHLAND 

1957  ! 

! 

(  ( 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

) 

! 

! 

* 

MBS  19 

!  - 

364  !(A(0{ 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  | 

1000! 

10.0! NONE 

IKY  ASHLAND 

1957  I 

- 

! 

!  ( 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

•  i 

1 

1 

t 

MBS  21 

(  . 

364(4440! 

175.01 

26.0! 

9.0! 

1000! 

10.0IN0NE 

Iky  Ashland 

1957  I 

•= 

1 

f  i 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

1 

MBS  26 

!  - 

364(44401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

10.0! NONE 

IKY  ASHLAND 

1958  ! 

! 

i  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

1 

! 

MBS-28 

j  - 

36414A40I 

175.01 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

10.0! NONE 

!KY  ASHLAND 

1957  ! 

- 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

I 

MBS  96 

j  ...... 

364(4440) 

175.0! 

28.0! 

9.0! 

-  ! 

10001 

10.01  NOME 

IKT  ASHLAND 

1959  l 

i 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

MBS  101 

j  - 

364I4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

1000! 

10.0 (NONE 

IKY  ASHLAND 

1957  ! 

! 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  | 

( 

! 

! 

MBS  102 

i  - 

364J4A40! 

175.01 

26.0! 

9.0! 

-  J 

1000! 

10.01 HOHE 

IKY  ASHLAND 

1957  ! 

! 

!  ( 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

.  ; 

! 

! 

! 

MBS  103 

!  . 

364)44401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

1000! 

10.0! NONE 

IKY  ASHLANO 

1957  ! 

i 

!  i 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MBS  104 

1  - 

364  !  (4401 

175.0! 

26. C! 

9.01 

-  J 

1000! 

1 0.0 ! HONE 

1 KY  ASHLAND 

1957  ! 

1 

i  ( 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

1 

NO  219 

!  - 

430(4440! 

175.0! 

26.0! 

8.7! 

-  ! 

992J 

12 .0 1  NONE 

IKY  CATLETTS- 

1954  ! 

I 

i  < 

1*5.1! 

26.1! 

1.5! 

i 

-  i 

i 

!  cy.is 

! 

FLOAT  536 

i  - 

1 000.*5A70! 

175.0! 

35.0! 

9.0! 

12001 

I6.0IPUHP  ENGINE 

IKY  CATLETTS- 

1936  ! 

i 

>  ! 

175.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

!  BURG 

! 

FLOAT  542 

i  - 

210(5470! 

130.0! 

30.0! 

9.0! 

-  | 

850! 

1 6.0! PUMP  ENGINE 

IKT  CATLETTS- 

1960  ! 

i 

(  1 

130. 0! 

30.0! 

1.5! 

! 

! 

!  BURG 

I 

FLOAT  558 

!  - 

672(5470! 

195. OJ 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1350! 

16.01  PUMP  ENGINE 

IKY  CATLETTS- 

1949  ! 

_ 

l 

! 

!  1 

!  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  BURG 
! 

! 

! 

(37)  BOHEMIA  INC./  UMPQUA 

! 

01 V !  I SION 

!  ! 

!  ! 

! 

J 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

JUNO  IV 

(297229 

28(3436! 

50.5! 

17.8! 

6.0! 

600! 

-  ! 

27.0! NONE 

! OR  REEDSPORT 

1964  ! 

l 

!  ! 

55.0! 

16.0! 

6.0! 

2 

-  j 

! 

! 

! 

JUPITER 

(299737 

16(3436! 

S9.6I 

21.9! 

9.5! 

1020! 

-  i 

36. 0 1  NONE 

!WA  CANAS 

1965  ! 

( 

!  ! 

64.0! 

22.0! 

9.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

UMPQUAJ 

.  - 

5(3436! 

30.0! 

10.5! 

2.7! 

80! 

16. 3! NONE 

!0R  REEDSPORT 

1949  ! 

! 

!  ! 

30.0! 

10.5! 

2.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

UMPQUA  1 

(281217 

1829(4440! 

204.4! 

52.1! 

12.4! 

-  ! 

2500! 

25. 7 ! NONE 

!0R  REEDSPORT 

1960  I 

1 

! 

i 

!  ( 

!  ! 

!  I 

208.0! 

i 

J 

52.1! 

! 

! 

2.3! 

i 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  MAKE  AND  NUMBER 


I  COAST 
t  GUARD 

i  number 


tVTCCi  DIMENSIONS  1  DRAFT ! 

NET  UODEllENGTHlBRDTHl  ! 

REGIS-!****!  NEC.  1  REG.1LOAD-! 

TER  l  SEE  1 ////✓/!/////!  ED  ! 

TON-  (PAGE!  OVER-lOVER-i ///// !  HORSE 
NAGE  !  XV  !  ALL  !  ALL  I  LIGHT!  POWER 


(37)  BOHEMIA  INC*#  UMPDUA  DXVtXSXON 
(CONTINUED) ! 

UMPQUA  2  1281657 

! 

UMPQUA  3  1282283 

I 
! 

1 

(22)  BOLAND  t  CORNELIUS#- INC*!  M«RS 

ADAM  E  CORNELIUS  1271853 

I 

AMERICAN  MARINER  1410736 

! 

AMERICAN  REPUBLIC  1833579 


CHARLES  E*  WILSON 
CONSUMERS  POWER 


H.  LEE  WHITE 
INDIANA  HARBOR 


JOHN  J  BOLAND 
JOHN  T  HUTCHINSON 


NICOLET  ! 202542 

! 

RICHARD  J.  REISS  1243406 

1 

ROGER  H  KYES  1550520 

! 

SAM  LAUD  I564C02 

1 

ST.  CLAIR  1571875 

1 
1 
1 

(32)  BOLLINGER  C  THERIOT  PARTNERSHIP 

ANDREA  MARTIN  1555837 

1 
1 
! 

(32)  BOLLINGER  MACHINE  SHOP  AIND 
SHIPYARD#  INC*  1 


DON  BOLLINGER 

1298030 

20211 A  02 1 

EDWtNA  MARTIN 

1556352 

1  2  5  1 1 A  02  1 

RYAN  BOLLINGER 

1441092 

S811A02I 

T-KIP  III 

1587996 

13311403! 

CA8XE 

|  - 

15134  36 1 

DONNIE  S 

1238980 

1313A361 

TOP  TROOPER 

1637905 

4413A361 

8MS  1 

1  - 

18214443! 

SMS  2 

1  - 

20014A43I 

3MS  4 

1  - 

20014443 1 

BHS  30 

18214443! 

SMS  41 

I 

20014443! 

I  1 

(32)  BOLLINGER  OFFSHORE  BOATS!#  INC. 

!  1 

t  1 

ERICA 

1632077 

5811 A02 1 

SBA  400 

1263813 

852 144431 

EXXON  82 

!  - 

194 !  5  A  70 1 

EXXON  821 

1 

198154711 

1  1 

(32)  BOLLINGER#  DICK#  INC. 

1 

1  1 

1  1 

DICK  BOLLINGER 

1554079 

1 

198134381 

1  1 

(29)  IONHOMME  GROUP  LTD. 

1 

1 

!  ! 

1  1 

MW  131 

700! 4A461 

MW  141 

I  - 

700144481 

MW  8021 

1599191 

68414A48! 

MW  9222 

1  - 

1 

74314A48! 

(18)  BONNIE  BELLE#  INC. 

1 

I 

1  1 

1  ! 

BONNIE  BELLE 

1521612 

18I1A111 

I 

f  i 

182914A40I  204* 
i  1  208.1 

1829HA40!  204. 
1  1  208.1 
1  1 
!  1 
1  1 

891 31 1A  06 1  650.' 
1  1  466. 

1124511A061  715. 

I  1  730.i 
1110611 A06 I  623. 

1  I  634. 
3333 4 1 1  AO 6 1  990. 
1  11000. 
8036! 1 A  06 1  617. 

1  1  634. 

971211 A041  666. 
1  1  680. 
644011A031  580. 

1  1  605. 

103481 1A041  690. 

1  1  704. 

235341 1 AOS t  990. 
)  11000. 
90361 1A06!  623. 

I  1  639. 

6964 !  1 A 06 1  605. 

1  !  620. 

109401 1A061  619. 

1  1  637. 

5700I1A061  513. 

1  1  534. 

751811 A06!  595. 
1  1  620. 

124621 1A061  664. 
!  !  680. 

8036114061  617. 
1  1  634. 

22681 1 1A061  760. 
I  1  770. 

t  1 

1  ! 

t  ! 

1251 1A021  166. 


4!  52.11  1 
01  52.1! 

4!  52.1!  1 
01  52.1! 

1  1 
1  1 
1  1 
0!  72.01 
.3!  72.0! 
,5!  78. C! 
,0!  76.01 
.3!  68.0! 

. 9 !  68.01 
.01105.0! 
.0)105.0! 
.0!  66.0! 
.91  68.1! 
.01  78.0! 
.0!  78.0! 
.01  60.01 
.01  60.0! 
.0!  78.0! 
.01  78.0! 
.01105.0! 
.01105.01 
.0!  77.0! 
.3!  72.0! 
.01  60.0! 
.01  60.01 
.01  71.5! 
.61  71.5! 
.01  60.0! 
.6!  60.2! 
.0!  60.0! 
.6!  60.31 
.61  78.0! 
.0!  76.0! 
.0!  66.0! 
.9!  68. Cl 
.01  92.0! 
.01  92.01 
I  1 
1  ! 

1  1 
.3!  38.0!  1 
.01  36.0! 

I  1 
1  ! 

!  1 
!  ! 
.6!  36.0! 
.0!  36.0! 
.3!  38.0! 
.0!  38.0! 
.3!  26.0! 
.0!  26.0! 

!  -  I 
•0!  38.0! 
.0!  16.0! 
.0!  18.0! 
.8!  14.7! 
.0!  14.7! 
•11  22.0! 
.0!  22.0! 
•0!  26.0! 
.0!  26.01 
•0!  38.0! 
.0!  38.0! 
.01  34.0! 
.0!  34.0! 
.0!  26.0! 
.0!  28.0! 
.0!  49.0! 
.0!  49.0! 

!  1 
!  I 
!  1 
.0!  26.0! 
.0!  26.0! 
.0!  46.0! 
•0!  48.0! 
.0!  30.0! 
.0!  30.0! 
•0!  30.0! 
•0!  30.0! 

!  ! 

!  ! 

1  ! 
.0!  26.0! 
•7!  26.0! 

!  ! 

1  ! 

!  1 
.0!  35. 0! 
.0!  35.0! 
.0!  35. C! 
.0!  35.0! 
.0!  35. Cl 
•01  35.0! 
.0!  35.01 
•0!  35.01 
1  1 
1  ! 

1  1 
.0!  21.01 
.0!  21.01 
1  I 
1  1 


CAPACITY! “HIGH-  !  {VESSEL 

1  EST  1  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 
CARGO  1FXKED  1  EQUIPMENT  I  TCI  BASE 
////////!  POINT  1  LINE-1  1 AO!  LINE-1 

PASS-  1 (LIGHT)! /////////////// 71TD!// //////// 
ENGERS  1  (FEET)!  LINE-2  lEE!  LINE-2 


1  ! 

!  1 

!  1 

1  ! 

•  7! NONE  1  OR  I 

1  1 

•  7! NONE  lOR  I 

1  I 

1  1 

1  1 

1  1 

.01  BELT  AND  9UCKET#lNT  I 
1SELF-UNL0ADER  1 

•9IBELT#  SELF-  1NT  ! 

1UNL0ADER  1 

•  0 (BELT#  SELF-  1NT  I 

lUNLOADER  1 

• S ! BELT#  SELF-  1NY  I 

1UNL0ADER  1 

•8! BELT/  SELF-  (NY  I 

1UNL0ADER  1 

. 61  BELT#  SELF-  1NY  I 

IUHLOADER  1 

•Of BELT  AND  BUCKET  1NY  I 
(CONVEYORS#  BOON  1 
•816ELT#  SELF-  1NY  1 

IUHLOADER  I 

.5 ! BELT/  SELF-  1NT  I 

1UNL0ADER  1 

•  0 1  BELT  AND  6UCKET#1NT  I 

I  SELF-UNLOADER  1 

•0! BELT  AND  8UCKET#1NT  ' 
! SELF-UNLOADER  1 

1.0 1  BELT  AND  8UCKET#!NY  l 

] SELF-UNLOADER  1 

•018ELT#  SELF-  1 NY  I 

lUNLOADER  1 

.0! BELT  AND -8UCKET#!NY 
! SELF-UNLOADER  1 

1.418ELT#  SELF-  (NY  < 

lUNLOADER  1 

I.81BELT#  SELF-  1NY  I 

lUNLOADER  1 

1.2!  BELT#-.  SELF-  1NY 

lUNLOADER  1 

I  1 

1  1 

I  1 

>•01  BULK  WEIGHT  AIR  1LA 

(COMPRESSOR  I 

1  1 

1  1 

1  I 

1  I 

>•1 (HYDRAULIC  CRANE  llA 

!  I 

>•01  BULK  WT  AIR  )LA 

! COMPRESSOR  1 

'.0 1  NONE  1LA 


5  .0! NONE 
1 

6*0! NONE 
1 

6. 0 1  NONE 
1 

6.0 1  NONE 
! 

0*  0 1  NONE 
1 

6.0! NONE 
1 

7.01  NONE 
1 

7. 0 (NONE 
1 
1 
1 
1 

5 .0 1  NONE 
! 

0. 0 ! NONE 
1 

2.0 1  DIESEL  PUMPS 
1 

2.01  DIESEL  PUMP 
1 


YEAR  1 
BUILT  1 
OR  ! 
♦REBUILT! 


1 

1 

1 

1 

1 

i 

i 

i 

2500! 

•  i 

i 

i 

2500! 

! 

i 

i 

77001 

! 

1 

26500! 

7000! 

416001 

70001 

286001 

14000! 

906001 

I 

4! 

7000! 

272001 

7000! 

38030! 

50001 

14000! 

7000! 

39800! 

14000! 

90600! 

77001 

22500! 

1 

8! 

2500! 

16 BOO! 

9900! 

22700! 

2875! 

13500 ! 

2950! 

17200! 

7000! 

325001 

7000! 

27200 ! 

10500! 

I 

l 

502321 

1 

1 

2400! 

I 

450! 

10! 

! 

1700! 

1 

1 

16! 

24001 

450! 

1 

10! 

800! 

-  ! 

16! 

1800! 

133! 

2001 

2341 

600! 

250! 

H 

340! 

2501 

1 

I 

300! 

1 

1 

900! 

! 

1 

! 

25! 

1 

314! 

1 

! 

30oi 

! 

1 

! 

1750! 

1 

! 

! 

i 

! 

1 

1 

17301 

1730! 

1750! 

-  1 
! 

! 

1680! 

1 

1 

! 

220! 

! 

JEFFERSON 

VILLI, 


1953  1 

1943  1 

1953  ! 

1 

•  1965  ! 

1 

♦  1976  1 
1973"-f- 

1975  1 

1976  1 
1 
1 


DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
1  GUARD 
1  NUMBER 


(01)  •001H8AT  NAVIGATION  CO.#!  LTD. 

ARGO  1270701 

! 

LINEKIN  II  1255436 

! 

! 

! 

(12)  BORDEAUX  SALVAGE  AND  | 

CONSTRUCTION  CO.  ! 

CAPT  JINNY  1275*75 

! 

CAPT  YUCK  1205436 

! 

ATC  155  !  - 

I 

1 

! 

(52)  BORDELON  3R0S.  NARINE  CO ! . 

JIN  BORDELON  1622559 


TERRY  BORDELON 


SUNNY  BORDELON 
NANIE  BORDELON 


RENEE  BORDELON 
TINA  BOROELON 


(31)  BORDELON#  FRED  C.  ! 

*1  -505  1622950 

! 

» 

I 

(20)  BORG-WARNER  CHEMICALS  COiRP. 

SVC  101  ! 285563 

) 

8VC  102  1285777 

! 

OUC  105  1586781 

! 

BWC  10*  1509855 

! 

! 

! 

(16)  SORRIER#  ROY  J.  t  RENNET ! H 

TJ  12E  1501268 

! 

TJ  16E  {501776 

! 

! 

! 

(01)  BOSTON  FUEL  TRANSPORTATI ! ON# 
INC.  ! 

3CRT  REINAUER  II  1256989 


VINCENT  TIBBETS 


EVENING  LIGHT 
H.  J.  REINAUER 


HAROLD  A  REINAUER  III 


JASON  REINAUER 
KAREN  TIBBETTS 


MATTHEW  TIBBETTS 


VINCENT  D  TIBBITS  JR 
B.F.T.  NO.  58 


B.F.T •  NO.  59 


1VTCC!  DIMENSIONS  iDRAFT!  {CAPACITY!  HIGH-  {  {VESSEL!  ! 

NET  ICQDElLENGTHlBRDTH!  !  J  !  EST  I  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  !  t 

REGIS-!****!  REG.  !  REG.1L0AD-!  !  CARGO  !  f»EO  !  EQUIPMENT  !«!  BASE  l  YEAR  ! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !R0!  LINE-1  !  BUILT  ! 

TON-  !PAGE!  OVER-IOVER-!/////!  HORSE!  PASS-  f (LIGHT) ! ////////////////{ 7D 1 ////////// !  OR  ! 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EC!  LINE-2  !  *REBUILT! 


!  ! 

!  ! 

!  ! 

52I1B11 ! 
!  ! 

5I1B11! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

4511*03! 
!  ! 

26!3A56! 
J  ! 

753ISA70! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

67  It  AOS! 
(  ! 

6711C12! 
!  ! 

65I1A02! 

I  ! 

67I1A05! 
!  ! 

87I3A56! 
1  ( 

971 3A  361 
!  ! 

95J5F36! 
!  ! 

70I3A36! 
!  ( 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

388I4A41 ! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1394I5A23! 
!  ! 

139*!5A23! 
!  ! 

1 329 ! 5 A  23 1 
!  ! 

144115*23! 
!  ! 

•  ! 

!  ! 

!  ! 

190I4A43! 
!  ! 

190I4A43! 


!  ! 

!  ! 

1195I2A22! 
!  ! 

29I2A  22 ! 
!  ! 

38612A22! 
!  i 

8S612A22! 
!  ! 

133I3A36! 
!  ! 

93I3A36! 
!  ! 

1 34I3A36! 
!  ! 

123I3A36! 
!  ! 

161 I3A36! 
!  ! 

12313A36! 
!  ! 

176I3A36! 
!  1 

7713A36! 
!  ! 

67I3A36! 
(  ! 

11 ! 3 A  36 ! 
!  ! 

1 23 ! 3 A  36 1 
!  I 

2432I5A70! 

i  j 

2 43 2 1  5 A  7oi 
!  ! 

788! 5A70! 
I  ! 

937J5A71! 
!  ! 

1765!5f71! 
!  ! 

6041SA71 ! 
!  ! 

788! SA71 ! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 


62.0! 

16.6! 

7.0! 

4601 

-  ! 

64.5! 

17.6! 

6.6! 

! 

152! 

44.8! 

12.0! 

5.6! 

100! 

-  ! 

45.1! 

! 

! 

12.0! 

! 

! 

5.6! 

! 

! 

I 

741 

! 

! 

! 

! 

56.0! 

! 

! 

17.0! 

! 

I 

8.0! 

! 

500! 

! 

! 

45! 

56.0! 

17.0! 

8.0! 

! 

-  ! 

8.6! 

14.5! 

7.9! 

-  | 

-  ! 

8.6! 

14*5! 

6.61 

| 

-  ! 

205.1! 

39.4! 

11.3! 

-  ! 

1957! 

205.1! 

! 

i 

39.4! 

! 

2.0! 

t 

! 

! 

-  ! 

! 

z 

83.5! 

! 

24.0! 

i 

11.0! 

! 

800! 

! 

! 

SO! 

96.0! 

24.0! 

9.0! 

( 

20! 

104.91 

24.0! 

5.0! 

2700! 

448! 

110.0! 

24.0! 

4.0! 

! 

49! 

130.0! 

31.0! 

11.0! 

1800! 

1631 

130.0! 

31.0! 

8.0! 

1 

-  ! 

96.0! 

24.0! 

8.0! 

90*! 

29! 

101.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

36! 

! 

—  ! 

6.\'{ 

8001 

-  ! 

61.5! 

25.9! 

3.6! 

! 

-  ! 

—  ! 

—  ! 

7e0! 

1000! 

-  ! 

60.2! 

26.0! 

6.0! 

I 

-  ! 

! 

—  ! 

7.0! 

300! 

-  ! 

65.0! 

26.0! 

5.0! 

( 

-  ! 

! 

—  ! 

8.0! 

800! 

-  ! 

40.0! 

! 

i 

24.0! 

« 

• 

! 

! 

! 

-  ! 
i 

■ 

! 

195.0! 

! 

! 

35. C! 

t 

9.0! 

X 

! 

-  i 

! 

! 

1529! 

195.0! 

! 

i 

35.0! 

■ 

1.5! 

! 

i 

! 

i 

-  ! 

! 

s 

! 

195.0! 

X 

! 

50.0! 

< 

i 

6.1! 

-  i 

! 

1470! 

195.0! 

50.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

195.0! 

50.0! 

6.1! 

-  ! 

1470! 

195.0! 

50.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

203.0! 

52.0! 

7.6! 

-  ! 

2118! 

203.0! 

52.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

203.0! 

52.0! 

7.0! 

-  ! 

1200! 

203.0! 

I 

i 

52.0! 

! 

i 

2.5! 

! 

» 

! 

a 

-  ! 

! 

« 

! 

100.0! 

i 

30.0! 

i 

! 

6.0! 

X 

! 

-  ! 

! 

! 

378! 

100.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

100.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

378! 

100.0! 

! 

! 

30.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

286.5! 

! 

! 

43.0! 

j 

i 

14.2! 

! 

! 

2000! 

i 

! 

3376! 

293.6! 

43.1! 

3.0! 

! 

-  ! 

47.2! 

16.0! 

8.0! 

200! 

51! 

47.2! 

16.0! 

3.0! 

! 

-  1 

146. 1! 

30.6! 

11.8! 

500! 

977! 

146.1! 

30.6! 

6.0! 

! 

-  ! 

243.6! 

37.0! 

14.0! 

800! 

2391! 

250.5! 

37.0! 

10.5! 

! 

-  ! 

100.0! 

27.4! 

14.0! 

1600! 

-  ! 

100.0! 

27.4! 

14.0! 

! 

-  ! 

81.8! 

23.3! 

10.9! 

1200! 

-  ! 

81.8! 

23.3! 

10.9! 

! 

-  ! 

94.4! 

29.0! 

14.0! 

2000! 

-  ! 

102.8! 

31.1! 

14.0! 

! 

-  ! 

89.5! 

28.0! 

14.4! 

3000! 

-  ! 

97.0! 

29.5! 

14.4! 

! 

-  » 

104.2! 

26.1! 

11.0! 

1800! 

-  j 

110.0! 

26.1! 

11.0! 

! 

-  i 

89.5! 

28.0! 

14.4! 

2000! 

-  ! 

97.0! 

29.5! 

14.4! 

! 

-  ! 

100.0! 

27.1! 

14.0! 

1500! 

.  j 

106.0! 

27.2! 

14.0! 

! 

-  i 

96.3! 

25.2! 

12.0! 

1200! 

-  ! 

103.0! 

25.9! 

12.0! 

! 

-  1 

91.5! 

27.1! 

14.0! 

2000! 

-  i 

91.5! 

27.1! 

14.0! 

I 

-  i 

99.8! 

27.4! 

14.0! 

1600! 

-  i 

100.0! 

27.4! 

14.0! 

! 

•  i 

89.5! 

28.0! 

14.4! 

3000! 

-  i 

97.0! 

29.5! 

14.4! 

! 

-  ! 

260.0! 

60.0! 

17.0! 

-  ! 

1653! 

240.0! 

60.0! 

17.0! 

i 

-  i 

260.0! 

60.0! 

17.0! 

-  i 

1657! 

260.0! 

60.0! 

17.0! 

! 

-  ! 

178.1! 

33.1! 

14.0! 

-  ! 

1763! 

178.1! 

38.1! 

14.0! 

! 

-  ! 

209.8! 

38.0! 

12.5! 

-  ! 

1918! 

210.0! 

38.1! 

2.5! 

! 

-  ! 

265.3! 

48.7! 

14.6! 

-  ! 

3850! 

263.3! 

48.71 

3.0! 

! 

-  1 

165.0! 

34.0! 

12.6! 

-  1 

1360! 

165.0! 

34.0! 

2.0! 

l 

-  ! 

178.0! 

38.0! 

12.0! 

-  I 

1763! 

178.0! 

38.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

19.0! NONE 
1 

9. 5 {NONE 
! 

! 

! 

! 

! 

35 . 0! NONE 
! 

30.0! NONE 
! 

25.01840  GPN  DIESEL 
IPUSP 
( 

! 

i 

35.0IN0NE 

! 

34 .0 ! NONE 
! 

50. 0 1  NONE 
! 

27.0! NONE 
! 

40.0 ! NONE 
! 

48 .0! NONE 
! 

37.0! NONE 
! 

37 .0 ! NONE 
! 

! 

( 

! 

20.6! NONE 
! 

! 

! 

! 

19.0!N0NE 

! 

1 6.0! NONE 
! 

19.0! NONE 
! 

23.5  !NONE 
! 

! 

! 

! 

7.5! NONE 
! 

7.5! NONE 
! 

! 

! 

! 

! 

61.8! PUMPS 
! 

12.0! DIESEL  PUMP 
! 

24.0IDIESCL  PUMP# 
(COILS 

56.3! PUMPS 
! 

35.0! NONE 
! 

20.0! NONE 
! 

31 .0 !  NONE 
! 

29.5 {NONE 
! 

32.0! NONE 

29.5!N0NE 

! 

35.0! NONE 
( 

29.0INONE 

! 

35.0! NONE 
! 

35.0IN0NE 

! 

29.5! NONE 

40.0ID IESEL  PUMPS# 
1C0ILE5 

40.0! DIESEL  PUMPS 
; 

40.0IDIESEL  PUMP 
! 

38.5! DIESEL  PUMPS# 
(COILED 

31 .9JDIESEL  PUMPS 
! 

21 .0 ! DIESEL  PUM» 

! 

40 • 0! DIESEL  PUMP 
! 

! 


!ME  SOOTHSAY  !  * 
!  HARBOR  ( 
!ME  SOOTHSAY  ! 


INC  WILMINGTON! 

!  ! 

INC  WILMINGTON! 

!  ( 

INC  WILMINGTON!  * 


! LA  LOCKPORT  ! 
!  ! 
!LA  LOCKPORT  ! 
!  ! 
tLA  LOCKPORT  ! 
!  ! 
!LA  LOCKPORT  ! 
!  i 
HA  LOCKPORT  ! 
!  ! 
I L A  LOCKPORT  I 
!  ! 
! L A  LOCKPORT  ! 
!  ! 
!LA  LOCKPORT  ( 


I IL  MORRIS  ! 
!  ! 
!  ! 
!  ! 
!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 
!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 
!  ! 
I T X  HOUSTON  ! 
!  ) 
!PA  PITTSBURGH! 


IMS  GAUTIER 
! 

IMS  GAUTIER 
! 


! NY  NEW  YORK  ! 
!  ! 
IMA  BOSTON  ! 
!  ! 
IMA  BOSTON  ! 
J  l 
IMA  BOSTON  ! 
!  ! 
IMA  BOSTON  ! 
!  ! 
!MA  BOSTON  ! 
!  ! 
IMA  BOSTON  ! 
!  ! 
!MA  BOSTON  ! 
!  ! 
IMA  BOSTON  I 
!  ! 
! MA  BOSTON  ! 
!  ! 
IMA  BOSTON  ! 
(  ! 
!HA  BOSTON  ! 
!  ! 
SNA  BOSTON  ! 
!  ! 
(MA  BOSTON  ! 

!MA  BOSTON  ! 
!  ! 
IMA  BOSTON  ! 
I  ! 
IMA  BOSTON  ! 
!  ! 
IMA  BOSTON  ! 
!  ! 
!HA  BOSTON  l 
!  ! 
IMA  BOSTON  ! 
!  ! 
!  1 
!  ! 


J 


TABLE -2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


198..... 


ENCRt 

.......... 

1 

IVTCC1 

DIMENSIONS  {DRAFT! 

ICAPACITY!  HIGH"  ! 

!  V 

S  S  E  L  ! 

! 

•1ST!  OPERATOR 

1  NET  ICODElLENSTHlBRDTHl 

I 

1 

I 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  IOPCRATING  1 

! 

1TCI 
!  AO! 

BASE  t 

LINE-1  1 

YEAR  ! 
BUILT  ! 

- 

1  COAST 

1  TER  1  S EE!//////!/////! 

ED  ! 

\numn 

POINT  !  LINE-1 

VESSEL  MANE  AND 

NUMBER 

1  GUARD 

1  TON-  1PASE1 

OVER*! OVER-! /////! 

HORSE 

! 

P*SS-  1 <L1 GHT  > l////////////////!TD!//////////l 

OR  2 

!  NUMBER 

1  NAGE  1  IV  1 

ALL  1  ALL  1LIGHT 1 

►OVER 

!  ENGERS  ! 

(FEET) !  LINE-2 

IEE! 

LINE-2  ^REBUILT! 

(Oir  BOSTON  LINE  1 

! 

I 

SERVICE  CO!.#  INC. 

1  1 

I  1 

(  ! 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

i 

) 

! 

! 

! 

10.0! NONE 

!NA 

! 

1 

2 

1964  ! 

BOSL1NE 

J  216531 

21118121 

38.0!  11.5! 

7.0! 

1601 

8! 

BOSTON  ! 

1  1 

40.0!  12.0! 

6.0! 

! 

26! 

! 

1986  ! 

EILEEN  e 

1907266 

1911  All  1 

45.0!  16.01 

6.0! 

4002 

SI 

18.0! NONE 

1  HA 

BOSTON  ! 

1  1 

1  1 

47.01  18.01 
!  1 

5*0! 

1 

! 

341 

! 

1 

1 

2 

(01) 'BOSTON  MATY  BOAT#  INC. 

1  1 

1  1 

1  1 

!  ! 

l 

l 

! 

! 

! 

! 

1 

1951  ! 

HISS  ATLANTIC 

1261502 

1011811 1 

41.4!  12.61 

5.0! 

200! 

“  ! 

1 4. 0 1  NONE 

!  M  A 

BOSTON  I 

1  1 

1  1 

41.4]  12.61 

1  1 

3.0! 

! 

38! 

! 

I 

! 

! 

(11)  BOSWELL  OIL  COMPANY#  THE! 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

CINCINNATI! 

! 

1972  ! 

ETT  120 

1544813 

750 15470! 

195.0!  35.01 

8.9! 

- 

1400! 

18*0! PUMP 

IOH 

! 

1  1 

195.0!  35.0! 

2.0! 

-  J 

! 

2 

ITT  122 

J  545153 

75015A70! 

195.0!  35.0! 

8.9! 

- 

1400! 

16. 0! PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1973  2 

{ 

1  1 

195.0!  35.01 

2.0! 

-  J 

I 

! 

1973  1 

ETT  125 

1545320 

750 1 5  A  70 ! 

195.0!  35.0! 

8.9! 

- 

1400! 

18.0IPUMP 

IOH 

CINCINNATI! 

! 

I  1 

195.0!  35.0! 

2.0! 

—  ! 

! 

! 

1969  ! 

WHALE  1 

! 51 6520 

3601 5A70I 

200.01  35.0! 

8.9! 

- 

1400! 

12.0! DIESEL 

PUMP 

tOH 

CINCINNATI! 

! 

1  1 

200.0!  35.01 

2.0! 

-  j 

! 

! 

WHALE  2 

! 51 1521 

36015A70! 

200.0!  35.01 

8.9! 

- 

1400! 

12.0! DIESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1969  2 

! 

! 

1  1 

1  1 

200.0!  35.01 

1  1 

2.0! 

! 

""  ! 

! 

! 

! 

1 

(20)  BOSWORTH#  ROBEAT  H. 

! 

1 

1  1 

1  1 

1  l 

1  1 

! 

! 

! 

! 

37.8! NONE 

1 IL 

» 

! 

1949  ! 

A*  H*  THOMPSON 

1257293 

275 12 A36 1 

132.21  34. Cl 

8.0! 

32001 

-  | 

ALTON  ! 

! 

1  1 

142.01  34.01 
195.0!  35.0! 

7.0! 

9.0! 

1 

1400! 

! 

1 6. 6 ! DI ESEL 

PUMP 

IKY 

ASHLAND  ! 

! 

1972  | 

AHB  101 

! 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

1400! 

! 

16.6! OIESEL 

PUMP 

!KY 

ASHLAND  ! 

1 

1972  ! 

RH0  102 

! 

! 

1  1 

1  1 

195.0!  35.0! 

!  t 

1.5! 

1 

! 

1 

"  ! 

! 

1 

! 

! 

(03)  BOUCHARD  TRANSPORTATION 

! 

ICO. 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(NY 

I 

! 

1979  ! 

•USTER  BOUCHARD 

1605961 

19613436! 

127.0!  37.0! 

15.0! 

57501 

"  1 

87.0 ! NONE 

NEW  TOR*  ! 

! 

1  1 

127.0!  37.0! 

15.0! 

1 

-  I 

I 

t 

CAPT.  FRED  BOUCHARO 

1644119 

199! 3436! 

119.0!  37.0! 

15.0! 

57501 

-  J 

87.0! NONE 

1  NY 

NEW  YORK  ! 

1981 -I 

! 

!  1 

119.0!  37.0! 

15.0! 

! 

"  ! 

! 

! 

1982  ! 

ELLEN  BOUCHARD 

1644590 

19913436! 

106.0!  35.0! 

16.0! 

3900! 

•  ! 

77.0! NONE 

JNY 

NEW  YORK  1 

! 

(  1 

106.0!  35.0! 

16.0! 

! 

«  i 

! 

! 

1970  ! 

EVENING  TIDE 

1527153 

191! 34361 

125.0!  31.0! 

15.0! 

4200! 

•  ! 

67. 0! NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

! 

1  1 

125.0!  31.0! 

11.0! 

I 

•  i 

1 

! 

FREDERICK  E.  BOUCHARD 

1563653 

135 13A361 

100.41  31.2! 

13.4! 

4200! 

•  1 

77.01NONC 

1  NY 

NEW  YORK  I 

1975  ! 

! 

!  1 

100.4!  31.2! 

13.4! 

! 

-  1 

! 

1975i! 

JANE^A.  BOUCHARD 

1565872 

13213436! 

106.9!  32.0! 

14.6! 

4500! 

-  i 

51 .0! NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

! 

1  1 

106.9!  32.01 

14.61 

! 

•  j 

1 

! 

1979  I 

MARION  C  BOUCHARD 

1615650 

135I3A361 

127.0!  37.0! 

15.0! 

5750! 

•  f 

87.0! NONE 

INY  NEW  YORK  I 

! 

!  ! 

127.01  37.0! 

15.0! 

I 

-  ! 

1 

I 

! 

1975  ! 

HORTON  $.  BOUCHARD 

<IA 

1565304 

1351 3  A  36  f 

100.4!  31.2! 

13.4! 

4200! 

-  j 

77.0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

! 

!  1 

100.4!  31.2! 

13.4! 

! 

-  | 

t 

! 

! 

1982  ! 

RHEA  I.  BOUCHARD 

1649048 

19913A361 

106.0!  35.0! 

16.0! 

3900! 

-  j 

77 .0 ! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1 

l  1 

106.0!  35.01 

16.0! 

-  J 

1 

! 

! 

B  NO  15 

1537022 

1 522! 5470! 

240.0!  44.0! 

15.0! 

- 

2500! 

30.0! PUMPS 

INY 

NEW  YORK 

1972  ! 

1 

1  1 

240.0!  44.0! 

3.0! 

•  ! 

! 

2 

! 

0  NO  25 

1511169 

1331 1 5 A  70! 

230.0!  52.0! 

15.0! 

- 

2800! 

30.0! PUMPS 

INi 

NEW  YORK 

1967  i 

! 

1  1 

230.0!  52.0! 

2.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

8  NO  35 

1629150 

4761 15A701 

315.6!  70.0! 

24.7! 

- 

12822! 

40.0! PUMPS 

INY 

NEW  YORK 

1980  ! 

l 

1  1 

315.6!  70.01 

3.0! 

•  ! 

! 

1 

! 

B  NO  «J 

1623441 

360215A70! 

300.0!  64.0! 

21.6! 

- 

9000! 

40 .0 ! PUMPS 

INY 

NEW  YORK 

1980  ! 

1 

!  1 

300.0!  64.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

B  NO  55 

1521765 

3023 ! SA701 

300.0!  56.0! 

21.6! 

• 

8512! 

40.0! PUMPS 

INY 

NEW  YORK 

1969  ! 

1 

1  t 

300.0!  56.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1968  ! 

&  NO  65 

1513399 

396515A70! 

320.0!  64.0! 

22.0! 

- 

11895! 

40.0IPUMPS 

INY 

NEW  YORK 

1 

1  1 

320.0!  64.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

1970  ! 

0-NO  75 

1529170 

3525 1 5A70! 

300.0!  64.0! 

21.5! 

- 

10471! 

40.0! PUMPS 

INY 

NEW  YORK 

1 

1  ! 

300.0!  64.C! 

3.0! 

"  ! 

! 

! 

_  ! 

B  NO  15 

1534686 

403815A701 

320.0!  64.0! 

23.0! 

- 

10764! 

35. 0! PUMPS 

!NY 

NEW  YORK 

1971  ! 

1 

1  ( 

320.0!  64.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1972  ! 

B  NO  *5 

1544907 

556615A70! 

340.0!  70.0! 

27.6! 

- 

12889! 

35.01PUMPS 

!NY 

NEW  YORK 

1 

1  1 

340.0!  70.0! 

4.0! 

"  ! 

! 

! 

! 

1959  ! 

6  NO  100 

1278104 

158215470! 

231.0!  50.0! 

16.6! 

- 

3000! 

28.6! PUMPS 

INY 

NEW  YORK 

1 

1  I 

231.0!  50.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1971  ! 

0  'NO -105 

1535880 

557615A70! 

340.0!  70.0! 

27.6! 

- 

12889! 

35.01PUMPS 

!NY 

NEW  YORK 

1 

1  1 

340.0!  70.0! 

4.0! 

-  J 

! 

! 

! 

1974  ! 

8  NO  115 

1561792 

641 1 ! 5 A  70 ! 

340.0!  74.0! 

30.0! 

- 

18754! 

38.0! PUMPS 

!NY 

NEW  YORK 

1 

1  1 

340.0!  74.0! 

4.0! 

"  ! 

! 

! 

_  ! 
1975-! 

B  NO  125 

1569522 

641115A70! 

340.0!  74.0! 

30.0! 

- 

187541 

38.01PUMPS 

INY 

NEW  YORK 

i:  . 

1  ! 

340.0!  74.0! 

4.0! 

"  { 

! 

! 

! 

1975  ! 

a  NO  135 

1565632 

8488! 5 A  70 1 

463.0!  72.0! 

23.6! 

- 

17000! 

43.014  DIESEL  PUMPS# 

!NY 

NEW  YORK 

1 

1  1 

465.0!  72.0! 

12.0! 

-  1 

1HEATING  COILS 

! 

_  ! 

8  NO  145 

1540044 

848815470! 

465.0!  70.0! 

23.9! 

- 

16000! 

50.014  PUMPS 

INY 

NEW  YORK 

1972  ! 

1 

1  1 

465.0!  70.0! 

5.0! 

"  ! 

! 

! 

1979  ! 

8  NO  155 

1603622 

9262 1 5A70I 

446.0!  79.0! 

32.0! 

- 

20882! 

50.0! PUMPS 

!  NY 

NEW  YORK 

1 

1  ! 

446.0!  79.0! 

5.0! 

-  | 

! 

! 

! 

8  NO -165 

1614652 

926215A70! 

446.0!  79.0! 

32.0! 

- 

20882! 

50.0  1  PUMPS 

INY 

NEW  YORK 

1981  ! 

1 

!  1 

446.0!  79.0! 

5.0! 

"  ! 

! 

! 

i 

1981  ! 

8  NO  175 

1640436 

926215A70I 

446.0!  79.0! 

35.0! 

- 

20882! 

50.0IPUMPS 

INY 

NEW  YORK 

1 

1 

1  ! 

1  1 

446.0!  79.0! 

!  ! 

5.0! 

! 

—  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  BOUDREAUX#  CUT 

1 

! 

j 

1  2 
1  1 

!  ! 

!  1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1982  ! 

SB  III 

1645514 

20214A46! 

—  !  —  ! 

6.0! 

- 

-  ! 

—  1 

! 

i 

{ 

i  I 

i  i 

170.0!  30.0! 
!  i 

1.3! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(32)  80URG#  EMILY 
IOURC  106 

BARSE  CO. 

1 

l 

i  l 
l  i 

i  1 

!  1 

! 

5.0! 

209! 

! 

! 

7.0! NONE 

! 

! 

!LA 

HARVEY 

! 

1 

1978  J 

1 

1 

!  1 

1  2 

120.0!  30.0! 
!  1 

1.0! 

! 

* 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

(17)  BOWATER  SOUTHERN  PAPER 

1 

CIO. 

1  1 
! 

1  ! 

I  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

1961 

8  611 

1  - 

54614A481 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

22 .0! NONE 

ITN 

CALHOUN 

1 

f 

1  1 

!  1 

!  1 

195.0!  35.0! 
!  1 

!  ! 

1.5! 

2 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTOR  OF  VESSELS 

ENfiR! 

! 

iVTCCt  RINENSIONS  iDRAFTI 

{CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

IVtSSCll 

DISTI  OPERATOR 

I  NET 

SCORE ILENSTNlIRtTHl  ! 

At#  1  BBC  1  1  Alft ■ 1 

!  ! 

1  MICK  1 

EST  ! 

CARSO  HANKINS 

CAIIf  iHtHV 

tl  tOPEMTINS  1 

1  COAST 

-IRESIt* 
1  TER 

'!*•**»  Rtf •  I  Rtl.lLORI  I 

1  SEEI//////I/////1  ER  1 

I  CRRfV  I 

!////////! 

FIXED  1 

POINT  ! 

fVUIrntRT 

LINE-1 

ITCi  BASE  I 

1  ACE  line-1  1 

VESSEL  NAPE  Ah 0  NUNRER 

1  SUAR* 

!  TON- 

f  PACE!  OVER-*!  OVER-!/////! 

NORSE!  PASS-  tCLIOHT) ! //////////////// ITR !////////// I 

I  NUNRER 

1  NASE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  1LICHT! 

POWER!  ENCERS  ! 

(MET)  l 

LINE-2 

IIEl  LINE-2  1 

!  I  *  !  !  I  I  I  !  !  » 

1  I  !  !  I  I  I  !  !  I  I 


(32)  80YR/  W.  K.  BOATS#  INC. 

1 

1  1 

l 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

CHARLOTTE 

! 554118 

4611A02I 

94.01 

2D.01 

9.0! 

1000! 

-  1 

25 .0! NONE 

!LA  LOCKPORT  ! 

! 

! 

1  1 

1  1 

94.01 

1 

26.0! 

1 

6.0! 

! 

! 

! 

48! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(36)  BOYER  ALASKA  BARSE  LINES!/  INC. 

1  ! 

1  1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

HUNTER  RAT 

(655961 

219214A441 

230.01 

70.0! 

13.0! 

5000! 

32.0! NONE 

!  W  * 

SEATTLE 

I 

1  1 

250.01 

70.01 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

KL INK WAN 

1545095 

2748! 4A431 

274.01 

70.0! 

14.7! 

-  | 

3000! 

34. 0 !  NONE 

!WA 

SEATTLE 

! 

!  ! 

274.01 

70.01 

3.0! 

l 

-  ! 

! 

! 

KUKT11K 

1634340 

1944t4A44! 

232.0! 

46.01 

11.3! 

3000! 

30.01  NONE 

!  W  A 

SEATTLE 

! 

I  1 

232.0! 

46.0! 

3.0! 

l 

-  ! 

1 

! 

LITTLE  BOYER 

1582292 

194414A4S1 

232.0! 

44.01 

11.3! 

-  | 

4000! 

30.01  NONE 

IWA 

SEATTLE 

! 

1  ! 

232.01 

66.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

( 

CALLAPOOYA 

1522224 

1 1921  5R  71 1 

200.01 

52.0! 

11.0! 

-  1 

21631 

26.0! DIESEL  PUNPS 

IWA 

SEATTLE 

( 

! 

1  1 

!  1 

200.0! 

1 

32.0! 

1 

3.0! 

! 

1 

! 

-  1 
! 

I 

! 

! 

! 

(38)  BOYER  TOWING  CO. 

IRENRA  H. 

! 

! 

1  297554 

1  ! 

1  1 

41 1 3 A  36 1 

I 

62.01 

1 

22.0! 

! 

! 

14.0! 

1 

! 

18001 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

40.01  NONE 

! 

! 

(AK 

KETCHIKAN 

1 

!  1 

<2.0! 

22.0! 

12.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ERXTH  OLSON 

1524884 

1813A36! 

42.01 

14.1! 

8.3! 

3S0! 

-  I 

25.0IN0NE 

1  AK 

KETCHIKAN 

! 

!  ! 

44.01 

14.11 

8.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

KIRSTEN  H 

1  523473 

671 3 A  36 1 

73-4! 

20.41 

13.0! 

1600! 

-  ! 

40.0! NONE 

(AK 

KETCHIKAN 

! 

!  1 

10.01 

20.4! 

11.0! 

! 

-  1 

1 

! 

LOIS  H 

1497524 

6713A34! 

—  1 

—  1 

14.0! 

1800! 

-  ! 

40.0 1  NONE 

!  AK 

KETCHIKAN 

! 

!  1 

14.01 

24.0! 

12.0) 

1 

-  1 

1 

! 

HAZA  H 

(  545260 

92UA341 

83.2! 

26.01 

14.0! 

3000! 

-  ! 

40.01  NONE 

(AK 

KETCHIKAN 

1 

I  1 

90.01 

26.0! 

14.0! 

! 

-  1 

! 

! 

MARIE  H 

! 434515 

4513A36! 

71.01 

20.0! 

t8.2! 

640! 

-  ! 

32 .0 ! NONE 

1  AK 

KETCHIKAN 

i 

1  ! 

71.0! 

20.01 

18.21 

! 

-  ! 

1 

! 

NARY  CATHERINE  H 

1510062 

41 1 3A36! 

43.11 

20.51 

11.0! 

900! 

-  ! 

35.0! NONE 

UK 

KETCHIKAN 

! 

|  | 

70.0! 

21.0! 

11.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

NORNA  K 

1581041 

4713A361 

77.7! 

22.7! 

14.0! 

1800! 

-  ! 

40 .0 1  NONE 

!  AK 

KETCHIKAN 

! 

1  1 

82.0! 

23.0! 

12.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

SHARON  H 

1284724 

3313A34! 

40.2! 

19.7! 

10.0! 

SCO! 

-  ! 

26.0! NONE 

!  AK 

KETCHIKAN 

! 

1  1 

45.0! 

19.91 

10.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

K00T2NAH00 

1532599 

31214A90! 

132.21 

36.0! 

6.5! 

SOO! 

ID.OlOtL  PUNP 

1  AK 

KETCHIKAN 

! 

1  1 

144.1! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

miNCXT 

1503214 

65814A441 

208.5! 

40.2! 

11.5! 

1200! 

27.01  NONE 

UK  KETCHIKAN 

I 

1  1 

214.01 

40.21 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

TSIMSHEAN 

(284668 

58 (4A461 

120.1! 

33.11 

10.1! 

-  | 

500! 

1 2.0! NONE 

t  AK 

KETCHIKAN 

1 

1 

!  1 

1  1 

120.11 

1 

33.1! 

1 

2.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

(32)  BRADFORD  NARINE 

LEOPOLD  T. 

1 

1 

1524013 

t  1 

1  1 

8911  At  21 

1 

1 

98.01 

1 

1 

24.01 

! 

! 

6.0! 

1 

! 

1000! 

! 

! 

42! 

1 

! 

37  .0 { NONE 

! 

! 

1  LA 

JENA 

1 

i  i 

94.01 

24.01 

6.0! 

! 

29! 

! 

! 

SEANARK  I 

1588746 

9311A03! 

100. SI 

26.0! 

6.0! 

1000! 

63! 

31.4  1  NONE 

!LA  JENA 

I 

1  1 

100.51 

26.01 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

SHAH  8 

1502286 

8411F121 

«a.oi 

24.01 

8.0! 

1000! 

42! 

37.01N0NE 

!LA 

JEHA 

1 

1 

t  1 

1  1 

98.0! 

! 

24.0! 

1 

6.0! 

! 

! 

! 

16! 

! 

! 

! 

! 

» 

(01)  BRAOY/  TIHOTHY  C. 

1 

1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

HARY  ELIZARETH 

1492501 

3411C16! 

45.0! 

16.0! 

7.5! 

600! 

-  ! 

19.01N0NE 

1  HA 

PLYNCUTM 

t 

1  1 

1  1 

45.01 

1 

16.01 

1 

7.0! 

! 

! 

! 

49! 

! 

! 

! 

» 

! 

(27)  8 RAND/  ERVIN  V. 
iR AND  HARIE 

1 

1 

1571308 

1  1 

1  1 

3513A36! 

1 

1 

47.5! 

1 

1 

16.0! 

! 

1 

5.0! 

! 

! 

700! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

21 .0! NONE 

» 

! 

INN 

ST.  PAUL 

1 

1  1 

50.0! 

16.21 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

JULIAN  RAE 

1321499 

913A361 

37.0! 

11.01 

2.4*1 

330! 

-  ! 

23.0IN0NE 

!HM 

ST.  PAUL 

l 

1  1 

1 

-  1 

2.0! 

! 

-  ( 

1 

! 

VICKY  V 

1277356 

5 1 3A36I 

32.0! 

9.9! 

2.4! 

165! 

-  ! 

16.01N0NE 

INN  ST.  PAUL 

! 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

».6! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

1 

! 

(33)  8RA20S  PORT  BOAT  LEASING ! /  INC. 

1  1 

1  1 

1 

I 

f 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

HOPE 

1504654 

4711 A1 21 

59.6! 

19.  •» 

7.6! 

600! 

10! 

24.01N0NC 

ITX 

FREEPORT 

1 

1  ! 

39.61 

19  /! 

6.2! 

! 

16! 

! 

1 

PATRICIA  H 

1641938 

65I1A03! 

110.01 

25.01 

8.0! 

1520! 

180! 

32.0! NONE 

ITX 

FREEPORT 

t 

1  1 

110.01 

2  /.0! 

7.5! 

! 

32! 

I 

! 

WILDCAT 

1261917 

121 11A121 

100.41 

7 1.2! 

10.0! 

600! 

32! 

32.0IN0NE 

!TX 

FREEPORT 

! 

1 

1  t 

1  1 

100.4! 

I 

;'».2i 

i 

8.0! 

! 

! 

! 

10! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(33)  BREATHWIT  KARINE  CONTRACTORS 

!  1 

1  1 

1 

1 

i 

l 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

) 

JENNIFER 

1419565 

2213A36! 

45.0! 

18.0! 

7.0! 

400! 

-  ! 

29.0! NONE 

ITX 

DICKINSON 

1 

!  1 

45.01 

18.0! 

5.0! 

I 

-  1 

! 

! 

JENNIFER  ANN 

1441C52 

1613A361 

37.0! 

16.0! 

6.0! 

480! 

-  1 

30.0! NONE 

M  i 

DICKINSON 

t 

1  1 

37.0! 

17.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

NORNA  IV 

1643526 

613C36! 

30.01 

11.0! 

3.5! 

400! 

-  ! 

22.01H0NE 

ITX 

DICKINSON 

1 

1  t 

30.0! 

12.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

NORNA  V 

1550321 

1613C361 

34.01 

12.0! 

4.0! 

400! 

-  ! 

25.0! NONE 

!TX 

DICKINSON 

! 

1  1 

34.0! 

13.0! 

3.0! 

! 

-  I 

! 

1 

SUSAN 

1625407 

89I3A35! 

55.01 

24.0! 

.9.0! 

600! 

-  ! 

48.0IN0NE 

!tx 

DICKINSON 

! 

1  1 

60.0! 

26.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

DB  7020 

1281114 

118614A43! 

267.0! 

50.0! 

9.0! 

-  1 

2600! 

15.0! NONE 

!TX 

DICKINSON 

1 

1  1 

267.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

D9  7021 

1000364 

11I614A43I 

267.0! 

50.0! 

9.0! 

-  | 

2600! 

15.01N0NE 

ITX 

DICKINSON 

! 

!  j 

267.0! 

50.0! 

2.0! 

I 

-  1 

! 

1 

« 

i  i 

290.0! 

50.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

I 

D8  2 

i  - 

1186! 5A70! 

1 

-  1 

11.0! 

2700! 

1 8  »  5 1  NONE 

ITX 

DICKINSON 

i 

1  ! 

264.0! 

50.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

GARY 

1535430 

120713*70! 

265.0! 

50.0! 

9.0! 

3312! 

16.01DEE*  WELL  PUNP/ 

ITX 

HOUSTON 

1 

1 

1  1 

1  1 

265.01 

1 

50.0! 

! 

2.0! 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

!  COILS 

1 

1 

(2/)  BRENNAN  NARINE/  INC. 

1 

I 

!  1 

1  1 

1 

! 

! 

1 

! 

< 

i 

( 

! 

! 

! 

1 

I 

UC  104 

1444594 

185I5A71I 

100.01 

30.0! 

7.0! 

380! 

13.01  DIESEL  PUNP 

IWZ 

LA  CROSSE 

1 

1 

!  1 

1  1 

100.01 

1 

30.0! 

1 

1.0! 

! 

! 

! 

-  1 
! 

! 

! 

1 

1 

(27)  BRENNAN/  J.  f.,  CO. 

1 

1 

1  1 

1  ! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ANN  NARIE^NOi 441 

1614216 

3713*35! 

47.1! 

18.1! 

4.4! 

700! 

-  ! 

28. 0! NONE 

IWZ 

LA  CROSSE 

t 

1  ( 

47.1! 

18.1! 

4.4! 

! 

-  ! 

! 

I 

CHARLES5.N0.  402 

1  - - 

1213  *3  5 1 

42.01 

14.  Ct 

3.5! 

220! 

-  ! 

1 8.0! HONE 

!W1 

LA  CROSSE 

1 

1 

I 

1  1 

1  1 

!  1 

42.0! 

1 

1 

14.0! 

! 

1 

3.5! 

! 

! 

! 

! 

1 

-  t 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

_199 

YEAR 

IUILT 

OR 

♦REBUILT 

1974 

1983 

1973 

1981 

1977 

19*9 

1963 

1970 

1969 
1916 
1973 
1955 
19*7 
1977 
1961 

1971 
*  1970 

1943 

1970 

1977 
196*' 

1986 

1976 

1969 

1958 

1966 

1981 
1954 

1980 

1980 

1978 
1973 
1980 
1960 
1960 

1967 

1971 

1982 

1979 
1971 
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engri 

61  ST!  OPERATOR 

i  1 VT C C 1  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  ICODEILENCTHIBRDTH!  ! 

ICAPACITT! 

!  ! 

HIGH-  ! 
EST  i 

!  V  £  S  S  £  L  ! 
CARGO  HANDLING  1$  JOPCRATING  ! 

1 

! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1  TER  !  SCC1 ////// 1 /////!  ED  ! 

!  TON-  IMAGE!  OVER- l OVER-!/////! 

(  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  I  AO!  LINE-1  ! 
HORSE!  PASS-  t (LIGHT) !////////////////!TD!//////////l 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  1 

BUILT  1 
OR  ! 

*  REBUILT! 

(27)  BRENNAN/  J.  F.s  CO. 

j 

1  1  1 

! 

! 

| 

I 

* 

l 

! 

1 

(CONTINUED! 

1  1  1 

! 

1 

i 

* 

! 

! 

i 

JOHN  J.  MANNING  NO.  *52 

! 6*70*3 

1  3013A3S! 

*7.1! 

18.1! 

*.0! 

*001 

26.0! NONE 

!WX 

LA  CROSSE  ! 

1981 

1  !  ! 

*7.1! 

18.1! 

*.0! 

! 

! 

1 

MR.  CHUCK 

1  623230 

!  8913A35! 

60.0! 

24.0! 

6.0! 

900! 

30.0 !  NONE 

!  IL 

SENECA  ! 

1980 

1  1  1 

60.0! 

2*. 01 

6.0! 

! 

! 

! 

TONY  B  NO.  *03 

1  513A35! 

32.0! 

10.51 

1.3! 

165! 

15.0! NONE 

•VI 

LA  CROSSE  ! 

1955 

1  1  1 

32.0! 

10.51 

1.3! 

! 

! 

! 

MVO  211R 

162920* 

1  700!*A*1 1 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

1500! 

11 .0! NONE 

S  w  I 

LA  CROSSE  ! 

1980 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

5.0! 

! 

! 

! 

NO.  *06 

1  1 25 )*A*3! 

120.0! 

35.0! 

8.0! 

-  J 

700! 

7.0! NONE 

!  V! 

LA  CROSSE  ! 

1977 

1  1  1 

120.0! 

35.0! 

1.6! 

* 

! 

! 

NO.  *07 

!  90! *A*3i 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

500! 

7 .0  l  NONE 

!wt 

LA  CROSSE  ! 

195* 

1  1  1 

120.0! 

30.0! 

.8! 

! 

! 

! 

NO.  *08 

!  90!*A*3! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

500! 

7.0 1  NONE 

!VI 

LA  CROSSE  ! 

1967 

1  !  1 

120.0! 

30.0! 

.6! 

! 

I 

! 

NO.  *09 

l  27! *A*3! 

80.0! 

32.0! 

2.0! 

-  ! 

75! 

*•0! NONE 

!V1 

LA  CROSSE  ! 

*  1967 

1  1  1 

80.0! 

32.0! 

.8! 

-  j 

1 

J 

! 

NO.  *11 

1  27 1 *A*3 1 

80.0! 

26.0! 

3.5! 

-  j 

75! 

( .0 ! NONE 

!vt 

LA  CROSSE  ! 

1955 

1  1  1 

80.0! 

26.01 

1.0! 

t 

! 

1 

NO.  *12 

J  27 ! * A*3! 

80.0! 

32.0! 

2.0! 

-  j 

75! 

*•0! NONE 

(VI 

LA  CROSSE  1 

1982 

1  1  1 

80.01 

32.0! 

.8! 

-  1 

! 

! 

! 

NO.  *13 

1  *5 !* A*3 1 

75.0! 

*1.0! 

5.0! 

-  I 

200! 

7.0! NONE 

!V1 

LA  CROSSE  ! 

1977 

1  !  1 

75.0! 

*1.0! 

1.0! 

i 

* 

! 

! 

NO.  *27 

1  1 5! *A*3! 

*0.0! 

20.0! 

3.5! 

-  ! 

*0! 

4.0! NONE 

!wi 

LA  CROSSE  ! 

1955 

1  1  1 

*0.0! 

20.0! 

•  8! 

I 

! 

! 

NO.  *33 

1  35I4AA3! 

75.0! 

30.7! 

5.0! 

-  | 

150! 

7. 0 ! NONE 

!wl 

LA  CROSSE  ! 

1977 

1  1  1 

75.01 

30.7! 

1.01 

! 

! 

1 

NO.  *37 

1  8  0 ! 4 A  *3 1 

110.0! 

25.0! 

*.0! 

-  j 

200! 

7.0! NONE 

!vi 

LA  CROSSE  ! 

*  1981 

1  !  1 

110.0! 

25.0! 

1.6! 

-  j 

! 

! 

1 

NO.  AA3 

1  90! *A*3! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  j 

5001 

7 . 0 ! NONE 

!  VI 

LA  CROSSE  ! 

1980 

1  1  1 

120.0! 

30.0! 

.8! 

; 

-  f 

! 

! 

! 

NO.  *«* 

1  1  5  0 ! 4 A  43 1 

120.0! 

50.0! 

7.0! 

-  1 

850! 

7 .0! NONE 

!W! 

LA  CROSSE  ! 

1980 

1  1  ! 

120.0! 

50.0! 

1.0! 

-  ♦ 

! 

! 

! 

NO.  **6 

1  901 4  A  4  3 ! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  J 

$00! 

7.0! NONE 

!vi 

LA  CROSSE  ! 

1980 

!  1  1 

120.0! 

30.0! 

.8! 

! 

! 

! 

NO.  *51 

j  ----- - 

1  90!*A*3l 

170.0! 

30.0! 

7.0! 

-  I 

500! 

7.05  NONE 

1WI 

LA  CROSSE  ! 

1980 

!  !  1 

120.0! 

30.0! 

.8! 

-  i 

! 

! 

! 

NO.  *33 

1  211 ! *  A  43 1 

120.0! 

30,0! 

7.0! 

-  j 

500! 

7 .0 ! NONE 

!W! 

LA  CROSSE  ! 

1933 

!  1  ! 

120.0! 

30.0! 

.6! 

! 

1 

! 

NO.  *3* 

!  211  !4A*3! 

120.0! 

50.0! 

8.0! 

-  i 

850! 

8.0!NONE 

!  WZ 

LA  CROSSE  ( 

1983 

1  !  1 

1  1  ! 

120.0! 

! 

50.0! 

! 

1.6! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

l 

l 

(31 )  BRENT  *21/  INC. 

0  *31 

1515273 

1  1  1 

1  1  1 

!  17*3! 5A71 1 

! 

! 

290.0! 

! 

I 

52.5! 

! 

i 

9.6! 

! 

! 

3500! 

! 

! 

18.0! PUHP 

! 

! 

IMS 

! 

i 

GREENVILLE! 

1968 

1  1  1 

290.0! 

52.5! 

2.0! 

! 

! 

! 

8  322* 

•629231 

!  1 863! 5A71 1 

290.0! 

52.6! 

9.6! 

-  i 

3200! 

16.0'PUMP 

IMS 

GREENVILLE! 

1980 

1  1  1 

!  1  1 

290.0! 

! 

52.6! 

! 

2.0! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(31)  BRENT  BROS.  TOWING  CO./ 

!  INC. 

1  1  ! 

1  !  1 

! 

! 

! 

! 

• 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

I 

BRONWYNNE  BRENT 

! 664963 

1  533! 3  A  36 ! 

1*0.0! 

*2.0! 

8.6! 

5*00! 

*3. 01  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1982 

!  1  1 

1*0.0! 

*2.0! 

6.6! 

! 

! 

! 

B  22* 

!  527*22 

1  1568 ! 5 A  70 ! 

290.0! 

52.5! 

9.6! 

”  ! 

3200! 

18.0! PUMPS 

IMS 

GREENVILLE! 

1970 

1  1  ! 

290.01 

52.5! 

1.5! 

! 

I 

t 

0  292* 

1629228 

1  1863! 5A71 1 

290.0! 

52.6! 

9.6! 

-  | 

315*! 

16.01PUMP 

IMS 

GREENVILLE! 

1980 

1  !  ! 

290.0! 

52.6! 

2.0! 

! 

! 

1 

B  302* 

1629229 

1  1 963! SA71 ! 

290.0! 

52.6! 

9.6! 

-  i 

315*! 

16.0! PUNP 

IMS 

GREENVILLE ! 

1980 

!  !  ! 

290.0! 

52.6! 

2.0! 

! 

! 

! 

B  312* 

! 629230 

1  186315A71! 

290.0! 

52.6! 

9.6! 

-  ! 

315*! 

16.0! PUMP 

!MS 

GREENVILLE! 

1980 

!  !  ! 

!  1  ! 

290.0! 

! 

52.6! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(31)  BRENT  EQUIPMENT  COMPANY 
CAROLE  BRENT 

1536992 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  563! 3A35! 

! 

I 

1*0.0! 

! 

! 

37.0! 

! 

! 

10.0! 

*350! 

! 

! 

I 

! 

*2 . 0 ! NONE 

! 

! 

IMS 

! 

! 

GREENVILLE! 

»*n 

!  !  ! 

1*0.0! 

37.0! 

6.0! 

-  | 

! 

i 

1 

CHARLTON  BRENT 

1286881 

1  H113A35! 

100.0! 

26.0! 

6.6t 

1600! 

-  ! 

16.01  NONE 

ins 

GREENVILLE ! 

1961 

)  !  ! 

100.0! 

26.0! 

6.0! 

! 

I 

1 

JESSE  BRENT 

151*987 

1  365  1 3  A 3 5  t 

11*. 5! 

*0.0! 

11.0! 

*300! 

30.0 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1968 

!  !  ! 

!  !  ! 

11*. 5! 

! 

*0.0! 

! 

10. 5! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(31)  BRENT  FIVE  PARTNERSHIP 

8  1900 

1505755 

!  1  ! 

!  !  I 

!  111715A70! 

! 

1 

165.0! 

! 

1 

52.5! 

l 

l 

9.6! 

! 

! 

1700* 

! 

25.0! NONE 

! 

! 

IMS 

1 

1 

GREENVILLE! 

1966 

!  !  ! 

!  !  ! 

165.0! 

! 

52.5! 

! 

2.0! 

! 

! 

t 

i 

! 

! 

! 

(31)  BRENT  LIQUID  TRANSPORT/ 

!  INC. 

!  i  ! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

JESSICA  BRENT 

! 567900 

!  29513A36! 

115.5! 

28.0! 

8.6! 

1800! 

-  ! 

15 .3 {NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1975 

!  !  ! 

115.5! 

28.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

I 

8  113 

1  558315 

!  92215A71! 

150.0! 

52.5! 

9.6! 

-  j 

1700! 

1 5.0! DIESEL 

PUMP 

!HS 

GREENVILLE! 

197* 

!  !  ! 

150.0! 

52.5! 

1.5! 

-  J 

! 

1 

! 

8  128 

155831* 

1  1783! 5A71 ! 

290.0! 

52.5! 

9.6! 

-  ! 

3800! 

17.510IESEL 

PUMP 

i  MS 

GREENVILLE! 

197* 

!  !  ! 

290.0! 

S2.5! 

2.0! 

-  ! 

! 

J 

! 

3  618 

1553091 

!  1 277*5 A71 i 

220.0! 

52.5! 

9.6! 

-  J 

2400! 

17.5 (DIESEL 

PUMP 

ins 

GREENVILLE! 

1973 

!  !  ! 

220.0! 

52.5! 

1.5! 

-  f 

! 

! 

! 

B  718 

1553092 

!  127715A71! 

220.0! 

52.5! 

9.6! 

-  j 

2*00! 

17.5! DIESEL 

PUHP 

IMS 

GREENVILLE! 

1973 

!  !  ! 

220.0! 

52.5! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

! 

B  102* 

1558312 

!  1692! 5  A  7 1 ! 

290.0! 

52.5! 

9.6! 

-  i 

32001 

18.010 1 ESEL 

PUMP 

IMS 

GREENVILLE! 

197* 

1  !  ! 

290.0! 

52.5! 

1.0! 

-  | 

! 

! 

! 

B  112* 

1558313 

!  1692I5A71! 

290.0! 

52.5! 

9.6! 

-  ! 

3200! 

18. 0! DIESEL 

PUMP 

ins 

GREENVILLE! 

197* 

1  !  i 

1  1  1 

290.0! 

I 

52.5! 

• 

1.0! 

« 

i 

i 

! 

i 

j 

! 

! 

2 

(31)  BRENT  NARINE  TRANSPORTAT! ION  CO. 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

I 

! 

eETTY  BRENT 

1586080 

!  15813A36! 

135.0! 

32.01 

8.0! 

3000! 

29.6! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1977 

! 

I  !  ! 

1*0.0! 

32.C! 

7.0! 

• 

-  ! 

! 

! 

! 

MELINDA  BRENT 

1629852 

!  6213A36! 

81.1! 

27.3! 

8.0! 

1 80U! 

29. 5 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980 

! 

!  !  ! 

85.6! 

27.*! 

6.5! 

! 

1 

! 

8  2013 

1588283 

!  1025  !5A  71 ! 

150.0! 

52.6! 

9.6! 

-  ! 

1800! 

16.0IPUNP 

•MS 

GREENVILLE! 

1977 

1 

!  1  ! 

150.0! 

52.61 

1.6! 

-  ) 

! 

! 

i 

S  202* 

1585912 

!  1 850! 5A71 ! 

290.0! 

52.5! 

9.6! 

-  i 

3200! 

16.01 PUHP 

!HS 

GREENVILLE! 

1977 

1 

!  !  ! 

290.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

! 

! 

B  2028 

1586270 

!  2013I5A711 

290.0! 

52.5! 

9.6! 

-  ! 

3500! 

16.0JPUNP 

IMS 

GREENVILLE! 

1977 

! 

!  !  ! 

290.0! 

52.5! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

i 

B  2113 

158828* 

1  1025I5A71! 

150.0! 

52.6! 

9.6! 

-  1 

1800! 

1 6.0! PUMP 

IMS 

GREENVILLE! 

1977 

1 

M  !  1 

150.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

1 

1 

8  212* 

1585960 

!  1 850! 5A71 ! 

290.0! 

52.5! 

9.6! 

-  ! 

3200! 

16 . 0 ! PUMP 

IMS 

GREENVILLE! 

1977 

! 

1 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

1  l  1 

290.0! 

! 

! 

52.5! 

1 

1.5! 

! 

! 

! 

( 

! 

* 

! 

( 

! 

! 

1 

1 

! 

VESSEL  NAME  AM*  NURSE  A 


!  COAST 
I  MAP 
1  NUMBER 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  Vi 

(VTCCt  PI MENS IONS  ! BA AFT! 

NET  ! COPE (LENGTH! 8RPTK!  1 
REClS-1****!  NEC*  !  REC.JLOAP-! 

TEA  !  SEE!//////!/////!  EP  ! 

TON-  (PACE!  OVER-! OVER-! /////I  MORSE 
RALE  t  XV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER 


_ mi 


CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

1  EST  !  CARSO  NAN PL X NS  IS  , (OPERATING  I  I 

CARGO  !: FIXER  !  EPUXPHENT  |TCl  BASE  I  YEAR  I 
////////!  POINT  I  LINE-1  IAO!  LXNE-1  !  BUILT  ( 

PASS-  IUXCHTH/7//////////////ITPU////7////!  OR  ! 
ENSERS  I  (FEET)!  LXNE-2  lEEt  LXNE-2  !*REBUXLTt 


1 

! 

(31)  BRENT  NARINE  TRANSPORTATION  CO. 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

i 

1 

! 

! 

I 

f 

! 

I 

! 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

(CONTINUER)! 

t  1 

!  1 

1 

1 

.  ! 

! 

i  i 

B  2120 

1584354 

201315A711 

290.0!  52.51 

9.6! 

-  ! 

3300! 

16.01PUNP 

IMS  GREENVILLE  1 

1977  ! 

! 

1  1 

290.01  52.51 

1.51 

! 

-  ! 

1 

1  ! 

1 

B  2213 

1600337 

1Q2515A71! 

150.0!  5V. •  51 

9.6! 

1100! 

17.0IPUMP 

IKS  SREtKVlLLtl 

1978  t 

f 

1  t 

150.0!  52.5! 

1.3! 

! 

-  | 

1 

!  1 

! 

B  2224 

1514640 

1I431SA71! 

290.01  52.51 

9.6! 

3200! 

16.0! PUMP 

IMS  GREENVILLE! 

1977  1 

1 

1  1 

290.01  52.51 

1.31 

! 

-  1 

i 

i  i 

! 

B  2228 

1400331 

2013I5A71J 

290.01  52.5! 

1.4! 

•  | 

3300! 

17.0IPUMP 

IMS  GREENVILLE! 

1971  ! 

! 

1  1 

290.01  52.5! 

1.51 

I 

-  t 

I 

i  i 

1 

B  2313 

1400334 

102515471 1 

150.01  52.51 

9.4! 

•  | 

1800! 

U.OIPUNP 

IMS  GREENVILLE! 

1978  t 

1 

1  1 

1 50.0!  52.5! 

1.3! 

! 

“  1 

! 

i  i 

1 

8  2324 

1514441 

116315471! 

290.0!  52.5! 

9.6! 

3200! 

U.OIPUNP 

I.S  SREEKVILLE! 

1977  ! 

1 

1  1 

290.0)  52.51 

1.5! 

! 

-  t 

1 

1  1 

I 

B  2424 

1514442 

1 1431 54  71  1 

290.01  52.51 

9.6! 

-  ! 

32001 

14.0! PUMP 

IKS  SREEKVILLEI 

1977  1 

1 

1  1 

290.01  52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

!  ! 

! 

P  2524 

IS84643 

1863I5A71I 

290.01  52.51 

9.6! 

3200! 

16.01  PUMP 

IMS  GREENVILLE! 

1977  ! 

l 

|  1 

290.0!  52.5! 

1.5! 

I 

-  I 

i 

i  i 

I 

8  2624 

1600339 

1 S5015A71 1 

290.01  52.51 

9.6! 

■  ! 

3200! 

1 7 .01  PUMP 

IMS  GREENVILLE! 

1978  ! 

1 

1  1 

290.0!  52.5! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

I  ! 

1 

9  2724 

1600340 

1850154711 

290.0!  52.51 

9.6! 

3200! 

U.OIPUNP 

IKS  SREEKVILLEI 

1978  ! 

1 

1  1 

290.0)  52.5! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1  1 

1 

B  2824 

1400341 

115015471! 

290.01  52.51 

9.6! 

-  | 

3200! 

U.OIPUNP 

IKS  SREEKVILLE! 

1978  ! 

1 

1 

1  1 

1  1 

290.01  52.51 

1  1 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

(31)  BRENT  TOWING  CO.#  INC. 
ANN  BRENT 

1 

1 

1575684 

1  1 

1  1 

252134361 

1  1 

1  1 

147.5!  37.0! 

! 

1.0! 

! 

( 

4350! 

! 

! 

! 

! 

26.0! NONE 

i  i 
■  i 
IKS  sreikvillei 

! 

! 

1976  ! 

l 

1  1 

147.5!  37.01 

6.51 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CAPT.  STOVALL 

1581740 

35)34361 

57.0!  20.1! 

5.0! 

600! 

-  ( 

32 .0! NONE 

IMS  GREENVILLE! 

1977  ! 

l 

1  1 

57.0!  20.1! 

4.6! 

! 

-  ! 

! 

i  i 

! 

EPEN  IRENT 

1631074 

243(34361 

131.31  37.8! 

8.0! 

5000! 

-  ! 

35.01  NONE 

! MS  GREENVILLE! 

1911  ! 

1 

1  1 

147.0!  37.9! 

7.0! 

! 

-  ! 

I 

!  ! 

! 

JAS 

1280525 

201134361 

100.0!  30.01 

9.0! 

2400! 

-  1 

36 .0 ! NONE 

(MS  GREENVILLE! 

1901  { 

1 

1  1 

100.0!  30.01 

7.91 

! 

-  j 

.  1 

i  i 

! 

LEVITICUS 

1577329 

49913434! 

136.51  38,0! 

9.5! 

4300! 

-  ! 

35.0 ! NONE 

IMS  GREENVILLE! 

1976  ! 

! 

1  1 

138.5!  38.0! 

7.0! 

I 

-  ! 

! 

i  i 

! 

LIZ  BRENT 

1500399 

4041 34361 

144.0!  40.0! 

9.0! 

4300! 

-  ! 

40. 0 !  NONE 

IMS  GREENVILLE! 

1965  ! 

1 

1  1 

144.0!  40.01 

7.6! 

! 

-  ! 

'! 

i  i 

! 

LUCT  MINES 

1431546 

5713436! 

60.5!  24.01 

6.6! 

940! 

-  ! 

45.0 ! NONE 

IMS  CREENVILLE! 

1981  ! 

! 

1  1 

64.6!  24.01 

4.6) 

! 

-  ! 

1 

!  ! 

1 

LYDIA  BRENT 

1572716 

23513436! 

95.0!  32.0! 

I.S! 

1800! 

-  ! 

41.01  NONE 

(NS  GREENVILLE! 

1974  ! 

I 

1  1 

95.0!  32.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

i  i 

! 

MARGARET  BRENT 

1514563 

45313436! 

150.0!  44.0! 

8.6! 

5400! 

-  | 

4  2.5 ! NONE 

IMS  GREENVILLE! 

*  1972  ! 

I 

I  1 

150.0!  44.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

i  i 

! 

MARILYN  N  II 

1512043 

20413436! 

100.01  30.0! 

8.5! 

1800! 

-  ! 

55.0! NONE 

(MS  CREENVILLE! 

1947  ! 

1 

!  ! 

100.0!  30.01 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

i  ■ 

1 

NOONLISHT 

1273340 

12613435! 

111.0!  30.0! 

8.0! 

3200! 

-  ! 

35.0 ! NONE 

IKS  SREEKVILLE 1 

1974  ! 

1 

i  i 

118.01  30.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

1 

1  1 

i 

NICOLE  BRENT 

H5I19? 

3913*361 

75.01  26.0! 

9.0! 

85! 

-  ! 

1.6! NONE 

IKS  SREEKVILLE! 

1985  ! 

1 

1  ! 

75.01*26.0! 

7.0! 

( 

-  ! 

! 

1  .  -  1 

! 

RUTH  BRENT 

1505319 

24113434! 

103.5!  32.01 

6.0! 

3000! 

-  ! 

39.0 ! NONE 

IMS  GREENVILLE! 

1966  ! 

1 

1  1 

103.5!  32.01 

7.3! 

! 

-  ! 

! 

i  i 

! 

SENATOR'IASTLAND 

1556657 

91413*361 

147.0!  38.5! 

9.6! 

3800! 

-  ! 

42.5! NONE 

IKS  SREEKVILLE! 

•  ms  i 

! 

1  1 

147.0!  38.51 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

! 

WENDT  BREW 

1618135 

46I3A34! 

65.0!  24.0! 

5.6! 

730! 

?  ! 

20.0 ! NONE 

IMS  GREENVILLE! 

1980  ! 

l 

1  1 

65.0!  24.0! 

4.6! 

! 

-  ! 

| 

i  i 

1 

B  124 

1527421 

156814446! 

290.0!  52.5! 

9.6! 

-  | 

2000! 

1 8.0! PUMPS 

IMS  CREENVILLE! 

1970  ! 

1 

1  1 

290.0!  52.5! 

1.51 

! 

-  ! 

.1 

i  i 

! 

NO.  1 

1  - 

16014443! 

120.0!  32.0! 

7.8! 

-  ! 

400! 

0 .0 !  NONE 

IKS  SREEKV1LLEI 

1937  ! 

1 

1  1 

120.01  32.01 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

I  1 

! 

0.0 ! NONE 

1 

1  1 

120.0!  32.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  i 

! 

NO.  6 

1  - 

218(44431 

150.0!  34.0! 

8.0! 

-  ! 

599! 

0.0! NONE 

IMS  GREENVILLE! 

1940  ( 

1 

1  1 

150.01  34.0! 

3.01 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

1 

NO.  7 

1  . 

21814443! 

150.01  34.0! 

8.0! 

-  ! 

599! 

8 .0 1 NONE 

IMS  GREENVILLE! 

1940  ! 

1 

1  1 

130.01  34.01 

3.0! 

1 

-  ! 

! 

!  1 

1 

B  213 

1554316 

922154711 

150.0!  52.5! 

9.6! 

-  ! 

1700! 

16.01PUHPS 

IMS  GREENVILLE! 

1974  ! 

1 

1  1 

150.01  52.51 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

a  524 

1532170 

1692(54711 

290.0!  52.5! 

9.6! 

3200! 

16.0IPUHPS 

IKS  SREEKVILLE! 

1971  ! 

l 

1  1 

290.0!  52.5! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

i  ! 

1 

6  731 

1515701 

174313A71 1 

290.0!  52.5! 

9.6! 

3500! 

18.0UUNPS 

IKS  SREEKVILLE1 

1968  ! 

1 

1  1 

290.0!  52.5! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I  ! 

! 

B  818 

1516033 

107715A71! 

180.0!  52.5! 

9.6! 

2200! 

1 0.0 ! PUMPS 

IMS  GREENVILLE! 

1948  ! 

l 

1  1 

180.0!  52.5! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

8  824 

1550413 

169815A711 

290.0!  52.51 

9.6! 

3200! 

17.5 ! PUMPS 

IMS  GREENVILLE! 

1973  ! 

! 

1  1 

290.0!  $2.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

i  i 

! 

8  920 

1550414 

169815A71! 

220.0!  52.5! 

9.6! 

-  I 

2700! 

17.5IPUMPS 

IKS  SREEKVILLE! 

1976  1 

1 

1  1 

220.0!  52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I  ! 

! 

0  1700 

1505754 

984(5470! 

145.5!  52.5! 

9.6) 

1500! 

25.0! NONE 

IKS  SREEKVILLE! 

1966  ! 

1 

1  1 

145.5!  52.5! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

8  2100 

1505756 

1364154701 

220.0!  52.5! 

9.6! 

1900! 

2S.0IN0NE 

IMS  GREENVILLE! 

1966  ! 

1 

1  1 

220.0!  52.5! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

8  2300 

1504142 

249915470! 

269.0!  52.7! 

9.6! 

-  1 

2300! 

25 .0! NONE 

IKS  SREEKVILLE! 

1966  ! 

! 

!  1 

269.0!  52.7! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

8CC  401 

1  - 

1172154 70! 

195.01  52.5! 

9.6! 

-  ! 

1950! 

17.5 (COILS 

IMS  CREENVILLE! 

1961  ! 

I 

1  1 

195.0!  52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

OCC  402 

1  . 

1 172 15A70! 

195.0!  52.5! 

9.6! 

1950! 

17.51COILS 

IMS  GREENVILLE! 

1901  ! 

! 

1  1 

195.0!  52.5! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

!  I 

! 

8CC404 

1  . 

1 128154701 

195.0!  52.5! 

9.6! 

-  ! 

1900! 

17.0IPIESEL 

PUMPS# 

IKS  SREEKVILLE! 

1949  ! 

1 

1  1 

195.0!  52.5! 

2.0! 

» 

-  1 

(COILS 

!  ! 

! 

8CC-405 

1  . 

113515470! 

195.0!  52.5! 

9.6! 

1965! 

17.9IN0NE 

IKS  SREEKVILLE! 

1904  ! 

1 

1  1 

195.0!  52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

9.6! 

1 

1  1 

239.0!  52.5! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

0 BENT' CHER  I 

1510479 

2424  J5A71 1 

295.0!  50.0! 

9.0! 

2500! 

25.01PUMPS# 

REF  RICE  R 

-IKS  SREEKVILLE! 

1967  ! 

1 

1  1 

295.0!  50.0! 

2.0! 

( 

-  ! 

SATING 

JNITS 

1  ! 

( 

BRENT  CHEN  II 

1511044 

2424! 5471 1 

295.0!  50.0! 

9.0! 

2500! 

25.0! PUMPS# 

RCFRISER 

-IMS  CREENVILLE! 

1967  ! 

! 

!  1 

295.0!  50.0! 

1.5! 

l 

-  ! 

IATZNC 

UNITS 

!  ! 

! 

WASSON  2 

1517667 

174315471! 

290.0!  52.5! 

9.6! 

-  ! 

3500! 

20.01PUHPS 

IKS  SREEKVILLE! 

1949  ! 

1 

1  1 

290.0!  52.5! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1  1 

( 

WASSON  8 

1527405 

1077! 5A71 1 

180.0!  52.5! 

9.6! 

2200! 

10.0! PUMPS 

IMS  GREENVILLE! 

1970  ! 

1 

1 

1  ! 

1  1 

180.0!  S2.5! 

!  1 

2.0! 

! 

! 

! 

-  ( 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

! 

1 

(31)  BRENT#- NINES#  BRENT 

I 

1 

1  1 
1  1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

!  ! 

1  ! 

! 

I 

B  324 

1527423 

1568154701 

290.0!  52.5! 

9.6! 

3200! 

18. Of  NONE 

INS  GREENVILLE! 

1970  1 

I 

1  1 

290.0!  52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

i  i 

1 

TABLE  2  “  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


emit! 

— 

!  ! VT CCl  DIMENSIONS  ! DRAFT  1 

! CAPACITY! 

HUH-  ! 

IVCSWU 

DIST!  OPERATOR 

1  NET  lCODElLENCTNlQRDTH!  ! 

J  1 

EST  ! 

CARSO  HANDLXN6 

IS  tOFEMTIKC  1 

--- 

-IRCGIS-I****!  RES.  !  RES.! LOAD-1 

!  CARSO  J 

fIXED  ! 

EQUIPMENT 

(TC!  9ASE  ! 

VEAR  1 

! 

COAST 

1  TER  (  SEE!//////!/////!  ED  i 

!////////! 

POINT  ! 

LXNE-1 

I AO 1  LINE-1  1 

BUILT  1 

VESSEL  NAME  AND  NUMIER 

! 

GUARD 

!  TON-  IPAGEI  OVER-! OVER-!/////! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// ITD !////////// ! 

OP  ! 

! 

NUMBER 

1  NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  1LI6HT! 

POWER!  ENSERS  ! 

CfEET)! 

LINE-2 

ICEI  LINE-2  1 

•REBUILT! 

!!!!!!  t  1  ! 

I  !  I  1  1  I  1  !  I 


(31)  PRENT/ 

LEA 

! 

t  ! 

! 

! 

1 

I  I 

! 

! 

1 

e  421 

1552497 

178513A71! 

290.0! 

52.5! 

9.6!  - 

!  3500! 

15.0 ! NONE 

IMS 

SREENVXLLE 1 

1971 

! 

1 

!  i 

!  ! 

290.0! 

! 

32.5! 

1 

2.0! 

! 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

(CV)  BRETON 

BAY  WATER 

! 

TRANS. /!  INC. 

!  ! 

I  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

)  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

CAPT.  TON 

1651826 

73! 3A36! 

36.6! 

26.0( 

7.51  900!  -  1 

1 1 .0! NONE 

IMP 

BRETON 

SAY! 

1981 

1 

1  ! 

56.6! 

26.0! 

7.5! 

!  -  J 

j 

! 

! 

HP  SHEP 

! 454567 

8713A36! 

55.8! 

24.0! 

7.2!  700!  -  ! 

42.0! NONE 

IMP 

BRETON 

BAY! 

1981 

!  ! 

55.6! 

24.0! 

7.2! 

!  -  ! 

1 

1 

( 

a  4 

1543905 

670! 4A43! 

165.0! 

42.5! 

8.0!  - 

!  15001 

14.0! NONE 

!MD 

BRETON 

SAY! 

1972 

! 

!  ! 

165.0! 

42.5! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

8  10 

1555445 

47014A43! 

165.0! 

42.51 

8.0!  “ 

!  1500! 

14.0! NONE 

!MD 

BRETON 

BAY! 

1972 

! 

!  ! 

165.0! 

42.5! 

2.0! 

I  -  ! 

! 

! 

! 

e  ii 

1555449 

470UA43! 

165.01 

42.5! 

6.0!  - 

!  1500! 

14.0! NONE 

!MD 

BRETON 

BAY! 

1972 

! 

!  ! 

165.0! 

42.5! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

1 

BB  175 

!  - 

350UA43! 

175.0! 

36.5! 

8.0!  - 

!  1130! 

1 4.0 ! NONE 

IMP 

BRETON 

BAY! 

1940 

! 

!  ! 

175.0! 

38.5! 

1.5! 

!  -  ! 

1 

1 

! 

68  195 

1  ------ 

41014A43! 

195.0! 

40.0! 

3.0!  - 

!  1250! 

14.01  NONE 

IMP 

BRETON 

BAY! 

1940 

! 

!  1 

193.01 

40.01 

1.5! 

1  -  ! 

! 

! 

! 

8B  208 

!  - 

40014A46! 

160.0! 

35.0! 

8.0!  - 

!  1200! 

11 .0! NONE 

!md 

BRETON 

BAY! 

1958 

! 

!  ! 

160.01 

36.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

ae  20f 

j  ...... 

40014A44! 

160.0! 

35.0! 

6.0!  - 

!  1200! 

11.0! NONE 

!md 

BRETON 

BAY! 

1956 

* 

!  ! 

180.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

1 

BB  216 

1  - 

400UA44! 

180.0! 

35.  C! 

8.0!  - 

!  1200! 

11.0! NONE 

!MD 

BRETON 

BAY! 

1959 

! 

!  ! 

160.0! 

36.01 

2.0! 

!  -  ! 

1 

1 

! 

BP  220 

!  - 

400I4A46! 

160.0! 

35.  C! 

8.0!  - 

!  1200! 

11 .0! NONE 

!md 

BRETON 

BAY! 

1959 

! 

!  1 

180.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

1 

DS  101 

!  - 

400I4A46! 

120.0! 

—  ! 

9.0!  - 

!  1000! 

1 1 .0 ! NONE 

1M0 

BRETON 

BAY! 

1955 

! 

!  ! 

120.01 

36.01 

3.0! 

!  -  ! 

! 

1 

1 

DS  102 

!  . 

400I4A46! 

120.0! 

—  I 

9.0!  “ 

!  1000! 

11 .0! NONE 

!MD 

BRETON 

BAY! 

1955 

! 

!  ! 

120.0! 

36.0! 

3.0! 

I  -  ( 

! 

! 

1 

DS  107 

!  - 

400I4A461 

120.0! 

—  ! 

9.0!  - 

!  1000! 

11.0! NONE 

!MD 

BRETON 

BAY! 

1955 

! 

1 

!  1 

!  ! 

120.0! 

38.0! 

3.0! 

I 

(  -  ! 

!  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

(42)  BREWER 

CHEMICAL 

CORPORAT 1  ION 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

€  8  HACNAUSHTON 

1527017 

1 34! 3A  361 

112.1! 

33.0! 

15.0!  4400!  -  ! 

68. 0! NONE 

JHI 

HILO 

! 

1970 

! 

1  ! 

120.0! 

34.0! 

11.6! 

! 

! 

! 

HAWAII 

1527014 

7067I4A4K 

430.0! 

80.01 

21.2!  - 

!  16000! 

55.0! CONVEYORS 

IMX 

HILO 

1 

1970 

! 

!  ! 

!  ! 

430.0! 

! 

60.0! 

1 

6.0! 

! 

!  ! 

» 

1 

! 

! 

I 

! 

(16)  BREWER 

WINFORD 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

SHT  805 

1541585 

971I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1600! 

1 9. Oi NONE 

1M0 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

200.0! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

(58)  BRICE/ 

INC. 

! 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

HELENKA  8 

I  58401 3 

54MA03! 

151.3! 

32*0! 

10.0!  850!  -  ! 

30.0 !  NONE 

|AK 

SEWARD 

! 

1977 

! 

!  1 

177.0! 

32.0! 

8.5! 

!  -  ! 

! 

! 

t 

OEE  DEE  LORI 

1  - 

10I3A36! 

25.9! 

10.2! 

3.5!  130!  -  ! 

14.0! NONE 

!  AK 

SEWARD 

! 

1978 

!  ! 

25.9! 

10.2! 

3.5! 

!  -  1 

I 

! 

1 

HARVEY  8 

1549994 

9*13*361 

85.6! 

26.0! 

11.3!  1700!  142! 

30 .0 ! NONE 

!  AK 

SEWARD 

! 

1973 

!  1 

85.6! 

26.0! 

9.0! 

!  -  ! 

! 

I 

! 

KATIE  STONE 

!  - 

10I3A36! 

25.0! 

10.2! 

3.5!  260!  -  ! 

1 6.0! NONE 

1  AK 

SEWARD 

! 

1978 

i  i 

25. 0! 

10.2! 

3.5! 

! 

! 

i 

61-210 

1607886 

1491 (4A43! 

210.0! 

46.0! 

10.9!  - 

!  3600! 

20.0! NONE 

!AK 

SEWARD 

1 

1979 

1  ! 

210.0! 

68.  C! 

2.0! 

I  -  ! 

! 

! 

! 

OB  145 

1615540 

434I4A51! 

140.1! 

39.1! 

7.0!  - 

!  700! 

35.0120  TON  HYDRAULIC |AK 

SEWARD 

1 

1979 

I 

!  ! 

140.1! 

39.1! 

t.O! 

!  -  ! 

! CRANE 

1 

! 

OPS  4000 

1643731 

1 77714A43! 

210.0! 

72.0! 

10.9!  - 

!  4000! 

20.01100  TON  CRAWLER 

!  AK 

SEWARD 

! 

1981 

! 

!  ! 

210.0! 

72.0! 

2.0! 

!  CRANE 

! 

1 

!!!!!!  I  !  ! 

!!!!!!  !  I  ! 


(OlHBRIOSEPORT-PG.'—JEfF. 

CO. 

GRAND  REPUBLIC 

STtEAMBOAT 

!  ! 

! 

! 

! 

if 

! 

! 

! 

! 

(658637 

8411 1 A121 

260.7! 

44.0! 

11.9! 

3100! 

-  ! 

62.OIN0NE 

!NY 

PORT  JEff-! 

1983 

! 

!  ! 

260.71 

44.0! 

11.3! 

i 

1000! 

! 

! 

ERSON  L  I  ! 

PARK  CITY 

1901180 

833MA12! 

261.2! 

47.0! 

11.5! 

3000! 

-_"! 

70.0! NONE 

!NY 

PORT  /Eff-! 

1986 

! 

! 

!  ! 

)  ! 

260.0! 

! 

47.0! 

! 

10.3! 

! 

! 

! 

1000! 

! 

! 

! 

! 

! 

ERSON  L  I  ! 

! 

(15)  BRIGGS/  LARRY 

DIPLOHAT 

! 

I  - 

1  t 

!  ! 

6711A161 

! 

! 

124.3! 

! 

! 

22.0! 

! 

1 

8.0! 

! 

! 

912! 

I 

! 

-  ! 

* 

! 

43.0! NONE 

! 

1 

!  C  A 

! 

1 

SAN  DIEGO  ! 

1930 

! 

!  ! 

! 

-  ! 

-  ! 

! 

353! 

! 

! 

! 

INVADER 

1202306 

7511A16! 

112.7! 

25.6! 

13.5! 

450! 

-  ! 

96. 0! NONE 

(CA 

SAN  DIEGO  ! 

•  1977 

! 

!  ! 

158.0! 

25.6! 

12.9J 

! 

267! 

! 

! 

SHOWBOAT 

!  - 

9511A16! 

108.0! 

36.0! 

4.0! 

85! 

-  ! 

50.0! NONE 

SCA 

SAN  DIEGO  ! 

1942 

! 

! 

i  ! 

!  ! 

-  ! 

! 

-  ! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

350! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  BRILEY  MARINE/  INC. 
ADMIRALTY 

! 

! 

1587607 

!  1 

!  ! 

6211A12! 

! 

! 

110.0! 

! 

! 

26.0! 

1 

I 

9.0! 

! 

! 

1200! 

! 

! 

140! 

t 

! 

22.01N0NE 

! 

! 

!LA 

! 

1 

MORGAN  ( 

1978 

! 

I  ! 

110.0! 

26.0! 

6.5! 

! 

151 

! 

! 

CITY  1 

B  C  S  CLIPPER 

1518545 

6411A03! 

100.0! 

24.0! 

9.0! 

1300! 

70! 

22.01NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1969 

! 

i  ! 

100.0! 

24.0! 

6.0! 

! 

16! 

! 

! 

CITY  ! 

ecsr-suvr 

! 503789 

6SI1A12! 

70.0! 

24.0! 

6.6! 

900! 

52! 

22.0! NONE 

*LA 

MORGAN  ! 

1964 

! 

1  ! 

70.0! 

24.0! 

6.0! 

! 

11! 

! 

! 

CITY  ( 

BCS  HOOD 

1502921 

88MA12! 

100.0! 

25.0! 

9.0! 

1300! 

75! 

22.0 ! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1965 

! 

!  ! 

100.0! 

25.0! 

6.0! 

! 

17! 

! 

I 

CITY  ! 

BCS  MARINER 

! 504C63 

64MA12! 

100.0! 

24.0! 

9.0! 

1300! 

-  ! 

22.0! NONE 

!IA 

MORGAN  ! 

1969 

! 

!  ! 

100.0! 

24.0! 

6.0! 

! 

17! 

! 

! 

CITY  ! 

DCm^ASSILCY 

•411413 

47J1C17! 

100.01 

74.0! 

7.0! 

1650! 

25! 

15.5  !  NONE 

!LA 

MORGAN  ( 

1979 

! 

!  ! 

100.0! 

24.0! 

4.0! 

! 

65! 

! 

* 

CITY  i 

SERILYH  LYTAL 

1582696 

671 1 A  031 

! 

-  ! 

9.0! 

910! 

809! 

-  ! 

i 

1 

1977 

! 

!  ! 

100.5! 

26.0! 

6.0! 

! 

-  ) 

! 

! 

1 

JOHH  BHiltT 

1589384 

67! 1C  12! 

100.0! 

24.0! 

7.0! 

1650! 

25! 

1  5 .5! NONE 

tlA 

MORGAN  ! 

1978 

i 

!  ! 

100.0! 

24.0! 

4.0! 

! 

65! 

! 

I 

CITY  ! 

MELISSA  BRILEY 

1590296 

67! 1C  12 1 

100.0! 

24.0! 

7.0! 

1650! 

25! 

15.5! NONE 

1  LA 

MORGAN  ! 

1978 

! 

!  ! 

100.0! 

24.0! 

4.0! 

! 

65! 

I 

! 

CITY  1 

MISTY  BRILEY 

1601732 

6711C12! 

100.0! 

24.0! 

7.0! 

1650! 

25! 

15.S1N0NE 

1LA 

MORGAN  ! 

1979 

! 

!  ! 

100.0! 

24.0! 

4.0! 

! 

65! 

! 

! 

CITY  I 

PAMELA  6 

1646042 

19I1C03J 

-  ! 

-  ! 

3.0! 

650! 

25! 

! 

! 

I 

19*2 

! 

!  ! 

42.9! 

15.0! 

2.5! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

ROBBIE  BRILEY 

1501535 

38!  1  Cl  2! 

65.0! 

16.0! 

5.0! 

900! 

10! 

14.0INONE 

!LA  MORGAN  ! 

*  1986 

! 

!  ! 

70.0! 

16.0! 

3.0! 

1 

31! 

! 

! 

cm  l 

STACEY  BRILEY 

1561770 

6511C  03 1 

-  | 

-  ! 

5.5! 

1500! 

70! 

-  ! 

! 

l 

1964 

! 

!  1 

100.0! 

22.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  !!!!!!*  !  (  ! 

!  11!!!!!  I  !  1 


TABU  2  -  ICSCRIPTZON  OP  VESSELS 
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ENSR! 

1VTCCJ 

MNENSZONS  1DRAFT1 

1  CAPACITY! 

NISH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

BUT! 

OPERATOR 

NET  !C0IE|LINSTH!8RITH! 
ftECXS-t****)  RES.  1  RE*. 1 L 
TER  1  SEE!//////!/////! 

1 

! 

! 

EST  !  CARSO  NAKILIKS 

IS  IOPERATINS  1 

CAR 

I  COAST 

El  ! 

!////////! 

r  ixlp  I  (TuiriKm 

POINT  !  LINE-1 

lAOl  LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAPE 

AN!  NUMCR 

t  4UARI 

TON-  1PASEI 

OVER-IOVCR-1/////1 

HORSE! 

PASS-  1 (LICHT) 1////////////////ITI! //////////! 

OR 

_ 

!  NUNBER 

NAfiE  1  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ILISHT! 

POWER! 

ENSERS  1 

(FEET)!  UNI-2 

ICE!  LINE-2  !  ‘REBUILT 

(32)  BRIS-TOV# 

INC. 

1 

t 

! 

1  t 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

* 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

CAPT.  JACK 

16227*1 

2*11 A03! 

—  1 

—  ! 

5.0! 

400! 

25! 

38.01PUNP 

1LA  VENICE  ! 

1910 

I 

(  I 

30.01 

18.0! 

3.0! 

-  I 

! 

1  ! 

LESLIE  ANN 

1 27f 13* 

1 f 13A3A! 

—  t 

—  I 

6.0! 

3001 

-  J 

30.0IN0NE 

I  LA  VENICE  1 

1959 

! 

! 

1  1 

1  I 

45.0* 

1 

13.0! 

t 

3.0! 

! 

—  ! 

! 

t  t 

!  ! 

(32)  IRISTIR* 

•  E.  JOWINI# 

! 

ZINC. 

1  1 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

i  1 

SANHT  » 

! 211535 

4013A361 

—  1 

—  1 

*•*1 

400! 

-  | 

31.0 (NONE 

II.*  VENICE  1 

1963 

! 

! 

!  1 

1  1 

33.01 

1 

18.5! 

! 

4.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

(17)  BRISTOL 

STEEL  AN»  IRON# 

1 

!  INC. 

1  1 

1  1 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

OLA  HAN 

12*1310 

7413A35! 

68.5! 

21.0! 

4.3! 

360! 

-  j 

25.0! NONE 

Ur  carrolltcn! 

1955 

! 

1  1 

70.0! 

21.0! 

S.S! 

-  I 

! 

!  ! 

PRO  TON 

! 507137 

3S13A36! 

44.1! 

16.5! 

4.5! 

550! 

-  * 

24.01  NONE 

fKY  CARROLLTON! 

1966 

I 

1  1 

48.01 

17.2! 

4.3! 

-  j 

! 

f  1 

IS  1 

|  mmmmm m 

41414A40! 

171.0! 

2«.0! 

8.4! 

-  | 

900! 

8.5} NONE 

Ur  CARROLLTON! 

1957 

1 

!  1 

175.0! 

24.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ! 

NIL  *11 

|  - 

1049 I4A431 

240.0! 

50.0! 

9.0! 

-  j 

1049! 

9.8 (NONE 

IKT  CARROLLTON! 

1948 

1 

1  1 

240.01 

50.0! 

1.8! 

-  j 

! 

!  ! 

NEC  1 2*4 

1  - 

40S14A431 

133.0! 

40.0! 

6.4! 

-  i 

830! 

8.5 ! NONE 

Ur  CARROLLTON! 

1957 

! 

!  1 

135.0! 

40.0! 

1.3! 

.  ! 

! 

!  ! 

NO  202 

1  - 

1H14A431 

100.0! 

2*.0! 

3.9! 

-  j 

320! 

7.0! NONE 

!KY  CARROLLTON! 

1950 

! 

1  1 

100.0! 

26.0! 

1.0! 

-  | 

! 

!  ! 

NO  217 

1  - - 

11414A431 

100.01 

26.0! 

3.9! 

-  j 

320! 

7.0! NONE 

UT  CARROLLTON! 

1951 

} 

1  1 

100.0! 

2*.0! 

1.0! 

-  | 

! 

!  ! 

T  51fE 

1 

403I4A43! 

140.11 

39.1! 

4.6! 

-  j 

800! 

8. 5 | NONE 

!KV  CARROLLTON! 

1944 

1 

1  1 

140.1! 

39.1! 

1.3! 

-  J 

| 

!  ! 

T  522E 

t  - 

40314A43! 

140.1! 

39.1! 

4.41 

-  i 

800! 

8. 5 ( NONE 

UT  CARROLLTON! 

1964 

1 

t 

1  1 

1  1 

140.1! 

1 

39.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

(20)  9ROOK8ANK 

RIVER#  INC. 

1 

! 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

IONALI  8 

! 227005 

4413A33I 

79.6! 

18.0! 

2.4! 

160! 

-  f 

22.0! NONE 

!0H  HISSINS-  ! 

•  1958 

1 

!  1 

95.0! 

18.0! 

2.31 

-  J 

1 

!  TORT  ! 

BECK  BARSE 

!  - 

37014A40! 

60.0! 

22.0! 

2.0! 

-  | 

50! 

20 .0 ! NONE 

!0H  HISSINS-  ! 

•  1958 

! 

1  1 

60.0! 

22.0! 

2.0! 

-  f 

! 

!  PORT  ! 

HOPPER  PARSE 

(  ------ 

5014A431 

60.0! 

24.0! 

2.0! 

-  j 

50! 

15.0! NONE 

Ion  hiocins-  1 

1958 

! 

t 

1  1 

1  1 

60.0! 

! 

24.0! 

1 

2.0! 

! 

“  ! 

! 

! 

!  PORT  ! 

!  ! 

(33)  BROOHE# 

JACK  L. 

1 

! 

i  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

ATLANTIC  108 

1  - 

—  11A11! 

31.0! 

10.4! 

3.0! 

175! 

-  j 

7.6! NONE 

!  ! 

1969 

1 

i 

1  1 

1  1 

31.0! 

! 

10.6! 

* 

3.0! 

! 

6! 

! 

! 

(  ! 

(  ! 

(32)  eROUSSARO 

BROTHERS#  INC 

! 

1  1 

1  1 

! 

! 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

!  ! 

i  1 

ARLENE 

1624603 

67J3A36! 

62.0! 

22.0! 

7.0! 

9001 

-  ! 

27.0! NONE 

)LA  INTRACOAS-! 

1980 

l 

1  1 

62.0! 

22.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

!  TAL  CITT  1 

I01BIE 

13100*8 

5S13A36! 

62.0! 

22.0! 

7.0! 

900! 

-  ! 

27 .0! NONE 

!LA  INTRACOAL- ! 

1970 

1 

i  i 

62.0! 

22.0! 

6.0! 

-  ! 

:! 

!  TAL  cur  1 

JANET 

1270849 

1513A35! 

44.9! 

17.7! 

4.0! 

400! 

-  ! 

26.0! NONE 

(LA  XNT8AC0AS-! 

1956 

i 

1  .  1 

44.9! 

17.71 

2.7! 

-  J 

! 

!  TAL  CITY  ! 

HISS  LOU 

1512370 

1513A351 

36.3! 

14.0! 

3.7! 

300! 

-  J 

30.0INONE 

ILA  INTRACOAS-! 

1968 

1 

1  ! 

36.3! 

14.0! 

3.7! 

-  1 

! 

1  TAL  cur  1 

SQUAW 

1348364 

J313A351 

53.6! 

20.5! 

7.6! 

9001 

■  | 

32.0! NONE 

ILA  INTRACOAS-! 

1965 

! 

i  i 

53.6! 

20.5! 

6.6! 

-  j 

! 

!  TAL  CITY  ! 

UNCLE  JOHN 

1292108 

351 3A  351 

50.0! 

20.0! 

6.0! 

600! 

■  I 

33.0 ! NONE 

ILA  INTRACOAS-! 

1963 

1 

1  ( 

55.0! 

20.0! 

3.0! 

I 

!  TAL  CITY  ! 

as 

! 

!  1 

100.0! 

26.0! 

llo! 

! 

1  TAL  CITT  I 

Bfi  14 

|  - 

12014A46! 

100.0! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

250! 

1 0. 0! NONE 

ILA  A39EVILLE  1 

1979 

1 

1  ! 

100.0! 

26.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

8B  16 

1  ------ 

1 2014*461 

120.0! 

32.0! 

8.0! 

-  j 

350! 

7.0! NONE 

ILA  ABBEVILLE  1 

1965 

! 

1  1 

120.0! 

32.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ! 

0B  17 

1  - 

1 2014A461 

120.0! 

32.0! 

8.0! 

-  j 

350! 

7. 0! NONE 

ILA  ABBEVILLE  i 

1965 

1 

!  1 

120.0! 

32.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

BB  If 

1  - 

200 14A461 

! 

—  ! 

9.0! 

-  j 

600! 

40.0 ! NONE 

ILA  ABBEVILLE  1 

1976 

1 

!  1 

140.0! 

38.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

B8  21 

t  - 

11014A461 

—  ! 

—  ! 

6.5! 

-  j 

350! 

18.0! NONE 

ILA  INTAACOAS-! 

1979 

1 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  | 

! 

!  TAL  CITT  ! 

68  24 

I  - 

180I4A461 

—  ! 

—  ! 

8.0) 

-  j 

350! 

7.OIN0NE 

ILA  ABBEVILLE  ! 

1978 

! 

1  1 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

-  * 

! 

!  ! 

ae  23 

!  - 

18014A46! 

120.0! 

30.0! 

8.0! 

-  i 

350! 

7.0! NONE 

ILA  ABBEVILLE  ! 

1978 

1 

1  .! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

(  ! 

8B  26 

1  - 

110I4A44! 

—  ! 

~  ! 

6.5! 

-  j 

350! 

18.O1N0NE 

ILA  INTRACOAS-I 

1981 

1 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I  TAL  CITY  ! 

9B  25 

I  — - 

1 3014A46! 

! 

—  ! 

6.01 

-  ! 

400! 

18.0! NONE 

ILA  INTRACOAS-I 

1980 

j 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

“  j 

! 

1  TAL  CITT  1 

l 

1  ! 

120.0! 

38.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  TAL  CITT  ! 

SB  41 

1578432 

19614A431 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  j 

500! 

10.01  NONE 

!  ! 

1980 

1 

!  | 

120.0! 

30.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

NP  102 

!  - 

1 20! 4A461 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

.  j 

400! 

7 .6 {NONE 

ILA  INTRACOAS-I 

1978 

1 

1  1 
1  1 

110.0! 

! 

30.0! 

! 

2.0! 

—  ! 

1 

1 

!  TAL  CITT  ! 

!  ! 

i 

(52)  SROUSSARO/  It.  TOVIHC  cat. 

1  1 
1  1 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

!  1 

!  ! 

8REN0A  B 

1513144 

4013A36I 

60.0! 

73.0! 

4.0! 

300! 

-  | 

2O.O1N0ME 

ILA  LOREAU-  ! 

1968 

1 

!  1 

60.0! 

23.0! 

3.0! 

•  ! 

! 

1  VILLE  ! 

8RET  9 

1526092 

3113A36! 

50.0! 

20.01 

4.0! 

300! 

-  J 

25 .0! NONE 

ILA  LOREAU-  ! 

1970 

1 

!  ! 

50.0! 

20.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

CL  AT  R 

1579471 

31J1A34J 

50.0J 

70.0! 

4*0! 

300! 

-  j 

?S.O*NQWE 

!U  LOREAU-  ! 

1971 

I 

(  ! 

50.0! 

20.0! 

3.0! 

-  j 

! 

!  VILLE  ! 

EOOIE  8 

1524636 

5313A36! 

55.5! 

21.0! 

8.0! 

800! 

-  i 

24.0! NONE 

!LA  LOREAU-  ! 

1970 

1 

!  ! 

60.0! 

21.0! 

7.5! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

IBSAR  BROWN 

Ill 

1293319 

4213A36! 

56.1! 

20.0! 

5.0! 

670! 

-  ! 

30.0INONE 

SLA  LOREAU-  ! 

1963 

! 

1  ! 

56.1! 

20.0! 

4.0! 

-  ! 

■ 

!  VILLE  ! 

HENRIETTA  9 

1510705 

2413A36! 

50.0! 

20.0! 

4.0! 

300! 

-  ! 

18.0! NONE 

!LA  LOREAU-  ! 

1967 

1 

1  1 

50.0! 

20.0! 

3.0! 

-  i 

; 

!  VILLE  ! 

JOLLY  JACK 

1503695 

2013A36! 

50.0! 

18.0! 

5.0! 

400! 

-  * 

25. 0! NONE 

ILA  LOREAU-  ! 

1966 

1 

i  i 

50.0! 

20.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ROBIN  3 

161  9730 

3113A36! 

50.0! 

20.0! 

4.0! 

290! 

-  i 

30.0! NONE 

!LA  LOREAU-  ! 

1980 

1 

1  ! 

50.6! 

20.C! 

3.0! 

-  J 

! 

!  VILLE  ! 

EBBS  101 

1628448 

180I4A46 { 

110.0! 

30.0! 

6.5! 

-  I 

85! 

20. 0! NONE 

!LA  LOREAU-  ! 

1980 

1 

1  1 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

-  f 

! 

!  VILLE  1 

E5HS  102 

19614A46! 

120.0! 

30.0! 

6.5! 

-  J 

100! 

20. 0! NONE 

ILA  LOREAU-  I 

1977 

1 

1  i 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

•  J 

• 

!  VILLE  ! 

E8NS  103 

!  - 

19614A461 

120.0! 

30.0! 

6.5! 

•  j 

100! 

20.0! NONE 

ILA  LOREAU-  I 

1977 

1 

f 

1 

1  1 

1  ! 

1  1 

120.0! 

! 

! 

30.0! 

1 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  VILLE  ! 

!  ! 

!  ! 

i 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 

\ 

cnciii 

1VTCC ! 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

1CAPAC ITT! 

HIGH-  ( 

!  V 

E  S  S  E  L 

! 

HIT  1  OPERATOR 

NET  ! CODE! LENGTH! IRDTMt 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HAMBLINS 

!S 

OPERATING 

t 

REGIS-]****! 

RES.  ! 

REG.ILOAO-! 

! 

c*»so  1 

FIXED  )  E4UIPNINT 

ITC 

ease 

YEAR  ! 

v 

l  COAST  1 

TER  !  SEE! 

7 ////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  1 

LXNE-1 

t  AO 

LINE-1 

6UILT  1 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  guard  1 

TOH-  IP  ABE ! 

0VER-10VER-! 

7///! 

HORSE! 

PASS-  1 

LIGHT) ! ////////////////! TD! ////////// 

OR  1 

1  NUMBER  I 

NAGE  1  IV  | 

ALL  t 

ALL  ILICHT! 

POWER! 

CHEERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

Hi 

LINE-2 

•REBUILT! 

(32)  FiROUSSARD/  ED/  TOWING 

!  ! 

I  l 

CO!.  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

1 

! 

! 

(CONTINUED)!  1 

!  ! 

t 

! 

! 

! 

ISMS  104 

113I4A4*! 

93.0! 

25.0! 

4.0! 

-  ! 

70! 

20.0IN6NE 

!LA 

LOREAU- 

1952  ! 

!  J 

!  ! 

93.0! 

25.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1 

VILLE 

! 

E8MS  105 

1  -  t 

19414A44! 

120.0! 

30.0! 

*.5! 

-  j 

100! 

20.0! NONE 

!  LA 

LOREAU- 

1965  ! 

j  ! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

VILLE 

! 

UXOM  152 

i  —  i 

110I4A46! 

91.0! 

24.0! 

4.0! 

-  j 

115! 

6.0IN0NC 

1  LA 

LOREAU- 

1952  ! 

!  ! 

!  ! 

I  ! 

!  ! 

91.0! 

I 

24.0! 

1.0! 

! 

“  i 

! 

( 

! 

! 

VILLE 

! 

! 

!  1 

(32)  BROUSSARD/  N.  R.  LANDING!/  INC.  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

86  11 

j  - - 

1 20! 4A44! 

110.0! 

34.0! 

7.3! 

-  | 

400! 

1 S. 0 {NONE 

!LA 

INTRACOAS- 

1970  ! 

,i 

! 

!  ! 

!  ! 

110.0! 

! 

34.0! 

1.5! 

! 

—  ! 

! 

! 

! 

! 

TAL  CITY 

! 

1 

3 

(33)  BROWN  t  ROOT/  INC. 

! 

! 

!  ! 

(  ! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

J 

VAR  381 

1591 550 

UJ1A02! 

39.0! 

12.9! 

2.3! 

330! 

1! 

1 4 .0! NONE 

ITX 

ANAHUAC 

1978  1 

I 

t  ! 

40.0! 

12.9! 

2.5! 

6! 

! 

! 

! 

BAR  389 

!597340 

1411A02! 

39.0! 

12.9! 

2.5! 

330! 

1! 

16.0! NONE 

ITX 

ANAHUAC 

1976  I 

! 

!  ! 

40.0! 

12.9! 

2.5! 

6! 

! 

I 

! 

BAR  404 

1011C02! 

2*. 8! 

9.8! 

4.0! 

190! 

1! 

4.0IN9NC 

ITX 

ANAHUAC 

1978  l 

! 

!  ! 

26.8! 

9.1! 

1.0! 

6! 

! 

» 

l 

;; 

BAR  411 

j  - 

10MC02! 

26.8! 

9.8! 

4.0! 

190! 

1! 

4 .0! NONE 

ITX 

ANAHUAC 

1980  1 

! 

!  ! 

24.8! 

9.8! 

1.0! 

4! 

! 

I 

! 

VAR  412 

1  - 

10! 1 C02 ! 

26.8! 

9.  S! 

4.0! 

190! 

1! 

4.0IN0NE 

ITX 

ANAHUAC 

1980  ! 

’ 

! 

!  ! 

24.8! 

9.8! 

1.0! 

4! 

! 

! 

! 

BAR  30* 

1529224 

19! 3A36! 

41.5! 

14.3! 

3.0! 

330! 

-  1 

20.01  NONE 

ITX 

ANAHUAC 

1970  ! 

! 

!  ! 

43.0! 

16.0! 

3-0! 

-  ! 

! 

! 

! 

BAR  325 

1542318 

27 ! 3A36 ! 

44.1! 

18.01 

6.0! 

330! 

-  | 

17.0 ! NONE 

(LA 

NORGAN 

1972  ! 

! 

!  ! 

44.1! 

18.0! 

6.0! 

-  t 

! 

! 

CITT 

! 

1 ! 

BAR  381 

1389005 

29I3A36! 

47.  Bit 

16.0! 

7.4! 

1050! 

-  ! 

32.0! NONE 

ITX 

ANAHUAC 

1977  ! 

! 

!  ! 

51. 'J! 

18.0! 

7.0! 

-  ! 

1 

! 

! 

BAR  382 

! 519714 

29I3A36! 

47.8! 

16.0! 

7.6! 

1050! 

-  ! 

32.0! NONE 

ITX 

ANAHUAC 

1978  ! 

I  1 

51.0! 

16.0! 

7.0! 

-  1 

! 

I 

! 

-• 

BAR  393 

! 597341 

2913A36! 

47.8! 

18.0! 

7.4! 

1050! 

-  ! 

32.0! NONE 

ITX 

ANAHUAC 

1978  1 

! 

!  ! 

51.0! 

16.0) 

7.0! 

-  ! 

! 

I 

! 

* 

BAR  411 

! 629501 

31 S  3 A  34 1 

44.4! 

18.6) 

5.0! 

330! 

-  ( 

30.0|N)NE 

ITX 

ANAHUAC 

1980  ! 

'j 

! 

!  ! 

47.01 

11.4! 

5.0! 

-  ) 

1 

! 

BAR  424 

263621 1 

49I3A36! 

(0.6! 

23.0! 

4.0! 

800! 

-  i 

32 .0 ( NONE 

ITX 

ANAHUAC 

1911  ! 

% 

! 

!  ! 

(0.4! 

23.  C! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

, 

BAR  425 

1639*82 

32! 3f 34! 

44.4! 

16.0! 

4.6! 

460! 

-  t 

24. 0 (NONE 

ITX 

ARANSAS 

1981  ! 

! 

!  ! 

4C.4! 

16.0! 

4.6! 

-  ! 

! 

! 

PASS- 

T 

BAR  42* 

1654104 

31 1 3  A  3  6 1 

44.4! 

16.61 

5.0! 

330! 

-  ! 

30.0! NONE 

ITX 

ANAHUAC 

1911  ! 

(  ! 

44.4) 

18.4! 

5.0! 

-  ! 

I 

i 

HASKELL  YORK 

1505161 

26I3A36! 

42.2! 

11.2! 

5.7! 

340! 

-  ! 

38. 5! NONE 

ITX 

ARANSAS 

1964  ! 

!  ! 

42.2! 

18.2! 

5.7! 

-  1 

1 

1 

PASS 

! 

J 

tee  c. 

! 5111*0 

6!3A36! 

28.1! 

10.0! 

4.0! 

145! 

-  I 

17.01NONE 

!LA 

MORGAN 

1667  1 

• 

! 

1  1 

32.0! 

10.0! 

4.0! 

-  1 

! 

1 

CITT 

VAR  30B 

1  - 

287I4A91! 

120.0! 

34.0! 

5.0! 

-  | 

—  t 

5.01  NONE 

ITX 

ANAHUAC 

1971  1 

! 

!  ! 

120.0! 

36.01 

5.0! 

-  j 

! 

! 

BAR  322 

319! 4A43! 

120.01 

40.0! 

7.0! 

•  i 

700! 

S.OINONE 

ITX 

ANAHUAC 

1972  ! 

!  1 

120.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

1 

! 

BAR  327 

319J4A43! 

120.01 

40.01 

6.0! 

-  1 

640! 

7.5! NONE 

ITX 

ANAHUAC 

1975  ! 

i 

i  i 

120.0! 

40.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

BAR  337 

J  ----- - 

319J4A43! 

120.0) 

40.01 

7.0! 

-  i 

769! 

7 .0! NONE 

ITX 

ARANSAS 

1973  ! 

! 

!  ! 

120.0! 

40.0! 

2.0! 

-  | 

i 

1 

PASS 

V 

BAR  377 

203I4A43! 

110.0! 

30.0! 

5.5! 

-  i 

400! 

7.5! NONE 

ITX 

ANAHUAC 

1978  ! 

t  i 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

J 

BAR  378 

203I4A43! 

110.0! 

30.0! 

5.5! 

.  i 

400! 

7.5 ! NONE 

ITX 

ANAHUAC 

1978  ! 

< 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

t 

BAR  379 

j  ----- - 

31914A43! 

120.0! 

40.0! 

6.0! 

-  l 

640! 

7.5! NONE 

!TX 

ANAHUAC 

1978  ! 

l 

!  ! 

120.0! 

40.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

~ 

BAR  380 

319I4A43I 

120.0! 

40.0! 

4.01 

-  i 

640! 

7.5  ! NONE 

!LA 

MORGAN 

1978  ! 

1 

!  ! 

120.0! 

40.01 

1.5! 

_  _! 

! 

CITY 

1 

’j 

7.3 INONE 

!  ! 

120. C! 

40.0! 

1.5! 

-  ( 

! 

! 

! 

BAR  403 

!  - 

319I4A43! 

120.0! 

40.01 

6.0! 

-  ! 

700! 

7.0! NONE 

ITX 

ANAHUAC 

1979  ! 

! 

!  1 

120.0! 

40.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

BAR  407 

|  - 

739I4A43! 

120.0! 

30.01 

4.0! 

-  ! 

400! 

7.0! NONE 

ITX 

ANAHUAC 

1979  ! 

! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

! 

BAR  408 

319KA43! 

120.0! 

40.0! 

4.0! 

-  ! 

440! 

7.5IN0NE 

ITX 

ANAHUAC 

1980  ! 

! 

1  ! 

120.0! 

40.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

J 

BAR  409 

239I4A43 ! 

120.0! 

30.0! 

4.0! 

-  ! 

400! 

4.0! NONE 

ITX 

ARANSAS 

1980  ! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

PASS 

! 

1 

BAR  410 

319J4A43! 

120.0) 

40.0! 

4.0! 

-  ! 

700! 

6.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1980  ! 

! 

!  1 

120.0! 

40.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

CITT 

! 

BAR  413 

!  - 

319I4A43! 

120.0! 

40.0! 

6.0! 

-  ! 

700! 

6.0! NONE 

ITX 

ANAHUAC 

1980  ! 

! 

1  ! 

120.0! 

40.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

BAR  414 

!  — - 

239UA43! 

120.0! 

30.0! 

4.0! 

-  i 

600! 

4.0! NONE 

ITX 

ANAHUAC 

1910  ( 

i 

! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

BAR  415 

!  - 

239! 4A43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

-  | 

4001 

6.0 (NONE 

ITX 

ANAHUAC 

1980  ! 

l 

!  ! 

120.01 

30.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

120.0! 

40.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

PASS 

! 

BAR  417 

31914A43! 

120.0! 

40.0! 

4.01 

-  J 

700! 

6.0IN0NE 

ITX 

ANAHUAC 

1980  ! 

i 

!  ! 

120.0! 

40.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

i 

!  ! 

120.0! 

40.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

BAR  433 

!  - 

319I4A43! 

120.0! 

40.0! 

6.0! 

-  i 

440! 

7.51N0NE 

ITX 

ANAHUAC 

1982  ! 

!  ! 

12C.0I 

40.0! 

1.5! 

-  f 

! 

! 

•AR  434 

344J4A43! 

130.0! 

40.0! 

6.0! 

-  ! 

1067! 

7.5 (NONE 

ITX 

ARANSAS 

1982  ! 

! 

1  1 

130.01 

40.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

PASS 

! 

M  93 

!  - 

1G3UA4J! 

80.01 

24.0! 

4.0! 

-  ( 

2001 

6.51N0NE 

ILA 

MORGAN 

1953  ! 

! 

!  ! 

80.0! 

24.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

CITT 

! 

N  238 

1  — - 

V.fUtJi 

?0.O! 

24.0! 

5.0! 

•  j 

1741 

6.UXCSZ 

!LX 

19f(  ! 

! 

1  ! 

70.0! 

24.0! 

1.5! 

! 

CITY 

! 

ILA 

! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

—  | 

! 

! 

CITY 

! 

M  258 

!  - 

188J4A43! 

110.01 

30.0! 

5.5! 

—  t 

400! 

7.5 ! NONE 

ITX 

ANAHUAC 

1966  ! 

! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

M  330 

!  - 

384UA43! 

120.0! 

44.0! 

4.5! 

-  i 

611! 

7.5 ! NONE 

!TX 

ANAHUAC 

1949  ! 

! 

!  I 

120.0! 

44.0! 

1.5! 

-  | 

( 

1 

! 

SANFORD 

!  - 

91I4A99! 

80.0! 

24.01 

3.01 

-  i 

-  ! 

1 5.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1950  ! 

! 

! 

! 

!  ! 

*  1  1 

!  ! 

60.0! 

I 

! 

24.0! 

2.0! 

! 

! 

20! 

! 

1 

! 

! 

! 

CITY 

! 

! 

! 

TAILS  2  “  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


20.5 


£NGRl 

)  tVTCCI  DIMENSIONS  ! DRAFT  ! 

(CARACXTT! 

HIGH-  1 

(VESSEL 

! 

01  ST  1 

OPERATOR 

!  NET  1  CODE! LEN STM t BRDTHi  i 

!  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 

1 

-IHC6IS- !***• !  REE.  !  REE.! LOAD"! 

1  CARGO  t 

FIXED  ! 

EGUIPNENT  (TCI  BASE 

! 

TEAR 

!  COAST 

!  TER  {  SEE!//////)/////!  ED  ! 

1////////! 

POINT  1 

LINE-1  (A0(  LINE-1 

! 

BUILT 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

1  GUARD 

i  TON-  (RACE!  OVER-lOVER-l /////! 

MORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////! TO!/ /////////I 

OR 

I  NUMBER 

!  NAGE  !  XV  !  ALL  !  ALL  lLICMT! 

ROVER!  ENfiERS  ( 

(FEET)! 

LINE-2  (EE!  LINI-2 

uueuiLT 

t  III!!!!  I  !  ! 

1  (111!!!  !  !  ! 


(1i>  BROVN  NARINE  SERVICE#  XNIC. 

2  1 

( 

! 

j 

! 

! 

1 

( 

! 

ALTON  SIMMS 

(262300 

114! ?A  36! 

90.51 

30.0! 

6.0! 

2000! 

-  ! 

42.0 {NONE 

(FL 

PENSACOLA  !  * 

1979 

l 

1  1 

90.5! 

30.0! 

8.0! 

! 

-  ! 

1 

( 

I 

ANGELINA  B 

J  273673 

155 13  AS*} 

80.6! 

28.0! 

9,0! 

1260! 

-  ! 

36.01  NONE 

(FL 

PENSACOLA  l 

1957 

( 

!  1 

90.01 

26.1! 

6. Cl 

! 

-  1 

! 

i 

* 

AARBEE 

! 275377 

8613A36! 

65.0! 

32.0! 

7.0! 

10001 

-  ! 

43.OIN0NE 

JFL 

PENSACOLA  ! 

1957 

( 

1  l 

65.0! 

32.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

TUD  $ 

1272634 

S3 13A36I 

63.8! 

20.1! 

7.7! 

725! 

-  ! 

2S.6IN0NE 

(FL 

PENSACOLA  (  * 

1970 

! 

!  1 

63.8! 

20.1! 

7.7! 

( 

-  ! 

! 

( 

( 

CAP* N  ACE 

55071*0 

11213A361 

69.4! 

27.5! 

9.6! 

1100! 

-  ! 

35.01  NONE 

(AL 

GULFSNORESI 

1947 

! 

1  1 

69.4! 

27.5! 

9.6! 

! 

-  ! 

! 

( 

( 

CAP*N  ED 

1226733 

S313A36! 

86.3! 

21.1! 

9.5! 

14251 

-  ! 

35.0! NONE 

(Ft 

PENSACOLA  !  * 

1971 

! 

1  1 

90.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

( 

1 

CHICO 

(241142 

2813A36! 

64.8! 

17.9! 

8.7! 

725! 

-  ! 

26.01  NONE 

(FL 

PENSACOLA  1  * 

1970 

i 

1  i 

64.6! 

1 7.91 

8.7! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

ELLIS  0 

(264144 

13A36! 

65.01 

24.0! 

6.0! 

-  ! 

is.omoNE 

(FL 

PENSACOLA  1 

1945 

! 

1  1 

35.0! 

24. C! 

6.01 

! 

-  ! 

! 

t 

1 

ERNEST  H.  DOSS 

1266366 

tsnrs6l 

70* Cl 

32.01 

9.0! 

1200! 

.  i 

32 .0 ! NONE 

(FL 

PENSACOLA  ! 

1961 

1 

1  1 

70.0! 

32.0! 

6.0! 

! 

-  i 

I 

I 

1 

JANET 

1297734 

9713F361 

78.91 

23.0! 

3.0! 

1425! 

-  ! 

35.0! NONE 

(FL 

PENSACOLA  ( 

1976 

1 

1  1 

85.01 

24.0! 

8.0! 

! 

-  ( 

! 

I 

l 

LI1TLE  GEORGE 

1262632 

91 13*361 

69.3! 

20.0! 

6.0! 

1075! 

-  » 

31.0! NONE 

(FL 

PENSACOLA  1  * 

1969 

1 

1  1 

69.3! 

20.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

( 

! 

MISS  DOT 

1262779 

3013A36! 

56.9! 

18.2! 

6.9! 

900! 

-  ! 

35  .0! NONE 

IAL 

MOBILE  1 

1951 

1 

1  1 

58.9! 

18.2! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

MISS  LOUISE 

1274651 

9313A36! 

78.31 

22.0! 

7.5! 

14001 

-  ! 

40.0! NONE 

(FL 

PENSACOLA  1 

1957 

! 

1  1 

60.0! 

22.0! 

7.0! 

! 

-  ( 

! 

( 

I 

1964 

MOONLIGHTER 

1234536 

120I3A36! 

107.0! 

23.  C! 

5.6! 

1020! 

-  ! 

31 .0! NONE 

!  FL 

PENSACOLA  ( 

! 

1  1 

107.01 

23. C! 

5.C! 

! 

-  ! 

! 

t 

I 

NOMAD 

1514401 

3013A36! 

43.41 

15.0! 

3.0! 

ISO! 

.  i 

16.0! NONE 

if  L 

PENSACOLA  1 

1966 

( 

1  1 

43.4! 

15.0! 

3.0! 

! 

-  i 

! 

( 

1 

OLD  MACK 

1239506 

2913A361 

65.5! 

16.0! 

8.5! 

1075! 

.  i 

28.01  NONE 

(FL 

PENSACOLA  ! 

1940 

! 

1  1 

65.5! 

16.0! 

6.5! 

! 

-  i 

! 

| 

! 

PREWITT 

1651069 

10713A36! 

86.4! 

23.0! 

10.4! 

650! 

“  ! 

35.01  NONE 

(AL 

MOBILE  ! 

194* 

1 

1  1 

86.41 

23.C! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

( 

i 

SHAMROCK 

1275460 

45134361 

54.61 

30.0! 

7.5! 

1600! 

—  i 

33.0! NONE 

!FL 

•ENSACOLA  1 

1957 

I 

1  1 

60.0! 

30.1! 

7.0! 

I 

-  i 

! 

l 

URSA  II 

1520175 

63134361 

59.01 

20.0! 

7.0! 

1020! 

-  ! 

21 . 01  NONE 

I 

! 

1976 

1 

1  1 

59.0! 

20.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

| 

ZEUS 

1243712 

15213436! 

102.0! 

23.0! 

7.0! 

1425! 

-  ! 

31.0! NONE 

(FL 

PENSACOLA  1  * 

1969 

1 

1  1 

102.0! 

23.0! 

7.0! 

1 

-  ! 

! 

( 

! 

DO  BIO 

1645327 

83314A411 

195.5! 

35.0! 

11.1! 

633! 

15.01  NONE 

(FL 

PENSACOLA  ! 

I960 

1 

1  1 

195.5! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

i 

1 

MEM  1C6R 

1  - 

66314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1364! 

1 5.9! NONE 

( FL  .ENS.COL.  ! 

1959 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

( 

1 

PTC  119 

15336*3 

69014440! 

in. oi 

35.0! 

9.5! 

1400! 

13.0! NONE 

(AL 

GULFSNORESI 

1971 

1 

1  ! 

195.1! 

35.0! 

3.0! 

1 

-  ! 

1 

1 

1 

PTC  120 

1533821 

69014A4J! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

1400! 

13.0! NONE 

!  AL 

4UL  f SHORES! 

1971 

! 

1  1 

195.1! 

35.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

BROWN  2E 

1260916 

63815471! 

196.1! 

35.1! 

9.6! 

1500! 

14  .0! NONE 

!AL 

GULFSNORESI 

1950 

! 

t  1 

196.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

( 

! 

BROUN  220 

1291400 

1167(51*1! 

267.01 

50.0! 

10.4! 

2600! 

17.016000  B.P.H. 

(AL 

(ULFSHO.ES i 

1963 

1 

i  i 

267.01 

50.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! DIESEL  PUMPS 

I 

l 

BROWN  320 

150*013 

1347154711 

290.01 

50.0! 

11.3! 

3200! 

17.013000  W.P.H. 

(AL 

CULFSMORES! 

1966 

1 

1  1 

290.0! 

50.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

1  DIESEL  PUMP 

1 

I 

BROWN  420 

1511125 

1347154711 

290.0! 

50.0! 

11.3! 

3200! 

17.0I30C0  ?.P.H. 

(AL 

GULFSHO.CS! 

1967 

1 

1  1 

290.0! 

50. C! 

2.5! 

1 

-  t 

! DIESEL  PUMP 

( 

! 

BROWN  520 

1535923 

2074 JSA71 1 

340.0! 

54.0! 

11.0! 

4680! 

22.0(4500  9.P.H. 

(AL 

CULFSMORES! 

1972 

I 

!  1 

340.0! 

54.0! 

2.5: 

! 

-  ! 

(DIESEL  PUMP 

! 

! 

BROWN  620 

1575389 

230015471! 

360.0! 

54.0! 

11.0! 

-  ! 

5000! 

22.01*500  0.P.H. 

(AL  GULFSK0RES1 

1976 

1 

1  ! 

360.0! 

54.0! 

2.5! 

1 

-  ! 

! DIESEL  PUMP 

( 

f 

9P0WN  720 

1604606 

1 626! 5A71 1 

264.0! 

54.0! 

10.6! 

-  ! 

3500! 

22.013500  3PH  DIESEL 

(AL 

CULFSMORES! 

1979 

! 

1  I 

264.0! 

54.  J! 

2.5! 

i 

-  ! 

(PUMP#  COILS 

I 

1 

BROWN  fl?0 

1606150 

162615471! 

264.0! 

54.0! 

10.6! 

-  ! 

3500! 

22.013500  8Ph  DIESEL 

(AL 

CULFSMORES! 

1979 

! 

1  1 

264.0! 

$4.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

(PUMP#  COILS 

( 

! 

BROWN  920 

1651320 

212215471! 

1 

—  ! 

10.5! 

-  ! 

6200! 

22.013500  9PM  DIESEL 

(AL 

GULF SNORES ! 

1982 

1 

1  1 

360.0! 

54.0! 

1.5* 

! 

-  ! 

(PUMP#  COII.S 

( 

! 

BROWN  1020 

1626260 

171315A71! 

297.5! 

54.0! 

10.0! 

-  ! 

5922J 

16.6(3500#  UPH.D1ESELIAL 

CULFSMORES! 

1980 

1 

! 

1  1 

1  1 

297.5* 

! 

54.0! 

• 

-  ! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

(PUMP#  COILS 
( 

( 

( 

! 

! 

(21)  BROWN# 

ROBERT 

1 

4*#  TOWING ! 

1  1 

1  1 

I 

i 

i 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

* 

! 

( 

I 

! 

! 

COMPANY 

1 

!  1 

! 

j 

! 

! 

! 

( 

( 

1 

PHILO 

1239307 

3M3A35I 

52.8! 

16. ci 

4.0! 

300! 

-  ! 

20.5! NONE 

(PA 

PITTSBURGH!  * 

1953 

1 

1  1 

55.0! 

*4.3! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

I 

PPJNCIP10 

1240091 

5713A35! 

53.2! 

24.0! 

5.61 

800! 

-  ! 

24.5 NONE 

(PA 

PITTSBURGH! 

1940 

l 

1  1 

65.0! 

24.0! 

5.6! 

1 

-  ! 

( 

( 

1 

JGL-301 

1239307 

30814490! 

132.0! 

35.0! 

8.0! 

946! 

1 0.0 (NONE 

(PA 

PITTSBURGH! 

1926 

1 

!  ! 

132.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ; 

! 

1 

! 

NO  320 

|  ...... 

419I4A40! 

175.1! 

26.1! 

6.0! 

350  j 

11. 3IN0NE 

(PA 

PITTSBURGH! 

1958 

! 

!  1 

175.1! 

26.*! 

7.3! 

! 

-  ! 

! 

( 

! 

NO  705 

1  - - 

150I4A43! 

9t.0! 

40.0! 

6.0! 

-  J 

425! 

32.01  NONE 

!?A 

PITTSBURGH! 

1928 

1 

1  1 

91.0! 

40.0! 

1.2! 

( 

-  f 

! 

( 

! 

NO  749 

1  - 

30814A47! 

175.0! 

26.0! 

6.5! 

-  ( 

925! 

11.8 ! NONE 

(PA 

PITTSBURGH! 

1955 

1 

1  l 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

I 

! 

RJB  109 

I  - 

29814A40! 

135. 0! 

26. Cl 

8.0! 

600! 

10.01NONE 

i  pa 

PITTSBURGH! 

1924 

1 

!  1 

135.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

“  ! 

( 

I 

1 

R4B  311 

1531366 

695 ! 4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1500! 

12*0! NONE 

"(PA 

FHO.IOliE  ! 

1971 

1 

1  t 

195.01 

35.0! 

'.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

1 

R4B  508 

I  - 

298HA401 

135.0! 

26.0! 

.0! 

m  < 

400! 

10.0!H0NE 

(PA 

PITTSBURGH! 

1924 

1 

1 

1  1 

1  1 

135.0! 

! 

26.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

-  ! 
i 

! 

! 

i 

1 

! 

! 

(OS)  BROWN# 

THOMAS 

1 

4.#  t  SONS!#  INC. 

l  1 

1  I 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

i 

i 

! 

! 

! 

j 

CATHERINE  M 

BROUN 

1276507 

1313*561 

S3. 6! 

17.0! 

9.01 

500! 

-  i 

21 .0! NONE 

(NY 

WEST  ! 

1958 

1 

!  1 

54.7! 

17.2! 

8.01 

i 

-  j 

I 

! 

BRIGHTON  ! 

THOMAS  4.  8R0WH 

1289974 

4213456 1 

60c6‘ 

16.4! 

6.1! 

1090! 

-  *1 

22. 0! NONE 

(NY 

WEST  ! 

1962 

1 

1 

i  i 

i  ! 

63.2! 

19,0! 

( 

6.1! 

1 

1 

-  ! 

! 

! 

I 

1 

! 

BRIGHTON  ! 

! 

(32)  PRUCE 

! 

BOAT  RENTALS#  INC.! 

!  ! 

2  1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

( 

1 

( 

! 

! 

! 

fCRTUNA 

1593495 

661 1C02! 

125.0! 

23.9! 

7.0J 

2400! 

66! 

3* .5 !nON£ 

(LA 

INTRACOAS-! 

1978 

1 

1  ! 

125.0! 

*3.9! 

5.5! 

! 

$9! 

! 

! 

TAL  CITY  ! 

HOf FNUNG 

1609332 

6651C02! 

—  ! 

—  1 

7.0! 

2400! 

66! 

34.5IN0NE 

!LA 

OULAC  ! 

1979 

1 

1  ! 

125.0! 

23.9! 

5.5! 

! 

56! 

1 

! 

! 

PATRICIA  8RUCE 

1644319 

28711A02J 

166.0! 

38.0! 

11.1! 

2250! 

683! 

67.0 (NOME 

(LA  MORGAN  ! 

1981 

1 

!  ! 

166.0! 

38.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

ROULETTE 

1617696 

67(102! 

125.0! 

23.9! 

6.5! 

2500! 

73! 

35.0! NONE 

(LA 

MORGAN  ! 

1980 

1 

1  1 

125.01 

23.95 

-  I 

! 

50} 

( 

( 

CITY  ! 

SEEKER 

1630174 

67MC12I 

105.0! 

24.C! 

7.0! 

1650! 

25! 

14.j:nONE 

(LA 

MORGAN  ! 

1981 

1 

1 

1 

1  1 

!  ( 

!  ! 

105.0! 

! 

* 

24.0! 

! 

( 

4.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

65! 

f 

! 

t 

( 

! 

( 

! 

! 

CITY  1 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


2.06. 


CNGRl 

lVTCCl 

•  tHENS IONS  1  DRAFT! 

1CAPACITT! 

NIGH-  ! 

1  V  £  $  S  E  L  ! 

•  1ST ! 

OPERATOR 

NET  (COOC! LENGTH]  BRDTHl 

! 

1 

! 

EST  |  CARGO  HANDLING 

IS  IOMMTIKC  1 
ITCI  CASE  1 

!  COAST 

TER  1  SEE1//////I/////I 

CD  1 

!////////! 

POINT  1  LINE-1 

1*0!  LIKE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NANE 

AND  NUMBER 

i  GUARD 

TON-  t PAGE! 

OVER-  0VEAM/////1 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT > l ////// //////////!TD !////////// ! 

OR 

1  RUBBER 

NACE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT! 

POWER! 

CNGCRS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EC!  LINE-2  * 

•REBUILT! 

(32)  BRUCE  NARINE,  INC. 

! 

1 

1  1 

1  1 

!  1 

( 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ELVA  BRUCE 

1 630420 

273 11 A02 1 

—  ! 

—  ! 

11.8! 

2520! 

450t 

1 S.OlNONE 

!L*  NORGAN 

1911 

1  ! 

18C.0) 

40.0! 

8.31 

! 

-  ! 

! 

!  CITT 

KILL  If  BRUCE 

! 434178 

27  3 ! 1 A  02 1 

—  1 

--  1 

12.0! 

2520! 

715! 

tt.OIXONE 

!LA  CANERON 

1981 

1  1 

1  1 

190.0! 

1 

40.01 

! 

B. 5! 

1 

i 

! 

*  ! 

! 

! 

I 

1 

(32)  BRUCE  OFFSHORE  BOAT  RENT 

t*U 

1  1 

t  1 

l 

l 

! 

1 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

1 

JILL  BRUCE 

1625753 

64 1 1 C  02 1 

! 

—  1 

6.5! 

2425! 

110! 

34.S1N0NC 

!LA  NORGAN 

1980 

1  1 

120.0! 

23.0! 

5.5! 

I 

501 

! 

1  CITY 

SHIRLET  BRUCE 

1630144 

27311A02! 

—  1 

—  r 

12.0! 

25201 

715! 

64.0! NONE 

a*  CANERON 

1980 

1  1 

190.0! 

40.01 

8.5! 

1 

-  ! 

I 

1 

THERESA  BRUCE 

1626150 

27311 A021 

—  1 

—  t 

12.0! 

2520! 

715! 

64. 01  NONE 

! L A  CANERON 

1910 

i  1 

180.0! 

40.01 

6.5! 

! 

-  | 

1 

! 

TIFFANI  BRUCE 

1629116 

64  1 1 C02 1 

—  1 

—  1 

6.91 

2425! 

110! 

34. 5 1  NONE 

!LA  NORGAN 

1980 

t  1 

120.0! 

23.01 

5.5! 

1 

51! 

! 

1  CITY 

TRUDY  BRUCE 

1625553 

6411C021 

—  I 

—  1 

6.5! 

2425! 

110! 

28.0! NONE 

ILA  NORGAN 

1910 

| 

1  1 

1  1 

120.01 

l 

23.  C! 

1 

5.0! 

! 

! 

i 

-  ! 

! 

! 

1  CITY 

1 

(32)  9RUCE  TRANSPORT 

!  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

DARE 

1642654 

3511A021 

91.2! 

19.5! 

5.0! 

1575! 

38! 

29.0 1  NONE 

ILA  AHEUA 

1912 

1  1 

1  l 

105.01 

1 

23.01 

! 

2.5! 

! 

1 

» 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

(12)  BRUNSWICK 
CHENVOY 

TONING  CO. 

!  260969 

!  1 

1  1 

99! 3 A  35 1 

l 

! 

*6*5 1 

1 

! 

20.51 

! 

! 

7.0! 

i 

! 

5001 

! 

! 

30.5 ! NONE 

! 

1 

INC  WILMNGT3N 

1950 

• 

64.5! 

20.51 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

t 

HISS  D 

!  284993 

3*.  ,1 

47*8! 

16.5! 

6.9! 

600! 

-  J 

35.0) NONE 

INC  WILNINGTON 

1961 

1  I 

47.8! 

16.5! 

6.9| 

I 

-  j 

! 

I 

PELICAN 

1  271667 

4913A35! 

57.5! 

20.0! 

7.1! 

770! 

-  J 

45  .0  |  NONE 

INC  WILNINGTON 

1956 

1  I 

57.5! 

20.0! 

7.1! 

i 

-  j 

1 

! 

BT  1 

1171578 

777I5A70! 

212.11 

36.1! 

12.1! 

-  | 

2221  ! 

32.0 tPUHP,  5  TON 

INC  WILNINGTON 

1933 

1  I 

i  1 

212.11 

1 

36.11 

1 

3.0! 

! 

! 

1 

“  ! 

(DERRICK 

! 

! 

I 

(37)  BRUSCO  CORP. 

1  ! 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

BATTLE  AXE 

1256991 

2613A36I 

53.3! 

15.71 

4.0! 

312! 

-  ! 

1 6 .0 ! NONE 

! WA  LONGVIEW 

1948 

1  1 

53,3! 

15.7! 

4.0! 

i 

-  !' 

J 

1 

BELLE  HARIE 

1290473 

513A361 

36.0! 

9.0! 

2.5! 

300! 

-  i 

12.01  NONE 

!W A  LONGVIEW 

1949 

!  1 

36.0! 

9.0! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

| 

BERNICE 

1280783 

713A361 

35,7! 

11.1! 

3.5! 

200! 

-  i 

28.0! HOKE 

1 WA  LONGVIEW 

1980 

1  1 

55.7! 

11.1! 

3.5! 

1 

-  j 

» 

I 

0OCENE 

1264751 

613A36! 

ji.*i 

10.6! 

5.01 

275! 

-  ! 

19.5 (NONE 

!WA  LONGVIEW 

1951 

1  1 

34.01 

10.6! 

5.0! 

! 

-  f 

j 

! 

800HER 

1234780 

1313A36! 

47.1! 

11.71 

4.6! 

330! 

*  i 

3S.01N0KE 

!WA  LONGVIEW 

•  1946 

1  1 

47.11 

11.71 

4.5! 

! 

•  l 

! 

! 

CHARLES  T 

1280442 

813A36! 

37.8! 

11.0! 

4.5! 

240! 

-  | 

1 8.0 l NONE 

(WA  LONGVIEW 

1940 

1  1 

37.81 

11.0! 

4.5! 

! 

-  i 

1 

! 

CLANCY 

1296345 

2213A36! 

38.0! 

12.6! 

4.6! 

200! 

-  j 

20.01  NONE 

! WA  LONGVIEW 

1954 

t  1 

36.0! 

12.6! 

4.6! 

1 

-  i 

! 

1 

DAVID  B 

1240660 

1713*36! 

42.5! 

12.2! 

3.7! 

200! 

-  j 

18. 0 ! NONE 

IWA  CATKLANET 

1941 

1  1 

42.5! 

12.2! 

3.7! 

! 

-  * 

! 

! 

JOSIE  FOSS 

1298537 

46  13 A 36! 

60.0! 

21.5! 

7.3! 

650! 

-  ! 

25.01NONE 

!W*  LONGVIEW 

1945 

1  ! 

64.0! 

22.0! 

7.2! 

-  » 

! 

! 

NARY  ROSE  BRUSCO 

1506564 

5713A361 

66.0! 

23.9! 

7.5! 

1350! 

-  ! 

*5.01  NONE 

!WA  ABERDEEN 

1944 

1  1 

72.01 

24.0! 

7.5! 

! 

-  | 

! 

! 

NAPOLEON 

I  ----- - 

513A36! 

30.0! 

9.6! 

2.1! 

147! 

-  1 

S.OlNONE 

IWA  LONGVIEW 

1954 

!  1 

30.01 

9.6! 

2.1! 

-  J 

! 

! 

e  6 

146UA43! 

101.0! 

32.0! 

6.0! 

-  | 

300! 

S.OlNONE 

IWA  LONGVIEW 

1948 

1  1 

101.0! 

32.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

a  7 

1257154 

69814A43I 

149.5! 

40.0! 

8.0! 

1000! 

12.5 ! NONE 

! WA  LONGVIEW 

•  1978 

i 

1  1 

149.5! 

40.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

0  8 

1175506 

252! 4A  431 

195.0! 

36.0! 

8.0! 

-  ! 

400! 

10.0! NOME 

IWA  LONGVIEW 

1942 

1  1 

195.0! 

36.0! 

3.0! 

! 

-  j 

J 

! 

a  9 

|  ------ 

26414A461 

-  ! 

-  t 

8.0! 

400! 

i 

! 

1945 

!  1 

110.0! 

30.0! 

3.0! 

! 

-  j 

t 

! 

BRUSCO  1 

j  ----- - 

1 09 1 4 A  43 ! 

102.0! 

29. C! 

6.0! 

300! 

6.7! NONE 

IWA  LONGVIEW 

1944 

!  1 

102.0! 

29.0! 

1.3! 

» 

-  j 

! 

! 

BRUSCO  2 

2721 4A431 

11C.0! 

34.0! 

6.0! 

300! 

7.0! NONE 

!WA  LONGVIEW 

1945 

1  1 

110.0! 

34.0! 

2.5! 

! 

! 

1 

!  1 

102.0! 

29.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

BRUSCO  102 

|  ----- - 

29514A43! 

134.0! 

36. C! 

6.5! 

500! 

10.0! NONE 

!WA  LONGVIEW 

1935 

!  1 

135.1! 

36.7! 

2.0! 

! 

-  ! 

| 

! 

BRUSCO  103 

29SUA43! 

134.0! 

36.0! 

6.5! 

500! 

10.0! NONE 

tWA  LONGVIEW 

1935 

1  1 

135.11 

36.7! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

oe  1 

21814A43 1 

104.0! 

32.01 

3.5! 

600! 

23. Of  CRANE 

IWA  LONGVIEW 

1944 

1  1 

104.0! 

32.0! 

3.5! 

! 

-  | 

! 

! 

09  2 

1 9014A43 1 

101.0! 

31.0! 

3.0! 

-  ! 

300! 

22.S1CRANE 

IWA  LONGVIEW 

1945 

1  I 

101.0! 

31.0! 

3.0! 

! 

*  -  j 

! 

1 

DB  3 

291 ! 4A431 

120.0! 

35.0! 

3.81 

600! 

30.6 1  CRANE 

IWA  LONGVIEW 

1950 

1  1 

120.0! 

35.0! 

3.8! 

! 

-  ! 

1 

! 

05  3 

17914*431 

101.0! 

32.01 

3.6! 

300! 

26. 0 1  CRANE 

IWA  LONGVIEW 

1945 

1  1 

101.0! 

32.0! 

3.6! 

t 

-  J 

! 

I 

•  9  6 

1461 4A431 

112.0! 

29.01 

7.0! 

300! 

20.0! NONE 

IWA  LONGVIEW 

1945 

1  1 

112.0! 

29.0! 

2.0! 

! 

-  I 

I 

j 

OB  10 

1  — — 

64314*43! 

UO.O! 

40.0) 

3.0! 

-  J 

1600! 

35.OIN0NE 

)WA  LONGVIEW 

1981 

1  1 

140.0! 

40.01 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

1  1 

140.0! 

36.0! 

3.6! 

! 

-  | 

! 

! 

FOSS  HO 

1252611 

34714F46! 

130.0! 

30.0! 

6.0! 

750! 

17.0!NONE 

IWA  LONGVIEW 

•  1945 

1  ! 

1  30*01 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

FOSS  HA 

1254401 

34714F46! 

130.0! 

30.0! 

8.41 

-  ! 

900! 

15.0! NONE 

IWA  LONGVIEW 

1944 

•  i 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

t 

1 

( 

SMITH  6 

1  ! 

1  1 

86.0! 

1 

26.0! 

! 

1.5! 

! 

I 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

1 

HI)  BUCCANEER 

NARINE,  LTD. 

!  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

( 

! 

! 

1 

1 

BUCCANEER 

1544148 

$511*021 

—  ! 

—  ! 

8.5! 

950! 

61! 

31 .01  NONE 

ICA  VENTURA 

*  1985 

1  ! 

110.0! 

26.0! 

4.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

CAVALIER 

1658088 

6211*021 

-  ! 

-  1 

8.6! 

910! 

62! 

32.01  NONE 

ICA  VENTURA 

1912 

1  1 

110.0! 

26.0! 

5.4! 

! 

-  J 

! 

! 

JOLLY  ROGER 

1647978 

6211*02! 

! 

-  1 

6.6! 

910! 

62! 

32.0! NONE 

ICA  VENTURA 

1983 

1  1 

1  1 

!  1 

110.0! 

! 

! 

26.0! 

! 

! 

5.4! 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

: 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP 

VESSELS 

207  i 

——————— 

i 

i 

t 

i 

i 

i 

i 

• 

— — — 

i 

! 

i 

i 

-- 

...t.YjC  ■ 

ENSRl 

1VTCCI 

ft  ININS 

IONS  tftRAFT! 

! CAPACITY! 

HUM-  ! 

(VESSEL 

1 

!  1 

•  1ST! 

OPERATOR 

NET  I CODElLENSTHt  BRftTK! 

! 

t 

1 

CST  !  CARSO  MANftLXNS 

!S  (OPERATINS 

1 

!  | 

i 

t 

i 

i 

• 

i 

i 

! 

t 

1 

f 

i 

i 

i 

f 

i 

! 

1 

1 

1 

IRECXS-I****! 

RES.  1 

RE5.1L0A9-1 

! 

CARSO  ! 

FZIIft  !  CftUXPNENT 

ITC!  BASE 

I 

TEAR  I  V 

!  COAST 

TER  1  SEE  17/////!//// /I 

Eft  1 

!////////! 

POINT  1  LXNt-1 

f  AOI  LINE-1 

1 

BUILT  I 

VESSEL  NANE 

ANft  MJMfft 

!  CUARft 

TON-  IPACEl 

OVER-1 OVER “I/////! 

HORSE! 

PASS-  MLISNT) !////////////////! Tftl //////////! 

OR  I  J 

, 

I  NUMBER 

NASE  1  XV  1 

ALL  1 

ALL  ILICHT! 

POWER! 

EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICE!  LXNE-2 

!«R!BUILTI  i| 

<01)  IUCHANAN 

MARINE#  INC. 

! 

! 

I 

1  1 

1  1 

1  1 

! 

t 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

1 

1 

l 

*  1 

ft  10 

1 509787 

14613A361 

78.8! 

24.0! 

8.6! 

1700! 

-  ! 

33.0 ! NONE 

!NY  PORT 

1 

1947  1  } 

! 

1  1 

78.6! 

24.01 

8.6! 

1 

-  ! 

1 

!  WASHINSTON! 

I  V 

tUCHANAN 

1 

!5*»11 

1 3013  ASM 

89.41 

28.1! 

9.5! 

1700! 

-  | 

35 .0! NONE 

1NT  PORT 

1 

1949  1  : 

1 

1  1 

95.01 

28.1! 

9.5! 

! 

-  1 

! 

!  WASHINSTON! 

'  i 

BUCHANAN 

2 

1200334 

73I3A36I 

73.5! 

24.0! 

8.6! 

1200! 

-  1 

33.01  NONE 

INT  PORT 

1 

1958  1  3 

! 

1  1 

95.6! 

24.0! 

8.61 

! 

-  ! 

1 

!  WASHINSTON! 

!  | 

IUCHANAN 

3 

1280891 

7613A361 

79.2! 

22.0! 

7.2! 

1200! 

-  ! 

33.0INONE 

!NY  PORT 

1 

1940  1  > 

1 

1  1 

79.21 

22.0! 

7.2! 

t 

-  | 

! 

1  UA3H1N&TGKI 

I  [ 

IUCHANAN 

11 

140067ft 

7413A36I 

42.01 

24.0! 

9.1! 

1500! 

-  1 

30.0! NONE 

ICT  PINE 

I 

197ft  I  V 

- 

! 

l  1 

62.01 

24.01 

7.1! 

1 

-  1 

! 

!  ORCHARft 

I 

1  / 

buchANAN 

12 

1544868 

16213*36! 

91.01 

30.0! 

7.91 

3000! 

-  1 

34.5 (NONE 

INT  PORT 

: 

1972  1  ^ 

I 

1  1 

91.01 

30.01 

6.5) 

! 

-  | 

1 

!  WASHINSTON! 

CHIPS 

1561895 

1013A36I 

33.5! 

13.1! 

6.3! 

1401 

-  ! 

10.01  NONE 

ICT  PINE 

1974  1  1 

1 

1  1 

33.31 

13.1! 

5.3! 

! 

-  1 

* 

I  ORCHARD 

i  i 

IRC 

1273997 

1 01 3A36I 

31.3! 

13.1! 

4.3! 

140! 

-  t 

1 0.0! NONE 

ICT  PINc 

19,7  I  . 

! 

1  1 

31.5! 

13.1! 

5.3! 

! 

-  ! 

I 

I  ORCHARft 

*  \ 

SNAP 

1269173 

1913A361 

44.0! 

14. Ot 

4.7! 

320! 

-  | 

12.0! NONE 

ICT  PINE 

1943  I  -] 

: 

1 

1  1 

44.01 

14.0! 

3.7! 

! 

-  ! 

I 

I  ORCHARft 

t  i 

Tift  V  JONES 

1576243 

8I3A34I 

32.51 

12.2! 

3.01 

325! 

-  ! 

1 2  .0 1  NONE 

ICT  PINE 

1976  I  \ 

! 

1  1 

32.51 

12.2! 

3.0! 

1 

-  ! 

1 

1  ORCHARft 

I  » 

•  2ft 

1316369 

51414A47I 

130.11 

40.0! 

10.7! 

- 

) 

1500! 

6.7 !  NONE 

ICT  PXNC 

194ft  I  v 

! 

1  1 

130.11 

40.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

t  ORCHARD 

ft  30 

1517215 

516I4A47I 

130.11 

40. C! 

10.7! 

- 

1 

1500! 

8. 7! NONE 

ICT  PINE 

1948  1  i 

t 

1  1 

130. It 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

1  ORCHARD 

I 

8  31 

1518374 

S1414A47I 

130.1! 

40. C! 

10.7! 

- 

! 

1500! 

1.7 ! NONE 

ICT  PINE 

1948  I  1 

1 

1  1 

130.11 

40.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

I  ORCHARft 

I  \ 

•  37 

1527218 

51614A471 

130.11 

40.01 

1C*  71 

• 

I 

1500! 

I. 7 ! NONE 

ICT  PXNC 

1970  I  ; 

I 

1  1 

130.1! 

40.01 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ORCHARD 

1  1 

•  38 

1321572 

5U14A471 

130.11 

40. Ot 

10.7! 

- 

! 

1500! 

8. 7 ! NONE 

ICT  PINE 

1970  1  j 

I 

1  1 

130.11 

40.0! 

2.0! 

1 

-  | 

! 

I  ORCHARD 

ft  30 

1516105 

51914467! 

130.11 

40.0! 

10.7! 

- 

| 

15001 

<•7! NONE 

ICT  PINE 

1947  1 

1 

1  1 

130.11 

40.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

1  ORCHARft 

|  j 

•  31 

1514104 

519I4A47! 

130.1! 

40.0! 

10.?! 

- 

1 

1500! 

8.71  NONE 

ICT  PINE 

1967  | 

1 

1  1 

130.11 

40. C! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

1  ORCHARD 

I  ft 

B  32 

1514107 

51914A471 

130.11 

40.0! 

10.7! 

- 

i 

1500! 

8.7! NONE 

ICT  PINE 

1947  1  ( 

! 

1  1 

130.11 

40.0! 

2.0! 

1 

-  I 

1 

I  ORCHARO 

t  » 

ft  S3 

1516108 

5191 4A471 

130.11 

40.0! 

10.7! 

- 

! 

1500! 

S.7IN0NE 

ICT  PINE 

1946  I 

1 

1  1 

130.1! 

40.C! 

2.0! 

( 

-  ! 

1 

!  ORCHARft 

9  St 

1516386 

51914A471 

130.11 

40.0! 

10.7! 

- 

| 

1500! 

9.7! NONE 

ICT  PINE 

1918  1  i 

I 

1  1 

130.1! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I  ORCHARO 

I  -j 

ft  53 

1519412 

51914A471 

130.11 

40. C! 

10.71 

- 

! 

1500! 

9.7! NONE 

ICT  PINE 

1948  1  5 

* 

1 

1  1 

130.11 

40.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

( 

1  ORCHARD 

0  54 

1517494 

51914A47! 

130.1! 

40.0! 

10.7! 

- 

1 

1500! 

4.7 ! NONE 

ICT:  PINE 

1948  1  t 

I 

1 

1  1 

130.1! 

40.0! 

2.0! 

| 

-  I 

! 

I  ORCHARD 

8  43 

1519280 

S1914A47! 

130.11 

40.C1 

10.7! 

- 

! 

1500! 

8.7 ! NONE 

ICT  PINE 

1949  I 

I 

1  1 

130.1! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  I 

1 

I  ORCHARft 

1 

•  44 

1519604 

51914A471 

13C.1! 

40.0! 

10.7! 

- 

! 

1500! 

8.7 ! NONE 

ICT  PTNC 

1949  |  j 

1 

1  1 

130.1! 

40.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

1 

I  ORCHARO 

1  i 

ft  45 

1520772 

S1914A471 

130.1! 

40.0! 

10.7! 

- 

1 

1500! 

8.7! NONE 

ICT  PINE 

1949  I 

1 

1  1 

130.11 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

|  ORCHARft 

| 

a  44 

1521953 

S19I4A47I 

130.11 

40.0! 

10.7! 

- 

! 

15001 

6.7IN0KE 

ICT  PtNC 

196ft  |  t 

1 

1  1 

130.11 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

!  ORCHARft 

1 

ft  47 

1522166 

S19I4A47I 

130.1! 

40.0! 

10.7! 

- 

! 

1500! 

ft. 7 (NONE 

ICT  PINE 

1989  I 

1 

1  1 

130.1! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I  ORCHARft 

i  ; 

8  48 

1523296 

51914447! 

130.1! 

40.0! 

10.7! 

- 

1 

1500! 

8.71N0NC 

ICT  PtNC 

196ft  ! 

I 

1  1 

130.1! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ( 

! 

1  ORCHARft 

1  1 

8  6ft 

1523427 

51914A471 

130.1! 

40.0! 

10.7! 

*■ 

! 

1500! 

8.7 ! NONE 

ICT  PINE 

1969  1  > 

1 

1  1 

130.1! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

1  ORCHARO 

1  i 

8  70 

1524225 

S19I4A471 

130.11 

40.0! 

10.7! 

• 

1 

1500! 

8. 7 (NONE 

ICT-PtNE 

1970  1  j 

1 

1  1 

130.1i 

40.0! 

2,0! 

! 

-  ! 

( 

I  ORCHARO 

f  I 

a  71 

1528378 

519I4A47! 

133.1! 

40.0! 

10.7! 

- 

* 

1500! 

8.7! NONE 

ICT  PINE 

1970  1 

» 

1 

1  1 

130.11 

40.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

I  ORCHARO 

2  l 

S-  3  72 

*529554 

S1914A471 

130.11 

40.0! 

10.7! 

- 

! 

1500! 

1.7 ! NONE 

ICT  PINE 

1970  1  { 

- 

1 

1  1 

130.11 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

I  ORCHARD 

1  J 

B  73 

1530086 

51914A47! 

130.11 

40.0! 

10.7! 

- 

! 

1500! 

8.71  NONE 

ict  r  * 

1970  !  v 

1 

1  1 

130.11 

40.  C! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

(  C  i  ft 

I 

ft  72 

1274429 

46714A47! 

120.0! 

38.0! 

11.1! 

- 

! 

1500! 

9. 1 1 NONE 

ICT  PK. 

1958  1  / 

= 

1 

1  1 

120.01 

39.0! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

I  ORCHARD 

I  4 

a  ft3 

1276765 

447I4A47! 

120.0! 

38.0! 

11.1! 

- 

! 

1500! 

9.1 (NONE 

ICT  PINE 

1958  I  4 

1 

1  1 

120.01 

36.0! 

2.0! 

( 

-  I 

! 

1  ORCHARO 

1  a 

3  94 

1274930 

467I4A47I 

120.0! 

36.0! 

11.1! 

- 

! 

1500! 

9.1 (NONE 

!CT  PINE 

195ft  I  /i 

1 

1  1 

120.01 

36.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

l  ORCHARft 

0  95 

12*7069 

46714A471 

120.01 

38.0! 

11.1! 

- 

! 

1500! 

9.1 1N0NE 

ICT-PINE 

1958  I 

1 

1  1 

120.0! 

39.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

!  ORCHARD 

I  ;1 

8  96 

1277406 

4671 4A47I 

120.01 

36.0! 

11.1! 

- 

j 

1500! 

9. 1 !  NONE 

ICT  PINE 

1958  I  A 

1 

1  ! 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

1  ORCHARD 

|  ?i 

3  97 

(277640 

46714A47! 

120.01 

36.0! 

11.1! 

- 

! 

1500! 

9.1 (NONE 

ICT  PINE 

1958  I  % 

1 

1  1 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORCHARO 

a  98 

1278301 

46614A47J 

120.0! 

36.0! 

11.1! 

- 

! 

1500! 

9.  1  {NONE 

!CT  PINE 

1959  I  j 

I 

(  1 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORCHARft 

I  yj 

a  9ft 

1280699 

466I4A471 

120.01 

38.0! 

11.1! 

- 

! 

1500! 

9.1 !  NONE 

ICT  PINE 

I960  I  3 

1 

1  1 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

| 

-  ! 

! 

!  ORCHARO 

!  A 

ft  101 

1526101 

51 3! 4A471 

130.0! 

40.0! 

10.6! 

- 

i 

1500! 

9.3! NONE 

ICT  PINE 

1970  !  i 

1 

1  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

\ 

-  ! 

! 

1  ORCHARD 

1  ; 

6  102 

1526102 

S1314A47! 

130.0! 

40.0! 

10.6! 

- 

! 

1500! 

9, 3! NONE 

!CT  PINE 

1970  J  j 

1 

1  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

1  ORCHARft 

1  fi 

B  103 

(526103 

51314A47I 

130.0! 

40.0! 

10.7! 

- 

! 

1500! 

9.3! NONE 

ICT  PINE 

1 970  i  H 

■ 

{ 

1  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

!  ORCHARO 

*  *] 

3  104 

1526104 

51314A47! 

130.0! 

40.0! 

10.7! 

- 

1 

1500! 

9. J 1  NONE 

ICT  PINE 

1970  1  1 

_ 

1 

1  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I  ORCHARO 

1  j 

9  105 

1526105 

513I4A471 

130.0! 

40.0! 

10.8! 

- 

! 

1500! 

9.3! NONE 

ICT  PINE 

1970  1  A 

1 

1  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

•  ORCHARD 

t  1 

a  106 

1526106 

S1314A47! 

130.0! 

40.  C! 

10.71 

- 

! 

1500! 

9.31  NONE 

!«T  PINE 

1970  I  h 

! 

!  1 

130.0! 

40.  w! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1  i 

8  107 

1526107 

51 3J4A47  i 

130.0! 

40.0! 

10.8! 

- 

i 

15001 

9.3! NONE 

ICT  PINE 

1970  I  3 

1  • 

1  1 

130.0! 

40.01 

2.0! 

i 

-  ! 

I 

<  ORCHARO 

1  3 

0  108 

1526108 

51314A47! 

ISOuO! 

40.0! 

10.7! 

- 

j 

1500! 

9.3 ! NONE 

ICT  PINE 

1970  1  j 

1 

1  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORCHARO 

1  s 

9  109 

1526109 

51314A47) 

130.0! 

40. Cl 

10.8! 

- 

i 

1500! 

9.3 JMQNE 

ICT  PINE 

1970  I  A 

1 

1  1 

130.0! 

40. OJ 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORCHARD 

t  3 

3  110 

1526110 

51314A47! 

130.0! 

40.0! 

10.7! 

- 

t 

1500! 

9.3IN0NE 

ICT  PINE 

1970  !  15 

1 

1  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

!  ORCHARO 

!  3 

a  in 

1526111 

S1314A47! 

130.01 

40.0! 

10.7! 

- 

t 

1500! 

9. 3! NONE 

ICT  PINE 

1970  I  ,1 

1 

1  ! 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

( 

!  ORCHARO 

I  ^ 

e  i«2 

1526112 

5131**47! 

130.0! 

40.0! 

10.7! 

- 

! 

1500! 

9. 3! NONE 

ICT  PINE 

1970  !  J 

I 

1  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORCHARO 

1  : 

a  113 

1526113 

S1314A47! 

135.01 

40.0! 

10-71 

- 

! 

1500! 

9.31N0NE 

!CT  PINE 

1970  !  s 

* 

1  1 

135.01 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

i  ORCHARD 

i  * 2 

3  114 

1526114 

S1314A47! 

130.0! 

40.0! 

10.7! 

- 

I 

1500! 

9.3! NONE 

ICT  PINE 

1970  !  J 

I 

1 

1 

1  ! 

!  ! 

1  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ( 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ORCHARD 

1 

! 

4 

!  f 

'I 

TABU  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


m. 


CNfiXl 

1VTCC! 

DIMENSIONS  J  DRAFT! 

tCAPACITT! 

HIGH-  ! 

iHimi 

DtSTl 

OPERATOR 

NET  !  CODE! LENGTH! BROTH! 

1 

! 

1 

EST  !  CAAGO  HANDLING 

IS  IOPEAAT INC  | 

t  COAST 

TEA  1  SEE!//////!/////! 

ED  1 

1 /////// / ! 

POINT  1  LlNC-t 

! AO!  LINE-1  ! 

BUIL7 

VESSEL  NAME 

AND  NUN0ER 

!  GUARD 

TON-  IPAGEI 

OVER-fOVER-1/////! 

HOASE 

PASS-  t (LXCHT>  S/////^//////////lTO!//////////l 

OR 

1  NUN3EA 

NAGE  l  XV  1 

ALL  1 

ALL  {LIGHT! 

►OWED 

ENGEAS  ! 

(fCET)l  LINE-2 

HE!  LINE-2 

•REBUILT! 

(01)  BUCHANAN 

MAINE/  INC. 

! 

1 

1 

!  ! 

!  1 

1  1 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

(commute)  ] 

1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

i 

8  115 

1574115 

31314A47! 

130.01 

40.01 

10.7! 

- 

1500! 

9 .3 1  NONE 

!LA  9 1 A WICK 

1970 

1 

1  1 

130.01 

40.0! 

2.0! 

-  1 

1 

1 

a  114 

l 52a1 1 4 

51314A47! 

130.05 

40.C! 

10.61 

- 

1500! 

9.3! NONE 

!CT  PINE 

1970 

! 

1  1 

110.0! 

40.0! 

2.0! 

-  1 

1 

1  ORCHARD 

B  117 

1526117 

51314447! 

130.01 

40.01 

10.7! 

- 

15001 

9. 3 l NONE 

•f  PINE 

1970 

1 

i  ! 

110.0! 

40.01 

2.01 

-  1 

1 

t  ORCHARD 

9  lie 

1288510 

45514A47! 

120.01 

38.0! 

11.11 

- 

1500! 

9,1 1  NONE 

!CT  PINE 

19*2 

j  I 

120.01 

38.0! 

2.01 

-  1 

I 

!  ORCHARD 

8  129 

1544737 

433144421 

160.2) 

59.9! 

9.0! 

- 

15001 

1 0.3 ! NONE 

1NT  PORT 

1953 

! 

!  1 

140.21 

59.9! 

2.01 

-  i 

1 

!  WASHINGTON 

B  130 

1505911 

46314447! 

120.0! 

38.0! 

10.7! 

- 

1500! 

9.1 t NONE 

ICT  PINE 

1960 

1 

!  1 

120.01 

36.01 

2.01 

-  1 

1 

I  ORCHARD 

8-131 

1282713 

463144471 

120.0! 

36. C! 

10.7! 

- 

15001 

9.1 1  NONE 

ICT  PINE 

1960 

1 

!  ! 

120.0! 

38.0! 

2.01 

-  1 

1 

1  ORCHARD 

8  132 

1262784 

46314447! 

120.0! 

36.0! 

10.7! 

- 

1500! 

9.1 {NONE 

ICT  PINE 

1960 

! 

!  1 

120.01 

38.0! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORCHARD 

0  133 

1287745 

46514447! 

120.11 

38.0! 

11.21 

- 

1500! 

9.1! NONE 

ICT  PINE 

1962 

1 

!  ! 

120.11 

36.0! 

2.0t 

-  ! 

j 

!  ORCHARD 

a  ns 

1287950 

468144471 

120.1! 

38.0! 

11.2! 

- 

1500! 

9.1  i  NONE 

! CT  PINE 

1962 

1 

1  1 

120.1) 

38.0! 

2.01 

-  ! 

I 

!  ORCHARD 

a  ns 

1281064 

468144471 

120.1) 

38.01 

11.21 

- 

15001 

9.1J  NONE 

ICT  PINE 

1962 

1 

1  1 

120.11 

38.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  ORCHARD 

a  134 

1288228 

46814447) 

120.1! 

38.01 

11.21 

- 

1500! 

9.1 {NONE 

ICT  PINE 

1962 

1 

1  ! 

120.1! 

36.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  ORCHARD 

3  137 

1293407 

53814447! 

130.1! 

40.1! 

11.31 

- 

1500! 

9.HN0NF 

ICT  PINE 

1963 

! 

1  1 

130.11 

40.1! 

2.0! 

-  1 

1 

!  ORCHARD 

e  138 

1293529 

53814447! 

130.1! 

40.1! 

11.3! 

- 

1500! 

9.1 1  NONE 

ICT  PINE 

1963 

| 

!  1 

130.1! 

40.1! 

?  01 

-  ! 

1 

1  ORCHARD 

8  139 

1  293530 

538144471 

130.1! 

40.1! 

it 

- 

1500) 

9.1 ) NONE 

ICT  PINE 

1963 

l 

!  1 

130.11 

40.11 

.0! 

•  t 

1 

!  ORCHARD 

a  no 

1519279 

51614447! 

130. 11 

40. 0! 

1U.7I 

- 

1500! 

9. 1 1  NONE 

ICT  PINE 

1969 

1 

1  1 

130.11 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORCHARD 

0  uv 

1272897 

437144471 

120.01 

36.0) 

11.0! 

- 

15001 

9.1 ! NONE 

ICT  PINE 

1956 

l 

1  i 

120.0! 

36.01 

2.0! 

-  ! 

1 

!  ORCHARD 

6  U2 

1293414 

538 14 447 J 

130.1! 

40.11 

11.3! 

m 

1500! 

9 .1  1  NONE 

ICT  PINE 

1963 

1 

I  i 

13C.1l 

40.11 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORCHARD 

8  U3 

1281341 

45714447! 

12C.0! 

38.0! 

10.81 

• 

1500! 

V.1  !  NONE 

ICT  PINE 

1960 

1 

1  1 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

-  1 

! 

1  ORCHARD 

5  144 

1284102 

46114447! 

120.0! 

38.0! 

10.7! 

- 

1500! 

9.1 {NONE 

ICT  PINE 

1960 

! 

!  t 

120.01 

38.0! 

2.0! 

-  1 

1 

!  ORCHARD 

8-145 

1290153 

453144471 

120.01 

38.0! 

10.7! 

- 

1500! 

9.1 (NONE 

ICT  PINE 

1962 

1 

1  1 

120.01 

38.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  ORCHARD 

0  U6 

1290659 

45314447! 

120.01 

38.01 

10.7! 

- 

1500! 

9. 1 {NONE 

ICT  PINE 

1963 

1 

1  i 

120.01 

38.0! 

2.0! 

-  I 

1 

!  ORCHARO 

0  147 

1291274 

45314447! 

12C.01 

38.0! 

10.7! 

- 

1500! 

9.1 {NONE 

ICT  PINE 

1963 

! 

!  1 

120.01 

38.0! 

2.0! 

-  1 

I 

!  ORCHARO 

a  ue 

1292040 

45314447! 

120.0! 

38.0! 

10.7! 

- 

1500! 

9.11  NONE 

ICT  PINE 

1963 

1 

!  1 

120.01 

38.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  ORCHARD 

e  uv 

1271196 

43714A47! 

120.0! 

36.0! 

11.0! 

- 

1500! 

9.1 !  NONE 

ICT  PINE 

1956 

1 

1  1 

120.01 

36.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  ORCHARD 

3  150 

1271125 

43714447! 

120.0! 

36.0! 

11.0! 

- 

1500! 

9*1 ! NONE 

ICT  PINE 

1956 

1 

1  ! 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

-  I 

1 

!  ORCHARD 

9  151 

1271488 

43714447! 

120.0! 

36.0! 

11.0! 

- 

1500! 

9.1IH0NE 

ICT  PINE 

1956 

! 

1  ! 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I  ORCHARD 

0  152 

1273700 

463144471 

125.01 

38.0! 

11.0! 

- 

1500! 

8.0! NONA 

ICT  PINE 

1957 

i 

1  1 

125.0! 

38.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORCHARD 

B  153 

1276868 

463144471 

125.0! 

38.0! 

11.01 

1500! 

8.0! NONE 

ICT  PINE 

1957 

1 

1  1 

125.0! 

38. C* 

2.0! 

-  ! 

t 

I  ORCHARD 

e  154 

1277739 

46314447! 

125.0! 

38.01 

T  .0! 

- 

1500! 

6.0! NONE 

ICT  PINE 

1957 

l 

1  ! 

125.0! 

38.0! 

<.0! 

-  1 

! 

!  ORCHARO 

B155 

1279490 

46314447! 

125.0! 

3  8.  Pi 

11.0! 

- 

1500! 

6.0IN0NE 

ICT  PINE 

1957 

1 

!  1 

125.0! 

n.oi 

2.0! 

-  1 

1 

!  ORCHARO 

0  154 

1280974 

46314447! 

125.0! 

38.0! 

11.0! 

- 

1500! 

8.01N0NE 

ICT  PINE 

1960 

1 

1  1 

175.01 

38.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I  ORCHARD 

3  300 

1284751 

50714447! 

130.0! 

44.0! 

11.3! 

- 

1500! 

9.31N0NE 

ICT  PINE 

1961 

1 

1  1 

130.0! 

44.0! 

2.0! 

-  i 

! 

!  ORCHARD 

0  301 

1254752 

5971444*1 

130.0! 

44.0! 

11.3! 

1500! 

9.3IN0NE 

ICT  PINE 

1961 

! 

!  1 

130.0! 

44.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

I  ORCHARD 

6  302 

1284952 

597I4A47! 

130.0! 

44.0! 

11.3! 

- 

1500! 

9.3JN0NE 

ICT  PINE 

1961 

1 

1  1 

no.oi 

44. C! 

2.01 

-  1 

! 

!  ORCHARD 

3  303 

1254953 

59714447! 

130.0! 

44.0! 

11.3! 

- 

1500! 

9. 3 (NONE 

ICT  PINE 

1961 

1 

1  1 

130.0! 

44.0! 

2.0! 

-  j 

1 

!  ORCHARD 

9  304 

1286451 

59714447! 

130.0! 

44. C! 

11.3! 

- 

150oi 

9.31K8NE 

ICT  PINE 

1961 

1 

1  1 

130.0! 

44.0! 

2.0! 

-  { 

! 

1  ORCHARD 

B  305 

1287130 

59714447! 

13C.01 

44.0! 

11.3! 

• 

1500! 

9.3IN0NE 

ICT  PINE 

1961 

i 

1  1 

150.0! 

44.0! 

2.01 

-  1 

I 

!  ORCHARD 

B  307 

j  288292 

597144471 

130.0! 

44.0! 

11.3! 

- 

1500! 

9.3! NONE 

ICT  PINE 

1962 

-  - 

! 

1  ! 

130.0! 

44.0! 

2.0! 

-  1 

) 

i  ORCHARD 

e  308 

1289035 

59714447! 

130.0! 

44.0! 

11.3! 

- 

1500! 

9.31N0NE 

ICT  PINE 

1962 

1 

1  ! 

130.0! 

44.0! 

2.0! 

-  1 

J 

1  ORCHARD 

B-3U9 

1269803 

597144471 

130.0! 

44.0! 

11.3! 

- 

1500! 

9 . 3  j  NONE 

ICT  PINE 

1962 

! 

1  1 

130.0! 

44.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

1  ORCHARD 

B  311 

1288352 

59714447! 

130.0! 

44.0! 

11.3! 

- 

1500! 

9.3iN0N£ 

ICT  PINE 

1962 

! 

1  1 

130.0! 

44.0! 

2.0! 

-  1 

! 

1  ORCHARD 

a  312 

1288621 

597UA47! 

130.0! 

44.0! 

11-3! 

- 

1500) 

9.3JN0NE 

ICT  PINE 

1962 

! 

!  1 

130.01 

44.0! 

2.0! 

-  1 

I 

!  ORCHARD 

B  313 

1258622 

59714447! 

130.0! 

44.0! 

11.31 

- 

1500! 

9 . 3  ! NONE 

ICT  PINE 

1962 

" 

! 

!  1 

130.0! 

44.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORCHARD 

0t355 

1281166 

589144471 

130.01 

44.01 

11.3! 

- 

1500! 

1 1 .0 1  NONE 

ICT  PINE 

1960 

! 

1  1 

130.0! 

44.0! 

2.0! 

-  1 

! 

!  OfCHARD 

3  400 

1287123 

45514A47! 

120.0! 

38.0! 

11.1! 

- 

1500! 

9.1 {NONE 

ICT  PINE 

1961 

1 

1  1 

120.0! 

38.01 

2.0) 

-  1 

! 

I  ORCHARD 

8  401 

: 267124 

4S514A.71 

1 2u*C! 

35.  C! 

11.11 

- 

15CC! 

7.12 .vnt 

ICT  ?Z!!C 

1741 

! 

1 

1  1 

120.0! 

36.01 

2.0! 

-  1 

i 

1  ORCHARD 

3  402 

1287125 

45514A47! 

120.0! 

38.0! 

11.1! 

- 

1500! 

9. 1 {NONE 

ICT  PINE 

1961 

1 

1  1 

120.0! 

38.01 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORCHARD 

8  403 

1287150 

45S14A47! 

120.0! 

38.0! 

11.1! 

- 

1500) 

9.1 1  NONE 

I CT  PINE 

1961 

1 

1  1 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORCHARD 

8  404 

1287180 

45514447! 

120.0! 

38.0! 

11.1! 

- 

1500! 

9.1 ! NONE 

ICT  PINE 

1961 

! 

1  1 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

-  1 

1 

!  ORCHARD 

B  408 

1  25731  5 

455144471 

120.0! 

36.01 

11.1! 

- 

1500! 

9.1  {NONE 

ICT  PINE 

1961 

1 

!  1 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORCHARD 

B  409 

1  287316 

45514447! 

120.0! 

38.0! 

11.1! 

- 

1500! 

9*1 ! NONE 

ICT  PIKE 

1961 

1 

1  1 

120.0! 

38. OJ 

2.0! 

-  ! 

,  1 

!  ORCHARD 

8  41 2 

1287636 

45514447! 

120.01 

38.0! 

11.1! 

- 

1500! 

9.1IN0NE 

ICT  PINE 

1962 

! 

.  1  1 

120.0! 

38.0! 

2.0) 

-  ( 

! 

!  ORCHARD 

8  413 

1287666 

45514447! 

120.0! 

36.0! 

11.1! 

- 

1500! 

9*1 1  NONE 

ICT  flHE 

1962 

1 

1 

1 

!  1 

«  1  ! 

1  1 

120.0! 

i 

! 

38.0! 

! 

1 

2.0! 

J 

1 

-  ! 

I 

) 

! 

1 

1 

I  ORCHARD 

! 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

.2.0.9 

£NHt 

lVTCCI'DtHENSIONS  1  DA  ATT | 

(CAPACITY!' 

HI6H-  ! 

(VESSEL 

1 

1 

•  1ST! 

OAERATOR 

NET  (CODEtLENfcTHl BRDTNl  1 

! 

! 

EST  I  CAR60  HANDLIN® 

IS  I0PER4TIN® 

! 

t 

i 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

« 

t 

---- 

AE6XS-!****!  RE®.  1  REC.1LOAD-! 

j 

CARCO  ! 

PIKED  I  EQUIPMENT 

tTCt  BASE 

! 

TEAR  1 

!  COAST 

TER  1  SEEI //////! /////I  ED  ! 

I////////! 

•OINT-I  LINE-1 

! AO!  LINE-1 

! 

BUILT  1 

VESSEL  MAKE 

AN! 

NUMER 

!  6UARD 

TON-  (PACE!  OVER-! OVER-! /////I 

IORSE! 

PASS-  t (LX6MT> 1 //////////////// I TD! //////////! 

OR  I 

!  NUMBER 

NA6E  1  IV  1  ALL  1  ALL  ILISHT! 

POWER! 

EKfiCRS  1 

(FEET)!  LINE-2 

U£!  LINE-2 

(•REBUILT! 

(01)  8UCHAHAN 

HARINE#  INC. 

! 

( 

! 

it  tit 

if  i  l  l 

1  1  11! 

t 

! 

I 

! 

1 

I 

I 

1 

- 

(CONTINUED! 

t  1  11! 

! 

I 

B  *14 

1217447 

45514A47!  120.01  31.01  11.11 

-  | 

15001 

9. 1 ! NONE 

!CT  PINE 

1962  t 

I 

!  1  120.01  31.01  2.0! 

-  ! 

! 

!  ORCHARD 

! 

•  *1* 

1217810 

455I4A47!  120.01  31.01  11.1! 

-  j 

1500! 

9. 1 ! NONE 

! CT  PINE 

1962  I 

! 

1  t  120.0!  38.0!  2.0! 

-  ! 

! 

(  ORCHARD 

I 

' 

8  417 

! 287811 

45514A47!  120.0!  38.01  11.11 

•  ! 

1500! 

9.1 1  NONE 

1  CT  PINE 

1962  1 

1 

1  1  120.0!  31.01  2.0! 

-  * 

( 

!  ORCHARD 

1 

B  422 

1290093 

45S14A471  120.0!  38.0!  11.1! 

■  j 

15G0! 

9.1 ! NONE 

1CT  PINE 

1962  ! 

! 

1  !  120.0!  38.01  2.01 

-  ! 

! 

!  ORCHARD 

1 

B  425 

1290291 

4SS14A47!  120.01  38.0!  11.1! 

-  j 

1500! 

9.1 ! NONE 

ICT  PINE 

1962  1 

I 

!  1  120.01  38.01  2.01 

-  I 

! 

!  ORCHARD 

! 

a  502 

1293043 

54114A47!  130.1!  40.1!  11.5! 

-  | 

1500! 

9.5! NONE 

ICT  PINE 

1963  1 

1 

!  !  130.11  40. It  2.01 

-  1 

! 

!  ORCHARD 

I 

i 

0  504 

1293315 

541 14A471  130.1!  40.1!  11.51 

-  | 

1500! 

9.5! NONE 

ICT  PINE 

1963  I 

1 

!  !  130.11  40.1!  2.0! 

-  j 

! 

!  ORCHARD 

I 

0  504 

1294344 

S4514A471  130.11  40.11  11.5! 

-  | 

1500! 

9.3 (NONE 

ICT  PINE 

1964  I 

{ 

1  1  130.11  40.11  2.0! 

-  ! 

t 

(  ORCHARD 

1 

0  508 

1 294348 

54514A471  130.1!  40.1!  11.5! 

-  j 

1500! 

9.5! NONE 

ICT  PINE 

1964  ! 

1 

1  1  130.1!  40.1!  2.0! 

-  ! 

1 

!  ORCHARD 

! 

0  512 

12V4031 

S45UA47!  130.11  40.1!  11.5! 

-  t 

1500! 

9.51N0NC 

ICT  PINE 

1964  I 

i 

1  1  130.11  40.11  2.01 

-  I 

! 

!  ORCHARD 

! 

B  513 

1294032 

5  45 1 4 A  47 1  1  30.11  40.11  11.51 

-  i 

1500! 

9.51  NONE 

ICT  PINE 

1964  ! 

1 

1  1  130.11  40.11  2.0! 

-  ! 

! 

!  ORCHARD 

! 

*■ 

8  514 

1294033 

54S14A471  130.11  40.11  11.51 

-  J 

1500) 

9.5 ! NONE 

ICT  PINE 

1964  1 

' 

1 

1  1  130.11  40.1!  2.01 

-  ! 

! 

!  ORCHARD 

I 

* 

a  515 

1294034 

545 1 4 A  47 1  130.11  40.1!  11.51 

-  i 

1500! 

9.5! NONE 

ICT  PINE 

1964  I 

1 

1  1  130.11  40.1!  2.01 

-  ! 

! 

!  ORCHARD 

! 

0  517 

1294375 

S4SI4A471  130.11  40.1!  11.5! 

-  i 

1500! 

9.5 ! NONE 

ICT  PINE 

1964  I 

1 

1  1  130.1!  40.1!  2.0! 

-  ! 

! 

!  ORCHARD 

1 

1964  I 

B  519 

1294877 

S4514A471  130.11  40.11  11.5! 

-  i 

1500! 

9.5 ! NONE 

ICT  PINE 

* 

1 

1  1  130.11  40.1!  2.01 

-  ! 

! 

J  ORCHARD 

! 

8  520 

129S40I 

S4S14A471  130.11  40.1!  11.5! 

-  ! 

1500! 

9.5! NONE 

ICT  PINE 

1964  1 

1 

1  1  130.1!  40.11  2.01 

-  ! 

! 

!  ORCHARD 

! 

'■1 

a  521 

1295409 

54514A47!  130.1!  40.1!  11.5! 

•  i 

1500! 

9. 5 {NONE 

ICT  PINE 

1964  ! 

1 

1  1  130.1!  40.11  2.01 

-  ! 

! 

!  ORCHARD 

1 

196*  I 

3  523 

1295411 

S4514A47!  130.11  40.11  11.5! 

-  i 

1500! 

9. 5 !  NONE 

ICT  PINE 

d 

1 

1  1  130.11  40.11  2.01 

-  ! 

I 

I  O-.lhARD 

t 

a  530 

1295926 

545 (4A471  130.1!  40.11  11.5! 

•  i 

1500! 

9.5 1  NONE 

!CT  PINE 

1964  1 

| 

1 

1  1  130.1!  40.1!  2.0! 

-  ! 

I 

!  ORCHARD 

1 

e  531 

1295927 

S4514A47!  130.11  40.1!  11.5! 

-  j 

1500! 

9.5! NONE 

1  CT  PINE 

1944  1 

-J 

! 

1  1  130.1!  40.1!  2.0! 

-  ! 

! 

!  ORCHARD 

! 

a  533 

1296191 

54514A471  130.1!  40.1!  11.5! 

-  j 

1500! 

9.  5  1  NONE 

ICT  PINE 

1964  I 

J 

1 

1  1  130.1!  40.1!  2.0! 

-  ( 

! 

!  ORCHARD 

! 

A 

a  534 

1294194 

54S14A47!  130.1!  40.11  11.5! 

-  i 

1500! 

9.5 ! NONE 

ICT  PINE 

1944  1 

! 

1  1  130.1!  40.1!  2.01 

-  ! 

! 

!  ORCHARD 

I 

1964  ! 

B  542 

1  296320 

S4514A47!  130.1!  40.1!  11.5! 

-  j 

1500! 

9.5  1  NONE 

ICT  PINE 

1 

1  1  130.11  40.11  2.0! 

-  ! 

! 

!  ORCHARD 

I 

1964  ! 

i 

3  54  3 

1294321 

54514A47!  130.1!  40.1!  11.5! 

-  ! 

1500! 

9.5! NONE 

ICT  PINE 

1 

!  1  130.1!  40.1!  2.0! 

-  ! 

! 

!  ORCHARD 

! 

? 

8  545 

1296521 

54514A47!  130.1!  40.1!  11.5! 

•  1 

1500! 

9.5! NONE 

ICT  PINE 

1944  ! 

1 

1  1  130.11  40.1!  2.0! 

-  ! 

1 

i  ORCHARD 

I 

m*  ! 

d  544 

1294522 

545 14A47 1  130.1!  40.1!  11.5! 

-  i 

1500! 

9.5!  NONE 

ICT  PINE  , 

! 

1  1  130.1!  40.1!  2.0! 

-  ! 

! 

!  ORCHARD 

! 

0  549 

1294525 

54514A47!  130.1!  40.1!  11.5! 

-  i 

1500! 

9.5!  NONE 

ICT  PINE 

1964  ! 

! 

1  1  130.11  40.11  2.0! 

-  ! 

! 

I  ORCHARD 

i 

•* 

8  550 

1296647 

54S14A47!  130.1!  40.1!  11.5! 

-  i 

1500! 

9.5 !  NONE 

ICT  PINE 

196*  I 

I 

1  1  130.1!  4C.1 1  2.0! 

-  f 

! 

I  ORCHARD 

! 

a  551 

1294648 

54S14A471  130.1!  40.1!  11.5! 

-  i 

1500! 

9.5 ! NONE 

ICT  PINE 

1964  ! 

1 

!  !  130.1!  40.1!  2.0! 

-  1 

! 

I  ORCHARD 

1 

1944  ! 

a  552 

1294649 

S4514A47!  130.1!  40.1!  11.5! 

•  ! 

1500! 

9.51N0NE 

ICT  PINE 

! 

! 

!  !  130.1!  40.1!  2.0! 

!  I  !  !  ! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  ORCHARD 

! 

(32)  SUCKS  HARINE 

SERVICE# 

t 

IN1C. 

!  i  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

s 

HISS  SUE 

1298353 

2B13A35!  51.6!  18.1!  4.5! 

600! 

-  ! 

32 .0! NONE 

ILA  HORSAN 

1939  ! 

1 

■  1  51.6!  18.1!  3.5! 

!  I  !  !  ! 

-  ! 

! 

! 

! 

1  CITY 

! 

I 

J 

(32)  BUD'S  BOAT  RENTAL/  INC 

1 

.  1 

!  !  !  !  ! 

!  !  I  !  » 

t 

I 

! 

! 

I 

1 

1982  ! 

6LYNN  L 

1  - 

8MC02I  29.0!  11.0!  3.5! 

175! 

-  1 

8.0! NONE 

ILA  VENICE 

1 

!  !  29.0!  11.0!  3.0! 

5! 

! 

1 

JOE 

|  - 

811C02!  31.0!  11.0!  3.5! 

300! 

-  1 

5.0! NONE 

ILA  VENICE 

1970  ! 

' 

* 

!  !  31.0!  11.0!  3.0! 

51 

! 

1 

JOYCE 

1  - 

8! 1C02!  31.0!  11.0!  3.5! 

175! 

-  ! 

O.OINONE 

ILA  VENICE 

1964  ! 

1 

!  !  31.0!  11.0!  3.0! 

5! 

! 

I 

KAT 

|  - 

811C02!  29.0!  11.0!  3.5! 

175! 

-  ! 

8.0! NONE 

ILA  VENICE 

1981  ! 

f 

!  !  29.0!  11.0!  3.0! 

5! 

! 

! 

1969  I 

HISS  JOYCE 

1513294 

38 ! 1C02 !  65.0!  16.3!  5.5! 

1060! 

5! 

15.0! NONE 

ILA  VENICE 

1 

!  !  65.0!  16.3!  4.5! 

-  ! 

! 

1 

HISS  HAR6IE 

1797536 

25  !1C0"*t  51.2!  14.4!  4.5! 

1 060 r 

4! 

14.0 { NONE 

!LA  VENICE 

1965  ! 

- 

1 

!  !  55.0!  14.4!  4.0! 

-  ! 

( 

1 

HISS  HINMtE 

1506802 

3911CQ2!  61.6!  16.2!  5.5! 

1060* 

5! 

15.0INONE 

ILA  VENICE 

1967  1 

{ 

1  !  65.0!  16.2!  4.5! 

I 

-  ( 

! 

I 

HISS  f AH 

1291275 

1911C02!  52.8!  13.0!  4.5! 

600! 

4! 

1 4.0! NONE 

ILA  VENICE 

1962  2 

1 

!  !  54.0!  13.0!  4.0! 

-  ! 

! 

t 

HISS  SUSAN 

1646849 

17MC02!  38.0!  14.1!  4.0! 

650! 

2! 

14.01N0NE 

ILA  VENICE 

1982  ! 

1 

!  !  40.0!  14.1!  3.5! 

-  ! 

! 

! 

1979  ! 

HA*  BOB 

!  - 

8 ! 1 C02 !  32.01  11.0!  3.5! 

300! 

-  ! 

5. 0 ! HONE 

!LA  VENICE 

1 

!  !  32.0!  11.0!  3.0! 

5! 

! 

! 

1971  ! 

HA.  BUD 

1535924 

53I1C02!  73.7!  17.9!  4.4! 

11701 

6! 

17.0!NONE 

ILA  VENICE 

1 

!  !  73.7!  17.9!  3.5! 

26! 

! 

! 

HA.  fiLYNN 

1646848 

1M1C02I  38.0!  14.1!  4.0! 

650! 

2! 

14.0! NONE 

ILA  VENICE 

1982  I 

l 

1  l  iC.Ct  14.11  3.1! 

-  1 

t 

! 

HA.  WALTER 

1  521  577 

6711C02!  94.9!  23.0!  7.5! 

1820! 

10! 

19.01N0NE 

SLA  VENICE 

1969  ! 

1 

!  !  100.0!  23.5!  6.0! 

-  ! 

! 

1 

1964  ! 

HA.  WHITE 

1297092 

9  a  1 C  0  2 !  35.9!  11.1!  4.0! 

330! 

2! 

14.0! NONE 

!LA  VENICE 

1 

t  !  38  0!  11.1!  3.5! 

-  ! 

! 

! 

RITA  K. 

1534693 

53! 1 C02t  73.71  17.9!  5.51 

12401 

6! 

1 7 .0 !  NONE 

ILA  VENICE 

1972  I 

_ 

> 

!  !  73.7!  17.9!  4.5! 

-  ! 

! 

1972  1 

ROBBIE 

1  - - 

8! 1C32J  26.0!  11.0!  3.5! 

150! 

-  ! 

8.0! NONE 

ILA  VENICE 

1 

!  !  26.0!  11.0!  3.0! 

5! 

! 

! 

RUBY  L 

1274278 

911A02!  35.0!  12.5!  3.0! 

330! 

-  ! 

8.0! NONE 

ILA  VENICE 

1957  I 

1 

•  *  .35.0!  12.5!  2.5! 

14! 

J 

! 

SEA  ROSIN 

1596843 

18I1C021  44.6!  14.0!  4.0! 

650! 

2! 

18.01  NONE 

ILA  VENICE 

1978  1 

I 

!  !  J6.61  14.0!  3.5! 

241 

! 

! 

SUE  KaRIE 

1299190 

'I1C02I  33.5!  12.2!  4.0! 

330! 

2! 

14  .0 !  NONE 

!LA  VENICE 

1965  ! 

t 

t 

1 

!  !  35.0!  12.2!  3.5! 

!  !  1  !  ! 

!  1  !  !  ! 

-  ! 
! 
! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

21ft 


TABLE  2 --  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(29)  BUDKE#  C.  P.  t  6.  P. 
GC  1010 


!  COAST 
1  GUARD 
!  NUMBER 


IVTIC 
NET  (CODE 
REGIS-! **•* 1 
TEA  !  SEE 
TON-  JPAGE 
NAGE  !  IV 


91714A41 

! 

I 


DIMENSIONS  IDAAFT!  I CAPAC I TY !  H I6H-  |  !  V  E  S  S  E  L 

LENGTH! BROTH!  !  !  !  EST  !  CARSO  HANDLIN6  !S  {OPERATING  - 

REG.  •  REG* ! LOAD- I  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

//A///! /////!  ED  !  ! //////// t  POINT  |  LINE-1  !A0!  LINE-1 

:  OVER-! OVER- !///// !  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TO ! ////////// 
ALL  !  ALL  lUGHTi  POVER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 


!  (  !  I  !  !  ! 

!!!(!!  ! 

!!!!!!  ! 

200.1!  35.1!  12.0!  -  !  1864!  --  (NONE  |H0  ST.  LOUIS 

200.1!  35. 1!  1.6!  !  -  !  !  ! 

II!!  !  I  ! 


YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


(33)  BUFFALO  NARINE  SERVICE# 

!  ! 

! INC.  ! 

!  1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SAN  CARMEN 

! 691907  ! 

56! 3436! 

54.3! 

22.0! 

7.61 

1100! 

-  i 

30.0 !  NONE 

!TX 

HOUSTON 

! 

1985  ! 

!  ! 

!  ! 

60.0! 

22.0! 

7.6! 

! 

-  j 

! 

! 

{ 

! 

SAN  NIGUEL 

1612719  ! 

59J3A36! 

! 

-  ! 

7.0! 

600! 

33.0 ! NONE 

!TX  HOUSTON 

i 

1979  ! 

!  ! 

!  ! 

60.0! 

22.0! 

6.01 

! 

-  J 

! 

i 

1 

! 

SAN -PATRICIO 

1599310  l 

5913A36! 

54.3! 

22.0! 

7.6! 

1100! 

-  J 

30. 0 ! NONE 

Itx 

HOUSTON 

! 

1978  ! 

!  ! 

!  ! 

54.3! 

22.0! 

7.6! 

! 

! 

1 

1 

! 

SAN  TONAS 

1628953  ! 

59I3A36! 

54.3! 

22.0! 

7.6! 

1100! 

-  j 

30.0 ! NONE 

iTX 

HOUSTON 

! 

1930  » 

!  ! 

!  I 

54.3! 

22.0! 

7.6! 

i 

-  i 

; 

! 

! 

» 

BUFFALO  84 

! 009928  ! 

560! SA70! 

165.0! 

36.  C! 

9.0! 

-  | 

1200! 

39. o! DIESEL  PUHP 

!TX 

! 

HOUSTON 

! 

1958  S 

!  ! 

!  ! 

165.0! 

36.0! 

1.0! 

i 

1 

! 

t 

BUFFALO  101 

! 000056  ! 

79915A70! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  i 

1400! 

44.ojoi£SEL  PURP 

!  TX 

HOUSTON 

! 

1980  *! 

!  ! 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

BUFFALO  102 

! 628990  ! 

799J5A70! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

1400! 

44.0IDIESEL  PUHP 

ITX 

! 

HOUSTON 

I 

1980  ! 

1  1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

I 

-  J 

! 

! 

! 

BUFFALO  285 

1523470  l  164715A70! 

290.01 

54.0! 

12.0! 

-  j 

4300! 

45.01DIESEL  *UNP 

ITX 

! 

HOUSTON 

I 

1969  ! 

!  ! 

!  ! 

290.0! 

54.0! 

1.0! 

; 

-  ! 

! 

! 

! 

BUFFALO  292 

J512VS3  !  1 502! S A  70 ! 

275.0! 

54.0! 

10.0! 

-  i 

3400! 

20.0! DIESEL  PUHP# 

!TX 

! 

HOUSTON 

! 

1969  ! 

1  ! 

!  ! 

275.0! 

54.0! 

1.5! 

{COILS 

! 

! 

CARIBE  52 

1002756  ! 

356I5A70! 

135.0! 

33.11 

9.4! 

950! 

39.012  DIESEL  PUMPS 

•TX 

HOUSTON 

1941  ! 

!  ! 

!  ! 

135.0! 

33.1! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

DC_50 

1016754  ! 

633 ! 5 A  70 ! 

195.0! 

35.0! 

8.3! 

-  1 

1200! 

39.0! DIESEL  PUMP 

ITX 

HOUSTON 

j 

1945  ! 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

DC  90 

!  001 644  ! 

704ISA70! 

195.0! 

40.01 

8.5! 

-  1 

1600! 

39.01DIESEL  PUMP 

!TX 

! 

! 

HOUSTON 

1957  ! 

i 

! 

!  ! 

!  i 

!  1 

!  ! 

195.0! 

! 

40.0! 

! 

1.3! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  !!!!!! 

(16)  BUFFALO  TOVING  CO.  !  !!!!!! 


LILLIAN  9 

! 505699 

2813A36! 

42.1! 

15.0! 

6.0! 

! 

!  ! 

42.1! 

15.0! 

6.0! 

BLN  1 

1638340 

704UA40! 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

! 

t  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

BLN  2 

1642261 

704 ! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

BLN  3 

t  — — 

439I4A43! 

160.0! 

40.0! 

7.0! 

! 

!  ! 

160.0! 

40.0! 

1.5! 

CHS  427 

•580941 

190UA46! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

SKC-^134 

j  - 

23514A43! 

105.0! 

32.0! 

6.0! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

105.0! 

! 

32.0! 

1 

1.4! 

! 

(33)  BULKFLEET  NARINE  CORP. 

-! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

VALIANT 

1634811 

19313A36! 

140.0! 

43.0! 

22.0! 

• 

!  ! 

140.0! 

43.0! 

6.0! 

VICTORY 

1637185 

19313A36! 

140.0! 

43.0! 

22.0! 

! 

!  ! 

140.0! 

43.0! 

6.0! 

0ULKFLEET  PENNSYLVANIA 

1630287 

12591  1 5X70! 

502.0! 

84.0! 

35.0! 

! 

!  ! 

502.0! 

84.0! 

6.0! 

3ULXFLEET  TEXAS 

1630288 

1259115A70! 

502.0! 

84.0! 

35.0! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

502.0! 

! 

84.0! 

! 

6.0! 

) 

(29)  BUNGE  CORPORATION 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

NARY  WEATHERS 

1538174 

549! 3A36! 

141.0! 

34.0! 

9.0! 

I 

!  ! 

141.0! 

34.0 

'  0! 

TERRY  K 

1566885 

264! 3 A  36 1 

110.0! 

! 

!  ! 

11C.. 

AO  27 

i  ...... 

883! 4A41 ! 

195. 

i 

!  ! 

195. u! 

" 

AD  134 

j  - 

76314A41! 

195.0! 

r,  • 

! 

!  ! 

195.0* 

• 

AD  161 

,  — - 

763 ! 4A41 ! 

195.0 

! 

!  ! 

195.' 

* 

» 

AD  164 

!  - 

JAA41! 

195. Ul 

„„ 

! 

•  ! 

195.0! 

35 

AD  451 

!  - 

»  41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

AD  452 

j  ...... 

•  ' ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

AD  453 

!  - 

88614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

AD  454 

j  - 

886J4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

j 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

AD=455 

.  - 

886! 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

t  j 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

AD  456 

1  - 

886! 4441 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.8! 

AD  457 

1  - 

886UA41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  I 

200.0) 

35.01 

1.8! 

AO  458 

j  - — 

866! 4A41 { 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.01 

1.6! 

AO  459 

!  - — 

886! 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

j 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

AD  460 

i  - 

886! 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

AD  750 

!  - 

94214A41J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  t 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

AD"  751 

!  - — 

742UA41! 

1 75 . Gl 

a  j  .  u  2 

7.GI 

i 

|  » 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

AD  752 

j  - 

942 !4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

AD  753 

j  - 

942UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

AD  754 

j  - 

942UA41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

AD  755 

I  - 

942I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

j 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

AD  756 

!  - - 

942UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

AD758 

»  - - 

942S4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

AO  759 

j  ...... 

942I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

AD  760 

!  — — 

676UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  J 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  !!!!!! 

!  !!!!!! 


!  !  !  ! 

1  !  !  ! 


330! 

j 

-  ! 

-  1 

32.OIN0NE 

i 

!AL 

NOBILE  ! 

i 

1966  ! 

1 

1500! 

-  i 

i 

16.0 ! NONE 
| 

!  A  L 

l 

MOBILE  ! 

i 

1981  ! 

isooi 

-  i 

16.0! NONE 

-j 

! 

!AL 

MOBILE  1 

1981  I 

j 

900! 

.  | 

9.5! NONE 

!  AL 

NOBILE  ! 

1965  ! 

I 

500! 

-  j 

30.0195  NV  CRANE 

j. 

!AL 

NOBILE  I: 

1982  1 

-  i 

! 

485! 

-  ! 

! 

30.0154  CRANE 
! 

! 

!AL 

! 

! 

NOBILE  ! 

! 

1 

1910  ! 

! 

! 

1 

8000! 

! 

! 

-  ! 

•  i 

! 

! 

62.0! NONE 

1 

! 

ITX 

1 

HOUSTON  *! 

! 

! 

1980  ! 

8000! 

{ 

-  ! 

-  ! 

82.0! NONE 

I 

Itx 

i 

HOUSTON  ! 

i 

1980  i 

30803! 

70.014  DEEP  WELL 

!TX 

HOUSTON  ! 

1980  ! 

! 

-  ! 

IPUHPS 

! 

_  ! 

-  ! 

30803! 

70.014  DEEP  HELL 

ITX 

HOUSTON  ! 

1980  ! 

! 

j 

-  ! 

! 

1 

IPUHPS 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

I 

! 

! 

3200! 

1 

j 

-  i 

-  I 

! 

39.0 (NONE 
| 

I 

! 

-INS 

1 

i 

! 

GREENVILLE! 

! 

! 

1972  ! 

j 

2900! 

I 

-  ! 

.  | 

43.0! NONE 
| 

INS 

GREENVILLE! 

1975  ! 

j 

1384! 

.  I 

16.5 ! NONE 

I 

Ins 

GREENVILLE! 

1959  ! 

1 

1495! 

-  | 

16.0! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1958  ! 

! 

f 

1520! 

-  | 

16.0!N9NE 

Ins 

GREENVILLE! 

1959  j 

{ 

1492! 

-  J- 

15.5 ! NONE 
| 

Ins 

GREENVILLE! 

1959  j 

j 

1550! 

-  i 

1 7. 0 ! NONE 
| 

Ins 

GREENVILLE! 

1972  i 

j 

1 55  0  j 
_  | 

17.0! NONE 

ins 

GREENVILLE! 

1972  ! 

1 

1550! 

-  | 

17. 0! NONE 

i 

l- 

!  NS 

GREENVILLE! 

1 

1972  j 

1 

1550! 

-  j 

17. oj  NONE 

j 

ins 

r 

> 

GREENVILLE! 

i 

1972  ! 

1 

1550! 

-  | 

17.0! NONE 
| 

!NS 

GREENVILLE! 

1972  ! 

1 

1550! 

_  i 

17.0 1N0NE 

Ins 

GREENVILLE! 

1972  i 

1 

1 5501 
.  1 

17.0! NONE 

ins 

GREENVILLE! 

1972  ! 

1 

1550! 

-  1 

17.OIN0NE 

i 

Ins 

GREENVILLE! 

i 

1972  ! 

1 

1550! 

-  ! 

17. ol NONE 

Ins 

GREENVILLE! 

1972  ! 

1 

1550! 

-  | 

17. oi NONE 

j 

Ins 

greenvilleI 

1972  ! 

{ 

1483! 

.  j 

18.0 J  PONE 

1  NS 

1 

GREENVILLE! 

1975  ! 

J 

1453 ! 

-  ! 

to  >u!nvn( 

1 

! 

!«$ 

GREENVILLE! 

i 

! 

1975  ! 

1 

1483! 

-  | 

18.0 {NONE 

{MS 

GREENVILLE! 

i 

1975  ! 

1 

1463! 

_  j 

1  8. 0*!  NONE 

Ins 

GREENVILLE! 

1975  ! 

I 

1 

1463! 

•  i 

16.0!N0NE 

| 

ins 

GREENVILLE! 

1975  ! 

1 

K> 

•»  1 

1 8. 0! NONE 

j 

Ins 

GREENVILLE! 

1975  ! 

-  J 

1 

1483! 

-  i 

18.0JN0NE 

Ins 

GREENVILLE! 

• 

1975  ! 

j 

T  483  i 
-  | 

18*0! NONE 

Ins 

■ 

GREENVILLE! 

1975  ! 

1 

1483! 

-  ■  j 

16.0!N0ME 

! 

!MS 

GREENVILLE! 

i 

1975  i 

1489! 

18.0! NONE 

Ins 

GREENVILLE! 

1975  • 

!  -  !  !  ! 


! 


! 


! 


! 


! 

! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


2.1.1 


ENGR! 

1VTCC1 

DIMENSIONS-! DRAFT! 

t  capacity! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

DISTI 

OPERATOR 

NET  !C0BEILENGTH!8R»tN! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!$  JOPERATINC  ! 

i  £  *  R 

!  COAST  l 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!//////// ! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL 

NAME  AND  NURSE* 

!  GUARD  ! 

TON-  1PACE! 

OVER-IOVER-!/////! 

MORSE 

PASS-  !  (LIGHT) !////////////////! TD !////////// ! 

OR 

- 

!  NUMBER  ! 

NAGE  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  RIGHT! 

POWER 

ENCERS  ! 

(fEET)I  LINE-2 

(EE! 

LINE-2  !*REBU1LT! 

(29)  OUNCE 

CORPORATION 

!  ! 

t  ! 

!  ! 

1  ! 

1  1 

1  1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

; 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED)!  1 

I  1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

AD  761 

!  - 

67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

1 5.0 ! NONE 

!NS 

GREENVILLE! 

1975 

! 

1  1 

193.0! 

35.0! 

1.8! 

-  1 

! 

! 

! 

AD  762 

!  - 

67614A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

U89! 

18.0! NONE 

!  RS 

GREENVILLE! 

1975 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  1 

I 

! 

t 

AD  763 

j  - 

! 

67614A41 1 

1  ! 
67614A41  i 

195.0! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

9.0! 

— 

1489! 
-  ! 
1489! 

18.0  !NONE 
! 

11.0! NONE 

!HS 

! 

INS 

GREENVILLE! 

! 

GREENVILLE! 

1975 

1975 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

AD  765 

j  - 

67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

1 8. 0! NONE 

!RS 

GREENVILLE! 

1975 

! 

1  ! 

193.01 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

i 

AD  766 

«  ...... 

67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

18.0! NONE 

!  RS 

GREENVILLE! 

1975 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

l 

! 

AD  767 

,  - 

676 14 A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*89! 

18.0IN0NE 

INS 

GREENVILLE! 

1975 

! 

1  l 

195.01 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

1 

AD  766 

j  - 

676 14 A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

18.0IN0NE 

!HS 

GREENVILLE! 

1975 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

AD  769 

5  - 

67614A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

1  0.0!  NONE 

!MS 

GREENVILLE! 

1975 

j 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

j 

! 

AD  770 

i  - 

67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0 ! 

- 

1489! 

1 8. 0 ! NONE 

ins 

GREENVILLE! 

1975 

! 

1  !" 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

AD  6018 

1  - 

93114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1645! 

16.6! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1972 

! 

!  ( 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

AD  402B 

j  ...... 

93114A4U 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1645! 

16.6 !  NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1972 

{ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

AD  4038 

i  - 

931J4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1645! 

16.6! NONE 

IRS 

GREENVILLE! 

1972 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 6. 6! NONE 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

AD  405B 

j  - 

93114A41! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1645! 

16.6! NONE 

IRS 

GREENVILLE! 

1972 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

( 

i 

AD  406B 

1  - 

931 1 4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1645! 

16.6!  NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1972 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

I 

AD  4078 

!  - 

931 14A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1645! 

1 6.6 ! NONE 

!  NS 

GREENVILLE! 

1972 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

AD  4083 

!  - 

9311 4  A  41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1645! 

10.61  NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1972 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

! 

AD  4093 

1  - 

93114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1645! 

16.6! NONE 

IRS 

GREENVILLE! 

1972 

! 

1  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

AD  4103 

1  ----- - 

93114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1645! 

16. 6! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1972 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

I 

AD  4118 

,  - 

93214A41! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1641! 

16.7 ! NONE 

IRS 

GREENVILLE! 

1972 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

j 

AD  4129 

!  - 

95214*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1641! 

1 6.7! NONE 

INS 

GREENVILLE  5 

1972 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.61 

-  i 

! 

! 

! 

AD  4139 

!  - 

95214*411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1641  i 

16.71N0NE 

INS 

GREENVILLE! 

1972 

! 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

AO  4143 

j  - 

95214*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1641! 

16.7! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1972 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

! 

! 

AD  4153 

!  - 

95214*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1641! 

1 6.7 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1972 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

t 

! 

! 

AD  6019 

i  - 

99714*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1642! 

17.8! NONE 

!HS 

GREENVILLE! 

1975 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

AD  6023 

!  - 

99714*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1642! 

17.8! NONE 

!H$ 

GREENVILLE! 

1975 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

I 

AD  6033 

!  - 

99714*41! 

200.0! 

35,0! 

9.0! 

- 

1642! 

17.8! NONE 

!  NS 

GREENVILLE! 

1975 

! 

1  1 
99714*41! 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

1.6! 

-  1 
1642! 

! 

17.8! NONE 

! 

IMS 

! 

GREENVILLE! 

1975 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

AD  6058 

!  - 

99714*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1642! 

17.8 ! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1975 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

( 

1 

AD  6068 

!  - 

99714*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1642! 

1 7.81N0NE 

!NS 

GREENVILLE! 

1975 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

l 

! 

! 

AD  6078 

i  - 

99714*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1642! 

1 7.8! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1975 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

AD  60CB 

j  - 

99714*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1642! 

17. 5! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1975 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

( 

! 

AD  609B 

j  - 

99714*41  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1642! 

17.8! NONE 

!  RS 

GREENVILLE! 

1975 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

AD  6108 

!  - 

99714*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1642! 

17.8! NONE 

!HS 

GREENVILLE! 

1975 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

BUNGE  1 

1277859 

88314*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1411! 

16. 5 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1958 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

J 

! 

BUNGE  2 

1277860 

88314*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1411! 

16. 5 i NONE 

!NS 

GREENVILLE! 

1958 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

0UN6E  4 

•277905 

75414*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1484! 

15.5INONE 

INS 

GREENVILLE! 

1958 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  * 

! 

! 

! 

OUNCE  5 

1 279657 

80114*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1427! 

16.3! NONE 

!N$ 

GREENVILLE! 

1959 

t 

•  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

l 

! 

! 

3UNGI  7 

1 279352 

80114*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1427! 

16. 3 i NONE 

!  NS 

GREENVILLE! 

1959 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

3UNGE  8 

1279344 

80114*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1427! 

16.MN0NE 

!  NS 

GREENVILLE! 

1959 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

! 

! 

1 

BUNGE  9 

•279378 

80114*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1427! 

16.3  ! NONE 

!  NS 

GREENVILLE! 

1959 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  | 

! 

! 

! 

BUNGE  10 

J  27941 6 

80114*41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1427 1 

16.MN0NE 

INS 

GREENVILLE! 

1959 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

BUNGE  12 

1279466 

80114*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1427! 

16.3 ! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1959 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

I 

! 

! 

BUNGE  U 

•279513 

80114*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1427! 

1 6  •  3 !  NONE 

!  NS 

GREENVILLE! 

1959 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

t 

! 

1 

BUNGE  16 

1282598 

87214*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16.7J  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1960 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

! 

BUNGE  17 

*292599 

S72NA4  U 

(95.0! 

33.  GI 

9.0! 

- 

t  see  I 

U.7R5XC 

!  «i 

lo*n 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

i 

3UNGE  18 

1282600 

37214*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16.7! NONE 

Ins 

GREENVILLE! 

1960 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

9UNCE  19 

! 282601 

87214*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16.7 ! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1960 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  j 

! 

! 

! 

BUNGE  20 

1282602 

87214*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16.71  NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1960 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

! 

! 

BUNGE  21 

! 285069 

84014*41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1465! 

1 8.7 (NONE 

IRS 

GREENVILLE! 

1961 

! 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  I 

! 

! 

! 

BUNGE  22 

1285102 

84014*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1465! 

18.7! NONE 

!HS 

GREENVILLE! 

1961 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

! 

BUNGE  23 

1285152 

84014*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1465! 

1 8. 7 1  NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1961 

1 

1  • 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  f 

! 

! 

! 

BUNGE  24 

128521S 

84014*41! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1465! 

18.7!  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1961 

; 

i 

1 

i  ! 

1  ! 

!  1 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

( 

1.8! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

s? 

w 


■.gJiLl'Afte 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENfiR! 

1VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

{CAPACITY  1 

HIGH-  ! 

!  V 

euili 

•  1ST! 

OPERATOR 

!  NET  ! CODE {LENGTH! BROTH] 

1 

1 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

is  larcaATm  l 

— — — — 

!RESIS-!**»*I 

REE.  1 

REG.! LOAD-! 

1 

canto  l 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TCI 

ease  l 

YEAR 

!  COAST 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  )  LINE-1 

1  AO! 

um-i  l 

BUILT 

VESSEL 

(ANE  AND  NUNBCR 

!  GUARD 

TON-  IPAGEI 

OVER-lOVER-1 /////! 

HORSE 

PASS-  1 (LIGHT) 1 //////////////// 1TD! ////////// 1 

OR 

!  NUMBER 

NACE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT  1 

POWER 

ENEERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!  EE! 

LINE-2  (‘REBUILT! 

(29)  6UN6E 

CORPORATION 

! 

! 

! 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

I 

1 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

1  1 

1 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

BUNGE 

25 

1285262 

84014A41 1 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

14651 

18.7! NONE 

(NS 

SREENVK.LEI 

1961 

! 

1  1 

195.01 

35.01 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

26 

1285267 

84014A4H 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1465! 

1 8.7! NONE 

INS 

EREENVILLE! 

1961 

! 

i  i 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

! 

BUNGE 

27 

1289498 

85714A41! 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

15.5! NONE 

INS 

EREENVILLE! 

1982 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

( 

! 

BUNGE 

29 

1289500 

85714A41I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1S.51N0NE 

!  NS 

EREENVILLE! 

1962 

! 

1  t 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

30 

1289563 

85714A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

15.5IN0NC 

INS 

EREENVILLE! 

1962 

! 

1  1 

195.01 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

* 

! 

BUNGE 

31 

1289501 

85714A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 5.5! NONE 

IRS 

EREENVILLE! 

1962 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

32 

1289584 

85714A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 5. 5 ! NONE 

(NS 

EREENVILLE! 

1962 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  1 

| 

! 

! 

SUN6E 

33 

1289662 

65714A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

15.5 ! NONE 

!HS 

EREENVILLE! 

1962 

1 

1  ! 

195. OJ 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

BUNGE 

34 

1289763 

857I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

15.5 ! NONE 

IRS 

EREENVILLE! 

1962 

! 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

35 

1289764 

85714A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

15.5! NONE 

(NS 

EREENVILLE! 

1962 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

I 

eUNGE 

36 

1289617 

85714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

15.5! NONE 

!N$ 

EREENVILLE! 

1962 

!  .  . 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

37 

1292938 

994I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1469! 

1 6.0! NONE 

INS 

EREENVILLE! 

1963 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

38 

1292939 

99414A41! 

195.0! 

35.0) 

9.0! 

- 

1469! 

18.0  !NON€ 

IMS 

ENEENVILLE! 

1983 

1 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

39 

1292940 

99414A41  ( 

195.0! 

35.0! 

9.0) 

- 

1469! 

18.0! NONE 

IMS 

ENEENVILLE! 

1963 

1 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

■UNCE 

40 

1292941 

99414A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1469! 

1 6.0! NONE 

IMS 

ENEENVILLE! 

1983 

1 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

aUNCE  <1 

1292942 

99 414A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1469! 

1 8.0! NONE 

IMS 

ENEENVILLE! 

1963 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

I 

! 

! 

IUN6E 

42 

1292943 

994J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1469! 

18 .0 1N0NE 

INS 

GREENVILLE! 

1963 

1 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

43 

1292944 

994I4A411 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1469! 

16.0! NONE 

IMS 

ENEENVILLE! 

1963 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

i 

BUNGE 

44 

1292945 

99414A41 ! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1469! 

1 6 .0! NONE 

IMS 

ENEENVILLE! 

1963 

1 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

•  UNGE 

45 

1292946 

99414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1469! 

18 .0 ! NONE 

!N$ 

EREENVILLE! 

1963 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

( 

! 

1 

BUNGE 

46 

1292947 

99414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1469! 

18.0! NONE 

IMS 

ENEENVILLE! 

1963 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

47 

1292948 

994 14A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1469! 

1 8. 0! NONE 

IMS 

Greenville! 

1963 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

i 

! 

BUNGE 

4? 

1292949 

994I4A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1469! 

13.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1963 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

! 

BUNGE 

49 

1292950 

99414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*60! 

16.01N0NE 

IMS 

GREENVILLE! 

1963 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

50 

1292951 

99414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1469! 

18.0! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1963 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

51 

1292952 

994J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1469! 

1 8. 0 {NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1963 

1 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  ! 

! 

i 

! 

BUNGE 

52 

1293979 

86714*41 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1447! 

1 7.5! NONE 

IMS 

ENEENVILLE! 

1964 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

53 

1293960 

86714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1447! 

17.J1N0NE 

IMS 

ENEENVILLE! 

1964 

1  _ 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

1 

BUNGE 

54 

1293981 

86714A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

• 

1447! 

17.3! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1964 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

I 

1 

BUNGE 

55 

1293982 

86714*41 1 

195.0! 

35.01 

9.01 

- 

1447! 

17.5IN0NE 

!  PIS 

ENEENVILLE! 

1964 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.9f 

-  * 

I 

! 

! 

BUNGE 

56 

1293943 

64714*411 

195.0! 

55.01 

9.0! 

- 

1447! 

17. 3 ! NONE 

INS 

ENEENVILLE! 

1964 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

! 

BUNGE 

57 

1293984 

84714A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1447! 

1 7. 3 l NONE 

IKS 

EREENVILLE! 

1964 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

! 

BUNGE 

50 

1293985 

86714*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1447! 

17.51N0NE 

INS 

EREENVILLE! 

1964 

1 

<  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  I 

! 

! 

i 

BUNGE 

59 

1293986 

86714*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1447! 

17. 3! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1964 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

60 

1293987 

86714*41  ! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1447! 

17.31N0NE 

IMS 

ENEENVILLE! 

1964 

| 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

61 

1293988 

86714*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1447! 

17.3! NONE 

INS 

ENEENVILLE! 

1964 

1 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

t 

BUNGE 

62 

12V3989 

86714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1447! 

17.3IN0NE 

INS 

EREENVILLE! 

1964 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

BUNGE  63 

1293990 

86714*411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1447! 

17.3! NONE 

INS 

EREENVILLE! 

1964 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

64 

1293991 

86714*411 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1447! 

17.31N0NE 

INS 

EREENVILLE! 

1964 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

i 

! 

8UNGE 

65 

1293992 

86714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1447! 

17.3! NONE 

INS 

EREENVILLE! 

1964 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.91 

-  ! 

’  ! 

! 

J 

BUNGE 

66 

1293993 

86714*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1447! 

17.3!N0NE 

!NS 

GREENVILLE! 

1964 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

67 

1293994 

86714*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1447! 

17.3! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1964 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

66 

1293995 

86714*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1447! 

17.31N0NE 

INS 

EREENVILLE! 

1964 

1 

1  i 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

69 

1293996 

86714*411 

195. OJ 

35.01 

9.0! 

- 

1447! 

17.31N0NE 

INS 

GREENVILLE! 

1964 

1 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

t 

BUNGE 

70 

1293997 

8671 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1447! 

1 7.3 ! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1964 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

I 

BUNGE 

61 

1527896 

100614A41 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1479! 

1 9.9! NONE 

!NS 

GREENVILLE! 

1970 

1 

1  1 

t95.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

1 

! 

i 

i 

BUNGE 

82 

1527897 

1 00614*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14791 

19.91N0NE 

INS 

GREENVILLE! 

1970 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

B3 

1527898 

1 00614*41 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

19.9IN0NE 

INS 

EREENVILLE! 

1970 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

( 

! 

! 

BUNGE 

B4 

1527899 

1 006  f  4 A  41 1 

195.0! 

55.0! 

9.0! 

- 

1479! 

1 9.9! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1970 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

! 

BUNGE 

IS 

1527900 

100614A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

19.9 ! NONE 

!NS 

GREENVILLE! 

1970 

f 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ( 

! 

! 

! 

BUNGE 

66 

1527901 

100614A411 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

1479! 

19.9! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1970 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ( 

! 

! 

! 

BUNGE 

67 

1527902 

100614A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

19.91N0NE 

INS 

GREENVILLE! 

1970 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

1 

BUNGE 

68 

1527903 

100614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1479! 

19.9! NONE 

!NS 

GREENVILLE! 

1970 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

1 

BUNGE 

89 

1527904 

.  100614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

19.9! NONE 

!NS 

GREENVILLE! 

1970 

1 

! 

1 

V  !  1 
1  1 

1  1 

195.01 

1 

I 

35.0! 

! 

! 

1.9! 

1 

1 

-  ! 

1 

( 

! 

! 

! 

!  . 
! 

! 

J 

f 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS  _ _ 2.1.3 


1 

1VTCC1  DIMENSIONS  IDRAET! 

1  CAPACITY! -  HIGH**  ! 

!  V  E  S  S  E  L  I 

1 

BIST! 

OPERATOR 

|  NET  1C00E1LENCTH1BRDTN1 

1 

1 

! 

EST  I  CARGO  HANDLING 

IS  IOPERATING  1 

1 

TEAR  t 

ITCI  BASE  ! 

1  COAST 

i  TER  1  SEE1 //////!/////! 

CD  ! 

j //////// 1  POINT  1  LINE-1 

t  AO  1  LIME-1  1 

BUILT  1 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

I  GUARD 

!  TON-  IPRGE!  OVER-IOVER-I/////I  HORSE! 

PASS-  1 (LICHT >!//////////////// |TD !//////////! 

OR  1 

1  NUMBER 

1  NAG!  1  IV  1  ALL  1  ALL  I  LIGHT  I  MOVER! 

EN6ERS  1  (fEET)t  LINE- 2 

ICE!  LINE-2  1 • REBUILT! 

(29)  BUNGE  CORPORATION 

! 

! 

1 

11  11 

11  11 

11  1  ! 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

i  i 

i  i 

i  i 

1 

t 

1 

BUNGE  90 

(CONTINUED)! 

1527905 

11  11 

1 006 14A41 1  195.0!  35.01 

! 

9,0! 

_ 

1 

1479! 

1 

19.9! NONE 

IMS  GREENVILLE! 

1970  1 

! 

1  1  195.01  35.0! 

1.9! 

-  1 

I 

i  i 

IMS  GREENVILLE  t 

1971  1 

BUNGE  91 

! 329819 

1 00614A41 1  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

1 9.9! NONE 

! 

1  1  195.0!  35.01 

1.9! 

-  ! 

1 

1  i 

INS  GREENVILLE! 

1971  1 

BUNCE  92 

1529820 

100614A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

19.91  NONE 

! 

1  1  195.0!  35.0! 

1.9! 

-  1 

I 

1  l 

IMS  GREENVILLE! 

1971  1 

BUNGE  93 

! 529821 

1 006 14 A41 1  195.01  35.0! 

9.01 

- 

1479! 

1 9. 9 ! NONE 

! 

1  1  195.01  3S.01 

1.91 

—  1 

1 

i  i 

IMS  GREENVILLE! 

1971  1 

BUNCE  94 

1529822 

100614A411  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1479! 

19.91N0NE 

l 

1  1  195.0!  35.01 

1.9! 

-  1 

1 

1  ! 
INS  GREENVILLE! 

1971  ! 

BUNGE  93 

1529823 

100&14A411  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

1479! 

19.9! NONE 

t 

!  1  195.0!  35.0! 

1.9! 

-  ! 

I 

i  i 

IMS  GREENVILLE  1 

1971  ! 

BUNCE  96 

1  529824 

100614A41!  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

1479! 

1 9. 9  !  NONE 

! 

1  1  195.0!  35.01 

1.9! 

! 

1  1 
INS  GREENVILLE! 

1971  ! 

BUNGE  9? 

1529825 

100614A41!  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1479! 

19.9 ! NONE 

! 

1  1  195.0!  35.0) 

1.9! 

-  1 

! 

1  l 

INS  GREENVILLE! 

1971  ! 

BUNCE  98 

1529826 

1 006 ! 4 A 4 1 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

19.9 (NONE 

1 

!  !  195.01  35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

i  i 

IMS  GREENVILLE! 

1971  1 

BUNGE  99 

1  529827 

100614A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

19.9! NONE 

1 

!  J  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

1  ! 
INS  GREENVILLE! 

1971  ! 

BUNCE  100 

1529828 

1 006! 4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

19. 9 1  NONE 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

1  1 
INS  GREENVILLE! 

1974  1 

BUNGE  101 

1553165 

1046)4446!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1464! 

19.1 ! HONE 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.81 

-  1 

! 

1  1 
INS  GREENVILLE! 

1974  1 

BUNGE  102 

1553166 

1046! 4A46!  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

1484! 

19.1 1N0NE 

! 

!  !  195.0!  35.01 

1.8! 

-  1 

1 

1  ! 
INS  GREENVILLE! 

1974  1 

BUNGE  103 

1333167 

1046S4A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1464! 

19.1 (NONE 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.81 

! 

i  i 

INS  GREENVILLE! 

1974  1 

BUNGE  104 

1553168 

1046(4446)  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1484! 

1 9. 1 ) NONE 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

-  1 

1 

INS  CREENVILLE1 

1974  1 

BUNCE  103 

1553169 

1046!4A46!  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

1484! 

19.1 (NONE 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

-  1 

1 

1  1 
INS  GREENVILLE! 

1974 

BUNCE  106 

1553170 

1046I4A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1484! 

19.1 ! NONE 

8UNGE  108 

1 

1553172 

!  !  195.0!  3S.0! 

1046)4446!  195.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

- 

1464! 

! 

1 9. 1 1  NONE 

i  i 

IMS  GREENV1LLEI 

1974  1 

1 

!  !  195.01  35.0! 

1.8! 

-  1 

l 

1  1 
INS  GREENVILLE! 

1974  ! 

BUNCE  109 

1553173 

1046I4A46!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1484! 

19.1 ! NONC 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.3! 

-  ! 

1 

!  ! 
INS  GREENVILLE! 

1974  i 

BUNCE  110 

1533174 

1 046! 4A46 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1484! 

19.1  SHONE 

! 

i  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

1  1 
INS  GREENVILLE! 

1974  ! 

BUNGE  111 

1553175 

104&I4A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1484! 

19.1! NONE 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

I  ! 

IRS  GREENVILLE! 

1974  1 

BUNGE  112 

1553176 

1 046! 4A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1484! 

19.1 1N0NE 

! 

1  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

-  1 

! 

1  1 
INS  GREENVILLE! 

1974 

BUNGE  113 

1553177 

10A61AAA61  SIS. 01  J5.0I 

9.0! 

- 

14*4 1 

19.1 ! NONE 

BUNGE  114 

1 

1553178 

!  !  195.0!  35.0! 

1046(4446!  195.0!  35.0! 

1.3! 

9.0! 

- 

-  1 
1484! 

I 

19.1 (NONE 

i  i 

IMS  GREENVILLE! 

1974 

l 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ! 
IKS  GREENVILLE! 

1974 

BUNGE  115 

1553179 

1 046 ! 4A46 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1464! 

19.1 1  NONE 

! 

!  !  195.0!  35. 0! 

1.8! 

-  1 

! 

1  1 
IKS  GREENVILLE! 

1974 

BUNGE  116 

1553180 

1046)4446!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1484! 

1  <9  .1  !  NONE 

! 

!  i  195.0!  35.0! 

1.8! 

—  | 

! 

I  ! 

IMS  GREENVILLE! 

1974 

BUNGE  11? 

1553181 

1046)4446!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1484! 

19.1 (NONE 

! 

1  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

-  1 

! 

1  ! 
INS  GREENVILLE! 

1974 

BUNGE  118 

1553182 

1 046! 4A46!  195.01  IS. 01 

9.0! 

- 

1484! 

19.1 (NONE 

BUNGE  119 

! 

1553183 

!  !  195.0!  35.0! 

104614A46!  195.0!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

- 

-  1 
14641 

! 

19.11N0NE 

1  i 

INS  GREENVILLE! 

1974 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.3! 

-  1 

1 

i  i 

IMS  GREENVILLE! 

1974 

BUNGE  120 

1553184 

1 04614446 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1464! 

19.1! NONE 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

I  ! 

IMS  GREENVILLE! 

1975 

BUNGE  121 

1564776 

783)4441!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

1 9.9 ! NONE 

1 

•  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

INS  GREENVILLE! 

1975 

BUNGE  122 

1564777 

78314441 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

19.9! NONE 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

1  1 
INS  GREENVILLE! 

1975 

BUNGE  123 

1564778 

78314441!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

19.9 1  NONE 

1  " 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

1  i 

INS  GREENVILLE! 

1975 

BUNCE  124 

1564779 

78314441!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

19.9! NONE 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

1  1 
INS  GREENVILLE! 

1975 

8UN6E  123 

1564780 

78314441!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

19.91N0NE 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

1  l 

INS  GREENVILLE! 

1975 

BUNGE  126 

1564781 

78314441!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

19.9! NONE 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

i  i 

1975 

6UNGE  127 

1564782 

763(4441!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

19.9! NONE 

IMS  GREENVILLE! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1  ! 
INS  GREENVILLE! 

1975 

BUNCE  128 

1564763 

78314441!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

19.9! NONE 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1  ! 

J  NS  GREENVILLE! 

1975 

BUNGE  129 

*1  584784 

78314441!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

19.9! NONE 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

-  ! 

!  1 
INS  GREENVILLE! 

1975 

BUNGE  130 

1564785 

78314441!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

19.9 j  NONE 

1 

1  !  195.0!  55. 0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ! 
INS  GREENVILLE! 

1975 

BUNGE  131 

1564786 

783! 4441 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

1 9. 9 (NONE 

| 

!  (  195.0!  35. C! 

1.9! 

-  1 

1  ! 
INS  GREENVILLE! 

1975 

BUNGE  132 

1564787 

78314441!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1479! 

19.9 JHONE 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1  1 
INS  GREENVILLE  1 

1975 

BUNCE  133 

1564768 

78314441!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

1 9. 9! NONE 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.91 

1  -  ! 

! 

1  1 
INS  GREENVILLE! 

1975 

BUNCE  134 

1564789 

78314A41J  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

1 9 .9! NONE 

J 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

i  i 

IMS  GREENVILLE! 

1975 

BUNCE  135 

1564790 

78314441!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

19.9! NONE 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

1  ! 
INS  GREENVILLE  j 

1975 

BUNGE  136 

1564791 

78314441!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1  14791 

19. 9! HONE 

i  i  f«5.0!  35.0! 

1.9! 

1  -  ! 

1 

IMS  GREENVILLE! 

1975 

BUNCE  137 

1564792 

783 J 4441 1  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

19.9! NONE 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1  -  1 

I  I 

IMS  CRFENVILLEI 

1975 

BUNCE  138 

1564793 

783144411  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

!  1479! 

19.91N0NE 

(  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

[  -  i 

! 

1  ! 
INS  GREENVILLE! 

1975 

BUNGE  139 

1564794 

78314441!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

!  1479! 

1 9,9! HONE 

l 

!  i  195.01  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

1  ! 
INS  GREENVILLE! 

1975 

BUNCE  140 

1564795 

783!4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1479! 

1 9,9 ! NONE 

1 

!  (  195.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

1 

i  i 

INS  GREENVILLE! 

1975 

BUNCE  141 

1564796 

78314441!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

!  1479! 

19.9! NONE 

1 

}  !  195.01  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!  ! 
INS  GREENVILLE! 

1975 

BUN6E  142 

1564797 

763144411  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

!  1479! 

19.9 {NONE 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

1 

!  ! 
!HS  GREENVILLE! 

1975 

BUNGE  143 

1564798 

785 J4A41 !  195.0!  35.01 

9.01 

- 

!  U79! 

19. 9! NONE 

i  !  195.01  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

1 

!  1 
•NS  GREENVILLE! 

1975 

BUNGE  144 

1564799 

78314441!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

(  1479! 

1  9. 9 ! NONE 

1 

1  (  195.0!  35. Ci 

1.9! 

!  ! 

214 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

:  OF  VESSELS 

ENGR! 

D  Z  ST! 

ORATOR 

!  ! VTCCl  DIMENSIONS  IDRAFT! 

i  NET  !  CODE (LENGTH ! BRDTH]  1 

ICAPACITT! 

!  ! 

HIGH-  ! 
EST  ! 

CARGO  HANDLING 

(VESSEL! 
IS  (OPERATING  i 

! 

1 

VESSEL  MAKE 

!  COAST 

AND  NUMBER  1  GUARD 

t  NURDCP 

1  TER  I  SEE  1 //////! /////!  ED  ! 

I  TON-  (PAGE!  OVER-IOVER-I///P/1 

I  NA6E  !  XV  1  ALL  !  ALL  !  LIGHT! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  1  AO t  LINE-1  1  BUILT  ! 
HORSE!  PASS-  ! (LIGHT)! ////////////////!TD! //////////!  OR  ! 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2  !*Rf BUILT! 

(29)  BUNGE 

CORPORATION 

! 

1  ! 

1 

! 

| 

! 

! 

1 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

BUNGE 

145 

1544800 

78314A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

1 9.9  I  NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1975 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

I 

! 

I 

BUNGE 

146 

1574521 

78314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

19.9! NONE 

!NS 

GREENVILLE! 

1976 

! 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ( 

! 

1 

! 

BUNGE 

147 

1574523 

78314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

1 9. 9 ! NONE 

ins 

GREENVILLE! 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ( 

-i 

! 

! 

BUNGE 

148 

1 574525 

78314A48! 

195.0! 

35.0) 

9.0! 

- 

1479! 

19.9! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1976 

! 

!  ! 

195. 0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

1 

eUNGE 

149 

1574527 

78314A48! 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

19.9  1  NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

•  i 

! 

! 

! 

BUNGE 

150 

1574529 

78314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1479i 

19,9! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1976 

! 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

i 

BUNGE 

151 

1574531 

78314A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

19.9! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1976 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9| 

-  | 

! 

1 

! 

OUNCE 

152 

1574533 

78314A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1479! 

19.9! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1976 

j 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

.  i 

! 

! 

! 

8UN5E 

153 

!  574535 

73314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1479*! 

19.9 {NONE 

!NS 

GREENVILLE  t 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

2 

! 

2 

9UNGE 

154 

1574537 

783  14A48 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

19. 9i NONE 

!N$ 

GPtfNVILLC! 

1976 

t 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

.  t 

; 

» 

! 

BUNGE 

155 

1574539 

78314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

1 9.9JN0NE 

Ins 

GREENVILLE! 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

.  i 

! 

{ 

! 

BUNGE 

310 

1276436 

89614A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1510! 

1 5.5 ! NONE 

Ins 

GREENVILLE! 

1958 

I 

t  f 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

314 

1276542 

896 14A41 1 

105.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

1510! 

1 5. 5 ! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1958 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

!  .7! 

-  ! 

! 

! 

1 

BUNGE 

317 

1276545 

896I4A41J 

195.0! 

35.0! 

9.0) 

- 

1510! 

1 5. 5 (NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1958 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

321 

1612456 

92114A48! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1489! 

19.3! NONE 

ms 

GREENVILLE! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

( 

! 

1 

BUNGE 

322 

1612457 

92114A48I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

19. J  J  NONE 

ms 

GREENVILLE! 

1979 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  ( 

! 

! 

I 

BUNGE 

323 

1612458 

9Z114A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

19. 3! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1979 

1 

1  f 

195.0! 

35.0! 

1.91 

-  1 

! 

1 

1 

BUNGE 

324 

1612459 

92114A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

1 9. 3 !  NONE 

INS 

(■CCMVIUCI 

1979 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

! 

BUNGE 

325 

1612460 

92114A481 

195.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

1469! 

19.3! NONE 

ms 

GREENVILLE! 

1979 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

326 

1612461 

92114A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1469! 

19.3 ! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ( 

( 

! 

1 

BUNGE 

327 

92114A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14P9! 

19.3! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1979 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

1 

BUNGE 

328 

1612463 

92K4A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1469! 

19.3 (NONE 

ms 

GREENVILLE! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

! 

BUNGE 

329 

1612464 

92114A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

19.3 l NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

330 

1612465 

92114A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

1 9. 3 !NONE 

ms 

GREENVILLE! 

1979 

l 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

331 

1612464 

92114A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

19.31N0NE 

IMS 

G*EENVILLE! 

1979 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

-UNGc 

332 

1612467 

92114A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

1 9. 3 ! NONE 

ms 

GREENVILLE! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

!  .  . 

! 

! 

°.UNG£ 

333 

!  - 

383 14A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1411! 

16.5  JftONE 

!H$ 

GREENVILLE! 

1961 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

.  j 

! 

! 

! 

BUNGE 

334 

88314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1411! 

16.5! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1961 

! 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

t 

BUNGE 

335 

I  - 

88314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

nut 

16. 5 !  NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1961 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  t 

I 

I 

I 

BUNGE 

344 

1  - 

883I4A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1411! 

16.51K0KE 

INS 

GREENVILLE! 

1962 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

BUNGE 

345 

1  - 

88314A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14111 

1 6. 5  1  NONE 

ms 

GREENVILLE! 

1962 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

346 

863! 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1411! 

1 6.5! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1962 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

!  1 

1 95.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

348 

1  - 

860 J4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1492! 

16.5 ! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1963 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

1 

INS 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  j 

! 

! 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

j 

dUNGJ 

352 

1  79914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1462! 

1 7.21NONE 

ms 

GREENVILLE  j 

1965 

i 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

i 

! 

BUNGE 

353 

t  ------ 

1  88514A411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

19.0! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1966 

! 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

! 

BUNGE 

354 

|  - 

1  88514A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

19. OJNONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1966 

I 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

1 

BUNGE 

3SS 

1  - 

1  885I4A41J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

19.0IN0NE 

IMS 

GREENVILLE! 

1966 

I 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

1 

! 

! 

BUNGE 

356 

f  - 

I  88514A41 ( 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  5051 

19.01  NONE 

ms 

GREENVILLE! 

1966 

l 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.8! 

-  | 

I 

! 

! 

BUNGE 

357 

!  - 

1  88514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

19.01M0NE 

ms 

GREENVILLE! 

1966 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.61 

-  I 

! 

! 

1 

BUNGE 

358 

1  - 

!  885I4A41! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1505! 

19.0! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1966 

I 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

1 

! 

1 

BUNGE 

401 

1564801 

!  78314A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1514! 

21 .0 1  NONE 

ms 

GREENVILLE! 

1975 

» 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

i 

! 

BUNGE 

402 

1564802 

1  78314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1514! 

21 *0! NONE 

ms 

GREENVILLE! 

1975 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

t 

1 

BUNGE 

403 

1564803 

1  78314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1514! 

21 .0 ! NONE 

ms 

GREENVILLE! 

1975 

! 

t  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6) 

-  ) 

{ 

i 

! 

BUNGE 

404 

1564804 

!  783 14A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1514! 

21.0! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1975 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

I 

1 

J 

BUNGE 

405 

1564805 

1  78314A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1514! 

21 .0 (NONE 

ms 

GREENVILLE! 

1975 

f 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

) 

! 

BUNGE 

406 

1564806 

1  78314A4K 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1514! 

21.0 !  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1975 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

2 

! 

! 

BUNGE 

407 

1564807 

1  76314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1514! 

21 . 0! NONE 

ms 

GREENVILLE! 

1975 

t 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  j 

! 

! 

1 

BUNGE 

409 

1564  809 

1  78314*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

isui 

21 .0! NONE 

IPS 

GREENVILLE! 

1975 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

.  • 

! 

! 

1 

BUNGE 

410 

1564810 

1  783 14 A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1514! 

21  • 0 1  NONE 

ms 

GREENVILLE! 

1975 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

( 

! 

BUNGE 

411 

1574520 

1  78314A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1514! 

21. OJNONE 

ms 

GREENVILLE! 

1976 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

412 

1574522 

1  78314*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1514! 

21 .0! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1976 

- 

1 

1 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  t  t 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.8! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

f 

! 

! 

1 

! 

TAILS  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSSU 


EMU! 

IXSTl 


VESSEL  NAME  ANI  NUMBER 


!  COAST 
)  CUARD 
I  NUMBER 


JVTCC I  DIMENSIONS  IDRAFT! 

NET  ICODEtLENGTHlBRDTH!  I 

RECXS-!****!  REG.  !  REG.1LOAD-! 

TEN  !  SEE  I//////! /////!  €D  ! 

TON-  (PACE I  OVER-JOVER-t/////!  MORSE 
MAGE  1  IV  1  ALL  !  ALL  1LXGHT!  ROVER 


1)5 

CAPACITT l  HUH-  I  IHIttl!  I 

!  1ST  t  CARC9  HARRLXHC  IS  tOPERATIRS  i  I 

CARSO  I  FIXER  t  ERU1FRINT  ITCt  OASE  I  TEAR  I 
///////FI  POINT  I  LINE-1  IAOI  LINE-1  I  8UILT  I 

PASS-  IILXSHT) I //////////////// I TOl //////////I  OR  ! 

ENSERS  I  (FEET)!  LIRE-X  IEEI  LINE-X  1^^1111 


! 

! 

(29)  BUNGE  CORPORATION  1 

(CONTINUED) 1 

II  11 

11  11 

It  It 

It  11 

! 

! 

I 

l 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

i  i 

i  i 

i  i 

i  i 

IRS  CREERVILLEI 

1  1 

1976 

BUNCE  413 

1574524 

1 

783I4A481  195.01  35.01 

1  !  195.01  35.01 

9.0! 

1.8! 

“ 

! 

! 

1514! 

-  I 

21 .0 ! NONE 
! 

5UN6E  414 

1574524 

J 

78314A481  195.01  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

! 

! 

1514! 

-  ! 

21 .0! NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1974 

•UNCE  415 

1574528 

1 

78314A48!  195.01  35.0! 

1  1  195.01  35.01 

9.0! 

1.8! 

“ 

! 

1 

15141 
-  ! 

21 .0! NONE 
! 

IRS  SRIEHVILLEI 

I  1 

1974 

•UNGE  414 

1574530 

l 

783I4A4I1  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  3S.0I 

9.0! 

1.8! 

" 

! 

! 

1514! 

-  ! 

21.0! NONE 
! 

IRS  SREERVXLLE1 

1  1 

1974 

OUNCE  417 

1574523 

1 

78314A48!  195.01  35.0! 

1  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.8! 

“ 

! 

! 

1514! 

-  ! 

21 .0 ( NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1976 

BUNCC  411 

1574534 

1 

78314A48!  195.01  35.01 

1  1  195.01  35.01 

9.0! 

1.8! 

! 

t 

15141 
-  1 

21 .0 ! NONE 
! 

IRS  SRCERTILLEI 

1  1 

1974 

•UNCE  419 

1574534 

1 

7B314A481  195.01  35.01 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1 

! 

1514! 

-  ! 

21 .0! NONE 
! 

IRS  CREERVILLE1 

I  1 

1976 

OUNCE  420 

1574538 

I 

78314A48I  195.01  35.01 

1  1  195.01  35.0! 

9.0!  - 
1.6) 

“ 

! 

1 

1514! 

-  ! 

21 .OlNONE 

I 

INS  CREERVILLEI 

1  1 

1976 

•UNCE  4S1 

1412441 

1 

674I4A461  195.0!  35.01 

1  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.9! 

• 

! 

! 

1516! 

-  ! 

20. OlNONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1979 

•UNCE  452 

(412449 

1 

674I4A48!  195.01  35.01 

1  !  195.01  35.01 

9.0! 

1.9! 

“ 

» 

! 

1  SI  o  ( 

-  ! 

20. OlNONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1979 

•UNCE  453 

1 412470 

1 

676I4A481  195.01  35.0! 

!  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

I 

1516! 

-  1 

20.0! NONE 
» 

IRS  SREERV1LLEI 

1  1 

1979 

OUNCE  454 

1412471 

1 

67614A481  195.0!  35.01 

1  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.9! 

! 

! 

15161 
-  ! 

20. OlNONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1979 

BUNGE  455 

1412472 

1 

67614A48I  195.0!  35.0! 

1  !  195.01  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1 

! 

1516! 

-  ! 

20.0! NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1979 

BUNGE  454 

1412473 

1 

67614A48!  195.0!  35.01 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.91 

• 

! 

! 

1516! 

-  ! 

20. OlNONE 
! 

IRS  CREERVILLEI 

1  1 

1979 

BUNGE  457 

1412474 

1 

67614448!  195.0!  35.0! 

!  1  195.01  35.0! 

9.0! 

1.9! 

! 

1 

1516! 

-  ! 

20.0! NONE 
! 

IRS  CREERVILLEI 

1  1 

1979 

BUNCE  451 

1412475 

1 

47614A43!  195.0!  35.01 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

" 

! 

I 

1516! 

-  ! 

20. OlNONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  1 

1979 

BUNGE  459 

1412474 

I 

67614A48I  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.9! 

! 

1 

1516! 

-  ! 

20.0! NONE 
! 

IRS  CREERVILLEI 

1  1 

1979 

•UNGE  440 

1412477 

1 

67614A481  195.9!  35.01 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

• 

! 

t 

1516! 

-  ( 

20. OlNONE 
! 

IRS  CREERVILLEI 

I  1 

1979 

BUNGE  540 

J  - 

l 

621 1 4 A 41 1  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1462! 

-  ! 

16.4 1  NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1966 

•UNGE  541 

f  - 

1 

881UA41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1462! 

-  ! 

1 6.4 i NONE 
! 

INS  GREENVILLE! 

!  ! 

1966 

BUNGE  542 

1  - 

1 

676I4A41!  195.0!  35.0! 

1  I  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

” 

! 

! 

1473! 

-  ! 

17. OlNONE 
! 

IRS  CREERVILLEI 

1  1 

1970 

BUNGE  543 

1 

800I4A41 |  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1495! 

-  ! 

14. 4! NONE 

I 

INS  GREENVILLE! 

!  ! 

1971 

BUNGE  544 

j  - 

600I4A41!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

" 

! 

! 

1495! 

-  ! 

16.4IN0NE 

! 

IRS  CREERVILLEI 

I  I 

1971 

•UNGE  545 

i  - 

S0014A41!  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

! 

1 

1495! 

-  ! 

16.4 ! NONE 

1 

IRS  CREERVILLEI 

1  1 

1971 

BUNCC  544 

i  - - 

i 

68214A41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1518! 

-  ! 

16.1! NONE 
! 

IRS  CREERVILLEI 

1  1 

1972 

BUNGE  71 B 

1293998 

1 

784I4A41 1  195.0!  35.0! 

1  1  195.01  35.01 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

1 

1588! 

-  ! 

18.6! NONE 
! 

INS  GREENVILLE! 

!  ! 

1964 

0UNCE  733 

1517802 

* 

78314A41J  200.0!  35.0! 

1  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

_ 

! 

! 

1630! 

-  ! 

17. OlNONE 
! 

IRS  CREERVILLEI 

1  1 

*  1968 

OUNCE  740 

1294001 

76414A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

784 ! 4A41 !  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.7! 

" 

! 

1588! 

18.6! NONE 

IMS  GREENVILLE! 

1964 

OUNCE  750 

1294002 

1 

- 

! 

! 

1598! 

-  t 

1 8 .6 ! NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1964 

BUNCE  748 

1294003 

1 

78414A41!  195.01  35.0! 

!  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.7! 

I 

! 

1538! 

-  ! 

18.6! NONE 
! 

IMS  CREENVILLE! 

!  ! 

1964 

BUNGE  776 

1294004 

1 

76414A411  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

1 

1588! 

-  I 

18.6 ! HONE 

I 

IRS  CREERVILLEI 

1  1 

1964 

BUN6E  748 

1294005 

1 

78414A41!  195.0!  35.0! 

1  t  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1 

! 

1588! 

-  ! 

18.6 ! NONE 

1 

IMS  GREENVILLE! 

!  1 

1964 

BUNCE  79B 

1294004 

1 

78414A41!  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1588! 

-  ! 

1 8. 6! NONE 

I 

IMS  GREENVILLE! 

1  1 

1964 

BUNGE  SOB 

1294007 

1 

78414A41 1  195.0!  35.01 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

I 

1588! 

-  ! 

18.6! NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  < 

1964 

BUNGE  2018 

1505007 

1 

111314A41!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

• 

! 

( 

1607! 

-  i 

22. 0! NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1966 

BUNCE  202B 

1505008 

111314A41!  200.01  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

j 

! 

1607! 

-  ! 

22. OlNONE 
! 

IRS  CREERVILLEI 

1  1 

1966 

BUNGE  205B 

IS0S009 

l 

1113I4A41!  200.0!  35*0! 

!  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

! 

1 

1607! 

-  ! 

22. OlNONE 
! 

IRS  CREERVILLEI 

1  1 

1966 

BUNGE  2048 

1505010 

1 

111314A41!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

! 

! 

1407! 

-  I 

22*01  NONE 

I 

IMS  GREENVILLE! 

1  ! 

1966 

BUNCE  2040 

1S05213 

J 

1113I4A41!  200.0!  35.0! 

!  I  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

! 

! 

1607! 

-  ! 

22.0! NONE 
! 

IRS  CREERVILLEI 

I  1 

1966 

BUNGE  207B 

1505214 

1 

111314A41 !  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

! 

1 

1607! 

-  ! 

22.0 ! NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1966 

BUNCE  2048 

1505215 

J 

11 1 314A41 !  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

i 

! 

1607! 

-  ! 

22. OlNONE 
! 

IRS  CREERVILLEI 

1  1 

1966 

BUNCE  2099 

1505216 

1 

1113UA41!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

• 

j 

! 

1607! 

-  I 

22. OlNONE 
! 

!NS  CREENVILLE! 

1  ! 

1966 

BUNCE  210B 

1505217 

l 

1113I4A41!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

• , 

t 

l 

1607! 

-  ! 

22. OlNONE 

1 

IRS  oREERVILLEI 

1  1 

1966 

BUNGE  2119 

1505218 

{ 

111314A41!  200. 0!  35.0! 

!  (  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

! 

! 

1607! 

-  ! 

22 .OlNONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1966 

BUNGE  2128 

1505219 

! 

1 113I4A41 !  200.0!  35. C! 

!  I  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

" 

! 

! 

1607! 

-  » 

22. OlNONE 

1 

IRS  CREERVILLEI 

1  1 

1966 

BUNGE  2138 

1505220 

! 

11 1 3! 4A41 !  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

! 

! 

1607! 

-  ! 

22.0! NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1966 

BUNGE  2148 

1505221 

! 

111314A41!  200.0!  35.0! 

!  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1 

! 

1607! 

-  ! 

22.0! NONE 

1 

iriS  GREENVILLE! 

!  ! 

1966 

BUNGE  2159 

1503222 

1 

1113I4A41!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

! 

! 

1607! 

-  ! 

22. OlNONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  1 

1966 

BUNCC  2149 

1505223 

1 

111.M4A41!  200.0!  35.0! 

!  (  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

! 

t 

1607! 

-  ! 

22. OlNONE 
! 

IRS  CREERVILLEI 

1  1 

1966 

BUNCE  2178 

1505224 

1 

1113I4A41!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

! 

! 

1607! 

-  ! 

22. OlNONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1966 

6UNCE  214B 

1505225 

1 

1113UA41I  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

" 

! 

1 

1607! 

-  ! 

22. OlNONE 
! 

IMS  CREENVILLE ! 

!  ! 

1966 

BUNCE  2198 

1505226 

1 113 J4A41 !  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

! 

! 

1607! 

-  ! 

22. OlNONE 
! 

IMS  CREENVILLE! 

!  1 

1966 

BUNGE  2209 

1505227 

1 

1113J4A41 (  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

■ 

! 

I 

1607! 

-  ! 

22. OlNONE 
! 

SMS  CREENVILLE! 

!  ! 

1966 

BUNCE  221 B 

1566535 

1 

1 

1 

74K4A41!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

9.0! 

1.8! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1610! 

-  ! 

! 

! 

19.3! NONE 
! 

! 

! 

IMS  CREENVILLE! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1975 

2.16 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGR! 

0IST1  OPERATOR 


1 

COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  ! 

GUARD 

! 

NUMBER 

! 

! 


(29)  BUNGE  CORPORATION  ! 

(CONTINUED)! 

OUNCE  2228  15*4536 

I 


BUNGE  2238 

! 566537 

BUNGE  2248 

1366538 

OUNCE  2258 

1566339 

9UNGE  2268 

1566540 

BUNGE  2278 

1566541 

BUNGE  228P 

1546542 

OUNCE  2298 

! 566543 

BUNGE  2306 

1566544 

EUN6I  2J18 

1566545 

BUNGE  2328 

! 56A546 

BUNGE  2338 

1566547 

BUNGE  2348 

1566548 

BUNGE  2358 

1566549 

BUNGE  6C1B 

i  - 

BUNGE  6020 

1329423 

BUNGE  6038 

1541332 

3UNGE  6S1B 

,  - 

BUNGE  *  32B 

1  - 

9UNGE  653B 

!  - 

8UNGE  6549 

1  - 

BUNGE  656B 

1  - 

BUNGE  6579 

!  - 

BUNGE  6588 

1  - 

BUNGE  6599 

!  - 

BUNGE  660B 

BUNGE  6616 

!  - 

BUNGE  6620 

1  - 

BUNGE  6638 

!  - 

BUN6E  6648 

1  - 

eUNGE  665B 

i  ...... 

BUNGE  666B 

1  - 

BUNGE  6679 

I  - 

8UNGE  6688 

!  - 

BUNGE  6699 

1  - 

BUNGE  6708 

1  - 

BUNGE  6719 

BUNGE  672B 

BUNGE  6739 

!  - 

BUNGE  674B 

J  - 

8UNGE  675B 

|  - 

BUNGE  676B 

|  - 

8UNCE  6778 

BUNGE  6769 

BUNGE  6798 

8UK6E  680B 

SUnCC  4!i3 

8UNGE  6628 

BUNGE  6838 

!  - - 

BUNGE  684B 

1  - 

BUNGE  6658 

1506709 

BUNGE  6869 

BUNGE  6679 

1506711 

BUNGE  68IB 

1506859 

! 

! 

! 


! VTCC !  DIMENSIONS  (DRAFT! 

NET  i CODE  1 LENGTH! BROTH!  !  ! 

REGIS-!****!  REC.  (  REG.iLOAO-!  ! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

I  TON-  IPACE!  OVER-! OVER-! //// / !  NORSE 
NA6E  1  IV  !  ALL  !  ALL  (LI6HT1  POWER! 


CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 
CARGO  !  FIXED  i  ERUIPHENT  ITCl  9ASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  !AOt  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) I //////////////// !TD! ////////// 
ENCERS  !  (FEET)!  LINE-2  lEE!  LINE-2 


I 

! 

YEAR  ! 
BUILT  I 
OR  ! 
•REQUILT! 


74114A41! 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.C! 

9.0! 

1.8! 

1 

1610! 

-  ! 

19.3! NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

1  ! 

1975 

74114A41  1 

1  1 

200.0! 

200.01 

3S.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

! 

1610! 

-  ! 

19. 3 ! NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1975 

74114A411 

1  ! 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1 

1610! 

-  ! 

1 9. 3 ! NONE 

I 

!MS  GREENVILLE! 

1  ! 

1975 

741UA41I 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

l 

1610! 

19.3! NONE 

1 

!N$  GREENVILLE! 

!  ! 

1975 

74114A411 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

! 

1610! 

-  ! 

19. 3 (NONE 
! 

(NS  GREENVILLE! 

!  ! 

1975 

74114A41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

1610! 

1 9. 3!N0HE 

!M$  GREENVILLE! 

1975 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

< 

-  ! 

! 

!  ! 

741 ! 4441 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1610! 

19.3! NONE 

IMS  GREENVILLE! 

1975 

!  1 

200.0! 

35.0! 

t.S! 

t 

-  ! 

! 

!  I 

74114A411 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.81 

“ 

1610! 

-  ! 

19.3 ! NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1975 

74114A41! 

1  1 

200. 0! 
200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

1610! 

-  ! 

19.3! NONE 
! 

(MS  GREENVILLE! 

!  ! 

1975 

74114A41! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35  >0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1610! 

-  ! 

19.3 {NONE 
! 

! MS  GREENVILLE! 

!  ! 

1975 

741 14A41 1 

1  1 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

” 

T610! 

-  ! 

19.3! NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1975 

74114A41! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

— 

1610! 

-  ! 

19  »  3 1 NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  1 

1975 

741UA41! 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1610! 

-  ! 

19.3! NONE 
! 

INS  GREENVILLE! 

!  ! 

1975 

741 14A41 1 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

- 

1610! 

-  ! 

19 .3 (NONE 

1 

INS  GREENVILLE! 

!  ! 

1975 

94314A41! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1634! 

-  ! 

1 6.7 ! NONE 
! 

INS  GREENVILLE! 

!  ! 

1968 

90114A41! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1636! 

-  ! 

1 S. 7! NONE 
! 

(MS  GREENVILLE! 

(  ! 

1970 

723 I4A41 1 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1636! 

-  ! 

16.1 (NONE 
! 

IPS  GREENVILLE! 

I  ! 

1972 

932 14 441  ! 

;  i 

200.01- 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1651! 

-  ! 

1 8. 7! NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1965 

93214441! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

* 

1651! 

-  ! 

1 S.7 ! NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ( 

1965 

93214441! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.S! 

- 

1651! 

-  ! 

18.7! NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1965 

93214441 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1651! 

18.71N0NC 

IPS  GREENVILLE! 

1965 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

93214441! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1651! 

-  ! 

13.7! NONE 
! 

IPS  GREENVILLE! 

!  ! 

1965 

93214A41! 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1651! 

-  ! 

18.7 {NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1965 

93214A41! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1651! 

-  ! 

18.7! NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1965 

932144  41 1 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1651! 

-  ! 

18.7 (NONE 
l 

INS  GREENVILLE! 

!  ! 

1965 

93214A41! 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1651! 

-  ! 

1 8 • 7 i NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1965 

94514441! 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1616! 

-  ! 

18.0 ! NONE 
! 

! MS  GREENVILLE! 

!  ! 

1966 

94514441! 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

— 

1616! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

IRS  GREENVILLE! 

!  ! 

1966 

94514441! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

1616! 

1 8.0! NONE 
l 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1966 

945144411 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

1616! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1966 

94514A411 
(  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1616! 

-  ! 

1 8. 0! NONE 
! 

INS  GREENVILLE! 

!  ! 

1966 

94514441! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1616! 

-  ! 

1 8. 0 (NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1966 

94514441! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1616! 

-  ! 

1 8.0! NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1966 

945144411 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1616! 

-  ! 

18.0IN0NE 

! 

!NS  GREENVILLE! 

!  ! 

1966 

94514441! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1616! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  I 

1966 

94514441! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1616! 

-  ! 

16.0IN0NE 

! 

INS  GREENVILLE! 

!  ! 

1966 

945144411 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

" 

1616! 

-  i 

18.0! NONE 
! 

INS  GREENVILLE! 

!  ! 

1966 

94514441! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

16161 
-  » 

18.0 ! NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1966 

94514441! 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

* 

1616! 

-  ! 

18.01  NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1966 

94514441 1 
1  1 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1616! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  I 

1966 

945144411 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

” 

1616! 

-  ! 

18.0 (NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1966 

94514441 1 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

1616! 

-  ! 

18.0IN0NE 

! 

IMS  GREENVILLE! 
i  ! 

1966 

94S14A41 1 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1616! 

-  ! 

18.01N0NE 

! 

IMS  GREENVILLE! 

!  1 

1966 

945 14A41 1 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1616! 

-  ! 

18. 0! NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1966 

94S14A41! 

1  t 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1616! 

-  ! 

1 8. 0! NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1966 

94S14A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1616! 

18.0! NONE 

IMS  GREENVILLE! 

1966 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

.  i 

! 

!  ! 

94S14U1* 
1  1 

/>» 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0* 

1.7! 

- 

1616! 

-  ! 

i;.Q!N9*tE 

! 

!*•$  5*£ENVIIL€! 

!  ! 

19*4 

94514441! 
i  l 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

” 

1616! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1966 

94514441 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1616! 

1 8.01NONE 

INS  GREENVILLE! 

1966 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 

94514A41 1 
!  1 

230.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

M.7! 

1616! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1966 

93114A41! 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1639! 

-  ! 

1 8. 8 ! NONE 
! 

!HS  GREENVILLE! 

!  ! 

1967 

93114A411 
1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

* 

1639! 

-  ! 

18.8! NONE 
! 

! MS  GREENVILLE! 

!  ! 

»967 

931!«A41! 
1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1639! 

-  ! 

18.8! NONE 
! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1967 

93114A411 
1  1 

1  1 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

! 

! 

35.0! 

35.0! 

! 

! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1639! 

-  ! 

! 

! 

18.8 (NONE 
! 

! 

! 

IMS  GREENVILLE! 

I  ! 

!  ! 

!  ! 

1967 

table  z  -  bescmption  or  vessels 


ENGR! 

(VTCCt 

DIMENSIONS  t DRAFT! 

(CAPACITY! 

NIGH-  ! 

!  V 

umi 

BIST!  operator 

!  NET  l CORE! LENGTH! BRBTH! 

! 

! 

! 

1ST  !  CARSO  KAkBLXkC 

IS  lOPIAAUHi  1 

« 

1 

« 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

• 

1 

REGIS-!****! 

REG.  ( 

REG. (LOAD-! 

! 

CARGO  ! 

fXXED  !  EBUIRNENT 

!TC! 

BASE  1 

TEAR 

1  COAST 

TER  I  SEC! //////! /////! 

ED  ! 

!  tun  tit ! 

POINT  (  LINE 

-1 

1  AO ! 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AMD  NUMBER 

!  GUARD 

TOM-  (RAGE! 

OVER-! OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) I////////////////! TO!//////////! 

OR 

1  NUMBER 

NAG!  (  IV  I 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT ! 

ROWER! 

ENGERS  1 

CfEETM  LINE 

-2 

lktl 

tiki-2  1 

•REBUILT! 

(29)  BUMS!  CORPORATION 

! 

1 

! 

(  ( 

(  ( 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) 1 

!  ! 

1 

! 

1 

! 

1 

8UNGE  4896 

1504  WO 

93K4A4U 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1439! 

18. 8 !  NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1967 

I 

!  1 

200. Ot 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

BUNSE  4906 

1504141 

931 2 AA 411 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

-  ! 

1439! 

11.8! NOME 

INS 

GREENVILLE! 

1947 

! 

!  ! 

200.0! 

33.0! 

1.5! 

-  | 

! 

1 

8UNSE  4916 

! 504814 

93114A41J 

200.0! 

35.0! 

9.01 

•  J 

1439! 

18.8! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1967 

1 

1  ! 

200.01 

33.01 

1.5! 

-  | 

! 

I 

BUMS!  4926 

1504817 

93H4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1639! 

18.8! NOME 

!HS 

GREENVILLE! 

1947 

! 

|  | 

200.0! 

35. 0! 

1.5! 

-  ( 

! 

! 

BUNSE  4936 

(304118 

931UA41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

t639! 

16.6 (NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1947 

! 

f  { 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  j 

! 

1 

BUNGE  4946 

(504819 

93K4A4K 

200.0 ( 

35.0! 

9.0! 

•  j 

1439! 

18.8  (NOME 

IMS 

GREENVILLE! 

1967 

! 

1 

(  ( 

200.01 

( 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

"  ! 

! 

! 

1 

! 

(32)  RUMS#  CARL  N. 

J 

( 

t  t 

!  ( 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

I 

f 

1 

fAIS  DO  BEAUX 

(437331 

57!1C011 

-  ! 

-  ! 

5.0! 

1050! 

39! 

20.01  NONE 

!U 

800THVXLLE! 

1*11 

( 

(  1 

i  | 

63.0! 

! 

20.0! 

! 

4.0! 

! 

29! 

! 

! 

! 

! 

(32)  RURTON#  W.  T.#  CO.# 

i 

INC.! 

i  i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

A  13 

1  - 

ISO! 4A43! 

100.01 

33.0! 

3.0! 

-  j 

230! 

S.OIkOkl 

!LA 

SULPHUR  1 

1957 

I 

!  1 

100.0! 

33.0! 

1.0! 

-  | 

l 

! 

A  92 

!  - 

1 50} 4A431 

100.0! 

33.0! 

5.0! 

-  | 

230! 

8.OIN0NC 

!L  A 

SULPHUR  ! 

1957 

1 

1  | 

100.0! 

33.0! 

1.01 

-  | 

I 

! 

E  10 

j  - 

220(4A46( 

130.0! 

30. Cl 

4.01 

-  i 

500! 

10.0! NONE 

I  LA 

SULPHUR  ! 

1953 

l 

(  ( 

130.01 

30.0! 

1.2! 

-  | 

I 

I 

MT  1 

1  - 

175(44461 

100.01 

10.0! 

—  ! 

-  j 

400! 

8.0!NONE 

!LA 

SULPHUR  ! 

198? 

I 

t 

(  1 

!  1 

120.0! 

! 

30.0! 

—  ! 

! 

“  ! 

I 

1 

! 

! 

(23)  BUSCH  NARINE 

l 

( 

(  ! 

(  i 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

1 

GREGORY  J.  BUSCH 

(218071 

143(3416! 

143.01 

27.4! 

14.7! 

4000! 

-  j 

67.0! NONE 

!  MX 

SAGINAW  ! 

» 

i*ii 

( 

(  1 

131.0! 

28.0! 

12.0! 

-  i 

! 

! 

S*  2004 

(287354 

1230(44431 

240.01 

30.0! 

9.5! 

-  i 

2400! 

18.0! NONE 

(MI 

S *4 IN AW  1 

• 

1986 

( 

i 

!  i 

(  ! 

240.0! 

( 

50.0! 

! 

1.5! 

“  ! 

! 

1 

1 

i 

(32)  BUSXNELLE/  JERRY  TOWING  i 

t  ! 

(  1 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SERVICE#  INC. 

1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

CART.  JERRY 

(302443 

19(3434! 

36.1! 

22.0! 

4.3! 

400! 

-  t 

34.0 ) NONE 

(LA 

MORGAN  ! 

1566 

1 

(  ( 

34.1! 

22.0! 

3.6! 

-  ( 

! 

I 

CITY  ! 

NANCY  LYNN 

(298510 

20(3435! 

40.6! 

14.9! 

4.7! 

300! 

-  j 

20.0! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

'/965 

( 

( 

(  1 

!  ( 

40.6! 

! 

14.9! 

! 

3.7! 

! 

—  1 

( 

! 

I 

! 

CITY  I 

I 

(32)  6UTTE  LA  ROSE  BOAT  CONPAlNY 

!  1 

!  t 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

CART.  KYLE 

1503791 

S113A35! 

46.31 

18.2! 

5.2! 

600! 

-  i 

28.0! NONF 

!IA 

WHISKEY  ! 

1944 

! 

1 

(  ( 

i  i 

44. 3! 

1 

16.2! 

! 

3.6! 

! 

—  ! 

! 

! 

I 

! 

BAY  ! 

(07)  C  t  A  NARINE  TRANSR. 
RISING  SUN 

( 

! 

(241102 

1  1 

t  ( 

148(34351 

1 

I 

90.51 

! 

! 

33.01 

! 

! 

8.5! 

1800! 

! 

! 

53 .0 ! NONE 

! 

» 

IDE 

WILMINGTON! 

1951 

! 

!  ( 

90. 5( 

33.0! 

8.0! 

-  I 

\ 

! 

E  9 

(279406 

1124(5471  ! 

226.1  ( 

42.1! 

13.5! 

-  i 

2895! 

23.0(2  DIESEL 

RUNRS 

!DE 

WILMINGTON! 

1959 

i 

!  i 

226.1! 

42.11 

2.2! 

-  J 

I 

! 

E  10 

(282749 

1077(5470! 

217.8! 

42.1! 

13.5! 

-  ! 

2726! 

22.012  DIESEL 

PUNRS 

IDE 

WILMINGTON) 

1940 

I 

(  ( 

217.8! 

42.1! 

2.3! 

-  | 

! 

1 

GLB  2 

(297296 

833(5471! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1422! 

1 4.01  NONE 

t  DE 

WILMINGTON! 

1944 

! 

1 

f  ( 

(  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

2.0! 

( 

-  ( 

I 

1 

! 

! 

(32)  C  t  0  BOAT  CO.#  INC. 

t 

t 

!  ( 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

1 

NR.  EARL 

(613058 

48(34351 

48.0! 

20.0! 

7.2! 

900! 

-  { 

35 .0 (NONE 

ILA 

HOUNA  ! 

1979 

i 

! 

!  ! 

!  ( 

51.0! 

1 

20.3! 

! 

6.0! 

! 

"  ! 

! 

( 

I 

! 

(32)  C(C  BOAT  RENTALS# 

! 

INC.  ( 

(  i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

! 

LINDA  R 

(553458 

51I1A07! 

94.0! 

25.0! 

8.0! 

1000! 

46! 

20.0! NONE 

!LA 

HOUMA  ! 

1973 

1 

f 

•  | 

!  ( 

v2,0! 

! 

25.0! 

! 

6.0! 

! 

20! 

! 

! 

I 

1 

(21)  C  1  C  NARINE  NAINT. 

! 

CO.  1 

1  ! 

1  « 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

DELTA 

(510687 

82534361 

65.01 

24.0! 

6.0! 

760! 

-  ( 

40.0! NONE 

!RA 

PITTSBURGH! 

1967 

1 

i  i 

65.0! 

24.0! 

5.5! 

-  j 

! 

1 

MARILYN  ANN 

(  264610 

2713A351 

38.0! 

19.0! 

3.7! 

110! 

-  ) 

24. 3! NONE 

IRA 

EVANS  CITY! 

* 

1972 

( 

(  1 

40.0! 

19.2! 

3.51 

-  J 

! 

l 

W.  4.  SINRSON 

(262265 

31 f  3 A  36 1 

S0.5I 

20.0! 

4.5! 

430! 

-  i 

16.6! NONE 

IRA 

PITTSBURGH  1 

1951 

1 

( 

1  i 

i  ( 

54.0! 

! 

20.0! 

! 

4.5! 

! 

-  i 

1 

! 

I 

I 

(32)  C  t  E  BOAT  RENTALS# 

i 

INC.  I 

i  ( 

!  ( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

ANDREW  A.  CHERANIE 

1623480 

47J1A03! 

100.5! 

26.0! 

8.5! 

1400! 

142! 

12. OlNONE 

ILA 

HOUNA  ! 

1980 

! 

i  | 

110.0! 

28. C! 

6.0! 

16! 

i 

1 

DAVID  C  CHERANIE 

(S91C07 

67(1 F02 ( 

100.5! 

28.0! 

8.5! 

14001 

140! 

12. OlNONE 

ILA 

HOUNA  ! 

1978 

J 

!  I 

110.0! 

28.0! 

6.0! 

161 

1 

! 

EHAR  J.  EYMARD 

(598839 

67! 1A03! 

100.5! 

28.0) 

4.0! 

1400! 

180! 

12. OlNONE 

ILA 

HOUNA  ! 

1978 

( 

!  ! 

100.5! 

28.CI 

3.0! 

HI 

! 

! 

RUSSELL  A  CHERANIE 

(615420 

67(1  AOS! 

100.5! 

28.0! 

8.5! 

1400! 

140! 

12. OlNONE 

ILA 

HOUMA  ! 

1980 

( 

I  I 

110.0! 

26.01 

6.0! 

16! 

! 

! 

RUSTY  EYMARD 

1391246 

631 1A031 

100.5! 

26.01 

8.0! 

12001 

140! 

20.01  NONE 

!LA 

HOUNA  ! 

1978 

1 

* 

1  ( 

!  I 

110.0! 

! 

26.01 

! 

6.0! 

! 

16! 

! 

! 

! 

1 

(32)  C  t  G  NARINE  SERVICE 

! 

#  IN ! C • 

«  1 

t  | 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

I 

* 

! 

LORRAINE  G 

(55C322 

51 11 A12 ) 

105.0! 

25.0! 

8.0! 

1000! 

76! 

30. OlNONE 

ILA 

GOLDEN  ! 

* 

1973 

1 

!  1 

105.0! 

25.0! 

6.0! 

24! 

! 

! 

MEADOW  ! 

NATT 

(635298 

66  (1A12  ] 

110.0! 

26.0! 

8.9! 

1130! 

98! 

26.0! NONE 

!LA 

GOLDEN  ! 

1981 

! 

1  ! 

110.0! 

26. C! 

7.0! 

361 

! 

! 

MEADOW  ! 

NS  DEBORAH 

(647768 

66(1412! 

97.2! 

26.0! 

8.6! 

12001 

95! 

26.0! NONE 

'LA 

GOLDEN  ! 

1982 

( 

!  1 

97.2! 

26.0! 

6.0! 

i 

20! 

! 

1 

MEADOW  ! 

NS  JANE 

(593339 

60(14121 

122.0! 

26.0! 

8.0! 

1200! 

90! 

27. OlNONE 

ILA 

GOLDEN  ! 

1978 

1 

1  ! 

122.0! 

26.0! 

6.0! 

361 

! 

! 

MEADOW  ! 

NS  NIA 

(647278 

66(1412! 

97.2! 

26.01 

8.6! 

1200! 

95! 

26.0! NONE 

!  L  A 

GOLDEN  ! 

1982 

! 

(  ( 

97.2! 

26.0! 

6.0! 

20! 

! 

! 

MEAOOW  1 

PEGGY  C 

(550844 

51(1412! 

105.0! 

25.0! 

8.0! 

1000J 

76! 

30. OlNONE 

!LA 

GOLDEN  I 

* 

1973 

I 

!  ! 

105.0! 

25.0! 

6.0! 

22! 

I 

! 

MEADOW  ! 

RUSS 

(595572 

60(1412! 

122.0! 

26.0! 

3.0! 

1200! 

90! 

27 .0! NONE 

!LA 

GOLDEN  1 

1978 

! 

1 

! 

(  i 

!  ! 

!  ! 

122.0! 

! 

! 

26.0! 

! 

1 

6.0! 

! 

! 

36! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

MEADOW  ! 

TABLE  2  -  OESCRIPTIOM  Of  VESSELS 


218. _ 


£MCftt 

IVTCCl 

DIMENSIONS  !D*AFT! 

1CAPACXTY! 

HUH-  ( 

1  V 

um  i 

•  1ST!  ORCRRTOR 

_ 

NET  KOIElLENCTHlBRDTHl 

! 

! 

CST  1  CARSO  HRMSLINS 

IS  I  OPERATING  1 

!  COAST 

TER  1  SEE1//////I/////1 

CD  ! 

I ////////! 

NOINT  ! 

LINC-1 

!  AO! 

LINE-1  t 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  CUARD 

TON-  IPACEI 

0VER-10VER-1 ///// l 

HORSE! 

NASS-  ! (LtCHT )!////////// /////4 

ITBI//////////J 

OR 

i  NUNSER 

MAGE  l  IV  1 

ALL  1 

ALL  1LI6HT! 

ROWER! 

CN6ERS  ! 

(rtct>i 

LXNC-2 

ICE! 

LINE-2  ! 

♦REBUILT 

(J2>  C  1  C  HAK1KC  SERVICE# 

! 

! 

INK. 

1  1 

1  ! 

!  1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

1 

(CONTINUED  ! 

1  1 

1 

! 

! 

! 

TODD 

1613100 

601 1A 12! 

122.01 

24.0! 

8.0! 

12001 

90! 

27*01  NONE 

f  LA 

GOLDEN 

1979 

1 

1  1 

!  ! 

122.01 

1 

26.0! 

! 

6.0! 

! 

36! 

! 

! 

MEADOW 

(32)  CtC  MARINI  TOWING/ 

INC!. 

!  1 

t  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

SHANE  C 

! 346409 

11 ! 3 A  34 1 

—  1 

—  ! 

7.01 

800! 

-  i 

40*0 1  NONE 

!LA 

HARVEY 

1973 

! 

1  1 

!  1 

40.01 

! 

22.01 

! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

(32)  C  t  H  0ARGE  RENTALS 

I 

1  1 

1  ! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

CM  11 

K06568 

19314*441 

! 

—  ! 

4.6! 

•  i 

300! 

6. 6 1  NONE 

!IA 

MORGAN 

1980 

! 

1  1 

110.31 

30.0! 

1.6! 

-  | 

! 

CITY 

CK  12 

1616470 

19J1 4*461 

1 

—  1 

6.4! 

-  i 

500! 

6.6! NONE 

!IA 

MOAGAN 

I960 

t 

!  1 

1  1 

110.0! 

1 

30.0! 

! 

4.61 

! 

"  ! 

! 

! 

CITY 

(32)  C  t  H  80AT  CO. 

NXSS  NAXEL 

1 

1545120 

(  1 

t  1 

321 3A  36! 

1 

1 

40.01 

1 

18.01 

! 

5.0! 

(00! 

! 

! 

22 .0 !  NONE 

!  L  A 

MORGAN 

1972 

1 

t  1 

40.0! 

18.0! 

4.5! 

-  | 

» 

CITY 

HR.  PETE 

1545775 

5913AJ4! 

52.01 

22.0! 

8.1! 

900! 

-  j 

26.0 1  NONE 

(LA 

MORGAN 

1978 

!  1 

52.01 

1 

22.0! 

! 

7.5! 

“  ! 

! 

! 

CITY 

(29)  C  t  M  NARINE 

BITTY  ROSE 

1 

1289573 

1  1 

1  1 

13A36! 

1 

1 

1 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

450! 

! 

! 

t  XL 

KAHPSVILLC 

1964 

! 

1  1 

60.0! 

18.0! 

-  ! 

-  i 

! 

LINDA  TODD 

1559120 

6113*36! 

55.01 

20.0! 

7.0! 

800! 

-  i 

30*0! NONE 

tIL 

KAMPS VILLE 

1974 

l 

1  1 

53.0! 

22.0! 

5.0! 

-  [ 

! 

POLLY  JO 

1290116 

13*36! 

-  1 

-  t 

-  ! 

730! 

-  j 

•  ! 

1 1 L 

KAHPSVILLC 

1963 

1 

! 

1  t 

1  1 

52.01 

t 

20.0! 

! 

-  1 

! 

■  ! 

! 

I 

(32)  C  A  BOATS/  INC. 

NO  318 

1 

! 

1  - 

1  t 

1  1 

16414*43) 

! 

1 

120.0! 

30.0! 

! 

! 

6.0! 

600! 

I 

! 

6.01  NONE 

1LA 

HOPEDALE 

1962 

! 

! 

t  1 

!  ! 

120.01 

I 

30.0! 

! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

(29)  CCS  MARINE  SERVICES 

! 

! 

1  1 

1  ! 

! 

1 

j 

! 

! 

! 

! 

ftLAC  KHAUK 

1280762 

2913*36! 

45.51 

1 5.i  i 

5.9! 

400! 

-  j 

24.51  NONE 

1  XL 

HENNEPIN 

1959 

1  1 

45.5! 

15.1! 

5.9! 

-  i 

IILINX  LECCNO 

1278053 

65! 3  A  36 1 

72.0! 

24.0! 

6.0! 

600! 

•  j 

29. 0 1  NONE 

(1L 

HENNEP'4 

1958 

! 

1  1 

72.0! 

24.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

SPRING  VALLEY 

1261681 

2313*36! 

55.41 

16.6! 

3.6! 

550! 

•  i 

28.0! NONE 

ML 

HENNEPIN 

♦  1981 

! 

! 

1  1 

1  1 

55.4! 

! 

14.6! 

! 

5.8! 

! 

“  ! 

! 

! 

(37)  CNF  LEASXNC  CO. 
FISHER 

1 

! 

1507422 

1  1 

1  1 

99314*46! 

1 

1 

140.0! 

! 

! 

60.0! 

! 

3.0! 

993! 

! 

12*  01  NONE 

!W* 

SEATTLE 

1967 

! 

i  1 

160.0! 

60.0! 

3.0! 

-  ! 

I 

JAN  6 

1 5  02  C  34 

117514A431 

170.0! 

65.01 

5.0! 

-  i 

-  ! 

24. 01  NONE 

!WA 

SEATTLE 

1966 

1 

1  1 

170.0! 

65.0! 

2.4! 

-  ( 

! 

NO  404 

*234826 

182914*40! 

234.81 

60.1! 

14.3! 

-  j 

5000! 

27.61  NONE 

!0R 

PORTLAND 

1M1 

! 

! 

!  1 

1  ! 

240.0! 

1 

40.1! 

! 

2.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

(18) . C-OS  LEASING 

i 

! 

1  1 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ATC  13138 

1  - 

711 94*41 1 

2(10.01 

35.0* 

10.0! 

-  ! 

1670! 

1 6.0 (NONE 

1979 

! 

! 

1  t 

1  1 

200.0! 

1 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

« 

-  ! 

! 

! 

(33)  C  R  V/  LTD. 

I 

* 

1  1 

t 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

t 

DANA  NICOLE 

1630390 

2913*36! 

47.8! 

18.0! 

7.6! 

800! 

-  ! 

30.01N0NF 

!LA 

MORGAN 

1980 

! 

1  t 

51.01 

18.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

CXTT 

HR.  LONNIE 

1629839 

2913*341 

47.8! 

18.0! 

7.6! 

600! 

-  | 

30.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1980 

( 

! 

1  1 

1  1 

51.0! 

! 

18.0! 

! 

6.0! 

! 

■  ! 

! 

! 

CITY 

(A1)  C4C  BOATS/  INC. 

! 

! 

!  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

ACE  HUH 

14C9666 

63! 1  CO?! 

95.9! 

21.5! 

5.0! 

1680! 

25! 

25.0! NONE 

!CA 

CLWOOD 

1979 

1  1 

100.0! 

23.0! 

4.5! 

60! 

1 

ACES  WILD 

1613722 

6411C02! 

95.9! 

21.5! 

5.0! 

1680! 

25! 

25.0! NONE 

KA 

ELWOOD 

1979 

! 

!  1 

100.0! 

23.0! 

4.5! 

60! 

! 

COLLEEN 

1273262 

1611*021 

45.1! 

14.0! 

3.5! 

560! 

4! 

12.01  NONE 

ICA 

LONG  BEACH 

1957 

1 

1  1 

47.0! 

14.9! 

3.0! 

22! 

! 

•  OUC  C 

1558475 

631 1C021 

85.1! 

21.0! 

4.5! 

1680! 

15! 

25 .OlNONE 

!  CA 

LONG  BEACH 

1974 

1 

|  1 

90.0! 

22.0! 

4.0! 

60! 

! 

HAROLD  T 

1505390 

38MA02! 

61.6! 

17.2! 

4.5! 

1120! 

8! 

20. OlNONE 

ICA 

LONG  BEACH 

1966 

! 

1  ! 

45.01 

18.0! 

3.0! 

44! 

! 

IRENE  T  II 

1329680 

3011A02! 

54.2! 

16.3! 

4.0! 

900! 

6! 

25. OlNONE 

KA 

LONG  BEACH 

1970 

1 

1  1 

37.0! 

17.5! 

3.5! 

38! 

1 

MATTHEW 

1546407 

6111C021 

84.4! 

23.0! 

5.0! 

1680! 

36! 

30. OlNONE 

KA 

LONG  BEACH 

1973 

! 

1  1 

90.0! 

24.0! 

4.0! 

45! 

! 

HISTY  ESERNAN 

1504381 

3811*02! 

96.8! 

24.0! 

10.0! 

1200! 

60! 

30. OlNONE 

ICA 

LONG  BEACH 

1966 

i  I 

100.0! 

26.0! 

8.0! 

16! 

! 

RAVEN 

1541915 

56 11  CO? I 

77.5! 

18.5! 

4.5! 

1120! 

5! 

25.0! NONE 

ICA 

LONG  BEACH 

1972 

1 

1 

!  1 

!  1 

80.0! 

! 

19.5! 

! 

4.0! 

! 

45! 

! 

! 

! 

(32)  CrCRAET  NARINE  SERVICES/!  INC. 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

DENISEC 

1610879 

15 11C  02  1 

40.0! 

14.0! 

5.6! 

600! 

-  1 

20.0! NONE 

ILA 

HOUMA 

1979 

! 

!  1 

40.0! 

14.0! 

5.0! 

19! 

! 

DICKIE  C 

1590777 

1911C02! 

45.0! 

15.0! 

5.6! 

800! 

-  ! 

20. OlNONE 

ILA 

HOUMA 

1978 

! 

j  ( 

45*0! 

15.0! 

5.0! 

79! 

I 

HANNA  BABY 

1587047 

1911C02! 

47.0! 

15.0! 

5.6! 

760! 

-  | 

22. OlNONE 

!LA 

HOUMA 

1977 

1 

!  1 

47.0! 

15.0! 

5.0! 

49! 

! 

RICKIE  C 

1571277 

191 1C  02! 

47.0! 

15.0! 

5.6! 

650! 

-  | 

20.0 ! NONE 

ILA 

HOUMA 

1976 

1 

!  1 

47.0! 

15.0! 

5.0! 

30! 

! 

VICKIE  C 

1558259 

1511C021 

40.0! 

14.0! 

5.6! 

600! 

-  ) 

20. OlNONE 

ILA 

HOUMA 

1974 

1 

1  1 

40.0! 

14.0! 

5.0! 

20! 

! 

YVONNE  C 

1610880 

1S11C021 

40.0! 

14.0! 

5.6! 

6001 

*  f 

20. 0! NONE 

ILA 

HOUMA 

1979 

! 

1  1 

40.0! 

14.0! 

5.0! 

19! 

! 

BETTY  JO 

1  - 

5013*361 

55.0! 

23.01 

7.2! 

600! 

-  ! 

-  1N0NE 

ILA 

HOUMA 

1982 

! 

1  1 

55.01 

23.0! 

6.5! 

-  ! 

! 

JOHAi;  .  c 

1580652 

28! 3A361 

43.0! 

18.1! 

S.O! 

600! 

-  | 

30. OlNONE 

ILA 

HOUMA 

1977 

1 

1  1 

43.0! 

18.1! 

4.6! 

"  J 

! 

1 

1  1 

60.0! 

24.01 

7.0! 

| 

-  i 

1 

*LA 

HOUMA 

THREE  ACES 

1531529 

6013*361 

60.51 

23.0! 

7.7! 

9001 

-  ! 

35. OlNONE 

ILA 

HOUMA 

1971 

1 

1  1 

40.5! 

23.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

!  I  !  i  t 

!  !  !  I  ! 


TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAP-  AND  MMM 


!  COAST 

t  IUARR 
!  NUMIER 


F.  INDUSTRIES?  INC.  ! 

.  BAXTER  15*3510 


8  SON  T0WIN4  CORF.! 


K.  PROCESSING  CO. 


(42)  CAMAS  NARINE  CORF. 
LEATHERNECK 


02)  CACTUS  TOWING 
TUCCA 


(32)  CAOE  TOUXNO 
MASTER  CAOE 


(37)  CAFFALL  BROS. 
INC. 

RAN 


J -'ll  HE 
! 

! 0*7748 
! 

! 563660 
! 

1121174 

I 

! 581331 
! 

1921175 

! 

! 

! 

CO.  ! 

1244733 

! 

! 

! 

! 

1541725 

! 

! 

! 

FOREST  PRO! OUCTS? 
! 

( 238702 


(32)  CAJUN  ELECTRIC  FOUER 
COOPERATIVE?  INC. 
CEPCO  X 


(07)  CALOVELL  DIVING  SERVICE 
TUFF V  II 


(32)  CALDWELL?  JACK 
AURA  775 


(32)  CALLAIS  I  CALLAIS  BOAT 
ADRIENNE  CALLAIS 


(32)  CALLAIS  AND  SONS?  INC. 
JINNY  P  LAFONT 


JOHNNY  JAPES 


1422930 

! 

(434095 

! 

(284041 

1 

! 

! 

! 

1523594 

! 

!  - 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

RtENTALS 

1430052 

1 

1 

1 

1 

1565687 

( 

1524617 

1 

1552794 

! 

I 

1 


1 VTCC 1  DIMENSIONS  IMA  FT! 

NET  1  CORE 1LENITH! BROTH  I  1 

ttm-!****l  RES.  !  RIG.ILOAD-I 
TER  I  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  (PAGE!  OVER”! OVEU- !/////!  NORSE 
MACE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1LIGHTI  POWER 


1  1  111 

(  1  111 

t  !  11! 

29413A34I  121.4!  45.01  31.71  7200 

1  !  128.11  45.01  25.01 

1424I14A44!  554.2!  75.3!  32.01  - 

(  1  554.2!  75.3!  25.0! 

133215A71 1  217.0!  53.0!  12.0!  - 

!  1  297.0!  53.01  2.01 

14251SA711  297.0!  53.01  12.0!  - 

(  !  297.0!  53.0!  2.0! 

141415A71!  297.0!  53.0!  12.0!  - 

!  !  297.01  53.01  2.0! 

153215A71!  217.0!  53.0!  12.0!  - 

1  !  297.01  53.01  2.01 

1S32I5A711  217.01  53.0!  12.0!  - 

1  I  217.01  53.01  2.0! 

153215A71!  297.0!  53.01  12.0!  - 

1  !  217.0!  53.01  2.0! 

248I15A71!  291.0!  54.01  1.4!  - 

1  !  291.0!  54.0!  4.0! 

2I401SA/K  291.0!  54.01  1.4!  - 

t  1  291.01  54.0!  4.0! 

24II15A71!  218.0!  54.0!  1.4!  - 

!  !  291.0!  54.0!  4.0! 

2I4015A71!  291.0!  54.0!  1.4!  - 

!  !  298.0!  54.0!  4.0! 

30I415A711  291.0!  34.0!  4.4!  - 

!  !  291.0!  54.0!  4.0! 

3084I5A71!  211.0!  54.0!  1.61  - 

i  (  291.0!  34.0!  4.0! 

it  i  t  ! 

it  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

>?(3A33!  40.3!  15.0!  3.21  40C 

!  !  40.3!  15.0!  5.2! 

!  !  1  !  ! 

!  !  I  (  ! 

1  !  It! 

78015A70!  200.1!  35.1!  9.8!  - 


3311F11 !  51.9!  16.21  3.8! 

!  !  65.0!  17.3!  3.0! 

24! 1 All !  48.0!  13.9!  4.0! 

!  !  54.0!  13.9!  3.5! 

4913A36!  81.5!  25.0!  10.5! 

1  I  100.0!  28.0!  9.0! 

11! 3A36 j  81.5!  25.0!  10.5! 


CAPACITY!  HUN-  !  !  V  E  I  S  I  L 

I  CST  !  CAA40  HANBLSNI  !S  10PERAT1N8 
CARCO  !  FIXER  !  IIUXPMENT.  ITC!  BASE 
mum !  POINT  I  LINE-1  !A0!  LINE-1 

PASS-  1CLXIMTM////////////////ITB!/////////' 
ENIERS  (  (FEET)!  LINE-2  111!  LINE-2 


! 

1  ...01  28.01 

9.01 

1913*36! 

■<4.J!  25.01 

10.5! 

!  ! 

00.01  28.01 

9.0! 

99I3A36! 

81.51  25.01 

10.5! 

I  ! 

100.01  28.01 

9.0! 

19I3A34! 

88.5!  25.0! 

10.51 

1  ! 

100.0!  21*0! 

9.0! 

t  ! 

!  ! 

!  ! 

!  1 

I  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

20I3A34! 

46.5!  14.0! 

5.5! 

!  ! 

!  ! 

50.0!  14.0! 

!  ! 

5.0! 

I 

!  ! 

(  ! 

!  1 

!  ! 

! 

1 

4713*36! 

52.0!  22.0! 

6.5! 

!  ( 

60.0!  22.0! 

5.0! 

!  I  ! 
!  !  ! 
1  !  I 

!  !  ! 
31.1!  13.0!  4.6! 

31.1!  13.0!  4.0! 

!  I  ! 
!  !  ! 
!  !  ! 


!  ! 
115I3A35! 

! 

66.5! 

! 

26.0! 

» 

10.5*1 

i 

170U! 

-  1 

!  ! 

! 

-  ! 

-  ! 

! 

—  ! 

11St  3*  33 ! 

66.5! 

26.0! 

10.5! 

1700! 

-  1 

!  ! 

-  ! 

-  1 

-  ! 

1 

828I4A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1490! 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

1 

1 

!  ! 
1813A35! 

! 

36.2! 

! 

15.0! 

! 

6.1! 

! 

250! 

„  t 

1  | 

36.2! 

15.0! 

1.0! 

1 

-  1 

166I4A46! 

9C.0! 

10.01 

6.  of 

-  1 

350! 

!  i 

90.0! 

30.0! 

2.5! 

1 

-  ! 

50! 4A43! 

105.0! 

35.0! 

8.0! 

-  ! 

625! 

!  i 

105.0! 

35.0! 

1.01 

1 

-  ! 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

!  t  !  1  I 

105314A43!  180.0!  54.0!  10.5! 
I  !  180.0!  54.0!  1.0! 

!  !  1  !  ! 

1  !  !  !  1 

I  !  Ill 

6611A12 !  110.0!  25.0!  9.0! 

!  1  110.0!  25. 0!  7.0! 

!  1  !  !  1 

!  !  11! 

!  !  I  1  ! 

14613A36!  69.0!  24.0!  9.0! 

!  !  72.0!  24.0!  7.0! 

8413A36!  60.0!  24.0!  8.9! 

1  !  65.0!  24.0!  7.5! 

12413A36!  58.6!  30.0!  10.3! 

!  !  75.0!  30.0!  8.6! 

!  I  I  «  I 

!  !  !  !  1 


tear 

BUILT 
I  OR 
•REBUILT 


! 

7200! 

! 

! 

! 

131.0! NONE 

t  1 

ILA  IONAlllON-1 

! 

1977  ! 

_  j 

1 

1  VIUE  I 

! 

1977  ! 

27000! 

105.0! ART  BULK?  SELF 

ILA  80PAL8S0P-I 

! 

lUNLOADCR 

1  VILLE  1 

! 

1977  ( 

3530! 

20.0! PUMP! 

ILA  lONALttOU"! 

| 

1 

1  VILLE  1 

! 

1977  1 

35301 

20.0IPUMPS 

ILA  80NAL8S0N-I 

i 

1  VILLI  1 

! 

1977  ! 

3530! 

20.0! PUMPS 

ILA  IOPALMOP-1 

1 

! 

1  VILLE  1 

! 

1977  1 

3530! 

20.0IPUNPS 

ILA  80NAL8E0N-I 

t 

! 

1  VILLE  1 

! 

1977  1 

_  1 

3530! 

20.0! PUMPS 

ILA  80NALH0P-I 

t 

! 

1  VILLE  1 

1977  1 

3530! 

20.0IPUMPS 

ILA  80NAL8S0N"! 

( 

! 

1  VILLI  1 

! 

2400! 

24.0! PUMPS 

ILA  •0NAL8S0N-I 

1944 

t 

! 

1  VILLE  1 

2800! 

24.0! PUMPS 

ILA  80NAL8S0P-I 

1944 

1 

! 

1  VILLE  1 

1944  ! 

2100! 

24.0 !  PUMPS 

iLA  80PAL810N-I 

t 

! 

1  VILLE  1 

2800! 

24.0IPUNPS 

ILA  80NAL8S0P-I 

1944 

t 

! 

1  VILLE  1 

1947 

21741 

24.0! PUMPS 

1 

( 

I  VILLE  1 

1948 

2874! 

24. 0! PUMPS 

ILA  80NAL8S0P-I 

I 

1 

! 

! 

! 

1  VILLE  1 

1  1 

1  I 

! 

! 

400! 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

24.0 ! NONE 
! 

! 

I  * 

1  1 

IPA  8E0ECET0VHI  • 
1  1 

1  1 

- 

1913 

I 

* 

1 

t 

1450! 

i  i 

i  i  > 

12.OI.IEf II  MmAULlCItA  MUSCATINE  1 

1948 

! 

! 

! 

(PUMP 

! 

1  ! 

1  I 

1 

! 

1050! 

! 

! 

! 

! 

20.01N0NC 

I  J 

!Mt  SAIPAN  l 

1970 

1 

912! 

49! 

2! 

1 

14.01  NONE 

j  | 

1940 

! 

1200! 

42! 

! 

32*0!N0NE 

1 

1945 

1200! 

32.0) NONE 

1 

j  ! 

1945 

1200! 

32-njNONE 

;  ! 

— 

1200! 

32.0!. 'ONE 

1 

i  ! 

1945 

1200! 

! 

! 

1 

32.0! NONE 

1 

1 

i  ! 

! 

300! 

! 

! 

! 

I 

30.0 ! NONE 

!  ! 

!  1 

ILA  HOUMA  I 

1952 

27.OIN0NE 

! 

! 

! 

! 

! 

8.5! NONE 
! 

! 


48.0! 

! 

48.0! 

I 

31 .61  CRANE?  DIESEL 


(ENGINE  I  BUCKET  I 


(LA  MORGAN 
!  CITY 


!  OR  PORTLAND 
! 

! 

! 

! 

! 

!LA  NEW  ROADS 
! 

!LA  NEW  ROADS 
! 

!LA  NEW  ROADS 


10.0IN0NE 

.  J 
! 

17.015  TON  BOOH 
! 

! 

! 

I 

11.51N0NE 

1 

! 

! 

! 

39 .0 1  NONE 
! 

! 

! 

! 

41 .01  NONE 

36.01N0NE 

! 

36.0! NONE 
I 


!NJ  NEW  GRETf 
1 

!«.♦  SEW  MET* 

! 

!NJ  NEW  GRETI 
! 

1 

! 

! 

INI  HUSKECON 
! 

! 

! 

! 

!LA  HOUMA 
! 

1 

I 

! 

1LA  NEW 
!  ORLEANS 
iLA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
! 

I 
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TABLE  2  - 

descr?' txon 

OF  VESSELS 

CNGR| 

IVTCC 1 

DIMENSIONS  {DRAFT) 

tCARACITY! 

HIGH-  ! 

1  V  E  S  S  E  L  I 

DUTt  OPERATOR 

MET  i  CODE t LENGTH 1 8RDTHI 

1 

! 

I 

EST  !  CARGO  NANDLIMC 

IS  1  OPERATING  1 

REGIS-!****! 

ACG.  t 

REG. t LOAt-l 

! 

CARGO  ! 

FIRED  !  EQUIPMENT 

tut  me  1 

YEAR 

1  COAST 

TER  !  SEE!//////!/////! 

CD  ! 

I////////! 

POINT  !  LINE-1 

!AOi  LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  (PAGE! 

OVER-!  OVER-!  HM\ 

HORSE! 

PASS-  t(LIGHU!////////////////!TD!//////////1 

OR 

1  NUMBER 

NAGE  !  IV  t 

«u.  1 

ALL  (LIGHT! 

POWER! 

EN6ERS  ! 

(F(E)M  LINE-2 

led  tme-2  l 

•REBUILT! 

(32)  CALLAXS  OFFSHORE/  INC. 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

1 

DONNIE  DIRK 

1577543 

44I1A021 

102.0! 

25.01 

10.0! 

2000! 

30! 

35 .0 1  NONE 

1LA  HOUMA 

1976 

!  ! 

!  i 

110.0! 

! 

25.01 

1 

7.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

1 

( 

! 

(32)  CALLA1S#  ADDON 

1 

BOAT  RENTJALS# 

1  » 

t  ; 

i 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

» 

I 

1 

1 

INC. 

1 

t  i 

1 

1 

I 

1 

! 

( 

A8D0N  J  CALLAXS 

1502159 

64(1*02 ! 

93.11 

-  1 

10.01 

1000! 

-  ! 

30.01 

(LA  GOLDIN 

1946 

! 

1  1 

93.11 

24.0! 

9.01 

-  ! 

! 

I  MEADOW 

ADA  B.  CAL  LAI S 

1409153 

SSI1AQ2! 

117.01 

—  1 

4.5! 

1000! 

55! 

30.0 t NONE 

(LA  GOLDEN 

1979 

1 

!  I 

117.01 

24.01 

5.0! 

-  1 

! 

1  MEADOW 

0.  P.  CALLAXS 

1501528 

47! t A02! 

80.71 

-  1 

8.0! 

BOO! 

“  ! 

30.0! 

!LA  GOLDEN 

1965 

1 

! 

!  ! 

i  i 

80.71 

1 

24.11 

1 

4.01 

1 

-  ! 

! 

! 

1  MEADOW 
! 

(35)  CALLAWAY  COUNTY  SAND  CO. 

i 

1 

!  ! 

!  ! 

1 

I 

1 

1 

l 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

EDNA  B 

1  .. - 

1513*34! 

33.01 

9.01 

4.0! 

145! 

-  ( 

I. 0! NONE 

1  MO  MOKANE 

1964 

I 

!  1 

33.01 

9.01 

3.0! 

-  ! 

\ 

1 

HELEN  SCOTT 

1249444 

2SI3A34I 

42.5) 

12.01 

4.0! 

335! 

“  I 

14.0INONE 

!M0  MOKANE 

1947 

1 

1  ! 

42.51 

12.01 

4.5! 

-  1 

1 

( 

JOHN  THOMAS 

1237071 

1713A3*! 

42.51 

13.01 

4.5! 

745! 

-  ! 

14.0! NONE 

t MO  MOKANE 

1941 

I 

t  ! 

42.51 

13.01 

4.31 

’  ! 

! 

I 

LEW  SIMMS 

1252339 

541 3*36! 

45.01 

U.lt 

5.81 

600! 

-  ! 

24.0 (NONE 

mo  noK**e 

1947 

1 

1-  ! 

65.01 

18.11 

5.8! 

-  ! 

I 

I 

PACIFIC 

1237094 

251 3*361 

57.51 

14.01 

5.0! 

245! 

-  ( 

15.0! NONE 

IMO  HOKANC 

•  1971 

! 

!  1 

57.5) 

14.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

( 

TAAKIO 

1272014 

3613*34! 

50.21 

18.0! 

5.4! 

330! 

-  ! 

15.01  NONE 

!M0  MOKANE 

'.m 

| 

1  ! 

50.21 

18.0! 

5.41 

-  ! 

! 

1 

NO  2 

|  - 

7014A43! 

100.01 

24.01 

3.0! 

-  1 

200! 

8*5! NONE 

IMO  MOKANE 

1943 

1 

!  1 

100.0) 

24.01 

1.G1 

-  ( 

! 

I 

NO  4 

!  - 

144CA43! 

153.01 

34.01 

6.0! 

•  j 

535! 

33.0110'  CONVEYOR 

IMO  NOKANC 

1954 

I 

I  1 

153.01 

34.01 

1.51 

-  ! 

(CRANE 

I 

NO  4 

j  - 

10914*43! 

100.01 

26.01 

4.5! 

-  ! 

300! 

10.0! NONE 

I  HO  HOKANC 

1948 

! 

1  ! 

100.01 

24.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1 

NO  114 

1  ...... 

193I4A43! 

105.01 

25.0) 

5.5! 

-  j 

200! 

1.0  I  NONE 

(MO  MOKANE 

1939 

1 

!  ! 

105.0) 

25.01 

3.6! 

-  ! 

! 

» 

NO  315 

1  - 

12714*43! 

110.01 

24.0! 

4.0! 

-  ! 

300! 

9.4 {NONE 

IMO  MOKANE 

1937 

t 

!  ! 

110.01 

24.0! 

1.01 

-  ! 

( 

1 

NO  320 

1  ...... 

157)4443! 

110.0! 

26.01 

4.01 

-  ! 

300! 

5 .0 ! NONE 

IMO  MOKANE 

1939 

1 

!  I 

110.01 

24.01 

1.0! 

-  ! 

! 

I 

(a 

NO  323 

1  - — 

127I4A43! 

110.0! 

26.01 

4.0! 

-  j 

300! 

5.01  NONE 

INO  HOKANC 

1937 

1 

!  ! 

110.01 

24.0! 

1.01 

-  ! 

1 

! 

NO  32E 

1  - 

12714  A43 1 

110.01 

26.0! 

6.01 

•  | 

300! 

5. 0 !  NONE 

IMO  MOKANE 

1937 

1 

1 

i  ! 

)  ! 

110.01 

1 

24.01 

1 

1.0! 

1 

-  ! 

I 

I 

! 

I 

1 

(37)  CALLOVAY-AOSS/ 

INC. 

1 

I 

!  1 

!  ! 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

ROWDY 

1261961 

131 3ft  36 1 

38.31 

14.0! 

3.01 

400! 

-  ! 

11 .5 (NONE 

IWA  LONGVIEW 

1934 

l 

t 

!  ! 

1  ! 

38.31 

1 

14.01 

1 

5.01 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

(24)  CALUMET  MARINE 

T0W1NS 

1 

1 

!  i 

l  ! 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

ADRIENNE  A 

12*3377 

64! 3*36! 

81.01 

21.8! 

10.4! 

1500! 

-  ! 

15.O1N0ME 

!IL  CHICAGO 

1944 

1 

1  ! 

85.01 

25.0! 

1.01 

-  ! 

| 

! 

BONESEY  B 

>540218 

91 ! 3 A  36 1 

95.01 

30.0! 

1.01 

2600! 

-  ! 

1 6.6! NONE 

!IL  CHICAGO 

1974 

l 

1  ! 

95.01 

30.0! 

7.5! 

-  ! 

! 

! 

CINDY  B 

1234059 

25 ! 3 A 36! 

61. D! 

18.5! 

8.51 

8501 

-  1 

1 6 .0 l HONE 

!IL  CHICAGO 

1937 

t 

1  1 

70.01 

19.01 

7.6! 

-  ! 

I 

! 

CURLY  8 

1271418 

41 1 3 A  36 ! 

90.0! 

24.01 

7,51 

1900! 

-  ! 

15 .0 1  NONE 

1  IN  UHI1INC 

*  1974 

1 

!  ! 

90.0) 

26.01 

7.5! 

-  ! 

! 

! 

EDDIE  3 

1274218 

3913*361 

65.3! 

17.5! 

10.0! 

2400! 

-  1 

15.0IN0NE 

III.  CHICAGO 

*  1941 

1 

!  ! 

95.01 

18.0! 

9.0! 

-  ! 

! 

! 

LENNY  8 

1583741 

97 13*361 

87.01 

25.8! 

12.0! 

4000! 

-  ! 

17.91N0NE 

! XL  CHICAGO 

1945 

l 

!  ! 

100.01 

28.0! 

8.2! 

-  ! 

! 

! 

TIMMY  B 

1443848 

89! 3A361 

103.6! 

25.1! 

14.3! 

1000! 

-  ! 

33.4 1  NONE 

tIL  CHICAGO 

1938 

1 

I  ! 

110.0! 

26.01 

13.11 

-  I 

1 

! 

ERIN  C 

1540923 

30014*43! 

160.01 

54.0! 

10.01 

-  1 

1800! 

1 0.0 1  NONE 

IXL  CHICAGO 

1972 

l 

1  1 

160.0! 

54*01 

2.01 

-  | 

! 

! 

JK  BO-411 

1279310 

24614*46 1 

120.1! 

30.11 

7.5! 

-  j 

125! 

9. 5IN0NE 

(IN  WHITING 

1959 

! 

1  1 

120.1! 

30.1! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

JK  80-413 

1279352 

246  14*66! 

120.1! 

30.1! 

7.51 

-  i 

125! 

9, 5 1  NONE 

I  IN  WHITING 

1959 

I 

1 

!  ! 

!  1 

120.1! 

1 

30.11 

1 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(24)  CALUMET  RIVER 

FLEETING/ 

l 

1 1NC. 

!  ! 

!  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

( 

t 

! 

! 

! 

DIS  PLAINES 

1272721 

143! 3*36 1 

92.31 

28.01 

•  •31 

1080! 

-  ( 

12.01  NONE 

tIL  CHICAGO 

1954 

! 

!  i 

98.0! 

28.01 

8.3! 

-  ! 

! 

! 

TOMMY  8 

1258766 

1 1 1 3*361 

41.4! 

11.81 

4.9! 

200! 

-  ! 

10.01N0NE 

1 It  CHICAGO 

•  1962 

! 

1  ! 

45.01 

11.8! 

4.9! 

-  ! 

! 

1 

TRINITY 

1238760 

131 3*361 

42.5! 

11.lt 

5.6! 

230! 

-  ! 

12.5  1  NONE 

lit.  CHICAGO 

1939 

! 

! 

!  i 

!  ! 

45.0) 

! 

12.81 

1 

5.6! 

! 

-  ! 

! 

'  ! 

! 

I 

1 

(32)  CAMERON  CONSTR 

* 

•  CO./  INC!. 

(  ! 

!  ! 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

» 

1 

1 

ALMA-R 

1325432 

12(3*361 

30.4! 

14.1! 

3.7! 

239! 

-  ! 

25.012  25-TON  DECK 

IIA  CANCAON 

1970 

1 

1  I 

30.4! 

14.11 

3.7! 

“  ! 

(WINCHES 

1 

WEST  CAMERON 

1272026 

5013*36! 

60.2! 

19.9! 

7.4! 

4401 

-  ! 

32.012  25-TON  DECK 

ILA  CAMERON 

1954 

1 

1 

1  1 

1  I 

60.2! 

1 

19.91 

1 

5.51 

1 

-  I 

(WINCHES 

! 

! 

I 

(32)  CAMERON  CREW  BOATS 

1 

! 

!  ! 

1  1 

t 

! 

1 

1 

I 

( 

! 

! 

( 

! 

1 

ADAM  MCCALL 

1908201 

6611C01I 

130.9! 

30.01 

8.7! 

3375! 

1681 

36.61N0NE 

ILA  LCCVItLe 

1986 

! 

1  1 

145.0! 

30.01 

6.5! 

94! 

! 

! 

ALAN  MCCALL 

1593444 

67 11C01 1 

105.0! 

25. 0! 

7.1! 

2000! 

43! 

34.6! NONE 

ILA  VENICE 

1978 

» 

»  i 

110.0! 

25.0! 

3.0! 

• 

56! 

i 

! 

AL8ERT  MCCALL 

1627600 

6011C  01 1 

105.01 

25.0! 

7.0! 

20001 

45! 

34.6*5  NONE 

JTX  FREEPORT 

1980 

! 

1  t 

110.0! 

25.0! 

4.0! 

52! 

! 

1 

BETH  MCCALL 

1685791 

60 ! 1C  01 1 

113.01 

26.0! 

8.7! 

2720! 

114! 

34*4 1  NONE 

IT*  SAOINC 

19D5 

! 

!  1 

120.0! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

! 

1 

BLAIR  MCCALL 

1922856 

5911C01 1 

139.0! 

30.0! 

8.7! 

33751 

168! 

38 .6 )  NONE 

ILA  MORGAN 

1987 

1 

1  1 

152.0! 

30.0! 

6.S  1 

♦4! 

! 

i  CITY 

BOB  MCCALL 

1637733 

55 !1A01 1 

91.0! 

25.0! 

1.0! 

640! 

29! 

34 .0 1  NONE 

ILA  IHTAACOAS- 

19E1 

1 

1  1 

96.0! 

25.01 

6.7! 

32! 

! 

!  TAL  CITY 

CALEB  MCCALL 

1693018 

7  0 !  1 C  01 ! 

130.9! 

21.01 

8.7! 

3375! 

148! 

34.6  ! NONE 

ILA  CAMERON 

1985 

1 

!  ! 

145.01 

28.0! 

6.5! 

75! 

( 

I 

CAPT.  H.  A.  MCCALL 

1543973 

51 11*02 ! 

94.0! 

25.0! 

7.6! 

920! 

52! 

35 .0 1  NONE 

!TX  PORT 

1972 

1 

1  1 

110.0! 

25.0! 

5.6! 

251 

t 

!  O'CONNOR 

CAROL 

1690315 

84MA03J 

! 

-  ! 

7.0! 

26001 

72! 

-  ! 

! 

1985 

1 

i  l 

115.01 

25.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

CARROLL  MCCALL 

1610777 

67 1 1 *03  1 

105.0! 

25.1! 

7.2! 

20501 

3V! 

34.6 (NONE 

tit  AAANSAS 

1979 

1 

1 

1 

1  1 

!  1 

!  1 

110.01 

1 

1 

25.11 

1 

! 

6.0! 

55! 

! 

! 

! 

! 

( 

!  PASS 

I 

I 
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ENGRl 

1  IVTCCt 

DIMENSIONS  IDRAFT! 

l CAPACITY  1 

HIGH-  ! 

i  Vi  s  m 

! 

t»  i  st  i  operator 

1  NET  1C0DEILENGTH18RDTH1 

! 

! 

! 

EST  I  CARGO  HANDLING 

IS  !OM*»ttN« 

i 

REG.  1 

OAD-! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

I TC!  BASE 

t  COAST 

1  TER  l  SEE !////// 1///// l 

ED  1 

! ////////! 

POINT  !  LINE-1 

1A01  LINE-1 

BUILT 

! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  1 P  AGE  1 

OVEP-10VER-I/////I 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) IP /////////// ////!TD !////////// 

OR 

1 

l  NUMBER 

1  MAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  !LIGHT1 

MOWER! 

ENGERS  ! 

(FEET) 1  LINE-2 

ICE!  LINE-2 

•REBUILT! 

mm 

(32)  CAMERON  CREW  BOATS 

1 

! 

! 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

! 

1 

! 

I 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

CCONT t AlUCft) ! 

1  1  1 

1 

] 

1 

! 

1 

1 

1 

CLAUDE  V  (ICC ALL 

1630223 

t  6611C01! 

94.51 

25.21 

7.11 

2100! 

39! 

34.9 ! NONE 

!LA  LEEVULE 

1980 

1 

1  !  1 

100.01 

25.21 

4.0! 

1 

58! 

! 

! 

DOREEN  MCCALL 

1589301 

1  64 1 1 C01 1 

104.31 

24.91 

7.3! 

2100! 

41! 

34, 6! NONE 

I  LA  CAMERON 

1977 

1 

1  1  1 

110,01 

24.9! 

4.0! 

I 

55! 

! 

1 

l 

FRANCIS  MCCALL 

16*9435 

1  651U01] 

116.31 

26.01 

7.0! 

2600! 

101! 

3*. *  t NONE 

!LA  MORGAN 

1982 

1 

1  1  1 

120.01 

26.0! 

4.0! 

1 

541 

I 

!  CITY 

1 

GLADYS  MCCALL 

1554593 

1  671TA011 

104.6! 

26.0! 

6.5! 

1100! 

39! 

34.0! NONE 

(LA  CAMERON 

1974 

l 

1  1  1 

110.0! 

26.0! 

4.0! 

! 

30! 

1 

} 

GULF  MIST 

1 525827 

1  481U01I 

62.1! 

18.0! 

9.2! 

1000! 

28! 

28.0 ! NONE 

(LA  CAMERON 

1970 

1 

i  i  i 

65.01 

18.0] 

4.0! 

1 

32! 

! 

! 

HENRY  MCCALL 

1614291 

1  6711C011 

105.0! 

25.1! 

7.2! 

2100! 

39! 

55.0! NONE 

!LA  LECVILLC 

1979 

1 

1  1  1 

110.0! 

23.1! 

4.0! 

! 

55! 

! 

! 

I NET  MCCALL 

1643653 

1  6711C0K 

94.5! 

25.0! 

7.0! 

2060! 

39! 

34.9! NONE 

1  LA  MORGAN 

1981 

1 

!  1  1 

100.0! 

25.0! 

4.0! 

! 

53! 

! 

!  CITY 

JOSEPH  ALAN  MCCALL 

1537287 

1  5411C011 

73.6! 

18.2! 

8.4! 

1020! 

37! 

28.01  NONE 

!LA  ZNTRACOAS- 

1972 

1 

1  1  1 

77.0! 

18.2! 

4.0! 

! 

24! 

! 

!  TAL  CITY 

JOSEPH  MCCALL 

1597142 

1  671 ICOIl 

105.0! 

25.01 

7.1! 

2000! 

39! 

34.6! NONE 

!TX  PORT 

1978 

‘ 

1 

1  1  1 

110.0! 

25.0! 

4.0! 

1 

37! 

| 

!  0*  CONNOR 

JOTCE  MCCALL 

1587507 

!  6711C01 1 

113.0! 

26.0! 

7.1! 

1400! 

39! 

45 .0 ! NONE 

! LA  FOURCHON 

1977 

l 

1  I  1 

125.01 

26.0! 

4.0! 

I 

43! 

! 

! 

JOTCE  MCCALL  II 

1640788 

1  701U01! 

125.01 

28.0! 

7.6! 

3250! 

168! 

38.2! NOHE 

1TX  GALVESTON 

1981 

! 

1  1  1 

125.0! 

28. C! 

4.6! 

t 

75! 

! 

! 

KATHERINE  MCCALL 

1624*55 

1  67I1C  01 ! 

104.01 

25.1! 

7.2! 

2100! 

41! 

54.01  NONE 

!LA  INTRACOAS- 

*.980 

1 

!  1  1 

11C.0! 

25.1! 

4.0! 

! 

56! 

! 

!  TAL  CITY 

K  ’AT  MCCALL 

1639203 

1  6511C011 

105.0! 

25.0! 

7.0! 

2400! 

78! 

34.6 ! NONE 

1LA  INTRACOAS- 

1981 

l 

1  1  ! 

110.0! 

25.0! 

4.0! 

! 

55! 

1 

!  TAL  CITY 

PAULA  MCCALL 

1677276 

1  7011C011 

130.9! 

28.1! 

8.7! 

3375! 

168! 

34.6! NONE 

!LA  INTRACOAS- 

1984 

j 

1  1  1 

145.0! 

28.1! 

6.5! 

I 

75! 

1 

!  TAL  CITY 

‘ 

PETE  MCCALL 

1615250 

1  6711C01I 

105.01 

25.1! 

7.21 

2100! 

39! 

SS. 0 1  NONE 

!LA  VENUE 

1979 

■ 

1 

1  1  1 

110.0! 

25.1! 

4.0! 

! 

55! 

I 

t 

PHILIP  ALAN  MCCALL 

1570518 

1  6711C01I 

103.9! 

25.0! 

6.7! 

1200! 

391 

35.0! NONE 

I  LA  MORGAN 

1976 

3 

I 

1  1  1 

11Q.0! 

25.0! 

4.0! 

! 

28! 

1 

!  CITY 

PHYLLIS 

1517760 

1  3711C011 

62.4! 

16.2! 

8.0! 

1000! 

28! 

28  >0 1  NON! 

!IA  CAHIRON 

1968 

1 

1  1  1 

65.0! 

16.2! 

3.0! 

i 

28! 

i 

! 

PHYLLIS  MCCALL 

1577551 

1  661U011 

1C4.3! 

24.9! 

7.2! 

2000! 

39! 

34. 6! NONE 

ILA  CAMERON 

1976 

1 

1  1  ! 

110.0! 

24.91 

3.0! 

| 

58! 

! 

! 

POLLY  MCCALL 

1613436 

1  5511A01! 

80.0! 

26.0! 

8.0! 

7801 

24! 

16.0! NONE 

!LA  CAMERON 

I960 

1 

1  1  1 

85.0! 

26.0! 

6.7! 

! 

16! 

! 

! 

SYBIL  MCCALL 

16*2858 

1  6511A01! 

104.0! 

25.0! 

7.0! 

2040! 

39! 

34.6 ! NONE 

! LA  FOURCHON 

1981 

1 

1  1  1 

110.0! 

25.0! 

5.0! 

! 

SS! 

! 

! 

A 

TOM  MCCALL 

1192739 

1  66! 1  AOS! 

97.2! 

26.0! 

6.7! 

1200! 

29! 

88 .0! NON! 

!L A  CAMERON 

1980 

1 

1  !  1 

110.0! 

26.0! 

«.0! 

! 

16! 

! 

I 

TOMAS  ALAN  MCCALL 

1666620 

1  70! 1 C  01 1 

116.5! 

26.0! 

7.0! 

2520! 

101! 

34. * { NONE 

! L A  GRAND  ISLE 

1984 

1 

!  !  ! 

125.0! 

26.0! 

4.6! 

! 

55! 

i 

! 

_ 

WILLIAM  R.  MCCALL 

•622010 

!  671 1C  1 2 1 

105.0! 

25.1! 

7.5! 

21001 

41! 

35.0! NONE 

!LA  GRAND 

I960 

i 

i 

1  !  1 

1  l  ! 

110.0! 

! 

25.1! 

! 

5.5! 

! 

1 

! 

54! 

! 

1 

! 

I  CHENIER 
! 

(38)  CAMPBELL  TOWING  CO. 
E*NE$T 

! 

1 

1242585 

1  1  i 

!  1  1 

l  4813936! 

! 

i 

82. 3i 

1 

l 

21.3! 

! 

! 

14.0! 

1 

! 

11251 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

30.01  NONE 

1 

! 

! AK  WRANGELL 

* 

1970 

« 

1 

1  1  1 

88.0! 

24.01 

12.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

H  0  CAMPBELL 

1287211 

1  10013A36! 

78.9! 

24.01 

10.0! 

12001 

-  ! 

32.01  NONE 

! AK  WRANGELL 

1961 

1 

1  !  1 

85.0* 

24.01 

8.0! 

1 

-  ! 

I 

1 

LEONARD  M 

1252290 

1  9613436! 

93.6! 

25.0! 

15.0! 

1700! 

-  ! 

35.01  NONE 

(AK  WRANGELL 

1946 

» 

1 

1  1  1 

100.0! 

27.0! 

12.0! 

! 

-  ! 

1 

I 

i 

LYNNE 

1562169 

1  12613A36! 

101.0! 

30.0! 

15.0! 

2000! 

-  ! 

40.01  NONE 

!«  ,»*KS!LL 

1955 

\ 

! 

1  1  1 

107.0! 

30.0! 

12.0! 

( 

-  ! 

i 

! 

MAY 

128*63* 

1  9913A36! 

80.6! 

23.0! 

10.6! 

1125! 

-  1 

30.0 1  NONE 

!  AK  WRANGELL 

* 

1977 

~ 

• 

1  1  i 

85.0! 

24.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

' 

RAMBLER 

1239|. 1 

1  1713936! 

55.7! 

13.5! 

7.0! 

325! 

-  1 

25 .0  t  NONE 

! AK  WRANGELL 

* 

1965 

1 

1  1  1 

80.0! 

15.0! 

5.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

- 

RICHARD 

•266490 

1  3413936! 

64.6! 

18.0! 

10.0! 

560! 

-  i 

32.0 1  NONE 

! AK  WRANGELL 

* 

1969 

l 

!  !  1 

70.0! 

19.0! 

8.6! 

! 

-  ! 

I 

! 

CT  140 

1263C13 

1  51SUA43! 

139.5! 

35. C! 

10.0! 

-  1 

1000! 

36.0IHTDRAULIC  RANP 

! AK  WRANGELL 

t 

1977 

j 

i 

1  1  1 

140.0! 

35.0! 

3.01 

l 

-  1 

1 

! 

CT  200 

•606381 

1  1 495 14A431 

200.0! 

60.0! 

11.61 

! 

3000! 

19.0! NONE 

i AK  WRANGELL 

1979 

> 

i 

j 

1  1  ! 

1  1  1 

200.0! 

1 

60.0! 

1 

2.51 

1 

! 

i 

-  j 

i 

1 

i 

! 

j 

-v 

(21)  CAMPBELL  TRANSPORTATION 

♦ 

ico. 

!  1  i 

I  1  1 

i 

j 

1 

1 

! 

1 

« 

i 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

1 

A  A  VESTAL 

1561394 

!  19113A36! 

100.0* 

30.0! 

8.31 

3200! 

-  ! 

38.0! NONE 

j  PA  PITTSBURGH 

1975 

1 

!  1  1 

100.0! 

30.0! 

7.01 

! 

-  ! 

! 

! 

SILL  STILE 

1275817 

!  20013A35! 

113.0! 

27.0! 

7.1! 

1280! 

-  i 

30.2 • NONE 

!PA  PITTSBURGH 

195? 

\ 

1 

1  1  1 

120.4! 

27.6! 

6.5! 

! 

-  j 

i 

! 

’i 

D  L  JOHNSON 

1  504661 

1  11513A361 

80.0! 

26.0! 

6.8! 

1020! 

-  i 

35.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH 

1966 

•j 

! 

1  1  ! 

80.0! 

26.0! 

6.6! 

! 

-  i 

! 

i 

JOE  T 

1518332 

1  9213A351 

72.8! 

26.0! 

7.0! 

1130! 

-  j 

30.0! NONE 

’lPA  PITTSBURGH 

1969 

jl 

! 

1  1  1 

74.0! 

26.0! 

6.5! 

! 

-  i 

! 

! 

JOHN  H.  ELLIOTT 

•280001 

!  24813A35! 

110.4! 

27.11 

6.51 

1066! 

-  ! 

28*5 (NONE 

!MA  PITTSBURGH 

1960 

i 

!  1  1 

118.6* 

27.6! 

5.2! 

! 

-  1 

i 

! 

FOUNTAIN  STATE 

1501618 

1  8313*35 1 

71.1! 

25.1! 

7.0! 

800! 

-  ! 

29.0IN0NE 

•PA  PITTSBURGH 

1965 

i 

• 

1  1  1 

75.0! 

26.0! 

6.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

,1 

MYRA  H 

1507633 

!  15013A35! 

81.0! 

28.0! 

6.51 

1130! 

-  ! 

35.61N0NE 

SPA  PITTSBURGH 

1967 

1 

1  1  ! 

81.0! 

28.0! 

6.0! 

1 

-  i 

; 

! 

3 

OLIVER  C.  SHEARER 

1284004 

!  74013A35! 

150.0! 

42.0! 

8.4! 

4400! 

-  ! 

37 .4 i NONE 

!PA  PITTSBURGH 

1961 

>i 

! 

1  1  1 

150.0! 

42.0! 

7.2! 

! 

-  ! 

! 

1 

3 

RICHARD  C 

•275049 

1  20013A35! 

113.0! 

27.0! 

7.1 ! 

1280! 

-  i 

30. 2 !  NONE 

•PA  PITTSBURGH 

1957 

i 

1  1  1 

120.4! 

27.6! 

6.5* 

! 

-  i 

! 

! 

i 

TOM  G 

1  514506 

1  8213A36! 

65.0! 

24.0! 

6.0! 

850! 

•  i 

35.01  NONE 

!PA  PITTSBURGH 

1968 

i 

!  !  ! 

65.0! 

24.0! 

6.0! 

! 

-  ■ 

i 

! 

WINNIE  C 

i 590109 

!  133! 3  A  36 ! 

90.0! 

27.01 

7.3! 

1800! 

-  ! 

26.0INONE 

!PA  PITTSBURGH 

1978 

■3 

» 

!  !  ! 

90.0! 

27.0! 

7.3! 

! 

-  i 

! 

! 

; 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

i 

i 

!  1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.3! 

1 

-  j 

j 

£ 

CtO  503 

i 

!  !  1 

175.0! 

26,0! 

1.3! 

-  i 

ioooi 

! 

11 .2 !  NONE 

i 

i 

1  1  i 

175.0! 

26.01 

1.3! 

! 

-  ! 
1000! 

! 

i 

* 

2 

1  !  1 

175.0! 

26.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

i 

1 

!  !  1 

175.0! 

26. C! 

1.3! 

j 

-  ■ 

! 

i 

* 

! 

!  !  1 

175.0! 

26.0! 

1.3! 

! 

-  1 

1 

! 

5 

1 

! 

j 

1  1  1 

!  1  1 

1  1  1 

175.01 

! 

1 

26.0! 

1 

1 

1.3! 

i 

1 

1 

1 

J 

-  ! 

! 

j 

■ 

i 

< 

! 

! 

» 

* 

. 

TA8LE  2  -  DESC 

RIPTIOR 

OF  VESSELS 

INCH 

1VTCC1  DIHENSIONS  1 

DRAFT! 

CAPACITTt 

! 

HIGH-  ! 

— — 

| 

$ 

exsTi 

OPERATOR 

NET  (CODE!  LENGTH!  8RRTH! 
AEGIS-!****!  RET  :  '*5.1 

! 

EST  !  emo  HAXH.IIU 

IS  (OPERATING  1 

1 

t  COAST 

•OAD-! 

CARGO  ! 

FIXED  i 

•UIPNENT 

1TC1  BASE  ! 

YEAR  1 

• 

vessel  Mine 

TER  1  SEE1//////1/////1 

ED  1 

nnmn 

POINT  ! 

LINE-1 

t AO}  Llkf-1  ! 

BUILT  ( 

AM  RUBBER  i  GUARD 

TON-  {PAGE!  OVER-! OVER"! 

/////! 

HORSE 

►ASS-  1  (LI8KT) !/////////////// /ITOI ////////// ! 

OR  ! 

l  mjnita 

NAGE  !  IV  1  ALL  l  ALL  1 

LIGHT ! 

ROVER 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2  !*R£BUIIT! 

(21)  CAHPBtlL 

1 

1 

TRANSPORTATION  ICO* 

11  1  1 

1  !  1  1 
It  11 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

( 

!  1 

!  ! 

1 

(CONTINUER) I 

!  1  t  1 

1 

! 

CBl  454 

|  - - 

SC014A46!  175.0!  26.0! 

8.71 

- 

968! 

15 .31  NONE 

IPA  PITTSBURGH! 
i  i 

1957  ! 

eel  454 

l 

!  1  175.0!  26.11 

1.61 

—  | 

1 

|  - - 

S0014A461  175.0!  24.C! 

e.7i 

- 

968! 

15.3 {NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  { 

1957  ! 

1 

CBL  457 

! 

!  1  175.0!  26. H 

1.61 

-  ! 

! 

f. 

!  . 

S0014AC6I  175.0!  26.0 

8.71 

- 

968! 

13.3!  NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

I  ; 

1957  ! 

) 

> 

CBL  454 

! 

!  I  175.0!  26.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  - 

S00KA46!  175.0!  26.0! 

8.7! 

- 

968! 

1 5. 3 ! NONE 

!»A  PITTSBURGH! 

1  1 

1958  ! 

! 

! 

!  !  175.11  26.1! 

S0014A461  175.0!  26.0! 

1.3! 

8.7! 

-  I 

! 

15.3! NONE 

966! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  | 

1958  I 

j 

CBL  440 

i 

!  I  175.1!  26.1! 

1.8! 

-  ! 

I 

I  - 

S0O4A46!  175. 0!  24.0 

8.7! 

- 

968! 

15. 3 !  NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1958  ! 

i 

!  !  175.1!  24.11 

1.61 

8.7! 

-  1 
9661 

! 

1 5 .3! NONE 

I 

1958  ! 

! 

lOaUt  £6«Uf 

— 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

! 

!  !  175.1!  26.1! 

3711*4*0!  175.01  26.0! 

1.6! 

9.0! 

-  1 

! 

11.2! NONE 

- 

900! 

tPA  PITTSBURGH! 

I  | 

1945  ! 

CBl  714 

1 

I  t  175.0!  24.0! 

1.31 

-  1 

| 

!  — - - 

3?m*«0!  US. 01  24.01 

9.0! 

- 

900! 

1 1. 21K0NE 

!*A  PITTSBURGH! 

1  j 

1945  1 

CBL  7521 

I 

1  !  175.0!  26.0! 

1.3! 

-  ! 

I 

j 

1364001 

42214440!  175.0!  24.0! 

9.0! 

- 

1000! 

11.2! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1975  1 

CBL  7522 

1 

t  t  175.01-  24.01 

1.3! 

-  1 

• 

1564002 

42214A401  175.0!  24.0! 

9.0! 

- 

1000! 

11.2*!N0NE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  | 

1975  1 

CBL  7523 

I 

!  1  175.0!  26.0 

1.3! 

-  1 

1 

1544003 

422UA40!  175.0!  26.01 

9.0! 

- 

1000! 

11.21  HOME 

IPA  PITTSBURGH! 

|  1 

1975  1 

CBL  7524 

! 

!  !  175.0!  76.0! 

1.31 

-  ! 

! 

1544004 

422I4A40!  175-01  26.0! 

9.0! 

- 

1000! 

1 1  • 2! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  I 

1975  1 

i 

1  1  175.0!  26.0! 

1*3! 

-  ! 

! 

CBL  7525 

1544005 

422144401  175.0!  26.0 

9.0! 

- 

10001 

tl .2 1  NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

(  | 

1975  I 

CBL  7526 

! 

!  !  175.0!  26.0! 

1.31 

-  ! 

! 

1566006 

42214A40!  175.01  26.0! 

9.01 

- 

1000! 

11.21N0NE 

IPA  PITTSBURGH! 

I  | 

1973  1 

CBL  7527 

1 

i  1  175.0!  26.01 

1.3! 

-  ! 

! 

I 566007 

42214A40!  175.01  26.01 

9.0! 

- 

10001 

1 1 .2 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

I  ( 

1975  I 

CBL  7528 

! 

1  1  175.0!  26.0! 

1.3! 

-  1 

| 

1566008 

4221 4A401  175.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1000! 

11.2IN0NE 

(PA  PITTSBURGH! 

!  | 

1975  ! 

CBL  7527 

1 

!  !  175.0!  26.0 

1.31 

-  \ 

I- 

1566009 

42214A40!  175.01  26.0 

9.0! 

- 

10001 

1 1 . 2 ! NONE 

1  PA  PITTSBURGH! 

(  | 

1975  1 

CBL  7530 

I 

!  !  175.0!  26.01 

1.3! 

-  ! 

I 

1566010 

422(4*40!  175.01  26.0! 

9.0! 

- 

10001 

1 1. 2 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

|  | 

1975  1 

CBL  7531 

I 

!  !  175.0!  26. C! 

1.3! 

-  1 

f 

1566011 

422I4A40!  175.01  26.01 

9.0! 

- 

1000! 

11.2IN0NC 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ( 

1975  ! 

CBL  7532 

1 

1  !  175.0!  26.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

1S66C12 

42214A401  175.0!  26.01 

9.0! 

1000! 

11.21  NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

|  ] 

1975  1 

CBL  7701 

1 

!  1  175.0!  26.0 

1.31 

-  ! 

I 

1563341 

48 3 ! 4 A40 1  195.0!  26.0! 

9.0! 

.  1120! 

1 1 .0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

|  ! 

1977  1 

CBL  7702 

1 

!  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

r  - 

: 

15533*2 

483(4440!  193.0!  26.0 

9.0! 

1120! 

11 .0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1977  1 

< 

j 

CBL  7703 

] 

1  1  175-0!  24.01 

1.5! 

-  I 

» 

1583343 

483144401  175-01  24. C! 

9.0! 

1120! 

1 t .0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

I  1 

1977  } 

3 

CEL  7704 

! 

!  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1583344 

48314A40!  195.0!  26. C! 

9.0! 

1120! 

11.0! NOME 

IPA  PITTSBURGH! 

|  | 

1977  1 

■' 

CBL  7705 

! 

1  1  175.0!  24.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 $53345 

4B314A401  195.0!  26.0! 

9.0! 

1120! 

ii.o (none 

IPA  PITTSBURGH! 

1977  1 

CBL  7706 

i 

!  !  175.01  26.01 

1.5! 

-  1 

! 

1583346 

48314A40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

1120! 

1 1 .0 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

|  | 

1977  ! 

CBL  7707 

! 

!  f  195.0!  26.01 

1.3! 

-  ! 

| 

1583347 

46314440!  195.0!  26.01 

9.0! 

1120! 

11.0IN0NE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977  1 
f 

CBL  7708 

1 

!  1  195.01  26.0 

1.5! 

-  ( 

I 

1583348 

483144401  195.0!  26.01 

9.0! 

1120! 

11 .01  NONE 

IPA  PITTSBURGH'* 

{  | 

1977  1 

- 

1 

!  !  17S.0!  26.01 

1.5! 

-  ! 

( 

CBL  7709 

1563349 

463(4440!  195.0!  26.0! 

9.01 

1120! 

1 1 .0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1  J 

1977  I 

j 

5 

CBL  7710 

1 

!  »  195.01  26.0 

1.5! 

-  ! 

I 

1513350 

483I4A40!  195.0!  26. 0! 

9.0! 

1120! 

11 .0! NONE 

IPA  PITTigUICHI 

1977  1 

CBL  7711 

! 

t  !  195.01  26.01 

1.5! 

-  ! 

I 

1583351 

465 !4A40!  19$.0!  26.0 

9.0! 

1120! 

11 • OfHONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  1 

1977  1 

* 

CBL  7712 

! 

!  !  195.0!  26.0* 

1.5! 

-  ! 

! 

, 

1583352 

*8314440!  175.0!  26.0! 

9.0! 

1120! 

1 1 .0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

I  ! 

1977  1 

CBL  7713 

1 

!  !  195.0!  26.0 

1.5! 

-  1 

| 

1583353 

48314A40!  195.0!  24.0! 

9.0! 

1120! 

11.0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

|  | 

1977  1 

CBL  7714 

! 

!  !  195.0!  24.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1583354 

483I4A40!  195.0!  26.01 

9.0! 

- 

1120! 

11 • 0 1  NONE 

!PA  PITTSBURGH ! 

1977  1 

CBL  7713 

! 

!  I  195.0!  26.0 

1.5! 

-  | 

! 

1583155 

483I4A40!  175.0!  26.0! 

9.0! 

- 

11201 

11 .01  DONE 

IPA  PITTSBURGH! 

{  | 

1977  1 

CBL  7716 

1 

!  !  195.0!  26.01 

1.5! 

-  ! 

! 

(553356 

48314A40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

11201 

11.0IN0NE 

!  | 

1977  1 

CBL  7717 

1 

1  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  f 

| 

1583357 

48314A40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

11201 

II.OINONE 

IPA  PITTSBURGH! 

(  | 

1977  ! 

CBL  7719 

1 

!  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  1 

I 

(543359 

! 

463I4A40!  195.01  26.0! 

1  !  195.0!  26.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

11201 
•  i 

II.OINONE 

i 

IPA  PITTSBURGH! 

I  ( 

1977  I 

CBL  7720 

1583360 

46314A40I  193.01  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

11.0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  | 

1977  1 

CBL  7601 

1 

1  !  195.0!  24.0! 

1.5! 

-  ! 

| 

1593639 

46414A40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

11.2! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  | 

1978  ! 

CBL  7602 

! 

!  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  1 

! 

159364C 

464(4640!  195.0!  26.0! 

9,0! 

- 

1120! 

11.2! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1978  ! 

CBL  7803 

I 

!  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  1 

i 

15936*1 

48414440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

1 1 . 2 JNONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1978  j 

CBL  7804 

!  t  175.01-  24.C! 

1.5! 

-  I 

! 

1593642 

484 ! 4440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

11.21N0NE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  | 

1978  1 

CBL  7605 

! 

!  1  175.0!  24.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1593643 

484  14440!  195.0!  26.0! 

9.0* 

- 

1120! 

1 1. 2 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  j 

1978  I 

CBL  7806 

1 

!  !  175.0!  24.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1593644 

484J4A40I  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

11.21N0NC 

IPA  PITTSBURGH! 

!  | 

1971  1 

COL  7CC7 

1  !  175.0!  24.0! 

1.3! 

-  ! 

1 

1593645 

48414440!  175.01  26.01 

9.01 

- 

moi 

11.2 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

197*  1 

CBL  780e 

1 

!  1  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

| 

1593646 

494(4440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

11.21N0NC 

IPA  PITTSBURGH! 

|  ! 

1978  1 

CBL  7809 

t 

1  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  1 

1 

1593647 

484I4A40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

11 .2 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  i 

1978  1 

CBL  7410 

1 

!  1  195.0!  24.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

IS93644 

484! 4440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

11 .2 (NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

|  | 

1978  1 

CBL  7511 

1 

!  !  195.01  26.0! 

1.5! 

-  1 

j 

1593649 

48414440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

11.21  HOME 

IPA  PITTSBURGH! 

1978  1 

CBL  7412 

1 

!  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

| 

1593650 

48414440!  195.0!  26. 0! 

9.0! 

- 

1120! 

11.2IK0NE 

IPA  PITTSBURGH! 

1978  1 

CBL  8301 

t 

1  1  175. C!  24.0! 

1.5! 

-  ! 

| 

I65V541 

46614440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1150! 

11.2! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1943  r 

CBL  8303 

i  \  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

J 

1659583 

466I4A40!  195.01  26.0! 

9.0! 

- 

1150! 

11 .2 1  NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  I 
!  1 
!  ! 

1983  I 

1 

1 

1 

f 

1  1  175.01  24.0! 

1  !  !  1 

!  1  II 

1.5! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

1 
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ENGR! 

1VTCC!  DIMENSIONS  (DRAFT! 

I  CAPACITY! 

*IGH-  ! 

1  V  E  S  S  E  L  1 

I 

•1ST!  OPERATOR 

NET  (CODE  1 LENGTHl BRDTHl 

! 

! 

! 

EST  I  CARSO  HANDLING 

IS  IOPEAATING  1 
ITCt  BASE  1 

! 

YEAR  ! 

)  COAST 

TER  l  SEE!//////!/////! 

ED  1 

!////////! 

-OINT  !  LINE-1 

IAOI  LINE-1  1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  IWNIER 

1  CUATD 

TON-  IPAGE1  OVER-I’RER-!////.'!  HOASEI 

PASS-  !  (LIGHT) ! /////////////// /ITD1//////////I 

OR  ! 

1  RUBBER 

NASE  1  IV  1  ALL  !  ALL  {LIGHT!  ROVER 

!  ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE- 2 

ICC!  LINE-2  !«RIIUILT! 

(21)  CAMPBELL  7RANSP0R1 AT  I  ON 

1 

! 

ICO. 

1  1  11 

It  11 

I  1  1  ! 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1  1 

1  t 

1  1 

t 

(CONTINUED)! 

I  !  1  ! 

! 

! 

1 

1  1 

IPA  Pt TTSBURGKl 

1913 

CBL  1304 

1459564 

46814*401  195.01  26.01 

9.01 

- 

1150! 

1 1 . 2 ! NONE 

1 

1  1  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

CBL  6305 

1 659585 

468UA401  195.01  26.01 

9.0! 

• 

1150! 

1 1. 2! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1913 

\ 

!  !  195.01  26.01 

1.5! 

-  1 

! 

!  1 
!PA  PITTSBURGH! 

1913 

CBL  6306 

1659586 

46814A401  195.01  26.01 

9.0! 

- 

1150! 

11 • 2IN0NE 

! 

1  1  195.0!  26.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 
1PA  PITTSBURGH! 

1983 

CBL  »30> 

1459587 

468! 4A40!  195.01  26.01 

9.0! 

- 

1150! 

1 1 .2! NONE 

I 

1  1  195.01  26.01 

1.5! 

-  1 

1 

!  ! 

CBL  6306 

1659568 

4681 4A401  195.01  26.01 

9.0! 

- 

1 1  set 

11.2 ! NONE 

IPA  PITTSBUACKl 

1913 

! 

1  1  195.01  26.01 

1.5! 

-  1 

! 

t  1 

CBL  S309 

! 659589 

466UA40!  195.01  26.01 

9.01 

- 

1150! 

11 .2! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1913 

! 

1  1  195.01  26.01 

1.5! 

-  1 

! 

!  ! 

CBL  6310 

1659590 

4681 4A401  195.01  26.01 

9.0! 

- 

1150! 

11.2!  NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1983 

1 

1  1  195.01  26.01 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ! 

CBL  8311 

1659591 

4681 4 A  40!  195.01  26.01 

9.0! 

- 

1150! 

11.2! NONE 

IPA  PITTSBURGH) 

1983 

! 

1  1  195.0!  26.01 

1.5! 

-  ! 

( 

1  1 

1983 

CBL  6312 

1659592 

4481 4A401  195.01  26.01 

9.0! 

- 

1150! 

1 1 .2! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

i 

1  1  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  1 

! 

!  ! 

CBL  6313 

1659593 

46814A401  195.01  26.0! 

9.0! 

- 

1150! 

11.2! NOME 

IPA  PITTSBURGH! 

1983 

1 

1  1  195.0!  26.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

CBL  8314 

1659594 

46814A40!  195.01  26.C! 

9.0! 

- 

1150! 

11.2 (NONE 

IPA  PITTSBUAGHl 

1983 

1 

1  1  195.01  26.0! 

1.5! 

-  t 

! 

!  ! 

1983 

C9L  8315 

1659595 

46814A4C.  195.01  26.0! 

9.0! 

- 

1150! 

11.2! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1 

1  1  195.01  26.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  I 

CBL  8401 

1672406 

48414A401  195.0)  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

11.21N0NE 

IPA  PITTSBUAGHl 

1984 

1 

1  1  195.0!  26.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1  1 

CBL  8402 

1672407 

48414A40!  195.01  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

1 1 • 2 ! NONE 

IPA  PITTSBUAGHl 

1984 

1 

1  1  195.0!  26.01 

1.S! 

-  ! 

! 

I  1 

IPA  PITTSBUAGHl 

1984 

CBL  8403 

1472406 

48414A401  195.0!  26.01 

9.0! 

- 

1120! 

1 1 . 2 ! NONE 

l 

1  1  195.0!  26.01 

1.5! 

-  1 

! 

!  ! 
IPA  PITTSBURGH! 

CBL  8404 

1672409 

48414A401  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

11.21N0NE 

1984 

1 

1  1  195.0!  26.0) 

1.5! 

-  1 

! 

!  1 

CeL  6405 

1472410 

48414A40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

11.2! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1984 

{ 

1  1  195.01  26.0! 

1.51 

-  ! 

) 

!  ! 

1984 

CeL  8406 

!672%»1 

484! 4A40!  195.0)  26.0! 

9.0! 

- 

11201 

11 • 2) NONE 

IPA  PITTSBURG! 

1 

I  1  195.01  26.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  I 

CBL  8407 

1672412 

48414A401  195.0!  26.01 

9.0! 

- 

11201* 

11 .2! NONE 

IPA  P»TfSBURGH! 

1984 

1 

1  1  195.01  26.0! 

1.5' 

-  ! 

! 

1  I 

1984 

CBL  6406 

1672413 

4841 4A401  195.0!  26.01 

9.0! 

- 

1120! 

11.2 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1 

1  !  195.01  26.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 
IPA  PITTSBURGH! 

1984 

C8L  8409 

1672414 

4841 4A401  195.01  26.0! 

9.0! 

- 

1 

1120! 

11 .2! NONE 

1 

1  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  1 

CBL  6410 

1672415 

48414A40!  195.0!  26.01 

9.0! 

- 

1120! 

11 .2 ! NONE 

IPA  PITTSBUAGHl 

1984 

1 

1  1  195.01  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  1 
IPA  PITTSBUAGHl 

CBL  6411 

1672416 

48414A40!  195.01  26.01 

9.0! 

- 

1120! 

11.2! NONE 

1984 

1 

1  1  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1  1 
IPA  PITTSBURGH) 

1984 

CBL  8412 

1672417 

484 14*401  195.01  26.0) 

9.01 

- 

11201 

11.2 {NONE 

1 

1  1  195.01  26.0! 

1.5! 

-  1 

! 

I  ■ 

IPA  PITTSHURGHI 

1984 

CBL  8413 

1672418 

1 

48414A40!  195.0!  26.01 

9.0! 

- 

11201 

11 .2 1N0NE 

1  1  195.01  26.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1  I 

IPA  PITTSBURGH! 

1984 

CBL  6414 

1672419 

4841 4A401  195.01  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

11.2  t  NOME 

1 

1  1  195.01  26.0! 

1.5! 

-  1 

!  - 

1  I 

1984 

CBL  8415 

1672420 

484 14A40I  195.0!  26.01 

9.01 

- 

1120! 

1 1  • 2 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

| 

1  1  195.01  26.0! 

1.5! 

-  1 

I 

1  i 

IPA  PITTSBURGH! 

1984 

CeL  8416 

1672421 

4S414A40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

11. 2  J  NONE 

1 

1  1  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  I 

! 

!  ! 
IPA  PITTSBURGH! 

1984 

CBL  8417 

1672422 

48414A40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

11.2 1  NONE 

1 

!  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1  1 

CBL  6418 

1672423 

4S414A40I  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

11 .2! NONE 

IPA  PITTSBUAGHl 

1984 

1 

!  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I  I 

1984 

CBL  8419 

1672424 

48414A40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

11.2 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1 

!  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i  i 

CBL  8420 

1672425 

48414A40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

11.2! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1984 

1 

!  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  1 

( 

!  ! 
IPA  PITTSBURGH! 

1984 

CBL  8421 

1672426 

48414A40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

11.2  (NONE 

1 

!  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

J 

1  I 

CBL  8422 

1672427 

494I4A40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

11  .2 i NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1984 

1 

1  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I  1 

IPA  PITTSBUAGHl 

1984 

CBL  8423 

1672428 

48414A40!  I^S.OI  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

11.2 ! NONE 

| 

!  1  195.0!  26.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  I 

CBL  8424 

1672429 

484UA40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

11.2!  NONE 

IPA  PITTSBUAGHl 

1984 

1 

1  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

CBL  8425 

1672430 

48414440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

1 1 .2 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1984 

1 

!  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  I 

1984 

CeL  6426 

1672431 

484 (4A40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

11.2 !  NONE 

IPA  PITTSBURGH) 

1 

!  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  1 
IPA  PITTSBURGH! 

1984 

CBL  8427 

1672432 

484! 4A40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

1 1.21N0HE 

| 

!  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ! 

CBL  6426 

1672433 

484I4A40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

1 1 .2! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1984 

! 

!  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 

CBL  6430 

1672435 

484(4440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1120! 

11.2IN0NE 

IPA  PITTSBURGH! 

1*14 

1 

!  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1  i 

IPA  PITTSBURGH! 

1970 

CTC  818 

1  - 

42014447!  175.1!  26.1! 

8.2! 

- 

9  00 1 

11.2IN0NE 

! 

!  !  175.1!  26.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 

CTC  619 

1  - 

42014447!  175.1!  26.1! 

8.2! 

- 

1 

900! 

11.2! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1970 

1 

!  !  175.1!  26.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  1 

CTC  820 

1  - - 

42014447!  175.1!  26.1! 

8.2! 

- 

900! 

11.2'NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1970 

1 

!  !  175.1!  26.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

1  I 

CTC  821 

!  - 

42014447!  175.1!  28.1! 

8.  ! 

- 

900! 

11.2! NOME 

IPA  PITTSBURGH! 

1970 

! 

!  !  175.1!  26.1! 

1.7! 

-  ! 

1 

!  ! 

1970 

CTC  822 

1  - 

42014*47!  175.1!  28.1! 

8.2! 

- 

900! 

11.2!  NONE 

IPA  PITTSBUAGHl 

i 

!  •  175.1!  26.1! 

1.7* 

1 

-  1 

1 

!  ! 

CTC  824 

i  - 

42014*47!  175.1!  26.1! 

8.2! 

- 

900! 

11.2! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1970 

< 

!  !  175.1!  26.1! 

1.7! 

-  1 

! 

!  ! 

CTC  825 

!  - 

42014*47!  175.1!  26.1! 

8.2! 

- 

900  i 

11.21N0NE 

IPA  PITTSBURGH! 

1970 

i 

!  )  175.1!  26.1! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 
IPA  PITTSBURGH! 

CTC  826 

*  ...... 

420 J4«'47 !  175.1!  26.1! 

3.2! 

- 

900! 

11.21  NONE 

1970 

i 

!  !  175.1!  26.1! 

1.7! 

-  ! 

I 

1  1 

CTC  827 

i  - 

420* **47!  175.1!  26.1! 

6.2! 

- 

900! 

11.2)  NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1970 

* 

!  !  175. 1!  26.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  1 
IPA  PITTSBURGH! 

1970 

CTC  626 

!  . 

42014*47!  175.1!  26.0! 

8.2! 

- 

900! 

11 .2 {NONE 

1 

!  !  175.1!  26.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 

1970 

CTC  829 

1  - 

42014*47!  175.1!  26.1! 

8.2! 

- 

900! 

1 1  • 2 ! NONE 

1 

1  !  175.1!  26.1! 

1.7! 

-  1 

! 

!  ! 
IPA  PITTSBURGH! 

1970 

CTC  830 

!  - - — 

420! 4A47I  175.1!  26.1! 

8.2! 

- 

900i 

11 .2! NONE 

1 

!  !  175.1!  26.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

1  1 

IPA  PITTSBURGH! 

1970 

CTC  831 

1  - 

42014447!  175.1!  26.1! 

8.2! 

- 

9001 

11.2! NONE 

! 

1 

! 

1  !  175.1!  26.1! 

1  !  !  ! 

!  !  !  ! 

1.7! 

! 

! 

-  ! 
! 
! 

2 

! 

! 

!  I 

!  ! 

!  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


W4 _ 

ENCRi 

DIST!  OPERATOR 


VESSEL  NANE  AND  NUMBER 


(21)  CAMPBELL  TRANSPORTATION 
(CONTINUED) 


CO 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


CTC  832 


CTC  833 
CTC  834 


CTC  835 


CTC  836 
CTC  837 


CTC  838 
CTC  839 


CTC^8*0 
CTC  8*1 
CTC  8A2 
CTC  8*3 
CTC  844 
CTC  8*5 
CTC  8*6 
CTC-847 
CTC  8*8 
CTC  8*9 
CTC  850 
CTC  831 
CTC  852 
CTC  853 


CTC  855 
CTC  856 
CTC  657 
CTC--6S8 
CTC  859 
CTC  8  *0 
CTC  861 
CTC  862 
CTC  863 
CTC  86* 
CTC  865 
CTC  896 
CTC  897 
CTC  898 
CTC  899 
CTC  ?06 
CTC  907 
CTC  908 
CTC  909 
CTC  910 
CTC  911 
CTC  912 
CTC  913 
CTC  91* 
CTC-915 
CTC  916 
CTC  917 
CTC  918 
CTC  919 
CTC  920 
CTC  921 
CTC  922 


J 

•VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L 

1 

! 

!  NET 

!CODE! LENGTH! BROTH!  1 

!  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!$  JOPERATING 

! 

! 

1REGIS- 

’!«**•! 

REG.  !  RE6.1L0AD-! 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE 

1 

YEAR  ! 

1  TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AO!  LINE-1 

! 

BUILT  ! 

l  TON- 

IPAGE! 

OVER"! OVER" !/////! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) 1////////////////ITDI/// ///////! 

OR  ! 

!  NA6E 

!  IV  1 

ALL  !  ALL  ! LIGHT I 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

1  EC  1  LINE-2 

! ‘REBUILT! 

!  *20!*A*7! 

!  !  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

8.2! 

1.7! 

! 

900! 

-  ! 

11.2! NONE 
! 

! PA  PITTSBURGH! 

!  I 

1970 

!  *20! AAA7I 

1  !  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

8.2! 

1.7! 

-  ! 

900! 

-  ! 

11.2 ! NONE 
* 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1970 

i  *20!*A*7! 

!  !  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

8.2! 

1.7! 

*  ! 

900! 

"  1 

11.2 ! NONE 
* 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1972 

!  *20! *A*7! 

!  !  ! 

175.1! 

175.1! 

26.11 

26.11 

8.2! 

1.7! 

-  ! 

900! 

-  ! 

1 1 • 2 ! NONE 
! 

! P A  PITTSBURGH! 

!  1 

1972 

!  *20!*A*7! 

!  !  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

8.2! 

1.71 

-  ! 

900! 

-  ! 

1 1  • 2 ! NONE 
( 

(PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1972 

!  *201*A*7  J 

!  !  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

8.2! 

1.7! 

-  ! 

900! 

-  ! 

11.21  NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1972 

!  *201*A*7! 

!  !  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

6.2! 

1.7! 

-  ! 

900! 

-  I 

1 1 • 2 {NONE 

1 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1972 

!  *20! *A*7! 

!  !  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

6.2! 

1.7! 

“  ! 

900! 

11.2! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1972 

!  *20! AAA? ! 

!  (  ! 

175.1! 

175.1! 

26.11 

26.1! 

8.2! 

1.7! 

-  I 

900! 

-  ! 

1 1 . 2  !  NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1972 

!  *20! AAA7! 

!  !  I 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

8.2! 

1.7! 

“  ! 

900! 

-  ! 

11 .2! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

1  1 

1972 

!  *20! AAA7! 

!  !  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

6.2! 

1.7! 

"  ! 

900! 

-  ! 

11.2 !  NONE 

1 

(PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1972 

!  *20! * A  47 i 

!  !  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

8.2! 

1.7! 

-  ! 

900! 

-  ! 

It  .21  NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1972 

!  *20! *A*7! 

!  !  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

6.2! 

1.7! 

-  ! 

900! 

-  ! 

11.2 (NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1972 

!  *20! AAA7! 

!  !  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

8.2! 

1.7! 

’  ! 

400! 

-  ! 

11.2!  NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1972 

1  *20! AAA7! 

!  !  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

8.21 

1.7! 

-  ! 

900! 

-  ! 

11.2!  NONE 
* 

!PA  PITTSBURGH! 

(  ! 

1972 

!  *20!*A*7! 

175.1! 

26.1! 

8.2! 

-  I 

900! 

11 .2 (NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1972 

!  !  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

• 

-  ! 

! 

!  ! 

!  *20! AAA?! 

175.1! 

26.1! 

8.2! 

-  J 

900! 

11.2 (NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1972 

!  !  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ( 

!  A20UAA7! 

!  !  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

6.2! 

1.7! 

-  ! 

900! 

-  ! 

11.2! NONE 
! 

!  PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1972 

{ 

!  *20! A AA7 ! 

175.1! 

26.1! 

6.2! 

-  i 

900! 

1 1 • 2 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1972 

1  !  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

-  ! 

; 

!  4 

i  A20UAA7! 

!  !  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

8.2! 

1.7! 

-  ! 

900! 

-  ! 

1 1 • 2 ! NONE 
! 

(PA  PITTSBURGH! 

!  1 

1972 

!  42014A47! 

175.1! 

26.1! 

8.2! 

-  i 

900! 

11.2! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1972 

!  !  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 

!  A20JAAA7! 

!  !  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

8.2! 

1.7! 

-  ! 

900* 

-  ! 

11. 2  iNONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  I 

1972 

!  A20! AAA7! 

!  !  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

8.2! 

1.7! 

“  ! 

900! 

-  ! 

11.2! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1972 

1  420! AAA71 

175.0! 

26.0! 

8.2! 

-  j 

900! 

1 1 .2 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1975 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1  ! 

!  420! AAA? ! 

175.0! 

26.0! 

8.2! 

-  j 

900! 

11.2! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1975 

!  !  I 

175.0! 

26.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 

!  420JAAA7! 

!  !  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.2! 

1.7! 

-  ! 

900! 

-  * 

1 1 .2! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1975 

!  *20! AAA7! 

!  !  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.2! 

1.7! 

“  ! 

900! 

-  1 

11.2! NONE 
! 

! PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1975 

!  *20! AA 47! 

1  !  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

6.2! 

1.7! 

-  ! 

900! 

-  ! 

11 .2 INONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1975 

!  *.2014447! 

1  !  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.3! 

6.2! 

1.7! 

-  ! 

900! 

-  ! 

11.2  INONE 
* 

!PA  PITTSBURGH! 

1  1 

1975 

!  420J4A47! 

175.0! 

26.0! 

8.2! 

-  l 

900! 

1 1.21N0NE 

!PA  PITTSBURGH! 

1975 

!  !  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

-  * 

1 

!  ! 

!  420J4A47! 

!  !  ! 

175iO! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.2! 

1.7! 

•  ! 

900* 

-  ! 

11.21N0NE 

1 

!PA  PITTSBURGH* 

!  ! 

1975 

!  420J4A47! 

!  !  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.2! 

1.7! 

-  ! 

900! 

-  * 

1 1. 2! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  1 

1975 

!  *20!4A47! 

!  i  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

6.2! 

1.7! 

"  ! 

900* 

-  ! 

11.2! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  1 

1975 

!  420J4A40! 

!  !  ! 

175.r! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.2! 

1.7! 

”  ! 

900! 

-  ! 

9.0! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

!  420! 4 A40! 

!  !  ! 

175.0! 

175-0! 

26.01 

26.0! 

6.2! 

1.7! 

”  ! 

900! 

-  ! 

9. 0! NONE 
» 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

!  420UA40! 

I  !  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0/ 

8.2! 

1.7! 

“  ! 

900! 

-  * 

9.0! NONE 
! 

*PA  PITTSBURGH! 

!  i 

1976 

!  420I4A40! 

!  !  ! 

175.0! 
175. OJ 

26.0! 

26.0! 

6.2! 

1.7! 

“  ! 

900! 

-  ! 

9 .0 INONE 
! 

IPA  PITTSBURGH* 

!  ! 

1976 

!  420! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

8.2! 

-  | 

900* 

9.0) NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1976 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.7! 

-  i 

! 

!  ! 

1974 

!  *20!4A*0! 

!  !  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.2! 

1.71 

-  ! 

900* 

-  I 

9.0! NONE 
.  1 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

!  420J4A40! 

175.0! 

26.0! 

8.2! 

-  I 

900* 

9.0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1976 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.7! 

-  | 

1 

!  ! 

!  *»20i  4A40i 
!  !  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

6.2! 

1.7! 

-  I 

900! 

-  ! 

9  .0! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  1 

1976 

!  420I4A40! 

!  !  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.2! 

1.7! 

-  ! 

900! 

-  ! 

9.0! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

!  42014A40! 

1  !  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

6.2t 

1.7! 

“  ! 

900! 

-  * 

9.0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

!  420! 4A40! 

!  !  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

6.2! 

1.7! 

“  1 

900! 

-  ! 

9.0 ! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

!  *201 4 AGO ! 
!  (  ! 

175.01 

175.0! 

26.0! 

16,0! 

8.2! 

1./! 

"  ! 

900! 

-  ! 

9. 0 ! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

!  420 !4 AGO ! 
!  !  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

6.2! 

1.7! 

*  ! 

900! 

-  ! 

9. 0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

i  *20i*A*0f 

!  !  ! 

175.0! 

175.0! 

2d.O! 

26.0! 

a.2! 

1.7! 

-  ! 

900! 

-  ! 

9.0! nOnE 
! 

ip  a  pimsuftOHf 
!  ! 

1976 

!  420I4A40! 

!  !  ! 

175.0! 

175.0! 

26.3! 

26.0! 

8.2! 

1.7! 

“  ! 

900! 

-  ! 

9. 0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

!  4  20  IGA  40 ! 
!  !  1 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

6.2! 

1.7! 

"  ! 

900! 

-  ! 

9.0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  I 

1976 

!  *20! 4  A  4  0  i 
!  !  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

J6.01 

6.2! 

1.7! 

*  ! 

900! 

-  ! 

9.0 INONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

!  *20!*AA0t 

t  !  ! 

175,0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.2! 

1.7! 

“  1 

5  o  0 ! 

-  * 

9.0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

!  420! 4 A  40 ! 

!  !  ! 

175.0! 

U5.0! 

26.0! 

26.0! 

8.2! 

1.7! 

“  ! 

900! 

-  ! 

9.0! NONE 

1 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977 

I  *20! AAAO! 
U  !  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.2! 

1.7! 

—  ! 

900* 

-  ! 

9.0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  1 

1977 

t  42014**0! 

I  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

175.0! 

175.0! 

! 

26.0! 

26.0! 

! 

! 

8.2! 

1.71 

l 

! 

900* 

-  ! 

! 

! 

9 .0 INONE 
! 

1 

! 

JPA  PITTSBURGH! 

r  ! 

I  ! 

!  ! 

1977 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  tVTCC!  DIMENSIONS  ) DRAFT!  1 
l  NET  iCODElLENGTHl BRDTH!  !  I 
lftECZS-!****!  REG.  {  REG. {LOAD-!  ! 
1  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  I 
!  TON-  (PAGE!  OVER-! OVER”! /////!  HORSEI 


CAPACITY!  HIGH-  !  IVESSEL  I  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING  !  ( 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ! TCI  SASE  !  YEAR  1 
////////!  POINT  I  LINE-1  UO!  LINE-1  I  BUILT  I 
PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// (TO I ////////// I  OR  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGRl 

IVTCCf 

DIMENSIONS  1  DRAFT ! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

! 

BIST! 

OPERATOR 

!  NET  {CODE! LENGTH! BROTH! 

! 

I 

i 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING  ! 

i 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC! 

BASE  ! 

YEAR  ! 

1  COAST 

!  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

umtm\ 

POINT  !  LINE-1 

!  40! 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  ! PAGE ! 

OVER-! OVER-! // / / / 1 

HORSE! 

PASS-  ! (LI6HT) !//////////////// !TD! //////////! 

OR  • 

!  NUMBER 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  1 

ALL  ILIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!E£ 

LINE -2  ! ‘REBUILT ! 

<21) 

CAMPBELL 

TRANSPORTATION 

ICO. 

1  t 

t  1 

!  1 

j 

i 

i- 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

j 

| 

! 

! 

! 

» 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

i 

(CONTINUED! 

1  1 

i 

i 

i 

| 

i 

! 

! 

HBL 

85 

3*614440! 

175.0? 

27.0! 

8.9! 

- 

i 

1000! 

13.6! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1958  ! 

!  1 

175.0! 

27.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

H8L 

86 

j  ------ 

426! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.9! 

- 

j 

950! 

1 1  .0 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1957  1 

1  1 

175.0! 

26.01 

1.3! 

j 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

HBL 

87 

| 

*26 J*A*0! 

175.0! 

26.0! 

9.9! 

- 

! 

950! 

11 .0 !NONE 

jpA 

PITTSBURGH! 

*  1983  ! 

1  ! 

175.01 

26.0! 

1.3! 

! 

-  ; 

1 

! 

! 

; 

HBL 

193 

4 1 4 ! 4  A  *0 ! 

175.0! 

26.0! 

8.0! 

- 

j 

900! 

12.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1955  ! 

!  1 

175.0! 

26.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

HBL 

194 

41 4 14440! 

175.0! 

26.0! 

8.0! 

- 

! 

900! 

12.01N0NE 

!Pa 

PITTSBURGH! 

1955  ! 

!  i 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

; 

! 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

MEL 

197 

414  14440! 

175.0! 

26. C! 

8.0! 

- 

) 

900! 

1 2. 0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1955  ! 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

.  i 

j 

! 

2 

■ 

MEL 

198 

414 14440! 

175.0! 

26.0! 

8.0! 

- 

! 

900! 

12.0! NONE 

JPA 

PITTSBURGH! 

1955  ! 

!  1 

175.01 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

i 

! 

; 

HBL 

199 

41414A40! 

175.0! 

26.0! 

8.0! 

- 

1 

900! 

12.0! NONE 

ipA 

PITTSBURGH! 

1955  i 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

j 

HPL 

552 

41*144*0! 

175.0! 

26.0! 

8.0! 

- 

! 

900! 

12.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1957  ! 

1  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

HBL 

563 

41214440! 

175.0! 

26.0! 

8.7! 

- 

! 

981! 

11.31N0NE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1958  ! 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

! 

-  t 

1 

! 

! 

! 

HBL 

7501 

! 56232* 

429! 444C! 

175.11 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

900! 

12.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1975  • 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

HBL 

7502 

2562325 

4291*440! 

175.11 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

900! 

12.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1975  ! 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

HBL 

7503 

1562326 

42914440! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

900! 

12.0! NONE 

!pa 

PITTSBURGH! 

1975  ! 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

M0L 

750* 

1562327 

42914440! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

900! 

12.0  {NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1975  ! 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

HBL 

7505 

1562328 

429144*0! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

i 

900! 

12.0 !  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1975  ! 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

H9L 

7506 

1562329 

429144401 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

i 

900! 

1 2.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1975  ! 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

l 

! 

! 

! 

HEL 

7507 

1562330 

42914440! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

900! 

1 2 • 0 1  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1975  ! 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

( 

HBL 

7508 

1562331 

429 1*440 ! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

900! 

12.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1975  • 

1  1 

175.1! 

26.11 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

; 

HBL 

7509 

1562332 

42914440 ! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

j 

900! 

1 2.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1975  » 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

» 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

HBL 

7510 

1562333 

429 ! 44401 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

900! 

12.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1975  ! 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

HBL 

7511 

156233* 

429! 4440! 

173.1 ! 

26.1! 

9.0! 

~ 

! 

900! 

1 2. 0 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1975  ! 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

« 

! 

! 

! 

HBL 

7512 

1562335 

42914440! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

<?00! 

12.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1975  ! 

1  t 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

HBL 

7513 

1562337 

42914440! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

i 

900! 

1 2 .0 ! NONE 

•PA 

PITTSBURGH! 

1975  ! 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

• 

HBL  7514 

1562338 

*29 144401 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

i 

900! 

12.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1975  • 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

HBL 

7515 

1562339 

429144401 

125.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

900! 

12.0 ! NONE 

•PA 

PITTSBURGH! 

1975  ! 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

HBL 

75)6 

15623*0 

429144401 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

900! 

12.0! NONE 

!  PA 

PITTSBURGH! 

1975  1 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

• 

! 

! 

! 

HBL 

f  5'i  7 

15623*1 

42914440! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

900! 

12.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1975  ( 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

■ 

HBL 

7518 

15623*2 

42914440! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

900! 

U.OiNONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

» 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

HBL 

7519 

15623*3 

429144401 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

900! 

12.0IN0HE 

JPA 

PITTSBURGH! 

19, 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

HBL 

7520 

15623** 

4291*4401 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

900! 

12.0! NONE 

•PA 

PITTSBURGH' 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

( 

-  ! 

* 

! 

HBL 

7901 

42914440! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

900! 

12.0 ‘NONE 

!PA 

P ITTS8U* (  » 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

• 

! 

i 

HBL 

7902 

42914440 ! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

900! 

12.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

t ,  ’  1 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

f 

l 

HBL 

7903 

4291 4440! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

900! 

12.oi NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1979  • 

HBL 

1  1 

175. 1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

12.0! NONE 

! 

JPA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1979  • 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  t 

i 

! 

J 

! 

HBL  7905 

429 ! 44401 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

900! 

12.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1979  ! 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  i 

; 

j 

i 

2 

HBL 

1101 

i  - 

464 • *4471 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1000! 

12.0  !NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1981  ! 

1  1 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

\ 

-  ! 

! 

! 

1 

; 

HBL 

8102 

464144471 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1000! 

12.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1981  • 

i  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

•  | 

! 

! 

! 

! 

HBL 

6103 

1295750 

46414447! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1000! 

1 2.0 ! NONE 

•PA 

PITTSBURGH! 

1981  • 

i  1 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

; 

HBL 

810* 

48414447! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1000! 

12.0! NONE 

!pa 

PITTSBURGH! 

1981  i 

!  1 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

1 

! 

HBL 

8105 

484 ! * A  47 1 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1000! 

12.0!  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1981  ! 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

1 

! 

J 

! 

HBL 

8106 

A8A 1  *  4  47  f 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

1000! 

12.0!  NONE 

JPA 

PITTSBURGH! 

1981  ! 

(  1 

195.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  » 

! 

! 

! 

! 

HBL 

8107 

484! *  A  41 ! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1670! 

12.0IN0NE 

JPA 

PITTSBURGH! 

1981  • 

1  1 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

• 

i 

i 

HBL 

6108 

48414447! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1000! 

12.0! NONE 

i  PA 

PITTSBURGH! 

1981  * 

1  1 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

l 

! 

I 

! 

HEL 

8109 

464144471 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

] 

1000! 

12.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1981  ! 

1  1 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

« 

{ 

! 

i 

HBL 

8110 

*6* ! 4447 1 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

1000! 

1 2 . 0  j  NONE 

ipA 

PITTSBURGH! 

1981  j 

1  i 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ( 

1 

I 

! 

j 

H3L 

8111 

464! *  4  47 ! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1000! 

12.0! NONE 

JPA 

PITTSBURGH! 

1981  • 

1  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

* 

-  ! 

i 

2 

! 

; 

KBL 

8112 

46414447 1 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

1000! 

12. 0! NONE 

•PA 

PITTSBURGH! 

1981  j 

!  1 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

; 

! 

! 

HBL 

8113 

j  ---- — 

48414447! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1000! 

12. oi NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1981  ! 

1  1 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

1 

HBL 

8201 

1295757 

5*4! *  A  47 i 

195.01 

26.01 

9.0! 

- 

! 

1100! 

1 2 .0 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1982  • 

1  1 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

; 

HBL 

8202 

I  295756 

54*1 *A*7! 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

! 

1100! 

12.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1982  ! 

!  1 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

HeL 

1203 

1295759 

544144  47  f 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1 

1100! 

12.0! NONE 

JPA 

PITTSBURGH! 

1982  i 

1  i 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

HBL 

820* 

1295760 

5*4 1 4447  f 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1100! 

12.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1982  ! 

1  1 

195.01 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

1 

HBL 

8203 

54* ! 4447 ! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1100! 

12 .0 !  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1982  ! 

!  ! 

1  1 

1  1 

195.0! 

! 

! 

26.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

« 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

! 

! 

! 

ENGR! 

OISTi  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


I  COAST 
I  GUARD 
1  NUMBER 


! 

I 


(21)  CAMPBELL  TRANSPORTATION  ICO. 

(CONTINUED) t 

HBL  0206 

!  - 

HBL  620? 

HBL  8206 

i  — 

HBL  6209 

i  — 

HBL  1210 

j  — 

HBL  $211 

j  — 

HBL  8212 

!  - 

JIL  1003 

|  - 

NO  26 

j  - 

NO  2? 

j  - 

NO  28 

!  - 

NO  546 

1  - - - 

NO  549 

!  - - 

NO  552 

1  - 

NO  553 

!  - 

NO  557 

I  - 

NO  563 

1  . 

ARM  703 

|  - 

RKH  704 

i  ...... 

RKH  705 

j  - - 

RICH  706 

RKH  7321 

1544857 

RKH  7322 

1 544858 

RKH  7323 

1544859 

RKH  7324 

1544860 

RKH  7325 

1544861 

HKH  4705 

1294458 

RKH  8707 

j  264559 

RKH  8720 

1296116 

RKH  8722 

1296124 

j 

(01)  CAMPBELL*  ROBERT 

i 

j 

BALMY  DAYS 

1231705 

MARAN30  IT 

•252726 

! 

(32)  CAN  DO/  INC. 

I 

! 

1 

CAN  DO 

1577599 

CAN  DO  III 

! 621506 

J 

(32)  CAN  DO/  INC. 

II 

i 

i 

CAN  DC  NO  2 

1596472 

CAN  DO  V 

i 600377 

1 

(32)  CANAL  BARGE 

COMPANY/ 

1 

INCI. 

OILL  ANDREWS 

1566729 

CAROLINE 

1269456 

CLARKE  BERRY 

1296459 

CMS  II 

•*293258 

CPS  ill 

•294605 

DEBORAH  VALENTINE 

1291059 

ELAINE  JONES 

•506770 

ELIZABETH  HU6ER 

1519229 

ELIZABETH  LANE 

1560349 

EUGENIE  P.  JONES 

i  284579 

HAMILTON 

*1623146 

JOSEPH  MERRICK  JONES 

1637539 

! 

f 

i 


TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

...  2.2.7 

1 

1 

NET 

IVTCCt  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

! CODE (LENGTH! BROTH!  J 

(CAPACITY! 

1  1 

HIGH-  1 
EST  I 

CARGO  HANDLING 

!  V  E  S  S  E  L  1 
IS  (OPERATING  1 

! 

I 

-1RESIS- 

'!**** 1  REG.  1  REG. (LOAD-! 

I  CARGO  ! 

FIXED  I 

EQUIPMENT 

ITC!  BASE  1 

TEAA  1 

1 

TER 

i  SEE! //////I /////I  ED  t 

1////////1 

POINT  1 

LINE-1 

1  AO!  LINE-1  1 

BUILT  1 

1 

TON- 

IPAGE!  0VER-10VER-1/////J 

HORSE!  PASS-  f (LIGHT) 1 //////////////// !Ti !////////// 1 

OR  1 

1 

NAGE 

I  IV  1  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

POWER  1  ENCERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

ICE!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

54414A47! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

1100! 

12.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1982 

1  ! 

195.01 

26.0! 

1.5! 

( 

-  ! 

I 

I 

! 

544I4A47! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

1100! 

12. 0! NONE 

1  PA 

PITTSBURGH! 

1982 

1  1 

195.0! 

26.0! 

1,5! 

! 

-  ! 

! 

| 

! 

544I4A47! 

195.0! 

26.0! 

v.Ot 

1100! 

1 2. 0! NONE 

!  PA 

PITTSBURGH! 

1982 

1  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  | 

1 

I 

! 

S4414A47! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1100! 

12.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1982 

1  1 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

56414  A  47 1 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

1100! 

1  2.0! NONE 

!  P  A 

PITTSBURGH! 

1982 

!  1 

195.0! 

26.0! 

1.SI 

! 

-  ! 

I 

1 

! 

S44I4A47! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  I 

1100! 

1 2.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1982 

1  1 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

! 

! 

S44I4A47! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

i  tool 

12 .0 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1982 

1  1 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

( 

-  ! 

! 

! 

! 

364! 4A46( 

200.0! 

26.0! 

7.5! 

-  | 

1000! 

11.71  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1937 

1  ! 

200.0! 

26.0! 

1.31 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

422! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

6S0! 

1 1.0! NONE 

!pa 

PITTSBURGH! 

1957 

!  ( 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

422I4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  | 

650! 

11 .0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1957 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

422 ! 4A401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

650! 

1 1 .0 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1957 

!  I 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

* 

.  i 

! 

1 

1 

422I4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  I 

1000! 

11.2! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1957 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

422 ! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

1000! 

1 1 .2! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1957 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

I 

! 

! 

4221 4 A  40 ! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  J 

1000! 

11 .2! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

195? 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.SI 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

412 I4A40I 

175.0! 

26.0! 

8.7! 

986! 

11.3JM3NE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1958 

!  ! 

175.0! 

26.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

j 

! 

! 

422I4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

1000! 

1 1  •  2 !  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1957 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ( 

! 

1 

! 

412I4A40! 

175.0! 

26.0! 

8.7! 

986! 

11 .0! NONE 

!pa 

PITTSBURGH! 

1958 

!  ! 

175.0! 

26.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

400UA40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  ( 

900! 

1 2.0 ! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1958 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ( 

! 

! 

! 

400I4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  J 

9C0! 

12.01  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1958 

!  ( 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

400! 4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  ! 

900! 

1 2 .0 ! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1958 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

400I4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

900! 

12.01  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1958 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

Z.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

42914A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

900! 

12.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1973 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ( 

! 

! 

! 

42914A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  ! 

900! 

12.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1973 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ( 

1 

I 

! 

429! 4 A  40 ! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

900! 

12  .0 !  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1973 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

429J4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  } 

900! 

12.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1973 

(  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

429UA40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

900! 

1 2 .0 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1973 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.51 

! 

-  • 

! 

1 

I 

41414A40! 

175.0! 

26.0! 

8.0! 

-  ! 

900! 

12.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1954 

!  I 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

I 

414I4A40! 

175.0! 

26.0! 

8.0! 

900! 

12.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1952 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

417I4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

12.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1956 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

414I4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

1000! 

12.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1957 

!  ! 

1  ! 

175.0! 

! 

26.0! 

! 

i 

1.5! 

2 

! 

! 

i 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

i 

( 

1 

1 

! 

I 

!  I 

!  ! 

29MB11! 

i 

57.8! 

i 

! 

15.7! 

! 

7.6! 

i 

450! 

> 

• 

-  i 

X 

! 

40.0 ! NONE 

x 

( 

!ME 

! 

900TH8AY  ! 

1932 

!  ! 

60.0! 

15-7» 

7.6! 

! 

85! 

! 

I 

HARBOR  ! 

5119111 

44.8! 

12.0! 

5.6! 

135! 

-  ! 

14 .0! NONE 

(ME 

SOOTHSAY  1 

1947 

!  ! 

!  ! 

i  i 

46.0! 

! 

12.0! 

! 

t 

5.6! 

! 

1 

! 

i 

691 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

HARBOR  ! 

1 

i 

>  i 

!  ! 

67 1 1 A  02 1 

! 

-  j 

i 

i 

! 

i 

7.8! 

i 

! 

1380! 

i 

! 

76! 

I 

-  ! FUEL 

t 

WATER 

i 

! 

!  LA 

i 

I 

CUT  OFF  ! 

1976 

!  ! 

110.0! 

26.0! 

-  J 

! 

16! 

!  PUMP 

! 

! 

6311*02! 

-  ! 

-  ! 

10.0! 

1200! 

68! 

(FUEL 

t 

WATER 

!  L  A 

CUT  OFF  ! 

1981 

!  ! 

!  ! 

i  i 

102.61 

i 

i 

26.0! 

i 

i 

5.0! 

2 

i 

1 

! 

16! 

! 

i 

SPUHP 

! 

! 

i 

1 

! 

i 

i  i 

!  • 

64  f 1 A  02 ! 

x 

i 

! 

1 

•  i 

2 

6.5! 

! 

1500! 

j 

73! 

» 

-  1  FUEL 

8 

WATER 

i 

•LA 

X 

! 

CUT  OFF  ! 

1978 

;  i 

97.5! 

26.0! 

5.0! 

! 

16! 

!  PUMP 

! 

! 

64MA02! 

-  ! 

! 

8.0! 

1392! 

90! 

!  FUEL 

t 

WATER 

JLA 

CUT  OFF  ! 

1978 

!  ! 

!  ! 

t  i 

102.6! 

j 

i 

26.0! 

i 

i 

i 

t 

! 

i 

16! 

! 

j 

!PUMP 

! 

< 

! 

i 

i 

! 

! 

2 

S  I 

!  ! 

550  £  3A  35 ! 

i 

14C.0! 

i 

42.0! 

! 

9.0! 

s 

! 

5600! 

2 

-  1 

i 

i 

43.0! NONE 

i 

! 

•LA 

! 

NEW  ! 

1975 

t  ! 

140.0! 

42.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

1 47 ! 3  A  3  5 ! 

98.7! 

30.0! 

8.5! 

1800! 

-  ! 

17.0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1955 

!  !  ! 

104.0! 

30.1! 

8.5! 

! 

-  ! 

; 

i 

ORLEANS  ! 

!  13sl 3 A  36 1 

79.4! 

28.C! 

8.0! 

1530! 

•  i 

46.0! NONE 

!la 

NEW  ! 

1964 

!  !  ! 

85.0! 

28.0! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

2 

ORLEANS  ! 

!  31 ! 3 A  36 • 

43.2! 

16.2! 

4.0! 

300! 

.  2 

24.0! NONE 

!la 

9ELLE  ! 

1963 

!  !  2 

43.22 

16.2! 

3.5! 

f 

.  I 

i 

! 

C  HASS t  ! 

!  22!3A36! 

41.7! 

15.8! 

4.1! 

300! 

_  i 

25.0! NONE 

JLA 

BELLE  ! 

1964 

!  !  • 

41.7! 

15.8! 

3.5! 

! 

-  2 

! 

! 

CHASSE  ! 

!  403! 3A35 ! 

144.0! 

40.0! 

9.0! 

4300! 

-  j 

47.0! HONE 

!LA 

NEW  1 

1963 

!  !  ! 

154.0! 

40.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

!  406J3A35! 

144.0! 

40.0! 

9.0! 

5000! 

-  ! 

46.0! NONE 

ILA 

NEW  1 

1967 

!  •  ! 

144.0! 

40.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

!  203 ! 3 A  35 ! 

93.3! 

30.0! 

8.5! 

1700! 

-  ! 

46.0IN0NE 

SLA 

NEW  ! 

1969 

!  !  ! 

100.0! 

30.0! 

7.0! 

• 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS  ! 

!  434!3A3S! 

140.0! 

38.0! 

8.6* 

4200! 

.  j 

46 .0 ! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

!  !  ! 

140.0! 

38.0! 

8.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

!  339! 3A351 

137.5! 

34.1! 

8.3! 

4300! 

-  ! 

47.0! NONE 

JLA 

NEW  ! 

1961 

!  !  ! 

148.0! 

34.1! 

8.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

!  211*3*35! 

131.3! 

34.0! 

9.0! 

3800! 

•  2 

17.0! NONE 

1  LA 

NEW  ! 

I960 

j  j  i 

131.3! 

34.0! 

6.0! 

! 

.  I 

! 

! 

ORLEANS  ! 

!  402 1 3 A36 1 

129.5! 

42.0! 

9.6! 

5600! 

•  2 

54. 0! NONE 

(LA 

NEW  ! 

1981 

2  !  • 

!  •  2 

!  !  ! 

129.5! 

! 

i 

42.0! 

2 

8.3! 

2 

j 

i 

; 

-  ! 

! 

! 

2 

! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

* 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENtRt 

!  JVTCC !  DIMENSIONS  {DRAFT! 

! CAPACITY! 

HI6H-  ! 

{VESSEL 

1 

! 

DISTI  OPERATOR 

1  MET  !C ODE! LENSTHI  RKOTHI  1 

!  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  {OPERATING 

! 

! 

-I REGIS-! **»•!  REG.  !  REG. {LOAD-! 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE 

! 

YEAR  ! 

! 

COAST 

{  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

1*01  LIME-1 

! 

BUILT  l 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  1 

GUARD 

!  TON-  IMAGE!  OVEP-IOVEP-I/////! 

HOUSE!  PASS-  ! 

(LIGHT) !/////////////// /!TD !//////////! 

OR  ! 

t 

DUMBER 

!  NAGE  !  IV  !  ALL  t  ALL  (LIGHT! 

•OMEM  ENCEMS  ! 

CFEET)! 

LINE-2 

SEE  t  LINE-2 

{•REBUILT! 

(32)  CANAL  BARGE  COMPANY#  INC!. 

1 

!  ! 

! 

( 

! 

I 

1 

! 

! 

I 

! 

(CONTINUED) ! 

! 

1  1 

! 

1 

35.0! 

1 

l 

! 

! 

! 

t LA  NEW 

1961  ! 

LEONIDAS  POLK 

1284580 

! 

32713A35! 

135.6! 

8.0! 

40001 

16.0! NONE 

1 

! 

1 

1  1 

145.01 

35.0! 

8.0! 

l 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

1973  ! 

LUKE  BURTON 

1547831 

! 

31 21 3A351 

144.0! 

35.  C! 

8.6! 

4200! 

17.0 (NONE 

ILA  NEW 

1 

! 

1 

!  ! 

144.0! 

35.0! 

6.0! 

! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

I 

! 

1973  1 

LYDIA  E  CAMPBELL 

1550490 

1 

31213A35! 

144.0! 

35.0! 

8.6! 

4200! 

-  ! 

1 7.0?  NONE 

!LA  NEW 

1 

! 

1  ! 

144.0! 

33.0! 

6.0! 

! 

1 

!  ORLEANS 

! 

! 

MARIAN  HAGESTAD 

1516191 

! 

! 

20313A35! 

93.31 

30.0! 

8.5! 

1700! 

46.0! NONE 

!L A  NEW 

! 

1968  ! 

1 

1  ! 

100.01 

30.0! 

7.0! 

| 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

! 

1960  ! 

NED  MERRICK 

1284059 

! 

32713A35! 

135.6! 

35.0! 

8.0! 

3200! 

-  j 

1 6.0! NONE 

!LA  NEW 

1 

! 

! 

1  ! 

145.0! 

35.0! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

! 

1962  ! 

PITCAIRN 

{287518 

! 

10413A35! 

66. 5! 

24.0! 

8.0! 

800! 

46. 0 ! NONE 

ILA  NEW 

1 

i 

( 

!  ! 

70.0! 

24.0! 

6.5* 

! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

( 

1957  ! 

SALLY  POLK 

1274493 

t 

4621SA351 

148.21 

34.6! 

9.0! 

3200! 

42.0! NONE 

!LA  NEW 

! 

i 

I 

1  1 

148.2! 

34.6! 

7.0! 

! 

! 

!  ORLEANS 

1 

! 

SEMINOLE  BRAVE 

1466900 

! 

631 1 3A36I 

155.0! 

50.0! 

9.01 

74001 

47.6 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

1982  ( 

l 

! 

!  1 

155.0! 

50.0! 

6.0! 

l 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

! 

1982  ! 

SEMINOLE  CHIEF 

165144/ 

1 

63113A36I 

155.0! 

50.0! 

9.0! 

7200! 

47.6! NONE 

!LA  NEW 

! 

! 

! 

1  1 

155.01 

50iC! 

6.0! 

1 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

1984  ! 

SEMINOLE  PRINCESS 

{468998 

! 

519! 3 A  36 ! 

140.01 

44.0! 

9.0! 

4600! 

-  ! 

47.6! NONE 

ILA  NEW 

! 

! 

! 

1  ! 

UO.O! 

44.0! 

9.0! 

! 

-  i 

) 

I  ORLEANS 

! 

1 

SEMINOLE  WARRIOR 

{657643 

! 

631 1 3 A  36 ! 

155.01 

SO.C! 

9.0! 

74001 

47.61  NONE 

!LA  NEW 

1 

1982  l 

( 

! 

1  1 

155.0! 

50.0! 

6.0! 

1 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

1961  ! 

SUSAN  LANE 

1284403 

( 

339! 3 A  35 1 

137.5! 

34.1! 

8.3! 

4300! 

-  i 

47 .0! NONE 

!LA  NEW 

! 

1 

1 

1  1 

148.0! 

34.1! 

8.3! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

! 

VALTER  HAGESTAD 

1595745 

! 

25913A35!  140.0! 

40.0! 

8.0! 

42001 

1 7.0! NONE 

ILA. NEW 

! 

1978  1 

» 

! 

!  1 

140.0! 

40.0! 

8.0! 

! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

! 

! 

CBC  128 

1505540 

! 

S3714A46! 

120.01 

50.0! 

9.0! 

-  | 

1200! 

17 .0! DIESEL  PUNP 

!LA  NEW 

! 

1966  ! 

1 

i 

1  1 

120.01 

50.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

t  ORLEANS 

! 

( 

CBC  408 

1266711 

1 

16914A43I 

110.0) 

30.0! 

5.1! 

-  ! 

401 ! 

8.0 (NONE 

ILA  NEW 

! 

1953  ! 

! 

1 

!  1 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

540! 

» 

7.0! NONE 

!  ORLEANS 

!LA  NEW 

! 

) 

1969  ! 

CBC  410 

1 

1 

t  i 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

i 

i 

!  ORLEANS 

1 

! 

C8L  534 

(615388 

1 

20214A43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

-  i 

500! 

9.0! NONE 

!LA  NEW 

I 

1979  ! 

! 

! 

1  1 

120.01 

30.0! 

1.0! 

! 

( 

1  ORLEANS 

i 

.  ! 
1978  ! 

cex  1 

1589123 

1 

77514A46! 

195.0! 

33.0! 

8.6! 

-  ! 

1450! 

14.S1N0NE 

(LA  NEW 

! 

1 

! 

i  ) 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

I 

1978  ! 

CSX  2 

1589126 

1 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1450! 

14. 5 (NONE 

ILA  NEW 

! 

! 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.61 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1 

1978  ! 

CBX  3 

1589127 

1 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  1 

1450! 

1 4. 5  IN  ONE 

!U  NEW 

! 

! 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

CSX  4 

1589128 

! 

77514A46I 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  1 

1450! 

14.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1 

1976  ! 

! 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

1978  • 

cex  5 

(589129 

1 

775I4A46 1 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1450! 

1 4. 5 ! NONE 

ILA  NEW 

! 

! 

! 

1  ( 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

! 

1978  ! 

CBX  6 

1589130 

1 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1450! 

14.5! NONE 

!LA  NEW 

! 

1 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  I 

I 

!  ORLEANS 

( 

! 

1978  ! 

CBX  7 

1589131 

! 

775UA46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

14501 

14.5 (NONE 

ILA  NEW 

! 

1 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

! 

1978  ! 

CBX  8 

1589132 

1 

1 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1450! 

14.5 1  NONE 

!LA  NEW 

I 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

1978  ! 

CBX-9 

1589133 

1 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1450! 

14.5 ! NONE 

ILA  NEW 

! 

1 

! 

t  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

1 

! 

1978  ! 

CBX  1C 

1589134 

! 

775UA46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1450! 

14.5 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

CBX  11 

1589135 

i 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1450! 

14.5! NONE 

!LA  NEW 

! 

1978  ! 

1 

i 

!  1 

195.11 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

1 

! 

1978  ! 

CBX  12 

1589136 

i 

775 I4A461 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

-  ! 

1450! 

14.51  NONE 

ILA  NEW 

! 

! 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

! 

CBX  13 

1589137 

1 

77514A46! 

195.0! 

33.0! 

8.6! 

-  I 

14501 

1 4. 5 l NONE 

ILA  NEW 

! 

1978  ! 

1 

! 

1  I 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

! 

!  ORLEANS 

1 

! 

CBX  14 

1589138 

1 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  1 

1450! 

14.5! NONE 

tLA  NEW 

1 

1978  ! 

! 

1 

t  1 

195.0! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

! 

CBX  15 

! >891 39 

1 

775 14A461 

193.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1450! 

14. 5 ! NONE 

ILA  NEW 

! 

1978  ! 

! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

j 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

1978  ! 

CBX  U 

1589140 

1 

775 14A461 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  i 

1450! 

14. 5 ! NONE 

!la  new 

! 

! 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

! 

CBX  17 

1589141 

1 

775UA46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1450! 

14.5 i NONE 

!LA  new 

! 

1978  ! 

1 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

CBX  16 

1589142 

1 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  j 

1450! 

14.51N0NE 

ILA  NEW 

! 

1978  ! 

1 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

1978  ! 

CBX  ID 

1589143 

1 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  1 

1450! 

14.5! NONE 

ILA  NEW 

1 

1 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

l 

! 

CBX  20 

1589144 

1 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1450! 

14.5 (NONE 

ILA  NEW 

! 

1978  ! 

1 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

« 

! 

1  ORLEANS 

1 

! 

1978 

CBX  21 

f '19145 
! 

! 

77514A461 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

-  i 

1450! 

14.5! NONE 

ILA  NEW 

! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  | 

j 

!  ORLEANS 

! 

( 

CBX  22 

1589146 

! 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1450! 

14.5 1N0NE 

!LA  NEW 

! 

1978  ! 

! 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

t 

!  ORLEANS 

1 

CBX  23 

1589147 

! 

775I4A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1450! 

14.5 i NONE 

!LA  NEW 

! 

1978 

1 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

i 

!  ORLEANS 

! 

CBX  24 

1589145 

! 

77514A461 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  j 

1450! 

14.5!  NONE 

!LA  NEW 

! 

1978 

j 

! 

!  i 

195.11 

35.11 

1.6! 

! 

-  i 

i 

14.5 ! NONE 

!  ORLEANS 

!LA  NEW 

! 

1978 

CBX  25 

1 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

1978 

CBX  28 

1589150 

1 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1450! 

1 4. 5 ! NONE 

!LA  NEW 

1 

t 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1 

-  ) 

! 

!  ORLEANS 

! 

1978  ! 

CBX  27 

1589151 

! 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6) 

-  ! 

1450! 

1 4.5 ! NONE 

!IA  NEW 

! 

! 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1978 

CBX  28 

1589152 

1 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  I 

1450! 

14. 5 {NONE 

ILA  NEW 

! 

1 

i 

I  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

( 

I 

!  ORLEANS 

! 

1978 

CBX  29 

1589153 

! 

775J4A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  j 

1450! 

14.5IN0NE 

ILA  NEW 

! 

! 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBX  30 

1589154 

1 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1450! 

14.5! NONE 

!LA  NEW 

1 

1978 

l 

I 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBX  31 

1589155 

! 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1450! 

14. 5 ! NONE 

!LA  NEW 

I 

1978 

1 

I 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  J 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBX  32 

1539156 

1 

7751 4 A  46 1 

195.01 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1450! 

14.5 ! HONE 

ILA  NEW 

I 

1978 

{ 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

! 

!  ORLEANS 

l 

1978 

CBX  33 

1589157 

1 

77514A461 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1450! 

14.51NONE 

I LA  NEW 

1 

1 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

! 

1  ORLEANS 

1 

1978 

CBX  34 

1589158 

! 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

14502 

14.5! NONE 

ILA  NEW 

( 

! 

! 

|  { 

195.1! 

35.  i: 

1.6! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBX  35 

1  589'.  59 

! 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1450! 

14.5JNONE 

!LA  NEW 

! 

1978 

1 

! 

'  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.61 

I 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBX  36 

1589160 

! 

77514A461 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

! 

1450! 

14.5 ! NONE 

ILA  NEW 

f 

1978 

1 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1978 

CBX  37 

! 519161 

r 

77514A461 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1450! 

14.5 ! NONE 

ILA  NEW 

! 

! 

1 

j 

! 

l 

! 

!  f 

!  ! 

!  ! 

195.1! 

! 

! 

35.1! 

! 

! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(  ORLEANS 

! 

! 

1 

! 

! 

TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENCR! 

1 VTCCi 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

1 CAPACITT! 

HIGH-  ! 

{VESSEL 

DIST! 

OPERATOR 

NET  (CODElLE NOTH! BROTH! 

! 

!  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

FIXED  1  EQUIPMENT 

ITC!  BASE  ! 

YEAR 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

! AO!  LINE-1 

BUILT 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  (PACE! 

OVER”! OVER-} /////{ 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// |TD| ////////// i 

OR 

1  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! LI6HT1 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICE!  LINE-2 

♦REBUILT! 

(32)  CANAL 

BARGE  COMPANY# 

{ 

i 

INC!. 

1  1 

1  l 

1  ! 

l 

1 

1 

! 

! 

I 

< 

i 

! 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) t 

1  1 

1 

i 

1 

!  ! 

2 

! 

C8X  38 

1589162 

77514A46! 

195.0! 

35. 0! 

6.61 

- 

1  1450! 

1 4.5  j  NONE 

!LA  NEW 

1978 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBX  39 

1589163 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

!  1450! 

14.5! NONE 

(LA  NEW 

1976 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

I 

!  ORLEANS 

CBX  40 

1589164 

775  14A461 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

!  1450! 

14.5! NONE 

! LA  NEW 

1978 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1  -  ! 

| 

!  CLEANS 

CSX  41 

1589165 

77514A461 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

!  1450! 

14.5 ! NONE 

!LA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

(  ORLEANS 

CBX  42 

1589166 

7751 4A46I 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

!  1450! 

14.5 ! NONE 

!LA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.6! 

i  -  ! 

{ 

!  ORLEANS 

CBX  43 

1589167 

77514A461 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

!  1450! 

14.5! NONE 

(LA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

1  ORLEANS 

C8X  44 

1589168 

77514A46! 

195.01 

35.0! 

3.6 ! 

- 

1  1450! 

14.5}  NONE 

!LA  NEW 

1978 

! 

I  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1  -  1 

! 

!  ORLEANS 

CBX  45 

1589169 

77514A46! 

195.01 

35.0! 

8.6! 

- 

!  1450! 

14.5! NONE 

!LA  NEW 

1976 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

1  ORLEANS 

CBX  46 

1589170 

77514A461 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

i  1450! 

14.5! NONE 

!LA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBX  47 

1589171 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

«» 

!  1450! 

14.5 1  NONE 

!LA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

cbx  in 

1589172 

7751 4A461 

195.01 

35.0! 

6.6! 

- 

!  14*0! 

14.5( NONE 

!LA  NEW 

1978 

l 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

!  ORLEANS 

CBX  49 

J  589173 

775 |4A46t 

195.01 

.5.0! 

3.6! 

- 

!  1450! 

14.51  NONE 

ILA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

15.1! 

1.6! 

(  -  ! 

i 

!  ORLEANS 

CBX  50 

1589174 

77514A46! 

195.0! 

33.0! 

8.6! 

- 

!  1450! 

U.5IN0NE 

ILA  NEW 

1978 

i 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.6! 

i  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBX  51 

1589175 

77514A461 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

!  1450! 

14.51  NONE 

ILA  NEW 

1978 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

2 

!  ORLEANS 

CBX  52 

1589176 

775 14A461 

195.01 

35.0! 

8.6! 

- 

!  1450! 

14. si  NONE 

!IA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBX  53 

1539177 

775 14A461 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

!  1450! 

14.5IH0NE 

ILA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.61 

i  -  ! 

! 

1  CLEANS 

CBX  54 

1589175 

77514A461 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

!  1450! 

14.51  NONE 

!LA  NEW 

1798 

1 

1  t 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

i  -  ! 

i 

!  ORLEANS 

CBX  55 

1589179 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

!  1450! 

14.5  j  NONE 

ILA  NEW 

1978 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

!  ORLEANS 

CBX  56 

(569180 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

!  1450! 

14.5! NONE 

ILA  NEW 

1978 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  I 

! 

!  ORLEANS 

CBX  57 

15891  51 

77514A461 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1  1450! 

14.5! NONE 

ILA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

!  ORLEANS 

CBX  56 

1589182 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

!  14501 

14.5 ! NONE 

!LA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBX  59 

1589183 

775 1 4A461 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

I  1450! 

14.5! NONE 

!LA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

t  OALEANS 

CBX  60 

1589184 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

!  1450! 

14.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1  ORLEANS 

CBX  61 

1589185 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

!  1450! 

14.5 {NONE 

ILA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1  ORLEANS 

C8X  62 

1589186 

775 1 4  A  4  6 1 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

!  1450! 

14.5 !  NONE 

(LA  NEW 

1978 

1 

1  1 

19-5.11 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

I 

I  ORLEANS 

CBX  63 

1589187 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

• 

1  1450! 

14.5! NONE 

(LA  NEW 

1978 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

I 

1  ORLEANS 

CBX  64 

1  5891 88 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

!  1450! 

1  4.5 ! NONE 

(LA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.61 

!  -  ! 

! 

1  ORLEANS 

CBX  65 

1589169 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

i  14i0! 

1 4. 5 ! NONE 

(LA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

1  ORLEANS 

CBX  66 

1589190 

77514A461 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1  1450! 

1 4. 5 ! NONE 

!LA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

!  OALEANS 

CBX  67 

1589191 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

!  1450! 

14.5! NONE 

!LA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

I  ORLEANS 

CBX  66 

1589192 

775 ! 4 A46  1 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

!  1450! 

1 4. 5 ! NONE 

(LA  NEW 

1978 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBX  69 

1589193 

77514A46! 

195.0! 

3S.0! 

6.6! 

- 

!  1450! 

14.5 ! NONE 

(LA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

1  ORLEANS 

CSX  70 

1589194 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

S.6! 

- 

!  1450! 

14.5 {NONE 

(LA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  ~  ! 

; 

!  OALEANS 

CBX  71 

1589195 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

!  1450! 

14. si  NONE 

ILA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

I  ORLEANS 

CBX  72 

1589196 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

(  1450! 

14.5! NONE 

ILA  NEW 

1978 

{ 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

I  ORLEANS 

CBX  73 

1589197 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

!  1450! 

14.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1  OALEANS 

CBX  74 

1589198 

775I4A46! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

1  1450! 

14.S1N0NE 

ILA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  < 

! 

1  ORLEANS 

CBX  75 

1589199 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

i  1450! 

14.5 {NONE 

(LA  NEW 

1978 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  • 

! 

!  ORLEANS 

CBX  76 

1589200 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

!  1450! 

1 4. 5 1  NONE 

(LA  NEW 

1978 

1 

1  i 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

; 

I  ORLEANS 

CBX  77 

1589201 

775 14A461 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

!  1450! 

14.5 i NONE 

! LA  NEW 

1978 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  J 

! 

(  ORLEANS 

CBX  78 

1589202 

775 14*46 ! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

!  1450! 

14.5! NONE 

!LA  NEW 

1978 

1 

!  1 

195.1! 

75.1! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

Cex  79 

1539203 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

!  1450! 

1 4. 5 ! NONE 

!IA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

l 

1  ORLEANS 

CBX  80 

1569204 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

!  1450! 

14.5! NONE 

(LA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

• 

!  ORLEANS 

CBX  61 

1S89205 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

!  1450! 

14.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

2 

!  ORLEANS 

CBX  82 

1589206 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1  1450! 

14.5! NONE 

!LA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBX  83 

1589207 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

!  1450! 

14.5 (NONE 

2 LA  NEW 

1978 

1 

1  t 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBX  84 

1589208 

775 14A46J 

195.0! 

15.0! 

8.6! 

- 

!  1450! 

14.5! NONE 

ILA  NEW 

1978 

; 

1  1 

195.1! 

.  5.11 

1.6! 

!  -  ! 

J 

!  ORLEANS 

CBX  65 

1589209 

775 I4A461 

195.0! 

3.  .0! 

6.6! 

- 

!  U50! 

14.5 ! NONE 

!LA  NEW 

1978 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1  ORLEANS 

CBX  86 

1589210 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

!  1450! 

14.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBX  87 

1589211 

77514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

!  1450! 

14.5  ! NONE 

!LA  NEW 

1978 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  "  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBX  68 

1589212 

77514A46J 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

!  1450! 

14.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1978 

r 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBX  201 

1630362 

69614A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1450! 

1 4. 5 ! NONE 

!LA  NEW 

1980 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

(  ORLEANS 

CBX  202 

1630363 

69614446! 

195.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

!  1450! 

14.5! NONE 

ILA  NEW 

1980 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i  -  j 

i 

!  ORLEANS 

CBX  203 

1630364 

69614A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i  1450! 

14. 5 (NONE 

ILA  NEW 

1980 

! 

! 

1 

1  1 

1  1 

!  1  1 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

i 

i 

2.0! 

! 

! 

j  .  j 

t  t 

i  2 

! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


230 _ 

EN6RI 

BIST!  OPERATOR 


!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  HUMBER  1  SHARD 
!  NUMBER 


!  1VTCC !  DIMENSIONS  IDRAFT!  I 

I  NET  lCODClLENSThURDTH!  ‘ 

i RE5XS-! **** !  RES.  !  RES.JLOAD- ! 

!  TER  J  SEE!//////!/////l  ED  ! 

!  TON-  1PASEI  OVER-IOVER-!/////!  MORSE 
1  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT!  POWER 


CAPACXTT!  MI6H-  I  I  V  £  SS  El  1 

1  EST  I  CARSO  HANDLINS  IS  {OPERATING 
CARSO  1  FIXED  !  EQUIPMENT  ETC!  BASE 
////////|  POINT  1  IXNE-1  IAO!  LINI-1 

PASS-  ! (LI6HT) !/////////////// /ITD !////////// 
ENSERS  !  (FEET) I  LINE-2  (EEt  LINE-2 


! 

I 

YEAR  ! 
BUILT  I 
OR  I 
•  REBUILT  I 


!  !  !  !  II! 

02)  CANAL  BARSE  COMPANY*  INC! .  !  i  !  1  j  j 

(CONTINUED)!  I  !  !  !  ! 


cex  20* 

1630365 

! 

69618A86I  195.0!  35.01 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

! 

1850! 

-  ! 

18.51  NONE 

1 

CBX  205 

1630366 

1 

696I8A86!  19S.0!  35.0! 

I  t  195.01  35.0! 

9.01 

2.0! 

“ 

! 

! 

1850! 

-  ! 

18.5 ! NONE 

1 

CIX  208 

1630367 

1 

696I8A46!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

18501 
-  ) 

18.51  NONE 

1 

CBX  207 

1630816 

l 

696UA8E!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

** 

! 

! 

1850! 

-  ! 

1 8.51  NONE 

1 

CBX  208 

I63C817 

1 

696UA46!  195.0!  35. Cl 
!  I  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

1 

! 

1450! 

1 8.51  NONE 
! 

CBX  209 

1630818 

1 

696 !8A861  195.0!  35.0! 

*  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

! 

1850! 

-  ! 

18*5 ! NONE 

1 

CBX  210 

1630819 

I 

696!4A46!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

1 

! 

1850! 

-  ! 

18.5 {NONE 
! 

CBX  211 

1630666 

l 

69614A46!  19S.0!  35.01 
!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

! 

1850! 

-  ! 

18.5! NONE 

I 

CBX  212 

1630667 

! 

696! 4A86 l  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

! 

1850! 

-  ! 

18.5 ! NONE 

I 

CIX  213 

1630668 

I 

696! 4A46!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

! 

1850! 

-  ! 

18.5 ! NONE 

1 

CBX  218 

I63C669 

1 

696 i 4 A *61  195.0!  3S.0! 

!  !  195.0)  35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

! 

1850! 

-  ! 

18.51  NONE 

1 

CBX  215 

1630753 

1 

696 !* A *6 !  195.0!  35.0! 

)  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

1 

! 

18301 
-  ! 

18.51  NONE 

1 

CCX  216 

1630758 

! 

696I8A86I  195.0!  35.01 

1  !  195. C!  35. C! 

9.0! 

2*0! 

** 

! 

j 

1850! 

-  1 

18.5! NONE 
t 

CBX  217 

1630755 

I 

696 1  * A *6 1  195.01  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

i 

i 

1850! 

-  ! 

18.5! NONE 
! 

CBX  216 

1630756 

1 

6961***6!  195.0!  35.C! 

1  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

** 

! 

! 

1850! 

-  ! 

18.5! NONE 
! 

CBX  219 

1630757 

I 

646! *A*6i  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

I 

1850! 

-  ! 

18.5IN0N £ 

! 

CBX  220 

1630753 

I 

69618A86!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

1 

1850! 

-  ! 

18.5 ! NONE 
! 

CSX  221 

1630759 

1 

696! *A*6!  195.0!  35.0! 

J  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

! 

1850! 

-  ! 

18.5 ! NONE 
! 

CBX  222 

1630740 

I 

696I8A86!  195.0!  35.0! 
i  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1850! 

-  ! 

18.SIN0NE 

I 

CBX  223 

1630761 

1 

696UA86!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

! 

1850! 

-  ! 

18.5IN0NE 

1 

CBX  228 

1630762 

1 

696! *A*6!  195.01  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

1 

i 

1850! 

-  ! 

18.5 ! NONE 
! 

CBX  225 

1630763 

1 

696I8A86!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

! 

1850! 

-  ! 

1*. 5 1N0NE 
! 

CBX  226 

1633160 

I 

696I8A86!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

1 

! 

1850! 

-  1 

18.5! NONE 

I 

CBX  227 

1633161 

I 

696I8A86!  195.0!  35.0! 

1  l  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

1 

! 

1850! 

-  ! 

18.5 {NONE 

I 

CBX  228 

1633162 

l 

696I8A86!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.01 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1850! 

-  ! 

18.5! NONE 
! 

CBX  229 

1633163 

1 

696I8A86!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1850! 

18.5IN0NE 

! 

CIX  230 

1633168 

1 

696J4A86!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

i 

1850! 

-  ! 

18.5! NONE 
! 

CBX  231 

1685705 

1 

195.0!  55. 0! 

!  !  195.01  35.01 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

1 

1527! 

-  ! 

12.5!  NONE 
! 

CBX  232 

1645706 

1 

754I8A86!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

— 

! 

! 

1527! 

-  1 

12.5  INONE 

I 

CBX  233 

1645707 

! 

75*1 *A*6I  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

— 

! 

! 

1527! 

-  ! 

1  2. 5 (NONE 
! 

CSX  238 

1685708 

I 

754!4A8u!  195.0!  35.0! 

!  !  195.01  35.0! 

9.0! 

1.7! 

— 

! 

! 

1527! 

-  ! 

12.51  NONE 
! 

CBX  235 

1685709 

1 

75418A86!  195.01  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1527! 

-  1 

12.5IN0NE 

! 

CBX  236 

1685710 

1 

75414A86!  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

— 

! 

! 

1527! 

-  i 

12, 5 INONE 
! 

Cex  237 

1685711 

! 

7S*!*A*6!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

— 

! 

I 

1 527  j 
-  ! 

12.51  NONE 
! 

CBX  238 

1685712 

1 

754! 4A86 !  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

! 

! 

1527! 

-  ! 

12.5 INONE 

CBX  239 

1685713 

1 

75* ! * A*6 1  195.0!  35.0! 

J  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

" 

! 

i 

1527! 

-  ! 

12.5 INONE 
! 

CBX  280 

1685718 

1 

758J8A86!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

m 

i 

! 

1527! 

-  ! 

12.5 INONE 
! 

CBX  281 

1685715 

1 

754I8A86!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

m 

! 

1 

1527! 

-  ! 

12.5! NONE 
! 

CBX  282 

1685716 

I 

75*!*A*6!  195.0!  35.0! 

J  !  195.0!  35.0! 

9.0J 

1.7! 

• 

! 

! 

1527! 

-  ! 

12.5! NONE 
! 

CBX  283 

1885717 

758I8A86!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

* 

! 

i 

1527! 

-  ! 

12.5! NONE 
( 

CBX  288 

1685718 

! 

75* t * A*6 1  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

” 

! 

! 

1527! 

-  ! 

12.5 INONE 
! 

CBX  283 

1685719 

1 

75818A86!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

! 

1 

1527! 

-  ! 

12.5 INONE 
! 

CBX  286 

1685720 

1 

758I4A86!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

1527! 

-  ! 

12.5 INONE 

I 

CBX  287 

1685721 

I 

758I8A86!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

! 

! 

1527! 

-  ! 

12.51  NONE 
! 

CBX  288 

1685722 

I 

75*!8A*6I  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

* 

1 

! 

1527! 

-  ! 

12.5  INONE 
! 

CBX  289 

1685723 

I 

758I8A86!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.01 

9.0! 

1.7! 

“ 

1 

! 

1527! 

-  ! 

1 2. S! NONE 
! 

CBX  2S0 

1685728 

I 

758I8A86!  155.0!  33.0! 

!  1  195.01  35.0! 

1.7! 

" 

! 

1527! 

-  ! 

12.5! NOME 

1 

CBX  251 

1  - 

1 

758I8A86!  195.0!  35.0! 
!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

1527! 

•  t 

1 2. 5  INONE 

I 

CBX  252 

1685726 

I 

75818A86!  195.0!  35.0! 
!  1  195.1!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1 527  j 
-  ! 

12.5! NONE 
! 

CBX  253 

1685727 

I 

73818A86!  195.0!  35.0! 
1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1527! 

-  ! 

1 2.5  INONE 

I 

CBX  238 

1685728 

I 

75818A86!  195.01  35.0! 
!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

• 

» 

! 

1527! 

-  ! 

12.51  NONE 

I 

CBX  255 

1685729 

1 

75818A86!  195.0!  35.0! 
1  !  195.1!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

I 

! 

1527! 
-  1 

12.5 INONE 
! 

CBX  256 

1685730 

1 

75818A86!  195.1!  35.0! 
1  1  195.1!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

! 

15271 
-  ! 

12.51  NONE 
! 

CBX  257 

1685731 

! 

75*1  * A *6 !  195.1!  35.0! 
!  !  195.1!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

— 

! 

( 

15271 
-  1 

12.51  NONE 

I 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
tLA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
t  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
|  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
|  ORLEANS 
!l*  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  HEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
I 
I 


I 

I 

! 

1980  I 
l 

1980  I 
I 

1980  I 
I 

1980  I 

1960  I 
I 

1981  1 
I 

1981  ! 

I 

1961  I 
I 

1981  I 
I 

1981  I 
I 

1981  I 
1 

1981  I 
I 

1981  1 
I 

1981  I 
I 

1981  I 
I 

1981  I 
I 

1981  I 
I 

1981  I 
I 

1981  I 
I 

1981  I 
I 

1981  I 
I 

1981  I 
I 

1981  1 
I 

1981  I 
I 

1981  I 
I 

1981  I 
I 

1981  I 
I 

1982  I 
I 

1982  I 
I 

1982  I 
l 

1980  I 
I 

1982  I 
l 

1982  1 
I 

1982  I 
I 

1982  I 
I 

1982  I 
I 

1982  I 
I 

1982  I 
I 

1982  I 
I 

1982  I 
I 

1982  I 
I 

1982  I 
I 

1982  I 
I 

1982  I 
I 

1982  I 
I 

1982  I 
I 

1982  I 
I 

1982  I 
I 

1982  I 
I 

1982  1 
I 

1982  I 
I 

1982  I 
I 

1982  I 
I 

1982  I 
I 
I 


VESSEL  NAME  AMI  MURICK 


I  COAST 
1  (UAftt 
!  NUMBER 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VI 

1VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT!  ! 

NET  ICOBEUENCTNIIRDTKI  ! 

RECZS-!****!  RES*  I  RES* I  LOAD*! 

TER  I  SEE !//////!/////!  ED  I  I 
TOM-  IPASE!  OVER-IOVER-!  /////I  HORSE! 
NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LI«NT!  POWER 


CAPACITY!  HX6K-  !  !  V  E  S  S  I  L 

!  EST  !  CARSO  HAMBLINS  IS  I0PERATZN6 
CARSO  )  FIXED  !  EQUIPMENT  *  S TC 1  BASE 
tm mt\  POINT  !  LINE-1  !AO!  UNE-1 

PASS-  ! CLISHT) I//////////////// !TD I ////////// 
EN6ERS  I  (FEET)!  LINE-2  IEE!  LINE-2 


I 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


<32) 

CANAL 

BAR8E  COMPANY#  INC!. 
(CONTINUED)! 

! 

1 

!  t 

1  1 

1 

I 

1 

I 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

CBX 

251 

1645732 

! 

1 

! 

75414A461 

1  1 

195.11 

195.1! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

1527! 

12. SIMONE 

1 

CBX 

239 

1445733 

1 

1 

1 

7S4I4A441 

I  1 

195.1! 

195.11 

3S.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1527! 

-  ! 

12. 5! HONE 

1 

CBX 

240 

1645734 

1 

1 

! 

7S414A46I 

1  i 

195.1! 
IBS. 11 

33.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1527! 

-  ! 

12. SIMONE 

1 

CIY 

(319213 

1 

1 

1 

81314A441 

1  ! 

115.01 

195.11 

35.0! 

35.1! 

1.6! 

1.6! 

“ 

1500! 

-  ! 

14.5! NONE 

I 

CBY 

1589214 

I 

1 

1 

I1314A46! 

1  1 

195.0! 

115.1! 

35. 0! 
33.1! 

1.6! 

1.6! 

- 

15001 
-  1 

14. SIMONE 

1 

C8Y 

1311215 

t 

! 

1 

I13I4A46! 

!  t 

195.01 

195.1! 

35.0! 

35.11 

8.6! 

1.6! 

— 

1500! 

-  1 

14.5! NONE 

I 

CIY 

ISI9214 

1 

1 

1 

813I4A441 

1  ! 

195.01 

195.1! 

35.01 

35.11 

8.6) 

1.6! 

• 

1500! 

-  1 

14. SIMONE 

I 

CBY 

1519217 

1 

1 

I 

11 3I4A46I 

1  1 

195.01 

195.1! 

35.01 

35.11 

6.6! 

1.6! 

1500! 

-  1 

14.5! NONE 

1 

CBY 

1511218 

I 

! 

I 

I13I4A461 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.01 

35.1! 

8.6! 

1.6! 

- 

1300! 

-  1 

14. SIMONE 

I 

CBY 

1519219 

1 

t 

1 

81314A44I 
!  1 

195.01 

195.1! 

35.01 

35.11 

8.6! 

1.61 

“ 

15001 
-  ! 

14. SIMONE 

I 

CBY 

1519220 

! 

1 

! 

81314A46! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.01 

35.11 

8.6! 

1.61 

- 

1S00I 
-  I 

14.5 {NONE 

I 

CBY 

1319221 

1 

t 

1 

11 3I4A441 
t  1 

195.0! 

195.1! 

35.01 

35.1! 

8.6! 

1.61 

1500! 

-  I 

14. SIMONE 
! 

CBY 

10 

1589222 

1 

1 

1 

813I4A46! 

1  f 

115.0! 

195*1! 

35.01 

'SI! 

1.6! 

1.6! 

“ 

15001 
-  ! 

14. SIMONE 
! 

CBY 

11 

1589223 

! 

1 

1 

I13I4A46 t 

1  1 

195.01 

195.11 

35.01 

35.11 

0.6! 

1.6! 

- 

1500! 

-  1 

1 4. 5 1  NONE 

I 

CBY 

12 

1389224 

! 

( 

I1.M4A46I 

1  1 

195.01 

195.1! 

35.0! 

35.11 

8.6! 

1.6! 

— 

15001 
-  1 

14.31 NONE 

I 

CBY 

13 

1589225 

! 

1 

I13I4A44! 

1  1 

195.01 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

8.61 

1.61 

“ 

1500! 

-  I 

14.5 (NOME 

1 

CBY 

14 

1589226 

I 

! 

1 

I1314A461 

1  1 

115.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

8.6! 

1.6! 

— 

1500! 

-  t 

14.5 ! NONE 

I 

CBY 

15 

158922* 

! 

1 

1 

81314A46! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.01 

35.11 

8.6! 

1.6! 

ISOOI 
-  1 

14.SIN0NE 

I 

CBY 

16 

1589228 

1 

l 

1 

813UA46I 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.01 

35.11 

8.6! 

1.6! 

- 

1500! 

-  ! 

14.51  NONE 

1 

CBY 

17 

1589229 

1 

1 

! 

61314A46! 

!  I 

195.01 

195.11 

35.0! 

35.1! 

1.6! 

1.6! 

- 

1500! 

-  i 

14. SIMONE 
{ 

CBY 

IB 

1589230 

813I4A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1500! 

14.51  NONE 

! 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  1 

I 

CBY 

IB 

1581231 

1 

1 

1 

113I4A46! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

6.6! 

1.6! 

“ 

15001 
-  ! 

14. 5 ! NONE 

1 

CBY  20 

1511232 

! 

! 

1 

81 3I4A461 

1  t 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

6.61 

1.6! 

“ 

1500! 

-  ! 

14. SINGLE 

1 

CBY 

21 

1589233 

1 

1 

I 

8131 4A46I 
!  ! 

195.0! 

195.11 

35.0! 

35.1! 

8.6! 

1.6! 

*■ 

1  SCO! 

-  ! 

14.5  (NONE 

! 

CBY 

22 

1389234 

1 

i 

1 

61314A46! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

6.6! 

1.6! 

” 

1500* 

-  I 

14.5 INONE 

I 

CBY 

23 

1589235 

! 

8131 4A461 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

8.6! 

1.6! 

- 

1500! 

-  ! 

1 4. SlNONE 
f 

CBY 

24 

1589236 

1 

I 

1 

81314A441 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

6.6! 

1.6! 

— 

1500! 

-  ! 

14.5 (NONE 

I 

CBY 

201 

(649866 

1 

1 

1 

49414A461 
i  1 

195.0! 

195.11 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1500! 

-  I 

13. 0! NONE 

I 

CBY 

202 

.949867 

1 

l 

1 

696I4A461 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

1500! 

-  ! 

13.0IN0NE 

1 

C8Y 

203 

1649868 

1 

1 

! 

69414A46! 

1  1 

195.01 

195.1! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

1500! 

-  ! 

13.01  NONE 

I 

C8Y 

204 

1449869 

1 

1 

1 

69614A461 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

15001 
-  ! 

13. 0 {NONE 
! 

C87 

205 

1649870 

1 

1 

! 

69614A46! 

!  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 

I 

CBY 

204 

1441871 

1 

! 

1 

694J4A46! 

1  1 

195.01 

195.1! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

-  ! 

13.0 INONE 
! 

CBY 

207 

1449872 

! 

! 

1 

494I4A461 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1 .61 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 

I 

CBY 

208 

1649873 

! 

! 

1 

69614A46! 

1  1 

195.01 

195.1! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

-  ! 

13.0 ( NONE 

I 

CBY 

209 

1649874 

1 

1 

696I4A461 

I  ! 

195.0! 

195.11 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

1500! 

1 3.01  NONE 

I 

CBY 

210 

1449875 

! 

1 

1 

69614A461 
1  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.61 

* 

1500! 

-  ! 

13.0IN0NE 

I 

CBY  211 

1641876 

I 

1 

1 

69614A461 
!  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 

I 

CBY 

212 

1649877 

f 

1 

! 

69614A461 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

-  ! 

1 3. 05  NOME 
! 

C8Y 

213 

1649878 

1 

1 

1 

69614A46! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1500! 

-  ! 

13.01  NONE 
! 

C8Y 

214 

1649879 

1 

1 

69614446} 

1  1 

! 

195.1! 

—  I 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

-  ! 

13.01  NONE 

1 

CBY 

215  ( 

1649880 

1 

1 

1 

69614A46I 
i  1 

1 

195.1! 

—  ! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1500! 

-  ! 

1 3.0IM0NE 

I 

CBY 

216B 

1907118 

! 

! 

1 

71 3I4A461 
I  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

-  ! 

14.5 ! NONE 

I 

CBY 

217B 

1907119 

! 

1 

1 

71314A46I 
1  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.11 

9.0! 

1.6! 

• 

1500! 

-  ! 

14. SlNONE 

1 

CBY 

2188 

1907120 

1 

I 

1 

71 3! 4 4461 

1  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

f  500! 

-  ! 

14. SlNONE 

I 

CBY 

2198 

1907121 

1 

! 

1 

713I4A46I 

1  ! 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.01 

1.6! 

“ 

1500! 

-  ! 

14. SlNONE 
! 

C9V 

2709 

1907122 

1 

» 

i 

713MM4! 
1  1 

200.1! 
20C.1 ! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

— 

1500! 

U. 3*. tOSC 
! 

CBY 

2218 

1907123 

1 

i 

i 

71314A461 
1  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

— 

1500! 

-  ! 

14.5 INONE 
! 

CHS 

19 

1 273886 

I 

i 

i 

15014A431 
1  1 

65.0! 
85. 0! 

26.0! 

26.0) 

6.3! 

2.0! 

— 

260! 

-  ! 

22.0! NONE 
( 

CHS 

27 

!  - 

1 

i 

12S14A431 
!  i 

92.0! 

92.0! 

27.0! 

27.0! 

5.0! 

1.0! 

3001 
-  ! 

24 .0 ! NONE 
! 

110 

1554552 

1 

i 

! 

29714A431 
1  1 

110.0! 

110.0! 

45.0! 

45.0! 

5.6! 

1.0! 

- 

663! 

-  ! 

9.0! NONE 
! 

CHS 

112 

1540279 

I 

1 

1 

344144431 

I  1 

110.0! 

110.0! 

50.0! 

50.0! 

5.6! 

1.0! 

• 

737! 

-  ! 

9.0 ! NONE 
! 

CHS 

205 

1572839 

! 

1 

1 

34414443! 
1  1 

110.0! 

110.0! 

50.0! 

50.0! 

6.6! 

1.0! 

“ 

737! 

-  1 

9 . 0! NONE 
! 

CHS 

206 

1573566 

1 

1 

! 

! 

344 I4F43 i 
I  1 

1  ! 

110.0! 

110.0! 

! 

50.0! 

50.0! 

! 

6.6! 

1.0! 

737! 

! 

7. 0 ! NONE 
! 

! 

ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
i  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILANEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILANEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
I  LA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILI  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 

ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  srtf 
I  ORLEANS 
ILA  HEW 
1  ORLEANS 
ILA  VENICE 
I 

ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
I 


*32 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENG*  ] 
DISTl 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


t  COAST 
!  GUARD 
(  NUMBER 


IVTCCt  DIMENSIONS  JORAFTl  KAPACITY!  HIGH-  I  |  V  C  S  S  £  L 

NET  KODEl  LENGTH!  BRDTHl  !  !  1  EST  *  CARGO  HANDLING  IS  lOPERATlNC 

REGIS-!****!  REG.  I  REG.1LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TCl  BASE 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  | ////////!  POINT  !  LINE-1  |AO!  LINE-1 

TON-  IPAGE!  OVER-IOVER-!/////!  HORSEi  PASS-  ! (LIGHT) ! //////////////// !TD| ////////// 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILIGHT*  POWER!  ENGERS  !  <FE£T>|  LINE-2  lEEt  LINE-2 


! 

! 

YEAR  ! 
PUILT  ! 
OR  ! 
REBUILT! 


(32)  CANAL  BARGE 

! 

! 

COMPANY#  INC!. 
(CONTINUED)! 

1 

t 

S 

! 

!  i  !  ! 

SI  !  ! 

IS  !  ! 

S  !  !  ! 

l 

l 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

737! 

! 

! 

! 

( 

9.0! NONE 

CMS  207 

1578735 

! 

344I4A431  110.0!  52.0! 

6.6! 

-  ! 

J 

s 

S  S  110. OS  52. C! 

1.0! 

t 

CMS  208 

!  576736 

! 

34414443!  110.01  52  .Cl 

6.0! 

-  ! 

737! 

9.01N0NE 

J 

! 

!  !  110.01  52.01 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

7.0 ! NONE 

CMS  209 

!  594975 

t 

J50I4F43!  110.01  32.01 

6.5! 

! 

7371 

| 

! 

1  1  110.0!  32.0! 

1.5! 

1 

—  ! 

7.0t  NONE 

CMS  210 

1596592 

! 

35014F43!  110.0!  32.0! 

6.5! 

-  ! 

737! 

J 

! 

1  1  110.01  52.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

7.01N0NE 

CMS  All 

156779$ 

! 

189I4A43!  110.01  30.01 

6.6! 

-  ! 

500! 

1 

1  1  110.0!  30.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

7. 0! NONE 

CMS  A12 

1568059 

t 

18914A431  110.0!  30.0! 

6.6! 

.  j 

500! 

l 

1 

I  !  110.0!  30.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

CMS  413 

1568460 

l 

189UA43!  110.0!  30.0! 

6.6! 

-  ! 

500! 

7.0! N  ONE 

! 

• 

!  1  110.0!  30.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

7.0! NONE 

CMS  414 

1568706 

S 

18914*43!  110.0!  30.0! 

6.6! 

-  ! 

500! 

i 

•  !  110.0!  30.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

CMS  415 

•569019 

! 

18914A43!  110.0!  30.0! 

6.6! 

-  ! 

500! 

7.0! NONE 

! 

! 

!  (  110.01  30.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

7.0! NONE 

CMS  416 

1570997 

s 

189I4A43!  110.0!  30.0! 

6.6! 

-  ! 

500! 

J 

! 

S  !  110.0!  30.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

( 

CMS  417 

S571314 

1 

1 69! 4A43)  110.0!  30.0! 

6.6! 

-  ! 

500! 

7 .0 ! NONE 

I 

s 

!  •  110.0!  30.0! 

1.6! 

1 

7.0! NONE 

CMS  418 

! 571732 

! 

18914*43!  110.0!  30. C! 

6.6! 

-  ! 

500! 

l 

S 

!  !  110.0!  30.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

7.0 ! NONE 

C*S  419 

1572285 

! 

1 69! 4A43!  110.0!  30.0! 

6.6! 

-  ! 

500! 

s 

! 

t  1  110.0!  30.0! 

1.61 

I 

1 

7.0! NONE 

CMS  420 

1572754 

S 

109  3 4*43 1  110.0!  30.0! 

6.61 

-  ! 

500! 

I 

! 

!  1  110.0!  30.0! 

;.6i 

1 

-  ! 

! 

CMS  421 

! 575083 

1 

18914*43!  110.0!  30.0! 

6.6! 

-  ! 

500! 

7 .0! NONE 

| 

! 

!  i  110.0!  30.0! 

1.6! 

! 

-  ( 

! 

CMS  422 

1575368 

! 

18914*43!  110.0!  30.0! 

6.6! 

-  ! 

500! 

7 .0 i NONE 

l 

J 

!  !  110.0!  30.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

7.0! NONE 

CMS  423 

1575790 

! 

18914*431  110.01  30.0! 

6.6* 

-  ! 

500! 

! 

1 

t  !  110.0!  30.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

7.01  NONE 

CMS  424 

1576043 

I 

189)4*43!  110.0!  30.0! 

6.6! 

-  1 

500) 

1 

) 

!  1  110.01  30.0! 

1  •  o! 

! 

-  1 

! 

7.0! NONE 

CMS  423 

! 576295 

! 

169UA43!  110.0!  30.0! 

6.61 

-  ! 

500! 

! 

J 

!  !  110.0!  30.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

CMS  426 

! 578876 

1 

169I4A43!  110.0!  30.0! 

6.6! 

-  ! 

500! 

7.0 (NONE 

• 

! 

!  1  110.0!  30.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

CiS  428 

1 580942 

! 

18914*43!  110.0!  30.0! 

6.6! 

-  1 

500! 

7.0! NONE 

s 

J 

!  !  1)0.0!  30.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

7.0 ! NONE 

CHS  429 

! 581072 

» 

189UA43!  110.0!  30.0! 

6.6! 

-  1 

500! 

« 

• 

»  S  110.0!  30.0! 

1.61 

! 

-  ! 

! 

7.0! NONE 

CMS  430 

! 581073 

l 

18914*43!  1*0.01  30.0! 

A. 6! 

-  ! 

500! 

1 

! 

!  !  '  ,.0!  30.0! 

1*6! 

! 

-  ! 

! 

7 .0 ! NONE 

CMS  431 

1581725 

! 

! 

139I4A43!  110.0!  30. C! 

6.6* 

-  ! 

500! 

* 

•  !  110.0!  30.'! 

5.61 

! 

-  ! 

! 

CMS  433 

1S82369 

! 

! 

169J4A43!  110.0!  30.0! 

6.5! 

-  1 

500! 

7 .0! NONE 

! 

I  i  110.0!  30.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

7.0! NONE 

CMS  434 

) 571468 

i 

19o!4A43!  110.0!  30.0! 

6.6! 

“  ! 

#41! 

! 

1 

J  !  110.0!  30.0! 

1.0! 

I 

-  ! 

! 

7.0! NftNE 

CMS  435 

1591536 

! 

196I4..43!  110.01  30.0! 

6.o! 

-  I 

541! 

! 

! 

!  !  110.0!  30.0* 

1.0! 

t 

-  ! 

! 

CMS  436 

! 592478 

J 

! 

196I4A43!  110.01  30.0! 

7.0! 

-  ! 

541! 

7.0 ! NONE 

1 

!  !  110.0!  30*0! 

1.0! 

! 

-  1 

! 

7.0! NONE 

CMS  438 

S601820 

! 

19014A43!  110.0!  30.0! 

7.0! 

-  1 

541! 

1 

! 

!  !  110.0!  30.0! 

1.0! 

! 

-  1 

I 

7.0! NONE 

CMS  439 

1601981 

! 

19014*431  110.01  30.0! 

7.0! 

-  ! 

541! 

I 

1 

1  »  110.0!  30.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

'.OINONE 

CMS  440 

1 30236  7 

! 

19014*43!  110.0!  30.0! 

7.0! 

! 

5411 

s 

1 

i  i  110.0!  30.0! 

1.0! 

I 

-  i 

! 

CMS  441 

! 602424 

S 

1V014A43!  110.01  30.0! 

7.0! 

-  ! 

541! 

7. OINONE 

1 

l 

!  !  110.0!  30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

7. OINONE 

CMS  442 

1602930 

! 

190S4A43S  110.0!  30.0! 

7.0! 

-  ! 

541! 

! 

S 

!  !  110.0!  50.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

7. OINONE 

CMS  443 

1 603127 

! 

19014*43!  110.0!  30.01 

7.0! 

-  ! 

541! 

! 

! 

!  1  110.0!  30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

7. OINONE 

CMS  444 

! 67921 3 

! 

19014A43!  110.0!  30.0! 

7.0! 

-  ! 

541! 

! 

1 

!  !  110.0!  30.0! 

1.0! 

! 

! 

7.0! NONE 

CMS  474 

! 585228 

! 

190I4A431  110.0!  30.0! 

6.6! 

-  ! 

500! 

! 

! 

!  1  110.0!  30.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

7. OINONE 

CMS  475 

S  585229 

! 

19014A43!  110.0!  30.0! 

6.6! 

l 

500! 

! 

! 

!  !  110.0!  30.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

CMS  476 

♦586065 

1 

19014*43!  110.01  30.0! 

6.6! 

-  ! 

500! 

7.0! NONE 

! 

! 

!  !  110.0!  30.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

CMS  477 

S 586667 

1 

190S4A43!  110.0!  30.0! 

6.6! 

-  ! 

500! 

7.0! NONE 

! 

! 

!  !  110.0!  30.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

7. OINONE 

CMS  478 

! 566668 

! 

19014A43!  110.0!  30.0! 

6.6! 

-  I 

500! 

! 

! 

!  !  110.0!  30.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

7 .OINONE 

CMS  507 

S 569352 

S 

203I4A43!  120.0!  30.0! 

6.6! 

-  ! 

550! 

! 

! 

1  !  120.0!  30. U! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

7. OINONE 

CMS  508 

S569709 

S 

203I4A43 !  120.0!  30.0! 

6.6! 

1 

$50! 

• 

i 

!  i  120.0!  30.0! 

1.6! 

-  ! 

7. OINONE 

CMS  509 

1570051 

I 

20314A43!  120.0!  30.0* 

6.6! 

-  j 

550! 

! 

! 

!  !  120.0!  30.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

CMS  510 

! 570273 

! 

20314*43!  120.0!  30.0! 

6.6! 

-  ! 

550! 

7. OINONE 

1 

! 

!  !  120.0!  30. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

7. 0! NONE 

CMS  511 

! 570696 

! 

20314A43!  120.0!  30.0! 

6.6! 

-  i 

550! 

! 

1 

!  !  120.0!  30.0! 

1.61 

! 

-  ! 

! 

CMS  514 

! 577J9A 

! 

19A14A43!  120.0!  30.0! 

7.0! 

590! 

6. OINONE 

1 

1 

!  !  120.0!  30.0! 

1.0! 

I 

-  1 

6. 0 i NONE 

CMS  51$ 

! 577397 

i 

19814*43!  120.0!  30.0! 

7.0! 

-  ! 

590! 

I 

J 

•  !  120.0!  30.0! 

1.01 

-  ! 

6*oi NONE 

CMS  516 

1577657 

! 

196I4A43!  120.0!  30.0! 

6.6! 

- 

590! 

! 

1 

!  !  120.0!  30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

6.0! NONE 

CMS  517 

1577728 

l 

19814A431  120.0!  30.0! 

7.01 

590! 

I 

! 

!  !  120.0!  30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

7. OINONE 

CMS  519 

! 593468 

! 

202I4A46!  120.01  30.0! 

7.0! 

- 

590! 

J 

! 

!  (  120.0!  30.0! 

1.0! 

: 

-  ! 

! 

7. OINONE 

CMS  520 

1594072 

s 

1 

202I4A43!  120.0!  30.0! 

6.6! 

590! 

! 

S  !  120.0!  30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

7. OINONE 

CHS  521 

•598026 

1 

202! 4A46!  120.0!  30.0! 

6.6) 

- 

590! 

! 

!  !  120.0!  30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

7.0! NONE 

CMS  522 

1598852 

202!4A43(  120.0!  30.0! 

6.6! 

- 

590! 

J 

! 

!  !  120.0!  30.0! 

1.01 

-  1 

! 

CMS  523 

! 599366 

! 

202I4A43!  120.0!  30.0! 

6.6! 

- 

590! 

7. OINONE 

1 

f 

1 

1 

! 

1 

!  !  120.0!  30.0! 

1  !  !  1 

1  !  !  I 

1.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

» 

! 

! 

! 

! 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 

•  ORLEANS 
SLA  NEW 

1  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
! LA  NEW 
{  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
! LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 

•  ORLEANS 
!LA  NEW 

!  ORLEANS 
!IA  NEW 
i  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  BELLE 
!  CHASSE 
SLA  BELLE 
!  CHASSE 
!LA  8ELLE 
!  CHASSE 
(LA  BELLE 
S  CHASSE 
!LA  BELLE 
!  CHASSE 
SLA  BELLE 
S  CHASSE 
SLA  BELLE 
(  CHASSE 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 

•  ORLEANS 
SLA  NEW 

!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
t  ORLEANS 
HA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
S  ORLEANS 
•LA  NEW 

•  ORLEANS 
SLA  NEW 

S  ORLEANS 
SLA  NEW 
‘  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
1LA  NEW 
!  ORLEANS 
Ha  new 

S  ORLEANS 

s 


! 

S 

! 

1970  ! 

1 

1976  J 
l 

1978  l 

s 

1978  S 
I 

1975  J 
! 

1975  S 
1 

1975  l 
! 

1975  I 
! 

1975  t 
! 

1976  i 
! 

1976  I 
! 

1976  l 
l 

1976  ! 

S 

1976  I 
I 

1976  S 
S 

1976  I 
S 

1976  ! 

I 

1976  I 
S 

1976  I 
! 

1977  I 
l 

1977  I 
! 

1977  | 

! 

1977  S 
S 

1977  S 
J 

1977  I 
1 

me  i 
1 

me  s 
I 

1978  ! 

I 

1979  I 
! 

1979  ! 

S 

1979  ! 

* 

1979  I 
! 

1979  ! 

! 

1979  ! 

S 

1979  ! 

I 

1977  ! 

! 

1977  S 
* 

1977  I 
! 

1977  ! 
S 

1977  ! 
! 

1975  S 
! 

1975  S 
J 

1975  J 
! 

1975  t 
! 

1975  ! 
! 

1976  t 
! 

1976  ! 
S 

1976  S 
S 

1976  ! 
! 

1978  ! 
! 

1978  ! 
S 

1978  ! 
! 

1978  ! 
S 

1978  I 
i 
S 
S 


TAKE  2  -  HSCMMION  OF  V 

ESStLS 

.222 

tNtll 

* 

t VtCCl  tllUNtlONt  IMAftt 

1 CARACITTI 

HIGH-  ! 

!  V  C  S  S  C  L 

1 

1 

HtTl 

OflAATOA 

NET  iCOICILCNSTNI tRtTNI 

! 

! 

! 

EtT  !  CA1CO  HAMLIN! 

It  I0MAAT2M 

1 

1 

1  COAST 

TEA  f  SEE !//////!/ ////I 

Ct  ! 

I ////////! 

....  .  . V  Uii R 

HOINT  !  LINE-1 

•1^1  . t 

! 40!  LINE-1 

1 

HUILT  1 

YMSEL 

NAHC  AM  HO H| EH 

1  1U  AM 

TON-  IfAtCI  OVEN- 1  OVEN"! /////I 

KOASEl 

HASS-  !  (L1CMT) ! //////////////// ITIl ////////// I 

ON  ! 

1  HUHSf  *! 

MACE  1  IV  1  ALL  !  ALL  1LI6HT! 

HONE*! 

CNCCAS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

lit!  LINf-2 

!* AElUILTt 

(32)  CANAL 

•ARCC  COHfANT# 

1 

I 

INC  I. 

it  it 

ii  it 

ii  ii 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

(CONTINUED  1 
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! 

1 

! 

CHS  124 

1519714 

202 14A43I  120. Ot  30.01 

1.6! 

- 

510! 

7,01  HONE 

(LA  NEW 

1171 

1 

(  i  120.0!  30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  OILCANS 

CM  525 

! 403654 

202MA43!  120.0!  30.0! 

6.1! 

- 

310! 

7.0! HONE 

!U  IELLE 

1171 

I 

!  !  120.01  30.0! 

1.0! 

-  ! 

I 

!  CHASSE 

CHS  S24 

1403855 

20214A43!  120.01  30.0) 

1.6! 

“ 

310! 

7.0IH0NE 

(LA  IELLE 

1171 

1 

t  1  120.01  30.CI 

1.0! 

-  ! 

! 

!  CHASSE 

CHS  527 

1104417 

202( 4A43!  120.0!  30.01 

1.61 

- 

510! 

7.01  NONE 

(LA  IELLE 

1171 

) 

!  1  120.01  30.0! 

1.0! 

-  1 

! 

!  CHASSE 

CHS  521 

(104741 

2021 4A43I  120.01  30.01 

1.6! 

- 

3101 

7.01  NONE 

!LA  IELLE 

1171 

l 

1  1  120.01  30.0! 

1.0! 

‘  ! 

! 

!  CHASSE 

CHS  530 

1511512 

20414A43!  120.0!  30.0! 

7.0! 

- 

510! 

7.0! NONE 

!LA  HEN 

1171 

1 

1  1  120.01  30.0! 

1.0! 

-  ! 

1 

!  OALCANS 

CHS  531 

1515170 

204UA43!  120.01  30.01 

6.6} 

- 

510! 

7.0IN0NI 

Ii*  mu 

1171 

l 

I  1  120.01  30.01 

1.0! 

-  1 

! 

(  CNASSE 

CHS  532 

1100412 

204I4A43!  120.0!  30.01 

1.6! 

- 

510! 

7.0! NONE 

(LA  IELLI 

1171 

1 

1  1  120.0!  30.01 

1.01 

-  ! 

) 

!  CNASSE 

CHS  533 

1613171 

20214A43I  12Q.0(  30.01 

1.1! 

• 

510! 

7.0! NONE 

!LA  IELLE 

117» 

1 

1  1  120.0!  30.01 

1.01 

-  ! 

1 

1  CHAISE 

CHS  334 

(113271 

2021 4 A  43 1  120.01  30.01 

6.61 

- 

590! 

7,0 ! NONE 

!LA  IELLE 

1171 

1 

1  1  120.0!  30.01 

1.0! 

-  ! 

! 

!  CHASSE 

CHS  531 

1113842 

11114443!  120.0!  30.0! 

1.1! 

- 

590! 

7 .0 l NONE 

ILA  I5LLE 

1171 

l 

t  1  120.0!  30.01 

1.0( 

-  I 

! 

!  CHASSE 

CHS  537 

111384’i 

111I4A43!  120.01  30.01 

1.6! 

- 

510! 

7.01  NO*tE 

ILA  9ELLE 

1171 

I 

t  1  120.0!  30.01 

1.0! 

-  ! 

I 

!  CHASSE 

CHS  531 

1114032 

202UA43!  120.0!  30.0! 

1.1! 

“ 

510! 

7.0IN0HE 

(LA  BELLE 

1171 

l 

1  1  120.0!  30.01 

1.0! 

-  ! 

I 

I  CHASSE 

CHS  531 

1114453 

202I4A/3I  120.01  30.0! 

1.1! 

- 

510! 

7.0! NONE 

ILA  BELLE 

117* 

1 

(  1  120.01  30.01 

1.0! 

-  ( 

! 

!  CHASSE 

CHS  540 

1614454 

20214A43!  120.01  30.01 

1.1! 

- 

310! 

7.01  NONE 

ILA  BELLE 

1171 

I 

1  !  120.01  30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  CHASSE 

CHS  541 

1114117 

20214A431  120.0!  30*0! 

1.6! 

- 

590! 

7. 0! NONE 

!LA  NEW 

1171 

! 

1  1  120.01  30.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

(  OALCANS 

CHS  542. 

1614118 

202! 4A43!  120.01  30.0! 

1.6! 

- 

510! 

7,0! NONE 

ILA  NEW 

1171 

i 

!  !  120.01  30.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  OALCANS 

CHS  543 

t 1421 1 8 

202UAV31  120.0!  30.0! 

1.6! 

- 

510! 

«. 6! NONE 

(LA  MV 

1111 

1 

1  1  120.01  30.01 

1.0! 

-  1 

I 

!  OALEAHS 

CHS  344 

(124225 

202I4A43!  120.01  30.0! 

1.6! 

- 

510! 

8.6! NONE 

ILA  NEV 

1181 

1 

1  1  120.01  3C.01 

1.0! 

-  ! 

! 

(  OALEAHS 

CHS  545 

(643114 

2021 4A43I  120.01  30.01 

1.6! 

- 

510! 

1 ,6 1  NONE 

ILA  NEH 

mi 

1 

1  1  120.01  30.0! 

1.01 

-  I 

1 

1  OALEAHS 

CHS  546 

(643113 

20214A431  120.01  30.01 

6.6! 

- 

590! 

8.61  NONE 

ILA  NEW 

1181 

! 

1  1  120.0!  30.01 

1.0! 

-  ! 

| 

1  OALCANS 

CHS  547 

1443401 

20214A431  120.01  30.01 

6.6! 

- 

590! 

8.6 1  NONE 

ILA  NCV 

mi 

! 

1  1  120.01  30.01 

1.0! 

-  ! 

( 

1  OALCANS 

CHS  541 

1643402 

202 I4A43 1  120.01  30.01 

6.1! 

- 

590! 

8.1! NONE 

II*  NCV 

mi 

! 

1  1  120.01  30.01 

1.0! 

-  1 

! 

!  OALCANS 

CHS  549 

1643647 

202(4443!  120.0!  30.01 

6.6! 

• 

510! 

t  .6  I  NONE 

ILA  NEV 

mi 

1 

1  1  120.01  30.01 

1.0! 

-  ! 

( 

I  OALEANS 

CHS  557 

(628505 

202 14A43 1  120.01  30.01 

6.6! 

- 

500! 

9.0! NONE 

(LA  NEV 

1180 

( 

1  1  120.01  30.0! 

1.0! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

CHS  553 

(628506 

202 i 4A431  120.0!  30.01 

6.6! 

- 

500! 

9. 0 !  NONE 

ILA  NEV 

1180 

I 

1  !  120.0!  30.01 

1.0! 

-  ! 

I 

!  OALCANS 

CHS  559 

1628744 

202 I4A43I  120.01  30.01 

6.6! 

• 

500! 

9.01  HONE 

ILA  NCV 

1910 

1 

1  1  120.0!  30.0! 

1.0! 

-  ! 

1 

!  OALEANS 

CHS  560 

1121745 

2021 . .43 1  120.01  30.01 

6.6! 

- 

500! 

9.0! NONE 

ILA  NEV 

1110 

1 

1  1  120.0!  30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1  OKLCANt 

CHS  511 

1628966 

202  1 4 A 43 1  120.01  30.01 

6.6! 

- 

500! 

1. OINONE 

ILA  NEV 

mo 

I 

1  1  120.01  30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

f  OALEANS 

CHS  562 

(629011 

202(4443!  120.0!  30.0! 

6.6! 

• 

500! 

9.0! NONE 

ILA  NEV 

mo 

1 

!  1  120.01  30.01 

1.0! 

-  ! 

( 

!  OALEANS 

CHS  563 

1629012 

202I4A43 ]  120.01  30.01 

6.6! 

- 

500! 

9. 0! NONE 

ILA  NEV 

1910 

! 

1  1  120.01  30. C! 

1.0! 

-  1 

1 

1  OALEANS 

CHS  514 

(629273 

2021 4A431  120.01  30.0! 

6.  6! 

“ 

500! 

9.01  NONE 

ILA  NEV 

1910 

! 

1  1  120.0!  30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  OALEANS 

CHS  545 

(629274 

20214A43I  120.0!  30.0! 

6.6! 

- 

500! 

9.0! NONE 

ILA  NEV 

mo 

! 

!  !  120.0!  30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

I  OALCANS 

CHS  311 

(629275 

20214A43!  120.0!  30.0! 

6.6! 

- 

500! 

9.0! NONE 

(LA  NCV 

mo 

1 

!  (  120.0!  30.0! 

1.0! 

-  ( 

i 

!  OALEANS 

CHS  567 

(629865 

20214A431  120.0!  30.0! 

6.6! 

- 

500! 

9.0( NONE 

!LA  NFV 

1980 

1 

1  !  120.0!  30.0! 

1.0! 

-  ! 

1 

I  OALEANS 

CHS  363 

(621935 

20214A43!  120.0!  30.0! 

7.0! 

- 

500! 

9.0! NONE 

!LA  N-V 

1980 

1 

!  t  120.0!  30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  OALEANS 

CHS  569 

1629936 

202J4A43!  120.0!  30.0! 

6.6! 

- 

500! 

9.0JNONE 

ILA  NCV 

1980 

1 

!  !  120.0!  30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  OALCANS 

CHS  570 

(630034 

202!4A43!  120.0)  30.0! 

6.6! 

- 

500! 

9.0! NONE 

ILA  NCV 

1910 

! 

I  !  120.0!  30.0! 

1.01 

-  ! 

t 

!  OALEANS 

CHS  574 

1586118 

198I4A43!  120.0?  30.0! 

6.6! 

• 

590! 

6.0! NONE 

ILA  NEV 

1977 

1 

1  !  120.0!  30.0! 

1.0! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

CHS  575 

1587124 

19814A43!  120.01  30.0! 

7.0! 

- 

590! 

6.0( NONE 

ILA  NEV 

1977 

! 

!  !  120.0!  30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1  OALCANS 

CHS  576 

1587125 

196I4A43!  120.0!  30.0! 

6.6! 

- 

590! 

6. Of  NONE 

ILA  NEV 

1977 

1 

!  !  120.0!  30.0! 

1.0! 

-  ! 

( 

1  OALEANS 

CHS  37? 

1588066 

1 9814A43!  120.0!  30.0! 

6*6! 

- 

5901 

6.0IN0NC 

ILA  NEV 

1177 

1 

!  !  120.0!  30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

CHS  578 

1583536 

19614A43!  120.0!  30.01 

0.6! 

- 

590! 

6.0( NONE 

ILA  NEW 

1177 

1 

!  !  120.0!  30.0! 

1.0! 

-  1 

! 

1  OALCANS 

CHS  579 

1588748 

198I4A43!  120.0!  30.0! 

7.0! 

- 

590! 

7.0INONE 

ILA  NEW 

1177 

1 

!  !  120.0!  30.0! 

1.0! 

-  ! 

I 

1  OALEANS 

CHS  580 

1588749 

116(4443!  120.0!  30.0! 

6.6! 

“ 

590! 

7.01  NONE 

ILA  NEH 

1977 

l 

!  !  120.0!  30.0! 

1.0! 

-  ! 

( 

1  OALEANS 

CHS  111 

1579045 

40114A43!  140.0!  39.0! 

9.0! 

- 

968! 

7 .OINONE 

ILA  NEV 

1977 

l 

f  1  140*01  JO. 01 

f  .01 

-  i 

| 

I  OALCANS 

CHS  612 

1579046 

401 ! 4A43!  140.0!  39.0! 

9.0! 

- 

963! 

7 .0! NONE 

ILA  NCV 

1977 

! 

!  !  140.0!  39.0! 

1.0! 

-  ! 

1 

I  OALEANS 

CHS  614 

1571690 

401 I4A43!  140.0!  39.0] 

9.0! 

- 

968! 

7. OINONE 

(LA  NEV 

1977 

1 

!  !  140.0!  39.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1  OALEANS 

CHS  615 

1560163 

401I4A43!  140.0!  39.0! 

9.0! 

- 

968! 

7. OINONE 

ILA  NEV 

1977 

f 

!  !  140.0!  39.0! 

1.0! 

-  i 

1 

I  OALEANS 

CHS  616 

'1  580175 

401I4A43!  140.0!  39.01 

9.0! 

— 

968! 

7 .0 (NONE 

ILA  NCV 

1977 

l 

!  1  140.0!  39.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1  OALEANS 

CHS  118 

(580514 

401(4446!  140.0!  39.6! 

7.6! 

- 

968! 

7.0  1  NONE 

ILA  NEV 

1977 

1 

!  !  140.0!  39.6! 

1.0! 

-  ! 

! 

I  OALEANS 

CHS  619 

1 596144 

401 f 4A43!  140.0!  39.0! 

9.0! 

- 

968! 

7. OINONE 

ILA  NEV 

1977 

I 

!  !  140.0!  39.0! 

1.0! 

-  ! 

1 

I  OALEANS 

CHS  620 

1596478 

401I4A43!  140.0!  39.0! 

9.0! 

- 

968! 

7. OINONE 

ILA  NEV 

1977 

1 

!  J  140.0!  39.0! 

1.0! 

-  ( 

1 

1  OALCANS 

CHS  621 

(517294 

401 14 A43 !  140.0!  39.0! 

9.0! 

- 

968! 

7. 0! NONE 

ILA  NEW 

1977 

l 

,  !  !  140.0!  39.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  OALCANS 

TAILS  2  -  OllfchlTtON  Of  Vi 
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COURTNEY  554 


CAPACITY!  HUH-  I  I  V  £  $  S  £  L 

t  tit  I  CAUO  KfNMlN!  II  «OP£»AT!IC 
cmo  t  r:i£»  t  kjippint  ltd  base 

ntftttn  POINT  I  LINC-1  IAOI  HNC-1 
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II  II! 
II  111 
II  111 

11  III 

40114143!  140.0!  39.0!  9.0* 

I  !  140.01  39.0!  1.0! 

40114X43!  140.01  39.0!  9.0! 

!  S  140.01  '9.01  1.0! 

40114U3!  140.01  S9.01  9.0! 

!  I  140.0!  39.01  1.01 

401I4A43!  140.01  39.01  9.0! 

I  I  140.01  39.0!  1.0! 

40114X431  140.01  39.0!  9.01 

i  !  140.01  39.0!  1.01 

401I4A43!  140.0!  39.01  9.0! 

I  !  140.0!  39.0!  1.4! 

401  14X43!  140.01  39. C!  9.01 
!  !  140.0!  39.0!  1.4! 

90914X43!  140.0!  54.0!  12.0! 

!  !  140.01  34.0!  1.4! 

90914X43 1  140.01  54.01  12.0! 

!  I  140.0!  54.0!  1.41 

18914X43!  140.0!  54.0!  12.0! 

!  !  140.0!  54.0!  1.4! 

I89I4A43!  140.0!  54.0!  12.0! 
!  !  14C.0!  54.0!  1.4! 

1047I4A43!  180.0!  54.01  12.0! 

!  !  110.0!  54. 0!  1.4! 

104714X43!  180.0!  54.01  12.0! 

!  I  180.01  54.0!  1.4! 

1047I4A43!  160.01  54.0!  12.0! 

!  !  180.0!  54.0!  1.41 

104714X43!  110. Ot  34.01  12.0! 

!  !  180.0!  54.0!  1.4! 

104714X43!  180.0!  54.01  12.0! 

!  I  180.0!  54.0!  1.4! 

104714X43!  160.01  54.0!  12.0! 
!  !  160.0!  54.0!  1.4! 

74214X43!  199.01  40.C!  10.4! 

!  t  199.0!  40.0!  1.5! 

77314X431  199.0!  40.01  10.4! 
!  !  199.0!  40.0!  1.3! 

240714X43!  260.0!  72.0!  14.0! 

!  !  260.0!  72.01  2.5! 

260714X43!  260.0!  72.0!  16.0! 

!  !  240.0!  72.0!  2.0! 

240714X43!  240.0!  72.0!  14.0! 

!  I  260.0!  72. C!  2.0! 

240714X43!  260.0!  72.0!  16.0! 

!  !  260.0!  72.0!  2.0! 

20214X43!  120.0!  30.0!  7.0! 


COURTNEY  5«l 

1641724 

202I4A43! 

120.0k 

30.0! 

5.5! 

- 

SCO! 

6.S 1  NONE 

! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

•  ! 

! 

CREOLE  101 

1151253 

59314X43! 

150.0! 

40.0! 

9.0! 

- 

1000! 

7.0 ! NOPE 

! 

1  ! 

150.0! 

40.0! 

1.0! 

-  1 

! 

09  382 

1438514 

21314X43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

590! 

8.6! NONE 

! 

1  1 

120.0! 

30.C! 

1.0! 

-  ! 

! 

OJA  572 

1451752 

21314X43! 

120.0! 

30. Cl 

7.0! 

- 

590! 

6.6! NONE 

! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

I 

NJL  62 

1002782 

431  !  4X43 ! 

175.01 

26.0! 

11.6! 

- 

886! 

19.0 1  NONE 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  I 

! 

HJL  109 

<540278 

27914X43! 

110.0! 

45.0! 

6.6! 

- 

586! 

9.0! NONE 

! 

!  ! 

110.0! 

45.  C! 

1.0! 

-  ! 

! 

HJL  113 

1554551 

34414A43! 

110.0! 

50.0! 

6.6! 

- 

737! 

9.0IN0NE 

» 

!  ! 

110.0! 

50.0! 

1.0! 

-  1 

! 

HJL  504 

1562164 

20014X43 ! 

120.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

590! 

6. 01  NONE 

! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  I 

! 

HJL  505 

1362165 

20014A43! 

120.0! 

30.0! 

7.01 

- 

590! 

6.0INONE 

! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

HU  551 

1612576 

20214X43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

500! 

9.0! NONE 

! 

!  1 

120.01 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

JC  204 

! 561568 

34214X43 ! 

110.0! 

50.0! 

6.6! 

- 

737! 

9.0 ! NONE 

! 

!  ! 

110.0! 

50.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

XA  555 

1617794 

20214X43! 

120.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

500! 

9.0! NONE 

! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

LOA  571 

1631461 

21314A431 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

590! 

6.6IN0NE 

! 

!  ! 

120.01 

30.0! 

1.0! 

-  I 

I 

14.9! NONE 

NN  321 

1632539 

98514A46! 

200.0! 

35. 01 

9.0! 

- 

1500! 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

HR  332 

1634485 

888I4A46! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1500! 

14*9 ! NONE 

! 

!  I 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  | 

! 

AN  333 

1634416 

88514X46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

HR  334 

1634487 

88814X46! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1500! 

14.9IN0NE 

! 

1  1 

195. C! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

HR  337 

1634490 

89814X46! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 4. 9 ! NONE 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

HR  339 

1434492 

88814X46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

HP  340 

1634493 

88814X46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

HR  403 

1634496 

73514X461 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

15001 

14.9 ! NONE 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

NR  405 

1634498 

735J4A46! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1500! 

14.91N0NC 

1 

!  ! 

iOO.Ui 

35.0! 

2.0! 

-  1 

1 

NR  619 

1634512 

73514X46! 

200.0! 

35. C! 

12.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  I 

! 

HP  4276 

j  - 

106514X41  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

HP  430B 

1634942 

106514X46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

1 

(  | 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

HR  6019 

1634494 

73514X461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14 .9  f  NONE 

l 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  1 

! 

HP  6026 

1634495 

7351 4A461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

“ 

1500! 

14.9! NONE 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

HP  6048 

1634497 

73514A46! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

14.91  NONE 

] 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6J 

-  ! 

! 

HP  6068 

1634499 

73514A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

HP  6078 

1634500 

735I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9 ! NONE 

1 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

193.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

hb 

hi  riftii 
ho  Mil 

no  iTofci 

< 

hd  fiorfl 
ii*6  kill 
U* o  Kbit 

^0.6  NONE 

! 

10.4IN0NC 

! 

10.4INONC 

I 

10.8INQNC 

t 

10.4IN0NC 

! 

10.61N0NE 

! 

10.4! NONE 
! 

10.6 INONE 
! 

10.4 ! NONE 
I 

1O.8IN0NE 

1 

1.4IN0NC 

! 

1.41  NONE 
! 

11.0! NONE 

I 

18.0! NONE 
! 

18.0IN0NC 

I 

18.0! NONE 
! 

9.0 ! NONE 
I 


1LA  NEW 
I  OOltXNS 
!LA  NEW 
1  OILCANS 
!/,\  NEW 
!  OILCANS 
!IA  Nttf 
I  OILCANS 
I  LA  NEW 
I  OILCANS 
LA  NEW 
|  OILCANS 
!IX  NEW 

k  Of LEANS 
A  NEW 

1  OILCANS 
ILA  NEW 
I  OILCANS 
I U  NEW 
I  OILCANS 
ILA  NEW 

k.  OILCANS 
A  NEW 

!.  OILCANS 
iL&  NEW 
!  .  OILCANS 
Ilk  NEW 
I,  OILCANS 
|U  NEW 
I,  i.  OILCANS 
!U  8ELLC 
I  _  CNASSE 
ILA  8ELLE 
I  ,  CNASSf 
!L«  BELLE 
!  .  CNASSE 
ILA  BELLE 
!  .  CNASSE 
ILA  BELLE 
!  CNASSE 
ILA  NEW 
I  OILCANS 
ILA  NEW 
!  OILCANS 
ILA  NEW 
1  .  OILCANS 
!LA  NEW 
!  OILCANS 
ILA  BELLE 
I  CNASSE 
ILA  Niw 
!  Oilcans 
ILA  NEW 
I  Orleans 
!la  New 
I  oilcans 
ILA  NEW 
!  OILCANS 
ILA  NEW 
!  OILCANS 
ILA  NEW 
!  OILCANS 
ILA  NEW 
!  OILCANS 
a  A  NEW 
!  Oilcans 

ILA  NEW 
!  ,  Oilcans 
!U  Ocw 
l. .  Oilcans 
aA  lew 
!  ,  Oilcans 
ILA  new 
!  Oilcans 
aA  new 
!  ,  Oilcans 


!  ,  Oilcans 

ILA  NEW 
t  .  Oilcans 
!U  NEW 
1  Oilcans 
!la  New 
!  Oilcans 
!LA  NEW 
!  OILCANS 
ILA  NCW 

ILA  NEW 
!  OILCANS 
ILA  NCW 
!  OILCANS 
!LA  NEW 
!  OILCANS 
!LA  NEW 
!  OILCANS 
ILA  NEW 
!  OILCANS 
ILA  NEW 
!  OILCANS 
ILA  NEW 
!  OILCANS 
ILA  NEW 
!  OILCANS 
! 


TAILS  2  ~  IfSCRXPTXON  Of  VESSELS 


VESSEL  NME  AN)  MIME* 


t  COAST 
t  WAR  I 
I  NUMBER 


tVTCCl  IXHENSXONS  tlRATTI 
NET  (COKtLENSTNl  BRRTHt  ! 
RE8XS-!****!  RES.  !  IES.ILOAI-1 
TER  I  SEE  I //////I/////I  El  ! 

TON-  tPAStt  OVER-IOVER-t /////t  HORSE 


<32)  CANAL  BARCE  COMPANY#  XNCt. 

(CONTINUED ! 


USE  !  IV  1 

ALL  ! 

ALL  tLICHT! 

POWERI 

ENSERS  ! 

(TEETH 

!  1 

I  I 

1  1 

1  I 

I 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

I 

( 

1 

I 

( 

I 

7S5!4A46! 

155*01 

35.0! 

9.01 

- 

1500! 

14.9! NONE 

)  I 

195.01 

35.0! 

1.4! 

-  1 

I 

735I4A4D 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1500! 

14.9 INONE 

t  ( 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

1 

735HA4D 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14. 9! NONE 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

( 

735I4A44I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

15001 

14.91  NONE 

!  I 

195.01 

33.0! 

1.41 

-  1 

! 

73SI4A44! 

195.01 

33.0! 

9.0! 

- 

1S00I 

1 4. 9 (NONE 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  I 

1 

73SI4A441 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

13001 

14.9! NONE 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

I 

7SSI4A44I 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

15001 

14.9 INONE 

I  t 

195.0! 

33.0! 

1.4! 

-  1 

I 

735 1 4 A  46 1 

195.0! 

33.01 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

!  I 

195.0! 

33.0! 

1.4! 

-  ! 

I 

735I4A44I 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

15001 

14.91  NONE 

I  ( 

195.01 

33.0! 

1.4! 

-  I 

t 

7351 4 A  46 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

15001 

14.9! NONE 

!  1 

195.0! 

33.0! 

1.4! 

-  1 

! 

73SI4A46I 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9 (NONE 

i  1 

195.0! 

33.0! 

1.4! 

-  ! 

1 

735I4A44! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1S00I 

1 4. 9 ( NONE 

(  1 

195.01 

33.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

S74I4A43I 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1300! 

9.0( NONE 

i  I 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  i 

1 

S74I4A43I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1500! 

9.01  NONE 

I  I 

195.01 

33.0! 

1.0! 

-  ! 

1 

S74I4A43I 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1300! 

9*  0! NONE 

I  ! 

195.0! 

33.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

574  1 4  A 43 1 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

1500! 

9.0 ! NONE 

I  ! 

195.0! 

35. 0! 

2.  It 

-  1 

! 

574  S  4 A43! 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

1500! 

9.0! NONE 

t  I 

195.0! 

35.0! 

2.1! 

-  I 

I 

BID  4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1319! 

18.7  INONE 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  | 

! 

B8D4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

11.71  NONE 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

) 

•  ID4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

18.7  INONE 

I  ! 

195.0! 

35.01 

1.S! 

-  ! 

1 

•  ID4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

18.7! NONE 

I  I 

195.0! 

33.0! 

1.3! 

-  I 

1 

88II4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

18.7IN0NE 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

( 

S8II4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

18.7! NONE 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

88BI4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

18.7! NONE 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

88D4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

18.7! NONE 

I  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

B88I4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1519! 

18.7IN0NE 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

86v! 4A4GI 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1519! 

1 8.7! NONE 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

68D4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

18.7 (NONE 

(  I 

195.0! 

35.0! 

1-5! 

-  ! 

I 

88D4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

1 6.71  NONE 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

880I4A4OI 

195.0! 

35.0) 

9.0! 

- 

1319! 

18.7! NONE 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

888I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

18.7! NONE 

1  ( 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

890! 4 A  40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

18.7! NONE 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

342I4A46! 

110.0! 

50.0! 

6.6! 

- 

737! 

9.0 INONE 

I  ! 

110.01 

50.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

1375I4A461 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

309B! 

1 4.7! NONE 

1  I 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ( 

! 

1375I4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

1 4.7 !  HONE 

1  I 

260.01 

52.6! 

1.51 

-  ! 

! 

137SI4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

309B! 

14.7 ! NONE 

I  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  I 

! 

137SI4A46I 

260. 0! 

52.6! 

9.01 

- 

3098! 

14.7 {NONE 

!  I 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

1375I4A44I 

260.0! 

52.6) 

9.0! 

- 

3098! 

14.7 ! NONE 

I  I 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 375! 4A44I 

260.0! 

S2.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7! NONE 

!  I 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

1 

1375I4A46I 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7! NONE 

I  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

137S!4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.71N0NE 

I  ! 

260.0! 

52.61 

1.5! 

-  ! 

) 

1375 (4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7! NONE 

i  i 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

1375(44461 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

• 

3098! 

14.71  NONE 

I  I 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

137SI4A461 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14. 7 {NONE 

!  I 

260.0! 

52,6! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 3751 4A461 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14*7! NONE 

(  I 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  | 

! 

137SI4A46! 

260.0! 

52.61 

9.0! 

« 

3098! 

14.7 (NONE 

I  ! 

263.0! 

52.41 

1.5! 

-  1 

I 

1375I4A461 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7! NONE 

I  I 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

“  1 

! 

1375I4A46I 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7! NONE 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

( 

137SI4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7 ! NONE 

I  ( 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 37SI4A46I 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

•» 

3096J 

14,7 {NONE 

I  I 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

1 

1375 I4A46I 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7  INONE 

!  I 

260.0! 

32.6! 

1.5) 

-  ! 

! 

1 3751 4046! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

* 

30981 

14.7  INONE 

!  1 

260.0! 

32.6! 

1.5! 

-  ( 

! 

1375I4A46I 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3096! 

1 4.7) NONE 

!  I 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  I 

J 

1375I4A46I 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14. 7! NONE 

1  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 
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CAPACITY)  MX6N-  I  (VESSEL 

!  EST  (  CARSO  DANILINS  (S  (OPERATXNC 
CARSO  I  FXXEI  I  ERUXPMENT  t TC I  BASE 

tnunn  point  i  lxne-i  iaoi  line-i 

PASS-  I  CLIENT)  I //////////////// IT! !////////// 
ENSERS  !  (TEETH  LXNE-2  f  EE  I  LXNE-2 


(LA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
1LA  NEW 
f  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
UA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
)  ORLEANS 
ILA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
t  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  .4EW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
(  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
(  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
I 
! 


I 

I 

YEAR  I 
IUXLT  ( 

OR  I 
REBUILT! 


I 


236.„.. 

TA0LE  2  - 

DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

CN«t 

1VTCC! 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

lc»neiTt! 

HISM-  1 

!  V  E  S  S  C  L 

I 

! 

•mi 

OPERATOR 

NET  leODElLENGTHlSRDTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARSO  HANDLING 

IS  tOPERATINS 

! 

! 

RE«IS-i***M 

*£€•  1 

*  E6. ! LOAD-! 

I 

CARSO! 

FIXE#  1  ESUIPNCNT 

!TC 1  BASE 

! 

m*  1 

1  COAST 

TEA  1  SUI//////I/////1 

CD  ! 

1  //////// 1 

POINT  1  LINE-1 

1*01  LINE-1 

! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AH#  NUN8ER 

1  CUAXD 

TON-  1PA6C1 

OVER”! OVER- 1 ///// ! 

<OASC 

PASS-  ! (LISHT M //////////////// !TD ! / ///////// I 

OR  ! 

1  NUMBER 

NA6C  !  IV  I 

ALL  1 

ALL  1LICHT1 

POWER 

EK6ERS  1 

(FEET)!  LINE-2 

IEE!  LINE-2 

(•REBUILT! 

(32)  tANAl 

1AMC  COMPANY.* 

t 

! 

INC  {  » 

1  1 

!  ! 

J  ! 

1 

l 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

(COMTIMUED) t 

!  1 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

!LA  NEW 

1912  ! 

SJ  122 

j  - 

13751****1 

260.01 

52.6! 

9.0! 

- 

3090! 

14.71  NONE 

! 

1  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

1952  ! 

SJ  123 

1  - 

1 3751***6! 

260.01 

52.6! 

9.0! 

• 

3090! 

1* .7 1  NONE 

!L*  NEW 

! 

1  f 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  J 

I 

!  ORLEANS 

1J  12* 

13751*5**1 

260.01 

52.6! 

9.0! 

- 

3090! 

14.7 1  ACNE 

IL*  NEW 

1912  ! 

! 

l  i 

263.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

1912  ! 

$4  12? 

1 3751***61 

260.0! 

52.6! 

9.01 

- 

3090! 

1 *• 7) NONE 

IL*  NEW 

! 

1  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

1902  | 

SJ  12# 

I  - 

13751***61 

260.01 

52.6! 

9.0! 

- 

3096! 

14.71  NONE 

1  LA  NEW 

1 

1  1 

260.01 

52.61 

1.5! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1912  ! 

SJ  127 

13751***61 

260.01 

52.6! 

9.0! 

- 

3090! 

14.7! NONE 

!LA  NEW 

{ 

f  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  1 

( 

!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1912  ! 

i 

1  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  1 

! 

SJ  129 

t  - 

13751***61 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3090! 

14.71  NONE 

!LA  NEW 

1902  ! 

i 

1  1 

260.01 

52.61 

1.5! 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

190?  1 

SJ  130 

13751***61 

260.0! 

52.61 

9.0! 

- 

3090! 

14.7 (NONE 

!LA  NEW 

! 

!  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1902  ! 

i 

i 

I  1 

260.01 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SJ  132 

!  - 

13751***6! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3090! 

1 *.7 ! NONE 

)LA  NEW 

1902  ! 

I 

1  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1982  ! 

i 

1  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  1 

I 

1  ORLEANS 

$J  1 54 

i  - 

13751***6! 

260.01 

52.6! 

9.0! 

- 

3090! 

14.7! HONE 

!LA  NEW 

1912  ! 

i 

!  1 

260.0! 

52.6! 

1.51 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

34  1 35 

13751***61 

260.0! 

52.6! 

9.01 

- 

3090! 

14.7! NONE 

!LA  NEW 

1912  ! 

! 

>  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

S4  13# 

13731***61 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7 (NONE 

!LA  NEW 

1912  ! 

1 

1  1 

260.01 

52.6) 

1.3! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

34  137 

j  - 

13751***61 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7  J  NONE 

1LA  NEW 

1912  ! 

! 

1  1 

260.0! 

52.61 

1.3! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

34  138 

1  3751***61 

260.01 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

1 4. 7 1  NONE 

! L A  NEW 

1982  ! 

i 

1  1 

260.0! 

52.6! 

1.51 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

1982  ! 

SJ  139 

15751***61 

260.0! 

52.6! 

9.01 

- 

3090! 

14.7! NONE 

1  LA  NEW 

! 

1  I 

260.0! 

52.6! 

t  .SI 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

SJM40 

J  - 

13751***6! 

260.0! 

52.6! 

9.01 

- 

3098! 

14.7 1  NONE 

!LA  NEW 

1912  ( 

1 

1  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 
lLA  NEW 

1  ORLEANS 

1902  ! 

! 

1  1 

260.01 

52.6! 

1.3! 

-  1 

! 

1902  ! 

1  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1982  ! 

j 

1  ! 

26o!oi 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

SJ  1*4 

!  - 

13751***6! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

3098! 

14.7! NONE 

IL*  NEW 

1912  t 

f  ( 

260.01 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

(  ORLEANS 

1982  ] 

14  1*5 

13751***6! 

260.01 

52.6! 

9.01 

3090! 

1 4.7 1  NONE 

1LA  NEW 

! 

!  1 

260.01 

52.6! 

1.51 

-  I 

! 

(  ORLEANS 

1982  1 

S4  1*6 

1  - 

13751***6! 

260.0) 

52.6! 

9.0! 

3098! 

14.7! NONE 

!LA  NEW 

i 

1  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

I 

1  ORLEANS 

1902  ! 

Si  1*7 

13751***61 

260.0* 

52.6! 

9.0! 

3090! 

14.7! NONE 

!LA  NEW 

i 

1  1 

260.01 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

S4  1*8 

13751***61 

260.01 

52.6! 

9.0! 

3096! 

1*.7! NONE 

IL*  NEW 

1902  ! 

i 

!  1 

260.01 

52.6! 

1.3! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

SJ  1*9 

13751***6! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

3090! 

14.7! NONE 

!L*  NEW 

1982  ! 

t 

1  1 

260.0! 

32.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SJ  130 

13751***6! 

260.01 

52.6! 

9.0! 

3090! 

14.7! NONE 

!LA  NEW 

1982  ! 

! 

1  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

S4  151 

13751***6! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

3093! 

1 4.7 1  NONE 

!LA  NEW 

1982  ! 

! 

1  1 

260.01 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1982  ! 

SJ  132 

!  - 

13751***6! 

260.0! 

32.6! 

9.01 

3090! 

14.7! NONE 

1  LA  NEW 

! 

1  ! 

260.0! 

52.61 

1.5! 

-  J 

! 

!  ORLEANS 

SJ  153 

1651500 

13751***6! 

260.01 

52.6! 

9.0! 

3098! 

14.7 ! NONE 

!L*  NEW 

1982  ! 

! 

i  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

S4  15* 

1651501 

13751***6! 

260.0! 

52.61 

9.0! 

- 

30901 

14.71N0NE 

!LA  NEW 

1982  ! 

1 

1  1 

260.0! 

52.61 

1.51 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

SJ  155 

1651502 

13751***61 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3090! 

14.7 ! NONE 

1LA  NEW 

1982  ! 

1 

1  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

Si  15* 

1651503 

13751***6! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7 1  NONE 

!LA  NEW 

1902  ! 

1  1 

260.0! 

32.6! 

1.5! 

•  i 

! 

!  ORLEANS 

SJ  157 

165150* 

13731***6! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7! NONE 

!LA  NEW 

1982  ! 

1 

1  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

Si  158 

1651505 

13751***6! 

260.0! 

52.6! 

9.01 

- 

3098! 

14.7  1  NONE 

!L*  NEW 

1982  ! 

1 

1  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1982  t 

Si  139 

1651506 

13751****1 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

1 4.7! NONE 

!LA  NEW 

1  1 

260.0! 

52. 6! 

1.5! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

Si  _160 

1651307 

13751***6! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3090! 

14.71N0NE 

lLA  NEW 

1912  ! 

l 

1  ! 

260.01 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SJ  1*1 

1651505 

13751***6! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

U.71N0NE 

!LA  NEW 

1902  1 

1  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  * 

! 

!  ORLEANS 

SJ  162 

1651509 

13751***6! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3090! 

14.71N0NE 

! L A  NEW 

1902  ! 

1 

1  i 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

S4  163 

1613510 

13751***61 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7 | NONE 

!LA  NEW 

1982  ) 

1 

1  1 

260.0! 

52.6! 

1.51 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

SJ  16* 

13751***6! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3090! 

1 4.7! NONE 

JLA  NEW 

1983  ) 

! 

!  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

1  1 

260*01 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

SJ  166 

1 

1  ! 

260*01 

32.6! 

tlsi 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SJ  167 

13751***61 

260.0! 

52.6! 

9.01 

- 

3090! 

1  *  •  7 ! NONE 

!LA  NEW 

1983  ! 

1 

1  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

S  v  1 65 

j 

1  1 

26olo! 

52.6! 

1.5! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1903  1 

! 

!  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  I 

1 

!  ORLEANS 

SJ  170 

13751***6 1 

260.0! 

52.61 

9.01 

- 

3098! 

14.71  HONE 

•LA  NEW 

1903  ! 

t 

1  i 

260.01 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1983  1 

1903  ! 

i 

!  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

SJ  172 

13751***6! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

~ 

3098! 

14.7! NONE 

!LA  NEW 

f 

1  I 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SJ  173 

1  - 

13751***6! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3090! 

14.71  NONE 

!LA  NEW 

1983  ! 

1 

1  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SJ 1-174 

13751***61 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7! NONE 

!LA  NEW 

1983  ! 

1 

v  !  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1903  ! 

SJ  175 

13751***61 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

1* .7 !  NONE 

!LA  NEW 

! 

1 

!  1 

t  1 

1  I 

260.0! 

J 

52.6! 

! 

1.5! 

1 

-  ! 
! 
1 

! 

! 

! 

!  *  *  ORLEANS 
! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


_ .23.7 


ENCRt 

1  IVTCCI  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

................ 

1  V  E  S  S  E  L  I 

( 

tlSTl  OPERATOR 

!  NET  !CODE 1  LENGTH! BRDTHt  ! 

!  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  (OPERATING  ! 

t 

— — — — 

IREGIS-!****!  REG.  !  REG. I  LOAD*! 

1  CARGO  ! 

FIXED  1 

EQUIPMENT 

ITCI  BASE  1 

TEAR  t 

1 

COAST 

!  TER  I  SEE!//////!/////!  ED  ! 

I////////! 

POINT  1 

LINE-1 

1AO!  LINE-1  1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  1 

(  GUARD 

t  TON*  !PACEl  OVER-1  OVER”! /////! 

HORSE!  PASS-  (  (LIGHT) I////////////////ITD! ////// ////I 

OR  ! 

NUMBER 

!  HAGE  !  IV  !  ALL  t  ALL  lLICHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

(EE!  LINI-2  1 

•REBUILT! 

(32)  CANAL  BARGE 

COMPANY /  INC!. 

! 

!  ! 

! 

! 

) 

! 

! 

! 

(CONTINUED) I 

1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

{ 

! 

SJ  176 

I  - 

( 

1 375 14A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

3098! 

14.7! NONE 

!LA 

NEW 

1 

1983 

! 

! 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

( 

S  J  177 

!  ----- 

! 

137514A46! 

260*0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

3098! 

1 4. 71  NONE 

tLA 

NEW 

1 

1983 

t 

! 

1  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SJ  17B 

{  - 

! 

137SI4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.01 

- 

! 

3098! 

U.71N0NE 

!  LA 

NEW 

! 

1983 

l 

! 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

1 

SJ  179 

!  . 

! 

1375HA46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

3098! 

14.71  NONE 

1  LA 

NEW 

I 

1983 

1 

! 

!  1 

260.0) 

52.61 

1.51 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

sj  iao 

j  - 

1 

1 375! 4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

1 

3098! 

14. 7! NONE 

(LA 

NEW 

! 

1983 

! 

! 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

! 

SJ  181 

!  — — 

! 

1 375 ! 4A46 i 

260.01 

52.6! 

9.0! 

- 

1 

3098! 

14.7! NONE 

(LA 

NEW 

1 

1983 

! 

! 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SJ  182 

I  ------ 

! 

137S14A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

1 

3098! 

14.7 ! NONE 

I  LA 

NEW 

S 

1983 

! 

! 

!  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  1 

I 

l 

orle;ns 

! 

SJ  183 

I  - 

! 

137SMA46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

3098! 

14.7! NONE 

ILA 

NEW 

i 

1983 

! 

! 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SJ  184 

!  . 

( 

1 3751 4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

3098! 

14. 7  J  NONE 

(LA 

NEW 

i 

1983 

! 

! 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

I 

-  !  . 

! 

ORLEANS 

l 

SJ  185 

!  . 

! 

137514A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0* 

- 

! 

3098! 

14.7! KONt 

ILA 

NEW 

I 

1963 

! 

! 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ( 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SJ  186 

!  . 

! 

1375I4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

3098! 

14 .7  !  NONE 

(LA 

NEW 

! 

1963 

! 

! 

•  ! 

260.0! 

52.6! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

SJ  187 

!  ------ 

! 

1 375 (4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

1 

3098! 

14.7 !  NONE 

!LA 

NEW 

t 

1983 

! 

! 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SJ  188 

!  - 

! 

1  J75UA46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

3098! 

14.7! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1983 

! 

! 

!  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

( 

ORLEANS 

1 

SJ  189 

!  - 

I 

1 375 ! 4A46 ! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

3098) 

14.7IN0NE 

ILA 

NEW 

S 

1963 

! 

! 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SJ  190 

!  - 

! 

1 375 (4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

3098! 

16.7 ! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1983 

! 

! 

(  ( 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

I 

-  ! 

1 

( 

ORLEANS 

S 

SJ  191 

j  - 

! 

1375  1 4  A 4 6 ! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

( 

3098! 

1  4 . 7 1  NONE 

!  LA 

NEW 

1 

1983 

! 

1 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

* 

ORLEANS 

! 

SJ  192 

!  . 

! 

1 375 ! 4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

3096! 

14. 7 ! NONE 

!  L  A 

NEW 

1 

1963 

! 

! 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

SJ  193 

!  ----- - 

! 

137SUA46! 

260.0! 

52.6) 

9.0! 

- 

i 

3098! 

14. 7! NONE 

SLA 

NEW 

1 

1983 

.  ! 

i 

!  ! 

260.0! 

52.61 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SJ  194 

j  ...... 

! 

1 375 ! 4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

3098! 

14.7! NONE 

(LA 

NEW 

! 

1983 

! 

! 

!  ! 

260. Jl 

52.6! 

1.51 

! 

-  ( 

! 

! 

ORLEANS 

t 

SJ  195 

j  - 

I 

1375! 4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

3096! 

1 4.7 (NONE 

!  LA 

NEW 

! 

1983 

! 

I 

1  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ( 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SJ  196 

j  - 

! 

1 375 ! 4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

1 

3096! 

14.7! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1983 

! 

I 

I  ! 

260.01 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SJ  197 

j  - 

! 

1 375 ! 4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

3098! 

14.7 ! NONE 

SLA 

NEW 

I 

1983 

t 

i 

1  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SJ  198 

!  - 

! 

1 37S14A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

3098! 

14.7 ! NONE 

!LA 

NEW 

1 

1983 

! 

! 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SJ  199 

j  - 

! 

137514A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

3098! 

14  .7 (NONE 

ILA 

NEW 

I 

1983 

! 

! 

1  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SJ  200 

!  - 

! 

1375J4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

I 

3098! 

14.71N0NE 

ILA 

NEW 

I 

1983 

! 

! 

•  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

{ 

SJ  201 

!  - 

! 

1375! 4A*6l 

2e0.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

3098! 

14. 7 (NONE 

ILA 

NEW 

! 

1983 

1 

1 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SJ  202 

j  - 

! 

1 37SI4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

3098! 

14.7IN0NE 

S  LA 

NEW 

1 

1963 

! 

! 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SJ  203 

!  - 

! 

137514A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

3096! 

1 4. 7) NOME 

ILA 

NEW 

i 

1903 

! 

! 

!  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SJ204 

!  - 

! 

1375 14A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

3098! 

14.7 !  NONE 

ILA 

NEW 

! 

1983 

! 

! 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

J 

ORLEANS 

! 

SJ  205 

! 

1375J4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

309G! 

14.7! NONE 

•LA 

NEW 

! 

1983 

! 

! 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

SJ  206 

!  — — 

! 

1 375! 4A46 ! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

3098! 

14.7 !NONT 

ILA 

NEW 

! 

1983 

! 

! 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

1 

SJ  207 

!  - 

! 

1 375 ! 4A461 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

3098! 

14.7! NONE 

SLA 

NEW 

{ 

1983 

! 

j 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

| 

! 

oplej 

! 

» 

SJ  208 

1  - 

i 

1 375! 4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

3098! 

14.7 1N0NE 

!  LA 

NEW 

! 

1983 

l 

! 

! 

!  t 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

t 

-  ! 

< 

! 

ORLEANS 

! 

SJ  209 

!  — — 

! 

137514A46! 

260.0! 

$2.6! 

9.0! 

- 

i 

3098! 

14.7! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1983 

! 

!  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

i 

SJ  210 

i  - 

! 

1 37514A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

3096! 

1 4.7 ! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1983 

! 

!  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

{ 

ORLEANS 

1 

SJ  211 

1  - 

! 

137514A46! 

26C.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

3098! 

14.7 ! NONE 

SLA 

NEW 

! 

1983 

! 

! 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

j 

SJ  212 

!  - — 

! 

1375J4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

i 

3098*! 

14.7  J  NONE 

SLA 

NEW 

i 

1983 

! 

! 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

* 

ORLEANS 

! 

SJ  213 

j  - 

! 

137SI4A46* 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

• 

3098! 

14.7  j  NONE 

ILA 

NEW 

! 

1983 

! 

1 

1  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

t 

SJ  21A 

!  - 

! 

1  375!4A*«6! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

3098! 

1 4.7 ! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1983 

! 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  j 

j 

I 

ORLEANS 

! 

SJ  215 

j  - 

I 

1375J4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

! 

309di 

14.7'HONC 

!  LA 

NEW 

! 

1983 

! 

! 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

i 

-  ! 

1 

I 

ORLEANS 

2 

SJ  216 

!  - 

! 

1375I4A46I 

260.0! 

5’.  5! 

9.0! 

- 

! 

3098! 

14.7J  NONE 

!LA 

NEW 

i 

1983 

! 

! 

!  ! 

26C.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

! 

TIFFT  581 

1635604 

! 

213  !4A43 ! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

1 

590! 

8.6 ! NONE 

SLA 

NEW 

! 

1981 

! 

I 

! 

*20.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

TRUDE  1 

1569013 

! 

3  3  V !  4  A  4  S  i 

120.0! 

45.0! 

7.3! 

- 

! 

650! 

7.0! NONE 

•LA 

NEW 

1 

1975 

! 

! 

!  1 

120.0! 

45.0! 

1.0! 

| 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

TRUDE  2 

•569116 

! 

339! 4A43 ! 

120.0! 

45.01 

7.3! 

- 

! 

650! 

7. 0 ! NONE 

ILA 

NEW 

\ 

1975 

! 

! 

1  ! 

120.0! 

45. 0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

TRUDE  552 

! 612972 

! 

202KA43! 

120.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

* 

500! 

9.0! NONE 

!LA 

NEW 

J 

1979 

i 

! 

! 

!  I 

12C.0! 

30.0! 

1.0* 

\ 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

S 

VH  203 

1568589 

t 

342UA43! 

110.0! 

50.0! 

6.o! 

- 

i 

737! 

9.0IN0NE 

SLA 

NSW 

I 

1975 

! 

1 

»  ! 

110.0* 

so.n* 

1.5* 

i 

-  • 

i 

i 

ORLEANS 

• 

i 

BP  100 

1548158 

! 

S69I5A7K 

215.0! 

25.0! 

10.0! 

- 

! 

1040! 

U.OIMESCl  PUMP 

SLA 

CONVENT 

i 

1973 

! 

! 

!  t 

215.0! 

25.0! 

1.0! 

i 

-  ? 

! 

1 

! 

CSC  20 

•280042 

! 

1790!  5A71! 

265.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

*! 

2600! 

20.012  OIESEL 

PUMPS 

JLA 

NEW 

S 

1959 

! 

! 

(  ! 

265.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

CBC  24 

1253929 

! 

2325 1 5 A  70 1 

295.1! 

52.1! 

9.0! 

- 

! 

34161 

25.012  DIESEL 

PUMPS/ 

ILA 

NEW 

! 

1961 

! 

1 

!  ! 

295.1! 

52.1! 

2.3! 

! 

-  1 

IKEATIHC 

:oils 

! 

ORLEANS 

( 

CSC  27 

! 284578 

! 

2128I5A71! 

295.0! 

52.0! 

9.0! 

- 

« 

2826! 

25  .0  !  DIESEL  PUMP 

ILA 

NEW 

I 

1961 

! 

! 

!  1 

295.0! 

52. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

1 

ORLEANS 

! 

CBC  28 

{284463 

1 

232515A70! 

295.1! 

52.1! 

9.0! 

- 

! 

1416! 

25.0(2  DIESEL 

PUMPS/ 

SLA 

NEW 

! 

1961 

J 

!  ! 

295.1! 

52-1! 

2.3! 

i 

-  ! 

f HEATING 

:oils 

! 

ORLEANS 

! 

CBC  29 

! 284146 

! 

1707!  5870! 

220.1! 

52.1! 

9.0! 

- 

! 

2506! 

25.012  DIESEL 

PUMPS/ 

ILA 

NEW 

! 

1961 

! 

! 

!  ! 

220.1! 

:?.i! 

2.3! 

! 

-  I 

(KEATING 

:oils 

! 

ORLEANS 

! 

CBC  30 

1284241 

! 

1595!  5A7U 

220.0! 

52.0! 

9.0! 

- 

! 

2128! 

25.0! 01 ESEL  PUMP 

ILA 

NEW 

! 

196t 

! 

!  ! 

220.0! 

52.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CBC  31 

1290101 

! 

181815A71J 

295.0! 

52.0! 

9.0! 

- 

! 

3024! 

17.012  OIESEL 

PUH^S/ 

ILA 

NEW 

! 

1962 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

(  ! 

1  ! 

!  1 

295.0! 

1 

52.0! 

! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

« 

-  i 
! 

! 

(HEATING 

! 

! 

COILS 

! 

I 

! 

ORLEANS 

I 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


m _ 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  CUARD 
!  NUMBER 


IVTCCI  DIMENSIONS  (DRAFT!  (CAPACXTYl  HIGH-  I  (VESSEL 

NET  !CODE!LCNGTH!BRDTM!  (  t  f  £ST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 

REGIS-!****!  REG.  !  REG. (LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  J  EQUIPMENT  ITC (  BASE 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1 

TON-  (PAGE!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  I (LIGHT) !//////////////// ! TO !/////// /// 
NAGE  J  IV  1  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER!  CN6ERS  !  (FEET)*  LINE-2  !EE !  LINE-2 


!!!!!!  !  !  ! 

!!!!!!  !  !  ! 

!!!!!!  !  (  * 

(!)!!!  !  !  I 

141815A71 !  220.0!  52.0!  9.0!  -  (  2508!  17*012  DIESEL  PUMPS#  !LA  NEW 

!  !  220.0!  52.0!  2.0!  !  -  !  (HEATING  COILS  !  ORLEANS 

136215A71!  220.0!  52.0!  9.0!  -  t  2296!  17.012  DIESEL  PUMPS#  I LA  NEW 

t  !  220.0!  52.02  2.0!  !  -  !  (HEATING  COILS  !  ORLEANS 

181815A71!  295.0!  52.0!  9.0!  -  !  3024!  17-012  DIESEL  PUMPS#  ! L A  NEW 

!  !  295.0!  52.0!  2.0!  !  -  !  (HEATING  COILS  !  ORLEANS 

185615A71!  295.0!  52.0!  9.0!  -  !  3214!  1 7.0! 2  OlESEL  PUMPS#  (LA  NEW 

!  !  295.0!  52.0!  2.0!  I  -  !  (HEATING  COILS  !  ORLEANS 

181715A7U  295.0!  52.0!  9.0!  -  !  3024!  17.0(2  DIESEL  PUMPS#  I  LA  NEW 

!  !  295.0!  52.0!  2.0!  !  -  !  (HEATING  COILS  !  ORLEANS 

18S1I5A71!  295.0!  52.0!  9.0!  -  (  3214!  17-022  DIESEL  PUMPS#  !LA  NEW 

!  !  295.0!  52. C!  2.0!  !  -  I  ! KEATING  COILS  !  ORLEANS 

1 490! 5 A 70 2  260.0!  52.0!  9.0!  -  I  2900!  19.0IDIESCL  PUMP#  HOT!LA  TAFT 

!  i  260.0!  52.0!  1.5!  !  -  !  (OIL  HEATER#  COIL! 

1490! S A 70 i  260.0!  52.0!  9.0!  -  !  2900!  19.01DIESEL  PUMP#  MOTiLA  TAFT 

(  1  260.0!  52.0!  1.5!  i  -  !  tOXL  HEATER#  COIL! 

!  1490 1 5 A 70 !  240.0!  52.0!  9.0!  -  !  2900!  19. O'DIESEL  PuHP#  HOTILA  TAFT 

!  !  240.0!  52.0!  1.5!  1  -  !  (OIL  HEATER#  COIL! 

!  622! 5A70!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1500!  18.51DICSEL  PUMP  !LA  NEW 

!  !  195.0!  35. C!  2.0!  I  -  !  !  !  ORLEANS 

773I5A71!  195.0!  35.0!  9.0!  -  I  1500!  18.6IG0ULD  PUMP#  200  ILA  NEW 

!  !  195.0!  35.0!  2.0!  !  -  !  !GPM  !  ORLEANS 

78015A71!  -  !  -  !  12.0!  -  !  1500!  -  !  ! 

)  !  200.0!  35.0!  1.6)  !  -  !  !  I 

7601 SA71 t  -  l  -  !  12.0!  -  !  1500!  -  !  ! 

!  I  200.0!  35.0!  1.6!  !  -  !  !  ! 

806J5A71!  -  !  -  !  12.0!  -  !  1500!  -  !  I 

!  !  200.3!  35.0!  1.6!  !  -  I  !  ! 

67615 A71  ft  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1315!  17.012  DIEHL  PUMPS#  (LA  NEW 

!  1  195.0!  35.0!  2.0!  !  -  !  {HEATING  COILS  !  ORLEANS 

53715471!  120.0!  50.0!  9.0!  -  !  1200!  1 7.0! D I ES  EL  PUMPS  1 LA  NEW 

!  !  120.0!  50.0!  1.5!  !  -  (  !  t  ORLEANS 

S4315A71!  12C.0!  50.0!  8.5!  -  !  1330!  16.9(DIESEL  PUNP  !LA  NEW 

!  !  120.0!  50.0!  1.5!  I  -  !  !  !  ORLEANS 

585I5A71!  123.2!  50.0!  9.0!  -  !  1435!  IT.OtPUMP  ILA  NEW 

!  I  123.2!  50.0!  1.6!  !  -  t  !  !  ORLEANS 

710I5A71!  123.01  50.0!  9.0!  -  !  1402!  15.9|DXFSEL  PUHP  !LA  NEW 

)  !  123.0!  50.0!  1.6!  !  -  !  !  !  ORLEANS 

61 01 S A 71 !  123.0!  30.0!  9.0*  -  !  1402!  16.0IDIESEL  PUMP  ILA  NEW 

!  !  123.0!  50.0!  1.6!  1  -  !  1  !  ORLEANS 

59715A71!  120.1!  49.9!  9.0!  -  !  1395!  U.HOICSEL  PUHP  ILA  NEW 

1  !  120.1!  49.91  1.5!  !  -  !  !  I  ORLEANS 

59615A71!  120.1!  50.1!  9.0!  -  !  1400!  16.0!0!ESCL  PUMP  !LA  NEW 

!  !  120.1!  50.1!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS 

69915A71!  123.1!  50.1!  9.0!  -  !  1402!  16.01DIESEL  PUMP  !LA  NEW 

!  !  123.1!  50.1!  2.0!  !  -  !  !  !  ORLEANS 

699I5A71!  123.1!  50.1!  9.0!  -  !  1402!  16.0I0IESEL  PUMP  (LA  NEW 

!  !  123.11  50.1!  2.0!  !  -  !  !  !  ORLEANS 

798J5A71!  119.9!  50.1!  9.0!  -  !  1372!  18.01DIESEL  PUMP#  ILA  NEW 

!  {  119.9!  50.1!  1.6!  !  -  !  ICOILS  !  ORLEANS 

782I5A71!  120.0!  50.0!  8.9!  -  !  1395!  17.0IDIESEL  PUNP,  !LA  NEW 

!  !  120.0!  50. C!  2.0!  !  -  !  1COILS  !  ORLEANS 

762 ! S A71 !  120.0!  50.0!  8.9!  -  !  1395!  17.0IDIESEL  PUNP#  !LA  NEW 

!  !  120.0!  50.0!  2.0!  !  -  !  (COILS  !  ORLEANS 

792J5A70!  150.0!  50.0!  9.0!  -  !  1700!  16-0! DIESEL  PUMP  ILA  NEW 

!  !  150,0!  50.0!  1.8!  !  -  !  I  !  ORLEALi 

851I5A71!  131.0!  50.0!  9.0!  -  !  1450!  16.61D2ESEL  PUHP  !LA  NEW 

!  !  131.0!  50.0!  1.9!  !  -  !  !  !  ORLEANS 

8511SA71!  131.01  50.0!  9.0!  -  !  1450!  16.610XESEL  PUMP  ILA  NEW 

!  !  131.0!  50.0!  1.9*  !  -  !  !  !  ORLEANS 

851 ! 5 A 71 !  131.0!  50.0!  9.0!  -  !  1450!  16.6JDIESEL  PUMP  ILA  MEW 

1  I  131.0!  50.0!  1.9!  *  -  !  !  1  ORLEANS 

683 ! 547 1 !  131.0!  50.0!  9.0!  -  !  1457!  16.6IDIESEL  PUMP  !LA  NEW 

!  1  131.0!  50.0!  1.9!  I  -  !  !  !  ORLEANS 

683! 5A71 !  131.0!  50.0!  9.0!  -  !  1457!  16.6!DIESEL  PUMP  !LA  NEW 

i  !  131.0!  50.0!  1.9!  !  -  !  !  !  ORLEANS 

683!5AJ1!  131.0!  50.0!  9.0!  -  !  1457!  16.61DUSEL  PUHP  !LA  NEW 

!  !  131.0!  50.0!  1.9*  !  -  !  !  !  ORLEANS 

68315A71 !  131.0!  $0.0!  9.0!  “  !  1457!  16.6IDIESEL  PUMP  !LA  NEW 

!  !  131.0!  50,0!  1,9!  !  -  !  !  I  ORLEANS 

683I5A71 !  131.0!  50.0!  9.U!  -  !  1457!  16.6'DIESCL  PUMP  (LA  NEW 

!  I  131.0!  50.0!  1.9!  !  -  !  !  !  ORLEANS 

677I5A71!  159.8!  50.0!  9.0!  -  !  1600!  17.0IDIESEL  PUMP#  !LA  NEW 

!  •  159.8!  50.0!  1.6!  !  -  !  1COXLS  !  ORLEANS 

75215471!  150.0!  50.0!  9.0!  -  !  1714!  17.0IDIESEL  PUMP#  (LA  NEW 

!  !  150.0!  50.0!  2.0!  I  -  !  ICOILS  !  ORLEANS 

7S215A71 !  150.0!  50.0!  9.0!  -  !  1714!  17.0IDIESCL  PUMP#  !LA  NEW 

!  !  150.0!  50.0!  2.0!  !  -  !  ICOILS  !  ORLEANS 

T063ISA71!  195.1!  50.1!  9.0!  -  !  2000!  16.01DIESEL  PUMP  !LA  NEW 

!  !  195.1!  50.1!  2.0!  !  -  !  !  !  ORLEANS 

110115A71!  195.1!  50.1!  9.0!  -  !  2045!  16.0! DIESEL  PUMP  !LA  NEW 

!  !  195.11  50.1!  2.0!  !  -  !  !  !  ORLEANS 

U9M3A71!  195.0!  50.0!  9.0!  -  !  2015!  16.0IDICSEL  PUMPS  ILA  NEW 

I  i  195.0!  50.0!  1.8!  !  -  !  !  !  ORLEANS 

97315A71!  195.1!  50.0!  9.0!  -  !  1967!  16.0IOIESEL  PUMP  !LA  NEW 

!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
!IA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 


! 

! 

!. 

I 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

( 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

) 

! 

! 

• 

i 

1290185 

141815A71! 

220.0! 

52.0! 

9.0! 

J 

2508! 

! 

!  1 

220.0! 

52.0! 

2.0! 

t 

-  ! 

1290102 

136215*71 1 

220.0! 

52.0! 

9.0! 

-  ! 

2296! 

! 

!  ! 

220.0! 

52.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 293676 

181815A71! 

295.0! 

52.0! 

9.0! 

-  ! 

3024! 

! 

!  ! 

295.0! 

52.0! 

2.0! 

( 

-  I 

1293619 

1 856! 5A71 1 

295.0! 

52.0! 

9.0! 

-  ! 

3214! 

! 

1  1 

295.0! 

52.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

1297588 

i 

1 8171 5*71 ! 

295.0! 

52.0! 

9.0! 

-  ! 

3024! 

! 

!  ! 

295.0! 

52.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1297644 

1851 15A71! 

295.0! 

52.0! 

9.0! 

-  1 

3214! 

! 

!  ! 

295.0! 

52. C! 

2.0! 

! 

-  1 

1005603 

1 490! 5*701 

260.0! 

52.0! 

9.01 

-  ! 

2900! 

! 

1  ! 

260.0! 

52.0! 

1.51 

! 

-  ! 

1005553 

14901 5*701 

260.0! 

52.0! 

9.0! 

-  ! 

2900! 

! 

!  1 

260.01 

52.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1005652 

1490 15*70 ! 

240.0! 

52.0! 

9.0! 

! 

2900! 

1 

!  ! 

240.0! 

52. C! 

1.5! 

I 

-  ! 

(  528874 

62215*701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

I 

-  ! 

1  562763 

77315*71 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1516167 

78015A71! 

! 

-  J 

12.0! 

-  ! 

1500! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.61 

! 

-  ! 

1516165 

78015*71 1 

1 

-  ! 

12.0! 

-  ! 

1500! 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1516166 

808 15*71 ! 

! 

! 

12.0! 

-  ! 

1500! 

! 

!  1 

200.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1280132 

678(5*71  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1315! 

! 

!  1 

195.0! 

35. 0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1505541 

53715*71 ! 

120.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

1200! 

! 

!  ! 

120.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1521524 

54515A71! 

12C.0! 

50.0! 

8.5! 

-  ! 

1330! 

1 

!  ! 

120.0! 

50.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1176714 

58515*71 ! 

123.2! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

1435! 

! 

i  ! 

123.21 

50.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1277673 

7101 5*71 t 

123.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

1402! 

! 

!  ! 

123.0! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1278258 

61 01 5*71  ( 

123.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

1402! 

! 

!  ! 

123.0! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1251442 

59715*71 1 

120.1! 

49.9! 

9.0! 

-  ! 

1395! 

! 

!  1 

120.1! 

49.91 

1.5! 

! 

-  ! 

! 281 443 

596 1 5*71  1 

120.1! 

50.1! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

! 

!  ! 

120.1! 

50.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

1285391 

699 15*71 ! 

123.1! 

50.1! 

9.0! 

-  I 

1402! 

! 

!  ! 

123.1! 

50.1! 

2.0! 

i 

-  I 

1285607 

! 

69915*71 1 

123.1! 

50.1! 

9.0! 

-  ! 

1402! 

1  ! 

123.1! 

50.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

1511321 

79815*71 ! 

1*9.9! 

50.1! 

9.0! 

-  ! 

1372! 

!  ! 

119.9! 

50.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

1548300 

78215*71 ! 

120.0! 

50.0! 

8.9! 

-  ! 

1395! 

! 

!  ! 

120.0! 

50. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

1549319 

782 ! 5*71 1 

120.0! 

50.0! 

8.9! 

_  » 

1395! 

! 

!  ! 

120.0! 

50.0! 

2.01 

i 

-  ! 

1517055 

! 

792! 5*70! 

150.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

1700! 

!  ! 

150,0! 

50.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

1583868 

851 ! 5A71 ! 

131.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

! 

!  ! 

131.0! 

50.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

1563869 

851 1 5*71 ! 

131.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

! 

!  1 

131.0! 

50.0! 

1.9* 

! 

-  ! 

(581870 

851 ! 5*71 ! 

131.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

i 

!  ! 

131.0! 

50.0! 

1.9! 

-  1 

i 638631 

68315*7 1 ! 

131.0! 

50.01 

9.0! 

-  ! 

1457! 

! 

!  1 

131.0! 

50.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

1638832 

683! 5*71 1 

131.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

1457! 

! 

!  ! 

131.0! 

50.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

1638833 

68315*71 ! 

131.0! 

50.0! 

9.0! 

-  i 

1457! 

! 

I  ! 

131.01 

S  0- 0 1 

1.9! 

! 

-  ! 

1638834 

68315A71! 

131.0! 

$0.0! 

9.0! 

-  ! 

1457! 

j 

!  ! 

131.0! 

50,0! 

1,9! 

! 

-  ! 

! 6  18835 

68315*71 ! 

131.0! 

50.0! 

9.U! 

-  ! 

1457! 

j 

!  ! 

131.0! 

50.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

*259450 

677 15*71 ♦ 

159.8! 

50.0! 

9.0! 

! 

1600! 

! 

i 

!  ! 

159.8! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 548301 

75215*71! 

150.0! 

50.0! 

9.0! 

! 

1714! 

! 

i 

t  ! 

150.0! 

50.0! 

2.0! 

-  i 

1547815 

75215*71 1 

150.0! 

50.0! 

9.0! 

-  j 

1714! 

! 

!  ! 

150.0! 

50.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 279236 

T063ISA7U 

195.1! 

50.1! 

9.0! 

-  ! 

2000! 

! 

!  ! 

195.1! 

50.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

1279237 

1101 15*71 1 

195.1! 

50.1! 

9.0! 

-  ! 

2045! 

! 

!  J 

195.1! 

50.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

1295706 

1  5*71! 

195.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

2015! 

1 

1  1 

195.0! 

50.0! 

1.8! 

! 

-  i 

1637332 

97.31 5*71 ! 

195.1! 

50.0! 

9.0! 

! 

1967! 

! 

!  1 

195.1! 

50.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

1638111 

J 

97315*71 ! 

195.1! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

1967! 

! 

i 

!  ! 

195.1! 

50.0! 

2.0! 

! 

-  i 

(288081 

124415*71 ! 

202.7! 

50.0! 

9.0! 

-  < 

2000! 

! 

!  ! 

207.0! 

50.0! 

1.3! 

i 

-  ! 

(503102 

147215*71 1 

235.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

2350! 

! 

!  1 

235.0! 

50.0! 

1.61 

1 

-  j 

1269763 

123215*71! 

280.1! 

50.1 ! 

$.0! 

i 

3050! 

! 

!  ! 

280.1! 

50.1  J 

2.0! 

• 

-  ! 

*269307 

1 269 15*71 ! 

300.11 

50.1! 

9.0! 

-  t 

2800! 

! 

} 

300.1! 

50.11 

2.0! 

j 

-  ! 

(503168 

1 34915*71 1 

280.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

2960! 

• 

J  1 

280.0! 

50.0! 

1.5! 

1 

-  1 

(298647 

131915*71 i 

290.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

3020! 

! 

! 

290.0! 

50.0! 

1.7! 

! 

-  1 

1298648 

1 3321 3*71 J 

292.0! 

50.0! 

9.0! 

-  2 

3247! 

! 

290.01 

50.0! 

1.7! 

1 

-  f 

1547  514 

1 39715*71 

295.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

3020! 

! 

!  ! 

295.0! 

50.0! 

2.01 

1 

-  ! 

!  547816 

1446! 5A71 

295.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

3220! 

1 

! 

295.0! 

50.0J 

2.0! 

t 

-  ! 

1528730 

171 4!  5*71 

291.0! 

50.0! 

9.0! 

-  i 

3000! 

! 

! 

295.C! 

50.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

16.0! D IESEL  PUMP  ILA  NEW 

!  !  ORLEANS 

16.01P1ESEL  PUMPS  ILA  NEW 

!  !  ORLEANS 

18.0! DIESEL  PUMP#  !LA  NEW 

{COIL  !  ORLEANS 

10.011  DIESEL  PUMP  ILA  NEW 

!  !  ORLEANS 

10.011  DIESEL  PUMP  (LA  NEW 

I  !  ORLEANS 

18.0I0XESCL  PUMP#  ILA  NEW 

(COILS  !  ORLEANS 

17.0ID.U5EL  PCKP#  ILA  NEW 

ICOILS  I  ORLEANS 

ly.OtDIESEL  PUMP#  ILA  NEW 

(COILS  !  ORLEANS 

17.0IDIESEL  PUMP#  HOTILA  NEW 

(OIL  HEATER  !  ORLEANS 

17.0 ! DI ESEL  PUMP#  HOT!LA  NEW 

{OIL  HEATER  !  ORLEANS 

17.01  DIESEL  PUMP#  HOTILA  NEW 

!01L  HEATER  *  ORLEANS 

!  I 

!  ! 


YEAR  I 
BUILT  1 
OR  ) 
♦REBUILT! 


1962  J 
( 

1962  ! 

I 

1063  ! 

! 

1063  ! 

! 

1965  I 
! 

1965  I 
! 

•  1911  ! 

! 

•  1911  I 

I 

•  1981  ! 

! 

1970  ! 

! 

1975  I 
! 

1968  ! 

! 

1961  ! 

I 

1948  ! 

I 

1959  ( 

! 

1944  ! 

I 

1949  ! 

! 

1944  ! 
i 

1958  ! 

I 

1959  ! 

! 

1960  ! 

! 

1940  ! 

! 

1941  ! 

! 

1941  I 
! 

1947  ! 

! 

1973  I 
! 

1973  ! 

! 

1948  ! 

! 

1977  * 

! 

1977  l 
! 

1971  ! 
I 

1981  1 
! 

1981  ! 
! 

1981  ! 
! 

1981  ! 
I 

1981  ! 
! 

1967  ! 
I 

1973  ! 
! 

1973  ! 
! 

1959  ! 
! 

1959  ! 
! 

1944  ! 
! 

1981  ! 
! 

1981  1 
! 

1942  ! 
! 

1964  ! 
I 

19S,  ! 
! 

1955  ! 
! 

1944  ! 
! 

1945  ! 
I 

1945  ! 
! 

1973  » 
! 

1972  ! 

1970  ! 

! 

! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


_ 2.35 


ENCftl 

. 

. 

1  tVTCCl 

DIMENSIONS  1  DRAFT  1 

I  CAP ACITY ! 

WISH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

! 

•  1ST! 

OPERATOR 

1  NET  trOOEUENETHIBIOTH! 

t 

1 

1 

ESI  !  cmo  HAN0L1NS  IS  1  OEERATXNfi 

! 

i 

i 

i 

• 

i 

i 

| 

• 

i 

i 

t 

t 

1RE8IS-!****! 

REC.  ! 

RE4.I LOAD”! 

! 

CARSO  ! 

FIXED  !  EIUIPHEN1 

ITC! 

BASE 

YEAR  f 

!  COAST 

!  TER  1  SEEl //////! /////! 

El  ! 

1////////I 

POINT  !  LINE-1 

!A0! 

LINE-1 

BUILT  1 

VESSEL  NAME  AND  HUME* 

!  CUARD 

1  TON-  iPASEt 

0VER-10VER-1/////1 

HORSE 

PASS-  KLtfiHT) !//////////////// ITD! ////////// 

OR  ! 

!  NUMBER 

1  NA6E  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  JLIfiNT! 

POWER 

ENCERS  1 

(FEET)!  LXNE-2 

!££! 

LINE-2 

•REBUILT! 

(32)  CANAL  SANE 

CONPANT/ 

I 

I 

INC!. 

1  1  1 

1  !  1 

1  1  1 

1 

! 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

1 

( 

! 

! 

1 

(CONTINUED! 

1  1  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

CBC  302 

! S26S . 0 

1  1798! 5A71 1 

295.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

3300! 

17. 0! DIESEL  PUMP/ 

H0T1LA 

NEW 

1970  ! 

! 

1  1  1 

295.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

(OIL  HEATER 

! 

ORLEANS 

! 

CBC  303 

1528971 

1  1 33315A71 ! 

220.01 

50.0! 

9.0! 

- 

2470! 

ii.oidiesei  nnr* 

H0T1LA 

NEW 

1970  ! 

I 

1  !  1 

220.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! OIL  HEATER 

1 

ORLEANS 

! 

CBC  30* 

! 52B952 

!  130015*71! 

220.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

2340! 

1 7.0! DIESEL  PUMP/ 

HOTILA 

NEW 

1970  t 

! 

1  !  ! 

220.0! 

50.3! 

2.0! 

-  ! 

(OIL  HEATER 

! 

ORLEANS 

I 

CBC  SOS 

!5290Q3 

1  16**1 5A71 ! 

291.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

3250! 

17.0! DIESEL  PUMP/ 

HOTILA 

NEW 

1970  I 

! 

1  1  ; 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

-  | 

(OIL  HEATER 

1 

ORLEANS 

! 

CBC  306 

152903* 

1  1  70  5 !  5  A  71 1 

295.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

3500! 

1 7.0 ! DIESEL  PUMP/ 

HOTILA 

NEW 

1970  1 

! 

1  1  1 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

-  | 

(OIL  HEATER 

! 

ORLEANS 

1 

CBC  507 

!529029 

1  122715A71! 

212.0! 

50.01 

9.0! 

- 

2540! 

17.0! DIESEL  PUMP/ 

HOTILA 

NEW 

1970  ! 

! 

1  1  ! 

212.0! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

(OIL  HEATER 

! 

ORLEANS 

! 

CBC  SOB 

1529035 

1  13U15A71! 

228.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

2715! 

1 7.0! OXESEL  PUMP/ 

HOTILA 

NEW 

1970  1 

! 

1  l  1 

228.01 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

!OIL  HEATER 

1 

ORLEANS 

! 

CBC  509 

1530775 

1  1 78915A71 1 

295.01 

54.0! 

9.0! 

- 

3280! 

17.0IDICSEL  PUMP/ 

HOT! LA 

NEW 

1971  ! 

! 

1  1  1 

295.11 

54.0! 

2.0! 

-  | 

! OIL  HEATER 

1 

ORLEANS 

! 

CBC  510 

! 530111 

!  183015A71! 

295.01 

54.  C! 

9.0! 

- 

3625! 

17.0! DIESEL  PUMP/ 

HOTILA 

NEW 

1970  I 

! 

1  1  1 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

-  I 

(OIL  HEATER 

! 

ORLEANS 

! 

CBC  511 

1530112 

1  1 326! SA71 1 

215.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

25701 

17.0!D!ESEL  PUMP/ 

HOTILA 

NEW 

.  1970  1 

{ 

1  1  ! 

215.0! 

54.0! 

2.0! 

-  I 

(OIL  HEATER 

1 

ORLEANS 

! 

CBC  512 

I530T76 

1  137115A71! 

225.01 

54.0! 

9.0! 

- 

2780! 

17.0! DXFSCL  PUMP/ 

HOTILA 

NEW 

1971  ! 

! 

1  1  1 

225.0! 

54.0! 

2.0! 

-  1 

'.OIL  HEATED 

l 

ORLEANS 

! 

CBC  313 

! 5562*9 

1  1 43  *  1 5 A  71 1 

295.01 

54.0! 

8.9! 

- 

3165! 

17.0! DIESEL  PUMP/ 

HOTILA 

NEW 

1974  I 

! 

1  !  1 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

-  1 

1  OIL  HEATER 

! 

ORLEANS 

! 

CBC  31* 

1557901 

1  173815A71! 

295.0! 

54.0! 

8.9! 

- 

3510! 

16.01  DIESEL  AUNT* 

HOTILA 

NEW 

1974  ! 

1 

1  1  ! 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

-  | 

! OIL  HEATER 

1 

ORLEANS 

! 

CBC  SIS 

1557902 

1  1 2**1 5A71 1 

212.0! 

54.0! 

8.9! 

- 

2475! 

16.0IDIESEL  PUMP# 

HOTILA 

NEW 

1974  ! 

! 

1  1  1 

212.0! 

54.0! 

2.0! 

-  | 

(OIL  HEATER 

! 

ORLEANS 

I 

CBC  516 

155699* 

l  1111 J5A71 ! 

228.0! 

54.0! 

8.9! 

- 

2580! 

16.0IDIESEL  PUMP/ 

HOTILA 

NEW 

1974  ! 

! 

!  1  ( 

228.0! 

54.0! 

2.0! 

•  | 

(OIL  HEATER 

! 

ORLEANS 

! 

cac  517 

1359570 

!  163415A71! 

295.0! 

54.0! 

8.9! 

- 

3163! 

16.0IDIESEL  PUMP/ 

HOTILA 

NEW 

1974  ! 

! 

!  1  1 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

-  | 

(OIL  HEATER 

1 

ORLEANS 

! 

cbc  sie 

1560318 

!  1738*5*71 | 

295.0! 

54.0! 

8.9! 

- 

3510! 

20*01  DIESEL  Aim tf 

HOTILA 

NEW 

1974  ! 

! 

1  1  1 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

-  | 

(OIL  HEATER 

! 

ORLEANS 

! 

CBC  519 

156111* 

1  1 2**1 5A71 1 

212.0! 

54.0! 

8.9! 

- 

2475! 

20.0(DIESEL  PUMP/ 

HOTILA 

NEW 

1974  ! 

! 

1  1  ! 

212.0! 

54.3! 

2.0! 

-  | 

(OIL  HEATER 

! 

ORLEANS 

1 

CBC  520 

1559571 

1  115615A71! 

228.0! 

54.0! 

8.9! 

- 

2580! 

20.0! DIESEL  PUMP/ 

HOTILA 

NEW 

1974  t 

1 

1  1  1 

228.0! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

! OIL  HEATER 

! 

ORLEANS 

! 

CN  171 

|  - 

1  135015P71! 

230.0! 

50.01 

10.0! 

• 

2365! 

21.0(2  DIESEL  PUMPS  !LA 

NEW 

1949  ! 

I 

!  1  1 

232.0! 

50.0! 

2.3! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CM  3*1 

1528168 

»  1*591  JA71 1 

300.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

3428! 

17.0UXESCL  PUMP/ 

HOTILA 

NEW 

1970  ! 

1 

t  1  1 

300.0! 

50.01 

1.6! 

-  | 

1  OIL  HEATER 

! 

ORLEANS 

! 

PC  1 

1513390 

!  56915*71 l 

215.0! 

25.0! 

10.0! 

1040! 

16*01  DIESEL  AUHA 

!LA 

CONVENT 

1968  1 

I 

!  !  1 

215.0! 

25.0! 

1.0! 

-  | 

! 

1 

! 

PC  2 

1513391 

1  5*9! 5*71 1 

215.0! 

25.0! 

10.0! 

- 

1040! 

14.0! DIESEL  PUMP 

!  L  A 

CONVENT 

1968  ! 

1 

i  !  1 

215.0! 

25.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

NIC  92* 

1262751 

1  *69! 5*71 | 

131.3! 

50.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16.0! DIESEL  PUMP 

!la 

NEW 

1951  I 

I 

1  1  1 

131.5! 

50.0! 

1.61 

-  ! 

) 

1 

ORLEANS 

! 

SBC  152 

1275165 

!  55015A711 

135.1! 

50.1! 

9.0! 

- 

1500! 

16.01  NONE 

!  LA 

NEW 

1957  ! 

! 

1  1  1 

135.1! 

50.1! 

2.0! 

-  | 

1 

! 

ORLEANS 

! 

SNC  153 

1275166 

1  55015*71 ! 

135.1! 

50.1! 

9.0! 

- 

1500! 

f 6.0! DIESEL  PUMP 

!LA 

NEW 

1957  ! 

1 

1  1  ! 

135.1! 

50.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SMC  155 

1287552 

1  77*15*71 ! 

135.1! 

50.1! 

9.0! 

- 

1500! 

•6.O1N0NE 

(LA 

NEW 

1962  I 

1 

!  !  1 

135.1! 

50.1! 

2.0! 

-  1 

! 

1 

ORLEANS 

1 

SNC  156 

128761* 

i  77815A711 

135.1! 

50.1! 

9.0! 

- 

1500! 

16.01  DIESEL  PUMP 

ILA 

NEW 

1962  ! 

1 

1  1  1 

135.1! 

50.1! 

2.0! 

-  I 

1 

! 

ORLEANS 

! 

SNC  157 

1287662 

1  77815*71 ! 

135.1! 

50.1! 

9.0! 

- 

1500! 

16.05  DIESEL  PUMP 

ILA 

NEW 

1962  ! 

1 

I  1  1 

135.1! 

50.1! 

2.0! 

-  f 

! 

1 

ORLEANS 

! 

SNC  251 

127*830 

!  13H15A71I 

2*0.1! 

50.1! 

9.0! 

- 

2500! 

16.01  NONE 

ILA 

NEW 

1957  ! 

! 

i  1  ! 

2*0.1! 

50.11 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SNC  25* 

127*831 

1  131*15*71 1 

2*0.1! 

50.1! 

9.0! 

- 

2500! 

16.0! NONE 

ILA 

NEW 

1957  t 

1 

1  1  1 

2*0.1! 

50.1! 

2.0! 

-  J 

1 

! 

ORLEANS 

! 

SNC  278 

1520871 

1  1 71  *  I  5 A  71 1 

250.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

2700! 

16.01  DIESEL  PUMP 

!LA 

NEW 

1969  ! 

! 

! 

1'  I  1 

!  *  1 

250.0! 

! 

50.0! 

; 

2.0! 

i 

•  ! 

1 

! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

I 

(32)  CANDIES/  OTTO/  INC. 

1 

1 

1  1  ! 

1  1  1 

1 

1 

i 

! 

1 

I 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

ADELE  CANDIES 

1  - 

1  1 30! 1 f 02! 

! 

-  ! 

12.0! 

- 

-  j 

-  ! 

! 

1974  ! 

! 

1  1  1 

180.01 

38.01 

10.0! 

-  i 

1 

! 

! 

BESSIE  CANDIES 

1536823 

1  1 23! 1 *03! 

157.0! 

38.0! 

11.0! 

170C 

550! 

59.0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1971  ! 

1 

1  1  1 

165.0! 

38.0! 

8.0! 

-  j 

! 

! 

! 

BLANCHE  CANDIES 

161532* 

!  1 3511*03! 

S 

! 

13.0! 

4200 

920! 

! 

! 

1979  f 

1 

1  1  1 

180.0! 

44.0! 

10.51 

-  l 

! 

! 

! 

DORIS  CANDIES 

1535663 

1  12311*03! 

155.0! 

38.2! 

12.5! 

240C 

532! 

60. 0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1971  | 

1 

1  !  1 

177.0! 

38.2! 

8.6! 

-  J 

! 

! 

! 

HATTY  CANDIES 

16079*2 

!  13511  AOS  1 

! 

! 

13.0! 

4200 

920! 

-  1 

! 

1979  ! 

! 

1  (  1 

180.0! 

44.0! 

10.5! 

-  f 

i 

! 

! 

IDA  CANDIES 

15*0200 

1  19811*03! 

190.0! 

40*0! 

14.0! 

5000 

571! 

—  'NONE 

ILA 

HARVEY 

1972  ! 

1 

1  1  ! 

190.0! 

40.0! 

11.5! 

30! 

1 

( 

! 

KATHY  CANDIES 

1600827 

1  13511  AOS! 

! 

! 

13.0! 

4200 

920! 

-  ! 

! 

1978  ! 

! 

1  !  ! 

180.0! 

44.01 

10.51 

-  l 

! 

! 

I 

LENA  CANDIES 

1597276 

!  12111A031 

! 

1 

13.01 

4200 

910! 

-  ! 

I 

1979  1 

t 

1  !  1 

180.0! 

44.  C! 

10.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

N1CKI  HAAIE  CANDIES 

1  517537 

!  13211P02! 

! 

-  i 

12.0! 

- 

-  j 

•  t 

( 

*  1981  ! 

1 

1  1  1 

166.0! 

36.01* 

8.51 

-  ! 

1 

! 

! 

BEULAH  CANDIES 

15*2117 

!  1 3*! 3*361 

-  | 

1 

13.0! 

4200 

470! 

-  ! 

1 

1972  ! 

1 

1  1  1 

180. oi 

38.01 

10.0! 

-  j 

! 

! 

! 

9RETT  CANDIES 

161*01* 

1  6613P36! 

{ 

-  1 

16.0! 

- 

-  j 

! 

ILA 

HOUNA 

1911  ! 

1 

1  1  1 

105.0! 

35.0! 

12.0! 

-  j 

! 

l 

! 

CHRIS  CANDIES 

1636961 

1  6613A36! 

105.0! 

34.0! 

16.5! 

4200 

-  i 

5S.5IN0NE 

!  LA 

HOUMA 

1981  ! 

1 

1  !  1 

105.0! 

34.0! 

12.0! 

-  j 

! 

! 

! 

ERIC  CANDIES 

16*1738 

l  6613F36! 

! 

-  ! 

16.0! 

- 

.  j 

! 

1 

-  ! 

l 

!  !  1 

105.0! 

35.0! 

12.0! 

-  | 

! 

I 

! 

PEROIE  CANDIES 

1532582 

1  *8 13F36! 

51.0! 

20.0! 

7.5! 

660 

-  < 

16.0! NONE 

ILA 

DES 

1971  ! 

1 

1  1  1 

51.0! 

20.0! 

7.0! 

-  i 

! 

! 

ALIEHANDS 

! 

JOHN  CANDIES 

15316*7 

1  *8! 3A361 

51.0! 

20.0! 

7.5! 

66C 

-  ! 

1 6.01N0NE 

ILA 

HOUMA 

1971  ( 

1 

1  1  1 

51.0! 

20.  C! 

5.0! 

-  f 

f 

! 

! 

KELLY  CANDIES 

1  - 

1  6213F36! 

.  i 

! 

16.0! 

- 

-  j 

.  ; 

! 

1983  } 

1 

1  1  1 

105. oi 

31.0! 

12.0! 

-  i 

f 

! 

! 

KEVIN  CANDIES 

163955* 

1  6613F36! 

•  ! 

.  ; 

16.0! 

- 

-  j 

! 

i 

-  ( 

1 

1  1  1 

105.0! 

35.0! 

12.0! 

-  j 

! 

! 

! 

N  F  CANDIES 

1523973 

1  7* ! 3  A3  6 ! 

75.0! 

22.0! 

7.6! 

100C 

-  ! 

30.0! NONE 

ILA 

HOUNA 

1970  ! 

1 

1  1  1 

75.0! 

22.0! 

6.6! 

-  i 

1 

! 

! 

NICK  CANDIES 

16*0630 

1  6613F36! 

! 

-  ! 

16.0! 

- 

-  i 

.  i 

! 

-  ! 

1 

1  !  1 

105.0! 

35.0! 

12.0! 

-  i 

i 

! 

! 

PRUDENT  CANOIES 

1561  273 

1  *2*3*36! 

-  ; 

! 

16.0! 

5600 

-  j 

i 

! 

1974  ! 

1 

1  1  1 

105.0! 

31.0! 

12.0! 

-  i 

! 

! 

! 

RYAN  CANDIES 

1637601 

1  6613F36! 

1 

-  ! 

16.0! 

- 

-  | 

-  ! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

1  !  1 

!  1  1 

1  1  1 

105.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

12.0! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

2&Q. _ 

ENCR! 

OUT!  OPERATOR 


1  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 
1  NUMBER 


! 

i 

(32)  CANDIES/  OTTO/  INC.  1 
(CONTINUED) ! 


oc  lao 

1342829 

OC  181 

1542830 

OC  183 

1343161 

OC  184 

1647739 

OC  253 

1526742 

OC  234 

1570987 

OC  255 

1571748 

OC  258 

1603531 

OC  257 

1606522 

OC  258 

1268319 

OC  259 

1632392 

OC  240 

1  - 

OC  241 

1  - 

OC  242 

1  - 

OC  243 

!  - 

OC  244 

1  - 

OC  245 

1643272 

OC  300 

1541165 

OC  311 

1648330 

1 

(32)  CANDY  JAR/  INC. 

1 

! 

CANDY  JAR 

1  - 

l 

(21)  CANESTRALE/  MATTHEW 

1 

I 

JIL  354 

1  - 

! 

(?J>  CANONIE  CONSTRUCTORS 

1 

1 

CHARLEVOIX 

1205585 

DEFIANCE 

1502057 

LUDINGTON 

1003968 

RONNIE 

1291741 

3  1 

1573884 

9  e 

1573889 

3  14 

1571734 

B  15 

i 573248 

B  16 

1573249 

9  17 

!  - 

69  1 

1272660 

NO.  26 

I  - 

SE  103 

1287801 

SE  104 

1288121 

(23)  CANONIE  TRANSPORTATION 

I 

CIO. 

BARBARA  ANDRIS 

1240028 

JOHN  PUtVES 

1218244 

KAREN  ANDRIE 

1664765 

NANI  0ETK  ANDRIE 

1287250 

MUSKEGON 

1546729 

SOUTH  HAVEN 

1266766 

NO  4805 

1268873 

NO  4806 

1277707 

NO  4808 

1277122 

CANONIE  40 

1649264 

CANONIE  30 

1299305 

I 

I 

I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


1  1VTCC1 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

1  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

ivtsm 

! 

! 

!  NET  1C0DE1LENGTH18RDTK!  1 

1  l 

EST  1 

CARGO  HANDLING 

!S  10PEPATING 

! 

i 

■1  REGI  $“!*•**! 

REG.  1  REG. 1L0AD-1 

1  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

ITC!  BASE 

! 

YEAR  ! 

1  TER  1  SEE  1 //////!///// 1  CD  l 

!////////! 

POINT  I 

LINE-1 

! A  0 1  LINE-1 

1 

BUILT  1 

1  TON-  t P AGE  1 

0VER-!fVER-!//7//l 

HORSE!  PASS-  l(LIGHT)!///7///////////7! TO !//////////! 

OR  ! 

1  NAGE  t  IV  1 

ALL  1  ALL  1LIGHTI 

POWER!  ENGERS  1 

(FEET)! 

LINE-2 

tCCS  LINE-2 

!*RE8UILT 1 

!  9S714A46! 

180.0! 

54.0! 

10.0! 

20001 

10.0! NONE 

!LA 

HOUMA 

1973 

!  1  1 

180.01 

54.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1  95714A46! 

180.0! 

54.0! 

10.0! 

2000! 

10.0! NONE 

(LA 

HOUMA 

1973 

!  !  ! 

180.01 

54.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

!  95714A46! 

180.0! 

54.0! 

10.0! 

-  ! 

2000! 

1 0.0 ! NONE 

!U 

HOUMA 

1973 

!  !  ! 

180.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  i 

» 

! 

!  985144461 

180.01 

54.0! 

10.0! 

2000! 

10.0! NONE 

!LA 

HOUMA 

1982 

!  !  1 

180.0! 

54.0! 

2.0! 

I 

-  | 

! 

! 

1  2233! 4A46! 

250.01 

72.0! 

12.0! 

-  ! 

4800! 

1 4. 0! NONE 

!  L  A 

NEW 

1970 

1  1  1 

250.0! 

72.0! 

2.0! 

I 

! 

! 

ORLEANS 

!  223314A461 

250.01 

72.0! 

12.0! 

4800! 

1 4 .01  NONE 

1LA 

NEW 

1976 

1  1  1 

250.0! 

72.0! 

2.0! 

! 

-  | 

1 

1 

ORLEANS 

1  223314A461 

250.0! 

72.0! 

12.0! 

4800! 

14. 01  NONE 

!LA 

NEW 

1976 

1  1  1 

250.0! 

72.0! 

2.0! 

1 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

!  219814A461 

250.0! 

72.0! 

12.01 

-  ( 

4100! 

14.0! NONE 

ILA 

DCS 

— 

1  1  1 

250.0! 

72.0! 

2.0! 

1 

( 

! 

ALLCMANDS 

1  2198! 4A461 

—  1 

—  ! 

12.0! 

-  I 

4600! 

14.0! NONE 

ILA 

OES 

1979 

!  !  ! 

250.0! 

72.0! 

2.0! 

I 

! 

! 

ALLCMANDS 

!  21 98! 4A46 ! 

250.01 

72.0! 

12.01 

-  1 

4600! 

14. 0! NONE 

ILA 

DCS 

— 

!  !  ! 

250.0! 

72.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

ALLCMANDS 

!  2198! 4  A  4  6 1 

230.0! 

72.0! 

12.0! 

-  ! 

4500! 

14.0! NONE 

ILA 

NEW 

1960 

i  1  ! 

250.0! 

72.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

1  219814A46! 

! 

! 

12.0! 

4800! 

! 

! 

1961 

!  !  ! 

250.0! 

72.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

1  21 98! 4A461 

250.01 

72.0! 

12.0! 

-  | 

4800! 

14.0! NONE 

ILA 

HOUMA 

1961 

!  1  1 

230.0! 

72.0! 

2.0! 

! 

-  * 

! 

! 

1  21981 4A461 

250.0! 

72.0! 

12.0! 

-  | 

4500! 

14.0! NONE 

ILA 

HOUMA 

1981 

1  1  1 

250.0! 

72.0! 

5.0! 

! 

( 

! 

!  219814A46! 

250.0! 

72.0! 

12.0! 

-  f 

4800! 

1 5.6! NONE 

ILA 

HOUMA 

1981 

!  !  1 

250.0! 

72.0! 

2.0! 

! 

-  f 

! 

1 

1  21981 4A461 

! 

-  ! 

12.0! 

-  ! 

-  ! 

! 

ILA 

HOUMA 

1961 

1  1  1 

230.0! 

72.0! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

1 

1  2198 J4F431 

-  j 

-  ! 

12.0! 

-  I 

-  I 

-  ! 

1 

1981 

1  1  1 

250.0! 

72.0! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

l 

1  330214A46! 

300.0! 

72.0! 

15.41 

7500! 

1 9. 0! NONE 

ILA 

HOUMA 

1973 

1  1  1 

300.0! 

72. C! 

2.0! 

! 

! 

1 

1  S15214A43I 

—  ! 

--  i 

15.4! 

11465! 

20.0 1  NONE 

ILA 

HOUMA 

1982 

!  1  ! 

1  1  ! 

i  i  t 

300.01100.0! 

1  ! 

2.0! 

! 

1 

! 

1 

! 

I 

! 

i 

S  1  l 

!  !  1 

1  6S11C121 

!  ! 

!  ! 

1100.0! 

! 

21.0! 

! 

30! 

! 

34! 

! 

35.01  NONE 

X 

1 

1 

1973 

1  1  1 

1  !  ! 

•  it 

100.0! 

! 

—  ! 

! 

• 

6.0! 

! 

i 

! 

! 

• 

73! 

I 

i 

! 

! 

1 

1 

i 

!  I  X 

!  i  1 

!  30814A901 

1 

! 

132.0! 

i 

! 

35.0! 

I 

! 

8.0! 

i 

! 

X 

! 

646! 

X 

I 

14.2! NONE 

1 

1PA  HONESSEM 

*  1958 

1  1  1 

1  !  1 

t  it 

132.0! 

! 

35.0! 

! 

i 

1.5! 

! 

■ 

! 

1 

i 

! 

i 

! 

! 

t 

1 

1 

1 

i  J  i 

1  !  ! 

1  4013  A3  5 1 

x 

l 

68.5! 

1 

! 

15.7! 

i 

! 

7.8! 

X 

1 

250! 

X 

! 

X 

! 

17. 0! NONE 

X 

1 

INI 

MUSKEGON 

*  1950 

!  !  1 

68.5! 

15.7! 

7.0! 

! 

! 

1 

1  2613A361 

44.8! 

18.0! 

6.0! 

800! 

36.0 ! NONE 

1  MI 

MUSKEGON 

1966 

1  !  ! 

44.8! 

18.0! 

6.0! 

! 

1 

1 

1  3913A36! 

63.3! 

17.5! 

9.0! 

800! 

22.0! NONE 

INI 

MUSKEGON 

*  1979 

!  I  1 

63.3! 

17.5! 

8.5! 

I 

-  ! 

! 

1 

1944 

!  2SI3A36! 

52.4! 

14.1! 

5.8! 

230! 

20.0! NONE 

! 

1  !  t 

52.4! 

14.1! 

5.8! 

! 

! 

1 

1  67  0 1  4  A  43 1 

165.0! 

42.5! 

8.4! 

-  ! 

1400! 

12.0! NONE 

INI 

MUSKEGON 

1976 

!  !  1 

165.0! 

42.5! 

2.0! 

1 

.  i 

! 

1 

1  67014A43! 

165.0! 

42.5! 

8.4! 

-  ! 

uooi 

1 2.0! NONE 

INI 

MUSKEGON 

1976 

1  !  1 

165.0! 

42.5! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

1 

1  67014A43! 

165.0! 

42.5! 

8.4! 

-  ! 

1400! 

12.0! NONE 

INI 

MUSKEGON 

1976 

i  !  1 

165.0! 

42.5! 

2.0! 

! 

1 

! 

1  67014A43! 

165.0! 

42.5! 

8.4! 

-  J 

1400! 

1 2 .0! NONE 

SNX 

MUSKEGON 

1976 

1  !  ! 

165.0! 

42.5! 

2.0! 

! 

! 

! 

!  67014A43! 

165.0! 

42.5! 

3*4! 

1400! 

1 2.0! NONE 

INI 

MUSKEGON 

1976 

1  !  1 

165.0! 

42.5! 

2.0! 

1 

! 

I 

!  67014A431 

165.0! 

42.5! 

8.4! 

1400! 

12.0! NONE 

INI 

MUSKEGON 

1976 

1  !  1 

165.0! 

42.5! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

1  196014F 46! 

248.0! 

43.0! 

10.0! 

-  l 

2600! 

16.01N0NE 

SNX 

MUSKEGON 

1970 

1  1  ! 

248.0! 

43.0! 

3.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

1  145! 4A431 

135.0! 

46.0! 

8.0! 

-  ! 

1200! 

9.0! NONE 

INI 

MUSKEGON 

«  1968 

1  1  ! 

135.0! 

46.0! 

2.5! 

! 

! 

! 

1  104814A46! 

171.1! 

43.1! 

10.0! 

2000! 

24.0! NONE 

INI 

MUSKEGON 

1962 

!  !  ! 

171.1! 

43.1! 

3.0! 

! 

! 

1 

i  104814A46! 

171.1! 

43.1! 

10.0! 

-  ! 

2000! 

24. OfNONE 

INI 

MUSKEGON 

1962 

1  1  ! 

!  1  ! 

i  ii 

171.1! 

1 

1 

! 

115.5! 

43.1! 

! 

3.0! 

! 

* 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

1 

1 

1 

i  ii 

t  !  1 

1  15213A36! 

! 

29.5! 

i 

! 

14.61 

! 

2000! 

! 

X 

! 

62.5 (NONE 

X 

1 

INI 

MUSKEGON 

*  1981 

1  1  1 

122.0! 

31.0! 

13.3! 

! 

-  | 

I 

! 

i  296 1  3 A  36 ! 

142.0! 

27.7! 

16.0! 

1800! 

-  i 

52.0! NONE 

INI 

MUSKEGON 

«  1958 

1  !  1 

150.0! 

28.0! 

13.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

1  153! 3A36! 

103.6! 

25.1! 

14.3! 

1100! 

-  1 

52.01N0NE 

INI 

MUSKEGON 

1939 

1  1  1 

110.0! 

25.51 

12.0! 

I 

! 

1 

1  9913A36! 

80.4! 

24.0! 

12.0! 

2000! 

-  1 

45.01N0NE 

INI 

MUSKEGON 

*  1976 

1  !  ! 

85.0! 

24.0! 

11.5! 

! 

-  1 

! 

1 

1  109 13A36! 

67.5! 

24.0! 

11.5! 

1200! 

-  J 

44. 0! NONE 

INI 

MUSKEGON 

1975 

!  #  * 

75. 0! 

2t.C! 

9.0! 

i 

800? 

-  * 

i 

i 

!  9913436! 

81.1! 

24.0! 

10.5! 

40. oj  NONE 

im 

HUSKEGUN 

1943 

1  I  ! 

85.0! 

24.0! 

9.0! 

! 

-  j 

! 

1 

1  103514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.4! 

1300! 

17.0! NONE 

INI 

MUSKEGON 

1954 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

! 

! 

1 

1  1 0351 4A41 1 

195.0* 

35.0! 

9.4! 

1300! 

17.01N0NE 

INI 

MUSKEGON 

1954 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

! 

! 

1 

1  1035 1 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.4! 

1300! 

17.0! NONE 

INI 

MUSKEGON 

1954 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

! 

! 

1 

1982 

1  234615A70! 

310.0! 

60.0! 

15.8! 

6500! 

24.012  DIESEL 

PUMPS/  INI 

MUSKEGON 

I  1  i 

310.0! 

60.0! 

3.0! 

! 

!1  HEATER 

V/  COIL! 

!  379315A70! 

335.0! 

54.0! 

16.8! 

5700! 

4^.51 2  DIESEL 

PUMPS/  1MI 

MUSKEGON 

*  1978 

1  1  ! 

!  1  1 

41  1  I 

335.0! 

! 

! 

54.0! 

! 

! 

3.5! 

! 

1 

! 

1 

* 

! 

11  HEATER 
! 

! 

W/COIL  1 

1 

1 

TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

24.1 

ENCR! 

1VTCC! 

DIMENSIONS  {DRAFT! 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  1 

I 

•1ST!  OPERATOR 

NET  t CODE  1  LENGTH  1 BRDTHl 

1 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  1 OPENATINS  1 

! 

C  ARGO  ! 

!  COAST 

TER  I  SEEl ✓/// 7/1 /////I 

ED  1 

!////////! 

POINT  !  LXNE-1 

1  AOI 

LINE-1  1  BUILT  i 

VESSEL  NAME  AND 

NUMBER 

!  GUARD 

TON-  {PAGE  1 

OVER-! OVER-1 /////! 

HORSE! 

PASS-  {(LIGHT) !//////////////// ITD !////////// ! 

OR  ! 

l  NUMBER 

NAGE  t  XV  t 

ALL  ! 

ALL  (LIGHT l 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LZNE-2 

tCC! 

LINE-2  {^REBUILT! 

(26)  CANTON  MARINE 

TOWING  CO 

t 

I*  INC. 

t  I 

!  1 

!  ! 

I 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

3.6! 

! 

1  ! 

32.01 

9.0! 

3.01 

-  | 

! 

I 

1 

I 

SIR  EARL 

{ 265408 

1513A35! 

42.11 

14.2! 

4.7! 

335! 

-  { 

23. 5! NONE 

1 1 A 

KEOKUK  ! 

1941  } 

< 

! 

!  1 

42.1! 

14.2! 

*.7! 

-  j 

! 

! 

! 

I 

SIR  FREDRICK 

1670373 

44 13A36I 

54.01 

20.01 

7.7! 

6601 

-  | 

30.0!NONE 

!H0 

CANTON  ! 

193*  ! 

! 

1  l 

54.0! 

20.0! 

6.0! 

-  i 

| 

! 

! 

t 

SIR  J-ETTE 

1643918 

48! 3F  361 

56.0! 

20.0! 

4.0! 

730! 

-  i 

35.0! NONE 

!H0 

CANTON  ! 

1912  ! 

! 

!  1 

56.01 

20.01 

S.S! 

-  i 

! 

! 

! 

! 

4 

SIR  JANES 

1299338 

3013A351 

52.0! 

18.0! 

*•6! 

4*0! 

-  j 

30.0! NONE 

!N0 

CANTON  ! 

1965  ! 

1 

1  1 

32.01 

18.0! 

*•6! 

-  j 

! 

! 

I 

I 

SIR  JONATHAN 

1511394 

2413A35! 

34.61 

22.0! 

5.6! 

700! 

-  i 

*5.0! NONE 

!N0 

CANTON  ! 

1967  t 

r 

! 

1  1 

36.6! 

22.0! 

5.6! 

-  j 

! 

1 

! 

! 

SIR  JOSEPH 

1262830 

2413F34! 

42.2! 

14.9! 

*•3! 

265! 

-  i 

14.0 ! NONE 

!H0 

CANTON  ! 

1960  ! 

1 

1  ! 

42.21 

16.9! 

3.6! 

-  j 

! 

1 

! 

! 

i 

SIR  LARRY  J 

1321448 

35! 3A  34! 

50.0! 

16.0! 

6.0! 

*40! 

-  | 

24.0! NONE 

!H0 

CANTON  ! 

1977  ! 

i 

I 

1  1 

50.01 

14.0! 

5.5! 

-  i 

! 

| 

1 

1 

5 

SIR  RANDALL 

1533552 

43I3A361 

54.0! 

21.0! 

5.3! 

740! 

-  i 

29.01  NONE 

!M0 

CANTON  ! 

1971  ( 

K 

l 

1  1 

54.0! 

21.01 

*.7! 

-  i 

! 

! 

! 

! 

E 

SIR  ROBERT 

1643411 

-  13A341 

-  1 

-  ! 

-  l 

1200! 

-  i 

-  {NONE 

!M0 

CANTON  ! 

1912  ! 

i 

1 

1  1 

65.0! 

24.01 

-  ! 

-  j 

! 

! 

1 

I 

E 

SIR  WILLIAM 

1562137 

281 3A36I 

48.3! 

18.0! 

*.6! 

660! 

-  { 

30.01N0NE 

!N0 

CANTON  ! 

197*  ! 

i 

! 

!  1 

54.01 

16.0! 

4.0! 

-  l 

! 

! 

! 

! 

j 

SIR-ENE 

1596274 

72J3A35! 

54.01 

24.0! 

6.3! 

760! 

-  i 

34.0! NONE 

!M0 

CANTON  ! 

1978  ! 

! 

1  1 

54.0! 

24.0! 

5.5! 

-  j 

! 

! 

1 

! 

s 

CALDWELL  194 

1  - - 

5014A46! 

80.01 

30.0! 

4.01 

-  | 

200! 

4.6 !  NONE 

IHO 

CANTON  ! 

1956  ! 

1 

1  1 

80.01 

30.01 

1.0! 

-  J 

! 

! 

! 

1 

1 

HOSCO  2 

1  - 

73014A43! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

12001 

13.0! NONE 

IHO 

CANTON  ! 

1955  ! 

1 

l 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

! 

I 

W  SOS 

1259029 

4S14A43I 

100.01 

24.0! 

5.5! 

-  ! 

350! 

4. 5 !  NONE 

!M0 

CANTON  ! 

1951  ! 

1 

{ 

I  ! 

1  1 

100.0! 

1 

26.0! 

! 

1.0! 

! 

*  ! 

! 

! 

! 

I 

I 

! 

! 

! 

1 

(12)  CAPE  FEAR  TOWING  CO. 

! 

! 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

1 

FORT  CASWELL 

1270907 

17113A36! 

91.41 

26.2! 

11.91 

3100! 

.  i 

44.1 !  NONE 

INC 

WILMINGTON!  • 

1973  ! 

| 

f  1 

105.51 

24.21 

11.9! 

-  i 

! 

! 

! 

! 

-I 

FORT  FISHER 

1270908 

171 13A36I 

98.41 

26.2! 

11.9! 

2400! 

-  j 

46. S ! HONE 

INC 

WILMINGTON!  * 

1979  ! 

1 

I  ! 

105.5! 

26.2! 

11.9! 

-  j 

| 

! 

! 

! 

E 

FORT  JOHNSTON 

1661754 

13113A361 

93.41 

25.  C! 

11.5! 

3100! 

-  j 

*4.6! NONE 

INC  WILNIN6T0N! 

19B3  1 

Jl 

1 

1  t 

101.0! 

25.0! 

11.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

» 

FORT  SUHTER 

1237412 

80 1 3  A  361 

91.71 

22.01 

10.31 

1700! 

-  i 

39.0! NONE 

INC 

UIIKINSTONI  • 

1961  ! 

E 

1 

1  1 

95.0! 

22.5! 

6.0! 

-  i 

! 

1 

I 

1 

SHAMROCK 

1124401 

8613A361 

93.6! 

22.0! 

11.0! 

1800! 

-  { 

30. 0! NONE 

INC 

WILMINGTON!  * 

1950  ! 

1 

!  1 

1  ! 

100.01 

1 

25.  C! 

! 

10.0! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

: 

(29)  CAPE  GIRARDEAU  FLEETING 

1 

1  COMPANY 

!  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

■■ 

CURTIS  MOORE 

1 588258 

3113A35! 

51.81 

25.1! 

4.5! 

1020! 

-  1 

26 .0 ! NONE 

!N0  CAPE  I 

1971  ! 

! 

1 

i  i 

t  i 

54.8! 

1 

—  ! 

1 

4.5! 

! 

“  1 

! 

! 

! 

I 

GIRARDEAU  ! 

! 

! 

! 

* 

(29)  CAPE  GIRARDEAU  SANO  CO.*l  INC. 

1  ! 

1  1 

f 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

£.  L.  PARTAIN 

1278501 

3413A351 

51.0! 

21.0! 

5.7! 

660! 

-  j 

17.0!N0NE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1959  I 

l 

1  1 

$2.91 

21.01 

5.7! 

•  I 

! 

! 

! 

! 

- 

LINDER  OEIMUND 

1283534 

2413A36! 

45.11 

14.7! 

4.0! 

440! 

-  j 

27 .0! NONE 

!M0 

CAPE  ! 

1960  ! 

1 

1  1 

52.0! 

15.5! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

GIRARDEAU  ! 

HISS  CATHERINE 

1562531 

7913A36! 

61.2! 

24.0! 

7.01 

1000! 

-  ] 

40.01  NONE 

!M0 

CAPE  ! 

197*  { 

1 

1  ! 

65.0! 

24.01 

6.0! 

-  i 

! 

< 

GIRARDEAU  ! 

i 

NO  6 

10914A441 

100.0! 

26.0! 

6.6! 

-  ! 

300! 

9.7! NONE 

!  MO 

CAPE  i 

1977  1 

1 

1  ! 

100.0! 

28.0! 

2.0! 

“  ! 

! 

! 

GIRARDEAU  ! 

! 

26.0! 

9 .7 ! NONE 

f 

1  ! 

100.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

! 

GIRARDEAU  ! 

1 

1 

1 

! 

1  ! 

!  1 

100.0! 

! 

28.0! 

! 

2.0! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

GIRARDEAU  ! 

! 

! 

! 

i 

! 

(01)  CAPE  ISLAND  EXPRESS  LINE!#  INC. 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

5 

SCHANOMCH  I 

1594912 

*711  All t 

131.6! 

31.0! 

9.0! 

1920! 

-  ! 

43.0! NONE 

IMA 

NEW  ! 

1978  ! 

a 

1 

1 

!  ! 

1  l 

149.5! 

1 

32.01 

1 

8.0! 

! 

631! 

! 

! 

1 

! 

BEDFORD  ! 

! 

I 

! 

1 

(29)  CAPE  TOWING  CORP. 

1 

I 

!  ! 

1  1 

1 

1 

l 

l 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

! 

1 

MISTER  R 

1240159 

13913A361 

94.6! 

24.1! 

9.0! 

1200! 

-  j 

26.52  NONE 

IHO 

CAPE  ! 

19*0  ! 

■ 

I 

1 

1  1 

1  1 

105.0! 

! 

24.1! 

< 

6.0! 

! 

”  ! 

! 

( 

1 

! 

GIRARDEAU  ! 

I 

1 

! 

(32)  CAPITAL  MARINE  SUPPLY* 

j 

line. 

1  1 

1  1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

• 

GOOD  NEIGHBOR 

1601604 

1311C11! 

38.8! 

14.0! 

5.6! 

3301 

-  f 

18.5 {NONE 

!LA 

BATON  ! 

1979  ! 

1 

1  1 

40.0! 

14.0! 

5.6! 

10! 

I 

! 

ROUGE  ! 

! 

I 

ADDIS 

1551691 

6913A36I 

55.5! 

22.0! 

8.4! 

600! 

-  J 

35.5! NONE 

1 L  A 

BATON  ! 

1973  I 

1 

; 

1  1 

55.5! 

22.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE  ! 

l 

s 

PORT  ALIEN 

1503134 

42 13A36! 

52.1! 

22.0! 

8.2! 

750! 

-  } 

25.0! NONE 

!LA 

BATON  ! 

1966  ! 

A 

1 

1  1 

52.1! 

22.0! 

8.0! 

-  ! 

! 

1 

ROUGE  ! 

! 

J 

WOODY  DUMAS 

1632643 

103  f  3  A 3 6 1 

61.5! 

26.0! 

10.5! 

1200! 

-  j 

37.5 INONE 

!LA 

BATON  ! 

1931  ! 

i 

; 

1 

1 

1  1 

!  i 

65.0! 

1 

26.01 

! 

9.2! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

ROUGE  1 

! 

1 

! 

-) 

a 

(29)  CAPITAL  SAND 

! 

1 

1  1 

!  1 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

) 

I 

! 

! 

1 

! 

1  1 

1  ! 

120.0! 

! 

30.0! 

1 

1.0! 

! 

”  ! 

! 

! 

1 

! 

CITY  ! 

! 

! 

! 

% 

•j 

rj 

(35)  CAPITAL  SAND 

CO. 

1 

! 

1  1 

1  1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

i 

I 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CLYDE  K 

1283593 

23I3A36! 

42.1! 

14.5! 

4.2! 

440! 

-  ! 

21 .4! NONE 

!  MO 

BRUNSWICK  ! 

1960  ! 

1 

!  1 

*2.1! 

14. 5! 

4.2! 

-  | 

1 

! 

f 

f 

g 

KRISTEN  LEIGH 

I  - 

1213A36! 

36.9! 

13.0! 

4.2! 

200! 

-  | 

7.0! NONE 

1  MO 

GLASGOW  1 

1972  1 

i 

I 

1  I 

36.9! 

13.0! 

3.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

a 

MARGIE  I 

1607011 

5313A36J 

50.0! 

20.CS 

5.0! 

730! 

-  ! 

25.0! NONE 

IHO 

JEFFERSON  ! 

1979  ! 

-1 

1 

1  1 

50.0! 

20.01 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

! 

MARION  CITY 

1521853 

12I3A36! 

40.0! 

18.0! 

4.9! 

600! 

-  ! 

23  *0 ] NONE 

IHO 

CEDAR  tlTT! 

1965  ! 

1 

1  i 

40.0! 

16.0! 

4.7! 

•  i 

( 

1 

! 

! 

MODERN 

1571629 

10713A361 

66.4! 

24.0! 

7.0! 

1350! 

-  J 

30.0 1  NONE 

IHO 

CEDAR  CITY! 

1976  ! 

* 

i 

1  1 

66.4! 

24.0! 

4.0! 

-  I 

! 

! 

J 

! 

SOUTHERN  SPRAY 

12*1540 

813A36! 

42.91 

12.0! 

3.6! 

100! 

-  J 

1 2.5 INONE 

!M0 

JEFFERSON  ! 

1933  ! 

I 

1  ! 

42.9! 

12.0! 

3.6! 

-  J 

i 

! 

CITY  I 

! 

s 

CD  193 

1572863 

539I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  1 

1200! 

9.6IN0NE 

!  MO 

CEDAR  CITY! 

1976  i 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  J 

! 

! 

! 

! 

r, 

J  6411 

910I4A46! 

150.0! 

32.0! 

3.0! 

-  j 

1000! 

10*  5 ! NONE 

!M0 

CEDAR  CITY! 

194*  { 

t 

! 

!  ! 

150.0! 

32.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

t 

J  6412 

1  - 

91014A461 

150.0! 

32.0! 

8.01 

-  | 

1000! 

10.5 INONE 

IHO 

CEDAR  CITY! 

196*  ! 

1 

1 

t 

1  1 

1  1 

!  1 

150.0! 

! 

! 

32.0! 

! 

! 

1.5! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


242 


ENGRl 

J  VTCCt 

DIMENSIONS  *  DRAFT* 

(CAPACITY* 

HIGH-  * 

(VESSEL! 

! 

DlSTl  OPERATOR 

NET  ICOOEILENGTHIBRDTHI 

1 

1 

* 

EST  t  CARGO  HANDLING 

*S  {OPERATING  ! 

! 

REG.  t 

3AD-! 

i  COAST 

V  *  *  SEE* /7////I /////* 

ED  ! 

!////////* 

POINT  1  LIHE“1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

WN-  '.PACE* 

OVER*! OVER* */////! 

HORSE! 

PASS-  * (LIGHT) 1/////////7/7////ITD* ////////// * 

OR  ! 

!  NUMBER 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)*  LINE-2 

ICC !  LtNE-2  ! ‘REBUILT! 

(35)  CAPITAL  SAND  CO. 

! 

! 

1 

i  * 

(  * 

1  i 

* 

1 

! 

* 

* 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  ! 

! 

* 

! 

* 

* 

! 

1  * 

J  6701 

!  - 

740  *  4A46* 

150.0! 

32.0! 

8.0! 

-  * 

1000! 

10.5 ! NONE 

iho  cedar  cm! 

1967  ! 

! 

!  1 

150.0! 

32.0* 

1.5! 

! 

* 

*  ! 

! 

4  4901 

;  ...... 

365KA46* 

150.0* 

32.0! 

8.0! 

-  ! 

1000* 

10. 5  SHONE 

! MO  CEOAR  CITY! 

1969  ! 

i 

1  I 

150.0* 

32.0! 

2.0! 

* 

-  * 

i 

!  I 

* 

4  4902 

j  - 

36514A46* 

150.0* 

32.0! 

8.0! 

-  * 

1000! 

10.5 ! NONE 

! MO  CEDAR  CITY! 

1969  ! 

! 

t  * 

150.0* 

32.0* 

2.0! 

I 

-  ! 

* 

!  ! 

j 

KPC  If 

*  - 

280*  4A43* 

141.7* 

32.0! 

7.0! 

-  * 

650) 

16.0! NONE 

|H0  JEFrtRSOH  1 

1926  ! 

! 

!  1 

141.7* 

32.0! 

1.5! 

! 

-  * 

* 

!  CITY  ! 

! 

RPC  41 

i  - 

200UF46! 

141.7! 

32.0! 

7.0! 

-  * 

500* 

1 0. 5 ! NONE 

!H0  GLASSOD  ! 

1947  { 

! 

!  ! 

141.7! 

32.0* 

1.5! 

! 

i 

!  1 

1 

H  51 

j  - 

700J4A461 

—  1 

—  1 

12.0! 

-  ! 

1100* 

16.oi NONE 

!H0  CEDAR  CITY! 

1960  ! 

! 

I  i 

195.0! 

3S.0! 

2.0! 

* 

-  * 

! 

*  ! 

! 

H  53 

j  - 

700! 4A46! 

—  ! 

—  ! 

12.0! 

-  ! 

1100! 

18.0 ! NONE 

!M0  CEDAR  CITY! 

1960  ! 

! 

!  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

! 

!  ! 

! 

n  55 

j  - 

700I4A46! 

—  * 

—  * 

12.0! 

-  ! 

1100! 

1 8 .0 1  NONE 

! HO  CEDAR  CITY! 

1960  ! 

l 

t  ! 

195.0* 

35.0! 

2.0! 

! 

! 

!  * 

1 

H  59 

{  ...... 

700*  4A46* 

—  J 

—  * 

12.0! 

-  ! 

1100! 

18.0! NONE 

!H0  CEDAR  CITY! 

1960  ! 

i 

!  I 

195.0* 

35.  C* 

2.0! 

! 

! 

!  ! 

! 

NC  1 

!  - 

3314A43! 

65.0! 

20.0! 

5.0! 

-  ! 

80* 

7.0! NONE 

! MO  JEFFERSON  ! 

*  1951  ! 

! 

!  ! 

65.0! 

20.0! 

1.0! 

! 

-  J 

t 

!  CITY  ! 

! 

NO  2 

!  - 

4514A43* 

80.0* 

16.0! 

4.0! 

-  * 

125* 

4 .0 ! NONE 

! MO  JEFFERSON  ! 

1947  ■ 

! 

t  ! 

80.0* 

18.0! 

1.0! 

* 

! 

!  CITY  * 

! 

NO  3 

!  - 

109I4A43* 

100.0* 

26. 0* 

5.0! 

! 

270! 

8.01  NONE 

!H0  JEFFERSON  1 

1935  ! 

! 

(  ! 

100.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

! 

!  CITY  ! 

1 

NO  3 

;  ...... 

3614A43* 

80.0* 

20.0* 

4.5! 

-  ! 

60* 

6 • 0 1  NONE 

! MO  BRUNSWICK  ! 

1958  ! 

! 

t  1 

80.0! 

20.0! 

1.0! 

• 

i 

!  1 

t 

NO  4 

!  - 

1 09*  4A43* 

100.01 

26.0! 

5.0! 

-  i 

270* 

8.0! NONE 

•MO  JEFFERSON  ! 

1925  I 

! 

t  t 

100.0* 

26.0* 

1.0! 

t 

-  | 

i 

!  CITY  ! 

! 

*0  4 

j  ...... 

3614A43! 

80.0* 

20.0! 

4.5! 

-  ! 

80* 

6.0! NONE 

! MO  BRUNSWICK  ! 

196?  1 

! 

!  t 

80.0* 

20.0* 

1.0! 

* 

-  * 

I 

*  ! 

! 

NO  5 

!  - 

109J4A43 i 

100.0! 

26.0* 

5.0! 

! 

270! 

8.0 1  NONE 

!H0  JEFFERSON  i 

1935  I 

! 

!  ! 

100.0* 

26.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

* 

I  CITY  ! 

! 

NO  6 

!  . 

171 i 4A43! 

120.0* 

26.0! 

6.0! 

-  * 

330* 

8.0! NONE 

1  HO  GLASGOW  1 

1953  * 

! 

!  t 

120.0* 

26.0* 

1.0! 

1 

! 

*  ! 

! 

NO  7 

!  - - 

1 71  *  4A43! 

120.0! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

330* 

8. 0! NONE 

! NO  GLASGOW  ! 

1953  ! 

! 

!  1 

120.01 

26.0! 

1.0! 

* 

-  f 

* 

!  ! 

1 

NO  7 

j  - 

55I4A43* 

85.0! 

20.0! 

4.0! 

-  * 

150* 

6.5! NONE 

1  MO  JEFFERSON  ! 

1955  ! 

! 

*  ! 

85.0! 

20.0! 

1.0! 

* 

•  * 

! 

!  CITY  ! 

I 

NO  6 

!  - 

5514A43* 

85.0* 

20.0! 

4.0! 

-  ! 

150* 

6.51N0NE 

! HO  JEFFERSOH  ! 

1955  ! 

! 

1  ( 

85.0! 

20.0! 

1.0! 

* 

* 

*  CITY  ! 

! 

NO  8 

j  - 

47J4A43! 

80.0! 

26.0! 

4.6! 

-  ! 

130! 

9  *0! HONE 

*M0  JEFFERSON  ! 

1947  ! 

! 

*  ! 

80.0* 

26.0! 

1.0! 

* 

-  ! 

! 

*  CITY  i 

! 

NO  9 

!  - 

55! 4A43! 

85.0* 

20.0! 

4.0! 

-  * 

150* 

6 . 5 ! NONE 

*H0  JEFFERSON  ! 

1955  ! 

! 

!  1 

65.0! 

20.0! 

1.0! 

! 

* 

!  CITY  ! 

! 

PC  150 

!  . 

5  5 !  4 A46 1 

35.0* 

20.0! 

4.0! 

-  * 

150* 

6.5 } NONE 

! HO  CEDAR  CITY! 

1955  ! 

! 

! 

!  * 

!  * 

85.0* 

f 

20.0! 

! 

1.0! 

! 

* 

* 

* 

1 

! 

!  * 

!  * 

! 

1 

(33)  CAPITAL  TOWING  CO. 
4ANICC  CAROL 

! 

! 

! 639580 

*  ! 

!  i 

89*  3A  36! 

! 

* 

60.0! 

! 

! 

24.0! 

! 

! 

8.6! 

! 

! 

900! 

t 

* 

! 

! 

39.0! NONE 

!  ! 

!  ! 

! T X  HOUSTON  ! 

! 

! 

1983  ! 

! 

!  i 

65.0* 

24.0! 

7.0! 

! 

-  j 

* 

!  ! 

! 

40HN  CLAYTON 

1541511 

6013A36* 

60.0* 

24.0! 

8.0! 

800! 

25 .0! NONE 

IT*  M0U5T0H  1 

1972  ! 

! 

1  ! 

60.0* 

24.0! 

8.0! 

! 

! 

!  ! 

1 

LUCILLE  BROOKS 

1674615 

971 3A361 

65.0* 

26.0! 

8.0! 

12001 

25 .0! NONE 

!TX  HOUSTON  ! 

1982  ! 

! 

! 

*  I 

!  * 

65.0* 

! 

26.0! 

! 

6.6! 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

I  ! 

!  1 

i 

! 

(27)  CA*ITOL  BARGE  SERVICE# 

! 

I!NC. 

i  * 

*  1 

* 

* 

1 

! 

! 

! 

* 

* 

! 

! 

! 

!  * 

!  ! 

! 

! 

HARRY  R.  HARRIS 

! 258209 

4013A36! 

52.0! 

17.6! 

6.0! 

750! 

21 .0! NONE 

!HK  ST.  PAUL  ! 

1951  J 

« 

!  1 

60.0* 

19.5! 

4.8! 

! 

! 

!  ! 

! 

LOIS  E 

1548004 

42I3A36* 

51.2* 

19.4! 

6.5! 

730! 

20. 0! NONE 

IHH  ST.  PAUL  ! 

1973  ! 

! 

*  ( 

53.0! 

20.0! 

6.0! 

! 

1 

1  J 

! 

MIKE  HARRIS 

1294128 

47'3A36! 

56.0* 

19.0* 

5.7! 

915! 

-  ! 

22. 5 ! NONE 

INN  $T .  PAUL  ! 

1964  ! 

i 

S 

!  1 

!  ! 

58.0! 

! 

19.9! 

* 

5.0! 

i 

i 

* 

! 

1 

*  * 

!  i 

! 

! 

(01)  CAPT.  LOU#  INC. 

! 

5 

*  I 

!  ! 

! 

* 

* 

* 

i 

i 

! 

* 

; 

* 

! 

j  ! 

'*  ! 

{ 

* 

SEA  KINO 

1273989 

!  9*1011* 

42.7* 

14.0* 

4.oi 

280! 

-  t 

20. 0! NONE 

!MA  BOSTON  ! 

1957  ‘ 

• 

i 

•  *  * 

!  !  * 

47.5* 

< 

15.5! 

4.0! 

! 

* 

• 

49* 

! 

! 

1  ! 

i  ! 

1 

{ 

(14)  CAPT.  SAM'S  CRUISES 

i 

i 

!  !  ! 

!  !  * 

i 

* 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

( 

i  * 

!  ! 

i 

j 

CAPT  SAM 

1635158 

!  66MA11* 

80.0* 

29.8! 

5.2! 

300! 

-  * 

42 .0 ! NONE 

*GA  SAVANNAH  ! 

1981 

« 

!  !  * 

95.0! 

30.8! 

3.5! 

! 

350* 

* 

*  ! 

HARBOR  OUEEN 

1513162 

!  29*1811* 

70.8* 

17.2! 

4.9! 

330! 

-  * 

25.8! NONE 

IGA  SAVANNAH  ! 

*  1970 

( 

!  !  * 

75.0! 

20.0! 

3.9! 

! 

150! 

! 

!  ! 

HARBOR  OUEEN  II 

! 582589 

*  2411911! 

54.3! 

16.0! 

4.5! 

500! 

-  * 

15.5  {NONE 

!CA  SAVANNAH  ! 

1952 

1 

I  J 

57.9* 

16.0! 

3.5! 

! 

105! 

! 

!  ! 

HISS  SAVANNAH 

1501458 

*  38*1  Cl  1  * 

62.6* 

16.0! 

4.1! 

1060! 

-  * 

13.0! NONE 

ISA  SAVANHAH  ! 

1965 

f 

(  1  ! 

65.0! 

16.01 

3.1! 

! 

40! 

! 

!  J 

OLE  SUSANNAH 

! 288403 

*  40* 1  All  * 

100.0* 

32.0! 

4.5! 

360! 

-  J 

27. 0! NONE 

*  G A  SAVANNAH  | 

1962 

1 

t  *  * 

100.0! 

32.0! 

3.5! 

! 

400! 

! 

!  ! 

WAVING  GIRL 

1294423 

I  62 *1  All ! 

59.9* 

26.91 

7.7! 

220! 

-  ! 

28.0! NONE 

*6A  SAVANNAH  ! 

1964 

I 

! 

!  !  i 

*  !  ! 

64.0* 

! 

30.0! 

! 

5.7! 

! 

i 

i 

317* 

! 

1 

!  1 

!  1 

(32)  CAPTAIN  PERCY#  INC. 
BIRDIE  B 

1 

! 

*521357 

*  1  1 

!  *  ! 

!  26  *  3 A  36 1 

* 

* 

42.2! 

f 

! 

18.0! 

1 

* 

4.7! 

* 

600! 

* 

* 

35 .0! NONE 

1  ! 

*  * 

!LR  HOUMA  ! 

1969 

! 

! 

!  1  1 

!  (  * 

42.2! 

* 

18.0! 

j 

4.7! 

! 

! 

! 

“  * 

! 

! 

*  * 

*  * 

(33)  CAPTAIN  SICK'S  LANDING 
DENNIS  0 

! 

i 

i 255359 

!  !  t 

!  !  * 

1  4013A36! 

J 

; 

51. *i 

i 

• 

20.0! 

« 

j 

6.3! 

! 

! 

600! 

! 

! 

30.0! NONE 

1  ! 

1  * 

|TX  KEMAH  * 

1946 

* 

! 

*  1  1 

!  *  ! 

51.4* 

i 

20.0! 

* 

6.3! 

! 

! 

1 

*  * 

! 

* 

!  1 

*  ! 

(09)  CAPTAINS  SHIP  CHANDLERY 

! 

ICO.# 

!  !  ! 

!  !  * 

i 

* 

* 

* 

i 

i 

! 

i 

j 

* 

! 

*  ! 

*  ! 

INC. 

! 

!  !  1 

* 

! 

i 

I 

I  * 

LARK 

1243555 

1  45! 3A361 

68.1* 

20.2! 

8.0! 

750! 

-  * 

38 .0 ! NONE 

IPD  BALTIMORE  ! 

1943 

! 

!  !  1 

68.1! 

20.2! 

7.6* 

* 

-  ! 

* 

!  ! 

MARTON 

*240252 

!  62  !  3A36 ! 

75.5* 

20.1! 

8.6! 

560! 

-  * 

30,0  J  NONE 

!HD  BALTIMORE  ! 

1940 

* 

*  *  * 

75.5* 

20.1! 

7.0! 

* 

-  | 

* 

!  ! 

CSC  I 

*257220 

*  788S5A71! 

178.0! 

36.0! 

12.5! 

-  j 

1534! 

38.5*2  DIESEL  PUMPS# 

!HD  BALTIMORE  ! 

1949 

* 

1  i  1 

178.1! 

38.1! 

2.7! 

! 

-  j 

(COILED 

*  ! 

M.  PAYNE 

*275318 

l  391 ! 5A701 

160.0! 

28.1! 

9.2! 

-  I 

1050! 

40.012  6"  DIESEL 

! MD  BALTIMORE  ! 

1957 

* 

* 

* 

I  l  ! 

!  !  ! 

i  *  * 

160.0! 

* 

* 

28.1! 

! 

1.9! 

! 

j 

! 

* 

* 

i 

i 

! PUMPS 
! 

! 

!  ! 

I  ! 

!  ! 

»! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(01)  CAREFREE  CRUISES,  INC. 
SANS  SOUCI 


(11)  CARGIL,  INC. 
Hf  101 


(2?)  CARGILL  NARINE  t 
ARROWHEAD 


AUSTIN  S.  CARGILL 


SLUE  GRASS  S7ATE 
CARGILL  NACNILLAN 


HOOSIER  STATE 
SMOV-RE-STATE 


VOLUNTEER  STATE 


!  IVTCC!  DIMENSIONS  t  DRAFT!  t  CAPACITY!  HIGH-  !  ‘VESSEL 

I  NET  ! CODElLENGTHlBRDTH!  !  !  1  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING 

-! REGIS-!****!  REG.  !  REG.JLOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ! TC!  BASE 

1  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  IAOI  LINE-1 

!  TON-  ! PAGE!  OVER-! OVER-1 F////I  HORSE!  PASS-  {(LIGHT) ! //////////// W/lTD! ////////// 
I  NAGE  !  IV  1  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POVERl  ENGERS  1  (FEET)!  LINE-2  IEE!  LINE-2 


!!!!!!!  !  !  ! 

!!!!!!!  !  !  ! 

!!!!!!!  !  !  ! 

!  63MC16!  72.0!  22.5!  6.0!  1200!  -  !  30.0!NONE  !NA  BOSTON 

!  !  !  72.0!  22.5!  6.3!  !  145!  !  ! 

!!!!!!!  !  !  ! 

!!!!!!!  !  !  ! 

!  I  !  !  1  1  I  !  !  ! 

!  1000I4A41!  195.1!  35.0!  11.01  -  !  1400!  19.6IN0NC  !VA  NORFOLK 


!  1000! AAAI ! 


!  195.1! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 


35.0!  11.01 
35.2!  1.9! 

35.0!  11.0! 
3S.2!  1.9! 


30.0!NONE 

! 

! 

! 

i 

19.6! NONE 

! 

19.6IN0NE 

! 

I 

! 

! 


!NA  BOSTON 

! 

! 

1 

! 

!VA  NORFOLK 

! 

(VA  NORFOLK 

! 

! 

! 

! 


325I3A36! 

141. 5! 

33.6! 

8.3! 

2480! 

-  ! 

39. 3 ! NONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

150.0! 

35.0! 

7.3! 

! 

-  i 

! 

! 

LIS 

666! 3A  36! 

182.0! 

55.0! 

9.3! 

6630! 

-  ! 

49. 0! NONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

182.0! 

55.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS 

32813A36! 

141.5! 

33.6! 

8.3! 

3800! 

-  ! 

41 .0! NONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

150.0! 

35.0! 

7.3! 

| 

-  1 

! 

! 

LIS 

A0A13A36! 

146*0! 

38.0! 

9.5! 

5600! 

-  ! 

47. 0! NONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

146.0! 

38.0! 

8.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS 

533I3A36! 

170.0! 

46.81 

9.31 

6140 ! 

-  ! 

45.0! NONE 

!  NN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

170.0! 

A6.8I 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS 

A6913A36! 

1A8.0! 

45.0! 

9.0! 

6300! 

-  ! 

45.0! NONE 

!  NN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

148.0! 

45.0! 

8.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

LIS 

62S!3A36! 

150.0! 

48. 0! 

6.5! 

4320! 

-  ! 

35 .0 ! NONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ) 

150.4! 

46.7! 

8.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

LIS 

A02!3A36! 

140*0! 

42. C! 

9.0! 

5600! 

-  ! 

A3 .0 1  NONE 

Inn 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

140.0! 

42. 0! 

8.0! 

! 

-  ) 

t 

! 

LIS 

62513A36! 

150.0! 

48. 0! 

6.5! 

4320! 

-  1 

35.0! NONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

150. A! 

48. 7! 

6.5! 

! 

-  • 

i 

! 

LIS 

960! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1615! 

16.ol NONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

i 

! 

LIS 

960! AAAI! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1615! 

16.0! NONE 

!HM 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS 

980 ! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1615! 

16.0! NONE 

!  NN 

MINNEAPO¬ 

!  i 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

I 

! 

LIS 

980! AAAI J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1615! 

16.0! NONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

i 

LIS 

980! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1615! 

16.0! NONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

j 

LIS 

980! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1615! 

16.0! NONE 

Inn 

MINNEAPO¬ 

!  t 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

i 

! 

LIS 

980UA41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1615! 

16.0 1  NONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ( 

! 

1 

LIS 

960! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1615! 

16.0! NONE 

•NN 

MINNEAPO¬ 

!  i 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS 

980! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1615! 

16.0! NONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  i 

! 

! 

LIS 

980! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1615! 

16.0! NONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

(  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS 

696! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1652! 

18.01N0NE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS 

696 !  AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1652! 

1 8 .0! NONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

LIS 

696! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1652! 

18-OSNONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS 

696! AAAI ! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1652! 

18.0! NONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS 

696 !  AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1652! 

18. 0! NONE 

!MN 

MINNEAPO¬ 

!  I 

200.0! 

35.0! 

1  •  S I 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS 

6  96 (AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1652! 

1 8. OiNONE 

!  NN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

! 

LIS 

696! AAAI  I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1652! 

18.0! NONE 

!  NN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS 

696! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1652! 

1 8. OINONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

» 

-  * 

! 

! 

LIS 

696 ! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1652! 

18.0! NONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

» 

! 

LIS 

696 ! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1652! 

1 8.0 Inone 

!  NN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

• 

-  ! 

! 

t 

LIS 

71 8! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1678! 

18.0! NONE 

!  NN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS 

71 8! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

I 

1678! 

18.0! NONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS 

718! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1678! 

IS. OINONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.01 

1.3! 

{ 

-  ! 

! 

! 

LIS 

71 5JAAA1 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1678! 

16. OINONE 

IRK 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

* 

-  ! 

t 

! 

LIS 

71 5 ! AAAI J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1678! 

1 6.0 {NONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  i 

j 

! 

LIS 

71 6! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1678! 

18. OiNONE 

!NN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  | 

! 

j 

LIS 

716! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

•  j 

1678! 

1 3 .0! NONE 

!  NM 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

-  ! 

{ 

! 

LIS 

718 ! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1678! 

18. OiNONE 

!  NN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS 

71 8! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1678! 

16. OINONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

1 

-  ! 

! 

! 

LIS 

91 01  AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1654! 

18.0! NONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS 

910! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1654! 

16. OINONE 

JNN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

LIS 

910! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

USA! 

18. OINONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

* 

-  ! 

j 

! 

LIS 

910! AAAI ( 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1654! 

18. OiNONE 

INN  HINNEAPO- 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.S! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS 

91 0! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1654! 

18. OiNONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

LIS 

91 0! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1654! 

18. OINONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

(.5! 

! 

*  ; 

| 

! 

LIS 

910! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1 65  A  5 

16. OINONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS 

910! AAAI f 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1654! 

18 .0 {NONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

*  i 

! 

! 

LIS 

910! AAAI ! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1 654  i 

18. OINONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

LIS 

910!  AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1654! 

18. OINONE 

!MN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

LIS 

910! AAAI 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1654! 

16. OiNONE 

INN 

MINNEAPO¬ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

1 

! 

LIS 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
RltUILT! 


! 


! 


3&4 _ 

TASLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 

IN«R1 

1 

1VTCC1 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

CAPACITY! 

HUH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  1 

OISTi 

OPERATOR  1 

NET  ICODEjLENfiTHleRDTHt 

l 

EST  !  CARCO  HARDLINE 

IS 

0PERATIN6  ! 

1  COAST  1 

TER  1  SEE! 

V ////!/////! 

ED  ! 

////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

1A0 

LXNE-1  I 

BUILT  !  ; 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  4UARR  ! 

TON-  1PA6E1 

OVER-10VER-! ///// 1 

HORSE! 

PASS-  1 

LI«HT)!////////////////!TD!//////////! 

OR  ! 

!  NUMBER  1 

NAtE  1  IV  ! 

ALL  1 

ALL  1LICHT! 

POWER! 

EN6ERS  ! 

(PCET)I 

LINE-2 

!E£!  LTNE-2  I 

•REBUILT! 

(27)  CARCILL 

I 

! 

MARINE  8  TERNXNAfL#  INC. 

1  t 

!  1 

!  1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) 1 

1  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

•  283 

!  - 

91014A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1654! 

11.01  NONE 

!HN 

NINNEAPO-  1 

1977  !  J 

1 

1  1 

200.01 

35.01 

1.5! 

-  | 

! 

! 

LIS  1 

1 

8  284 

91014A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1654! 

1 8.0! NONE 

!KN 

NINNEAPO-  1 

1977  1 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

LIS  1 

| 

CC  7701 

j  - - 

91014A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1660! 

11 .0 (NONE 

INN 

NINNEAPO-  I 

1977  ! 

! 

1  1 

200.01 

33.0! 

1.2! 

-  1 

1 

! 

LIS  ! 

CC  7702 

!  - 

910I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

-  i 

16601 

18.0! NONE 

INN 

NINNEAPO-  1 

1977  ! 

t 

|  1 

200.01 

35.0! 

1.2! 

-  | 

! 

1 

LIS  ! 

CC  7703 

91 01 4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1660) 

1 8.01  NONE 

IN N  HXNNEAPO-  ! 

1977  ! 

! 

1  ! 

200.0) 

35.0! 

1.21 

-  I 

! 

! 

LIS  ! 

!  3 

CC  7704 

91014A41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

•  j 

1660! 

1 6.0 ! NONE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1977  ! 

1  I 

200.01 

35.0) 

1.2! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ( 

; 

CC  7705 

1  ------ 

91014A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

—  j 

1660! 

1 8. 0! NONE 

!HN 

KSKHCAKO-  1 

1977  !  > 

‘ 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.2! 

! 

! 

LIS  ! 

i  ''  77  I 

i 

m!o! 

35.0! 

I.o! 

! 

I  MM 
( 

NINHfc  Ar“  1 
LIS  ! 

|  : 

CC  7707 

1  - 

833144481 

195.0! 

35.01 

9.0! 

—  j 

1524! 

18.5! NONE 

IKK  HINNCBKO”  1 

1977  ! 

} 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

! 

CC  7801 

!  - 

833(4448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1524! 

18.5 {NONE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1978  I 

1 

1  1 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

! 

! 

LIS  ! 

! 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

nlNHlArW  1 

LIS  ! 

!  ? 

CC  7803 

i  - 

83314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1524! 

1 8. 5 ! NONE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1978  ( 

! 

1  1 

195.01 

35.01 

1.61 

-  ! 

( 

! 

LIS  ! 

: 

CC  7804 

j  - 

S3314A48! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1524! 

1 8.S! NONE 

!MM 

NINNEAPO-  1 

1978  !  *1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

I 

LIS  ! 

1  1 

195.01 

35.0! 

U4I 

! 

! 

NINNEAPO  1 

LIS  ! 

!  ' 

CC  7104 

!  - 

83314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1524! 

11.5! NONE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1978  1 

1 

1  ! 

193.01 

33.0! 

1.6! 

! 

! 

LIS  ! 

! 

1  1 

195!o! 

35.0! 

1 1 6 ! 

! 

! 

NINNEAPO  • 
LIS  ! 

!  J 

CC  7808 

1  — - 

633I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

«  t 

1524! 

18.5 ! NONE 

INN 

NINNEAPO-  1 

1978  ! 

i 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

CC  7109 

,  - 

83314448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1524! 

1 8. 5 (NONE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1978  ! 

( 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

LIS  ! 

CC  7810 

833(44481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1524! 

18.SIN0NE 

!NN 

NINNEAPO-  I 

1978  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

CC  7811 

!  - 

833144482 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1524! 

18.5 ! NONE 

INN 

NINNEAPO-  1 

1978  ! 

! 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

! 

! 

LIS  ! 

! 

CC  7812 

!  - 

833144481 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1524! 

18.5! NONE 

!  NN 

NINNEAPO-  ! 

1978  ! 

( 

!  1 

195.01 

33.0! 

1.61 

! 

i 

LXS  ! 

i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

LIS  ! 

! 

! 

t  ! 

195.0* 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

LIS  ! 

! 

CC  7815 

J  - 

833144481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1524* 

11.5! NONE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1978  ! 

I 

1  1 

195.01 

35.01 

1.6! 

-  | 

! 

! 

LIS  I 

!  ; 

CC  7114 

1  - 

833144481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  ! 

15242 

18.51N0NE 

!NN 

NINNEAPO-  I 

1978  ! 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  J 

I 

! 

LIS  I 

1 

CC  7117 

i  - 

833144482 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

•  i 

1524! 

18.5 ! NONE 

INN 

NINNEAPO-  I 

1978  t 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

I 

! 

LIS  ! 

i 

CC  7118 

833(4448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1524! 

18.51  NONE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1978  1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

I 

! 

LIS  I 

!  -v 

CC  V819 

j  - 

833144481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

—  i 

1524! 

11.5 ! NONE 

INN 

NINNEAPO-  I 

1978  ! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

( 

1 

LIS  ! 

CC  7120 

1  - 

83314448! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

-  i 

1524! 

18.5 (NONE 

!NN 

NINNEAPO-  I 

1978  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

I 

LIS  ! 

CC  7821 

1  ...... 

833144481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1524! 

18.5 ! NONE 

INN 

NINNEAPO-  l 

1978  1  £ 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

•  1 

! 

! 

LIS  1 

| 

18.5 1  NONE 

J 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.61 

-  I 

! 

1 

LIS  ! 

CC  7823 

!  - 

833144481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1524! 

18.5 ! NONE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1978  ! 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

LXS  ! 

( 

1  1 

195.0! 

3  5 1 0 1 

1.6! 

! 

! 

NINNEAPO  I 

LXS  ! 

CC  7825 

1  - 

83314448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1524! 

1 8.5 INONE 

INN 

NINNEAPO-  1 

1978  ! 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

LIS  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

U6! 

! 

1 

NINNEAPO  I 
LIS  { 

!  NN 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

LIS  ! 

! 

CC  7828 

J  — — 

833(44461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1524! 

16.5! NONE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1978  ! 

! 

!  1 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

! 

LIS  1 

CC  7829 

133! 44481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1524! 

18.5 (NONE 

(NN 

NINNEAPO-  ! 

1978  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

CC  7830 

!  — - 

83314448! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

1524! 

1 8.5! NONE 

!NN 

NINNEAPO-  1 

1978  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

! 

CC  7831 

83314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1524! 

18.5 ! NONE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1978  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  | 

! 

l 

LIS  i 

! 

CC  7832 

I  - 

83314448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1524! 

18.5! NONE 

INN 

NINNEAPO-  1 

1978  l 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

LXS  ! 

! 

CC  7833 

1  - 

•33(4448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1524! 

18.5 INONE 

INN 

NINNEAPO-  I 

1978  ! 

1 

I  ! 

195.0! 

35.01 

1.61 

! 

! 

LIS  ! 

1 _ 

I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

! 

nmiHBrw  i 

LIS  1 

! 

CC  7835 

1401585 

88814A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1459! 

1 6. 0! NONE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1978  1 

I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

( 

1 

LIS  ! 

! 

CC  7834 

1401584 

888144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1459! 

16.0 INONE 

!HN 

NINNEAPO-  ! 

1978  ( 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  J 

! 

! 

LIS  ! 

CC  7837 

1597285 

88814448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1459! 

1 6. 0! NONE 

INN 

NINNEAPO-  1 

1978  ! 

1 

!  f 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

I 

! 

LXS  ! 

! 

cc  re n 

is  mu 

o561444o! 

195.01 

55.  Oi 

9.0! 

•  i 

USii 

f 6.01NGKZ 

!«K 

nlhfi  EAPO-  1 

5575  2 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

j 

! 

LIS  ( 

! 

CC  7901 

!  - 

83314448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1524! 

18.5! NONE 

INN  NXNMEAPO-  ! 

1979  ! 

I 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  J 

! 

! 

LIS  ! 

! 

E 

CC  7902 

8331 4448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1524! 

1I.SIN0NE 

INN 

NINNEAPO-  I 

1979  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

LIS  ! 

! 

CC  7903 

1  - 

833(44481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1524! 

18.5! NONE 

!NN 

NINNEAPO-  ! 

1979  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

•  | 

! 

! 

LXS  ! 

! 

CC  7904 

1  - 

83314448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1524! 

18.5 INONE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1979  ! 

1 

(  ! 

195.01 

35.01 

1.6! 

! 

! 

LXS  1 

579  I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

A  M  N 
! 

US  ! 

1 #•>! NUNC 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

“  ! 

! 

! 

US  ! 

! 

18.51  NONE 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

LXS  i 

J 

! 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


.245 


ENCRl 

DIST! 

VESSEL 

OPERATOR 

NANE  AND  NUMBER 

!  COAST 

1  GUARO 

!  NUMBER 

1  IVTCC 1  DIMENSIONS  1DRAPTI 

1  NET  (CODEILEN6TH2BRDTK1  1 

-1RE6XS-!****!  REG.  1  REG.lLOAD-l 

1  TER  l  SEE1//////1/////1  ED  I 

1  TON-  IPAGE!  0VCA-10VER-1/////1 

1  NAS E  1  IV  1  ALL  1  ALL  ILIGHT! 

HORSE 

POWER 

1  CAPACITY  1  HIGH-  !  1  V  E  $  S  E  L  1  1 

1  !  EST  !  CARGO  HAHOLINC  !S  t  OPERATING  I  1 

1  CARGO  1  FIXER  1  EGUIRHEHT  ETC!  SAGE  1  YEAA  1 

I/F//////I  ROIHT  I  LINE-t  ! AO I  LINE-1  t  BUILT  1 

1  PASS-  1 (LIGHT ) !/////////////// /(TO! //////////I  OR  1 

1  EHGERS  (  (FEET) I  LINE-2  SEEI  LINE-2  I ‘REBUILT! 

(27)  CARGILL  NARINE  4  TERNINA 
(CONTINUED) 

!L»  INC. 

1  t 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

!  1 

!  1 

1  t 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

1979  I 
! 

CC  7908 

I 

84814A481 

1  I 

195.0!  35. C! 
195.01  35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

1524! 

-  ! 

18.5! NONE 
! 

!MN 

! 

MINNEAPO-  I 
LIS  1 

CC  7909 

84814A481 

I  1 

195.01  35.0! 
195.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

1524! 

-  ( 

16 • 5 ! NONE 
! 

INN 

! 

MINNEAPO-  1 
LIS  ! 

1979  ! 

! 

CC  7910 

84814A4B1 

1  1 

195.0!  35.01 
195.01  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1524! 

-  ! 

18.5 ! NONE 
! 

INN 

! 

H1HHIAR0-  1 
LIS  1 

1979  I 

I 

CC  1911 

84814A481 

1  1 

195.01  35.01 
195.01  35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

1524! 

18.5 {NOME 
! 

!NN 

I 

MINNEAPO-  I 
LIS  i 

1979  ! 

1 

CC  7912 

84814A481 

1  1 

195.01  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

1524! 

-  ! 

16.51  NONE 
! 

!MN 

I 

MINNEAPO-  ! 
LIS  I 

1979  ! 

I 

CC  7913 

8481 4A481 
l  1 

195.01  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

1524! 

-  I 

18.5! NONE 

I 

!HN 

! 

MINNEAPO-  ! 
LIS  1 

1979  ! 

! 

CC  7914 

84814A481 
!  1 

195.0!  35.01 
195.01  35.01 

9.0! 

1.6! 

1524! 

-  ! 

1 6 • 5 ! NONE 
! 

1 MN 

1 

MINNEAPO-  ! 
LIS  1 

1979  I 

CC  7915 

84814A4CI 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

1524! 

-  ! 

18.5 ! NONE 
! 

!HM  MINNEAPO-  ! 

!  LIS  ! 

1979  I 

1 

CC  7914 

! 

84814A481 

1  1 

195.0!  35.01 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

1524! 

-  I 

18.5  J  NONE 
! 

!MN 

! 

MINNEAPO-  1 
LIS  ! 

1979  1 
! 

CC  7917 

84814448! 
t  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

15241 
-  ! 

18.5! NONE 
! 

INN 

I 

MINNEAPO-  1 
LIS  I 

1979  | 

I 

CC  7918 

1 

648I4A48I 
!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

" 

1524! 

-  i 

18.5 1  NONE 
! 

INN 

I 

MINNEAPO-  1 
LIS  1 

1979  ! 

! 

CC  7919 

846I4A481 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

1524! 

16.5! NONE 
! 

!MN 

l 

MINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979  I 
! 

CC  7920 

S4814A48! 

!  1 

195.0!  35.0! 
195.01  35.01 

9.0* 

1.6! 

“ 

1 

1524! 

-  ! 

1 8 . 5 ! HONE 
l 

INN 

! 

NINNEAPO-  1 
LIS  ! 

1979  1 
! 

CC  7921 

84814A46! 

!  1 

195.01  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.01 

1.6! 

• 

1524! 

-  1 

16 .5 ! NONE 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  I 

1979  ! 

1 

CC  7922 

i 602904 

83314A411 

1  1 

195.01  35.0! 
195.11  35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

1478! 

-  ( 

16.0! NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  1 
LIS  1 

1979  ! 

! 

CC  792) 

1604842 

67614A411 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.01 

1.61 

1497! 

-  ! 

16.5 ! NONE 
! 

SNN 

! 

NINNEAPO-  1 
LIS  1 

1979  ! 

I 

CC  7924 

1603968 

67614A41! 

1  1 

195.01  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

14971 
-  ! 

16.5 ! NONE 
! 

INN 

! 

MINNEAPO-  ! 
LIS  I 

1979  ! 

I 

CC  7925 

1603969 

67614A41! 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.01  35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

1497! 

18.5 {NONE 
! 

'NN 

1 

MINNEAPO-  ! 
LIS  1 

1979  | 

1 

CC  7926 

1602253 

654I4A41 1 

1  ! 

195.0!  35.0! 
195.01  35.0! 

9.0! 

1.61 

1510! 

-  ! 

1 6.2! NONE 
! 

INN 

! 

MINNEAPO-  1 
LIS  1 

1979  f 

1 

CC  7927 

1603410 

67614A411 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

01 

1.31 

” 

1498! 

-  ! 

14.9! NONE 
! 

!NN 

! 

MINNEAPO-  1 
LXS  1 

1979  | 

! 

CC  7928 

1603610 

67614A41! 

!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1498! 
-  ( 

14. 9! NONE 

I 

!MN 

I 

MINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979  | 

I 

CC  7929 

1605752 

67614A41 | 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1498! 
-  ! 

14.9! NONE 
! 

INN 

! 

MINNEAPO*  ! 
LIS  I 

1979  I 

I 

CC  7930 

1612503 

69014A461 
!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

14.9! NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  1 
LIS  ! 

1980  I 
! 

CC  7931 

1612504 

69014A461 

1  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

1500! 
*  ! 

14*9! NONE 
( 

(NN 

! 

NINNEAPO-  I 
LIS  I 

1980  ! 

I 

CC  7932 

1612505 

690! 4A461 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.01  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 
-  1 

14,9! NONE 
! 

INN 

! 

MINNEAPO-  1 
LIS  t 

1960  ! 

! 

CC  7933 

1612510 

69014A46! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.01  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

15001 
-  I 

14.9 ! NONE 
! 

INN 

! 

MINNEAPO-  ! 
LIS  I 

1910  I 

1 

CC  7934 

1612509 

69014*46! 

!  I 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

14.9! NONE 
! 

INN  NINNEAPO-  ! 

!  LIS  ! 

1980  ! 

I 

CC  7935 

1612501 

69014A461 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.61 

1500! 

14.9! NONE 
! 

INN 

! 

MINNEAPO¬ 

LIS 

1980  1 

1 

CC  7936 

1612507 

69014A46! 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 
-  I 

14.9! NONE 
! 

IRN 

MINNEAPO¬ 

LIS 

1980  { 

! 

CC  7937 

1612508 

69014A46! 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

1500! 
-  ! 

14 .9 !  NONE 
! 

Inn 

! 

MINNEAPO¬ 

LIS 

1980  ! 

1 

CC  7938 

1609252 

88314*48! 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

• 

1459! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

INN 

! 

MINNEAPO¬ 

LIS 

1979  1 
l 

CC  7939 

1612506 

67614*41 1 
!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

1497! 
-  ! 

1 8. 5! NONE 

I 

INN 

! 

MINNEAPO¬ 

LIS 

1979  | 

CC  7940 

1612502 

69014*46! 
!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1500! 
-  ! 

14,9! NONE 

l 

!  NN 
! 

MINNEAPO¬ 

LIS 

1980  I 
! 

CC  7941 

1609251 

88814*48! 
!  ! 

195.0!  35.01 
195.0*  35.0! 

9.0! 

1.5! 

• 

1459! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

!  NN 
! 

MINNEAPO¬ 

LIS 

1979  } 

I 

CC  7942 

1609244 

88814*48! 

!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1459! 
-  * 

1 6.0! NONE 
! 

INN 

MINNEAPO¬ 

LIS 

1979  | 

! 

CC  7943 

1613858 

67614*41! 
!  I 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6t 

1497! 
-  ! 

18.5! NONE 
! 

INN 

! 

MINNEAPO¬ 

LIS 

1979  I 

I 

CC  7944 

1612980 

67614*41! 

!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1496! 
-  ! 

1 6. S! NONE 
! 

!NN 

! 

MINNEAPO¬ 

LIS 

1979  ! 

I 

CC  7945 

1609243 

68814*41! 
!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1452! 
-  ! 

18.5! NONE 
! 

INN 

! 

MINNEAPO¬ 

LIS 

1979  ! 

! 

CC  7946 

1613856 

67614*411 
1  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1498! 
-  1 

18.SIN0NE 

) 

!HN 

! 

MINNEAPO¬ 

LIS 

1979  I 
I 

CC  7950 

(612511 

69614*461 
!  1 

200.0!  35. C! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

1 

1500! 
-  ! 

14.9! NONE 
! 

!NN 

! 

MINNEAPO¬ 

LIS 

1980  ! 

! 

CC:  7951 

1612513 

69614*46! 
!  1 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

m 

1500! 

-  i 

14.9! NONE 
! 

INN 

! 

MINNEAPO¬ 

LIS 

1980  ! 

I 

CC  7952 

1612517 

69614*46! 
!  ! 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

1500! 
-  ! 

14.9! NONE 
( 

INN 

! 

MINNEAPO¬ 

LIS 

1980  1 
! 

CC  7953 

1612519 

69614*46! 
!  ! 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 
-  ! 

14.9!  NONE 
! 

!NN 

! 

MINNEAPO¬ 

LIS 

1980  I 
I 

CC  7954 

1612520 

69614*46! 
!  1 

200.0!  35. 0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 
-  I 

14.9! NONE 

1 

INN 

! 

MINNEAPO¬ 

LIS 

1980  1 

1 

CC  7955 

1611C95 

74314*41! 
1  ! 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1662! 
-  ! 

17.01NONE 

! 

INN 

! 

MINNEAPO¬ 

LIS 

1979  I 
1 

CC  7956 

1608106 

69614*41! 
!  1 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.01 

1.5! 

“ 

1643! 
-  ! 

16.2! NONE 
! 

INN 

! 

MINNEAPO¬ 

LIS 

1979  | 

I 

CC  7757 

1612518 

i 

! 

A9AI444AI 

!  1 

200,0!  35,0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 
-  ! 

14.9! NONE 
! 

INN 

I 

MINNEAPO¬ 

LIS 

1980  I 

CC-7958 

1612515 

i 

69614*46! 
!  ! 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 
-  ! 

14. 9 ! NONE 
! 

•NN 

t 

MINNEAPO¬ 

LIS 

1980  1 
! 

CC  7959 

1412514 

69614*461 
1  1 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 
-  ! 

14.9! NONE 
! 

•MN 

MINNEAPO¬ 

LIS 

1980  f 

1 

CC  7960 

105214*48! 
!  ! 

200.0!  35. C! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1629! 
-  ! 

16.0INONE 

! 

*|NN 

! 

MINNEAPO¬ 

LIS 

1979  I 
I 

CC  7961 

1617068 

90814*41! 
!  ! 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1640! 

-  j 

1 8.5 ! NONE 
! 

INN 

! 

MINNEAPO¬ 

LIS 

1979  | 
! 

CC  7962 

1605769 

1051 54*41 ! 
1  ( 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

| 

1666! 
-  ! 

1 9, 4! NONE 
! 

INN 

! 

MINNEAPO¬ 

LIS 

1979  I 
! 

CC  7963 

1600475 

94114*41! 
!  ! 

200.0!  35.0! 
200.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

• 

1639! 
-  ! 

17 .3! NONE 
! 

INN 

! 

MINNEAPO¬ 

LIS 

1979  ! 
1 

CC  7964 

1612512 

69614*46! 
1  ! 

1  ! 

1  ! 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

«  i 

i  i 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1500! 
-  ! 
! 

! 

14.9! NONE 
! 

! 

! 

INN 

I 

! 

! 

MINNEAPO¬ 

LIS 

I960  ! 
! 
1 
I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


*46 _ 


ENGR  i 

1 VTCCJ 

DIMENSIONS  l DRAFT! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

1  V 

E  S  S  E  L  I 

1 

DISTl 

OPERATOR 

NET  {CODE! 

.ENGTH! BPDTN! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS 

(OPERATING  I 

1 

REGIS-! **** ! 

REG.  1 

REG* l LOAD- 1 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

1TCI  BASE  ! 

TEAR  1 

!  COAST 

TER  1  SEE! 

'/////!/////! 

ED  ! 

tnnnn 

POINT  ! 

LINE-1 

!A0!  LINE-1  1 

BUILT  1 

VESSEL 

NANE  AN*  NUMBER  !  GUARD 

TON-  (PAGE! 

OVER-!  OVER-! /////! 

HORSE 

•ASS-  ! (LIGHT) !//////////////// IT D }//////////! 

OR  I 

1  NUMBER 

HA4E  !  XV  ( 

ALL  ! 

ALL  (LIGHT  1 

POWER 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

{EE!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

; 

!  t 

1  i 

(27)  CARGILL  NARINE  1  TCRNINA1L#  INC.  ! 

1  ! 

!  1 

1  ! 

I 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

* 

(CONTINUED)! 

!  ( 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

CC  7945 

1605165 

10S116A6K 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

16661 

1 9.4 | NONE 

INN 

NINNEAPO-  1 

1979  ! 

! 

1  I 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

LIS  1 

1 

- 

CC  7U4 

1601092 

696! 6A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1644! 

1 S.OiNONE 

!NN 

NINNEAPO-  I 

1979  ! 

y 

CC  796? 

! 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

} 

LIS  I 

I 

{608093 

69616A41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1644! 

1 8 .5! NONE 

INN 

NINNEAPO-  I 

1979  ! 

v- 

! 

i  ( 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

LIS  1 

I 

* 

CC  7968 

{616030 

743I4A4K 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1662! 

18.51N0NE 

!NN 

NINNEAPO-  ! 

1979  1 

! 

(  ! 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

LIS  1 

I 

l 

CC  7969 

{616026 

743 14A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1650! 

17.01NONE 

!  NN 

NINNEAPO-  ! 

1979  ! 

- 

! 

1  ( 

2C0.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

LIS  ! 

! 

CC  7970 

{616029 

74314A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1650! 

17.0! NONE 

INN 

NINNEAPO-  I 

1979  I 

1 

{  ( 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 6.5! NONE 

INN 

LIS  I 

NINNEAPO-  I 

! 

1980  ( 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

LIS  1 

I 

CC  8002 

1  - 

646! 4A46I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.51  NONE 

INN 

NINNEAPO-  1 

1980  ! 

CC  8003 

i 

!  ( 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 8 .5 ! NONE 
! 

18.5 ! NONE 

LIS  1 

1 

1980  1 

1 

1980  ( 

! 

t  1 

mloi 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

I N  N 

INN 

NINNEAPO  1 
LIS  1 

! 

!  ( 

195.01 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

LIS  1 

I 

! 

!  ! 

195.0! 

35l0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  NN 

NINNEAPO—  1 
LIS  1 

I 

CC  8006 

!  - 

648(4648! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.5 ! NONE 

!NN 

NINNEAPO-  I 

I960  I 

i 

t  ( 

24814X431 

195.0! 

193.01 

35.0! 
35.  C! 

1.6! 

9.01 

-  ! 
15241 

( 

1 8 .S ! NONE 

INN 

LIS  ! 

I 

1980  ! 

NINNEAPO-  I 

{ 

!  i 

195.0! 

33.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

LIS  I 

1 

CC  8008 

!  . 

84814*481 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1524! 

16.5 ! NONE 

!NN 

NINNEAPO-  1 

1910  1 

, 

I 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

LIS  1 

1 

3 

! 

I  i 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

!  MN 

LIS  I 

I 

1980  I 

( 

!  ! 
84814*48! 

195.0! 

193.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

-  ! 
15241 

18.5! NONE 
! 

1 8. 5 ! NONE 

LIS  I 

: 

!NN 

I 

1980  ! 

CC  8012 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

LIS  1 

I 

!  - 

84614*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.5 1  NONE 

!NN 

NINNEAPO-  1 

1980  I 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

LIS  ! 

1 

I 

CC  8013 

i  - 

8481**481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.5! NONE 

!  NN 

NINNEAPO-  ! 

1980  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

18.5 (NONE 

(NN 

LIS  1 

NINNEAPO-  1 

I 

1980  ! 

CC  6  >15 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

LIS  1 

» 

1  - 

84814*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.51  NONE 

(NN 

NINNEAPO-  1 

1980  t 

CC  8016 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

LIS  ! 

I 

!  - 

6461 4*461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

19.5 (NONE 

!  NN 

NINNEAPO-  1 

1980  I 

J 

CC  8017 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

LIS  I 

! 

!  - 

848(4*481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.5! NONE 

INN 

NINNEAPO-  ( 

1980  ! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 8.5! NONE 

INN 

LIS  I 

NINNEAPO-  ! 

1 

1980  I 

CC  8019 

! 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

LIS  ! 

! 

- 

!  — — 

64814*48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1524! 

18.5! NONE 

!HN 

NINNEAPO-  ! 

1980  ! 

l 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

18.5! NONE 

!NN 

LIS  I 

NINNEAPO-  ! 

1 

1980  ! 

I 

s*81 4A48I 
!  ! 
84814*48! 

195.0! 

195.0! 

35.  Cl 
35.  C! 

9  6! 
9.0! 

-  ! 
1524! 

! 

18.5 1  NONE 

INN 

LIS  I 

1 

1980  I 

1 

NINNEAPO-  1 

t 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

LIS  I 

CC  8022 

!  - 

84814*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

1 8.51N0NC 

!NN 

NINNEAPO-  1 

1910  I 

i 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

LIS  1 

I 

? 

CC  3023 

!  - 

! 

84814*46! 

84814*48! 

195.0! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

9.0! 

1524! 
-  ! 
1524! 

16.51  NONE 
! 

1  8. 5 ! NONE 

!  NN 

INN 

NINNEAPO-  I 
LIS  I 

1910  ! 

I 

1980  I 

is 

NINNEAPO-  1 

t 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

LIS  ! 

! 

CC  8025 

j  - 

64814*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.51K0NE 

!NN 

NINNEAPO-  1 

1980  I 

{ 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

l 

LIS  1 

! 

CC  8026 

!  - 

848(4*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.5! NONE 

INN 

NINNEAPO-  I 

1980  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

LIS  I 

! 

CC  8027 

!  - -- 

64814*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

U.5IK0NE 

INN 

NINNEAPO-  1 

1980  I 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

LIS  I 

I 

; 

CC  8028 

j  - 

84814*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18*51  DOME 

!NN 

NINNEAPO-  1 

1980  1 

* 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

LIS  ! 

! 

CC  8029 

1  - 

64614*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.5 {NONE 

INN 

NINNEAPO-  I 

1980  ! 

! 

!  ! 

19S.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

LIS  ! 

! 

CC  8030 

!  - 

84814*481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.5! NONE 

INN 

NINNEAPO-  1 

1980  l 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

LIS  1 

1 

CC  6031 

!  - 

84614*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

1 8. 5 ! NONE 

INN 

NINNEAPO-  I 

I960  i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

18.5! NONE 

INN 

LIS  I 

! 

1980  ! 

J 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

LIS  t 

! 

CC  8033 

!  - 

648(4*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.5 (NONE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1980  I 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

LIS  I 

1 

CC  8036 

!  - 

848(6*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.5 {NONE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1980  I 

! 

I  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

-  ! 
1524! 

! 

18.5! NONE 

INN 

LIS  ! 

1 

1980  ! 

64614*68! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

LIS  I 

I 

CC  8036 

1616003 

67616*61! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1397! 

1 6.0 ! NONE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1980  ! 

! 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

LIS  1 

! 

CC  8037 

{616006 

67616*61! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1397! 

16.0J  NONE 

INN 

NINNEAPO-  I 

1980  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

LIS  I 

I 

CC  6038 

1616005 

67616*61! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1501! 

16.8IN0NE 

INN 

NINNEAPO-  I 

I960  ( 

{ 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

•  | 

! 

LIS  ! 

! 

CC  8039 

1616006 

67616*61! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

16.8! NONE 

INN 

NINNEAPO-  1 

I960  ! 

! 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

LIS  ! 

1 

CC  6060 

(616007 

67616*61! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

16.8 ! NONE 

INN 

NINNEAPO-  1 

1980  ! 

i  « 

*  - 1  % 

•  » 

« 

CC  8061 

{616008 

67616*41 j 

195.0! 

35.0! 

9.oi 

- 

1501! 

16.8! NONE 

INN 

NINNEAPO-  i 

1910  i 

) 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

LIS  1 

i 

CC  8062 

5618009 

67614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

16.8IN0NE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1980  ! 

{ 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

LIS  1 

! 

CC  8063 

1616010 

676(4*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

16*8! .ONE 

INN 

NINNEAPO-  I 

1910  1 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

LIS  I 

! 

CC  8066 

1627506 

71114*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

16.6! NONE 

INN 

NINNEAPO-  1 

1980  1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

LIS  I 

I 

CC  8050 

J616531 

91214*46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1662! 

15.0! HONE 

INN 

PINNEAPO-  ! 

1960  ! 

CC  6051 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

LIS  I 

t 

1626787 

96014*46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1633! 

16.5 {NONE 

INN 

NINNEAPO-  I 

1980  i 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ( 

1 

LIS  I 

! 

CC  8052 

1626685 

96014*46! 

200.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1633! 

16.5 {NONE 

INN 

NINNEAPO-  I 

1980  ! 

t 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

LIS  I 

! 

CC  8053 

1629186 

100014*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1650! 

1 8.0 ! NONE 

INN 

NINNEAPO-  1 

1980  ! 

! 

! 

! 

(  ! 

!  ! 

!  ! 

200.0! 

i 

i 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

1 

! 

-  ! 

I 

X 

{ 

l 

1 

LIS  ! 

I 

! 

! 

1 

! 

-UTiL* 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENCR1 

BIST! 


OPERATOR 

VESSEL  NAME  ANB  NUMBER 


COAST 

CUARB 

RUBBER 


! VTCC !  BINENSIONS  IBRAFT! 

NET  !CODE!LENCTN!|RPTHi  | 

RE4IS-!****!  RES.  !  RES.tLOAB-1 
TER  !  SEE!//////!/////!  EB  ! 

TON-  !PA«E!  OVER"! OVER"! /////!  HORSE 
NASE  !  IV  l  ALL  !  ALL  ILZSNTI  POVER 


CAPACITY!  NISH-  !  I  V  E  S  S  E  L  !  ! 

!  EST  )  CARSO  HANBLZNC  !$  IOPERATZNS  I  ! 
CARSO  1  FIXED  (  EtUIPHEHT  ! TCI  BASE  !  YEAR  ! 
//////!  POINT  I  LZNE-1  ISO!  LINE-1  !  BUILT  1 
PASS-  I (LISHT)I ////////////////!TB|//////////!  OR  ! 


247 


ENSERS  !  (FEET)! 


LINE-2 


ICE!  LZNE-2  lARIBUILTl 


fin  CARSILL 

NARINE  S  TERHINA1L#  INC. 
(CONTINUED ! 

CC  8054 

1429212 

CC  1101 

!  - 

CC  1102 

1  - 

CC  8103 

!  - 

CC  8104 

!  - 

CC  8105 

!  . 

CC  8106 

!  - 

CC  8107 

1  - 

CC  8108 

CC  8109 

!  - 

CC  8110 

1  - 

CC  8111 

1  . — -- 

CC  5112 

!  - 

CC  3113 

1  - 

CC  8114 

!  - 

CC  8115 

!  - - 

CC  8114 

!  - 

CC  8117 

!  - 

CC  6111 

!  - 

CC  1119 

1  - 

CC  8120 

!  - - 

CC  8121 

1  - 

CC  8122 

!  - 

CC  8123 

CC  8124 

!  - 

CC  8125 

!  - 

CC  6126 

I  - 

CC  8127 

!  - 

CC  6128 

!  - 

CC  8129 

!  - 

CC  8130 

!  — - 

CC  8131 

I  - 

CC  8132 

!  - 

CC  8133 

!  - 

CC  5134 

\  - 

CC  8135 

CC  6136 

1  - 

CC  8137 

!  - 

CC  6138 

1  - 

CC  8139 

CC  8140 

1  - 

CC  8141 

!  - 

CC  8142 

!  - 

CC  8143 

!  - 

CC  8144 

!  - 

CC  8143 

!  - 

CC  6146 

i  - 

CC  8147 

1  - 

CC  8148 

!  - 

CC  8149 

CC  6150 

!  — - 

CC  8151 

,  - 

CC  8152 

1630159 

CC  6153 

1630161 

! 

1 

846I4A48I  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.01  35.0!  1.6! 

84814A48!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  I  195.0!  35.0!  1.6! 

848I4A48!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35. 0!  1.6! 

848S4A48!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  I  195.0!  35.0!  1.6! 

84614A48!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

69614A41!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.5! 

696S4A41!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.5! 

696 !4a41 ]  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.5! 

!  !  !  !  I 

!  !  !  !  ! 


1524! 
"  ! 
1524J 
-  ! 
1524! 

-  I 
1524! 

-  ! 
1524! 

1643! 
-  ) 
1643! 
"  ! 
1643! 
“  ! 
! 
! 


18.5 ! NONE 
! 

18.5 {NONE 
! 

18.5 {NONE 
! 

1 8. S!NON£ 
( 

18.5! NONE 
! 

18.51N0NE 

! 

14. 9! HONE 
! 

14.9! NONE 
! 

{ 

i 


!  1 
1000 I4A4B! 

! 

200.0! 

1 

35.0! 

! 

9.01 

! 

! 

! 

16301 

! 

1 8.0! NONE 

(  I 

(HN  HINNEAPO-  ! 

1910 

!  ! 

200.0] 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  LIS  ! 

1981 

846! 4A48! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1524! 

18.5! NONE 

IHN  HINNEAPO-  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.61 

1 

-  ! 

! 

!  LIS  I 

1911 

6461 4A46I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

11.5! NONE 

IHN  HINNEAPO-  ! 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  1 

! 

!  LIS  ! 

1911 

646I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

18.5! NONE 

IHN  HINNEAPO-  ! 

!  1 

193.0! 

33.0! 

1.6! 

I 

-  1 

! 

!  LIS  ! 

1941 

848! 4A46! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

18. S {NONE 

IHN  HINNEAPO-  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  LIS  ! 

1911 

I4814A48! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1524! 

16.5! NONE 

IHN  HINNEAPO-  ! 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  LIS  1 

1981 

846I4A48! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

15241 

16.5! NONE 

IHN  HINNEAPO-  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I  LIS  ! 

1981 

84814A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1524! 

18.3! NONE 

IHN  HINNEAPO-  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  LIS  ! 

1981 

646I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524) 

18.5 ! NONE 

!HN  HINNEAPO-  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

!  LIS  ! 

1981 

646I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

16.3 ! NONE 

!HN  HINNEAPO-  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

i 

-  1 

! 

!  LIS  1 

1981 

64B14A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

11.51  NONE 

!HN  HINNEAPO-  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

!  LIS  ! 

1981 

84614A48I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

18.5! NONE 

IHN  HINNEAPO-  ! 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  I 

1 

1  LIS  1 

1981 

848I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

1 6. 5! NONE 

t-.IN  HINNEAPO-  ! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

I  LIS  ! 

1981 

64814A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

18.3 {NONE 

!HM  HINNEAPO-  1 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I  LIS  1 

1981 

S4614A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

16.5! NONE 

IHN  HINNEAPO-  1 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  LIS  ! 

1961 

•46I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

18.5! NONE 

IHN  HINt'tAPO-  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ( 

! 

!  LIS  i 

1981 

843UA48! 

193.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1524) 

18.5! NONE 

!HN  HINNEAPA-  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

* 

-  ! 

! 

!  LIS  I 

1981 

848I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

18.5 ! NONE 

IHN  HINNEAPO-  ! 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  LIS  ! 

1981 

646! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

11.5! NONE 

IHN  HINNEAPO-  1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

!  “ 

!  LIS  ! 

1981 

64814A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

18.5 1  NONE 

IHN  HINNEAPO-  < 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  LIS  ! 

1981 

64614A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

16.5  t  NONE 

IHN  HINNEAPO-  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  | 

! 

!  LIS  ! 

1981 

846MA46I 
!  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

16.5  ! NONE 

IHN  HINNEAPO-  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  LIS  ! 

84814A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1524! 

18.5 ) NONE 

IHN  HINNEAPO-  1 

1911 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

!  LIS  ! 

1981 

84614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

1 8.5 ! NONE 

IHN  HINNEAPO-  ! 

!  ! 

195.0! 

35.01 

I.o! 

! 

-  ! 

» 

!  LIS  I 

198f 

64814A46! 

!  I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1524! 

16.3 ! NONE 

!HM  HINNEAPO-  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ( 

! 

!  LIS  ! 

1981 

64814A48I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

18. 5 {NONE 

IHN  HINNEAPO-  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  LIS  t 

1981 

84814A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1524! 

18.51N0NE 

INN  HINNEAPO-  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  LI  j  I 

1981 

646I4A48I 
!  I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

16.5 ( NONE 

INN  HINNEAPO-  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  LIS  ! 

1*81 

64814A48I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

16.5IN0NE 

IHN  HINNEAPO-  1 

!  ! 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

!  CIS  ! 

1980 

64614A48I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1497! 

16.8! NONE 

IHN  HINNEAPO-  ! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

!  LIS  I 

1981 

846I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

18.51N0NE 

IHN  HINNEAPO-  t 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

!  LIS  l 

1981 

64614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

18.5! NONE 

IHN  HINNEAPO-  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  1 

! 

>  LIS  I 

1981 

348! 4A  48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

! 

1524! 

1 8*5 ! NONE 

IHN  HINNEAPO-  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

!  LIS  1 

1981 

34614A48! 
!  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1524! 

18.5! NONE 

IHN  HINNEAPO-  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  LIS  ! 

1981 

64614A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

18.5!  NONE 

IHN  HINNEAPO-  ! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

!  LIS  ! 

1961 

34814A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

18.5 1N0NE 

!P.N  HINNEAPO-  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  LIS  I 

1981 

84614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

1 8. 5! NONE 

IHN  HINNEAPO-  ! 

!  ! 

195.01 

35.C! 

1.6! 

1 

"  ! 

! 

!  LIS  ! 

1981 

94B14A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

1 8.5 { NONE 

!HN  HINNEAPO-  t 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.61 

! 

-  ! 

! 

!  LIS  ! 

1981 

846UA48! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1524! 

18.5! NONE 

IHN  HINNEAPO-  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.61 

I 

“  ! 

! 

!  LIS  ! 

1981 

84814A48! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1524! 

1 8.5 (NONE 

!HN  HINNEAPO-  ! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

!  LIS  1 

1981 

84614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

18.5! NONE 

IHN  HINNEAPO-  ! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

!  LIS  ! 

1981 

84614A481 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1524! 

18.S1N0NE 

IHN  HINNEAPO-  I 

J 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  LIS  ! 

1981 

648MA481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

18. 51  NONE 

IHN  HINNEAPO-  ! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  LIS  I 

1981 

84614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

( 

1524! 

18.5 (NONE 

IHN  HINNEAPO-  ! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  LIS  ! 

1981 

84614A48 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

18.5! NONE 

IHN  HINNEAPO-  ! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

"  ! 

» 

!  LIS  i 

1981 

84814446! 

i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

18.5 (NONE 

IHN  HINNEAPO-  1 

195.0} 

35.0! 

1.6! 

i 

"  ! 

I 

!  LIS  1 

!  LIS 


l 


INN  HINNEAPO-  ! 
!  LIS  ! 
INN  HINNEAPO-  ! 
!  LIS  ! 
!MN  HINNEAPO-  ! 
!  LIS  ! 
INN  HINNEAPO-  I 
(  LIS  I 
!HN  HINNEAPO-  I 
!  LIS  ! 
!HN  HINNEAPO-  I 
!  LIS  ! 
!HN  HINNEAPO-  ! 
!  LIS  ! 
!  ! 
!  ! 


! 

1981  ! 
! 

1981  I 
! 

1981  ! 
! 

1981  ! 
! 

1981  ! 
1 

1981  ! 
! 

1981  ! 
! 
! 
! 


tme  2.  -  description  or  vessels 


tKCfti 

•1ST!  OPERATOR 

1 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  1 

I 

COAST  ( 
4UARD  t 
NUMBER  1 

iVTCC!  DIMENSIONS  (DRAFT! 
NET  ICODEILENCTHIBRDTHI  ! 

R£*!S-I****(  RES.  i  RES.lLOAO-1 
TER  i  SEE  1 //////!///// (  ED  ! 
TON-  IPA4E!  0VCR-1OVER-I/7///I 
NACC  !  IV  (  ALL  (  ALL  ILICKT! 

lUPttlll!  HUH-  !  1  V  C  $  S  t  l  1 

1  1  (SI  1  C AHSO  HANIltHt  IS  ICHEAATIH* 

1  CAACO  1  FIIED  1  EtUIAHEHT  ITEI  SASE 

I////////I  AOIHT  1  UNE-1  1  AO!  LINE-1 

HOASEI  HASS-  ICCUHTM////////////////ITDI//////E///I 
HOHEAI  ENtEAS  1  (EEET)I  LINE-2  IEE!  LINE-2 

TEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 

(27)  CARQtLL 

! 

MARINE  t  TCRM1NAIL/ 
(CONTINUE*) f 

INC*  t 

1  1 

!  1 

1  l 

(  ! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

I 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

CC  St 5* 

1430163  1 

4UUA41I 
!  ! 

200*0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1643! 

-  ! 

1 4*9 1  NONE 
» 

INN  HINNE4M0- 
!  LIS 

1981 

CC  8155 

(4301*4  1 

1  ! 

69614441! 
i  1 

200.0! 

200.0! 

35.01 

35.0! 

9.01 

1.5! 

1643! 

-  ! 

14.9! NONE 
! 

INN  NINNEAfO* 

!  LIS 

1981 

CC  8156 

(630162  J 

I  1 

696UA41I 
!  t 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.5! 

“ 

1643! 
-  ! 

14 .91  NONE 
! 

1MN  NINNIAPO- 
t  LtS 

1981 

CC  «15? 

(430144  t 

696I4A41I 
!  ( 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

* 

1643! 
-  1 

14.9! NONE 
! 

INN  NINNEAPQ- 
1  LtS 

1981 

CC  3158 

(630157  ( 

(  > 

49414441! 

1  I 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1643! 
-  ! 

14 .9 (NONE 

1 

INN  NINNEAPO- 
!  LIS 

1911 

CC  8250 

l 

t 

933I4A41! 

(  ( 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

1666! 

-  ! 

18.5 (NONE 

1 

|MN  MINNEARO- 
!  LIS 

1982 

CC  8251 

1 

1 

933I4A41I 
(  t 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

1666! 
-  ! 

1 1 ■ 5 i NONE 
! 

INN  MINNEAPO- 
)  LIS 

1982 

CC  8252 

l 

1 

933J4A41I 
!  i 

200.0! 

200.01 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

16661 
-  ! 

16. 5 ! NONE 
! 

!NN  NtNNEAPO- 
(  LtS 

1982 

CC  6253 

l 

1 

93314A41I 
!  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

* 

1*461 
-  ! 

1 8. 5 {NONE 
! 

INN  NINNE4F0- 
!  LIS 

1982 

CC  8254 

! 

t 

93314A41 J 

1  ! 

200.01 

200.3! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.4! 

” 

1466! 

-  ! 

1 8. 5 ! NONE 
! 

1  LtS 

1982 

CC  8255 

1 

J 

933I4A41! 

1  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

33.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

1666! 

-  ! 

18.5! NONE 
! 

INN  NtHNEAPO- 
1  LIS 

1982 

CC  8256 

1 

1 

933! 4A41 ( 

'  ) 

200.0! 

>00.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

1446! 
-  ! 

18. 5  1  NONE 
! 

f  LtS 

1982 

CC  8257 

1 

1 

933 

1 

.0! 

01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.41 

“ 

16661 
-  ! 

18.51  NONE 

I 

INN  NINNEAPO- 
1  LtS 

1982 

CC  8251 

1 

( 

93314*4* 

!  I 

0! 

j.O! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.41 

* 

1666! 

-  ! 

18.5 (NONE 
! 

INN  NINNEAPO- 
!  LIS 

1912 

CC  825V 

l 

l 

93314A41! 

!  ! 

200*0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

1066! 
-  I 

1 1.5! NONE 
! 

IMN  NINNC4M0- 
1  LIS 

1982 

CC  8260 

! 

! 

933! 4A41 ! 

!  ( 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.41 

“ 

1646! 
-  ! 

18.5 {NONE 
! 

IMN  NINNEAPO- 
I  LIS 

1982 

CC  3261 

1 

! 

933! 4A41 ! 

!  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.4! 

“ 

16661 
-  ! 

18.5! NONE 
! 

INN  NINNEARO- 
I  LIS 

1982 

CC  8262 

( 

t 

93314A41! 

!  ! 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.4! 

“ 

1666! 
-  1 

15.S1N0NE 

! 

IMN  HINNEAPO- 
!  LtS 

1912 

CC  82*3 

1 

l 

933I4A41 ! 
i  ! 

00.3! 

200.01 

35. C! 
35.0! 

\0! 

1.4! 

“ 

1*66! 

16.5 (NONE 
! 

IMN  NINNEAFO* 

I  LIS 

1932 

CC  4264 

I 

! 

9331  4A41 ! 

!  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

1666! 
-  ! 

1 8. S ! NONE 
! 

INK  MINNEAPO- 
I  LIS 

1982 

CC  8265 

! 

1 

93314*41 ! 
t  : 

230.0! 

200.0! 

35.  or 
35.0! 

9.01 

1.4! 

“ 

1666! 
-  ! 

1 8  •  5  !  NONE 
! 

IMN  NtNNIAPO- 
1  LIS 

1982 

CC  8266 

! 

1 

93314A41! 

!  ! 

200.0! 

,0! 

35-0! 
:>. '! 

9.0! 

1.4! 

1666! 
-  I 

18*5  J  NONE 
! 

IMN  M1NNEAP0- 
I  LIS 

198* 

CC  8267 

( 

1 

933I4A41! 

1  ( 

200.0! 

>00.0! 

35. vi 

SS.bt 

9.0! 

1.4! 

1666! 
-  I 

1 8. 5  !  NONE 

1 

IMN  NINNCAPO- 
I  LIS 

1982 

cc  tin 

1 

1 

***•*" 

933*4441* 

!  t 

oo.  r: 
200.4* 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

1666! 

18.5! NONE 

I 

IMN  MINNEAPO- 
!  LIS 

1982 

CC  1*69 

« 

! 

933(4**1 J 

i  1 

200.0! 

200.0! 

55.0! 

35.01 

9.0! 

« .4; 

1 

1666! 
-  ! 

18.5 ! NONE 

1 

IMN  NINNEAPO- 
!  LIS 

19C2 

CC  827G 

1 

I 

****“”““ 

933KA41! 

(  1 

200. f ) 
200.0! 

35.  Vl 
35.0! 

".0! 

1.4* 

J 

1646! 
-  ! 

14.51  NONE 
! 

IMN  NINNEAPO- 
I  LIS 

1982 

CC  *;71 

i 

9331  4A41 1 

1 

200.0! 

200.0! 

35.0* 
35. J! 

9.0! 

1.4! 

1666! 
-  i 

18.SIN0NE 

! 

IMN  NINNEAPO- 
I  LIS 

1982 

CC  till 

1 

f 

93\!»4#1l 
(  1 

200.0! 

200.0! 

35. v! 
35.0) 

9.0! 

1.4! 

1664! 
-  1 

18.5! NPME 
! 

IMN  MINNEAPO- 
I  LIS 

1982 

CC  8273 

i 

i 

93314A41! 
t  ! 

200.0! 

200.0! 

35. f ! 
35. j! 

9.01 

1.4! 

1666! 
-  ! 

1 8.5! NONE 
! 

IMN  HINNEAPO- 
!  LIS 

1982 

CC  8274 

i 

! 

1  3 ! 4A41 ! 

(  ( 

200.0! 

200.0! 

35.  Li 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

I6(r  ! 
-  1 

18.5MQN2 

! 

IMN  NINNcAPO- 
!  LIS 

1982 

CC  8275 

! 

1 

933I-A41! 

!  1 

200.0) 

:oo.<k 

35.0! 
35.  ft 

9.0! 

1.4! 

J 

16661 
-  * 

'8.5!  NONE 
! 

IMN  HINNEAPO- 
!  LIS 

1982 

CC  8276 

t 

( 

93314A41I 

( 

200.3! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

16661 
-  ! 

18.5 (NONE 
! 

!  LIS 

1982 

CC  8277 

t 

9.»1!4A(\  1 
t  1 

200.0) 

'wC.OI 

35.0' 

35.)' 

'  ,0! 
1.4! 

* 

16661 

16.5 ! NONE 

!NN  .‘INNEAPU- 
!  LIS 

1982 

CC  8271 

1 

1 

933* ‘ A4If 
1  1 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

1.41 

* 

1661  * 
-  ! 

1 8. 5 {NONE 
! 

INN  NINNEAFO- 
!  LtS 

1982 

CC  8229 

1 

I 

933(4A41 | 

!  1 

200.0! 

:oo.oi 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.41 

* 

1666! 
-  ! 

'c.SJNONE 

l 

!M'4  AFNNEAFO- 
!  LI*. 

1982 

CC  $101 

( 

1 

686(4448; 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C* 
35- 1! 

9./*' 

1.9/ 

“ 

1**5! 
-  ! 

16.9iN0NE 

! 

!AN  UN.  APO- 
I  a; 

1983 

cc  «JC' 

j 

688(4*46! 

!  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

140  ! 
-  « 

l6.9!rtONE 

! 

!  >  IS 

1983 

CC  8305 

i 

1 

683*4446! 

!  ! 

1*5.0! 

15-5.0! 

3?fOl 

35.0! 

9.4* 

1.9! 

“ 

1 

1495*1 

-  i 

•S.9SN0NE 

i 

!M4  «)NNEAPO- 
!  i(S 

1983 

:c  8S04 

i 

i 

J.8I4A44I 
!  J 

195.0! 

195.0: 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

” 

I 

u?*i 
-  ! 

1 6. 9! NONE 
! 

IMN  NINNEAPO- 
*.  LtS 

1983 

CC  6305 

i 

( 

688  J  4  AifjC 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

>5.0) 

9.1 

‘.9! 

J49S! 
-  ! 

16.9|){  (Y/C 
! 

IMN  AINNUPO- 
!  LIS 

1)83 

CC  830* 

I 

! 

6UUA48.' 
j  1 

>95r 
195. u! 

35.05 

35.01 

.-.0! 

1.9! 

U9S! 

1 6. *  *  NONE 

1 

INN  H'.i-’EAPO- 
!  US 

1983 

CC  >307 

1 

! 

666(4448! 

!  ( 

19*. 0! 
1-15.01 

35.0! 
35.  J! 

9.0! 

t.9l 

1495! 
-  ! 

1 6.9! NONE 
! 

IMN  HINNEAPO- 
I  LIS 

198“ 

CC  8308 

! 

! 

686(4448! 
!  ! 

195.0! 
« >5.0! 

35.01 
35. 0! 

9.0! 

1.9! 

” 

I 

,  .95! 
-  ! 

I6.V1NONE 

! 

Inn  ninneaho- 
t  LIS 

1983 

CC  8309 

f 

! 

6t  ,14448! 

!  ! 

195,0! 

195.0! 

35.0! 
35. Cl 

4.0! 

1.9* 

* 

495! 
-  ( 

16  {NONE 
! 

(  LIS 

1983 

CC  8310 

1 

t 

66814446! 
1  I 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.^* 

1.9! 

* 

1(9*] 

16.9! NONE 
! 

IMN  NlHNEAPO- 
1  LIS 

1983 

CC  8311 

! 

! 

>4814448! 

!  ! 

1 95*01 
195.0! 

35.0! 

:s.oi 

9*0! 

1.9! 

“ 

U95! 
-  ! 

16.91N0NE 

! 

IMN  NINNEAPO- 
!  LIS 

19** 

CC  6312 

I 

• 

688 j  4448! 

195.0! 

55.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

U9>! 
-  1 

1 6.9! NONE 
! 

!MN  MINNEAFO- 

i  li  1 

1983 

CC  8313 

i 

i 

688)4448! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

** 

1495! 
-  ! 

16.9JN0NE 

! 

!MN  NINNEAFO- 
!  LIS 

198i 

CC  6314 

! 

1 

666144481 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.9! 

" 

1495! 
-  ! 

16. 9 ! NONE 
! 

'NN  NINNEAP&. 
l  lT%. 

1983 

CC  8315 

! 

1 

668(44481 
!  ! 

195. OJ 
195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

1495! 
-  ! 

16.9J  NONE 
! 

I  MV  rtllNMPO- 
!  L’S 

19«5 

CC  8316 

! 

! 

686(44461 
!  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.91 

1495) 
-  ) 

16.9J NONE 

IMN  MffNEAPO- 
!  LIS 

I9&y 

CC  8317 

( 

I 

666(4441] 

I  ! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

* 

1495! 
-  ! 

16.9!  NONE 

1 

IMN  NI\NEAPO- 
!  LtS 

1983 

CC  8318 

i 

i 

*  J8I 4446! 

!  ( 

195-0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1495! 
-  ! 

16.9  {NONE 
i 

IMN  NINNEAPO- 
1  US 

1fo3 

CC  8319 

! 

f 

668! 44481 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.CJ 

32.0! 

9.  Oi 

1 ,9! 

1495! 

16.°! NONE 
! 

i«N  ninneafo- 

1  LIS 

1983 

! 


!  I 


! 


1 

I 


I 


TAILE  2  -  6CSCRIPTI0N  Of  VESSEL* 
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ENfiR! 
0 1ST! 


OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUR8EA 


COAST 

8UAA8 

NilHBCR 


tVTCCt  IIRENIIONS  IORAFT! 

MET  !COIE!LEMCTH!HBTH!  1 
RESIS-!****!  RES.  !  NEC.! LOAN-} 

ter  i  see \nun\nm\  e»  i 

TOR-  If ACE!  OVER-! OVER"! /////!  HORSE 
RACE  !  IV  !  ALL  t  ALL  ILISHT!  ROVER 


CAPACITY!  RICH-  !  (VESSEL 

(  EST  !  CARCO  NANO LIRE  !S  t  Of CRATXHC 
CARCO  1  FIXER  I  EtUIPRENT  ITCl  BASE 
////////!  ROIRT  I  LIRE-1  (AO!  LXRE-t 

PASS-  1  (LXCHT )!//////////// F/// (TO! F///////// 
ERCERS  I  (FEET)!  LXRE-2  (EE(  LXNE-2 


YEAR 
•  UXLT 
OR 

•reruxlt 


12?)  CARCILL  HARIRE  I  TERRIMA 
(CORTIRUER) 


CC  8320 
CC  4321 
CC  0322 
CC  0323 
CC  *32* 
CC  632S 
CC  *320 
CC  *32? 
CC  *32* 
CC  e329 
CC  8330 
CC  *331 
CC  6332 
CC  8333 
CC  E33* 
CC  *333 
CC  *336 
CC  833? 
CC  *33* 
CC  *339 
CC  *3*0 
CC  *3*1 
CC  83*2 
CC  *3*3 
CC  8351 
CC  8*01 
CC  8*02 
CC  b*03 
CC  8*0* 
R  100 
R  101 
H  102 
R  103 
R  103 
R  107 
N  108 
R  10F 
R  110 
R  111 
R  112 
R  113 
M  11* 

H  115 
K  116 
M  117 
M  118 


R  120 
R  121 
R  122 
K  123 

H  12* 

R  125 
R  126 


688! *A*St 

(93.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*95! 

16.9! HOVE 

(RN 

RINNMFO-  1 

1913 

!  ( 

193.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ( 

( 

( 

LIS  ! 

<8l!*A*t! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1*95! 

1 4.9! NONE 

!RN  RINNEAFO-  ! 

1983 

(  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

| 

LIS  t 

468! *A*8! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1*951 

1 4. 9 ! HOVE 

(RN 

K1NNUP0-  1 

1913 

!  ! 

193.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

( 

LIS  1 

481! *A*8! 

105.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*95! 

14.9! HOHE 

(RN 

MN*!»PO-  1 

1983 

!  I 

193.0! 

35.01 

1.9! 

f 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

486 1  * A*8 ! 

193.0! 

33.0! 

9.0! 

•• 

! 

1*95! 

1 4. 9 ! NONE 

(RN 

RINNEAFO-  ! 

1983 

t  ( 

193.01 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

( 

LIS  1 

6II!*A*6! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1*95! 

16. 9IN0NE 

l*N  MNNt»P»-  1 

1913 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  I 

1 

1 

LIS  I 

All! AAAI! 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1*95! 

14.9! NONE 

!HN 

RINNEAFO-  ! 

1983 

(  ! 

193.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

418! *A*8 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*95! 

1 4.9 ! NONE 

INN 

RINNEAFO-  ! 

1913 

!  ! 

193.0! 

35.0! 

1.91 

! 

-  1 

! 

( 

LIS  f 

46A!*A*8! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*95! 

14.9! NONE 

(RN  RINNEAFO"  ! 

1913 

!  ! 

193.01 

35.01 

1.9! 

* 

-  ! 

! 

I 

LIS  ! 

418! *A*8! 

195.0! 

35.01 

9.01 

- 

( 

1*95! 

1 6.9 ! NONE 

(RN  RINNEAFO"  t 

1913 

(  ! 

195.0! 

35.01 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

( 

LIS  ! 

66I1*A*81 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*95! 

1 4.9 t NONE 

INN 

PtlWtAPO-  1 

1913 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9| 

! 

-  ! 

! 

1 

US  1 

6*8! *A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*951 

16«9| NONE 

INN 

niNKE»ra-  1 

1913 

!  ! 

191.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I 

LIS  i 

668! *A*8! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*95! 

16.9! NONE 

!RN 

KINNUPO-  1 

1913 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

1.FI 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  i 

48fc!4A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*95! 

16  .9 t NONE 

INN 

BIMNtAPO-  1 

1913 

!  ! 

195.0! 

33.  C 

1.9! 

! 

~  ! 

! 

1 

LIS  1 

486141*6! 

195.0! 

35.0! 

V.OI 

- 

( 

1*95! 

16.9! NONE 

!RN 

HINXEAPO-  1 

1983 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

461! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*95! 

1 6.9! NONE 

!RN  RINNEAFO-  ! 

1983 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.91 

! 

*  ! 

! 

I 

LIS  I 

688UA46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*95! 

1 4. NONE 

1983 

!  ! 

195.01 

35. Q! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  1 

1983 

666  !4A*6 { 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*95! 

16.  MNONE 

INN 

RINNEAFO-  ! 

!  ! 

1 9.^.0! 

33.01 

1.9! 

1 

-  ! 

» 

! 

LIS  ! 

666!*A*6I 

1*3.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1*93! 

U.91N0NE 

INN 

AINNEAPO-  ! 

1913 

)  ) 

195.01 

35.0! 

1.91 

1 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

j86! AAA3I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1*951 

14.91  NONE 

INN 

AINKEAPO-  1 

1983 

t  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  I 

1983 

4S8!*£*1 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1198! 

1 J*  8! NONE 

!RN 

KIKKEAPO-  1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

t 

-  ! 

! 

! 

LIS  1 

688! *A41 ( 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

• 

1*96' 

16.11  NONE 

IKK  NtNNCtrO-  I 

1983 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

"  1 

! 

I 

LIS  I 

466! *A41 ! 

i';.o! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1*981 

14.8M0NE 

1985 

i  : 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

1 

! 

LIS  ! 

1983 

488UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1*98! 

1 6.1! NONE 

1R.; 

PINHEAPO-  1 

t  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

( 

! 

LIS  ! 

1983 

70S ! 4A48 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

(4661 

18. (.'NONE 

INN  RINNEAFO-  ! 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.4! 

! 

-  1 

i 

i 

LIS  I 

68814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1507! 

16.8IN0N: 

INN 

RINNEAFO-  1 

1984 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

l 

! 

US  ! 

488I4A41! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

! 

1507! 

16.81N0U. 

(RN 

RINNEAFO-  » 

198* 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

1 

-  ! 

! 

! 

LIS  I 

48S!*A*1I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

I 

15071 

16.8 {NONE 

INN 

RINNEAFO-  ! 

198* 

!  t 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

J 

! 

LIS  ! 

688!*A*1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1507! 

1 4.1! NONE 

INN 

RINNEAFO-  ! 

198* 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  I 

1974 

871 !4A*6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

1 8 . 0 1  NONE 

INN 

RINNEAFO-  I 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  1 

871I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520) 

1 8«  0! NONE 

ikn 

RINNEAFO-  I 

197* 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.9| 

1 

-  ! 

! 

! 

US  ! 

I71I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

18.01N0NE 

INN 

RINNEAFO-  1 

197* 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

US  1 

*71 ! *A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

1 8.0! NONE 

Inn 

RINNEAFO-  I 

197* 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  1 

871 ! *A*8 ! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

18. 0 1  NONE 

INN 

MNNIAFO-  1 

197* 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9| 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

871 ! 4A49I 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

18.0!K;NC 

!RH 

RINNIAPO-  I 

1975 

i  ! 

195.01 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  1 

871 l *A48I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

10.01N0ME 

INN 

RINNEAFO-  1 

197$ 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

l 

! 

LZS  ! 

871I4A49! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

1 8.0t NONE 

!RH 

RINNEAFO-  ! 

1 97$ 

1  i 

195.01 

35.0! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  1 

871 1 4  A  4  8 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

18.0! NONE 

INN 

RINNEAFO-  I 

M7S 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  1 

871 ! 4A48 ! 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

18.0! NONE 

INN 

NINNEAPO-  I 

1975 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

871UA48J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

18.0  I  NONE 

!HN 

RINNEAFO-  1 

1975 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  1 

871 I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

18.0! NONE 

!RN 

RINNEAFO-  ! 

1975 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

! 

LIS  ! 

871 ! *A*8 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

1  8.0! NONE 

!NN 

RINNEAFO-  ! 

1975 

!  ! 

195.6! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

! 

LIS  ! 

871J4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1 520  i 

18.0! NONE 

!  RN 

HINNEAPO-  1 

197S 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

871I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1520! 

18. 01  NONE 

INN 

RINNEAFO-  ! 

1975 

J  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

LIS  1 

871 !*A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

18.01N0NE 

!  RN 

RINNEAFO-  1 

1975 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9} 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  1 

871I4A48! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

18.01N0NE 

INN 

RINNEAPO-  ! 

1975 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

! 

LIS  ! 

«7« *4 *t*< 

175 .0! 

35. C! 

7-0! 

- 

* 

1520! 

ie.O!"ONE 

iHM 

MINWIIFO-  « 

1975 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

! 

LIS  I 

871J4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1520! 

18.0! NONE 

!RN 

RINNEAPO-  ! 

1975 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

*7114*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

1 8.0 ! NONE 

!NN 

RINNEAPO-  1 

1975 

!  i 

195. OJ 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

LIS  I 

871J4A48! 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

18.0! NONE 

!RN 

RINNEAPO-  ! 

1975 

!  ! 

195.0! 

3  5*01 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

1 

US  ! 

871I4A48! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1520! 

18.01  NONE 

!RN 

HINNEAPO-  t 

1975 

1  i 

195.0! 

35.01 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

LIS  ! 

871I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

16.01  NONE 

Inn 

RINNEAFO-  ! 

1975 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  1 

871 !*A*81 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1520! 

18.0 {NONE 

!RV 

RINNEAPO-  ! 

1975 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

i 

LIS  ! 

*71 {4A4SI 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

18.01  NONE 

IRN 

HINNEAPO-  ! 

1975 

!  1 

195.6! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENCR!  ! 

»!STt  OPERATOR  ! 

!  COAST  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUNIER  !  SUARD  ! 

!  NUMBER  I 

tVTCCl  DIMENSIONS  1  DRAFT! 
NET  1  CORE iLENSTNl BRDTKl  1 

RCStS-!****!  RES.  1  RES.lLOAD-1 
TER  1  SEEl/t ////(/////I  ED  ! 
TON-  lRACEl  0VER-10VER-1/////1 
NA6E  f  IV  1  ALL  1  ALL  1L1SMTI 

HORSE 

HOVER 

CAPACITY!  MXGK-  ! 

!  ETT  (  CARSO  HANDLING 
CARSO  !  Fmo  !  EQUIPMENT 

7/7/////!  POINT  I  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// 
EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2 

!  V  C  S  S  E  L  !  ! 

IS  ! OPERATING  !  I 

!TC!  BASE  !  YEAR  ! 

! AO!  LINE-1  t  BUILT  ! 

ITD !//////////!  OR  ! 

ICC!  LINE-2  1*RE8UILT! 

(27)  CARGILL 

I 

1 

MARINE  4  TERHXNAIL*  INC. 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

\ 

(CONTINUER) ( 

1  1 

1 

! 

! 

1 

! 

M  127 

•71*4448! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

18.01NONE 

!NN 

HINNEAPO-  ! 

1975  ! 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

LIS  ! 

1 

H  121 

!  - 

871 14A48I 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

- 

1520! 

18.0! NOME 

INN 

HINNEAPO-  ! 

1975  I 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

LIS  ! 

1 

n  12« 

!  ...... 

|71 ! 4 A  41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

1 8.0IM0RIE 

!HH 

HINNEAPO-  ! 

1975  1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

LIS  ! 

! 

H  110 

871 14A48 1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1520! 

1 3.0!  NO'tE 

!PN 

HINNEAPO-  ! 

1975  1 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.91 

-  | 

! 

LIS  ! 

! 

2 

M  131 

1  - 

I71I4A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

1 8  .0 (NONE 

INN 

HINNEAPO-  ! 

1975  I 

j 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

( 

LIS  ! 

l 

= 

It  132 

1  - 

871 14A48 | 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520* 

18.01N0NE 

INN 

HINNEAPO-  1 

1975  ! 

i 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

LIS  ! 

! 

It  133 

t  - 

871 1 4  A  4  8 1 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

1520! 

18.01N0NE 

!HN 

HINNEAPO-  1 

1975  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9* 

-  1 

i 

LIS  ! 

! 

NVT  7124 

1542452 

71814A411 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1678! 

1 8.01  NONE 

!  NN 

HINNEAPO-  ! 

1971  J 

I 

1  1 

200.01 

}5.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

LIS  ! 

! 

NUT  7125 

1542453 

718 (4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1678! 

1 3. 01  NONE 

Inn 

HINNEAPO-  1 

1971  ! 

t 

1  1 

2(0.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

I 

LIS  ! 

! 

HUT  7126 

1542454 

71814A41! 

2C0.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1678! 

18.0INONE 

INN 

HINNEAPO-  I 

1971  I 

1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.3! 

-  1 

! 

LIS  ! 

! 

HUT  7127 

15(2455 

71814A411 

201’. 0! 

35.01 

9.0! 

- 

1678! 

1 8.0! NONE 

INN 

HINNEAPO-  ! 

1971  ! 

1 

1  1 

200 *0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

LIS  ! 

I 

HUT  7128 

1542456 

71I14A411 

2CO.O! 

35.0! 

9.0! 

- 

1678! 

18.01N0NE 

INN 

HINNEAPO-  ! 

1971  ! 

- 

l 

1  1 

20C.0! 

35.01 

1.3! 

-  ! 

1 

LIS  ! 

! 

£ 

HUT  7121 

1542457 

71814A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1678! 

18.01  NONE 

INN 

HINNEAPO-  ! 

1971  ! 

1 

1  1 

200.  ill 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

LIS  ! 

I 

HUT  7130 

1542458 

7l8i 4A41 t 

200. HI 

35.0! 

9.0! 

- 

1678! 

18.0 (NONE 

!HN 

HINNEAPO-  ! 

1971  ! 

1 

1  1 

200.C t 

3S.0S 

1.3! 

-  ! 

! 

LIS  ! 

! 

HUT  7131 

1542451 

71*14441! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1678! 

18.0! NONE 

!HN 

HINNEAPO-  ! 

1971  ! 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

LIS  ! 

! 

;• 

HUT  7132 

1542460 

71814A41! 

200.0! 

55.0! 

9.0! 

- 

1678! 

1 1 .0! NONE 

INN 

HINNEAPO-  ! 

1971  ! 

j 

1 

!  ! 

200.0! 

35.01 

1.3! 

-  ! 

! 

LIS  ! 

1 

HUT  7233 

1542471 

91914A461 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1560! 

18.0! NONE 

INN 

HINNEAPO-  ! 

1972  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

LIS  1 

I 

HUT=7234 

1542472 

91914A46! 

200.0! 

3:  .0! 

9.0! 

- 

1560! 

18.01N0NE 

INN 

HINNEAPO-  ! 

197?  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35  *0! 

1.8! 

-  ! 

! 

LIS  ! 

! 

sf 

HUT  7235 

1542473 

91914A461 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1560! 

18a0f  NONE 

!PN 

HINNEAPO-  ! 

1972  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.1! 

1.8! 

-  ( 

! 

LIS  ! 

HUT  7236 

1542474 

91914A46! 

200.0! 

35.1'! 

9.0! 

- 

1560! 

1 I.Ot NONE 

INN 

HINNEAPO-  ! 

1972  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0' 

1.8! 

-  1 

! 

LIS  ! 

! 

HUT  7237 

1542475 

91 914A461 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1560! 

1 6.0! HONE 

!  MN 

HINNEAPO-  ! 

1972  ! 

i 

t 

1  | 

200.0! 

35.0! 

1.1! 

-  ! 

1 

LIS  ! 

! 

R  200 

1542461 

91914A481 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1560! 

18.0! NONE 

INN 

HINNEAPO-  ! 

1972  ! 

l 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

t.9! 

-  ! 

( 

LIS  ! 

* 

i 

*  201 

154246? 

91 914A48! 

200.0! 

35.0! 

9  0! 

- 

1560! 

13.0IN0NE 

INN 

HINNEAPO-  ! 

1972  } 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.  ’! 

-  ! 

! 

LIS  ! 

1 

«  202 

1542463 

91914A48! 

200.0! 

35.0! 

9*4! 

- 

1560! 

18.0! NONE 

INN 

HINNEAPO-  ! 

1972  ! 

■h 

1 

t  ! 

200.0! 

35.0! 

1.91 

-  ( 

! 

LIS  ! 

i 

R  203 

1542464 

91914A48! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1560* 

18 .0! NONE 

INN 

HINNEAPO-  ! 

1972  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

LIS  ! 

! 

-- 

R  204 

1542465 

91 9I4A481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1560! 

18.01  NONE 

!HN 

HINNEAPO-  ! 

1972  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  I 

! 

LIS  ! 

1 

- 

R  205 

1542466 

11914A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1560! 

18.O1N0NC 

INN 

HINNEAPO-  ! 

1972  ) 

1 

i  i 

200. 0! 

35.0! 

1.9! 

-  ( 

! 

LIS  I 

! 

R  206 

1542467 

91914A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1560! 

1 8.0! NONE 

INN 

H!NNEA*0-  ! 

1972  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

LIS  ! 

! 

R  207 

1542468 

91914A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1560! 

1 8.0! NONE 

INN 

HINNEAPO-  I 

1972  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ( 

! 

LIS  ! 

! 

3 

R  208 

1542469 

91914A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1560! 

18.0! NONE 

INN 

HINNEAPO-  ! 

1972  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

“  ! 

! 

LIS  ! 

t 

R  209 

1542470 

9191 4  A  48 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1560! 

18.01  NONE 

!HN 

HINNEAPO-  I 

1972  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

t.9! 

-  I 

! 

LIS  ! 

! 

R  210 

1  - 

91914A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

INN 

HINNEAPO-  ! 

1974  ! 

*  f 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

LIS  ! 

! 

R  211 

|  - 

91914A481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.01N0NE 

!HN 

HINNEAPO-  ! 

1974  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ( 

! 

LIS  1 

! 

i 

R  213 

1  - 

91914A481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

!  MN 

HINNEAPO-  1 

1974  ! 

5! 

l 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  * 

! 

LIS  ! 

! 

;3 

R  214 

919I4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18. 0! NONE 

!MM 

itIINCAPO-  ! 

1974  ! 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

LIS  i 

1 

R  215 

!  - 

91 914A481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.01H0NE 

INN 

HINNEAPO-  ! 

1974  ! 

? 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

( 

LIS  ! 

» 

R  216 

!  - 

91914A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15501 

18.0! NONE 

!HN 

HINNEAPO-  ! 

1974  1 

» 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  I 

! 

LIS  ! 

! 

R  217 

1  - 

91914A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

INN 

HINNEAPO-  ! 

1974  ! 

» 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

LIS  ! 

! 

£ 

A  218 

1  - 

91914A481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

INN 

HINNEAPO-  ! 

1974  ! 

! 

*  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

“  ! 

! 

LIS  ! 

! 

R  219 

1  - 

919I4A481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

1 8.01N0NE 

!KN 

HINNEAPO-  1 

1974  I 

-* 

1 

1  t 

200.0! 

55.01 

1.9! 

-  ! 

! 

LIS  ! 

1 

R  220 

9 1 9 1 4A48! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

INN 

HINNEAPO-  ! 

1974  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

LIS  ! 

! 

*■ 

R  221 

I  - 

91V14A48! 

200.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

INN 

HINNEAPO-  ! 

1974  t 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.9! 

-  ! 

! 

LIS  ! 

! 

R  222 

1  - 

91914A48 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

INN 

HINNEAPO-  I 

1974  ! 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

LIS  ! 

! 

ir 

R  223 

1  - 

91914A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

1 8  .U  !  NONE 

INN 

HINNEAPO-  ! 

1974  ! 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

LIS  ! 

! 

R  224 

1  - 

91914A481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0 ! NONE 

INN 

HINNEAPO-  ! 

1974  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

LIS  ! 

! 

i 

T  3 

1  - 

I35t  SA70! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1422! 

1 6.0! DIESEL  ROTART 

INN 

HINNEAPO-  ! 

1966  ! 

= 

! 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  I 

IPUHP/HTHG  COILS 

LtS  ! 

1 

T  4 

1  - 

8351 5 A  70  8 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

1422! 

16.0! 01 ESEL  ROTARY 

INN 

HINNEAPO-  < 

1966  ! 

I 

1  1 

19S.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

(PUNP/KTNG  COILS 

LIS  ! 

1 

T  5 

83SSSA701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1422! 

16.01DXESEL  ROTARY 

INN 

HINNEAPO-  I 

1966  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

f PUHP/HTNG  COILS 

LIS  ! 

1 

% 

T  6 

•  3  5  ISA  70  f 

195.0! 

35.0! 

9.U! 

- 

1422! 

16.01DZESEL  ROTART 

!HN 

HINNEAPO-  ! 

1966  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! PUHP/HTNG  COILS 

LIS  I 

! 

e- 

T  7 

l  - 

83515A701 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

1422! 

16.0! DIESEL  ROTARY 

INN 

HINNEAPO-  ! 

1966  ! 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

IPUHP/HTHG  COILS 

LIS  1 

! 

T  7801 

884! SA70I 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1528! 

17.01CARS0  PUHP 

IUN 

HINNEAPO-  ! 

1978  I 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

LIS  ! 

! 

-> 

T  7802 

1  - 

88415A70! 

135.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

17.01CARS0  PUHP 

!HN 

HINNEAPO-  I 

1974  ! 

- 

1 

I  i 

1V5.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

LIS  ! 

! 

- 

T  7851 

j  - 

947S5A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1660! 

17.01CAR60  PUHP 

INN 

HINNEAPO-  ! 

1978  1 

i- 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

-  1 

! 

LtS  ! 

! 

T  7852 

1  — - 

9471 5A  70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1660! 

17.0! CARSO  PUHP 

INN 

HINNEAPO-  ! 

1974  ! 

5 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

LIS  ! 

! 

- 

TAILS  2  -  BESCRIPTION  OF  VESSELS 


_ 25J 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(27)  CARGILL  MARINE  «  TERNINA 
(CONTINUED 


(32)  CARl  CORPORATION 
COURTNEY  LYN  DEV ALL 


(01)  CARIBBEAN  BARGE  CORF. 
CARIBBEAN 


(32)  CARLINES  NARINE  TOWING# 
STELLA  CARLINE 


(IS)  CARLISLE#  GRIFFIN 
ANN  NILLER 


CLIFF  WEBSTER 


(32)  CAROLINA  OFFSHORE  BOAT# 
TARHEEL  V 


(32)  CARRIBEAN  WHALE  CO.#  INC 
BAY  WHALE 


(31)  CARTER  CONSTRUCTION  CO.- 
8ETTY  SUE 


1VTCC 
NET  (CODE 

TER  I  SEE 
TON-  IPACE 
NA6E  t  IV 


947I5A70! 

! 

7II1SA70 

! 

7III3A70! 


•49! 5470 
! 

I49ISA70 

t 

714I5A70 

I 

71415470 

I 

7141 5A70 
I 

735I3A71 

! 

733ISA70 

I 

735I5A71 

! 

444ISA70 

I 

1 

I 

! 

4313A33 

1 

l 

I 

t 

7934*14444 

I 

I 

I 

1 

10SI3A36 

1 

801 ! S  A  70 

I011SA70 

I 

801I3A70 

i 

80115A70 

! 

! 

I 

! 

7  5 !  3  A  3  6 
! 

215)3436 

I 

74I3A36 

J 

8413A34 

I 

4113A34 

t 

10013A36 

1 

90I3A36 


61 11*02: 
1 

61I1A02 

I 

! 

I 

1 

47I1A12 

! 

! 

I 

! 

34)3435 

) 

17813A36 

! 

913A35 

! 

9I3A35 

! 

130I4A44 

) 

19114446 

i 

190)4446 

I 

210I4A46 

1 

263)4443 

I 

24SI4A43 

I 

109)4443 

! 

1091 4A43I 
! 

127)4443 

! 

127)4443 

! 

)  I 
) 


•RAFT! 

t 

LOAD-) 

CD  f 

nm\  horse 

LI6HT!  ROWER 


CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


HIGH-  I  I  V  E  S  S  E  L 

EST  !  CARGO  HANRIING  )S  tOFERATXKG 
FIXED  )  CIUIFNENT  ITCC  BASE 
POINT  t  LINE-1  I AO t  LINE-1 

(LIGHT) I /////7/ ///////// ITD! ////////// 
(FEET)!  LINE-2  UEI  LINE-2 


17.0! CARGO  PUNP 
I 

17.0! CARGO  PUNP 
! 

17.0! CARGO  PUNP 
I 

17.0!  CARSO  PUNP 
I 

17.0! CARSO  PUNP 
! 

17.01 CAACO  PUNP 
1 

20.4! CARSO  PUNP 
I 

20.4KARG0  PUNP 

20.4ICARC0  PUNP 
! 

19.0)2  8“  BLACKNCR 
IPUNPS 

19.012  4"  BLACKNCR 
IPUNPS 

19.0*2  4*  BLACKNCR 
i PUNPS 

16.0! RUMPS 
! 

1 

! 

! 

30.0! NONE 
! 

! 

! 

! 

SS.O! NONE 
! 

I 

! 

( 

32.0 ! NOME 
! 

13. 0) DIES  EL  PUNPS 

! 

13.0)2  DIESEL  PUNPS 
I 

15.0! DIESEL  PUNP 

! 

15.0! DIESEL  PUNP 
! 

! 

! 

24 .0 !  HONE 
I 

24.0 ! HONE 
! 

24.0!N0NE 

I 

27.0! HONE 
! 

22.0?NONE 

! 

24.O1N0NE 

! 

27.0! HONE 
! 

! 

! 

1 

30.0 (NONE 
! 

30.0! NONE 
! 

! 

! 

! 

1 8.0! NONE 
! 

I 

! 

I 

23.5! NONE 
! 

—  ! NONE 

! 

—  (NONE 
! 

—  (NONE 
! 

9.0! NONE 
! 

5.S1N0NE 

j 

7 .0  j  NONE 
! 

5. 5 1  HONE 
! 

11 .01  NONE 
I 

12. 01  NONE 
! 

S.S1N0NE 

! 

5.5! NONE 

! 

S. 5! NONE 
! 

5.5! NONE 
1 
! 

I 


INN  NINNEAPO- 
I  LIS 
INN  NINNIGPO- 
1  LXS 
INN  NINNEAPO- 
!  LIS 
INN  NlNNEAPO- 
I  LIS 
INN  HINNEAPO- 
!  LIS 
INN  MINNEAPO- 
!  LIS 
INN  N1NNCAP0- 
1  LIS 
INN  HINNCAPO- 
I  LIS 
INN  H1NNEAP0- 
I  LIS 
INN  NINNEAPO- 
t  LIS 
INN  NINNEAPO- 
I  LIS 
INN  NINNEAPO- 
I  LIS 
INN  HINNEAPO- 
I  LIS 


ILA  NORCAN 
I  CITY 
! 

1 

I  NY  NEW  YORK 
I 

I 

ILA  BAYOU 
I  SORREL 
ILA  BAYOU 
I  SORREL 
)LA  BAYOU 
I  SORREL 
ILA  BAYOU 
I  SORREL 
ILA  BAYOU 
I  SORREL 

I 

IOH  CINCINNAVl 

i 

ION  CINCINNATI 
I 

IOH  CINCINNATI 

IOH  CINCINNATI! 

! 

IOH  CINCINNATI 

I 

IOH  CINCINNATI 
I 

IOH  CINCINNATI 

I 

I 

I 

I 

ILA  MORGAN 
I  CITY 
ILA  NORCAN 
I  CITY 
! 

! 

! 

ILA  HOUNA 
I 
! 

I 

! 

1AR  BENTON 

! 

IAR  BENTON 

I AR  BENTON 

! 

IAR  BENTON 

! 

IAR  OENTON 

! 

IAR  BENTON 

I 

IAR  BENTON 

! 

IAR  BENTON 
I 

IAR  BENTON 
I 

IAR  BENTON 
I 

IAR  BENTON 
I 

IAR  BENTON 

I 

IAR  6ENT0M 
I 

IAR  BENTON 
I 
I 
! 


TEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


. 

TABLE  2  “  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

fcNGRI 

I  tVT.Cl  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

1 CAPACITY!  HIGH-  1 

IHSIUI 

! 

DZST1  OPERATOR 

!  NET  iCOREtLENGTHl BRDTH!  1 

!  I  CST  1 

CARGO  HANDLING 

is  lorcmtxt  l 

! 

i 

i 

------- 

-S RCGI S-l ***♦!  REE*  1  RES.lLOAb-l 

!  CARGO  !  FIXED  ! 

EIUXRHENT 

*  TCI  BASE  1 

YEAR  ! 

l  COAST 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!//////// !  PO»NT  ! 

LINE-1 

t  *ot  axe-1  l 

BUILT  ! 

VESSEL  WANE  A NO  NUN4ER 

I  GUARD 

!  TON*  IPAGE!  OVER*! OVER*! /////I 

HORSE!  PASS*  ((LIGHT) ! ////////////////! TO! //////////! 

OR,  l 

1  NUMBER 

!  NAGE  !  IV  1  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

ROVER!  ENGERS  !  (FEET)! 

LINE-2 

! EE!  LXNE-2  ! ♦REBUILT  I 

(31)  CARTER  CONSTRUCTION  CO./ 

1  INC. 

1  1 

1 

t 

! 

» 

t 

! 

! 

! 

1 

[CONTINUED)  I 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

NO  329 

12714A43! 

110.01 

26.0! 

6.0! 

330! 

S.51N0NE 

JAR 

BEHTON  ! 

1949 

1  1 

110.01 

26.0! 

1.0! 

1 

| 

1 

1 

NO  1002 

1 5  51 545 

10614A43I 

112.6! 

26.0! 

4.Q! 

300! 

—  INONE 

IAR 

BENTON  1 

1940 

1  1 

112.61 

26.0! 

1.5! 

1 

t 

! 

I 

NO  1 077 

1  531 5.46 

90(4443! 

100.6! 

24.01 

4.0! 

300! 

—  (NONE 

!AR 

BENTON  ! 

1950 

1  1 

100.6! 

24. Ci 

1.5! 

t 

-  j 

! 

1 

1 

NO  CC  214 

|  ------ 

3I614A43I 

197.0! 

35.0! 

9.51 

-  ! 

14001 

10.0 INONE 

!  AR 

BENTON  1 

1978 

!  1 

197.0! 

35.0! 

1.41 

! 

1 

1 

! 

NV  201 

1172121 

154915A71! 

190.2! 

50.1! 

9.0! 

2«09! 

1 4. 0! NONE 

IAR 

BENTON  ! 

1973 

1  1 

1  t 

290.2! 

! 

50.1! 

! 

2.5! 

! 

I 

! 

( 

1 

I 

! 

1 

! 

! 

(31)  CARTER  OIL  CO 
C  201 

! 2S4336 

1  1 

1  ! 

156915A711 

! 

! 

290.01 

! 

50.0! 

! 

! 

9.5! 

1 

! 

! 

! 

3673! 

1 

! 

14.01  NONE 

I 

! 

IAR 

! 

! 

BENTON  ! 

1947 

1  1 

290.0! 

50.0! 

1.6! 

I 

-  j 

! 

! 

1 

C  202 

1254357 

156915A711 

290.01 

50.0! 

9.5! 

-  ! 

3673! 

13.61  NONE 

IAR 

BENTON  ! 

1947 

!  1 

1  1 

290.0! 

1 

50. Cl 
! 

1.6! 

! 

I 

1 

1 

! 

) 

! 

! 

! 

1 

(32)  CARTER#  CECIL 
CART.  TON 

S 

JASON 

1593340 

1  1 

!  1 

2813A36! 

1 

! 

43.4! 

I 

15.21 

! 

! 

5.7! 

! 

! 

210! 

( 

1 

! 

1 

8.0! NONE 

! 

! 

(LA 

! 

1 

BURAS  I 

1977 

1  1 

1  1 

43.4! 

! 

15.2! 

! 

5.  C ! 

! 

1 

l 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

(32)  CARTER#  JOHN 
URENDA  L 

M.# 

JR. 

! 268567 

1  1 

(  1 

15  13A36! 

J 

! 

35.1! 

! 

12.11 

! 

1 

5.4! 

I 

! 

200! 

1 

1 

I 

1 

23. 0 ! NONE 

! 

! 

1LA 

! 

! 

MORGAN  ! 

* 

1971 

1  1 

1  ! 

37.0! 

12.1! 

! 

3.5! 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

1 

CITY  ! 

1 

(12)  CARTERET  TOWING 

CO. 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

A.  T.  FINER 

1003955 

4213A36! 

78.0! 

20.5! 

9.0! 

575! 

-  | 

32 .0 INONE 

INC 

NOREHEAD  ! 

• 

1950 

1  1 

65.0! 

21.0! 

4.0! 

I 

-  j 

J 

1 

CITY  i 

BEN  F  ROYAL 

1 244713 

9913A34 1 

81.8! 

21.0! 

9.0! 

7001 

1614! 

17.2 ! NONE 

INC 

MOREHEAD  ! 

1945 

MANIC  L.  MINER' 

!  .  .  I 

.  65.01 

24.0! 

,1.8! 

12.0! 

1  * 

1 

CITY  ! 

"1954 

i 203752 

1231  3A36I 

91.8! 

23.6! 

900! 

29. 0! NONE 

INC 

MOREHEAD  *! 

1  1 

91.4! 

23.6! 

12.0! 

-  | 

1 

1 

CITY  ! 

snarrcr 

(133366 

6513A361 

>84.3! 

19,0! 

9.2! 

910! 

-  j 

38.0 ! NONE 

INC 

MOREHEAD  1 

1899 

1  1 

i  i 

64.3! 

1 

19.0! 

! 

9.2! 

1 

! 

1 

I 

I 

! 

i 

i 

CITY  ! 

1 

(29)  CARUTHERSVILLE  MARINE  SEIRVICE# 

t  i 

1  i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

I 

! 

! 

i 

! 

INC. 

1  i 

1 

! 

! 

1 

l 

t 

1 

1 

ANGELINE 

1542542 

6913A36! 

60.0! 

22.0! 

4.0! 

1050! 

24.0 ! NONE 

}M0 

CARUTHERS'  I 

1972 

1  1 

60.01 

22.0! 

4.7! 

1 

-  j 

1 

! 

VXLLE  i 

0ETSV  OIANE 

1624103 

9213A361 

40.0! 

22.0! 

4.5! 

800! 

-  . 

24. 0! NONE 

1M0 

CARUTHERS-! 

1980 

!  1 

60.0! 

22.0! 

4.0! 

1 

-  f 

! 

! 

VILLC  ! 

BETSY  ROSS 

1577294 

7513A36! 

54.6! 

22.0! 

R.O! 

1050! 

24. 0! NONE 

1X0  C»*UTXE«S-I 

1976 

1  ! 

56.6! 

22.0! 

6.0! 

! 

•  J 

! 

1 

VXLLE  ! 

MARGARET  K. 

1502626 

47I3A34! 

52.0! 

22.0! 

7.0! 

G16! 

-  ! 

25.0! NONE 

IMO 

CARUTHERS*! 

1966 

1  ! 

52.0! 

22.0! 

5.0! 

! 

-  | 

I 

1 

VILLE  ! 

MOGRACO 

1261622 

3213A361 

50.0! 

19.0! 

4.C! 

330! 

-  ! 

22. 0 ! NONE 

IMO 

CARUTHERS"! 

1940 

i  i 

50.0! 

19.0! 

3.5! 

I 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

TONH»’  ROSS 

1563876 

9613A36! 

65.0! 

24.0! 

7.01 

12001 

24.0! NONE 

IMO 

CARUTHERS-! 

1975 

1  ! 

45.0! 

24.0! 

4.5! 

! 

-  | 

! 

1 

VILLE  I 

TOMMY  SAYRE 

! 426299 

164I3A36I 

73.0! 

28.0! 

7.0! 

1200! 

-  j 

27.0 ! NONE 

IMO 

CARUTMERS-1 

1940 

1  ! 

!  ! 

73.0! 

! 

28.0! 

! 

6.5! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

I 

VXLLE  ! 

(37)  CASCADE  AGGREGATES#  INC 

1  1 

1  1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

t 

1 

I 

! 

t 

1 

1 

! 

RARAGON 

1273011 

2513A34! 

41.7! 

17.0! 

7.5! 

410! 

38.0INONE 

I  OR 

PORTLAND  ! 

1957 

1  1 

49.0! 

17.4! 

7.5! 

! 

-  j 

! 

I 

1 

CAI  21 

! 521 015 

1147(44471 

210.0! 

53.5! 

10.0! 

-  I 

23001 

42 .0! C  ONVEYOR# 

DIESELIOR 

PORTLAND  1 

1949 

1  1 

210.01 

53.5! 

2.01 

l 

(GENERATOR 

1 

l 

CAI  22 

1521491 

114714A47! 

210.0! 

53.5! 

10.0! 

23001 

42.0! CONVEYOR# 

DIESELIOR 

PORTLAND  I 

1969 

!  1 

1  1 

210.0! 

! 

53.51 

i 

2.0! 

! 

1 

I 

! 

(GENERATOR 

! 

! 

! 

1 

! 

(37)  CASCAOE  LOCKS 

UNDER  CO 

1  i 

1  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

1 

! 

I 

1 

t 

I 

! 

! 

NT.  ADAMS 

1256467 

14(34361 

47.1! 

14.  Cl 

5.0! 

450! 

20! 

14.5 INONE 

(OR 

CASCADE  I 

1949 

1  1 

I  1 

52.0! 

! 

15.0! 

! 

5.0! 

I 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

LOCKS  ! 

1 

(36)  CASCADE  PACIFIC 
ALASKAN  ENTERPRISE 

NARINE 

1671621 

!  ! 

!  ! 

4440(4443! 

! 

! 

299.01 

! 

! 

90.0! 

! 

12.0! 

! 

1 

t 

! 

7000! 

! 

! 

25.0! NONE 

! 

1 

lUA 

! 

I 

SEATTLE  ! 

1984 

!  ! 

1  1 

299.0! 

! 

90.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

1 

t 

! 

I 

! 

! 

1 

(Cl)  CASCO  BAY  TOWIOAT  CO. 

!  ! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

I 

! 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

REID  MCALLISTER 

1224065 

9413A36I 

92.4! 

21.1! 

8.9! 

900! 

30.0! NONE 

IME 

PORTLAND  ! 

1924 

1  ! 

1  1 

92.4! 

! 

21.1! 

! 

8.9! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(21)  CASEY  CO. 

1  ! 

1  1 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

I 

1 

1 

! 

! 

I 

1 

CASEY  IV 

1278905 

11(3436! 

30.1! 

12.0! 

4.0! 

US! 

IS. 0! NONE 

IX*  FITTSiUFtHi 

1959 

!  1 

33.0! 

12.0! 

2.0! 

1 

1 

1 

1 

CASEY  V 

1273479 

1913436! 

44.0! 

14.01 

5.5! 

300! 

25.OIN0NE 

IRA 

FITTSBUHtHI 

* 

1959 

1  1 

41.0! 

14.0! 

4.0! 

! 

1 

! 

! 

CCO  2 

1 

1I14A43! 

45.0! 

35.0! 

4.0! 

SO! 

4.5! NONE 

IF*  FITtJ«a*«KI 

1941 

1  J 

45. 0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  I 

1 

1 

! 

CCO  A 

109(4443 ! 

90.8! 

29.7! 

4.0! 

-  ! 

300! 

4. SIMONE 

IRA  PITTSBURGH! 

1939 

i  i 

90.8! 

29.7! 

1.5! 

I 

! 

I 

! 

CCO  7 

J  ----- 

55(44431 

80.0! 

24.0! 

3.0! 

1501 

4.5! NONE 

IRA  PITTSBURGH! 

1954 

1  I 

80.0! 

24.0! 

1.0! 

! 

! 

! 

! 

C(o  1* 

!  ------ 

25!4M3! 

If-  5 ! 

27.5! 

5.0! 

—  i 

4.51K5*: 

1  f  A 

1534 

1  1 

!  1 

31.5! 

! 

27.5! 

! 

1.5! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(07)  CASHO#  R.  J. 

I 

MARINE  TQVIINC 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

JOHANNA  CASHO 

1210148 

79I3AS6! 

83.0! 

22.0! 

4.0! 

1100! 

-  | 

40.0IHOME 

1  HO  CHESAFEiKCI 

1960 

1 

1  1 

83.0! 

22.0! 

8.0! 

! 

1 

! 

CITY  ! 

VENUS 

1203547 

72(3436! 

72.5! 

20.1! 

12.0! 

1200! 

35.0! NONE 

IDE  WILMINGYOM! 

• 

1952 

t 

!  1 

84.0! 

22.0! 

9.5! 

! 

) 

1 

1 

! 

.  1  ! 

! 

! 

! 

! 

l 

Y 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENfiM 

IVTCC1 

DIMENSIONS  J  DRAFT | 

(CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

C  S  S  E  L  1 

t 

DIST!  OPERATOR 

1 

NET  iCODElLENGTHlBRDTHt 

! 

I 

I 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  ! OPERATING  | 

I 

£6IS-I*»»*1 

REG. 1 L 

CARGO  ! 

!TC! 

BASE  ) 

!  COAST 

TER  1  SEE! //////! /////! 

ED  ! 

I////////I 

POINT  !  LINE- 

1 

1  AO! 

LINE-1  1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

(  GUARD 

TON-  1PAGE! 

OVER”! OVER*! /////! 

HORSE! 

PASS-  1 (LIGHT) I//////7////////71TD! //////////! 

OP  ! 

!  NUMBER 

NACE  I  IV  1 

ALL  ( 

ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

( FEET) 1  LINE- 

2 

!  EE! 

LINE-2  1 

•REBUILT! 

(42)  CASTLE  t  COOKE#  INC. 
LANAI  C I TV 

! 323408 

1  1 

1  1 

1  1 

1913A36I 

1 

1 

45.71 

! 

! 

! 

15.4! 

! 

1 

5.9! 

5001 

! 

! 

! 

26.0 ! NONE 

! 

! 

! 

INI 

HONOLULU 

! 

! 

! 

1949  1 

1  1 

50.0! 

15.4! 

5.0! 

-  i 

( 

i 

1 

MANELE  BAY 

1523460 

1913A361 

45.71 

15.4! 

5.9! 

500! 

-  i 

26 .01  NONE 

!HI 

HONOLULU 

1969  | 

1  ! 

50.0! 

15.4! 

3.0! 

-  i 

! 

( 

1 

NANI 

! 3179*9 

1513A361 

42.4] 

13.5! 

3.8! 

250! 

-  j 

16.0! NONE 

!HI 

HONOLULU 

1969  ! 

1  1 

45.0! 

13.5! 

3.2! 

-  | 

I 

! 

1 

OIO 

1516924 

130I3A36! 

100.21 

31.1! 

16.0! 

1700! 

-  ( 

45 .0 ! NONE 

1  MI 

HONOLULU 

1968  1 

!  ! 

110.01 

31.1! 

12.0! 

-  ! 

! 

1 

I 

PALAOA 

1 520608 

1513A36! 

42.4! 

13.5! 

3.8! 

250! 

-  j 

16.0! NONE 

!H! 

HONOLULU 

1969  ! 

1  1 

45.01 

13.5! 

3.2! 

-  i 

! 

! 

! 

1SLEVAYS  NO.  1 

1251436 

679I4A43I 

180.01 

44.0! 

9.3! 

*•  1 

1200! 

21 .0! NONE 

(HI 

HONOLULU 

1947  I 

1  1 

130.01 

44.0! 

2.11 

-  ! 

! 

! 

! 

ISLEVAYS  NO.  2 

1251519 

67914A43! 

180.0! 

44.0! 

9.3! 

-  ! 

1200! 

21 .C! NONE 

(HI 

HONOLULU 

1947  I 

!  1 

180.01 

44.0! 

2.1! 

-  | 

! 

! 

! 

ISLEVAYS  NO.  5 

1251682 

67914A43! 

180.01 

44.0! 

9.3! 

-  | 

1200! 

21 .0 !  NONE 

!HX 

HONOLULU 

1947  ! 

1  1 

180.01 

44.0! 

2.1! 

-  t 

I 

1 

1 

ISLEVAYS  NO.  4 

1251773 

679J4A43I 

160.0! 

44.0! 

9.3! 

-  ! 

1200! 

21 .0 ! NONE 

1  HI 

HONOLULU 

1947  ! 

1  1 

180.0! 

44.0! 

2.1! 

-  ! 

I 

! 

I 

ISLEVAYS  NO.  5 

1251859 

679I4A43I 

180.0) 

44.0! 

9.3! 

•  j 

1200! 

21 . 0! NONE 

(HI 

HONOLULU 

1947  ! 

1  1 

I  1 

160.0) 

1 

44.0! 

! 

2.1! 

! 

"  ! 

( 

! 

i 

i 

! 

! 

(41)  CATAL*  lA  CRUISES 

CATALINA  COUNTESS 

1582287 

1  1 

1  I 

6611A11I 

1 

1 

127.4! 

! 

! 

34.6! 

! 

! 

6.9! 

2240! 

! 

! 

41 .0! NONE 

! 

I 

!CA 

LONG  BEACH 

1 

1 

1977  I 

1  ! 

130.01 

34.6! 

5.7! 

800! 

! 

! 

! 

CATALINA  EMPRESS 

1557225 

6611  All  1 

127.4! 

34.6! 

6.9! 

2200! 

-  ! 

41 .0! NONE 

ICA 

LONG  BEACH 

1974  ! 

1  1 

130.01 

34.61 

5.7! 

700! 

! 

! 

1 

CATALINA  KING 

1548119 

6611A111 

127.41 

34.6! 

6.9! 

2200! 

-  J 

41 .0  J  NONE 

ICA 

SAN  PEDRO 

1973  ! 

1  1 

130.0! 

34.6! 

5.7! 

700! 

! 

! 

I 

CATALINA  MONARCH 

1572538 

66  J 1  All  1 

127.4! 

34.6) 

6.9! 

2250! 

-  | 

41 .0 ! NONE 

ICA 

SAN  PEDRO 

1976  ! 

!  1 

130.01 

34.6! 

5.7! 

700! 

! 

! 

! 

CATALINA  PRINCE 

1533655 

66! 1  All  I 

127.41 

33.8! 

6.7! 

1920! 

-  1 

32.0!  NONE 

ICA 

SAN  P'ORO 

1971  l 

1  1 

130.01 

33.81 

5.6! 

700! 

! 

! 

1 

DUKE 

1921107 

1911  Dll  1 

36.0! 

16.01 

3.0) 

62! 

-  ! 

12.51  NONE 

ICA 

LONG  BEACH 

1987  ! 

1  ! 

36.0! 

16.51 

2.8! 

491 

1 

! 

! 

SHORCLINER 

1283508 

63  11C11 1 

58.8! 

18.6! 

4.6! 

1000! 

•  | 

20. 0 ! NONE 

ICA 

LONG  8EACH 

1960  ! 

t  ( 

1  1 

65.01 

1 

20.0! 

! 

4.2! 

! 

110! 

! 

) 

1 

! 

i 

i 

(16)  CAUSTIC  TOWING#  INC. 

!  1 

1  1 

1 

1 

1 

j 

i 

! 

! 

i 

! 

1 

f 

kUAR ICR  HURT! 

1  1 

1  ! 

65.0! 

1 

16.0! 

! 

8.0! 

! 

"  ! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

(32)  CECIL  TRANSPORT  t  TOWING!  CO.# 

!  ! 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

INC. 

! 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

MISS  LEAH 

1568290 

10713A36! 

66.41 

24.0! 

10.2! 

1400! 

-  ! 

40.0! NONE 

(LA 

NEW 

1975  ! 

l 

1 

t  1 

1  1 

66.41 

! 

24.0! 

1 

9.0! 

! 

*  ! 

! 

! 

! 

! 

OPLEANS 

! 

! 

! 

(22)  CEOAP  POINT  TRANSPORTATION  CO. 

i  t 
i  i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

C/0  CEDAR  POINT  MARINE 

l 

1  ! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

CEDAR  POINT 

! 264C06 

811A13! 

59.31 

15.0! 

4.0! 

165! 

-  i 

13.0! NONE 

J  OH 

SANDUSKY 

1952  ! 

! 

1  1 

64.6! 

16.6! 

3.9! 

1101 

! 

! 

! 

CEDAR  POINT  II 

1265732 

911A13! 

59.4! 

16.2! 

4.0! 

165! 

-  ! 

13.01  NONE 

J  OH 

SINDUSKY 

1953  1 

! 

1  1 

64.8! 

17.0! 

3.6! 

115! 

! 

! 

l 

CEDAR  POINT  III 

1263762 

811A131 

59.3! 

1  5.0! 

4.0! 

165! 

-  | 

13.0! NONE 

(OH 

SANDUSKY 

1952  ! 

1 

1 

1  1 

!  ! 

64.8! 

1 

16.61 

1 

3.9! 

! 

110! 

! 

) 

) 

! 

! 

! 

(22)  CEMENT  TRANSIT  CO. 

1 

1 

1  1 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

MEDUSA  CHALLENGER 

1202859 

538411A03! 

530.01 

56.0! 

21.9! 

3000! 

11300! 

80.0148*  BOOM# 

DXESELIOH 

CLEVELAND 

*  1952  ! 

! 

1  ! 

550.01 

56.0! 

14.7! 

-  f 

I  CONVEYOR 

! 

! 

MEDUSA  CONQUEST 

1236823 

336312A201 

453.4! 

55.2! 

21.2! 

2600! 

8613! 

87.014  STEAM  PUMPS/ 

(OH 

CLEVELAND 

1937  ! 

1 

1 

1  ! 

1  1 

465.41 

1 

55.2! 

! 

12.8! 

“  ! 

! C0ILS/09L 
! 

60TT0N! 

! 

! 

( 

! 

(32)  CCNAC  TOWING  COMPANY#  INI C. 

1  ! 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

A.  9.  CENAC  JR. 

1273233 

2313*36! 

49.2! 

15.2! 

6.0! 

400! 

-  i 

18.0! NONE 

(LA 

HOUMA 

1956  ! 

! 

1  I 

54.0! 

17.0! 

5.0! 

-  1 

! 

! 

I 

A.  J.  CENAC 

1501786 

9513A36! 

72.1! 

73.6! 

9.0! 

ICOO! 

-  ! 

25.0! NONE 

(LA 

HOUMA 

1965  l 

! 

t  1 

/3.0! 

24.0! 

8.0! 

-  I 

! 

! 

( 

A.  P.  CENAC 

1294150 

211 3A351 

42.4! 

15.5! 

6.0! 

275! 

-  ! 

20.0! NONE 

(LA 

HOUMA 

1964  ! 

1 

!  1 

45.0! 

17.0! 

5.0! 

-  1 

> 

! 

1 

AL8ERT  CENAC 

1291746 

9213*36 ! 

72.0! 

23.6! 

9.0! 

1000! 

-  ! 

25. 0! NONE 

!s.A 

HOUMA 

1963  ! 

1 

1  ! 

72.0! 

24.0! 

8.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

000  CENAC 

1630891 

60J3A35! 

! 

-  ! 

8.0! 

-  j 

-  j 

-  !NONE 

!  LA 

HOUMA 

1981  ( 

1 

1  1 

80.0! 

26. Cl 

2.0! 

-  1 

! 

! 

! 

3RAND0N  J 

1616342 

50! 3A 361 

53.9! 

22.0! 

8.0! 

660! 

-  J 

30.0! NONE 

!LA 

HOUMA 

1960  ! 

| 

1  1 

55.0! 

22.0! 

6.0! 

-  ! 

I 

i 

! 

C.  C.  CENAC  JR. 

1539099 

561 3  A  35  1 

55. 5! 

21.5! 

7.9! 

660! 

-  ! 

30.0! NONE 

i  L  A 

HOUMA 

1972  ! 

! 

!  1 

57.0! 

22.0! 

6.9! 

-  ) 

! 

! 

1 

CAMIE  CENAC 

1650588 

95I3A36! 

73.8! 

23.0! 

1C. 31 

890! 

-  j 

28*0! NONE 

JLA 

HOUMA 

1982  ! 

1 

1  1 

76.01 

23.0! 

8.0! 

-  | 

! 

1 

( 

CAREY  CENAC 

1278102 

2313A35! 

45.5! 

15.6! 

$.0! 

275! 

-  j 

1 6 .0 ! NONE 

(LA 

HOUMA 

1959  ! 

J 

1  1 

45.51 

15.6! 

4.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

CARLY 

1643619 

6113A36I 

57.8! 

26.0! 

7.2! 

400! 

-  j 

22.01  NONE 

ILA 

HOUMA 

1981  I 

{ 

1  1 

60.0! 

26. 0‘ 

5.2! 

-  i 

! 

i 

l 

CASEY  CENAC 

1  598426 

3413A36! 

50.5! 

18.0! 

7.2! 

300! 

-  ! 

18.0! NONE 

!LA 

HOUMA 

1978  ! 

! 

!  ! 

51.0! 

18.0! 

6.5) 

-  ! 

! 

! 

! 

CATHY  CENAC 

1276181 

2413A36! 

49.21 

15.2! 

6.0! 

?75! 

-  i 

18.0! NONE 

(LA 

HOUMA 

1958  ! 

i 

!  i 

54.0! 

17.0! 

5. Of 

-  j 

! 

! 

! 

CHANCE  CENAC 

1  646593 

56! 3A361 

57.1! 

26.0! 

6.2! 

400! 

-  ! 

22  .0 !  NONE 

ILA 

HOUMA 

1982  ! 

1 

i  i 

oO.ti! 

io.Oi 

4.2! 

-  ! 

! 

l 

CHRISYINE  CENAC 

1523261 

4713AJ5! 

53.0! 

20.0! 

8.0! 

660! 

-  ! 

30.0 {NONE 

(LA 

HOUMA 

1969  ! 

I 

1  1 

55.0! 

20.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

CHRISTY  CENAC 

1535590 

2513A35! 

44.3! 

16.0! 

6.0! 

335! 

-  J 

22.0 ! NONE 

!LA 

HOUMA 

1971  ( 

1 

1  I 

47.0! 

16. C! 

5.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

CIMOY  CENAC 

1287890 

10813A36! 

84.0! 

24.2! 

11.0! 

2400! 

-  ! 

30.0! NONE 

(LA 

HOUMA 

1962  ! 

j 

1  1 

90.0! 

24.2! 

9.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

CLINTON  CCNAC 

1656371 

9513A36! 

73.8! 

23.0! 

10.3! 

--  ! 

•  j 

48. 0! NONE 

(LA 

HOUMA 

1982  ! 

CODY  CENAC 

1286896 

30S3A36! 

49.1! 

16.7! 

7.0! 

400! 

-  ! 

25 .0 ! NONE 

!LA 

HOUMA 

*  1972  f 

! 

!  ! 

50.0! 

16.7! 

5.0! 

-  I 

! 

! 

! 

CONNIE  CENAC 

1579959 

25 1 3*361 

44.0! 

17.0! 

7.0! 

300! 

.  ; 

22.0! HOWE 

(LA 

HOUMA 

1976  ! 

! 

(  1 

45.51 

17.0! 

5.0! 

-  i 

! 

! 

! 

CULLEN  CENAC 

1561369 

89! JA35! 

61,51 

24.0! 

9.5! 

800! 

-  ! 

42 • 0 ! NONE 

SLA 

HOUMA 

1974  { 

! 

!  1 

61.5! 

24.0! 

7.5! 

< 

-  1 

! 

1 

! 

E.  A.  CENAC 

1  296702 

5313A361 

59.4! 

19.5! 

6.5! 

1000! 

-  ! 

25 .0 ! NONE 

•LA 

HOUMA 

1964  ! 

1 

! 

! 

1  1 

1  1 

!  t 

65.0! 

! 

! 

20.0! 

J 

j 

7.0! 

! 

i 

j 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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MO! 

1VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

I  CAPACITY! 

HIGH-  1 

(VESSEL 

DISK 

OPERATOR 

NET  iCODEjLENGTMiBRDTH! 

( 

! 

1 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

!S  (OPERATING 

i  COAST 

TER  !  SEE ! 7/////!///// t 

ED  ! 

I////////I 

POINT  !  LINE-1 

! AO!  LINE-1 

BUILT 

VESSEL  NAME 

AND  MJNBER 

1  GUARD 

TON-  !PAGE! 

OVER-1 OVER-I/////1 

HORSE! 

PASS-  1 (LIGHT) !////////////////! TDI ////////// 

OR 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  ! 

ALL  ]  ALL  ILIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE!  LXNE-2 

•REBUILT 

(22)  CENAC  TOWING  COMPANY# 

! 

! 

IN  1  C. 

!  1 

1  1 

!  ! 

!  ! 

!  1 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1  ! 

| 

! 

ENOLIA 

1524909 

2613*36! 

44.4!  16.0! 

6.9! 

300! 

-  ! 

30.0 ! NONE 

1970 

1 

1  1 

48.61  16.6! 

5.9! 

-  ! 

! 

EUGENIE  CENAC 

1536520 

2513*35! 

44.3!  16.0! 

6.01 

335! 

-  J 

22.0 ! NONE 

! LA  HOUMA 

1971 

1 

t  1 

47.0!  16.0! 

5.0! 

-  { 

l 

I  S  GARRETT 

j  - 

3413*35! 

46.3!  17.91 

6.9! 

340! 

-  J 

30.0 (NONE 

1963 

! 

!  1 

50.0!  17.9! 

5.0! 

-  ! 

I 

J.  H.  CENAC 

1504909 

5313*361 

59.4!  19.5! 

8.5! 

1000! 

•  ! 

25 .0 ! NONE 

!LA  HOUMA 

1947 

! 

1  1 

65.01  20.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

JACKIE 

1561957 

701 3A36! 

60.0!  22.0! 

8.5! 

800! 

-  ! 

40.0! NONE 

1974 

! 

1  ! 

60.0!  22.0! 

7.0! 

-  j 

! 

JOCK  CENAC 

15501 35 

11213*35! 

71.0!  27.0! 

6.5! 

1200! 

-  i 

40,01  NONE 

1  LA  HOUMA 

1973 

{ 

!  1 

75.0!  27.0! 

7.5! 

-  ! 

1 

JUSTIN  CENAC 

1507324 

9513*36 ! 

73.8!  23.0! 

10.3! 

890! 

-  I 

28.0 ! NONE 

! L A  HOUMA 

1982 

! 

1  ! 

76.0!  23.0! 

6.0! 

-  J 

! 

LEAH  CENAC 

1603427 

3413*361 

50.5!  18.0! 

7.2! 

300! 

-  1 

1 8.0! NONE 

!LA  HOUMA 

1979 

! 

!  ! 

51.0!  18.0! 

6.5! 

-  ! 

! 

LOUISE  C 

1503743 

34! 3*351 

46.3!  17.9! 

6.9! 

330! 

-  j 

30.0! NONE 

1966 

1 

!  ! 

50.0!  17.9! 

5.0! 

-  f 

! 

N*NDY  CENAC 

1288067 

3113*36! 

49.7!  17. Ct 

6.0! 

300! 

-  ! 

22.01  NONE 

1962 

1 

1  ! 

50.0!  17.0! 

5.0! 

-  j 

! 

0.  J.  CENAC 

129*775 

9413*36! 

73.5!  23.6! 

9.0! 

1000! 

-  j 

25.0! NONE 

1  LA  HOUMA 

1944 

1 

1  ! 

75.01  24.0! 

6.0! 

-  | 

! 

OVIDE  J  CENAC 

1578277 

23!3*35! 

45.5!  15.6! 

5.0! 

2751 

-  1 

16.0! NONE 

!LA  HOUMA 

1974 

! 

1  ! 

45.5!  15.6! 

4.0! 

-  f 

1 

PADDY  CENAC 

1522089 

3013*35! 

47.7!  18.0! 

7.2! 

330! 

-  j 

28.0! NONE 

!LA  HOUMA 

1969 

! 

!  ! 

50.0!  18.0! 

5.0! 

•  ! 

! 

REBECCA 

1530686 

32! 3*36! 

41.7!  18.0! 

6.01 

400! 

-  ! 

30.0) NONE 

1971 

! 

1  ! 

45.0!  18.7! 

5.0! 

-  ! 

! 

TEE  CENAC 

I5C8117 

8713*36! 

75.7!  23.9! 

9.0! 

1200! 

-  i 

25.0! NONE 

! LA  HOUMA 

1967 

1 

1  ! 

63.0!  24.0! 

8.0! 

-  | 

! 

CENAC  24 

j  - 

9014*43! 

75.0!  24.0! 

5.0! 

-  ! 

ISO! 

11.0!  NONE 

ILA  HOUMA 

1944 

t 

!  1 

75.0!  24.0! 

1.0! 

-  j 

! 

CTCO  33 

!  - 

17514*43! 

110.0!  30.0! 

6.0! 

-  j 

350! 

9.0 (NONE 

!LA  HOUMA 

1*50 

! 

!  i 

110.0!  30.0! 

1.0! 

-  t 

! 

CTCO  43 

1  - 

16814*431 

100.0!  28.0! 

5.0! 

-  ! 

400! 

6. 0! NONE 

ILA  HOUMA 

1945 

! 

1  ! 

100.0!  28.0! 

1.0! 

-  | 

! 

CTCO  45 

1  - 

168UF43! 

100.0!  28.0! 

5.0! 

-  j 

362! 

7.0) NONE 

ILA  HOUMA 

1952 

! 

1  i 

100.0!  28.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

CTCO  57 

I  - 

18  5  14*43 1 

100.0!  28.0! 

6.0! 

-  j 

300! 

7.01  NONE 

ILA  HOUMA 

1958 

! 

1  1 

100.0!  28.0! 

1.5! 

-  | 

I 

CTCO  71 

j  - 

1 95 !4*43 1 

110.0!  30.0! 

7.0! 

-  j 

350! 

7.0IPUMP 

ILA  HOUMA 

1961 

» 

(  ! 

110.0!  30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

NO.  32 

|  - 

6014*43! 

80.0!  26.0! 

6.0! 

120! 

8.0! NONE 

ILA  HOUMA 

1947 

1 

1  ! 

80. 0!  26.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

NO.  39 

j  - 

15814*43! 

130.0!  30.0! 

6.0! 

450! 

9.0IPUMP 

ILA  HOUMA 

1951 

! 

1  1 

130.0!  30.0! 

1.0! 

•  ( 

! 

0  23 

1297955 

62515*70! 

203.0!  35.0! 

8.5! 

1500! 

U.OIOIESIL 

DEEP  WELL! 

1955 

! 

1  i 

203.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

!PUHP 

1 

CENAC  150 

1272213 

49515*71! 

155.0!  40.0! 

10.0! 

1232! 

18.0! PUMP 

ILA  HOUMA 

1956 

J 

!  ! 

155.0!  40.C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

CENAC  167 

1280801 

39615*71! 

160.0!  38.0! 

8.0! 

942! 

16*01  PUK6S 

ILA  HOUMA 

1960 

! 

!  1 

160.0!  38.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

CENAC  no 

1  - 

45015*711 

160.0!  42.0! 

8.0! 

892! 

15.01DIESEL  PUMP 

ILA  HOUMA 

1979 

! 

1  i 

160.0!  42.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

CENAC  301 

1  - 

82515*71! 

210.0!  48.0! 

9.0! 

1550! 

18.0! PUNP 

ILA  HOUMA 

1952 

1 

!  i 

210.0!  48.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

CENAC  300-6 

1  - 

44515*71! 

160.0!  38.0! 

6.0! 

843! 

12.0! PUMP 

ILA  HOUMA 

1960 

l 

I  1 

160.0!  38.0! 

1.0! 

-  j 

! 

( 

CTCO  10 

1283058 

71215A70! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  j 

1459! 

16.0! DIESEL 

PUNP  COIL! 

1940 

J 

(  1 

195.0!  35. C! 

2.0! 

-  I 

130TT0A 

t  SLIDES 

! 

l 

1  1 

130.0!  30.0! 

1.0! 

-  f 

! 

» 

CTCO  37 

1  - 

22815A71! 

130.0!  30.01 

6.0! 

-  ! 

428! 

12.0! PUMP 

ILA  HOUMA 

1951 

I 

!  ! 

130.0!  30.0! 

1.0! 

-  | 

! 

1 

CTCO  148 

I  - 

351 15*71 { 

150.0!  34.0! 

6.0! 

-  j 

750! 

12.0! DIESEL 

PUMP 

ILA  HOUMA 

1979 

1 

11 
323 15A71 1 

150.0!  34.0! 

t.O! 

-  ! 

! 

1 

I 

1  ! 

140.0!  33.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

i 

CTCO  153 

|  - 

29015A711 

140.0!  28.0! 

8.0! 

-  i 

594! 

20.0! PUN* 

ILA  HOUMA 

*  1957 

1 

1  1 

140.0!  28.0! 

2  #0! 

-  | 

! 

| 

CTCO  154 

!  - 

275I5A711 

140.0!  32.0! 

7.0! 

-  ! 

580! 

15.0IPUNPS 

ILA  HOUMA 

1957 

! 

1  J 

140.0!  32.01 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

CTCO  156 

1274651 

54515*71! 

155.0!  40.0! 

10.0! 

-  j 

1232! 

18*01 PUNPS 

ILA  HOUMA 

1958 

1 

1  1 

155.0!  40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

CTCO  140 

1276312 

33815*71! 

160.0!  34.0! 

8.0! 

-  ! 

797! 

15.01PUNP 

ILA  HOUMA 

1958 

1 

!  1 

160.0!  34.0! 

1.0! 

-  J 

! 

! 

CTCO  162 

1279C15 

43015*71! 

160.0!  38.0! 

1.0! 

-  j 

942! 

15.0! PUMP 

ILA  HOUMA 

1959 

! 

1  1 

160.0!  38.0! 

1.0! 

-  i 

! 

! 

CTCO  143 

1279016 

432! 5 A  71 1 

160.0!  38.0! 

8.0! 

-  ( 

9421 

15.0IPUHP 

ILA  HOUMA 

1959 

1 

1  ! 

160.0!  33.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

CTCO  166 

1  - 

560I5A71! 

130.0!  40.0! 

9.0! 

-  | 

1232! 

17.0! PUMP 

ILA  HOUMA 

1959 

1 

1  1 

180.0!  40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

CTCO  H8 

!  - 

916! 5A71 ! 

193.0!  46.0! 

12.5! 

-  ! 

2319! 

18.0IPUNPS 

ILA  HOUMA 

1940 

! 

1  ! 

198.0!  46.0! 

2.0! 

-  J 

! 

I 

CTCO  169 

1  - 

39615*711 

160.0!  38.0! 

8.0! 

-  ! 

942! 

14.01PUMPS 

ILA  HOUMA 

1960 

! 

1  1 

160.0!  38.0! 

2.0! 

-  ( 

! 

! 

CTCO  170 

1  - 

39615*71! 

160.0!  38.0! 

8.0! 

-  ! 

942! 

1 4.0! PUMPS 

ILA  HOUMA 

1960 

1 

1  ! 

160.0!  56.01 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

CTCO  172 

1  - 

121415*71! 

199.0!  52.0! 

15.0! 

-  j 

2899! 

21.0! PUMPS 

ILA  HOUMA 

1941 

1 

1  1 

199.0!  52.C! 

2.0! 

-  j 

! 

! 

CTCO  173 

1287770 

91615*711 

196.0!  46.0! 

12.5! 

-  J 

23191 

1 8. 0! PUMPS 

ILA  HOUMA 

1962 

1 

1  1 

196.0!  46.0! 

2.0! 

-  I 

! 

! 

CTCO  174 

1 257771 

700I5A  7U 

195.0!  40.0! 

11.01 

-  j 

1594! 

16.01PUMP 

ILA  HOUMA 

1962 

1 

1  1 

195.0!  40.0! 

1.5! 

-  J 

! 

I 

CTCO  175 

1291747 

121415*71! 

199.0!  52.0! 

15.0! 

-  j 

2899! 

21 .0! PUMP 

ILA  HOUMA 

1942 

1 

1  1 

199.0!  52.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

CTCO  176 

1172287 

8951 5*71  1 

210.0!  40.0! 

12.0! 

•  | 

2029! 

16.01PUM* 

ILA  HOUMA 

•  1962 

l 

1  ! 

210.0!  40.0! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

CTCO  177 

1172301 

89515A71! 

210.0!  40.0! 

12.0! 

-  i 

2029! 

16.0! PUMP 

ILA  HOUMA 

*  1963 

! 

1  ! 

210.0!  40.0! 

1.S! 

-  j 

I 

! 

CTCO  178 

1291748 

121315*71 ! 

199.0!  52.0! 

14.0! 

-  ! 

2899! 

23.01PUHP 

ILA  HOUMA 

1963 

J 

1  1 

199.0!  52.0! 

2.0t 

-  j 

! 

I 

CTCO  179 

1293723 

120015A71! 

240.0!  50.0! 

11.0! 

-  j 

2899! 

20.0! PUMP* 

KEATING 

ILA  HOUMA 

1964 

1 

i  ( 

240.0!  50.0! 

1.0! 

-  ! 

(COILS 

1 

CTCO  181 

1501819 

132215A711 

230.0!  52.0! 

14.0! 

-  ! 

3900! 

23.0IPUMP 

ILA  HOUMA 

1965 

! 

1  ! 

230.0!  52.01 

2.0! 

-  { 

! 

! 

• 

CTCO  102 

1502245 

59415A71! 

180.0!  40.0! 

9.0! 

-  ! 

1258! 

16.01  PUMP 

ILA  HOUMA 

1946 

! 

1 

( 

1  ! 

1  1 

!  1 

180.0!  40.0! 

!  1 

i  ! 

1.0! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

1 

! 

TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

...3.55 

I 

» 

YEAR  ! 

•UILT  t 

OR  ! 

•REOUILT! 

: 

CM  6  ft  1 

•  1ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NUMBER 

1  1VTCC1  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

1  NET  (CODE (LENGTH! BROTH]  1 

1  REGIS* !*•** !  REG.  1  REG.! LOAD-! 

1  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 

1  TON-  (PAGE!  OVER-! OVER-!/////! 

1  NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1LI6HT1 

(CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EIUIPMENT  1TC t  BRSE 

!////////!  POINT  !  LINE-1  tAOt  L1NI-1 

HORSE!  PASS-  t (LIGHT) !//////////////// ITD !////////// I 
POWEH  EN6ERS  !  (FEET)!  LXNE-2  ! EE!  LINE-2 

1 

1 

1  1 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

J 

1 

! 

! 

1 

1 

(32)  CENAC  TOWING 

COMPANY# 

MIC. 

1  1 

| 

1 

I 

1 

! 

i 

! 

(CONTINUED) I 

1  1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

CTCO  in 

1504077 

1 3221 5A71 1 

230.01 

52.01 

14.01 

-  j 

3243! 

20,01  PUMP 

(LA 

HOUMA 

196*  ! 

I 

1  ! 

230.01 

52.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1 

1 

CTCO  1t5 

1507220 

1138I5A71! 

240.01 

50.0! 

11.01 

-  ! 

2594! 

17.Q1PUMP 

(LA 

HOUMA 

1947  1 

- 

1 

!  ! 

240.0! 

50.0! 

1.0! 

-  1 

I 

1 

t 

CTCO  If 7 

!  5  51445 

1 19I1SA70I 

240.0! 

SO.Q! 

11.7! 

-  j 

2700! 

18.013000  I.P.H. 

1  LA 

HOUMA 

1973  I 

! 

1  1 

240.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

(DIESEL  PUNRS 

1 

I 

CTCO  191 

1551466 

1 19ti 5A701 

240.0! 

50.0! 

11.7! 

-  f 

2700! 

18.013000  B.P.M. 

!  LA 

HOUMA 

1973  ! 

! 

!  ! 

240.01 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

(DIESEL  PUNPS 

! 

1 

CTCO  199 

!  - 

67015A711 

192.01 

40.0! 

11.01 

-  i 

15121 

1 8,0 1  DIESEL  PUNP 

!  LA 

HOUMA 

1979  1 

! 

l  1 

192.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

| 

! 

1 

CTCO  200 

!  - 

67015A711 

192.0! 

40.0! 

11.0! 

-  i 

1512! 

1 8,0! DIESEL  PUMP 

!LA 

NOUNA 

1910  ! 

1 

1  1 

192.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

r 

CTCO  202 

5551 5A70I 

158.0! 

40.0! 

8.5! 

-  i 

957! 

14.0! DIESEL  PUMP 

! 

1911  ! 

! 

1  1 

158.0! 

40.0! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

I 

CTCO  240 

1590584 

1368 15A71 1 

! 

-  ! 

14.0! 

-  i 

-  1 

-  ! 

! 

1971  ! 

, 

! 

1  1 

245.0! 

54.0! 

10.0! 

-  1 

1 

1 

1 

V 

CTCO  241 

1590585 

1 36  81SA71  1 

! 

-  ! 

14.0! 

-  t 

-  ! 

-  ! 

1 

1971  ! 

! 

1  1 

245.0! 

54.0! 

10.01 

-  ! 

! 

! 

t 

C; 

CTCO  2505 

j  - 

14991 5 A  7 1 1 

297.0! 

52.0! 

11.0! 

-  j 

32001 

1 8,0! D I ESEL  PUMP 

!LA 

HOUMA 

1910  l 

l 

1  1 

297.0! 

52.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

CTCO  2401 

1637170 

155515A71! 

! 

-  ! 

11.0! 

-  j 

-  ! 

-  1 

J 

1911  I 

! 

1  1 

235.0! 

52.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

- 

CTCO  2402 

1643370 

155515A711 

! 

! 

10.0! 

•  i 

-  ! 

-  (TANKS 

1  LA 

HOUMA 

1912  t 

! 

1  1 

235.0! 

52.0! 

2.0! 

-  ! 

* 

! 

1 

> 

CTCO  190-7 

1003756 

48115A71! 

160.0! 

42.0! 

6.0! 

-  j 

882! 

15.01DIESEL  PUMP 

!LA 

HOUMA 

1f«t  I 

i 

l 

1  1 

160.0! 

*2.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1 

CTCO  192-7 

450! 5471 ! 

160.01 

42.0! 

7.0! 

-  j 

882! 

15.0! PUMP 

!LA 

HOUMA 

1970  ! 

! 

1  1 

160.01 

42.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

1 

CTCO  193-7 

45015A71! 

160.01 

42.0! 

7.0! 

-  i 

882! 

15.01PUMP 

1  LA 

HOUMA 

1970  t 

! 

1  1 

160.01 

42.0! 

1.5! 

-  t 

! 

! 

( 

CTCO  302-4 

J  ----- - 

40515A71! 

140.0! 

34.0! 

9.0! 

-  i 

778! 

16.0! PUMP 

It  A 

HOUMA 

1949  » 

j 

! 

!  ! 

140.0! 

34.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

* 

CTCO  114-20 

1511039 

120115A711 

240.0! 

50.0! 

11.0! 

-  i 

2594  ! 

17.0! PUMP#  HEATING 

!LA 

HOUMA 

19*7  ! 

a 

! 

1  1 

240.0! 

50.0! 

1.0! 

-  j 

(COILS 

! 

1 

CTCO  187-2  5 

1511309 

1373  15A71  1 

236.0! 

50.0! 

14.0! 

-  j 

3243! 

20.0 1  PUMP 

!LA 

HOUMA 

19*T  t 

1 

1  1 

236.0! 

50.0! 

1.0! 

-  ! 

1 

! 

I 

CTCO  188-12 

1  - 

6701 5A71 1 

192.0! 

40.0! 

11.0! 

-  i 

1512! 

1 8.0! DIESEL  PUNP 

!LA 

HOUMA 

1941  ! 

1 

!  1 

192.01 

40.0! 

2.01 

-  t 

1 

! 

1 

- 

CTCO  189-12 

67015A711 

t92.0! 

40.C! 

11.0! 

-  } 

1512! 

16.01 DI ESEL  PUNP 

1  LA 

HOUMA 

19*1  | 

■5 

1 

1  1 

192.0! 

40.C1 

2.0! 

-  | 

! 

* 

1 

s 

CTCO  191-26 

1524468 

157415A71! 

235.2! 

52.1! 

14.5! 

-  ! 

4000! 

24. 0! PUMP 

!LA 

HOUMA 

1970  ! 

1 

1  1 

235.2! 

52.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

CTCO  194-25 

1  - 

1454  ISA 71 ! 

275.0! 

52.0! 

11.0! 

-  ! 

3200! 

21 .0! PUMP#  HEATING 

!LA 

HOUMA 

1972  ) 

-- 

1 

1  1 

275.0! 

52.0! 

1.5! 

-  I 

! COILS#  DBL  SIDES! 

! 

CTCO  195-25 

1  - 

148415A71! 

275.0! 

52.0! 

11.0! 

-  i 

3200! 

Jl.OlfUBP.  MEATUS 

!LA 

HOUMA 

1972  ! 

l 

!  1 

275.0! 

52.01 

1.5! 

-  I 

(COILS#  DBL  SIDES! 

i 

CTCO  196-20 

j  - 

1 1 99 15A71 1 

240.0! 

50.0! 

11.0! 

-  l 

2594! 

17.01DIESEL  PUMP 

!LA  HOUMA 

1*73  ! 

■* 

l 

1  1 

240.0! 

50.01 

10.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

— 

EAC  31 

f  - 

10015A701 

110.0! 

30.0! 

5.01 

-  ! 

400! 

5.61DIESEL 

! 

1977  ! 

l 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1  -Of 

-  ! 

(COMPRESSOR 

! 

! 

f: 

HfC  147 

1  - 

22615A711 

130.0! 

30.01 

6.0! 

-  1 

478! 

12.01PUNP 

1LA 

HOUMA 

1934  ! 

1 

1  1 

130.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

l 

! 

5 

MBC  151 

1270844 

57915A71! 

150.0! 

40.0! 

8.0! 

-  1 

1102! 

15.0! PUMP 

(LA 

HOUMA 

195*  ! 

1 

1  1 

180.0! 

40.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

I 

• 

HfC  161 

33815A71! 

160.0! 

34.0! 

8.0! 

-  1 

797! 

1 5 .0 1  PUMP 

!LA 

HOUMA 

1931  ! 

1 

1  1 

160.01 

38.0! 

1.0! 

-  1 

l 

1 

! 

HBC  701 

!  - 

45015A71! 

160.0! 

42.0! 

8.0! 

-  1 

882! 

15.0! DIESEL  PUMP 

1  LA 

HOUMA 

1977  ! 

1 

1  ! 

160.0! 

42.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

HBC  702 

j  - 

44915A711 

160.0! 

42.0! 

7.0! 

-  1 

882! 

6.0! NONE 

1LA 

HOUMA 

19*1  ! 

1 

1 

1  1 

1  1 

160.0! 

1 

42.0! 

1 

1.5! 

; 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

1 

/ 

(32)  CENAC#  C.  A.,  TOWING 

1 

CO.l#  INC. 

I  1 

1  1 

! 

1 

1 

t 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

ANDRE  0 

1600112 

3013A36! 

57.8! 

20.0! 

7.0! 

400! 

-  ! 

35.01  NONE 

1  LA 

HOUMA 

1978  1 

j 

1 

1  1 

60.0! 

21.0! 

5.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

GUT  P  CENAC 

1297537 

4713A35! 

51.3! 

20.0! 

6.6! 

800! 

-  ! 

35.0! NONE 

!LA 

HOUMA 

19*4  I 

4 

1 

1 

1  ! 

1  i 

55.0! 

! 

20.0! 

1 

5.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

( 

1 

1 

(21)  CENfOf ANTI  NARINE  SERVIClE 

1  1 

1  1 

! 

! 

1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

CHEROKEE  II 

1267041 

1313A36! 

40.3! 

10.1! 

3.3! 

185! 

-  ! 

16.8! NONE 

!PA 

PITTSBURGH 

19*0  ! 

5 

1 

1 

1  ! 

1  1 

42.0! 

! 

13.0! 

1 

3.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(33)  CENTRAL  AMERICAN  0ARGE  A ! NO 

1  1 

1  1 

I 

! 

1 

« 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

? 

TOWING  CO. 

I 

1  1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

PONC  IANA 

1536811 

5  589! 5A71 1 

391.7! 

56.0! 

20.0! 

-  j 

5600! 

65.01N0NE 

!TX 

HOUSTON 

1971  ! 

1 

{ 

1  1 

1  1 

391.7! 

« 

56.01 

! 

8.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  CENTRAL  BOAT 

RENTALS# 

! 

IN!  C. 

1  1 

1  1 

i 

i 

i 

j 

i 

t 

! 

! 

* 

i 

I 

! 

! 

! 

5 

OR  78-4 

1  - 

20614A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

400! 

8. 0 1  NONE 

!LA 

NEW 

1978  ! 

f; 

1 

1 

1  1 

1  1 

120.0! 

! 

30.0! 

"! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

( 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

(32)  CENTRAL  GULF 

! 

LINES#  INC.! 

1  1 

1  1 

! 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

PAWN 

1291781 

680911A12! 

543.3! 

75. li 

30.8! 

16500! 

13548! 

131.5 ! BOOMS  AND 

!LA 

NEW 

19*3  I 

! 

1  t 

572.0! 

75.6! 

12.8! 

12! 

(ELECTRIC  WINCHES! 

ORLEANS 

! 

GREEN  HARBOUR 

1561453 

2468411A03! 

797.31100. C! 

40.9! 

32000! 

458311 

207.011  500-T0N  CRANEJILA 

NEW 

197*  ! 

1 

1  1 

893.31100.01 

17.8! 

-  ! 

(ELECTRIC  WINCHES! 

ORLEANS 

1 

GREEN  ISLAND 

1562594 

24684  11  A03! 

797.31100.01 

40.9! 

32000! 

45831! 

207. 011  500-TON  CRANE 

;ila 

NEW 

1975  ! 

• 

i  * 

893.3! 

i #ii 

17.8! 

i 

-  i 

! ELECTRIC  Viwe«?5! 

0*L?*w$ 

! 

GREEN  VALLEY 

1559623 

24684 1 1 A03  "l 

797.31100.0! 

40.9! 

32000! 

45831! 

207.011  500-TOH  CRANE 

;!LA 

NEW 

197*  ! 

I 

1  1 

893.31100.0! 

17.8! 

-  ! 

! ELECTRIC  WINCHES! 

ORLEANS 

! 

GREEN  WAVE 

1677648 

420011 A031 

507.01 

70.0! 

35.5! 

10000! 

543! 

-  j 

!LA 

NEW 

1910  ! 

! 

1  1 

507.0! 

70.0! 

9.2! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

1 

RAPID 

1522650 

685011A09! 

602.0! 

91.0! 

34.1! 

30000! 

379! 

172.0! 

1  LA 

NEW 

19*9  ! 

! 

1  1 

602.0! 

91.0! 

17.0! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

ROVER 

1519102 

685011A09! 

602.0! 

91.0! 

34.1! 

30000! 

379! 

172.0! 

!LA 

NEW 

19*9  ! 

i 

!  1 

602.0! 

91.0! 

17.0! 

-  ! 

! 

! 

OILCANS 

I 

CAPT.  DODD 

!  . 

14J3A36! 

35.0! 

14.0! 

4.6! 

180! 

-  ! 

16.0! NONE 

!LA 

NEW 

19*4  ! 

! 

!  1 

35.0! 

14.0! 

4.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SEA  0* 

1555604 

7013A35! 

57.2! 

22.2! 

8.2! 

800! 

-  ! 

23.6  shone 

!LA 

NEW 

1974  ! 

; 

!  1 

57.2! 

22.2! 

6.2! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SEACAT 

1569153 

50t  3A  361 

52.2! 

22.2! 

8.2! 

8001 

-  ! 

23 .6 ! NONE 

!LA 

NEW 

1975  ! 

1 

!  1 

52.2! 

22.2! 

8.2! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SEALION 

1557400 

7013AS5! 

57.21 

22.2! 

5.2! 

800! 

-  ! 

23.6! NONE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

1 

1 

1 

!  1 

1  1 

1  ! 

57.2! 

1 

j 

22.2! 

! 

! 

8.2! 

i 

1 

-  ! 
! 
! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


CN6M 

DISTl  OPERATOR 

VESSEL  NINE  AND  NUN0E.T 

1  COAST 

1  GUARD 

I  NUMBER 

1  1 VT  CC!  DIMENSIONS  1  DRAFT  1 

!  NET  1CO0ERCN6TH16RDTH!  1 

-1REGIS-!****!  REG.  1  REG.lLOAD-i 

1  TER  1  SEE  1 //////!/////!  £0  t 

1  TON-  1  PAGE!  OVER-! OVER-1 /////I 

1  NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  iLIGHTl 

ICAPACITT!  HIGH-  ■  {VESSEL! 

!  !  EST  {  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////{TO I//////////! 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)  1  LINE-2  !EEl  LINE-2 

! 

! 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(32)  CENTRAL 

! 

• 

GULF  LINES#  INC* ! 
(CONTINUED) 1 

!  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

1  !  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

« 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

SEATICER 

! 565697 
l 

1  5213A36! 

1  1  1 

55.0! 

5S.0! 

22.0! 

22.0! 

7.0! 

5.0! 

800  i 

-  I 

-  ! 

34 .0 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

BSC  685 

1 545385 
! 

1  206! 4 AS2! 

1  1  ! 

61.51 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

“  ! 

414! 

-  ! 

12.5 !  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

BSC  967 

15*6957 

! 

1  20614A52! 

1  1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

—  i 

414! 

-  ! 

1 2.5 !  NONE 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

BSC  A  25 

1549025 

! 

1  20614A52! 

1  1  t 

61.51 

61.3! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

-  j 

414! 

-  ! 

12.5!  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

BSC  B  26 

1576708 

! 

!  20614AS2 1 

1  1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

-  ! 

414! 

-  I 

1 2. 5 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1976 

BSC  3  37 

1576719 

! 

1  2061 4AS2! 

1  1  ! 

61.5! 

61.51 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

-  1 

414! 

-  ! 

12.5! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1976 

CG  2 

1516207 

I 

1  20614A52! 

1  1  1 

61.5! 

61.51 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

-  ! 

414! 

-  ! 

1 2. 5! NONE 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  3 

1518208 

1 

1  20614A52! 

1  1  1 

61.  S! 
61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

“  I 

414! 

-  I 

12.5! NONE 

I  LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

C«  A 

1516209 

! 

1  20614452! 

1  1  ! 

61.5! 

81.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

"  ! 

414! 
-  ! 

12.5 1 NONE  *  ' 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  16 

1516221 

! 

1  206! 4452! 

t  1  ! 

61.51 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

-  ! 

414! 

-  ! 

1 2. 5 ! NONE 

lLA  NEW 
(  ORLEANS 

1969 

CG  21 

1516226 

1 

!  206 144521 

!  1  ! 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

-  ! 

4u: 

-  ! 

1 2. 5! NONE 

i 

lLA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  23 

1516228 

1 

1  20614452! 

1  1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

-  ! 

414! 

-  1 

12.5 ! NONE 
! 

!  LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  26 

1518231 

l 

!  20614452! 

!  1  1 

61.51 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

-  ! 

414! 
-  ! 

1  2 .5  ! NONE 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1949 

CG  33 

1516238 

l 

1  206144521 

1  1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

-  ! 

414! 
-  ! 

12.5 {NONE 
! 

1LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  36 

151824! 

1 

1  206144521 

1  (  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

-  1 

414! 
-  ! 

12.5  l  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  49 

1516794 

1 

1  20614452! 

1  1  1 

61*5! 

61.51 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

-  ! 

414! 
-  ! 

1 2.5! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  51 

1519205 

1 

1  206144521 

1  1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

•  ! 

414! 
-  ! 

12.5! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CC  52 

1519206 

f 

1  20614452! 

!  1  1 

61.51 

61.51 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

-  ! 

414! 
-  ! 

12.3INONE 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  54 

1519317 

1 

!  206144521 

1  1  1 

81.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

-  I 

414! 
-  ! 

12.5! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  56 

1519319 

! 

I  20614452! 

1  1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

-  ! 

414! 
-  ! 

12-5  f HONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1949 

CG  66 

1519621 

1 

1  20614A521 

1  1  1 

61.5! 

61.51 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

—  ! 

414! 

12.5! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  70 

1519623 

1 

1  206144521 

!  1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

“  ! 

*14! 

12.5 {NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  72 

1519625 

! 

!  206144521 

!  1  ! 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

”  ! 

414! 
-  ! 

12.5! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  73 

1519626 

1 

1  20614A52! 

1  1  ! 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

“  t 

414! 
-  ! 

12.5! NONE 
! 

lLA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  34 

1519637 

l 

1  20614452! 

1  1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

“  ! 

414! 
-  ! 

12.5  !  NONE 
! 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  89 

1519642 

1 

1  20614A52! 

1  1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

"  I 

414! 
-  ! 

12.5  !  NOME 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  91 

1519644 

1 

1  206144521 

1  1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

■  ! 

414! 
-  ! 

12.5!  NONE 
! 

!la  new 

!  ORLEANS 

1969 

CG  98 

1519651 

1 

!  20614A52! 

!  !  ! 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

•  I 

414! 
-  ! 

12.5 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  102 

1519655 

! 

1  20614A52! 

1  1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

“  ! 

414! 
-  ! 

1 2.5 INONC 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CC  106 

1519661 

l 

1  20614452! 

1  1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.01 

2.0! 

•  ! 

*14! 
-  ! 

12.5 !  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  109 

1519662 

1 

1  20614452! 

1  1  ! 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

”  ! 

414! 
-  ! 

1 2 .5! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  110 

1519663 

1 

1  20614452! 

i  1  ! 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

t 

414! 
-  ! 

12.5! NONE 

i 

! L A  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  11? 

1519665 

1 

1  20614452! 

i  1  1 

61.5! 

61.51 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

■  ! 

414! 
-  1 

12.5 1  NONE 
! 

! L A  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  113 

1519666 

1 

!  20614452! 

1  1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

4141 
-  ! 

12.5! NONE 

i 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  114 

1519667 

1 

!  20614A5’! 

!  1  i 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

•  ! 

414! 
-  ! 

12.5 {NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  116 

1519669 

1 

1  20614452! 

!  1  ( 

81.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

.  j 

414! 
-  ! 

12.5! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  118 

1519671 

1 

!  206! 4452! 

1  !  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

“  ! 

414! 
-  ! 

12.5! NONE 

i 

1  LA  NEW 

1  ORLEANS 

1969 

CG  121 

1519674 

1 

1  22624452! 

1  !  ! 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

”  ! 

414! 
-  ! 

12.5 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  123 

1519676 

1 

!  206 ! 44  52! 

1  !  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

■  I 

414! 
-  ! 

12.5! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  126 

1519681 

1 

1  20614452! 

1  1  ! 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

"  ! 

*14! 

12.5 {NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  134 

1519687 

1 

1  20614452! 

1  !  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

”  ! 

414! 
-  ! 

12. 5 {NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  136 

1519669 

J 

!  206 ! 44  52 ! 

1  !  i 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

“  ! 

414! 
-  ! 

12. SIMONE 
! 

1  LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  139 

1519692 

1 

1  206!4452! 

!  !  ! 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

”  ! 

4141 
-  ! 

12.5 ! NONE 

lLA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  140 

1519693 

1 

1  20614452! 

1  !  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

“  ! 

4U! 
-  ! 

1 2.5 (NONE 
! 

!LA  NEW 

1  ORLEANS 

1969 

CG  141 

1519694 

1 

1  20614452! 

1  !  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

-  1 

414! 
-  ! 

12.5 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  142 

1519695 

! 

!  20614452 ! 

!  1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

“  ! 

414! 
-  ! 

12.5 (NONE 
! 

JLA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  144 

1519697 

j 

1  20614452! 

!  !  ! 

61.5! 

41,5* 

31.2! 

31.2* 

9.0! 

2.0! 

"  1 

414! 
“  J 

12.51  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  146 

1519699 

1 

1  20614452! 

1  1  i 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

i 

414! 
-  I 

12.5 (NONE 
! 

JLA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CC  157 

1519710 

1 

i  20614452! 

1  1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

“  ! 

414! 
-  ! 

1 2.5! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  159 

1519712 

! 

i  206! 4452! 

!  1  ! 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

■  ! 

414! 
-  ! 

12. SIMONE 
! 

I  LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  161 

1519714 

! 

1  20614452! 

1  I  ! 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

*  ! 

414! 
-  ! 

12. SIMONE 

I 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  163 

1519716k 

! 

!  20614452! 

1  1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

“  ! 

414! 
-  ! 

12.5!  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  170 

1519723 

1 

1  206  !  4452 ! 

!  1  ! 

61.51 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.01 

-  ! 

414! 
-  ! 

12.5! NONE 
! 

lLA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

CG  175 

1519728 

! 

! 

1 

1  20614452! 

1  !  1 

1  1  2 

!  2  ! 

61.5! 

61.51 

! 

! 

31.2! 

31.2! 

! 

9.01 

2.0! 

1 

! 

414! 
-  1 
! 

! 

12. SINOPE 
! 

! 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1969 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

...2.57 

ENG*  t 

1 VTCCt 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

1  CAPACITY  1 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

!  ; 

oistl 

OPERATOR 

NET  (CODE (LENGTH! BRDTHt 

! 

! 

! 

CST  !  CARGO  HANDLING 

IS  1  OPERATING  1 

i  - 

I  COAST 

TER  1  SEE !//////(/////! 

ED  i 

I ////////! 

F  1A( i  i  ciuirwtsi 

POINT  !  UNI-1 

1 AO 1  LINE-1  ! 

IUILT  1 

|  VESSEL  NAME 

AND  NUNIER 

!  GUARD 

TON-  (PACE! 

OVER-! OVER-! /////! 

NORSE  1 

PASS-  ! (LIGHT)! //////////////// |TD I//////////! 

OR  *  ^ 

!  NUNIER 

NACE  1  IV  ! 

ALL  !  ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

ENfiERS  t 

(FEET)!  WNE-2 

ICC!  LINE-2  ! 

RRCtUll 

(32)  CENTRAL  CULP  LINES#  INC* 

1 

1 

I 

(  1 

t  1 

!  i 

!  ! 

!  ( 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

I 

! 

! 

1 

1  1 

!  - 

! 

(CONTINUED)! 

I  t 

!  ! 

1 

( 

! 

I 

*-■ 

|  CC  177 

! 519730 

20*(4A52( 

61*5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

1 2.5 {NONE 

!LA  NEW 

1f4f  ! 

! 

1  | 

61.51  31.2! 

2.0! 

-  I 

! 

(  ORLEANS 

I 

CC  103 

(519736 

20414A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  J 

414! 

1 2. 5 ! NONE 

1LA  NEW 

19*9  ! 

- 

! 

!  ( 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

!  1 

CC  184 

1519737 

20414AS2! 

61. St  31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.3 1  NONE 

!LA  NEW 

19*9  ! 

! 

(  i 

61.5!  31.2! 

2.01 

-  I 

) 

!  ORLEANS 

! 

CC  109 

1 519742 

20614A52! 

41.5!  31.21 

9,0! 

-  I 

414! 

12.5! NONE 

(LA  NEW 

19*9  t  : 

! 

1  ! 

61.5!  31.21 

2.0! 

-  ! 

I 

(  ORLEANS 

!  3 

CC  191 

1519744 

20M4AS2! 

41.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5 ! NONE 

!LA  NEW 

1949  ! 

! 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  192 

1519745 

206! 4AS2 ! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  I 

414! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

19*9  ! 

- 

! 

!  ( 

41.5!  31.2! 

2.0! 

-  J 

! 

!  ORLEANS 

1 

CC  195 

1519748 

20614AS2! 

61. 5!  31.21 

9.0! 

-  ! 

414! 

12,5! NONE 

(LA  NEW 

19*9  ! 

! 

(  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

1 

(  ORLEANS 

! 

CC  197 

1519750 

20614A52! 

61.5!  31.21 

9.0! 

-  i 

4141 

12.5! NONE 

!  LA  NFW 

19*9  t 

1 

1  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  199 

1519752 

204 i 4 A  521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12*5 INONC 

(LA  NEW 

1949  ! 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

!  - 

CC  20C 

1519753 

20414A52 1 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5 (NONE 

(LA  NEW 

19*9  ! 

1 

1  1 

61.51  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  203 

1519756 

20414A521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

1 2. S !  NONE 

(LA  NEW 

1949  ! 

1 

!  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

1 

(  ORLEANS 

! 

CC  211 

1519764 

20614A521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.31N0NE 

1  LA  NEW 

19*9  I 

! 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

!  i 

CC  216 

1519769 

20414A521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

4141 

1 2. 5 ! NONE 

f LA  NEW 

1949  J 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

!  i 

CC  219 

1519772 

206)4 A52I 

61.51  31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12. 5! NONE 

t L A  NEW 

19*9  !  s 

! 

1  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

*  i 

CC  224 

1519777 

2041 4AS21 

61.5!  31.2! 

9.0! 

■  ! 

414! 

12.3! NONE 

1 LA  NEW 

1949  !  | 

1 

1  1 

61.51  31.2! 

2.0! 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

!  -5 

CC  226 

1519779 

2041 4  A  S  2 1 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12.5!  NONE 

ILA  NEW 

19*9  ! 

I 

!  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

|  CC  231 

1519784 

20614A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

12.StN0NE 

!LA  NEW 

1949  ! 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1  | 

CC  235 

1523909 

20614A521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12.5 !  NONE 

(LA  NEW 

1970  ! 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

!  ^ 

CC  237 

1523911 

20614AS21 

61.5!  31.21 

9.01 

-  j 

414! 

1 2.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1970  ! 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

*  i 

CC  238 

1523912 

20614A521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5 1  NONE 

!  LA  NEW 

1970  !  s 

1 

!  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

i  i 

CC  239 

1523913 

206 1 4  A  52  1 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

U. SUCKS 

ILA  NEW 

1970  !  1 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  241 

1523915 

20614*521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

414! 

12.5!  NONE 

ILA  NEW 

1970  !  d 

! 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

i  j 

CC  243 

1523917 

20614A52! 

41.51  31.21 

9.0! 

414! 

12.5 (NONE 

ILA  NEW 

wo  *  a 

* 

1  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

• 

CC  255 

1524089 

206 1 4A521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

4141 

12.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1970  1  J 

l 

!  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

i  s; 

CC  267 

1524101 

20614A521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

414| 

12.5 (NONE 

!LA  NEW 

1970  !  3 

! 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

i 

CC  268 

1524102 

20614A521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

414! 

12.5 !  NONE 

ILA  NEW 

1970  !  fj 

» 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0* 

-  | 

) 

1  ORLEANS 

( 

CC  27C 

1524104 

20414 A52 ! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

414! 

12.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1970  ! 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  273 

1524107 

20414A521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1970  ! 

) 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

1 

CC  274 

1524108 

20614A521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1970  !  * 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  » 

| 

!  ORLEANS 

! 

CC  278 

1524112 

206 1 4 A  52 1 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12.5! Howe 

ILA  NEW 

1970  ! 

I 

l  l 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  280 

1524114 

2 0614A521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

1 2 • 5 ! NONE 

ILA  NEW 

1970  ! 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

! 

CG  283 

1524117 

206I4A52I 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  t 

414! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1970  ! 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  284 

1524110 

20614A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1970  ! 

I 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

CG  288 

1524122 

20614A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  J 

414! 

12.5 l NONE 

ILA  NEW 

1970  ! 

1 

I  l 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

! 

CG  290 

1524124 

20614  A  52! 

61.51  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5!  NONE 

ILA  NEW 

1970  ! 

t 

I  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

(  ORLEANS 

! 

CC  293 

1524127 

206 14A521 

41.5!  31.2! 

9.0! 

-  I 

414! 

1 2.5 1H0NE 

ILA  NEW 

1970  ! 

! 

1  1 

61.5!  31.21 

2.0! 

-  ! 

l 

!  ORLEANS 

!  1 

CC  295 

1524129 

20614A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.5! KOWE 

ILA  NEW 

1970  ! 

! 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  296 

1524130 

206 1 4 A  52 1 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

1  2. 5 1  NONE 

(LA  NFW 

1970  t 

! 

1  1 

61.5!  31.2) 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i 

CC  301 

1  5241  35 

20614AS21 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

!LA  NFW 

1970  ! 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  304 

1524138 

2  0614A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5IM0NC 

!LA  NEW 

1970  ! 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  305 

1  524139 

20614A521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1970  ! 

! 

1  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CG  309 

1524143 

20614A521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12. 5 {NONE 

!LA  NEW 

1970  ! 

! 

!  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

CG  31C 

1524144 

20614A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

•  ! 

414! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1970  ! 

1 

1  1 

61.5!  51.2! 

2.0! 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

! 

CC  314 

1524148 

2061 4A521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5  JNONE 

ILA  NEW 

1970  ! 

1 

1  ( 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

CC  315 

1524149 

206! 4AS21 

41.5!  31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.5! NONE 

(LA  NEW 

1970  ! 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

CC  323 

1524157 

20614A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1970  ! 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  324 

:: 2415C 

20614X52! 

41.5!  31.2! 

7.  Cl 

_  i 

414! 

*  i 

!l«  nH 

1  »7C  ! 

i 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

CC  327 

1524161 

20614A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5!  NONE 

(LA  NEW 

1970  ! 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

CC  328 

1524162 

20614A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

12.5 !  NONE 

!LA  NEW 

1970  ! 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  1 

’  I 

!  ORLEANS 

! 

CC  329 

1525163 

204I4A52! 

61.51  31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1970  I 

1 

!  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

•  i 

I 

t  ORLEANS 

! 

CC  333 

15241*7 

20614A52I 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

1 2. 5 ! NONE 

ILA  NEW 

1970  l 

1 

1  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  334 

1524168 

20614A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12. 5! NONE 

ILA  NEW 

1970  ! 

1 

1  l 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

! 

CC  335 

1524169 

20614AS2! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

1 2.5IN0NE 

!LA  NEW 

1970  ! 

1 

!  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  t 

! 

!  ORLEANS 

i 

CC  336 

1524170 

20614A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1970  i 

1 

I 

! 

!  1 

!  1 

!  ! 

61.51  31.2! 

!  ! 

!  i 

2.0! 

! 

! 

-  ! 
! 
! 

( 

! 

! 

!  ORLEANS 
! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


25.9. 


ENG*  t 

.............. 

1 VT  CC  1 

tlKEKSIONS  1DKAFT1 

.... 

I  CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

{VESSEL! 

i 

■ 

01  ST! 

OPERATOR 

NET  1  CODE! LENGTH! BRDTMl 

1 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

! S  10PCRATINC  ! 

! 

, 

!TC!  BASE  ! 

TEAR  ! 

!  COAST 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

>OINT  !  LINE-1 

HOI  LINE-1  1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PAGE 1 

0VER-10VER-1/////1 

HORSE! 

MSS-  1 CLICHT) ! //////////// ////I  TO! //////////I 

OR  ! 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

«U  1  »U  1 llfiHTI 

POWER! 

ENCERS  ! 

(FEET)!  LINE-7 

! EE!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

- 

<32>  CENTRAL 

GULF  LINES/  INC. 

! 

I 

! 

!  1 

1  1 

1  1 

1  ! 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

1 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1  1 

! 

! 

i 

!  ! 

1970  ( 

CC  337 

1524171 

20614452! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

j 

414! 

12.5 !NONE 

!IA  NEW  ! 

) 

1  1 

81.51  31.2! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

CC  343 

1524177 

20614A521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5! NONE 

!LA  NEW  ! 

1976  ! 

! 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

i 

-  > 

i 

!  ORLEANS  ! 

! 

CC  344 

! 524173 

206! 4 A  52 ! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

i 

tui 

12.5! NONE 

ILA  NtW  1 

1970  ! 

- 

! 

1  1 

61.5!  31.21 

2.0! 

2 

-  1 

j 

1  ORLEANS  I 

CG  352 

!  524  186 

20614A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5 ! NONE 

ILA  NEW  1 

1970  1 

! 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

!  0*LEAN$  ! 

j* 

CC  353 

1524187 

206UA521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5 (NONE 

!LA  NEW  ! 

1970  ! 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  1 

CG  357 

1524191 

206 14A521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

i 

4141 

12.5 ! NONE 

ILA  NU  1 

1970  ! 

! 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

( 

-  ! 

i 

!  ORLEANS  ! 

! 

CC  362 

1524196 

20614A52! 

61. S!  31.21 

9.0! 

- 

; 

414! 

12.S1N0NE 

!LA  NEW  ! 

1970  ! 

! 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

2 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

CC  367 

1524201 

20414A521 

61.51  31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5INONE 

ILA  NCU  I 

1970  ! 

! 

1  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

* 

-  ! 

i 

!  ORLEANS  ! 

! 

CC  371 

1524205 

206(4452! 

81.5!  31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5! NONE 

•LA  NEW  1 

1970  ! 

! 

1  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ( 

CG  372 

1524204 

20614A521 

81.5!  31.2! 

9.0! 

- 

» 

414! 

1 2 . 5 ! NONE 

ILA  NEV  I 

1970  ! 

'i 

! 

1  ! 

81.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

(  ORLEANS  ( 

! 

CG  387 

1528667 

20614A52I 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

!LA  NEW  I 

1970  ! 

! 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

i 

-  1 

l 

!  ORLEANS  ! 

! 

CG  388 

! 528666 

20614AS2! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

i 

414i 

12.5! NONE 

!LA  NEW  1 

1970  ! 

! 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  » 

» 

1  OELEANS  1 

! 

CC  391 

! 528671 

20614AS2! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5  l"  NONE 

ILA  NEW  ! 

1970  ! 

! 

1  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

l 

1  ORLEANS  I 

! 

CC  392 

1528672 

2061 4A521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1 2.5 (NONE 

!LA  NEW  ! 

1970  ! 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1  OALEANS  1 

! 

CC  393 

1521673 

204144521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

1 

414! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1970  ! 

1 

1  1 

61.51  31.2! 

2.0! 

2 

-  * 

j 

!  ORLEANS  ! 

CG  797 

1528677 

20414A521 

61.5!  31.21 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5! NONE 

1EA  NEW 

1970  ! 

! 

1  1 

61.51  31.21 

2.0! 

* 

.  i 

! 

!  OALEANS  1 

! 

CG  400 

4521680 

206(4452! 

61. S!  31.2! 

9.0! 

- 

! 

414*! 

12.51  NONE 

HA  NEW 

1970  ! 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  j 

i 

I  OALEANS 

CC  401 

1528681 

20614A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

! 

41 4*! 

1 2 .5 i NONE 

ILA  NEW 

1970  ! 

*■ 

! 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CG  402 

1528682 

! 

206144521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

2 

414! 

12.5  !  NONE 

ILA  NEW 

1970  ! 

1  1 

81.5!  31.2! 

2.0! 

i" 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CG  409 

{529409 

20614A521 

81.5!  31.2! 

9.0! 

- 

j 

414! 

12.5 ! NONE 

!LA  NEW 

1971  ! 

! 

1  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CC  425 

1543425 

20614A521 

81.5!  31.2! 

9.0! 

- 

1 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

*■ 

! 

!  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CC  427 

1545427 

20614AS2! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1973  • 

! 

!  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

2 

-  ! 

! 

I  OALEANS 

■ 

CC  434 

1543434 

20614*52! 

61.5!  31.2! 

9.9! 

- 

i 

414! 

12.5(N0NE 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

< 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1973  ! 

CC  444 

1543444 

20614452! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

! 

414! 

12.5 ! NONE 

!LA  NEW 

i 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

•  ORLEANS 

! 

CC  447 

I54J447 

1 

206I4A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

! 

414! 

12.5INONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

!  ( 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CG  448 

1543448 

206I4A52 1 

61.5!  31.2! 

9.0! 

! 

414! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

! 

!  I 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

•  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  449 

1543449 

20614A521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

! 

414! 

1 2.5 (NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

! 

!  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

t 

1  OALEANS 

! 

CG  450 

1543450 

20614A52! 

61.5!  31.2! 

9.01 

! 

414! 

1  2.5! NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

1 

!  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CG  451 

1543451 

20614A521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

• 

414! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

I  OALEANS 

! 

CG  452 

1543452 

20614*52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

• 

414! 

1  2.5 !  NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

!  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  459 

1543459 

20614*52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5 ! NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

* 

! 

!  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  • 

i 

I  OALEANS 

! 

CC  461 

1543461 

206 14*52! 

61.5!  31.2! 

9.9! 

- 

! 

414! 

12.5 (NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

i 

!  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

.  t 

! 

!  ORLEANS 

! 

CG  462 

j  543462 

20614*52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

{ 

414! 

1 2. 5  !  NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

i 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

l 

!  ORLEANS 

! 

CC  463 

1543463 

20614*52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1  2  •  5  j  NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

t  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

i 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

CG  464 

1543464 

204 14*52 1 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

■ 

414! 

12.5 {NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

1 

1  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

« 

-  ! 

! 

•  ORLEANS 

! 

CC  465 

1543465 

20614*521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

1  1 

81.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  471 

1543471 

20614*52! 

81.5!  31.2! 

9.0! 

- 

• 

414! 

12.5! NONE 

! LA  NEW 

1973  ! 

! 

!  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

j 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

CC  473 

1543473 

206 ! 4*52 ! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

» 

4 1 4  j 

12.5 !NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

| 

-  i 

j 

!  ORLEANS 

! 

CG  474 

1543474 

20614*52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

j 

414! 

12.5iN0NE 

!LA  NEW 

1973  ! 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

» 

!  ORLEANS 

! 

CC  475 

1543475 

206! 4*52 1 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

• 

414! 

1  2. 5  .'NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

i 

-  j 

! 

!  ORLEANS 

CC  478 

1543478 

20614*52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEV 

1973  ! 

1 

1  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

CG  480 

1543480 

20614452! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

• 

4141 

1 2.5 ! NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CG  481 

1543461 

20614452! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

i 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

{ 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

CG  482 

1543482 

20614452! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

1 2 .5  ! NONE 

!IA  NEW 

1974  • 

1 

!  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

» 

!  ORLEANS 

! 

CC  483 

1543483 

206144521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

2 

414! 

12.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1974  ! 

1 

1  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

» 

-  » 

j 

!  ORLEANS 

! 

CG  484 

1543484 

20614452! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

• 

414! 

1  2.5! NONE 

ILA  NEW 

1974  ! 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

2 

-  j 

! 

!  ORLEANS 

! 

CG  485 

1543465 

20614452! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5 ! NONE 

! LA  NEW 

1974  { 

! 

!  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  • 

; 

i  ORLEANS 

f 

1974  J 

CG  486 

1543486 

2061445?  1 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5JN0NE 

SLA  NEW 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CG  487 

1543487 

1 

20614452! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

! 

*14 ! 

12.S1N0NE 

! LA  NEV 

1974  ! 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

i 

.  * 

! 

I  ORLEANS 

! 

CC  488 

1543468 

20614452! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

i 

4ui 

12*5! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  489 

1543489 

206144521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5 ! NONE 

!LA  NEV 

1974  ] 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

t 

CC  490 

1543590 

! 

206144521 

61.5!  31.2! 

V.O! 

-* 

2 

414! 

12.5 !  NONl 

ILA  NEW 

!  1974  1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  491 

1543491 

206144521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5 (NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

1 

1  I 

61.5!  31.2! 

2.0! 

» 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

1974  ! 

CC  492 

1543492 

206(4452! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1 

1 

! 

1  1 

1 

!  1 

61.5!  31.2! 

!  i 

!  ! 

2.0! 

! 

1 

i 

! 

i 

-  1 
I 
! 

! 

! 

; 

!  ORLf  a*»; 

! 

! 

! 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


25$ 


Efttftl 

DtSTi  OPERATOR 

VESSEL  MANE  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NUMBER 

1  1VTCCI  DIMENSIONS  ! DRAFT t 

1  NET  1C0DE1LENCTH1BRDTH!  1 

1RECIS-1****!  REC.  1  AEC.lLOAD-i 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 

1  TON-  {PAGE!  OVER**! OVER-! /////! 

1  NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  lLtCHT! 

! CAPACITY !  HICK-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  ! 

1  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  !  I 

!  CARCO  1  FIXED  !  EtUIPMENT  tTCt  BASE  1  TEAR  ) 

! ////////!  POINT  !  LINE-1  1 AO!  LXNE-1  1  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) 1//////////////7/1TD! ////////// J  0 ?  ! 

POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  1  EE  1  LINE-2  !*RE3UILT! 

(32)  CENTRAL  GULF  LINES#  INC. 

! 

! 

j 

1  ! 

1  1 

1  1 

! 

1 

1 

! 

! 

) 

! 

i 

j 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

! 

) 

! 

! 

! 

! 

1 

CC  493 

1543493 

2Q6I4A521 

61.51 

31.21 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5 1  NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  1 

I 

! 

ORLEANS  ! 

CG  494 

1543494 

20614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1 2.3 ! NONE 

!IA 

NEW  ! 

1974 

c 

! 

i  i 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  495 

! 543495 

206l4A52l 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.S1N0NE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  496 

!  543496 

20614A521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.51N0NE 

!  LA 

NEW  ! 

1974 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  498 

1543498 

20614A52! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.3! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

! 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

( 

ORLEANS  ! 

CC  499 

!  543499 

206144521 

61.51 

31.21 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5 1  NONE 

1  LA 

NEW  1 

1974 

t 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ( 

! 

1 

ORLEANS  1 

CC  500 

*543500 

20614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.3! NONE 

)  LA 

NEW  ! 

1974 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS  ! 

CC  301 

1543501 

206144521 

61.51 

31.2! 

9.0! 

- 

j 

414! 

12.31N0NE 

ILA 

NEW  1 

1971 

! 

1  ! 

61.51 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CP  502 

1343502 

2061 4452 1 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1 

414! 

12.3! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

i 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

! 

“  1 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  503 

.'543503 

2 0614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

• 

414! 

12. SIMONE 

!  LA 

NEW  ! 

1974 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS  1 

CC  504 

1543504 

206144521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

JLA 

NEW  ! 

1974 

I 

t  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

• 

-  | 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  503 

1543505 

20614452! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.3 InONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

! 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

] 

-  * 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  306 

1543506 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.SIN0I .( 

ILA 

NEW  ! 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS  ! 

CC  507 

1343507 

206144S2! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

2 

414! 

12.S1KCNE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  308 

1543508 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5  «£ONE 

(LA 

NEW  ! 

1974 

1 

t  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS  ! 

CC  509 

1543509 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1 2. 5! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  510 

1543510 

206144521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1 2. 5! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  512 

1543512 

2061445? i 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1 2. 5 ! HONE 

!LA 

NEW  ! 

1979 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  513 

1543513 

20614452! 

61.51 

31.2! 

9*0! 

- 

I 

414! 

1 2.51N0NE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ( 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  514 

1543514 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5 ! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

i 

1  1 

41.51 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

I 

ORLEANS  ! 

CC  515 

1543515 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

• 

! 

414! 

12.51N0NE 

!IA 

NEW  ! 

1974 

1 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

( 

ORLEANS  ! 

CC  516 

1543516 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS  ! 

CC  518 

1543518 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1 2.5 ! NONE 

iiA 

NEW  ! 

1974 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  519 

1343519 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1 2.5! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

1 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

( 

-  ( 

! 

1 

ORLEANS  ! 

CC  520 

1543520 

20614452! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  521 

1543521 

206144521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5 ! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  522 

1543522 

20614452! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

- 

I 

414! 

1 2 .3 (NONE 

!  L  A 

NEW  ! 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  523 

1543523 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.3 (NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  524 

1543524 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.C! 

- 

! 

414! 

1 2.5! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

1 

1  ! 

51.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  525 

1543525 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

f  LA 

NEW  ! 

1974 

1 

1  ! 

61.51 

31.21 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  526 

1543526 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS  ! 

CC  529 

1543529 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12. 5! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  530 

1543530 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.3! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

i 

1  !  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  531 

1543531 

1  206  j  4452  j 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5 (NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

i 

1  1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

j 

-  t 

j 

! 

ORLEANS  ! 

CG  532 

1543532 

1  2C614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

i 

414i 

12.5! NONE 

JLA 

NEW  ! 

1974 

i 

i  i  i 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  2 

! 

! 

ORLEANS  I 

CC  533 

1543533 

*1  206*144521 

61. 5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414 ) 

12.5 ! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

i 

1  •  • 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

•  { 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  535 

1 543535 

1  20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

; 

1  1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

2 

-  i 

j 

! 

ORLEANS  ! 

CG  516 

1543536 

1  20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

1 2. 5 ) NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

i 

1  !  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

2 

.  i 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CG  539 

1543539 

*1  20614452) 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

t 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

i 

1  1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0: 

i 

.  i 

! 

I 

ORLEANS  ! 

CC  540 

1543540 

i  206*14452) 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.3 {NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

i 

1  1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

2 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  541 

i 543541 

1  20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5 ! NONE 

JLA 

NEW  ! 

1974 

1 

i  i  ; 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  542 

1543542 

1  2061*445?) 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1 2.5 ! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

i 

1  1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

j 

-  2 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CG  544 

1543544 

)  20614452*! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

1 

!  1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  545 

1543545 

)  20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

t 

414! 

1 2.5 ! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1v74 

t 

i 

1  !  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  i 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  546 

! 54 3546 

!  20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

» 

414! 

12.5INONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

1 

i  it 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS  ! 

CC  547 

1543547 

)  20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

• 

414! 

12.3! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

i 

!  i  i 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

C6  548 

1543548 

i  206)4452*1 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5 ! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1974 

! 

!  !  1 

61-3! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  : 

1 

J 

t 

CG  549 

1543549 

1  20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

t 

414! 

12.5! NONE 

(LA 

NEW  ! 

1974 

i 

!  1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

; 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CG  551 

1543551 

)  20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5 {NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

j 

1  1  2 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  552 

1543552 

1  20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

1 

1  1  1 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  553 

15435S3 

!  20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

«* 

! 

4141 

12.5! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

1 

1  1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  » 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  555 

1543555 

1  20614452) 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

• 

!  1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  t 

! 

* 

ORLEANS  ! 

CC  536 

1543556 

t  20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

; 

414! 

12.5 1  NONE 

!LA 

NEW  ) 

1974 

i 

1  1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  557 

1543557 

1  206*14452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5 (NONE 

ILA 

NEW  1 

1974 

i 

1 

!  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

61.5! 

! 

! 

31.2! 

! 

! 

2.0! 

i 

• 

! 

! 

! 

-  ! 

• 

! 

( 

! 

! 

! 

1 

! 

ORLEANS  ! 

! 

! 

TA8LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


(Ml! 

01  ST! 

OPERATOR 

!  IVTCC !  RINENSIONS  1  PR AFT  1 

!  NET  !CO»EtlEH6TH!BROTH!  ! 

(CAPACITY! 
t  ! 

HIGH-  1 
EST  1 

CARSO  HANDLING 

!  V  e  S  S  e  L  ! 
!$  (OPERATING  I 

! 

! 

............... 

................. 

-------- 

I  AECIS-1***»I  RES.  !  RES. (LOAD-! 

!  CARSO  ! 

FIXED  ! 

EIUIPNENT 

! TCI  BASE  ! 

YEAR  ! 

! 

COAST 

i  TER  !  SEE!//////!/////!  Et  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

1 AO  t  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER  ! 

CUARI 

!  TON-  !PASE!  OVER-! OVER-! /////! 

HORSE!  PASS-  ! 

ILISHT) !////////////////! TO! //////////! 

OR  I 

! 

NUMBER 

t  NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LI(MT! 

POWER!  ENSERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

1  EE!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(12)  CENTRAL  SULF 

LINES#  INC.! 

1 

t  ( 

( 

) 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

i 

!  ! 

1 

! 

1 

! 

! 

I 

1 

i 

cc 

55V 

1543559 

1 

2061 4AS2( 

61.31 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

*U! 

12. SIMONE 

1 L  A 

NEW 

( 

1 V74 

! 

1 

(  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ( 

! 

t 

ORLEANS 

I 

541 

! 543561 

! 

20414A32! 

61.31 

31.2! 

9.0! 

*14! 

12.31  NONE 

(LA 

NEW 

t 

197* 

! 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.01 

1 

-  1 

! 

i 

ORLEANS 

! 

542 

(543562 

! 

20*1 4*521 

61.5! 

31.2! 

9.01 

*14! 

1  2. S ! NONE 

(LA 

NEW 

1 

1974 

1 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

( 

ORLEANS 

! 

CG 

544 

1543544 

! 

204UAS2! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12.3! NONE 

1LA 

NEW 

1 

1974 

i 

t 

1  ! 

61.51 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

1 

545 

1543545 

1 

204I4A52! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

414! 

12. SIMONE 

(LA 

NEW 

1 

1V74 

! 

1 

1  ! 

•1.51 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

l 

ORLEANS 

1 

CG 

544 

1543544 

! 

20414A521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12.5 (NONE 

(LA 

NEW 

I 

197* 

! 

1 

!  ( 

61.5! 

31.21 

2.01 

! 

-  ! 

1 

( 

ORLEANS 

1 

547 

1543547 

( 

206I4AS2* 

61.5! 

31.2! 

9.01 

414! 

12*5  (NONE 

(LA 

NEW 

1 

1974 

! 

1 

1  > 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ) 

1 

1 

ORLEANS 

1 

548 

15*3541 

( 

204I4A52I 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5! NONE 

(LA 

NEW 

I 

1974 

! 

l 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

54V 

!  543549 

! 

204I4A52I 

41.3! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12*5 (NONE 

(LA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

I  1 

61.5! 

31.2! 

2.01 

1 

-  ! 

I 

I 

ORLEANS 

1 

570 

1543570 

i 

206I4AS2! 

61.3! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5  (NONE 

(LA 

NEW 

I 

1 V74 

! 

! 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

( 

-  I 

1 

( 

ORLEANS 

I 

571 

1543571 

1 

20614A52! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.3! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1974 

! 

1 

(  ( 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

( 

! 

( 

ORLEANS 

1 

572 

! 543572 

l 

204(4*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

1 2.5 (NONE 

(LA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

(  1 

61. SI 

31.2! 

2.0! 

» 

! 

I 

ORLEANS 

1 

574 

1543574 

1 

20614AS2! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ) 

414! 

1 2.5! NONE 

(LA 

NEW 

I 

1974 

! 

I 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

( 

ORLEANS 

1 

575 

1543575 

! 

204!4A$2 1 

61.5! 

31.22 

9.0! 

-  l 

414! 

12.5 (NONE 

(LA 

NEW 

1 

1974 

! 

1 

(  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

1 

ORLEANS 

1 

574 

1545574 

1 

204(4*521 

61.5! 

31.21 

9.0! 

414! 

1 2.5! NONE 

(LA 

NEW 

I 

1974 

! 

! 

1  ( 

61.5! 

31.21 

2.0! 

! 

-  I 

1 

| 

ORLEANS 

i 

577 

(543577 

( 

204(44521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ( 

414! 

12.5! NONE 

(LA 

NEW 

1 

1974 

! 

( 

!  ! 

61.51 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

578 

1543578 

1 

204(44521 

61.5! 

31.2! 

V.O! 

414! 

12.51  NONE 

(LA 

NEW 

1 

1974 

! 

t 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

1 

ORLEANS 

1 

579 

1545579 

1 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5 (NONE 

(LA 

NEW 

I 

1974 

! 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

t 

ORLEANS 

! 

560 

1543540 

( 

20414AS2! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5 (NONE 

ILA 

NEW 

I 

1974 

! 

1 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

1 

ORLEANS 

I 

511 

(545581 

I 

204I4AS2I 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2.5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1 V74 

( 

1 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

i 

ORLEANS 

1 

562 

(545582 

1 

20614AS2! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12.5 l NONE 

(LA 

NEW 

1 

1V74 

( 

1 

i  ! 

41. 5! 

31.2! 

2.0! 

i 

1 

1 

ORLEANS 

1 

583 

(S43SI3 

! 

20414452 1 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12. 5 1  NONE 

(LA 

NEW 

1 

1V74 

! 

! 

1  ! 

41.3! 

31.2! 

2.0! 

! 

( 

1 

ORLEANS 

I 

564 

(343584 

I 

204I4AS2! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2.5INONE 

ILA 

NEW 

* 

1974 

! 

1 

(  ! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

1 

ORLEANS 

1 

515 

(543585 

1 

204(44521 

61.5! 

31.21 

9.0! 

414! 

12.51  NONE 

ILA 

NEW 

1 

1974 

( 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

I 

ORLEANS 

I 

587 

1545557 

* 

204(4452! 

41.3! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5 1  NONE 

ILA 

NEW 

I 

1974 

I 

! 

!  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

I 

•  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

31V 

(543389 

I 

20614452! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12.5! NONE 

(LA 

NEW 

( 

1974 

I 

! 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

1 

ORLEANS 

J 

5V0 

(543590 

! 

204I4AS2! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5 (NONE 

(LA 

NEW 

1 

1974 

( 

I 

(  ( 

41.2! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

I 

ORLEANS 

( 

591 

(543591 

1 

204144521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2.5( NONE 

(LA 

NEW 

! 

1974 

I 

( 

!  1 

61.3! 

31.2! 

2.0! 

I 

( 

1 

ORLEANS 

1 

592 

( 543592 

! 

20414AS2I 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1974 

! 

1 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

t 

! 

! 

ORLEANS 

t 

593 

!  543593 

1 

206144521 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

(LA 

NEW 

1 

1V74 

1 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

1 

ORLEANS 

i 

594 

(543594 

1 

206144521 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  ( 

414! 

12.5 (NONE 

(LA 

NEW 

1 

1974 

! 

1 

(  ! 

61.3! 

31.2! 

2.0! 

! 

i 

1 

ORLEANS 

I 

594 

1543594 

1 

204I4A52 t 

41.5! 

31.2! 

9.3! 

-  | 

414! 

12.5 (HONE 

ILA 

NEU 

! 

1974 

1 

1 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

( 

I 

ORLEANS 

1 

597 

1543597 

! 

204(4452! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ( 

414! 

1 2. 5 (NONE 

ILA 

NEW 

t 

1974 

! 

1 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

( 

-  f 

( 

1 

ORLEANS 

! 

598 

1543598 

1 

204 1 4 A  52 ! 

61. SI 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

1 2.5 ( NONE 

ILA 

NEW 

I 

1974 

! 

1 

1  1 

61.5! 

31.21 

2.0! 

! 

-  | 

1 

1 

ORLEANS 

1 

59V 

1543599 

1 

206 14A52 1 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  I 

414! 

12. 5 (NONE 

(LA 

NEW 

1 

1974 

1 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

1 

400 

1543400 

1 

204144521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12.5JN0NE 

(LA 

NEW 

( 

1974 

1 

I 

1  ( 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

( 

( 

( 

ORLEANS 

! 

401 

1543401 

1 

20414*52! 

41.51 

31.21 

9.0! 

4141 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

1  1 

61.3! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ( 

I 

! 

ORLEANS 

I 

402 

1543402 

! 

20414AS2! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5  I  NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

t 

t 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

( 

1 

ORLEANS 

1 

CC  BOX 

1543403 

1 

20414AS2I 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5 (NONE 

ILA 

NEW 

I 

1974 

! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ( 

{ 

! 

ORLEANS 

I 

CC 

404 

1543404 

1 

20614*52! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  f 

414! 

12*5 i NONE 

ILA 

NEW 

I 

1974 

I 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  | 

j 

1 

ORLEANS 

I 

CC 

405 

(543605 

1 

2041*452! 

41.3! 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2.5  j NONE 

ILA 

NEW 

1 

1974 

I 

1 

1  1 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

I 

ORLEANS 

1 

cc 

404 

(543404 

1 

20414A52 1 

61.3! 

31.2! 

9.0! 

4141 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

1 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

I 

1 

ORLEANS 

I 

cc 

607 

(543407 

l 

2041*4521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.51  NONE 

(LA 

NEW 

! 

1974 

t 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

( 

1 

ORLEANS 

1 

cc 

608 

(543408 

1 

20414*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12.51  NONE 

(LA 

NEW 

1 

1974 

! 

I 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

» 

ORLEANS 

1 

cc 

609 

1543409 

1 

20414452! 

41.5! 

31.2! 

9.01 

-  | 

414! 

12.5 (NONE 

ILA 

NEW 

* 

1974 

1 

1 

1  ! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

cc 

411 

(543611 

1 

20414452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2. 5 1  NONE 

(LA 

NEW 

! 

1974 

1 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

« 

ORLEANS 

1 

cs 

612 

S542612 

! 

2S6!**52t 

<«  a  i 

31.2! 

9.C! 

.  i 

*14! 

12. !!£?*!£ 

!LP- 

KEV 

• 

1974 

i 

! 

I 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

llll 

i 

-  I 

( 

! 

ORLEANS 

i 

cc 

413 

1543413 

1 

20414*52! 

4 1 .5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5 1N0NE 

(LA 

NEW 

i 

1974 

1 

1 

(  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

( 

cc 

614 

1543614 

( 

20414*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.51N0NE 

(LA 

NEW 

i 

1974 

1 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ( 

1 

1 

ORLEANS 

i 

CC  415 

(543613 

l 

2041**521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2.5 ( NONE 

(LA 

NEW 

i 

1974 

1 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

( 

! 

ORLEANS 

( 

cc 

416 

(543414 

1 

206(4*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12. SIMONE 

(LA 

NEW 

i 

1974 

1 

I 

(  ! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

( 

1 

ORLEANS 

! 

cc 

417 

1543617 

( 

204WA521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ( 

414! 

12.5! NONE 

(LA 

NEW 

1 

1974 

! 

1 

(  1 

61. 5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

CC 

411 

1543418 

! 

204(4452! 

61. S! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5 (NONE 

(LA 

NEW 

! 

1974 

1 

1 

(  ! 

61.3! 

31.2! 

2.0! 

i 

! 

1 

ORLEANS 

1 

cc 

41V 

154341V 

i 

2041**521 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12.51  NONE 

(LA 

NEW 

! 

1974 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

!  1 

!  1 

!  I 

61.51 

! 

! 

31.2! 

! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

ORLEANS 

1 

1 

( 

T»0lt  J  -  tCSCHIPTlON  Of  VESSELS 


26.1 


INCR) 

•  tSU  OPERATOR 

VESSEL  NAME  ANA  NUNIER 

i  COAST 

1  GUARD 

I  NUMBER 

1  IVTCCI  DIMENSIONS  (DRAFT! 

1  NET  (CODEtLCNCTHiBRDTHl  ( 

1 RECl$“t  **•*(  RFC.  1  N<C.tLOAD-( 

I  TER  f  SEE  I//////!  ////•*(  ED  1 
!  TON-  (PACE!  OVER-1  OVER-1  #*// 7  / 1 
t  NACE  (  IV  1  ALL  1  ALL  (LICKT| 

t  CAPACITY ! 

1  1 

1  CAAtO  1 
!////////! 
NOPSC!  PASS-  I 
POVCM  EHCEAS  1 

MICH-  !  (VESSEL 

EST  t  CARCO  HANOLINC  IS  (ORERATINC 
FIXED  (  EQUIPMENT  ETC !  BASE 

POINT  |  LINE-1  | AO 1  LINE-1 

(LIGHT)  1  /////// III  mill  (TD!////////// 
(FEET)!  LINE-2  ICC!  LtNE-2 

( 

TEAR  I 
BUILT  ! 
OR  ( 

•REBUILT! 

(32)  CENTRAL 

CULF  LINES/  INC. 

! 

t 

! 

(  t 

1  1 

(  t 

1 

! 

1 

l 

! 

! 

! 

i 

(  ! 

1  ! 

!  1 

( 

1 

! 

I 

I 

( 

(CONTINUED) ! 

(  ( 

! 

! 

1 

( 

t 

CC  620 

1543620 

206I4AS2! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

- 

t  414! 

1 2.5 (NONE 

(LA 

NEW 

1974 

! 

1  t 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1  -  ! 

i 

! 

ORLEANS 

CC  621 

(543421 

206I4A521 

61.51 

31.2! 

9.0! 

- 

!  414! 

1 2*  $i NONE 

(LA 

NEW 

1974 

! 

l  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

!  -  I 

( 

1 

ORLEANS 

CC  622 

(543622 

2061 4AS21 

61  .St 

31.2! 

9.0! 

- 

1  414! 

1 2. 51  NONE 

(LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i  -  1 

( 

( 

ORLEANS 

CC  624 

(543624 

206(44521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

!  414! 

1 2.5) NONE 

(LA 

NEW 

1974 

! 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2*0! 

(  ■  j 

( 

! 

ORLEANS 

CC  623 

1543625 

206(44521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

!  414! 

12.5 (NONE 

(LA 

NEW 

1974 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

|  ■  | 

! 

( 

ORLEANS 

CC  624 

(343626 

206(4452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

(  4141 

12.51CON L 

(LA 

NEW 

1974 

! 

(  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

!  -  ( 

! 

( 

ORLEANS 

CC  627 

(543627 

206(4452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

!  414! 

12.5) NONE 

(LA 

NEW 

1974 

! 

(  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

!  -  ( 

( 

( 

ORLEANS 

CC  626 

(543628 

204(44521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1  414! 

1 2. S (NONE 

(LA 

NEW 

1974 

! 

i  ( 

61.51 

31.2! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

( 

ORLEANS 

CC  629 

1543629 

206(44521 

61.5! 

31.2! 

9.01 

- 

!  4141 

12.5! NONE 

(LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

t  -  1 

( 

( 

ORLEANS 

CC  630 

1543630 

206(44521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

(  414! 

12.51  NONE 

(LA 

NEW 

1974 

» 

!  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

!  -  ( 

i 

( 

ORLEANS 

CC  632 

(543632 

206144521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

!  414! 

1 2 . 5 1  NONE 

!LA 

NEH 

1974 

l 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

!  -  1 

( 

S 

ORLEANS 

CO  633 

(543633 

206144521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

(  414( 

12.5! HONE 

(LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

(  -  ( 

t 

! 

ORLEANS 

CC  634 

1343634 

206144521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

(  414  ( 

12.5! NONE 

(LA 

NEW 

1974 

! 

1  ( 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

!  -  ( 

j 

1 

ORLEANS 

CC  63$ 

1543635 

206(4452! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

- 

1  414! 

12.5  ! HONE 

(LA 

NEW 

1974 

1 

i  ( 

61.5! 

31.2! 

2.01 

(  -  t 

! 

J 

ORLEANS 

CC  656 

(543636 

206(44521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

(  *14! 

12.5 (NONE 

(LA 

NEW 

1974 

1 

(  ! 

81.51 

31.2! 

2.0! 

i  -  1 

! 

J 

ORLEANS 

CC  637 

1543637 

206(4452! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

- 

!  4141 

1 2.5 (NONE 

(LA 

NEW 

1974 

l 

(  ( 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

!  -  ( 

1 

( 

ORLEANS 

CC  639 

(543639 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

(  414! 

12.5! NONE 

(LA 

NEW 

1974 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1  -  1 

! 

( 

ORLEANS 

CC  640 

(543640 

206(4452! 

61. 5t 

31.2! 

9.0! 

- 

(  414! 

12. 5 (NONE 

(LA 

NEW 

1974 

1 

(  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

t  -  1 

( 

( 

ORLEANS 

CC  641 

(543641 

206(4452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

(  414! 

12.5 (NONE 

(LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

I  -  ( 

! 

( 

ORLEANS 

CC  644 

(543644 

206(4452! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

- 

i  414! 

12.51  HONE 

(LA 

NEW 

1974 

1 

(  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CC  643 

1543645 

206(4452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

(  414! 

12.5IN0NE 

(LA 

NEW 

1974 

! 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i  -  ( 

( 

! 

ORLEANS 

CC  646 

1543646 

206(4452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

!  4141 

12.5 ! NONE 

(LA 

NEW 

1974 

1 

I  ( 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

!  -  t 

! 

! 

ORLEANS 

CC  647 

1543647 

206(4452! 

61.5! 

31.21 

9.0! 

- 

1  414! 

12.5! NONE 

(LA 

NEW 

1974 

1 

!  ! 

61.51 

31.2! 

2.0! 

1  -  ! 

! 

( 

ORLEANS 

CG  648 

!  48 

206(4452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

i  414! 

12.51  NONE 

(LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

41.5! 

31.2! 

6.0! 

1  -  J 

( 

! 

ORLEANS 

CC  649 

1543649 

206(4452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

I  4l4t 

12.5! NONE 

(LA 

NEW 

1974 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

6.0! 

1  -  ! 

! 

( 

ORLEANS 

CC  650 

(543650 

206(4452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1  414! 

1 c  .5 ! NONE 

(LA 

NEW 

1974 

! 

i  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

(  -  1 

! 

1 

ORLEANS 

CC  651 

1543631 

206(4452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

!  414! 

12.5 1  NONE 

(LA 

NEW 

1974 

1 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

!  -  1 

! 

! 

ORLEANS 

CC  632 

(543652 

206(4452  i 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1  4141 

12.5 (NONE 

!L  • 

NEW 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

I  -  j 

! 

I 

ORLEANS 

CC  653 

(543653 

206(4452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

• 

1  414! 

12.5 {HONE 

(LA 

NEW 

1974 

1 

•  ( 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

!  -  1 

( 

! 

ORLEANS 

CC  654 

1543654 

206(4452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1  4141 

12.5! HONE 

(LA 

NEW 

1974 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1  “  1 

! 

i 

ORLEANS 

CC  657 

(543657 

206(4*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1  414! 

12. 5 1  NONE 

(LA 

NEW 

1974 

! 

(  I 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

!  -  1 

! 

( 

ORLEANS 

CG  658 

1543658 

206(4*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1  414! 

12. 5 (NONE 

(LA 

NEW 

1974 

1 

!  i 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1  -  1 

1 

( 

ORLEANS 

CG  659 

1543659 

206(4452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1  414! 

12.5! NONE 

(LA 

NEW 

1974 

! 

!  I 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

!  -  1 

( 

( 

ORLEANS 

CC  6o0 

1543660 

20614*52  f 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1  4141 

12.5IN0NE 

(LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1  -  1 

! 

i 

ORLEANS 

CC  661 

1543661 

206144521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1  414! 

12.5! NONE 

i  LA 

NEW 

1974 

i 

! 

!  I 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i  -  | 

i 

( 

ORLEANS 

CC  662 

(543662 

206144521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

!  4141 

12.5  I  NONE 

(LA 

NEW 

1974 

j 

! 

1  1 

61. S! 

31.2! 

2.0! 

1  -  1 

! 

! 

ORLEANS 

CG  663 

1543663 

206144521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1  414! 

12.5 ! NONE 

(LA 

NEW 

\ 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1  -  • 

i 

! 

ORLEANS 

CG  664 

1543664 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1  414! 

12.5i NONE 

(LA 

NEW 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

!  -  1 

• 

* 

ORLEANS 

CC  668 

1543668 

206(4452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1  4141 

12.5! NONE 

j  LA 

NEW 

1 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1  -  1 

! 

( 

ORLEANS 

CC  669 

1543669 

206(4452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1  414! 

12.5! NONE 

(LA 

NEW 

1974 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1  -  1 

! 

ORLEANS 

CG  674 

1543674 

206144521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1  4141 

12.5IN0NE 

Ila 

NEW 

1974 

I 

i  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1  -  ! 

( 

! 

ORLEANS 

CC  676 

(543676 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1  4141 

1 2. 5 ! NONE 

(LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1  -  1 

i 

! 

ORLEANS 

CC  677 

1543677 

206144521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1  414! 

12.5! HONE 

•LA 

NEW 

1974 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

!  -  ! 

» 

; 

ORLEANS 

CC  678 

1543678 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1  414! 

12.5SN0NE 

Ila 

NEW 

1974 

! 

i  j 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

;  -  i 

( 

! 

ORLEANS 

i 

CC  679 

1543679 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1  414! 

12.51N0HE 

(LA 

NEW 

197* 

i 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

!  -  1 

; 

i 

ORLEANS 

C6  661 

1543681 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1  414! 

1 2.5 ! NONE 

(LA 

NEW 

1974 

! 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1  -  1 

! 

I 

ORLEANS 

CC  662 

1543682 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1  414! 

12.5JNONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

j  i 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1  -  ! 

i 

J 

ORLEANS 

CG  667 

1543667 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

i  414! 

12.5! NONE 

(LA 

NEW 

1974 

! 

1  ! 

81.5! 

31.2! 

2.0! 

i  -  ! 

i 

i 

ORLEANS 

CG  668 

1543688 

206144521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

!  414! 

12.5 (NONE 

•LA 

NEW 

1974 

t 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1  -  1 

i 

2 

ORLEANS 

CC  669 

1543669 

206144571 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1  414! 

12.5! NONE 

•LA 

NEW 

1974 

1 

i  i 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

•  -  j 

i 

! 

ORLEANS 

CC  691 

1543691 

206 1 4*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1  414! 

1 2.5 ! NONE 

•LA 

NEW 

1978 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2-0! 

j  -  t 

• 

i 

ORLEANS 

CG  695 

(543695 

206144521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

!  41 4]' 

12.5! NONE 

!  LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1  -  ! 

! 

i 

ORLEANS 

CC  698 

•543698 

206144521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

!  414! 

12.5! NONE 

(LA 

NEW 

1974 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

!  -  I 

j 

i 

ORLEANS 

CG  700 

1543700 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

i  414! 

12.5! NONE 

(LA 

NEW 

1974 

! 

1 

1 

1  I 

1  1 

1  1 

61.5! 

1 

j 

31.2! 

! 

1 

2.0! 

i 

{ 

1  -  1 
!  i 

!  1 

i 

; 

! 

2 

; 

ORLEANS 

TidLE  2  -  WSCMMION  0>  VESSELS 


mti 

1 

ivmci 

DIMENSIONS  mik/M 

H 

APUITTl 

NIC'-  I 

!  *• 

mu 

>  i 

•  1ST  t 

CR'RATO* 

1 

‘U.  T  tCOICIL^STHlBRDTH! 

I 

i 

! 

1ST  !  CAAM  HANILINC 

!S  !OP£*ATXNr. 

|  1 

............... 

-mccts*!****l 

Aid,  1 

tEC.! LOAD-! 

! 

CARCO  : 

FIXED  f 

3USMENT 

ITC 

SASE 

TEAR  1 

1  COAST 

ter  i  sen//////!//.*//! 

£0  ! 

!////////! 

POINT  1 

LtNP't 

!  *0 

UNE-1 

BUILT  1  | 

VESSEL  NANf 

AM  IUXIER  1  CUAA6 

1 

TON-  If ACE  1 

0VC9-10VC9* ♦/////» 

HORSE  1 

RR?S-  !(LtCHT>!//////////7/"3/m!/ ///////// 

OR  1  H 

.  NUH8ER 

NACE  :  IV  1 

ALL  1 

ALL  ILICHti 

R’WER! 

CKCCRS  ! 

( f*  IT  / ! 

t:*E-2 

!  EE! 

LINE-2 

•REBUILT!  J 

i 

(32)  CCKTRLi*  lULf  LIKES#  INC.) 

1  1 

1  1 

!  S 

1 

l 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

< 

i 

1 

1 

> 

! 

! 

1 

;  : 

<com;  mucin 

!  1 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

t 

CC  701 

1543701 

2061/132! 

61.51 

31.21 

9.3! 

414? 

1 2.5 {NONE 

HA 

NEW 

1974  | 

i 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.01 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CC  703 

1543705 

2061 4A52I 

61.3! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.5! HOKE 

!L* 

NEW 

1974  1  I 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0? 

! 

-  j 

1 

! 

ORLEANS 

J  - 

C«  707 

1543707 

20M4A521 

11.5! 

31.2: 

9.0! 

*Ki 

1  2. S  |N0«2 

!L* 

NEW 

1974  l 

1 

1  1 

61.5! 

>1.2! 

2.C. 

1 

-  ! 

1 

> 

ORLEANS 

|  i 

Cl  701 

!54370<J 

206(4*521 

61.5! 

31.21 

9.01 

-  | 

414! 

12. 3 !  HONE 

»*A 

NEW 

1974  t  i 

1 

I  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

| 

CC  710 

l 5-3713 

2061 4A  32! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  I 

4U-; 

12.5 1*  ONE 

!IA 

NEW 

1974  !  i 

l 

t  1 

61.5! 

3*  >2 ! 

7.0! 

1 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

CC  711 

1543711 

20614*52! 

6*. 5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

13.5  (HONE 

t  L  A 

NEW 

1971  | 

1 

1  1 

41.  M 

31.2! 

2.01 

1 

-  ! 

S 

! 

ORLEANS 

|  j 

CC  712 

1543712 

70614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414? 

12.5  1  NONE 

ILA 

NEW 

1974  ] 

I 

!  1 

61.3! 

31.2! 

£.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

CC  714 

1543714 

206! ' / J2I 

61.51 

31.21 

9.0! 

-  | 

;ui 

1 2. 3 ! NONE 

!LA 

NEW 

1974  | 

1 

i  i 

61.5! 

31.7! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

t 

ORLEANS 

!  H 

CC  713 

1 54!*  <5 

20414*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414!. 

12. 5 !  NONE 

ILA 

NEW 

1974  |  ] 

I 

# 

I  1 

61.3! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  I 

! 

1 

ORLEANS 

1  f 

CC  714 

1543714 

2061**52! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

414! 

12. 3 (NONE 

ILA 

N|W 

1974  1 

t 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

* 

! 

ORLEANS 

1  ? 

CC  717 

1343717 

20614*521 

61.31 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12. 51  NONE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

» 

1  1 

61.3! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

J  4 

CC  719 

1  543719 

20614*52! 

61.  M 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5 !  NONE 

!>.a 

NEW 

1974  j 

1 

! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CC  721 

1543721 

20614*32! 

61.5! 

31.2! 

9.01 

-  | 

414! 

12.51  NONE 

ILA 

NEW 

1974  |  r 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

j 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

t 

CC  722 

1543722 

20614*52! 

6*. 5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12.5 (NONE 

!LA 

NEW 

1974  ( 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CC  724 

1543724 

20614*52! 

61.3! 

31.2! 

9.01 

414! 

12.5! NONE 

IL* 

NEW 

1974  !  ' 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CC  724 

1543726 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.3! -t  ONE 

!LA 

NEW 

1974  !  3 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

Cl  727 

1543727 

20614*521 

61.3! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1971  !  j 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

j  -j 

CC  72f 

1543729 

20614*321 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.'  SOME 

!LA 

NEW 

1974  I 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

I  = 

CC  730 

1543730 

20414*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

-ONE 

ILA 

NEW 

1974  ! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.C! 

i 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

CC  732 

1543732 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2. 3 ( NONE 

!LA 

NEW 

1974  ( 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  1 

» 

1 

ORLEANS 

| 

CC  733 

1543733 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12. SiNONE 

!LA 

NEW 

1974  J  : 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

!  » 

CC  734 

1543734 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12. SiNONE 

ILA 

NEW 

1974  i 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

? 

ORLEANS 

C«  7J4 

1543736 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12. SINONE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

l 

1  l 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

t 

CC  73t 

134373U 

20614*52! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  f 

41*! 

12. >! NONE 

:l* 

*EW 

1974  1  ! 

I 

!  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

• 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CC  739 

1343739 

20414*5?! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  t 

414! 

1 2. 5! NONE 

!LA  «f. 

I??*  i  ; 

i 

i  i 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  1 

I 

! 

ORLEANS 

|  .3 

CC  740 

*1  543740 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  J 

4t4! 

12-5! NONE 

ILA 

NEW 

1974  | 

! 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

CC  741 

1543741 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

•  I 

414! 

12.3JLONE 

ILA 

NEW 

1974  |  S 

1 

1  1 

41.3! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1974  1  j 

CC  742 

1543742 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414? 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

? 

! 

ORLEANS 

1  i 

CC  74J 

1543745 

20614*521 

41.51 

31.2! 

9.0! 

414! 

12. SINONE 

SLA 

new 

1974  ! 

1 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

OIIEIWS 

CC  744 

1543744 

20614*521 

61.51 

31.2! 

9.0! 

414! 

12. SINONE 

!  LA  NEW 

1974  !  '5 

1 

t  1 

61.5! 

21.21 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

1 

ORLEANS 

CC  745 

1543745 

206I4AS2I 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

4141 

12. SINONE 

!LA 

NEW 

1974  |  1 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  i 

1 

! 

ORLEANS 

i  •; 

CC  744 

1543746 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.3 ( NONE 

ILA 

NEW 

1974  !  1 

1 

1  t 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

CC  749 

1543749 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12. SINONE 

ILA 

NEW 

1974  |  > 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

!  v 

CC  750 

1543750 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  } 

414! 

12.51  NONE 

!LA 

NEW 

1974  | 

! 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

CC  751 

1543751 

20614*32! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

4141 

12.51  NONE 

ILA 

NEW 

1974  (  * 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

CC  755 

1543755 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

4141 

1 2. SINONE 

!LA 

NEW 

1974  !  1 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CC  738 

1543758 

’  20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1974  1 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.01 

1 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

1 

CC  759 

1543759 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12. SINONE 

!LA 

NEW 

1974  I  i 

l 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

!  5 

CC  744 

1543764 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

tZ.SlNOKC 

ILA 

NEW 

1974  | 

i 

(  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

CC  745 

1543765 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  J 

414! 

1 2. 5 (NONE 

ILA 

NEW 

1974  !  ' 

1 

i  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CC  747 

1543767 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5! NONE 

(LA 

NEW 

1974  |  ■ 

! 

!  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

t 

! 

ORLEANS 

CC  741 

1543765 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5 (NONE 

ILA 

NEW 

1974  !  ^ 

I 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

I 

ORLEANS 

CC  749 

1543769 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12. SINONE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

CC  770 

1543770 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12.5 {NONE 

SLA 

NEW 

1974  !  < 

! 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

i  i 

CC  775 

1543775 

20614*52! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  J 

414! 

12.5!  NONE 

!LA 

NEW 

1974  |  -1 

1 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

f 

ORLEANS 

>  '1 

CC  774 

1543776 

2C6!4*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12. SINONE 

iiA 

NEW 

1974  J  ( 

! 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CC  775 

< * 

ZQlliiXt 

vl.S! 

31-2! 

7.C! 

—  » 

414! 

ttunuw 

!l* 

•if  W 

1*7*  !  ^ 

i 

1  1 

61. 5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CC  711 

1543781 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

12. 51  NONE 

ILA 

NEW 

1974  !  1 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

!  » 

CC  7C2 

1543732 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12. SiNONE 

SLA 

NEW 

1974  J  4 

( 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.01 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CC  715 

1543785 

20414*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.51  HOME 

ILA 

NEW 

1974  !  !; 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

j 

ORLEANS 

|  j 

CC  741 

1543788 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12. SINONE 

SLA 

NEW 

1974  |  4 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  f 

! 

! 

ORLEANS 

i 

CC  749 

1543789 

20414A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1974  |  > 

• 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

( 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i  3 

CC  791 

1543791 

20614*52! 

61.5! 

:i.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12*5 (NONE 

ILA 

NEW 

1974  I  '  j 

1 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i  ^ 

CC  793 

1543793 

206! 4*52 j 

61.51 

31.2! 

9.0! 

414! 

12. SINONE 

SLA 

NEW 

1974  J  H 

1 

1 

1 

1  ! 

!  t 

1  1 

61.5! 

! 

! 

31.2! 

! 

! 

2.01 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

1 

i 

i 

! 

ORLEANS 

!  1 

!  i 

TAftLE  2  - 

DESCRIPTION  OF  VESSELS 

„263 

ENCRI 

(VTCCl 

HHENSIONS  tIRAFT  1 

J  CAPACITT ! 

HIGH-  1 

{VESSEL 

1 

J 

ft  1ST! 

OPERATOR 

NIT  UOftElLENCTHlIRftTH! 

! 

1 

1 

EST  1  CARCO  HANDLING 

tlvrh  1  fltltMEMT 

IS  IOPEAATINS 

ITfl  utf 

! 

1 

1 

YEAR  1 

!  COAST 

*  1 1 

HI*  HI*»  I  Rc4.IL 

TER  1  SEE!//////!/////! 

Eft  1 

1  VDMV  * 

I////////! 

*  In.V  i 

POINT  1  LINE-1 

I 1 V I  0*1 t 

f AO!  LINE-1 

1 

•UILT  1 

VESSEL  NME  AN*  NUMER 

I  SUARR 

TON-  (PACE! 

0VEA-10VEA-1 /////! 

HORSE! 

PASS-  I (LIGHT) !//////////////// ITDl //////////! 

OR  1 

!  NUNIER 

NACE  t  IV  ! 

ALL  1 

ALL  ILXCHT! 

POWER! 

ENCERS  1 

(FEET)I  LINE-2 

ICE!  LINE-2 

^REBUILT! 

(32)  CENTRAL 

CULF  LINES/  INC. 

! 

! 

I  ! 

1  1 

1  ! 

1 

1 

1 

! 

t 

i 

I 

1 

1 

i 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

(CONTINUE*)! 

1  ! 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

CC  801 

1543101 

20414AS2! 

61.51 

31.2! 

9.01 

-  | 

414! 

12.5! NONE 

1LA  NEW 

1974 

! 

!  ! 

41.51 

31.2! 

2.0! 

-  1 

1 

I  ORLEANS 

C«  104 

1543104 

20414AS2) 

41.51 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

4141 

12.5! NONE 

ILA  NEV 

1974 

! 

I  1 

41.51 

31.2! 

2.01 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

CC  80S 

1543104 

204! 4A52I 

41.51 

31.2! 

9.0! 

-  | 

4141 

1 2.5! NONE 

ILA  NEW 

1974 

! 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

CC  807 

1543107 

20414452! 

41.51 

31.2! 

9.01 

-  j 

414! 

12.5 1  NONE 

ILA  NEW 

1974 

! 

!  1 

41.5! 

31.2! 

2.01 

-  1 

| 

1  ORLEANS 

CC  SOI 

1543106 

20414AS2I 

41.51 

31.2! 

9.01 

-  i 

4141 

1 2. S (NONE 

ILA  NEW 

1974 

! 

1  1 

41.51 

31.21 

2.0! 

-  t 

! 

1  ORLEANS 

C<  111 

1543111 

204I4AS21 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

4141 

12.51N0NE 

ILA  NEW 

1974 

! 

1  ! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

I  ORLEANS 

CC  81S 

1543115 

206 ! 4 A  52 1 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414) 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.01 

-  t 

1 

1  ORLEANS 

CC  111 

1 54311 1 

204! 4432! 

61.51 

31.21 

9.01 

-  i 

414! 

1 2. 5 ! NONE 

ILA  NEV 

1974 

1 

1  ! 

41.5! 

31.21 

2.0! 

-  1 

1 

I  ORLEANS 

CC  121 

1543121 

20414452! 

41.51 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1974 

1 

1  1 

41.51 

31.2! 

2.0! 

-  I 

1 

1  ORLEANS 

CC  824 

1543824 

20414A52! 

41.31 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12.SIN0NE 

ILA  NEW 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

CC  125 

1543125 

20414A521 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

4141 

12.51  NONE 

ILA  NEV 

1974 

1 

1  1 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

CC  128 

1543124 

206)44521 

41.51 

31.2! 

9.01 

-  j 

4141 

12.51  NONE 

ILA  NEV 

1974 

I 

1  ! 

61.51 

31.2! 

2.0! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

CC  830 

1543130 

204144521 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414* 

12.51  NONE 

ILA  NEV 

1974 

1 

1  1 

41.51 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

CC  831 

1543131 

204144521 

61.51 

31.2! 

9*0! 

-  j 

414! 

1 2.5  1  NONE 

ILA  NEV 

1974 

1  . 

t  1 

41.51 

31.2! 

2.01 

-  ! 

; 

1  ORLEANS 

CC  132 

1543632 

20414452! 

61.31 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

12.5 1  NONE 

ILA  NEW 

1974 

1 

1  1 

41.51 

31.2! 

4.0! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

CC  133 

1543133 

204 ! 4 AS?! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

4141 

1 2. 5 1  NONE 

ILA  NEV 

1974 

I 

1  1 

61.51 

31.21 

6.0! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

CC  137 

1543137 

20614432! 

41.5! 

31.2! 

9.01 

-  1 

414! 

12.51N0NE 

ILA  NEW 

1974 

1 

1  ! 

41.51 

31.2! 

2.01 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

CC  140 

1543140 

204I4AS2! 

41.31 

31.2! 

9.0! 

-  j 

4141 

1 2. 51  NONE 

ILA  NEV 

1974 

1 

1  ! 

61.51 

31.2! 

2.0! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

CC  849 

1543149 

20414452! 

41.51 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12.S1N0NE 

ILA  NEV 

1974 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

CC  150 

(543650 

20614452! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

12.5 ! NONE 

ILA  NEV 

1974 

1 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

-  1 

1 

I  ORLEANS 

CC  S52 

(543652 

20414A52 1 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  i 

4141 

12.S1N0NE 

ILA  NEV 

1974 

1 

1  1 

41.5! 

31.21 

2.0! 

-  i 

1 

1  ORLEANS 

CC  853 

1543853 

204144521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

4141 

12.5 1  NONE 

ILA  NEW 

1974 

1 

1  t 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

1  OALEANS 

i 

CC  SSI 

1543854 

20614452! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

4141 

12.5 INONC 

ILA  NEV 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

I 

1  ORLEANS 

CC  857 

1543157 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

4141 

1 2.5! NONE 

ILA  NEV 

1974 

1 

1  1 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

I 

1  ORLEANS 

CC  159 

1543159 

20414AS2! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2.5! NONE 

ILA  NEV 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

1  OALEANS 

CS  840 

1543140 

204144521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.51  NONE 

1L4  NFV 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

i 

1  ORLEANS 

CC  142 

1549842 

20614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

4141 

12.51N0NE 

(LA  NEV 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

CC  843 

1541643 

20614452! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

4141 

12.S1N0NE 

ILA  NEW 

1974 

1 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

CC  844 

1548844 

204144521 

41.5! 

31.2! 

9.01 

-  i 

4141 

12.51N0NE 

ILA  NEW 

1974 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

1 

J  ORLEANS 

CS  147 

1541847 

20414452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12.51  NONE 

ILA  NEW 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.01 

-  1 

! 

I  ORLEANS 

CC  841 

1548668 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

1 2. 51  NONE 

ILA  NEV 

1974 

I 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

I  ORLEANS 

CC  870 

1541870 

206(4452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

4141 

12.51N0NE 

!LA  NEW 

1974 

1 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

CC  173 

(548873 

20614452! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  i 

4141 

12.5! NONE 

ILA  NEV 

1974 

I 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

CS  875 

1541175 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

12.51  NONE 

ILA  NEV 

1V74 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

I 

1  ORLEANS 

CC  874 

(541674 

20414452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

4141 

12.5! NONE 

ILA  NEV 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

j 

-  ! 

1 

I  ORLEANS 

CC  677 

1541877 

20614452! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

4141 

12.5 {NONE 

ILA  NEW 

1974 

1 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

CC  878 

1546678 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

4141 

1 2 .51  NONE 

ILA  NEV 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

CC  860 

1541130 

20614AS21 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  f 

4141 

1 2.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1974 

( 

!  ! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

CS  889 

(548869 

20614A521 

Cl  5! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEV 

1974 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

I  ORLEANS 

CC  891 

1548891 

206(44521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  J 

4141 

12.5 (NONE 

ILA  NEW 

1974 

I 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

t 

1  ORLEANS 

CC  695 

1  548895 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

“  J 

4141 

12.5 (NONE 

ILA  NEW 

1974 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

CC  697 

1548897 

206KA521 

61.3! 

31.2! 

9.0! 

•  1 

414! 

12.5IN0NE 

ILA  NEV 

1974 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

CC  900 

1541900 

20614A521 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

4141 

1 2. 5! NONE 

ILA  NEV 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

CC  901 

1541901 

206S4AS2! 

61.5! 

31.2! 

9.01 

-  i 

4141 

12.51N0NE 

ILA  NEV 

1974 

1 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

-  1 

2 

1  ORLEANS 

1974 

CC  902 

1541902 

20414452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

•  i 

4141 

12.51NONE 

ILA  NEV 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

CS  904 

1541906 

206144321 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12.51  NONE 

ILA  NEW 

« 

1974 

1 

1  ! 

61.5! 

31.21 

2.0! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

CC  707 

S54S9C? 

• 

2C4S4A57! 

61.51 

**.  >i 

7.01 

-  j 

4141 

12.51K5KE 

!IA  UZm 

1074 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.01 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

CC  909 

1546909 

20614452! 

41.51 

31.2! 

9.0! 

-  i 

4141 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

19/4 

1 

t  ! 

61.51 

31.2! 

2.0! 

-  1 

1 

I  ORLEANS 

CC  915 

1548915 

20614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  l 

4141 

12.51N0NE 

ILA  NEV 

1974 

1 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  I 

1 

1  ORLEANS 

CC  916 

1541916 

20614AS21 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

1 2.5! NONE 

ILA  NEV 

1974 

I 

t  1 

61.5! 

31.21 

2.0! 

-  1 

1 

I  ORLEANS 

CC  923 

1548923 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  J 

4141 

1 2.5 1  NONE 

ILA  NEV 

1974 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

CS  924 

1541924 

206144521 

61.5! 

31.2! 

9*0! 

-  t 

414! 

12.51  NONE 

xLA  NEV 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

I 

1  ORLEANS 

CC  926 

1546928 

20614A521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  J 

4141 

12.5 (NONE 

ILA  NEV 

1974 

I 

!  ! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

1 

I  ORLEANS 

CC  929 

1548929 

20614452 ( 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

4141 

12.5 (NONE 

ILA  NEV 

1974 

1 

1 

1 

1  ! 

1  1 

!  1 

61.5! 

! 

! 

31.2! 

! 

1 

2.0! 

! 

1 

-  1 
! 
1 

1 

1 

I 

!  ORLEANS 

1 

1 
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!  JVTCCl  DIMENSIONS  lORAFY! 

•CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  VESSEL 

! 

! 

DISTt  OPERATOR 

1  NET  iCODEtLENfiTN!  BROTH!  ! 

t  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  IOPERATING 

! 

! 

-!»tGIS-l**«*!  KSt.  1  «£«.IL0»6-! 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!  TC  t  BASE 

! 

YEAR  ! 

1  COAST 

!  TER  !  SEE  I //////!/////!  ED  ! 

( //////// ! 

POINT  ! 

LINE-1 

! AO]  LINE-1 

1 

BUILT  ! 

!  GUARD 

!  TON-  IMGE!  OV£«-IOVE«-|/////l 

HORSE!  PASSt  ! (LIGHT) !//////////////// |TD|/ /////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

I  NACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  UICHT! 

POWER!  CN6ERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!  EE!  LINE-2 

1*1 

REBUILT! 

(32)  CENTRAL  GULF 

i 

LINES#  INC.! 
(CONTINUED) ! 

: 

1 

1 

:  i 

1  1 

1  1 

i  i 

1  1 

1  1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974 

CG  93* 

15*693* 

! 

1 

1 

204UAS2! 

!  1 

61.5!  31.21 
61.5!  31.21 

9.0! 

2.0! 

” 

*1*! 

-  I 

12.5 ! NONE 
! 

! 

1 

CG  935 

15*6935 

J 

1 

I 

20614AS2! 

!  1 

61.5!  31.21 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

*1*! 

12.5! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

197* 

CG  940 

!  5*89*0 
! 

1 

! 

20614AS21 

1  1 

61.51  31.2! 
61.5!  31.2! 

9.01 

2.0! 

- 

*1*! 

-  i 

12.5! NONE 
l 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

i 

! 

197* 

CG  9*6 

15*69*6 

! 

1 

1 

20614A52! 

1  1 

61.5!  31.2! 
61.51  31.2! 

9.0! 

2.01 

“ 

*ui 
-  ! 

12.5! NONE 
! 

!LA  NEW 
. {  ORLEANS 

! 

! 

197* 

CG  955 

1548955 

1 

! 

20614A521 

1  1 

61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

*1*! 

12.5 (NONE 
! 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

! 

197* 

CG  966 

!  5*8966 

1 

1 

! 

2061**521 

1  1 

61.5!  31.21 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

*1*t 
-  ! 

12.5 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

197* 

CG  97C 

15*8970 

! 

1 

! 

2C61AA52! 

1  1 

61.51  31.2! 
61.51  31.2! 

9.0! 

2.0! 

*U! 

-  ! 

1 2. 5 (NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1 

197* 

CG  971 

!  5*8  971 
! 

1 

1 

2061**52! 

1  1 

61.5!  31.2! 
61.3!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

*1*t 
-  ! 

12.5! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1 

197* 

CG  976 

15*8976 

i 

! 

! 

2061**52 1 

1  1 

61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

*1*! 

-  t 

12. SlNONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

t 

197* 

CG  979 

15*8979 

! 

! 

1 

2061**52! 

1  ! 

61.5!  31.21 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

*1*! 

-  1 

12. SlNONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

197* 

CG  985 

15*8985 

! 

1 

1 

2061**52! 

1  1 

61.3!  31.2! 
61.51  31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

*1*1 
-  ! 

12. S! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

197* 

CG  966 

!5*8966 

1 

1 

1 

2061**52 1 

1  1 

61.5!  31.2! 
61.3!  31.21 

9.0! 

2.0! 

- 

*1*! 

-  ! 

12. SlNONE 
! 

!L A  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1 

197* 

CG  989 

15*6989 

1 

1 

1 

2061**52! 

1  1 

61.5!  31.2) 
61.51  31.21 

9.01 

2.0! 

“ 

*1*! 

-  ! 

12.51  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

197* 

CG  991 

15*8991 

1 

1 

1 

20614AS21 

1  1 

61.5!  31.2! 
61.51  31.21 

9.0! 

2.0! 

- 

*14! 

-  ! 

12. SlNONE 
! 

!L*  NEW 
!  ORLEANS 

1 

! 

1974 

CG  993 

15*8993 

1 

l 

I 

2061**52! 

!  1 

61.5!  31.2! 
61.3!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

*1*! 

-  ! 

12.5 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1 

1974 

CG  99* 

15*899* 

1 

l 

1 

2061**52! 

1  ! 

61.5!  31.21 
61.51  31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

*1*1 
-  ! 

12. SlNONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

! 

1974 

CG  996 

15*8996 

1 

1 

! 

2 061**521 

1  1 

61.31  31.21 
61.51  31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

*U! 

-  ! 

12. SlNONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

197* 

CCA  2 

15*9002 

1 

1 

1 

2061**521 

1  1 

61.5!  31.2! 
61.5!  31.21 

9.0! 

2.0! 

“ 

*1*! 

-  ! 

12. SlNONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

t 

! 

197* 

CGA  6 

15*9006 

1 

! 

1 

2061**52! 

!  1 

61.5!  31.2! 
61.51  31.2! 

9.0! 

2.0! 

*1*! 

-  ! 

12.5 ! NONE 
! 

1LA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

1 

197* 

CGA  6 

15*9009 

1 

! 

! 

2061**521 

1  1 

61.3!  31.2! 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

*1*! 

-  ! 

12. SlNONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1 

197* 

CGA  9 

15*9009 

1 

! 

1 

2061**52! 

1  1 

61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

*1*! 

1 2.5 ! NONE 
! 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

197* 

CGA  t2 

15*9012 

1 

! 

! 

2061**52! 

1  1 

61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

*H! 

-  ! 

12.51  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

19T* 

CGA  13 

15*9013 

1 

! 

1 

2061**52! 

1  ! 

61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

*H! 

-  ! 

12. 5! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

( 

! 

197* 

CGA  1* 

15*901* 

1 

! 

1 

2061**52! 

!  1 

61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

*14! 

-  ( 

12.5 l NONE 
! 

1 L A  NEW 
!  ORLEANS 

1 

I 

197* 

CGA  17 

15*9017 

1 

! 

1 

2061**52! 

1  1 

61.51  31.2! 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

*U! 

-  ! 

12. SlNONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

197* 

CGA  If 

15*9019 

1 

1 

1 

2061**52! 

1  1 

61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

” 

*14! 

•  i 

12. SlNONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974 

CGA  20 

15*9020 

1 

1 

1 

2061**52! 

!  1 

61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

*ui 
-  ! 

12. SlNONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

I 

1974 

CGA  26 

15*9026 

1 

1 

1 

2061**52! 

!  1 

61.51  31.2! 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

*14! 

-  ! 

12.5! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974 

CGA  33 

15*9033 

1 

1 

1 

2061**521 

1  1 

61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

*14! 

-  ! 

12.5 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

1 

1974 

CGA  37 

15*9037 

1 

1 

1 

2061**52! 

1  1 

61.5!  31.2! 
61.5!  31.21 

9.0! 

2.0! 

- 

*14! 

-  ! 

12.5! NONE 
! 

! L A  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974 

CGA  *6 

1 5*90*9 

1 

1 

1 

2061**52! 

1  1 

61.5!  31.2! 
SI. 5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

*14! 

-  ! 

12. SlNONE 
! 

!LA  NEW 
)  ORLEANS 

! 

! 

1974 

CGA  S3 

15*9053 

1 

1 

1 

2061**52! 

1  1 

61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

*14! 

-  ! 

12.51  MOKE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

! 

1974 

CCA  55 

15*9055 

1 

1 

I 

2061**52! 

1  1 

61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

*14! 

-  ! 

12. SlNONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974 

CGA  56 

15*9056 

I 

i 

i 

2061**52! 

1  1 

61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

*14! 

-  ! 

12.5! NONE 
! 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1 

197* 

CGA  58 

15*9058 

1 

i 

i 

2061**52! 

1  1 

61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

*14! 

-  ! 

12. SlNONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974 

k  A  61 

15746** 

1 

i 

i 

2061**52! 

1  1 

61.5!  31.2! 
61,31  31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

414! 

-  ! 

1 2. SlNONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

! 

1976 

{A  63 

15766*6 

i 

i 

2061**52! 

1  1 

61. Jl  31.2! 
61.3!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

414! 

-  i 

12.5! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1976 

tCA  6* 

15766*7 

! 

i 

l 

2061**521 

1  1 

61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

414! 

-  ! 

12. 5 (NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

! 

1976 

CGA  69 

1576652 

1 

l 

i 

2061**521 

1  1 

61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

414! 

12.5! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

I 

1976 

CGA  71 

157665* 

1 

i 

i 

2061**521 
!  1 

61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

414! 

-  ! 

1 2. 5 ! NONE 
( 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

! 

1976 

CGA  72 

1574655 

1 

i 

! 

2061**521 

1  1 

61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

414! 

-  ! 

12. SlNONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

I 

1976 

CGA  7* 

1576657 

1 

! 

1 

2061**521 

1  1 

61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

414! 

-  ! 

1 2.5 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1 

1976 

CGA  78 

1576661 

1 

1 

1 

2061**52! 

1  1 

61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

414! 

-  ! 

12.5! NONE 
) 

!  LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1976 

CGA  81 

157666* 

1 

1 

1 

2061**52! 

1  1 

61.5!  31.2! 
61.51  31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

41*! 

-  ! 

12.5!  NONE 
! 

!IA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1976 

CGA  85 

1576668 

1 

1 

1 

2061**52! 

1  1 

61.5!  31.2! 
51.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

41*! 

•  i 

12.5 {NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1976 

CGA  36 

1576669 

1 

1 

1 

2061**521 

i  * 

61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

414! 

-  ! 

12. SlNONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

! 

1976 

CGA  »6 

1576671 

1 

! 

1 

2061**62! 

1  1 

61.6!  31*2! 
61.5!  31.2! 

9.u‘ 

2.0! 

- 

*14! 

-  i 

1 

! 

ORLEANS 

i 

197  i 

CGA  91 

157667* 

1 

1 

1 

2061**52! 

1  1 

61.3!  31.2! 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.01 

- 

414! 

-  ! 

12.5 ! NONE 

i 

!LA  NEW 
•  ORLEANS 

! 

( 

1976 

CGA  92 

1576675 

I 

1 

! 

2061**52! 

I  1 

61.5!  31.2! 
61.51  31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

*1*1 
-  ! 

12. SlNONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1976 

CGA  9* 

1576677 

1 

1 

1 

2061**52! 

1  1 

61.5!  31.2! 
61.5!  31.21 

9.0! 

2.0! 

- 

*1*! 

-  ! 

12.5! NONE 
) 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

1 

1976 

CGA  97 

1576680 

1 

1 

k 

2061**521 

1  1 

61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

" 

*1*1 
-  t 

17. SlNONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1 

1974 

CGA  99 

1576682 

f 

( 

2061**52! 

1  1 

61. 51  31.2! 

61.51  31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

414! 

-  ! 

12. SlNONE 
! 

!CA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1 

1976 

CG3  1 

1576683 

1 

1 

I 

2061**52! 

1  1 

61.5!  31.2! 
61.3!  31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

41* ! 

-  ! 

12. SlNONE 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

I 

1976 

CCB  S 

1 57*  *90 
! 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

2061**52! 

1  1 

!  1 

1  1 

61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 

!  ! 

!  ! 

9.0! 

2.0! 

! 

1 

414! 

-  ! 

! 

! 

12.5! NOME 
! 

! 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

i 

! 

! 

» 

! 

1 

1976 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


ENCR(- 

DXST1 

OPERATOR 

I  COASf 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  (  CUARD 

1  NUMBER 

J 

(32)  CENTRAL 

1 

CULF  LINES*  INC. I 
(CONTINUED) ( 

CCB  9 

(574691 

CCB  13 

137469* 

fS6  14 

(374696 

CCS  17 

(576699 

j 

CCB  16 

(574700 

CCB  20 

(574702 

CCS  22 

1574704 

CCS  25 

l 5TA707 

vCO  27 

1576709 

CCB  30 

(57*712 

CCS  34 

(574716 

CCS  35 

(576717 

CCS  40 

(574722 

CCB -42 

(574724 

CCS  46 

(574729 

1 

CCB  54 

1576734 

CCS  56 

1S74740 

CCB  60 

(574742 

CCS  61 

1576743 

CCS  69 

( 5628*2 

CCS  96 

(562904 

CCB  97 

1542925 

CCS  96 

(342929 

DHL  540650 

1340650 

OSLI,  $40661 

154066'* 

DSLL  556558 

(354556 

LS  757 

(560722 

1 

LB  795 

(540795 

j 

L8  605 

1560775 

1 

L*  621 

1550624 

LB  622 

1550427 

Lfi  ?29 

155964V 

L9  S30 

(559650 

LB  840 

($60640 

LB  899 

1563899 

LB  911 

(362963 

VA  1-0030 

(551030 

VA  1-0077 

1311077 

UA-1-0076 

1551C78 

VA  1-0091 

(551091 

VA  1-0106 

1551106 

VA  1-0121 

1551128 

VA  1-0139 

1551159 

VA  1-0149 

15511*9 

VA  1-0159 

1551159 

VA  1-0171 

l >51171 

i 

VA  1-01V2 

1 

(551192 

VA  1-0196 

(551198 

V*  1-0207 

1551207 

VA  -1-0236 

(551236 

VA  1-0241 

1531261 

VA  Ir0263 

(551263 

VA  1-0266 

(551266 

VA,1rP271 

1351271 

! 

! 

( 


tVTCC!  DIMENSIONS  10RAFT! 

NET  ICODE ILENCTH! BRDTHI  ! 
RECIS-!****!  RES.  !  RES. I LOAD-! 

TER  l  SEC! //////! /////{  ED  ! 

TON-  JPACE!  OVER-J OVER- 1 /////!  HORSE 
NASE  !  IV  |  ALL  !  ALL  ILISIM  ROVER! 


_ m 


CARACXTT!  HISH-  !  (VESSEL 

t  EST  !  CARSO  KAN0LIN6  IS  lORERATZNS 
CARSO  I  FIXED  !  EIUIMENT  STCf  BASE 
////////!  POINT  I  LINE-1  (AO!  LINE-1 

PASS-  ( CLIENT) 1////////////////ITD1 ////////// 
ENSERS  t  <  FEET) J  LINE-2  (EE(  LINE-2 


I 

! 

TEAR  ! 
BUILT  I 
OR  ( 
•REBUILT! 


20414A52I 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

1  ( 

41.5! 

31.2! 

2. Of 

204!4A32( 

61.5! 

31.21 

9.0! 

t  ( 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

206(4*321 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

t  i 

61  .St 

31.21 

2.0! 

20614AS2 t 

61.5! 

31. 2! 

9.0! 

1  ( 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

206(4*521 

61.3! 

31.2! 

9.0! 

1  ( 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

204(4*52! 

61.5! 

31.2! 

9.i'» 

1  i 

61.51 

31.2! 

2.0! 

204(4*521 

61.51 

31. 2! 

9.0! 

i  ( 

61.5! 

31.21 

2.0! 

206(4*52! 

61.5i 

31.2! 

9.0! 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

206(4*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

(  ( 

61.51 

31.2! 

2.0! 

204(4*52  J 

41.51 

31.21 

9.0! 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

206(4*521 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

1  ( 

61.3! 

31.2! 

2*0( 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

1  ( 

61*5! 

31.2! 

2.0! 

204(4*52! 

61.51 

31.21 

9.0! 

(  ! 

61.31 

31.2! 

2.0! 

206(4*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

(  1 

61.5! 

31.21 

2.0! 

206(4*52! 

61.5! 

31.2! 

9.01 

(  I 

61.3! 

31.2! 

2-0! 

206(4*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

(  1 

41.51 

31.2! 

2.01 

206(4*52! 

61.5) 

31. 2f 

9.01 

(  ! 

61.5! 

31.2! 

2.01 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

{  ( 

61.31 

31.2! 

2.0! 

206 14  A  521 

61.5! 

31.2! 

9.01 

!  ( 

61.51 

31.21 

2.0! 

2061 4AS2) 

61.6! 

31.2! 

9.01 

(  ( 

61.61 

31.2! 

1.6! 

206(4*521 

61.51 

31.2! 

9.0  ( 

1  ( 

61.5! 

31.21 

2.0! 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0( 

(  ( 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

20614*521 

61.6! 

31.21 

9.0! 

1  ( 

61.6! 

31.2! 

2.G! 

206(4*521 

61.5! 

31.11 

9.01 

1  ! 

61.51 

31.11 

2.0! 

206(4*521 

41.5! 

31  «11 

9.0! 

(  ( 

61.3! 

31.1! 

2.0! 

206(4*52! 

61.51 

31.11 

9.0! 

(  1 

61.5! 

si.:i 

2.0! 

206(4*52! 

41.61 

31.21 

6.9! 

!  ! 

6l.6( 

31.2! 

1.9! 

20 4(4*521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

(  ( 

61.6! 

31.2! 

1.9( 

206(4*52! 

61.6! 

31.21 

6.9! 

(  ( 

61.6! 

31.2( 

1.9! 

206(4*52! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

(  ( 

61.61 

31.2! 

1.9! 

206(4*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

(  ( 

61.41 

31.2! 

1.9! 

206(4*52! 

61.41 

31.2! 

6.9! 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9( 

204(44521 

61.61 

31.2! 

8.9! 

1  ! 

61.6! 

31.21 

1.9| 

206(4*52! 

61.61 

31.2! 

8.91 

(  1 

61.41 

31.2! 

1.9! 

206(4*52! 

61.4! 

31.2! 

6.9* 

(  ( 

61.6! 

31.2! 

1.91 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

1  ( 

41.61 

31.2! 

1.9! 

206(4*52! 

61.41 

31.2! 

8.91 

1  ( 

61.61 

31.2! 

1.91 

20614*52! 

61.61 

31-2! 

8.9! 

!  ( 

61.4! 

31.2! 

1.9! 

20414*52 ! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

(  1 

61.6! 

31.21 

1.9! 

206 1 4 A  52 1 

61.61 

>1.2! 

6.9! 

!  ( 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

206(4*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

(  ( 

61.6! 

31.2! 

i.9: 

205(4*52! 

61 .6! 

3*  .2! 

6.91 

I  1 

61.6! 

31.21 

1*9! 

206(4*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

!  1 

61.41 

31.21 

1.9! 

206(4*52! 

61.6! 

31. 2! 

C.9! 

!  ( 

61.41 

31.2! 

1.9! 

206(4/ 52! 

At. A! 

31.2! 

8.9! 

(  1 

'  '.4! 

31*2! 

1.9! 

206(4*521 

61.61 

31.2! 

8.9! 

!  1 

41.6! 

31.2! 

1.91 

2C614A32! 

61.61 

35.2! 

6.9! 

1  1 

69.61 

31.21 

1.9! 

206(4*521 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

(  ( 

61. 4! 

31.2! 

1*91 

20614*52! 

61.6( 

31.2! 

8.9! 

(  ! 

61.61 

31.7! 

1.9! 

206(4*521 

61.6! 

31.21 

6.91 

!  ( 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

206' 4*521 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

{  i 

61.61 

31.2! 

1.9! 

206(4*521 

if. 6! 

31.21 

8.9! 

(  ( 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

206 ! 4*52 1 

61.61 

31.2! 

8.9! 

(  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

206(4*52*. 

61.6! 

31*2! 

6.9! 

(  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

t  t  If! 
t  !  J  !  I 


! 

! 

! 

! 

I 

i 

! 

( 

! 

! 

4141 

.  a 

! 

! 

! 

! 

12.5(<:0NE 

- 

1 

i 

4141 

.  a 

1 2. 3! NONE 
2 

- 

t 

1 

1 

414! 

12.5!  NONE 

- 

! 

i 

414! 

.  a 

12.5 (NONE 

- 

• 

! 

■ 

4141 

.  a 

12. 5 !NOl» 

- 

i 

! 

< 

414( 

■  a 

12.SIN0.4E 

- 

I 

< 

414! 

.  i 

12.5 ! NONE 

- 

I 

1 

414! 

.  a 

12. 5 (NONE 

- 

! 

4141 
_  * 

12.5! NONE 

t 

- 

j 

4141 

! 

12.51  NONE 
■ 

- 

1 

| 

41*1 

•  a 

X 

12.5! NONE 

- 

! 

1 

4141 

_  i 

1 2.5! NONE 

- 

( 

i 

414! 

12.5 ! NONE 

- 

! 

i 

4141 

12.5 (NONE 

- 

i 

! 

1 

414! 

.  a 

12. S 1N0NE 

- 

1 

i 

4141 
_  * 

12.5 (NONE 

- 

! 

414* 

12. 5 (NONE 

! 

•  ( 

! 

- 

1 

{ 

414! 

.  i 

12.SIN0NE 

- 

! 

i 

414! 

.  a 

12.5 (NONE 

- 

1 

i 

375! 

12. 3! NOUt 

- 

i 

■ 

414! 

•  a 

12. 5 {NONE 

- 

i 

* 

| 

4141 

12.51  NONE 

- 

! 

1 

414! 

12.5 (NONE 
| 

- 

1 

* 

J»! 

.  « 

13.0! NONE 

- 

1 

1 

375! 

•  1 

. J.OINONE 

2 

- 

! 

a 

375! 

13.01  NONE 

- 

X 

1 

t 

414! 

_  * 

12.1  (NONE 

- 

x 

l 

f 

*U! 

.  t 

12.1 !  NONE 

2 

- 

I 

i 

414! 

12.1 INONE 

- 

I 

i 

414! 

.  i 

12.11  NONE 

- 

i 

1 

414! 

12.1 INONE 

- 

I 

! 

i 

414! 

*  I 

12.1 INONE 

- 

! 

1 

414! 

.  1 

17.1 1  NONE 

2 

- 

I 

i 

414s 

12.1  INONE 

- 

X 

! 

i 

414! 

12. t ) NONE 

- 

i 

! 

] 

414! 

■  a 

1 

12.1  INONE 

- 

! 

i 

414! 

.  i 

12.11  NONE 

- 

( 

■ 

414! 

12.1 (NONE 

a 

- 

X 

! 

1 

414! 

—  1 

1 

12.11  NONE 

2 

- 

! 

a 

414! 

12.1 INCNE 

- 

X 

! 

i 

414! 

12.1 (NONE 
■ 

- 

i 

j 

414! 

•  a 

l 

12.1 (NONE 

- 

! 

1 

414! 

^  i 

12.1! NONE 

2 

- 

l 

414* 

_  | 

12.1 INONE 

- 

! 

i 

4141 

a  t 

12.1 {NONE 

- 

1 

2 

««i 

m  1 

12.1 1  MOLE 

1 

- 

( 

2 

414! 

12.1 (NONE 

- 

! 

2 

4141 

12.1! NONE 

- 

! 

j 

414! 

—  1 

12.1 INONE 

j 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

- 

j 

j 

414*! 

«  i 

12.1  INONE 

I 

- 

1 

i 

414! 

•  i 

12*. (NONE 

- 

i 

1 

I 

4iwi 

12.1 (NONE 

- 

1 

! 

4>'«! 

12.i  If-'NE 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

I 

1 

! 


(  !  ( 

t  I  ( 

I  ( 

(LA  NEV  (  1*74  ( 

!  ORLEANS  (  1 

(LA  NEV  1  1*76  I 

(  ORLEANS  (  ( 

(LA  NEV  1  1*74  ( 

1  ORLEANS  (  ( 

(LA  NEV  (  1976  I 

I  ORLEANS  I  t 

(LA  NEV  (  1*74  ! 

t  ORLEANS  (  ( 

(LA  NEV  (  1W6  I 

(  ORLEANS  I  ! 

(LA  NEV  (  1*74  ( 

I  ORLEANS  (  I 

(LA  NEV  1  1*74  ( 

I  ORLEANS  I  I 

(LA  NEV  (  1*76  ( 

I  ORLEANS  I  I 

(LA  NEV  (  1*76  ( 

!  ORLEANS  I  ( 

(LA  NEV  (  1974  ( 

I  ORLEANS  (  I 

(LA  NEV  I  1*76  ! 

(  ORLEANS  I  ! 

(LA  NEV  I  1*74  ! 

(  ORLEANS  1  ( 

(LA  NEV  |  1976  ( 

!  ORLEANS  (  ( 

(LA  NEV  (  1*74  I 

(  ORLEANS  (  ( 

(LA  NEV  1  1*74  ( 

t  ORLEANS  (  1 

(LA  NEV  (  1*74  | 

!  ORLEANS  (  ( 

(LA  NEV  |  1976  ! 

(  ORLEANS  1  ( 

(LA  NEV  I  1*76  ( 

(  ORLEANS  !  ( 

(LA  NEV  (  1973  ( 

I  ORLEANS  !  I 

(LA  NEV  I  1*6*  ( 

t  ORLEANS  (  { 

(LA  NEV  (  1*69  I 

1  ORLEANS  1  • 

(LA  NEV  (  1973  ( 

I  ORLEANS  (  ( 

(LA  NEV  (  1973  ! 

!  ORLEANS  (  ( 

(LA  NEV  (  1973  ( 

(  ORLEANS  (  ( 

(LA  NEV  (  1973  ( 

(  ORLEANS  (  ( 

(LA  NEV  (  1973  ! 

(  ORLEANS  (  ( 

(LA  NEW  I  1975  I 

(  ORLEANS  (  ( 

(LA  NEV  I  1975  ) 

!  ORLEANS  (  ( 

(LA  NEV  1  1975  I 

(  ORLEANS  I  ( 

(LA  NEV  1  1*75  I 

I  ORLEANS  (  1 

(LA  NEV  I  1975  ( 

(  ORLEANS  (  ( 

(LA  NEV  (  1975  ! 

(  ORLEANS  I  ( 

(LA  NEV  (  1973  I 

(  ORLEANS  I  f 

(LA  NEV  |  1973  ( 

(  ORLEANS  I  ( 

(LA  NEV  I  1975  I 

I  ORLEANS  I  I 

(LA  NEV  I  1974  ( 

I  ORLEANS  (  ! 

(LA  NEV  (  1973  { 

(  ORLEANS  I  } 

(LA  NEV  (  1973  I 

(  ORLEANS  I  ! 

(LA  NEV  I  1974  1 

(  ORLEANS  !  ( 

(LA  NEV  !  1974  ( 

!  ORLEANS  (  ! 

(LA  NEV  i  1974  I 

(  ORLEANS  (  I 

(LA  NEV  I  1974  ] 

I  ORLEANS  !  ( 

(LA  NEV  (  1974  ( 

1  ORLEANS  (  ( 

(LA  NEV  I  1974  I 

I  ORLEANS  (  ( 

1LA  NEV  t  1974  ( 

J  ORLEANS  |  • 

!l«  NEV  (  1974  ( 

(  ORLEANS  (  I 

(LA  NEV  1  1974  ! 

!  ORLEANS  (  ( 

(LA  NEW  I  1974  ! 

t  ORLEANS  I  ! 

(La  NEV  (  1974  ! 

1  ORLEANS  I  ( 

(LA  JtCV  1  1974  J 

(  ORLEANS  *  ( 

(LA  NEV  1  1974  ! 

(  ORLEANS  !  ( 

!LA  NEV  (  1974  ( 

(  ORLEANS  (  ( 

(LA  NEV  I  1974  J 

!  ORLEANS  (  ! 

!  (  ! 

I  4  I 
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ENGR! 

l 

(VTCC!  DIMENSIONS  (DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

{VESSEL 

I  ! 

BIST! 

OPERATOR 

1  NET 

HOOEILENtTHl  AAOTH!  ! 

!  ! 

EST  1 

CARGO  HANDLING 

!$  (OPERATING 

I  ! 

-IRESIS- 

!•••*!  REE.  1  REE . 1  LORO-! 

(  CARGO  ! 

FIXED  ! 

ERUIPHENT 

!TC!  BASE 

!  YEAR  ( 

! 

COAST 

!  TER 

!  SEEC/////!/////!  £0  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AO!  LINE-1 

i  BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER  ! 

GUARD 

!  TON- 

(PAGE!  OVER-lOVER-J/////! 

HORSE!  PASS-  ((LIGHT)  !//////////////// !TDf/ ///////// 

1  OR  ! 

1 

NUMBER 

!  NAGE 

!  IV  1  ALL  1  ALL  1LI0HT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

i EC)  LINE-2 

(•REBUILT! 

(32)  CfNTRAL  GULF 

LINES# 

INC. 

! 

1  ! 

1 

! 

1 

! 

( 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

VA  1-030* 

1551306 

206! 4A52I 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 (NONE 

1  LA  NEW 

197*  ! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

! 

!  ORLEANS 

! 

MA  1-0311 

! 551 31 1 

2061GAS2! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 ( NONE 

(LA  NEW 

1974  ! 

! 

!  1 

6l<j6{ 

31.2! 

1.9! 

! 

-  J 

( 

!  ORLEANS 

t 

VA  1-0312 

1551312 

20614A521 

61.6) 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 ! NONE 

! L A  NEW 

1974  ! 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

VA  1-0316 

1551316 

20614AS2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

4141 

12.1! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

! 

1  1 

61.*! 

31.2! 

1.9! 

! 

! 

(  ORLEANS 

! 

VA  1-0322 

1551322 

20614AS2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  I 

4141 

12.1!  NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

! 

1  1 

61.61 

31.21 

1.9! 

! 

'! 

!  ORLEANS 

! 

VA  1-0335 

1551335 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 (NONE 

1LA  NEW 

1974  ! 

! 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

VA  1-0343 

1551343 

20614AS21 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 (NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

1 

!  ORLEANS 

1 

VA  1-0348 

1551348 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ; 

414! 

12.11  NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

! 

1  ! 

61.61 

31.21 

1.9! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

VA  1-0362 

! 5513*2 

20614A52 1 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

-  | 

414! 

12.1 (NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

VA  1-0370 

1551370 

2C614AS21 

61.6! 

31.21 

8.9! 

414! 

12.1 INONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

t 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  J 

! 

!  ORLEANS 

1 

VA  1-0397 

! 551397 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  I 

414! 

12.1  INONE 

It  A  NEW 

1974  ! 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

VA  1-C400 

1551400 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 INONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

l 

!  1 

61.6! 

31.2) 

1.9! 

! 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

I 

VA  1-C427 

! 531 427 

20614*52! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

VA  1-0434 

1551434 

206(4*521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  | 

414! 

12.1 (NONE 

ILA  NEW 

1974  ! 

! 

1  1 

61.6! 

31.21 

1.9! 

* 

-  f 

! 

!  ORLEANS 

! 

VA  1-0446 

I551U6 

20614A52! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1! NONE 

!L A  NEW 

1974  ! 

! 

!  1 

61.6! 

!  .2! 

1.9! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

VA  2-0468 

1567466 

2061 4A521 

61.6! 

3  2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.11  NONE 

!LA  NEW 

1976  * 

l 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

VA  2-0471 

1567471 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA  NEW 

1976  ! 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  » 

! 

!  OR LEANT 

! 

VA  2-C500 

1567500 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414) 

12.1 INONE 

JLA  NEW 

1976  ! 

) 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

VA  2-0502 

1567502 

20614*521 

61.61 

31.2! 

8.9! 

-  f 

414! 

12.1 INONE 

!LA  NEW 

1976  ! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  i 

! 

(  ORLEANS 

! 

V.*.  2-0520 

1567520 

20614A52! 

41.6! 

31.2! 

8.9  f 

-  ! 

414! 

1 2.1 INONE 

!LA  NEW 

1976  ! 

! 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

VA  2-0555 

! 567555 

20614*521 

61.61 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 (NONE 

!LA  NEW 

1976  J 

! 

!  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

VA  2-0556 

1567556 

! 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA  NEW 

1976  ! 

1  ! 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  | 

! 

1  ORLEANS 

I 

VA  2-0559 

1567559 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 INONE 

ILA  NEW 

1976  ! 

! 

1  1 

41.6! 

31.21 

1.9! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

VA  3-0595 

(605732 

20614452! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

414! 

12.1 INONE 

ILA  NEW 

1979  ! 

* 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

VA  3-0606 

1601743 

20614*52 | 

61.6! 

31.2! 

8.«! 

-  f 

414! 

12.1 (NOPE 

(LA  NEW 

1979  ! 

l 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

VA  3-0626 

1608763 

20*14*52! 

61. o! 

31.11 

!.9( 

414! 

12.11  NONE 

ILA  NEW 

1979  ! 

! 

1  ! 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

•  I 

! 

!  ORLEANS 

t 

VA  3-0631 

1608768 

2C614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 INONE 

ILA  NEW 

1V79  ! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

VA  3-0655 

1606792 

20614*52! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA  NEW 

1983  ! 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

VA  3-0656 

1608793 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  • 

414) 

12.1! NOME 

!LA  NEW 

1980  ! 

( 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

VA  3-0697 

! 60! 834 

20614A52 ! 

61.61 

31.2! 

8.91 

414! 

12.1! NONE 

ILA  NEW 

1980  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

! 

VA  3-0722 

1608859 

206!4*52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 (NONE 

ILA  NEW 

1980  ! 

1 

! 

!  1 

1  1 

61.61 

1 

31.2! 

! 

1.9! 

! 

i 

i 

! 

! 

!  ORLEANS 

1 

! 

! 

(32)  CENTRAL  GULF 
DESIREE 

TOWING 

! 

) 

1531103 

1  ! 

1  ! 

5913*36! 

1 

! 

54.5! 

! 

20.5! 

! 

! 

7.0! 

! 

! 

600! 

i 

! 

! 

! 

28.0! NONE 

I 

! 

ILA  CUT  OFF 

! 

! 

1970  ! 

! 

1  1 

58.0! 

21.0! 

5.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

JUDY  INN 

1634858 

6513*36! 

70.0! 

26.0! 

9.0! 

1500! 

-  ! 

32.0! NONE 

JLA  CUT  OFF 

1981  ! 

! 

!  1 

70.0! 

26.0! 

5.5! 

! 

! 

! 

1 

MATH1LDC 

1  583236 

67 1 3A  361 

42.7! 

26.0! 

8.0! 

1200! 

-  i 

30.0! NONE 

ILA  CUT  OFF 

1977  ! 

! 

1  1 

48.0! 

26.0! 

6.6! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

HP.  SID 

153C914 

28*3*36! 

48.9! 

16.6! 

6.7! 

300! 

-  ! 

25.0! NONE 

!LA  CUT  OFF 

1971  ! 

! 

1  1 

50.0! 

17.0! 

5.8! 

! 

-  j 

1 

! 

! 

SUSAN  G. 

!  261316 

32(3*36! 

56.1! 

17.1! 

6.8! 

600! 

25 .0! NONE 

!LA  CUT  OFF 

1951  ! 

! 

1  1 

58.0! 

18.0! 

5.8! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

VENA  E 

1523210 

61 13A361 

61.4! 

21.1 ! 

8.3! 

600! 

jj.omoNc 

JLA  CUT  OFF 

1969  • 

! 

1  1 

65.01 

22.0! 

f  .6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VIVIAN 

1568991 

631 3  A  3  6 1 

61.4! 

21.1! 

8.3! 

800! 

30 • 0 1  NONE 

ILA  CUT  OFF 

1975  * 

1 

1  1 

65.0! 

22.0! 

6.6! 

! 

! 

! 

! 

ISLANDER  l 

1643907 

20014*46! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  | 

440! 

8.0! NONE 

!LA  HARVEY 

1981  ! 

1 

i  i 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

ISLANDER  IX 

1643908 

200(4*46! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

440! 

8. 0 ! HONE 

ILA  HARVEY 

1981  ! 

1 

1 

1  1 

!  i 

120.0! 

1 

30.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(30)  CENTRAL  STATES  DREDGING 

1 

(CO. 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

i 

; 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

LULU  BELLE  XI 

1  263629 

2213*35! 

48.0! 

14.0! 

3.6! 

380! 

-  f 

20 .0 ! NONE 

!TN  MEMPHIS 

1952  ! 

1 

1  ! 

48.0! 

14.0! 

3.0! 

! 

! 

! 

! 

MISS  MAE 

1503973 

4113*35 { 

50.1! 

22.0! 

6.9! 

760! 

-  ! 

27.0 (NONE 

!TN  MEMPHIS 

1966  ! 

1 

1  ! 

50.1! 

22.0! 

6.9! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

AS  20 

1  - - 

21714A46! 

130.0! 

30.0! 

7.5! 

-  | 

450! 

10.9f NONE 

!TM  MEMPH.S 

1949  1 

1 

!  1 

130.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  f 

! 

! 

! 

N  117 

1  - 

13014*46! 

110.0! 

28.0! 

7.0! 

-  ! 

400! 

11 .0! NONE 

!TN  MEMPHIS 

1953  ! 

I 

1  ! 

1  i 

110.0! 

! 

28.0! 

! 

1.5! 

1 

! 

! 

( 

i 

! 

l 

! 

t 

i 

(03)  CERTIFIED  CONCRETE 

CO. 

1 

1 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

( 

! 

I 

! 

! 

! 

I 

i 

i 

JOSEPH  0£  PAOLA 

1271133 

43914*461 

120.0! 

36.0! 

10.0! 

600! 

16.0*  ‘ONE 

! NT  NEW  YORK 

1956  ! 

! 

1 

1  i 

1  1 

120.0! 

1 

36.01 

4.0! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

(32)  CCS  NARINE  SLAV.  AT 

! 

L APL i ACE 

!  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

HISS  LEE  ANN 

! 264765 

1713*35! 

38.7! 

15.0! 

5.0! 

275! 

20.0 

ILA  MAAVET 

1952  1 

! 

1  1 

42.0! 

15.0! 

4.5! 

! 

l 

i 

! 

PACER 

1520390 

8913*35! 

75.5! 

26.0! 

7.0! 

1350! 

34.0! 

JLA  LAPLACE 

1969  1 

1 

1  1 

75.5! 

26.0! 

7.0! 

! 

! 

! 

1 

ST.  PAUL 

1559179 

-  1  3  A  3  5 ! 

57.0! 

22.01 

8.6! 

850! 

-  ! 

32.0! NONE 

!LA  LAPLACE 

1974  1 

1 

I 

! 

(  1 

1  ! 

1  1 

57.0! 

! 

! 

22.01 

! 

! 

8.6! 

! 

J 

I 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

! 

- 
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CNCft! 

S  VT  CCS 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  1 

I  i n i el  i 

! 

•1ST!  OPERATOR 

!  NET  ! CODE! LENGTH! BROTH 1 

! 

! 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!  S  (OPERATING  1 

! 

i 

l 

i 

i 

• 

t 

i 

i 

« 

i 

RECU>!**»»! 

REG.  1 

REG.! LOAD-! 

! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

ETC!  EASE  1 

YEAR  ! 

1  COAST 

TER  !  SEE! //////! /////! 

CD  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

J AO!  LINE-1  1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  RUNIC  A 

!  GUARD 

TON-  IPAGE! 

OVER-I OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) I///////////////FITD! //////////I 

OR  1 

)  NUMBER 

NACE  1  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  1L16HT! 

POWER! 

CNGCRS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!CE!  LINE-2  ! 

•REBUILT ! 

! 

(34)  CHADWICK#  C.  F.#  LOG  PATlROL  CO. 

1  1 

1  1 

1  t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

) 

! 

I 

\ 

) 

t 

HANDY 

I  257191 

71 3A361 

33.5! 

12.7! 

3.3! 

165! 

-  ! 

18.0 (NONE 

!WA  MARYSVILLE 

1*69  ! 

! 

1  ! 

39.0! 

15.0! 

3.3! 

-  ! 

! 

! 

IAN 

{503315 

10I3A34! 

37.1! 

14.0! 

4.2! 

US! 

-  ! 

21 .6! NOME 

!WA  MARYSVILLE 

1966  ! 

V 

! 

1  1 

31.0! 

14.01 

4.2! 

-  1 

! 

! 

! 

SALVACE  KINS 

1241757 

10138361 

34.7! 

12.7! 

3.6! 

ISO! 

-  1 

21 .0! NONE 

1WA  MARYSVILLE 

1945  ! 

1  1 

41.0! 

12.7! 

3.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

TICCA 

1501078 

4 I3A361 

28.5! 

11.91 

3.6! 

150! 

-  1 

14.0! HONE 

!VA  MARYSVILLE 

1967  ! 

1 

1  1 

35.0! 

12.0! 

3.4! 

-  ! 

( 

! 

! 

TORO 

1516345 

1S13A361 

42.8! 

13.91 

4.5! 

375! 

-  ! 

21 atl NOME 

!VA  MARYSVILLE 

194$  ( 

1 

1  1 

1  1 

48.0! 

! 

16.6! 

! 

4.S! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

* 

! 

(42)  CHAHORRO  CHIEF  CORP. 

i 

1  t 

i 

i 

< 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

( 

POLYNESIAN  PRINCESS 

1591637 

1811D11! 

65.0! 

28.61 

5.8! 

420! 

-  ! 

75*0! NONE 

!GU  APRA 

1978  ! 

1 

1  1 

65.0! 

26.6! 

5.8! 

149! 

! 

!  HARBOR 

! 

WtNDJAHNER 

1224191 

74I1B11! 

86.81 

25.01 

10.5! 

480! 

-  1 

89.0! HOME 

(GU  APRA 

*  1975  ! 

1 

1 

1  1 

!  1 

136.0! 

( 

25.1! 

1 

10.2! 

( 

149! 

! 

! 

( 

!  HARBOR 

! 

! 

t 

(22)  CHAMP#  JOSEPH 

ASS  1430 

1593296 

1  1 

1  1 

90914A481 

! 

! 

195.0! 

i 

35.01 

1 

! 

10.0! 

! 

! 

1450! 

! 

! 

U.OiNONE 

! 

! 

!  IL  ALTON 

! 

! 

1978  I 

; 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

ASS  1451 

1593297 

90914A481 

195.0! 

35.01 

10.0! 

-  i 

1450! 

U.OINONE 

! XL  ALTON 

1978  ! 

1 

1 

1  ! 

!  1 

195.0! 

1 

35.01 

! 

1.6! 

! 

-  ! 

» 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

(07)  CHAMPION  OF  THE  SEA 
CHAMPION 

1 

1 

1290419 

I  1 

j  1 

131MA02J 

l 

138.81 

1 

1 

35.0! 

! 

! 

9.5! 

1020! 

! 

! 

520! 

! 

! 

50.0 {NONE 

! 

! 

! L A  MORGAN 

! 

! 

1963  ! 

1 

1  1 

!  1 

145.0! 

35.01 

! 

5. 5! 

! 

-  ! 

! 

( 

! 

1  CITY 
! 

I 

! 

(33)  CHANNEL  BUNKER  SERVICE 
BARBARA 

1 

l 

1270170 

1  1 

t  1 

14613A351 

1 

82.0! 

! 

1 

24.0! 

! 

! 

7.0! 

1350! 

! 

! 

-  ( 

! 

! 

31.O1N0NE 

! 

! 

!TX  HOUSTON 

! 

! 

1956  1 

1 

t  1 

90.0! 

24.01 

6.5! 

-  ! 

; 

! 

I 

HAZEL 

1278650 

14413A351 

82.01 

24.01 

7.0! 

1350! 

-  ! 

31.0! NONE 

!TX  HOUSTON 

1959  ! 

1 

!  ! 

90.01 

24.0! 

6.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

R  A  HUNNEL 

1271317 

1 341 3A  351 

98.0! 

26.8! 

7.5! 

1200! 

-  ! 

36.0! HONt 

!TX  HOUSTON 

1956  ! 

1 

1  1 

100.0! 

28.0! 

7.5! 

-  ! 

( 

! 

! 

1962  ! 

6.0! 

i 

1  t 

120.01 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

CHANNEL  SUNKEN  101 

1  255570 

81215A70! 

218.01 

40.0! 

10.5! 

-  ! 

1495! 

17.0 ! DIESEL  PUMP 

!TX  HOUSTON 

1948  ! 

! 

!  1 

216.01 

40.0! 

.6! 

-  ( 

f 

! 

! 

CHANNEL  SUNKEN  102 

1254058 

54915A70! 

195.11 

35.1! 

9.6! 

-  | 

1092! 

J6.0IDIESEI  fU.P 

!TX  HOUSTON 

1947  ! 

HR  101 

! 

2  ! 

195.1! 

35.1! 

.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

1256421 

132815A70! 

290.0! 

50.01 

8.5! 

-  ! 

2  870! 

16.012  DEEP  WELL 

IT X  HOUSTON 

1948  ! 

1 

! 

1  1 

1  1 

290.0! 

1 

50.0! 

1 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

{PUMPS 

! 

1 

! 

! 

1 

(33)  CHANNEL  FUELINC  SERVICE 
ARMSTRONG 

! 

#1  INC. 

1  - 

1  1 

!  1 

25015A70! 

1 

1 

150.0! 

1 

1 

40.01 

! 

! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

20 .0 ! NONE 

( 

! 

!TX  HOUSTON 

! 

! 

1 

1  1 

15C.0! 

40.01 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

CFS  1 

113015A701 

195.01 

52.5! 

9.5! 

-  ! 

1700! 

U.OINONE 

!TX  PORT 

1959  ! 

CFS  200 

! 

1  ! 

195.0! 

52.5! 

1.5! 

-  1 

1 

!  ARTHUR 

! 

!  - 

1 1 30! 5A701 

1 

-  ! 

—  ! 

-  2 

-  ! 

-  ! 

!TX  PORT 

CFS  300 

! 

1  t 

250.0! 

42.0! 

—  ! 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

! 

I  - 

98215A70! 

195.0! 

52.5! 

9.0! 

•  ! 

17501 

U.  5 !  NONE 

!TX  PORT 

mi  ( 

! 

1  i 

195.0! 

52.5! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

! 

LUDLOW  1 

90015A70! 

250.0! 

42.0! 

9.5! 

•  ! 

-  ! 

40 . 0 ! NONE 

lKT  LUDLOW 

1955  ! 

I 

I  ! 

250.0! 

42. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

MIDSTREAM  FUELER  4 

I  - 

26615*71 1 

137.01 

30.0! 

6.5! 

•  1 

478! 

14.010IESEL  PUMP 

!IA  HEW 

1978  ! 

1 

1  1 

137.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

MIDSTREAM  FUELER  3 

j  - 

26615A71 | 

137.0! 

30.0! 

6.5! 

-  | 

478! 

14.0!DXESEL  PUMP 

!TX  PORT 

1979  ! 

t 

1  1 

137.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

MIDSTREAM  FUELER  6 

!  - 

2661SA711 

137.0! 

30.0! 

6.5! 

-  ! 

478! 

U.01DIESEL  PUMP 

(LA  LAKE 

1980  ! 

1 

! 

f  1 

1  ! 

137.0! 

I 

30.0! 

! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

* 

!  CHARLES 

! 

! 

! 

(34)  CHANNEL  LANDFILL#  INC. 

I 

! 

!  1 

1  ! 

1 

! 

( 

! 

f 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

SKOOKUN  YARDER 

1274810 

1813A36! 

44.0! 

18.0! 

3.6! 

610! 

-  ! 

25.01KOHE 

! AK  JUNEAU 

1957  I 

! 

1 

1  ! 

1  1 

44.0! 

! 

18.0! 

! 

3.6! 

! 

-  ! 
t 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

02)  CHAPMAN#  DON#  INC. 

t 

1 

t  1 
t  i 

! 

! 

! 

1 

( 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

!LA  CHAUVIH 

! 

! 

6.61 

! 

!  ( 

26.0! 

6.0) 

1.0! 

5! 

! 

! 

! 

MISS  LESSIE 

1692237 

2513A35! 

42.1! 

18.2! 

5.0! 

220! 

-  ! 

23.0! 

IL A  CHAUVIN 

me  : 

1 

1 

1  i 

1  1 

42.1! 

1 

18.2! 

! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(17)  CHARLESTON  MARINE 
BRITTON  KEASLER 

1 

1 

1504517 

1  1 

1  1 

6913A36! 

1 

! 

56.01 

! 

! 

20.5! 

! 

! 

6.0! 

7*0! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

28. 0! NONE 

» 

i 

! 

1 

! 

1967  1 

1 

1 

1  1 

!  ! 

56.01 

1 

20.5! 

! 

6.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  CHARPENTIf R  TOWING#  INC 

f 

1  • 

•  | 

1 

1 

! 

! 

i 

t 

! 

2 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

£ •  A.  CONSOULIH 

1530861 

135 1 3A351 

—  1 

—  ! 

9.oi 

2400! 

-  i 

43.0! HONE 

! LA  HOUMA 

1971  ! 

1 

1 

t  1 

!  ! 

86.0! 

1 

30.0! 

! 

•>  J 
! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

! 

(32)  CHARRXER#  MARK  T. 
MCCORCLE 

1 

1 

!  - 

1  1 

1  1 

813*361 

1 

! 

40.0! 

! 

! 

13. C! 

! 

! 

3.0! 

200! 

! 

i 

-  ! 

! 

1 

17.0! NONE 

! 

! 

! LA  HACKBCRRY 

! 

1 

1947  ! 

1 

1 

1  1 

*  | 

40.01 

1 

13.5! 

! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

< 

! 

! 

! 

! 

(CD  C**A7nAJ»  “AS 77  SCATS#  In 

! 

Cl. 

i  i 
!  1 

1 

i 

! 

( 

i 

» 

< 

i 

i 

! 

{ 

1 

f 

GOLDEN  EAGLE 

1259229 

10119161 

39,31 

11.5! 

4.5! 

265  i 

-  ! 

15.0! NONE 

JHA  WTNCHHERE 

1942  J 

1 

1 

1  ! 

1  ! 

39.3! 

1 

11.5! 

! 

3.0! 

! 

33! 

! 

« 

i 

!  HARHOR 

t 

! 

! 

(14)  CHATHAM  TOWING  COMPANY# 

1 

1INC. 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CHATHAM 

1603066 

69 !  3*35 ! 

60.01 

22.0! 

8.0! 

1500! 

-  ! 

35.51N0NE 

!GA  SAVANNAH 

1979  ! 

! 

!  1 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

( 

FRED  E.  ADAMS 

1571318 

8713*35! 

65.0! 

24.0! 

6.5! 

800! 

-  ! 

3S.51NONE 

!GA  SAVANNAH 

1976  ! 

! 

i  j 

65.0! 

24.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

CRAt “  OVEPSTREET 

1518102 

3  5 i 3A35! 

47.5! 

18.0! 

7.7! 

600! 

-  1 

41.0! NONE 

!6A  SAVANNAH 

1969  I 

! 

1  1 

47.5! 

18.0! 

6.0! 

-  f 

! 

! 

I 

B  12 

1613363 

836J5A70! 

210.0! 

39.0! 

12.0! 

-  i 

2100! 

30.0! DIESEL  PUMPS 

IGA  SAVANNAH 

1979  f 

! 

1  1 

210.0! 

39.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

( 

! 

9  18 

1603096 

12351**701 

265.01 

48.0! 

11.0! 

-  j 

3000! 

30.01D IE5EL  PUMPS 

(GA  SAVANNAH 

1979  ! 

I 

1 

1 

1  1 

!  1 

1  1 

265.01 

! 

! 

48.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

-  ! 

! 

* 

! 

! 

! 

1 

! 

( 

! 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  HUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
I  NUMBER 


(33)  CHEMICAL  BARGE  CO. 
POSEIDON 


(14)  CHATHAM  TOWING  COMPANY#  !  INC. 

(CONTINUED)! 

EDGAR  0.  SIKES  ( 502305 

! 

RAYMOND  DEMERE  1272074 

1 
! 
t 

(33)  CHEMICAL  BARGE  LO.  ! 

POSEIDON  1352864 

i 
! 

1 

(12)  CHEMSERVE  TERMINAL#  INC.! 


(16)  CHENEY#  4 AMES  f. 
«E  2 


(32)  CHERAMIE  BO  TRUC  NO.  10  ! 

CHEPAMXC  PROS  104  1 621 982 

! 

! 

! 

(32)  CHERAMIE  BO  TRUC  NO.  17#!  INC. 

CHERAMtE  BO  TRUC  23  ! 372625 

! 

CHERAMIE  BO  TRUC  24  1575255 

! 

! 

! 

(32)  CHERAMIE  30  TRUC  NO.  18#!  INC. 

CHENAMIE  BO  TRUC  16  ! 541157 


(32)  CHERAMIE  BO  TRUC  NO.  19#!  INC. 
CHERAMIE  90  TRUC  19  ! 548256 


(32)  CHERAMIE  80  TRUC  NO.  20#!  INC. 
CHERAMIE  BO  TRUC  20  1549685 


(32)  CHERAMIE  BO  TRUC  NO. 
CHERAMIE  90  TRUC  21 


(32)  CHERAMIE  BO  TRUC  NO. 
CHIRANIE  00  TRUC  22 


(32)  CHERAMIE  BO  TRUC  NO. 
CHERAMIE  90  TRUC  23 


(32)  CHERAMIE  80  TRUC  NO. 
CHERAMIE  90  TRUC  26 


(32)  CHERAMIE  80  TRUC  NO. 
CHERAMIE  BO  TRUC  27 


(32)  CHERAMIE  00  TRUC  NO. 
CHERAMIE  00  TRUC  28 


(32)  CHERAMIE  60  TRUC  NO, 
CHERAMIE  00  TRUC  29 


(32)  CHERAMIE  00  TRUC  NO, 
CHERAMIE  00  TRUC  30 


(32)  CHERAMIE  BROS.  BOAT 
CHERAMIE  00  TRUC  13 


(32)  CHERAMIE  BROS.#  INC, 
CHERAMtE  00  TRUC  33 


CHERAMIE  00  TRUC  9  32 


21#!  INC. 
1553767 
! 

! 

! 

22#!  INC. 

! 570024 
I 
! 
i 

23#!  INC. 

! 576020 
! 

( 

! 

26#!  INC. 
1502011 
! 

! 

! 

27#!  INC. 

! 578598 
! 

! 

! 

26#!  INC. 
1553963 
! 

! 

I 

29#!  INC. 

( 581312 
! 

! 

* 

30#!  INC. 

1  585710 
! 

! 

! 

CO.#!  INC. 
1509918 
! 

! 

\ 

1644783 

! 

! 599608 
! 

J639137 

! 

i 

! 


IVTCC!  DIMENSIONS  (DRAFT!  ! 

NET  !CODE!LENGTH!SRDTH!  !  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  REG. ! LOAD-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

ton-  Image!  over-iqver-!/////!  horse 

NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER! 


!  i  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  i 

i  !  !  !  ! 

718! 5A701  212.0!  36.0!  10.5!  - 

!  !  212.0!  36.0!  1.6! 

621I5A70!  195.0!  35.3!  9.61  - 

!  1  195.0!  35.3!  1.51 

!  !  !  !  ! 

!  I  (  !  ! 

(  !  !  !  ! 


70221  5 A  70 1 

414.1! 

66.1! 

26.0! 

-  { 

16000! 

47.01 DE  EPVELL 

!  ! 

!  ! 

i  i 

414.1! 

1 

68.11 

! 

7.01 

! 

i 

! 

! 

! 

■ 

! 

! 

I  x 

!  ! 

616I5A71! 

195.0! 

! 

35.0! 

x 

! 

9.0! 

! 

X 

( 

10001 

! 

10.011  PUMP 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

633I5A71 ! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

1200! 

16.011  PUMP 

i  ! 

!  ( 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

• 

!  ! 
7913A36! 

! 

79.0! 

! 

20.0! 

! 

9.6! 

( 

500! 

X 

! 

i 

! 

26.0 (NONE 

!  ! 

1  ! 

i  i 

87.5! 

! 

21.1! 

! 

i 

9.8! 

! 

! 

! 

i 

! 

• 

! 

! 

I  i 

!  ! 

249414443! 

! 

230.0! 

I 

! 

72.0! 

! 

12.8! 

I 

l 

i 

! 

2494! 

! 

22.5! NONE 

!  ! 

!  ! 

i  i 

250.6! 

I 

• 

72.4! 

I 

2.4! 

! 

i 

( 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

I  i 

(  ! 

125MA02! 

i 

! 

156.3! 

x 

! 

36.0! 

i 

! 

11.0! 

! 

1800! 

X 

! 

370! 

X 

! 

52.01  NONE 

i  i 

166.0! 

36.0! 

6.0! 

! 

! 

12511402! 

158.3! 

36.0! 

11.0! 

1800! 

370! 

52.0! NONE 

!  ! 

(  ! 

1  1 

166.0! 

( 

• 

36.0! 

i 

i 

6.0! 

! 

■ 

! 

! 

! 

j 

! 

« 

!  1 
13411402! 

i 

! 

168.1! 

i 

! 

36.0! 

i 

l 

11.0! 

X 

! 

2200! 

! 

510! 

i 

! 

54.0! NONE 

(  ! 

!  ! 

■  i 

176.0! 

! 

36.0! 

! 

■ 

6.S! 

» 

• 

! 

! 

1 

« 

! 

! 

!  ! 
134!  1 AO? ! 

1 

168.1! 

i 

! 

38.0! 

X 

! 

11.0! 

! 

2200! 

X 

! 

630! 

.  ! 

54.0! NONE 

!  i 

!  ! 

i  i 

176.0! 

! 

t 

38.0! 

! 

t 

6.S! 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

■ 

! 

! 

i 

X  X 

(  ! 

13411A02! 

i 

! 

168.1! 

X 

! 

38.0! 

X 

! 

11.0! 

X 

! 

2200! 

x 

! 

640! 

X 

! 

54.0! NONE 

!  ! 

!  ! 

176.0! 

! 

i 

38.0! 

! 

i 

6.51 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

!  ! 
13411402! 

X 

! 

166.0! 

1 

38.0! 

X 

! 

11.0! 

X 

! 

2200! 

! 

! 

4010! 

X 

! 

54. 0! NONE 

!  ! 

!  ! 

176.0! 

! 

38.0! 

1 

i 

6.5! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

l  X 

!  i 

134114021 

X 

! 

166.6! 

X 

! 

36.0! 

X 

! 

11.0! 

X 

! 

2200! 

! 

! 

550! 

X 

! 

54 .0 1 NCNE 

(  ! 

!  ! 

176.0! 

! 

i 

36.0! 

! 

6.5! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

i  i 

12511402! 

X 

158.0! 

X 

! 

36.0! 

! 

11.0! 

i 

! 

1600! 

i 

1 

400! 

X 

! 

52 .0 ! NONE 

!  ! 

!  ! 

«  i 

166.0! 

! 

36.0! 

! 

i 

6.0! 

! 

t 

! 

! 

i 

! 

! 

•  i 

!  ! 

11711402! 

X 

! 

156.0! 

X 

! 

36.0! 

X 

1 

11.0! 

! 

1600! 

! 

400! 

! 

52. 0! NONE 

!  ! 

!  ! 

166.0! 

! 

i 

36.0! 

! 

6.0! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

!  ! 
125114021 

x 

! 

153.3! 

! 

36.0! 

x 

! 

11.0! 

! 

1600! 

X 

! 

355! 

! 

52.0! NONE 

1  ! 

!  ! 

166.0! 

! 

36.0! 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

!  ( 
43!  1 402 ! 

! 

110.0! 

X 

l 

36.0! 

! 

10.5! 

X 

! 

1800! 

X 

! 

2651 

! 

44 .0! NONE 

!  ! 

115.0! 

36.C! 

• 

6.0! 

i 

! 

4 

31! 

! 

!  ! 

X 

! 

1 

! 

i 

! 

X 

! 

X 

! 

X 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

125114021 

158.3! 

76.0! 

11.0! 

1800! 

370! 

52.0! NONE 

!  ! 

i  i 

166.0! 

36.0! 

! 

! 

! 

6.0! 

i 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

x 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 22 1 1 A  02! 

158.3! 

36.01 

11.0! 

1800! 

366! 

52.0 (NONE 

!  ! 

!  ! 

t  i 

166.0! 

! 

36.0! 

! 

t 

6.0! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

X  I 

!  ! 

12311402! 

X 

1 

143.81 

i 

! 

36.01 

X 

! 

11.0! 

X 

i 

1550! 

! 

450! 

* 

1 

55*0! NONE 

!  1 

150.0! 

! 

36.0! 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

S! 

J 

1 

! 

!  ! 

i  ! 

1 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

• 

! 

187MA12! 

1 68.5! 

38.0! 

8.0! 

2700! 

659! 

45.0! NONE 

!  ! 

174.0! 

36.11 

6.0! 

I 

-  | 

! 

13511402! 

156.6! 

36.0! 

13.0! 

1600! 

490! 

45. 0! NONE 

!  1 

165.0! 

36.0! 

10.0! 

! 

-  ( 

! 

21014A46* 

110.0! 

30.7! 

6.0! 

-  ! 

460! 

8.0! NONE 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

110.0! 

! 

! 

30.7! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 
POINT  !  LINE-1 

(LIGHT)!//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 


30.0I0XESEL  PUMP 
! 

30.0! DIESEL  PUMPS 
! 

I 

t 

! 


!  V  E  S  S  E  L 
!S  {OPERATING 
!TC!  BASE 
!  AO!  LINE-1 
/!TDf ////////// 
!EE!  LINE-2 


NC  MOREHEAD 
CITY 

GA  SAVANNAH 


NC  WILMINGTON 
SC  CHARLESTON 


LA  GOLDEN 
MEADOW 


LA  GOLDEN 
MEADOW 
LA  GOLDEN 
MEADOW 


LA  GOLDEN 
MEADOW 


LA  GOLDEN 
MEADOW 


LA  GOLDEN 
MEADOW 


LA  GOLDEN 
MEAOOW 


LA  GOLDEN 
MEADOW 


LA  GOLOEN 
MEADOW 


LA  GOLDEN 
MEAOOW 


LA  GOLDEN 
MEADOW 


LA  GOLDEN 
MEAOOW 


LA  GOLOEN 
MEADOW 


LA  60L0EM 
MEADOW 


LA  GOLDEN 
MEADOW 


LA  GOLDEN 
MEADOW 
LA  GOLDEN 
MEAOOW 
LA  GOLDEN 
MEADOW 


YEAA 

BUILT 

OR 

•REBUILT 
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INGR! 

PlSTl  OPERATOR 

1  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 

1  NUNBER 

1  1VTCC1  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

1  NET  (CODE! LENGTH! BRDTH)  1 

(REGIS-!****!  REG.  J  REG.1L0AD-! 

I  TER  !  SEE1//////1/////1  ED  1 
!  TON-  (PAGE!  OVER-10VER-! /////! 

1  NAGE  1  IV  1  ALL  I  ALL  1  LIGHT  1 

! CAPACITY! 

!  ! 

!  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS”  ! 
POWER!  EKGERS  ! 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  (  LINE-1 

(LIGHT)!///////////////! 
(FEET)!  LINE- 2 

!  V  E  S  S  E  L  ! 
IS  {OPERATING  ! 
!TC!  BASE  1 

1  AO!  LINE-1  ! 
!T0!//////////! 
ICC {  LINE-2  1* 

( 

! 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

REBUILT! 

I 

1 

(32)  CHERANIE/  GILBERT/  INC.  ! 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

* 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

MISTER  «1L 

1589062 

6*1 1  AOS! 

! 

! 

7.8! 

1200! 

99! 

-  t 

! 

1978  l 

! 

!  1 

111.*! 

26.0! 

5.6! 

! 

-  { 

i 

! 

! 

NR.  CARY 

! 6*7620 

66MA03! 

110.0! 

26.0! 

7.5! 

1200! 

75! 

20*0! NONE 

!LA 

GOLDEN  ! 

1962  ! 

! 

1  1 

110.0! 

26.0! 

4.5! 

i 

-  I 

! 

MEADOW  I 

! 

NR.  LIN 

! 633*51 

6611A03I 

1 

-  ! 

6.7! 

11 3oi 

165! 

! 

! 

1981  ! 

I 

1  1 

97.2! 

26.0! 

6.7! 

! 

-  | 

1 

! 

! 

NR.  THOMAS 

1590C7* 

6411A03! 

1 

-  1 

6.6! 

1200! 

160! 

! 

! 

1978  ! 

! 

! 

1  ! 

1  1 

111.4! 

! 

26.0! 

< 

6.6! 

! 

! 

! 

■  i 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

(32)  CHERANIE/  HUET  L 

! 

./  INC.  i 

1  1 

!  1 

j 

2 

i 

! 

; 

| 

t 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

ANNA  CUIORY 

»  - 

63I3A36! 

-  i 

! 

8.0! 

-  | 

-  ! 

!  L  A 

GALLIANO  ! 

t 

t 

!  ! 

65.0! 

24.0! 

6.0! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

0RU6ER  CHERANIE 

1533276 

3513A36! 

50.*! 

20.1! 

5.7! 

*00! 

-  j 

*0.0 { HONE 

!LA 

HARVEY  ! 

1971  ! 

! 

!  1 

50.*! 

20.1! 

4.6! 

! 

-  ) 

J 

! 

! 

EMILY  CHERANIE 

1606382 

8313A36! 

01.5! 

25.9! 

6.6! 

600! 

-  j 

46*0! NONE 

(LA 

LEEVILLE  ! 

197«  ! 

! 

1  1 

61.5! 

25.9! 

7.6! 

! 

•  ) 

! 

! 

! 

KATIE  CHERANIE 

!  - 

6313*36! 

! 

-  1 

8.0! 

800! 

-  j 

-  ! 

!LA 

GALLIANO  i 

1981  ! 

! 

! 

1  1 

1  1 

67.0! 

! 

24.C! 

! 

6.0! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

l 

! 

! 

! 

(32)  CHERANIE/  INC. 

i 

1 

!  1 

1  1 

1 

( 

! 

! 

! 

; 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

CHER  106 

! 6*6806 

2091  * A*6i 

—  ! 

t 

11.0! 

-  ! 

6751 

-  !NON! 

! 

—  ! 

! 

1  1 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

! 

-  } 

! 

I 

! 

MISS  JEANI £ 

!  - - 

250! *A*6t 

130.0! 

30.0! 

7.3! 

-  ! 

800! 

5.0! NONE 

!IA 

HOUMA  ! 

1962  ! 

! 

1  1 

130.0! 

30.0! 

2.0! 

1 

-  j 

! 

! 

NR.  DREW 

|  - 

t?0!*A*6! 

120.0! 

30.0! 

7.3! 

-  ! 

800! 

5 .0 ! NONE 

1 L  A 

HOUMA  ! 

1962  ! 

! 

! 

1  1 

(  1 

120.0! 

! 

30.0! 

( 

2.0! 

! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(32)  CHERANIE/  NANNY 

! 

! 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

! 

! 

! 

! 

IHUCKIE  CHERANIE 

1570985 

6713A36! 

60.0! 

24.0! 

6.0! 

800! 

-  i 

35. 0! NONE 

!LA 

GALLIANO  ! 

1976  ! 

! 

1  1 

60.0! 

24.0! 

6.0! 

! 

•  j 

I 

! 

( 

NR.  CHERANIE 

1528319 

6713A36! 

58.9} 

22.0! 

8.0! 

800! 

-  j 

*6.0! NONE 

!LA 

GALLIANO  ! 

1970  ! 

! 

1 

1  1 

1  1 

58.9! 

• 

22.0! 

! 

6.0! 

i 

! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

( 

! 

I 

(32)  CHERANIE/  MURPHY 

l 

NARINE  (SERVICE 

1  ! 

1  1 

i 

{ 

{ 

! 

2 

; 

i 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

WADE  C 

i  ----- - 

1511C021 

*2.0! 

18.0! 

3. si 

600! 

2! 

16.0! HONE 

! 

197*  ! 

! 

! 

!  1 

1  ! 

*2.0! 

! 

18.0! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

/  16! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  CHERANIE/  N.  J./ 

! 

INC.  ! 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

NORAH  JOHN  CHERANIE 

! 55*701 

391 3A  36 1 

50.0! 

18.0! 

6.6! 

600! 

-  j 

34. 01  HONE 

!LA 

GALLIANO  ! 

197*  ! 

1 

1  1 

56.0! 

20.0! 

4.2! 

! 

-  j 

! 

i 

1 

SUE  CHERANIE 

1629816 

1011SA361 

62.0! 

24.0! 

8.5! 

1200! 

-  ! 

38.0! NONE 

!  LA 

GALLIANO  ! 

1980  1 

1 

! 

1  1 

1  1 

62.0! 

! 

24.0! 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(32)  CHERANIE/  STEVE 

1 

J./  INC.! 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

( 

! 

! 

NR.  LEFTY 

1620C39 

6713A36! 

61.7! 

26.0! 

7.0! 

800! 

-  j 

*3.0! NONE 

(LA 

GOLDEN  ! 

1980  ! 

! 

I 

!  1 

1  ! 

65.0! 

! 

26.1! 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

MEADOW  ! 

! 

! 

! 

i 

(IS)  CHEROKEE  BARGE  LINES  ! 

1  1 

!  1 

! 

2 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ANGEL  BROOKE 

1272878 

7** 13A36! 

16**0! 

*4.0! 

6.0! 

32*0! 

•  I 

*2.0! NONE 

! 

1957  ( 

! 

1  1 

164.0! 

**.C! 

7.6! 

! 

-  { 

! 

! 

) 

DAKOTA  STORN 

1262986 

28613A36! 

120.0! 

38.0! 

7.5! 

3200! 

-  1 

36. S {NONE 

1 

I960  ! 

! 

1  1 

120.0! 

38. C! 

5.5! 

! 

-  j 

! 

! 

| 

SAN  KINZCLER 

1266905 

31013A35! 

131.0! 

35.0! 

7.0! 

2160! 

-  J 

36.8! NONE 

! 

195*  ! 

! 

1  1 

1*0.0! 

35.  C! 

6.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

3H  266 

1316038 

626! *A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

1 3.0! HONE 

!KT 

PADUCAH  ! 

1968  ! 

! 

«  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  » 

! 

! 

! 

6M  26? 

1516039 

628!*A*0! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  J 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1968  ! 

j 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

« 

9H  268 

1516040 

6281 *A*0( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3 .0 i NONE 

JKY 

PADUCAH  j 

1968  ! 

! 

8  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

* 

-  2 

! 

! 

( 

6H  270 

15160*2 

628! *A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1500! 

13.0! NONE 

!KY 

PADUCAH  ! 

1968  ( 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

•  2 

! 

! 

! 

BH  272 

j  51 60** 

6281***0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

i  sooi 

1 3.0! NONE 

JKY 

PADUCAH  ! 

1969  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

8M  27* 

15160*6 

626 !*A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

13.0! HONE 

!  KY 

PADUCAH  ! 

1969  ! 

1 

1 

1  1 

!  1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

i 

j 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(29)  CHEROKEE  LANDING 

1 

CHARTER!  CO. 

1  ! 

i  i 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

CM  132 

1568376 

676  j  *A  *1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  • 

1*69! 

19.1 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

1 

1 

j  t 

1  1 

195.0! 

! 

35. OJ 
! 

1.7! 

; 

j 

i 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

» 

i 

(17)  CHEROKEE  NARINE 

j 

terminal! 

!  1 

1  1 

t 

i 

i 

! 

2 

* 

i 

! 

! 

! 

! 

2 

i 

! 

! 

DAVID  K. 

153*110 

19713A35! 

93.3! 

30.0! 

7.  si 

1 73  oi 

-  ! 

39. * ! HONE 

(YN 

NASHVILLE  ! 

1971  ! 

| 

;  * 

100.0! 

30.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

» 

! 

! 

TRACI  K. 

1555252 

6  2  1 3  A  3  6 1 

50.0! 

22.0! 

7.0! 

760! 

-  ; 

31 .0! NONE 

!TM 

NASHVILLE  ! 

197*  ! 

I 

1 

1  1 

1  1 

50.0! 

! 

22.0! 

! 

7.0! 

t 

! 

» 

-  | 
i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

• 

(11)  CHESAPEAKE  CORPORATION  0! F 

!  ; 

j  j 

! 

! 

i 

j 

2 

2 

i 

i 

; 

i 

j 

! 

! 

! 

! 

VIRGINIA 

1 

1  ! 

2 

i 

; 

; 

1 

! 

! 

CHESAPEAKE 

181217 

5213E36! 

75.2! 

18.0! 

9.0! 

*5oi 

-  j 

28.0! NONE 

!VA 

WEST  POINT! 

1889  ! 

! 

!  ! 

52.0! 

18. C! 

7.7! 

1 

-  J 

i 

! 

! 

ELIS 

1628358 

10913A36! 

84.0! 

27. Ci 

11.6! 

1350! 

-  J 

*8.0  SHONE 

!VA 

WEST  POINT! 

1980  ! 

i 

1  1 

64.0! 

27.0! 

7.5! 

i 

-  i 

! 

* 

! 

! 

STURF 

1617703 

109J3A16! 

84.0! 

77.0! 

11.6! 

1150! 

-  ! 

*8.0!nonc 

JVA 

WFST  POINT! 

19A0  • 

! 

1  ! 

84.0! 

27.0! 

7.5! 

! 

.  j 

; 

! 

! 

BARGE  20 

1280302 

883! *A*1 ! 

195.1! 

35.1! 

10.0! 

-  ! 

1500*! 

22.C! NONE 

!VA 

WEST  POINT! 

1959  J 

! 

2  i 

195.1! 

35.1! 

2.5! 

i 

•  J 

! 

* 

! 

BARGE  21 

1650551 

1 1 2* !*A*0! 

200.0! 

38.0! 

8.0! 

.  i 

1500! 

22.0! HONE 

!  VA 

WEST  POINTi 

1982  ! 

i 

1  1 

200.0! 

38.0! 

3.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

0ARGC  22 

1650582 

1 12*!*A*0! 

200.0! 

38.0! 

8.0! 

-  ! 

1500! 

22 .0 {NONE 

!VA 

WEST  POINT! 

1982  ! 

1 

1  ! 

200.0! 

38.0! 

3.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

BARGE  23 

1650583 

112* !*A*01 

200.0! 

36.0! 

6.0! 

-  j 

1500! 

22.0  SHONE 

f  VA 

WEST  POINT! 

1982  ( 

1 

!  ! 

200.0! 

36.0! 

3.0! 

» 

-  * 

! 

! 

! 

C  C  BARGE  NO  2* 

166*023 

1 000!*A*0! 

200.0! 

33..0! 

8.0! 

-  ! 

1500! 

1 7. 5 {NONE 

!VA 

WEST  POINT! 

1983  ! 

! 

1  1 

200.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  | 

1 

! 

! 

C  C  BARCE  NO  25 

166*02* 

1000! *A*Oi 

200.0! 

36.0! 

8.0! 

! 

1500! 

17.5 ! HONE 

!  VA 

WEST  POINT! 

1983  1 

1 

1  1 

200.0! 

36.0! 

2.0! 

| 

-  j 

■ 

1 

! 

NO.  6 

1285913 

858(*A*6t 

200.1! 

38.1! 

9.0! 

-  ! 

1200! 

28.0! HONE 

(VA 

WEST  POINT! 

1961  ! 

! 

1 

1 

!  1 

!  ( 

1  1 

2C0.1 J 
! 

! 

38.1! 

! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

! 

; 
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ENGR! 

1  1VTCC1 

DIMENSIONS  IDRAFT! 

ICAPACITY! 

HIGH-  ! 

1  V 

E  S  S  E  L  ! 

t  ^ 

•1ST!  OPERATOR 

1  NET  {CODE! LENGTH! 8RDTH1 

! 

! 

! 

EST  f  CARGO 

HANDLING 

IS  (OPERATING  ( 

|  a 

i 

! 

I 

1 

l 

1 

1 

1 

i 

t 

REG.  ! 

REG. ! LOAD- ! 

1 

CARGO  t 

FIXED  {  EQUIPMENT 

ITC! 

RASE  ! 

YEAR 

!  COAST 

1  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AOI 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  HAKE  AND  NUMBER 

1  GUARD 

1  TON*  {PAGE ! 

OVER"! OVER" !/////( 

HORSE! 

PASS-  I (LIGHT) !/////// ///////// !TD !//////////! 

OR 

(  5 

_ 

!  NUMBER 

!  NACC  !  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHTS 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

lEEt 

LINE-2  I ‘REBUILT!  ? 

! 

I 

<11>  CHESAPEAKE  CORPORATION  0!F 

!  (  ! 

!  1  1 

1  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

VIRGINIA 

! 

1  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

|  I 

(CONTINUED)! 

!  !  ( 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

> 

NO.  10 

1279751 

!  8B314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1400! 

14. 0 ! NONE 

!VA 

WEST  POINT! 

1*5t 

! 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

l 

1 

! 

NO.  11 

!  517985 

(  883! 4A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

1 4. 0! NONE 

!VA 

WEST  POINT! 

I960 

|  ; 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO.  12 

! 279750 

!  88314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1400! 

14.0! NONE 

!  VA 

WEST  POINT! 

1959 

(  : 

t 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

t  V 

NO.  13 

(279806 

!  88314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1400! 

14.01  NONE 

(VA  WEST  POINT! 

1959 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1 

NO.  14 

1501212 

1  1261 !  4  A40 ! 

200.0! 

40.0! 

17.5! 

-  i 

3350! 

27. 0 (NONE 

(VA 

WEST  POINT! 

1965 

I  ; 

1 

!  !  ! 

200.0! 

40.0! 

2.6! 

-  ! 

! 

1 

t 

(  ^ 

NO.  13 

(297114 

!  1 261 14A46! 

200.0! 

40.0! 

17.5! 

-  j 

3350! 

27.0! NONE 

(VA  WEST  POINT] 

1964 

| 

( 

1  !  ! 

200.0! 

40.0! 

2.6! 

-  ! 

! 

( 

1 

NO.  19 

1503740 

(  1261I4A46! 

200.0! 

40.  C! 

17.5! 

-  j 

3350! 

27.01N0NC 

!VA 

WEST  POINT! 

1966 

! 

1 

!  !  ! 

200.0! 

40.0! 

2.6! 

-  ( 

! 

I 

! 

NO.  7 

(286015 

1  61515A701 

165.0! 

35.0! 

9.0! 

«  j 

1260! 

16 .0! NONE 

(VA  WEST  POINT! 

‘  1961 

i 

t 

1 

!  !  1 

!  !  ! 

165.0! 

! 

35.0! 

! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

t 

1 

(09)  CHESAPEAKE  NARINE 

! 

TOURS#!  INC. 

!  !  ! 

!  !  ! 

( 

! 

! 

i 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

!  ’ 

ANNAPOUTAN  II 

(522656 

!  58MC16! 

62.1! 

22.0! 

5.8! 

1050! 

-  i 

26.4!  NONE 

(HD 

ANNAPOLIS  1 

1972 

1 

!  !  ! 

64.9! 

22.6! 

4.5! 

100! 

! 

I 

HAReOR  QUEEN 

(539448 

!  S611A16! 

61.9! 

26.  C! 

8.0! 

4001 

-  ! 

27.5 (NONE 

!MD 

ANNAPOLIS  ! 

1972 

!  !  ! 

64.9! 

26.4* 

5.5! 

300! 

i 

! 

LADY  SARAH 

(228650 

!  1311016! 

I 

-  ! 

! 

165! 

-  I 

-  ! NONE 

(MD 

ANN /.POL IS  ! 

1929 

j 

!  !  ! 

56.1! 

15.7! 

4.9! 

46! 

! 

I 

REBECCA  FORBUSH 

(267332 

1  69! 1016! 

! 

25.7* 

! 

260! 

-  ! 

-  (NONE 

(MD 

ANNAPOLIS  ( 

1954 

!  !  I 

!  !  1 

77.1! 

! 

-  ! 

! 

6.7! 

! 

149! 

! 

! 

! 

1 

t 

(11)  CHESAPEAKE  TUG  t 

8ARGE# 

(INC. 

!  !  I 

(  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

1 

! 

AMERICAN  VETERAN 

!  3  6 13  A  3d  ! 

55.3! 

17.0! 

6.5! 

700! 

-  ! 

21 .0 ! NONE 

!  VA 

HAMPTON  ( 

1945 

1  (  ( 

t  !  1 

65.0! 

! 

17.5! 

1 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ROADS  ( 

1 

(32)  CHEVCO  SERVICES# 

INC. 

t  i  1 

1  t  1 

1 

! 

! 

! 

! 

* 

! 

1 

1 

! 

! 

NO.  20 

!  140014A9P1 

269.0! 

50.0! 

13.4! 

-  j 

500! 

1 8.0! NONE 

(LA 

ABBEVILLE  i 

1944 

( 

(  !  i 

285.0! 

50.0! 

3.6! 

-  ! 

( 

! 

i  - 

FP  1 

1  300I5A70! 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

-  i 

300! 

9 .0 (WATER 

TANKS 

(LA 

INTRACOAS-I 

1982 

t  !  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

J 

TAL  I 

NF  1 

!  300I5A70 1 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

-  j 

300! 

9.0!WATER 

TANKS 

(LA 

1NTRAC0AS-! 

1982 

t  (  ! 

!  1  ! 

120.0! 

! 

30.0! 

! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

TAL  1 

I 

(39)  CHEVRON  SHIPPING 

! 

COMPANY! 

1  t  1 

!  !  ( 

j 

i 

« 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

( 

( 

CHEVRON  ARIZONA 

I  588320 

!  13489I2A22! 

631.7! 

96.0! 

37.1! 

12500! 

35514! 

126.0! DEEP  WELL  PUMPSJlCA 

SAN  1 

1977 

! 

!  t  1 

451.4! 

96.2! 

15.0! 

“  ! 

(COILED;  CRANES 

! 

FRANCISCO  ! 

CHEVRON  CALIFORNIA 

(541563 

(  29438! 2A221 

7Q0.1 I105.C! 

43.5! 

20000! 

63633! 

122.0! STEAM 

►UHPS# 

(CA  SAN  ( 

1972 

! 

(  1  t 

810.01105.2! 

14.0! 

-  ! 

(COILED 

l 

FMNCISCO  1 

i 

CHEVRON  COLORADO 

(577358 

l  1348912A22! 

631.7! 

96.0! 

37.1! 

12500! 

35514! 

128.0(8  DEEP 

WELL 

(CA 

SAN  ( 

1976 

! 

(  1  ! 

651.4! 

96.2! 

15.9! 

-  ! 

! PUMPS- 

2  CRANES 

i 

FRANCISCO  ! 

CHEVRON  LOUISIANA 

(584696 

!  136951 2A221 

631.7! 

96.0! 

37.1! 

12500! 

38699! 

128.0(6  DEC® 

WELL 

MA 

SAN  ! 

U77 

! 

(  i  ! 

631.4! 

96.2! 

15.9! 

-  ! 

(PUMPS- 

2  CRANES 

! 

FRANCISCO  1 

CHEVRON  MISSISSIPPI 

(542850 

(  29437 ( 2A22 1 

79G.1M05.0t 

43.5! 

20000! 

63633! 

122 .0! STEAM 

>UHP$# 

(CA 

SAN  > 

1972 

1 

1  t  ( 

81C. 01105.2! 

14.0! 

-  ! 

(COILED 

1 

FRANCISCO  ! 

CHEVRON  OREGON 

! 566080 

!  1369512A 22! 

631.7! 

96.0! 

36.9! 

12500! 

38623! 

128.01  DEEP  WELL  PUMPSJlCA  SAN  1 

1975 

l 

!  !  ! 

651.4! 

96.2! 

15.6! 

-  ! 

KOILEOJ  CRANES 

1 

FRANCISCO  ! 

CHEVRON  WASHINGTON 

(576709 

!  13489! 2A22! 

631.7! 

96.0! 

37.1! 

12500! 

35442! 

128.0! DEEP  WELL  PUNPSJMA 

SAN  1 

1976 

! 

!  !  ! 

651.4! 

96.2! 

15.9! 

-  ! 

{COILED;  CRANES 

» 

FRANCISCO  1 

STANDARD  2 

(243118 

!  8713A36! 

93.1! 

25.0! 

9.6! 

1000! 

-  ! 

36.OIN0NE 

ICA 

SAN  ( 

1943 

! 

!  !  ! 

100.0! 

25.0! 

9.6! 

-  ! 

I 

! 

FRANCISCO  ! 

STANDARD  3 

1243309 

!  8713A36! 

95.1! 

25.0! 

9.6! 

1000! 

-  ! 

36. 0!  NONE 

!  WA 

SEATTLE  ! 

1943 

( 

!  !  ! 

100.0! 

25.0! 

9.6! 

-  ! 

f 

! 

1 

STANDARD  4 

1276863 

!  84! 3  A  36! 

74.4! 

26.2! 

7.5! 

1280! 

-  ! 

45.0! NONE 

ICA 

SAN  ! 

195B 

| 

!  !  ! 

30.7! 

26.2! 

7.5! 

-  ! 

! 

! 

FRANCISCO  t 

CHEVRON  OILER 

(510566 

!  1  285! 5*71 1 

225.0! 

44.0! 

14.5! 

-  | 

2755! 

42. 3! DIESEL 

PUNPS 

(CA 

SAN  ! 

1967 

! 

(  !  ! 

225.0! 

44.0! 

3.0! 

-  ! 

1 

! 

FRANCISCO  1 

SAW  PEDRO 

(631605 

!  104II5A71! 

166.0! 

46.0! 

12.9! 

-  J 

2500! 

62.0! DIESEL 

DEEP  WELL1CA 

SAN  PEDRO  1 

1980 

1 

!  !  ! 

166.0! 

46.0! 

3.0! 

-  ! 

!punp; 

900M 

I 

l 

SOCO  IB 

(261C09 

!  146815A71! 

260.0! 

50.C! 

10.6! 

-  | 

2588! 

50.5J0IESEL 

PUMPS 

(WA 

SEATTLE  ! 

1958 

( 

1 

!  1  ! 

!  !  ! 

260.0! 

! 

50.0! 

i 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

(32)  CHEVRON  USA#  INC 
BAY  QUEEN 

! 

( 

1530191 

)  !  ! 

!  !  ( 

!  IS  !1 C 1 1 ! 

1 

! 

44.0! 

1 

I 

14.0! 

I 

! 

3.0! 

330! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

22.01N0NE 

J 

I 

(LA 

! 

I 

BURAS  ! 

1972 

i 

!  !  ! 

44.0! 

14.0! 

3.0! 

20! 

! 

1 

! 

BLUE  RUNNER 

(614297 

1  19I1C02! 

46.0! 

14.0! 

3.0! 

6001 

-  ! 

20.0! NONE 

(LA  VENICE  ! 

1979 

! 

!  !  1 

46.0! 

14.0! 

2.0! 

26! 

i 

! 

BO  TRUC  35 

(624365 

l  1 34! 1  All ! 

166.0! 

36.0! 

12.0! 

1700! 

644! 

52. 0! NONE 

!LA 

LEEVILLE  ! 

1980 

1 

!  !  ) 

166.0! 

36.0! 

12.0! 

21! 

! 

! 

BONNE  AHIE 

1612656 

!  1411C11 ( 

40.0! 

13.0! 

3.5! 

4501 

-  ! 

21 .0! NONE 

(LA 

BURAS  1 

1978 

! 

!  !  ! 

40.0! 

13.0! 

3.5! 

181 

! 

( 

CALCO  189 

1  - 

!  4J1C12! 

50.0! 

10.0! 

5.5! 

200! 

1! 

7.0IN0NE 

(LA 

BURAS  ( 

1973 

l 

!  !  ! 

30.0! 

10.0! 

3.0! 

6! 

! 

! 

CALCO  191 

!  - 

!  4J1C121 

30.0! 

10.0! 

5.5! 

200! 

1! 

7.0) NONE 

(LA 

VENICE  1 

1974 

! 

!  (  ! 

30.0! 

10.0! 

3.0! 

8! 

! 

! 

CALCO  197 

j  - 

!  611A12! 

30.0! 

10.0! 

5.5! 

200! 

1! 

7.01N6NE 

(LA 

MORGAN  ( 

1982 

! 

!  !  ! 

30.0! 

10.0! 

3.0! 

8! 

I 

! 

CITY  1 

CAPT.  CHAD  MICHAEL 

(589232 

!  6211A02! 

109.0! 

26.0! 

11.0! 

1030! 

50! 

35 .0! NONE 

!IA 

MORGAN  ( 

1978 

( 

!  !  ! 

110.0! 

32.0! 

8.0! 

30! 

! 

I 

CITY  ! 

CART.  LOUIS 

1530055 

!  1111A11! 

34.3! 

12.2! 

6.6! 

500! 

-  ! 

16.0 (NONE 

!LA 

BURAS  t 

1970 

! 

!  !  ! 

34.3! 

12.2! 

6.0! 

13! 

! 

i 

CAROLYN  PHILLIS 

1506371 

!  2411A01! 

49.1! 

16.0! 

4.0! 

165! 

-  ! 

25.012  TON 

HYDRAULIC 

(LA 

VENICE  ( 

1966 

! 

!  1  ! 

49.1! 

16.01 

3.5! 

6! 

(WINCH 

1 

CEST  LA  VIE 

1530283 

!  1  SMC  11 1 

44.0! 

14.  C! 

3.0! 

330! 

-  ! 

22.0 1N0NE 

(LA 

BURAS  ! 

1977 

i 

1  !  ! 

44.0! 

14.0! 

3.0! 

25! 

! 

1 

CHARITY  D 

1629926 

!  6611A02! 

110.0! 

26.0! 

9.0! 

1130! 

70! 

31 .0! NONE 

(LA 

MORGAN  i 

1980 

! 

!  !  ! 

110.0! 

26.0! 

7.0! 

32! 

! 

! 

CITY  ! 

CHARLENE  G. 

1423933 

!  60MA02! 

63.5! 

24.0! 

9.0! 

640! 

SO! 

26. 0! NONE 

JTX 

INGIESIOE  ! 

1976 

! 

!  !  ! 

96.0! 

24.0! 

7.0! 

36! 

1 

! 

CHER  CHERI 

1650631 

!  13MC11! 

40.0! 

14.0! 

3.0! 

300! 

-  1 

U.OINONE 

I  LA 

BURAS  ! 

1982 

! 

1  !  ! 

40.0! 

14.0! 

2.5! 

21! 

J 

! 

DANDY 

!  516950 

!  1QMC02! 

37.0! 

13. C! 

3.6! 

200! 

-  ! 

17.0! NONE 

1LA 

VENICE  ( 

1968 

! 

!  !  ! 

37.0! 

13.01 

3.0! 

16! 

! 

! 

DAVEY 

1510729 

!  12!1 All ! 

35.0! 

14.0! 

2.5! 

460! 

-  ! 

U.OINONE 

(LA 

BURAS  ( 

1967 

! 

!  !  ! 

35.0! 

14.0! 

2.0! 

12! 

1 

! 

DELTA  SEA 

1512007 

I  19I1C02! 

50.0! 

16.0! 

7.5! 

1200! 

28! 

30*01  NOME 

(LA 

BURAS  ( 

1967 

1 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  (  ! 

50.0! 

! 

! 

16.0! 

! 

! 

6.2! 

! 

! 

42! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

- - - - - - — -  - -  '  . . . . . . . . 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


21 1 


ENGR! 

•1ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMER 


(32)  CHEVRON  USA/  INC. 

(CONTINUES) 

DESIREE 
FLORIDA  LILT 
GLOBE 
GOC  3032 
60C  3210 
GOC  32SI 
COC  3320 
GOC  10754 
COC  10763 
COC  11171 
COC  12594 
COC  6IC  JIN 
COC  JESSIE  p 
HAZEL  C 
JOHN  9 

JOLIS  8L0NDIE 
JOLIE  FENNE 
KAREN  LTNN 
KRISTT  C. 

LAURA  LYNN 
HILDRED  6 
HISS  DINA  LYNN 
HISS  LIZ  NCCALL 
HISS  SHEILA 
HR.  SHANE 
HR.  STEVE 
NICHT  PROWLER 
PIUTAIL 
RAJUN*  CAJUN 
RUBY 
S  83 
S  63 

SALLI6  NCCALL 
SANTA  ROSA 
SASSY 

SPEEDBOAT  51 
SPEEDBOAT  52 
SPEEDBOAT  53 
SPEEDEOAT  132 
SPEEDBOAT  146 
SPEEDEOAT  155 
SUN  FICHTER 
SUN  RAY 
SUN  TRAE 
TAG  VI 
TCNCIE 
VICKIE 
WEST  SAY 
WHITE  DOVE 
WINDY 
CCC  12611 
C  C  RIDER 
NIGHTY  JOE 
HOA 


COAST 

GUARD 

NUNBER 

IVTCCl  DIHENS 
NET  tCODClLCNCTNl 
REGIS-!****!  REG.  1 
TER  !  SEE!//////! 
TON-  !PACE!  OVER-! 
NACE  1  IV  !  ALL  ! 

IONS  (DRAFT! 
BROTH!  ! 

RES. 1LOAD-1 
/////!  ED  ! 
OVER-!/////! 
ALL  (LIGHT! 

1  CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

!  !  CST  (  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 

!  CARGO  (  FIXED  !  EQUXPNENT  !TC!  9ASE 

!////////!  POINT  I  LINE-1  !AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TD !////////// 
POWER!  EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2 

1 

! 

YEAN  ! 
BUILT  ! 
OR  I 

♦REBUILT! 

625874 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 
18MC02! 

44.0! 

! 

! 

! 

1 

14.0! 

! 

! 

! 

! 

5.0! 

1 

! 

! 

700! 

1 

1 

! 

1 

2! 

! 

! 

! 

! 

18.0) NONE 

i 

! 

! 

! 

!LA  VENICE 

1979 

!  t 

45.0! 

15.0! 

4.0) 

! 

24! 

1 

! 

652064 

67I1C12! 

99.0! 

25.0! 

3.6! 

2040! 

45! 

34.0IN0NE 

1 L A  CANEAON 

1982 

!  ! 

110.0! 

25.01 

2.7! 

! 

55! 

! 

! 

290380 

9J1A02! 

35.0! 

11.0! 

3.0! 

270! 

-  1 

14 .0! NONE 

!LA  LCEVILLC 

1964 

!  1 

35.0! 

11.0! 

3.0! 

! 

4! 

! 

I 

- 

48!1A43( 

60.0! 

20.0! 

3.5! 

330! 

•  01 

58.0  MO  TON 

HYD. 

!LA  VENICE 

1450 

!  ! 

60.0! 

20.01 

1.0! 

1 

5! 

ICRANE 

! 

------ 

48J1A43! 

40.0! 

17.0! 

3.51 

200! 

40! 

35.012  1/2  TON  HYD. 

!LA  VENICE 

1445 

!  ! 

40.0! 

17. C! 

1.0! 

1 

4! 

ICRANE 

! 

- - 

5611A43! 

68.0! 

24.0! 

3.51 

3301 

100! 

50.0110  TON 

HYD. 

!LA  VENICE 

1451 

!  ! 

68.01 

24.0! 

1.0! 

! 

5! 

1  CRANE 

! 

80HA43! 

74.0! 

24,0! 

3.5! 

330! 

1201 

42*0110  TON 

HYD. 

!LA  VENICE 

1953 

J  1 

74.0! 

24.01 

1.01 

! 

51 

ICRANE 

1 

---- — 

139J1A43! 

90.0* 

26.0! 

4.0! 

330! 

200! 

70.0115  TON 

HYD. 

(LA  VENICE 

1968 

!  » 

90.0! 

28.0! 

1.0! 

! 

5! 

ICRANE 

! 

- - 

139J1A43! 

90.0! 

28.01 

4.0! 

330! 

2001 

55.0110  TON 

HYD. 

ILA  VENICE 

1968 

!  ! 

90.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

5! 

(CRANE 

! 

------ 

139I1A43! 

90.0! 

28.0! 

4.0! 

3301 

200! 

66.0115  TON 

HYD. 

ILA  VENICE 

1969 

!  I 

90.0! 

28.  C! 

1.0! 

| 

5! 

(CRANE 

I 

---- — 

13911A43! 

90.0! 

26.0! 

4.5! 

330! 

200! 

70.0112  1/2 

TON  HTD.  1  LA  VENICE 

1972 

!  ! 

90.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

5! 

ICRANE 

! 

----- 

02! 1 A43! 

76.0! 

30.0! 

3.5! 

390! 

120! 

61.0(10  TON 

HTD. 

!LA  VENICE 

1474 

!  ! 

76.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

5! 

ICRANE 

( 

68MA43! 

70.0! 

30. G! 

3.5! 

3481 

100! 

01.0110  TON 

HTD. 

ILA  VENICE 

1978 

1  ! 

70.0! 

30.C! 

1.0! 

) 

5t 

ICRANE 

1 

598878 

60I1A02! 

93.0! 

24.0! 

9.0! 

640! 

26! 

30.0INONE 

ILA  NORGAN 

1978 

1  ! 

85.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

32! 

! 

!  CITY 

633327 

66MA02! 

110.0) 

26.0! 

10.01 

1380! 

100! 

35.0! NONE 

(LA  LCEVILLC 

1911 

!  ! 

110.0! 

26.0! 

6.7! 

! 

32! 

! 

! 

642504 

21 ! 1C  11 ! 

44.0! 

14. Ct 

6.01 

600! 

-  ! 

22.0! HONE 

ILA  VENICE 

1981 

!  ! 

44.0! 

14. C! 

6.0! 

! 

19! 

! 

! 

601364 

2H1C11! 

44.0! 

14. C! 

6.0! 

600! 

-  ! 

22.0INONE 

ILA  BURAS 

1981 

!  ! 

44.0! 

14.01 

6.0! 

! 

19! 

! 

! 

620159 

1 9 ! 1 C 02! 

46.51 

15.0! 

4.5! 

700! 

1! 

17.0!  NONE 

ILA  VENICE 

1980 

!  ! 

46.5! 

15.0! 

3.5! 

( 

31! 

! 

! 

623933 

60I1A02! 

83. 5! 

24.0! 

6.4! 

640! 

26! 

26.0! NONE 

!LA  CAHCRON 

1980 

1  ! 

96.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

36! 

! 

! 

594030 

1911C02! 

46.0! 

15.0! 

4.5! 

600! 

11 

16. OlNONE 

ILA  VENICE 

1978 

!  ! 

46.0! 

15.0! 

3.5! 

! 

31! 

! 

| 

572207 

66  !1 A12! 

97.2! 

26.0! 

9,0! 

1200! 

91! 

26. OlNONE 

ILA  NORGAN 

1976 

!  ! 

110.0! 

26. Cl 

7.0! 

! 

32! 

1 

1  CITY 

516316 

11MC02! 

37.1! 

13.5! 

4.0! 

330! 

2! 

32. OlNONE 

ILA  VENICE 

1968 

!  ! 

39.0! 

14.0! 

3.5! 

! 

22! 

( 

! 

569680 

66J1A02! 

100.0! 

24.0! 

7.5! 

978! 

99! 

60. OlNONE 

ILA  CAHCRON 

1975 

!  ! 

100.0! 

24.0! 

6.0! 

I 

24! 

! 

! 

523994 

18J1C02! 

42.6! 

13.6! 

4.0! 

704! 

3! 

1 2.6! NONE 

ILA  VENICE 

1970 

!  ! 

42.6! 

13.6! 

3.5! 

! 

22! 

( 

1 

----- 

9! 1  All ! 

33.5! 

12.2! 

5.0! 

300! 

-  ! 

14. OlNONE 

ILA  VENICE 

1957 

!  ! 

33.5! 

12.2! 

3.0! 

1 

15! 

( 

! 

297690 

15J1A02! 

40.7! 

13.3! 

6.2! 

460! 

-  f 

16. OlNONE 

ILA  LECVXLLE 

1965 

!  ! 

40.7! 

13.3! 

3.0! 

! 

25! 

! 

! 

19!  1C  02! 

46.0! 

15.0! 

5.6! 

800! 

1! 

16. OlNONE 

ILA  VENICE 

1978 

!  ! 

46.0! 

15.0! 

4.5! 

1 

32! 

! 

! 

643457 

67J1C02! 

110.0! 

24.0! 

3.6! 

2600! 

45! 

34. OlNONE 

!TX  INGLES  IDE 

1983 

!  i 

110.0! 

24.0! 

2.7! 

! 

27! 

! 

! 

596864 

15I1C11! 

41.0! 

16.0! 

4.0! 

1000! 

-  ! 

15. OlNONE 

ILA  VENICE 

1978 

!  ! 

41.0! 

16.01 

3.5! 

! 

16! 

! 

! 

7! 1 A02! 

42.3! 

14.3! 

4.0! 

225! 

200! 

16. OlNONE 

!LA  VENICE 

1958 

!  1 

42.3! 

14.3! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

3611A12! 

44.0! 

18.0! 

5.0! 

93! 

-  ! 

20.01  NONE 

!L»  NAAVeY 

1961 

!  J 

44.0! 

18.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

70! 1 A1? ! 

6C.0! 

27.0! 

5.0! 

165! 

-  ! 

30.0! NONE 

ILA  VENICE 

1962 

!  1 

60.0! 

27.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

1 

I 

629664 

5211A02! 

75.0! 

24.0! 

11.5! 

680! 

62! 

32. 0! NONE 

ILA  CAHCRON 

1980 

!  i 

85.0! 

26.  C! 

7.0! 

! 

20! 

! 

! 

602363 

64J1C11! 

96.0! 

25.0! 

5.0! 

2025! 

26! 

34. OlNONE 

!l«  Morgan 

1979 

!  ! 

102.0! 

25.0! 

3.5! 

! 

58! 

! 

!  CITY 

534085 

10J1C02! 

36.5! 

14.0! 

2.6! 

330! 

-  » 

16. OlNONE 

(LA  BURAS 

1971 

1  i 

36.5! 

14.0! 

2.6! 

! 

16! 

! 

| 

men  i 

19.0! 

5.0! 

6.5! 

140! 

2! 

5. OlNONE 

ILA  HORGAM 

1986 

1  ! 

19.5! 

6.3) 

1.5! 

i 

6! 

! 

!  CITY 

mein 

1  ?.0! 

5.0! 

6.51 

140! 

2! 

5. OlNONE 

ILA  NORGAN 

1986 

!  ! 

19.5! 

6.3! 

1.5! 

! 

6! 

! 

!  CITY 

mens 

19.0! 

5.0! 

8.5! 

140! 

2! 

5. OlNONE 

ILA  NORGAN 

1986 

!  ! 

19.5! 

6.3! 

1.5! 

! 

6! 

! 

!  CITY 

— — 

i  nett  f 

19.0! 

5.C! 

1.5! 

140! 

2! 

5 .0! NONE 

!LA  NORGAN 

1936 

!  ! 

19.5! 

6.3! 

.5! 

! 

6! 

! 

!  CITY 

1 ! 1C  11 ! 

19.0! 

5.0! 

1.5! 

140  J 

2! 

5.0! NONE 

ILA  HOAGAN 

1986 

!  ! 

19.5! 

6.3! 

.5! 

! 

6! 

! 

!  CITY 

men* 

19.0! 

5.C! 

1.5! 

140! 

2! 

5.0! NONE 

!LA  NORGAN 

1986 

!  ! 

19.5! 

6.3! 

.5! 

! 

6! 

( 

!  CITY 

595368 

36MC02! 

64.0) 

17.0! 

4.5! 

1200! 

2! 

19 .0 !  NONE 

ILA  VENICE 

1478 

!  ! 

64.0! 

17.0! 

3.5! 

! 

29! 

( 

! 

641238 

36S1C02! 

64.0! 

17.0! 

4.5! 

1200! 

5! 

19. OlNONE 

!LA  VENICE 

1981 

!  ( 

64.0! 

17.0! 

3.5! 

1 

291 

! 

1 

642874 

3611C02! 

64.0! 

17.0! 

4.5! 

1200! 

3! 

19. OlNONE 

ILA  VENICE 

1981 

!  ! 

64.0! 

17.0! 

3.5! 

! 

29! 

! 

! 

626414 

67(1 A02 ( 

101.0! 

26.0! 

9.0! 

1500! 

143! 

45.0! NONE 

ILA  NORGAN 

1980 

!  ! 

115-0! 

23.0! 

6.0! 

! 

16! 

! 

!  CITY 

15  !1 C11 ! 

40.0! 

14.0! 

3.5! 

700! 

-  ! 

14. OlNONE 

ILA  VENICE 

1979 

!  ! 

40.0! 

14.01 

3.0! 

! 

18! 

! 

! 

...... 

11 11C02! 

34.0! 

14.0! 

S.6! 

350! 

-  ! 

15*0!N0Nfe 

!LA  LCEVILLC 

1969 

!  ! 

34.0! 

n.O! 

5.0! 

! 

6! 

! 

! 

280232 

5111C02! 

64.9! 

16.2! 

4.0! 

475! 

-  ! 

18. OlNONE 

ILA  VENICE 

1959 

!  1 

64.9! 

16.2! 

4.0! 

! 

92! 

! 

! 

547729 

58! 1 A02! 

77.0* 

22.0! 

6.0! 

660! 

15! 

30. OlNONE 

(LA  NOAGAt; 

1973 

f  ! 

90.0! 

22.0! 

7.9! 

1 

15! 

! 

!  CITY 

292571 

9! 1*02! 

33.5! 

12.2! 

3.0! 

340! 

-  ! 

10. OlNONE 

!LA  VENICE 

1963 

!  ! 

33.5! 

12.2! 

3.0! 

! 

14! 

! 

! 

45 1 2*40! 

36.01 

14.0! 

3.5» 

200! 

20! 

10.0)10  TON 

HYD. 

ILA  VENICE 

1974 

!  ! 

36.0! 

14.0! 

1.0* 

! 

-  ! 

ICRANE 

! 

523612 

22! 3A36! 

47.3! 

16.0! 

5.0! 

300! 

20! 

20.0! NONE 

ILA  VENICE 

1969 

!  ! 

47.3! 

16.01 

3.5! 

! 

-  ! 

( 

I 

927273 

271 3A  36  f 

50.0! 

18.0! 

6.0! 

400! 

-  ! 

20. OlNONE 

!LA  VENICE 

1965 

!  t 

50.0! 

18.0! 

4.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

517816 

2713A36! 

48.0! 

19.6! 

5.5! 

600! 

25! 

32. OlNONE 

! LA  VENICE 

1969 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

50.0! 

20.0! 

! 

! 

4.5! 

! 

1 

» 

i 

! 

-  i 
i 
! 

! 

( 

! 

I 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


ENGR! 

DtSTl 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

!  COAST 

AND  NUNSER  !  GUARD 

!  NUNBER 

1VTCC!  DIHENS  IONS  iDRAfT! 
NET  IC00EUENGTHJ3RDTHI  ! 

REGIS- !***♦ 1  REG.  1  REG.! LOAD*! 
TER  1  SEE  1 //////!/////!  ED  1 
TON-  1HAGE!  0VER-10VER-1/7///1 
NACE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1LIGHTI 

! CAPACITY !  NICK-  1  !  VE  S  !  El! 

!  1  CST  I  CARSO  HANDLERS  IT  IORERATINS  ! 

t  CARSO  !  FIXED  !  ESUIRNENT  ETC t  RASE  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  L1HE-1  ! 

HORSE!  PASS-  IfLISHT )!////////////////! TO !////////// ! 
POWER!  ENTERS  !  (FEET)!  LINE-2  ! EE!  LINE-2  ! 

! 

! 

TEAR  ! 

BUILT  I 

OR  ! 

♦REBUILT! 

■■ 

! 

! 

(32>  CHEVRON  USA#  INC.  1 

I  1 

1  1 

!  ! 

1  1 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

(CONTINUED) 1 

1  1 

(  1 

! 

! 

! 

RAPA  HUE 

1590959 

7313A361 

65.0!  26.0! 

5.3! 

600! 

39! 

35.0! NONE 

! L A  LEEVILLE 

1973  ! 

! 

!  1 

65.0!  26.0! 

4.0! 

i 

4! 

! 

! 

ST.  JOHN 

1524044 

441 3A  36! 

48.4!  18.0! 

6.2! 

300! 

25! 

1 8.0! NONE 

! L A  VENICE 

1970  ! 

! 

1  1 

45.41  18.0! 

4.5! 

-  t 

! 

! 

■, 

GOC  323 

15914A43! 

94.0!  26.0! 

5.5! 

-  I 

200! 

6.0! NONE 

! LA  VENICE 

1945  ! 

! 

1  1 

94.0!  26.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

) 

COC  325 

j  - 

15914A43! 

98.0!  28.0! 

5.0! 

-  ! 

200! 

6.0 ! NONE 

!LA  VENICE 

1945  ! 

- 

l 

1  1 

99.0!  28.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

GOC  400 

i  - 

159I4A46! 

94.0!  26.0! 

6.5! 

-  i 

350! 

1 5.0! NONE 

!L A  VENICE 

1950  ! 

! 

1  1 

94.0!  26.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

COC  507 

18514A46! 

110.0!  28.0! 

6.0! 

-  i 

370! 

7.0! NONE 

1947  ! 

! 

1  1 

110.0!  28.0! 

2.0! 

-  ! 

t 

1 

COC  511 

!  - - 

21914A43! 

110.0!  27.0! 

5.0! 

-  j 

400! 

6.0! NONE 

!LA  VENICE 

1948  ! 

j 

l 

1  1 

110.0!  27.0! 

1.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

COC  619 

j  - 

40014 A46 1 

110.0!  30.0! 

7.5! 

-  i 

1000! 

6. 6! NONE 

!LA  LEEVILLE 

1951  ! 

5 

! 

1  ! 

110.0!  30.0! 

1.0! 

-  ! 

i 

! 

COC  13924 

,  - 

13SI4A461 

70.0!  30.0! 

5.0! 

-  i 

200! 

1 5 . 0! HONE 

1978  l 

* 

! 

1  ! 

70.0!  30.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

S  1 

1  - - 

286MA46! 

100.0!  36.0! 

8.0! 

-  j 

550) 

7.0! NONE 

*! LA  HARVEY 

1938  ! 

: 

! 

1  i 

100.0!  36.0! 

1.0! 

.  i 

( 

! 

S  31 

j  - - 

6i  4A46 ! 

35.0!  14.0! 

1.5! 

-  i 

si 

7.0 ! NONE 

!LA  HARVEY 

1951  ! 

i 

!  1 

35.0!  14.0! 

.5! 

-  ! 

! 

! 

S  90 

i  - 

97*4646 ! 

75.0!  25.01 

2.0! 

-  j 

10! 

20.0! NONE 

!LA  VENICE 

1958  ! 

! 

1  1 

75.0!  25.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

COC  622 

i  ...... 

12015A70I 

110.0!  30.0! 

5.6! 

-  ! 

300! 

6.6(TANKS 

!LA  VENICE 

1952  ! 

| 

!  i 

110.0!  30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

i 

COC  711 

i  - 

1 20! 5470! 

110.0!  30.0! 

5.6! 

-  ! 

300! 

7 .0! NONE 

!LA  HARVEY 

1952  ! 

i 

1  I 

110.0!  30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

COC  920 

i  - 

9615A70! 

80.0!  24.C! 

4.0! 

-  J 

140! 

5.0! NONE 

!LA  VENICE 

1955  ! 

° 

! 

1  1 

60.0!  24.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

CAPT,.!N  HER9ER1 

1652345 

7C16A02I 

65.0!  25.0! 

7.5! 

900! 

-  ! 

30.0! NONE 

j  LA  VENICE 

1982  ! 

1 

! 

1  1 

1  1 

65.0!  25.0! 

!  ! 

6.0! 

t 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(32)  CHETNNE  NARINE#  INC.  ! 

1  1 

1  1 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

CHETENNE 

1615465 

751 JA35! 

56.4!  24.1! 

7.0! 

1200! 

-  ! 

31.0! HONE 

!LA  BERWICK 

1»80  ! 

-■ 

! 

! 

1  i 

!  ! 

60.0!  24.1! 

!  ! 

5.0! 

! 

-  i 

j 

! 

( 

! 

! 

i 

i 

(26)  CHICAGO  CRUISES  ! 

!  1 

1  1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

I 

CHICAGO  I 

I25CC17 

92  16411  1 

96.5!  35.9! 

8.0! 

330! 

101! 

21. 3! NONE 

!IL  CHICAGO 

198*  ! 

2 

! 

! 

1  1 

!  1 

96.5!  35.9! 

!  ! 

7.4! 

! 

400! 

! 

! 

! 

! 

! 

; 

(33)  CHICO#  8. 

! 

A.  TUG#  INC.  i 

1  ! 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CAPT.  CHICO 

1537296 

5513AJ6! 

55.0!  24.C! 

8.2! 

1000! 

“  ! 

50.0 ! NONE 

iTX  HOUSTON 

1971  ! 

1 

i 

!  t 

1  1 

55.0!  24.0! 

1  ! 

8.2! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

* 

(16)  CHILDRESS 

! 

COHPANY#  INC.  i 

1  1 

i  ! 

1  1 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

'S 

BIG  BOY 

1570106 

*.6t  3  A  35 1 

55.0!  22. C! 

6.5! 

1000! 

-  ! 

39.01NONE 

!AL  HOBILE 

1976  ! 

1 

1  f 

55.0!  22.01 

6.5! 

-  ! 

! 

1 

30  PEEP 

1277977 

26134  56! 

41. A!  15.91 

5.7! 

600! 

-  ! 

34.0! 2  20-TON  WINCHES1AL  BIRMINGHAM 

1  958  ! 

5 

! 

1  i 

41.4!  15.9! 

5.71 

-  ! 

! 

! 

! 

BOY 

1257324 

31I3A36! 

49.0!  17.4! 

5.9! 

800! 

-  ) 

36.012  40-TON  WINCNESML  9IRNINGHAN 

1949  ! 

* 

! 

1  i 

49.0!  17.4! 

5.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

; 

fLAPPIR 

1506197 

8413A35! 

59.8!  23.9! 

7.6! 

1575! 

-  ! 

31 .0! NONE 

!AL  NC9ILF 

1966  ! 

! 

1  ! 

59.8!  23.9! 

7.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

JANE  C 

1621619 

97! 34  36! 

59.1!  28.0! 

6.0! 

1600! 

-  ! 

36.0*4  40-TON  WINCHESlAL  HOBILE 

1980  ( 

-r 

! 

1  1 

64.0!  28.5! 

5.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

LtSA  C 

1570028 

6513A36! 

52.0!  22.0! 

6.0! 

1200! 

.  i 

3o.0! 2  20-TON#  2  40- 

!AL  H09ILC 

1976  ! 

1 

1  1 

52.0!  22.0! 

5.6! 

-  ! 

! TON  WINCHES 

! 

! 

-J 

LITTLE  DAVID 

1257945 

27! 3436! 

55  3!  16.4! 

5.2! 

400! 

-  ! 

24.0! NONE 

) AL  9IRHINGHAH 

1962  ! 

! 

1  ! 

55.3!  16.4! 

5.2! 

-  ! 

t 

! 

! 

SANDRA  SUE 

1293923 

51I3A36! 

50.0!  21.0! 

5.5! 

1425! 

-  ! 

34.0!4  40  TON  WINCHESlAL  9 IRNINGHAN 

1964  ! 

1 

!  1 

50.0!  21. C! 

5.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

WGN  405 

1  - 

1091  *  4A47 ! 

280.0!  50.0! 

8.0! 

-  } 

2504! 

14.3!N0NC 

! AL  HOBILE 

1964  ! 

1 

!  1 

280.0!  50.01 

1.7! 

-  ! 

i 

! 

! 

CT  1 

1551397 

773154702 

195.0!  35. C! 

10.6! 

-  i 

1811! 

1 7 . 6 j DIESEL  PUHP# 

ML  HOBILE 

1977  ! 

5 

J 

1  ! 

195.0!  35. C! 

1.6! 

-  i 

ISTCAH  COILED 

! 

! 

CT  2 

1581398 

773! 5470! 

195.0!  35.0! 

10.6! 

-  i 

1811! 

17.6! DIESEL  PUHP# 

I AL  NOBILE 

1977  ! 

-J 

1 

1  I 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! STEAK  COILED 

! 

! 

CT  3 

1585041 

773! 5  A  70 ! 

195.0!  35.0! 

10.6! 

-  j 

1811! 

17.61DIESEL  PUHP# 

ML  MOBILE 

1977  ( 

i 

! 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

» 

-  ! 

!  STEAN  COILED 

1 

! 

- 

CT  4 

JS85C42 

773! 5470! 

195.0!  35.0! 

10.6! 

-  i 

1811! 

17.6! DIESEL  PUHP# 

ML  MOBILE 

1977  ! 

j 

I 

)  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ; 

ISTEAN  COILED 

! 

! 

; 

CT  5 

162C182 

774! 5A701 

195.0!  35. CJ 

10.5! 

-  | 

1811* 

17.6! DIESEL  PUHP# 

ML  HOBtLE 

1980  * 

‘-i 

f 

1  ! 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ( 

ISTEAN  COILED 

! 

! 

CT  6 

*620183 

77415470! 

195.0!  35.0! 

10.5! 

-  i 

1811! 

17.6! DIESEL  PUHP# 

1 AL  HOBILE 

1980  ! 

-J 

! 

i  ! 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  j 

!  STEAN  COILED 

i 

! 

CT  101 

1629205 

1519!  5*  70! 

281.7!  54.0! 

10.6! 

-  f 

3  76  6  i 

17.6!DIESEL  PUHP# 

J  AL  HOBILE 

1980  ! 

5 

1 

1  1 

281.7!  54.0! 

1.6! 

-  ! 

! STEAN  COILED 

! 

! 

CT  102 

1629206 

1 691 !  5470! 

281.7!  54.0! 

10.6! 

-  ! 

*031! 

17.8! DIESEL  PUHP# 

(AL  MOBILE 

1980  t 

* 

1 

!  1 

1  1 

281.7!  54.0! 

!  ! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

ISTEAN  COILED 
! 

! 

! 

! 

! 

j 

(03)  CHILLEMI# 

J 

CHARLES  1 

1  1 

1  ! 

*  i 

i  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CHICKADEE 

1255543 

1413A36! 

42.3!  12.5! 

5.0! 

170! 

-  ! 

12.0! NONE 

f 

1944  1 

* 

1 

!  1 

1  1 

42.3!  12.5! 

!  ! 

5.0! 

! 

-  ! 
1 

! 

! 

I 

( 

! 

! 

1 

(32)  CHOATE  TOWING  SERVICE#  IJNC. 

!  1 

1  1 

!  ! 

!  ! 

! 

i 

! 

) 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

1176053 

31 131361 

44.4!  —  I 

6.4! 

330! 

-  ! 

25. 0! HONE 

!L A  INTRACOAS- 

1958  l 

1 

1  1 

$1.0!  16.5! 

5.6! 

-  i 

! 

!  TAL  CXTT 

1 

J 

B  134 

20414443! 

110.0!  30.0! 

6.0! 

-  i 

400i 

6. 8 ! NONE 

ILA  NEW 

1957  ! 

* 

! 

1  1 

110.0!  30.0! 

•3.2! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

CB  14 

!  - 

200! 4A461 

110.0!  30.0! 

6.0! 

-  j 

500! 

15*0! NONE 

! 

1955  ! 

J 

1 

I  1 

1  1 

110.0!  30.0! 

!  ! 

1.0! 

! 

-  ! 
! 

! 

! 

) 

( 

1 

( 

! 

(30)  CHOCTAW  TRANSPORTATION  CIO. 

1  1 
1  1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

C.  6.  PORD 

1678450 

529! 37  361 

73.0!  30.0! 

8.0! 

14001 

-  ! 

44.5 ! NONE 

(TN  DYERS9URG 

1984  ! 

l 

!  1 

73.0!  30.0! 

—  J 

-  ( 

! 

! 

1 

CLADYS  fORO 

1528155 

1 9713436! 

93.3!  30. C! 

8.0! 

1700! 

-  ! 

32.0! NONE 

!TN  MEMPHIS 

1970  ! 

I 

1  1 

116.2!  30.0! 

7.5! 

-  ! 

) 

! 

! 

JOE  SANDER 

127C995 

71 23435! 

66.0!  20.0! 

6.0! 

900! 

-  ! 

19.0! NONE 

ITN  MEMPHIS 

1956  } 

! 

1  1 

66.0!  20.0! 

5.5! 

-  1 

1 

! 

SHARON  GAIL 

1262219 

1013A35! 

40.0!  12.0! 

3.5! 

300! 

-  ! 

1 2. 3! NONE 

!1N  MEMPHIS 

1952  1 

- 

t 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  ! 

40.0!  12.0! 

!  ! 

!  f 

3.0! 

! 

! 

-  ! 
! 
I 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

TASLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  273 


EN«R1 

DXST!  OPERATOR 

1  COAST 

VESSEL  HAKE  AND  NUMEft  !  SUARO 

)  NUMBER 

!  1VTCCI  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

1  NET  1 CODElLENSTHiBRDTHf  ! 

-|RESXS-!**«»!  AES.  1  REC.lLOAD-1 

I  TEA  I  SEE!//////!/////!  E»  ! 

!  TON-  SPACE!  OVEA-IOVEA-! /////! 

!  NASE  1  IV  !  ALL  !  ALL  1LISHT! 

HORSE 

ROWE* 

CAPACITY!  NISH-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  1 

!  1ST  !  CAASO  HANCLXNS  !$  {OPERATING  !  t 

CARSO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  tTC!  BASE  !  YEAR  ! 

////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  IUILT  ! 

PASS-  f  (LIGHT) ! //////////////// |TD !//////////!  OA  ! 
CN6ERS  1  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*RE8UXLT! 

1 

I 

(30)  CHOCTAV  TRANSPORTATION  CIO. 

!  i 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

VI  AC  INI  A  N 

1273375 

40I3A35! 

48.5! 

1  <»0! 

4.51 

600 

-  j 

18.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1963 

I 

1  ! 

41.5! 

18.0! 

4.01 

-  i 

! 

! 

1 

W.  K«  FORD 

1553290 

21813A36! 

82.0! 

32.0! 

•  •11 

2400 

-  j 

42. 0 ! NONE 

!TN 

DYERS8UA6  ! 

1973 

I 

!  ! 

•  2.0! 

32.0! 

7.5! 

-  j 

! 

! 

! 

CH  7201 

I  - 

601UA46! 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

1300! 

•.SlNONE 

!TN 

•TERSBURS  ! 

1972 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

-  | 

! 

! 

! 

CM  7202 

I  - 

601UA46! 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

1300! 

8.5 ! NONE 

!TN 

•TERSBURS  1 

1972 

1 

t  ! 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

-  1 

! 

! 

1 

CH  72C3 

j  - 

A0114A46! 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

1300! 

8.5  {NONE 

!TN 

DTE RS5URS  ! 

1952 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

CH  7501 

1567115 

60114 444! 

195.0! 

35.0! 

7.5! 

- 

1250! 

7.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1975 

1 

1  1 

193.0! 

35.0! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

I 

CH  7502 

1567116 

601MA46! 

195.0! 

35.0! 

7.5! 

- 

12501 

7.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1975 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  j 

! 

1 

1 

CM  7503 

1567117 

601 1 4A461 

195.0! 

35.0! 

7.5! 

- 

1250! 

7 .01  NONE 

ITM 

MEMPHIS  ! 

1975 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  I 

t 

! 

! 

CH  7504 

I  - 

601 14A461 

195.0! 

35.0! 

7. Si 

- 

1250! 

7.01  NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1975 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  | 

| 

! 

1 

CM  75C5 

60U4A46! 

195.0! 

35.0! 

7.5! 

- 

1250! 

7.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS  I 

1975 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

! 

CM  7506 

I  - 

601UA46! 

195.0! 

35.0! 

7.5! 

- 

1250! 

7.OIH0N' 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1975 

I 

•  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

CT  219 

1  - 

435 14A461 

180.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

1000! 

••0! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

19*0 

! 

!  1 

180.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

l 

! 

! 

M  601 

1  - 

55714A43' 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

1000! 

8.5 ! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1939 

1 

!  t 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

I 

! 

H  604 

1  - •— 

5S714A43! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

1000! 

5.5! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

19*0 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

! 

H  610 

1  - 

55714A43 1 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

1000! 

8. 5 1  NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1938 

I 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

1 

h  617 

I  - 

S5714A431 

195.0! 

35.0! 

a.o! 

- 

1000! 

6. 5 ! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1936 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

•  ! 

1 

I 

! 

N  620 

,  - 

S5714A43! 

195.0! 

35.  C! 

8.0! 

- 

1000! 

t.SIKONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

IV*  3 

I 

1 

!  1 

!  1 

195.0! 

1 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

(16)  CMOTIN  TRANSPORTATION,  ZINC. 

j 

!  1 

1  1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

oATON  AOUCE 

1517563 

82 1  JA  35! 

61.2! 

24.0! 

8.6! 

850 

•  | 

38.8  !  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

19*8 

I 

1  1 

65.0! 

24.0! 

7.7! 

-  ! 

! 

1 

! 

6UN  CHOTIN 

I50C965 

15413A35! 

92.0! 

30.  C! 

10.0! 

1700 

-  | 

*7.2! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1965 

1 

i  1 

93.0! 

30.0! 

10.0! 

-  j 

! 

! 

I 

IRENE  CHOTIN 

1279623 

442 13A35 1 

138.2! 

34.61 

9.0! 

3600 

-  I 

38. 0 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1959 

I 

1  1 

148.0! 

34.6! 

8.6! 

-  j 

1 

! 

I 

J.  KLEINPETER 

1562115 

35013A35! 

128.0! 

42.0! 

y.5! 

5600 

-  i 

45. 0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

1 

1  1 

140.0! 

42.0! 

8.3! 

-  ! 

» 

! 

! 

/C£  Y  CHOTIN 

12792*0 

46213A351 

138.2! 

34.5! 

9.0! 

3400 

-  j 

38.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1959 

l 

!  1 

143.0! 

34.5! 

8.6! 

•  ! 

! 

! 

! 

NAACAPET  0 

1560069 

36313A35! 

127.7! 

44.0! 

11.0! 

5600 

-  ! 

*4. 6 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

197* 

! 

1  1 

138.4! 

45.3! 

8.3! 

-  j 

! 

! 

1 

OlINOA  CHOTIN 

1511313 

478! 3A351 

154.0! 

48.0! 

11.51 

5300 

-  { 

52.5! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1967 

! 

!  1 

155.0! 

48.0! 

8.61 

-  i 

! 

! 

1 

OLHSTEAO 

162*201 

4Q513A35! 

128.0! 

44.0! 

9.51 

5920 

-  ! 

38,0 ! NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1950 

! 

!  ! 

138.0! 

44.0! 

8.51 

••  ! 

! 

! 

! 

UNIVERSAL  TRADER 

1511330 

493! 3 A  35! 

1*0.0! 

50.0! 

9.51 

5300 

•  i 

33.3! NONE 

!0N 

CINCINNATI! 

1967 

I 

!  ! 

15C.0! 

50.0! 

8.6! 

•  i 

! 

I 

! 

CM  1413 

1593635 

774! 5A71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1483! 

17.5I0IESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1978 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

CM  1415 

1593636 

77415A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1483! 

17*5 ! DIESEL 

PUMP 

1  OH 

CINCINNATI! 

1978 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

CHOTIN  1210 

1532137 

833I5A71! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

• 

1403! 

1 7  .2  )  ot  ESEL 

PUMP 

!0M 

CINCINNATI! 

1964 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

CHOTIN  1211 

1297292 

73115A71I 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1415! 

18.2 {DIESEL 

PUMP 

IOH 

CINCINNATI! 

1964 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

CHOTIN  1212 

1297293 

73115A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1415! 

17.21DIESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1964 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

•  ! 

! 

1 

I 

CHOTIN  1213 

1298023 

805I5A71! 

195.0! 

35.05 

12.0! 

- 

1513! 

19*0! DIESEL 

PUMP 

!  OH 

CINCINNATI! 

1965 

1 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  f 

! 

! 

! 

CHOTIN  1214 

1296024 

80515A71! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1513! 

19. 0! DIESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1965 

1 

f  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  f 

! 

! 

! 

CHOTIN  1216 

1503096 

7  3  0  f  5  A  71 ! 

19S.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1380! 

17.2! DIESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1966 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

•  ! 

! 

1 

! 

CHOTIN  1217 

1  - 

81215A71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1388! 

16.5! DIESEL 

PUMP 

IOH 

CINCINNATI! 

1969 

I 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.1! 

-  | 

! 

! 

! 

CHOTIN  1218 

1518733 

812I5A71! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1388! 

16.51  DIESEL 

PUMP 

!0K 

CINCINNATI! 

1969 

I 

!  ! 

195.0! 

35. C* 

2.11 

-  ! 

1 

( 

1 

CHOTIN  1219 

1527568 

795I5A71! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1388! 

16.6! DIESEL 

PUMP 

IOH 

CINCINNATI! 

1970 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

2.1! 

-  ! 

! 

! 

1 

CHOTIN  1310 

1513932 

800J5A71I 

195.1! 

35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

18.21DIE5EL 

PUMP 

IOH 

CINCINNATI! 

1968 

I 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

1.2! 

-  J 

! 

! 

1 

CMOTIN  1311 

1513933 

G0QI5A71! 

195.1! 

35.C! 

9.0! 

- 

1475! 

1 8.2! DIESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1966 

I 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

CHOTIN  1312 

151393* 

800I5A71! 

195.1! 

35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

18.21DIESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1968 

I 

(  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

-  f 

! 

! 

! 

CHOTIN  1313 

1513935 

800 ! 5 A  71 1 

195.1! 

35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

18*2! DIESEL 

PUMP 

IOH 

CINCINNATI! 

1968 

( 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

-  f 

! 

! 

! 

CHOTIN  1314 

1513936 

800J5A71! 

195.1! 

35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

18.2! DIESEL 

PUMP 

IOH 

CINCINNATI  1 

1968 

! 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

CMOTIN  1315 

1515603 

79815A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

17. 9| DIESEL 

PUMP 

IOH 

CINCINNATI! 

1968 

I 

!  J 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

! 

1 

CHOTIN  1316 

151560* 

798! 5  A  71 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

17.910XESEL 

PUMP 

IOH 

CINCINNATI! 

1968 

1 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  f 

! 

! 

! 

CMOTIN  1317 

1531691 

798! 5A71 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1477! 

17.3I0IESEL 

PUMP 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

CHOTIN  1318 

153169* 

798J5A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1477! 

17. 31  DIESEL 

PUNP 

IOH 

CINCINNATI! 

19/1 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

R.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

CHOTIN  1319 

1531695 

79815  A71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1477! 

17. 3! DIESEL 

PUNP 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

( 

! 

1 

CHOTIN  1410 

1518732 

812! 5A71 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1388! 

15.1 iDIESEL 

PUNP 

!0H 

CINCINNATI! 

1969 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

2.1! 

-  ! 

! 

! 

1 

CHOTIN  1411 

1518733 

81 21  5 A71 J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1388! 

15.HDICSEL 

PUNP 

IOH 

CINCINNATI! 

1969 

1 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

2.1! 

-  ! 

( 

! 

! 

CHOTIN  1*12 

1527567 

79515A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1358! 

17*8! D ICSEL 

PUNP 

IOH 

CINCINNATI! 

1970 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.1! 

-  ! 

! 

! 

1 

CHOTIN  1414 

1280080 

75615A71! 

179.0! 

50.1! 

9.0! 

- 

2C73! 

15.91PUNPS 

!0H 

CINCINNATI! 

1959 

1 

!  I 

179.0! 

50.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

CHOTIN  1*16 

160*509 

774!  5  A  71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1483! 

17.5! DIESEL 

PUNP 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

•  ! 

! 

! 

! 

CHOTIN  1*17 

1604510 

774! 5A71 ! 

19',. 0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1483! 

17.5! DIESEL 

PUNP 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

1 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.7! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

27.4 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF 

VESSELS 

- 

tNC’! 

t  1 VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

{CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  $  S  E  L  ! 

! 

: 

OIST! 

OPERATOR 

1  NET  !CO£f!LENGTM!BRDTH! 

i 

i  I 

!  CARGO  ! 

EST  !  lAtQO 

HANDLING 

!S  (OPERATING  ! 

! 

TEAR  ! 

i 

J  COAST 

I  TER  •  SEEJ//////I/////J 

ED  • 

!  limin'. 

POINT  !  LINE-1 

MO! 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

- 

VESSEL  NAME 

AND  NURSE R 

1  GUARD 

J  TON-  IPACE! 

OVCP-IOVEP" !/////! 

HORSE!  PASS-  » 

LIGHT)  !////////////////! TO! /////////  /  ! 

OR  ! 

- 

!  NUMBER 

1  NA6E  1  IV  | 

ALL  * 

all  Slight! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEED!  LINE-2 

ICE! 

LINE-2  !* 

REBUILT! 

<18>  CHOTIN  TRANSPORT ATION* 

! 

! 

1 1  NC  « 

I  !  1 

1  !  1 

!  1  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

\  ! 

!  ! 

i  i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

i 

(CONTINUED) ! 

!  •  • 

• 

; 

i 

!  i 

i 

i 

j 

i 

CHOTIN 

1416 

1604511 

1  7T415A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

•  1483! 

1  7 . 5  !  0 1  £S  £L 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1979  | 

- 

! 

1  1  ! 

195,0! 

35. C! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

! 

j 

CHOTIN 

141? 

1604512 

1  77415A71J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  U83! 

1 7. 5! DI£$£L 

PUMP 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979  ! 

5 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

! 

i 

I 

a 

CHOTIN 

1420 

160451 > 

J  774 I5A71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  14S5! 

17.5 ! Dt  ESEL 

PUPP 

•OH 

CINCINNATI! 

1979  { 

¥ 

! 

1  i  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  “  ! 

♦ 

! 

! 

! 

~ 

CHOTIN 

1421 

1628093 

1  77415A71! 

1 

i 

9.6! 

- 

!  1400! 

1  • 9 • DI ES  EL 

PUMP 

!  OH 

CINCINNATI! 

I960  ! 

z 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.  ci 

1  .of 

!  -  ! 

! 

! 

! 

! 

z. 

CHOTIN 

1451 

1531875 

1  12831SA71! 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

1  2637! 

16.0IPUNPS 

Ion 

CINCINNATI! 

1960  ! 

2 

I 

1  !  1 

'64. 0! 

50.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

! 

- 

CHOTIN 

1533 

!  531676 

1  69915A71! 

S  20.0! 

50. C! 

9.0! 

- 

!  1348! 

24.1! PUMPS 

!0H 

CINCINNATI! 

1962  ! 

* 

! 

!  •  1 

120.0! 

50.0! 

1.9! 

j  -  i 

! 

i 

! 

! 

CHOTIN 

1535 

1298700 

t  69915A71! 

120.0! 

50.01 

9.0! 

- 

!  1348! 

24 . 1  |  PUMPS 

ioH 

CINCINNATI! 

1962  ! 

f 

!  1  1 

120.0! 

50.0! 

1.91 

!  “  ! 

! 

1 

1 

1 

4 

CHOTIN 

1565 

1290419 

1  55315A71! 

111.0! 

50.  C! 

9.0! 

- 

1  1317! 

1 5  *0! D IESEL 

PUMP 

ioH 

CINCINNATI! 

1963  ! 

, 

I 

1  (  1 

111.0! 

50.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

I 

! 

1 

CHOTIN 

1587 

1291107 

1  55315A71! 

111.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

!  1317! 

15.0JPUHP 

!0H 

CINCINNATI! 

1963  ! 

1 

1  1  1 

111.0! 

50.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

! 

1- 

CHOTIN 

1583 

1291732 

1  S5315A711 

111.0! 

50.0! 

V.O! 

- 

I  1317! 

1 5 .0! PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1963  ! 

= 

1 

1  I  1 

111.0! 

50.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

! 

- 

CHOTIN 

1601 

1291958 

J  82415A71I 

178.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

!  1377! 

17.2IPUNPS 

!  0  H 

CINCINNATI ! 

1963  1 

' 

! 

1  !  1 

178.0! 

50.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

i 

! 

3 

CHOTIN 

1602 

1292707 

!  161 9 15A71 1 

29C.0! 

50.0! 

10.6! 

- 

!  2971! 

17,9*  PUMP 

!  OH 

CINCINNATI! 

1963  ! 

= 

( 

I  !  1 

290.0! 

50.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

i 

! 

CHOTIN 

1607 

1292853 

1  55315A71! 

111.11 

50.0! 

9.0! 

• 

!  131 7 i 

14  .4 IPUNP 

(OK 

CINCINNATI! 

1963  ! 

V 

* 

!  !  ! 

111.11 

50.0! 

1.6! 

!  "  ! 

! 

! 

! 

! 

=> 

CHOTIN 

1608 

1535408 

1  551 1 3  A  7 1 J 

111*1! 

50.0! 

9.0! 

- 

!  1317! 

15.6JPUHP 

IOH 

CINCINNATI! 

1964  ! 

i 

1 

i  !  i 

111.1! 

50. C! 

1.6! 

!  -  I 

! 

! 

! 

! 

4 

CHOTIN 

1657 

1531878 

!  551 ! 5  A  71 1 

111.1! 

50.0! 

9.0! 

- 

!  1317! 

1 5. 6  !  DIESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1963  ! 

; 

•  1  1 

111.1! 

50. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

1 

! 

= 

CHOTIN 

1663 

j  2^5125 

1  1 333! 5  A  71 ! 

264.0! 

50.0! 

9.6! 

- 

!  2605 ! 

16.4! RUMP 

!  OH 

CINCINNATI! 

1964  ! 

1 

I  1  1 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

»  "  ! 

! 

! 

! 

! 

CHOTIN 

1665 

1294622 

1  69915A71* 

120.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

!  1346* 

17.0! DIESEL 

PUMP 

!  OH 

CINCINNATI! 

1964  | 

! 

1  1  1 

120.0! 

50.0! 

1.9! 

!  -  ! 

i 

! 

j 

! 

CHOTIN 

1718 

1297109 

l  70115A71! 

120.0! 

50.  C! 

9.0! 

- 

•  1348! 

17.1'PUNP 

!  OH 

CINCINNATI! 

1964  • 

j 

t  I  1 

120.0! 

50.0! 

1.9! 

•  -  ! 

i 

! 

i 

j 

CHOTIN 

1850 

*1288320 

!  1131 1 5471 ! 

178.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

•  1381! 

l6.ol PUMPS 

!  OH 

CINCINNATI! 

1962  ! 

?- 

! 

1  !  ! 

173.0! 

50.0! 

1.6! 

•  -  ! 

l 

J 

; 

! 

* 

CHOTIN 

1852 

1288068 

1  1 031 !  5  A 71 J 

173.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

•  1852! 

21 .ojpUMPS 

•OH 

CINCINNATI* 

1961  ! 

1 

t  !  J 

178.0! 

50.0! 

1.6* 

•  -  ! 

! 

j 

! 

1 

CHOTIN 

2084 

156565? 

i  116315471! 

175.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

!  2188! 

1 8.6! D IESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI ! 

1975  ! 

1 

1  !  1 

175.0! 

54. C! 

1.7! 

!  -  ! 

1 

J 

• 

! 

CHOTIN 

2189 

!  5C9598 

1  114415A71! 

175.0! 

54. C! 

9.0! 

- 

•  2231! 

17.9 !  DIESEL 

PUMP 

•OH 

CINCINNATI! 

1967  ! 

4 

1 

1  !  ! 

175.0! 

54.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

2 

! 

! 

$ 

CHOTIN 

2690 

! 562C21 

1  1  88815A71! 

264.0! 

54.0! 

9.0! 

• 

!  2791! 

16.6! DIESEL 

PUMP 

(OH 

CINCINNATI! 

1975  ! 

5 

!  1  ! 

264.0! 

54.0! 

1.6! 

!  -  ! 

j 

j 

! 

! 

- 

CHOTIN 

2780 

1582634 

1  162615A71! 

264.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

!  2610! 

19.1 iDIESEL 

PUMP 

•OH 

CINCINNATI! 

1975  ! 

j 

1 

J  !  ! 

264.0! 

54.0! 

1.9! 

!  -  ! 

• 

i 

! 

! 

j 

CHOTIN 

2781 

1563952 

!  171415A71! 

264.0! 

54.0! 

9.0! 

• 

•  3088! 

16.5  j  DIESEL 

PUMP 

•OH 

CINCINNATI! 

1975  ! 

1 

!  !  1 

264.0! 

54.0! 

1.6! 

•  -  ! 

! 

! 

! 

! 

-r. 

CHOTIN 

2782 

1563651 

1  160215A71! 

264.0! 

54. C! 

9.0! 

- 

!  2630! 

20.0 iDIESEL 

PUMPS 

!0M 

CINCINNATI! 

1975  ! 

- 

1 

•  !  1 

264.0! 

54.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

! 

CHOTIN 

2783 

1564405 

1  1714 15A71 1 

264.9! 

54.0! 

9.0! 

- 

•  3088! 

16.8 iOICSCL 

PUMP 

!0M 

CINCINNATI! 

1975  ! 

! 

(  i  1 

264.0! 

54.0! 

1.6! 

!  -  • 

! 

j 

! 

! 

-! 

CHOTIN 

2784 

1563989 

1  133915A71! 

243.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

*  2388! 

1 7. 9! DI ESEL 

PUMP 

*!0H 

CINCINNATI! 

1975  ! 

! 

!  !  1 

248.0! 

54. C! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

1 

i 

! 

CHOTIN 

2880 

1501021 

i  148715A71! 

234.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

!  2964! 

17.5  iDIESEL 

PUMP 

!  OH 

CINCINNATI! 

1965  • 

1 

1  !  ! 

264.0! 

54.0! 

1.6! 

!  "  ! 

! 

! 

i 

! 

1 

CHOTIN 

2881 

1501C22 

!  1 487 15 A71  1 

266.0! 

54. C! 

9.0! 

- 

!  2964* 

17. 5 !  DIESEL 

PUMP 

•OH 

CINCINNATI! 

1965  • 

> 

1 

1  1  ! 

264.0! 

54.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

< 

! 

CHOTIN 

2882 

•504613 

1  148715A7M 

264.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

•  2964! 

17.01DIESEL 

PUMP 

!  OH 

CINCINNATI! 

1966  ! 

! 

1  ! 

264.0! 

54,0! 

1.6! 

!  -  • 

! 

! 

! 

i 

CHOTIN 

2883 

1506095 

1  1487! 5 A  71 • 

264.0! 

54.CS 

9.0! 

- 

•  2964!* 

17.9{D I ESEL 

PUMP 

!  0  H 

CINCINNATI! 

1966  ! 

i 

!  1  1 

264.0! 

54.0! 

1.o» 

i  .  t 

| 

! 

; 

• 

CHOTIN 

2834 

*1  509595 

1  1 487! 5A71 f 

234.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

j  2964! 

1 6. 0 ! DI ES  EL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1967  • 

1 

J  1  ! 

264.0! 

54. C! 

1.6! 

!  -  ! 

i 

i 

j 

! 

CHOTIN 

2885 

1519194 

1  1555J5A71! 

264.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

•  2964! 

1 6.9JDIESEL 

PUMP 

*!0M 

CINCINNATI! 

1969  ! 

! 

1  !  • 

264.0! 

54.0! 

1.6! 

!  -  ! 

j 

j 

; 

! 

CHOTIN 

2686 

•519447 

•  156215A71! 

264.0! 

54. C! 

9.0! 

- 

•  2964! 

18.9'jDICSEL 

PUMP 

IOH 

CINCINMATli 

1969  ! 

-3 

f 

1  1  ! 

264.0! 

54.0! 

1.6! 

i  -  j 

I 

1 

1 

! 

; 

CHOTIN 

2980 

1501023 

•  1 54315*71 J 

264.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

!  307  i 

18.0! PUMP 

ioH 

CINCINNATI! 

1965  ! 

* 

t 

1  1  • 

264.0! 

54.0! 

1.6! 

i  -  i 

i 

! 

I 

j 

CHOTIN 

2981 

1501024 

!  1 5431 5A71 1 

264.0! 

54. C! 

9.0! 

- 

i  3070! 

19.0IPUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1«65  j 

! 

1  !  1 

264.0! 

54.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

! 

CHOTIN 

296? 

1504679 

1  154315A71J 

264.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

!  3070! 

17.8! DIESEL 

PUMP 

(OH 

CINCINNATI! 

1966  I 

i 

1  1  ! 

264.0! 

54.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

j 

! 

CHOTIN 

2983 

1506098 

!  15561 5A  73  f 

264.0! 

54.0! 

9.0! 

« 

!  3070! 

17.0 (DIESEL 

PUMP 

IOH 

CINCINNATI! 

1966  ! 

£ 

» 

1  !  1 

264.0! 

54.0! 

1.6! 

•  -  ! 

! 

( 

i 

! 

- 

CHOTIN 

2984 

*1  509596 

1  148715A71! 

264.0! 

54.0! 

9.0 ! 

- 

•  3070! 

18.6 (DIESEL 

PUMP 

!0K 

CINCINNATI! 

1967  ! 

1 

1  1  1 

264.0! 

54.0! 

1.6! 

i  ~  ! 

! 

! 

i 

! 

* 

CHOTIN 

3290 

1533991 

l  1911ISF71! 

297.6! 

54.0! 

9.0! 

- 

!  3110! 

1 7.6! DIESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI j 

1971  ! 

! 

1  1  1 

297.6! 

54.0! 

2.0! 

!  ~  ! 

! 

! 

l 

! 

- 

CHOTIN 

5291 

1538108 

1  198815A71! 

297.6! 

54.0! 

9.0! 

- 

•  3390! 

16.2IDIESCL 

PUMP 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972  ! 

! 

1  1  1 

297.6! 

54.0! 

2.2! 

!  -  ! 

f 

! 

! 

i 

CHOTIN 

3294 

1557743 

1  165915A71! 

297.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

!  3357! 

13. 4  !  DIESEL 

PUMP 

(OH 

CINCINNATI! 

1974  i 

£ 

1 

1  1  ! 

297.0! 

54.0! 

1.8! 

I  -  ! 

! 

! 

! 

; 

CHOTIN 

3390 

1557742 

!  1685  15A71! 

297.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

!  3603! 

18. 6! DIESEL 

PUMP 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974  i 

i 

1 

J  1  • 

297.0! 

54.0! 

1.7! 

!  -  ! 

J 

! 

( 

! 

CHOTIN 

3880 

•529332 

1  167515A71! 

234.0! 

34.0! 

9.0! 

- 

•  2954! 

2 1 • 7 ! D I ESEL 

PUMP 

(OH 

CINCINNATI! 

1970  ! 

- 

• 

1  1  1 

264.0! 

54.01 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

! 

CHOTIN 

3980 

1529500 

1  1 7371 5  A  71 1 

264.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

!  3145! 

21 . 7IDICSEL 

PUNP 

!  0  H 

CINCINNATI! 

1970  ! 

! 

!  1  1 

264.0! 

54.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

i 

! 

I 

CHOTIN 

4470 

1  292072 

1  1717I5A71! 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

•  2696! 

18.0! PUMPS 

!0H 

CINCINNATI! 

1963  1 

! 

!  !  ! 

264.0! 

30.0! 

1.91 

!  -  ! 

• 

1 

1 

! 

CHOTIL 

4471 

1292073 

i  171715A711 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

!  2696! 

1S.0*!PUMPS 

!0H 

CINCINNATI! 

1963  ! 

~ 

I 

1  1  1 

264.0! 

50.0! 

1.9! 

!  -  ! 

1 

! 

! 

! 

CHOTIN 

1090X 

1550937 

!  7251 5A  71 1 

99.4! 

54.0! 

9.0! 

- 

1  1242! 

19.4! DIESEL 

PUNP 

!0H 

CINCINNATI! 

1973  ! 

-- 

! 

1  1  1 

99.4! 

S4.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

! 

- 

CHOTIN 

1280X 

1552331 

J  5351 5A71I 

99.4! 

54.0! 

9.0! 

- 

!  1242! 

17.2IDIESEL 

PUMP 

IOH 

CINCINNATI! 

1973  ! 

! 

1  1  1 

99.4! 

54.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

! 

' 

CHOTIN 

1380X 

1  590093 

J  59615F71! 

99.4! 

54.0! 

9.0! 

- 

!  1242! 

17.2! DIESEL 

PUMP 

IOH 

CINCINNATI! 

1972  1 

1 

1  1  1 

99.6! 

54.0! 

1.6! 

!  -  1 

( 

! 

I 

1 

CHOTIN 

1381X 

1590094 

1  596! 5F  71 f 

99.4! 

54.0! 

9.0! 

- 

!  1242! 

17 .2  IDIESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1972  J 

1 

1  1  1 

99.6! 

54.0! 

1.6* 

t  -  ! 

! 

! 

! 

1 

CHOTIN 

1332X 

1590095 

J  596 15F71 ! 

99.4! 

54.0! 

9.0! 

- 

!  1242! 

17.2 (DIESEL 

PUNP 

!0H 

CINCINNATI! 

1972  ! 

1 

1  !  ! 

99.6! 

54.0! 

1.6! 

1  -  » 

! 

! 

! 

! 

- 

CHOTIN 

1383X 

1S90096 

1  59615F711 

99.4! 

54.0! 

9.0! 

- 

f  1242! 

1 7. 2! DI ESEL 

PUMP 

!  0  H 

CINCINNATI! 

1972  ! 

1 

1 

1 

1  !  ! 

1  1  1 

1  1  ! 

99.6! 

! 

! 

54. C! 

! 

i 

1.61 

! 

i 

!  -  1 
!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

• 

i 

! 

! 

! 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

275 

j 

tiu*l 

1 

IVTCC!  DIHEMS  IONS  (DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

imtui 

! 

DXSTI 

OPERATOR 

!  NET  (CODE i LENGTH ( BRDTH | 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

! 

-■ 

BUILT  ! 

!  COAST 

1  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

►OIHT  !  LINE-1 

t AO!  LINE-1  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUH8ER 

1  GUARD 

1  TON-  (PAGE!  QVER-10VER-1/////1  HORSE! 

PASS-  1 (LIGHT)! ////////// //////!TD !//////////! 

OR  ! 

!  NUH6ER 

!  NAGE  i  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT*  POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

1  EE  1  LXNE-2  !*RC8UILT! 

! 

1 

(18)  CHOTIN  TRANSPORTATION/  I!NC. 

1  !  (I 

!  i  1  ( 

(  (  1  i 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

l 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

(  ! 

! 

! 

! 

CHOTIN  151  OK 

1500316 

894  IS  A  71  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

16411 

16.8JPUHP 

1  OH  CINCINNATI! 

1965  ! 

! 

1  1  200.01  35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

t  t 

I 

C  HOT  IN  178 OX 

1501852 

101215A71!  155.0!  54.01 

9.0! 

-  ! 

1939! 

le.OUIESCL  PUNP 

(OH  CINCINNATI! 

1965  ! 

l 

1  1  155.01  54.01 

1.61 

! 

-  ! 

i 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

! 

1965  ! 

-V 

CHOTIN  1781X 

1501853 

1 01 2! SA71 i  155.01  54.0! 

9.0! 

-  ! 

19391 

16.0! DIESEL  PUNP 

1 

!  (  155.01  54.01 

1.61 

! 

-  I 

! 

i  i 

IOK  CINCINNATI! 

! 

CHOTIN  1782X 

1504962 

1 0 1 2 1 5A71 1  155.01  54.01 

9.0! 

-  I 

1939! 

21 .010 IESEL  PUHP 

1966  ! 

1 

1  (  155.0!  54.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 
ION  CINCINNATI! 

! 

1966  1 

CHOTIN  1783X 

1 5  52  Cl  0 

1025! 5471 1  155.01  54.0! 

9.0! 

-  j 

19391 

18.61  DIESEL  PUNP 

1 

(  (  155.0!  54.01 

1.6! 

! 

-  1 

I 

1  ! 

! 

1967  ! 

CHOTIN  1784X 

1509599 

1012I5A71!  155.0}  54.0! 

9.01 

I 

1939! 

17.0! DIESEL  PUNP 

ION  CINCINNATI! 

l 

1  !  155.0!  54.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

i  i 

! 

1970  ! 

CHOTIN  1785X 

! 529C66 

85315A71!  155.01  54.0! 

9.0! 

-  I 

1939! 

18.7! DIESEL  PUNP 

ION  CINCINNATI! 

! 

!  !  155.0!  54.01 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

1  1 
ION  CINCINNATI! 

! 

1971  1 

CHOTIN  1790X 

1535674 

9751SA71 !  149.0!  54.01 

9.0! 

-  ! 

1810! 

17.3! DIESEL  PUNP 

1 

1  !  149.0!  54. Q! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1  1 
ION  CINCINNATI) 

1 

1972  ! 

CHOTIN  1791X 

1542833 

1124I5A71!  149.01  54.01 

9.0! 

-  * 

1681 ! 

16 .3 ! DIESEL  PUHP 

1 

1  1  149.01  54.0! 

1.6! 

! 

-  I 

1 

1  1 
ION  CINCINNATI! 

I 

1974  ! 

CHOTIN  1794X 

1  557745 

807I5A71!  149.0!  54.0! 

9.01 

-  1 

1343! 

20.0IDIESEL  PUHP 

l 

1  l  149.0!  54.01 

l.o! 

1 

-  ! 

! 

1  1 
ION  CINCINNATI! 

I 

1975  1 

CHOTIN  1881X 

1564404 

1034! 5A71 !  155.01  54.0! 

9.0! 

-  I 

1 96/ ! 

1 8.7! DIESEL  PUHP 

1 

I  !  155.0!  54.0! 

1.7! 

1 

-  I 

( 

!  ! 
ION  CINCINNATI! 

! 

1975  I 

I* 

CHOTIN  1882X 

1565651 

103415A71 1  155.0!  54.0! 

9.0! 

-  | 

1965! 

18.7 i DIESEL  PUHP 

1 

| 

1  !  155.0!  54.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 
(OH  CINCINNATI! 

! 

1975  ! 

CHOTIN  2081X 

1  563214 

116815  A? t!  175.01  54.0! 

9.0! 

-  ! 

21C8! 

18. 4! DIESEL  PUMP 

’J 

l 

t  I  175.0!  54.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

| 

!  ! 
10H  CINCINNATI! 

! 

1975  ! 

CHOTIN  2082X 

(  564403 

116815A71  1  175.01  54.0! 

9.01 

-  ! 

2168! 

18.4! DIESEL  PUHP 

1 

!  !  175.0!  54.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

1 

!  ! 
(OH  CINCINNATI! 

! 

1975  ! 

CHOTIN  2083X 

1565172 

1 866 1  5A71 1  175.01  54.0! 

9.0! 

1 

2188! 

16.SIDIE5EL  PUHP 

1 

! 

1  t  175.0!  S4.0! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1 

1969  ! 

j 

CHOTIN  2090X 

1532073 

159115A711  185.01  54.0! 

9.0! 

-  | 

2000! 

29.0! DIESEL  PUHP 

1 

t  !  165.0!  54.0! 

1.61 

! 

-  j 

! 

i  i 

t 

1965  ! 

CHOTIN  2180X 

1501095 

1144! 5A?1 1  175.0!  54. Cl 

9.0! 

-  ! 

2231! 

17.9! DIESEL  PUHP 

(OH  CINCINNATI! 

! 

(  !  175.0!  54.0! 

1.6! 

! 

-  ( 

1 

1  ! 

1965  ! 

CHOTIN  2181 X 

J5010V6 

1144! SA71 1  175.0!  54.0! 

9.0! 

-  ! 

2231! 

19.8 !  DIESEL  PUHP 

(OH  CINCINNATI! 

1 

!  !  175.0!  54.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 
ION  CINCINNATI! 

! 

1965  ! 

CHOTIN  2162X 

1501097 

114415A71!  175.0!  54.0! 

9.0! 

-  ! 

2231! 

19.6! OIESEL  PUHP 

l 

1  1  175.0!  54.01 

1.6! 

| 

.  j 

! 

!  ! 
ION  CINCINNATI! 

! 

1965  ! 

CHOTIN  2183X 

1501098 

1144! 5A71 t  175.01  54.0! 

9.0! 

-  » 

2231*! 

H.SIHtJf.  PUHP 

3 

! 

!  !  175.0!  54.01 

1.6! 

i 

-  ♦ 

! 

!  ! 
t ON  CINCINNATI! 

I 

1966  ! 

CHOTIN  2184X 

1504630 

11441SA71!  175.0!  54.0! 

9.0! 

-  i 

2231! 

ia.ot.ic.e-,  pvhp 

1 

!  t  175.01  54.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  1 
ION  CINCINNATI! 

! 

1966  ! 

CHOTIN  2185X 

1504963 

1144I5A71!  175.01  54.0! 

9.0! 

-  ! 

2231! 

18.0I0TESEL  PUHP 

1 

1  !  175.0!  54.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 
lOM  CINCINNATI! 

1 

1966  ! 

CHOTIN  21 C6X 

1532008 

1144  I S A 7 1  1  175.01  54.0! 

9.0! 

-  ! 

2231  ! 

18.0 (DIESEL  PUHP 

■i 

1 

1  1  175.01  34.01 

1.6! 

| 

-  ! 

! 

t  ! 

1 

1966  ! 

CHOTIN  2187X 

1532009 

114415A71I  175.01  54.01 

9.0! 

-  ! 

2231  ! 

1 8.0! DIESEL  PUHP 

! OH  CINCINNATI! 

1 

1  !  175.0!  54.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 
ION  CINCINNATI! 

I 

1967  ! 

-j 

CHOTIN  2188X 

1509597 

114415A71!  175.0!  54.0! 

9.0! 

-  ! 

2231! 

17.41DIESCL  PUNP 

A 

! 

!  1  175.0!  54.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1970  1 

v 

CHOTIN  22SOX 

•529592 

110015*71 2  175.0!  54.0! 

9.0! 

-  ! 

2231! 

17. 6  I  DIESEL  PUNP 

!0H  CINCINNATI! 

i 

i 

f  !  175.0!  54. C! 

1.6* 

J 

-  1 

! 

i  i 

ION  CINCINNATI! 

I 

1970  ! 

-i 

CHOTIN  2261 X 

1529533 

1 1 00 15 A71 !  175.0!  54.0! 

9.0! 

-  ! 

2231! 

17. 6  !  DIESEL  PUHP 

1 

!  !  175.0!  54.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  1 
!0N  CINCINNATI! 

! 

1970  t 

SHOT  IN  2380X 

(528095 

110015*71!  175.0!  54. C! 

9.0! 

-  ! 

2210! 

20.41DIESEL  PUHP 

! 

!  !  175.0!  54.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I  ! 

! 

1974  ! 

\ 

CHOTIN  3690X 

(557744 

170215A71!  297.0!  54.0! 

9.0! 

-  ! 

3796! 

19. S  !  DIES  EL  PUHP 

(OH  CINCINNATI! 

1 

!  !  297.6!  54.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  I 

I 

FT  1 

(517003 

79515*71 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1485! 

16.0IPUHP 

(OH  CINCINNATI! 

I960  ! 

> 

1 

!  !  195.01  35.0! 

1.7! 

! 

.  « 

! 

1  ! 

! 

1968  ! 

FT  2 

(517004 

795 ! 5*71 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1 4  55  i 

16.01PUHP 

! OH  CINCINNATI! 

Tj 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.7! 

! 

.  i 

! 

!  I 

! 

1968  » 

FT  3 

(517005 

795! S A 71 !  195.0!  55.0! 

9.0! 

-  ! 

1485! 

U.OIPJHP 

!0H  CINCINNATI! 

< 

( 

1  !  195.01  35.0! 

1.7! 

1 

-  { 

• 

!  1 

! 

1968  * 

FTC  4 

( 517G09 

79515171!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1495! 

16.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

\ 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.7! 

i 

-  i 

J 

I  ! 

!0H  CINCINNATI! 

1966  t 

HE  1 

1516067 

806 ! 5 A71 !  200.0!  35.01 

9.0! 

! 

1469! 

16. oi NONE 

\ 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

1918  ! 

NE  2 

1516068 

306! 5A71 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

1469! 

16.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

j 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

!  I 

! 

1968  1 

ME  3 

1516069 

50615*71 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1469! 

16.0!  NONE 

ION  CINCINNATI! 

\ 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

! 

.  i 

! 

!  ! 

! 

HE  4 

j  516070 

i 

806! 5*71 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1469! 

16.0 ! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

I960  ! 

( 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

1969  ! 

KE  5 

1516071 

906 ! 5A71 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1469! 

16.01NONE 

!0H  CINCINNATI! 

» 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

! 

.  j 

! 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1969  J 

HE  6 

1516071 

80615A71!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  t 

1469! 

16. 0! NONE 

_ 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

i 

.  i 

j 

!  ! 
(OH  CINCINNATI! 

1969  i 

HE  7 

1516073 

506 !5 *71 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ; 

1469! 

1 6 • 0 ! NONE 

3 

1 

i 

•  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

i 

.  j 

! 

!  I 

! 

1968  1 

HE  6 

1517899 

806! 5*71 !  200.0!  35.0* 

9.0! 

! 

1 4  6  9  j 

16.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

! 

!  t  200.0!  35.0! 

1.9! 

* 

-  ! 

! 

I  t 

! 

1968  I 

* 

HE  * 

1517951 

8061 5*71 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

i 

1469! 

16. 0 (NONE 

IOH  CINCINNATI! 

jj 

1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

!  !  !  ! 

1.9! 

i 

! 

I 

.  i 

i 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

(32)  CHOTIN/ 

SCOTT/  INC. 

j 

; 

{ 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!LA  HANDEVILLE! 

1 

! 

1949  ! 

£ 

CATUPILLAR 

*1258792 

» 

66  23*36!  98.0!  25. 5* 

5.0! 

700! 

.  j 

JI.S'NONE 

' 

i 

!  !  100.0!  25. S! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ) 

! 

1976  ! 

CHARLOTTE 

1 571331 

205 !3 *36 !  110.0!  34.0! 

7.9! 

2300! 

.  | 

44. 0! NONE 

!LA  HANDEVILLE! 

‘A 

! 

!  !  110.0!  34.0! 

6.5! 

; 

-  i 

1 

!  ! 
(LA  HANDEVILLE! 

! 

1974  ! 

OAitona 

1560090 

466 (3*36!  140.0!  38.0! 

8.6! 

4300! 

-  ! 

38.0IN0NE 

• 

!  !  140.0!  38.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

i 

•  ! 

1973  ! 

J 

CMOTIM 

1 549164 

363! 3*36!  140.0!  42,0! 

8.6! 

6000! 

-  ! 

44.6! NONE 

!N0  ST.  LOUIS  ! 

)" 

! 

!  !  140.0!  42.0! 

7.0! 

! 

-  1 

i 

!  i 

1972  *! 

’ 

LINE  ROCK 

1538804 

170J3A36!  85.0!  30.0! 

7.5! 

1800! 

-  ! 

32 • 0 !  NONE 

JLA  HANDEVILLE! 

i 

!  !  85.0!  30.0! 

6.0! 

• 

-  ! 

! 

!  ! 
!LA  HANDEVILLE! 

! 

1975  ! 

LONG  9LACH 

1 56181 3 

19423*36!  96.5!  30.0! 

9.4! 

3000! 

-  ! 

36. OINONE 

! 

!  !  96.5!  30.0! 

8.0! 

! 

• 

» 

!  ! 

! 

1974  ! 

NOBLE  0.  PARSONAGf 

1558334 

37113*36!  138.0!  44.0! 

9.0! 

6000! 

-  i 

49. 3! NONE 

(NO  ST.  LOUIS  ! 

1 

!  !  136.0!  44.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 
!LA  NANOtVllLE! 

! 

1981  ! 

PE99LE  BEACH 

1643918 

1  75!  3*36!  103.0!  30.0! 

3.0! 

3000! 

-  ! 

41 .OINONE 

! 

!  !  105.0!  30.0! 

6.6! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

! L A  HANDEVILLE! 

! 

1981  ! 

POCONO 

1641470 

1 7513*36!  105.0!  30.0! 

8.0! 

3000! 

-  ! 

*1 .OINONE 

i 

!  !  105.0!  30.0! 

6.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 
(LA  HANDEVILLE! 

! 

1983  ! 

RIVERSIDE 

1660292 

115  ! 3* 36 !  70.6!  28.0! 

7.0! 

13501 

- 

34. OINONE 

- 

! 

!  I  70.6!  23.0! 

6.5! 

1 

- 

! 

j  ! 

! 

SUCAUAND 

151519' 

373! I*  36!  138.0!  42.0! 

8.6! 

3375! 

- 

15 .OINONE 

ILA  HANDEVILLE! 

1968  ! 

! 

1 

j 

!  !  136.0!  42.0! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

7.6! 

! 

! 

( 

( 

l 

- 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  I 

! 

! 

! 
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INCH  1 

i 

f 

> 

i 

i 

i 

• 

i 

i 

i 

1 

1  IVTCCt 

DIMENSIONS  10RAPT! 

t  CAPACITY! 

HIGH-  1 

!  V 

u  m  i 

1 

mxi 

OPERATOR 

t  NET  tCODElLENSTHURDTHi 

1 

! 

I 

EST  !  CARGO  HANDLING  IS  iOPfcRATJNC  ! 

1 

!  COAST 

1  TER  1  SEEI7/////1//7//1 

ED  ! 

!//////// 1 

POINT  !  LINE- 

1  (AOi 

UM-1  I 

BUILT  1 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  CUAAD 

TON-  (PACE! 

OVER-IOVER-I/////I 

H09SC 

PASS-  ! (LZ(HY) ! ////////// //////l TD1 77////////! 

OR  ! 

l  nuftact 

nage  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT! 

POWER 

CNCERS  I 

(FEET)!  LINE- 

2  ICE! 

LlKI-2  IMEJUILT! 

(32)  CHOTtN/  SCOTT /  INC. 

! 

j 

1  1 

1  t 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

f 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED! 

1  1 

I 

1 

i 

! 

! 

» 

1 

SC  If 50 

j  - 

47614A411 

195.01 

35.01 

9.01 

- 

1524! 

15.0! NONE 

it*  xmtmut 

192?  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

1 

! 

1 

SC  6**4 

1560378 

676I4A41I 

195.01 

35.01 

9,0! 

- 

1524! 

13.0! NONE 

It*  ftlNOEVILLII 

1974  f 

! 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

1 

t 

SC  64*7 

1540379 

67614A41! 

1 95*0! 

35.0! 

9.0! 

«• 

15241 

1 3 .0 1  NONE 

ILA 

MAN6EV1LLE! 

1974  i 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.5! 

-  t 

I 

» 

1 

I 

SC  6441 

1 560310 

47614A4U 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1324! 

15,0 (NONE 

ILA 

MANDEVILLC! 

1974  ! 

1 

!  t 

195.01 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

SC  6449 

1510381 

47614A41! 

193.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1324! 

15.0IN0NC 

it*  MHCtmtn 

1974  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

1 

I 

SC  6450 

1560382 

67614A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

15.0! NONE 

tlA 

AANBEVIltH 

197*  ! 

t 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

! 

1 

SC  7436 

1*01927 

676(4441 f 

195.01 

33.0! 

9.0! 

- 

m*i 

15.0! NONE 

ILA 

MANDEVILLC! 

1979  ] 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

! 

1 

SC  7437 

1601928 

67614A41  | 

195.0! 

33.01 

9.0! 

- 

1524! 

1S.0IN0NE 

ILA 

XANOEVILtEI 

1979  ! 

1 

*  1 

193.01 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

( 

1 

1 

SC  20C0X 

1*03242 

72914A411 

200.01 

35.  Cl 

11.8! 

- 

1700! 

21.01  NONE 

ILA 

HA. SEVILLE! 

1979  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.01 

-  ! 

1 

! 

1 

t 

SC  2001 X 

1603243 

72914A411 

20Q.0t 

35.0! 

11.8! 

• 

1700! 

2 1  • 0  J  NONE 

It*  MNDEVItLE  1 

1979  ( 

1 

!  1 

200.01 

35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

( 

! 

i 

IC  1  sox 

1535979 

79I15A70! 

149.01 

54.0! 

8.3! 

- 

1730! 

O.OIftWS#  COILS*  It*  XANOEVItLCI 

1974  ! 

1 

!  1 

149.01 

S4.CI 

1.5! 

-  ! 

! DSL  8TM  I 

SIDES  ! 

1 

! 

Sv  13'X 

15716)7 

99515A701 

149.0! 

54. C! 

8.5! 

- 

1723! 

19.01PUNPS/  COILS/  !LA 

MANDEVILLC! 

1976  ! 

! 

!  1 

149.0! 

54.0! 

1.31 

-  ! 

! 681  OTN  4 

SIDES  ! 

! 

! 

SC  1900 

155232* 

77315A701 

193.01 

35.0! 

8.5! 

- 

1811! 

19.01  PUMPS/  00U9LC  ILA 

MINLEVZLLC! 

1*73  1 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  t 

ISOTTCN  G  SIDES  ! 

A 

SC  11C1 

1424913 

774t  5A701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14751 

16.5J6SL  PUMP/ 

COILS/ ILA 

MANvEVll 

1 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.21 

-  ! 

!D8L  8TM  8 

SIDE  ! 

, 

SC  1902 

1624998 

77415A70I 

195.0! 

33.0! 

9.01 

- 

1475! 

14.5! DSL  PUMP/ 

COllS/lLA 

HA* 

*  >  0/ 

1 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.2! 

-  I 

lift  BTN  8 

SIDE  ! 

SC  1903 

1569779 

77315A70I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

14  .5  !  DSL  PUMP/ 

COILS/ (LA 

«>» 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

-  I 

!D9L  BTN  1 

SIDE  * 

SC  1904 

1569782 

77315A701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

14. 5 IDSL  PUMP/ 

COILS/ 

*9 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.2! 

-  ( 

!  Dai  BTH  t 

SIDS 

J l 

SC  1907 

1569783 

77315A701 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1489! 

1 6. 3! DSL  PUMP/ 

COILS/1. 

*  t 

?m  » 

I 

1  1 

195.01 

35.01 

1.21 

-  ! 

IDBL  8TH  8 

SIDE  1 

• 

1 

SC  1 9GB 

1569784 

77  3 1  SATO  t 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

1489! 

16.510SL  PUMP/ 

COILS/ ! La 

MA  Ltl 

»*  l 

l 

I  ( 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

-  I 

!D8L  8TH  1 

SIDE  ! 

t 

Sv  1909 

1569785 

77515A701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

14.SIDSL  PUMP/ 

COILS/ {LA 

Pf  R*  \f 

*  j 

1 

1  1 

195.01 

33.0! 

1.2! 

-  1 

!D8L  BTH  1 

SIDE  ! 

* 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

-  ( 

IDBL  a< 

i 

! 

SC  3C0L 

1555981 

1802I5A701 

297.4! 

54.0! 

8.5! 

- 

3070! 

19.0IPUHP' 

*.A  HANDCVILLE1 

* 

1 

1  1 

297.4! 

54.0! 

1.51 

-  ! 

109L  « 

SC  J01X 

1555*77 

167915*70! 

2«7.4! 

54.0! 

8.M 

- 

3500! 

19.0! PUMP 

ILA 

! 

1  1 

297.41 

54. C! 

1.5! 

-  ! 

I09L  < 

i  i 

l 

SC  302S 

1555971 

1 466! 5A701 

297.41 

54.0! 

I.S! 

- 

3310! 

1 9.0 (PUMPS 

ILA  MAHDi  ' 

1 

1  ! 

297.6! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

IDSL  1 

M  ! 

SC  J03L 

1571237 

1 451 1 5  A  70 1 

297.61 

54.0! 

8.5! 

- 

3058! 

19.01PUMPS* 

(LA  MANDEVILl 

.  >  * 

1 

!  1 

297.61 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

1D3L  a?H 

r 

l 

SC  304X 

1571639 

186715A701 

297.61 

54.0! 

8.5! 

• 

3506! 

19.0SPUMPS/  U 

MNDEVILLEI 

( 

1  1 

297.61 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

!09L  BTN  A 

SC  305S 

1571638 

161215670! 

297.61 

54.0! 

8.5! 

- 

3321! 

19.01PUMPS/  COJ.., 

'  L. 

! 

1  1 

297.6! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

!  OBI  BTH  t 

Ju  . 

SC  304L 

1387740 

1 50315*701 

297.01 

54.0! 

8.6! 

- 

3082! 

19.01PUMPS/  COILS.  <LA 

t 

1  1 

297.01 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

!  DBL  STM  i 

$10!  %  * 

SC  308S 

15577*1 

1  897! 5A  701 

297.01 

54.0! 

8.4! 

- 

3307! 

19,0! PUMPS/  COILS/  ILA 

NANtm 

1 

1  l 

297.01 

34. C! 

2.0! 

-  I 

!  OSL  BTN  8 

SIDES  > 

SC  3Q9L 

1604712 

19841 5 A  701 

297.61 

54.0! 

8.6! 

- 

2909! 

23.0IPUMPS/  COILS/  )LA 

HANDFUL 

* 

1  1 

297.6! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

1  HEATER/  DBL  BTN  ! 

SC  31 1  S 

1605061 

203415*701 

297.6! 

54.0! 

8.6! 

- 

3010! 

23.0! PUMP/COIL/MEAT-  (LA 

MANDEVILLt! 

! 

1  1 

297.4! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

! ER/DJL  STN-SIDES! 

! 

SC  312L 

1626912 

1803!  5 A 70 1 

297.6! 

54.0! 

10.0! 

- 

3804! 

1 9.0! DIESEL  PUMP/  ILA 

MANDEVILLC! 

i 

1 

1  1 

297.61 

54. C! 

2.0! 

-  ! 

! C01LS/DBL 

SIDES  ! 

1 

SC  314S 

1626914 

1I9715A70! 

297.6! 

54.0! 

10.0! 

- 

4059! 

1 9.0! DIESEL  PUMPS/  (LA 

MANDEVILLC! 

1980  ! 

l 

1  1 

297.61 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

1  COILS/  DSL  BTN  | 

! 

! 

SC  115L 

1650248 

190515A70! 

320.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

3870! 

24.01  DSL  PUMP/ 

C0!lS/!LA 

MANDEVILLC! 

1982  ! 

1 

1  1 

320.0! 

54.0! 

1.6! 

-  ! 

!  HEATER/  DBL  BTM  ! 

! 

! 

SC  3 1 7 S 

*630269 

190515A70! 

320.01 

54.0! 

9.0! 

- 

4048! 

26.0! DSL  PUMP/ 

COILS/! LA 

MANDEVILLC! 

1982  ! 

! 

1  1 

320.0! 

54.01 

1.6! 

“  ! 

(NEATER/  DBL  BTH  ! 

! 

! 

SC  312L 

1654721 

19051 5470! 

320.01 

54.01 

9.01 

- 

3870! 

24.0! DSL  PUMP/ 

COILS/ILA 

MANDEVILLC! 

1983  ! 

! 

1  i 

320.01 

54.0! 

1.6! 

-  1 

IH'ATER/  ML  BTM  ! 

1 

1 

SC  320S 

1654720 

190515A70! 

320.01 

54.01 

9.0! 

- 

4048! 

24.0! DSL  PUMP/ 

COILS/ILA 

MANDEVILLC! 

1963  ! 

] 

1  ! 

320.0! 

54.0! 

1.6! 

-  t 

(HEATER/  DSL  BTM  ! 

! 

1 

SN  4 

1569780 

77315A70! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1*891 

1 6.5! DSL  PUMP/ 

COILS/ILA 

MANDEVILL  E i 

1975  ! 

l 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.2! 

-  ! 

! DBL  BTM  8 

SIDE  ! 

1 

! 

in  5 

1549781 

77315A70! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

16.51  DSL  PUMP/ 

COILS/ILA 

MANDEVILLC! 

1976  ! 

t 

1 

1  1 

1  ! 

195.01 

1 

35.0! 

1 

1.2! 

1 

-  ! 

! 

IDSL  BTM  1 
! 

SIDE  ( 

1 

! 

» 

! 

(32)  CHOUEST/ 

DAMON/  INC. 

1 

1 

1  1 

!  1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

t 

I 

APT  CHOUEST 

(613665 

4411A01I 

102.6! 

25.5! 

4.8! 

HOC 

50! 

33.0! NONE 

ILA 

GALLIANO  ! 

1981  ! 

1 

t  1 

102.81 

26.0! 

5.01 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

ELLA  S 

1629193 

631 1*011 

102.6! 

26.0! 

4.8! 

180C 

50! 

33.01NONE 

ILA 

GALLIANO  ! 

1980  ! 

» 

!  1 

102.61 

26.0! 

5.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

LOLITA  CHOUEST 

1634677 

461 1 A  01 1 

102.61 

26.0! 

4.8! 

1 SOC 

45! 

33.0! NONE 

ILA 

GALLIANO  1 

1981  1 

1 

1  1 

102.6! 

26.0! 

5.0! 

-  ! 

! 

» 

! 

! 

SIDNEY 

(394828 

77! 1*01 1 

110.61 

26.0! 

7.0! 

1 90  C 

50! 

34.0! NONE 

ILA 

GALLIANO  ! 

1981  ! 

I 

1 

I  1 
1  1 

110.7! 

1 

2S.0I 

! 

4.0! 

1 

-  ! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(32)  CHOUEST/ 

! 

EDISON  OPPSHORE!/  INC. 

1  1 

f  1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

( 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

CAROLYN  CHOUEST 

1584073 

ISO! 1 *03! 

1 

-  ! 

12.01 

320  C 

5001 

-  ! 

! 

I 

1977  ! 

! 

1  1 

166.0! 

38.0! 

7.0! 

-  ! 

J 

! 

1 

! 

JOS*P«  CHOUEST 

163*409 

*3*14091 

-  * 

-  i 

o*0! 

120C 

200! 

-  * 

• 

j 

1«!t  ! 

1 

•  1 

115.01 

9.oi 

4.0! 

-  ! 

i 

1 

i 

! 

JOSH  WILSON 

1400455 

20/ . 1 903! 

179.0! 

40.0! 

10.0! 

300C 

460! 

44.0! NONE 

ILA 

LAROSC  ! 

1978  ! 

1 

1 

192.0! 

40.0! 

9.0! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

JULIAN  CHOUEST 

1630555 

66  4031 

-  ! 

-  ! 

12.0! 

1200 

200! 

-  ! 

! 

f 

1981  ! 

1 

! 

1 

!  ! 

1  ! 

K  1 

110.0! 

26.C! 

! 

! 

6.0! 

1 

1 

-  I 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EKG»! 

1  (VTCC1 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

! CAPACITY  l 

NIGH-  I 

1  V 

E  S  S  C  L  ! 

! 

»ISTI  OPERATOR 

t  NET  (CODE (LENGTH! BRDTHi 

I 

1 

1 

EST  1  CARGO 

HANDLING 

is  ! OPERATING  ! 

! 

- 

MATE  ! 

*  I T  H  l  W  1 

1  COAST 

J  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  I  LINE-1 

!A0| 

LINE-1  ! 

BUILT  I 

VESSEL  NAME  AMI  NUMBER 

1  GUARD 

!  TON-  (PAGE! 

OVEG-!OVER-( /////! 

HORSE! 

PASS-  l(LIGHT) !/////// J// //////! TO! ////////// 1 

OR  ! 

1  NUMBER 

!  NAGE  !  IV  t 

ALL  ! 

ALL  (LIGHT! 

POWER! 

EAGER*  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2  ! 

‘REBUILT! 

- 

1 

! 

(32)  CMOUEST-  EDISON  OFFSHORE ! -  INC. 

t  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

( 

! 

! 

j 

KELLIE  CHOUCST 

(401447 

t  67I1AQ3! 

-  1 

-  ! 

12.0! 

1200! 

-  | 

-  ! 

1979  ! 

1 

I 

(  1  ! 

!  1  ! 

110.0! 

t 

24.0! 

! 

4.01 

! 

! 

! 

*  1 

! 

! 

! 

! 

i 

<385  CHURCHILL-  MARK  J. 

! 

1 

!  !  ( 

1  !  I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

; 

NARMATA 

1231021 

t  8134361 

30.0! 

11.2! 

7.0! 

165! 

-  | 

14.0! NONE 

1AK 

KETCHIKAN  ! 

1953  1 

* 

! 

! 

i  1  1 

i  !  ! 

36.0! 

12.6! 

1 

5.8! 

! 

I 

! 

■  I 

! 

I 

! 

! 

\ 

(12)  CJAN8RO-W1LLIANS  BROS. 

A  4  PADGETT 

1 

! 

1253547 

(  1  1 

I  1  t 

J  1 5! 3a35( 

! 

! 

42.9} 

l 

! 

14.0! 

I 

t 

4.0! 

1 

1 

330! 

! 

22 .0 ! NONE 

INC 

EDENTON  1 

! 

1 

1940  1 

1 

i  !  1 

43.0! 

14.01 

3.5! 

! 

-  J 

! 

! 

-i 

SHARON  8 

(270272 

!  47J3A36! 

53.01 

20.0! 

7.0! 

660! 

-  j 

33.0! HONE 

!HC 

EDENTQN  ! 

1955  I 

! 

(  1  ! 

53.01 

20.0! 

3.5! 

1 

-  i 

! 

! 

I 

UC  35 

j  - 

1  150(4*43! 

112.01 

32.0! 

9.0! 

475! 

21.0IN0NE 

INC 

EDENTON  ! 

1954  1 

! 

(  (  i 

112.0) 

32.0! 

1.6! 

! 

-  t 

l 

( 

r 

UC  3* 

!  - 

t  150  i  * A43 ! 

112.01 

32.0! 

9.0! 

4731 

21 .0 (NONE 

!NC 

EDENTON  ! 

1954  1 

! 

i  (  i 

112.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  { 

1 

! 

UC  242 

j  - - 

1  1 50J  4A431 

110.0! 

34.0! 

12.0! 

4751 

21 .0 1  NONE 

INC 

EDENTON  ! 

* 

l 

t  !  ( 

110.0! 

34.0! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

: 

UC  349 

(  - 

(  130I4A431 

100. Ot 

34.0! 

9.0! 

475! 

21 .0 ! NONE 

INC 

EDENTON  i 

( 

(  1  ! 

100.0! 

34.0! 

1.51 

1 

-  J 

! 

1 

UC  373 

1  - - 

(  150I4A43! 

100.0! 

34.0! 

9.0! 

.  i 

475! 

21. 0! NONE 

INC 

EDENTON  ! 

- 

! 

!  (  ! 

100.01 

34.0! 

1.5! 

i 

-  t 

1 

t 

UC  780 

1  - - 

(  150!4A*3! 

110.0! 

34.0! 

12.01 

475! 

21 .0 ! NONE 

INC 

EDENTON  ! 

J 

1  (  1 

110. Ot 

34.0! 

1.6! 

! 

-  j 

1 

! 

} 

HC  1267BK 

1  - 

l  -  ! aA02! 

36.01 

10.5! 

4.f>‘ 

300! 

•  i 

12.0! NONE 

INC 

EDENTON  ! 

1975  ! 

1 

( 

1  !  1 

!  (  ( 

37.0! 

1 

10.5! 

! 

4. 

■ 

1 

l 

—  i 

! 

! 

1 

! 

I 

(03)  CIRCLE  LINE  -  SlCHTSCEINlG 

1  1  ( 

(  !  ( 

t 

l 

1 

1 

t 

1 

1 

( 

( 

! 

! 

YACHTS-  INC. 

1 

I  (  ( 

l 

1 

1 

1 

! 

( 

■ 

CIRCLE  LINE  VII 

(255544 

1  173MA16! 

151,3! 

23.31 

6.0! 

13201 

-  i 

23.0 ! NONE 

!NY 

NEW  TORK  ! 

1942  l 

l 

!  !  ! 

160.01 

23.31 

5.0! 

1 

465! 

1 

I 

CIRCLE  LINE  VIII 

(258347 

f  1 87 1 1 A 1 61 

151.51 

23.3) 

7.0! 

800! 

-  1 

23.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

194?  ! 

x 

l 

I  (  I 

159.0! 

73.31 

6.0! 

I 

479! 

I 

! 

3 

CIRCLE  LINE  X 

(242270 

(  205MA16! 

151.5! 

23.3! 

6.61 

900! 

-  j 

23 .0! NONE 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1944  ! 

* 

t 

(  (  I 

160.01 

23.3! 

6.0! 

I 

4921 

! 

! 

CIRCLE  LINE  At 

1273358 

t  19211A16! 

133.31 

25.4! 

10.01 

1340! 

-  1 

23.*! NONE 

1  NY 

NEW  YORK  ! 

*  1950  ! 

i 

! 

(  t  1 

171.0! 

25.4! 

9.6! 

! 

575! 

! 

1 

) 

CIRCLE  LINE  XII 

(2*0591 

S  197I1A141 

156.7! 

25. e! 

11.6! 

1320! 

-  ( 

22.MN0NE 

!NY 

NEW  TORK  i 

1933  ! 

l 

1  (  ! 

171.0! 

26.3! 

10.81 

1 

600! 

! 

! 

j* 

CIRCLE  LINE  XV 

(287848 

(  196ttA16! 

156.7! 

25.0! 

10.0! 

13401 

-  | 

23.* (NONE 

!NY 

NEW  YORK  I 

1963  1 

«. 

l 

(  !  J 

171.0! 

25.8! 

9.0! 

• 

se2i 

! 

! 

r 

CIRCLE  LINE  .tVI 

(514070 

!  203MA16! 

136.  7! 

25.8! 

10.0! 

9C!/i 

-  | 

23  .* ! NONE 

!NY 

NEW  YORK  I 

1968  ( 

3 

( 

!  1  1 

171.0! 

25.8! 

9.0! 

1 

585! 

! 

! 

C 

CIRCLE  LINE  XVII 

(537690 

J  20211A16I 

156.71 

2'*.  8! 

10.0! 

13201 

•  f 

23 .0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  1 

•  1974  ! 

! 

! 

I  !  ( 

1  (  ! 

171,0! 

! 

25.  S! 

! 

9.0! 

! 

I 

! 

585! 

! 

! 

! 

! 

; 

(03)  CIRCLE  LINE  -  STATUE  OF 

I 

1LIBERTY 

1  I  ( 

(  i  ( 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

FERRY-  INC. 

1 

)  !  1 

! 

1 

I 

t 

! 

! 

HISS  CIRCLE  LINE 

(2)5340 

*  251 t 1 A161 

152.0! 

32.8! 

11.0! 

824! 

-  | 

*8.0!  NOJiE 

INY 

NEW  YORK  1 

1964  I 

? 

\ 

I 

!  (  ! 

152.0! 

32.8! 

10.0! 

! 

1035! 

I 

t 

MSS  FREEOON 

(592111 

!  74MA161 

121.6! 

27.0! 

6.0! 

700! 

-  | 

23.4! NOME 

IN? 

NEW  YORK  1 

1976  ! 

( 

<  !  i 

121.6! 

27.0! 

5.5! 

1 

4501 

9 

! 

--- 

HISS  GATEWAY 

(6*7814 

!  72MAU! 

120.9! 

27.6! 

6. Cl 

900! 

-  ! 

—  1  NONE 

INY 

NEW  YORK  i 

1982  ! 

1 

I 

I  i  ( 

120.91 

27.6! 

4.0! 

! 

500! 

! 

» 

HISS  LIBERTY 

(247394 

!  66I1A16! 

121.5! 

32.1! 

11.0! 

7401 

-  • 

42.01N0NE 

/NY 

NEW  YORK  ! 

1954  ( 

1 

1 

t  !  1 

!  t  ! 

130.0! 

! 

35. C! 

I 

6.0! 

1 

1 

I 

827! 

! 

! 

! 

i 

5 

' 

(31)  CITY  OF  RONROE 

l 

! 

!  !  1 

1  (  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

% 

*1 

TWIN  CITY  QUEEN 

(276*48 

!  75I1A11 ! 

83.0! 

46.0! 

6.5! 

220! 

-  i 

35. 0 l NONE 

ILA 

MONROE  ! 

1958  1 

( 

( 

1  (  i 

1  t  t 

33.0! 

1 

46.0! 

! 

5.0! 

1 

! 

! 

250! 

1 

! 

! 

1 

| 

(38)  CLARK-  L.  H. 

f 

I 

I  (  i 

1  !  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

! 

! 

i 

! 

■4 

BLARNEY 

(  56561  3 

1  1I2!3A36I 

100.0! 

25.0! 

15.0! 

1030! 

-  i 

36.0! NONE 

!  AK 

TCNAKEC  ! 

1945  ! 

! 

1  1  1 

(  !  1 

10C.0! 

! 

25.0! 

! 

13.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

SPRINGS  ! 

! 

! 

i 

(29)  CLAYTON  TANKERS-  INC. 

i 

i 

f  1  1 

I  1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

* 

1 

! 

? 

CHA0LIS 

(25)424 

t  12534! 2A 221 

644.0! 

64.4! 

34.6! 

13600! 

32263! 

113. oi STEAM 

^JM*S- 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

I960  ! 

V 

I 

!  !  ( 

644.0! 

84.4! 

9.2! 

1 

-  i 

(HEATING  COILS 

! 

ST.  EMLION 

1272077 

i  13025! 2A  22! 

632.0! 

90.4! 

35.6! 

15C00! 

34712! 

m.JtSTEAM 

»wrs- 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1956  ! 

1 

! 

1  1  1 

1  1  ( 

661.0! 

! 

*0.4! 

! 

14.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

/HEATING  COILS 
! 

! 

! 

i 

(37)  CLEARWATER  HARINE  WORKS 

1 

-1  INC. 

1  !  1 

1  !  ! 

! 

1 

» 

! 

1 

! 

1 

f 

! 

! 

! 

* 

CRAWFISH 

!  - 

!  51 3*36! 

30.7! 

1C. 01 

2.5! 

6711 

-  i 

1*.S!N0NE 

!wa 

EVERETT  ( 

1959  ! 

i 

» 

1 

!  !  I 

1  !  ( 

30.7! 

! 

10.0! 

J 

2.3! 

i 

! 

! 

■  1 

! 

! 

! 

! 

•J 

(32)  CLEMENT  HARINE 

1 

1 

(  J  i 

i  i  ; 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

- 

ESTHER  CLEMENTS 

(  - 

!  6213A35! 

! 

—  ) 

5.e: 

600! 

-  { 

21 .0 ! NONE 

ILA 

MORGAN  ! 

1981  ) 

* 

1 

! 

!  «  : 

!  !  1 

52.0! 

! 

20.0! 

! 

1.6! 

! 

1 

! 

“  1 

! 

cm  i 

I 

( 

(22)  CLEVELAN6  TANKERS-  IN'. 

t 

! 

)  1  ! 

i  I  i 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

I 

! 

GEMINI 

(596154 

!  5108 (2*  *0! 

42C,  6! 

55.0! 

32.5! 

5000! 

11340! 

75.0! DIESEL 

PUMPS- 

!  OH 

CLEVELAND  ! 

1970  ! 

-■ 

1 

!  )  i 

420.6! 

65.0! 

12.0! 

! 

-  J 

•COILS- 

TANKS 

1 

JUPITER 

(571820 

!  JT64!2A20! 

383.9! 

60.0! 

19.0! 

40001 

9200! 

32 .0 I  DIESEL 

PUNPS- 

!0H 

CLEVELAND  ! 

1976  1 

1 

i  !  ! 

383.9! 

60. C‘ 

10.0! 

! 

-  ! 

! COILS- 

TANKS 

! 

SATURN 

1556159 

1  3V03UAR0! 

.*94  -H 

54.6j 

19.3. 

29501 

32. C !  ELECTS 

IC  PUnPS- 

ICK 

CLCVCLAUG  ! 

197 <  ! 

* 

* 

!  !  J 

384.1! 

54.6! 

10,0! 

I 

-  ! 

1  COILS- 

TANKS 

! 

PHOENIX 

(523001 

!  3275J5A70! 

3*1.0! 

54.ni 

18.5! 

7137! 

29.5*3  DIESEL  PUNPS 

!0H 

CLEVELAND  ! 

1969  ! 

1 

I 

!  \  t 

3**.0! 

1 

54.0! 

! 

3.5! 

! 

! 

1 

"  ! 

! 

! 

I 

t 

\ 

(24)  CLIFF  5  FOREST  PRODUCTS 

! 

CIOHPANY 

1  i  ( 

1  i  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

{ 

i 

1 

! 

i 

% 

TIMBER  QUEEN 

1351208 

t  Si 3A34! 

)o.O! 

10.6! 

3.0! 

135! 

-  i 

7.0! NONE 

!MI 

GRAND  ! 

1933  1 

f 

1  1  i 

36.0! 

10.6! 

3.0! 

1 

-  ! 

! 

island  ! 

! 

SILVICS 

(619087 

(  13614A47! 

80.0! 

30.0! 

2,6! 

136! 

4.9! NONE 

S  NX 

GRAND  1 

1979  ! 

l 

1 

! 

!  !  ! 

!  !  i 

80.0! 

! 

! 

30.0! 

♦ 

i 

1.6! 

i 

! 

! 

1 

; 

i 

! 

• 

i 

ISLAND  I 

1 

! 

! 

i 

1 

CNfilti 

IVTCC!  RINENSIONS  ! DRAFT! 

{CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

{VESSEL! 

! 

Id 

•1ST!  OPERATOR 

NET 

!  CODE (LENGTH 1 8 RDtHl  | 

!  ! 

EST  ! 

CARSO  HANDLING 

!S  (OPERATING  l 

! 

4 

4 

1 

> 

f 

1 

! 

I 

1 

“|l 

iecis- 

’!****!  RES.  !  RfG.lLOAD-! 

I  CARGO  ! 

FIXED  ( 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

TEAR  ! 

!  COAST 

TIR 

!  SEE i //////! ttt  tt\  ED  ! 

I////////I 

POINT  ! 

LINE-1 

I AO!  LINE-1  ! 

BUILT  t 

1 

VESSEL  NAME  AMR  NUMBER 

t  GUARD 

TON¬ 

(PACE!  OV£*-!OVE*-!///7/! 

HORSE!  PASS-  l<LXCHT> ! ////////////////! TR I ////////// 1 

OR  ! 

I 

1  NUMBER 

NAGE 

1  EV  1  ALL  1  ALL  (LIGHT) 

POWER!  EN6ERS  ! 

(FEET) ! 

LINE-2 

I  EE!  LINE-2  ! 

•  REBUILT ! 

3 

1  lit!!!!  !  1 

I  11!!!!!  !  ! 


(29)  CLIPPER  CRUISE  LINE 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

3; 

NANTUCKET  CLIPPER 

1477485 

!  6511*11! 

172.5! 

37,  Ct 

8.5! 

1050! 

-  ! 

52 .0! NONE 

!N0 

ST.  LOUTS  1 

1914  ! 

!  1 

207.0! 

37.0! 

8.0! 

! 

tin 

! 

! 

I 

1 

NEWPORT  CLIPPER 

! 461485 

67I1A21! 

172.5! 

37.0! 

8.5! 

876! 

-  ! 

52.0! NONE 

1M0 

ST.  LOUIS  1 

1983  i 

- 

1  I 

1  1 

207.0! 

! 

37.01 

i 

8.0! 

! 

! 

111! 

! 

I 

! 

* 

! 

! 

1 

! 

! 

2 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

t 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

t 

CHALLENGE* 

1528731 

3116811! 

59.5! 

20.0! 

5.3! 

970! 

•  « 

18.0! NONE 

IMA 

SALISBURY  1 

1970  1 

5 

1  1 

64.6! 

21.4! 

4.6! 

! 

97! 

2 

! 

I 

! 

HOLIDAY 

1273718 

27168111 

55.01 

15.0! 

4.0! 

165! 

-  ! 

21 .oi NONE 

(HA 

SALISBURY  ! 

1957  1 

1  1 

63.0! 

16. C! 

2.0! 

! 

49! 

! 

! 

1 

! 

£• 

SUNDANCE  It 

1521847 

2416811! 

55.01 

17.0! 

4.0! 

470! 

-  1 

17.9! NONE 

IMA 

SALISBURY  1 

1970  1 

* 

1  1 

•  1 

59.0! 

1 

18.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

49! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

I- 

OR)  CLOVCRLEAF  1*85/  INC. 

1  ! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

« 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

t 

CLOVER  LEAF 

12741*2 

13511A991 

114.0! 

29.6! 

9.0! 

800! 

200! 

27.014  CRANES* 

10  TON  (WA 

SEATTLE  ! 

1957  ! 

1  1 

t  1 

120.0! 

1 

30. C! 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

! 

(HYDRAULIC 

I 

0R1VE  ! 

! 

I 

I 

I 

! 

l 

(32)  CLYDESDALE  CORP. 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

i 

i 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

- 

BELGIAN 

! 626287 

11213*36! 

70.0! 

24.0! 

8.6! 

1350! 

-  ! 

40.0 (NONE 

(LA 

NEW  I 

1980  1 

1  1 

70.01 

24. C! 

7.0! 

! 

-  ( 

( 

1 

ORLEANS  1 

I 

CLYDESDALE 

1584128 

11513*36! 

70.0! 

24.0! 

8.6! 

1350! 

-  ! 

40 .0 l NONE 

!LA 

NEW  i 

1*79  ! 

1  1 

70.0! 

24.0! 

7.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

I 

PERCHEROK 

1617842 

7813*361 

65.0! 

25.0! 

7,6! 

1000! 

-  « 

40.0 ! NONE 

!LA 

NEW  ! 

I960  t 

= 

1  ! 

!  1 

65.0! 

( 

25.0! 

! 

7.0! 

! 

i 

i 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

( 

ORLEANS  I 

1 

1 

1 

(34)  COAST  LINE  PACIFIC#  INC. 

1  1 

!  1 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

1 

1 

1 

1 

I 

DAPHNE 

! £88567 

142  13*361 

154.2! 

25.4! 

10.0! 

1540! 

-  ) 

50.0! NONE 

!  WA 

SEATTLE  I 

•  1962  I 

1  1 

1  1 

165.0! 

1 

30.0! 

! 

10.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

(09)  COASTAL  CARRIERS  CORP. 

j 

!  I 

1  1 

1 

! 

! 

{ 

« 

! 

! 

( 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

PRODUCE* 

11466(5*  71 1 

534.01 

6i.  3! 

31.3! 

22512! 

81.0! ELECTRIC 

PUMPS  CIMD 

ANNAPOLIS  1 

•1974  1 

- 

j 

!  ! 

551.1! 

68.3! 

9.0! 

! 

-  ! 

(CRANE 

! 

! 

1 

==■ 

THOROUGHBRED  TOPPER 

184:454 

1437915*71! 

550.0! 

78.0! 

34.7! 

-  j 

35090! 

97.3! ELECTRIC 

PUMPS  G!MD 

ANNAPOLIS  ! 

1984  ! 

i 

1  ( 

550.01 

76.0! 

10.0! 

! 

-  ! 

{CRANE 

! 

1 

1 

• 

USL  SOI 

925615*71  1 

452.5! 

76.0! 

26.3! 

-  ! 

16800! 

62.0! ELECTRIC 

PUMPS  !FL 

APOPXA  | 

1979  | 

!  1 

452.51 

76.0! 

5.C! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

1 

s 

USL  502 

924815A71! 

452.5! 

76. C! 

26.3! 

-  ! 

16800! 

62.0! ELECTRIC 

PUMP  (FL 

APOPKA  I 

1965  I 

1  ! 

!  t 

452.5! 

1 

76.01 

! 

5.0! 

! 

1 

! 

-  ! 
f 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

i 

! 

(IS)  COASTAL  PARINE  CONSTRUCT !  ION. 

!  1 

1  I 

1 

l 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

1 

1 

1 

l 

INC. 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

z 

TtHPY  SHANE 

1621020 

5613*36! 

! 

-  ! 

8.0! 

900! 

-  ! 

18 .0 ! NONE 

!Fl 

TAHPA  | 

1910  I 

t 

1  1 

!  1 

55.0! 

22.0! 

! 

6.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

I 

1 

1 

(32)  COASTAL  NARINE.  .JC. 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

1 

C/RAVACER 

1611414 

6211*03! 

91.31 

19.61 

5.0! 

1540! 

300! 

25 .0! NONE 

!LA 

MORGAN  1 

1979  1 

- 

!  1 

100.0! 

22.0! 

3.0! 

! 

45! 

! 

1 

CITY  f 

1 

V 

C/RAVIM 

1633786 

6311*011 

98.91 

22.1! 

6.0! 

2400! 

349! 

29.0! HONE 

lLA 

MORGAN  | 

1981  1 

1  ! 

105.01 

24.01 

5.0! 

! 

-  | 

! 

1 

CITY  | 

1 

C/VIOLATOR 

( 63171 2 

59 1 IF  01 f 

94.0! 

21.3! 

6,0! 

1545! 

34! 

21 .0! NONE 

(LA 

MORGAN  | 

1981  1 

!  1 

!  I 

105.0! 

! 

21.31 

1 

5.0! 

! 

1 

55! 

! 

i 

! 

! 

I 

CITY  1 

l 

1 

1 

- 

1 

(32)  COAST  »L  *IVERS  TOWING  CO!. 

!  i 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

£ 

ISABELLE  P 

•517770 

*«!3»S$! 

51.0! 

20.0! 

6.0! 

600! 

-  ! 

55.0! NONE 

SLA 

HOUMA  I 

1968  ! 

l 

! 

! 

i  ! 

51.0! 

! 

20.5! 

! 

6.0! 

; 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

1 

■ 

(01)  COASTAL  TANKERS  t  PETROL 

! 

•CUN 

!  1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

t 

1 

! 

( 

1 

! 

! 

! 

I 

i 

i 

1 

! 

i 

CORP..  INC. 

I 

1  1 

! 

! 

i 

! 

! 

I 

! 

1 

i 

■ 

WILLIAM  HC  LOON 

! 268878 

6112*20! 

72.0! 

20.5! 

11.0! 

270! 

175! 

32.014  PUMPS 

(ME 

ROCKLAND  ! 

1954  1 

* 

! 

! 

(  ! 

!  ! 

81.0! 

! 

21.0! 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

I 

! 

1 

1 

1 

l 

j 

(33)  COASTAL  TANKSMIPS  U.S.A. 

! 

!.  INC. 

!  ! 

t  ! 

! 

1 

! 

! 

» 

2 

1 

! 

J 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

1 

j 

COASTAL  MANATEE 

1287186 

1253412*20! 

617.7! 

84.0! 

34.6! 

13600! 

34503! 

102.0JSTEAM  PUMPS#  ITX 

HOUSTON  1 

1961  1 

- 

! 

1 

!  ! 

1  ! 

644.7! 

! 

84.41 

t 

20.0! 

! 

! 

( 

-  ! 

! 

! HEATING  COILS  ! 

!  ! 

1 

I 

1 

I 

\ 

(14)  CUASTAL  TOWING.  INC. 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

« 

! 

! 

! 

2 

( 

( 

! 

1 

1 

! 

1 

1 

I 

1 

1 

ANNE  * 

*903814 

9(3*36! 

—  J 

—  i 

10.8! 

850i 

-  ! 

•NONE 

IGA 

BRUNSWICK  1 

1941  1 

3 

BRUNSWICK 

j  ...... 

10113*36! 

—  i 

—  j 

10.0! 

1700! 

-  ! 

1N0NE 

IGA 

BRUNSWICK  | 

1986  1 

CAPT.  DARCY 

1903817 

913*36! 

—  i 

—  i 

ic.  *i 

8501 

-  ! 

SHONE 

IGA 

I 

BRUNSWICK  1 

1961  1 

! 

!  1 

! 

—  ! 

10.8! 

! 

-  ! 

( 

1 

1 

1 

NALUCO  I 

1264394 

2813*36! 

59.8! 

16.4! 

7.0! 

400! 

-  ! 

14.0! NONE 

IGA 

BRUNSWICK  ! 

1952  ! 

j 

1  ! 

64.0! 

17.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

} 

1 

1 

1 

SAMSON 

j  264395 

2813A34! 

59.8! 

16.4! 

7.0! 

400! 

-  ! 

14.0IN0NE 

IGA 

BRUNSWICK  1 

1952  ! 

r 

! 

!  ! 

1  t 

64.0! 

! 

17.0! 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

-  i 

i 

! 

! 

1 

1 

1 

l 

1 

I 

i 

(33)  COASTAL  TOWING.  INC. 

! 

I 

!  1 

!  ! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

! 

( 

I 

1 

1 

1 

I 

1 

SPRINGHILL 

! 

1  1 

! 

i 

; 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

193  PRIDE 

1620544 

5613*36! 

56.0! 

22.0! 

8.5! 

800! 

-  • 

40.0! NONE 

(LA 

LRKC  1 

1980  ! 

1 

1  1 

56.0! 

22.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

ARTHUR  | 

I 

•fTYV  MART 

1652405 

6013*361 

55.0! 

24.0! 

8-5! 

700! 

-  ! 

40.0! NONE 

ITX 

HOUSTON  1 

1981  I 

! 

!  ! 

55.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

i 

1 

1 

! 

- 

CAPT.  J.  B.  RAWLS 

1629784 

19913*36! 

! 

! 

9.0! 

18001 

-  ! 

! 

1 

! 

I960  1 

£ 

l 

!  1 

85.0! 

30.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

I 

! 

DCUG  ROBERTS 

1 STSC37 

15013*36! 

75.8! 

27.3! 

7.5! 

1700! 

-  ! 

40.01N0NE 

ITX 

HOUSTON  1 

1968  1 

- 

!♦ 

1  « 

81.0! 

28.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

; 

1 

1 

! 

3 

ELIZABETH  C 

1635602 

25113*361 

1CO.O! 

32.0! 

10.5! 

3000! 

-  ! 

St.oiNSKE 

ITX 

HOUSTON  1 

1981  ! 

! 

!  ! 

100.0! 

32.0! 

8.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

FAY  BLACKMAN 

1295974 

85(3*36! 

6r  .9! 

24.0! 

9.01 

1020! 

-  ! 

40.51N0NE 

ITX 

HOUSTON  ! 

1964  1 

= 

! 

!  1 

0! 

24.0! 

6.0! 

! 

-  I 

! 

1 

1 

1 

GINGER  GRIFFIN 

1607008 

13613*361 

t  .5! 

28.0! 

9.0! 

1800! 

-  ( 

49,0! NONE 

ITX 

HOUSTON  1 

1979  | 

! 

1  1 

85.01 

28.0! 

6.0! 

! 

•  i 

J 

1 

! 

1 

l 

JANICE  « 

1641626 

12413*36! 

67.5! 

30.0! 

9.5! 

1200! 

-  i 

36. 0 ! NONE 

iix 

HOUSTON  | 

1981  1 

! 

1  1 

67.5! 

30.0! 

7.5! 

1 

-  ! 

! 

i 

l 

I 

JUNE  PICKETT 

1614419 

20213*36! 

80.9! 

29.1! 

9.0! 

1730! 

-  1 

49.0 ! NONE 

!TX 

HOUSTON  1 

1979  I 

/ 

! 

f 

!  ! 

!  ( 

!  ! 

85.0! 

! 

! 

29.1! 

! 

! 

6.01 

! 

( 

1 

I 

! 

-  ( 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

TABLE  2  - 

DESCRIPTION  OF  V 

ESSELS 

....27! 

CHS*! 

BIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  A  III  HUME  A 

1  COAST 

1  GUARD 

!  NUMBER 

1VTCC!  DIMENSIONS  (DRAFT! 
NET  (CODE! LENGTH) BRDTHl  ! 

REGXS-1 **** !  REG.  1  REG. ILOAD-! 

1  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 

I  TON-  IPAGE!  OVER-! OVER-!/////! 

!  NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1LZGHT1 

HORSE 

POWER 

{CAPACITY!  HIGH-  I  {VESSEL! 
!  1  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 
1  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  lTC!  BASE  ! 
!////////!  POINT  *  LINE-1  1 AOf  LINE-1  ! 
!  PASS-  ! (LIGHT) !///////// /////// IT D!/ /////////! 
!  ENGERS  !  CFEETX  LINE-2  ICE!  LlNE-2  ! 

YEAR 

BUILT 

OR 

*RE8U2LT 

(33)  COASTAL  TOWING/ 

INC. 

i  1 

1  1 

1  1 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

SMIN6HILL 

1  1 

1 

i 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

i 

i 

! 

! 

! 

LANET  9LESSCY 

! 641 806 

27513A36! 

80.91 

30.1! 

>1.2! 

1800! 

- 

49.0 (NONE 

!TX 

HOUSTON 

1981 

! 

1  1 

85.0! 

30.1! 

8.0! 

! 

- 

! 

! 

M.  3.  FREEMAN 

1629734 

172J3A36! 

47.51 

28.01 

8.0! 

1350! 

- 

36.0 1  HONE 

1TX 

HOUSTON 

1982 

1 

1  1 

67.5! 

28.01 

6.0! 

! 

- 

! 

! 

MYRTLE  E 

•  GRIFFIN 

1646591 

251 13*36! 

95.01 

32.0! 

10.5! 

3000! 

- 

56. 0 !  NONE 

!TX 

HOUSTON 

1982 

! 

1  1 

100.0! 

32.0! 

8.5! 

! 

- 

! 

! 

NORA  PICKETT 

1577877 

185  1 3  A  3  6 ! 

90.0! 

32.01 

9.0! 

2250! 

- 

49. 6! HONE 

!TX 

HOUSTON 

1976 

! 

1  1 

90.0! 

32.0! 

6.6! 

! 

- 

! 

! 

0.  0.  GRIFFIN 

1602095 

19613A36! 

80.9! 

23.1! 

9.0! 

1730! 

- 

49.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1979 

1 

1  1 

35.01 

28.1! 

6.0! 

1 

- 

! 

! 

SANDRA  FAY 

1507386 

120I3A36J 

82.0! 

28.0! 

9.0! 

1500! 

- 

42. 01  NONE 

!TX 

HOUSTON 

1967 

! 

I  1 

86.01 

28.0! 

6.0! 

! 

- 

! 

! 

TANEAA  FICKETT 

1436309 

25113A361 

100.0! 

3*  0! 

10.5! 

3000! 

- 

56.0! XONE 

!TX 

HOUSTON 

1981 

! 

1  1 

100.01 

3. 

8.5! 

! 

- 

! 

! 

TONY 

1289759 

7413A36! 

67.01 

24.1! 

7.5! 

1020! 

- 

37 .5  ! HONE 

!TX 

HOUSTON 

1962 

i 

1  1 

70.0! 

24.1! 

5.0! 

- 

! 

! 

COASTAL 

2501 

1523511 

144715A70J 

290.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

3900 

20.0! DIESEL  PUMP/ 

!TX 

HOUSTON 

1969 

! 

1  1 

290.0! 

54.0! 

2.0! 

- 

! COILS 

! 

COASTAL 

2503 

1512774 

1 5041 5 A701 

275.0! 

54.0! 

10.0! 

- 

3400 

20.0IDIESEL  PUMP/ 

!TX 

HOUSTON 

1968 

! 

1  1 

275.01 

54.0! 

1.5! 

- 

!  COILS 

! 

» 

COASTAL 

2505 

1594149 

173115A70! 

300.0! 

54.0! 

10.0! 

- 

3825 

20.0! DIESEL  PUMP/  HOTlTX 

HOUSTON 

1978 

! 

1  1 

300.0! 

54.0! 

1.5! 

- 

! OIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

2504 

1577772 

173615A70! 

292.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

3800 

20.0 (DIESEL  PUMP/  HOTlTX 

HOUSTON 

1978 

! 

1  1 

292.0! 

54.0! 

2.0! 

- 

t OX L  HEATING  UNIT! 

COASTAL  2507 

1603024 

1731 15A701 

300.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

3800 

20.0!0!CSEL  PUMP/  HOTlTX 

HOUSTON 

1979 

) 

1  1 

300.01 

54.0! 

2.0! 

- 

!OIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

2509 

1603025 

173*154701 

292.0! 

54.0! 

11.01 

- 

3800 

20.01DIESEL  PUHP/  HOTlTX 

HOUSTON 

1979 

1 

1  1 

292.0! 

54.0! 

2.0! 

- 

!OIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

2509 

1611203 

1714! 5970! 

297.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

3800 

20.01DICSEL  PUMP/  HOTlTX 

HOUSTON 

1979 

! 

1  1 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

- 

!OXL  HEATING  UNIX 

COASTAL 

2510 

1611208 

1 503 15*70! 

297.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

3800 

20.0 ! DIESEL  PUMP/  HOTlTX 

HOUSTON 

1979 

1 

I  1 

297.0! 

54. C! 

2.0! 

- 

(OIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

2511 

1613008 

171415A70! 

297.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

3800 

20.0! DIESEL  PUMP/  HOTlTX 

HOUSTON 

1979 

! 

1  1 

297.0! 

54. C! 

2.0! 

- 

(OIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

2512 

1613009 

1 8031 5A70 1 

297.0! 

54.0! 

11.0! 

— 

3800 

20.0IDIESEL  PUMP/  HOTlTX 

HOUSTON 

1979 

! 

1  1 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

- 

! OIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

2513 

1532018 

1875J5A701 

295.0! 

54.0! 

12.0! 

- 

4000 

21 .01DIESCL  PUMP/ 

!  TX 

HOUSTON 

1971 

! 

1  1 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

- 

ICOILS 

i 

COASTAL 

2514 

1532656 

191415A70J 

275.0! 

54.0! 

12.0! 

*• 

4400 

21 .0! DIESEL  PUMP/ 

ITX 

HOUSTON 

1971 

! 

1  1 

275.0! 

54. C! 

2.0! 

• 

ICOILS 

! 

COASTAL 

2515 

1532443 

187515A70! 

295.0! 

54.0! 

12.C! 

- 

4000 

21 .OtDIESEL  PUMP/ 

!TX 

HOUSTON 

1971 

! 

1  1 

295.01 

54.01 

2.01 

- 

ICOILS 

! 

COASTAL 

2516 

1634428 

1 8031 5A701 

297.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

3800 

20.0! 01 ES EL  PUMP/  HOTlTX 

HOUSTON 

1911 

1 

!  ! 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

- 

! OIL  KEATING  UNIT! 

COASTAL 

2519 

1435603 

180315A70! 

297.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

3  80C 

20.0! DIESEL  PUMP/  HOTlTX 

HOUSTON 

1981 

1  1 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

- 

i OIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

2519 

1635046 

160315A70! 

297.0! 

54.  C! 

11.0! 

- 

3800 

20.0! DIESEL  PUMP/  HOTlTX 

HOUSTON 

1981 

1 

I  1 

297.0! 

54. C! 

2.0! 

- 

! OIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

2521 

1635740 

U03I5»70I 

297.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

3800 

20.0 ! DIESEL  PUNP/  HOTlTX 

HOUSTON 

1981 

I 

1  1 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

- 

!OIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

2522 

164401 8 

162915A70! 

297.0! 

54.0! 

10.0! 

- 

3800 

20.01DIESEL  PUNP/  HOTlTX 

HOUSTON 

1982 

I 

1  1 

297.0! 

54.0! 

1.5! 

- 

! OIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

2524 

1644986 

2029! 5A701 

282.7! 

54. C! 

10.0! 

- 

3  800 

20.0IDIESEL  PUNP/  HOTlTX 

HOUSTON 

1982 

f-' 

1  I 

282.71 

54. C! 

2J 

- 

SOIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

2525 

1655346 

1488! 5  A  70 ! 

295.0! 

54.0! 

11.  . 

• 

3800 

18. OtDIESEL  PUNP/  HOTlTX 

HOUSTON 

1983 

1 

1  1 

295.0! 

54. C! 

2.01 

- 

! OIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

2527 

1655347 

146315*70! 

290.0! 

54. C! 

11.0! 

- 

3800 

18.0IDIESEL  PUMP/  HOTlTX 

HOUSTON 

1013 

! 

1  1 

290.0! 

54.0! 

2.0! 

- 

! OIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

2525 

1643934 

201215*70! 

300.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

3900 

19. 6! DIESEL  PUMP/  HOTlTX 

HOUSTON 

1981 

1 

!  1 

300.0! 

54. C! 

2.0! 

{ 

- 

! OIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

2529 

1643935 

20121  5*70! 

300.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

3900 

19.6!DIE$£L  PUMP/  HOTlTX 

HOUSTON 

1981 

1 

1  1 

300.0! 

54.  C! 

2.0! 

- 

! OIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

2530 

1643936 

201215*70! 

300.0! 

54.0! 

8.5! 

- 

3400 

20.01PUMPS 

ITX 

HOUSTON 

1981 

1 

1  1 

300.0! 

54.0! 

2.01 

- 

! 

! 

COASTAL 

2531 

1643937 

201215*701 

30C.0! 

54.0! 

8.5! 

- 

3400 

20.0! PUMPS 

!TX 

HOUSTON 

1081 

! 

1  1 

300.0! 

54.0! 

2.0! 

- 

! 

! 

COASTAL 

3331 

1553652 

188115*701 

297.01 

54.0! 

11.0! 

- 

4200 

20.0! DIESEL  PUMP/ 

ITX 

HOUSTON 

1973 

1 

1  I 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

- 

ICOILS 

! 

COASTAL 

3591 

1553699 

165615A70! 

297.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

4  4  0  ( 

20.0! DIESEL  PUMP/ 

!TX 

HOUSTON 

1973 

1 

1  1 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

- 

ICOILS 

! 

COASTAL 

20009 

1520831 

158615A70! 

219.0! 

54.0! 

11.01 

- 

300< 

20.0! DIESEL  PUMP/ 

ITX 

HOUSTON 

1969 

t 

1  1 

219.0! 

54.01 

2.0! 

- 

ICOILS 

! 

COASTAL 

25178 

1636283 

211115*70! 

290.0! 

54.0* 

9.6! 

- 

4400 

19.6! DIESEL  PUMP/  HOTlTX 

HOUSTON 

1981 

! 

1  1 

290.0! 

54. C! 

2.0! 

- 

! OIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

25209 

1636566 

2111  15*701 

290.0! 

54.0! 

9.6! 

- 

4400 

19.610IESEL  PUMP/  HOTlTX 

HOUSTON 

1981 

1 

1  1 

290.0! 

54.0! 

2.0! 

- 

10IL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

25239 

1645457 

211115A70! 

290.0! 

54.0! 

10.0! 

- 

4400 

20.01DIESEL  PUMP/  HOTlTX 

HOUSTON 

1982 

1 

1  1 

29C.0! 

54. C! 

2.0! 

- 

!  OIL  HEATING  UNIT! 

PTC  11 

1611427 

197515A701 

297.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

380( 

19.6!DIESEL  PUMP/  HOTlTX 

HOUSTON 

1979 

1 

1  1 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

- 

! OIL  HEATING  UNIT! 

PTC  12 

1613764 

2038 ! 5A701 

297.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

380( 

19.6! DIESEL  PUMP/  HOTlTX 

HOUSTON 

1979 

! 

1 

!  1 

1  1 

297.0! 

! 

54.0! 

! 

2.0! 

! 

“ 

! OIL  HEATING  UNIT! 

!  ! 

(36)  COASTAL  TRADING 

1 

1 

!  1 

1  1 

1 

1 

i 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

COASTAL 

NOMAD 

1686157 

447  !  1 A  03 ! 

208.4! 

35.0! 

13.0! 

1320! 

80' 

75.015  TON  CARGO 

!VA 

SEATTLE 

*  1985 

1 

1 

1  1 
1  1 

220.01 

1 

35. 2! 

! 

10.0! 

! 

l 

! 

{BOONS- HYDRAULIC  ! 

!  ! 

(33)  COASTAL  TRADING 

! 

CORPORA! ! ION 

1  1 

1  1 

l 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

FUNICF 

1505199 

96J1A12! 

34.6! 

22.5! 

7.5! 

912! 

i; 

29.0! NONE 

ITX 

FREEPORT 

1066 

1 

!  1 

I  1 

92.0! 

1 

25.0! 

! 

6.8! 

! 

I 

! 

20 

! 

! 

! 

! 

(36)  COASTAL  TRANSPORTATION/ 

1 

1  INC. 

1  1 
1  1 

l 

1 

! 

! 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

coastal 

TRADER 

1285716 

34911 A  0  3 ! 

168.5! 

32.2! 

11.0! 

1000! 

70 

65.015  TON  CARGO 

!ua 

SEATTLE 

•  1983 

1  ! 

130.0! 

32.5! 

8.0! 

! 

- 

! BOOMS- HYDRAULIC  ! 

COASTAL 

VOYAGER 

1234906 

337  JIAO! 1 

1 

-  1 

12.0! 

1130! 

- 

! 

1945 

! 

1  1 

!  ( 

168.5! 

! 

32.0  * 

1 

9.0! 

! 

! 

! 

— 

! 

! 

! 

! 

(32)  COASTAL  TUGS/  INC. 

! 

! 

!  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

COASTAL 

CAPTAIN 

1619321 

13511*021 

165.0) 

38.0! 

10.5! 

2200! 

50i 

62.0IN0NE 

1L* 

VENICE 

1980 

1 

1 

!  ! 

1  1 

1  ! 

165.01 

1 

1 

38.0! 

1 

! 

5.5! 

! 

; 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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VESSEL  NAME  AIU  NUMBER 


(26)  COASTWISE  TRADING  CO. 
MICHIGAN 


(29)  COASTWISE  TRADING  CG. 
MISSOURI  RIVER 


(33)  COASTWISE  TRADING  CO. 


!  SVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT!  {CAPACITY!  HI6H-  !  !  V  £  S  S  £  I 

!  NET  !CODE!LENSTK!BRDTH!  !  !  !  CST  !  CARGO  HANDLING  !$  fOPERATING 

- - !R£CIS-!***»!  REG.  !  REG. ! LOAD*!  !  CAR60  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC t  BASE 

COAST  !  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1 

GUARD  l  TON-  ‘PAGE!  OVER-! OVER-! ///// !  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////// /f //////// IT D! ////////// 
NUMBER  !  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  'LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-Z  ICE!  LINE-2 


!  !  (  !  1 

!  !  !  !  ! 

!  !  I  !  ! 

29313*36!  109.4!  34.0!  16.0! 
!  !  11S.0!  34.C!  14.0 ! 

5024 !$ A70 !  397.4!  60.0!  23.1! 
!  !  414.0!  60. C!  13.6! 

!  !  !  !  ! 

!  1  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

293J3A351  136.7!  35. C!  7.6! 
!  t  14C.0!  35.0!  7.01 

t  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

1  i  1  !  ! 


!  ! 

(  ! 

1  1 

76. 0 ! NONE  ! IN  WHITING 

!  ! 

50.012  DIESEL  PUMPS/  ! IN  WHITING 
100UBLE  SKIN  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

*0.3  '.NONE  ! IL  WOOD  RIVER 

!  ! 

•  1 

!  ! 

(  ! 


YEAR 

BUILY 

OR 

•REBUILT 


PENNSYLVANIA  TRAOER 

1289972 

137871 2A  22! 

669.0! 

82.8! 

37.0! 

-  ! 

34000! 

-  ! STEAM  i 

ELECT. 

!MD 

BALTIMORE  ! 

1962  l 

! 

1  1 

669.0! 

82.8! 

12.0! 

! 

-  ! 

!  PUMPS 

1 

! 

! 

ATLANTA-BAY 

16463*8 

185! 3A 361 

126.0! 

36.0! 

21.0! 

5  800! 

-  t 

62.0! NONE 

IDE  WILMINGTON! 

1992  ! 

! 

!  ! 

128.0! 

36.0! 

20.0! 

! 

-  1 

2 

! 

I 

! 

C0LUN8IA-3AY 

1648*70 

13513A361 

128.0! 

36.0! 

21.0! 

5800! 

-  ! 

62.01  NONE 

!  DE 

WILMINGTON! 

1982  ! 

! 

!  1 

128.0! 

36.0! 

20.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

RICHMOND  BAY 

1444241 

18SI3A361 

123.0! 

36.0! 

21.0! 

5800! 

-  ! 

62 .0 (NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1982  ! 

1 

!  1 

123.0! 

36.0! 

20.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

TALLAHASSEE  BAY 

16*0635 

18513A36! 

126.0! 

36.0! 

21.0! 

5300! 

-  < 

62.0 !  NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1981  ! 

! 

1  ! 

126.0! 

36.0! 

20.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

1 

FLORIDA  BAY 

!  6*001  * 

1108315A70! 

471.0! 

84.0! 

32.0! 

-  ! 

23000! 

62. O'DIESEL 

PUMPS 

foe 

WILMINGTON! 

1981  • 

1 

!  1 

471.0! 

64.0! 

17.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

GEORGIA-0AY 

16*3069 

954615A70! 

415.0! 

84.0! 

32.0! 

1 

20000! 

62.0! DIESEL 

PUMPS 

IDE 

WILMINGTON! 

1992  ! 

* 

!  ! 

415.0! 

84.0! 

17.0! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

1 

SOUTH  CAROLINA  BAY 

!  6*5757 

1108315*70! 

471.01 

64.0! 

32.0! 

-  ! 

23000! 

62. 0 ! DIES  EL 

PUMPS 

IDE 

WILMINGTON! 

1982  1 

! 

•  1 

471.0! 

84.0! 

17.0! 

! 

-  ( 

1 

! 

! 

! 

VIRGINIA  BAY 

1442492 

11083 ISA70! 

471.0! 

84.0) 

32.0! 

-  ! 

230001 

62.0! 01 ESEL 

PUMPS 

IDE 

WILMINGTON! 

1982  ! 

! 

! 

!  1 

1  1 

471.0! 

1 

84.0! 

! 

17.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

2 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(21)  COBLE/  JOHN 

CABLES  FOOT 

I 

I 

1242313 

!  1 

1  1 

4613F35! 

i 

! 

59.4! 

! 

! 

17.0! 

! 

1 

5.2l 

! 

! 

440! 

! 

! 

-  ! 

; 

! 

20.0 1  NONE 

! 

! 

!0H 

! 

! 

E.  LIVER-  ! 

! 

1 

1939  ! 

! 

! 

1  ! 

1  1  1 

59.4! 

! 

17.0! 

1 

5.2! 

! 

! 

; 

-  1 
j 

; 

j 

! 

1 

POOL  ! 

! 

1 

« 

(03)  COEN  NARINE  EQUIPMENT/ 

! 

I'NC. 

1  1  1 

•  1  ! 

! 

; 

i 

1 

i 

i 

! 

! 

j 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

j 

2 

CALIFORNIA 

1171160 

6091**46! 

12*. si 

45.0! 

6.S! 

-  1 

1000! 

9.0! NONE 

!NJ 

JERSEY  ! 

1930  1 

1 

•  1 

125.0! 

45.5! 

6.0! 

t 

-  ! 

2 

! 

CITY  ! 

1 

COEN  26 

1289565 

2621***3! 

106.0! 

36.1! 

7.0! 

-  i 

600! 

11.0! NONE 

!NJ 

SHORT  J 

19*7  t 

1 

1  ! 

106.0! 

36.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

l 

! 

HILLS  ! 

! 

COEN  34 

!  — - 

700144*6! 

128.0! 

34.0! 

7.0! 

-  I 

700! 

15.51  NONE 

!  NJ 

JERSEY  1 

1952  ! 

! 

1  1 

128.0! 

34.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

! 

CITY  ! 

1 

COEN  40 

1523813 

5371***3! 

130.1! 

40.1! 

10.11 

-  ! 

1200! 

18.0!  NONE 

1NJ 

SHORT  ! 

1969  ! 

1 

1  1 

130.1! 

40.1! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

HILLS  i 

! 

COEN  50 

1532958 

35514A43! 

92.0! 

49.0! 

7.0! 

-  ! 

700! 

15.0 ! NONE 

!  N  J 

SHORT  1 

1955  1 

1 

1  1 

92.0! 

49.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

1 

HILLS  ! 

1 

COEN  59 

,  - 

S5014A421 

250.0! 

35.0: 

6.4! 

-  It 

10! 

1 8. 0! NONE 

!NY 

NEW  YP'<  I 

1951  ! 

! 

•  1 

252.0! 

38.  C! 

4.4! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

COEN  60 

700I4F46! 

150.0! 

40.0! 

7.6! 

-  | 

1200! 

9.01  NONE 

In  < 

JERSEY  ! 

1951  1 

! 

!  ! 

150.0! 

40.0! 

2.6! 

I 

-  1 

! 

! 

CITY  ! 

! 

COEN  61 

!  - 

56054F46! 

1*0.0! 

40.0! 

7.6! 

-  ! 

1100! 

9.01N0NE 

'.NJ 

JERSEY  ! 

1951  l 

1 

1  1 

140.0! 

40.0! 

2.6! 

! 

-  ! 

f 

| 

CITY  1 

! 

COEN  64 

1  - 

36914**3 1 

130.0! 

35.0! 

8.0! 

-  ! 

800! 

11.01N0NE 

!  NY 

STATEN  ! 

1945  ! 

! 

1  ! 

130.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

ISLAND  1 

! 

COEN  130 

1  - - 

70014A46! 

123.0! 

34.0! 

7.0! 

-  ! 

700! 

15.5 ! NONF 

IN  J 

JERSEY  1 

1952  1 

1 

1  1 

128.0! 

34.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

CITY  I 

! 

COEN  250 

5201***2! 

250.2! 

34.2! 

7.3! 

-  !♦ 

10! 

7.0 1  NONE 

!NJ 

SHORT  ! 

1945  ! 

1 

1  1 

250.2! 

34.2! 

2.5! 

1 

-  • 

2 

! 

HILLS  ! 

1 

COEN  351 

21714A46! 

90.0! 

30.0! 

7.3! 

-  J 

435! 

6.6! NONE 

!NJ 

SHORT  ! 

1957  ! 

1 

1  1 

90.0! 

30.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

• 

! 

HILLS  ! 

f 

COEN  608 

!  56014F46! 

140.0! 

40.0! 

7.6! 

-  ! 

1100! 

9.0IN0NE 

:nj 

JERSEY  ! 

1951  ! 

! 

1  1  ! 

140.0! 

40.0! 

2.6! 

( 

.  2 

! 

j 

CITY  ! 

! 

COEN  618 

j  ------ 

1  70014F46! 

150.0! 

40.0! 

7.6! 

! 

1200! 

9.0! NONE 

•AJ 

JERSEY  1 

1951  1 

! 

!  1  1 

150-0! 

40.0! 

2.6! 

! 

-  j 

1 

2 

CITY  ! 

! 

DANA 

•513478 

1  51914A45! 

130.0! 

40.0! 

10.0! 

! 

1200! 

16.5 ! NONE 

ivj 

SHORT  1 

1«68  ! 

1 

•  !  1 

130.0! 

40.  C! 

2.0! 

! 

.  j 

* 

! 

HILLS  ! 

1 

HELEN  C 

i 532888 

•  *3514*43! 

140.0! 

39.0! 

7.0! 

! 

1200! 

9.0! NONE 

!  NJ 

JERSEY  ! 

1977  1 

1 

1 

!  !  1 

!  1  1 

140.0! 

1 

39. C! 

1 

2.0! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

2 

i 

! 

; 

CITY  ! 

! 

; 

i 

(JO)  COFFEY  CONSTRUCTION  CO 

2 

!  !  ! 

!  1  1 

j 

i 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

; 

i 

2 

j 

t 

1 

! 

2 

! 

1 

CITY  OF  HICKMAN 

1532215 

1  97I3A36! 

68.0! 

24.0! 

7.0! 

1400! 

-  ! 

32 .0  i  NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

*  1933  1 

I 

! 

1  !  1 

!  !  1 

66.0! 

! 

24.01 

1 

7.0! 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

1 

(16)  COLLE  BARGES/  INC. 

CB  61 

I 

1 

1  - 

!  1  ! 

!  !  I 

!  28314A43! 

! 

! 

120.0! 

1 

! 

30.0! 

1 

i 

6.5! 

! 

( 

-  ! 

! 

; 

600! 

t 

1 

16. 0! NONE 

! 

! 

INS 

! 

! 

PASCAGOULA! 

! 

! 

1967  1 

1 

1  !  1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

I 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

CB  62 

1  - 

1  263 !4 A43 1 

120.0! 

30.0! 

6.5! 

-  ! 

600! 

16.0! NONE 

(MS 

P'SCAGOULA! 

1968  ! 

1 

!  1  ! 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  1 

1 

! 

1 

! 

CB  63 

1  - 

!  263! 4  A  43 1 

120.0! 

30.0! 

6.5! 

-  ! 

600  i 

16.0IH0NE 

IMS 

PASCAGOULA! 

1968  1 

! 

!  !  ! 

120.0! 

30.01 

1.0! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

1 

C B  64 

PAS( AG  OUL*  1 

1 

I  !  1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

l 

SC  1401 

i 636664 

!  411! 4A43I 

140.0! 

39.0! 

9.0! 

-  ! 

865! 

16.0! NONE 

IMS 

PASiAGOULA! 

1952  ! 

I 

I 

!  !  J 

!  !  ! 

140.0! 

39.0! 

1.0! 

I 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(16)  COLLE  TOWING  COMPANY/ 

1 

INIC. 

!  I  ! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

ALLIGATOR 

1656374 

!  96J3A36I 

66.5! 

26.0' 

8.5! 

1400! 

-  ! 

45.01  HONE 

IMS 

PASCAGOULA! 

1982  i 

!  t  I 

70.0! 

27.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

ARROWHEAD 

1668999 

!  96 ! 3  A3  6 ! 

66.5! 

26.0! 

8.5! 

140! 

-  ! 

45. 0  INANE 

IMS 

PASCAGOULA! 

1982  ! 

1  1  1 

>0.0! 

27.0! 

7.0! 

1 

-  • 

* 

1 

t 

t 

C  NCVEA  J» 

1642813 

"l  84!  JA  36! 

56.1! 

22.1! 

6.0! 

900! 

-  ! 

33.0! NONE 

IMS 

PASCAGOULA! 

1951  ! 

! 

!  !  ! 

60.0! 

22.1! 

6.0! 

1 

.  1 

• 

! 

1 

1 

CAPT.  H.  COLLE 

1638714 

1  8413436! 

56.1! 

22.1! 

8.0! 

90  oi 

-  i 

33. G 'NONE 

IMS 

PASCAGOULA! 

1981  1 

1 

•  •  ! 

60.0! 

22.1! 

6.0! 

! 

-  2 

1 

! 

1 

; 

CHIEF  CLOUD 

1651443 

!  961 3A36! 

66.5! 

26.0! 

8.5! 

1400! 

-  j 

39 .0 ! NONE 

!MS 

PASCAGOULA! 

1982  ! 

i 

!  1  ! 

70.0! 

27.0! 

7.0! 

! 

-  i 

1 

2 

! 

! 

EAGLE 

1669002 

*  9613A36! 

66.5! 

26.0! 

8.5! 

1400! 

-  2 

39 .0 !  NONE 

ins 

PASCAGOULA! 

1982  ! 

1 

1 

70.0! 

27.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

! 

HERMAN  COLLE 

1297632 

61.3! 

19.7! 

7.0! 

900! 

-  » 

26.0! NONE 

IMS 

PASCAGOULA ] 

1965  ! 

! 

!  !  ! 

65.0! 

20.0! 

7.0! 

! 

-  i 

! 

! 

1 

1 

J.  H.  COLLE 

1630334 

!  5713AJ6! 

72.7! 

26.0! 

10.6! 

2400! 

-  ! 

39.5 ! NONE 

IMS 

PASCAGOULA! 

1980  I 

! 

i  1  ! 

76.0! 

26.0! 

9.0! 

! 

-  I 

! 

! 

1 

I 

JANET  COLLE 

1578417 

I  10513A36! 

81.7! 

32.0! 

13.6! 

4200! 

-  1 

39.5 ! NONE  . 

IMS 

PASCAGOULA! 

1976  ! 

I 

! 

i  I  ! 

!  !  ! 

90.C! 

! 

32.0! 

! 

11.1! 

1 

! 

! 

-  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

!  ♦ 

1 

RAXLROlAD 

! 

CARS! 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

1  !  ! 

I 

! 

! 

it 

CONTAINERS  ! 

! 

1 

! 

TABLE  2  "  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


1  COAST 
1  GUARD 
1  NUMBER 


(16)  COLLE  TOWING  COMPANY#  IN1C. 

(CONTINUER)! 


JCHN  COLLE  JR 


IVTCC!  RIHENSIONS  IRRAFT!  (CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

NET  (CORE 1LENGTH (BIRTH!  !  !  I  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 

REGIS-!****!  REG.  !  REG. (LOAD-!  (  CARGO  !  FIXED-!  EQUIPMENT  tTCS  BASE 

TER  !  SEC!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !AOJ  LINE-1 

TON-  1PA6E!  OVER-! OVER- I /////I  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////// //////!T&! ////////// 
NAGE  (  IV  (  ALL  1  ALL  (LIGHT!  POWER!  ENGERS  (  (FEET)!  LINE-2  IEE!  LINE-2 


!!!!!!  !  !  ! 

lit!!!  !  !  ! 

111!!!  !  !  ! 

!  t  tit  f  I  !  I 

96I3A36!  78.0!  27.1!  11.6!  2400!  -  !  36.0IN0NE  (NS  PASCAGOULA 

!  i  85.0!  28.11  11.6!  t  10!  !  ! 

1 98 1 3A 36!  111.0!  30.2!  12.0!  3600!  -  !  39.5IN0NE  !PS  PASCAGOULA 

!  !  121.0!  30.2!  12.0!  !  -  !  !  ! 

9613A36!  66.3!  26.0!  8.5!  14001*  -  !  45.01N0NS  IPS  PASCAGOULA 

1  !  70.0!  27.0!  7.0!  !  -  !  !  ! 

9913A36!  81.1!  24.0!  9.5!  1500!  -  !  36.01N0NE  !*S  PASCAGOULA 

(  1  85.0!  24.0!  9.5!  !  -  !  !  ! 

104I3A36!  80.5!  32.1!  13.5!  4000!  -  !  38.5IN0N5  !PS  PASCAGOULA 

!  !  85.0!  32.1!  13.5!  I  -  !  !  ! 

96I3A36!  66.5!  26.0!  8.5!  1400!  -  !  39.01N0NE  (NS  PASCAGOULA 


(36)  COLUMBIA  NAVIGATION  CO.  ! 
COLUMBIA  PRINCESS  It 


BERT  EDWARDS 


(32)  CONAP  OFFSHORE  ! 

C/CHAPPION  !  - 

! 

C/CONNANDER  (563293 

! 

C/CRUSADER  1650987 

! 

C/DICTATOR  1560670 

! 

C/ENFORCER  (605475 

! 

C / INVADER  ! 596143 

! 

C/PLUNDFACR  !&2c031 

! 

C/ft'NfGAOE  1624364 

! 

C/STAUCR  1643724 

! 

C/VICTOR  I  - 

! 

C/VIGILANTE  1644752 

! 

PBR  237  1630027 

• 

VICTOR  j  641765 

! 

! 

! 

(32)  COMARDELLE#  SIDNEY  HARIN1C 
CONTRACTOR#  INC.  ! 

NIMROD  (586405 

! 

! 

! 

(22)  COMBINED  1000  ISLAND  BOAlT 
TOUKSr  INC.  ! 

ALEXANDRIA  BELLE  1295809 

! 

ISLAND  WANDERER  1533264 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
♦REBUILT! 


9813A36!  78.0! 

!  i  85.0! 

198I3A36!  111.0! 

!  (  121.0! 

96I3A36!  66.5! 

!  !  70.0! 

9913A36!  81.1! 

(  1  85.0! 

10413A36!  80.51 

!  !  85.0! 

9613A36!  66.5! 

!  !  70.0! 

9613A36!  66.5! 

!  !  70.0! 

96I3A36!  66.5! 

!  I  70.0! 

9613A36!  66.5! 

!  !  70.0! 

96! JA  36!  66.5! 

!  !  70.0! 

26314*43!  120.0! 

!  1*120.0! 

2I3UA43!  120.0! 

!  !  120.0! 

28314A43!  12C.0! 

!  !  120.0! 


27.0!  7.0! 

26.0!  8.51 

27.0!  7.0! 

26.0!  8.5! 

27.0!  7.0! 

26.0!  8.5! 

27.0!  7.0! 

26.0!  8.5! 

27.0!  7.0! 

30.0!  6.5! 

30.0!  1.0! 

30.0!  6.5! 

30.0!  1.0! 

30.0!  6.5! 


39.0! NONE 
! 

39.01  NONE 
! 

39.0! NONE 

! 

39.0 ! NONE 

! 

39.0! NONE 


16.0 ! NONE 

! 

1 6 .0 ! NONE 


94MA13! 

94.5! 

42.01 

4.6! 

4801  * 

16! 

38.0!N0NE 

!-  ! 

120.0! 

42.2! 

3.6! 

! 

-  ! 

! 

5I3A36! 

24.0! 

6.0! 

2.7! 

350! 

-  ! 

14.0! NONE 

!  ! 

24.0! 

8.0! 

2.7! 

! 

-  ! 

( 

2513A36! 

43.3! 

15.3! 

5.5! 

240! 

-  ! 

25 .0 ! NONE 

!  ! 

!  ! 

43.3! 

! 

15.3! 

! 

5.5! 

! 

■ 

( 

! 

■ 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

i 

»  X 

!  ! 

66! 1C03I 

j 

—  ! 

! 

—  ! 

s 

! 

6.5! 

i 

( 

2400! 

i 

! 

44! 

; 

30.0  j  NONE 

!  ! 

110.0! 

24.0! 

5.5! 

! 

-  ! 

1 

6611C12! 

—  ! 

—  ! 

6.0! 

1500! 

24! 

20.0! NONE 

!  ! 

100.0! 

20.0! 

6.0! 

( 

60! 

! 

288MA03! 

! 

1 

12.0! 

1800! 

-  ! 

! 

!  ! 

180.0! 

38.  C! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

6611C12! 

—  ! 

—  I 

6.5! 

1575! 

17! 

25.0! NONE 

!  ! 

100.0! 

25.0! 

4.5! 

1 

50! 

! 

6611A03! 

100.0! 

-  ! 

7.9! 

2300! 

18! 

35 .0 ! NONE 

!  ! 

120.0! 

25.9! 

5.4! 

! 

-  i 

2 

S811A03! 

! 

! 

10.C! 

2060! 

-  ! 

-  i 

!  ! 

120.0! 

25.  C! 

9.5! 

I 

.  j 

{ 

65I1C03! 

100.0! 

-  ! 

7.0! 

2000! 

Id! 

35. ol NONE 

(  ! 

120.0! 

25.0! 

4.5! 

! 

-  ! 

i 

65MC03! 

10C.0J 

! 

7.0! 

2100! 

38! 

35.GJN9N2 

!  ! 

109.0! 

25. C! 

5.0! 

! 

-  i 

2 

59MC03! 

90.0! 

-  ! 

7.0! 

1545! 

33! 

30.0! NONE 

!  ! 

105.0! 

21.6! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

59(1 A02 ! 

! 

! 

7.0! 

1545! 

38! 

-  ! 

!  ! 

105.0! 

21.3! 

5.6! 

! 

-  ( 

! 

6SI1A03! 

—  1 

—  ! 

7.3! 

2040! 

17! 

35.0 (NONE 

!  1 

100.01 

24.0! 

7.1! 

i 

-  ! 

! 

6S11A12! 

102.8! 

28.0! 

10.3! 

1300! 

113! 

35.0INONE 

i  | 

116.0! 

26*08 

5.8! 

! 

15! 

; 

87 i 1 A03  5 

! 

-  i 

6.9! 

1545! 

250! 

-  i 

!  ! 

!  I 

!  ! 

105.0! 

! 

1 

23.  Oi 
! 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

i 

! 

-  ! 

{ 

t 

! 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

3413A361 

! 

! 

43.0! 

J 

! 

18.  C! 

{ 

! 

5.6! 

! 

! 

500! 

! 

! 

-  ! 

! 

2 

33.0! NONE 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

45.0! 

! 

! 

18.8! 

! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

! 

j 

-  { 

] 

i 

i 

! 

!  i 

!  ! 

19J1A16! 

! 

i 

62.1*! 

! 

! 

21.8! 

1 

! 

4.0! 

i 

! 

310! 

2 

! 

! 

• 

20. 6 ! NONE 

!  ! 

62.1! 

21.8! 

3.8! 

! 

236! 

• 

38MA16! 

64.8! 

22.6! 

4.0!. 

476! 

•  j 

20.6  !NOH£ 

!  ! 

64.8! 

22.6! 

3.6! 

! 

221! 

i 

IMS  PASCAGOULA 
! 

IPS  PASCAGOULA 

! 

IPS  PASCAGOULA 

! 

•PS  PASCAGOULA 
i 

•PS  PASCAGOULA 

i 

'(MS  PASCAGOULA 

! 

IMS  PASCAGOULA 

! 

IMS  PASCAGOULA 

! 

IMS  PASCAGOULA 
( 

IMS  PASCAGOULA 
! 

IMS  PASCAGOULA 
! 

! HS  PASCAGOULA 
! 

IMS  PASCAGOULA 


COLLE  121 

M7S699 

!  494 !4A43! 

180.1! 

36.0! 

8.5! 

-  I 

1200! 

16. O'.  NON* 

!NS 

PASCAGOULA! 

1943 

! 

!  !  1 

180.1! 

38.01. 

1.3! 

! 

-  i 

i 

! 

CCLLi  120 

11756# 

49415A70! 

180.1! 

36.0!' 

8.5! 

—  j 

1200 ! 

2$.0nPH  PUMP 

•PS 

PASCAGOULA! 

1«42 

2 

! 

!  ! 

!  ! 

180.1! 

36. C! 
i 

1.3! 

! 

i 

.  i 

! 

( 

! 

! 

i 

(32)  COLLINS  MARINE 

! 

SERVICE  ! 

!  ! 

!  ! 

i 

1* 

i 

1 

1 

! 

j 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

1977 

CO  PAR  I 

1586515 

66MC03! 

97.0! 

22.0! 

6.0! 

1550! 

25! 

2.5! NONE 

(LA 

LECVILLE  ! 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

100.01 

22.0! 

1 

5.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(03)  COLONIAL  SAND 

I 

t  STONE  CO!.#  INC. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

C  1 

1294365 

1429I4F46! 

150.1! 

44.1! 

12.0! 

-  j 

2200! 

16. 0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1964 

! 

!  ! 

150.1! 

44.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

C  3 

1294864 

U29I4F46! 

150.1! 

44.1! 

12.0! 

-  i 

2200! 

16.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1964 

! 

!  ! 

150.1! 

44.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

L  50 

! 270990 

462I4A43! 

125.0! 

38.01 

11.4! 

-  I 

1500! 

22.O1N0NE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1956 

! 

!  1 

125.3! 

38.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

1961 

L  5? 

1285651 

44314A43! 

125.0! 

38.0! 

11.0! 

-  1 

1500! 

22.0! NONE 

1NT 

NEW  YORK  ! 

! 

!  ! 

125.3! 

38.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

L  59 

(287020 

46314A43! 

125.01 

?8.0! 

11.0! 

-  ! 

1500! 

22.0 1  NONE 

!HY 

NEW  YORK  ! 

1961 

! 

!  ! 

125.3! 

38.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

1962 

L  60 

1287726 

452 !4A43! 

125.0! 

38.0! 

11.0! 

-  ! 

1500! 

22.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1 

!  ! 

125.3! 

36.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

L  91 

J251C71 

442(4*43! 

125.0! 

38.0! 

11.0! 

-  ! 

1050! 

12 .0 ! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

♦  1958 

! 

!  1 

125.3! 

38.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

L  9? 

1251266 

442 14A43! 

125.0! 

36.01 

11.0! 

-  I 

1050! 

22.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

*  195! 

! 

!  ! 

125.3! 

38.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

I960 

L  U 

12*3281 

48814A43! 

125.0! 

38.0! 

11.1! 

-  ! 

1300! 

22.0'NONE 

!NY 

NEW  YOPK  1 

! 

!  ! 

125.3! 

38.0! 

2.2! 

-  ! 

! 

J 

!VA  KETTLE 
!  FALLS 
I WA  KETTLE 
!  FALLS 
!WA  KETTLE 
!  FALLS 
! 

! 

I 

!LA  MORGAN 
!  CITY 
!LA  MORGAN 
!  CITY 
l 
! 

! LA  N0R6AN 
!  CITY 
1  LA  MORGAN 
•  CITY 
! 


!  TX  SABINE 
!  PASS 
!IA  VENICE 
! 

! 

1 

!LA  MORGAN 
!  CITY 
!LA  MORGAN 
!  CITY 
! 


!LA  DES 
!  ALLCMANDS 


!NY  ALEXANDRIA 
!  9AY 

!NY  ALEXANDRIA 
•  BAY 


! 

! 

! 


! 


10  VEH1CLUS 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


1  COAST 
1  GUARD 
t  NUMBER 


(22)  COMBINED  1000  ISLAND  90A!T 
TOURS#  INC.  I 

(CONTINUED)! 


MISS  CLAYTON  III 

1295280 

! 

56! It  16! 

6A.S! 

19.0! 

5.0! 

700! 

-  j 

20 .0! NONE 

!HY 

CLAYTON  ! 

1964 

! 

! 

!  ! 

6A.5! 

19. C! 

4.5! 

! 

245! 

! 

( 

! 

MISS  CLAYTON  IV 

! 2769  S  2 

! 

6211016! 

63.8! 

17.5! 

5.3! 

430! 

-  ! 

8.6! NONE 

INY 

ALEXANDRIA! 

1958 

i 

! 

I  ! 

63.8! 

17.5! 

5.0! 

! 

134! 

i 

i 

BAY  ! 

RIOT  II 

i  - 

i 

5 !  1016! 

27.8! 

7.4! 

2.3! 

150! 

-  • 

4  ,ol NONE 

‘NY 

ALEXANDRIA! 

1934 

i 

! 

!  ! 

27.8! 

7.4! 

2.0! 

! 

6! 

i 

!  _ 

9AY  ! 

UNCLE  SAM 

1225521 

i 

1 5 !  1»16 ! 

60.5! 

10.9! 

2.4! 

238! 

•  • 

10.0 ! NONE 

INY 

ALEXANDRIA ! 

1926 

i 

! 

»  i 

62.4! 

11. C! 

2.0! 

! 

73! 

! 

* 

DAY  ! 

UNCLE  SAM  7 

! 575369 

; 

3si 1 A 161 

6C.2! 

22.6! 

4.0! 

310! 

-  j 

15.0!  NONE 

Iny 

ALEXANDRIA! 

1976 

i 

! 

j  i 

64.8! 

22.6! 

3.8! 

» 

276! 

! 

! 

BAY  ! 

UNCLE  SAM  VI 

1220251 

! 

1911916! 

61.0! 

10.2! 

3.5! 

155! 

-  j 

8.1!  NONE 

!NY 

ALEXANDRIA.! 

1920 

! 

i 

! 

! 

1  i 

i  j 

64.5! 

; 

10.2! 

t 

3.0! 

i 

! 

* 

58! 

i 

i 

i 

i 

BAY  ! 

! 

(AD  COMES#  YALE 

i 

i 

! 

! 

•  i 

!  ! 

t 

j 

i 

• 

i 

| 

i 

j 

i 

j 

i 

i 

i 

! 

! 

I 

KV  2  52 

I17462A 

! 

299  1 5A70! 

140.0! 

34.0! 

7.0! 

-  j 

681! 

34.0! DIESEL  PUMP 

!  C  A 

SAN  DIEGO  ! 

19*0 

! 

! 

j  j 

140.0! 

34.0! 

1.9! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

PEN  MAR  NO.  1 

!  - 

! 

6A*!5A7oi 

56.0! 

16. C! 

6.0! 

-  ! 

60! 

75  .0 !  NONE 

!  C  A 

SAN  DIE60  ! 

1982 

! 

! 

! 

i 

!  1 

!  ! 

$6.0! 

; 

16.0! 

j 

8.0! 

! 

! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  COMHANCHC  MARINE#  INC. 

J 

i 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

COMMANCHE 

1 6 1 5  3& 7 

1 

74!3A35> 

56.8! 

24.1! 

7.0! 

1200! 

-  ! 

31 .0 ! NONE 

!LA 

BERWICK  i 

1979 

! 

! 

!  ! 

60.0! 

24.1! 

5.0! 

! 

.  i 

! 

! 

! 

02)  COMMERCIAL  6AAGE  CARRIER! 
LIMITED  PARTNERSHIP  I  ! 


(32)  COMMERCIAL  BARGE  LINES  ! 
LIMITED  PARTNERSHIP  I  ) 


!VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT!  {CAPACITY !  WISH-  I  !  V  E  S  S  E  L 

NET  ICODElLENGTHiBRDTH!  1  !  I  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  lOPERATINS 

REGIS-!****!  REG.  !- RE6. ! LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

7ER  !  SEC!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINC-1 

TON-  IMAGE!  OVER-! OVER-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT)  !//////////////// !TD! ////////// 
N.-.SC  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER!  EKGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2 


LC  111 

! 63781S 

! 

706 ! 4  A  45 ! 

195*0! 

35.C! 

11.0! 

- 

! 

1932! 

14.6! NONE 

! LA  NEW 

! 

1981 

! 

1 

!  1 

195.0! 

15. C! 

1.6! 

! 

-  » 

! 

!  ORLEANS 

! 

LC  113 

! 637*21 

1 

70614A4S1 

195. U! 

35.0! 

11  v(M 

- 

! 

1932! 

14  .6  !  NONE 

!LA  NEW 

! 

1981 

! 

! 

1  1 

195.0! 

3*  *•! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

LC  114 

1637822 

! 

70614A46! 

195  0! 

35. 

M  0! 

- 

! 

1932 1 

14.6! NONE 

!LA  NEW 

! 

1981 

! 

1 

1  1 

195*0! 

35. C! 

'  <6! 

! 

-  « 

l 

!  ORLEANS 

! 

LC  115 

1637823 

! 

70614*46! 

193. CJ 

35.0! 

V  ,0! 

- 

! 

1932! 

14.6!  NONE 

f LA  NEW 

! 

1951 

j 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

LC  116 

{637  824 

1 

70614A46! 

195.0! 

35.0! 

11  0* 

- 

! 

1932! 

1 4. 6 1  NONE 

! LA  NEW 

! 

1981 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

1 

LC  117 

1637825 

! 

70614A46I 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

! 

1932! 

14.6) NONE 

!LA:NEW 

! 

1981 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

(  ORLEANS 

! 

lc  lie 

1637826 

! 

70614A46! 

195.0! 

35.0! 

11. C! 

- 

! 

1932! 

1 4. 6 ! NONE 

•LA  NEW 

I 

1981 

LC  119 

! 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

1637827 

f 

70614446! 

195.0! 

35.0! 

11.01 

- 

! 

1932! 

14.6! NONE 

!IA  NEW 

! 

1981 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

LC  211 

1637830 

! 

78814A45! 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1892! 

16.0 {NONE 

1LA  NEW 

! 

1981 

I  . 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

! 

LC  212 

•637831 

! 

78814A45! 

2C0.0! 

35.C! 

10.0! 

- 

! 

1892! 

16.0! NONE 

!LA  NEW 

! 

1981 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

LC  213 

1637832 

! 

78814A45! 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1892! 

16 .0! NONE 

ILA  NEW 

1 

1981 

1 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

LC  214 

1637833 

1 

78814A45! 

200.0! 

35.0! 

19.0! 

- 

! 

1892! 

16.0! NONE 

ILA  NEW 

I 

1981 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

LC  215 

1637*34 

! 

78814A45! 

200.0! 

35. Cl 

10.0! 

- 

! 

1892! 

16.0! NONE 

ILA  NEW 

I 

1981 

1 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

LC  216 

1637835 

! 

78814*45! 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1892! 

1 6.0! NONE 

ILA  NEW 

! 

1981 

1 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

LC  217 

1637*36 

1 

78614A45! 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

189?' 

16.0 ! NONE 

•LA  NEW 

! 

1981 

1 

t 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

I 

-  1 

» 

•  ORLEANS 

! 

LC  21? 

1637837 

• 

78614A45! 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

• 

! 

1892! 

1 6 • 0 ! NONE 

ILA  NEW 

1 

1951 

! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

LC  219 

•637838 

| 

78814A45! 

200.0! 

35.0! 

10. C! 

- 

1 

1892! 

1 6.0! NONE 

ILA  NEW 

! 

1981 

LC 

121 

1638966 

I 

70614A45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1535! 

13.5 l HONE 

!LA 

NEW 

! 

1981 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

LC 

122 

1438967 

! 

706I4A45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1535! 

1 3.5! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1981 

! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

( 

! 

ORLEANS 

J 

LC 

123 

{638968 

! 

70614A45 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1535! 

1 5. 5SN0NE 

ILA 

NEW 

! 

1981 

! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.01- 

1.6! 

! 

-  i 

j 

! 

ORLEANS 

I 

LC 

124 

1638969 

! 

70624*45 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1535! 

13.5i NONE 

ILA 

NFW 

1 

1981 

! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.C! 

1.6! 

! 

-  t 

! 

! 

ORLEANS 

! 

LC 

125 

1638970 

! 

70614*45! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1 535  j 

1 3. SIMONE 

ILA 

NEW 

! 

1981 

! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

! 

f 

ORLEANS 

» 

LC 

221 

1638971 

! 

793! 4*45! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1660! 

13.5! NONE 

ILA  NEW 

! 

1981 

! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

( 

! 

ORLEANS 

! 

LC 

222 

1638972 

! 

79314*45! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1660! 

1 3.5! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1981 

! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

LC 

223 

1638973 

! 

79314*45! 

200.0! 

35. 0! 

9.0! 

- 

! 

1660! 

13.5! NONE 

JLA 

NFW 

| 

1981 

! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

LC 

224 

1638974 

! 

79314*45! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1660! 

1 3.5  !NONE 

ILA 

NEW 

! 

1981 

! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

! 

ORLEANS 

! 

LC 

225 

1438975 

! 

79314*45! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1  o  6  0 ! 

1  3.5  j  NONE 

!LA 

NEW 

i 

1981 

i 

i 

! 

! 

!  ! 

!  • 

200.0! 

i 

35.C! 

! 

1.5! 

! 

! 

J 

.  i 

i 

1 

i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

(32)  COMMERCIAL  BARGE 

j 

TRANSPORT 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

» 

! 

! 

! 

1 

! 

j 

J 

i 

! 

! 

I 

! 

LIMITED  PARTNERSHIP  I  ! 

! 

!  ! 

{ 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

LC 

101 

1643422 

! 

70414*45! 

195. Oj 

35.0! 

io.  oi 

- 

! 

1743! 

14.6! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1981 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

LC 

102 

•643423 

! 

70414*45! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

! 

1743! 

14.61N0NE 

!LA  NEW 

1 

1981 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

LC 

103 

1643424 

! 

70414*45! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1743! 

14.6! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1981 

I 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

LC 

104 

1643425 

! 

704! 4A45 1 

195.0! 

35.01 

10.0! 

- 

! 

1743! 

14. 6 ! NONE 

JLA 

NEW 

I 

1981 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

LC 

105 

1643426 

! 

70414**5! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

! 

1743! 

14.6! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1981 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

LC 

106 

1643427 

! 

70*14*45! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1743! 

14*6 (NONE 

ILA 

NEW 

! 

1981 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

LC 

107 

1643428 

! 

704I4A45! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1743! 

1 4.6! NONE 

JLA 

NEW 

! 

1981 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

LC 

108 

1643429 

! 

7041 4A4SI 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1 

1743! 

14.6 ! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1981 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

LC 

109 

1643430 

! 

70414*45! 

195.0! 

35.0! 

10.01 

- 

! 

1743! 

14.6! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1981 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGR! 

BIST] 

OPERATOR 

i 

I  NET 

IVTCC!  DIMENSIONS  URAfT! 
ICODElL£NGTH!3RDTHt  ! 

lAAlAl  Iff  ft  IftP  ft  I  M  A  P|  M  ft 

1  CAPACITY 
! 

!  COAST 

l REGIS- 
!  TER 

RES.  I  MEG.ll.wAD“{ 
t  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  CARGO 

utt/ttn 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

1 

TON¬ 

!PAGE! 

OVER-! OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

!  NUMBER 

! 

NAGE 

!  IV  | 

ALL  !  ALL  1LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(32)  COMMERCIAL  EARGE  TRANSPO l RT 

1  1 

1 

1 

! 

! 

LIMITED  PARTNERSHIP  I 

! 

1  t 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED)! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

LC  110 

1443431 

70414A451 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ( 

1743 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

- 

LC  120 

(637828 

70614A4S1 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  I 

1932 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

- 

LC  201 

1643432 

7881 4A451 

200.0! 

35.0! 

10.01 

1892 

! 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.4! 

! 

- 

Lt  202 

1643433 

78814A45! 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

-  1 

1892 

! 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.4! 

! 

- 

LC  203 

1643434 

78BI4A451 

200.01 

35.01 

10.0! 

1892 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.4! 

1 

- 

LC  204 

1643435 

7881 4A451 

200.0! 

35. C! 

10.0! 

-  ! 

1892 

! 

!  1 

2oo.ni 

35.0! 

1.4! 

1 

- 

LC  205 

1643436 

788I4A43! 

200.01 

3  5  •  C 1 

10.0! 

1892 

{ 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.4! 

! 

- 

LC  206 

1  643437 

78814A45! 

200.0! 

3S.01 

10.01 

-  ! 

1892 

| 

1  1 

200.01 

35. C! 

1.4! 

! 

- 

LC  207 

1643438 

78614A45I 

200.01 

35.0! 

10.0! 

1892 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

» 

- 

LC  208 

(643439 

78314A4S! 

20U.0! 

35. Cf 

10.0! 

-  | 

1892 

1 

!  1 

200.01 

35. C! 

1.4! 

t 

- 

LC  209 

1643440 

78814A45! 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

-  J 

189  2 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

- 

LC  210 

1643441 

78814A45! 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

-  1 

1892 

! 

(  1 

200.01 

35.01 

1.4! 

! 

- 

LC  220 

1637839 

78814A451 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

1892 

l 

1 

1  1 

!  1 

200.0! 

1 

35.0! 

! 

1.4! 

! 

! 

i 

- 

(20)  COMMERCIAL  DIVING 

1 

• 

1  1 

!  ! 

! 

1 

1 

1 

i 

t 

! 

! 

STEEL  CIU 

1230324 

5413435! 

71.41 

20.0! 

4.0! 

520! 

- 

! 

1  1 

1  I 

75.51 

1 

20.0! 

1 

4.0! 

; 

! 

! 

“ 

(32)  COMMERCIAL  TOWING,  INC. 
GULFKING 

1 

! 

1275193 

1  1 

1  ! 

124541  1 F  0  6 1 

1 

1 

632.01 

1 

! 

90.0! 

i 

! 

35.6! 

! 

! 

13600! 

38890 

1 

! 

1  1 

1  1 

661.0! 

1 

90.1! 

! 

20.0! 

! 

! 

! 

“ 

(32)  COMMERCIAL  TOWING,  INC. 
AD  106 

1 

! 

j  - 

1  1 

i  1 

62  7144401 

1 

1 

195.01 

1 

1 

35.0! 

! 

! 

9.0! 

! 

! 

1457 

1 

!  1 

1  1 

195.01 

1 

35.0! 

! 

1.8! 

! 

! 

! 

- 

(33)  COMMODITIES  TRANSPORT, 

1 

IlNC. 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

FRAN  SIS 

! 501 393 

110715A70! 

216.01 

50.0! 

9.0! 

2250 

! 

1  ! 

216.01 

50.0! 

2.0! 

! 

- 

IBI  301 

1273743 

121415470! 

240.01 

50.0! 

9.0! 

2775 

! 

1  ! 

240.01 

50.0! 

2.0! 

! 

- 

I?I  302 

1273744 

1 32015470! 

240.0! 

50.0! 

9.0! 

3290 

! 

1  ! 

240.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

- 

IP1  303 

1273745 

1251 15470! 

240.01 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

2925 

1 

!  1 

240.01 

50.0! 

2.0! 

! 

- 

SW  1935 

151)062 

687 1 54701 

136.6! 

50.0! 

8.5! 

1615 

! 

i 

!  1 

1  1 

136.6! 

1 

50.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

- 

(32)  COMPASS  DOCKSIDE,  INC. 
F5L  801 

1 

1 

1276597 

1  1 

!  ! 

62914441 ! 

! 

! 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

9.0! 

I 

! 

1400! 

I 

1 

)  1 

1  ! 

195.0! 

1 

35.01 

t 

1.7! 

! 

i 

! 

“  1 

(32)  COMPASS  MARINE  SERVICES 

1 

, !  INC. 

!  ! 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

A0OIE  C 

1629630 

1 15 1 3435! 

64.3! 

26.0! 

8.0! 

1400! 

-  ! 

1 

1  i 

70.  C! 

26.0! 

7.6! 

! 

-  ! 

608  LIVINGSTON 

1636928 

90! 5435! 

60.0! 

24.0! 

8.0! 

1200! 

-  ! 

! 

!  ! 

60.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

CASEY  C 

1650496 

6513A33! 

60.0! 

24.0! 

7.0! 

1000! 

-  j 

1 

1  ! 

60.0! 

24.0! 

6.0! 

! 

-  j 

COMPASS  CREST 

1512615 

90 ! 5436 1 

78.0! 

26.0! 

8.0! 

1000! 

-  | 

1 

!  1 

73.0! 

26.0! 

7.0! 

! 

-  i 

COMPASS  ENTERPRISE 

1 549972 

166 ! 3436 1 

90.01 

30.0! 

a. a 

1800! 

-  ! 

1 

1  ! 

90.01 

30.0! 

8.0! 

! 

-  J 

COMPASS  FLAG 

1512697 

90 ! 3436! 

73.0! 

26.0! 

8.0! 

1000! 

-  1 

j 

1  1 

73.0! 

26.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

COMPASS  FREEDOM 

1551557 

166! 3456! 

90.0! 

30.0! 

8.6! 

1800! 

-  ! 

1 

1  ! 

90.0! 

30.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

COMPASS  GLORY 

1553499 

16613436! 

90.0! 

30.0! 

8.6! 

1800! 

-  i 

! 

1  1 

90.0! 

30.0! 

8.0! 

! 

-  ! 

COMPASS  GOAL 

1538582 

10313436! 

75.0! 

24.0! 

8.6! 

1130! 

-  i 

• 

1  ! 

75.0! 

24.0! 

8.0! 

! 

-  J 

COMPASS  HERO 

1554249 

1 50  1 3A  36 1 

71.0! 

27.0! 

8.6! 

1130! 

-  ! 

! 

!  1 

75.0! 

27.0! 

7.0! 

! 

-  j 

COMPASS  IDEAL 

1555976 

1 50! 3436! 

71.0! 

27.0! 

8. 6! 

1130! 

-  j 

1 

1  ! 

75.0! 

27.0! 

7.0! 

! 

-  i 

COMPASS  JEWEL 

1522760 

741 3436 ! 

65.0! 

24.0! 

8.0! 

760! 

-  i 

! 

!  1 

65.0! 

24.0! 

7.0! 

-  ! 

COMPASS  KNOW-HOW 

1614387 

1101 34  36 ! 

61.2! 

26.1! 

8.6! 

1200! 

-  ! 

I 

1  1 

61.2! 

26.1! 

8.6! 

1 

-  ! 

COMPASS  LEADER 

1623859 

1 10! 3436 ! 

61.2! 

26.1! 

8.6! 

1200! 

-  j 

1 

!  1 

61.2! 

26.1! 

8.6! 

1 

-  ! 

COMPASS  MISSION 

1624582 

11013436! 

61.2! 

26.1! 

8.6! 

1200! 

-  ! 

1 

1  1 

61.  2f 

26.1! 

6.6! 

i 

-  | 

COMPASS  NAVIGATOR 

1625777 

110! 34361 

61.2! 

26.1! 

8.6! 

1200! 

-  ! 

1 

!  1 

61.2! 

26.1! 

8.6! 

! 

-  ! 

COMPASS  PRIDE 

1512698 

90134361 

78.0! 

26.0! 

3.0! 

1C10! 

-  ! 

1 

1  1 

78.0! 

26.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

ED 

1634667 

6413435! 

55.0! 

22.0! 

7.6! 

800! 

-  i 

1 

)  1 

55.0! 

22.0! 

6.6! 

! 

-  ! 

EDITH 

1657903 

53 ! 3435 1 

53.0! 

22.0! 

7.6! 

800! 

-  | 

1 

1  1 

53.0! 

22.01 

6.6! 

! 

-  | 

FRANCES 

1590798 

73! 3435! 

56.01 

22.0! 

8.5! 

800! 

-  ! 

1 

!  1 

56.0! 

22.1! 

8.5! 

1 

-  I 

GROSS  PA  PA 

1632286 

901 34361 

65.0! 

24.0! 

9.0! 

1200! 

-  i 

1 

1  1 

65.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

-  i 

LA60N0A 

1520332 

95 134351 

64.1! 

26.1! 

8.0! 

1400! 

-  | 

1 

1  1 

70.0! 

26.1! 

7.0! 

1 

-  i 

LEONA  C 

1562533 

20913435! 

90.0! 

30.01 

9.5! 

2400! 

-  i 

1 

1  ! 

90.0! 

30.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

I 


!0K  SALLISAW 
! 

! 

I 

I 

! 

1958 

! 

! 

I  LA  NEW 

I 

\ 

1980 

!  ORLEANS 

! 

!LA  NEW 

! 

1981 

!  ORLEANS 

! 

!LA  NEW 

! 

1981 

!  ORLEANS 

( 

J  LA  NEW 

! 

1968 

!  ORLEANS 

! 

(LA  NEW 

! 

1973 

!  ORLEANS 

! 

!L A  NEW 

! 

1968 

!  ORLEANS 

! 

!LA  NEW 

1 

1973 

!  ORLEANS 

! 

!IA  NEW 

! 

1973 

!  ORLEANS 

! 

I LA  NEW 

1 

1972 

!  ORLEANS 

l 

! LA  NEW 

! 

1973 

!  ORLEANS 

I 

ILA  NEW 

! 

1974 

!  ORLEANS 

» 

!LA  NEW 

! 

1969 

!  ORLEANS 

1 

ILA  NEW 

t 

1979 

!  ORLEANS 

! 

(LA  NEV 

! 

1980 

!  ORLEANS 

1 

ILA  NEW 

1 

1980 

!LA  new 

i 

I960 

I  ORLEANS 

! 

ILA  NEW 

1 

1968 

!  ORLEANS 

! 

ILA  NEW 

! 

1981 

1  ORLEANS 

1 

!LA  NEW 

! 

1931 

!  ORLEANS 

1 

ILA  NEW 

1 

1978 

!  ORLEANS 

1 

! LA  NEW 

! 

1981 

I  ORLEANS 

! 

ILA  NEW 

1 

1969 

!  ORLEANS 

! 

ILA  NEW 

! 

1975 

!  ORLEANS 
! 

1 
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TABLE  2 

-  DESCRIPTION  OF  VESSELS 

CNGRl 

1  iVTCCl 

DIMENSIONS  1DRAFT! 

CAPACITY! 

WISH-  1 

mu 

OPERATOR 

1  NET  ICODEILENSTHIOXOTHI 

1 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  (OPERATING 

t 

RtCIS-1 ***»! 

REG.  1 

•EC. (LOAD-1 

CARCO  ! 

FIXED  1  EDUIMENT 

ITC1  BASE 

YEAR  ! 

!  COAST 

TER  1  SEC  1 

i /////! 

CD  1 

////////I 

POINT  (  LINE-1 

VE55EL  NAME  AND  NUMBER 

!  CUARD 

TON-  (PACE! 

OVER-lOVEP-l / // // | 

HORSE! 

PASS-  ICLZ6KT) ! //////////////// ITO 1 //>>////// 

OR  1 

1  NUMBER 

NA6E  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  (LXCHTf 

POWER! 

EHGERS  ( 

(FEET)!  LINE-2 

!EC!  LINE-2 

•REBUILT! 

l 

! 

(32)  COMPASS  MARINE  SERVICES/ !  INC. 

1  1 

1  t 

1  1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

I 

! 

( 

1 

(CONTINUED)! 

1  ( 

! 

! 

1 

| 

| 

KISS  NARX 

1262761 

180I3A3S! 

142.9! 

43.0! 

8.01 

24001 

-  ! 

60.0! NONE 

(LA  NEW 

1951  1 

1 

1  1 

142.9! 

43.0! 

7.61 

-  ! 

! 

SANDY  C 

1630902 

6213*36! 

55.21 

23.01 

8.0! 

1050! 

-  1 

30. 0! NONE 

(LA  BELLE 

1981  ( 

! 

!  I 

55.2! 

23.01 

5. 01 

-  ! 

! 

SHIFTY  lit 

1276139 

4013A35! 

55.0! 

24.0! 

6.0! 

365! 

-  1 

30.0 ! NONE 

(LA  NEW 

1958  1 

1 

1  1 

55.0! 

24.01 

5.5! 

-  I 

! 

J 

C6  172 

1  . 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.5IN0NE 

(LA  NEW 

1969  l 

1 

1 

1  1 

t  1 

61.51 

1 

31.21 

1 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1  ORLEANS 
! 

! 

! 

<36>  CONCRETE  TECHNOLOGY 

! 

C0RP1. 

1  1 
1  1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

| 

I 

1 

SAAICMEF 

1539538 

105014A43! 

252.21 

37.5! 

9,5! 

-  | 

1500! 

3.0) NONE 

(WA  TACOMA 

1928  ( 

1 

l 

1  1 
1  1 

258.01 

l 

37.6! 

1 

3.5! 

-  ! 

! 

! 

( 

! 

COD  CONN./  STATE 

! 

OF/  DEPT.  OIF 

1  1 

1 

1 

1 

1 

I 

! 

| 

1 

1 

i 

YRANSP. 

1 

1  1 

1 

1 

l 

! 

SELDEN  III 

1257366 

591U131 

64.61 

35.01 

4.6! 

255! 

-  1 

?8. 3 ! NONE 

!  CT  WETHERS- 

1949  | 

1 

i  i 

64.8! 

35.01 

4.6! 

-  ! 

| 

CUMBERLAND 

1270671 

7I3A36J 

28.4! 

11.0! 

4.9! 

140! 

-  ! 

12.11  NONE 

(CT  WETHERS- 

(955  1 

l 

1  1 

28.4! 

11.0! 

4.9! 

-  ! 

I 

HOLLISTER  III 

1270672 

2914*46! 

64.01 

15.1! 

4.3! 

-  j 

-  ! 

6.9! NONE 

(CT  WETHERS- 

1955  ! 

! 

! 

1  1 

1  1 

64.0! 

1 

15.1! 

! 

4.3! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

1  FIELD 

I 

* 

(32)  CONNIE/  INC. 

! 

! 

!  1 

1  1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

( 

1 

CONNIE 

1528593 

2813F361 

42.01 

17.1! 

6.0! 

600! 

-  ( 

23.51NONE 

!TX  HOUSTON 

1970  ( 

t 

! 

!  1 

1  1 

46.0! 

I 

11.0! 

1 

5.6! 

! 

-  I 
! 

! 

{ 

1 

I 

(32)  CONOCO/  INC. 

1 

! 

1  ( 

t  1 

1 

1 

i 

! 

! 

• 

i 

! 

1 

1 

VENTURA 

1612647 

196MA02! 

164.31 

38.01 

13.0! 

1700! 

784! 

66.01  DSL  C0HPKES3QK/ 

(LA  CAMERON 

1979  ( 

! 

!  1 

164.3! 

38.0! 

8.0! 

7! 

! DSL  8  FLEC  PUMPS!  I 

! 

1628615 

9413A35! 

65.0! 

26.0! 

9.0! 

1400! 

-  ! 

AO.OINDME 

(LA  WESTLAKE  ! 

I960  ! 

! 

1  1 

65.0! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

CHEROKEE 

1627050 

9413A35! 

65.0! 

26.0! 

9,0! 

1400! 

-  1 

AO. 0  I  NONE 

(LA  WESTLAXE  ! 

1980  I 

1 

!  I 

65.0! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

1 

LOUISIANAN 

1587474 

69S3A35! 

56. 0! 

22.0! 

8.5! 

1000! 

-  ! 

38.0IN0NE 

(LA  WESTLAKE  1 

•  1982  ( 

l 

1  1 

56.0! 

22.0! 

5.6! 

-  ! 

| 

OSAGE 

1625691 

94 1 3 A  35 ! 

65.0! 

26.0! 

9.0! 

1400! 

-  ! 

40.0 l NONE 

(LA  WESTLAKE  ) 

1980  1 

I 

1  1 

65.0! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

PONCA 

1636071 

6213A35! 

56.6! 

22.0! 

8.2! 

800! 

-  ! 

37. 01  NONE 

(LA  WESTLAKE  ! 

1981  1 

! 

i  i 

56.6! 

22.0! 

5.6! 

-  ! 

| 

RAINY  JIN 

1619367 

83I3A35! 

60.0! 

24.0! 

i.5! 

800! 

-  ! 

40.01NONE 

1  LA  WESTLAKE  1 

1980  t 

! 

I  l 

60.0! 

24.0! 

5.6! 

-  ! 

! 

!  | 

SHAWNEE 

1616173 

6913A35! 

56.0! 

22.0! 

3.5! 

800! 

-  ! 

37 .0! NONE 

(LA  WESTLAKE  ! 

1980  ! 

1 

1  ! 

56.01 

22.0! 

5.6! 

-  ! 

! 

TONKAWA 

1623149 

9413A351 

65.0! 

26.0! 

9.0! 

1400! 

-  ! 

40.0! NONE 

ILA  WESTLAXE  1 

1990  ! 

! 

1  1 

65.01 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

WHITE  EAGLE 

1570858 

641 3A35I 

53.51 

20.0! 

3.0! 

800! 

-  ! 

37.0! NONE 

(LA  WESTLAKE  I 

1976  1 

f 

1  1 

53.5! 

20.0! 

5.6! 

-  ! 

! 

!  } 

NO  7001 

(500683 

73015A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1890! 

20.0 ! DIESEL 

PUMP 

(LA  WESTLAKE  ! 

1965  ! 

i  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  i 

! 

|  | 

NO  7C03 

1590443 

1 634 1 5 A  71 ! 

264.0! 

54.0! 

9.0! 

-  1 

4468! 

Z2.01DIESEL 

PUMP/ 

(LA  WESTLAKE  ! 

1978  ( 

l 

1  1 

264.0! 

54.0! 

2.0! 

—  | 

!  HEATING 

COILS 

(  ! 

| 

NO  7004 

(618835 

187615A71! 

297.0! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

5075! 

22.0! DIESEL 

PUMP/ 

(LA  WESTLAKE  1 

1978  I 

! 

!  1 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

(HEATING 

COILS 

1  ! 

J 

NO  7005 

162C486 

187615A71! 

297.0! 

54.0! 

9.0! 

-  j 

5075! 

22.01DIESEL 

PUMP/ 

ILA  WESTLAKE  ! 

1978  I 

1 

1  1 

297.0! 

54. C! 

2.0! 

-  ( 

1  HEATING 

COILS 

| 

1620489 

1 87615*71 ! 

297.0! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

5075! 

22.0IDXESEL 

PUMP/ 

ILA  WESTLAKE  ! 

1978  ! 

l 

1  1 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

(HEATING 

COILS 

I  1 

1623148 

1 876 1SA71 1 

297.0! 

54.0! 

9.01 

*  1 

5075  ! 

22.0! DIESEL 

PUMP/ 

ILA  WESTLAKE  1 

1978  ! 

l 

1  1 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

(HEATING 

COILS 

(  l 

! 

1627594 

11951  S  A  71 1 

220.0! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

3585! 

20.01  DIESEL 

PUMP/ 

(LA  WESTLAKE  i 

1980  t 

f  1 

220.0! 

54.0! 

2.01 

-  ! 

(HEATING 

COILS 

1  i 

{ 

1623507 

1876I5A71I 

297.0! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

5075! 

22.0! DIESEL 

PUMP/ 

ILA  WESTLAXE  1 

1980  l 

! 

!  t 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

(HEATING 

COILS 

!  ! 

1624435 

187615A71! 

297.0! 

54.0! 

9.0! 

-  I 

5075! 

22.01PIESEL 

PUMP/ 

ILA  WESTLAKE  I 

1980  1 

1  ! 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

(HEATING 

COILS 

!  ( 

! 

1626322 

187615A71! 

297.0! 

54.0! 

9.0! 

-  i 

5075! 

22.01  DIESEL 

PUMP/ 

ILA  WESTLAKE  ! 

1980  ! 

1  1 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

-  I 

(HEATING 

COILS 

!  ( 

NO  7012 

1626323 

1  37  6 1  5  A  71 ! 

297.0! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

5075! 

22.0(DXESEL 

PUMP/ 

(LA  WESTLAKE  ! 

1980  ! 

1 

1  ! 

297.0! 

54.01 

2.0! 

-  ! 

(HEATING 

COILS 

1  ( 

! 

1651380 

102715A711 

240.0! 

42.0! 

9.0! 

-  i 

3070! 

22.0IDXESEL 

PUMP/ 

ILA  WESTLAKE  1 

1982  1 

1 

1  1 

240.0! 

42*0! 

2.0! 

-  ! 

(HEATING 

COILS 

(  | 

( 

NO  7014 

1651381 

102715A71 1 

240.0! 

42.0! 

9.0! 

•  i 

3070* 

22.0IDIESEL 

PUMP/ 

(LA  WESTLAKE  ! 

1982  I 

- 

1 

1  1 

240.0! 

42.0! 

2.0! 

-  ! 

(HEATING 

COILS 

!  ! 

! 

1631400 

8081 5  A  71 1 

195.01 

3S.0! 

9.0! 

-  ! 

1938! 

20.01DSL  PUNP-HTDAAU-ITX  VICTOHIA  1 

1981  ! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

(LIC  ACCUMULATOR 

!  i 

1 

1632115 

808! 5 A  71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1938! 

20.01 PSL  fUHP-HTDAAU-ITX  VICTOXIA  1 

1981  1 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

(LIC  ACCUMULATOR 

1  1 

t 

NO  7017 

1633189 

80815A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1938! 

20.01  DSL  PJMP-HYDRAU- 

ILA  WESTLAKE  I 

1981  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1  LI C  ACCUHULATOA 

!  ( 

! 

NO  7018 

1635257 

6081SA71 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1938! 

20.0IDSL  PUNP-NYDXAU-ILA  WESTLAKE  1 

1981  J 

1 

!  1 

1  ( 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

(LIC  ACCUMULATOR 
! 

!  1 

!  | 

l 

(29)  CONSOLIDATED 

CRAIN  t 

1 

BAR  1 GE 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

J 

! 

! 

! 

1  ! 

i 

COMPANY 

1 

!  I 

! 

! 

! 

! 

H  115 

1  - 

9341<Uaj! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1645! 

16.0! 

1M0  ST.  LOUIS  ! 

1977  I 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

A  101 

1599017 

67414.141  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1498! 

18.0! NONE 

(MO  ST.  LOUIS  1 

1978  ! 

! 

f  l 

W.OI 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

A  102 

1599018 

674 14A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  } 

1498! 

18. 0! NONE 

(MO  ST.  LOUIS  ( 

1978  1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  | 

A  103 

1599019 

67414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  { 

1498! 

1 8. 0! NONE 

(MO  ST.  LOUIS  1 

1978  1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

| 

*  10*8 

! 599086 

91714A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1645! 

16.91  NONE 

(MO  ST.  LOUIS  1 

1978  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

AA  19 

1  - 

92714741 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

16681 

19.6 ! NONE 

(MO  $T.  LOUIS  1 

1981  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

1 

Ate  707 

1513860 

67114A481 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1498! 

17.01  NONE 

(HO  ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.71 

“  ! 

1 

ABC  -710 

1513863 

67614A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1498! 

1 7 .0 (NONE 

(MO  ST.  LOUIS  1 

1979  ! 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.7! 

-  ! 

f 

ABC  719 

1612185 

6761 4A48I 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1500! 

16.4! NONE 

(MO  ST.  LOUIS  ! 

1980  i 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  I 

( 

ACC  809B 

1598433 

696S4A48I 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1672! 

1V.KN0NE 

(HO  ST.  LOUIS  t 

1978  ( 

* 

(  I 

1  i 

200.01 

1 

35.0! 

1 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  t 

! 

( 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  . m 


ENCRl 

•1ST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

1  COAST 

!  CUARD 

l  NUMBER 

l  IVTCCt  DIMENSIONS  1DRAFT! 

I  NET  1C0DE1LEN6TH18R0THI  l 

-IRECIS-1****!  RES.  1  R EC* 1  LOAD- { 

!  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 
l  TON-  1PACE!  OVER"! OVER"! /////! 

1  NACE  1  IV  1  ALL  1  ALL  SLIGHT! 

t CAPACITY !  KICK-  1  i  V  E  S  J  E  L  1 

!  1  ESI  1  CARGO  HANDLING  1$  lOPERATINt  i  1 

1  CARGO  i  FINED  1  CGUIRHENT  ITCI  BASE  !  TEAD  i 

1 ////////!  POINT  !  LINE-1  IAOI  LIHE-1  1  CUILT  1 

HORSE!  PASS-  !(LI6Hf)!/////EE///y/////!TD! //////////!  OR  ! 
POHER!  ENGERS  1  (FEED!  LINE-2  IEE!  LINE-2  I-RE6UILT1 

(29)  CONSOLIDATED  CRAIN  1 

! 

1 

BAR  1 CE 

11  1  1 

11  1  ! 

11  1  1 

! 

! 

1 

i 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  1 

! 

! 

! 

COMPANY 

| 

1  1  1  1 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

(CONTINUED) ! 

11  11 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

ABC  3109 

1598434 

696I4A48I  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1672! 

19.1 ! NONE 

1  NO  ST.  LOUIS  ! 

19T8  1 

! 

1  l  200.01  35.0! 

1.45 

! 

-  1 

! 

!  ! 

I 

ADDIE  31 

J  551  890 

99614A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1528! 

16.9 (NONE 

INO  ST.  LOUIS  1 

1973  ! 

1 

1  1  200.0!  35.01 

1.7! 

! 

-  I 

! 

!  1 

! 

ADI  2 

!  - 

88814A411  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 443! 

17.0! NONE 

INO  ST.  LOUIS  I 

1980  ! 

! 

1  1  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

ADS  19 

j  - 

730! 4441 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

19.1 ! NONE 

INO  ST.  LOUIS  1 

1981  ! 

! 

\  1  200.01  35.01 

1.51 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

AAA  101 

i  - 

100914A411  195.01  35.0! 

V.C! 

! 

1530! 

19.6! NONE 

INO  ST.  LOUIS  1 

1979  ! 

! 

1  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

i 

1  1 

! 

AAA  102 

j  - 

100914A41 !  195.0!  35.0! 

9,0! 

- 

! 

1530! 

19.6 {NONE 

INO  ST.  LOUIS  I 

1979  ! 

S 

1  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

!  ! 

! 

APL  101 

1289810 

72414A41!  19S.01  35.0! 

9.0! 

- 

i 

14*0! 

1 6 .4 ! NONE 

INO  ST.  LOUIS  I 

1962  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

! 

!  1 

! 

ARL  102 

1289311 

72414A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1460! 

1 6. 4 { NONE 

INO  ST.  LOUIS  1 

1962  ! 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.8! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

ARL  107 

1280330 

38314A41!  195.0!  35.0! 

9.01 

! 

1400! 

17.0! NONE 

INO  ST.  LOUIS  1 

1959  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

ARL  1139 

I 55  8944 

93314A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1633! 

16. 4 ! NONE 

INO  ST.  LOUIS  1 

1974  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

1 

!  ! 

! 

ARL  1U0 

1558945 

93314A41!  200.0!  55.0! 

9.0! 

- 

! 

1633! 

16.4 ! NONE 

INO  ST.  LOUIS  1 

1974  1 

1 

!  !  "0.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

{ 

!  i 

! 

ARL  1159 

1558946 

93314A41:  .  ;0.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1633! 

16.4! NONE 

INO  ST.  LOUIS  1 

1974  ! 

S 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  1 

i 

ARL  1160 

1558947 

93JUA41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1633! 

16.4 ! NONE 

INO  ST.  LOUIS  1 

1974  ! 

1 

!  i  200.0!  35.0! 

1.6! 

1 

-  i 

! 

!  ! 

! 

AT  6 

1847471 

71414A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

isooi 

14.7! NONE 

INO  ST.  LOUIS  1 

1981  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ( 

! 

i  ! 

! 

AT  8 

1447473 

714! 4441 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

15281 

20.3IN0NE 

INO  St.  LOUIS  1 

1981  ! 

! 

1  l  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

AT  67 

1  - 

71414A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

15001 

14.7! NONE 

INO  ST.  LOUIS  1 

1981  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.7! 

| 

-  1 

! 

!  1 

! 

AT  89 

1  — — 

71414A41!  195.0!  35.01 

9.0! 

• 

1 

1500! 

14.7  J  NONE 

INO  S'.  LOUIS  1 

1981  1 

; 

!  !  195.0!  35.0! 

1.71 

! 

-  ! 

! 

1  I 

! 

AT  90 

j  647475 

71414A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.7! NONE 

1  HU  SI-  LOUIS  i 

1981  ! 

! 

<  !  195.0!  35. 0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  i 

! 

AT  99e 

1  - 

77214A41!  200.0!  35.0! 

9.01 

- 

! 

1688! 

20 .3 !  NONE 

INO  SI.  LOUIS  1 

1981  ! 

I 

!  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

!  1 

! 

AT  99C3 

1  - 

77214441!  200.0!  35.CI 

9.0! 

- 

! 

1600! 

14*7 1  NONE 

INO  ST.  LOUIS  1 

1981  ! 

1 

!  !  200.0!  35. C! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

1  1 

! 

AT  99ie 

1647477 

77214A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

1 4.7! NONE 

INO  ST.  LOUIS  1 

1981  ! 

l 

!  !  200.0!  35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1  1 

! 

AT  9923 

1  - 

77214441 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

14.7! NONE 

INO  ST.  LOUIS  1 

1981  1 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1  1 

! 

AT  993d 

1  - 

77214A41 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

1 4. 7 ! NONE 

INO  ST.  LOUIS  1 

1981 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

\ 

-  ! 

! 

1  1 

i 

AT  994B 

1647480 

77214A411  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1600! 

1 4. 7 (NONE 

INO  SI.  LOUIS  1 

1981  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

1 

1  1 

AT  9950 

1647480 

77214A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

14. 7! HONE 

INO  ST.  LOUIS  1 

1981 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

I 

1  ■ 

AT  9969 

1  - 

77214441!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1600! 

14.7IN0NE 

INO  ST.  LOUIS  1 

-1981! 

! 

!  I  200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1  1 

AT  9978 

1847483 

77214A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

14.7! NONE 

INO  ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

i  i 

AT  9990 

1647435 

77214A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1600! 

14.7 (NONE 

INO  St.  LOUIS  1 

1981 

1 

!  !  20C.0!  35.0! 

1.7! 

I 

-  ! 

! 

1  1 

AV  11 

1546344 

993UA41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

16-9! NONE 

INO  SI.  LOUIS  1 

1975 

l 

!  !  20C.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

1  1 

AV  12 

1546345 

993J4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

16.9! NONE 

INO  ST.  LOUIS  I 

1973 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

AW  13 

1546346 

993! 4441 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

“ 

! 

1550! 

16.9! NONE 

INO  ST.  LOUIS  1 

1973 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

1  ! 

AV  14 

1546347 

99314A41!  200.0!  35. C! 

9.0! 

“ 

i 

1550! 

U.9IN0NC 

INO  ST.  LOUIS  1 

1973 

! 

!  i  20C.O!  35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

!  i 

AV  15 

1546348 

993 ! 4 A 41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1550* 

16.9JN0NE 

!«0  SI.  LOUIS  1 

1973 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

BECKY  29 

1551834 

1 008! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

“ 

1636! 

1 8. 6 ! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

•  j 

! 

!  ! 

CB  39 

1563626 

849J4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

1522! 

1 9. 2 ! NONE 

INO  SI.  LOUIS  1 

1975 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.7! 

!  1 

C?  AO 

1568827 

84914A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

19. 2! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1975 

I 

!  !  195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 

CB  At 

1569587 

849I4A41!  195. C!  35.0! 

9.0! 

“ 

1522! 

19.21N0NE 

INO  SI.  LOUIS  1 

1975 

1 

< 

!  !  195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

{ 

!  ! 

C 9  42 

1569588 

649 ! 4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1522! 

19.2! NONE 

INO  ST.  LOUIS  I 

1975 

i 

!  !  195.0!  35. C! 

1.7! 

-  ! 

I 

!  1 

C9  43 

1569589 

34914A4U  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

?«  2  !K0NE 

INO  ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.7! 

.  « 

! 

!  ! 

CB  44 

1569590 

649!4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1522! 

19.2 ! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  1 

1975 

I 

!  !  195.0!  35.0! 

1.7! 

-  • 

! 

CB  379 

i  - -- - 

774S4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1677! 

19.3SN0NE 

JNO  St.  LOUIS  I 

1974 

| 

!  !  20C.0!  35.0! 

1.3! 

.  ; 

!  ! 

CB  338 

1558958 

945! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1644  j 

1 7.9| NONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1974 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

i 

!  1 

CCC  607 

I  - 

917  !4A46!  —  !  —  ! 

9.0! 

- 

—  i 

—  {NONE 

INO  ST.  LOUIS  1 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 

C68  101 

’1578953 

902J4A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

1497! 

17.1 ! NONE 

INO  ST.  LOUIS  I 

1976 

! 

j 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6* 

-  ! 

!  ! 

cca  102 

1578952 

902 ! 4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

“ 

1497! 

17.1 ! NONE 

JMO  ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

•  ! 

COB  103 

1  - 

705S4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1521! 

19.1 ! HONE 

!«0  ST.  LOUIS  I 

1977 

i 

• 

!  !  195.0!  35.0! 

1*6! 

-  t 

! 

1  ! 

CCB  104 

*1587950 

i 

70514A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1521! 

1 9.1 !NON£ 

!K0  ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.S! 

-  ! 

CGB  10S 

1587951 

70514441!  195.0!  35. C! 

9.0! 

1521! 

19.1 ! NONE 

INO  ST.  LOUIS  I 

1977 

1 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

!  1 

CCB  106 

1587952 

705*4441!  195.0!  35.0! 

9.0! 

“ 

1*>21! 

19. 1 ! NONE 

1M0  ST.  LOUIS  ! 

1977 

1 

•  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

!  1 

CC3  107 

1587953 

70514441!  195.0!  35.0! 

9.0! 

1521! 

19.1 ! NONE 

INO  ST.  LOUIS  I 

1977 

1 

i 

!  *  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

!  1 

CCB  108 

1583242 

85314441 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1525! 

19.6! NONE 

1  NO  ST.  LOUIS  1 

1977 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  1 

cca  109 

159C089 

871J4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19. 6 ! NONE 

INO  ST.  LOUIS  I 

1978 

i 

!  !  198.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

!  ! 

CCB  110 

1 539072 

833 ! 4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

19.2! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

!  !  195.01  35.0! 

1.6! 

-  ! 

*  ! 

_CGB  111 

1607517 

939*4441!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1491* 

17.8 ! NONE 

INO  ST.  LOUIS  1 

1979 

! 

I 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1  !  !  1 

!  !  !  ! 

2.0! 

! 

; 

-  ! 
i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

l  ! 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OP  VESSELS 

! 

1 

TEAR  ! 

PUILT  I 

OR  ! 

REBUILT! 

ENGPl 

DISTl  OPERATOR 

VESSEL  MARE  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1VTCC!  DIMENSIONS  1DRAET! 
NET  1C0DEILENGTM18RDTH!  f 

REGIS-!****!  REG.  !  REG. 1L0AD-! 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  1  PAGE!  OVER-! OVER-!/////! 
NAGE  (  IV  1  ALL  (  ALL  (LIGHT! 

ICAPACXTT!  MICH-  !  {VESSEL! 

!  !  EST  1  CARGO  HANDLING  !$  (OPERATING  ( 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ( 

I ////////!  POINT  !  LINE-1  (AO!  LINE-1  I 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TO I ////////// ! 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  (EE!  LINE-2  !• 

X 

(29)  CONSOLIDATED  GRAIN  1 

! 

1 

BARI GE 

1  !  !  ! 

1  1  !  ! 

11  !  1 

1 

! 

i 

! 

! 

( 

! 

! 

( 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

J 

COMPANY 

! 

11  1  1 

! 

! 

! 

!  ! 

t 

i 

(CONTINUED)! 

(1  !  1 

! 

! 

I 

!  1 

CGB  112 

1603843 

939UA41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

17.8! NONE 

(NO  ST.  LOUIS  1 

1979  { 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

i  { 

I 

z 

cce  ns 

! 604952 

93914A41I  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

1 7.6! NONE 

1  NO  ST.  LOUIS  1 

1979  ! 

! 

1  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

cca  m 

!  - 

939I4A41!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1491! 

17.6 {NONE 

[no  ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

! 

!  !  195.01  35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

(  ! 

! 

'■ 

CG9  117 

1608351 

93914A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

17.81  NONE 

(NO  ST.  LOUIS  ( 

1979  ! 

i 

1  1  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

I 

!  t 

i 

CG8  118 

1605270 

939I4A411  195.01  35. Cl 

9.0! 

- 

1491! 

17.8! NONE 

!  MO  ST.  LOUIS  1 

1979  ! 

! 

(  1  195.01  35.01 

2.0! 

-  ! 

l 

!  1 

! 

CGB  119 

I6C4995 

93914A411  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

17.8! NONE 

! MO  ST.  LOUIS  1 

1979  { 

1 

! 

!  1  195.01  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

CGB  120 

j  - 

93914A41!  195.0!  35.0! 

9.C! 

- 

1491! 

1  7.  8 !  NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

! 

1  1  195.0!  35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

i  j 

i 

CGB  121 

1604996 

93914A41I  195,0!  35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

1 7. 8 l NONE 

f MO  ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

l 

1  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

!  ! 

! 

CC3  122 

1604953 

939J4A411  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

14911 

17.81  NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1979  l 

t 

1  1  195.0!  33,0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

CGB  123 

1604954 

939UA41!  195.0!  3?.0! 

9.01 

- 

1491! 

1 7. 8 1  NONE 

!M0  ST.  L0l!S  t 

1979  ! 

I 

!  1  195.0!  T  j.O! 

2.0! 

-  1 

1 

!  ! 

i 

CGB  124 

! 604955 

939I4A41I  195.0!  iS.C! 

9.0! 

- 

1491! 

17.8! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1979  l 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CGB  125 

1 604  956 

939! 4 A  <1 1  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1491! 

17.4 1  NONE 

!N0  ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

! 

1  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  1 

1 

CGB  126 

1604997 

93914A41I  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

14911 

17.8! NONE 

!N0  ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

! 

!  1  195.0!  35.0! 

2.3! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

, 

CGB  127 

1605271 

100914A41!  135.0!  35. C! 

9.3! 

- 

1491! 

18.6! NONE 

(MO  ST.  LOUIS  ! 

1979  I 

1 

1  1  135.0!  35.0! 

1.8! 

-  ! 

| 

!  ! 

! 

CG3  128 

1605272 

83314A41!  135.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

18.6! NONE 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

! 

!  !  135.0!  35. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  i 

! 

CCA  129 

1605273 

10C914A41!  135.0!  35.C! 

9.0! 

- 

1491! 

18.6 } NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1979  • 

! 

!  !  1*5.0!  !5.C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

CGB  130 

1605274 

833I4A41!  135.01  35,0! 

9.0! 

- 

14911 

18.6 ! NOME 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1979  1 

| 

!  !  135.0!  35.01 

1.6! 

-  ! 

1 

!  1 

! 

CGB  131 

!  - 

1009*44411  195.0!  35.0! 

9.0* 

- 

1491  | 

1 8. 6 (NONE 

(MO  ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

I 

!  1  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  | 

| 

!  1 

! 

cca  132 

1  - 

1009! 4A41 t  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1491! 

1 4.6! NONE 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

1979  l 

! 

!  !  195.0!  35. Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CC8  134 

I  - 

838 ! 4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

18.6IN0NE 

! NO  ST.  LOUIS  ! 

1974  ! 

« 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CCS  135 

!  - 

833I4A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 8. 6 (NONE 

!M0  ST.  LOUIS  1 

1974  1 

! 

!  I  195.0!  35. C! 

1.8! 

-  1 

! 

!  ! 

! 

CGB  136 

|  - 

838J4A41I  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

16.6! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1974  ! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CGB  137 

!  - 

838I4A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 8. 6 ! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  I 

1974  ! 

■ 

I 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  I 

! 

CGB  139 

!  - 

83814A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

18.6! NONE 

ISO  ST.  LOUIS  ! 

1974  I 

» 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

CCS  141 

|  ------ 

83814A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

18 .6  1  NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1974  ! 

I 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

-  I 

! 

!  ! 

! 

CGB  142 

|  - 

63814A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

18.6! HONE 

IMO  ST.  LOUIS  1 

1974  ! 

1 

!  I  195.0!  35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

CGc  143 

(  mmmmmm 

83814A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

18.6! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1«74  ! 

! 

1  !  195.0!  55.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

(  ! 

! 

CC3  144 

1609/90 

895I4A49!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

18.6 ! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

1 

!  1  195.0!  35. C! 

2;ot 

-  1 

! 

(  ! 

! 

CGB  145 

1609791 

895 ! 4 A 4 8 1  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

1 6 .6 ! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  1 

1979  | 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CGB  146 

1609792 

89514A49!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

16 .6 ! NONE 

!N0  ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

t 

!  1 

! 

CGB  147 

1609793 

89S14A48!  195.0!  3S.0! 

9.0! 

1499! 

1 8. 6 ! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  ! 

! 

CGB  148 

1609794 

89514A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

If .6 ! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  1 

J 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

1  1 

CGS  149 

1609795 

895J4A48!  195. 0!  35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

1 8. 6 !  NONE 

IMO  ST.  LOUIS  1 

1979  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

2.01 

-  ! 

1 

!  ! 

I 

CGB  150 

1609796 

89514A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

1 8.6! NONE 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

1 

(  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  I 

! 

!  I 

1 

cca  151 

1609797 

89514A48!  195,0!  35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

18.6! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  1 

1979  ! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  | 

I 

I  ! 

! 

CGB  152 

1609798 

89514A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

18.61N0NP 

[no  ST.  LOUIS  1 

1979  1 

! 

!  I  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CGB  153 

1609799 

89514A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

18.6! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  I 

1979  ! 

I 

!  I  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ! 

1 

CG3  154 

16C9800 

895I4A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

16.61M0NE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

i 

!  !  105.0!  35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

!  1 

1 

CGB  155 

1609801 

89514A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1499| 

1 6.6! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  1 

1979  1 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

cce  156 

1609802 

89514A48!  195.0!  35. J! 

9.01 

•» 

1499! 

10.6INCNE 

IMO  ST.  LOUIS  1 

1979  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  I 

I 

1  1 

1 

CG3  157 

1609803 

89514A48!  t9>.0!  35.0! 

9.0! 

- 

14991 

18, 6! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  1 

1979  ! 

1 

!  !  195.0!  35.01 

2.0! 

-  ( 

! 

!  ! 

! 

cca  158 

1609804 

89514A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1499J 

18.51N0NE 

!H0  ST.  LOUIS  1 

1979  ! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

CG3  159 

1609805 

895UA481  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

18.6 !  NONE 

IMO  ST.  LOUIS  1 

1979  ! 

1 

!  (  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

cce  160 

1609806 

895I4A481  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

1499! 

1 8. 6! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  1 

1979  ! 

1 

!  !  195, OJ  35.0! 

2.0! 

-  J 

! 

1  ! 

! 

CGB  161 

1609807 

69S14A45!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

18.61N0NE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1979  | 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  1 

1 

CGB  162 

1609808 

895I4A4S!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

16. 6IN0ME 

!H0  ST.  LOUIS  1 

1979  ! 

1 

i  !  » * j . w i  sj.u! 

2.C! 

-  f 

I 

I  l 

! 

CCB  163 

1609809 

89514A48!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1499! 

18.61N0NE 

!N0  ST.  L^UIS  ! 

1979  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CG3  .64 

1609810 

895UA4S!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

15.6! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

( 

!  1 

I 

CCB  165 

1609811 

>  895UA49I  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

1 8. 6 ! NONE 

JNO  ST.  M>UIS  1 

1979  ! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.C! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CGB  166 

1609812 

895UA4S!  195.0!  35,0! 

9.0! 

- 

1499! 

18.6! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  1 

1979  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  I 

1 

CGB  167 

1609813 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

18.6 {NONE 

iHO  iT.  LOUIS  ! 

1979  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  1 

1 

CCB  168 

1609814 

89514A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

18.6! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1979  1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  I 

! 

CGB  169 

1612404 

895I4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

18.6! NONE 

(MO  ST.  LOUIS  ! 

1*79  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

CCS  170 

1612405 

895I4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

15.6! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  1 

1979  ! 

1 

! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

2.01 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ( 

i 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  V 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(29)  CONSOLIDATED  CRAIN  6  BAR 
COMPANY 


IVTCCt  DIMENSIONS  {DRAFT! 

NET  !C0DE!LEN6TH!8RDTHl  ! 

REGIS-l****!  REC.  I  REC.ILOAD-! 

TER  !  SEE!//#///!/////!'  ED  ! 

TON-  iPACEl  OVER-! OVER-! /////!  HORSE 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILXGHT1  POWER 


CAPACITY!  HUH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

t  EST  !  CARSO  HANDLING  !S  ! OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  1TC1  BASE 
//////// !  POINT  !  LINE-1  ! AOl  LXNE-1 

PASS-  i (LIGHT) I //////////////// »TD| ////////// 
EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2 


YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


(CONTINUED)!  !  I  !  !  ! 

CCS  189  !  -  i  907UA41!  195.0!  35.0! 

!  |  !  !  195.0!  35.0! 

CCS  190  !  - —  !  907 !  AAAI  i  195.0!  35.0! 

i  !  t  !  195.01  35.0! 

CCB  191  1  -  !  907I4A41!  195.0!  35.0! 

!  II!  195.0!  35.0! 

CCB  192  !  -  !  907I4A411  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

CCB  193  !  -  !  907!4A41l  19S.01  35.0! 

!  !  i  !  195.0!  35.0! 

CCB  197  1  -  I  711I4A41I  195.0!  35.0! 

!  !  i  !  195.0!  35.0! 

CCB  301  !  -  !  700!  AAAI !  195.0!  55.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

CCB  302  !  -  !  700! AAAI !  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  19S.01  35.0! 

CCB  j03  !  -  !  700! AAAI !  195.0!  35. C! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

CGB  304  !  -  !  700!  AAAI !  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

CCB  305  i  -  !  700 ! AAAI !  195.0!  35.01 

1  !  !  !  195.0!  35.0! 

CCB  306  !  -  !  700!  AAAI !  195.0!  35.0! 

!  t  !  *  195.0!  35.0! 

CCB  307  !  -  !  700 ! AAAI  1  195.0!  35.0! 

I  !  (  !  195.0!  35.0! 

CCB  306  !  -  !  7001AA41!  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

CCB  309  1  -  !  700 {AAAI !  195.0!  35. C! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

CC3  310  !  -  !  700!  AAAI !  195.0!  35.0! 

!  !(!  195.0!  35.0! 

CCB  311  !  -  !  697! AAAI !  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

CCB  312  !  -  !  897 ! AAAI !  195.0!  35.0! 

!  !  I  !  195.0!  35.0! 

CCB  313  !  -  !  897! AAAI !  195.0!  35.0! 

!  !  !  1  195.0!  35.0! 

CCB  31A  !  -  !  897!  AAAI !  195.0!  35.0! 

•  !  !  !  195.0!  35.0! 

CCB  315  ! 6AA826  !  697JAAA1!  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

CCB  316  ! 60738A  !  676IAAA7!  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

CCB  324  !  — -  !  686! AAAI !  195.0!  35.0! 

(  !  (  !  195;0!  35.01 

CCB  325  1637401  !  888I4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

CCB  326  ! 637A02  !  888IAAA1!  195iO!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35,0! 

CGB  327  !  -  I  868! AAAI }  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

CCB  328  !  — -  (  388! AAAI !  195.0!  35. C! 

I  !  !  !  195.0!  35.0! 

CCB  329  !  -  I  6581  AAAI !  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

CG3  330  1636406  !  888IAAA1!  195.0!  35.0! 

I  I  !  !  195.0!  35. C! 

CCB  331  !  -  !  858! AAAI !  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

CCB  332  I  - -  !  8881  AAAI !  195.01  35. C! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

CCB  333  !  -  I  668! AAAI !  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195-0!  35.0! 

CCB  33A  !  -  !  866! AAAI !  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

CCB  335  !  -  !  868! AAAI !  195.0!  35.0! 

(  !  !  !  195-0!  35.0! 

CCB  336  !  -  !  888I4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  !  I  195.0!  35.0! 

CCB  337  ! 63741 3  !  888!4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  1  !  195.0!  35.0* 

CCB  336  1637414  !  698I4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

CGB  339  !  -  !  896! AAAI !  195.0!  35. C! 

!  (  !  !  1 9>.0!  35.0! 

CCB  340  !  - -  !  868! AAAI !  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

CGB  341  1637417  !  68d!AAA1!  193*0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

CGB342  1637418  I  388*4*41 t  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35. C! 

CCB  343  ! 637A19  !  8661AAA1!  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

CGB  344  ! 637420  !  688IAAA1!  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  3S.0! 

CCB  345  I  -  I  886! AAAI !  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

CC3  346  !  -  !  686!4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

CCS  347  1637432  !  8881AAA1!  195.01  35. Cl 

1  !  IS  195.01  33.0! 

CCB  348  !  -  !  6651AAA1!  195.0!  35.01 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

CCB  349  !  -  !  688!4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  1  !  195.0!  35.0! 

CGB  350  1637426  !  85814A41!  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35,0! 

CGB  351  1637427  1  6861AAA1!  195.0!  35.0! 

!  !  1  !  195.01  35.0! 

CGB  352  !  —  t—  !  888I4A41!  195.0!  35.0! 

(  !  !  !  195.0!  35. C! 

CGB  353  I  — -  !  8681  AAAI  1  195. Q!  35.0! 

!  11!  195.0!  35.0! 

CGB  354  !  — -  !  886! AAAI !  195.0!  35.0! 

!  !  1  !  195.02  35.0! 

CGB  355  1637431  !  8R8JAA41 !  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35,0! 

!  !  !  !  I  ! 


9.01 

1.6) 

- 

1523! 

-  ! 

20. OlNONE 

1 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  1 

1 

1910 

9.01 

1.61 

- 

1323! 

-  ! 

20.0 ! NONE 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  I 

1 

1910 

9.0! 

1.6! 

- 

1523! 

20. OlNONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1 

1910 

9.0! 

1.6! 

- 

1523! 

-  ! 

20. OlNONE 
! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  1 

1 

1980 

9.01 

1.6! 

- 

1523! 

-  ! 

20. OlNONE 
! 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  I 
! 

1910 

9.0! 

1.6! 

- 

1520! 

-  I 

20. OlNONE 
! 

!P0 

I 

ST.  LOUIS  1 

1 

1910 

9.0! 

1.5! 

- 

1511! 

-  ! 

20.0! NONE 

I 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  1 

1 

I960 

9.0! 

1.5! 

- 

1511 
-  ! 

20. OlNONE 
! 

JNO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1 

1910 

9.0! 

1.5! 

“ 

1511! 

-  I 

20. OlNONE 
! 

!  NO 
! 

ST.  LOUIS  1 

1 

1910 

9.0! 

1.5! 

- 

1511! 

-  I 

20. OlNONE 
! 

!P0 

! 

ST.  LOUIS  1 

1 

1910 

9.0! 

1.5! 

- 

1511! 

-  ! 

20. OlNONE 
! 

IMO 

l 

ST.  LOUIS  I 

1 

1980 

9.0! 

!.5! 

- 

1511! 

-  ! 

20.0! NONE 
! 

IMO 

l 

ST.  LOUIS  I 

1 

1980 

9.01 

1.5! 

“ 

1511! 

-  ! 

20. OlNONE 

i 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1 

I960 

9.0! 

1.5! 

“ 

1511! 

-  i 

20. OlNONE 

I 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  1 

1 

1910 

9.0! 

1.5! 

- 

isni 
-  i 

20. OlNONE 
! 

1H0 

! 

ST.  LOUIS  1 

1 

1980 

9.0! 

1.5! 

- 

1511! 

-  ! 

20. OlNONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  1 
* 

1910 

9.0! 

1.6! 

“ 

1460! 

-  ! 

19. 3! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1 

1912 

9.0! 

1.6! 

- 

1460! 

-  ! 

19.3! NONE 

1 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  1 

I 

1912 

9.0! 

I.Di 

- 

1460! 

-  ! 

19.3 (NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1 

1912 

9.0! 

1.6! 

“ 

1460! 

-  ! 

19.3! NONE 

I 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1 

1912 

9.0! 

1.61 

- 

1480! 

-  ! 

19.3! NONE 
! 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1 

1912 

9.0! 

1.6! 

- 

1498! 

-  ! 

16. OlNONE 

1 

!  MO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1 

1979 

9.01 

1.5! 

“ 

1519! 

-  ! 

20.6  INONE 
! 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1 

1961 

9.0! 

1.5! 

- 

1519! 

-  ! 

20.6 INONE 

I 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  I 

1 

1911 

9.0! 

1.5! 

- 

1519! 

-  ! 

20.6IN0NE 

! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1 

1981 

9.01 

1.5! 

- 

1519! 

-  1 

20.6IN0NE 

! 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1 

1981 

9.0! 

1.5! 

- 

1519! 

20.6! NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS  1 
!  1 

1981 

9.0! 

1.5! 

- 

1519! 

-  ! 

20. 6! NONE 
! 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1981 

9.0! 

1.5! 

- 

1519! 

-  ! 

20.6! NONE 
! 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1981 

9.0! 

1.5! 

” 

1519! 

-  ! 

20. 6 ! NONE 
! 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1981 

9.0! 

1.5! 

- 

1519! 

-  1 

20.61  NONE 

1 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1911 

9.0! 

1.5! 

“ 

1519! 

-  I 

20. 6 INONE 
! 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1981  - 

9.0! 

1.5! 

- 

1519! 

-  ! 

20.6! NiNE 
! 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1981 

9.0! 

1.5! 

- 

1519* 

-  ! 

20.6! NONE 
! 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1981 

9.0! 

1.5! 

• 

1519! 

-  ! 

20.6 ! NONE 
! 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1981 

9.0! 

1.5! 

- 

1519! 

-  ! 

20.6 (NONE 
! 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1981 

9.0! 

1.5! 

1519! 

.  i 

20.6 ! NONE 
! 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1961 

9.0! 

1.5! 

m 

15191 
-  ! 

20.6! NONE 
! 

I  NO 
! 

ST.  LOUIS  1 

1981 

9.0! 

1.5! 

- 

1519i 
.  » 

20. 6 INONE 
« 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1981 

9.0! 

1.5! 

" 

i5i9i 
-  ! 

20. 61  NONE 
! 

IMO 

I 

ST.  LOUIS  1 

1981 

9.0! 

1,5! 

“ 

1519! 

-  ! 

2Q.61N0NC 

! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1961 

9.0! 

1.5! 

* 

1519j 
-  ! 

20.6! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1981 

9.0! 

1.5J 

* 

1519! 

-  ! 

20.61N0HE 

I 

mo 

1 

ST.  LOUIS  I 

1981 

9.0! 

1.5! 

m 

1519! 

-  ! 

20.6! NONE 
! 

|M0 

I 

ST.  LOUIS  1 

1981 

9.0! 

1.5! 

15191 
-  ! 

20.6 ! NONE 
t 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  i 

1981 

9.0! 

• 

- 

1519! 

2  0 • 6 1  NONE 

IMO 

i 

ST.  LOUIS  1 

1981 

I'Vl 

9.0! 

1.5! 

- 

1519! 

-  ! 

20. 6 ! NONE 
! 

jMO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1981 

9.0! 

1.5! 

“ 

1519! 

-  ! 

20.6 ! NONE 
! 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  I 

1981 

9,0! 

1.5! 

* 

1519! 

-  I 

20.6 ! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1981 

9.0! 

1.5! 

- 

1519! 

20.6 (NONE 

i 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1981 

9.0! 

1.5! 

- 

] 

1519! 

*  i 

20. 61 NONE 

1 

ino 

l 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

9.0! 

1.5! 

-  1 

1519? 

-  ! 

20.6! NONE 
! 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1911 

9.0! 

1.5! 

- 

1519! 

20. 6  INC  VE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

9.0! 

1.5! 

! 

- 

151  ?i 

«  i 

! 

20.61N0NE 

1 

! 

IMO 

! 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 


! 


! 

! 


! 

! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


2M 


CNGRI 

DIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

!  COAST 

AND  NUMBER  !  GUARD 

i  NUMBER 

IVTCC!  DIMENSIONS  {DRAFT! 
NET  !C0DE!LEN4TM!B»DTH!  • 

1RECIS" !***•!  REG.  1  REG.1L0AD-! 
TER  !  SEE! ////// 1 /////!  ED  1 
TON-  'PACE!  OVER- 1 OVER- 1  /////! 
NAGE  1  IV  1  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

1  EST  !  CARGO  HANDLING  U  {OPERATING  1  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ! TC!  BASE  !  YEAR  ! 

////////!  POINT  !  LINE-1  1  A3!  LINE-1  l  BUILT  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD|////////// !  0*  t 

CNGERS  {  (FEET)!  LINE-2  tEE!  LINE-2  !*RE3UZLT! 

(29) 

1 

! 

CONSOLIDATED  GRAIN  l  BARlGE 

;  { 

i  i 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

; 

! 

! 

! 

I 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

COMPANY 

! 

1  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

(CONTINUED)! 

!  ! 

! 

! 

i 

! 

I 

! 

! 

CC3 

356 

1637432 

8251  4*41  ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

•  i 

1519! 

20.6! NONE 

1  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

I 

1  ! 

1 °5.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

CG9 

3S7 

1637433 

88814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

20.4! NONE 

!no 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

CC3 

353 

1  - 

88814*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

15191 

20. 6 ! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

CG3 

359 

,  - 

88814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1519! 

20 .6 {NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1961 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

1 

! 

! 

CCB 

360 

1637436 

68S14A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

20.6 {NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1961 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

1 

cca 

361 

i  ...... 

85814A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ( 

1519! 

20. 6! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

t 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

1 

CGS 

362 

!  - 

36314*41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1519! 

20 .6 ! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  t 

1981 

; 

!  * 

193.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

| 

1 

CG3 

363 

! 637439 

88314*41! 

195.0! 

3  5.C ! 

9.0! 

-  j 

1519! 

20. 6 ! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

! 

!  ! 

19S.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

l 

CG3 

666 

1530266 

87314*41 l 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1604! 

16.0IN0NE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  1 

W71 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

i 

1 

t 

cca 

2016 

!  - 

94514*41! 

200.0! 

35. 0! 

9.0! 

-  i 

1640! 

17.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  I 

1974 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

cca 

202B 

1553958 

94514*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1640! 

17.0INONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1974 

1 

1  ! 

200.0! 

35. 0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

CCS 

2039 

j  - 

94514*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1640! 

17.0! NOME 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1974 

! 

i  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

CO 

2C4B 

*553960 

94514A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1644! 

17.9 !  HONE 

!  MO 

ST. 

LOUtS  ! 

1974 

! 

1  1 

200.0) 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

cce 

205B 

1558961 

94514*41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1644! 

17.9! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ( 

1974 

! 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

CCb 

2069 

1558962 

94514*41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1644! 

17.7! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  I 

1974 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

cca 

2079 

!  5  5896  3 

94514*41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1644! 

17.9! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  I 

1974 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

CCB 

2039 

If  58964 

94514*411 

200. 0! 

35.01 

9.0! 

-  i 

1644! 

17.9 !  NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1974 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

cca 

21 OE 

1571677* 

9?? 14*41  ! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1637! 

18.6  !  NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1976 

! 

!  ! 

200.0! 

33.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

CGd 

2119 

1571678 

97714*411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1637! 

18.6 {NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  I 

1976 

! 

1  • 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

CCB 

2120 

1571679 

97714441 l 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1637! 

1 6.6 ! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ( 

1976 

i 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

! 

1 

CGS 

2138 

1571630 

977 !4*41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1637! 

10. 6! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1976 

I 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

CGd 

2146 

1571681 

977*4*41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1637! 

18.61N0NE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1976 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

“  ! 

! 

! 

CCB 

2159 

J571682 

97714*41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  » 

1637! 

18.6! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  I 

1976 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

CGo 

216“ 

1571633 

97714*41  • 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1637! 

1 8. 6 ! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  t 

1976 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

CC3 

2178 

1571684 

977 ! 4*41 5 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

•  • 

1637! 

1 8 .6! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1976 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

( 

cca 

2139 

1571635 

977 ! 4*41 | 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

.  | 

1637! 

18.o! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1976 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

! 

CC3 

2249 

1577527 

736*4*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1667! 

le.liKOHC 

IMO 

ST. 

LOUIS  J 

1976 

! 

S  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

( 

! 

! 

CGb 

2269 

•577852 

73614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1667! 

I9.IO.0NE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1976 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

C66 

23SB 

! 5  73320 

73614*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1664! 

19,1 {NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1976 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

| 

! 

C63 

2369 

1578321 

73614*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1664! 

19.1 {NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1976 

I 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

! 

CGd 

2379 

1578322 

73614*41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1664! 

19.1 (NONE 

(NO 

ST. 

LOUIS  I 

1976 

1 

•  j 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

j 

! 

cca 

23™ 

1578323 

73614*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1664! 

19.1! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1976 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

! 

CC9 

2398 

1578324 

73614*41 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1664! 

19.1 (NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1976 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

CCS 

240P 

1578325 

736 !4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1664! 

19. 1 ! NONE 

HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1976 

j 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

cca 

2418 

*1578326 

73614*41 J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1664! 

19.1 (NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1976 

! 

!  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

cce 

2426 

1548327 

73614*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1664! 

19.11  NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

1976 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

,! 

I 

cca 

2430 

! $78328 

73614A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1664! 

19.1! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1976 

! 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

cca 

2448 

•578329 

73614*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1664! 

19.1! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  i 

1976 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

cce 

2450 

1578330 

73614*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1664! 

19.1 (NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  t 

1976 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

! 

ccb 

2468 

•576331 

736! 4*41 J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1664! 

19.11  NONE 

!K0 

ST. 

LOUIS  ! 

1976 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

cca 

2479 

1578332 

73614*41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  « 

1664! 

1 9.1 J  NONE 

HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1976 

! 

i  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

CCS 

2486 

1578333 

736 (4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1664! 

19.1 f  NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1976 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1  •  S ! 

-  J 

! 

! 

! 

cca 

249B 

1 578951 

73614*41 ! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  1 

1664  ! 

19.1 {NONE 

HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1976 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

cco 

2508 

1594239 

93714*46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1639! 

17.3!  NONE 

HO 

ST. 

LOUIS  ! 

V  78 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

t 

1 

cca 

3518 

1594240 

937! 4A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1639! 

17. 3! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  t 

! 

! 

! 

cce 

2528 

1594241 

93714*481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1639! 

17. 3! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  t 

1978 

! 

!  | 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  f 

! 

f 

cca 

253B 

*1594242 

937! 4A4S ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1639! 

17.3IN0NE 

HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

cca 

2549 

1594053 

937J4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1639! 

17. 3! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

I 

! 

CC3 

2558 

1594054 

937UA4SI 

200.0! 

35.01 

9.0! 

•  J 

1639! 

17.3! NONE 

HO 

ST. 

LOUIS  1 

1978 

! 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

I 

CC3 

2568 

1594505 

9J7I4A48I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1639! 

1 7. 3 ! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

1978 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

cca 

2570 

1594506 

9*7HAA8I 

200.0) 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1639! 

17.31  NONE 

IMO 

STS 

LOUIS  ! 

1978 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

1 

! 

CCB 

2588 

1595017 

9371 4A48! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1639! 

17. 3 {NONE 

HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

1 

CCB 

259B 

1595018 

937I4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1639! 

17  •  3! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  J 

1 

! 

! 

cca 

260B 

1594588 

937UA48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1639! 

17.3! NONE 

HO 

ST. 

LOUIS  1 

1978 

1 

! 

f 

!  1 

!  ! 

!  1 

200.0! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

TAILS  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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VESSEL  NAME  ANR  NUN8E* 


!  COAST 
1  CUAAR 
!  NUMBER 


IVYCCI  OIRCN120NS  !  DRAFT! 

NET  iCODEUENtTHJOAOTHj  | 
A£CXS-|**«*1  NEC.  I  FEC.ILOAD-! 

TEA  !  SEE! //////I ///// J  EO  ! 

TON-  tPACEl  OVEA-IOVEA-I /////!  HORSE 
NAfiE  !  IV  (  ALL  I  ALL  ILtCMft  POVER 


(29)  CONSOLIDATED  CRAIN  t  BAR  ICE 
COMPANY  ! 


CAPACITY!  RICH-  I  IVESUL 

I  CST  !  CARSO  HANRLXNt  !S  {OPERATING 
CAPCO  !  FIVER  !  EQUIPMENT  I TC 1  BASE 
//////// I  POINT  I  LINE-1  1*01  LXNE-1 

pass*  iaxcMT)<///////////////m»t ttmtnn 

ENGERS  t  (FEET)!  LINE-2  IECI  LXNE-2 


YEAR 
■  UILT 

OR 

♦  REBUILT1 


CCS  2619 

(CONTINUER)! 

1595118 

1  1 
93714A481 

I 

200,0! 

1 

35. Cl 

1 

9.01 

_ 

1 

1 

! 

1639! 

1 

17.3! NONE 

I 

IRQ 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1178 

cce  2628 

! 

1595501 

1  1 
937UA48! 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

! 

! 

-  1 
1639! 

! 

17.3IX0ME 

1 

!H0 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

CC3  2639 

! 

1595502 

1  1 
93714A481 

20C.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

! 

1 

-  ! 
16391 

1 

17.3! NONE 

! 

JRO 

I 

ST.  LOUIS  t 

1178 

CC0  2649 

J 

J  595503 

1  ! 
93714A48J 

200.01 

200.01 

35.0* 

35.0. 

1.61 

9.0! 

_ 

1 

1 

*  ! 
1439! 

17.31N0NE 

1 

1  NO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1173 

CG3  2659 

! 

1595504 

1  1 
95714A481 

200.01 

200.01 

35.01 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1639! 

1 

17.3! NONE 

! 

IRO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

CCS  2669 

1 

159550! 

1  1 
93714A4S1 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

i 

• 

-  ! 
1639! 

! 

17.31N0NE 

! 

1  NO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1973 

CC3  2678 

1 

1595504 

<  1 
93714A48! 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

1  *  6 1 
9.0! 

_ 

i 

i 

“  J 
16391 

1 

17.3 {HONE 

! 

I  NO 

! 

ST,  LOUXS  1 

1978 

CG3  2709 

! 

1596423 

1  1 
1043I4A41I 

200.01 

200.01 

33.0! 
35. Cl 

1.6! 

9.01 

_ 

! 

1 

-  ! 

1  *44 ! 

! 

1 9.0 ! NONE 

1 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

CCS  2719 

1598524 

1  1 

1 043 1 4 A  41 ! 

200.0! 

200.01 

35. C! 
35.0! 

1.5! 

9.01 

l 

1 

-  ! 
(644! 

1 

19.0IN0NE 

! 

;»-.o 

I 

ST.  LOUIS  I 

1173 

CCfl  2728 

! 

1591525 

!  1 
1043I4A411 

200.0! 

200.01 

35.0! 

33.0! 

1.5! 

9.0! 

1 

! 

*  I 
1644! 

! 

19,0 ! NONE 

! 

!  NO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

CC3  2739 

! 

1598526 

1  1 
104314A41 1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.01 

1.51 

9.01 

_ 

1 

! 

*  ! 
1644! 

! 

1 t.OlNONE 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  1 

1978 

CCB  274? 

! 

1598527 

1  ! 
104314A41! 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

1 

! 

-  ! 
1644! 

! 

19.0! NONE 

i 

IRO 

! 

ST.  LOUIS  t 

1978 

CCe  2738 

1 

1598549 

1  1 
104314A411 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

i 

l 

*  ! 
1644! 

» 

19.01N0NE 

! 

INO 

( 

ST.  LOUIS  i 

1973 

CCd  276B 

1 

! $94550 

1  1 
104314A41! 

200,01 

200.0! 

35.01 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

_ 

! 

f 

-  ! 
1644! 

! 

19.0! NONE 

! 

(NO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

CC3  2778 

! 

15985S1 

!  1 
104314A41! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.01 

1.5! 

9.0! 

_ 

! 

! 

*  ! 
1644! 

( 

19.0IN0HE 

I 

(NO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

CC8  2789 

! 

1598552 

1  1 
104314A41! 

200.01 

200.Q1 

35.0! 

35.01 

1.51 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1644! 

! 

19.0! NONE 

! 

(NO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

CC8  279J 

! 

1598553 

1  ! 
104314A41! 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.01 

1.5! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1644! 

1 

1 9.0 l NONE 

1 

IRO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

CCS  2808 

l 

1597584 

1  1 
1043I4A41! 

200.0! 

200.0! 

35.01 

35.01 

1  >  5 ! 
9.0! 

1 

! 

-  ! 
1644! 

! 

19.0! NONE 

! 

!  HO 

! 

ST.  LOUIS  I 

1178 

C04  i!1B 

1 

1597753 

1  1 
1043(4441! 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1644! 

! 

1 9  .0  J  NONE 

! 

IRO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

CC3  2!3e 

t 

1597755 

1  1 
1043I4A41 1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 
1644! 

! 

19.0! NONE 

! 

IRO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

CCS  2S4B 

1597756 

1  1 
104314A41! 

20C.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1644! 

! 

If.OtNONE 

l 

IRO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1178 

CCB  2658 

1 

1597615 

!  ! 
104JJ4A411 

200.0! 

200,01 

35. Cl 
35.0! 

1.5! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 
1644! 

! 

19.0! NONE 

! 

IRO 

I 

ST.  LOUIS  I 

1178 

C69  2*6? 

! 

1597816 

1  1 
104314A41! 

200.0! 

20C.OI 

35.01 

35.01 

1.51 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1644! 

I 

19.0! NONE 

IRO 

I 

ST.  LOUIS  1 

1978 

CCfc  2920 

1 

1596154 

1  1 
104314A411 

200.01 

200.0! 

35. C! 
35. Cl 

1.5! 

9.0! 

1 

! 

-  ! 
1644! 

! 

1 9.0! NONE 

! 

IRO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1978 

CCS  2949 

1 

1598308 

1  1 

1 0431 4A41 | 

200.0! 

200.0! 

J5.C1 

35.0! 

1.51 

9.0! 

! 

! 

-  ! 
1644! 

! 

19.0! NONE 

I 

IRO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1978 

CG3  293° 

1 

1570031 

1  1 
91714A41 1 

200.01 

200.0! 

35.  C! 
J'.O! 

1.5! 

9.0! 

_ 

1 

! 

*  ! 
1635! 

! 

1 7. 3 {NONE 

I 

IRO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1975 

CC3  296? 

1 

1570032 

t  1 

91714A411 

200. Cl 
200.01 

35.01 

35.01 

1.6! 

9.0! 

! 

! 

*  1 
1635! 

! 

17.3!  NONE 

!  ! 
IRO  ST.  LOUIS  1 

1975 

CC9  2979 

1 

1570033 

!  1 
91714A41! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1  •  o  I 
9.01 

! 

! 

-  ! 
1635! 

! 

17.3 (NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ( 

1975 

CC9  2969 

1 

1570034 

1  1 
917I4A41! 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

• 

1 

! 

*  ! 
1635! 

! 

17.3! NONE 

! 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1975 

CCd  2998 

! 

1570035 

1  1 
91714A41! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

. 

! 

! 

*  I 
1635! 

! 

17.3! NONE 

! 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

co  coze 

1 

•637440 

1  1 
94614A41! 

200.01 

200.01 

35. Cl 
35. C! 

1.6! 

9.0! 

. 

! 

1 

-  ! 
1667! 

! 

19.6! NONE 

I 

IRO 

ST.  LOUIS  I 

1981 

CCS  4038 

! 

1637441 

1  1 
94614A41! 

200.0! 

200.01 

35.  C! 
35. C! 

1.3! 

9.0! 

! 

j 

-  ! 
1667! 

! 

19 .6 {NONE 

! 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

CG8  4049 

t 

1 637442 

1  1 
)46!4A412 

200.0! 

200.0! 

35. 0! 
35.0! 

1.3! 

9.0! 

i 

! 

-  i 

1667 1 

! 

19.6 (NONE 

! 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

CCS  4050 

i 

1637443 

!  1 
94614A411 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.3! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1667! 

! 

19.MN0NE 

1 

!«0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

CCB  4C69 

1 

1657444 

!  ! 
946UA41! 

200.C! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.3! 

9.0! 

_ 

! 

! 

*  ! 
1667! 

! 

19.61N0NE 

! 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 

1941 

CCS  4C7e 

1 

1637445 

!  1 
9331**41 | 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.3! 

9.0! 

! 

! 

*  t 
1667! 

! 

19. o! NONE 

! 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

CG9  4088 

1 

1637446 

1  1 
94414A41J 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

1.3! 

9.0! 

_ 

! 

! 

.  i 

1667! 

! 

19.6 ! NONE 

! 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

CCB  4108 

« 

J  637448 

1  1 
94614*411 

200.01 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

1.3! 

9.0! 

_ 

1 

! 

-  i 

1667! 

! 

19.6! NONE 

! 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

19«1 

cce  4iia 

1 

1  - 

1  ! 
94614A41! 

200.0! 

200.0! 

3S.C! 

35.0! 

1.3! 

9.0! 

_ 

! 

1 

-  ! 
1667! 

! 

19.6JN0NE 

! 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

CC8  4120 

1 

j  - 

!  1 
94614*41 1 

200.0! 

200.01 

35. C! 
35.C! 

1.3! 

9.0! 

_ 

1 

! 

-  ! 
1667! 

! 

19.6! NONE 

! 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

CC3  4130 

1 

1  - 

!  1 
94614*41! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.3! 

9.01 

! 

! 

*  * 
U67*! 

! 

19.6IN0NE 

! 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 

1941 

i 

CCS  4148 

1 

1637452 

1  ! 
946I4A41! 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.3! 

9.0! 

_ 

! 

! 

*  ! 
1667! 

! 

19.6! NONE 

I 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

cce  4159 

1 

16J7453 

1  1 
94614*411 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.01 

1.3! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1667! 

! 

19.61N0NF 

1 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

CCd  4169 

1 

1657454 

1  1 
94614*41 1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

1.3! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1667! 

! 

10.6! NONE 

! 

!ho 

ST.  LOUIS  ! 

1941 

CCS  4178 

1 

1657455 

!  1 
94614*41 | 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.3! 

9.0! 

( 

! 

-  ! 
1667! 

! 

19,6  {NONE 

! 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1941 

CCS  41SB 

1 

1657456 

i  ( 

946I4A41 1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

1.5! 

9.0! 

! 

! 

-  1 
1667! 

! 

19.6 {NONE 

! 

IRO 

ST.  LOUIS  t 

1941 

CCS  4198 

1 

1  - 

1  ! 
94614A41I 

200.0! 

200-0! 

35.01 
35. C! 

1.3! 

9.0! 

1 

! 

*  ! 
1667! 

« 

19. 61  NONE 

1 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

CCS  4208 

j 

1657458 

1  1 
94614*411 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.01 

1.3! 

9.0! 

_ 

! 

{ 

-  ! 
1667! 

! 

19.6IN0NE 

1 

IRO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

CCB  421B 

! 

I  - — 

!  1 
946*4*411 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

1.3! 

9.0! 

_ 

! 

! 

*  ! 
1667! 

! 

19.6 (NONE 

e 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

CC9  4228 

1 

1657460 

!  1 
94614A411 

200.01 

20C.O! 

35.0! 

35.0! 

1.3! 

9.0! 

_ 

! 

I 

-  ( 
1667! 

! 

1 9.6! NONE 

! 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 

1931 

CC8  423e 

1 

1  - - 

1  I 

94614A41! 

200.0! 

200.0! 

35. Cl 
35.0! 

1.3! 

9.0! 

_ 

1 

! 

-  ! 
1667! 

! 

1 9.61  NONE 

! 

!H0 

ST.  LOUIS  l 

1981 

CCd  4248 

! 

1657462 

1  1 
94614A411 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

1.3! 

9.0! 

_ 

1 

! 

-  ! 
1667! 

! 

19.6IN0NE 

! 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

CCS  4258 

! 

1657463 

1  ! 
94614*41! 

20C.01 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

1.3! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 
1667! 

! 

19.6! NONE 

! 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

CCB  4268 

\ 

1657464 

!  1 
94614*41  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.3! 

9.0! 

_ 

1 

1 

-  i 

1667! 

I 

19 . 6 ! NONE 

! 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

1 

!  ! 

!  1 

200.0! 

! 

35.0! 

1 

1.3! 

! 

J 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 


! 


! 


3 

% 

1 


290  7A3LE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


EMC*  1 

!  IVTCC! 

DIMENSIONS  lDRAfT! 

(CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

! 

J 

DI$T! 

OPERATOR 

!  NET  1CCDEILENGTH1SR0TH1 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  IOPEUTIKS  1 

! 

a 

BASE  ! 

t  COAST 

1  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINC-1  ! 

euiLT  ! 

* 

VESSEL  NAME 

AND  NURSE R 

l  GUARD 

i  TO*-  1PASE1 

OVE«-lOVER-l///// 1 

HORSE 

PASS-  ! (LICHT )!//////////// ///i 

ITD ! ////////// ! 

OP  ! 

!  NUN6ER 

1  MAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  I  LIGHT ! 

POWER 

ENGCRS  ! 

(FEET)!  LXNE-2 

ICE! 

LINE-2  1* 

RC3UILT ! 

(29)  CONSOLIDATED  GRAIN  t 

t 

1 

8AR1GE 

1  !  1 

!  !  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

1 

2 

! 

! 

! 

t 

CON? ANT 

l 

1  1  1 

! 

i 

1 

! 

2 

j 

(CONTINUED)! 

t  1  1 

! 

j 

i 

i 

CC3  4276 

1637465 

1  94614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0 ! 

- 

1667! 

19.6SN0NC 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

si 

! 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

; 

! 

ten  i2ta 

1637464 

l  94614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1667! 

19.6! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

1981  ! 

z: 

1 

1  !  1 

200.0! 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

t 

! 

! 

1 

CCS  4296 

1637467 

1  94614A41* 

200*0! 

35.0! 

9.0! 

. 

1667! 

1 9 .0 ( NONE 

i*o 

ST.  LOUIS  ! 

1981  l 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  J 

! 

» 

! 

CCS  430® 

1637466 

1  94614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1667! 

19.6!  NONE 

i  MO 

ST.  LOUIS  • 

1981  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  | 

i 

! 

! 

3 

CCS  437S 

1639985 

1  96614A41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0'. 

- 

1629! 

1/.  8!  NONE 

1*0 

ST.  LOUIS  1 

1981  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

* .  * 

-  » 

i 

! 

! 

CCS  435* 

1639969 

1  96614*41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1629! 

17.61N0NE 

!ho 

ST.  LOUIS  I 

1931  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

4 

CG5  439* 

1639990 

1  96614*41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1629! 

17.8!  NONE 

mo 

ST.  LOUTS  1 

1981  ! 

? 

! 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

! 

1 

! 

r 

CCS  4405 

1639991 

1  96614*411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1679! 

1 7. *!NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  i 

1981  ! 

g 

1 

1  1  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

2 

! 

3 

CCS  4418 

1639992 

1  96614*41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1629! 

17. 8! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  i 

>931  • 

1 

1  1  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  J 

» 

! 

! 

* 

CCS  4428 

1639993 

1  96614A41! 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1629! 

1 7. 8  !  NONE 

*!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

2 

! 

CCS  444 D 

1640081 

1  96614*411 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1600! 

14.7! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  i 

1931  ! 

1 

1  1  t 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  » 

i 

1 

I 

j 

CGb  4438 

1641201 

1  96614*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

14.7!  NONE 

!M0 

ST.  LOUTS  1 

1«8>  ! 

jj 

1 

1  1  1 

200. C! 

35. C! 

1.7! 

-  } 

i 

; 

! 

CGS  4470 

1  - 

!  96614*41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1600! 

1 4 . 7 ! NONE 

sn 

ST.  LOUIS  ! 

1931  • 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  • 

J 

* 

! 

CGB  4438 

1  - 

1  96614*41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1600! 

14.7!hONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

* 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

J 

i 

Y 

CGS  4490 

1442639 

1  96614*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1658 ! 

20.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

| 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

! 

CC9  4300 

i  - 

1  96614*41! 

200.0! 

15.  C! 

9.0! 

• 

1658! 

20 .0 !  NONE 

i"0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  1 

i 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

f 

CGS  4316 

1  96614*41! 

200.0! 

35. C! 

9.C! 

- 

1658! 

20.0 !  NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  • 

1981  * 

% 

l 

1  1  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

! 

j 

CCS  4326 

1644827 

1  96614*41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1658! 

20 . 0 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

1 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  j 

* 

| 

l 

CGS  4338 

1  96614*41* 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1658! 

20.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

V 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

CCS  4346 

1  ------ 

!  105214*4  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

14. 7  !NONE 

j  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  i 

> 

1 

i  1  1 

200.01 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

2 

! 

CCa  455P 

1330258 

1  87314*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16041 

16.0!NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  i 

1971  1 

| 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  J 

! 

i 

f 

CCS  4866 

1530259 

1  87314*41* 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1604! 

16.0! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1971  ! 

s 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

v 

CCS  4576 

1530260 

!  87314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1604! 

16. 0 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUTS  ! 

1971  * 

! 

1  1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

l 

! 

! 

CGS  4569 

1530261 

1  87314*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1604! 

16.0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1971  J 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

• 

CCfl  4596 

1530262 

1  87314*41! 

2OC.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1604! 

1 6 .0 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1971  1 

s 

1 

1  1  1 

200.0! 

55.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

t 

l 

CCS  460* 

153C263 

!  87314*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1604! 

16.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  I 

1971  I 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

CCS  4616 

1530264 

1  87314*41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1604! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1971  ! 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

! 

: 

CGS  4629 

1530265 

1  87314*41! 

2C0.0! 

35. C! 

9.0! 

• 

1604! 

16.0IIN0NE 

MO 

ST.  LOUIS  ! 

1971  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35. C! 

l.b! 

-  I 

! 

! 

! 

CGS  463e 

1530271 

1  87314*41! 

2C0.0! 

35. Cl 

9.0! 

1604! 

16 .0 !  NONE 

!HC 

ST.  LOUIS  ! 

1971  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35. C! 

t.8! 

•  i 

! 

! 

! 

■ 

CGS  4649 

1530263 

1  87314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

U04i 

1 6. 0 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1971  ! 

- 

i 

1  1  ! 

200.0! 

15.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

CGS  4656 

!53"’69 

1  87314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1004! 

14.0IKOKE 

!N0 

ST.  LOUIS  ( 

1971  { 

1  1  1 

20C.0! 

35. C! 

1.81 

-  ! 

! 

{ 

| 

CGb  4679 

153C274 

!  87314*41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1604! 

iD.O! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1971  ! 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.01 

1.8! 

~  ! 

! 

! 

2 

CHAR  XT  V  22 

i 

1  1  1 

200. 0! 

35.0! 

1.7! 

•  1 

< 

! 

i 

DORIS  25 

1552725 

1  99614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1532! 

17.oInONE 

!H0 

ST.  LOUIS  I 

1973  ! 

l 

1  1  ! 

20C.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

DP-272 

j  - 

1  811 14A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15101 

16.9! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1968  I 

f. 

f 

J  1  ! 

20C.01 

35.01 

1.7! 

-  I 

1 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

l 

j 

! 

1  !  1 

2CO.O! 

35.0! 

1.71 

-  j 

i 

! 

! 

*: 

DP  275 

i  ....... 

1  81114*41! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1510! 

16.9! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1968  ! 

i 

i  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

i 

!H0 

2 

2 

, 

i 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

i 

i 

! 

! 

1  1  1 

2C0.01 

35.0! 

1.7! 

-  i 

1 

2 

2 

! 

1  1  1 

195.0! 

3S.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

j 

! 

!  1  < 

1«5.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1 

1  !  2 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

» 

i 

! 

! 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

l 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

; 

! 

!  1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

“  ! 

! 

* 

i  ’ 

• 

!  1  1 

35.0! 

1.3! 

“  ! 

i 

1 

i 

I 

1  t  ! 

!  945 14*41 1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

» 

!M0 

j 

ST.  LOUIS  ! 

2 

? 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

j 

j 

DP  3103 

l  - 

i  94514*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1691! 

1 9. 3 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1970  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  | 

J 

ino 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

j 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

.  i 

! 

2 

; 

OS  1 

1541  961 

1  114*41! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1629! 

1 7 .0 (NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  • 

1972  ! 

1 

!  1  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

J 

! 

I 

OS  4 

1541964 

!  14*411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1629! 

17.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

; 

1  i  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

i 

1 

! 

PS  6 

1551856 

!  99614*41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1528! 

16.9!N0NE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

! 

!  (  i 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

ds  e 

1551858 

1  99614A41J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

16.9! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  1 

I 

! 

! 

1  !  1 

1  1  i 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

! 

! 

1.7! 

! 

! 

-  j 

i 

* 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


ENGGl 

1VTCC1 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

.... 

! CAPACITY  | 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S 

S  E  L  ! 

““  — 

DT  ST! 

OPERATOR 

NET  f  CODElLENGTHlt 

ROTH! 

! 

! 

! 

CARGO  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

IS  {OPERATING  i 

YEAR 

IT  C  ] 

1  COAST 

TER  1  SFE1//////1///7/1 

ED  ! 

!////////! 

POINT  1  LINE-1 

I  AO  1 

LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL 

NANE 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  'PAGE! 

0VER-10VER-! /////' 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !////////// //F///1TD !//////////! 

OR 

i  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT) 

POVER! 

ENGCRS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EC! 

LINE-2  ^REBUILT! 

(29)  CONSOLIDATED  GRAIN  t 

! 

! 

BARlGE 

1  1 

1  1 

!  t 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

COMPANY 

! 

1  ! 

I 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

(CONTINUED)!  ! 

1  i 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

DS  9 

1551859  ! 

996! *A*1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1528! 

16.9! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

!  ! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OS  1 2B 

!  -  ! 

72* 1*A*1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

1678! 

1 9. 3! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  I 

197* 

! 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

1 

-  I 

! 

! 

ST. 

i 

LOUIS  ! 

!  ! 

1  I 

200.0! 

35.0! 

1.*! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

DS  16e 

157831*  1 

736! *A*1 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 66*{ 

1 9. 3 (NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  1 

1976 

! 

1  ! 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ELIZABETH 

30 

! 551835 

1008 ! *A*1 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1636! 

18.6! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  1 

1973 

!  1 

1  ( 

200.01 

35.0! 

1.6! 

| 

-  ! 

! 

! 

! 

ES  1 

!  6267*2 

890 I *A*1 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1501! 

18.9IN0NC 

(MO 

ST. 

LOUIS  1 

1980 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

ES  2 

! 630590 

S90!*A*6! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

18.9! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

! 

1  l 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

ES  3 

! 6351*6  ! 

8901*A*6I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1500! 

18.9! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

! 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

| 

-  ! 

! 

! 

! 

ET  451 

! 563C61 

701 1 *A*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1525! 

19.1 ! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  1 

1975 

!  ! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

{ 

-  ( 

! 

I 

! 

ET  *52 

1563062 

701 1 *A*1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1525! 

19.1 (NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

!  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ET  *53 

1563063 

701 ! *A*1 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1525! 

19.1 ! NONE 

iKO  ST. 

LOUIS  ! 

1975 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

ET  *5* 

156306* 

701 1  * A*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1525! 

1 9. 1 ! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ET  *55 

!  563C65 

701 ! *A*1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1525! 

19.1! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  J 

1975 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

! 

! 

1 

ET  *56 

1563066 

701 ! * A*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

[ 

1525! 

19. 1 ! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ET  *57 

1563067 

70114A41! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

! 

1525! 

19.1 (NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  1 

1975 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

! 

! 

! 

ET  *5! 

1563068 

7  0 1  j  *  A  *  1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1525! 

19.11  NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

» 

-  ! 

! 

! 

! 

ET  *59 

1563069 

701 ! *A*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1525! 

19.1 ! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  1 

1975 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-J 

-  ! 

! 

I 

! 

ET  *60 

•563070 

701 ! *A*1 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

2 

1525! 

19.1! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  t 

1975 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ET  *61 

8563071 

701 l *A*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1525! 

19.1 (NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

! 

i  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

* 

! 

ET  *6? 

!  563C72 

701 !*A*1) 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1525! 

19.1! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  1 

1975 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ET  *63 

•563073 

701S4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1525! 

19.1! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

ET  *6* 

•56307* 

701 !*A  *1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1525! 

19.1H0NE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  1 

1975 

ET  *6$ 

! 

‘  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

•563C75 

701 !*A*11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1525! 

19.1 !NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ET  *013 

1561570 

933 ! * A*1 | 

2,00.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16*3! 

16.7IN0NE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

197* 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ET  *023 

1561571 

93314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16*3! 

1 6. 7 ! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

197* 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

ET  *033 

•561572 

933 l *A*1 { 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16*3! 

16. 7! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  1 

!97* 

ET  *0*8 

! 

1  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1561573 

933!*A*1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

16*3! 

16.7IN0NE 

(MO 

ST. 

LOUIS  ! 

197* 

i 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

ET  *053 

•56157* 

93314A411 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

16*3! 

16.71N0NE 

!MC 

ST. 

LOUIS  1 

197* 

• 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6' 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ET  *068 

•561575 

933! *A*1 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16*3! 

16.7! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

197* 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  i 

! 

! 

2 

ET  *073 

•561576 

933!*A*1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

16*3! 

1 6. 7 ! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  i 

197* 

; 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

ET  *036 

1561577 

93314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

16*3! 

16.7! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

197* 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

i 

-  • 

! 

! 

2 

ET  *096 

1561578 

9331***1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

u*ii 

1 6. 7 ! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

197* 

t 

1  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

2 

-  ! 

! 

! 

2 

ET  *103 

1561  579 

933!  *A*1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16*3! 

16.7! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

197* 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

! 

! 

! 

ET  *113 

1561580 

933! *A*1 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

16*3! 

16.7! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

197* 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

•  i 

! 

! 

! 

ET  *120 

1561581 

9331*A*1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1643! 

16.7! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

197* 

I 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ET  *136 

1 561562 

933!*A*1{ 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1c»*3! 

16.7 ! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  1 

197* 

•- 

•  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

; 

! 

! 

ET  *1*9 

1561583 

933  !*A*1 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

16*3! 

16.7 ! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

197* 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

•  i 

! 

! 

2 

ET  *159 

156158* 

933! *A*1 l 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

16*3*! 

1 6.7  tNONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  i 

197* 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

! 

J 

! 

ET  *168 

1561585 

9331*A*1! 

200.0! 

35,0! 

9.0! 

- 

i 

16*3! 

16.7IN0NE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  1 

197* 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

ET  *173 

1561586 

933!*A*1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

« 

16*3! 

1 6. 7 1  NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

197* 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

.  I 

i 

I 

! 

ET  *130 

1561557 

933 1*  A*1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

I6*3i 

U.riNONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  1 

197* 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

( 

1 

ET  *193 

! 5o1 588 

933! *A*1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16*3! 

16.7! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  I 

197* 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

ET  *203 

!  '61589 

933! * A*1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

16*3! 

16.7JN0NE 

!M0 

ST. 

LOUIS  1 

197* 

i 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

ET  *219 

1561590 

9331***1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16*3! 

16.7! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

197* 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

1 

! 

! 

ET  *229 

1561591 

93314A4H 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

16*3! 

16.7 ! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

197* 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

ET  *233 

1561592 

933!*A*U 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16*3! 

16. ?i NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

197* 

} 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

Lt  *1*3 

lioHvi 

VJSIAAtli 

200.0! 

35.0! 

9.u! 

- 

* 

16*3! 

U./JlJONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  1 

197* 

1 

•  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

I 

! 

! 

ET  5030 

8651***1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1637! 

17.9! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  1 

1971 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

i 

! 

! 

ET  8018 

1563076 

76614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1668! 

19.1 {NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.*! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

ET  8029 

1563077 

7661***1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

16681 

19.1 ! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

1975 

! 

1  I 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ET  8039 

1563078 

7661***1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1668! 

1 9. 1 ! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

; 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.*! 

i 

-  ! 

1 

! 

! 

ET  80*9 

1563079 

7661***1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1  668  i 

19.1! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

1975 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

• 

.  i 

! 

! 

I 

ET  8059 

•563080 

7661***1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1668*1 

19.1 ! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

i 

-  i 

i 

! 

! 

ET  8060 

•563081 

7661***1 1 

200.0! 

35.0! 

9.05 

- 

i 

1668! 

19.1 ! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  1 

1975 

1 

1  1 

!  1 

•  ( 

200.0! 

1 

i 

35.0! 

! 

i 

1.4! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

TABLE  2  -DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENCRt 

•1ST! 

OPERATOR 

i 

! 

i 

« 

S 

! 

1  1 VTCCI  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

I  NET  I COKE! LENGTH ! 6RDTH1  ! 

! CAPACITY Y 
!  ! 

HICK-  ! 
EST  ! 

(VESSEL 
CARCO  HANDLINC  !$  (OPERATING 

!  ! 

!  1 

VESSEL 

NAME  AN!  NUMBER 

J  COAST 

!  GUARD 

!  NUMBER 

I  TER  !  SEC !//////f /////!  ED  ! 

!  TON-  {PACE!  0VER-10VER-! /////! 

!  MACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  RIGHT! 

if///////!  point  t  lxne-i  hoi  line-i 

HORSE!  PASS-  !  (LICHTM////////////////1TD!////////// 
POWER!  CMCERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 

(  BUILT  ! 

!  OR  ! 

(♦REBUILT! 

(29)  CONSOLIDATED 

CRAIN  S  BAR1CE 

1  1 

!  1 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

COMPANY 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

i 

! 

( 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

ET  1078 

1543012 

74614A411 

200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1668! 

19.1 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1975  ! 

! 

1  1 

200.0!  35.01 

1.4! 

-  ! 

( 

! 

! 

1 

ET  808B 

1543083 

74614A41 1 

200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1668! 

19.1 (NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

! 

1  1 

200.0!  35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

1 

I 

ET  0098 

1563014 

76614A41 1 

200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1668! 

19.1 1  NONE 

1  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

! 

1  1 

200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

WT810B 

1343015 

744 ( 4 A  41 1 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1668! 

19.1 (NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

! 

1  1 

200.01  35.0! 

1.4! 

-  ! 

( 

! 

! 

! 

ET  Bill 

1543014 

74614A411 

200.01  35.01 

9.0! 

- 

1668! 

19.1 (NONE 

I  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

1 

1  1 

200.01  35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ET  812B 

(543087 

74414A41 1 

200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1668! 

1 9. 1 ! NONE 

!NO 

ST.  LOUIS  ! 

1975  I 

! 

1  1 

200.01  35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

ET  B13B 

1S430IS 

744I4A41 1 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1668! 

19.1 ! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1975  1 

! 

1  1 

200.01  35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ET  8141 

1543089 

74414A41 1 

200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1668! 

19. 1 ) NONE 

(NO  ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

! 

1  1 

200.0!  35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ET  8138 

(343090 

74414A41 1 

200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1668! 

1 9. 1 1  NONE 

!  N  0 

ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

1 

1  1 

200.0!  35.0! 

1.4! 

-  t 

! 

! 

! 

! 

FFA  IB 

1414509 

10S214A41! 

200.01  35.01 

9.0! 

- 

1664! 

19.1 ! NONE 

!HO 

ST.  LOUIS  ! 

1980  ! 

1 

1  1 

200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

| 

1 

! 

FIC  131 

1549411 

1 0051 4A48! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1483! 

17.4 ! NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  1 

1973  ! 

I 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

| 

! 

| 

FIC  152 

1549412 

100S14A48! 

195.01  35.01 

9.01 

- 

1483! 

17.4! NONE 

!HO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

1 

1  ! 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

( 

! 

! 

! 

FIC  153 

1549413 

1 0051 4 A48 1 

195.01  35.01 

9.0! 

- 

1413! 

17.41N0NE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

1 

1  1 

195.01  35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

FIC  ISA 

(549414 

100514*48! 

195.0!  35.01 

9.0! 

• 

1483! 

17.4! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

1 

1  \ 

195.0!  35.01 

1.7! 

-  ( 

! 

! 

! 

1 

FIC  133 

1549415 

100514A4S! 

195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1483! 

17.4IN0NE 

!MO  ST.  LOUIS  ! 

1973  I 

1 

1  1 

195.0!  35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

FIC  ISA 

1549416 

100514A481 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1483! 

17.4! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  1 

1973  ! 

! 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  t 

! 

! 

I 

! 

FIC  157 

1549617 

100S14A4S! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1483! 

17.4 ! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  1 

! 

1  1 

195.01  35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

! 

! 

FIC  13B 

1549418 

100514*481 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1413! 

17.4 t NONE 

!HO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

1 

1  1 

195.0!  35.01 

1.7! 

-  I 

! 

! 

I 

! 

FIC  159 

1549419 

100514A48! 

195.01  35.01 

9.0! 

- 

1483! 

17.4IN0NE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

1 

1  1 

195.0!  35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

FIC  110 

1549420 

100514*481 

195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1483! 

17.4IN0NE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

| 

! 

! 

! 

FIC  501 

1  ------ 

S8414A41 1 

195.01  35.01 

12.0! 

— 

1500! 

15. Oi NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1910  ! 

I 

1  1 

195.0!  35.0! 

2.0! 

—  ! 

! 

! 

! 

! 

FIC  502 

1  ------ 

86414A41! 

195.0!  35.0! 

12.0! 

— 

1500! 

15.0INONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

! 

1  1 

195.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

FIC  303 

i  - 

•84I4A41 1 

195.01  35.01 

12.0! 

- 

1500! 

15.0! NONE 

!HO 

ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

I 

1  1 

195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

FIC  504 

1  ------ 

88414A41 1 

195.0!  35.0! 

12.0! 

- 

1500! 

1 5.0! NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  ! 

1980  ! 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

•At  A •  7C  ni 

2.0! 
o  ni 

-  ! 

•  ■•41 

! 

at  A  •  u  A  UK 

! 

t  HA 

•  4  I  All  T  4  1 

! 

«Ott  ft 

FIC  506 

I 

17D.UI 

7.U! 

1 3  » 1 1 

1  >.UI  NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  I 

17/ 5  ! 

1 

1  1 

195.0!  35.01 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

! 

FIC  525 

1584732 

II414A41! 

19S.0!  35.01 

12.0! 

- 

1500! 

15.0 ! NONE 

INS  ST.  LOUIS  1 

1977  I 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

( 

1 

I 

I 

FIC  4561 

1583539 

917I4A41 1 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

15.0! NONE 

INC 

ST.  LOUIS  ! 

1978  ! 

1 

1  1 

200.U!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

; 

FIC  4571 

1583540 

91714A41! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

15.0! NONE 

!NO  SI..  LOUIS  ! 

1'/7’i  ! 

1 

1  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

! 

I 

! 

FR  1A 

1544349 

993 1 4 A  41 1 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

16.9! NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  ! 

*773  ! 

I 

1  1 

200.01  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

i 

! 

FR  17 

1344644 

99314A41 1 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

14.9!N0NE 

INO 

ST.  LADS'*  ! 

1973  ! 

1 

1  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

i 

! 

FR  IB 

1544645 

99314A41 1 

200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

16. 9t NONE 

INO  ST.  LOUIS  1 

1973  ! 

! 

1  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

FR  19 

1546644 

99314A41 1 

200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1550! 

1 6.9 (NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

1 

1  1 

200.01  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

FR  20 

1546447 

99314*41 1 

200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

16.9! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

1 

t  1 

200.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

( 

! 

! 

FRED  26 

1532726 

99614*41 1 

200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1532! 

17.01N0NE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

1 

1  1 

200.01.35.0! 

1.7L 

-  ! 

! 

! 

I 

GMT  513 

1  - - 

93614A41I 

195.0!'  35.0! 

9.0! 

- 

1487! 

1 6.6 ! NONE 

laid 

ST.  LOUIS  ! 

1973  1 

1 

1  1 

195.01. 35.01 

. •  «  m,  it  a • 

1.4! 

-  ! 
a  i  «7|  , 

! 

4  a  /  a  tiAMC 

! 

ft  HA 

! 

•  T  1  AIIT4  1 

! 

t*7t  l 

CMT  514 

93614*41 1 

1 T5.U!  33.UI 

9.0!  • 

1*01  J' 

10. OJ  NONE 

mo 

ST.  LOUIS  1 

17/i  I 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.4! 

-  ( 

! 

! 

! 

! 

GMT  315 

93614A411 

195.01  35.01 

9.0! 

- 

1400! 

1S.S1N0NE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

CMT  (47 

1 

!  1 
074 l/i / 4 | 

195.01*35.01 

4  6C  nl  It  At 

2.0! 

O  At 

-  ! 

! 

4 i  II UAMf 

1 

‘  HA 

ft  a  niiTt  ft 

! 

4  077  ft 

GnT  >1 f 

173. U!  J3.U! 

y.ui 

lO.O I  NONE 

inO 

ST.  LOUIS  I 

T  V  f  3  I 

1 

1  1 

195.01*  35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

GMT  518 

1544852 

93614A41I 

195.0!  35.01 

9.0) 

- 

1487! 

16.6IN0NE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1973  1 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

CMT  519 

1544853 

93414*41 ( 

195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1487! 

16.6! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1973  1 

1 

1  1 

195.01  35.0! 

1.4! 

-  1 

! 

1 

! 

CMT  520 

1544854 

934 1 4 A  41 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1487! 

16.6! NONE 

INO  ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

GMT  521 

1544855 

93614A41! 

195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1487! 

14.6! NONE 

!HO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  1 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

CMT  522 

1544856 

93614A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

— 

1487! 

16.6 {NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

CRT  8331 

1545196 

734I4A41 1 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1667! 

19.1 (NONE 

!NO 

ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

cue  zm 

1 

1  1 

200.0!  35.0! 

7nn  ni  it  At 

1.5! 

A  At 

.  » 

4  t7  71 

! 

40  A 1 UAUC 

! 

ft  HA 

! 

•t  t  mitt  ft 

! 

407X  1 

•Vi  4UJ 

1 

ZUu.UI  3>.U1 

y.ui 

lO(  f  I 

ly.U ! NONE 

mo 

ST.  LwUXS  I 

17/3  1 

1 

!  1 

200.01  35.0! 

1.4! 

-  1 

! 

i 

! 

! 

CMC  4018 

1531844 

87814A41 1 

200.0!  35.0! 

9.6! 

- 

1627! 

19.0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  1 

1 

1  1 

200.0!  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

CWC  4021 

1551845 

87814A41 1 

200.0! -35.0! 

9.6! 

- 

1627! 

19.0 JNONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

1 

1  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

! 

1 

! 

HLEM  133 

1413541 

100914A41 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

2O.01N0NE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1979  ! 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ITEL  101 

1603119 

67614A471 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1498! 

16.0! NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

| 

1 

! 

ITEL  116 

1605792 

67614A47! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1498! 

16.01N0NE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

t 

1 

1 

! 

ITEL  121 

1604707 

47614A47! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1498! 

16.0! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ( 

1979  ! 

1 

(  ! 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ITEL  128 

1405751 

67614A47! 

195.01-35.0! 

9.0! 

- 

1498! 

14.0IN0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1979  ! 

I 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ITEL  205 

1607036 

69614A41! 

200.0!  35.0! 

9.01 

- 

1643! 

14.7! NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

1 

1  1 

200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ITEL  210B 

1607953 

69614A471 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1643! 

16.0 ! NONE 

(NO  ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

1 

1 

1 

1  1 
1  1 
1  1 

200.0!  35.01 
!  ! 

!  ! 

1.6! 

( 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  HAKE  AND  NUMBER 


(29)  CONSOLIDATED  CRAIN  t  BAR 
COMPANY 

(CONTINUED) 


1VTCC!  DIMENSIONS  ! 
NET  ICODElLENCTNlBRDTH 
AEGIS-!****!  REC.  !  REG. 
TER  !  SEE!//////! ///// 
TON-  {PAGE!  OVER-JOVER- 
NACE  !  IV  !  ALL  t  ALL 


49J  101 

I  - 

688(4441  { 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1319! 

20.6! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

46 J  102 

8681GAG1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1519! 

20.62K0NE 

1  MO 

ST.  LOUIS  1 

1980 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

I. 5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

4R  518 

1617676 

72G1GAG11 

200.0) 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1661! 

19.0! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

1  1 

203.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

4  V  A  G 

j  - 

6861GAG1 1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1452! 

17.3 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

1 

KENT  28 

1552725 

9961GAG1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1532! 

17.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  1 

1973 

! 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.7! 

| 

.  i 

! 

! 

1 

KM  301 

I6G3326 

6951GAG6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 500! 

15.9  ! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

1 

I 

KN Z  A6 

1570133 

849 1 G AG1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

l 

1522! 

19.2INl.SE 

!N0 

ST.  LOUIS  l 

1975 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  i 

i 

! 

! 

KHZ  47 

! 570134 

8G9IGAG1! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1 

1522! 

19. 2  i  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

K PI  4* 

1 5701G  8 

649*6441 J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1522! 

19.2) NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  1 

1975 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

l 

! 

! 

KHZ  G9 

15701G9 

84914A411 

195.0! 

35.0! 

9.0i 

- 

! 

1522! 

19.2IN0NE 

!H0 

ST.  LOUIS  I 

1975 

i 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

KPZ  51 

1570166 

64914A41 1 

195.01 

35.01 

v.Ol 

- 

1 

1522! 

19.2!  NONE 

!ho 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

! 

j 

KPZ  52 

1570167 

049*4441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1522! 

19.2! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  *! 

1975 

! 

•  ! 

195.0! 

35.0! 

»■  ?* 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

KHZ  53 

1570168 

84914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0 ! 

- 

! 

1522! 

19.21N0HE 

ino 

ST.  LOUIS  1 

1975 

! 

!  I 

195.0! 

35. C! 

1*71 

! 

.  i 

! 

! 

! 

M*C  7701 

15558G2 

902I4A48! 

195.0! 

35.0! 

0.0) 

- 

! 

1 497! 

14.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

1 

!  ! 

195.1! 

35.  U 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

H?C  770G 

1585665 

90214446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1497! 

1 4 .0 ! NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

1 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

2.0! 

l 

.  i 

« 

! 

! 

HOC  76026 

1597933 

917I4A46! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1645! 

14.0! NON! 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1978 

! 

i  ! 

200.1! 

35.  C! 

5.0! 

i 

-  j 

! 

! 

1 

H8C  78088 

•809256 

917I4A46! 

200.1! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1645! 

1 4 . 01  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1979 

1 

!  ! 

2C0.1! 

35.0! 

5.0! 

| 

-  ! 

! 

J 

! 

NBC  78090 

1609257 

917I4A46) 

200.11 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1645! 

14 .01  NONE 

l  MO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

1 

!  ! 

200.1! 

35.0! 

5.0! 

! 

-  I 

! 

! 

1 

NCR  2016 

|  - 

964)4441! 

200.01 

35. C! 

12.9! 

- 

! 

2344! 

15.0! DOUBLE  SOTTON 

|MN 

WINONA  ! 

1962 

1 

!  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.4! 

I 

-  ! 

!D*Y  CARGO 

! 

1 

NCR  2C2 9 

1  - 

964144411 

20C.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

2344! 

15.0 ( DOUBLE  BOTTON 

!HN  WINONA  ! 

1962 

1 

!  ! 

20C.0! 

35. C! 

1.4! 

! 

-  1 

! DRY  CARGO 

! 

! 

NCR  203P 

1  - 

964! 4441 1 

2C0.01 

35.01 

12.0! 

- 

! 

23441 

1 5.0! DOUBLE  S0T70N 

!HN  WINONA  ! 

1982 

1 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.4! 

! 

-  ! 

!D»r  CARGO 

! 

! 

NCR  2043 

1  - 

964UA41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

1 

2344! 

15.0ID9U9LE  BOTTON 

!MN 

WINONA  1 

1982 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

!DRY  CARGO 

! 

! 

NCR  2053 

1  - 

9  64 ! 4441  ! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

1 

2344! 

IS. OIDOUBLE  BOTTON 

1HN 

WINONA  ! 

1982 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

(DRY  CARGO 

! 

! 

NCR  206e 

1  - 

964 !4A41 J 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

1 

2344! 

t5. OIDOUBLE  BOTTOM 

!  HN 

WINONA  ! 

1982 

1 

1  i 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! DRY  CARGO 

! 

1 

NCR  2073 

!  - 

966! 4A41 1 

200.01 

35.0! 

12.0! 

! 

2344! 

15. OIDOUBLE  BOTTON 

!HN  WINONA  ! 

1982 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! DRY  CARGO 

! 

! 

NCR  208B 

j  - 

964! GAG1  ! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

I 

2344! 

15. OIDOUBLE  BOTTON 

in  h 

WINONA  1 

1982 

1 

!  ! 

2CO.O! 

35.0* 

1.4! 

! 

-  1 

!  DRY  CARGO 

! 

I 

NCR  2099 

j  ------ 

964*4441! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

• 

2344* 

15 .0! OOUBLE  BOTTON 

INN 

WINONA  I 

1982 

! 

•  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

!ORY  CARGO 

! 

! 

NCR  2108 

1  - 

96414441! 

20C.0! 

35.0! 

12.0! 

( 

2344! 

15. OIDOUBLE  BOTTON 

!hn 

WINONA  1 

1982 

! 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.4! 

! 

-  ! 

! DRY  CARGO 

! 

! 

NLN  3 

.  - 

69554441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

20.0! NONE 

l"0 

ST.  LOUIS  ! 

1931 

! 

5  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

NLN  18 

t  ...... 

105214441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

19.1 (NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  I 

1980 

! 

I  t 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

I 

! 

! 

NL1  2B 

!  - 

105214441  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1664! 

19.1! NONE 

!no 

ST.  LOUIS  ! 

I960 

i 

«  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

NRS  7901B 

i 6l 1 393 

917*14446! 

200.1! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1645! 

1 4 .0 {NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

i 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

i 

-  i 

i 

! 

! 

PC0L  171 

j  553755 

83814441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.4!  NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

J 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  « 

J 

! 

! 

PC8L  172 

1553756 

83816461 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

1 3 . 4}  NONE 

!**0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

l 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  i 

I 

! 

! 

PC8L  173 

1553757 

833! 4441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

10.4  *  NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

; 

j  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

_  i 

l 

! 

! 

POL  17G 

1553755 

83814441 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1500! 

18.4  *  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

.  i 

i 

! 

! 

PCBL  175 

1553759 

53614441  .» 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500*! 

10.4!  NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  J 

! 

i 

! 

PCBL  176 

1553760 

838*4441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

18.4 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1974 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

J 

PCBL  177 

1553761 

83814*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

18.4 • NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

POL  176 

538144411 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

• 

1500! 

18.4! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

{ 

-  i 

J 

! 

! 

PCBL  179 

1553763 

83814441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

16.4 i NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

i 

! 

! 

POL  180 

1553764 

83814441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

15.4! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

1 

i  j 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

j 

-  ; 

i 

! 

! 

PL  55 

1571036 

71 2! 4441 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

U36*! 

16.0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

1975 

j 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

.  ; 

i 

! 

! 

PL  56 

j 571037 

!  71 2!4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1436! 

16 .oi NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

i 

i  j  i 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

j 

-  ! 

i 

i 

! 

PL  57 

•571038 

!  712*4441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1436! 

16.0  !  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

i 

*  •  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

» 

-  ! 

i 

i 

j 

PL  58 

•571039 

!  712S4A41! 

2CO.O! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1436! 

16. oj NONE 

i*o 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

» 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

i 

i 

PL  59 

! 571 040 

!  678*4441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

# 

1469! 

1 9 . 3  !  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

j 

-  i 

i 

! 

! 

PL  60 

! 571 041 

!  67514441* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1469! 

19. 3! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  » 

i 

* 

! 

PL  61 

1571 CG2 

!  67814441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1469! 

19.35NONE 

JHO 

ST.  LOUIS  J 

1975 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PL  62 

1571043 

!  67514441! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1469! 

19.3'NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  l 

1975 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ■ 

j 

PL  63 

! 571 044 

!  67814441* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1469i 

19. 3! NONE 

J  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

PL  64 

1571045 

!  67614441! 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

« 

1469! 

19. 3 {NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

(  •  ! 

195.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

R  102 

!  — - 

1  88814441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.7! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

!  !  ! 

195. 0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

RAY  3G 

1551891 

!  99614441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1528! 

16.9 (NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  1 

1973 

1 

!  !  ! 

2C0.0J 

25.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

I  CAPACITY !  HIGH— 
t  !  EST 

1  CARGO  I  FIXED 
!////////!  POINT 
HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) 
POWER!  ENCERS  !  (FEET) 


I  V  E  S  S  *  L  J 
CARSO  HAN0LIN6  IS  (OPERATING  1 
EtUlPHENT  1 TC !  BASE  ! 

LINE-1  S  AOl  LINE-1  ! 

///////////I7///ITD1 //////////! 
LINE-2  ICE!  LINC-2  !* 


TABLE  2  M  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUHtCR 


!  COAST 
!  SIMM 
I  NUMBER 


IVTCC!  DIMENSIONS  | DRAFT  I 
NET  ICODEILEMCTHfBRDTH!  I 

RE6XS-1****!  RES.  t  RES*) LOAD**! 

TER  )  SCEt //////! y////i  ED  ! 

TON-  IPA6E!  OVER-) OVER-! ///// I  MORSE 
MACE  t  IV  !  ALL  !  ALL  1L14HT!  POWER 


CAPACITY)  MICH-  !  )  V  C  S  $  £  L 

!  EST  t  CARSO  HARDLINE  IS  tOPERATIHS 
CARSO  t  FIXED  !  EQUIPMENT  (TCI  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  UO!  LINE-1 

PASS-  I (LXSHT> 1///////7////////1TD !////////// 
ENSERS  t  (FEET) I  LINE-2  !CEt  LIME-2 


YEAR  ! 
BUILT  ) 
OR  ! 
•REBUILT! 


(29)  CONSOLIDATED 

! 

SRAZN  t  BAR ! SE 

1  ! 

1  I 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

J 

I 

COMPANY 

! 

!  ! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

(CONTINUED)! 

1  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

SCF  1148 

1621492 

1003(4 A44! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1530! 

14*71  NONE 

(MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

I 

SCF  1151 

1*29493 

1003 14A46! 

200.01 

33.0! 

9.0! 

- 

1530! 

14.7! NONE 

(MO 

ST.  LOUIS  l 

1981 

! 

i  1 

200.01 

35.0! 

2.0! 

-  ( 

! 

! 

J 

SCF  1148 

{*29494 

100314A441 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.7 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1911 

I 

1  ( 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

i 

SCF  1178 

1*29495 

863! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.7 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1481 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

) 

i 

SCF  131 9 

J633398 

100314A46! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1330! 

14.7! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  I 

1981 

! 

!  I 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

SHARON  ROSE  24 

1  - 

996UA4K 

200.0! 

35.0) 

9.0! 

- 

>334! 

17.0 !  NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

1 

SN  10 

j  ------ 

91714A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1645! 

16.9! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

!  i 

200.0! 

33.0! 

1.2! 

-  i 

! 

1 

1 

TIM  2? 

1552727 

996! 4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1332! 

17.0 (NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1973 

| 

!  ! 

200.0! 

33.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

I 

NED  902 

1  - - 

91014A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16641 

15.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  I 

1980 

! 

!  ! 

200.0! 

35. 0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

i 

WTC  109 

1281296 

894! 4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1465! 

17.0  mONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1960 

» 

!  ! 

195.0! 

33.0! 

1.0! 

-  1 

t 

! 

1 

YUTTEVE  35 

1551893 

996I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

14.9) NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1973 

! 

1 

!  ! 

1  ! 

200.0! 

! 

35.0! 

! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

) 

1 

! 

! 

I 

1 

1 

(21)  CONSOLIDATION  COAL  CO.  ! 

!  1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

I 

(RIVER  DIVISION)  I 

!  I 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

1 

ELIZABETH 

1234079 

2413A36! 

36.5! 

16.0! 

2.0! 

115 

-  ! 

11.7! NONE 

!PA 

ELIZABETH  1 

1949 

» 

1  ! 

40.0! 

16.0! 

2.0! 

-  | 

( 

! 

I 

C  ADI 

1580356 

42914A40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

1 1 • 8 ! NONE 

!PA 

ELIZABETH  1 

1977 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

! 

C  442 

1580357 

429 t 4A401 

175.0! 

26.0! 

8.3! 

- 

925! 

11.8! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1977 

( 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

J 

C  443 

! 530351 

429! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11 . 8! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1977 

! 

!  I 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

C  464 

! 530359 

42914A40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11.8! NONE 

ELIZABETH  ! 

1977 

! 

!  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

-  ! 

( 

! 

1 

C  463 

!  580360 

429UA40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11. 8 !  NONE 

!PA 

ELIZABETH  1 

1977 

! 

I  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

) 

! 

I 

C  466 

1580361 

429( 4A40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

^  925! 

11 .81  NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1977 

l 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

C  467 

15303*2 

429I4A40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11.8! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1977 

! 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

j 

! 

! 

C  461 

!  5*0343 

42914A40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

925! 

11 .di NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1977 

! 

!  ! 

175.0! 

76.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

C  469 

1580364 

429! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

925! 

11.8!  NONE 

!PA 

ELIZABETH  I 

1977 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

) 

! 

C  47C 

!  540365 

42914A40! 

175.0! 

26.0! 

8.S! 

925! 

1 1 • 3 ! NONE 

!PA  ELIZABETH  ! 

1977 

! 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  471 

1580366 

429! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

925! 

11.81  NONE 

!PA 

ELIZABETH  1 

1977 

l 

J  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  472 

1580367 

429I4A40! 

175.0! 

?6.0! 

8.5! 

925! 

11.8IN0NE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1977 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

•  l 

! 

! 

C  473 

!  5803*8 

429 ! 4 A40] 

175.0! 

26.0! 

8.5) 

925! 

11.8! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1977 

| 

!  ! 

175.0! 

26.  C! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

C  474 

15803*9 

42914A401 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

925! 

11.8 !  NONE 

!PA 

ELIZABETH  l 

1977 

i 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  475 

1  - 

429I4A40I 

173.0! 

26.01 

8.5! 

925! 

11 .8! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1978 

! 

!  ! 

175.01 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

) 

C  476 

j  - 

429! 4A40 ! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11 . 8  I  NONE 

!*A 

ELIZABETH  1 

1978 

! 

i  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

C  477 

j  - 

42914A40! 

173.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11.6! NONE 

!PA 

ELIZABETH  1 

1973 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  474 

1  - 

42914440! 

175.0! 

26.0/ 

3.3! 

- 

925! 

11 .8 (NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1978 

! 

!  ! 

175.0! 

26,  J! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  479 

j  - - 

429J4A40! 

175.0! 

2  j.O! 

8.5! 

- 

925! 

11.8! NONE 

iPA 

ELIZABETH  ! 

1978 

! 

!  ! 

175.0! 

',6.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

C  480 

!  - 

429KA40! 

175.0! 

2  4.0! 

8.5! 

- 

925! 

II.BiNONE 

IPA 

ELIZABETH  ) 

1978 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  431 

!  - 

429UA40! 

175.0 

26. C! 

8,5! 

- 

925! 

11.51  NONE 

!  PA 

ELIZABETH  I 

1978 

! 

!  ! 

175.  ft 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

( 

C  432 

1  - - 

429! 4A401 

175.  J! 

26.0! 

8.5! 

• 

925! 

11.3! NONE 

!PA 

ELIZABETH  J 

1978 

! 

!  ! 

175,  )! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

C  483 

!  - 

42914A40! 

175.«  ! 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11 .8 {NONE 

IPA 

ELIZASETH  1 

1978 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  434 

!  - 

429UA40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11.8IN0NF 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1978 

1 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

C  485 

|  - 

42914A40! 

175.0! 

26.3! 

8.5! 

- 

9  2  5  i 

11 .3! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1978 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  446 

!  - 

42914A40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

II.BiNONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1978 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  487 

!  - 

429 14A40  f 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

II.BINONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1973 

1 

(  ! 

175.0! 

26.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  438 

j  - 

429I4A40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11.8! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1978 

l 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  449 

1  - 

429KA401 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11 .8 !  NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1978 

! 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  490 

j  - 

42914A401 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11.8! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1978 

! 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

C  491 

1  - 

42914A401 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11.8 (NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1971 

! 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  492 

1  - - 

429! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

II.BINONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1978 

• 

;  • 

173. C* 

*# 

1.5! 

-  ! 

! 

X 

C  493 

1  - 

429! 4 A  401 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11 .8! NONE 

IPA 

ELIZABETH  1 

1978 

! 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  494 

1 

429! 4A40I 

175.01 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11.8! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1978 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

C  495 

j  - 

429! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11 .6 ! NONE 

!«»A 

ELIZABETH  ! 

1978 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ( 

( 

! 

C  496 

!  — - 

42914A401 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11.8! NONE 

!PA 

ELIZABETH  f 

1978 

! 

1  ( 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

C  501 

1604268 

429! 4A401 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

II.BINONE 

!PA 

ELIZABETH  1 

1979 

! 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  592 

1604269 

429S4A40I 

175.0! 

26.0! 

8,5! 

- 

9251 

11 .8! NONE 

!  PA 

ELIZA8CTH  ! 

1979 

I 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  503 

1404270 

429UA40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11.8!N0N£ 

IPA 

ELIZABETH  J 

1979 

1 

1  ! 

17S.0! 

26.0! 

1.5! 

-  J 

! 

! 

C  504 

1604271 

42914A40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11 .8 (NONE 

SPA 

ELIZABETH  1 

1979 

! 

(  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 


i 


1 


! 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION 

Of  VES 

SELL 

. 

!  IVTCCI  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

1  CA9ACITT  1  HI(!H-  1 

(VESSEL  1 

1 

iisTi 

operator 

1  NET  1 C0DEILEN4THI8DDTHI 

! 

| 

! 

ESI  !  CARSO  HANDLING 

IS  I0PERATIN6  ! 

! 

YEAR  ! 

( 

CARCO  I  fXXED  EQUIPMENT 

ITCI  BASE  1 

J  COAST 

i  tea'  i  sE£t//////i/////i 

ED  I 

I////////I  DOIKT  1  LINE-1 

1  AO!  LINE-1  1 

BUILT  l 

t  (U ARD 

!  TON-  IDA4E1  OVEN-IOVED-! /////I  HOASEl 

PASS-  !  (LIGHT)  l////////////?///!TP!/////////M 

OA  1 

!  NUMBER 

1  NICE  !  IV  1  ALL  1  ALL  ILUHTI  DOWEAI 

ENSERS  !  (FEET)!  LINE-2 

SEE!  LINE-Z  I* 

REBUILT] 

(21)  CONSOLIDATION  COAL  CO. 

! 

1 

1 

1  1111 
1111! 
11111 

! 

! 

f 

! 

! 

! 

! 

! 

J  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

* 

(RIVER 

DIVISION) 

! 

1  11  It 

! 

C  505 

(CONTINUED) l 

«  - 

!  1  1  11 

1  *  2  9 1  *  A  40 1  175.01  26.01 

! 

8.51 

_ 

925! 

11.8! NONE 

!  ! 
!PA  CLI2A8ETM  ! 

1979  ! 

J 

1  1  1  175*01  26.01 

1.5! 

-  ! 

! 

i  i 

! 

1979  ! 

C  506 

1  - 

!  *29! * A *0 1  175.0!  26.0! 

8.5 ! 

“ 

925! 

11 .6! NONE 

IMA  ELIZABETH  1 

1 

!  1  !  175.01  26.0! 

1.5! 

-  I 

! 

!  ! 

1979  ! 

C  50? 

!  *29 !*A*Ol  175.0!  26.01 

8.5! 

- 

925! 

11.8! NONE 

IPA  ELIZABETH  ! 

1  !  1  175.0!  26.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ! 

1979  ! 

C  509 

1  429I4A401  ITS. 01  76.01 

8.5! 

925  ! 

11 .8 ! NONE 

IPA  ELIZABETH  I 

t 

•  1  1  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ! 

1979  ! 

C  510 

I  - 

!  *29 !*A*Ol  175.0!  26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11 *8 {NONE 

!PA  ELIZABETH  ! 

! 

!  2  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

!  ! 

1979  ! 

C  511 

160*278 

!  *29! *A*OJ  175.0!  26.0! 

8.5 ! 

- 

925! 

11 .8IN0NE 

IPA  ELIZABETH  ! 

! 

!  !  1  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

1979  ! 

C  512 

160*279 

1  *29{*A*0i  175.01  26.01 

8.5! 

- 

525! 

1 1 .8! NONE 

1  PA  ELIZABETH  1 

i 

!  !  !  175-0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

1979  ! 

C  515 

160*280 

» 

!  *29 !*A*0!  175.0!  26.0! 

6.5! 

- 

925! 

11.8! NONE 

!PA  ELIZABETH  ! 

!  !  1  175.0!  26. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

1979  ! 

C  514 

160*281 

! 

!  *29!*A*0 !  175.0!  26.01 

8.51 

925! 

1 1 . 8 1  NONE 

IDA  ELIZABETH  1 

!  1  I  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  1 

! 

!  ! 

1979  ! 

C  515 

160*282 

!  *29 1 *A*0!  175.0!  26.01 

8.5! 

“ 

925! 

11.8! NONE 

!PA  ELIZABETH  t 

! 

!  !  !  175.01  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

t 

1979  ! 

C  516 

160*283 

1  *29! *A*0!  175.0!  26.0! 

8.5! 

- 

925! 

1 1 • 81  NONE 

IPA  ELIZABETH  ! 

! 

!  !  !  175. 0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

1979  J 

C  51? 

160*28* 

!  *29!*A*0!  175.0!  26.0! 

8.5! 

925! 

11 .8! NONE 

IPA  ELIZABETH  ! 

1 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i  i 

1979  1 

C  518 

160*285 

1  *29!*A*0!  175.0!  26.0! 

8.5! 

925! 

1 1  .8  !  NONE 

IDA  ELIZABETH  1 

! 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.51 

-  ! 

! 

!  ! 

1971  ! 

C  519 

160*286 

!  *29 ! 4 A *01  175.0!  26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11.8! NONE 

!P A  ELIZABETH  ! 

1 

!  1  !  17S.0!  26.0! 

1.5! 

-  ( 

! 

!  ! 

1979  ! 

C  520 

160*287 

!  *29! *A*0!  17S.0!  26.0! 

8.5! 

925! 

11.6! NONE 

!PA  ELIZABETH  ! 

1 

!  !  1  175.01  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

1980  ! 

C  521 

161170* 

!  *29 ! *A*0!  175.0!  26. C! 

8.5! 

- 

925! 

11.8! NONE 

IDA  ELIZABETH  1 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 

1980  ! 

C  525 

1 611706 

1  *29|* A *0 1  175.0!  26.0! 

6.5! 

925! 

1 1 .6! NONE 

!PA  ELIZABETH  ! 

1 

!  !  1  175.0!  26.0! 

1.5! 

! 

!  ! 

I960 

C  52* 

1611707 

!  *29{*A*0!  175.0!  26.0! 

8.5 ! 

925! 

11 .8 ! NONE 

IPA  ELIZABETH  ! 

I 

{  !  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

! 

!  ! 

1980 

C  525 

1611708 

!  *29! *  A  *  0 1  175.0!  26.0! 

8.5! 

- 

925! 

1 1 . 8 ! NONE 

!PA  ELIZABETH  ! 

! 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ! 

1980  ; 

C  526 

1611709 

!  *29!*A*0!  175.0!  26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11.81N0HE 

IDA  ELIZABETH  1 

1 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ! 
IPA  ELIZABETH  | 

1980 

C  527 

1611710 

1  *29 ! * AAOt  175.0!  26.0! 

8.5! 

925! 

11. 8 ! NONE 

1 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i  i 

IDA  ELIZABETH  ! 

|  | 

1980 

C  528 

•611711 

!  *29!*A*0!  175.0!  26.0! 

!  !  !  175.0!  26.0! 

!  *29! *A*0!  175.0!  26.0! 

3.5! 

1.5! 

8.5! 

925! 

11 , 5| NONE 

C  529 

1611712 

I 

- 

925! 

1 1 .8! NONE 

IPA  ELIZABETH  ! 

1980 

!  !  !  175.0!  26.01 

1.5! 

-  ! 

! 

i  ■ 

1980 

C  530 

1611713 

1 

!  *29!*A*0!  175.0!  26.0! 

8.5! 

“ 

925! 

1UMN0NE 

IDA  ELIZABETH  1 

!  I  !  175.01  26.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

1980 

C  551 

161171* 

1 

!  *29!*A*0l  175.0!  26.0! 

8.5! 

“ 

925! 

1 1 .8! NONE 

!PA  ELIZABETH  ! 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i  i 

1980 

C  532 

1611715 

1 

!  *29! *A*0!  175.0!  26.0! 

8.5! 

- 

925! 

1 1 .8 ! NONE 

IDA  ELIZABETH  1 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  I 

1980 

C  555 

1611716 

!  *29! *A*0!  175.0!  26. C! 

8.5! 

925! 

11.81  NONE 

!PA  ELIZABETH  ! 

l 

!  !  1  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

1980 

C  55* 

1*11717 

!  *29(*A*0!  175.0!  26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11.6! NONE 

IPA  ELIZABETH  1 

! 

!  !  !  175.0!  26.01 

1.5! 

-  ! 

! 

i  i 

IDA  ELIZABETH  1 

1980 

C  535 

1611718 

!  *29!*A*0!  175.0!  26.0! 

3.5! 

“ 

925! 

11 .8! NONE 

! 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 

1980 

C  556 

1611719 

1  4291 4A401  175.01  26.01 

8.5! 

- 

925! 

11 .BtNONE 

IPA  ELIZABETH  ! 

l 

!  I  !  175.0!  76.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 

1980 

C  537 

1611720 

!  *29!*A*0!  175.0!  26.0! 

8.5! 

925! 

11.81N0NE 

IPA  ELIZABETH  ! 

i 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

1-80 

C  538 

1611721 

1  42914440!  m.O!  26.0! 

8.5! 

925! 

1 1 • 8! NONE 

IDA  ELIZABETH  1 

1 

1  !  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  I 

■1910 

C  539 

1611722 

!  *29! *A*0!  175.0!  26.0! 

8.5! 

925! 

11.8IN0NE 

IDA  ELIZABETH  1 

f 

!  1  1  175.0!  26.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ! 
IPA  ELIZABETH  I 

1980 

C  5*0 

1611723 

1  *29{*A*0!  175.01  26.01 

8.5! 

9251 

11 . 8! NONE 

! 

1  1  I  175.0!  26.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

1980 

925! 
-  ! 

1 1 • 8 ! NONE 
! 

IDA  ELIZABETH  1 

1  1 

i 

1  1  1  175.0!  26.01 

1.5! 

1980 

C  5*2 

1  *29!*A*0!  175.0!  26.0! 

8.51 

925! 

11.8! NONE 

IDA  ELIZABETH  1 

! 

1  1  1  175.01  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

1980 

C  5*3 

i  *29! * A*Q!  175.0!  26.0! 

3.5! 

925! 

1 1 .6 ! NONE 

IPA  ELIZABETH  ! 

J 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ! 

1980 

C  5** 

1  *29!*A*0!  175.0!  26.0! 

8.5! 

925! 

11.8! NONE 

IPA  ELIZABETH  ! 

1 

!  !  t  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

1980 

C  5*5 

1  *29! *A*0!  175.0!  26.01 

8.5! 

925! 

11.8!  NONE 

IPA  ELIZABETH  1 

| 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i  i 

1980 

C  5*6 

!  *29! *A*0!  175.0!  26.0! 

8.S! 

925! 

11 .8! NONE 

IDA  ELIZABETH  1 

! 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  1 

1960 

C  5*7 

!  *29! *A*0l  175.01  26.01 

8.5! 

9251 

11 .8! NONE 

IDA  ELIZABETH  1 

1 

1  1  !  175.0!  26.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

I960 

C  5*8 

!  *29!*A*0!  175.0!  26.0! 

8.5! 

925! 

11.8! NONE 

IDA  ELIZABETH  1 

1 

1  1  1  175.0!  26.0! 

1  *29!*A*0!  175.0!  26.01 

1.5! 

8.5! 

-  ! 
925! 

! 

11 .8 ! NONE 

!  1 
!PA  ELIZABETH  ! 

1980 

C  5*9 

! 

!  1  1  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

1980 

C  550 

!  *29!*A*0!  175.0!  26.0! 

8.5! 

925! 

1 1 *8 ( NONE 

IDA  ELIZABETH  1 

1 

1  1  1  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

1980 

C  551 

!  *29!*A*0!  175.0!  26.0! 

3.5! 

925! 

11. SIMONE 

!PA  ELIZABETH  ! 

! 

!  )  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i  i 

1980 

C  55? 

!  *29! *A*0!  175.0!  26.0! 

8.5! 

925! 

1 1 *8! NONE 

IDA  ELIZABETH  1 

! 

!  !  1  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  f 

I 

1  ! 

1980 

C  553 

925! 
-  ! 

11. 6! NONE 
! 

!PA  ELIZABETH  ! 

I  ! 

1 

I  (  I  175.0!  26.0! 

1.5! 

1960 

925! 
-  ! 

1 1 • 8 1  NONE 
! 

IPA  ELIZABETH  ! 
!  ! 

i 

(  !  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

1980 

C  $55 

!  *291 *A*0!  175.0!  26.0! 

8.5! 

925! 

11 .8! NONE 

IPA  ELIZABETH 

! 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

1980 

C  556 

1  *29! *A*0!  175.0!  26.0! 

8.5! 

92S! 

1 1 • 6 1  NONE 

IPA  ELIZABETH 

! 

!  •  {  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1980 

925! 
-  ! 

11 .8! NONE 
! 

!PA  ELIZABETH 
! 

! 

!  \  !  1  175.0!  26.0! 

1.5! 

1980 

l  $58 

1  *29! *A*0!  175.0!  26.0! 

8.5! 

925! 

11.6! NONE 

IPA'ELIZABETH 

J 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1980 

C  559 

!  *29! *A*0!  175.0!  26.0! 

8.5! 

925! 

11.8! NONE 

IPA  ELIZABETH 

1 

!  !  1  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

IPA  ELIZABETH 

1980 

C  560 

!  *29! *A*0!  175.0!  26.0! 

8.5! 

925! 

11 *6! NONE 

! 

! 

!  1  t  175.0!  26.0! 

!  1  !  !  ! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NANE  AND  NUMBED 


(21)  CONSOLIDATION  COAL  CO. 
(RIVEN  DIVISION) 


(VTCCl  DIMENSIONS  I DRAFTl 
NET  ItODElLENSTMlBROTH!  1 
RI6XS-!****I  RC6.  !  RCS.ILOAD-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  IRASE!  OVER-! OVER"! /////!  NORSE 
NACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILISHT!  ROVER 


CARACITT!  HUH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

!  EST  1  CARSO  HANDLXNS  !S  lORSRATINC 
CARSO  !  FIXED  !  EDUIRNENT  ! TC I  '  RASE 
////////!  ROINT  !  LINE-1  1 AO!  LINE-1 

RASS-  !  (LISHT) J////////////////ITD !////////// 
ENSERS  !  (FEET)!  LINE-2  ! EC I  LINE-2 


TEAR 

BUILT 

OR 

•rebuilt: 


(CONTINUED)!  !  !  !  !  ! 

C  561  !  -  !  429I4A40I  175.0!  24.01 

!  !  (  !  175.0!  24.0! 

C  542  !  -  I  429I4A40I  175.0!  26,0! 

1  i  !  i  175.0!  24.2! 

C  563  (  — -  !  429J4A40!  175.0!  26.0! 

!  !  !  !  175.0!  26.0! 

C  564  !  - -  !  429J4A40!  175.0!  26.0! 

!  I  J  !  175.0!  26.0! 

C  565  1  - —  I  429UA40!  175.0!  26.0! 

!  !  !  !  175.0!  26. Cl 

C  566  I  -  !  429J4A40!  175.0!  24.0! 

I  !  !  !  175.0!  24.0! 

C  567  !  -  !  429 !4A4C!  175.0!  26.0! 

!  !  !  !  175.0!  26.0! 

C  566  !  -  !  429J4A40!  175.0!  26.0! 

!  I  (  !  175.0!  26.0! 

C  570  !  -  l  429I4A40!  175.0!  26.0! 

f  !  !  (  175.0!  26.0! 

C  571  !  - -  !  429J4A40!  175.0!  26.0! 

!  !  !  !  175.0!  26.01 

C  572  !  -  !  429I4A40!  175.0!  26.0! 

1  !  !  !  175.0!  26.0! 

C  573  !  -  !  42914A40!  175.0!  26.0! 

!  !  !  !  175.0!  26.0! 

C  574  !  -  !  42914A40!  175.0!  26.0! 

!  !  !  !  175.0!  26.0! 

C  575  !  -  (  429J4A40!  175.0!  26.0! 

(  !  !  !  175.0!  26.01 

C  576  1  -  !  429J4A40!  175.0!  24.0! 

!  !  !  !  175.0!  24.0! 

C  577  !  - -  !  429! 4A40!  175.0!  26.0! 

!  (  !  !  175.0!  26.0! 

C  575  !  - -  !  429! 4A40!  175.0!  26.0! 

!  !  (  !  175.0!  26. C! 

C  579  !  -  !  429I4A40!  175.0!  26.01 

!  !  !  I  175.0!  26.0! 

C  560  !  -  I  429 ! 4A40 1  175.0!  26,0! 

!  !  I  !  175.0!  26. C! 

C  5S1  !  -  I  429I4A40!  175.0!  26.0! 

!  !  !  i  175.0!  26.0! 

C  5*2  !  -  !  429J4A40!  175.0!  26.0! 

!  !  I  !  175.0!  26.0! 

C  553  !  -  !  429I4A40!  175.0!  24.0! 

!  !  !  !  175.0!  26.0! 

C  56*  !  -  !  42914A40!  175.0!  26.0! 

!  !  !  !  175.0!  26.0! 

C  566  !  -  !  42914A40!  175.0!  26.0! 

!  !  !  !  175.0!  26.0! 

C  567  !  -  !  429! 4A40!  175.0!  26.0! 

!  !  !  !  175.0!  26. C! 

C  588  !  — -  !  429I4A40!  175.0!  26.C! 

!  !  !  !  17$. 0!  26.0! 

C  589  i  -  !  429J4A40!  175.0!  26.0! 

!  if!  175.0!  26.0! 

C  590  !  -  *  429I4A40!  175.0!  26.0! 

(  (  1  I  175.0!  26.0! 

C  689  !  — -  !  429I4A40*  175.01  26.0! 

I  !  !  !  175.0!  26.0! 

C  690  !  -  l  429! 4A40!  175.0!  26.0! 

(  !  !  !  175.0!  26.0! 

C  691  !  -  t  429I4A40!  175.0!  26.0! 

!  Ill  175.0!  26.0! 

C  692  (  -  !  429I4A40!  175.0!  26.0! 

!  !  !  !  175.0!  26.0! 

C  693  !  -  I  429I4A40!  175.0!  26.0! 

!  (  !  !  175.0!  26.0! 

C  694  !  -  !  429!4A40!  175.0!  26.0! 

!  !  !  !  175.0!  26.0! 

C  695  !  -  !  429J4A40!  175.0!  26.0! 

!  I  !  !  175.0!  26.0! 

C  696  I  -  t  429I4A40!  175.0!  26.0! 

!  !  (  !  175.0!  26.0! 

C  697  I  -  J  429J4A40!  175.0!  26.0! 

!  !  !  !  175.0!  26.0! 

C  698  !  -  !  429I4A40I  175.0!  26.0! 

!  !  !  !  175.0!  26.0! 

C  901  !  — -  1  51614A40!  195.0!  26. C! 

!  !  !  !  195.0!  26.0! 

C  902  (  -  !  51614A40!  195.0!  26.0! 

(  I  !  !  195.0!  26.0! 

C  903  (  -  I  51614A40!  195.0!  26.0! 

!  !  !  !  195.0!  26.0! 

C  904  !  -  I  51 6 1 4A4Q1  195.0!  26.0! 

I  III  195.0!  26.0! 

C  90S  i  -  I  516J4A40!  195.0!  26.0! 

!  !  !  (  195.01  26.0! 

C  906  !  -  (  S16J4A40!  195.0!  24.0! 

!  !  !  !  195.0!  26.0! 

C  907  !  -  !  516I4A40!  195.0!  24.0! 

!  !  !  !  195.0!  26. C! 

C  908  !  -  !  516J4A40!  195.0!  26.0! 

!  !  I  I  1«5.0!  ?6,0! 

C  909  I  -  !  516!4A40!  195.0!  26.0! 

!  J  !  !  195.0!  26.0! 

C  910  !  — -  !  516J4A40!  195.0!  26.0! 

!  !  !  !  195.0!  26. C! 

C  911  !  -  !  516I4A40!  195.0!  26.0! 

!  !  !  I  195.0!  24.0! 

C  912  I  -  !  51614A40!  195.0!  26.01 

!  !  !  !  195.0!  26.0! 

C  913  !  -  t  S1414A401  195.0!  24.0! 

!  !  !  !  195.0!  26.0! 

C  9U  !  — -  !  51614A40!  195.0!  24.0! 

!  (  !  !  195.0!  26.0! 

C  915  (  -  !  516I4A40!  195.0!  26.0! 

!  !  !  !  195.0!  26.0! 

C  916  !  -  1  J1614A40I  195.0!  76.0! 

!  !  !  !  195.0!  26.0! 

!  !  !  !  !  ! 


8.5! 

-  i 

925! 

11.8! NONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1980 

1.5! 

-  ! 

* 

! 

6.5! 

-  j 

925! 

11.8IN0NE 

IRA 

ELIZABETH  1 

1980 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

8.5! 

-  J 

925! 

11.8! NONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1980 

1.5! 

-  | 

! 

! 

6.5! 

-  j 

925! 

1 1 .6 1  NONE 

(RA 

ELIZABETH  1 

1980 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

8.5! 

-  j 

925! 

11 .8! NONE 

!RA 

ELIZABETH  1 

1910 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

8.5! 

-  j 

925! 

1 1 .8 ! NONE 

!RA 

ELIZABETH  ! 

1981 

1.51 

-  ! 

| 

1 

S.5 ! 

-  i 

9251 

11 .8! NONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1981 

1.5! 

-  I 

! 

! 

e.S! 

-  j 

925! 

1 1 • 6] NONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1981 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

8.5! 

-  j 

9251 

11.6IN0NE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1981 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

8.5! 

-  i 

925! 

11. 6! NONE 

IRA 

ELIZABETH  I 

1981 

1.5! 

-  1 

* 

! 

8.5! 

-  i 

925! 

11.6 {NONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1981 

1.5! 

-  ! 

* 

! 

6.5! 

-  ! 

925! 

11.8! NONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1981 

1.5! 

-  ! 

) 

| 

8.5! 

-  i 

925! 

11.8 ! NONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1981 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

8.5! 

-  j 

925! 

11.9! NONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1«81 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

6.5! 

-  | 

925! 

11 .6 (NONE 

IRA 

ELIZABETH  I 

1961 

1.5! 

-  I 

! 

1 

6.5! 

-  j 

925! 

11 .8! NONE 

IRA 

ELIZABETH  I 

1961 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

8.5! 

-  i 

925! 

11.6IN0NE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1981 

1.5! 

-  ! 

I 

1 

8.5! 

-  j 

925! 

11 .8! NONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1981 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

3.5! 

-  j 

925! 

1 1 .8 (NONE 

IRA 

ELIZABETH  1 

1981 

1.5! 

-  i 

! 

! 

8.5! 

-  • 

925 ! 

11.8! NONE 

IRA 

ELIZABETH  I 

1981 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

8.5! 

-  i 

9251 

1 1 • 8 !  NONE 

IRA 

ELIZABETH  I 

1981 

1.5! 

-  i 

* 

1 

8.5! 

-  i 

925! 

11. 8! NONE 

!RA 

ELIZABETH  ! 

1981 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

8.5! 

-  i 

925! 

11.8IN0NE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1981 

1.S! 

-  ! 

! 

1 

8.5! 

-  j 

925! 

11.8IN0NC 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1981 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

8.5! 

-  j 

925! 

11 .8! NONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1981 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

6.5! 

-  i 

925! 

1 1 • 6IN0NC 

IRA 

ELIZABETH  I 

1981 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

6.5! 

-  j 

925! 

11 .6! NONE 

IRA 

ELIZABETH  I 

1981 

1.5! 

-  I 

! 

! 

8.5! 

-  j 

925! 

11.8! NONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1981 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

6.5! 

-  i 

925! 

11.8! NONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1976 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

6.5! 

-  ! 

925! 

11 .8! NONE 

!RA 

ELIZABETH  ! 

1976 

1.5! 

-  i 

! 

1 

8.5! 

-  i 

925! 

1 1 .8! NONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1976 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

6.5! 

-  J 

925! 

11 .8! NONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1976 

1.51 

-  ! 

! 

I 

8.5! 

-  J 

925! 

«1 .8! NONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1974 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

6.5!' 

-  | 

925* 

1 I.SiKONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1976 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

8.5! 

-  j 

925! 

11.3IN0NE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1977 

} 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

6.5! 

-  j 

925! 

11.8! NONE 

!PA 

ELIZABETH  i 

1977 

1.5! 

-  ! 

* 

1 

8.5! 

-  j 

925! 

11.8 ! NONE 

!RA 

ELIZABETH  ! 

1977 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

8.5! 

-  j 

925* 

‘11 .8!  NONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1977 

1.5! 

-  * 

! 

! 

9.01 

-  f 

1100! 

1 O.OlNONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1982 

1.5! 

-  * 

* 

! 

9.0! 

-  | 

1100! 

10.0! NONE 

IRA 

ELIZABETH  J 

1982 

1.5! 

-  * 

* 

! 

9.0! 

-  I 

1100! 

10.0! NONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1982 

-I 

1.5! 

-  * 

! 

1 

9.01 

-  j 

1100! 

10.0! NONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1982 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

9.0! 

-  1 

1100! 

lO.OtNONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1982 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

9.0! 

-  ! 

1100! 

10.0! NONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1982 

1.5! 

-  1 

r 

! 

9.0! 

-  ! 

1100! 

10.0 (NONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1982 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

9.0! 

-  j 

1100!’ 

10.0! NONE 

IRA 

ELIZABETH  i 

1982 

1.5! 

-  i 

• 

i 

9.0! 

-  | 

1100* 

lO.o'lNOHE 

ipA 

ELIZABETH  ! 

1982 

1.5! 

-  ! 

* 

! 

9.0! 

-  i 

1100! 

10.0! NONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1982 

1.5! 

-  ! 

J 

! 

9.0! 

-  ! 

1100! 

10.0IN0NE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1982 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

9.0! 

-  J 

1100! 

10.0INOHC 

IRA 

ELIZABETH  1 

1982 

1.5! 

-  ! 

■ 

! 

9.0! 

-  j 

1100! 

10.0! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1982 

1.5! 

-  ! 

{ 

! 

9.0! 

-  ! 

IluO! 

1 0. 0! NONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1982 

1.5! 

-  * 

* 

! 

9.0! 

-  f 

1100! 

10.0! NONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1982 

1.5! 

-  ! 

* 

! 

9.01 

-  I 

11001 

10.0 (NONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1982 

1.5! 

-  * 

t 

! 

If!!  ! 


! 


! 
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TABLE  2  *  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  RUBBER 


(21)  CONSOLIDATION  COAL  CO. 
(RIVER  DIVISION) 

(CONTINUED) 


tVTCCl  DIREN! 
NET  UODElLENGTH! 
RESTS-!****!  RES.  ! 
TEA  !  SEE  I ////// ! 
TON-  iPASEl  OVEN-! 
NASt  !-IV  !  AIL  ! 


OAAfT! 

! 

LOAD-! 

ED  ! 

/////!  HO*SE 
LI6HT !  ►OVER 


CAPACITY!  HUH-  I 

!  EST  !  CARSO  HANDLXN6 
CARGO  !  FIXED  !  EDU1PHENT 

untnn  point  !  line-i 

PASS-  t  (LIGHT) !/////// f //////// 
EN6EAS  !  (FEET)!  LINE-2 


VESSEL 
S  ! OPEAATINS 
TC!  RASE 
AO!  LINE-1 
TM///7////// 
EE!  LINE-2 


TEAR 

BUILT 

OR 

♦AE3UILT 


C  917 

! 

J 

! 

! 

516UA40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.51 

1 

1100! 

-  ! 

10.01NONC 

! 

IPA 

! 

ELIZABETH  ( 

! 

1982 

C  911 

! 

! 

! 

) 

516 !  44  40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.01 

9.0! 

1.5! 

! 

1100! 

-  ! 

10.01  NONE 
! 

IPA 

! 

ELIZABETH  I 

1 

1982 

C  919 

! 

( 

1 

! 

51614440! 

!  ! 

195.01 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.5! 

) 

1100! 

-  I 

10.01NONE 

i 

IPA 

! 

ELIZABETH  1 

1 

1982 

C  920 

! 

1 

i 

! 

516UA401 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.5! 

1 

1100! 

-  ! 

1 0.0 !  NONE 
! 

!PA 

! 

ELIZABETH  I 

1 

1982 

C  921 

l 

! 

t 

! 

51 6! 4A40I 
!  1 

195.0! 

1«5.0! 

26.0! 
26. C! 

9.0! 

1.5! 

! 

1100! 

-  I 

10.0 ! NONE 
( 

(PA 

! 

ELIZABETH  1 

1 

1982 

C  922 

! 

! 

! 

! 

51614440! 

!  1 

195.0! 

193.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.5! 

1 

11C0I 
-  ! 

1 0.0! NONE 
! 

IPA 

I 

ELIZA9ETH  1 
i 

1982 

C  923 

! 

! 

1 

! 

516  1 44401 
!  t 

195.0! 

195.0! 

26. C! 
26.0! 

9.0! 

1.5! 

t 

1100! 

-  ! 

1 0. 0! NONE 
! 

IPA 

! 

ELIZABETH  I 
! 

1982 

C  924 

I 

! 

I 

i 

51614A401 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

26.0! 
26.  C! 

9.0! 

1.5! 

! 

11001 
-  ! 

1 0.0! NONE 
! 

IPA 

! 

ELIZABETH  I 

I 

1982 

C  925 

! 

! 

! 

! 

51614440! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

1100! 

-  ! 

10.9! NONE 
! 

!PA 

! 

ELIZABETH  ! 

1 

1982 

PC  441 

! 

! 

1 

! 

*23! 4A40! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

! 

925! 

-  ! 

11.6IN0NE 

! 

IPA 

! 

ELIZABETH  ! 

1 

196* 

PC  442 

! 

1 

1 

! 

423! 4440! 

1  1 

175.0! 

175.0! 

26.01 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

! 

925! 

-  1 

11.6! NONE 
! 

IPA 

( 

ELIZABETH  ! 

1 

196* 

PC  441 

! 

! 

1 

! 

42314440! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

$.5! 

1.5! 

1 

925! 

-  1 

1 1 • 8 ! NONE 

I 

IPA 

! 

ELIZABETH  ! 

! 

196* 

PC  444 

! 

! 

1 

! 

42314A40! 

1  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 
26. C! 

8.5! 

1.5! 

! 

925! 

-  ! 

1 1 .8! NONE 

I 

!PA 

! 

ELIZABETH  1 

1 

196* 

PC  445 

! 

I 

1 

! 

42314440! 

!  t 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

6.5! 

1.5! 

! 

925! 

-  ! 

11.8IN0NE 

I 

IPA 

! 

ELIZABETH  I 
! 

196* 

PC  444 

! 

j 

1 

! 

423  144  40! 

1  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 
26.  Cl 

8.5! 

1.5! 

! 

925! 

-  ! 

11.8! NONE 
! 

!PA 

! 

ELIZABETH  1 
l 

196* 

PC  447 

i 

! 

! 

! 

42314440! 

1  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

?6.0! 

8.5! 

1.5! 

! 

925! 

-  1 

1 1 .6 (NONE 

I 

!PA 

! 

ELIZABETH  ! 

1 

194* 

PC  44E 

! 

! 

1 

1 

42314440! 

\  ! 

175.0! 

175.0! 

26. Ct 
26.0! 

8.5! 

1.5! 

! 

925! 

-  t 

11  •  S 1  NONE 
! 

IPA 

! 

ELIZABETH  | 

1 

196* 

PC  449 

! 

! 

1 

! 

42314440! 

!  I 

175.0! 

175.0! 

26.0! 
26. C! 

8.5! 

1.51 

! 

925! 

-  ! 

1 1 .61  NONE 
! 

IPA 

! 

ELIZABETH  1 
! 

196* 

PC  450 

! 

! 

! 

1 

42314440! 

1  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

! 

925! 

-  1 

1 1  • S! NONE 
! 

IPA 

! 

ELIZABETH  ! 

1 

1*6  * 

PC  451 

! 

! 

! 

! 

42314440! 

!  1 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

* 

925! 

-  ! 

11.6 ! NONE 
! 

IPA 

1 

ELIZABETH  ! 

1 

196* 

PC  452 

! 

! 

I 

l 

423144401 
!  ! 

175.01 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

! 

925! 

-  ! 

11.8IN0NE 

! 

IPA 

! 

ELIZABETH  ! 

1 

196* 

PC  453 

I 

1 

! 

! 

42314440! 

\  1 

175.0! 
175. Ot 

26.0! 

26.0! 

6.5! 

1.5! 

! 

925! 

-  ! 

1 1 .8! NONE 
! 

IPA 

1 

ELIZABETH  1 

1 

196* 

PC  454 

! 

1 

1 

! 

42314440 ! 

1  ! 

175.01 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

t 

925! 

-  » 

11.61N0NE 

! 

IPA 

! 

ELIZABETH  ! 

! 

196* 

PC  *55 

! 

I 

1 

1 

42314440! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

t 

925! 

-  ! 

1 1  *  At  HONE 

!PA 

1 

ELIZABETH  1 

I 

196* 

PC  456 

! 

! 

1 

! 

42314440! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 
26.  C! 

6.5! 

1.5! 

l 

925! 

-  ! 

11  •  3 ! NONE 
! 

IPA 

1 

ELIZABETH  ! 

I 

196* 

PC  *59 

1 

! 

! 

! 

42314440! 

!  1 

175.0! 

175.0! 

76.0! 

26.0! 

6.5! 

1.5! 

! 

925! 

-  ! 

1 1 .6! NONE 

i 

J  PA 
! 

ELIZABETH  1 

1 

1964 

PC  *59 

! 

1 

I 

1 

423144401 
!  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.01 

6.5! 

1.51 

! 

925! 

-  ! 

1 1  • 8 1  NONE 
! 

(PA 

! 

ELIZABETH  1 

1 

196* 

PC  *40 

I 

! 

I 

! 

42314440! 

1  1 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

6.5! 

1.5! 

I 

925! 

-  1 

11 .8! NONE 
! 

!PA 

! 

ELIZABETH  1 

1 

196* 

PC  604 

1 

! 

1 

» 

42814440! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

26. Ct 
26.0! 

8.5! 

1.5! 

! 

925! 

-  ! 

1 1  .8 ! NONE 
! 

IPA 

! 

ELIZABETH  I 

1 

1967 

PC  605 

! 

! 

! 

! 

429*44401 
!  ! 

175.0! 

175.01 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

! 

925! 

-  ( 

11.8IN0NE 

! 

!PA 

! 

ELIZABETH  1 

1 

1970 

PC  409 

! 

! 

! 

! 

429J4440! 

1  ! 

175.01 

175.01 

76. C! 
76.0! 

e.5i 

1*5! 

! 

925! 

-  ! 

1 1  *  9! HOME 

1 

IPA 

1 

ELIZABETH  ! 

1 

1970 

PC  610 

! 

! 

! 

! 

429144401 
!  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1-5! 

1 

925! 

-  ! 

1 1 • Si  NONE 
! 

IPA 

! 

ELIZABETH  1 

1 

1970 

PC  611 

1 

1 

! 

! 

42914440! 

!  ! 

175.0! 

175.01 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

! 

925! 

-  ! 

11.8 (NONE 

1 

IPA 

! 

ELIZABETH  l 

1970 

PC. 612 

1 

! 

1 

! 

*2914440! 

!  ( 

175.01 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

6.51 

1.5! 

! 

9251 
-  ! 

1 1 • 3 ! NONE 
! 

IPA 

1 

ELIZABETH  1 
! 

1970 

PC  613 

! 

! 

! 

! 

*2914440! 

1  1 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

! 

925! 

-  ! 

1 1 .8! NONE 
! 

IPA 

1 

ELIZABETH  ! 

1 

1970 

PC  61* 

i 

! 

! 

*2914440! 

!  1 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1-5! 

1 

925! 

-  ! 

1 1 • 8 (NONE 
! 

IPA 

! 

ELIZABETH  1 

1 

1970 

PC  615 

! 

! 

! 

( 

429! 4440! 

!  ! 

175. Ot 
175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.51 

1.5! 

! 

925! 

-  ! 

1 1  -  81  NONE 
! 

IPA 

( 

ELIZABETH  1 

1 

1970 

PC  616 

! 

! 

1 

! 

429UA40! 

1  1 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

! 

925! 

-  1 

11.81N0NE 

! 

IPA 

I 

ELIZABETH  I 

1 

1970 

PC  617 

! 

! 

f 

1 

*2914440! 

!  1 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

9.5! 

1.5! 

! 

925! 

-  ! 

11 .8! NONE 
{ 

IPA 

1 

ELIZABETH  I 

1 

1970 

PC  6ie 

! 

! 

! 

! 

42914440! 

!  1 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

! 

925! 

-  ! 

1 1  •  <3  i  NOME 
! 

IPA 

1 

ELIZABETH  1 

1 

1970 

PC  419 

! 

! 

! 

1 

*29144401 

1  1 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

( 

9251 
-  ! 

11 .8! NONE 
! 

IPA 

! 

ELIZABETH  1 

1 

1970 

PC  620 

I 

! 

! 

! 

*2914440! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

! 

925! 

-  ! 

II.etNONE 

! 

IPA 

! 

ELIZABETH  I 

1 

1970 

PC621 

I 

! 

! 

1 

*2914440! 

1  i 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

( 

925! 

-  ! 

1 1  .8 ! NONE 
! 

!PA 

! 

ELIZABETH  ! 

1 

1970 

PC  622 

1 

! 

! 

1 

429144*0! 

!  1 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

I 

9251 

1 1 .6! NONE 
! 

!PA 

! 

ELIZABETH  1 

1 

1970 

PC  423 

1 

! 

! 

! 

429*4440! 

I  ! 

175.01 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

I 

9251 
-  ! 

11 .6! NONE 
! 

!PA 

I 

ELIZABETH  1 

1 

1970 

PC  62* 

1 

! 

! 

! 

*2914440! 

1  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

1 

925! 

-  ! 

11.6! NONE 
! 

IPA 

l 

ELIZABETH  | 

1 

1970 

PC  625 

1 

! 

! 

! 

42914440! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1-51 

t 

9251 
-  ! 

11.8IN0NE 

! 

IPA 

! 

ELIZABETH  ! 

1 

1970 

PC  624 

! 

! 

1 

! 

*29! 4A401 

1  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

! 

925! 

-  ! 

1 1 .8! NONE 

IPA 

1 

ELIZABETH  | 

1 

1970 

PC  627 

! 

! 

! 

I 

4291*4*0! 

1  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

» 

925! 

-  ! 

II.etNONE 

I 

IDA 

I 

ELIZABETH  | 

l 

1970 

PC  628 

! 

! 

! 

! 

*29144*0! 

!  1 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

! 

925! 

-  j 

11 .St  MOHE 

IPA 

! 

ELIZABETH  ! 

1 

1971 

PC  629 

! 

! 

! 

i 

*29!*A40! 

1  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

1 

925i 
-  ! 

1 1 .6 ! NONE 
! 

IPA 

I 

ELIZABETH  | 

1 

1971 

PC  630 

1 

! 

! 

! 

*291*4*0! 

!  1 

175. OJ 
175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

I 

925! 

-  ! 

11 .6! HONE 
! 

IPA 

! 

ELIZABETH  1 

I 

1971 

PC  631 

! 

! 

! 

! 

*29! 44*0! 

1  1 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

6.5! 

1.5! 

! 

925! 

-  ! 

1 1 .6 ! NONE 
! 

IPA 

! 

ELIZABETH  1 

I 

1971 

PC  632 

! 

1 

! 

! 

*291*4*0! 

1  ! 

175.0! 
175. 0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

! 

925! 

-  ! 

11.8! NONE 
! 

IPA 

! 

EL2ZA8ETK  I 
! 

1971 

!!!!!!  !  ! 


!  ! 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  ANR  NUMBER 


(21)  CONSOLIDATION  COAL  CO. 
(RIVER  DIVISION) 

(CONTINUER) 


!  tVTCC I  RINEN! 

!  NET  1C0DE1LFNGTH] 
-1REGIS-!****!  RE1).  I 
i  TER  !  SEE!//////! 
!  TON-  IPAGEl  OVER- 
!  NACE  !  IV  !  ALL 


42914*40!  1 
!  !  1 

429I4A40!  1 
!  !  1 

42914*40!  1 
I  !  1 

429I4A40!  1 
!  *  1 

429!4A40!  1 
!  !  1 

429I4A40!  1 
1  !  1 

429! 4A40!  1 
!  !  1 

429! 4A40!  1 
!  !  1 

429I4A40!  ' 
1  !  1 

42914A40!  ' 
!  !  1 

42914*40!  1 
!  !  1 

42914*40!  1 
!  I  1 

42914*40!  ‘ 
I  !  1 

42914*401 

!  ! 

42914*40! 

!  ! 

42914*40! 

!  ! 

42914*40! 

!  ! 

■42914*40! 

i  ! 

42914*40! 

!  ! 

42914*40! 

!  ! 

429(4*40! 

!  ! 

429(4440! 

!  ! 

42914*40! 

I  ! 

42914*40! 

1  ! 

42914*40! 

!  ! 

42914*40! 

1  ! 

42914*40! 

!  1 

42914*401 
1  1 

42914*40! 

!  1 

42914*40! 

1  ! 

42914*40! 

1  1 

42914*40! 

!  ! 

42914*40! 

!  ! 

3!7!4A40J 
1  1 

33714*40! 

1  ! 

42914*40! 

!  ! 

42914*40! 

1  I 

42914*40! 

1  I 

42914*40! 

!  ! 

42914*40! 

!  ! 

42914*40! 

!  1 

42914*40! 

!  ! 

42914*40! 

1  1 

42914*40! 

1  ! 

42914*40! 

1  1 

42914*40! 

!  I 

42914A40! 

1  1 

42914*40! 

1  1 

42914*40! 

!  ! 

429! 4*40! 

1  ! 

42914*40! 

!  ! 

42914*40! 

!  ! 

42914*40! 

1  ! 

42914*401 
!  1 

!  ! 

!  1 


IONS  1RRAFTI  ! 

BARTH!  !  ! 

REG.lLOAR-t  1 

/////!  El  ! 
OVER-!/////!  HORSE 
ALL  (LIGHT !  ROVER 


CAPACITY!  HIGH-  1  (VESSEL 

!  EST  1  CARGO  HANDLING,!*  ! OPERATING 
CARGO  t  FIXER  !  EQUIPMENT  |TC t  BASE 

////////!  ROUT  I  LXNE-1  ! AOt  LINE-1 

PASS-  1 (LIGHT) 1 ////////// ////// 1 TR I ///////// / 
ENGERS  1  (FIFTH  LlNE-2  IEEI  LINE-2 


11.6 (NONE 

t 

11.S1N0NE 

1 

11 .A! NONE 

1 

11.0! NONE 
I 

11.0!  NONE 
1 

1 1 .8 1  NONE 

! 

11.01  NONE 

! 

11.B1N0NE 

1 

11.8! NONE 
1 

11.8 (NONE 

( 

11.8 (NONE 

! 

1 1 • 8 1  NONE 
1 

11*8! NONE 
1 

11 • 8  I  NONE 
1 

11.0 ! HONE 
1 

11.8! NONE 
1 

11 . C ! NONE 
1 

11.0! MOME 
1 

11 *8 1  NONE 
! 

11.81  NONE 
1 

11.8! NONE 
1 

11.8! NONE 
1 

11.81N0NE 

! 

11 .SIMONE 
! 

1 1 .8 1  NONE 
! 

11 .6! NONE 

! 

1 1.81N0NE 
! 

11.81N0NE 

1 

1 1 .8! NONE 
1 

11.31N0NE 

1 

11 .8! NONE 
1 

11.8! NONE 
1 

11 .8! NONE 

i 

11 . 5! NOME 
1 

11.81  HONE 
• 

1 1 .6  j  NONE 
1 

11.6 ! NONE 

! 

1 1.3*1  NONE 

! 

1 1 .81  NONE 


11.81N0NE 

1 

11.81  NONE 

! 

11 .8 1  NONE 
! 

11.8! NONE 


11.6! NONE 
! 

11.81N0NC 

i 

11.81  NONE 
1 

11.8 {NONE 
1 

11.81  NONE 
1 

1 1 • 8 1  NONE 

! 

11.81  NONE 
i 

1 1. 3 1  NONE 

11 .SIMONS 
! 

1 

1 


1PA  ELIZAfETH 
I 

!PA  ELIZABETH 
! 

IPA  ELIZABETH 

I 

IPA  ELIZABETH 
1 

IPA  CLIZA8ETH 
1 

IPA  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 

IPA  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 

I 

IPA  ELIZABETH 
1 

!*A  ELIZABETH 

I 

IPA  ELIZABETH 
I 

IPA  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 
1 

!»A  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 

I 

IPA  ELIZABETH 

I  ’ 

IPA  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 

IPA  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 

I 

IPA  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 
I 

IPA  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 
i 

ip*  ELIZABETH 
1 

(PA  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 

IPA  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 

! 

fPA  ELIZABETH 
1 

IPA  CLIZA8ETH 
1 

IPA  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 
1 

!*A  ELIZABETH 

I 

IPA  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 
1 

IPA  ELIZABETH 

! 

IPA  ELIZABETH 
I 

IRA  ELIZABETH 

I 

1 

I 


MO. _ 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUH3ER 


(21)  CONSOLIDATION  COAL  CO. 
(UVEA  DIVISION) 

(CONTINUED) 

PC-  920 


(21)-  CONSOLIDATION  COAL  CO. 
EASTERN  DIVISION 

HANNAN 


(21)  CONSOLIDATION  COAL  CO. 

NORTHERN  V.  VA.  REGION 
DONNA  LEE  II 


(21)  CONSOLIDATION  COAL  CO.  ( 
NE6I ON- ROUND SV ILL E  OPEN 
PARKERSBURG 


(26)  CONTICARRIERS  AND  TERHIN 
INC. 

CONTI  AFTON 


CONTI  BETTY  LYNN 
CONTI  BONNIE 


CCNTI-HARY  ANN 


CREOLE  BELLE 


! VTCC I  DIMENSIONS  t  DRAFT! 

NET  !C0DElLENGTH!8RDTHl  I 

RECIS-i****!  REG.  !  REG.1L0AD-! 

ter  i  see! nnnxnnn  ed  i 

TON-  If  AGE !  OVER-IOVER- !/////!  HORSE 
NAGE  !  IV  1  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POVER 


CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 
CARGO  !  FIXED  I  EQUIPMENT  ! TCI  BASE 

nntnn  point  i  line-i  iao!  line-i 

PASS-  KLIGHT) !////////////////lTD!////f///// 
ENGERS  1  (FEET)!  LXNE-2  (EE!  LINE-2 


31 1 3 ASS  I  61.0!  18.0! 

I  !  64.0)  16.01 

!  !  1  ! 

)  !  !  ! 

1  !  !  ! 

(I  !  ! 

5713*36!  56.0!  22.0! 

(  !  56.0!  22.0! 

42614A40!  175.0!  26.0! 

!  (  175.0!  26.0! 

41 3! 4A40!  1 7>. 0 !  26.0! 
!  (  175.0!  26.0! 

!  !  !  ! 

!  I  !  I 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

3013*35!  48.5!  16.9! 

!  !  53.0!  17.0! 

!  I  !  < 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 


! 

516! 3f  361 

140.0! 

44.0! 

9.2! 

4200! 

- 

43.0 (NONE 

! 

t  ! 

140.0! 

44. 0! 

7.2! 

! 

- 

( 

! 

63413F36! 

145.0! 

48.0! 

9.2! 

6000! 

- 

48.0! NONE 

( 

!  ! 

145.0! 

48.0! 

7.2! 

! 

- 

----- 

i 

fi  27 1 3  F  36 1 

160.01 

46. C! 

9.21 

4500! 

- 

45.0! NONE 

1 

(  ( 

160.0! 

46.0! 

7.2! 

! 

- 

1 

615143 

! 

634  !3F36 ! 

145.0* 

46.0! 

9.2! 

60001 

“ 

48.OIH0NE 

! 

!  ! 

145.0! 

46.0! 

7.2! 

! 

- 

! 

! 

1043! 3F36! 

168.0! 

42.0! 

9.2! 

4500! 

- 

58.0! NONE 

! 

!  ! 

168.0! 

42.01 

7.2! 

! 

- 

! 

I 

34013F36! 

114.0! 

34.6! 

5.9! 

2800! 

- 

27.0!N0ME 

I 

!  ! 

114.0! 

34.6! 

7.0! 

! 

- 

! 

614212 

634)3136! 

145.0! 

48.0! 

9.2! 

6000! 

- 

48.0! NONE 

! 

!  ( 

145.0! 

46.0! 

7.21 

1 

- 

! 

! 

5161JF36! 

140.0! 

44.0! 

9.2! 

4200! 

- 

43.0 (NONE 

! 

1  ( 

140.0! 

44.0! 

7.2! 

! 

- 

! 

----- 

! 

883! 3F  361 

160.0! 

46.0! 

9.2! 

4500! 

- 

40.3 ! NONE 

! 

!  ! 

160.0! 

46.0! 

7.2! 

! 

- 

( 

t 

470! 3F36I 

130.0! 

37.01 

9.0! 

3900! 

- 

'♦6.0U0NE 

! 

!  1 

130.0! 

37.0! 

7.0! 

! 

- 

! 

YEAR  ( 
BUILT  ! 
OR  I 
•REBUILT! 


!  ! 
42914*401 

! 

175.0! 

! 

26.0! 

( 

8.5! 

. 

! 

! 

! 

9251 

( 

11 .8 ! NOME 

! 

IP* 

1 

ELIZABETH  ! 

1966 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  1 

( 

( 

1 

1916 

429! 4*40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

1 

9251 

11 .8! NONE 

!P* 

ELIZABETH  ! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

I 

-  1 

! 

! 

! 

1916 

42914*401 

175.0! 

26.0! 

8. 51 

- 

! 

925! 

11.1! NONE 

!PA 

ELIZABETH  1 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1986 

42914*40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

! 

925! 

11.6!N0NE 

IP*  ELIZABETH  t 

!  1 

175.0! 

26.C! 

1.5! 

! 

-  1 

( 

! 

1 

1964 

42914*  40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

! 

925! 

11.8! NONE 

IP* 

ELIZABETH  ! 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1986 

429! 4A40I 

175.01 

26.0! 

8.5! 

- 

1 

925! 

1 1 . 8 ! NONE 

!PA  ELIZABETH  ! 

!  1 

175.0! 

26  eC  1 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

IP* 

1 

1983 

31614*401 

195.0! 

26.01 

9.0! 

- 

i 

1100! 

10.0! NONE 

ELIZABETH  ! 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

I 

1983 

51614*401 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

11001 

10.0! NONE 

!PA 

ELIZABETH  1 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

« 

-  ! 

1 

1 

I 

1983 

51 614*401 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

i 

1100! 

1 0.0 l NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1  ( 

195.0! 

26.0! 

1.S! 

! 

-  1 

( 

! 

! 

1983 

516*4*40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1100! 

10.0! KONE 

It  A 

ELIZABETH  ! 

1  1 

195.0! 

26.  C! 

1.5! 

* 

-  ( 

! 

I 

! 

1913 

51 6! 4*40! 

195.0! 

26.01 

t.O! 

- 

1 

1100! 

10.0! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

( 

-  ! 

1 

1 

! 

1913 

51614*401 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1 

1100! 

10.0! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

!  i 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

I 

1963 

51614*40! 

195.0! 

26.0! 

9*0! 

- 

t 

1100! 

1 0.0 1  NONE 

IRA 

ELIZABETH  ! 

1  ! 

195.0! 

<6.0! 

1.5! 

» 

-  ! 

! 

) 

! 

1983 

5161 4*40 1 

19  5-,  01 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1100! 

10.0! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

!  ! 

190.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

1983 

51614*401 

195*0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1100! 

10.0! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

| 

! 

! 

1913 

51614*40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

1100! 

10.0 ! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

{  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  1 

j 

! 

! 

1983 

51614*40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1100) 

10.0 !  NONE 

(PA 

ELIZABETH  ! 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1913 

51614*40! 

195.0! 

26.  Cl 

9.0! 

- 

! 

■  IUO! 

1 0.0 ! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ) 

I 

! 

! 

1983 

51614*40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1100! 

«0.0 INONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

1983 

516(4*40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1100! 

10.0INONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1  ! 

195.0! 

26.0) 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1983 

516(4*40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1100! 

10.0! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

IPA 

! 

1983 

51614*401 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1 

1100! 

10.0 INONE 

ELIZABETH  ! 

(  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1983 

51614*49! 

!  i 

195.0! 

26.0! 

9.C! 

- 

! 

1100! 

10.0! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

195.0! 

26.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1983 

516(4*40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1100! 

10.0! NONE 

IPA 

ELIZABETH  1 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

l 

! 

1983 

51614*40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1100! 

10.0! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.S! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1983 

51614*401 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1100! 

10.0 INONE 

!PA 

ELIZABETH  1 

1  ! 

195.01 

26. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1983 

51614*401 

195.0! 

26.0! 

9,0! 

- 

1100! 

10.01N0NE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

l 

1 

1983 

31614*401 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

• 

! 

1100! 

10.01  NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

I 

1983 

51614*40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1100! 

10.0! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

!  1 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

I 

! 

1983 

51614*40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

1100! 

10.0 INONE 

IPA 

ELIZABETH  | 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ) 

\ 

! 

1 

1983 

51614*40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1100! 

10.0IN0NE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

!  ! 

!  1 

19J.0! 

! 

26.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

( 

! 

I 

I 

! 

14.S1N0NE 

! 

1 

! 

! 

! 


24.0! NONE 
! 

! 

! 

! 

! 


(PA  HARPUR- 
(  VILLE 


B.O! 

700! 

-  | 

35.0! NONE 

IMV  NOAGANTOVNI 

1986 

6.0! 

! 

1 

!  ! 

1967 

6.5! 

925! 

ii.binon: 

!UV  MORGANTOWN! 

1.5! 

! 

! 

!  ! 

1955 

8.5! 

-  ( 

925! 

1 1 .6 INONE 

!WV  MORGANTOWN! 

1.5! 

» 

! 

! 

! 

! 

! 

!  1 

!  ! 

ivy  benwooo 
( 

! 

! 

! 

! 

(IL  EAST  CA- 
1  RONDELET 
(IL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
* IL  EAST  CA- 
1  RONDELET 
(IL  EAST  C/.“ 
!  RONDELET 
1  XL  EAST  CA- 
(  RONDELET 
!IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 
!IL  EAST  CA- 
!%  RONDELET 
I IL  CAST  CA- 
!  RONDELET 
(IL  EAST  CA- 
(  RONDELET 
(IL  EAST  CA- 
1  RONDELET 

I 


I 


ENCRt 

BIST] 

OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUHIER 

1  (UMO 

!  NUN8ER 

1 

I 


<20  conticarricrs  m  tepmnials* 

INC.  i 

(CONTINUED)! 

NANCY  JEAN  1531194 

! 


CCT  1 

(571591 

CCT  2 

(571392 

CCT  3 

(571593 

CCT  4 

(571594 

CCT  5 

1571595 

CCT  4 

(571596 

CCT  7 

(571597 

CCT  8 

(57159ft 

tier  i 

1571599 

CCT  10 

(571600 

CCT  11 

1571401 

CCT  12 

1571602 

CCT  13 

(371603 

CCT  14 

(571604 

CCT  15 

1 571405 

CCT  16 

(571604 

CCT  17 

(571607 

CCT  1* 

•571606 

CCT  19 

(571409 

CCT  2C 

1  571 610 

CCT  21 

1598576 

CCT  22 

(598577 

CCT  23 

.  - ... 

CCT  24 

1 598575 

1 

CCT  25 

IS980H 

CCT  24 

(598015 

CCT  27 

(598016 

CCT  28 

1598579 

CCT  29 

(598580 

CCT  JC 

(596561 

CCT  31 

(596552 

CCT  32 

(591583 

CCT  33 

i  ...... 

CCT  34 

i  ...... 

CCT  35 

!  - 

CCT  34 

1605317 

CCT  37 

1605316 

CCT  58 

(605319 

CCT  39 

160532) 

CCT  40 

(605321 

CCT  41 

k05!« 

CCT  4/ 

1605323 

t 

CCT  43 

1605324 

CCT  44 

(604732 

CCT  45 

(606735 

CCT  44 

(606733 

CCT  47 

(604734 

CCT  48 

(606735 

CCT  49 

1606736 

CCT- 50 

•606737 

CCT  51 

( 60673S 

CCT  52 

(606739 

CCT  53 

(606740 

! 

! 

! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 

I VTCC1  DXNENS IONS  iDAAfT!  (CAPACITY!  MX6H-  |  (VESSEL 

NET  (CODE lLENSTHlBRDTM!  !  !  !  £ST  |  CARCO  HANDLING  IS  (OPERAT INC 

RE«IS“!****(  REE.  !  RE6.1L0A0-!  I  CAREO  (FIXED  (  E4UIPNENT  (TCI  BASE 

TER  I  SEE l ////// 1 //.*// 1  CD  !  I////////!  POINT  I  LINE-1  IAOI  LINE-1 

TON-  (PACE!  OV2R-!OV£*-!//7//|  HORSE!  PASS-  I  (LIGHT)  ! //////7/////////1TO! ////////// 
NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LI«HT!  POVCRt  ENCCRS  !  (FEET)!  LINE-2  (EE!  LINE-2 
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TEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


!  I 

1  J 

!  t 

96(306! 

! 

! 

1 

65.01 

l 

1 

! 

24.0! 

! 

1 

1 

6.8! 

! 

I 

I 

850! 

! 

I 

! 

-  ! 

I 

! 

1 

35.0! HONE 

1 

! 

t 

!  I L 
I 

EAST  CA- 

! 

! 

! 

1 

1971 

1  ! 

65.0! 

24.01 

3.5! 

! 

-  ! 

S 

RONDELET 

I 

67514A4U 
(  ! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

- 

1 

1 

1474! 

-  ! 

16.6 ! NONE 
! 

f  XL 
! 

CAST  CA- 
RONDELCT 

! 

1 

1976 

47S14A41! 

1  ! 

195.0! 

195.0* 

35.0! 

35.0! 

9.0) 

1.8! 

- 

! 

! 

14741 
-  ! 

16*61  NONE 
! 

ft  XL 
! 

EAST  CA- 
RONDELCT 

( 

! 

1976 

675I4A41I 

1  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9-01 

1.8! 

— 

1 

1474! 

-  ! 

16.6! NONE 
! 

ft  XC 
1 

CAST  CA- 
RONDELCT 

! 

! 

1976 

67514A41! 

(  i 

195.01 

19S.0! 

35.01 
35. 0! 

9.0! 

1.6! 

( 

I 

1474! 

-  j 

16.6 ! NONE 
! 

ft  XL 
( 

EAST  CA- 
0ONDCLET 

I 

! 

1976 

475 14A41 1 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

! 

( 

1 47  j 
-  ! 

16.6! NONE 
! 

!U 

! 

EAST  CA- 
RONDCLCT 

! 

* 

1976 

47SI4A41! 

i  j 

105.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.6! 

“ 

! 

! 

1474! 

-  ! 

16.6 {NONE 

J 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONDELCT 

» 

t 

1976 

675UA4U 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

! 

1474! 

-  ! 

1 6.6! NONE 
! 

ft  XL 

EAST  CA- 
RONOELCT 

! 

! 

1976 

675144411 
(  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.8! 

— 

! 

( 

1474! 

-  ! 

16.6! NONE 
t 

I X  L. 

i 

EAST  CA- 
RONDCLCT 

I 

! 

1974 

675(4*41! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

! 

! 

1474! 

-  I 

16.6 ! NONE 
! 

ft  XL 
! 

CAST  CA- 
RONDELET 

! 

! 

1976 

475 (4A41 ( 

1  { 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

33.0! 

9.0! 

1.8! 

” 

! 

! 

1474! 

.  i 

1 6.6 ! NONE 
! 

ft  XL 

i 

EAST  CA- 
RONPELET 

! 

! 

1974 

675I4A41! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.S! 

“ 

j 

1474! 

-  ( 

16.6! NONE 
! 

(XL 

1 

EAST  CA- 
RONOELCT 

1 

! 

1974 

475! 4A41 ( 

!  1 

19S.0! 

195.0! 

35 .0 ! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

J 

1474! 

-  ! 

14.6IN0NE 

1 

(XL 

! 

CAST  CA- 
RONOCLCT 

! 

! 

1976 

67S!4A41! 

1  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

l 

! 

14741 
-  ! 

16.6! NONE 
! 

ft  IL 
! 

EAST  CA- 
aONDELET 

! 

! 

1976 

67 SI  4 A 41 ( 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

1 

1474! 

-  ! 

1 6.6 ! NONE 

l 

1  XL 
! 

EAST  CA- 
RONDELET 

! 

! 

1976 

675 ! 4A41 1 

1  ! 

195.0! 
19, .0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

- 

• 

i 

1474! 

-  1 

1 6.6 ! NONE 
! 

(IL 

( 

CAST  CA- 
RONDELET 

( 

! 

1974 

675 (4A41 t 
!  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

33.0! 

9.0! 

1.61 

- 

! 

! 

1474! 

-  I 

16.6! NONE 

(XL 

i 

EAST  CA- 
RONOILET 

! 

! 

1976 

675|4«4t( 

!  • 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

i 

1474! 

-  I 

16.6 ! NONE 
! 

l  XL 
! 

CAST  CA- 
RONOELCT 

! 

! 

1976 

67514A4K 
!  ( 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.61 

- 

! 

» 

1474! 

-  ! 

16.6 1  NONE 
! 

(XL 

! 

EAST  CA- 
RONOCLCT 

! 

! 

1976 

675  i 4 A 41  ( 

(  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

- 

! 

! 

1474! 

-  ! 

16.6 ! NONE 

I 

ML 

EAST  CA- 
RONOELCT 

! 

! 

1976 

675(4A41 ! 

!  ( 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.8! 

- 

! 

( 

14741 
-  ! 

1 6.6IN0MC 
! 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONOELET 

I 

! 

1976 

67M4A412 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

I 

1503! 

-  ! 

17.8! NONE 

1 

ML 

! 

EAST  CA- 
RyNDCLET 

I 

( 

1978 

676(4(41* 

!  ( 

195.0! 

195.0! 

35. 0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

( 

1503! 

-  ! 

17. 8! NONE 
! 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONDCLET 

! 

I 

1978 

676!4A41( 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1503! 

-  ! 

16.6IN0NC 

i 

ML 

( 

EAST  CA- 
RONDELET 

! 

! 

1978 

676! 4A41 ( 

!  ! 

195. 0! 
195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1503! 

-  ! 

17.fij NONE 
( 

ML 

( 

EAST  CA- 
RONDCLET 

! 

1 

1978 

67614A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1503! 

-  ! 

16. 6 !  NONE 
! 

ML 

! 

EAST  CA- 
XONDELET 

1 

! 

1978 

676* 4A41 ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1403! 

-  ! 

16.6! NONE 
! 

ML 

! 

CAST  CA- 
RONDELET 

I 

! 

1978 

676! 4A41 ( 

I  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

t 

1 

1503* 

-  ! 

1 6 .6 (NONE 
» 

ML 

( 

CAST  CA- 
RONDCLET 

1 

1 

1978 

o- 

o* 

»■ 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.51 

“ 

! 

! 

1503! 

17.8! NONE 
l 

ML 

( 

EAST  CA- 
■ONOILCT 

! 

! 

1978 

676 ! 4A41 ( 

(  ( 

195. C! 
195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1503! 

-  ! 

17.81  NONE 
! 

ML 

! 

CAST  CA- 
IONOELET 

! 

1 

1978 

67614441! 

i  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.5! 

! 

! 

1503! 

-  ! 

17.8 ! NONE 

1 

(XL 

f 

EAST  CA- 
RCNDELET 

I 

! 

1979 

676(44411 
(  I 

195.0! 

195.0! 

35.0*1 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

1503! 

-  ! 

1 7 .6 {NONE 
( 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONDELET 

! 

1 

1979 

676(4A41( 

!  1 

195.0! 

1(5.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

( 

» 

1503! 

.  i 

17,6 ! NONE 

i 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONOCLCT 

! 

! 

1978 

676(4441! 

(  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

* 

i 

! 

1503) 

•  i 

1 6.6! NONE 
! 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONDELET 

! 

I 

1978 

676I4A411 

I  1 

195.0! 

195.0! 

35.C! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1503! 

16.6! NONE 
! 

!IL 

f 

EAST  CA- 
RONDELET 

1 

! 

1978 

676(4441! 

!  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0» 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

• 

! 

! 

1 503  i 
-  ! 

16. 6! NONE 

I 

(IL 

• 

EAST  CA- 
R0N9CLET 

( 

( 

me 

952(44411 
!  1 

195.0* 

195,0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

! 

1450! 

-  ! 

16.3IN0NE 

! 

ilL 

! 

EAST  CA- 
RONDCLET 

! 

! 

1979 

95214A4K 
!  ( 

195.0! 

(95.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

2.01 

“ 

! 

) 

1450! 

-  ! 

16.5! NONE 

1 

2IL 

2 

EAST  CA- 
RONDELET 

! 

! 

1979 

93214A4K 

( 

195.0! 

194.0! 

35.  C! 
15.C! 

9.0! 

2.0* 

“ 

! 

! 

1450* 

-  ! 

16.51NSNE 

! 

ia 

! 

EAST  CA- 
RONOELET 

! 

! 

1979 

952I4A41! 

(  ( 

19:.  3! 
195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

! 

1450! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

ML 

! 

EAST  CA- 
AONDELET 

I 

! 

1979 

952! 4*41 I 
(  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0) 
25. C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

i 

l 

1450! 

.  i 

16,5!N0NE 

! 

ML 

! 

EAST  CA- 
ROUDELET 

! 

! 

1979 

9521  4AM! 

!  ! 

195.01 

195.0! 

35- CS 
35.0! 

9,0! 

2.0! 

• 

i 

i 

I4(0i 
-  ! 

16.5! NONE 
! 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONDELET 

1 

! 

1979 

932! 4A41 | 

!  I 

19S.0! 

195.0! 

55.0! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

t 

uso* 

-  J 

16.5! NONE 
i 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONDELET 

i 

! 

1979 

952(4441! 

1  ( 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
?5.C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

i 

14*01 

—  i 

16.5 i NONE 
) 

!IL 

1 

EAST  CA- 
•ONOELET 

! 

! 

1979 

952I4A41! 

>  ! 

195.0! 

195.0! 

2-5. C! 
35.0! 

9.0! 

■>.o* 

— 

f 

! 

1450! 

.  i 

16.5 ! NONE 
j 

ML 

( 

EAST  CA- 
RONOELET 

! 

i 

1979 

932(4*41! 

i  • 

195.0! 

191.0! 

3S.0! 
35. C! 

9.0! 

2.C! 

“ 

i 

• 

145oi 

16*5  j  NONE 
* 

ML 

• 

EAST  CA- 

ftCNDELE? 

i 

i 

1979 

93  2  i  <2*41  i 
!  ! 

195.C! 

195.0! 

35.0! 

35-01 

9.0! 

*.0! 

- 

i 

! 

1450! 

-  ! 

1 6. 5! NONE 

j 

iiL 

! 

EAST^CA- 

RONDELET 

i 

! 

1979 

952(4*41 ( 

1  ! 

195. 0! 
195.0! 

35-0! 

35.C! 

9.0! 

2.0! 

" 

! 

! 

1450! 

-  ( 

16. $1  NONE 
! 

ML 

! 

EAST  CA- 
PONDELCT 

! 

! 

1979 

952*4441 1 
!  J 

195.0! 

19J.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

** 

! 

! 

1450* 

-  t 

16. 5! NONE 

1 

ML 

i 

EAST  CA- 
ROHDELET 

! 

! 

1979 

952(4*411 

1  ( 

195.0* 

195.0! 

35. G! 
35,0! 

9.0* 

2.0! 

“ 

! 

! 

1450! 

-  i 

16. S! NONE 

i 

IlL 

! 

EAST  CA- 
RONDELET 

j 

i 

1979 

952(4*41! 

!  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

" 

i 

i 

U50! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONOELET 

! 

1 

1979 

952(44411 
!  ! 

195.0! 

193.0! 

35.C! 

35.01 

9.0! 

2.0! 

! 

! 

1450! 

.  i 

16. SIMONE 

1 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONDELET 

i 

i 

1979 

952(4*41 ( 

1  ( 

195.0! 

195.0! 

SS*Q! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

" 

» 

1 450  j 
-  1 

16.5! NONE 

i 

ML 

! 

EAST  CA- 
ROHDELET 

! 

I 

1979 

95214*41) 

!  • 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

; 

35.0! 

35.0! 

! 

9.0! 

2.0* 

! 

i 

i 

! 

1450* 

-  | 

! 

io.sJnone 

f 

ML 

! 

i 

CAfT  CA- 
RONOELCT 

! 

! 

1 

1979 

302 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF 

VESSELS 

INGR! 

on?! 

OPERATOR 

1 

J 

(VTCCI  DIMENSIONS  (DRAFT! 
NET  ICODEILENCTH10ROTN!  ! 

!  CAPACITY  I 

1  I 

NIGH-  ! 

1ST  !  CARGO  HANDLING 

(VESSEL 
IS  ! OPERATING 

1 

! 

! 

! 

!  COAST 

'lRECIS-1****!  1  RIG  • ! LOAD- 1 

l  TER  !  SEE! //////! /// / / l  ID  ( 

!  CARGO  ! 
!////////! 

FIRED  (  EQUIPMENT 

POINT  I  LINE-1 

1TC!  CASE 
! AOI  LINE-1 

! 

1 

TEAR  ! 
BUILT  ! 

vessel  hare 

AND  NURSE R 

1  GUARD 

1  NUR8ER 

TON-  1  PAG*! 
HAST  !  IV  ( 

0\  '.R-IOVER-I/////! 
aLL  !  ALL  (LIGHT! 

NORSE! 

POWER! 

PASS-  !  (LIGHT) (////////////////ITD1/////////7 
EN6CRS  !  (FEET)  1  LINE-2  Ul!  LINE-2 

!  OR  ! 

(•REBUILT! 

! 

! 

<241  C0NTIC6RR1ERS  AND  TCRHINIALS# 

INC.  } 

(CONTINUES)! 

!  1 

!  i 

(  ! 

!  1 

t  ! 

!  ( 

!  ! 

1  1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

1 

I 

t 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

( 

1 

1979 

CCT  54 

1606761 

! 

952(68611 
(  ! 

195.0!  35.0! 
195.01  35.01 

9.01 

2.0! 

” 

1450! 

16.5IN0NE 

1 

1XL  EAST  CA- 

!  rondclet 

CCT  55 

{604762 

» 

95216A61I 
f  I 

195.01  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.01 

2.0! 

1450! 

16.5 ! NONE 
! 

!  IL  CAST  CA- 
!  RONDCLET 

1979 

CCT  54 

1604743 

i 

952(66611 
(  i 

193.0!  33.0! 
195.0!  35.01 

9.01 

2.0! 

’ 

o 

*rv 

•*  1 

16.5 (NONE 

I 

!IL  EAST  CA- 
1  RONPELCT 

1979 

CCT  57 

1407251 

i 

952(66611 

t  1 

195.0!  35.01 
195.01  35. C! 

9.01 

2.0! 

“ 

1650! 

-  I 

16.5 (NONE 
! 

S  XL  EAST  CA- 
1  RONOELCT 

1979 

CCT  58 

1607832 

! 

9521 6  A  61 i 

1  ( 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.05 

“ 

14301 
-  ! 

16.5 !  NONE 
! 

!  1 L  EAST  CA- 
!  RONDCLET 

1979 

CCT  59 

1607853 

! 

952(6661! 

!  ! 

195.01  35.0! 
193.0!  35.0! 

9.01 

2.0! 

“ 

1450! 

-  ! 

M.SKiDNE 

! 

!IL  EAST  CA- 
!  RONDCLET 

1979 

CCT  60 

{607856 

! 

952(6661! 

1  1 

195.0!  35.0! 
193.0!  35.0! 

«.0! 

2.0! 

“ 

1630! 

-  ! 

16. 5 (NONE 

t 

1 1L  CAST  CA- 
I  RONDCLET 

1979 

CCT  61 

1607855 

! 

952(66611 
!  t 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.01 

2.0! 

“ 

1450! 

-  ! 

16.5 !  NONE 

1 

UL  EAST  CA- 
!  RONDCLET 

1979 

CCT  62 

{607856 

i 

952(66611 
!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

" 

1450! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

!!L  EAST  CA- 
!  RONDCLET 

j 

1979 

CCT  65 

{607857 

952(6661! 

(  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

■ 

1430! 

-  ! 

1 6. 5  !  NONE 
! 

!  IL  EAST  CA- 
!  RONDCLET 

1979 

CCT  46 

1607858 

1 

952(6661 ( 

(  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35. Cl 

9.01 

2.0! 

» 

1450! 

-  ! 

16»S ! NONE 
! 

UL  EAST  CA- 
t  RONDCLET 

1971 

CCT  45 

{607859 

1 

! 

952(6661! 

1  t 

195.0!  35.0! 
195.0!  33. Cl 

9.0! 

2.0! 

“ 

1450! 

-  » 

16. S (NONE 
! 

UL  CAST  CA- 
!  RONDCLET 

1979 

CCT  46 

1410626 

! 

9 wt 

195.0!  35. Cl 
195.0!  35.01 

9.01 

2.0! 

— 

1450! 

-  ( 

16.5! NONE 
! 

UL  EAST  CA- 
!  RONDCLET 

1*79 

CCT  67 

(610625 

1 

Vdl! 6661 ! 

1  ( 

195.0!  33.01 
195.01  35. Cl 

9.0! 

2.0! 

• 

1450! 

-  ! 

16.5  (NONE 
{ 

UL  CAST  CA- 
!  RONDCLET 

1979 

CCT  48 

I61C624 

i 

952(6661! 

!  ( 

195.0!  35. Cl 
195.0!  55. C! 

9.0! 

2.0! 

14501 
-  1 

16.5 ! NONE 
! 

UL  CAST  CA- 
1  RONDCLET 

1979 

CCT  69 

1610627 

l 

952(66611 
t  ( 

193. C(  35. C! 
195.01  35. C! 

9.0! 

2.0! 

” 

! 

1450! 

-  i 

16.5 (NONE 
! 

ML  EAST  CA- 
!  rondclet 

1979 

CCT  70 

! 61C628 
! 

932(6661! 

!  1 

195.01  33.01 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1450! 
-  ! 

1 6.5 ! NONE 

1 

UL  CAST  CA- 
!  RGHOELET 

1979 

CCT  71 

1610629 

1 

95216661! 

(  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1450! 

-  1 

1 6. 5 ! NONE 

1 

UL  EAST  CA- 
1  RONDCLET 

1979 

CCT  72 

1610630 

! 

952(6661! 

1  ( 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.01 

** 

1450! 

16.5! NONE 
! 

UL  CAST  CA- 
!  RONDCLET 

1979 

CCT  73 

1610631 

{ 

952(6661! 

(  i 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1450! 
-  ! 

16.5INQNE 

! 

UL  EAST  CA- 
!  rondclet 

1979 

CCT  76 

1610632 

1 

952(6661! 

(  t 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1450! 
-  I 

16.5IN0NE 

! 

UL  EAST  CA- 
!  RONDCLET 

1979 

CCT  75 

1610633 

952(6661! 

!  i 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.C1 

1450! 

-  ! 

16.5 ! NONE 

I 

UL  EAST  CA- 
!  RONDCLET 

1979 

CCT  76 

161C626 

t 

952(6641! 

(  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

1450! 
-  ! 

16.S1H0NE 

! 

IIL  CAST  CA- 
!  RONDCLET 

1979 

CCT  77 

! 610625 
! 

952(4661! 

I  I 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

1450! 

16.51  NONE 

UL  EAST  CA“ 

I  RONDCLET 

1979 

CCT  78 

1610626 

i 

952(66611 
!  i 

195.0!  35.0! 
195.0!  35. Cl 

9.0! 

2.0! 

1450! 
-  ! 

1 6.5 ! NONE 
( 

UL  CAST  CA- 
(  rondclet 

1979 

CCT  79 

1610627 

952(66611 
(  ! 

195. 01  33.0! 
195. 0(  35.01 

9.0! 

2.0! 

1450! 
-  ! 

16.5! NONE 
! 

Ul  cast  ca- 

!  RONDCLET 

1979 

CCT  80 

1610628 

! 

952(66612 
!  ! 

195.01  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

1450! 
-  ( 

1 6.5 ! NONE 
! 

!IL  ERST  C6- 
!  RONDCLET 

1979 

CCT  81 

i 61C629 

1 

952(6661! 

!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

1450! 
-  ! 

16.51  NONE 
! 

UL  CAST  CA- 
!  RONDCLET 

1979 

CCT  42 

1610660 

! 

952(6641! 

!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

14501 
-  ! 

16.5  INONE 
! 

UL  CAST  CA- 
I  RONDCLET 

1979 

CCT  83 

1610661 

! 

952(4641! 

!  t 

19J. 0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

1450! 
-  ! 

1 6.5  INONE 
! 

UL  CAST  CA- 
!  RONDCLET 

1979 

CCT  66 

1610662 

1 

952 ! 4641 ! 
i  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

" 

1450! 
-  1 

16.51NQNE 

! 

UL  CAST  (A- 
!  RONDCLET 

1979 

CCT  85 

(61C663 

1 

932(4641! 

1  i 

195.0!  35.01 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

* 

1450! 
-  ! 

16.S1N0NC 

! 

!IL  CAST  CA- 
!  RONDCLET 

1979 

CCT  86 

{610666 

1 

95214A411 
!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.C! 

2.0! 

" 

1450! 
-  ( 

1 6. S ! NONE 

1 

!IL  CAST  CA- 
I  RONDCLCT 

1979 

CCT  87 

{610665 

1 

952(4641 t 
!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.  J! 
2.01 

“ 

1450! 
-  ! 

16. 5 INONE 

1 

UL  CAST  CA- 
!  RONDCLET 

1979 

CCT  88 

! 610666 
! 

952(4641! 

!  ( 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

* 

1450! 
-  ! 

16.5! NONE 
{ 

!IL  EAST  CA- 
!  RONDCLET 

1979 

CCT  89 

1610667 

t 

952(46411 
i  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

1450! 
-  ! 

16. $1nONE 
• 

!!L  EAST  CA- 
!  RONDCLET 

1979 

CCT  90 

1610668 

) 

952(4641! 
t  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  33.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1450! 
-  ! 

16.5! NONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDCLET 

1979 

CCT  91 

J  61 9369 
! 

952(4641! 
1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.01 

■ 

1450! 
-  ! 

19.01H0NE 

! 

UL  EAST  CA- 
!  RONDCLET 

1910 

CCT  92 

!619370 

! 

952(4641! 
(  ! 

195.0!  35. Ot 
195.01  35. Cl 

9.0! 

2.0! 

” 

1450! 
-  ! 

1 9.0! NONE 
! 

UL  EAST  CA- 
!  RONDCLET 

1980 

CCT  93 

(619371 

952(4641! 
(  ! 

195.01  35.01 
195.01  35.0! 

9.0! 

2.0! 

1450! 
-  ! 

1 9.0! NONE 
! 

I  XL  EAST  CA- 
!  RONOELCT 

1980 

CCT  94 

(619372 

I 

952(4641 ( 
(  ( 

195. 0!  35.01 
195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1450! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

!IL  EAST  CA- 
!  RONDCLET 

1980 

CCT  95 

(619373 

! 

952(4641! 
!  1 

195. OJ  35.0! 
195.0!  33.31 

9.0! 

2.01 

1450! 
-  1 

19 .0 (NONE 
! 

UL  EAST  CA- 
!  RONDCLET 

1910 

CCT  95 

1619376 

! 

952(46411 
!  ( 

195.0!  35.01 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1450! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

UL  EAST  CA- 
!  RONDCLET 

1910 

CCT  97 

(619375 

1 

952(46411 
!  ( 

195.0!  35.01 
195.01  35.0! 

9.0! 

2.01 

- 

1450! 
-  ! 

1 9. 0! NONE 
! 

UL  EAST  CA- 
!  RONDCLET 

1910 

CCT  98 

(619376 

! 

952(46411 
!  ( 

195.0!  35.0! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

• 

1450! 
-  ! 

19.01N0NE 

! 

!IL  EAST  CA- 
I  RONDCLET 

1910 

CCT  99 

(619377 

! 

952(4641! 
(  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1450! 
-  1 

1 9. 0! NONE 
! 

UL  EAST  CA- 
!  RONDCLET 

1910 

ccr  tco 

I  - 

! 

!  ( 

2 00 To !  35lci 

1.0! 

” 

1150! 

-  t 

1t.l!w9NE 

•XL  ?*ST  C*- 
1  RONDCLET 

1977 

CCT  101 

(  - 

( 

1051(46411 
!  1 

200.0!  3S.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.01 

- 

1650! 
-  ! 

16.61  NONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDCttT 

1977 

CCT  102 

1  - 

1051(4641! 
!  ( 

200.0!  35.0! 
200.0!  35. C! 

9.0! 

1.0! 

• 

1650! 

.  t 

1 6. o ! NONE 
i 

UL  CAST  CA- 
!  RONDCLET 

1977 

CCT  103 

,  - 

! 

1051(46411 
(  1 

200.0!  35. C! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

16501 
-  ! 

1 6.6! NONE 
! 

UL  EAST  CA- 
!  ROHDELET 

1977 

CCT  106 

j  - 

( 

1051(46411 
!  1 

20C.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

1650! 
-  ( 

16.6 INONE 
! 

1IL  CAST  CA- 
!  RONDCLET 

1977 

CCT  105 

!  - 

1 

105114641! 
1  ! 

200.0!  35.0! 
200.0!  35. Cl 

9.0! 

1.0! 

** 

1650! 
-  ! 

16.6! NONE 
! 

UL  EAST  C6- 
1  RONDCLET 

1977 

CCT  106 

l  - 

! 

1051(4641! 
!  ! 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.0! 

• 

1650! 
-  ! 

1 6.6 {NONE 
! 

!IL  CAST  CA- 
!  RONDCLET 

1077 

CCT  107 

! 

105114641! 
1  ( 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.0! 

1650! 
-  1 

1 6 .6 ! NONE 
! 

UL  CAST  CA- 
!  RONDCLET 

1977 

t  !!!!!!!  !  !  ! 

1  !!!!!!!  !  !  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


3.Q3 


CN«M 

BIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AN*  NUMBER 

1  COAST 

1  SUAR* 

I  NUMBER 

1  JVTCC1  DIMENSIONS  I DRAFT I 

1  NET  UODElLENGTHlBRDTHl  | 

lREfiIS-!***»1  RES.  1  iBC.tLOU-l 
TER  1  SEEI//////1/////I  ED  1 
TON-  tMCFl  OVER"! OVER**! /  ////! 

!  NACE  !  IV  1  ALL  1  ALL  1LUNT! 

! CAPACITY! 

1  ! 

!  CARSO  ! 

1 //////// i 
NORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENCCR3  I 

NISH-  !  (VESSEL 

CST  1  CARSO  MANILXNS  !S  10PERATINS 
tit  ED  !  ESUtPHENT  1TCI  3ASE 

POINT  I  LXNE-1  ! AO!  UNI-1 

LIGHT) 1 ////////////////! TD 1 ////////// 
C  FEET) J  LINE-2  1EC!  LINC-2 

1  ! 

!  1 

1  YEAR  ! 

1  BUILT  ! 

1  OR  ! 

(♦REBUILT! 

I 

! 

<2«)  CONTXCARRZCRS  AND  TERMINI ALS* 

!  ! 

!  1 

!  ! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

ZNC. 

! 

I  1 

! 

1 

! 

1 

(CONTINUED! 

1  ! 

1 

! 

! 

! 

CCT  101 

f  - 

1051UA41I 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

— 

1650! 

1 6. 61  NOME 

1IL 

EAST  CA- 

1977 

\ 

«  1 

200.01 

33.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

RONOELET 

CCT  10t 

l - 

105114A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*50! 

16.61N0NE 

1 IL 

EAST  CA- 

1977 

! 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1.0! 

-  ! 

1 

RONPCIET 

CCT  110 

! 511050 

105114A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

16501 

16*6! NONE 

IIL 

EAST  CA- 

197? 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.Q! 

-  I 

! 

RONDEUT 

CCT  111 

! 511039 

105H4A411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1650! 

1 6.6 ! NONE 

1  XL 

EAST  CA- 

1977 

I 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.0! 

-  ! 

I 

RONDEUT 

CCT  112 

1511060 

1051(4441! 

200.0! 

33.0! 

9.01 

- 

1650! 

16.61  NONE 

IIL 

EAST  t A- 

1977 

» 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

RONDEUT 

CCT  115 

1  - 

917I4A41! 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

16451 

1 6.4 ! NONE 

!1L 

EAST  CA- 

1978 

I 

t  1 

200.01 

35.01 

1.6! 

-  t 

1 

RONDEUT 

CCT  114 

|  - 

91714A41! 

200.0! 

33.0! 

9.01 

- 

16451 

16.41  NONE 

IIL 

EAS7  CA- 

1978 

1 

!  ! 

200.01 

33.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

RONOELET 

CCT  115 

j  - 

91  ?! 4A41 i 

200.01 

33.01 

9.0! 

- 

164)1 

16.61  NONE 

IIL 

EAST  CA- 

1971 

! 

1  ( 

200.01 

35.01 

1.6! 

-  ! 

1 

RONDELET 

CCT  114 

1591584 

69414441  1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

U271 

17.8! NONE 

I  XL 

EAST  CA- 

1978 

t 

!  ! 

200.01 

3S.01 

1.5! 

-  ! 

! 

RONDELET 

CCT  117 

1591545 

49414441! 

200.0! 

33.01 

9.0! 

• 

1627! 

1 7.8 ! NONE 

IIL 

EAST  CA- 

1978 

1 

!  ! 

200.01 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

RONDEUT 

CCT  111 

1591314 

494(4441 ( 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

1627! 

17.81  NONE 

IIL 

EAST  CA- 

1971 

I 

!  1 

200.01 

35.01 

1.5! 

-  1 

! 

RONDEUT 

CCT  m 

1591587 

496144411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1627! 

1 7*1 (NONE 

IIL 

EAST  CA- 

1971 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

RONDELET 

CCT  120 

1391548 

49414441! 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1627! 

17.8IH0NE 

UL 

EAST  CA- 

1978 

J 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

!.3! 

-  1 

! 

RONDEUT 

CCT  121 

1591589 

696(4441! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1627! 

1 7.1 (NONE 

IIL 

EAST  CA- 

1978 

{ 

!  ! 

200.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

RONDELET 

CCT  122 

1605325 

945144.41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 9.01  NONE 

!  IL 

EAST  CA- 

1979 

1 

!  ! 

200.0! 

35.01 

2.0! 

-  1 

i 

RONDELET 

CCT  123 

1605324 

f 45! 4A41 ! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

19. oi NONE 

lit 

EAST  CA- 

1979 

l 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

RONDELET 

CCT  124 

1605327 

9451 4A41 ! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 9. 0 {NONE 

1  XL 

EAST  CA- 

1979 

1 

(  ! 

200.0! 

33.0! 

2.0! 

-  I 

1 

RONDELET 

CCT  123 

1605328 

94514A41! 

20C.0I 

33.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.01  NONE 

IIL 

EAST  CA- 

1979 

1 

!  ! 

200.01 

35.0! 

2.0! 

-  1 

t 

t 

RONDEUT 

CCT  124 

1605329 

94514441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

— 

1500! 

1 9.0 1  NONE 

ia 

EAST  CA- 

1979 

! 

1  1 

200.01 

33.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

RONDELET 

CCT  127 

1605330 

945144411 

200.0] 

35.0! 

9.0! 

- 

1300! 

19.01  NONE 

2  XL 

EAST  CA- 

197* 

! 

1  ! 

200.0! 

35.01 

2.0! 

-  I 

! 

RONDELET 

CCT  124 

1605331 

945144411 

200.0! 

55.01 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

!  IL 

EAST  CA- 

1979 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

» 

RONDELET 

CCT  129 

1603332 

945144411 

2UG.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

19.01  NONE 

IIL 

EAST  CA- 

1979 

1 

1  1 

200.01 

33.01 

2.0! 

-  1 

( 

RONOELET 

CCT  130 

1605333 

945144411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0IN0NE 

IIL 

CAST  CA- 

1979 

! 

1  1 

200.0! 

35.01 

2.0! 

-  ! 

» 

RONDELET 

CCT  131 

1605334 

945(44411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0 1  NONE 

IIL 

CAST  CA- 

1979 

1 

1  t 

200.0! 

35.01 

2.0! 

-  * 

! 

RONDEUT 

CCT  132 

1604744 

94514441! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1300! 

19.0IN0KC 

!TL 

EAST  CA- 

1979 

I 

1  I 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

RONOELET 

CCT  133 

1606745 

945144411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.01  NONE 

IIL 

EAST  CA- 

1979 

! 

!  ( 

200.0! 

35. Cl 

2.0! 

-  ! 

1 

RONDELET 

CCT  134 

1606746 

945144411 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 9. OlNONC 

IIL 

CAST  CA- 

1979 

1 

!  1 

200.0! 

35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

RONOELET 

CCT  135 

1606747 

94514441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

1 9. 0! NONE 

IIL 

EAST  CA- 

1979 

I 

i  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

RONDELET 

CCT  136 

1606748 

94514441! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1450! 

1  9.0 1  NONE 

(IL 

EAST  r A- 

i 

t9?9 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

RONOELET 

CCT  137 

1506749 

94514441 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450*! 

19.01NONE 

IIL 

CASS  CA- 

1979 

I 

1  1 

195.0! 

55.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

RONDELET 

CCT  138 

1606750 

94514441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

1 9.0 1  NONE 

S  XL 

EAST  CA- 

197V 

! 

1  ! 

195.0! 

35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

RONOELET 

CCT  139 

1606751 

94514441! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1450! 

19.01N0NE 

IIL 

EA'T  CA- 

1979 

I 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

’  LET 

CCT  140 

1606752 

945144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19.0! NONE 

IIL 

x  CA- 

1979 

t 

(  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

RimvELCT 

CCT  141 

1606753 

94514441! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1450! 

19.9IN0NE 

IIL 

EAST  CA- 

1979 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

RONDELET 

CCT  142 

1613649 

952140411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

U50! 

19.0! NONE 

!IL 

EAST  CA- 

1979 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

RONDELET 

CCT  143 

1613650 

95214041! 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

• 

14501 

19 ,0! NONE 

UL 

EAST  CA- 

1979 

|  * 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

J 

RONDELET 

CCT  144 

1613631 

95214041! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19.01N0NE 

UL 

EAST  CA- 

1979 

! 

!  ! 

195.0! 

35.01 

2.0! 

-  I 

! 

RONDELET 

CCT  143 

1613652 

952140411 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1450! 

1 9.01N0NE 

UL 

EAST  CA- 

1979 

! 

!  ! 

195.0! 

35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

RONDELET 

CCT  146 

1613653 

95214041  ! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1450! 

1 9.0J  NONE 

UL 

CAST  CA- 

1979 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

RONDEUT 

CCT  147 

1613654 

95214041! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1430! 

19.0! NONE 

UL 

EAST  CA- 

1979 

! 

!  ! 

195.0! 

33.01 

2.0! 

-  ! 

! 

RONDEUT 

CCT  148 

1613655 

95214041  ! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1450! 

19.DIN0NE 

IIL 

EAST  CA- 

1979 

I 

•  l 

195.0! 

35.01 

2.0! 

-  ! 

( 

RONDELET 

CCT  149 

(613656 

95214041! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19*0! NONE 

UL 

EAST  CA- 

1979 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

RONDELET 

CCT  150 

1613657 

95214041  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19.01N0NE 

IIL 

EAST  CA- 

1979 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

RONDELET 

CCT  151 

1613658 

95214041! 

175.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19.0! NONE 

!TL 

EAST  CA- 

1979 

1 

1  ! 

195.01 

35.01 

2.0! 

-  ! 

( 

RONDELET 

CCT  152 

1613659 

95214041! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19.01N0NE 

UL 

CAST  CA- 

1979 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

RONDELET 

CCT  153 

161366C 

952(4041 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19.0! NONE 

IIL 

EAST  CA- 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

3S.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

RONDELET 

CCT  154 

1613661 

952 ! 4041 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14301 

19.01  NONE 

UL 

EAST  CA- 

1979 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

RONDEUT 

CCT  155 

1613662 

95214041! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19.0! NONE 

IIL 

EAST  CA- 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

RONDELET 

CCT  156 

1613663 

95214041! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19.0IN0NE 

UL 

EAST  CA- 

1979 

1 

j  | 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ( 

! 

RONDELET 

! 

CCT  157 

I  - - 

952H041! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1450! 

19.0! NONE 

!IL 

EAST  CA- 

1979 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

; 

-  ! 

! 

» 

RONDELET 

CCT  158 

1  - 

95214041! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1450! 

1 9.0! NONE 

UL 

CAST  CA- 

1979 

! 

i  j 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  » 

! 

RONOELET 

CCT  159 

1  - 

95214041! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14501 

19*0! NONE 

UL 

EAST  CA- 

1979 

! 

J  I 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ( 

! 

RONDELET 

CCT  160 

!  - 

95214941! 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

1450! 

19. 01  NONE 

UL 

EAST  CA- 

1979 

! 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

RONDELET 

CCT  161 

1619394 

952*4941  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19.0IN0NE 

UL 

EAST  CA- 

1980 

1 

! 

1 

1  ! 

1  ! 

1  ! 

195.0! 

! 

1 

35.0! 

! 

! 

2.0! 

: 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

RONDELET 

TABLE  2  -  ©ESCAlPMON  OF  VESSELS 


MAKE  AND  NUA8ER 


1  COAST 
t  GUARD 
1  kUNBER 


JVTCC!  DIMENSIONS  IDRAFT! 

NET  I  CODE l LENGTH] 8R0TH1  I 
RE6IS-! **** I  REG*  !  REG.lLOAD-f 
TER  !  SEE  I //////!// 1 1 1\  EO  ! 

TON-  ‘PAGE!  OVER-IOVER-I /////!  HORSE; 
NA5E  :  TV  !  ALL  !  ALL  UlCHTt  POWER 


KAPACITT!  NIGH-  I  I  V  E  S  S  E  L  i 
1  I  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  1 
!  CARGO  1  FIXED  I  EDUIPNkNT  ITC!  BASE  1 
!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 
I  PASS-  ! (LIGHT) l//F//////////F//!TP!F/f ///////! 


(26)  CONTI  CARRIERS 

! 

AND  TCRNINIALS, 

1 

I 

! 

!  ! 

1  ! 

1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

f 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

l 

! 

INC. 

! 

(CONTINUED)! 

1 

I 

I  1 

1  ! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

I 

1 

! 

! 

CCT  162 

16t  '395 

! 

95216061! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14501 

19.0! NONE 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

1 

CCT  165 

1419396 

1 

9521*0*11 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

14301 

19.01  NONE 

! 

1 

1  1 

195.0! 

55.0! 

2.0! 

-  ! 

t 

CCT  164 

1619397 

1 

9521*0*1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*50! 

19.0! NONE 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

1 

CtT  H5 

1619396 

1 

9521*0*11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14501 

19.01NONC 

! 

t 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.01 

-  ! 

! 

CCT  1(6 

1619399 

! 

9521*061! 

19S.01 

35.0! 

9.0! 

- 

14301 

19.0! NONE 

! 

1 

1  ! 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

CCT  16? 

16S9600 

I 

9521*0*1! 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1430! 

1 9.0 ! NONE 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

2.01 

-  1 

l 

CC(  16S 

1619601 

1 

9521*0*1! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

14501 

19.0 ! NONE 

1 

1 

!  1 

195.01 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

CCT  169 

1619602 

1 

9521*0*1! 

195,0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1430! 

19. 0 ! HONE 

1 

1 

1  l 

195.0! 

35.01 

2.01 

-  1 

! 

CCT  170 

1619603 

t 

9521*0*11 

195.01 

35.01 

9.01 

- 

U501 

19.0IN0NE 

| 

! 

1  t 

195.0! 

35.0! 

2.01 

-  1 

( 

CCT  171 

1619606 

1 

9521*0*11 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

14501 

19.0! NONE 

! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

CCT  172 

1619605 

1 

9521*0*11 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19.0! NONE 

! 

1 

t  1 

195.01 

35.01 

2.0! 

-  1 

t 

CCT  173 

1619606 

! 

9521*0*1! 

145.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1430! 

19.01  NONE 

I 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  1 

! 

CCT  176 

1619607 

1 

9521*0*1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

1 9.0  J  NONE 

1 

t 

i  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

CCT  175 

1619608 

1 

9521*0*11 

145.0! 

35. 

9.0! 

- 

1450! 

19.0! NONE 

1 

1 

1  t 

195.0! 

y  **, 

2.0! 

-  1 

! 

CCT  176 

1626109 

1 

9521*0*11 

195.0! 

J! 

9.0! 

- 

14301 

19.0! NONE 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

CCT  <77 

162*1 tO 

t 

9521***1! 

195.01 

35*01 

4.0! 

- 

1430! 

16.5 ! NONE 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

CCT  176 

1626111 

1 

952I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1430! 

1 6 . 5  ! NONE 

i 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

CCT  179 

562611 2 

! 

9521***11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14501 

16.5 ! NONE 

! 

• 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

CCT  150 

16261 1 3 

1 

9521***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

U50 ! 

16.5 (NONE 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

CCT  151 

1626116 

! 

9521***1! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

16.5!  NONE 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  1 

! 

CCT  112 

1626115 

l 

9521***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1450! 

1 6. S  !  NONE 

f 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

CCT  113 

1426116 

1 

952  !*A*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

16.51NONE 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

1 

CCT  166 

1626117 

! 

! 

95216**1! 

195.0! 

33. C! 

9.01 

- 

1450! 

16.5! NONE 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  t 

! 

CCT  155 

1426118 

1 

9521***1! 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1450! 

16.S1N0NE 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  I 

! 

CCT  116 

1621681 

I 

9521**611 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14501 

16.5! HONE 

I 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

CCT  1(7 

1621682 

1 

95216A611 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

18.5! NONE 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

CCT  186 

1621683 

1 

95216A61! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14501 

16.5! NONE 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

CCT  169 

1421656 

1 

95216*61! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

16.5 !  NONE 

J 

1 

!  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

ccr  190 

1621685 

! 

95216*61! 

195.0! 

«<.0i 

9.0! 

- 

1450! 

16 . 5  !  NONE 

! 

1 

1  l 

195.0! 

.  0! 

2.0! 

-  ! 

I 

CCT  191 

1621686 

! 

95216*61! 

195.0! 

v  0! 

9.0! 

- 

1450! 

16.5 {NONE 

l 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  I 

! 

CCT  192 

1421687 

1 

95216*61! 

195*01 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

16.5 {NONE 

! 

l 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.01 

-  ! 

! 

CCT  193 

1621698 

1 

95216*611 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

1 6. 5 !  NONE 

! 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.01 

-  ! 

! 

CCT  196 

1421689 

i 

95216*611 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1450! 

16.5! NONE 

1 

i 

!  1 

195.0! 

35.01 

2.01 

-  1 

! 

CCT  195 

1621690 

i 

95*.  16*61 } 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1430! 

16.5 {NONE 

i 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.01 

-  ( 

l 

CCT  196 

1627011 

i 

95216A61 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

16. 5 {NONE 

1 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

CtT  197 

1627012 

i 

95216*61! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

16.5! NONE 

! 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

CCT  196 

1627013 

i 

95216*611 

19S.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1 450 ! 

16.5 ! NONE 

1 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

CCT  199 

1627016 

i 

95216*61! 

195.0! 

35.0! 

9*0! 

- 

1450! 

16.5! NONE 

» 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

CCT  c«6 

1627015 

1 

901160611 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1631! 

1 9. 0 ! NONE 

i 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  i 

! 

CCT  267 

1627016 

! 

901  1 60  61 1 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1631! 

19.0! NONE 

1 

1 

(  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  i 

i 

CCT  268 

1627017 

1 

90116061! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1631 1 

19.0tNONE 

! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

•  i 

i 

CCT  269 

1627018 

! 

90116061! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1631! 

lO.oikONE 

1 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

CCT  270 

1627019 

1 

90116061! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1631! 

19 .0 ! NONE 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  i 

! 

CCT  271 

1627020 

1 

90116061! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1631! 

19 .0! NONE 

i 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

I 

CCT  272 

1627021 

2 

9011*061! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1631! 

19.0JN0NE 

1 

1 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

! 

CCT  273 

1627022 

1 

901 j  6061  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1631! 

1 9.0! NONE 

! 

t 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

CCi  276 

•627023 

! 

90116061! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1631! 

19. 0! NONE 

l 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

CCT  275 

1427026 

l 

901  16061  ! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1631! 

19.01N0NE 

1 

I 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

CCT  276 

1627025 

1 

90116D611 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1631! 

19.0! NONE 

1 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

CCT- 277 

1627C26 

1 

901160*1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1631! 

1 9.0 JHONE 

2 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

CCT  278 

5  42702  7 

\ 

901 ! 60  41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1631! 

19.0! NONE 

i 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

<! 

CCT  279 

5627028 

1 

901 160611 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1631! 

1 9.0 ! NONE 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ; 

! 

CCT  280 

1627029 

1 

90116061J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t631! 

19.0! NONE 

1 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

CCT  251 

1627030 

1 

901160611 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1631! 

19. 0!*0NF 

1 

l 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

ENGERS  !  (FEET)! 


!Ct!  LINE-2  1 *Rf 3UILT! 


! XL  CAST  CA- 
(  RONDELET 
!IL  EAST  CA- 
1  RONDELET 
!IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 
I  XL  EAST  CA- 
(  RONDELET 
I  XL  CAST  CA- 
!  RONDELET 
1  XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 
!IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 
SSL  EAST  CA- 
!  RONDELET 
! XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 
ML  EAST  CA- 
(  RONDELET 
! XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 
!!L  CAST  CA- 
!  RONDELET 
! IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 
ML  EAST  CA- 
f  AONDELET 
I IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 
! XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 
1  XL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
1 IL  EAST  CA- 

1  RONDELET 
! XL  EAST  CA- 

2  RONDELET 
(XL  EAST  C4- 
!  RONDELET 
! t L  EAST  CA- 
!  RONDELET 
1IL  CAST  CA- 
!  RONDELET 
ML  EAST  CA- 
I  RONOCLET 
!IL  LAST  CA- 
!  RONDELET 
ML  EAST  CA- 
I  RONDELET 
! IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 
ML  EAST  CA- 
!  RONDELET 
ML  CAST  CA- 
!  RONDELET 
ML  CAST  CA- 
»  RONDELET 
ML  EAST  CA- 
!  RONDELET 
ML  EAST  CA- 
!  RONDELET 
ML  EAST  CA- 
I  RONDELET 
ML  CAST  CA- 
(  RONDELET 
ML  EAST  CA- 
!  RONDELET 
ML  EAST  CA- 
!  RONDELET 
ML  EAS*  CA- 
!  RONDELET 
ML  EAST  CA- 
!  RONDELET 
!IL  EAST  CA- 
(  RONDELET 
( IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 
ML  CAST  CA- 
!  RONDELET 
ML  EAST  CA- 
!  RONDELET 
ML  EAST  CA- 
!  RONDELET 
!IL  CAST  CA- 
!  RONDELET 
ML  EAST  CA- 
!  RONDELET 
ML  EAST  CA- 
!  RONDELET 
ML  EAST  CA- 
!  RONDELET 
ML  EAST  CA- 
!  RONDELET 
ML  *  AST  CA- 
i  RONDELET 
!IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 
ML  EAST  CA- 
!  RONDELET 
ML  EAST  CA- 
!»  RONDELET 
ML  EAST  CA- 
!  RONDELET 
!IL  EAST  CA- 
i  RONDELET 
ML  EAST  CA- 
!  RONDELET 
! 

! 


table  2  -  pcscaxptxon  or  vessels 


VESSEL  NANE  ANO  NUN8E A 


(26)  CONTICARRXERS  AN 6  TERMNlALS# 
INC.  ! 

(CONTINUED! 


JVTCC!  OtRENSXCNS  IPAAFT! 

NET  !C0 IE (LENGTH! BRIT Hi  ! 

RE*XS- !*••*!  AEG.  !  REC.ILOAO-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  E»  ! 

TON-  (PAGE!  OVER-! OVE* -I /////!  HORSE 
MCE  !  XV  !  ALL  !  ALL  !LXGHT!  ROVER 


CAPACITY!  HXCM-  !  (VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANKINS  !S  (OPERATING 
CARGO  1  FXXEB  !  C9UIPHENT  1TCI  BASE 

////////!  POINT  !  LXNE-1  (AO!  LXNE-1 

PASS-  ! (LIGHT) !/////////////// /!TO I ////////// 
ENGERS  !  (P(ET)I  LINE-2  !CE!  LINE-2 


CCT 

282 

1641692 

! 

70014A41! 

1  ( 

200*0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

16641 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

JXL 

! 

CAST  CA- 
RONOELCT 

CCT 

285 

! 641693 
! 

700I4A41 ( 

!  I 

200.0! 

20C.O! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

16641 
-  ! 

19.0! NONE 

1 

(XL 

( 

EAST  CA- 
RONOELET 

CCT 

294 

1641694 

7001 4A41! 
i  ( 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1664! 

-  ( 

1 9 .0! NONE 

1 

IIL 

! 

CAST  CA- 
RONPELCT 

CCT 

285 

1641495 

! 

70014A4K 
(  1 

200.0! 

200.01 

35.  Ot 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1664! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

IIL 

! 

EAST  CA- 
RONOELET 

CCT 

286 

(641696 

! 

106SI4A411 
t  ( 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1664! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

IIL 

1 

CAST  CA- 
RONOELET 

CCT 

300 

(619378 

! 

952(4041! 

(  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1450! 

-  1 

1 9  ,0 ] NONE 
! 

(XL 

! 

CAST  CA- 
AONOELCT 

CCT 

301 

1611379 

! 

952(4041! 

!  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

2.0! 

- 

14*0! 

-  ! 

19.0! NONE 

1 

ML 

! 

CAST  CA- 
RONDELCT 

CCT 

302 

1619380 

! 

952(4041! 

!  ( 

195.0! 

195.0! 

73.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

1450! 

-  ! 

1 9.0! NONE 
! 

ML 

I 

CAST  CA- 
RONDELET 

CCT 

303 

(6193C1 

! 

952(4041! 

(  ( 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

ML  CAST  CA- 
!  RONOELET 

CCT 

3C4 

(619312 

1 

952(4041! 

!  ! 

1*5.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

1450! 

-  ! 

19. 0! NONE 
! 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONOELCT 

CCT 

305 

(619383 

! 

95  2  J4041 1 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

- 

o 

l 

1 9.01  NONE 
! 

IIL 

! 

CAST  CA- 
RONOELET 

ccr  m 

(619384 

I 

95214041! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

1450! 

-  ! 

1 9.0! NONE 

1 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONOELET 

CCT 

307 

(61936! 

! 

95214041! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

1450! 

-  ( 

1 9. 0! NONE 
! 

ML 

CAST  CA- 
RONDELCT 

CCT 

308 

(611386 

95214041! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

3S.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

ML 

! 

CAST  CA- 
RCNOELET 

CCT 

309 

(619387 

1 

952(4041! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

3S.C! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

14501 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

ML 

1 

CAST  CA- 
RONOCLCT 

CCT 

310 

(619388 

! 

95214041! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

ML 

! 

CAST  CA- 
RONOELCT 

CCT 

311 

(619389 

1 

95214041! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

1450! 

-  ! 

1 9.0! NONE 
! 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONDELET 

CCT 

312 

(619390 

! 

95214041! 

1  ! 

195.01 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

IIL 

! 

CAST  CA- 
RONOELET 

CCT 

313 

(619391 

( 

952(4041! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.01 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

” 

1450! 

19  .0 1  NONE 
! 

ML 

! 

•AST  CA- 
RONOELCT 

CCT 

314 

1619392 

( 

95214041! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

1450! 

-  ! 

19 .0 ! NONE 
! 

ML 

! 

ERST  CA- 
RONOELET 

CCT 

315 

(619393 

( 

95214041! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

14501 
-  ! 

1 9. 0! NONE 
! 

ML 

I 

EAST  CA- 
RONOELET 

CCT 

316 

(624119 

! 

95214041! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

14501 
-  1 

1 9.0! NONE 
! 

ML  EAST  CA- 
!  RONOELET 

CCT 

317 

(624120 

1 

95214041! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

— 

1450! 

-  1 

19.0! NONE 
! 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONPELET 

CCT 

318 

(624121 

1 

95214041! 

1  ! 

19J.0I 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

I.o! 

14501 
-  1 

19.0IN0NE 

! 

ML 

! 

CAST  CA- 
RONDELET 

CCT 

319 

1624122 

I 

952!4041| 

!  ( 

195.0! 

195.0! 

35. 0! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

ML 

! 

CAST  CA- 
RONOCLET 

CCT 

320 

(624123 

( 

95214041! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35*0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1450! 

-  ! 

1 9.0! NONE 
! 

ML 

I 

CAST  CA- 
RONPELET 

CCT 

321 

(624124 

l 

95214041! 

I  ! 

195.0! 

195.01 

3S.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1450! 

-  I 

19.0! NONE 

ML 

1 

CAST  CA- 
RONPELET 

CCT 

322 

(624125 

( 

952(4041! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1450! 

-  ! 

19 .0 ! NONE 
! 

!IL 

! 

EAST  CA- 
RONPELET 

CCT 

323 

(624126 

( 

95214041! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1450! 

-  ! 

19,0! NONE 
! 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONOELCT 

CCT 

324 

1624127 

( 

95214041! 

(  ! 

1«5.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

!IL 

* 

EAST  CA- 
RONOELET 

CCT 

325 

(624128 

1 

952(4041! 
t  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1450! 

-  ! 

19 .0 ! NONE 
! 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONOELET 

CCT 

326 

1624129 

( 

952(4041! 

(  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1450! 

1 9 .0 ! NONE 
! 

ML 

! 

CAST  CA- 
RONPELET 

CCT 

327 

(624130 

952140411 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1450! 

-  ! 

1 9,0 ! NONE 
! 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONPELET 

CCT 

328 

(624131 

! 

952(4041! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1450! 

-  ! 

1 9.0! NONE 

1 

ML 

I 

EAST  CA- 
RONPELET 

CCT 

329 

(624132 
«  " 

952(4041! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

* 

1450! 

-  t 

19.0! NONE 
! 

!IL 

! 

EAST  CA- 
RONPELET 

CCT 

330 

(424133 

| 

952(4041! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

33.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

1450! 

-  ! 

19,0! NONE 
! 

ML 

! 

EAST  CA¬ 
RO  'OELCT 

CCT 

331 

iS6?201 

1012I4A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1496! 

-  ! 

17.9IN0NE 

! 

ML 

! 

EAiT  CA- 
RONOELCT 

CCT 

332 

1542202 

( 

101214A411 
(  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1496! 

-  ! 

17.9! NONE 
! 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONPELET 

CCT 

333 

(562203 

( 

1 01 2) 4A41 ( 
1  ( 

195.0! 

195.0! 

35.C! 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

- 

1496! 

-  ! 

17.9IN0NE 

! 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONOELET 

CCT 

334 

(562704 

,(  V 

1012(4141 ! 

( 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

1496! 

-  ! 

17.9! NONE 
! 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONOCLET 

CCT 

335 

^*205 

1012I4A41! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1496! 

-  ! 

17.91H0NE 

! 

ML 

f 

CAST  CA- 
RONPELET 

CCT 

336 

1562206 

t 

1012(4441! 
(  1 

195.0! 

195.0! 

35.  Cl 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1496! 

-  ! 

17.9! NONE 
! 

ML 

! 

CAST  CA- 
RONOCLET 

CCT 

337 

(562207 

1012(4441! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1496! 

-  ! 

17.9JN0NE 

! 

ML 

! 

CAST  CA- 
RONPELCT 

CCT 

338 

(562208 

t 

101214A41! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1496! 

-  ! 

17.9! NONE 
! 

!IL 

! 

EAST  CA- 
RONPELET 

CCT 

339 

(562209 

( 

1012(4441! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1496! 

-  ! 

17.9J  NONE 
! 

ML 

! 

CAST  CA- 
RONPELCT 

CCT 

340 

(562210 

• 

1012(4441! 

i  i 

195.0! 

175.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

Si'?! 

1496! 

-  ! 

17,9! NONE 
< 

!IL 

EAST  CA- 
•C15.L1T 

CCT 

341 

1 562211 
( 

101  2 !  4  A  41  i 
1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1496! 

-  ! 

1 7.91N0NE 
( 

iiL 

1 

easTca- 

RONPELET 

CCT 

34  2 

(562212 

! 

101 2(4441 ! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1496! 

-  ! 

1 7.9! NONE 
! 

ML  EAST  CA- 
!  RONOELET 

CCT 

343 

1562213 

! 

101 2 !4A%1 ( 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1496! 

-  ! 

1 7. 9} NONE 
! 

ML 

! 

CAST  CA- 
RONPELET 

CCT 

344 

15,22*4 

! 

101214A41I 
!  ( 

195.0! 

195.0! 

35. 0! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

1496! 

-  ! 

1 7. 9 ! NONE 
! 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONPELCT 

CCT 

345 

(562215 

! 

1012KA41! 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.7! 

1496! 

-  ! 

17.9! NONE 
! 

ML 

I 

CAST  CA- 
AONDELET 

CCT 

346 

(562216 

1 

10)2(4441! 
!  ( 

195.0! 

195**! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1496! 

-  1 

17.91N0NE 

! 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONPCLET 

CCT 

347 

(5R2217 

I 

ni2!4A41! 
1  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

~ 

1496! 

-  ! 

17.91  NONE 
! 

ml 

! 

CAST  CA- 
RONPELET 

CCT 

346 

1562218 

! 

( 

1012UA4U 
f  ! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

! 

35.0! 

35.0! 

! 

9.0: 

1.7! 

! 

1496! 

! 

17,9 JNONE 
! 

! 

ML 

! 

! 

EAST  CA- 
RONPELCT 

_ 305 

! 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
*  REBUILT! 

! 

! 

1 

IV  81  ! 
i 

1911  ! 
! 

1981  ! 
! 

1 9ft  1  ! 
! 

1981  ! 
! 

1980  ! 
! 


1980  ! 

! 

1980  ! 

! 

!  1980  ! 

I 

1980  ! 

! 

1910  | 

I 

1980  ! 
! 

1980  ! 

! 

1980  I 
! 

1980  ! 
! 

1980  ! 
! 

1980  ! 

! 

1980  ! 
! 

1980  ! 
! 

1980  1 
! 

1980  | 
! 

1980  ! 
I 

1980  ! 
! 

1980  ! 
! 

1980  I 
! 

1980  I 
! 

1980  ! 
I 

1910  I 
! 

1980  ! 
! 

1980  ( 
! 

I960  ! 
! 

1980  ! 
I 

1980  ! 
! 

1980  ( 
1 

1980  ! 
! 

1975  ! 
! 

1975  ! 
! 

1975  ! 
! 

1975  ! 
I 

1975  ! 
! 

1975  I 
! 

1975  ! 
! 

1975  ! 
! 

1975  I 
! 

1975  ! 
! 

1975  ! 
! 

1975  ! 
! 

1975  ( 
! 

1975  ! 
! 

1975  ! 
! 

1975  ! 
! 

1975  ! 
! 

1975  ! 
! 
( 


! 


! 


3.0.6 _ 

CNwRI 

DIST!  operator 


VESSEL  HARE 


AND  NURSE  R 


!  COAST 
i  GUARD 
!  NUMBER 


TABLE  2 


DESCRIPTION  Of  VE' 


NET  1CODEILENGTH 
REGIS-!****!  REG,  * 
TER  !  SEE!////// 
TON-  ! PAGE!  OVER"! 
NAGE  •  IV  !  ALL 


IVTCCl  DIMENSIONS  IDRAFT* 


BROTH !  ! 

REO.'LOAD-! 

/////!  ED  ! 
OVER-!/////!  NORSE 
ALL  UIGHT!  POWER 


ICAPACITY!  HIGH-  1  ‘VESSEL!  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING  !  ! 

!  CARGO  !  FIXED  1  EQUIPMENT  JTC!  BASE  !  YEAR  ! 
!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TO !//////////!  OR  ! 
!  ENGCRS  !  (FEET)!  LINE-2  ! EE!  LINE-2  !*AE6UILT! 


(26) 

CONTICARRIERS 

! 

! 

AND  TERMINI ALS* 

1  ! 

i  ! 

1  1 

1 

l 

1 

1 

1 

! 

i 

! 

! 

« 

! 

i 

| 

! 

i 

i  ; 

1  ! 

i  « 

I 

i 

t 

INC, 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

t 

i 

i 

i 

! 

i 

• 

j 

i 

*  ! 

i  ; 

j 

CCT 

349 

1562219 

101214A41 1 

195.0! 

35. oi 

9.0! 

- 

! 

1496*1 

17.95N0NE 

ilL  EAST  CA-  1 

1975  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

; 

!  RONDCLET  ! 

! 

CCT 

350 

1562220 

1 01 2 14A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1496! 

1 7.9! NONE 

!IL  EAST  CA-  ! 

1975  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  rohdelct  ! 

i 

CCT 

351 

1562221 

101214A411 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1496! 

17.9IN0NE 

!IL  EAST  CA-  ! 

1975  i 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  I 

! 

!  RONDELET  ! 

i 

CCT 

352 

!  S62222 

101 2 !*A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1496! 

1 7 . 9*  NONE 

ML  CAST  CA-  1 

1975  ! 

! 

1  1 

195.0! 

33.01 

1.7! 

! 

-  ! 

i 

!  AONDCLCT  ! 

! 

CCT 

353 

1562223 

101214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

! 

1496! 

17.9il.0NS 

! IL  EAST  CA-  ! 

1975  ! 

! 

1  1 

195.01 

35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  RONDCLET  t 

! 

CCT 

35* 

1542224 

101214A41! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

! 

1496! 

17.91N0NE 

!IL  EAST  CA-  ! 

1975  ! 

! 

1  1 

195.01 

33.01 

1.7! 

! 

-  ! 

| 

!  RONDELET  1 

! 

CCT 

355 

1562225 

1  01 2 1 4  Ail  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1496! 

17.  9J  NONE 

! IL  EAST  CA-  ! 

1975  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

I  RONDCLET  ! 

! 

CCT 

356 

1562226 

101214A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

■ 

1496! 

17.9!N0N£ 

! IL  CAST  CA-  ! 

1975  ! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

j 

!  RONDELET  1 

» 

CCT 

357 

{562227 

101214A41! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

! 

1496! 

1  7.9 1  NOME 

ML  EAST  CA-  ! 

1975  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

i 

!  RONDELET  ! 

i 

CCT 

358 

1562228 

1 01 2! 4A41 1 

195.0! 

35.01 

9.01 

- 

! 

1496* 

17. 9!  NON  E 

ML  E«ST  CA-  1 

1975  ! 

! 

1  1 

195.0! 

25.0! 

1.7! 

! 

*  » 

! 

!  RONDELET  1 

• 

CCT 

359 

1562229 

101214A41! 

195. 0! 

35.0! 

9.0* 

- 

i 

1496! 

1 7.9} NONE 

!IL  EAST  CA-  ( 

1975  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

» 

-  ! 

I 

!  RONDCLET  t 

I 

CCT 

360 

1562230 

1 012 ! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1496! 

17.9IN0NE 

ML  EAST  CA-  ! 

1975  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.71 

; 

-  ! 

i 

!  RONDELET  ! 

! 

CCT 

361 

! 636606 

700UA41! 

1 95*01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1931 1 

-  iNONS 

ML  LCMONT  1 

1981  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

!  1 

! 

CCT 

362 

1638607 

70014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1931! 

(NONE 

ML  LSNOHT  ! 

1981  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

» 

!  ! 

! 

CCT 

363 

(636608 

70014A41! 

t95.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1931! 

-  !  NONE 

! IL  LERONT  ! 

1981  • 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

* 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CCT 

364 

1636609 

70014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1931! 

-  (NONE 

ML  LENOMT  ! 

1981  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0* 

! 

*  | 

i 

i  ! 

! 

CCT 

365 

1638610 

70014A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

mi* 

‘.NONE 

!IL  UMONT  ! 

1981  ! 

! 

!  1 

195.0* 

35.0! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

!  ! 

! 

CCT 

400 

1562489 

67914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1501! 

1 6 . 6 ! NONE 

ML  EAST  CA-  1 

1975  ! 

i 

!  i 

195.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

•  RONDELET  ! 

! 

CCT 

401 

1562490 

67914A41 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

• 

1501! 

16.6!  NONE 

ML  EAST  CA-  t 

19,5  • 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

i 

•  RONOELE  f  ! 

! 

CCT 

402 

1562491 

67914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1501! 

1  6. 6!  NONE 

ML  EAST  CA-  ! 

1975  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  RONDELET  » 

! 

CCT 

4C3 

1562492 

67914  AM  1 

195. C! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1501! 

1  6. 6!  NON  £ 

ML  EAST  CA-  ! 

1975  ! 

• 

•  i 

195.0* 

35.0* 

1.7! 

• 

-  ! 

l 

•  AONDELET  [ 

f 

CCT 

4C4 

j  562493 

700!  4AM ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

1 9.  o!  NONE 

•IL  EAST  CA-  ! 

1963  ! 

• 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

•  RONDELET  J 

! 

CCT 

405 

1562494 

67914A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

! 

1501! 

16.61N0NE 

ML  EA'T  CA-  ! 

1975  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

; 

!  iONDELET  • 

! 

CCT 

406 

1542495 

47914A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1501! 

1  6.6! NONE 

ML  EAST  CA-  ! 

1975  ! 

1 

!  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.7* 

! 

-  ! 

l 

•  RONDCLET  i 

! 

CCT 

203B 

!  — - 

70014A411 

2C0.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1600! 

16.61N0NE 

ML  EAST  CA-  ! 

1971  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  RONDELET  ! 

! 

CCT 

2053 

!  - 

93 5 !  4 A  41  ! 

200.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

! 

1600! 

16.6!  NONE 

ML  EAST  CA-  • 

1971  ! 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

!  RONDELET  ! 

» 

CCT 

2G6B 

! 553526 

99314A41! 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

• 

1643* 

17.C*N0NE 

ML  EAST  CA-  ! 

1973  • 

! 

1  1 

200.0! 

35. 0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  NC.NOELET  ! 

! 

CCT 

207S 

1553527 

99314A41! 

200.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

! 

1643! 

17.0!  NONE 

ML  EAST  CA-  ! 

1973  • 

l 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  xondelet  ( 

! 

CCT 

2089 

1553528 

993UA41! 

20  C  *  01 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1643! 

17.01NONC 

!IL  CAST  CA-  ! 

1973  • 

1 

1  ! 

200.0! 

3.0! 

1.6* 

1 

-  1 

! 

•  RONDELET  • 

| 

CCT 

2099 

1553529 

99314A41! 

200.''' 

* 

10.0! 

- 

! 

1643! 

17.0! NONE 

!IL  EAST  CA-  ! 

1973  i 

l 

!  1 

?" 

1.6! 

! 

*  i 

i 

!  RONDELET  l 

! 

CCT 

2106 

•553530 

99314A41' 

'.0! 

- 

i 

1643! 

1  7. 0!  NONE 

ML  EAST  CA-  ! 

1973  ! 

! 

i  > 

L 

6* 

j 

-  ! 

i 

!  RONDELET  ! 

! 

CCT 

2119 

1553531 

99314A41! 

l 

0! 

- 

j 

1643! 

17.oi  NONE 

ML  EAST  CA-  l 

1973  • 

1 

1  1 

7. 

i 

» 

-  ! 

< 

»  RONDCLET  1 

» 

CCT 

2128 

1553532 

99314AM! 

! 

- 

! 

U43! 

17.0!  NONE 

!IL  EAST  CA-  1 

1973  ! 

1 

!  1  1 

j 

1 

-  ( 

; 

!  RONDELET  ! 

! 

CCT 

2138 

155353* 

'  99314A41! 

oi 

- 

! 

1643! 

17.01NONE 

ML  EAST  CA-  ! 

1 V73  ! 

1 

1  ! 

200 

.6! 

( 

-  ! 

i 

•  RONDCLET  ! 

! 

CCT 

2148 

15535  4 

‘9314A411 

200. v. 

IU.O! 

- 

! 

1643! 

17.oi  NONE 

ML  EAST  CA-  I 

1973  ! 

! 

»  » 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

» 

-  » 

! 

!  RONDELET  | 

! 

CCT 

2159 

1553536 

•  '314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1643! 

17.5!N0NE 

ML  EAST  CA-  ! 

1974  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ( 

! 

!  RONDELET  I 

1 

CCT 

2168 

1553536 

1  99314A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1643* 

17.3! NONE 

!IL  EAST  CA-  1 

1974  * 

! 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

J 

1  RONDELET  1 

! 

CCT 

2178 

1553537 

l  99314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1643! 

1 7.51NONS 

ML  CAST  CA-  ! 

1974  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  RONDELET  ! 

CCT 

2188 

1553538 

l  99314AM! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1643! 

17.5!  NONE 

ML  EAST  CA-  ! 

1974  • 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  i 

i 

!  RONDELET  ! 

i 

CCT 

2ive 

1553539 

I  99314A41! 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

U43i 

17. 5!M0Mf 

ML  EAST  CA-  1 

1974  • 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

•  AONDELET  ! 

i 

CCT 

2209 

1553540 

!  99314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

« 

1643! 

17.5*NONE 

!IL  EAST  CA-  1 

1974  i 

! 

1  1  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

I  RONDELET  ! 

! 

CCT 

2218 

1553541 

1  99314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1643* 

17 .5  ‘NONE 

ML  CAST  CA-  ! 

1974  ! 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

•  RONDELET  ! 

• 

CCT 

2228 

1553542 

1  99314A41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1643* 

17.5  J  NONE 

ML  EAST  CA- 

1974  ! 

! 

1  (  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I  RONDELET  j 

! 

CCT 

2236 

1553543 

1  99314441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1643! 

1 7. 5!  NONE 

!IL  CAST  CA-  1 

1974  ! 

1 

1  1  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

!  RONDELET  1 

! 

CCT 

2248 

1553544 

1  99314A41! 

20C.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

! 

1643! 

17.5!NON£ 

ML  EAST  CA-  1 

1974  ! 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0* 

1.6* 

! 

-  ! 

i 

1  RONDELET  ! 

! 

CCT 

2258 

1553545 

1  99314A41! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1643! 

17.51NONE 

ML  EAST  CA-  ! 

1974  | 

i 

{  !  ! 

200.0! 

35. Of 

f  .61 

1 

-  f 

! 

{  xcwrUT  i 

I 

CCT 

2268 

1553546 

1  99314A411 

200.0! 

35. C! 

io. c* 

- 

i 

1643! 

17.SIN0NE 

ML  CAST  CA-  1 

1974  ! 

» 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  RONDELET  ! 

1 

CCT 

2278 

1553547 

1  99314A41J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1643! 

17.5!  NONE 

! IL  EAST  CA-  | 

1974  1 

1 

i  1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

I 

!  RONOELET  ! 

1 

CCT 

2288 

1553548 

1  99J14A411 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

l 

1643! 

1  7. 5 !  HOKE 

!IL  EAST  CA-  1 

1974  1 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

*  i 

! 

I  RONOELCT  ! 

1 

CCT 

2298 

1553549 

l  99314A41I 

200.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

i 

164J|‘ 

17.51NOME 

ML  EAST  CA-  1 

1974  ! 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

j 

!  RONDELET  ! 

I 

CCT 

2308 

155355.“ 

!  99314A411 

200.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

t 

1643! 

17.5'HONE 

!IL  FAST  CA- 

1974  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  RONDCLET  ! 

! 

CCT 

2318 

1553551 

1  9931  4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1643! 

17.5IHONC 

ML  EAST  CA- 

1974 

! 

!  1  I 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  RONDELET 

! 

CCT 

2329 

1553552 

1  99314A41I 

200.0! 

35.0! 

10.0* 

- 

! 

1643! 

17.5!hONE 

ML  EAST  CA- 

1974  ! 

1 

t  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

i 

1  RONDELET 

« 

CCT 

2336 

1553553 

!  993(4441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

164J! 

17,5!  NONE 

! IL  EAST  CA- 

197*  ! 

; 

! 

! 

1  !  i 

!  1  1 

!  !  1 

200.0! 

! 

i 

35.0! 

! 

« 

1.61 

i 

i 

! 

! 

! 

-  i 

i 

i 

! 

i 

i 

!  RONDELET 

! 

! 

i 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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EMCR! 

DIST!  OPERATOR 


!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUMBER 

! 

I 

(26)  COHTICARRIERS  AND  TERMINI ALS* 

INC*  I 


!  IVTCCI  DIMENSIONS  {DRAFT* 
{  NET  KODElLENSTNlBRDTHi  ! 
1 REGIS- !  **** I  REG.  !  REG.! LOAD-! 
!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 


! CAPACITY !  HIGH-  !  {VESSEL 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
I/#//////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 


!  TON-  {PAGE!  OVER-IOVER- !/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// I TO »////////// 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  !L1GHT!  POWER !  CNGERS  !  (FEET'*  LINE-2  IEEI  LINE-2 


TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


(CONTINUED)! 

11  11 

i 

! 

! 

! 

! 

CCT  2343 

1553554 

! 

99314A411  200.0!  35.0! 

!  !  200.01  35. 0! 

io.  oi 
1.6! 

“ 

! 

! 

1643! 

-  » 

17. 5 {NONE 

i 

t  XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

197* 

CCT  2358 

!  5S355S 
! 

993I4A41!  200.0!  35.0! 

1  1  200.0!  35*0! 

9.0! 

1.6! 

— 

! 

! 

1643! 

-  ! 

17.5 i NONE 
! 

! XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1974 

CCT  236B 

! 553556 
! 

993! 4A41 !  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

?.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1643! 

-  ! 

17.5 ! NONE 
! 

!IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

197* 

CCT  2378 

! 553557 
« 

993! 4A41 1  200.01  35.01 

1  1  200.01  35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1643! 

.  i 

17.5 1  NONE 
t 

!IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1974 

CCT  2388 

1553558 

! 

993! 4A41 !  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

1643! 

-  ! 

17. S ! NONE 
! 

!IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1974 

CCT  2398 

1553559 

! 

993I4A41!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

i 

1643! 

-  ! 

17.5 {NONE 
! 

1  XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1974 

CCT  2403 

1553560 

! 

99314A41 !  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

• 

i 

1643! 

-  i 

17.5! NONE 
! 

!IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1974 

CCT  2418 

1553561 

99354A41!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

10.0! 

1.6! 

• 

i 

! 

1643* 

-  ! 

*17.5!  NONE 
! 

t XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1973 

CCT  242B 

*553562 

! 

99314A41*  200.01  35.0! 

1  !  200.0!  35. 0! 

1G.0! 

1.6! 

- 

i 

! 

1643! 

m  1 

17.5! NONE 
t 

! IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1973 

CCT  2439 

1553583 

! 

99314A41!  200.0!  35.01 

1  1  200.0!  35.0! 

10.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1643! 

-  ! 

17.5 ! NONE 
i 

S X L  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1973 

CCT  244B 

1553564 

) 

993 ! 4A41 !  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1643! 

-  ! 

17.5 ! NONE 
! 

I  XL  EAST  CA- 
!  RONDELCT 

1974 

CCT  2459 

1553565 

! 

993! 4A41 1  200.0!  35.01 

1  1  200.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

1 

1643! 

-  ! 

17.5 !  NONE 
! 

!  IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

197* 

CCT  2460 

1553566 

! 

99 3 1 4A41 1  200.0!  35.01 
!  1  200.0!  35.0! 

9.01 

1  »6t 

- 

I 

! 

1643! 

-  ! 

17.S1N0NE 

! 

!IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1974 

CCT  2478 

1553567 

» 

99314A411  200.01  35.01 

1  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1643! 

-  ! 

1 7. 5  I  NONE 

I 

!IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

197* 

CCT  248B 

1553568 

! 

99314x41 |  200.0!  35.01 
!  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

I 

! 

1643! 

-  ! 

17. 5 {NONE 
! 

!  IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

197* 

CCT  2493 

1553569 

! 

993 1 4441 !  200.01  35.0! 

!  1  200.01  35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

! 

1643! 

-  ! 

17.5! NONE 
! 

1  XL  EAST  CA- 
t  RONDELET 

197* 

CCT  2509 

•553570 

! 

99314A4I!  200.01  35,0! 

1  1  2C9.0!  35.0! 

9,0! 

1.6! 

- 

i 

i 

1643! 

-  ! 

17. 5 i NONE 
i 

!IL  EAST  CA- 
1  RONDELET 

197* 

CCT  2515 

1553571 

1 

99i!4A41!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  3$.0( 

9.0* 

1.61 

” 

! 

1643! 

-  i 

17.5! NONE 
! 

!IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

197* 

CCT  25 23 

1553572 

| 

993UA41!  200.01  35. C! 

I  !  •  20C.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

! 

<643* 

-  1 

17. SIMONE 
! 

!  IL  4A$  f  CA- 
!  RONDELET 

197* 

CCT  2530 

1553573 

! 

993!4A*1J  200.0!  35.0! 

!  1  1  200.0!  3S.0! 

9.U! 

1.6* 

" 

i 

1643! 

-  I 

17.5! NONE 
! 

1  XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

197* 

CCT  2549 

1553574 

1 

99314A41!  200.0!  35.0! 

1  1  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1642! 

-  I 

17.5 ! NONE 
! 

•IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

197* 

CCT  255B 

1553575 

! 

t  99314x411  200.0!  35.0! 

1  I  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

! 

*64J| 

-  ! 

17.5 ! NONE 
! 

1 IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

197* 

CCT  2563 

1563306 

I 

!  933 1 4441 1  200.0!  35.0! 

1  i  !  200.0!  35.01 

9.0! 

1.M 

“ 

1 

1 

1631! 

-  1 

18.31N0NE 

! 

!  IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

!975 

CCT  2578 

1565307 

1 

!  93314A41I  200.3!  35.0! 

!  1  i  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6? 

“ 

! 

! 

1631! 

-  ! 

13.3 ( NONE 
! 

f  XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1975 

CCT  2583 

1563308 

1 

!  93314A411  200.0!  35.0! 

!  !  t  209.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

1 

1631! 

-  ! 

13. 3! NONE 
! 

! XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1973 

CCT  2593 

!5o3309 

1 

1  9 33 1 4A41 1  700.0!  35.0! 

1  l  !  200.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

” 

1 

1831! 

-  ! 

18.31N0NE 

• 

•IL  EAST  CA- 
»  RONDELET 

1975 

CCT  2600 

1563310 

! 

t  93314AF11  200.01  35. 0! 

*  !  1  200.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

1631! 

-  1 

18. 3{K0NE 
! 

t  IL  EAST  CA- 
1  RONDELET 

1975 

CCT  2619 

1563311 

1 

l  93314A41!  200. Ot  35.01 
!  1  1  200.0!  35.0! 

9.0* 

1.6! 

“ 

1 

! 

1631! 

-  1 

1 8. 3 ! NONE 
! 

( XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1975 

CCT  2629 

1563312 

» 

!  9331x441!  290.01  35.0! 

1  1  !  200.0!  35.f» 

9.0! 

1.6! 

” 

) 

f 

1631! 

-  1 

18.3! NONE 
! 

f IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1975 

CCT  263P 

1563313 

! 

•  90i 1 4441 1  2G0.0!  35. Cl 

!  !  1  200.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

" 

f 

! 

1631! 

18. 3 ! NONE 
! 

!IL  EAST  CA- 
1  RONDELET 

1975 

CCT  2648 

1 563314 
l 

>  90 H 44 41  !  200.0!  35.01 
t  1  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

■* 

! 

! 

1631! 

-  1 

18.3! NONE 
! 

t XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1975 

CCT  265? 

1563315 

! 

I  9.1114A411  200.0!  35.0! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1631! 

-  ! 

18.31NONE 

! 

!IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1975 

EPN'  4 

1628731 

! 

!  95214441!  200.0!  35. C! 

i  !  !  20C.CJ  35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

! 

! 

1664! 

-  ! 

20.0! NONE 

l 

! IL  DES 
!  PLAINES 

1980 

C*  18 

1598369 

! 

i  91714441!  200.0!  35.0! 

!  !  !  200.0!  35. C! 

10.0! 

1.6! 

“ 

! 

» 

1650! 

-  ! 

17. ii NONE 

2 

1 IL  CAST  CA- 
!  RONDELET 

1980 

GX  28 

i 

i 

!  917MA41!  200.0!  35. C! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

10.0! 

1.6! 

" 

i 

! 

1650! 

-  ! 

17.6 ! NONE 
{ 

f IL  EAST  CA- 
!  RONOELET 

1980 

HJV  101 

1627201 

1 

*  85614448!  195.0!  35.0! 

•  !  !  195.0!  35.0! 

8.6! 

1.6! 

■ 

! 

1 

1396! 

•  j 

14. oj  NONE 
! 

I XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1980 

HJU  102 

1627202 

1 

(  S56J4.UM  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

8.6! 

1.6! 

* 

! 

1 

1396! 

-  i 

14 .0! NONE 
l 

t XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1980 

HJV  103 

1631154 

l 

1  95514A48!  200.0!  35.0! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1558! 

-  ! 

1 4.0 ! NONE 
! 

! XL  EAST  CA- 
!  RONOELET 

1980 

HJV  104 

1631185 

1 

!  955I4A48!  200.0!  35.C! 

I  !  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

! 

1558! 

-  ! 

14.0! NONE 
! 

!IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1980 

H9C  1 

1615266 

!  95214041 !  195.0!  35.0! 

!  !  1  195.0!  35.0! 

9.U! 

2.0! 

“ 

i 

l 

1450! 

-  1 

19. 0! NONE 
! 

! XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1980 

HBC  3 

1615268 

! 

!  952 140*1  1  195.0!  35.0! 

!  !  t  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

l 

! 

1(501 
-  * 

19.0! NONE 
l 

E  XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1980 

M9C  6 

1615271 

1 

!  052)4041!  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35. Cl 

9.0! 

2.0! 

1 

! 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

! XL  CAST  CA- 
!  RONDELET 

1980 

NBC  7 

1615272 

1 

!  962)4041!  195.0!  35.01 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

" 

j 

i 

1450! 

-  I 

19.01NONE 

! 

1 IL  CAST  CA- 
!  RONDELET 

1980 

N3C  8 

1615273 

1 

*  9521*0*1!  195.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

! 

! 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

! XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1930 

M? C  9 

•615274 

1 

!  952 ! 4D41 !  195.0!  35.0! 

1  l  I  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1450! 

-  ! 

19.0IN0NE 

! 

! XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1980 

HBC  10 

161527$ 

1 

•  95214041!  195.0!  35.0! 

•  *  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 

i 

!  XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1910 

.“SC  It 

•61577* 

1 

»  959!404i>  105  *>»  35#0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9,0‘ 

2.0! 

“ 

) 

! 

14$0! 

-  ! 

19.0IN0NF 

! 

JTL  FAST  CA- 
!  RONDELET 

1980 

HBC  13 

•615278 

!  9521(041!  195.0!  35.0! 

1  {  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

I 

! 

1450! 

-  ! 

19,0! NONE 
! 

! XL  EAST  CA- 
i  RONDELET 

1980 

nec  K 

j  615279 

i 

!  952! 4D4! !  195.0!  35.0! 

:  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

” 

! 

1450! 

-  ! 

19 .0 ! NONE 
! 

I  XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1980 

M8C  15 

*615280 

» 

!  95214041 !  195.0!  35.0! 

1  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

* 

! 

1450! 

-  ! 

19*0! NONE 
! 

!IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1980 

HBC  16 

! 515281 

j 

!  95214041!  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

” 

! 

1 

1450! 

-  j 

19.01N0NE 

! 

t XL  EAST  CA- 
!  RONOELET 

1980 

M3C  17 

1615252 

i 

!  95214D41!  195.0!  35.0! 

!  !  J  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

*■ 

1 

2 

1450i 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

! I L  EAST  CA- 
J  RONDELET 

1980 

JtBC  \t 

•615283 

I 

!  952  !*041  !  195.0!  35.0! 
I  !  J  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1*50! 

-  ! 

1 9. 0 ! NONE 
! 

1  XL  EAST  CA- 
!  RONOELET 

1980 

HBC  “ID 

1615284 

! 

1 

!  95214041!  195.0!  35.0! 
!  !  !  195.0!  35.0! 
!  1  !  !  ! 
!  !  !  !  ! 

9.0! 

2.0! 

J 

1 

! 

1 

! 

! 

1450! 

-  ! 

1 

2 

19.0! NONE 
! 

! 

! 

ML  EAST  CA- 
)  RONDELET 

I 

! 

1980 

3Q8 _  ^  TAflLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(26)  CONTICARRIERS  AND  TERNIN 
INC. 


(11)  CONTINENTAL  CRAIN  CO. 
CNC  AA 


(26)  CONTINENTAL  NARINE/  INC. 
DAVID  E 


(32)  CONVENT  NARINE  COMPANIES 
ANDREA  DAENER 


KRISTEN  STEWART 


(17)  CONVEYORS/  INC. 
CHARLOTTE  LYNN 


(31)  LOOK  INLET  TU6  AND  flARCE 
PACIFIC  WIND 


(32)  COOK/  PAUL  L.  BOAT  RENTA 
COLTIE  SUE 


IVTCC 
NET  i CODE 
REGIS-U*** 
TER  f  SEE 
TON-  JPAGE 
NACE  !  IV 


DIMENSIONS  ! 
LENCTHURDTH 
REC.  !  REC.I 
//////I/////I 
OVER-JOVER”! 
ALL  t  ALL 


CARSO 

//////// 

PASS- 

EN6ERS 


NISH-  ! 

PST  I  CARSO  HANDLING  ! 
FIXED  !  EAUIPHENT  ! 
POINT  I  LINE-1 

(lisnt)I  nunnnmm 

(FEET)!  LINE-2 


9521ADA1! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

1A30! 

19.0! NONE 

IIL 

U5?  CA- 

1980 

!  ! 

19S.0! 

5  5.0! 

2.0! 

-  J 

! 

! 

RCAPELET 

952140(1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1AS0! 

19.01  NONE 

1  XL 

EAST  CA- 

1980 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

RONDELET 

9521(041! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  | 

1(50! 

19.0! NONE 

!  IL 

EAST  CA- 

1980 

!  ! 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

932IADA1! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1A50! 

19.0! NONE 

IIL 

EAST  CA- 

1980 

I  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

9S2IADA1! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1AS0! 

19.0! NONE 

(IL 

CAST  CA- 

1910 

!  ! 

195.01 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

( 

! 

RONDELET 

9S2IADA1I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  ! 

1A50I 

1 9.0! NONE 

IIL 

CAST  CA- 

1980 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

9521(0(1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1A50! 

1 9.0! NONE 

IIL 

CAST  CA- 

1980 

!  i 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

RONDELET 

952!ADA1 ! 

195.3! 

35.  C* 

9.0! 

-  J 

1 ASO) 

19.0! NONE 

t  IL 

EAST  CA- 

1980 

!  I 

195.0! 

35. 0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

rondelet 

9)2)40(1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1A50! 

19.01N0NE 

IIL 

EAST  CA- 

1980 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

R0NDELET 

9)2! ADA1 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1AS0! 

19.0! NONE 

IIL 

EAST  CA- 

1980 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RONOCICT 

9521ADA1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1A50! 

1 9. 0 1  NONE 

1  XL 

EAST  CA- 

1980 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

R0NDELET 

952!  ADA1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1AS0! 

19 .0 ! NONE 

IIL 

EAST  CA- 

1980 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RONDELCT 

952! ADAS ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1650! 

19.01N0NC 

1  XL 

EAST  CA" 

1980 

!  ! 

200.01 

35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

( 

R0NDELET 

888IAAA8! 

195.0! 

35*0! 

12.0! 

-  i 

1600! 

18*0! NONE 

t  XL 

EAST  CA- 

1980 

!  ! 

!  ! 

i  i 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

2.0! 

! 

i 

-  1 

1 

! 

! 

! 

! 

RONDELCT 

i  i 

!  ! 

82AIAAA1 ! 

! 

195.0! 

1 

35.0! 

X 

! 

9.0! 

_  i 

! 

! 

1AS0! 

! 

* 

14.0! NONE 

L 

NORFOLK 

196( 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9} 

-  ! 

* 

! 

857! AAAI t 

195.0! 

35.0! 

S.5! 

—  j 

1250! 

14.0 ! HONE 

IVA 

NORFOLK 

1947 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  | 

( 

857! AAAI ( 

195.01 

35.0! 

<•5! 

-  ! 

1250! 

14.0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

1947 

(  I 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

857! AAAI! 

195.01 

35.0! 

6.5! 

-  | 

1250! 

14 .0 ! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1947 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

9(5! AAAI ! 

200.01 

35.  C! 

10.0! 

-  j 

1600! 

14.01  NONE 

IVA 

NORFOLK 

1965 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  | 

! 

952! AAAI! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1A50! 

16.51  NONE 

!VA 

NORFOLK 

1980 

i  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  * 

! 

952! AAAI  1 

195.0! 

55.01 

9.0! 

-  i 

1A50! 

16.5! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1980 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

952! AAAI ! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1 A50! 

16  .5 (NONE 

IVA 

NORFOLK 

1980 

!  ! 

!  ! 

1  1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

i 

2.0! 

! 

i 

-  ! 

» 

• 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

1  A!  3  A  3  6 ! 

X 

! 

A2.1 ! 

i 

! 

12.81 

X 

! 

5.2! 

150! 

X 

! 

-  ! 

X 

! 

18.0 (NONE 

I 

I 

! 

19(5 

!  ! 

!  ! 

i  i 

A2.1! 

! 

12.8! 

! 

5.2! 

! 

i 

-  ! 

X 

!  - 
! 

! 

! 

36.014  AO 

! 

! 

I  X 

!  ! 

88I3A35! 

X 

1 

63.6! 

! 

26.1! 

z 

9.9! 

1350! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

TON  VINCNCStLA 

CONVENT 

1982 

!  1 

63.6! 

26.1! 

8.5! 

-  ! 

! 

! 

97I3A35! 

60.9! 

26.1! 

9.6! 

1350! 

-  ! 

36.014  40 

TON  WINCNESILA 

CONVENT 

1981 

!  ! 

60.9! 

26.1! 

8.5! 

-  ! 

) 

! 

705I5A70! 

195.11 

35.1! 

10.7! 

-  i 

700! 

30.01PUNPS 

!LA 

CONVENT 

1956 

I  ! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  1 

! 

! 

9A6ISA70! 

189.0! 

50. C! 

13.7! 

-  i 

1500! 

15.0! PUMP 

JLA 

CONVENT 

1962 

!  ! 

!  f 

1  1 

189.0! 

! 

50.C! 

! 

i 

10.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

■ 

! 

! 

!  ! 
17513*36! 

X 

! 

65.0! 

1 

! 

26.0! 

! 

8.0! 

1130! 

I 

! 

-  1 

1 

! 

23.0! NONE 

! 

! 

1981 

!  ! 

65.0! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

711IAAA1! 

195.0! 

SS.C! 

9.0! 

•  j 

1 A89! 

15.0IN0NE 

1 

1979 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

711! AAAI! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1A89! 

15.0! NONE 

! 

1979 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

t 

1 

711! AAAI! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1 A89! 

1S.OINONE 

! 

1979 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

» 

! 

711 ! AAAI ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

14891 

15.0! NONE 

! 

1979 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

711 (AAAI ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1489! 

15.0! NONE 

1 

1979 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

711! AAAI! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1A89! 

1 5. 01  NONE 

! 

1979 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

! 

71 1! AAAI ! 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

-  ! 

1689! 

15.0! NONE 

! 

1979 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

71 1 ! AAAI ! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1A89! 

15.0! NONE 

! 

1979 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  J 

| 

1 

711 ! AAAI ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1A89  ( 

IS .0 (NONE 

! 

1979 

!  ( 

195.01 

35. 0! 

1.61 

-  » 

! 

! 

711 ! AAAI ) 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1A89! 

15.0! NONE 

! 

1979 

!  ! 

!  ! 

•  i 

195.01 

! 

a 

35.0! 

! 

i 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

i  i 

!  ! 

S3!3A36t 

i 

! 

65.01 

! 

22.0! 

! 

7.6! 

1200! 

i 

! 

-  ! 

) 

! 

55.0! NONE 

! 

! 

UK 

ANCHORASE 

1972 

i  i 

65.01 

22.0! 

6.01 

-  1 

f 

i 

17! 3A36! 

(0.0! 

12.0! 

5. A! 

300! 

-  1 

25.0 ! NONE 

UK 

ANCHORAGE 

19(6 

1  ! 

AO.O! 

12.0! 

5. A! 

-  ! 

! 

20SIAAA3! 

120.01 

30.0! 

5.0! 

•  ! 

-  ( 

! 

UK 

ANCHORAGE 

1969 

!  ! 

!  ! 

120.0! 

! 

30.0! 

! 

1 .(! 

! 

t 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

X  1 

!  ! 

1((1C02! 

X 

(2.0! 

X 

! 

13.0! 

! 

1 

(.0! 

500! 

! 

I 

-  ! 

( 

! 

15.0! NONE 

! 

! 

JLA 

3URAS 

1968 

!  ! 

(2.0! 

13.0! 

3.5! 

22! 

! 

! 

VESSEL! 
S  fOPERATINS  t 
TC!  BASE  ! 
AO!  LINE-T  I 
TO!//////////! 
EE1  LINE-2  ! 


YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 
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ENG*! 

iVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT  1 

! CAPACITY !  MICH-  ! 

{VESSEL! 

1 

DtSTI  OPERATOR 

NET  IC0DEILENGTH18RDTH1 

! 

( 

1 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

! S  {OPERATING  l 

TERR 

1  COAST 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

! //////// !  POINT  !  LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  KANE  AND  NUMBER 

1  GUARD 

TON-  1PASCJ  0VER-10VER-!/////!  MORSE! 

PASS-  ! (LIGHT ) I ////////////////! TO  I ////////// 1 

OR 

!  NUMBER 

NAGE  !  IV  1  ALL  1  ALL  ILIGHT1  POVER! 

EN6ERS  ! 

(FEET)!  UNE-2 

SEC!  LINE-2  I •REBUILT! 

(32)  COOPER  STEVEDORES 

I 

! 

! 

It  1  1 

11  11 

11  1  1 

! 

! 

j 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

(  1 

1979 

SAINT  301 

1  - 

94014A48!  195.01  35.0! 

io.oi 

-  i 

1696! 

19.0! NONE 

!LA  DUHOV  1 

! 

i  l  195.0!  35.0! 

1.7! 

1 

-  1 

! 

!  1 

TIDE  101 

94014A46I  195.01  35.0! 

10.0! 

-  ! 

1696! 

19.0! NONE 

a*  barrow  1 

1979 

! 

1  1  195.01  35.0! 

1.7! 

! 

! 

!  ! 

1979 

! 

! 

!  1  195.0!  35.0! 

11  1  1 

1*7! 

! 

1 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

(32)  COR INNC  DEE#  INC. 

1 

I 

1  1  1  1 

1  1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

1979 

C0R1NNE  D 

! 604393 

34  1  3 A  36 1  45.5!  16. C! 

6.0! 

600! 

33.0! NONE 

a*  oes  HIE-  1 

t 

t 

I  1  48.01  16.6! 

II  1  1 

5.0! 

! 

! 

1 

! 

1 

!  HANOS  ! 

!  ! 

1 

(24)  CORINTHIAN  BOAT  CORPORATION 

I  1  t  1 

II  1  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

1948 

L.  VADE  CHILDRESS 

1256000 

496! 3A351  166.31  39.6! 

8.2! 

-  ! 

-  J 

45.6! NONE 

!Vt  PRAIRIE  ! 

! 

! 

1  l  176.01  *0.01 

1  1  1  1 

7.6! 

1 

I 

! 

1 

! 

!  DU  CHUN  1 

!  I 

(07)  CORPORATION  TRUST  CENTER! 

11  11 

It  1  1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

1979 

ASCENSION 

1604474 

8713A361  56.01  24.0! 

9.0! 

800! 

31 .01  NONE 

!  i 

i 

! 

!  1  56.0!  24.0! 

11  1  1 

9.0! 

! 

! 

! 

I 

1 

!  ! 

1  ! 

(33)  CORPUS  CHRISTX  NARINE 

! 

S  £ ! RVSCES 

11  It 

!  1  11 

» 

I 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

KAREN  ANN 

!  631602 

1511 3*36!  76.8!  32.01 

10.1! 

2400! 

60 .0 ! NONE 

ITX  CO  REUS  ! 

1981 

» 

1  1  76.8!  32.01 

7.6! 

! 

-  I 

! 

!  CHRISTI  1 

CCHS  2001 

1535889 

199215A70!  180.0!  54.0! 

9.0! 

-  ! 

2890! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

!TX  CORPUS  ! 

1981 

l 

1  1  160.0!  54.01 

2.0! 

! 

; 

1  CKRtSTI  ! 

1949 

! 

1  1  264.2!  50.0! 

2.0! 

! 

! 

!  CMRISTI  ! 

CCNS  3001 

1630C37 

226415A701  297.01  54.01 

10.0! 

! 

4269! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

m  corpus  1 

1980 

1 

1  l  297.0!  54.0! 

2.0! 

] 

-  | 

! 

1  CHRISTI  I 

CCNS  3002 

1633289 

226415A70!  297.0!  54.0! 

9.0! 

-  ! 

4289| 

20.0 !  DIESEL 

PUMP 

ItX  CORPUS  1 

1981 

l 

1  1  297.0!  54.0! 

!  1  1  ! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

!  CHRISTI  ! 

!  ! 

(20  COULEE  REGION  TOWING# 

1 

INK. 

11  1  1 

it  1  1 

! 

1 

! 

» 

I 

! 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

1957 

ASA 

1273583 

7213A361  —  !  —  ! 

7.0! 

900! 

-  ! 

35.0! NONE 

IIA  CLAYTON  I 

1 

1‘  1  71.01  22. C! 

6.0! 

1 

-  j 

! 

!  ! 

GENESIS 

1605056 

7013A35!  —  1—1 

7.01 

800! 

-  J 

35.0! NONE 

!IA  CLAYTON  ! 

1979 

1 

!  1  60.01  22.0! 

1  1  1  1 

6.0! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

(C3)  COVE  SHIPPING#  INC. 

l 

1 

1  1  1  1 
11  1  1 

i 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

1959 

COVE  LEADER 

1279938 

2754012A20!  790.81104.0! 

47.1! 

25000! 

80000! 

144.0(4  STEAM  PUMPS 

1ST  NEU  YORK  1 

1 

1  !  81C. 01104.0! 

18.0! 

! 

! 

1  1 

*  1981 

CCVF  LIBERTY 

1644295 

25097! 2A20!  796.91105.7! 

43.2! 

22000! 

77622! 

148.031  OEE* 

WELL  4  4 

INY  NEW  YORK  I 

1 

1  !  825.811C5.71 

16*03 

! 

!  STEAM 

PUMPS 

!  ! 

1959 

COVE  TRADER 

1279438 

18955! 2 A 20 !  705.01102.0! 

39.8! 

15000! 

57250! 

124.014  STEAM  PUMPS 

INY  NEW  YORK  ! 

1 

1 

1  1  736.31102.0! 

1  1  1  ! 

9.1! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

(31)  COX  MARINE  CORP. 

Rf  oia 

! 

1 

1543104 

!  I  !  i 

1  1  1  1 

97114A48!  200.0!  35.0! 

! 

! 

10.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

1630! 

! 

! 

15.21M0NE 

i  i 

i  i 

INS  GREENVILLE! 

1973 

1 

t  1  200.11  35.11 

1.6! 

! 

! 

!  ! 

RF  *133 

1543106 

97114A48!  2CC.01  35.0! 

10.7! 

-  ! 

1630! 

1 5. 2 ! NONE 

IMS  GREENVILLE! 

1973 

l 

1  !  200.1!  35.1! 

1.6! 

! 

! 

!  ! 

RF  4143 

1543107 

97114A48!  2C0.0!  35.0! 

10.7! 

-  ! 

1630! 

15.2! NONE 

INS  GREENVILLE! 

1973 

1 

!  1  200.1!  35.1! 

1.6! 

! 

! 

!  ! 
!HS  GREENVILLE! 

Rf  41  S3 

1543111 

97114A48!  200.0!  35.0! 

10.7! 

-  ! 

1630! 

15. 2! NONE 

1973 

! 

1 

!  (  200.1!  35.1! 

!  !  (  ! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

(30)  CPD  BARGE  LINE 

1 

1 

!  !  !  1 

!  !  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  i 

1981 

CPD  8101 

1637872 

88854A46!  195.0!  35.0! 

10.5! 

-  ! 

1650! 

10. 6! NONE 

INS  FRIARS  I 

! 

!  !  195.1!  35.0! 

2.3! 

! 

-  | 

! 

!  POINT  I 

CPD  8102 

1638271 

688I4A46!  195.0!  35.0! 

10.5! 

-  1 

16501 

10.8 !  NONE 

INS  FRIARS  1 

1981 

1 

1 

!  !  195.1!  35.0! 

!  !  !  ! 

2.3! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

2 

i 

!  POINT  ! 

!  ! 

(21)  CRAIN  BROS.#  INC. 

AUNT  POLLY 

! 

j 

j  221464 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

24! 3A  35!  45.0!  16.0! 

! 

! 

2.7! 

t 

i 

85! 

2 

! 

-  ; 

! 

! 

12 .0 (NONE 

!  1 

!  ! 

!PA  PITTSBURGH! 

1921 

! 

!  !  60.0!  16.5! 

2.3! 

! 

-  f 

! 

!  1 

UILLSON 

1512671 

144I3A35!  75.8!  77.3! 

8.6! 

1130! 

*  2 

35 .0 !  NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1968 

! 

!  !  75.8!  27.3! 

S.6! 

! 

-  ! 

! 

NEUTER 

1279678 

1 9! 3*35!  33.6!  18.0! 

3.6! 

165! 

-  1 

1 8.0! NONE 

•PA  PITTSBURGH! 

1959 

j 

!  !  34.6!  19.0! 

3.6! 

2 

-  J 

; 

ROY  L. 

1249247 

5013*35!  61.0!  16.1! 

4.5! 

425i 

27 . 5  !  NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1945 

! 

!  !  61.0!  16.1! 

4.5! 

! 

! 

•  ! 
•PA  PITTSBURGH! 

192* 

CB  35 

!  - 

127*4*43 !  110.0!  26.0! 

5.5! 

-  ! 

330! 

6. 5  !  NONE 

t 

•  !  110.0!  26. C! 

1.2! 

! 

! 

!  1 

!PA  PITTSBURGH! 

!  I 

1939 

i 

!  I  110.0!  26.0! 

U21 

! 

2 

CB  18* 

j  ...... 

420! 4A40!  175.0!  26.0! 

9.0! 

\ 

1000! 

1 1 .0! NONE 

•PA  PITTSBURGH! 

1984 

! 

!  !  175.0!  26. C! 

1.6! 

! 

*  2 

! 

!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 

1984 

ce  264 

1  - 

420! 4*40!  175.0!  26.0! 

9.0! 

! 

1000! 

11.01MONE 

1 

!  (  175.0!  26.0! 

1.6! 

t 

-  2 

! 

!  ! 

C9  650 

429! 4A4'Ji  175.0!  26.0! 

9.0! 

-  i 

900! 

11.0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1959 

! 

!  !  175.0!  26. C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 

1956 

C?  1001 

1271724 

60214*40!  200.0!  25. C! 

9.0! 

1 

1150! 

12. OINONE 

!  !  20C.0!  26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

(  ! 

ce  1002 

1271268 

602! 4A40!  20C.0!  26. C! 

9.0! 

1 

1150! 

12.0! NONE 

IPA  PITTSBUPGH! 

1956 

1 

!  !  200.0!  28.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I  1 

CB  1003 

1271288 

602! 4A40!  200.0!  76.0! 

v.O! 

-  I 

1150* 

1 2 .0!nOm£ 

f?A  PITTS5USGKI 

1*36 

1 

!  !  2C0.0!  28.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

!  ! 

CB  1004 

1271324 

60214A40!  200.0!  26.0! 

9.0! 

! 

1150! 

12.0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1956 

! 

!  !  200.0!  28.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

ce  1005 

1271354 

60214*40!  200.0!  26.0! 

9.0! 

-  ! 

1150! 

1 2 .0 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1956 

! 

!  !  200.0!  28.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

1 

!  ! 

C9  1006 

1271389 

602*4440!  200.0!  26. C! 

9.0! 

-  s 

1150! 

12.0! NOME 

IPA  PITTSBURGH! 

1956 

1 

!  (  200.0!  28.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

( 

!  ! 

CB  1007 

1271*36 

602(4*40!  200.0!  26.0! 

9.0! 

I 

1150! 

1  2. 0 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1956 

1 

!  !  200.0!  28.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  1 

CS  1006 

1271455 

60214*40!  200.0!  26. C! 

9.0! 

1 

1150! 

12. OINONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1956 

1 

!  !  200.01  23.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1  I 

CP  1009 

1271*76 

60214*40!  200.0!  26.0! 

9.0! 

-  I 

1150! 

12. OINONE 

iPA  PITTSBURGH! 

1956 

1 

!  !  2C0.0!  28.0' 

1.5! 

1 

-  • 

! 

!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 

1956 

CB  1011 

1271521 

602UA40I  2CC.CI  26. C! 

9.0! 

• 

1150! 

12. OINONE 

! 

1 

1 

!  !  200.0!  28.0! 

!  !  !  ! 

!  f  !  1 

1.5! 

! 

! 

| 

"  ( 
! 
! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


310 


E  116*1 

oist!  operator 

1  tVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

1  NET  ICODE1LENCTHI3RDTM!  ! 

-IREGIS-!****!  REG.  1  REG. I LOAD- 1 

! CAPACITY ! 

!  1 
!  CARGO  ! 

HIGH-  ! 

EST  ! 
FIXED  ! 

CARGO  HANDLING 
EQUIPMENT 

(VESSEL! 
IS  ! OPE  KATINS  t 
1TC!  BASE  ! 

TEA* 

! 

COAST 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  1 

LINE-1 

1AO!  LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  WANE  AND  NUMBC* 

1 

E»*RD 

!  TON-  !PAGEl  OVER-IOVER-!/////! 

MORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! ////////// ! 

OR 

1 

KCKtP» 

!  NA4£  !  IV  !  ALL  !  ALL  RIGHT! 

POWER!  ENGERS  1 

(FEET)! 

LINE-2 

1EI!  LINC-2  ! 

♦REBUILT 

!  1  II!  t  I  !  I 

!!!!!!  t  !  ! 


(21)  CRAIN  BROS. * 

INC. 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

CB  1012 

1271589 

6C214A40! 

200.0! 

26.0! 

9.0! 

-  I 

1150! 

1 2.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1956 

!  ! 

200.0! 

28.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

t 

! 

! 

CB  1900 

,  - 

466I4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1100! 

ii.oInone 

JPA 

PITTSBURGH! 

1964 

l 

!  ! 

195.0! 

26.01 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

I 

! 

C5  1901 

|  - 

466I4A60! 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

-  ! 

1100! 

II.OINONE 

1  PA 

PITTSBURGH! 

1964 

! 

!  1 

195.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

CB  1902 

!  - 

48614A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1 1  CO! 

II.OINONE 

!  PA 

PITTSBURGH! 

1964 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

| 

-  ! 

! 

I 

! 

CB  1903 

466! 4440! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  t 

1100! 

1 1 .0! NONE 

IPA 

BITTS8U8SH ! 

1964 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

C  0  1904 

!  - 

466! 4A401 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1100! 

II.OINONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1964 

! 

!  ! 

195.0! 

26.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

( 

! 

CB  1905 

466I4A40) 

195.0! 

26.  C! 

9.0! 

-  ! 

1100! 

II.OINONE 

!PA 

MTTS!U«GH! 

1964 

! 

!  1 

195. C! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

DSCO  13 

!  . 

182J4A43! 

135.0! 

27.  C! 

7.0! 

-  i 

5001 

12.0! NONE 

!PA  MTTS8UMN! 

1933 

! 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.8! 

1 

-  ! 

( 

! 

! 

63  901 

!  - 

371UA40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

-  ! 

850! 

1 1 .0! NONE 

!*A 

PITTSBURGH! 

1951 

! 

!  ! 

175.0! 

26. Ot 

1.5! 

5 

-  ! 

! 

( 

! 

HILL  900 

!  - 

422  !  4 A  40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

-  i 

900! 

10.7 ! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1951 

! 

!  1 

175.0! 

26.  Cl 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

MV  536 

,  - 

425 ! 4A401 

175.0! 

26.1! 

9.0! 

-  i 

902! 

12.6!  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1949 

1 

!  ! 

175.0! 

26.1! 

1.8! 

! 

-  ! 

( 

! 

1 

NO  97 

1295865 

422I4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  1 

900! 

11.5! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1953 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  106 

1  - 

364!  4A401 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

-  ! 

950! 

11.5! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1950 

1 

!  1 

175.0! 

26.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

NO  1C7 

i  - 

364 { 4 A  40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  j 

900! 

II.OINONE 

!  PA 

PITTSBURGH! 

1951 

1 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.2! 

! 

-  ! 

I 

1 

! 

NO  ioe 

1  - 

364 !  4 A40 ! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  • 

950! 

1 1 • 5 ! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1950 

! 

!  ! 

175.01 

26. Ot 

7.5! 

! 

-  1 

( 

1 

! 

NO  110 

!  - 

344I4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

950! 

1 1 .5! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1950 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

7.5! 

1 

-  ! 

; 

! 

! 

NO  112 

!  - 

233! 4A46! 

175.0! 

26.1! 

9.0! 

-  1 

900! 

1 1 .5 i NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1949 

! 

!  ! 

175.0! 

26.1! 

1.3! 

• 

-  ! 

! 

! 

1 

NO  161 

(  - 

422! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

•  1 

900! 

11.5 ! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1953 

j 

!  i 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

!  ! 

145.0! 

27.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

I 

NO  222 

j  - 

1 50! 4 A43 ! 

145.0! 

27.0! 

6.5! 

-  ! 

360! 

1 0. 0 ! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1950 

! 

1  ! 

143.0! 

27.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

NO  304 

!  - 

32814440! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

900! 

12.2! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1943 

! 

!  ! 

17S.0! 

26.0! 

1.S! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  307 

!  - 

325UA40! 

175.0! 

26.01 

9.0! 

-  ! 

900! 

12.2! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1943 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

NO  309 

!  - 

326 ! 4 A  40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

900! 

12.2! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1943 

i 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

♦ 

•  | 

! 

! 

! 

NO  321 

j  - 

30314A40! 

132.0! 

35.0! 

8.0! 

-  i 

846! 

1 0 .0 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1948 

! 

!  ! 

132.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

NO  322 

!  - 

30SJ4A40! 

132.0! 

35.0! 

8.0! 

-  ! 

846! 

1 0.0 ! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1948 

! 

!  ! 

132.0! 

35.0! 

1.41 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

NO  323 

j  - 

30814A40! 

132.0! 

35.0! 

8.0! 

-  ! 

846! 

1 0. 0 ! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1948 

1 

!  ! 

132.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

I 

! 

I 

NO  411 

!  - 

364UA40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

900! 

1  2 .0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1957 

! 

!  i 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

NO  451 

1  - 

364UA40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  • 

900! 

12.0! NONE 

ip* 

PITTSBURGH! 

1957 

I 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

NO  €61 

j  - 

413 !4A40 1 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  1 

900! 

1 1 .0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1955 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

t 

-  ! 

1 

! 

! 

NO  579 

!  - 

41 3 ! 4A4C! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

! 

900! 

II.OINONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1955 

! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  921 

j  - 

364! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

900! 

1 2.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1956 

! 

!  ! 

175.0! 

26.  Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  951 

364I4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

900! 

12.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1956 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

.  ; 

1 

! 

OP  6  JP 

422 ! 4A40! 

175.0! 

26.  C! 

8.5! 

-  ! 

900! 

11.5IN0NE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1947 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

• 

-  j 

! 

1 

I 

PC  862 

!  - 

41 3! 4A40I 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

900! 

II.OINONE 

*!pa 

PITTSBURGH! 

1954 

{ 

!  ! 

1/5.0! 

26.0! 

1.5! 

j 

-  j 

1 

! 

! 

PC  863 

1  ------ 

413J4A40! 

175.0! 

26.  C! 

9.0! 

-  1 

900! 

II.OINONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1954 

i 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

i 

• 

! 

I 

PC  973 

j  - - 

413UA40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

! 

900! 

II.OINONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1955 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

j 

26.0! 

1 

1.5! 

! 

! 

» 

-  1 

i 

1 

t 

l 

I 

! 

I 

(32)  CRAIN  9R0S.# 
UNCLE  NED 

INC. 

( 

! 

! 289410 

1  ! 

!  ! 

6453*36! 

j 

i 

60.3! 

1 

i 

22.0! 

! 

1 

9.  si 

1 

1 

456! 

! 

! 

i 

1 

35. oi 

I 

I 

ILA 

l 

! 

GRAND  ! 

196? 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

65.0! 

! 

22.0! 

! 

7.0! 

1 

! 

! 

! 

1 

( 

I 

CHENIER  ! 

! 

(32)  CRAIN/  FRANK 
CRESCENT 

M.  CO. 

! 

! 

! 233S87 

!  ! 

!  ! 

43I3A351 

! 

1 

73.8! 

1 

i 

21.3! 

i 

! 

5.2! 

! 

! 

480! 

! 

! 

i 

1 

20. 0! NONE 

1 

! 

ILA 

! 

! 

NEW  ! 

*  1968 

! 

!  ! 

73.8! 

21.3! 

5.2! 

j 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS  1 

SUNSHINE 

1262991 

13I3A35! 

43.5! 

13.5! 

3.5! 

60oi 

-  | 

15.0IN0NE 

!IA 

NEW  ! 

*  1965 

I 

!  ! 

43.S! 

13.5! 

3.5! 

! 

! 

! 

ORLEANS  1 

S  7 

|  - 

200! 4F43 ! 

152.0! 

34.0! 

5.0! 

550! 

4.8! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1930 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

152.0! 

! 

34.0! 

! 

1.3! 

! 

! 

( 

i 

I 

1 

I 

I 

ORLEANS  ! 

! 

(21)  CRAIN#  G.  M. 

RIVER 

! 

TOWINIG#  INC. 

!  ! 

!  ! 

! 

( 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

1 

1 

I 

PUSHBUTTON 

! 263789 

29J3A35! 

54.0! 

15.0! 

5.3! 

400! 

-  | 

-  INONE 

IPA 

GLEN-  ! 

•  1986 

! 

!  ! 

54.0! 

15.0! 

5.3! 

! 

! 

I 

WILLARD  ! 

C8  105 

!  - 

425  !4  A40 ! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  | 

9001 

1 2.5 ( NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1954 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

! 

?6*0J 

! 

1.5! 

! 

f 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

1 

1 

(33)  CRAWFORD#  FAMES  P. 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

t 

i 

! 

! 

! 

» 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

SHORELINE  VII 

! 62831 5 

107J1A99! 

63.0! 

28.0! 

7.0! 

700! 

80.015  TON 

HYDRAULIC  !TX 

HOUSTON  1 

1980 

! 

! 

!  ! 

!  1 

65.0! 

! 

40.0! 

1 

7.0! 

! 

! 

! 

! 

!  CRANE 

I 

I 

! 

! 

! 

(03)  CREEK  TOWING 
DORY  8 

CORP. 

! 

! 

1559714 

!  ! 

!  ! 

87J3A36! 

! 

! 

64.0! 

1 

j 

24.  ol 

j 

! 

9.6! 

! 

! 

1350! 

! 

! 

! 

1 

30. ol NONE 

1 

I 

INK 

! 

! 

ROSLYN  ! 

1974 

l 

!  ! 

64.0! 

24.0! 

4.0! 

! 

-  1 

I 

! 

! 

FRANK  C.  BARKER  III 

! 2491 17 

246  !  3 A  36 ! 

104.8! 

30.1! 

11.1! 

3200! 

-  j 

65.01  NONE 

JNY 

ROSLYN  1 

1945 

I 

!  ) 

104.8! 

30.1! 

9.1! 

! 

-  j 

! 

t 

! 

JANES  B 

! 276C1 3 

7513A36! 

84.0! 

26.0! 

9.9! 

2200! 

58.2! NONE 

!NY 

ROSLYN  ! 

1958 

! 

!  ! 

84.0! 

26.0! 

8.3! 

! 

-  i 

! 

f 

! 

JOHN  C.  BARKER 

1257737 

73! 3A  36! 

75.5! 

24.0! 

8.6! 

1800! 

-  | 

45.0! NONE 

I  NT 

ROSLYN  I 

1962 

! 

1 

( 

i  ! 

!  1 

f  I 

75.5! 

! 

! 

24.01 

! 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

I 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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INfiR! 

OPERATOR 

! 

1  NET 
-1REOIS' 

1VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 
ICODElLENCTKlBRDTHl  ! 
'!****  !  RES*  !  REG.  1 LOAD- 1 

! CAPACITY ! 

!  1 
!  CARGO  ! 

HIGH-  ! 

est  i 

FIXED  ! 

CARCO  HANDLINC 
ERUXPRINT 

(VESSEL! 

!  S  IOPERAT1N&  ! 
J  TCI  BASE  ! 

YEAR 

1 

COAST 

!  TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

\nmm\ 

POINT  ! 

LINE-1 

1*91  LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  RARE  AND  NUMBER  t 

GUARD 

!  TON- 

{PACE!  OVER-!OV€R-t/////! 

HORSE!  PASS-  ! CLZCHT> !//////////////// 1T» I ////////// ! 

OR 

! 

NUMBER 

!  MAGE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  1L1CHT ! 

POWER!  ENEERS  ! 

(FEET)! 

LINC-2 

Utl  LIKE-2  I 

•REBUILT 

I  II!!!!!  !  !  ! 

!  III!!!!  i  *  I 


(03)  CREEK  TOWINC 

COAP. 

! 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

« 

! 

! 

(CONTINUER)! 

!  ! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

t 

PARCARET  E 

! 291 793 

67I3A36! 

50.01 

20.1! 

6.61 

3000! 

-  ! 

46 .0 !  NONE 

1 

1978 

!  i 

50.0! 

20.1! 

5.5! 

1 

-  ! 

I 

1 

STEPHEN  BARKER 

! 281833 

10513A36! 

68.5! 

25.5! 

8.01 

1500! 

-  ! 

AO.OINOKE 

1MY 

ROSLYN  1 

1962 

!  1 

68.5! 

25.5! 

7.01 

! 

-  ! 

1 

! 

BARKER  BOYS 

! 505  5  83 

58014A46! 

140. 1! 

40.1! 

11.01 

-  | 

15501 

21.0! NONE 

(NT 

ROSLYN  1 

1966 

!  ! 

14C.1! 

40.1! 

2*01 

I 

-  1 

! 

1 

BARKER  CIRLS 

! 304151 

S6014A46! 

140.1! 

40.1! 

11.01 

-  I 

15501 

21.0! NONE 

IMT 

ROSLYN  1 

1966 

!  ! 

140.1! 

40.1! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

! 

CHARLIE 

i 2627IS 

46314A46! 

120.0! 

38.0! 

10.7! 

-  ! 

12501 

27. 0! NONE 

! 

1960 

t 

!  ! 

120.0! 

38.01 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

NO  75 

39314A46! 

! 

! 

10.0! 

! 

6001 

19.0! NONE 

!  NT 

PORT  1 

1948 

! 

1  1 

130.0! 

36.01 

4.0! 

! 

-  ! 

i 

1 

WASHINGTON! 

NO  71 

,  - 

39314A46! 

! 

l 

10.01 

-  ! 

800! 

19.0 ! NONE 

(NY 

PORT  1 

1948 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

1 3C.01 
« 

36. C! 

4.0! 

! 

1 

-  ! 

1 

| 

! 

! 

! 

WASHINGTON! 

(32)  CRESCENT  TOWINC 

! 

t  SALVAGtE 

!  1 

!  ! 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

COMPANY 

! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

ADMIRAL  SCNHES 

J  272237 

7713A361 

96.3! 

25.2! 

10.8! 

2563! 

-  1 

36.0! NONE 

t  AL 

NOBILE  1 

1954 

! 

1  ! 

103.0! 

25.2! 

7.5! 

! 

-  1 

! 

! 

BETTY  SMITH 

1293230 

7013A361 

85.2! 

24.71 

1.6! 

1650! 

-  ( 

26 .0 ! NONE 

!U  HEW  ! 

1963 

! 

(  ! 

95.2! 

24.7! 

11.0! 

I 

-  1 

! 

! 

OALEANS  ! 

CRAIG  SMITH 

! 284683 

14913A36! 

97.6! 

25.0! 

11.6! 

1800! 

-  1 

32.0IN0NE 

I  LA 

NEW  1 

1953 

! 

1  ! 

97.6! 

25.0! 

8.0! 

! 

-  1 

! 

! 

OALEANS  1 

ELIIABETH  SMITH 

1290242 

16513A36! 

105.6! 

26.3! 

13.51 

1800! 

-  ! 

28 .0 !  NONE 

t LA  NEW  ! 

1959 

! 

!  1 

105.6! 

26.3! 

13.5! 

1 

-  1 

! 

i 

ORLEANS  1 

FALL  RIVER 

1244578 

15813A361 

104.2! 

26.1! 

12.8! 

1800! 

-  1 

36.0 ! NONE 

!U  NEW  I 

"  1952 

1 

1  1 

1C4.2! 

26.1! 

12.8! 

1 

-  1 

! 

! 

ORLEANS  t 

FORT  CONDE 

1232692 

7613A36! 

95.2! 

24.1! 

10.5! 

1000! 

-  1 

32.0 ! NONE 

!LA 

NEW  1 

1947 

1 

1  ! 

95.2! 

24.1! 

10.5! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS  1 

CEN.  OCELTHORPE 

1645787 

1001 3A361 

110.0! 

26.5! 

14.1! 

4000! 

-  ! 

36 .0! NONE 

!  CA 

SAVANNAH  1 

1943 

I 

!  ! 

110.0! 

26.51 

14.1! 

! 

-  1 

! 

! 

CLEMNSMXTH 

1280459 

1651JA36! 

105.6! 

26.3! 

13.5! 

1800! 

-  1 

1 2. 0 !  NONE 

ILA  NEN  1 

1959 

1 

!  ! 

105.6! 

26.3! 

12.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

OALEANS  1 

JAMES  £.  SMITH 

1274425 

171  !3A36! 

105.6! 

26.2! 

13.6! 

1800! 

-  1 

28. 0! NONE 

(LA  NEW  1 

1958 

1 

!  1 

105.6! 

26.2! 

13.6! 

! 

-  1 

! 

1 

ORLEANS  ! 

JASON  SMITH 

1274923 

SI ! 3A36! 

103.0! 

26.2! 

11.01 

16501 

-  1 

36.0! NONE 

lLA  NEW  1 

1958 

! 

!  ! 

103.0! 

26.2! 

11.01 

1 

-  ! 

1 

1 

OALEANS  1 

JEANNE 

1290363 

16513A36! 

105.6! 

26.3! 

13.5! 

18001 

-  1 

26.01NONE 

!LA 

NEW  1 

1960 

I 

1  1 

105.6! 

26.3! 

12.0! 

1 

-  1 

1 

! 

OALEANS  1 

KEVIN  SMITH 

1280C97 

16513A34! 

105.6! 

26.3! 

13.5! 

18001 

-  1 

26.0! NONE 

ItA  NEW  1 

1959 

I 

!  ! 

105.6! 

26.3! 

12.0! 

l 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

KYLE  SMITH 

! 26C263 

165  !  3 A 56 ! 

105.6! 

26.0! 

12.0! 

15501 

-  ! 

31.5 (NONE 

ILA 

NEW 

1959 

! 

i  1 

105.6! 

26.0! 

9.0! 

1 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

LOUISE 

! 290380 

171 I3A36! 

1 0S. o! 

25.2! 

11.6! 

1200! 

-  ! 

36.0! NONE 

t  L  A 

NEW 

1960 

! 

1  1 

105. o! 

?6.2 ! 

11.6! 

! 

-  1 

! 

1 

ORLEANS 

MOBILE  BAY 

1263705 

77 1 3436! 

96.3! 

25.2! 

10.8! 

25631 

-  ! 

36.0! NONE 

!AL 

MOBILE 

1958 

1 

1  ! 

103.0! 

25.2! 

7.5! 

1 

-  1 

! 

! 

NONtE 

1262986 

16613A36! 

104.2! 

26.1! 

12.8! 

2000! 

-  ! 

--  ! NONE 

!  AL 

MOBILE 

1953 

! 

1  ! 

104.21 

26.1! 

12.8! 

! 

-  ! 

! 

1 

PORT  ALLEN 

1594300 

13313A36! 

94.0! 

25.0! 

11.3! 

2200! 

-  1 

38  .0 !  NONE 

ILA 

NEW 

1945 

! 

!  1 

94.01 

25.0! 

11.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

PORT  HUDSON 

1243308 

8713A36! 

100.0! 

25.0! 

11.6! 

2400! 

-  ! 

28.0 ! NONE 

!  LA 

NEW 

1943 

! 

!  1 

100.0! 

25. C! 

10.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

PROVIOENCE 

1266020 

613AJ6! 

99.5! 

27.1! 

12.1! 

2600! 

-  ! 

38. 0 ! NONE 

!GA 

SAVANNAH 

1953 

1 

!  1 

99.81 

27.1! 

12.1! 

! 

.  i 

! 

! 

REdCCCA  SMITH 

1290095 

14513A36! 

105.5! 

26.3! 

12.0! 

1800! 

-  ! 

31. 5! NONE 

ILA 

NEW 

I960 

! 

!  1 

105.5! 

26.3! 

12.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

SPARTA 

1251361 

16913A36! 

107.41 

25.0! 

12.6! 

1740! 

-  1 

38.0 ! NONE 

ILA 

NEW 

1943 

! 

1  ! 

107.4! 

25.0! 

12.6! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

TERENCE  J  SMITH 

1595389 

1 35 ! 3 A  36! 

115.1! 

25.9! 

12.2! 

4000! 

-  j 

3S.01N0NE 

ILA 

NEW 

1943 

l 

!  ! 

115.1! 

25.9' 

12.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

VIRC1NIA 

1 264586 

15113*36! 

103.8! 

25.7! 

11.6! 

2400! 

-  ! 

32.0) NONE 

1CA 

SAVANNAH 

1952 

! 

! 

!  ! 

!  !  1 

103.8! 

i 

25.7! 

! 

11.6! 

i 

! 

• 

-  i 

i 

! 

! 

! 

! 

(29)  crest  tankers* 

INC. 

I 

1 

!  !  ! 

i  j  j 

j 

1 

i 

i 

i 

i 

1 

i 

j 

1 

! 

! 

! 

copper  mountain 

1640448 

!  3276412*2?! 

779.41119.0! 

47.5! 

19500! 

94000 i 

136.0! PUMPS* 

HEATING 

I  NO 

ST.  LOUIS 

1964 

1 

1  !  1 

805.71119.7! 

10.2! 

j 

-  j 

(COILS 

! 

NONTRACHET 

1279334 

1  1253412*22! 

644.0! 

84.0! 

34.o‘ 

13600! 

32263! 

113.0! STIAM 

PUNPS* 

!N0 

ST.  LOUIS 

1959 

1 

I  t  j 

644.0! 

84.0! 

9.2! 

i 

-  ! 

iKEATINS  COILS 

! 

POMEROL 

1276911 

1  1199512*22 ! 

615.0! 

84.0! 

35.6! 

14550! 

33440! 

1 24. 0*  STEAM 

PUMPS* 

!N0 

ST.  LOUIS 

1958 

! 

! 

!  !  ! 

1  i  i 

641.0! 

i 

94.0! 

! 

8.8! 

! 

i 

-  i 

j 

•HEATING  COILS 
! 

! 

j 

(32)  CREW  TRANSPORT 

SERV. 

! 

i 

!  !  ! 

!  1  ! 

i 

• 

* 

t 

i 

j 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

! 

SANDRA 

1598575 

1  6611*03! 

.  < 

-  ! 

6.0! 

-  ! 

*  i 

-  i 

ILA 

50LDEN 

- 

j 

i 

!  !  ! 

!  !  I 

100.01 

• 

27.0! 

t 

4.0! 

i 

! 

! 

_  j 

t 

i 

! 

! 

MEADOW 

(32)  CREW  TRANSPORT* 

INC. 

I 

! 

!  !  ! 

!  !  1 

! 

! 

j 

< 

| 

j 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

i 

i 

CHIEF  CISCLAIR 

1576643 

1  15911*32! 

155.7! 

33. C! 

11.0! 

2240! 

529! 

35 .0  j  NONE 

ILA 

NSW 

1976 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

166.0! 

! 

38.0! 

! 

9.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

(32)  CREUBOATS*  INC* 

! 

! 

!  i  ! 

!  !  ! 

i 

i 

! 

! 

• 

j 

! 

! 

! 

■ 

i 

i 

! 

1 

BAY  RUNNER 

1  - 

1  511C02! 

32.0! 

12.0! 

3.0! 

300! 

-  ! 

15.01N0NE 

!  L  A 

MOPEDALE 

1975 

1 

1  !  ! 

32.0! 

1 2.C! 

3.0! 

! 

6! 

! 

! 

CAJUN  RUNNER 

1  5605  81 

1  19MC021 

47.0! 

15.0! 

3.0! 

650! 

-  i 

1 5 . 0 ! NONE 

ILA 

HOPEOALE 

1983 

1 

1  !  1 

47.0! 

15.0! 

3.0! 

! 

31! 

! 

1 

CAPT.  JIM  AHOOES 

1653331 

1  3911C02! 

65.0! 

17.0! 

5.0! 

1000! 

-  ! 

15.0! NONE 

ILA 

HOPEOALE 

1982 

I 

1  1  ! 

65.0! 

17. C! 

5.0! 

i 

37! 

i 

! 

CAP T.  •JILTS'! 

!633«55 

*  1*MeO>! 

46.0! 

15.  C! 

3.0! 

6001 

-  ! 

15.0! NONE 

ILA 

HOPEDALE 

1981 

1 

1  !  1 

46.0! 

15. C! 

3.0! 

i 

47! 

t 

j 

CAPT.  PAT 

1656133 

1  1811C02! 

46.0! 

15.0! 

3.0! 

600  i 

-  1 

1S.OINOHE 

ILA 

HOPEDALE 

1983 

1 

!  !  1 

46.0! 

15.0! 

3.0! 

! 

25! 

I 

! 

CAPT.  SHA)  c  11 

1 596330 

1  1511C02! 

40.0! 

1 4.0! 

3.0! 

400! 

-  ! 

15 .0! NONE 

ILA 

HOPEDALE 

1978 

1 

!  1  1 

40.0! 

14.0! 

3.0! 

i 

18! 

( 

! 

CHANNEL  RUNNER 

! 579744 

1  15I1C02I 

40.01 

15.0! 

3.0! 

400  i 

-  ! 

1 5 . 0 ! NONE 

ILA 

HOPCDALE 

1977 

! 

1  1  1 

40.01 

15.0! 

3.0! 

! 

33! 

! 

1 

CREW  RUNNER 

1598222 

1  3SMC02! 

65.0! 

17.0! 

$.0! 

800! 

-  ! 

1S.0IN0NE 

ILA 

HOPEDALE 

1978 

1 

1  !  1 

65.0! 

17.0! 

5.0! 

! 

39! 

j 

1 

GULF  RUNNER 

1541971 

1  1611C02! 

45.0! 

14.0! 

3.0! 

800! 

-  ! 

IS.OfNONE 

ILA 

HOPEDALE 

1972 

I 

1  !  ! 

45.0! 

U.O! 

3.0! 

t 

32! 

! 

! 

GULF  RUNNER  IX 

1636695 

!  6211C02! 

100.0! 

22.0! 

4.0! 

1530! 

-  ! 

13.0! NONE 

ILA 

HOPCDALE 

1911 

I 

1  (  1 

100.0! 

22.0! 

4.0! 

! 

56! 

! 

! 

ISLAND  FUNNER 

! 62231 3 

1  39{ 1C  02! 

85.0! 

17. C! 

5.0! 

800! 

-  t 

1S.QIN0NE 

!LA 

HOPEOALE 

1980 

1 

I 

I 

1  !  ! 

!  (  ! 

!  !  1 

65.0! 

! 

1 

17.0! 

! 

1 

5.0! 

! 

! 

1 

! 

1 

341 

t 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

1 
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ENGP! 

!  ! VTCCl 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V 

£  S  S  £  L  1 

OUT!  OPERATOR 

1  NET  1C0DE1LENGTHIBRDTH1 

! 

! 

! 

CST  !  CARGO  HANDLING 

M  IOM»«TIK(  1 

IREGIS-!****! 

REG*  1 

REG. 11 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

I  TC! 

lASt  1 

YEAR 

!  COAST 

1  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

1  AO: 

LINE-t  ! 

BUILT 

VESSEL  RARE  AND  NUMBER 

!  GUARD 

!  TON-  (PAGE ! 

0VER-10VER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT)! ////////////////!TD!//////////! 

OR 

!  NUP3ER 

!  NAiE  1  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT ! 

POWER! 

ENCERS  1 

(FEET)!  LINE-2 

ICE 

LINE-2  !*Af BUILT! 

(32)  CRCW90AT3#  INC. 

!  2  ! 

1  !  1 

!  !  1 

! 

1 

i 

1 

! 

• 

t 

i 

{ 

• 

! 

; 

i 

l 

i 

i 

! 

! 

( 

(CONTINUED! 

!  !  ! 

i 

! 

» 

! 

! 

i 

LADY  CLAIRE 

JS32AA2 

!  16MC02! 

45.0! 

14.0! 

3.oi 

600! 

-  ! 

15.01N0NE 

*1  LA 

HOPED ALE  1 

1971 

!  1  ! 

45.0! 

14.0! 

3.0! 

32! 

! 

! 

LITTLE  DAVID 

1511033 

t  14I1C02J 

40*0! 

14.0! 

3.0! 

400! 

-  ! 

1 5.0! NONE 

!LA 

HOPEDALE  ! 

1967 

!  !  ! 

40.0! 

14.01 

3.0! 

31! 

! 

! 

NARK  TWAIN 

! 5 At  085 

!  39MC02! 

55.0! 

16.0! 

5.0! 

100! 

-  ! 

15.0! NONE 

1LA 

HOPEDALE  1 

1972 

!  !  I 

65.0! 

18.0! 

5.0! 

35! 

! 

! 

MIONIGHT  RUNNER 

1614962 

!  1311C02! 

44.0! 

14.01 

3.0! 

7000! 

-  ! 

15.0! NONE 

1 L  A 

HOPEDALE  ! 

1979 

1  1  ! 

44.0! 

14.0! 

3.0! 

28! 

! 

! 

MORNING  SUN 

1535272 

1  4011C12! 

60.2! 

16.6! 

8.0! 

680! 

-  2 

65 .0 1  NONE 

!LA 

VENICE  ! 

1971 

!  !  ! 

65.0! 

16.6! 

4.5! 

-  ! 

! 

! 

SOUALL  RUNNER 

1659017 

!  1 8 1 1C  02! 

44.0! 

14.0! 

3.0! 

600! 

-  J 

15.0! NONE 

1  LA 

HOPEDALE  ! 

1983 

1  !  i 

44,0! 

14.01 

3.0! 

24! 

! 

i 

SUN  RUNNER 

1660582 

!  1911C02! 

45.0! 

15.0! 

3.0! 

650! 

-  ! 

1 5 .0 1  NONE 

!LA 

HOPEDALE  ! 

1983 

!  1  ! 

45.0! 

15.0! 

3.0! 

31! 

i 

I 

SURE  RUNNER 

1595735 

1  1 5 ! ICO? ! 

4C.0! 

14.0! 

3.0! 

400! 

-  • 

15.0! NONE 

!  LA 

HOPEDALE  ! 

1978 

1  !  ! 

40.0! 

14.0! 

3.0! 

19! 

! 

! 

WAVE  RUNNER 

! 648542 

1  13I1C02! 

38.01 

14.0! 

3.0! 

5201 

-  I 

1 5  .0 ! NONE 

!LA 

HOPEDALE  ! 

1982 

!  !  ! 

!  !  ! 

38.0! 

! 

14. C! 

! 

3.0! 

! 

22! 

; 

! 

i 

! 

! 

(32)  CROCHET  BOAT  CO./ 
LANCE  P.  CROCHET 

INC. 

1600831 

!  !  ! 

!  !  1 

(  84UA36! 

! 

56.01 

! 

! 

22. C! 

! 

! 

9.3! 

900! 

i 

! 

-  ! 

i 

! 

4? . 0 ! NONE 

! 

! 

!  LA 

PONTEGUT  i 

1978 

!  !  ! 

!  1  ! 

56.6! 

1 

22.1! 

! 

9.0! 

-  ! 

! 

i 

i 

< 

! 

(32)  CROCHET#  LLOYD  J. 

! 

TOWING!  CO.# 

!  !  ! 

!  !  ! 

1 

! 

! 

i 

i 

1 

! 

I 

! 

INC. 

!  !  1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

CAPT.  ROLINS 

15666S4 

!  38  !  3A  36 1 

46.8! 

20.0! 

6.3! 

600! 

-  ! 

30.0! NONE 

!  LA 

HOUMA  I 

1975 

!  !  ! 

!  !  ! 

46.8! 

1 

20.0! 

! 

5.01 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(A3)  CROPNATt  COMPANY# 

THE 

!  !  ! 

!  !  ! 

l 

! 

J 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

CROPPATE  10 

1294858 

i  2267 ! 5A71 1 

295.0! 

50. C! 

10.0! 

-  j 

2200! 

30.0! PUMPS 

!TN 

KNOXVILLE  ! 

1965 

!  !  ! 

295.0! 

50.  C! 

2.0! 

-  ! 

2 

! 

CROPPATE  11 

1  294  859 

1  226.*!3A?1! 

295.0! 

50.0! 

10.0! 

-  | 

22001 

30.0!PUPPS 

!TN 

KNOXVILLE  ! 

1965 

!  !  ! 

295.0! 

50.0! 

2.0! 

-  * 

! 

! 

CROPPATE  12 

1501821 

!  2267 ! 5471 i 

295.0! 

50.C! 

10.0! 

•  l 

2200! 

30.0! PUMPS 

!TN 

KNOXVILLE  ! 

1965 

1  !  ! 

295.0! 

50. C! 

2.01 

-  1 

( 

CROPPATE  13 

1501925 

!  2267! 5 A  7 1 1 

295.0! 

50.0! 

10.0! 

-  | 

2200! 

JO. 0! PUMPS 

1 T  N 

KNOXVILLE  ! 

1965 

!  !  ! 

295.0! 

SO.C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

CROPPATE  1 A 

1512082 

!  236015471  ! 

295.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

2500! 

30.0! PUMPS 

!TN 

KNOXVILLE  ! 

1967 

1  1  1 

295.0! 

50.01 

3.0! 

-  ! 

'  ! 

! 

CROPPATE  15 

1512031 

!  2360! 5A71 ! 

295.0! 

50.0! 

9.0! 

-  i 

2500! 

30.0 1  PUMPS 

!TN 

KNOWILLE  ! 

1968 

!  !  ! 

!  !  2 

295.0! 

! 

50.0! 

! 

3.0! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

(32)  CROSBY  BOAT  CO. 
SILVER  HAWK 

1652941 

!  !  1 

!  2  ! 

1  36! 3  A  3  6 ! 

! 

! 

50.0! 

! 

! 

20.0! 

• 

i 

7.0! 

800! 

! 

( 

-  ! 

! 

i 

43.0 (NONE 

! 

! 

(LA 

GOLDEN  i 

1981 

1  1  ! 

1  1  1 

50.0! 

! 

20.01 

! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

RCAOOW  1 

(32)  CROSBY  MARINE  SERVICES 

!  !  ! 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CP  103 

!  200 1 4 A46 1 

—  ! 

—  ! 

5.01 

-  ! 

250! 

6. 5 1  NONE 

!LA 

NEW  ! 

1971 

!  1  ! 

100.0! 

26.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  1 

CR  107 

1  23314A46! 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

•  ! 

620! 

7.0! 

!  L  A 

HARVEY  ! 

— 

!  1  ! 

110. C! 

30.0! 

2.0! 

-  t 

! 

! 

E  SY  A04 

!  172144462 

110.0! 

30.01 

6.0! 

-  | 

275! 

7.0! NONE 

!LA 

NEW  1 

1953 

1  !  2 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

MtCO  101 

!  196UA46! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

-  I 

550! 

7.0! 

!  L  A 

HARVEY  ! 

1965 

!  !  ! 

!  !  ! 

110.0! 

! 

30.0! 

! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

2 

! 

I 

(01)  CROSBY  TOWBOAT  CO./  INC 

2  1  i 

!  (  ! 

! 

! 

! 

j 

j 

! 

( 

i 

! 

! 

! 

C.A.  CROSBY 

1263089 

!  9713A36! 

96.3! 

25.2! 

io.ai 

-  | 

-  ! 

28. 0 1  NONE 

!MA 

NEW  ! 

1951 

1  !  ! 

99.0! 

25.2! 

9.6! 

-  ! 

! 

! 

BEDFORD  1 

CHICOPEE 

1562367 

!  15913A36J 

101.0! 

26.7! 

13.5! 

2200! 

-  1 

36.0! NONE 

IMA 

NEW  ! 

1952 

!  t  » 

107.0! 

26.7! 

11.5! 

-  ! 

! 

! 

BEDFORD  ! 

COPPODOPE 

1 688867 

!  94! 3  A  3  6 1 

80.3! 

23.0! 

10.5! 

650! 

-  ! 

26.0! NONE 

!  MA 

NEW  ! 

1945 

2  !  2 

85.0! 

23.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

BEDFORD  ! 

DAUNTLESS 

1235710 

!  9  9 !  3  A  3  6  *1 

86.0! 

24.0! 

10.0! 

i  7  J  C  f 

-  ! 

14. 81  NONE 

!PA 

NEW  ! 

•  1970 

1  1  ! 

86.0! 

24.0! 

9.0! 

-  ! 

! 

! 

BEDFORD  ! 

FLUSHING 

1  2  36068 

1  87I3A36! 

83.0! 

22.5! 

12.5! 

2000! 

-  ! 

26.0! NONE 

!HA 

NEW  ! 

1937 

!  1  2 

91.0! 

22.5! 

10.6! 

t 

-  1 

! 

! 

BEDFORD  ! 

GRAND  ISLAND 

1289669 

!  1023A36! 

35.6! 

13.C! 

5.0! 

400*! 

-  ! 

15.01N0NE 

1  PA 

0STCRV1LLC1 

1961 

2  !  2 

38.0! 

13.0! 

4.5! 

-  s 

» 

i 

THE  CHIEF 

1286982 

!  15613A36! 

93.0! 

26.1! 

15.0! 

2175! 

-  i 

30.0! NONE 

IMA 

NEW  ! 

1961 

1  2  1 

100.0! 

26.1! 

11.0! 

; 

.  2 

; 

! 

BEDFORD  ! 

WAUKEGAN 

1579090 

!  159! 3 A  36 1 

101.0! 

26.7! 

13.5! 

2200  i 

-  i 

32.0! NONE 

JPA 

NEW  ! 

1953 

!  2  1 

1  1  ! 

107.0! 

! 

26.7! 

1 

11.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

j 

BEDFORD  ! 

(32)  CROSBY/  KURT/  INC 
KURT  CROSBY 

1632941 

1  1  1 

!  !  1 

!  3811 4032 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

6.0! 

600! 

i 

i 

-  i 

! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

1981 

1  !  ! 

50.0! 

20.01 

5.0! 

-  ! 

! 

I 

TARA  CROSBY 

*1  506147 

1  3323A36I 

49.0! 

20.3! 

8.0! 

600! 

-  ! 

25.0! NONE 

!LA 

GOLDEN  i 

1966 

!  1  2 

1  t  ! 

4>.0! 

! 

20.3! 

! 

5.0! 

1 

.  ; 

! 

! 

2 

I 

! 

MEADOW  1 

(32)  CROSBY/  PAOOY,  INC. 

!  2  ! 

!  2  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

PADDY  CROSBY 

1538146 

2  51 ! 3  A  3  6 ( 

54.0! 

22.0! 

7.5*! 

600! 

-  ! 

22. 0 1  NONE 

!L  A 

GALLIANO  ! 

1972 

!  !  ! 

1  !  t 

80.01 

! 

22.0! 

! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(39)  CROSS  LINK/  INC. 
PROVIDER 

! 504784 

!  !  ! 

1  !  i 

2  3811402! 

! 

! 

61.6! 

! 

I 

17.2! 

! 

1 

4.0! 

j 

1008! 

! 

• 

-  i 

! 

• 

19,0!  NONE 

! 

icA 

SAN  i 

1966 

! 

i 

1  !  1 

65.0! 

-  ! 

3.5! 

42! 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

BEARCAT 

j  298912 

!  7313436! 

69.0! 

23.0! 

7.5! 

1000! 

-  ! 

33.0! NONE 

f  C  A 

SAN  ! 

1965 

!  !  ! 

72.0! 

24.0! 

5.5! 

-  ! 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

PANTHER 

1252263 

I  3613A36! 

61.1! 

17.-0! 

9.0! 

850! 

-  ! 

31 . 0 1  NONE 

ICA 

SAN  ! 

•  1965 

!  !  ! 

65. B! 

! 

9.0! 

-  ! 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

WILDCAT 

1269531 

1  20! 3A  36! 

50.6! 

14.5! 

5.1! 

550! 

-  ( 

44.31  NONE 

!CA 

SAN  ! 

1955 

S  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

52.0! 

! 

! 

14.5! 

! 

! 

5.1! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

FRANCISCO  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGR! 

0IST1  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUNIER 

1  COAST 

I  GUARD 

1  NUMBER 

1VTCCI  DIMENSIONS  DRAFT!  1CARACITY!  HIGH-  !  {VESSEL 

NET  {CODE HEN GTHiBRDTK!  1  !  1  1ST  !  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING 

REGIS-1****!  REG.  1  RCC.ILOAD-!  I  CARGO  t  FIXED  t  EQUIPMENT  ITC!  BASE 

TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1  UitiN/H  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

TON-  {PAGE!  OVER-! OVER-!  /////I  HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)  I //////////////// DM ////////// 
NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  (LIGHT  1  ROWER!  CN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2  itH  LINE-2 

(32)  CROSS  MARINE#  INC. 

! 

!  1 

(  1 

!  ! 

1  ! 

1  i 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

I 

!LA  NEW 

SOUTHERN  CROSS  F IVE 

1630849 

12011 *03! 

72.9!  36. Cl 

6.0! 

900! 

75! 

3S.0ICRANE 

1  1 

67.5!  36.0! 

5.0! 

22! 

! 

!  ORLEANS 

SOUTHERN  CROSS  TOUR 

162*835 

6611*051 

67.7!  38.1! 

6.5! 

900! 

75! 

35. 0 1  NAUTILUS  CRANE 

1LA  NEW 

1  1 

87.01  38.1! 

5.0! 

30! 

! 

!  ORLEANS 

SOUTHERN  CROSS  ONE 

1634022 

144 11  AOS! 

76.0!  36.01 

7.5! 

900! 

75! 

35.0! N AUTILUS  CRANE 

!LA  NEW 

1  t 

90.0!  38.01 

4.5! 

26! 

! 

!  ORLEANS 

SOUTHERN  CROSS  THREE 

1453353 

144I1A031 

79.0!  36.0! 

7.5! 

900! 

75! 

35.01  NAUTILUS  CRANE 

!LA  NEW 

1  ! 

94.01  38.0! 

4  5! 

261 

! 

1  ORLEANS 

SOUTHERN  CROSS  TWO 

1642928 

14411A03I 

79.01  38.0! 

?..*! 

9001 

75! 

35.0! CRANE 

!LA  NEW 

1  1 

1  ! 

94.0!  38.0! 

!  ! 

6.5! 

! 

26! 

t 

1 

I 

!  ORLEANS 
! 

i 

(CD  CROSS  SOUND  FERRY  SERVIC1E#  INC. 

1  1 

!  1 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

CARE  HENLOREN 

1231371 

79911  A1 3! 

307.6!  45.0! 

9.5! 

2880! 

-  ! 

70.0! NONE 

ICT  NEW  LONDON 

1 

1  t 

307.4!  52.0! 

8.5! 

600! 

! 

I 

CAROCAN  TERRY 

1537026 

4411A131 

116.0!  37.6! 

7.0! 

13401 

-  ! 

35.0! NONE 

1ST  NEW  LONDON 

" 

1 

1  1 

132.0!  37.6! 

5.9! 

156! 

! 

I 

NEW  IONOOM 

1604076 

6311A13! 

205.0!  42.0! 

10.5! 

1920! 

307! 

57.0 1  NONE 

ICT  NEW  LONDON 

1 

1  1 

211.0!  42.0! 

9.5! 

300! 

! 

! 

NORTH  STAR 

1515290 

U211A13! 

157.91  38,0! 

9.5! 

1500! 

-  ! 

40.0 ! NONE 

! CT  NEW  LONDON 

1 

1 

1  1 

1  1 

151.0!  41.0! 

!  ! 

8.0! 

t 

314! 

I 

! 

! 

! 

! 

(15)  CROSS-STATE  TOWING  CO.# 

1 

(INC. 

1  1 

1  1 

!  i 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

IFL  JACKSON- 

CART.  MARK 

1276368 

42! 3A  361 

58.0!  17.0! 

7.1! 

800! 

-  I 

35 .0 ! NONE 

1 

1  1 

58.0!  17.0! 

7.1! 

-  ! 

! 

!  VILLE 

CART.  MARLON 

1288030 

5713A56! 

53.0!  20.11 

7.0! 

800! 

-  ! 

40.0! NONE 

IFL  JACKSON- 

1 

1  ( 

53.0!  20.1! 

6.0! 

-  i 

! 

!  VILLE 

KIM?0 

1224455 

112 1 3  A  36 1 

67.0!  23.2! 

7.0! 

1300! 

-  i 

34. 0! NONE 

IFL  JACKSON- 

1 

1  1 

67.0!  23.2! 

6.0! 

-  ! 

t 

!  VILLI 

MARLENE 

1501741 

2813A361 

47.01  15.0! 

5.0! 

610! 

-  ( 

20.0IN0NE 

IFL  JACKSON- 

1 

!  1 

47.0!  15. C! 

4.0! 

-  ! 

1 

!  VILLE 

MISS  OC IE 

1270682 

4913A3&! 

57.5!  20.3! 

7.0! 

670! 

-  1 

34.0! NONE 

IFL  JACKSON- 

1 

1  1 

65.01  20.3! 

4.0! 

-  ! 

I 

!  VULf 

RACHEL 

1517377 

3813*541 

72.0!  22. C! 

8.0! 

1200! 

-  ! 

34.0! NONE 

IFL  JACSSON- 

1 

1  1 

72.01  22.0! 

7.0! 

-  I 

! 

!  VILLE 

4tN  1001 

1503214 

83314A46I 

156.1!  50.11 

6.51 

-  1 

1205! 

17.0! NONE 

IFL  JACKSON- 

! 

1  1 

156.1!  50.11 

1.0! 

-  ! 

! 

i  VILLE 

SB  A  2C0 

1174303 

5121 4A431 

180.01  35.01 

9.0! 

-  | 

1400! 

1 6 .0 ! NONE 

IFL  JACKSON- 

l 

1  1 

1!C.O!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  VILLE 

atM  1C52DS 

1  - 

671 ! 5 A  71 1 

119.0!  50.11 

6.5! 

-  i 

1205! 

17.6! RUMP#  COILED 

!FL  JACKSON- 

1 

1  1 

119.0!  50.11 

1.0! 

-  ! 

! 

1  VILLE 

HNS  101 

1  290545 

5941  5 A  701 

195.1!  35.1! 

9.0! 

-  i 

1400! 

16.0! DIESEL  RUMP 

IFL  JACKSON- 

1 

!  ! 

195.1!  35.1! 

2.0! 

•  * 

1 

1  VILLE 

MMS  102 

1290749 

! 

1 

594 1  5*701 

195.1!  35.1! 

9.0! 

-  i 

594! 

16.0! DIESEL  PUMP 

IFL  JACKSON- 

I  1 

1  ! 

195.1!  35.1! 

1  1 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

l 

!  VIUE 

I 

(18)  CROUNSE  CORPORATION 

! 

1 

!  1 

!  1 

t  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

IKT  CALHOUN 

ALICE 

1314C16 

9213A35! 

72.8!  26. C! 

7,0! 

1050! 

-  1 

30.0! NONE 

1 

1  1 

74.0!  26.0! 

6.5! 

-  ! 

! 

! 

DAR»ARA 

1  5431  1  0 

161 ! 3*35! 

102.0!  26.0! 

6.0! 

1800! 

-  ! 

34.0! NONE 

IKY  PAOUCAH 

1 

1  t 

102.0!  26.0! 

7.5! 

-  ! 

1 

! 

5ETTT  FEAGIN 

1501619 

92! JA  351 

72.8!  26. C! 

7.0! 

1050! 

-  ! 

30.0! NONE 

tKV  CALHOUN 

1 

1  1 

7*.0!  26.0! 

6.5! 

-  ! 

1 

I 

CHRIS 

1614765 

16113A55! 

102.0!  26.0! 

8.0! 

1600! 

-  ! 

34 .0} NONE 

IKY  PADUCAH 

1 

!  1 

102.0!  26.0! 

7.5! 

-  ! 

! 

I 

! KY  PAOUCAH 

DONNA  YORK 

1563103 

16113AJS! 

102.0!  ?6.C! 

8.0! 

1600! 

.  i 

34.0! NONE 

1 

1  ( 

102.0!  26.0! 

7.5! 

-  ! 

I 

! 

IKY  PAOUCAH 

EDITH  TRIPP 

1573C20 

161I3A35! 

102.0!  26. C! 

6.0! 

1800! 

-  ! 

34 .0 !  NONE 

f 

1  ! 

102.0!  26. C! 

7.5! 

-  ! 

! 

1 

ELEANOR 

1612C19 

16113*35! 

102.0!  26. C! 

8.0! 

1800! 

•  j 

34 .0 i NONE 

IKY  PADUCAH 

1 

1  1 

102.0!  26.0! 

7.5! 

-  ! 

! 

I 

ELLEN  STONE 

1290574 

16113A35! 

93.5!  26. C! 

8.0! 

1800! 

-  ! 

34.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

I 

1  1 

102.0!  26. C! 

7.5! 

-  j 

! 

! 

EVA  KELLEY 

156201  A 

16113*35! 

102.0!  26.0! 

6.0! 

1800! 

-  i 

34.01  NONE 

IKY  PADUCAH 

• 

!  1 

102.0!  26. Cl 

7.5! 

-  ! 

1 

! 

HAZEL 

1*42266 

16M3A3SI 

102.0!  26.C! 

8.0! 

1600! 

-  ! 

34. 0! NONE 

UY  PAOUCAH 

1 

1  1 

1C2.0!  26. C! 

7.5! 

-  1 

1 

I 

JEAN-AKIN 

156267C 

V  6 1 1 3  A  3  5 1 

102.0!  26.0! 

6.0! 

1800! 

-  ! 

34 . 0 1  NONE 

!KY  PADUCAH 

! 

*  1 

1C>.6»  26. C! 

7.5! 

-  ! 

! 

I 

IKY  PADUCAH 

JtNCY 

1614258 

I6113A35! 

102.0!  26.0! 

8.0! 

1600! 

-  ! 

34.0! NONE 

l 

1  ! 

102.0!  26.0! 

7.5! 

-  1 

! 

1 

KAY  TEMPLETON 

1295345 

161 !  #.*T5  1 

°3.5!  26.0! 

8.0! 

1800! 

-  i 

34.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1 

!  i 

102.0!  26.0! 

7.5! 

-  i 

I 

! 

MARY  ALICE  BAKE# 

1504479 

7913A351 

72.8!  26.0! 

7.0! 

1050! 

-  i 

30.0! NONE 

f KY  CALHOUN 

i 

1  1 

74.0!  24. C! 

6.5! 

*  j 

! 

! 

NADINE  RAKER 

1299146 

9213A35! 

72.8!  26. C! 

7.0! 

1050! 

-  i 

30.01  NONE 

!KY  CALHOUN 

1 

1  ! 

74.0!  26.0! 

6.5! 

-  j 

! 

NANCYSTURGIS 

•573977 

161 13435! 

102.0!  ?o.O! 

6.0! 

1800! 

-  i 

34.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1 

!  1 

102.0!  24.0! 

7.5! 

• 

-  ! 

! 

( 

SANDY  DRAKE 

15748S5 

16113A35! 

102.0!  26.0! 

8.0! 

1  800l 

-  ! 

34.0! NONE 

IKY  PAOUCAH 

! 

1  1 

102.0!  26. C! 

7.5! 

-  i 

! 

! 

!KY  PADUCAH 

SARA  PAGE 

1504868 

16113A351 

93.5!  26.0! 

6.0! 

1600! 

-  i 

34.0! NONE 

1 

1  1 

102.0!  26.0! 

7.5! 

-  « 

! 

I 

SUE  CHAPPELL 

1  565109 

16113A35! 

102.0!  24.0! 

8.0! 

1800! 

-  i 

34 .0 ! NONE 

IKY  PADUCAH 

1 

1  1 

102.0!  24.0! 

7.5! 

-  ! 

! 

! 

2ELDA .HUMPHREY 

1508550 

9213A351 

72.8!  26.0! 

7.0! 

1050! 

-  ! 

30.0! NONE 

IKY  CALHOUN 

1 

1  1 

74.01  26.0! 

6.S! 

-  ! 

! 

! 

C  288 

1521698 

62314A40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  » 

1500! 

1 3. 0! NONE 

!KY  PADUCAH 

1 

1  1 

195.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  290 

1521700 

62314A4C! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

! KY  PADUCAH 

; 

!  i 

195.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

J 

! 

C  291 

j  521701 

62314A4C! 
!  1 

195.0!  35.0! 

1 li>VI  Vi.VI 

9.0! 

1.0! 

*  1 

1500! 

13. 0! NONE 

IKY  PADUCAH 

C  310 

1521720 

62314A40! 

195.0!  35. C! 

9.0! 

-  J 

1500! 

1 3. 0 1  NONE 

iKY  PAOUCAH 

) 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  311 

1521721 

623I4A40I 

195.0!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

1 

1  ( 

195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

l 

! 

C  312 

1521722 

62314A40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  I 

15001 

1 3. 0 ! NONE 

!KV  PADUCAH 

! 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

C  313 

1521723 

62314A401 

195.0!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1 

1  1 

195.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

( 

! 

C  314 

1521724 

62314A40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

•  | 

1500! 

13.0IN0NE 

!KY  PAOUCAH 

i 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  315 

1521725 

62314A401 

195.0!  35.0! 

9.0! 

•  I 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

( 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

C  316 

1521726 

62314A401 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PAOUCAH 

! 

1 

1 

!  ! 

i  t 

1  i 

195.0!  35.0! 

!  ! 

!  i 

1.5! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

...3.13 

! 

! 

YEAH  ! 

IUILT  ! 

OR  I 
AEBUILT t 

I 

I 

I 

if*o  i 

! 

If  10  ! 

I 

1911  1 
! 

1982  1 
I 

1911  1 
t 
1 
1 

1944  I 
! 

1971  1 
I 

1979  I 
! 

1968  ! 

! 

! 

! 

i 

1959  ! 

1 

1962  ! 

! 

1925  1 
* 

1965  ! 

! 

1955  1 
I 

1969  1 
I 

1966  I 
I 

1964  ! 

I 

1066  ! 

I 

1  *43  I 
I 

1963  ! 

! 

! 

1* 

1 

1968  I 
! 

1975  ! 
I 

1965  1 
I 

1979  J 
{ 

1975  I 
! 

1974  ! 
! 

1979  ( 
I 

1963  1 
! 

1975  ! 
! 

1975  ! 
1 

1975  ! 
i 

1979  t 
I 

1964  J 
! 

1966  I 
1 

1965  ! 
! 

1976  ! 
! 

1976  ! 
I 

1966  i 
! 

1975  ! 
! 

1967  ! 
! 

1969  | 
I 

1969  | 
! 

1969  J 
! 

1970  ! 
I 

1970  l 
i 

1970  1 
t 

1970  ! 
! 

1 97C  ! 
! 

1970  ! 
! 

1970  f 
! 
| 
i 
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TAKE  2  -  DESCRIPTION 

1  OF  VESSELS 

ENS»! 

•1ST!  OPERATOR 

! 

I  RET 

IVTCCl  OININSXONS  lDRAFT! 
iCOOElLENSTHlBROTHl  | 

1  CAPACITY  1 

I  I 

HISH-  | 
EST  I 

CARSO  MANRUNS 

!  V  C  S  S  C  L  I 
IS  1 Q*ERATIMC  1 

! 

! 

'"***••**““ 

“!R£Sl$- 

!****!  RES*  l  RES.ILOAO-! 

I  CARSO  | 

FIXED  | 

EQUXPHINT 

1 T  C  t  9ASC  1 

TEAR  ! 

! 

VESSEL  NAPE  ANO  NUPICR  I 

COAST 

l  TER 

I  SCE1 //////!/////!  CD  J 

I////////! 

POINT  ! 

LXNI-1 

1  AO!  LINE-1  I 

BUILT  1 

SUARO 

1  TO*- 

IPAGt!  OVCR-JOVER-I/////1 

HOUEI  nti-  l(LICHT)l////////////////tT9l//////////t 

OR  1 

1 

NUABER 

1  H«tf 

!  IV  t  ALL  !  all  ILISHTI 

POWER |  ENGEAS  ! 

mem 

LINE-2 

ICC  f  LINE-2  1- 

•REBUILT! 

(IB)  CROUNSE 

CORPORATION 

| 

l 

1  1 

! 

! 

! 

i 

* 

i 

i 

I 

i 

| 

i 

i 

1 

! 

(CONTINUER) 1 

1 

1  i 

J 

1 

1 

1 

! 

| 

C  317 

1529597 

1 

423UA4C! 

195.0! 

35.01 

9.01 

- 

1500* 

13.0IN0NE 

!KT  PAOUCAH 
* 

! 

1970 

C  318 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

—  | 

! 

! 

! 529598 

! 

42314A4Q! 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

15001 

1 3 .0) NONE 

*XT  PADUCAH 
! 

I 

1470 

C  31* 

1 

1 

I  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

l 

1529599 

1 

623I4A40! 

1 95.01 

35.0! 

9.0! 

- 

15001 

1 3.0! NONE 

iKY  PAOUCAH 
! 

! 

1970 

C  320 

! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

1 

1529600 

1 

62314A40I 

195.01 

35.01 

9.01 

- 

15001 

13.0INONE 

IKY  PAOUCAH 
! 

1 

1971 

C  321 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  1 

* 

| 

1529601 

1 

62314A40* 

195.01 

35. Cl 

9.0* 

- 

15001 

U.OfNONC 

!KT  PAOUCAH 

! 

1971 

C  322 

( 

1 

1  1 

195.0* 

35.0! 

1.5* 

-  1 

I 

! 

1 

1529602 

! 

6t  3! 4A40I 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

15001 

1  3.0! NONE 

!* Y  PAOUCAH 
! 

I 

1971 

C  323 

! 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  1 

I 

! 

1529603 

1 

623I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1500! 

U.OfNONC 

IKY  PAOUCAH 
! 

1 

1471 

C  324 

! 

1 

!  ! 

195.0* 

35.0! 

1.5! 

-  t 

I 

! 

1529604 

1 

623! 4A40* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500* 

13.0! NONE 

IKY  PAOUCAH 

! 

1971 

C  325 

J 

* 

!  * 

1)5.01 

35. Cl 

1.51 

-  * 

* 

I 

! 

J  529605 

i 

42314A401 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1500* 

1 3.0 | NONE 

IKY  PAOUCAH 
! 

1 

1971 

C  324 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  t 

( 

( 

1529606 

1 

6231**40! 

195.0* 

3S.C! 

9.  Cl 

- 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PAOUCAH 
* 

! 

1971 

C  327 

l 

l 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.51 

-  * 

! 

! 

1529607 

1 

62314*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15001 

1 3 .0 1 NONE 

IKY  PAOU( AH 

! 

1971 

C  328 

! 

* 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  1 

t 

! 

1529608 

1 

42314*40! 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

1500! 

13.0*  NONE 

IKY  PAOUCAH 
! 

! 

1971 

C  329 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

) 

! 

152960? 

1 

62314*40! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

1500! 

13.01N0NE 

IKY  PAOUCAH 

! 

1971 

C  330 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

•  j 

! 

! 

! 

1529610 

1 

42314*40! 

195.0! 

35.0! 

♦.0! 

- 

1500! 

13 .0! NONE 

IKY  PAOUCAH 
* 

! 

1971 

C  331 

! 

t 

!  ( 

195.0! 

35. C! 

1.51 

.  j 

! 

! 

! 52961 1 

* 

623*44401 

195.01 

35.C! 

9*0| 

- 

1500! 

1 3. 0 ( NONE 

IKY  PAOUCAH 

! 

1971 

C  332 

! 

! 

!  * 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  I 

I 

! 

! 

1529612 

1 

62314*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15C0! 

13.01  NONE 

1 

IKY  PAOUCAH 
! 

! 

1971 

C  333 

f 

1 

|  | 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1529613 

1 

623*4440! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 0 | NONE 

JKY  PAOUCAH 

! 

1471 

C  334 

! 

1 

1  1 

195*0! 

35.0! 

1.51 

-  » 

I 

! 

i 

1529614 

1 

623(44401 

1«5.0! 

$5.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 3 .0 ! NONE 

IKY  PAOUCAH 
* 

1 

1971 

C  335 

! 

1 

1  1 

19$. 0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 529615 

1 

62314440* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PAOUCAH 
* 

! 

1971 

C  336 

1 

t 

1  * 

195.0! 

35.0! 

1.51 

•  | 

! 

! 

! 52961 6 

* 

423! 4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 J. 0! NONE 

IKY  PAOUCAH 

J 

! 

1471 

C  337 

t 

* 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

| 

1529617 

1 

623144401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PAOUCAH 

I 

! 

1971 

C  335 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

| 

1529618 

! 

623144401 

195.0! 

35.  Cl 

9.01 

- 

1500! 

1 3 .0 1  NONE 

IKY  r40UCAH 
! 

I 

1971 

C  339 

! 

1 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1529619 

! 

62314440! 

195.0! 

35. Cl 

9.01 

- 

1500! 

13.0! NONE 

*KY  PAOUCAH 
! 

i 

1971 

C  340 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  * 

! 

1 

1529620 

* 

62314440! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PAOUCAH 
i 

1 

1971 

C  341 

1 

I 

1  * 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 529621 

1 

42314440! 

195.0! 

35.0* 

9.01 

- 

150C! 

13.01  NONE 

IKY  PAOUCAH 
l 

! 

1971 

C  342 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1529622 

1 

623144401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15001 

U.O  ( NONE 

*KY  PAOUCAH 

! 

1971 

C  343 

! 

! 

1  I 

195.0! 

35. C! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

! 

!  529623 

1 

423144401 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

13.01  NONE 

!KY  PAOUCAH 

1 

1971 

C  344 

! 

t 

1  1 

195.0! 

35.C! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

f  529624 

1 

62314440! 

Y95.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1500! 

1 J.OINONC 

IKY  PAOUCAH 

1 

1971 

C  345 

! 

1 

!  I 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

! 

1529625 

1 

42314440! 

195.01 

35.  C* 

9.0! 

- 

1500! 

13.01  NONE 

Iky  paoucah 
! 

( 

1971 

C  346 

! 

* 

1  1 

195.0! 

35.01 

!.5t 

“  1 

1 

! 

1529626 

! 

42314440! 

195.0! 

35. Cl 

V.U! 

- 

1500! 

13.01  NONE 

!KY  PAOUCAH 

1 

1971 

C  347 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1  V 

-  1 

1 

! 

! 

*529627 

I 

423*4440! 

195.0! 

35.  Cl 

9.01 

- 

1500! 

1 3.01  NONE 

IKY  PAOUCAH 

1 

1471 

C  348 

! 

* 

1  * 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  1 

! 

! 

! 

1529628 

I 

62  3 1  4440! 

195.0! 

35.01 

4.0* 

- 

15001 

13.01  NONE 

IKY  PAOUCAH 
! 

1 

1971 

C  349 

! 

I 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.51 

-  1 

! 

! 

1529629 

! 

623144401 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

15001 

1  3.01  NONE 

JKY  PAOUCAH 
f 

! 

1471 

C  350 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  t 

! 

I 

( 529630 

* 

62314440! 

195.01 

35.0! 

9.0* 

- 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PAOUCAH 
! 

! 

1471 

C  331 

1 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0* 

1.5* 

-  * 

1 

1 

1529631 

! 

62314440! 

195.0! 

35.CI 

4.0* 

- 

1500! 

13 .0 ! NONE 

IKY  PAOUCAH 

I 

! 

1971 

C  352 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0* 

1.5* 

-  1 

! 

! 

1529632 

1 

62314440! 

195.01 

35.01 

9.0* 

- 

15001 

1 3.0! NONE 

IKY  PAOUCAH 

I 

I 

1971 

C  333 

! 

I 

!  * 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

1529633 

! 

62314440! 

195.0! 

35.01 

9.0* 

- 

15001 

13.01  NONE 

IKY  PAOUCAH 

t 

1971 

C  354 

! 

I 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.5* 

-  ( 

I 

! 

! 

1529634 

1 

62314440! 

195.0! 

35.0* 

9.0* 

- 

15001 

U.O!  NONE 

IKY  PAOUCAH 

! 

1471 

C  355 

! 

I 

1  ! 

195.0J 

35.0* 

1.51 

-  t 

! 

! 

! 

*529635 

1 

423144401 

195.0! 

35.01 

9.01 

- 

1500! 

13.0|  NONE 

JKY  PAOUCAH 

1 

1471 

C  356 

-I 

! 

!  1 

195.01 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

| 

! 

1529636 

1 

42314440! 

195.01 

35.01 

9.0* 

- 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PAOUCAH 

! 

1972 

C  357 

! 

1 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.5* 

-  ! 

1 

! 

1 

! 529637 

I 

623 i 4440! 

195.0! 

35.01 

9.0* 

- 

1500! 

1 J. 01  NONE 

IKY  PAOUCAH 
! 

! 

1972 

C  35  6 

! 

! 

1  1 

195.0! 

!S.O! 

1.5! 

-  { 

1 

! 

1529638 

I 

62314440* 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

U.01N0NS 

UY  PAOUCAH 

I 

1972 

C  359 

! 

j 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

*529639 

i 

623144401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13. 0 ! NONE 

|KY  PAOUCAH 
! 

1 

1972 

C  360 

f - 

* 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.51 

-  ! 

* 

! 

*529640 

! 

623*44401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1500! 

1 3.01  NONE 

IKY  PAOUCAH 

! 

1972- 

C  361 

* 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

r  ! 

! 

! 

! 

*529641 

t 

42314440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PAOUCAH 
! 

I 

19?P 

C  362 

* 

1 

1  I 

195.0! 

35.01 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

*529642 

1 

623144401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1500! 

13.01N0NE 

IKY  PAOUCAH 
* 

1 

It)., 

C  363 

* 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1529643 

I 

623I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.01  NONE 

*KV  PAOUCAH 

1 

1 

1972 

C  364 

! 

I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

*529644 

1 

623144401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1500! 

U.O  {NONE 

IKY  PAOUCAH 

1 

1972 

C  365 

-| 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

! 

1529645 

* 

42314440! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

13.01  NONE 

IKY  PAOUCAH 
! 

! 

1972 

C  366 

* 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1529646 

1 

62314440! 

195.0! 

35.0! 

f.Ot 

- 

1500* 

U.O!  NONE 

IKY  PAOUCAH 
! 

1 

1972 

C  367 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  * 

! 

! 

1529647 

I 

62314440! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500* 

13.01  NONE 

!KV  PAOUCAH 
! 

! 

1972 

C  368 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

I 

I 

1529648 

! 

623*4440! 

195.0! 

35.0! 

4.01 

- 

1500! 

U  .0 1  NONE 

IKY  PAOUCAH 

* 

1972 

C  369 

t 

1 

I  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

—  | 

! 

! 

I 

*544069 

I 

623144401 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

1500* 

13.0 ! NONE 

IKY  PAOUCAH 
! 

I 

1972 

C-  370 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  * 

1 

! 

*544070 

1 

62314440! 

195.0! 

35.0* 

9.0* 

- 

1500* 

1 3.0] NONE 

IKY  PAOUCAH 
! 

! 

1 

! 

1972 

! 

* 

1 

1 

* 

! 

1  1 

1  ! 

*  ! 

195.0* 

1 

! 

35.0! 

J 

! 

1.5! 

1 

! 

-  * 

* 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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MCM 

i  t VTCCI  0  IRENS  IONS  IIRAPTl 

!  CAPACITY! 

HXSN-  ! 

!  V  E  S  S  C  L  1 

1 

e i ST!  ommtoi 

1  NET  ICODEILCNSTHIIRDTH!  ! 

1  I 

EST  1 

CARSO  N ANIL INS 

IS  IOPCMTIHS  ! 

i 

— — 1 

IREStS-!****!  RES.  1  RES.JLOAD-! 

!  CARSO  1 

PIKER  1 

EQUIPMENT 

t  T  C  t  SMC  1 

TEAR  1 

! 

COAST 

J  TfR  I  SEE  I //////!///// 1  Et  I 

1 //////// I 

POINT  1 

LXNE-1 

1AOI  UHt-1  1 

BUILT  1 

VESSEL  K<NC  WRIER 

! 

SUARI 

I  TON-  !PA«El  OVCR-IOVPR-I/////I 

HOME (  MSS-  !(LlSHT)l////////////////!TOI//////////t 

OR 

I 

NUNBER 

I  NACE  1  IV  1  ALL  I  ALL  1 LIGHT t 

POVERI  CHSESS  ! 

(PUT)  I 

LINE-2 

ICE!  LSNC-2  ! 

•REBUILT! 

1  ! 

I  ! 


C1I)  CROUNSE  CORPORATION 

(CONTINUED 

1 

! 

(  1 

1  1 

I 

t 

! 

1 

! 

t 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

371 

154*071 

1 

1 

423  t*A*01 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.01 

9.01 

1.3! 

“  ! 

15001 

1 3.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

1 

! 

1972 

572 

15**072 

! 

t 

-4231*6*01 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.31 

*  ! 

15001 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

1 

I 

1973 

573 

15**073 

1 

1 

4231***01 

I  1 

195.01 

195.01 

35.0! 

35.01 

9.01 

1.S1 

”  ! 

1300! 

-  ! 

13.01N0NC 

IKY 

I 

PADUCAH 

1 

! 

1973 

37* 

15**07* 

1 

1 

4231***01 

1  1 

195.01 

195.01 

35.01 

35.01 

9.01 

1.3! 

"  1 

1500! 

-  I 

13.0! NONE 

I 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

! 

1973 

575 

15**075 

1 

! 

4231***01 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

13.O1N0NE 

! 

IKY 

! 

PADUCAH 

1 

I 

1973 

37* 

15**074 

! 

1 

4231***01 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

3S.Q! 

9.0! 

1.31 

.  j 

1500! 

-  1 

13.0! NONE 

I 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

1 

1973 

577 

15**077 

1 

! 

4231***01 

1  1 

195.01 

195.01 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.3! 

*  I 

1500! 

-  I 

1 3.0 ! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

1 

! 

1973 

576 

15**078 

1 

1 

4231***01 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

55.0! 

9.01 

1.5! 

“  1 

1300! 

-  ! 

13.0! NONE 

!  KY 

I 

PADUCAH 

1 

! 

1973 

379 

15**079 

1 

1 

4231***01 
l  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.31 

"  ! 

1500! 

-  ! 

1 3 .0 (NONE 
! 

IKY 

I 

PAOUCAH 

! 

1 

1973 

360 

15**063 

1 

1 

4231*4*01 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.51 

“  1 

1500! 

-  ! 

13.01N0NE 

! 

»KY 

! 

PADUCAH 

1 

! 

1973 

381 

15**051 

1 

1 

6231***01 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.01 
35. C! 

9.01 

1.51 

“  ! 

1500! 

-  ! 

13.0 ! NONE 
! 

!KY 

1 

PADUCAH 

1 

! 

1973 

3S2 

13**062 

1 

1 

6231***01 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.01 

1.5! 

•  1 

1500! 

-  ! 

1 3. 0 !  NONE 
! 

!KY 

! 

PAOUCAH 

1 

! 

1973 

313 

15**013 

1 

I 

6231***01 

1  1 

195.01 

195.0! 

33.0! 

35.01 

9.01 

1.51 

■  ! 

1500! 

-  ! 

13.0IN0NE 

! 

IKY 

1 

PADUCAH 

I 

1 

1973 

31* 

15**06* 

1 

1 

6231***01 
\  1 

195.01 

195.01 

35.01 

35.01 

9.0! 

1.51 

“  ! 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PAOUCAH 

! 

1 

1973 

365 

15**065 

1 

1 

VM***0! 

1  1 

195.01 

195.01 

35.01 

35.01 

9.01 

1.5! 

■  ! 

1500! 

13.0! NONE 
! 

!KV 

! 

PADUCAH 

1 

1 

1973 

386 

15**064 

1 

t»MU*0! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

33.0 

9.0! 

1.51 

"  ! 

1500! 

-  ! 

13.01H0NC 

! 

IKY 

1 

PADUCAH 

I 

1 

1973 

317 

15**067 

l 

1 

* iSl*A*0! 

1  1 

195.01 

195.01 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

•  ! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

I 

1973 

3BS 

15**068 

1 

l 

o.'31*A*01 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0 

35.01 

9.01 

1.51 

-  ! 

1500! 

-  1 

1 3.01N0NE 
! 

IKY 

t 

PADUCAH 

1 

! 

1973 

389 

15*4069 

6231***01 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.5! 

■  I 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 

1 

IKY 

! 

PAOUCAH 

I 

I 

1973 

390 

154*090 

1 

6231***01 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.31 

•  1 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 

I 

IKY 

! 

PADUCAH 

I 

! 

1973 

391 

1 .1**091 

! 

1 

6231***01 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“  1 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

1  KY 
! 

PADUCAH 

1 

! 

1973 

392 

J5*»0V> 

1 

6231***01 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

*  » 

1500! 

-  ! 

IJ.OtNONC 

! 

IKY 

1 

PADUCAH 

1 

1 

1973 

393 

i 5**093 

6231***01 

1  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.5! 

-  I 

1300! 

-  ! 

13.0! NONE 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

! 

1973 

39* 

13**09* 

1 

1 

6231*64.'*! 

1  f 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

•  1 

15001 
-  ! 

13.0INONE 

! 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

I 

1973 

395 

15**095 

1 

623146' 4» 
l  » 

.5.01 

*95.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

•  ! 

1500! 

-  ! 

1 1.01  NONE 

1 

IKY 

I 

PAOUCAH 

1 

1 

1973 

396 

15**096 

1 

1 

623146*0i 

1  1 

r;5.oi 

195.01 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

“  ! 

1500! 

-  ( 

13.v!N0NE 

1 

IKY 

PADUCAH 

I 

! 

1973 

397 

15**097 

1 

6231***0! 
t  1 

195.01 

195.0! 

35.0 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

«  ! 

1500! 

-  ! 

13.0INTNE 

! 

IKY 

1 

PADUCAH 

1 

I 

1973 

398 

15**098 

! 

! 

6231***01 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0 

35.01 

9.01 

1.5! 

•  1 

1300! 

-  ! 

13.0! NON? 

I 

IKY 

1 

PADUCAH 

1 

1 

1973 

399 

15**099 

<*231***01 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

■  1 

1500! 

-  ! 

13.0INONE 

! 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

1 

1973 

*00 

15**100 

1 

I 

6231***01 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.51 

“  ! 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY 

1 

PAOUCAH 

! 

I 

1973 

*01 

13**101 

1 

1 

6231***01 

1  1 

195.01 

195.01 

35.01 

35.0 

9.0! 

1.51 

"  1 

1300! 

-  ! 

13.01  NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

1 

1973 

*02 

15**102 

1 

1 

6231***0! 

1  ! 

195.01 
195. Ot 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.51 

”  ! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 

I 

IKY 

! 

PADUCAH 

I 

1 

1973 

*03 

15**103 

1 

1 

6231***0! 

1  1 

195.01 

195.01 

55.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

"  1 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

!ky 

I 

PAOUCAH 

* 

I 

1973 

*0* 

(54*10* 

1 

! 

62314**0! 

!  ! 

195.0! 

195.0) 

35.0 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1300! 

-  ! 

1 3 .0! NONE 
! 

!KY 

! 

PAIUCAH 

I 

1 

1973 

*05 

15**105 

1 

6231***01 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0 

9.0! 

i.s: 

•  I 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!KV 

! 

PAOUCAH 

1 

! 

1973 

4C6 

15**106 

* 

l 

6231***01 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

V.O! 

1.5! 

”  I 

1500! 

-  ( 

13.0! NONE 
! 

!KV 

! 

PADUCAH 

! 

I 

1973 

*07 

15**107 

1 

6231***01 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0 

35.0! 

*.Q! 

!-'»! 

“  I 

1500! 

-  ! 

1 3. 0! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

! 

1973 

*08 

15**106 

1 

1 

6231***01 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.vi 

1.51 

-  ! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

I 

I 

1973 

*09 

15**109 

1 

1 

6231***0) 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0 

9.0! 

1.5! 

”  ! 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

! 

1973 

*10 

15**110 

6231***01 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

•  1 

1500! 

-  i 

1 3. Oi NONE 
! 

!KY 

! 

PADUCAH 

! 

1 

1973 

*11 

15**111 

j- 

i 

6231***0! 

1  ! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0 

9.0! 

1.5! 

”  ! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!KY 

1 

PADUCAH 

! 

! 

1973 

*12 

15**112 

l 

i 

6231***01 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  i 

1500! 

-  ! 

13.0IN0NE 

1 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

! 

1973 

*13 

15**113 

• 

i 

6231***0! 

!  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0 

9.0! 

1.5! 

» 

1 500! 

-  I 

1 3.0! NONE 
t 

IKY 

! 

PAOUCAH 

! 

1 

1973 

*1* 

15**11* 

! 

6231***0! 
t  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“  1 

1500! 

-  ! 

13.01N0NE 

! 

IKY 

! 

PAOUCAH 

! 

1 

1973 

*15 

15*4115 

1 

6231***01 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0 

35.0 

9.0! 

1.5! 

*  1 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY 

I 

PADUCAH 

I 

1 

1973 

*16 

15**116 

1 

1 

6231***01 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“  1 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
i 

Iky 

! 

PADUCAH 

1 

! 

1973 

*17 

15**117 

1 

1 

6231***01 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0 

9.0! 

1.5! 

*  1 

1500* 

-  ! 

13.01  NONE 
! 

IKY 

i 

PADUCAH 

I 

I 

1973 

*:a 

15**116 

1 

1 

6231***01 

1  I 

195.0! 

195.01 

35.0 

35.0 

9.0! 

1*3| 

“  ! 

1500! 

-  t 

13.0 ! NONE 
« 

IKY 

l 

PADUCAH 

I 

i 

1973 

*19 

15625*9 

1 

1 

6231***01 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

•  1 

1500! 

-  ! 

1 3. oi NONE 
! 

‘iky 

i 

PAOUCAH 

i 

1 

1975 

*20 

1562550 

! 

1 

6231***01 

1  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  1 

1500! 

-  ! 

1 3. OlNONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

! 

1975 

*21 

1562551 

I 

1 

6231***01 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

*  1 

1500! 

-  ! 

13. OlNONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

! 

1975 

*22 

1562SS2 

l 

1 

6231***0) 

1  1 

1*5.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.5! 

”  ! 

1500! 

-  ) 

1 3. OlNONE 
) 

IKY 

! 

PADUCAH 

i 

i 

1975 

*23 

1552553 

1 

! 

4231***0) 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

"  1 

1300! 

-  1 

13. OlNONE 
! 

!KY 

! 

PADUCAH 

! 

1 

1975 

42* 

(56255* 

1 

6231***01 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

15001 
-  ! 

13. OlNONE 

1 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

! 

1975 

taiie  z  -  o*»;riptiom  of  vcsscts 


3.16 


EM4K ! 

!  twee  !  DIMENSIONS  IDMfTl 

! CAPACITY! 

M»H-  ! 

(vessel! 

. 

IIST1 

operator 

1  HIT  UOOEIlCNCTMlBROTMl  1 

!  ! 

1ST  | 

C  41  40  H4NDIINC 

IS  (OPCAATINC  l 

1 

• 

i 

i 

• 

i 

i 

• 

■ 

• 

i 

t 

ICC.  I  RE4.lt.OAD-! 

1  C At  SO  I 

FIXED  ! 

EDUIPRENT 

ITC!  BASE  ! 

YEAR  1 

!  COAST 

!  TIA  1  SCfl//////!/////!  ED  1 

1 ////////! 

POINT  1 

IXNI-1 

1 AOK  lIRE-1  ! 

SUILT  1 

vessel 

AM  HUMtR 

1  (UM» 

!  TON*  IMfit!  ovet-iove*-!/////! 

HORSE!  PASS-  IUHNT>!////////////////lTOl//////////l 

OR  1 

I  NUN8ER 

!  NA4E  I  IV  1  All  !  All  ILI6HT! 

pqvcri  £«e*s  i 

c/ietm 

im-i 

Ittl  UNI-*  1 

«REaUtlT! 

<18>  (RouNse 

CORPORATION 

| 

t 

1  1 

{ 

! 

! 

I 

1 

I 

1 

I 

(CONTINUED] 

| 

I 

1  1 

l 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

425 

1542555 

1 

42514A40I 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 

.OINONE 

UT 

PADUCAH 

1 

1975 

t 

! 

|  | 

195.0! 

33.01 

1.51 

-  ! 

1 

1 

I 

424 

(562554 

1 

423J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 

.OINONe 

UT 

PADUCAH 

I 

1975 

» 

l 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

1 

1 

1 

427 

(542557 

1 

423144401 

19J.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 

.OINONe 

UT 

PADUCAK 

1 

1975 

1 

1 

1  ( 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  I 

1 

1 

t 

424 

1542558 

1 

823(44401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

15001 

1 

.OINONE 

UT 

PADUCAH 

1 

1975 

1 

! 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

479 

1542559 

t 

42514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1500! 

1 

.OINONe 

UT 

PADUCAH 

I 

1975 

l 

1 

!  t 

195. OS 

35.  C! 

1.5! 

-  I 

1 

I 

1 

433 

(  562540' 

1 

623144401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1500! 

1 

.OINONe 

UT 

PADUCAH 

I 

1975 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  I 

! 

I 

I 

431 

1542541 

1 

42314440! 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

• 

15001 

1 

.OINONe 

UT 

PADUCAH 

1 

1975 

| 

! 

1  ! 

195.01 

35.  Ot 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

432 

(542542 

1 

42314440! 

195,0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 

.oiNONe 

UT 

PADUCAH 

1 

1975 

1 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  | 

I 

I 

1 

♦u 

1562563 

1 

42314A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 

OINONE 

UT 

PADUCAH 

1 

1975 

1 

1 

(  1 

195.0! 

35. 0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

I 

434 

1562564 

! 

42314A40I 

195.01 

35.CI 

9.0! 

- 

1500! 

1 

.OiNONe 

UT 

PADUCAH 

1 

1975 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

1 

435 

(542565 

i 

623(44401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1500! 

1 

.0! NONE 

Ut 

PADUCAH 

1 

1975 

1 

i 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

» 

436 

1562566 

i 

423! 4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 

.OiNONe 

UT 

PADUCAH 

I 

1975 

1 

i 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  1 

1 

I 

1 

437 

1562567 

i 

423(44401 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 

.OiNONe 

UT 

PADUCAH 

1 

1975 

1 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

I 

433 

(542568 

i 

623(44401 

195.0! 

35.0! 

9.  A 

- 

1500! 

1 

•OiNONe 

UT 

PADUCAH 

I 

t97S 

l 

i 

1  ( 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

I 

I 

431 

1562569 

i 

623144401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15001 

1 

.OINONE 

Ut 

PADUCAH 

1 

1975 

1 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

S.5I 

-  t 

* 

1 

1 

440 

1542570 

i 

42314440! 

195.0! 

35.0! 

♦  .0! 

- 

1500! 

1 

.OINONE 

UT 

PADUCAH 

I 

1975 

l 

i 

!  t 

19S.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

1 

I 

441 

( 542571 

i 

423144401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 

.OiNONe 

IKT 

PADUCAH 

I 

1*75 

1 

i 

!  1 

195.01 

'5.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

I 

442 

1562572 

i 

42314440! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

1 

.OiNONe 

1  XT 

PADUCAH 

I 

1975 

1 

i 

1  i 

195.0! 

35.C! 

1.5! 

-  I 

1 

I 

443 

(562573 

! 

623144401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 

.OINONE 

UT 

PADUCAH 

l 

1975 

{ 

I 

!  t 

195.0! 

35. 0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

I 

444 

1562574 

1 

423144401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

1500! 

1 

.OiNONe 

UT 

PADUCAH 

1 

1975 

1 

1 

1  1 

195.3! 

35.0! 

i.j: 

-  ! 

! 

I 

i 

44$ 

(562575 

1 

62314440! 

105.0! 

35.  C! 

9.0t 

15001 

1 

.OINONE 

UT 

PADUCAH 

! 

1975 

1 

I 

(  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

446 

1562574 

1 

42314440! 

195.01 

35.01 

9.01 

1500! 

1 

.OINONE 

UT 

PADUCAH 

! 

1975 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

I 

I 

447 

1562577 

I 

423144401 

19S.0! 

35.5! 

9.0! 

1500! 

1 

.OINONE 

UT 

PADUCAH 

I 

1975 

1 

1 

i  i 

195.0! 

35.  C! 

1.51 

-  ! 

! 

I 

! 

448 

1562578 

I 

62314440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

.OINONE 

Uf 

PADUCAH 

1 

1975 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  1 

! 

! 

1 

449 

1S4IR80 

1 

62314440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

1 

•OINONE 

UT 

PADUCAH 

I 

1975 

l 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

! 

450 

1541831 

1 

62314440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

1 

.OINONE 

IKT 

•ADUCAH 

! 

1975 

| 

! 

1  1 

19S.0! 

35. C! 

1.5! 

-  | 

I 

! 

! 

451 

I568M2 
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195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1977 

623! 4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3. 0 1  NONE 

UY  PAOUCAH 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

! 

•  j 

! 

! 

! 

1977 

62314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

150oi 

1 3.0! NONE 

IKY  MAOUCAH 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

1977 

62314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 3. 0! NONE 

IKY  PAOUCAH 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1977 

62314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

liooi 

13.0!N0NE 

IKY  PAOUCAH 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1977 

623UA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3.0! NONE 

UY  PAOUCAH 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

I 

! 

1977 

62314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

! 

1500! 

1 3. 0! NONE 

UY  PAOUCAH 

! 

1  ! 

y «  /»* 

.  <i 

—  J 

f 

1977 

62314*40! 

195.01 

35.0! 

9.0} 

- 

! 

1500! 

13.0! NONE 

UY  PAOUCAH 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  t 

! 

1 

1 

1977 

62314*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

isooi 

13.0IN0NE 

UT  PADUCAH 

! 

!  ! 

105.01 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

1977 

62314*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PAOUCAH 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

1 

J 

1977 

62314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PAOUCAH 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

1977 

623!4*40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1500! 

1 3.0! NONE 

Ur  PAOUCAH 

! 

! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

; 

! 

! 

1977 

623! 4*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

■ 

1500! 

13.0 !  NONE 

UY  PAOUCAH 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

• 

-  1 

! 

J 

1977 

623 !  4*40 J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 3.0  !NONE 

Iky  PADUCAH 

! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

318 

TAflLE  2  -  DISRUPTION 

Of  V 

ESSELS 

CN«P| 

0IST1 

0PC1AT0A 

!  1 VT CCS  DIMENSIONS  IDAATYI 

1  NET  ICOOCiUNSTHiatOTM!  ! 

(CAPACITY! 

!  1 

UGH-  ! 

EST  !  CAICO  HANDLING 

1  VESSEL 
IS  10PEAATIN6 

1 

1 

! 

! 

!  COAST 

(AEGIS-!**** I  »!5.  *  MEG  *  1  LOAD-1 

1  TEA  !  SEE!//// »/!/////!  £0  1 

!  CAAGO  !  FIXED  !  EIUIPNENT 

!////////!  POINT  I  LINE-1 

t  T  C  2  NASE 
1*0!  LINE-1 

1 

YEAN  1 
8UILT  ! 

VESSEL  N»HE 

AM*  NUN8CA 

!  CUAAD 

I  NUNEEK 

1  TON-  IPAGEt  OVE*“IOV£A“! /////!  MOASE 
t  NAGE  t  IV  !  ALL  !  ALL  iLXCHTi  FOVEA 

!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// lTD!/ //////// 

!  CMtEftS  !  (FEET)!  LXHE-2  ! EE!  LIME-2 

1  0»  I 

1*  ftCdUlLT! 

l 

1 

(IS)  CAOUNSC  COAPOAATIOH  ! 

!  I  11 

!  i  1  1 

11  !  1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

I 

1 

1 

1 

i 

j 

C  537 

1 582738 

1 

*23! *A*0!  195.01  35.01 
!  1  1VS. 01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

15001 
-  ! 

1 3.0 ! NONE 
l 

IKY  PADUCAH 
! 

1977  ! 

! 

C  538 

1512739 

1 

623! *A*9!  195.0!  33.0! 

!  !  193.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

-  ! 

13.0! NOME 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1977  ! 

! 

C  33* 

15*27*0 

1 

623! *A*0!  195.' i  35.01 
i  1  19S.01  35.01 

9.0! 

1.5! 

1300! 

-  ! 

1 3.0 ! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

1 

1977  1 
! 

C  5*0 

15327*1 

t 

J 

6231***0!  195.01  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

* 

1500! 

-  ! 

1 3 .0! NONE 
! 

Iky  paducam 

1 

1977  1 
! 

C  3*1 

15827*7 

1 

623! *A*0!  195.0!  35.0! 

!  t  195.01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

-  ! 

1 3 .0 ! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

2 

!?77  ! 

1 

C  5*2 

15327*3 

! 

423! * **0|  195.0!  35.0! 

!  !  195. 0!  35.0! 

9.0! 

1.51 

“ 

1500! 

-  ! 

1 3 .0! NONE 

tKY  PADUCAH 
» 

1977  ! 
t 

C  5*3 

15327** 

1 

*23! *440!  195.0!  55.0! 

!  1  195.0!  55.0! 

9.0! 

1.51 

1500! 

-  I 

1 3.0! NONE 
! 

tKY  PADUCAH 

1 

1977  1 

i 

C  3** 

i$«2r;: 

t 

623!** *0 1  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

" 

15001 
-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

1 

1977  | 

i 

C  3*3 

15827*4 

4231***0!  195. 01  35.0! 

1  1  195.0!  3). Cl 

9.0! 

1.5! 

m 

15001 
-  ! 

13. OtNONE 
! 

IKY  PADUCAH 

1 

1977  i 

1 

C  5*4 

15827*7 

! 

423 (*A*0!  195.0!  35.0! 

1  I  195.0!  35.0! 

9.01 

1.31 

* 

1500! 

-  ! 

1 3 .0! NONE 
i 

IKY  PADUCAH 

I 

1977  1 

C  5*7 

15827*1 

t 

423! *A*0!  195.0!  75.0! 
t  !  195.0!  35.0! 

9.C! 

1.51 

" 

1300! 

-  I 

13.0! NONE 

1 

IKY  PADUCAH 

1 

1977  ! 
t 

C  5*8 

15827*9 

1 

4231  * A*OI  195.0!  33.0! 

(  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

15001 
-  ! 

1 3. 0 ) NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1977  1 
! 

C  5*9 

1512750 

1 

*23!*A*OI  195.0!  35. Ci 
!  !  195.01  35.0! 

9.0! 

1.3! 

15001 
-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1977  ! 

1 

C  550 

1582751 

! 

4231***7!  193.0!  35.01 
(  1  195. 0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

1500! 

-  1 

1 3.01  NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1977  1 
! 

C  551 

1592752 

1 

423t*A*0]  195.0!  35.01 
!  1  195.01  35. Cl 

9.0! 

1.5! 

— 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY  MAOUCAH 

1 

1977  1 
! 

C  55? 

1582753 

1 

623J*A*OI  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. Cl 

9.01 

1.5! 

“ 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
) 

IKY  PADUCAH 

1 

1977  1 

1 

C  553 

158275* 

t 

*231*4*0!  195. C!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

• 

1500! 

-  ! 

13.0! CONE 
! 

!KY  PADUCAH 

1 

1977  1 
! 

C  55* 

1582755 

1 

6231*4(0!  195.01  33. Ci 

I  I  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

1500! 

-  ! 

13 .0  t  NONE 

1 

IKY  PADUCAH 

1 

1977  ! 

1 

C  555 

1582756 

l 

6231*4*0!  195.0!  35.C! 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

-  I 

13.01  NONE 

1 

IKY  PADUCAH 

1 

1977  1 

1 

C  53* 

1582757 

1 

4231*4*0!  195.0!  35. Cl 
!  !  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.3! 

“ 

15001 
-  ! 

1 3?0! NONE 

I 

IKY  PADUCAH 
! 

1977  1 

1 

C  557 

1532759 

! 

6231*4*01  195.0!  3$. Cl 
!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.3! 

- 

15001 
-  ! 

13.0! NONE 

1 

IKY  PADUCAH 
! 

1977  1 

1 

C  558 

1584*68 

I 

I?3!*4*0!  1*5.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

m 

1500! 
-  ! 

1 J. Of  NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

1 

1978  1 
! 

C  559 

1)88*69 

I 

8231*4*0!  193.0!  35.0! 

!  !  1*5.01  !  5.01 

9.0! 

1.5! 

" 

1500! 

-  ! 

13.0INONC 

! 

IKY  PADUCAH 
! 

1978  1 
! 

C  540 

1581*70 

t 

•23 ! *4*01  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  55.0! 

9.0! 

1.5! 

1500! 

-  ! 

13*0! NONE 

I 

IKY  P'.DUC AH 

I 

197  J  1 
! 

C  541 

1588*71 

! 

8231*4*0!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.51 

- 

1500! 
-  » 

13. OtNONE 
! 

IKY  PADUCAH 

1 

19?:  ! 

i 

C  54? 

1588*72 

1 

I23!*4*Q!  1*5.0!  35. C! 

E  !  195.0!  55. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1978  1 
! 

C  5*3 

1518*73 

! 

623!*A*0!  195.0!  35. Cl 
l  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

1 

1978  ! 
! 

C  54* 

1538*7* 

t 

62316**0!  195.0!  35.0! 

!  !  1*5. 0>  35.0! 

9.0! 

1.5! 

" 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 

1 

IKY  PADUCAH 
! 

1978  f 
I 

C  545 

1588*75 

1 

•23! *A*Q!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1500! 
-  ! 

1 3 .0! NONE 
! 

!<V  PADUCAH 
! 

1978  I 
! 

C  56* 

1533*76 

1 

8231*4*0!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.51 

* 

1500! 
-  1 

13.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

I 

1978  ! 
i 

C  567 

1538*77 

l 

8231*4(0!  195.0!  33.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1500! 
-  ( 

13.01N0NE 

f 

IKY  PADUCAH 
i 

1978  ! 

! 

C  568 

1538*73 

1 

823!44*0i  19S.0!  35.0! 

!  I  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 
-  ! 

1 3.0 {NONE 
j 

ilCT  P»OUC»K 
l 

197*  ( 
1 

C  569 

1538*79 

| 

8231***0!  195. 0!  35. Cl 

1  !  195.0!  J5.C! 

9.0! 

1.51 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

I 

1971  1 
i 

C  570 

*1538*80 

1 

8231***0!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

1 

1978  ! 
! 

C  571 

1588*81 

1 

82314*40!  195.0!  35.CI 
!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

• 

1500! 
-  ( 

13.01N0NE 

! 

IKY  PADUCAH 
! 

1078  ! 
1 

C  57? 

1588*82 

1 

82314*40 1  195.0!  35. C! 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

.  i 

1 3.01NONE 
! 

Iky  PADUCAH 

1 

1978  1 
! 

C  573 

1581*83 

! 

623! *4(0!  195.0!  35.0! 

1  1  195,0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

1500*! 
-  1 

1 3.01  NONE 
) 

IKY  PAOUCAM 
! 

1978  1 
I 

C  57* 

1538*8* 

! 

6231*4*0!  195.01  35.C! 

!  !  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

13. OtNONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1978  1 
I 

C  575 

1538*85 

1 

4231***0!  195.0!  3S.C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.51 

* 

1500! 
-  ! 

13.0!  NONE 

1 

IKY  PADUCAH 

1 

1978  ! 
1 

C  576 

1588*86 

! 

62314*40!  I05.O!  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.51 

“ 

1500! 
-  1 

13.91N0NE 

1 

IKY  PADUCAH 
! 

1978  1 
I 

C  577 

1538*87 

1 

6231***0!  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

9,0! 

1.5! 

15001 
-  ) 

13.01  NONE 

1 

Iky  paoucah 

1 

1V7« 

! 

C  378 

1581*18 

1 

4231***01  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.01 

9.0! 

1.51 

* 

1500! 
-  1 

13.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

1978  1 
1 

C  579 

1588*89 

1 

4231***0!  193.0!  35.01 

1  !  195.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

15001 
-  1 

13.01  NONE 

1 

IKY  PADUCAH 
! 

1978 

! 

C  580 

1588*90 

l 

6231***0!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  25.0! 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

13.01  NONE 

1 

IKY  PAOUCAH 
! 

1978  I 
I 

C  581 

1538*91 

1 

6231*4*0!  195.0!  35.01 

1  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.51 

" 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 

1 

IKY  PADUCAH 
! 

1978 

! 

C  582 

1538*92 

1 

6231***0!  1 9$#0!  35.0! 

1  1  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  1 

1 3. C 1  NONE 

I 

IKY  PADUCAH 

1 

19/8  ! 
! 

C  533 

1338*93 

I 

6231***0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.51 

- 

• 

1500! 
-  I 

1 3.0 ! NONE 
f 

IKY  PADUCAH 

i 

1978 

C  58* 

1531*9* 

1 

6231***0!  195.0!  35.01 

1  I  195.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

" 

15001 
-  ! 

13. 0! NONE 
! 

tKY  PADUCAH 

1 

1978 

C  585 

1581*95 

6231***0!  195.0!  35.0! 

1  1  195.01  35. Ct 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

tKY  PADUCAH 

1 

1978 

C  5C6 

1581*96 

1 

6231***0!  195,0!  35.01 

1  !  195.01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  1 

13.01  NONE 

I 

IKY  PADUCAH 

I 

1978 

C  587 

1589*97 

» 

6231***0!  195.01  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

15001 
-  1 

13.01  HOLE 
t 

IKY  PADUCAH 

1 

W8 

C  518 

1588*98 

1 

623144*01  195.0!  35.0! 

1  !  195. 0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  I 

13.01  NONE 
f 

IKY  PADUCAH 

1 

f 

1*78 

C  589 

1581*99 

4231***0!  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.U! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  1 

13 .0! NONE 
f 

IKY  PADUCAH 
! 

1*778 

C  590 

1581500 

I 

4231***0!  195.0!  35.0! 

!  1  195.01  35.01 

9.0! 

1.5! 

" 

15001 

13.0!  .NONE 
» 

(KY  PADUCAH 

1 

1978 

ENGR! 


TA8L f  2  -  RESCRIMTXOH 


1VTCC 1  RIKENS IONS  IRAAFT! 

! 


MT10H  OF  vessels  _ _ 3.13 


I  CAPACITY  *  HUH- 
!  EST 


!  (VESSEL 

!  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING 


-lREGXS-1****!  REG.  1  AES. HOAR-! 

1 

CARGO  !  FIXER  !  EIUXMHCNT 

!TC!  BASE 

1 

YEAR  ! 

!  COAST 

1  TER  1  SEE!//////!/////! 

EO  ! 

!////////!  MOXNT  !  LXNE-1 

!  AO!  LINE-1 

1 

BUILT  1 

VESSEL  NANE  AN»  NUR8EM 

1  G”AAR 

1  TON-  IMAGE!  OVERM  OVER-! //.*//!  HORSEl 

MASS-  1 (LIGHT) 1 //////////////// ITR! //////////! 

OR  1 

!  NUMBER 

1  NAGE  1  XV  1  ALL  !  ALL  (LIGHT!  MOVER! 

ENGERS  !  (FEET)!  LXHE-2 

ICC!  LINE-2 

imeuiLTi 

(1ft)  CA0UNS'  CORPORATION 

! 

! 

1111! 

!  !  1  !  1 

1  1  1  1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(CONTINUER)! 

1  1  1  1  1 

! 

1 

! 

I 

C  591 

! 581501 

!  6231 *A*0!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

15001 

1 3.0 ! NONE 

IKY  MARUCAN 

1978 

| 

1  !  1  195.01  35.01 

1.5! 

-  1 

) 

t 

C  512 

1581502 

1  *231***01  195.0!  35.01 

9.01 

- 

15001 

13.0! NONE 

{KY  MARUCAH 

1978 

( 

1  1  1  195.0!  35.01 

1.5! 

-  1 

! 

1 

C  393 

1588503 

1  623! *A*0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

T  5.0 ! NOME 

IKY  MARUCAH 

1978 

! 

1  1  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

1 

C_S« 

158150* 

!  623!*A*0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

15001 

13 .01  NONE 

IKY  MARUCAH 

1978 

1 

1  1  1  195.01  35.01 

1.5! 

-  1 

! 

! 

C  595 

1598503 

1  4231***0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 0! NONE 

IKY  MARUCAH 

1978 

1 

1  I  1  195.01  35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

C  59ft 

1588506 

!  6231***01  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

15001 

1 3.01  NONE 

IKY  MARUCAH 

1978 

! 

!  1  !  193.01  35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

C  517 

1588507 

1  6231***0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  MARUCAH 

1978 

1 

1  1  !  195.01  55.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

C  59ft 

1599635 

1  4221***0!  195.0!  55.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 0! NONE 

IKY  MARUCAH 

1979 

1 

1  !  1  195.01  35. C! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

C  599 

1599436 

1  4221***0!  195.0!  33.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.01  NONE 

!KY  MARUCAH 

1979 

| 

!  !  I  195.0!  35.0! 

1.3! 

-  1 

! 

! 

C  *00 

1599637 

!  422! *  A  *  0 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13 .0! NONE 

!KY  MARUCAH 

1979 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

! 

C  *01 

1599638 

!  4221***0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY  MARUCAH 

1979 

1 

1  1  l  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

t 

C  602 

1599639 

1  422!*/  0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

15001 

13.0! NONE 

IKY  MARUCAH 

1979 

1 

1  1  1  195.0!  33.0! 

1.51 

-  ! 

I 

1 

C  403 

15996*0 

1  6221***0!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  MARUCAH 

1979 

1 

1  1  1  195.0!  35.0! 

1*5! 

-  ! 

! 

! 

C  40* 

15996*1 

1  6221***0!  193.0!  35. C! 

9.0! 

- 

15001 

13.01N0NE 

IKY  MAOUCAK 

1979 

1 

!  !  !  195.01  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  405 

15996*2 

!  6221***0!  193.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  MARUCAH 

1979 

1 

!  !  I  195.0!  35.01 

1.5! 

-  » 

! 

! 

C  40* 

15996*3 

1  6221***0!  195.0!  35.0! 

9*0i 

- 

1300! 

1 3.0! NONE 

!KY  MARUCAH 

1979 

l 

1  !  1  195.01  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  007 

15996** 

1  6221***0!  193.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  MAOUCAH 

1979 

1 

1  1  1  195.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  408 

IS 

1  4221***0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  MARUCAH 

1979 

1 

1  !  1  193.0!  35. 0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  409 

15996*6 

1  622 !*A*0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3 .0! NONE 

IKY  MAMUCAH 

1979 

! 

{  !  1  195.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  410 

15996*7 

!  622! *A*0!  195.0!  35.91 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

UY  MARUCAH 

1979 

1 

i  1  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  411 

15996*8 

!  4221***0!  195.0!  35.C! 

9.0! 

- 

1300! 

13. 0! NONE 

IKY  MARUCAH 

1979 

1 

!  !  I  195.0!  35. Cl 

t.S! 

-  I 

! 

! 

C  412 

15996*9 

!  6221***01  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  *ARUCAH 

1979 

1 

!  !  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

!  w 

I 

C  413 

1599650 

!  6221***0!  195.0!  35.0! 

9.C! 

- 

1500! 

13.0INONE 

IKY  MARUCAH 

1979 

! 

I  !  1  195.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  *1* 

1599651 

!  62214**0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NOME 

IKY  MAOUCAK 

1979 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  415 

1599652 

!  622! *A*0!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.01  NONE 

IKY  MARUCAH 

1*79 

1 

!  !  !  193.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  414 

1599653 

!  6221***0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  MARUCAH 

1979 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  417 

159965* 

!  622! *A*0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3  .0 ! NONE 

!KY  MAOUCAK 

1979 

I 

!  !  !  193.0!  35. C! 

1.5! 

-  I 

! 

1 

C  41$ 

1599653 

!  622 i*A*0!  195.0!  33.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  MARUCAH 

1979 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  419 

1599656 

1  622!*A*0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 0! NONE 

IKY  MARUCAH 

1979 

1 

!  !  I  195.0!  35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

C  620 

1599457 

!  6221***01  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY  MARUCAH 

1979 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  621 

1599658 

!  6221***0!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 5. 0! NONE 

!KY  MARUCAH 

1979 

! 

1  I  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  622 

1599659 

!  6221***0!  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

1300! 

1 3.0! NONE 

IKY  MARUCAH 

1479 

1 

!  1  1  195.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  623 

1599660 

!  6221***0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  MARUCAH 

1979 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  62* 

1599661 

!  6221***0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  MARUCAH 

1979. 

1 

!  (  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

.  j 

! 

! 

C  625 

!5996v2 

!  622!“*0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  MARUCAH 

1«79 

1 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  626 

1599663 

!  6221***0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 5.0! NONE 

UY  MARUCAH 

1979 

i 

!  !  !  195.ni  35.0! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

C  627 

159966* 

!  622!*A*0!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

isooi 

13.0! NONE 

!KY  MARUCAH 

19  JO 

1 

I  }  I  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  428 

1599665 

!  6221 *A*0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 J.ClNONE 

IKY  MARUCAH 

1980 

! 

•  !  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

C  629 

1599666 

!  6221***0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

1 KY  MAOUCAH 

1980 

j 

!  !  !  1«5.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

C  630 

*1599230 

!  5611***0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

!  KY  MARUCAH 

1979 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

j 

! 

C  631 

1599231 

!  5611***0!  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  MARUCAH 

1979 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  632 

1599232 

!  561 !*A*0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 0! NONE 

IKY  PARUCAH 

1979 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

C  *3 

1599233 

•  5611***0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 5001 

1 3.0! NONE 

IKY  MARUCAH 

1979 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  63* 

159923* 

!  5611***0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 J. 0 ! NONE 

IKY  PAOUCAH 

1979 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  635 

1599235 

!  5611***0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 5.0! NONE 

!KY  MARUCAH 

1979 

1 

1  !  !  195.0!  35.0! 

.5! 

-  ! 

J 

! 

C  636 

1599236 

!  561 ! *A*QJ  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 5 . 0 !  NONE 

IKY  MAOUCAH 

1979 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  43? 

159923? 

•  S41MMO!  1°5.0!  35.^! 

«.0! 

- 

1500! 

13.0!N9«E 

f K V  MAOUCAH 

1979 

i 

•  !  !  195.0!  35.*0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

C  63ft 

1599238 

!  5611***0!  195.0!  35.81 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0!  NONE 

IKY  PAOUCAH 

1979 

! 

!  !  !  195.0!  55.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

C  639 

1599239 

!  561 1**40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! HONE 

!KY  PAOUCAH 

1979 

i 

!  •  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

C  6(0 

*15992*0 

1  5411***0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

JKT  PARUCAH 

1979 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  6*1 

15992*1 

!  561  !***0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.01N0NE 

IKY  MAOUCAH 

1979 

1 

!  !  !  195. C!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  6*2 

15992*2 

!  5611***0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! HONE 

! KY  PARUCAH 

1979 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

C  6*3 

15992*3 

!  561 ! 4*40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  MARUCAH 

1^79 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

( 

C  4** 

15992** 

!  561  !***0!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13«0!N0NE 

IKY  MAOUCAH 

1979 

1 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

!  !  I  !  ! 

!  !  !  !  ! 

1.5! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

rms  2  -  description  of  vessels 


3.2Q 


ENGR  | 

OtSTl 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

1  GUARD 

!  NUMBER 

tVTCCl  DIMENSIONS  {DRAFT! 
NET  iCODElLENSTHldRDTH!  { 

REGIS-!****!  REG.  !  REC.lLOAO-! 
TER  1  SEC!//////!/////!  ED  ! 
TON-  {PAGE!  0VER-10VER-I/////1 
NA6E  !  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT! 

{CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  1 

!  CARGO  !  FIXED  !  CQUIPNENT  ITC!  NAS E  ! 

I ////////!  POINT  !  LINE-1  l AO!  LJNE-1  ! 

MORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TDf//////////i 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  (EE!  LINE-2  ! 

! 

1 

YEAR  ! 
3UILT  ! 
OR  1 

•REBUILT! 

! 

! 

<13)  CROUNSE  CORPORATION  ! 

(CONTINUED) ! 

!  I 

>  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

• 

l 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

* 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

C  04$ 

1599245 

! 

S61I4A40! 

!  ! 

195.0! 

19S.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

I 

1500! 

-  ! 

1 3.0 {NONE 
! 

IKY  PAOUCAK 
! 

1979 

C  646 

{  599246 

i 

561 1 4A  40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1500! 

-  ! 

13 .0! NONE 

1 

!KY  PADUCAH 
! 

1979 

C  647 

1599247 

I 

S6114A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1 

! 

1S00! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!KY  PADUCAH 
! 

1979 

C  64? 

1599248 

1 

561 { 4 A  40 ! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

| 

1500! 

-  ! 

1 3  *  Ot  NONE 
i 

IKY  PADUCAH 
! 

1979 

C  649 

! 599249 
! 

S61I4A40! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

1500! 

-  ! 

1 3 .0  t  NONE 
! 

!KY  PADUCAH 
! 

1979 

C  650 

•599250 

! 

S6114A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

! 

1500! 

-  ! 

13.0 {NONE 
! 

!KY  PADUCAH 
! 

1979 

C  651 

J  599251 
| 

561I4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

1 

1500! 

-  i 

1 3 .0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1979 

C  o52 

•599252 

! 

S6114A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

i 

i 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1979 

C  655 

{599253 

! 

561 14A40! 

!  ) 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. 0! 

9.0! 

1.5! 

” 

( 

! 

1500! 
-  ! 

1 3. 0! NONE 
! 

(KY  PADUCAH 
! 

1979 

C  654 

1599254 

{ 

561 {4 A40( 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.51 

- 

« 

1 

1500! 

.  i 

1 3. 0! NONE 
! 

Iky  paducah 

I 

1979 

C  655 

{599255 

! 

561 1 4  A  40 ! 
t  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

i 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1979 

C  656 

{599256 

1 

S6114A4C! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

I 

I 

1500! 

-  i 

13.01N0NE 

! 

IKY  PADUCAH 

J 

1979 

C  657 

! 599257 

1 

5611  4  A  40 1 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

I 

1979 

C  656 

! 59925  8 

t 

561 ! 4A40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

I 

! 

1500! 
-  I 

1 3 .0 ! NONE 
! 

]KY  PADUCAH 

I 

1979 

C  659 

j  599259 
} 

56114A40! 

!  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

1 

1979 

C  660 

1644179 

! 

74914A40! 
i  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  Cl 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1500! 
-  1 

13.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

1 

1962 

C  661 

1644180 

749  f  4 A  40 1 
!  ! 

195.0) 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1  •  S! 

! 

! 

1500! 
-  ! 

1 3.0! NONE 
» 

IKY  PADUCAH 
! 

1982 

C  662 

{644181 

! 

74914A40! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

1 

1500! 
-  ! 

13.01N0NE 

! 

Iky  p.ducah 
! 

1982 

C  663 

{644182 

t 

749I4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

" 

! 

! 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

!KY  PADUCAH 
! 

1082 

C  664 

1644183 

{ 

749J4A40! 

!  • 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

i 

i 

1500! 
-  ! 

1 3. 0! NONE 

1 

!KY  PADUCAH 
! 

1982 

C  665 

{644184 

l 

74914A401 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1500! 
-  ! 

1 3 .0 1  NONE 
! 

!KY  PAOUCAH 

I 

1982 

C  666 

•644185 

! 

74914A40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

3  5.0! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

! 

! 

1500! 
-  ! 

1 3. 0! NONE 

I 

IKY  PADUCAH 
! 

1982 

C  667 

1644186 

I 

749J4A40! 

!  * 

195.0! 

195.0! 

3S.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1500! 

-  ! 

13.0 ! NONE 
; 

IKY  PAOUCAH 
! 

1982 

C  668 

S644187 

! 

749J4A4P! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

!KY  PAOUCAH 

I 

1982 

C  669 

•644183 

l 

749J4A40! 

{  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1500! 
-  ! 

1 3. 0 ! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

I 

1982 

C  67C 

•6441^9 

{ 

749{4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.C! 

1.5! 

- 

! 

! 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY  PAOUCAH 

I 

1982 

C  671 

1644190 

{ 

749! 4 A40! 

!  t 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

1 

1500! 
-  ! 

1  3.0 {NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1982 

C  672 

164*  191 
{ 

749 { 4A  40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

” 

l 

! 

1500! 
-  ! 

1 3.0! NONE 

I 

IKY  PAOUCAH 
! 

1982 

C  6?3 

•644192 

{ 

749I4A40! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1500! 
-  ! 

13.0JN0NE 

! 

IKY  PADUCAH 

t 

1982 

C  674 

{644193 

i 

749I4A40! 

1  • 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

Iky  paducah 
l 

1982 

C  675 

{644194 

! 

749UA40! 

!  t 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

1 

1500! 
-  ! 

13.0JN0NE 

1 

!KY  PADUCAH 

1 

1982 

C  676 

1644195 

! 

749{4A40{ 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 

Iky  paducah 
! 

1982 

C  677 

{644196 

• 

749! 4A40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1500! 
-  ! 

1 3. OlNONE 
( 

IKY  PADUCAH 
! 

1982 

C  676 

*1644197 

i 

749  ! 4 A  40! 

!  1 

195-0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1500! 
-  1 

13. OlNONE 
f 

Iky  paducah 
! 

1982 

C  679 

1644196 

749I4A401 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

" 

< 

i 

1500! 
-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

!KY  PAOUCAH 
! 

1982 

C  680 

1646869 

{ 

63014A40! 

1  ! 

15»,.0I 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.S! 

• 

! 

1 

1500! 
-  1 

13. OlNONE 

1 

IKY  PADUCAH 
! 

1982 

C  681 

{ 64687L 

J 

630J4A40! 

!  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

** 

1 

1 

1500! 
-  ! 

1  3.0! NONE 
! 

Iky  PADUCAH 
! 

1982 

C  682 

1646871 

! 

u0!4A40{ 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

55.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1500! 
-  ! 

1 3. 0! NONE 
! 

!KY  PADUCAH 
! 

1982 

C683 

{646872 

! 

630! 4A40! 

!  ! 

195.0! 
19$. 0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

** 

! 

! 

1S00! 
-  I 

13. OlNONE 

I 

! KY  PADUCAH 
! 

1982 

C  684 

1646873 

1 

630! 4A40! 
i  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

" 

! 

! 

1500! 
-  ! 

13. OlNONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1962 

C  685 

{646874 

1 

630NA40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

?.0I 

1.5! 

“ 

! 

! 

1500* 
-  I 

1 3.0! NONE 
! 

!KY  PAOUCAH 
! 

1982 

C  686 

1646873 

j- 

630! 4A4G j 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

3S.0! 

35.0! 

9.01 

1.5! 

“ 

1 

! 

1500! 
-  ! 

1 3.0 (NONE 
! 

(XV  PADUCAH 
! 

1962 

C  687 

*1646876 

i 

63014A40! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

! 

! 

1500! 
-  ! 

13. OlNONE 
! 

!KY  PADUCAH 
! 

1982 

C  688 

1 646877 
! 

630 1 4A401 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1500! 
-  ! 

13. OlNONE 
! 

Iky  paoucah 
! 

1982 

C  689 

1646878 

1 

630 ! 4 A  40 J 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 
1 .5! 

j 

1500! 
-  ! 

13.01  NONE 
! 

!KY  PADUCAH 
! 

1982 

C  690 

1646879 

! 

6301 4A401 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

J',.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

i 

! 

1500! 
-  ! 

1 3. OlNONE 
! 

(KY  PAOUCAH 

I 

1982 

C  691 

1646880 

1 

630I4A40) 
i  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

I 

1500! 
-  ! 

13. OlNONE 

I 

IKY  PADUCAH 
! 

1982 

i 

C  692 

1646881 

1 

630 ! 4 A40 ! 

j  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.51 

- 

! 

! 

1500! 
-  1 

13. OlNONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1982 

C  693 

{646882 

i 

630I4A40! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

! 

i 

1500! 
-  i 

13. OlNONE 
! 

IKY  PAOUCAH 
! 

1982 

C  694 

j  646683 

I 

63014A40! 
1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.S! 

1 

! 

1500! 
-  ! 

13.  OlNONE 
! 

IKY  PADUCAH 

1 

1983 

C  695 

1646884 

! 

6301 4A40 { 

l  1 

195.0! 
19}. 0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

I'OO! 

•  f 

13. OlNONE 
! 

IKY  PADUCAH 

i 

1983 

C  696 

1646885 

! 

63014A40! 

1  • 

195.0! 

*95.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0 1 
1.5! 

! 

! 

tsooi 
-  ! 

13. OlNONE 
! 

IKY  PAOUCAH 

I 

1983 

C  697 

1646886 

! 

630! 4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

3S.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1500! 
-  ! 

13. OlNONE 

1 

IKY  PAOUCAH 
! 

1983 

C  698 

*.646887 

! 

i 

| 

630I4A40! 
!  ! 

!  ! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

! 

j 

35.0! 

35.0! 

! 

! 

9.0! 

1.5* 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

1500! 
-  ! 

! 

13.0! NONE 
! 

! 

! 

IKY  PADUCAH 

I 

I 

! 

1983 

TABLE -2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


ENCR! 

DISTt  operator 

!  COAST 

VESSEL  N*HE  AND  HOME R  !  SUARD 

!  kUNSEfc 

!  1VTCC!  DIRENSIONS  10RAFTI 

1  NET  ICODElLENSTMlURDTH!  ! 

-!RESIS-!«**»!  AE«.  1  REC.1L0A0-1 

I  TCR  1  SEE! //////I /////!  ED  ! 

1  TON-  1PA4C!  0VER-10VER-1/////1 

1  N*SE  1  IV  i  ALL  1  ALL  ILIfiMTl 

HORSE 

POWER 

! CAPACITY !  NISH-  !  1  V  £  S  S  £  L 

!  !  CST  f  CARGO  HANKINS  IS  tOPERATZNfi 

1  CARSO  !  FIXED  !  CtUIPHENT  !TC!  BASE 

I////////!  POINT  !  LINE-1  1 AO!  LINE-1 

!  PASS-  !<LttHT)t////////////////{TD!////////// 
!  ENSERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICC!  LINE-2 

!  YEAR 
!  1UILT 

1  OR 
(•REBUILT 

<18)  CROUHSE 

1 

1 

CORPORATION  1 

(CONTINUER) ! 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

!  ! 

1  1 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

C  699 

164488ft 

! 

63014A40! 

2  1 

195*0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

1500! 

-  ! 

13.01NONE 

! 

!KY 

! 

PADUCAH 

1983 

C  700 

1653136 

1 

63014A40! 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

1500! 

-  1 

13.01  NONE 
! 

!KY  PADUCAH 
! 

1913 

C  701 

153157 

1 

63014*401 

1  1 

195.0!  35.01 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

-  ! 

1 3. 0 ! NONE 

I 

IKY 

! 

PADUCAH 

1983 

C  702 

1653158 

t 

63014449! 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

1500! 

-  1 

13.0ll.0NE 

1 

IKY 

t 

PADUCAH 

19*3 

C  703 

'1653159 

1 

63014*401 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

-  ! 

13.0 1  NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

1913 

C  704 

1653160 

1 

63014*401 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

i.s: 

15001 
-  1 

1 3.01NONE 
! 

IKY 

1 

PADUCAH 

1983 

C  705 

1453161 

1 

63014*401 

1  f 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.51 

15001 
-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY 

1 

PADUCAH 

1983 

C  706 

2653162 

1 

63014*40! 

1  1 

195.0!  3S.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

-  ! 

13.0! HONE 
! 

!KV  PADUCAH 
! 

1963 

S  707 

1653163 

1 

63014*40! 

!  1 

195.0!  35.0! 
195.01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1500! 

-  ! 

1S.0IN0MC 

! 

IKY 

! 

PADUCAH 

1983 

C  708 

1653164 

1 

63014*40! 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

-  ! 

13.01H0NE 

! 

!KY 

1 

PADUCAH 

1913 

C  709 

1653165 

1 

43014*40! 

1  1 

195.0!  35. f 
195.0!  35. C. 

9.0! 

1.5! 

“ 

5 

1500! 

-  » 

13.0! NONE 

1 

IKY 

! 

PADUCAH 

1963 

C  710 

1656394 

1 

63014*40! 

1  ! 

195.0!  35. Oi 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1500! 

-  ! 

13.01N0VE 

! 

IKY 

! 

PADUCAH 

1913 

C  711 

1656395 

1 

63014*401 

1  ! 

195.0!  35.01 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

!KY 

1 

PADUCAH 

1913 

C  712 

1 656396 

63014A401 
!  1 

195.0!  35.01 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

-  ! 

13.0  1  NONE 

1 

tKV 

! 

PADUCAH 

1913 

C  713 

1654397 

l 

63014*40! 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

1500! 

-  ! 

13.0 ! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

1913 

C  714 

165639ft 

1 

63014*40! 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500) 

-  ! 

1 3 .0! NONE 
! 

!KV 

! 

PADUCAH 

19*3 

C  715 

1656399 

1 

63014*401 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

1913 

C  716 

1656400 

1 

63014*40! 

1  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

-  ! 

13. 0 1  NONE 
! 

!KV 

! 

PADUCAH 

1983 

C  717 

1656401 

1 

63014*401 
!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

-  ! 

1 3 .01  NONE 
( 

!KV 

! 

PADUCAH 

1983 

c  7i e 

1656402 

1 

43014*401 

1  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!KY 

! 

PADUCAH 

1««3 

C  719 

1656403 

1 

63014*40! 

1  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1500! 

-  ! 

1 3. 0! NONE 
! 

!KV 

! 

PADUCAH 

1983 

C  720 

1946169 

1 

63014*401 

1  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!KV 

! 

P40UCAH 

19*4 

C  721 

1666190 

! 

63014*40! 

!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

13.01N0NE 

i 

IKY 

! 

PADUCAH 

19*4 

C  722 

1666191 

! 

630! 4A401 

1  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

13*01  NONE 
! 

!KY 

! 

PADUCAH 

1984 

C  723 

1466192 

1 

63014*40! 

1  ! 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1500! 
-  ! 

13.01N0NE 

! 

IKY 

! 

PADUCAH 

1964 

C  724 

1666193 

1 

63014*40! 
i  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 
-  ! 

13.C! NONE 
! 

!KV 

! 

PADUCAH 

1984 

C  725 

1666194 

1 

63014*40! 
t  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 
-  ! 

13.0  1  NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

198* 

C  726 

1666195 

63014*40! 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

13.01  NONE 

I 

IKY 

! 

PADUCAH 

1984 

C  727 

1664196 

l 

630! 4*401 
i  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

1 3. 0 1  NONE 
! 

IKY 

I 

PADUCAH 

1984 

C  728 

1666197 

l 

63014*401 
i  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

15C0! 
-  ! 

13.91N0NE 

! 

!KY 

! 

PADUCAH 

1984 

C  729 

1666198 

1 

63014*401 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.01 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

1 3. 01  NONE 
) 

IKY 

! 

PROUCAM 

1984 

C  73C 

1666199 

1 

63014*40! 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

13.01  NONE 
! 

IKY 

! 

PAOUCAH 

19*4 

C  731 

1644200 

I 

63014440! 

!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 
-  ! 

1 3*0! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

1984 

C  732 

1666201 

I 

63014*40! 

!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

i 

1500! 
-  ! 

1  3. 0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

1 

19*4 

C  -733 

1666202 

63014*40! 

1  1 

195.3!  35. 0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

• 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
t 

IKY 

! 

PADUCAH 

198* 

C  734 

1666203 

1 

63014*40! 

1  ! 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  1 

1 3.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

198* 

C  735 

1666204 

1 

63014*40! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

198* 

C  734 

1664205 

63014*401 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.01 

1.5! 

” 

1500! 
-  ! 

1 3 .0! NONE 
! 

!KV 

! 

PADUCAH 

198* 

C  737 

1666206 

! 

630! 4A40! 

1  1 

195.0!  35.0! 
195. 0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

* 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY 

1 

PAOUCAH 

198* 

C-  738 

1466207 

f 

63014*401 
1  1 

195. C!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

I.S! 

" 

1500! 
-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

1984 

C  739 

166620ft 

1 

63014*401 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  1 

1 3.0! NONE 
! 

!KY 

! 

PAOUCAH 

19** 

C  740 

1671288 

1 

63014A40I 
1  1 

195.01  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

• 

1500! 
-  ! 

13.0 ! NONE 
! 

!KV 

! 

PAOUCAH 

196* 

C  741 

1471289 

1 

63014*40! 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

* 

1500* 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

!KY 

1 

PADUCAH 

1984 

C  742 

1671290 

1 

63014*40! 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  | 

13. 01  NONE 
! 

IKY 

1 

PADUCAH 

1984 

C  743 

1671291 

! 

63014A40J 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  » 

1 3. 0! NONE 
! 

IKY 

! 

PAOUCAH 

1984 

C  744 

1671292 

1 

63014*40! 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

!KY 

! 

PADUCAH 

1984 

C  745 

1671293 

1 

63014*40! 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1500! 
-  ! 

13.0!N0N£ 

! 

IKY 

I 

PADUCAH 

1983 

C  746 

1671294 

1 

63014*401 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

13.01  NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

1985 

C  747 

171295 

1 

63014*40! 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

1 3 .0 1  NONE 
! 

IKY 

) 

PAOUCAH 

1985 

C  748 

1871296 

1 

&30I4A40! 
!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

1985 

C  749 

1671297 

1 

63014*40! 
1  1 

195.01  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

13.0 1  NONE 
! 

!KY 

1 

PADUCAH 

1985 

C  750 

1671298 

1 

63014*40! 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

!  KV 
1 

PADUCAH 

1985 

C  751 

1671299 

! 

63014*401 
1  ! 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

* 

1500! 
-  ! 

13 .01  NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

1985 

C  752 

1671300 

1 

1 

1 

63014*40! 
!  1 

1  1 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

1  ! 

!  ! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1500! 
-  ! 
! 
1 

13.0! NONE 
! 

! 

i 

IKY 

! 

! 

! 

PADUCAH 

1985 
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OPERATOR 


ENGR! 
01  ST ! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


{  COAST 
!  GUARD 
{  NUMBER 


!VTCC!  D IMFNS10NS  'DRAFT! 
NET  !C0DE!LEN«TH!9RDTH!  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  REG.! LOAD- ! 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED 


SCAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  i 
!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 
!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  4ASC  ! 
!////////!  POINT  !  LINE-!  !A0!  LINE-1 


YEAR 

BUILT 


TON-  IP AGE!  OVER-! OVER- I /////!  HORSi!  PASS-  ! (LIGHT)! //////////////// !T0!/ ///////// !  0»  ! 

NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ! EE!  LINE-2  !*RE9UTLT! 


753 

1671301 

! 

63014A40! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

-  ■ 

1500! 

13.OIN0NE 

her  PADUCAH 

i 

1985 

! 

! 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

1 

1 

! 

75A 

1671302 

( 

630! 4A  40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

isooi 

1 3.0! NONE 

her  paducah 

! 

1985 

! 

( 

!  • 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  1 

j 

1 

i 

755 

1664925 

! 

630J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 3. oi NONE 

UY  PADUCAH 

i 

1935 

! 

! 

I  i 

195.0! 

35.0! 

1.S! 

! 

-  » 

; 

i 

! 

756 

1684926 

t 

630S4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

isooi 

1 3.oi NONE 

UY  PADUCAH 

t 

1985 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

i 

i 

737 

! 6*4927 

! 

630 ! 4A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1500! 

0.0  !  NONE 

her  PADUCAH 

! 

1965 

! 

( 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

.  i 

! 

1 

! 

758 

1684928 

1 

630J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

■  t 

isooi 

1 3.0! NONE 

*!KY  PADUCAH 

! 

1985 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

759 

1634929 

( 

630! 4*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1500! 

1 3.0! NONE 

"her  PADUCAH 

! 

1985 

« 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

i 

! 

1 

760 

(684930 

1 

630(4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13. oi NONE 

her  paducah 

■ 

1985 

! 

! 

;  i 

195.01 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

1 

i 

781 

1684931 

1 

63014*401 

195.0! 

85.0! 

9.0! 

-  ( 

1500! 

1 3. 0 ! NONE 

irr  PADUCAH 

i 

1935 

! 

1 

!  ! 

19S.0! 

35.0! 

1.5! 

» 

-  i 

! 

1 

! 

762 

(684932 

! 

430I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

1 3.0! NONE 

•XY  PADUCAH 

! 

1935 

! 

1 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

• 

-  i 

! 

! 

! 

763 

1684933 

1 

63014*40! 

195.0! 

35*0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

13.0! NONE 

her  PADUCAH 

1 

1985 

! 

I 

1  1 

195.0J 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

764 

1664934 

1 

630! 4*40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

1 3.0! NONE 

•KY  PADUCAH 

! 

1985 

t 

! 

!  ! 

195. Cl 

35.0! 

1.5! 

( 

-  ! 

j 

l 

I 

765 

1684935 

1 

630(4*40! 

195.0! 

35.  Ct 

9.0! 

! 

1500! 

13. ol NONE 

‘her  PADUCAH 

! 

1985 

! 

1 

(  ( 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  j 

» 

! 

! 

766 

(634936 

1 

630! 4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

isooi 

1 3.0 ! NONE 

!KY  PADUCAH 

I 

1985 

t 

1 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

■ 

-  ! 

I 

! 

! 

767 

(684937 

1 

630i4A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

!ky  paducah 

! 

1986 

! 

I 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

! 

! 

768 

(634936 

! 

63014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

1 3 .0 ! NONF 

IKY  PADUCAH 

! 

1936 

! 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

I 

769 

(634939 

1 

630I4A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0! NONE 

UY  PADUCAH 

! 

1986 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j- 

-  i 

i 

1 

j 

77C 

(684940 

! 

630(4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

isooi 

13.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

i 

1986 

l 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

i 

i 

771 

(684941 

t 

630(4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

isooi 

13.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

! 

1986 

1 

1 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

.  i 

j 

i 

! 

772 

(694942 

l 

63014*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1500! 

13.0! NONE 

(KY  PADUCAH 

1 

1986 

( 

1 

t  ( 

195.0! 

35. Ci 

t.5! 

i 

-  • 

! 

! 

I 

773 

(684943 

( 

630(4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0! NONE 

UY  PADUCAH 

1 

1986 

! 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

j 

774 

(6*4944 

( 

630(4*40! 

195.0! 

35.01 

7.0! 

-  ! 

1500! 

13. 0! NONE 

IKY  PADUCAH 

! 

1986 

I 

1 

!  1 

195.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

■ 

I 

! 

1986 

775 

(684945 

1 

63014*40! 

195.0! 

35.0! 

9.,f| 

! 

1500! 

13.o! NONE 

!KY  PADUCAH 

! 

! 

1 

1  ( 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

776 

16*4946 

1 

630(4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1S00! 

13.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1 

1986 

1 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

777 

(684947 

1 

*30(4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3. 0 {NONE 

her  PADUCAH 

1 

1936 

! 

I 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

778 

(684948 

1 

630(4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1500! 

13.01  NONE 

IKY  PADUCAH 

1 

1936 

! 

1 

(  ! 

195. 0( 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

l 

! 

1986 

779 

(684949 

1 

63014*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13. OlNONE 

i*Y  PADUCAH 

1 

( 

1 

t  t 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

7?0 

1684950 

1 

6301 4*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

I 

1986 

I 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

.  i 

« 

i 

! 

1986 

781 

(684951 

1 

630(4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

*1 500! 

1 3.0! NONE 

!ky  paducah 

! 

( 

! 

(  l 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

i 

782 

(664952 

1 

630(4*401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

irr  paducah 

i 

. 

! 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

783 

(684953 

! 

*30(4*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0 ! NONE 

!KY  PADUCAH 

• 

I 

1 

!  ! 

195. 0( 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

784 

(684954 

1 

630(4*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  I 

1500! 

13. OlNONE 

!KY  PADUCAI 

• 

t 

! 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

785 

(498649 

1 

630! 4A40J 

19J.0! 

35.0! 

9.0! 

•  « 

1500! 

1 3.0! NONE 

!KY  PADUC^h 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

1 

786 

1696650 

1 

630(4*401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  » 

1500! 

n.oinoNE 

SKY  PADUCAH 

! 

i  **6 

! 

! 

(  1 

19J.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

7A7 

(696651 

1 

630(4*40! 

1«5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

15C0! 

13.01NONE 

iKY  PADUCAH 

! 

1986 

i 

! 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

■ 

.  i 

• 

! 

! 

1«86 

7*6 

1696652 

1 

630(4*40! 

195.01 

35.01 

9.0! 

i 

1500! 

1 3.oi NONE 

! KY  PADUCAH 

! 

( 

! 

!  ! 

1«5.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

i 

I 

789 

(694653 

t 

63014*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  j 

1500! 

13.0! NONE 

!ky  paducah 

! 

1986 

! 

I 

(  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

i 

! 

! 

790 

(696654 

! 

630(4*40! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

*  ! 

isooi 

13.oi NONE 

(Kr  paducah 

! 

1986 

! 

! 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

i 

! 

! 

1986 

791 

(696655 

! 

630(4*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1 500! 

1 3.oi NONE 

1  k y  paducah 

! 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

; 

! 

792 

(696656 

! 

630(4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

13.0JNONF 

!KY  PADUCAH 

! 

1986 

1 

1 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

i 

! 

! 

1986 

793 

(696657 

1 

630(4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

13. oi NONE 

IKY  PADUCAH 

! 

( 

1 

*  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  i 

! 

! 

! 

794 

(694658 

* 

630(4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

isooi 

13.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

! 

1986 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

t 

! 

795 

1696659 

1 

630(4*401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

i 

1500! 

13.0! NONE 

! KY  PADUCAH 

! 

1986 

1 

1 

t  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

« 

-  • 

i 

! 

! 

796 

1696640 

I 

630(4*40! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

_  j 

1500! 

13.0! NONE 

•KY  PADUCAH 

! 

1986 

( 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

t 

-  ! 

! 

i 

! 

797 

(6966*1 

1 

63014*40! 

195.0! 

35.C! 

9.Q! 

-  i 

1500! 

13.01  NONE 

iKY  PADUCAH 

I 

1986 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

( 

-  ! 

! 

! 

l 

798 

(694662 

1 

630(4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13. OlNONE 

IKY  PADUCAH 

! 

1936 

• 

i 

•  i 

193.0! 

35.0! 

1.5! 

i- 

-  | 

• 

! 

1 

799 

1696663 

i 

630(4*40! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

i 

1500! 

13. OlNONE 

!KY  PADUCAH 

1 

1986 

* 

i 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

800 

(696664 

! 

630(4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

! 

1986 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35. 0! 

1.5! 

! 

-  ! 

» 

! 

! 

601 

(694445 

1 

63014*40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1500! 

i j.oInone 

IKY  PADUCAH 

! 

1986 

1 

1 

!  ( 

195.0! 

35. 0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

602 

(696666 

1 

630(4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13. OlNONE 

! KY  PADUCAH 

! 

1986 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. 0! 

1.5! 

! 

-  ( 

! 

! 

! 

603 

(696667 

1 

630(4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13. OlNONE 

!KY  PADUCAH 

! 

1986 

! 

1 

(  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

1 

! 

804 

1696668 

1 

63014*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

( 

1500! 

13. OlNONE 

IKY  PAOUCAH 

! 

1986 

I 

1 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

( 

1 

805 

1696669 

1 

63014*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13. OlNONE 

IKY  PAOUCAH 

! 

1986 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

606 

1 69*670 

I 

630)4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

13. OlNONE 

!KY  PADUCAH 

J 

1986 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

TABLE  i  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  323 


ENCR! 

0 1ST!  OPERATOR 

VESSEL  MAKE  AND  NURQER 

1  COAST 

1  GUARD 

!  NUMBER 

1  1VTCC!  DIMENSIONS  'DRAFT* 

1  NET  ICODEILENGTHiBROTH!  1 

“1RECIS-! •*** !  REG.  !  REG.! LOAD*! 

1  TER  l  SEEl //////! /////!  ED  ! 

•  TON-  1PAGE!  OVER-JOVER-1 /////! 

1  NAGE  J  IV  !  ALL  !  ALL  JLIGHTI 

{CAPACITY! 

!  ! 

!  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  EHGERS  ! 

HIGH-  1 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  1  LINE-1 

LIGHT )!//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 

I  V 

IS 

ITC! 

!  AO 

!TD 

ICE 

E  S  S  E  L 
OPERATING 
BASE 
LTNE-1 

mmnn 

LINE-2 

! 

! 

TEAR  ! 
BUILT  | 
OR  ! 

•REBUILT! 

(19)  CROUNSE 

CORPORATION 

! 

1 

1 

•  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

1 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

(continued: 

1 

i  1  1 

I 

! 

! 

! 

I 

C  907 

1696671 

1  6301 4 A  40 i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

1 3. 0 ! NONE 

!XY 

PADUCAH 

1916 

! 

1  1  1 

195.0! 

3S.0! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

C  909 

‘496472 

1  63014A40! 

195.0! 

35. 'li 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13. 0! NONE 

!KY 

PADUCAH 

1986 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0' 

1.5! 

! 

-  J 

l 

C  909 

1696673 

1  630! 4 A401 

195.0! 

35.01 

9.0* 

-  ! 

1500! 

13.0 ! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1966 

{ 

1  1  ! 

195.0! 

35.0* 

1.5! 

! 

-  j 

! 

C  910 

1496674 

i  63014A40! 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

.  ; 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1986 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

I 

C  611 

1696675 

•  63014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3. 0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1986 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

C  912 

1696676 

!  63014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1S00! 

1 3. OINONE 

!KV 

PADUCAH 

1916 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

| 

! 

C  913 

1696677 

1  630I4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13. OINONE 

!KY 

PADUCAH 

1986 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

C  914 

1696679 

1  63014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13. OINONE 

IKY 

PADUCAH 

1986 

! 

1  i  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

C  915 

1906534 

!  63014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3.0 !  NONE 

IKY 

PADUCAH 

1986 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

C  919 

1906535 

1  63014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1987 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

C  917 

1906536 

2  630! 4 A  40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

!ky 

PADUCAH 

1987 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

C  319 

1906537 

•  63014A40! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13. OINONE 

!KY 

PADUCAH 

1987 

1 

i  1  : 

195.01 

35.0! 

1.5* 

! 

-  j 

! 

C  919 

1906539 

1  63014A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

13. OINONE 

!  KY 

PADUCAH 

1987 

1 

1  t  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

I 

C  920 

•906539 

1  630 ! 4 A  40 ! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13. OINONE 

iKY 

PADUCAH 

1967 

i 

•  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

• 

-  j 

! 

C  921 

1906540 

1  63014A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13. OINONE 

IKY 

PADUCAH 

1987 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

C  322 

1906541 

1  63014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

13. OINONE 

!KT 

PADUCAH 

1987 

j 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

C  323 

1906542 

!  63014A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1987 

1 

•  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

i 

C  924 

1906543 

1  63014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

13. OINONE 

IKY 

PADUCAH 

1987 

! 

i  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  • 

I 

« 

C  325 

1906544 

1  63014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13. OINONE 

!KY 

PAOUCAH 

1967 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

C  926 

1906545 

j  63014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

!KY 

PADUCAH 

1987 

i 

1  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

C  927 

•906546 

1  6 JO! 4*40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

•  i 

1500! 

13. OINONE 

!KY 

PAOUCAH 

1987 

« 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

C  929 

•906547 

1  63014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13. OINONE 

iKY 

PADUCAH 

1987 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

C  329 

1906549 

!  63014A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0!N0NE 

!KY 

PAOUCAH 

1967 

1 

1  1  J 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

! 

C  330 

1906549 

l  63014U0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

i 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1987 

l 

•  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

C  831 

1906550 

!  63014A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13. OINONE 

IKY 

PADUCAH 

1987 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

| 

C  932 

1906551 

1  63014A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13. OINONE 

Iky 

PADUCAH 

1987 

1 

1  1  J 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

C  333 

1906552 

1  63014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0 ! NONE 

Iky 

PADUCAH 

1937 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

C  334 

1906553 

1  6J014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

13. OINONE 

!*Y 

PADUCAH 

1937 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

C  635 

1906554 

1  63014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

1 3. OINONE 

IKY 

PAOUCAH 

1987 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

C  836 

1904555 

1  630UA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13. OINONE 

Iky 

PADUCAH 

1987 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

C  937 

1906556 

1  63014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13. OINONE 

Iky 

PADUCAH 

1987 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

C  333 

1906557 

1  63014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1  3.01  NONE 

!ky 

PADUCAH 

1087 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

C  939 

1906559 

J  630! 4A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

13. OINONE 

!KY 

PAOUCAH 

1987 

! 

1  1  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

C  940 

1906559 

1  630! 4 A40 I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13. OINONE 

!KY 

PAOUCAH 

1987 

f 

!  1  • 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  j 

! 

C  341 

1906560 

t  630! 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

13. OINONE 

JKY 

PAOUCAH 

1967 

• 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  | 

! 

C  342 

1906561 

!  63014A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  • 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1987 

! 

1  1  1 

1«5.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  | 

! 

C  343 

•906562 

1  630J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1987 

f  1  1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

; 

! 

i 

! 

1 

i 

(15)  CROVLET 

1 

MARITIME  CORPORA! TIOM 

1  !  ! 

!  1  ! 

j 

i 

j 

i 

i 

! 

! 

! 

; 

i 

CARIBBEAN  DIVISION 

i 

1  1  l 

! 

t 

! 

j 

! 

Of  AN 

! 252550 

1  1513A36! 

46.7! 

13.7! 

5.4! 

270! 

-  j 

6 .0 1  NONE 

!pr 

SAN  JUAN 

1047 

!  !  ! 

50.0! 

13.71 

5.4! 

! 

-  j 

! 

i 

DEFENDER 

1576314 

!  13513A361 

127.2! 

36.5! 

20.0! 

9000! 

-  j 

60.0 1  NONE 

IfL 

JACKSON- 

1076 

J 

1  !  1 

136.2! 

36.6! 

15.0! 

; 

I 

VILLE 

ENSIGN 

1531177 

1  13513*36! 

127.2! 

36.5! 

20.0! 

9000! 

60. OINONE 

!LA 

LAKE 

1977 

1  !  ! 

136.2! 

36.6! 

15.0! 

! 

-  J 

! 

i 

CHARLES 

GAUNTLET 

1575769 

1  13513A36! 

127.2! 

36.5! 

20.0! 

9000! 

-  J 

60. OINONE 

i  pa 

PMILAOEL- 

1076 

1  !  1 

136.2! 

36.6! 

15.0! 

! 

-  j 

! 

PMIA 

MARINER 

•532112 

1  13S13A36! 

127.2! 

36.5! 

20.0! 

9000! 

-  • 

75. OINONE 

!FL 

JACKSON- 

1977 

1  !  1 

136.2! 

36.6! 

15.0! 

! 

» 

VILLE 

MONITOR 

1567998 

1  13513A36! 

127.2! 

34.5! 

20.0! 

9000! 

-  J 

60. OINONE 

!LA 

LIKE 

1975 

i 

2  •  ! 

136.2! 

36.6! 

15.0! 

i 

-  1 

! 

CHARLES 

PATRIARCH 

1573312 

•  13513A36* 

127.2! 

36.5! 

20.0! 

9000! 

-  • 

60.0! NONE 

I  LA 

LAKE 

1976 

1  !  1 

136.2! 

36.5! 

15.0! 

! 

! 

CHARLES 

PILOT 

•590326 

1  13513*36! 

127.3! 

36.5! 

20.0! 

90001 

60.0! NONE 

IfL 

JACKSON- 

1077 

1  i  1 

136.2! 

36.5! 

15.0! 

j 

-  j 

! 

VILLE 

SAMSON 

1505922 

2  9913A36! 

115.2! 

31.1! 

17.0! 

3500! 

-  • 

60.0! NONE 

!FL 

JACKSON- 

1066 

j 

1  1  ! 

121.6! 

32.0! 

11.0! 

» 

J 

VILLE 

SEA  KING 

j  554999 

1  13413A36! 

-  j 

-  i 

15.6! 

4200! 

-  i 

51 .oj  NONE 

1974 

i 

1  1  ! 

118.7! 

34.0! 

12.6! 

! 

-  • 

! 

SENTRY 

1579183 

1  1 35! 3*36! 

127.2! 

36.5! 

20.0! 

900! 

-  | 

60 .0! NONE 

!P  A 

PHXLAOCL- 

1977 

t  !  ! 

136.2r*36.6l 

15.3! 

! 

! 

PHIA 

SKIP 

1301431 

1  10J3A36J 

31.4! 

11.0! 

3.6! 

130! 

6. OINONE 

IfL 

JACKSON- 

1956 

i 

!  1  1 

34.0! 

11.0! 

3.5! 

! 

-  j 

! 

VILLE 

VIGILANT 

! 506463 

1  9313A36! 

115.2! 

31.1! 

17.0! 

3500! 

-  i 

60.0! NONE 

!  PA 

PHILAOEL- 

1966 

j 

!  !  1 

121.6! 

32.0! 

11.0! 

! 

! 

PHIA 

BARGE  157 

i 519123 

1  58314*46! 

150.0! 

54.0! 

7.8! 

-  ! 

1 400! 

30 .OINONE 

!  WA 

SEATTLE 

1969 

1  1  1 

150.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  j 

l 

BARGE  411 

1559921 

1  664214*46! 

400.01100.01 

14.0! 

-  ! 

12500! 

26.0! NONE 

!va 

SEATTLE 

1974 

!  !  1 

1  !  1 

!  !  1 

400.0! 100.01 
!  ( 

1  ! 

4.0! 

! 

t 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
I  NUMBER 


(1*>  CROWLEY  MARITIME  CORPORATION 
CARIBBEAN  DIVISION  ! 

(CONTINUED  I 


BARGE  PS  201 

1503*41 

t  1143 14*44! 

200.01 

54.0! 

10.5! 

- 

! 

2503! 

30.0! NONE 

t  PL 

JACKSON- 

1966 

! 

1  1  1 

200.01 

S4.C! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

VXLLC 

CEDAR 

127*847 

1  529014A46! 

272.11 

68.1! 

16.1! 

- 

! 

6232! 

50. 0 ! NONE 

!FL 

JACKSON- 

1959 

1 

1  1  1 

272.1! 

68.1! 

3.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

EL  CONQUISTADOR 

1347404 

1  7856 14A461 

530.01105.01 

12.0! 

- 

! 

17C00! 

70.0INONE 

!LA 

LAKE 

1978 

! 

1  1  1 

580.01105.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CHARLES 

UREY 

1614512 

1  785614A461 

580.0! 105.0! 

12.0! 

- 

! 

17000! 

70.0 ! NONE 

!FL 

JACKSON- 

1979 

! 

1  1  1 

580.01105.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

VILLE 

FALCON 

1  - 

1  529014A46! 

420.01105.0! 

13.0! 

- 

! 

9554! 

70.0 i NONE 

!FL 

JACKSON- 

1969 

! 

1  1  1 

420.01105.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

FORTALEZA 

1524147 

l  985714A46! 

733.01 

99.6! 

10.1! 

- 

! 

12500! 

60.0! NONE 

SLA 

LAKE 

1970 

! 

1  1  l 

730.0! 

99.6! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CHARLES 

HAWK 

1646967 

1  52901 4  A  4  6 1 

420.01105.0! 

13.0! 

- 

I 

9554! 

70.0 ! NONE 

!PA 

SAN  JUAN 

1959 

! 

1  1  1 

420.01105.0! 

5.0! 

! 

.  i 

; 

! 

JACKSONVILLE 

1524658 

1  985714A441 

730.0! 

99.6! 

10.1! 

- 

! 

izsooi 

60.0 ! NONE 

f  LA 

LAKE 

1970 

1 

1  1  1 

730.0! 

99.6! 

4.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

CHARLES 

LA  PRINCESA 

1607344 

1  7S5614A461 

530.01105.0! 

12.0! 

- 

! 

17000! 

70.0 1  NONE 

!FL 

JACKSON- 

1979 

! 

1  1  1 

53C. 01105. C! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

LA  PEINA 

1591449 

1  785614A461 

580. 01105. C! 

12.0! 

- 

! 

17000! 

70.0 ! NONE 

!FL 

JACKSON- 

1978 

| 

!  !  1 

560.011 05. C! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

MIAMI 

1574543 

1  9887 ! 4 A  46 1 

730.0! 

99.6! 

10.1! 

- 

! 

12500! 

60 .0 ! NONE 

!FL 

JACKSON- 

1976 

l 

1  1  1 

730.0! 

99.6! 

4.0! 

! 

-  ! 

l 

! 

VILLE 

NO  250-21 

1575451 

!  265014A461 

250.1! 

76.1! 

13.5! 

- 

! 

5970! 

40.0 1  NONE 

f  PL 

JACKSON- 

1976 

1 

1  !  1 

250.1! 

76.1! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

NO  250-22 

1  - 

1  265014A461 

250.1! 

76.1! 

13.5! 

- 

! 

5970! 

43 .01  NONE 

IFL 

JACKSON- 

1976 

1 

1  !  1 

250.1! 

76.1! 

4.0! 

! 

-  ! 

j 

! 

VILLE 

PONCE 

1564952 

!  984514A46I 

730.0! 

99.6! 

10.1! 

- 

! 

12500! 

60.01  NONE 

!PA 

PHILADCL- 

1976 

1 

1  1  1 

730.0! 

99.6! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

PHI  A 

SAN  JUAN 

1577473 

l  9S6514A441 

730.0! 

99.6! 

10.1! 

- 

1 

12500! 

60. 01  NONE 

!PA 

PHILADCL- 

1976 

1 

!  1  ! 

730.0! 

99.6! 

4.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

PHIA 

SANTO  DOMINGO 

1575451 

!  2624 14A461 

250.0! 

76.0! 

13.4! 

- 

! 

5970! 

30.0!NONE 

!PA 

PHILADCL- 

1976 

! 

1  1  1 

250.0! 

76.3! 

1.8! 

! 

■  i 

i 

1 

PHIA 

ST.  JOHN 

1575053 

1  262414A46! 

250.0! 

76.0! 

13.4! 

- 

! 

5970* 

3.0! NONE 

!PA 

PHILADCL- 

1976 

j 

1  1  1 

250.0! 

76.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA 

ST.  iCITTS 

1549102 

1  1 372(4446 1 

260.0! 

74.0! 

9.4f 

- 

! 

3750! 

25.011  CARGO  PUMP 

!PR 

SAN  JUAN 

1975 

1 

1  1  1 

260.0! 

74.0! 

3.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

1573618 

1  ‘262414446! 

!  !  ! 

250.0! 

76.0! 

13.4! 

- 

I 

5970! 

30.0! NONE 

!PR 

SAN  JUAN 

1976 

! 

250.0! 

76.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

ST.  THOMAS  II 

*526650 

1  1.624144461 

250.0! 

76.0! 

13.4! 

- 

! 

5970! 

SO.OIHONE 

!PA 

SAN  JUAN 

1976 

1VTCCI  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

NET  iCODElLENGTHlBRDTH!  I 

REGIS-!****!  RES*  I  REC.!LOAO-| 

TER  1  SEE l //////! /////!  ED  ! 

TON-  IPAGEl  OVE*-!OVER-!/////|  HORSE 
NA6E  i  XV  1  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HISH-  1  {VESSEL 

!  EST  I  CARSO  HANDLIN6  IS  {OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
////////!  POINT  (  LINE-1  1 AO I  LINE-1 

PASS-  !(LI6HT>!/f ////////////// !TD/ ///////// 
ENSERS  I  (FEET)!  LINE-2  ! EE!  LINE-2 


2SO.O!  74.0! 
!  ! 

!  ! 


(41)  CROWLEY  TOWING  * 

TRANSPORTATION 

!  ! 

! 

! 

! 

t 

! 

2 

! 

! 

SPILL  CONTAINER  II 

1273852 

16MA11! 

47.9! 

14.01 

4.5! 

225! 

U.OfNONC 

!  C  A 

LONG 

3CACH! 

1959 

! 

!  ! 

49.0! 

14.0! 

'/.O! 

! 

49! 

i 

! 

! 

SKILAK 

1292012 

264! 2403! 

113.5! 

36. C! 

15.0! 

8001 

400! 

27.0! NONE 

1CA 

LON? 

PEACH! 

1963 

! 

!  ! 

125.0! 

37.  C! 

8.0! 

! 

! 

! 

! 

ALERT 

1253476 

3413A36! 

61.3! 

17.1! 

8.0! 

600! 

1 V. 0 ! NONE 

!CA 

LONG 

BEACH! 

1945 

! 

!  ! 

63.0! 

13.0! 

7.1! 

! 

! 

2 

! 

ARTHUR  S 

!  50C91 2 

13513436! 

94.6! 

30.0! 

11.0! 

2500! 

•  1 

43.0! NONE 

JCA 

LONG 

BEACH! 

1965 

l 

!  ! 

94.6! 

30.0! 

9.7! 

! 

! 

! 

( 

DEFIANCE 

1262931 

21 ! 3436! 

61.3! 

17.1! 

8.0! 

600! 

19.0 ! NONE 

!CA 

LONG 

BEACH! 

1951 

! 

!  ! 

63.0! 

16.0! 

7.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ENVOY 

151657? 

125134  36! 

95.6! 

24. C! 

10.8! 

1700! 

35.0! NONE 

ICA 

LONG 

BEACH! 

1968 

! 

1  ! 

105.0! 

25.6! 

10.6! 

! 

-  i 

! 

! 

t 

GEORGE  S 

1282206 

12813436! 

94.2! 

25.0! 

11.3! 

1650! 

-  ! 

43.0! NONE 

JCA 

LONG 

BEACH! 

1942 

! 

!  t 

102.0! 

25.1! 

11.3! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

GLORY 

15527*7 

13113436! 

94.0! 

25.01 

12.5! 

1300! 

35.01HONE 

ICA 

LONG 

BEACH! 

1945 

! 

!  ! 

95.0! 

26.0! 

11.5! 

! 

-  ! 

( 

! 

I 

GUIDE 

1513911 

13413436! 

94.0! 

25.0! 

12.6! 

1700! 

35  .0  1  NONE 

JCA 

LONG 

BEACH! 

•  1965 

! 

!  ! 

95.0! 

26.0! 

11.5! 

i 

! 

! 

! 

NO  1 C6T 

1299913 

19134361 

51.7! 

14.0! 

6.1! 

500! 

-  ! 

20.0 !  NONE 

!C  A 

LONG 

BEACH! 

1943 

1 

!  ! 

51.7! 

17.0! 

6.1! 

! 

■  i 

! 

! 

! 

NO  1C62 

1510330 

2713A36! 

61.7! 

20. C! 

6.5! 

800! 

-  ! 

25. 0! NONE 

JCA 

LONG 

BEACH! 

1967 

! 

!  ! 

61.7! 

20.0! 

6.5! 

! 

-  J 

i 

! 

! 

PELICAN 

1254325 

1213AJ5I 

46.9! 

14.1! 

5.5! 

33! 

•  i 

30.0! NONE 

ICA 

OAKLAND  ( 

*  1952 

! 

!  1 

46.91 

14.1! 

5.5! 

! 

-  1 

i 

! 

! 

REDWOOD  CITY 

1264615 

33134351 

42.0! 

19.0! 

6.0! 

800! 

-  | 

33.01N0NC 

ICA 

LONG 

QEAC’.J 

1952 

1 

!  ! 

64.9| 

19.0! 

o.O! 

! 

! 

! 

I 

RESCUE 

1251345 

34134381 

61.3! 

17.11 

6.0! 

600! 

1 9.0! NONE 

!CA 

LONG 

3EACHI 

1945 

f 

!  ! 

63.0! 

18.0! 

7.1! 

! 

! 

I 

! 

SAN  0XE6AN 

1 267775 

8813436! 

100.1! 

26.1! 

11.0! 

2000! 

40.0! NONE 

ICA 

LONG 

BEACH! 

1953 

! 

!  ! 

194.0! 

26.1! 

9.6! 

1 

-  t 

1 

! 

! 

SATURN 

! 51 8570 

9913A36I 

95.4J 

28.6! 

9.2! 

2000! 

40.O1N0NE 

ICA 

LONS 

BEACH! 

1969 

! 

!  ! 

91.0! 

29.0! 

9.2! 

I 

-  2 

! 

! 

! 

SEA  CLOUD 

1555656 

135I34J6! 

113.7! 

34.0! 

17.0! 

5000! 

40.0! NONE 

(CA 

LONG 

BEACH! 

1974 

! 

!  ! 

126.0! 

34.0! 

12.6! 

I 

1 

! 

! 

SEA  HAWK 

! 563C24 

131137.36! 

94.0! 

25.0! 

12.5! 

2500! 

-  j 

35.0! NONE 

iCA 

LONG 

BEACH! 

1968 

! 

!  ! 

96.0! 

26. C! 

11.5! 

! 

-  j 

2 

! 

! 

SEA  HOUND 

1271778 

89! 3A  361 

91.51 

24.7! 

11.8! 

1700! 

25*0! NONE 

!CA 

LONG 

BEACH! 

1956 

! 

!  1 

97.5! 

24.9! 

11.5! 

! 

t 

! 

I 

SEA  OTTER 

1271780 

8913436! 

91.5! 

24.7! 

11.8! 

2500! 

25.0! NONE 

!CA 

LONG 

BEACH! 

1956 

! 

!  ! 

97.5! 

24.9! 

11.6! 

! 

! 

1 

! 

SEA  PRINCE 

1555271 

13513436! 

118.7! 

34.0! 

17.0! 

5000! 

-  ! 

40.0! NONE 

ICA 

LONG 

BEACH! 

1974 

! 

!  ! 

126.0! 

34.0! 

12.62 

! 

! 

! 

! 

SEA  RC8IN 

1553042 

13513436! 

118.7! 

34.0! 

17.0! 

5000! 

-  | 

40 .0  1  NONE 

ICA 

LONG 

PEACH! 

1973 

1 

!  ! 

126.0! 

34.0! 

12.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

SPARTAN 

1518285 

99J3A36! 

8  '  •  4 1 

25.6! 

14.0! 

2000! 

-  ! 

40.0 ! NONE 

ICA 

LONG 

BEACH! 

1969 

! 

!  ! 

91.0! 

28.6! 

14.0! 

t 

! 

! 

! 

DB  5 

1260620 

68914443! 

135,0! 

50.0! 

11.5! 

60! 

1 2.0! NONE 

ICA 

LONG 

BEACH! 

1943 

1 

!  ( 

135.0! 

50.0! 

3.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

137.0! 

34.01 

3.0! 

1 

-  I 

! 

! 

! 

M  31 

!  - — 

21414A43! 

137.0! 

34.0! 

7.5! 

-  ! 

600! 

12. 0 ! NONE 

(CA 

ALAMEDA  ! 

1943 

! 

!  I 

137.0! 

34.0! 

3.0! 

! 

! 

1 

! 

K  33 

1542641 

327J4A43I 

137.01 

34.0! 

7.5! 

600! 

1 2. 0! NONE 

!CA 

LONG 

BEACH! 

1943 

! 

!  ! 

137.0! 

34.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

BARGE  4 

1261714 

6731 5470! 

218.01 

40.C! 

10.0! 

14101 

29.0! 2  DIESEL 

ENG# 

!C  A 

LONG 

BEACH! 

1948 

! 

!  ! 

218.0! 

40.0! 

2.6! 

! 

-  J 

!2  AUX 

GENERATOR 

! 

! 

3ARCE  18 

127*346 

3174! 5470! 

272.1! 

58.0! 

22.0! 

8551! 

40.013  DIESEL 

ENG# 

!CA  LONG 

BEACH! 

1959 

! 

!.  1 

272.1! 

58.0! 

4.0! 

! 

!  1  AUX 

GENERATOR 

I 

1 

BARGE  19 

1770645 

2589J ?A70I 

290.0! 

50.0! 

20.0! 

6360! 

40.0*2  PICSEL 

ENG# 

ICA 

LONG 

'BEACH! 

1955 

l 

!  I 

290.0! 

50.0! 

3.6! 

! 

!1  AUX 

GENERATOR 

! 

! 

BARGE  25 

126414 « 

1639I5A70! 

235.0! 

45.0! 

16.0! 

-  f 

36361 

28.012  DIESEL 

ENG.# 

ICA 

LONG 

BEACH! 

1952 

! 

!  f 

235.0! 

45.0! 

2.6! 

I 

! 1  AUG. 

GENERATOR! 

I 

BARGE  30 

1523804 

216D5A70I 

260.0! 

55.0! 

15.0! 

-  I 

3892! 

35.012  DIESEL 

ENG.# 

ICA 

LONG 

BEACH! 

1969 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

260.0! 

! 

55.0! 

! 

2.6! 

• 

! 

! 

! 

12  AUG. 
! 

GENERATOR! 

» 

i 

! 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  t 
REBUILT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


ENCP1 

DISTi  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUN6ER 

!  COAST 

t  GUARD 

1  NUMBER 

«*«  CROWLEY  TOWING  C  TRANSPO 

IRTATION 

(CONTINUED] 

BARGE  25* 

!5198tB 

6AR6C  RL  25 

! 281932 

NO  11 

125*356 

NO  1* 

127*677 

NO  15 

1262398 

NO  23 

! 256663 

NO  2* 

! 269060 

NO.  21 

•267135 

PS-203 

! 50*669 

PS  205 

5506672 

(08)  CROWLEY  TOWING  AND  TRANS 

! PORTA” 

TION 

APACHE 

!  5130*5 

BOPINOUEN 

! 5069*7 

CABO  POJO 

*!  297392 

DORADO 

! 297*7* 

EL  NORRO 

! 503562 

fAJAROO 

•503563 

PAWNEE 

!  526075 

SEA  PONARCH 

150*597 

SEMINOLE 

!  51*2*3 

SENTINEL 

! 573*26 

EL  C09UI 

•62788? 

NO  250”* 

•562132 

(37)  CROWN  ZELLERBACM  CORP. 

P  ILLY  K 

3RXG  YOUNG 

! 287818 

CROWN  OF  CANAS 

! 2*9308 

CROWN  Z 

DEdORAH  L 

*1511605 

NARY  JANE 

R  W  CONFE® 

! 23C301 

CZ  2 

CZ  J 

CZ  * 

CZ  5 

CZ  6 

CZ  7 

CZ  t 

!  - 

WT  BARGE  3 

(11)  CRUISE  INTERNATIONAL 

NEW  SPIRIT 

! 656988 

SPIRIT  OF  BOSTON 

! 697565 

SPIRIT  OF  MOUNT  VERNON 

! 69*509 

SOIRII  Of  HEW  YORK  /' 

1709958 

SPftfT  Of  PWTLADF IRMyA 

•668194 

SPIPIT  OF  WASHINGTON 

•651*92 

(36)  CRU IS El*  INC. 

SILVER  SJ/AN 

1222679 

i 

(33)  CRUMPLER  SHIPBUILDING  CO!. 

CC  103 

158*5*1 

! 

! 

t 

3.25 


IVTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT ! 

;  NET  {CODElLENGTH! BROTH!  J 

ICAPACITT! 

!  ! 

HI6H-  ! 
EST  ! 

CARGO  HANDLING 

{VESSEL! 
!S  {OPERATING  ! 

! 

! 

REGIS-!****!  REG.  !  REG.! LOAD”! 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EiUIPMENT 

t  TC !  ffASE  ! 

TEAR  ! 

TER  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  ( 

LINE-1 

!  AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

TON-  tPAGE!  OVEP”! OVER”! /F//7 ! 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) ! Illllllllillllll 

' ! TO! //////////! 

OR  t 

NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  JL15HTI 

POWER!  CNGERS  ! 

( FEET)! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

1 

i 


! 

! 

« 

i 

( 

! 

i 

i 

! 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

I 

1 

{ 

! 

2 
i 
! 
! 
! 
! 
i 

j 

i 


! 

! 

! 


! 

! 

! 

! 


i 

! 

! 

2971! 

! 

! 

1 

SA  70! 

; 

! 

! 

; 

250. 0*! 

! 

! 

! 

76.0! 

; 

i 

i 

i 

17.0! 

i 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

250.0! 

76.0! 

3.0! 

! 

1215! 

5A70! 

260.0! 

*3.0! 

12.0! 

”  ! 

! 

! 

260.0! 

*6.0! 

3.0! 

I 

826! 

5*70! 

195.0! 

*0.0! 

12.0! 

-  i 

! 

! 

195.0! 

*0.0! 

3.2! 

i 

317*! 

5A70! 

272.1! 

56.0! 

22.0! 

-  i 

! 

! 

272.1! 

58.0! 

*.0! 

! 

1777! 

5A70! 

250.0! 

*6.0! 

16.0! 

•  « 

! 

i 

250.0! 

*6.0! 

3.5! 

! 

1*26! 

5A70l 

233.1! 

*5.1! 

15.0! 

•  i 

! 

t 

233.1! 

*5.1! 

2.5! 

i 

1216! 

5  A  70 ! 

260.0! 

*8.1! 

12.2! 

-  ; 

t 

! 

260.0! 

*8.1! 

2.0! 

i 

122*! 

5A70! 

260.0! 

*8.0! 

12.0! 

-  » 

! 

! 

260.0! 

*3.0! 

3.0! 

; 

1153! 

5A70! 

20C.0! 

54.0! 

13.0! 

-  ! 

! 

! 

200.0! 

5*.C! 

2.o! 

! 

1153! 

5A70! 

200.0! 

5*.2» 

13.0! 

-  ! 

! 

! 

{ 

2 

i 

20C.0! 

; 

54.0* 

! 

! 

2.6! 

i 

! 

; 

i 

i 

i 

111! 

! 

j 

3  A  361 

i 

112.1! 

2 

34.0*! 

j 

15.0! 

i 

i 

3000*! 

i 

! 

122.0! 

34.0! 

”  I 

2 

101! 

3A36! 

89.*! 

26.1! 

12.0! 

1700! 

; 

! 

95.6! 

29.0! 

6.0! 

i 

101! 

3A36! 

87.*! 

23.1! 

12.0! 

1530! 

i 

! 

95.6! 

29.0! 

6.0! 

; 

7oi 

3  A  36! 

•5.0! 

24.0! 

6.0! 

1530! 

! 

! 

55.0! 

24.0! 

7.0! 

t 

101! 

3*36! 

89.*! 

26.1! 

12.0! 

15  joi 

! 

! 

95.6! 

29.0! 

8.0! 

2 

101! 

3  A36 ! 

89.*! 

25.1! 

12.0! 

1530i 

! 

! 

95.6! 

29.0! 

3.0! 

! 

87! 

3*36! 

93.0! 

29.6! 

t2.0! 

3200! 

! 

! 

93.0! 

29.6! 

-  ! 

! 

86! 

3*  36! 

115.2! 

31.1* 

15.6! 

3500! 

! 

! 

121.6! 

32.0! 

11.0! 

! 

111! 

3A36! 

112.1! 

3*.0! 

15.0! 

3000! 

! 

! 

12C.0! 

34-0! 

12.5! 

« 

135! 

3A36! 

127.2! 

36.5! 

17.6! 

900C! 

t 

! 

134.2! 

36.6! 

15.0! 

! 

6172*! 

3*70! 

--  i 

--  1 

19.6* 

-  t 

i 

! 

38.0! 

70.  C! 

3.6! 

! 

2630! 

5A20! 

250.0! 

76.0! 

12.0! 

•  ! 

! 

1 

i 

! 

! 

i 

250.0! 

! 

76.0! 

2 

3.0! 

j 

t 

! 

i 

i 

X 

! 

5! 

X 

! 

3*36! 

i 

35.0! 

i 

9.*! 

i 

3.7! 

X 

! 

100! 

j 

! 

35.0! 

9.*! 

3.0! 

! 

6! 

3A36! 

33.*! 

11.5! 

3.5! 

1*7! 

! 

! 

33.*! 

11.5! 

3.5! 

» 

33! 

3A36! 

56.8! 

17.2! 

6.5! 

2*0! 

! 

* 

60.3! 

15.1! 

6.5! 

! 

15! 

3*  361 

*5.8* 

14.0! 

*.6! 

525! 

j 

! 

*5.3! 

15.0! 

*.6* 

• 

si 

3*36! 

31.5! 

12.5! 

*.6! 

275! 

! 

2 

31.5! 

12.5! 

*.6! 

! 

10! 

3*  36! 

*2.6! 

13.0! 

3.5! 

220! 

j 

i 

*2.6! 

13.0! 

2.5! 

! 

21  i 

3*36 ! 

5*.  3! 

15.0! 

6.6! 

360! 

! 

! 

60.0! 

16.*! 

6.6! 

i 

395! 

4*46 ! 

180.0! 

50.  C! 

6.0! 

i 

1 

! 

182.0! 

50.0! 

2.0! 

i 

395! 

*A*6! 

18C.0! 

50.0! 

6.0! 

-  ! 

j 

! 

182.0! 

50.0! 

2.C! 

395i 

*A*6! 

180.0! 

50.C! 

8.0! 

-  • 

! 

! 

152.0! 

50.0! 

2.0! 

395! 

*  A46  J 

180.0! 

50.0! 

6.0! 

-  j 

j 

2 

1*2.0! 

50. C! 

2.0! 

! 

3«5! 

4*46 ! 

180.0! 

50.0! 

6.0! 

-  » 

! 

! 

182.0! 

50.0! 

2.0! 

395! 

*  A*6! 

180.0! 

50.0! 

5.0! 

-  j 

j 

! 

132.0! 

50.0! 

2.0! 

1300! 

4  A  4  6 ! 

165.0! 

*2.0! 

3.0! 

-  « 

! 

i 

165.0! 

*2.0! 

2.0! 

350! 

4*46 ! 

112.0! 

29.0* 

7.0! 

-  » 

j 

i 

2 

i 

112.0! 

t 

29.7! 

; 

1.7! 

; 

! 

! 

72! 

j 

1 A1 6*! 

i 

•  ; 

! 

-  « 

i 

6.6! 

*8oi 

! 

! 

1  36. oj 

31.0! 

5.5! 

69* 

1*16! 

.  i 

-  i 

6.6! 

*8oi 

( 

; 

1*5. oi 

32.0! 

5.6! 

66*! 

1  Cl6*J 

-  2 

—  i 

7.0! 

300*! 

j 

i 

101.4! 

24.0! 

6.0! 

6  7  5 

i  *  1 6  i 

-  i 

-  i 

7.6! 

1020! 

i 

1 

192.02* 

35. oi 

6.6! 

66! 

1*16! 

-  i 

-  t 

4.4  • 

A?  O' 

j 

« 

1*5.0! 

3  .0! 

5.6! 

! 

73  i 

1*16! 

.  i 

**  ! 

6.6! 

*60! 

f 

i 

! 

; 

i 

1*5. oi 

2 

i 

31. oi 

2 

i 

5.6! 

< 

t 

j 

i 

j 

33! 

j 

1611! 

i 

59.3! 

i 

20.oi 

s 

1 

5.  si 

2 

150! 

! 

! 

*  '! 

! 

i 

59.3! 

i 

i 

70.0! 

t 

5.5! 

j 

t 

! 

! 

587! 

4  A  4  6 ! 

* 

i 

! 

—  ! 

! 

! 

6.6! 

i 

•  » 

i 

( 

195.1! 

35.11 

1.0! 

< 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  i 


! 


6272! 

3511! 

2069! 

•>  i 

8551 1 

*398! 
•  i 

3397! 

-  i 

3113*! 

3113! 

2770! 

2770! 

-  i 

! 


! 


200! 
-  ! 


-  i 

-  ! 

-  i 

126*7! 

-  ! 
*172! 

“  ! 
! 
i 

i 

-  ! 


-  ! 
-  ! 
-  ! 

1500*! 

-  i 

1500! 

-  ! 
1500! 

-  ; 
1700! 

-  i 

1700! 

-  i 

1700! 

-  i 
1000! 

-  i 

*ooi 


! 

I 

570! 

575! 

367! 

600! 

578! 

57*! 


! 

1260! 
-  ! 
! 


! 


*0.0*3 

DIESEL  ENG/ 

!CA 

n 

AUX  GENERATOR 

1 

#» 

o 

o 

N 

DIESEL  ENG/ 

ICA 

!  1 

AUX  GENERATOR 

! 

29.0*3 

OIESEL  ENGINES !CA 

*0.0! 3 

OUSEL  ENG/ 

!  C  A 

11 

AUX  GENERATOR 

! 

36.012-DIESEL  ENG 

!  C  A 

35  *oi 2 

DIESEL  ENGINES! CA 

40.0  12 

DIESEL  ENG/ 

!C  A 

!  1 

AUX  GENERATOR 

! 

40.0! 3 

DIESEL  ENG./ 

!  CA 

*1 

AUG.  GENERATOR! 

35.0!2 

DIESEL  ENG/ 

!  C  A 

•1 

AUX  GENERATOR 

! 

35.052 

DIESEL  ENG/ 

!C  A 

!1 

AUX  GENERATOR 

! 

i 

! 


6( .0! NONE 

!PR 

*9.0! NONE 

•PR 

*9.0 i NONE 

*!PR 

*9.0!N0KE 

ipR 

*9.0! NONE 

j  PR 

49.0IN0NE 

*!PR 

66.0! 

8  PR 

*5.0! NONE 

!PR 

66.0! NONE 

i 

•PR 

• 

66.0! NONE 

!FL 

-  !2  6-71  GH  DIESEL !pA 

!t  12*  SCREW  PUMP! 
16.3! 2  PUMPS  !°R 

!  ! 

!  ! 

i 

; 

15.01  NONE 

i 

i 

!  OR 

16.0JN0NE 

!0R 

26.0! NONE 

*!WA 

20.0iN0NE 

!0R 

i 

10.0! NONE 

•OR 

15.0! NONE 

i 

!0R 

1*.oi NONE 

2 

ioR 

25 .0! NONE 

!0R 

25.0*!N0N£ 

i 

!0R 

25.0! NONE 

!0R 

25.O1N0NE 

!  OR 

25.0! NONE 

•OR 

25.0! NONE 

io« 

25.0! NONE 

•OR 

16.0! NONE 
! 

» 

•OR 

2 

2 

; 

i 

28.0! NONE 

i 

2 

i 

!  VA 

28. Oi NONE 

•HA 

■ 

22.0! NONE 

X 

! 

39. oi NONE 

!NY 

?A.O!NONr 

jpA 

23.0! NONE 
! 

2 

! 

•DC 

« 

! 

j 

i 

21.0 ! NONE 
i 

« 

*!WA 

! 

t 

j 

i 

17.0 {NONE 

I 

1 

JTX 

! 

! 

! 


! 

! 

1 

I 


LONG 

BEACH! 

| 

1969 

LONG 

BCACHl 

1 

1960 

LONG 

BEACH! 

19*7 

LONG 

BEACH! 

1957 

LONG 

BEACH! 

1951 

LON  6 

BEACH! 

2 

19*9 

LONG 

BEACH! 

2 

1955 

LONG 

BEACH ! 

2 

195* 

LONG 

BEACH! 

1966 

LONG 

beach! 

1966 

SAN  JUAN  ! 

i 

1968 

SAN  JUAN  ! 

t 

1966 

1 

SAN  JUAN  ! 

j 

1965 

SAN  JUAN  ! 

1965 

SAN  JUAN  ! 

i 

1966 

X 

SAN  JUAN  ! 

1966 

SAN  JUAN  ! 

1973 

SAN  JUAN  ! 

l 

1966 

X 

SAN  JUAN  ! 

1968 

JACKSON-  *! 
VILLE  ! 

1976 

SAN  JUAN  ! 

2 

1980 

SAN  JUAN  ! 

! 

j 

1976 

1 
! 

WEST  LINN  ! 

2 

1938 

ASTORIA  ! 

2 

1961 

CAMAS  ! 

19*6 

WEST  LINN  i 

19*9 

2LIND  1 

SLOUGH  ! 

1967 

WEST  LINN  ! 

I 

19*6 

i 

WAUNA  ! 

I 

19J0 

i 

WAUNA  ! 

1966 

WEST  LINN  ! 

1 

1966 

i 

WAUNA  ! 

1967 

WAUNA  ! 

i 

1968 

i 

WAUNA  ! 

< 

1968 

X 

WAUNA  ! 

1968 

PORTLAND  ! 

1965 

WEST  LINN  *! 

I 

i 

*  1947 

j 

i 

NORFOLK  ! 

1963 

BOSTON  ! 

1986 

! 

1986 

NEW  YORK  ! 

| 

1987 

PMILAOEL-  • 
PHIA  ! 

1034 

WASHINGTON! 

! 

I 

1985 

! 

! 

SEATTLE  ! 

! 

! 

*  1983 

! 

! 

OMNGE  ! 

1948 

! 

! 

! 


! 

! 

I 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 
! 
! 
! 
! 
! 
! 

2 
! 
! 
! 
! 
! 
2 

1 
! 
! 

2 
i 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
« 

1 
! 
! 
! 

2 
i 
! 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 

1 

! 

2 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
! 
i 

I 

i 

! 

! 

1 

! 

2 
i 
! 


! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

2 

1 
! 
! 
! 
! 
! 
1 
! 
! 

2 
i 
! 
! 
! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


m. 


CNfit! 

1VTCC! 

DIHENS  IONS  IDNtTT! 

!  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L 

! 

•1ST*  OPERATOR 

NET  lCOOCt  LENGTH  1QRDTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

! S  (OPERATING 

1 

FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  I  LINE-1 

!TC! 
!  AO! 

BASE 

LINE-1 

YEAR 

BUILT 

!  COAST 

TER  1  SEE! //////! /////! 

ED  ! 

!////////! 

! 

VESSEL  NASE  AND  HUM3ER 

1  GUARD 

TON-  IMAGE! 

OHI»-!OVE«-! /////! 

HORSE! 

MASS-  ! (LIGHT) !///(//////////// 

1  TO  S /////// ///l 

OR 

!  NUMBER 

NAGE  !  IV  1 

ALL  ! 

ALL  {LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LXNE-2 

SEE! 

LINE-2 

(•REBUILT 

(23)  CSX  TRANSPORTATION 

I 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

1  i 

! 

! 

1 

» 

i 

i 

{ 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

•  197* 

C  1  0  452 

! 27511 1 

23* ! 3  A  36! 

96.6! 

30.1! 

11.7! 

2550! 

-  ! 

55.0  t  NONE 

f  HI 

PORT  HURON! 

! 

!  t 

93.6! 

30.1! 

11.7! 

! 

-  J 

! 

! 

•  1974 

FERE  MARQUETTE  1C 

12*9091 

2762  !*A*2 l 

3R6.01 

53.2! 

16.0! 

-  14 

24! 

56 .0 ! NONE 

INI 

RORT  HURON! 

! 

! 

i  ! 

!  1 

400.0! 

! 

S  *.2! 

! 

11.6! 

i 

! 

( 

! 

! 

(34)  CULBERTSON#  ROLAND 

! 

! 

1  ! 

»  j 

! 

1 

i 

i 

! 

! 

1 

anacoxtcs 

1940 

•  UAtL 

12*958* 

*1  !3R36 ! 

79.5! 

17.0! 

7.3! 

200! 

-  ! 

30 .0! NONE 

!  WA 

1 

! 

1  1 

1  1 

79.5! 

! 

17.01 

i 

7.3! 

! 

! 

! 

■  i 

! 

! 

(30)  CUNNINGS#  THOMAS 

1 

1 

1  i 

1  1 

1 

i 

i 

! 

! 

i 

MEMPHIS 

1960 

EISEL  CARL 

1281287 

1713A36! 

*7.3! 

11.1! 

3.0! 

220! 

-  ! 

22.0! NONE 

!  TN 

l 

1  1 

*7.61 

11.1! 

2.5! 

! 

-  ! 

ELM 

16*4199 

60! 3A 35! 

6*. 5! 

16. C! 

4.0! 

205! 

-  ! 

18.0 ! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1938 

1 

!  1 

64.5! 

16.0! 

3.8! 

! 

-  ! 

! 

1954 

SUNFISH 

1600393 

1713A36! 

*1.5! 

13.0! 

5.0! 

300! 

-  ! 

12.0 ! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

! 

1  1 

!  1 

41.5! 

13.0! 

i 

4.8! 

• 

! 

i 

“  ! 

! 

! 

(43)  CUMMINS#  JAMES 
CHE*ICAL  TRADER 

! 

! 

1515599 

!  1 

1  ! 

1 1 9! 3*  35! 

i 

i 

i 

i 

..  » 

i 

i 

s. si 

i 

i 

1  70  0 ! 

.  j 

1 

j 

36.0! NONE 

JAR 

VAN  BUREN 

1972 

i 

1 

! 

!  i 

1  1 

10.0! 

28.0! 

8.5! 

! 

! 

! 

t 

(21)  CUTLET  LAND  CO. 

T  185C 

1 

1507323 

1  1 

1  ! 

87S15A70! 

i 

i 

136.0! 

| 

i 

53.0! 

! 

j 

3.6! 

i 

-  i 

1500! 

! 

! 

1 5 .0! D  ICSEL  »UNf 

!»A 

FREEDOM 

1967 

1 

!  ! 

1  1 

136.0! 

! 

53.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

1 

( 

(32)  CUSTOM  FUEL  SERVICE# 

i 

INC!. 

1  1 

!  1 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ST.  ROSE 

1980 

CUSTOM  FUEL  NO  5 

1625592 

2**I*A*6! 

93.2! 

36. C! 

3.5! 

-  ! 

575  j 

13.0! DIESEL  PUMP 

SLA 

1 

1  ! 

93.2! 

36.  C! 

1.5! 

! 

-  • 

1980 

CUSTOM  FUEL  NO  6 

1625593 

2**!4A*6! 

93.2! 

36.0! 

8.5! 

-  ! 

575! 

16.0IDIESCL  RUMP 

•LA 

ST.  ROSE 

1 

!  ! 

93.2! 

36.0! 

1.5! 

! 

-  * 

! 

1969 

AS  1302 

101601* 

80015A70! 

220.01 

*5.0! 

9.9« 

-  I 

2200! 

20. OlOtESEL  RUMP 

SLA 

ST,  ROSE 

1 

1  i 

22C.0! 

*5.C! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

1967 

CUSTOM  FUEL  NO  3 

1588292 

*1 5  13  A70 ! 

150.0! 

36.0! 

9.0! 

-  ! 

946! 

16.0! DI ESEL  RUMR 

!LA 

ST.  i  #SE 

j 

j  i 

150.4! 

36.0! 

9.0! 

{ 

-  ! 

! 

1962 

CUSTOM  FUEL  NO  4 

1570772 

51*1 5 A  70  i 

HO.O! 

*0.0! 

8.5! 

-  i 

1203! 

18.0! D I ESEL  RUMR 

1LA 

ST.  ROSE 

1 

I  ! 

150.0! 

*0.0! 

2.0! 

! 

-  * 

! 

1969 

IBCO  1001 

1521807 

72315A70! 

150.0! 

50.0! 

9.2! 

-  ! 

1933! 

20.0! Dt ESEL  PUMR# 

!LA 

ST.  ROSE 

I- 

! 

1  ! 

150.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! HE AT  IN  C  COILS 

IBCO  1002 

1322190 

! 

72315A70! 

150.01 

50.0! 

9.2! 

-  ! 

1933! 

20.010  IESEL  PUMR# 

1LA 

ST.  ROSE 

1969 

1  1 

150.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  • 

1  HEATING  COILS 

nco  iocs? 

1522535 

68615*70! 

132.0! 

50.0! 

9.2! 

-  ! 

1391! 

20.0! DIESEL  MUNR# 

!LA 

ST.  ROSE 

1969 

! 

1  1 

132.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

•HEATING  COILS 

1969 

taco  iooab 

1522620 

68615*70! 

132.0! 

50. C! 

9.2! 

-  ! 

1891! 

20.0! DIESEL  PUMR# 

!L* 

ST.  ROSE 

1 

1  ! 

132.0! 

50.  C! 

1.5! 

! 

•  ! 

(HEATING  COILS 

X3C0  1201 

1506139 

96015A71! 

175.0! 

50.  C! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

27.0'DIEScL  RUMR# 

!LA 

ST.  ROSE 

1966 

1 

1  ! 

175.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

1968 

mo  1202 

151*372 

9(01 5*71 1 

175.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

27 .0! DIESEL  PUMR# 

I  LA 

ST.  ROSE 

! 

! 

!  ! 

i  1 

175.0! 

! 

50.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

J 

“  ! 

! KEATING  COILS 
! 

(01)  CUTTYHUNK  BOAT  LINES 

! 

INK. 

1  1 

1  i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

l 

» 

! 

( 

new  aeo- 

1917 

ALERT 

1215337 

*8119121 

56.71 

17.2! 

8.0! 

2401 

32! 

26.0 ! NONE 

INA 

! 

1  ! 

64.81 

17.2! 

7.8! 

1 

49! 

! 

FORO 

1972 

ALERT  XX 

15*3999 

45MC03! 

61.61 

17.0! 

6.6! 

1050! 

6! 

5.6IN0NE 

! 

1 

!  ! 

!  i 

61.61 

! 

17. C! 

i 

5.8! 

! 

! 

! 

35! 

! 

! 

1 

(32)  CVITANOVIC  BOAT  SVC.#  IN! C. 

!  1 

1  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

1981 

SHANNON  C. 

1631579 

7113*36! 

—  1 

—  ! 

7.0! 

600! 

100! 

40.0! NONE 

!LA 

VENICE 

! 

1 

!  1 

!  ! 

65.0! 

! 

25.  C! 

! 

5.0! 

I 

! 

! 

! 

(32)  CVITANOVIC  aROTMERS# 

I 

INC!. 

!  ! 

f  ! 

! 

! 

1 

( 

i 

! 

! 

t 

( 

! 

1985 

KRISTINA  C 

IA9C7I0 

2SI3A36! 

—  f 

—  ! 

5.5! 

--  • 

25! 

35 .0! NONE 

(LA 

VENICE 

1 

1 

!  1 

1  1 

50.0! 

I 

16.0! 

! 

3.9! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  0  *  9  BOAT  RENTALS# 

1 

INC.  1 

1  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

j 

1966 

CAMT.  ACE 

1505702 

6511A02! 

93.1! 

24*01 

8.0! 

1060! 

87! 

1 7.oi NONE 

!LA 

NEW  IBERIA I 

j 

!  1 

99.0! 

24.0! 

6.0! 

! 

21! 

! 

! 

MR.  RUDY 

1293306 

671 1*02! 

82.0! 

24. C! 

6.3! 

1060! 

118! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW  IBERIA! 

1963 

1 

!  ! 

67.0! 

24.0! 

7.3! 

1 

12! 

! 

I 

1981 

RICKY  S 

1638903 

6011*02! 

83.5! 

2*.C! 

e.3! 

1060! 

230! 

23 .0! NONE 

(LA 

NEW  IBERIA! 

i 

i 

1  1 

1  ! 

96.0! 

1 

24. o: 
1 

7.0! 

! 

! 

! 

36! 

( 

(32)  BIB  MARINE 

! 

! 

1  ! 

!  1 

1 

! 

! 

! 

i 

1 

! 

i 

! 

1980 

BARBARA  ANN 

l  - — - 

8713*361 

62.0! 

25.  C! 

7.6! 

109:! 

-  ! 

35.0! NONE 

!LA 

NEW 

i 

! 

1  1 
1  1 

62.0! 

! 

26.0! 

! 

7.6! 

1 

! 

■  ! 

! 

ORLEANS 

(29)  D  l  J  TRANSRORTATXON 

! 

i 

1  1 
1  1 

1 

1 

i 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

ST.  LOUIS 

1972 

•J  10CL 

i  - 

9361***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1517! 

18. 5 ! NONE 

|N0 

» 

! 

!  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

> 

1.7! 

! 

! 

I 

'  ! 

! 

! 

(32)  ML  BARGES#  INC. 

i 

! 

!  i 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

20.0 ! NONE 

1955 

OIL  103 

!  - 

16*1**43! 

110.0! 

30.0! 

7.5! 

-  ! 

450! 

! 

I 

i  1 

!  1 

110.0! 

! 

30.0! 

! 

1.0! 

5 

1 

i 

■  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

(32)  0  t  R  MARINE  SERVICES#  XtNC. 

1  1 

..  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

AMELIA 

1981 

ROUBLE  0 

16*2792 

iMiuoil 

56.51 

22.0! 

9.0! 

600! 

-  ! 

30.0! NONE 

!LA 

! 

1 

1  1 

1  ! 

60.0! 

! 

24.0! 

! 

4.5! 

! 

! 

! 

*  ! 

! 

! 

(07)  BIL  CORRORATION 

I 

1 

1  1 

1  ( 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1959 

»L  4 

1279975 

106415*70! 

215-01 

19.0! 

10.7! 

-  ! 

2000! 

26.0! DIESEL  RUMP# 

!PA 

CHESTER 

! 

t 

(  ! 

1  1 

215.0! 

J 

39.0! 

! 

3.3! 

t 

! 

! 

"  ! 

(COMPRESSOR 

! 

l 

t 

1  1 

I  1 

I 

j 

! 

! 

l 

!  ! 
1 ♦  RAILROI 

! 

AO  CARS! 
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CNGR1 

meet 

BIMENSXONS  (DRAFT! 

!  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

IV 

C  S  S  E  L  ! 

HIT!  OPERATOR 

1  NET  1C0IE (LENGTH! BROTH! 

! 

1 

! 

1ST  !  CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

* 

i 

t 

i 

i 

i 

* 

i 

i 

i 

i 

i 

j 

l 

——t— —————— 

REGIS"!**4* ( 

REG.  ( 

REG. ! LOAD-! 

! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

ITC! 

BASE  | 

year 

!  COAST 

TER  (  SEE!//////!/////! 

EB  ! 

!////////! 

POINT  ( 

LIME-1 

!A0 

LINE-1  | 

•  UXLT 

VCSSCL  MAUI  AMI 

NUMBER  1  «UAR» 

TO*-  (RAGE! 

OVER-! OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

LIGHT)  1////////////////JTB! //////////» 

OR 

- - 

1  NUMBER 

NACE  !  IV  t 

ALL  ( 

ALL  {LIGHT!  ROWER!  IN6ERS  ! 

CFCET) ! 

LINE-2  ICES  LINE-2  1 

■'REBUILT! 

(32)  1.  L.  0.  BOAT 

ANI  CO./  IINC. 

(  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

KENNETH  L 

! 517170 

44(34351 

50.01 

20.01 

5. 5! 

9001 

-  i 

31.0! NONE 

ILA 

MORGAN  ! 

1949 

! 

1  i 

!  ! 

50.0! 

! 

20.0! 

! 

3.0! 

! 

“  ! 

! 

! 

CITY  1 

I 

(32)  IAICU  I0AT  RENTALS/  INC!. 

1  I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

! 

01 A  1 

(613674 

194(4446! 

! 

—  ! 

4.7! 

-  J 

340! 

5.4! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1978 

! 

(  ( 

110.0! 

30.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

CITY  ! 

OBK  2 

I  - 

20014A44! 

—  ( 

( 

7.0! 

•  ! 

400! 

7.41N0NE 

ILA 

MORGAN  ! 

1971 

! 

I 

!  ( 

I  ( 

120.0! 

1 

30.0! 

! 

2.0! 

! 

*  I 

! 

! 

CITY  I 

(32)  DAIGLE  TOWING 
JASON  MAT 

i 

1517451 

I  i 

1  ( 

35(34361 

! 

49.0! 

( 

! 

18.0! 

! 

! 

4.0! 

3001 

! 

! 

20.0! NONE 

!LA 

VENICE  ! 

w* 

! 

!  1 

49.0! 

18.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

MR.  ALBERT 

(427204 

3SI3A36I 

55.01 

2C.0! 

4.0! 

600! 

-  ( 

35.0! 

ILA 

VENICE  ! 

1980 

! 

1 

!  ( 

!  1 

55.0! 

t 

20.0! 

1 

4.0! 

( 

"  ! 

! 

( 

(32)  DAIGLE/  FRANK 

! 

t  1 

!  ( 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CART •  STEPHEN 

! 29725i 

27(3436! 

41.5! 

16.5! 

5.5! 

400! 

-  ! 

20.0 !  NONE 

1964 

( 

! 

t  ( 

!  1 

40.5! 

! 

16.3! 

! 

4.0! 

! 

"  ! 

! 

! 

(34)  DAILY/  JEFF 
FAYVILLC 

I 

! 

1244807 

t  ( 

26(3435! 

! 

! 

53.01 

! 

14.0! 

i 

i 

4.4! 

440! 

! 

! 

20.0 (NONE 

1  Aft 

VAN  8URCN  ( 

1934 

! 

1  ( 

53.01 

14.0! 

4.4! 

-  i 

1 

N  T  SCHEU 

1264095 

30(3435! 

55.0! 

17.C! 

5.0! 

7401 

-  ! 

20.0! NONE 

(OK 

KEOTA  ! 

•  1974 

! 

!  ! 

55.0! 

17.0! 

5.0! 

-  | 

! 

MARK  0 

1277214 

16(3435! 

46.1! 

14.1! 

4.4! 

400! 

-  i 

20.0 ! NONE 

!AR 

VAN  BUREN  ! 

1958 

! 

(  1 

46.1! 

16.1! 

4.4! 

-  ! 

( 

TAMMY  WALKER 

(561325 

2M3A351 

40.0! 

14.0! 

5.5! 

400! 

-  ! 

20.0! NONE 

UR 

VAN  0UREN  ! 

1975 

1 

! 

( 

(  ( 

!  ( 

(  ( 

40.0! 

! 

! 

16.0! 

! 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

SLACK  HAWK 

( 52333® 

121  ( 3 A  3  6 1 

41.2! 

24.CI 

7.7! 

850! 

-  ! 

32.0! NONE 

IWt 

GENOA  ! 

1969 

l 

1  i 

61.2! 

24.0! 

-  ! 

-  1 

! 

COLEE  I 

1277527 

35(3435! 

47.0! 

17.9! 

4.6! 

300! 

-  i 

—  (NONE 

(VI 

ALMA  I 

1958 

1 

i  ! 

(  1 

47.0! 

! 

17.9! 

! 

-  ! 

! 

-  ! 

! 

! 

(27)  DAKOTA  BARGE 

( 

SERVICE/  !N!C. 

I  i 

(  ( 

j 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

DOMINI  RUE  YOU 

(562394 

1 89(3  A  36! 

75.9! 

34.01 

10.0! 

2700! 

-  J 

4S.01N0ME 

!MN 

ST.  PAUL  1 

1975 

( 

!  1 

75.9! 

34.0! 

10.0! 

-  ! 

! 

ELMO  E 

(629724 

51 1 3 A  36 1 

49.4! 

20.1! 

4.5! 

6701 

-  ! 

—  ! NONE 

INN 

ST.  PAUL  ! 

1980 

J 

(  ! 

49.6! 

20.11 

6.5! 

-  1 

l 

MARY  R 

(295243 

27(3436 ! 

55.2! 

16.01 

5.5! 

670! 

-  ! 

15.1 !  NOME 

!HN 

ST.  PAUL  ! 

1964 

! 

!  ! 

55.2! 

16.01 

5.0! 

-  ! 

( 

SADIE  MAE 

(559435 

61 ! 3A36{ 

57.71 

22. C! 

6.0! 

960! 

-  ! 

30.0! NONE 

INN 

ST.  PAUL  ! 

1970 

! 

(  ( 

57.7! 

22.0! 

6.0! 

•  ! 

( 

SORMIE  ROSE 

(500267 

74(3436! 

66.2! 

19.0! 

5.7! 

1200! 

•  i 

17.0f NONE 

!NN  ST.  RAUL  ! 

Mil 

( 

!  ( 

70.0! 

19.  CJ 

5.5! 

-  ! 

1 

| 

DBS  100 

(244592 

620(4447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  ! 

1400! 

11 .0! NONE 

INN 

ST.  PAUL  1 

1953 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

OSS  11® 

(524549 

620(4447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

11.01NONE 

!MM 

ST.  PAUL  ! 

1952 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

DBS  6121 

(531810 

844(4441 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

14 .0! NONE 

!kn 

ST.  PAUL  ! 

1961 

• 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

DCS  6123 

1531504 

04  4  J  4A41 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  ( 

1400! 

1 4 .0 !  NONE 

(MN 

ST.  PAUL  ! 

1961 

! 

{  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ( 

! 

! 

oes  *12® 

1206439 

844(4441 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1400! 

1 4 .0 ! NONE 

Inn 

ST.  PAUL  ! 

1961 

( 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ( 

! 

! 

DBS  6130 

(284599 

044J4A41 » 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

••  ! 

1400! 

1 4. 0! NONE 

!HN 

ST.  PAUL  ! 

1961 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

oes  6200 

(209430 

837(4441 ( 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  f 

14001 

14.0 ! NONE 

l.ll 

ST.  PAUL  1 

1962 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

oes  6204 

(209632 

B9114A4K 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

14.01N0NE 

!MN 

ST.  PAUL  ! 

1962 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

DBS  6206 

1209634 

037(4441 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1400! 

14.0INONE 

!NN 

ST.  PAUL  ! 

1942 

( 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ( 

( 

! 

DBS  6200 

(259636 

891(4441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1400! 

14.0! NONE 

!HN 

ST.  PAUL  ! 

1942 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

OBS  6223 

1531807 

591(4441! 

195.0! 

35.0! 

9.9! 

-  i 

1400! 

14. 0 1  NONE 

INN 

ST.  PAUL  ! 

1962 

l 

(  J 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

•  ! 

! 

! 

DBS  6226 

1290059 

091(4441! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1400! 

14.0! NONE 

!MN 

ST.  PAUL  l 

1962 

1 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

TCS  20 

!  - 

125(4443! 

100.01 

24.0! 

5.5! 

-  | 

300! 

6.OIN0NE 

!HU 

ST.  PAUL  ! 

1960 

! 

1 

(  1 

(  i 

100.0! 

1 

24.0! 

! 

1.0! 

! 

"  ! 

! 

! 

1 

! 

1 

(ID)  DANA  MARINE  SERVICE/  INC!. 

!  ( 

!  ! 

( 

i 

! 

! 

! 

) 

! 

! 

! 

! 

DANA  DAUNTLESS 

(504270 

67(3436! 

77.51 

19.1! 

8.5! 

800! 

-  j 

42. 51N0NE 

ML 

MOBILE  ! 

*  1977 

! 

(  ( 

77.5! 

19.1! 

8.5! 

j 

-  ! 

! 

I 

VICTORIA 

1500765 

70(3436! 

64.5! 

24.5! 

8.5! 

1200! 

-  ! 

44.6! NONE 

1AL 

MOBILE  ! 

1977 

( 

! 

!  ! 

!  ! 

64.5! 

! 

24.5! 

! 

.5! 

i 

”  ! 

! 

( 

! 

1 

! 

(15)  DANN  TCVXNG  CO.  ! 

(  ( 

!  ( 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

CARTAIN  DANN 

(576930 

6713A36J 

! 

! 

14.6! 

3000! 

-  ! 

(NONE 

!FL 

TAMPA  1 

1976 

! 

!  ( 

115.0! 

32.C! 

10.0! 

-  i 

! 

! 

NEPTUNE 

(540290 

103 (3*56! 

100.2! 

31.  G! 

14.0! 

2250! 

-  1 

38.0! NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1972 

I 

!  t 

110.0! 

31.2! 

12.0! 

-  ! 

! 

! 

STEPHANIE  OANN 

1662039 

49(3436! 

! 

-  ! 

13.6! 

2300! 

-  ! 

!NONE 

!FL 

TAMPA  ! 

1903 

( 

1 

i  { 

*  | 

105.0! 

i 

34.0! 

10.0! 

i 

t 

i 

! 

{ 

! 

i 

• 

« 

(09)  DANN;  ROBERT/ 

t 

COMPANY  ( 

i  i 

1  ( 

i 

! 

• 

« 

i 

! 

j 

i 

! 

! 

GULF  COAST 

(653705 

30i;A36! 

! 

-  i 

13.0! 

2400! 

-  ( 

-  ! 

!DE 

WILMINGTON! 

1982 

( 

(  ( 

100.0! 

32.0! 

-  1 

-  ! 

! 

! 

MORANIA  16 

(515693 

101(3436! 

B2. 5! 

27.1! 

12.0! 

1800! 

-  ! 

65.0JN0NE 

!HD 

CHESAPEAKE! 

I960 

1 

!  ! 

82.5! 

27.1! 

12.0! 

-  ! 

! 

! 

SUN  COAST 

(299565 

90(3436! 

70.0! 

27.0! 

9.5! 

15001 

-  ! 

38.0! NONE 

!MD 

CHESAPEAKE! 

1965 

1 

!  ! 

05.0! 

23.0! 

7.5! 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

ZEUS 

(555761 

67(3436! 

95.0! 

29.0! 

14.0! 

2250! 

-  ! 

-  ! NONE 

!  ND 

CHESAPEAKE! 

1974 

! 

( 

! 

(  ( 

!  ( 

!  ( 

99.3! 

! 

! 

29.0! 

! 

! 

2.01 

! 

! 

) 

! 

j 

! 

! 

1 

CITY  1 
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EN5*1 

1  1VTCC! 

D INENS IONS  | DRAFT  1 

!  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  I 

! 

0TST1  OPERATOR 

1  NET  ICODElLENCTHORDTHi 

! 

! 

I 

EST  !  CARSO  HANDLING 

IS 

OPERATING  ! 

! 

TEAR 

1  COAST 

l  TER  !  $Et!//////l /////! 

ED  ! 

1 //////// ! 

POINT  I 

LINE-1 

1 A  0 1  LINE-1  ! 

BUILT 

! 

VESSEL  NAME  AND 

NUNBER 

1  GUARD 

TON-  1PAGE! 

OVER-1  OVER-! 

/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LICHT) !////////// ////// !TD! //fft/ftttl 

OR 

1 

!  NllHOER 

NACE  !  IV  ! 

ALL  1 

ALL  (LICHT! 

POVER! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

ICE!  LINE-2  1 

•REBUILT! 

(32)  DANOS *  TINNY* 
TINNY  OANOS 

INC. 

! 

1 

1546937 

1  1 

!  1 

!  1 

6211A031 

94.  oj 

i 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

$.0! 

! 

! 

! 

1000! 

! 

! 

! 

150! 

i 

i 

! 

22,0! NONE 

! 

! 

i 

iuA 

HOUNA  ! 

1973 

! 

1 

1  1 

110.0! 

i 

26.0! 

! 

6.7! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(32)  DANTXN  NARINE* 

INC. 

! 

5 

1  1 

1  1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

LAOY  APRIL 

1531297 

S013A36! 

54.5! 

20.01 

5.5! 

600! 

-  I 

34 ,0 ! NONE 

!LA 

VENICE  ! 

1971 

! 

1  1 

60.01 

20.01 

5.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

LADY  OCTOBER 

1527206 

3SI3A36! 

47.6! 

19.0! 

6.0! 

600! 

34 .0! NONE 

!LA 

VENICE  1 

1970 

! 

1  1 

55.01 

19.0! 

6.0! 

I 

-  j 

» 

! 

THREE  4UEEN 

1272965 

40I3A361 

59.01 

19.0! 

6.6! 

600! 

-  J 

30. 0! NONE 

!LA 

LAROSE  ! 

1956 

1 

1 

!  1 

!  1 

59.0! 

19. C! 

! 

6.0! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

(32)  DANTIN*  LOVELESS*  INC. 

1 

1 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CAPTAIN  HENRY 

1247471 

91 1803! 

4$. 2! 

13.9! 

3,7! 

163! 

9! 

1 2  .0 ! NONE 

!LA 

HOUNA  ! 

1945 

i 

i 

1  1 

!  i 

48.21 

13.9! 

1 

3.7! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

(30)  OAULTON*  OLENN 
CC  213 

e.*  inc. 

i 

1 

i  - 

1  1 

!  1 

53414A461 

195.01 

! 

! 

35.0! 

1 

! 

9,6! 

! 

! 

-  I 

! 

« 

1200! 

1 

! 

S.01N0NE 

! 

! 

1  NO 

CARUTHERS-! 

1950 

i 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

1 « o! 

! 

-  5 

! 

! 

VILLE  ! 

CD  102 

i  - 

281 !  4A4ot 

130.0! 

30.0! 

7.6! 

! 

500! 

7.3! NONE 

INO 

CARUTHERS-! 

1946 

i 

1  ! 

130.0! 

30.01 

2.0! 

! 

! 

1 

VILLE  ! 

CD  124 

i  - 

U014A461 

120.0! 

30.0! 

7.3! 

-  I 

600! 

7. 5 ! NONE 

INO 

CARUTMERS-! 

1957 

i 

!  1 

1 2C.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

! 

! 

VILLE  ! 

CD  126 

1274933 

1 40 ! 4 A  46 1 

120.0! 

30.0! 

7.3! 

! 

600! 

7  •  5 ! NONE 

INO 

CARUTHERS-! 

1957 

! 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

* 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

GO  1 28 

1274934 

14014*46! 

12C.0! 

30.0! 

7.3! 

-  ! 

600! 

7 .5 {NONE 

!H0 

CARUTHERS-! 

1957 

1 

1  1 

12C.01 

30*0! 

1.0! 

! 

-  j 

! 

! 

VILLE  ! 

CD  140 

•288739 

218(4*46! 

140. 0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

650! 

9 .0 ! NONE 

INO 

CARUTMERS-! 

1962 

! 

1  ! 

UC.OJ 

35.0! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

VILLE  ! 

CD  142 

1238740 

21814*46! 

140.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

450! 

9. 0! NONE 

IHO 

caruthcrs-i 

1962 

; 

1  1 

140.0! 

35.0* 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

CD  144 

155646  9 

21814*46! 

140.0! 

35.0! 

$.0! 

“  ! 

650! 

8.0! NONE 

INO 

CARUTHERS-! 

1971 

l 

1  1 

UC.O! 

35.0! 

2.0! 

t 

-  J 

! 

! 

VILLE  I 

CD  146 

1536470 

21814*46! 

UC.O! 

35.0! 

$.0! 

-  I 

650! 

8.0IN0NE 

!H0 

CARUTHCRS-I 

1971 

i 

!  1 

140.0! 

35.  C! 

2.0! 

i 

! 

I 

VILLE  ! 

CD  147 

*569791 

21814A46! 

140.0! 

35.0! 

8.0! 

-  1 

650! 

8 .0! NONE 

!N0 

CARUTHERS-! 

1975 

1 

1  ! 

UC.O! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

I 

VILLE  1 

CD  14f 

I  mm -mm— 

21814*461 

140.0! 

35.0! 

$.0! 

-  i 

700! 

8.0! NONE 

IKY 

FRANKFORT  ! 

1°75 

! 

1  1 

UO. 0! 

35.01 

1.0! 

! 

i 

) 

GO  153 

1294967 

164*4*46! 

150.0! 

32.0! 

6.0! 

“  ! 

700! 

5. o) NONE 

INO 

CARUTHERS-! 

1964 

1 

1  ! 

150.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  • 

1 

! 

VILLE  ! 

GO  155 

129-963 

164*4*46! 

150.0! 

32.0! 

$.0! 

-  ! 

700! 

8.0! NONE 

!H0 

I 

CARUTHERS-! 

1960 

i 

!  1 

150.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

! 

VILLE  ! 

CD  191 

1572472 

53914*46! 

195.0! 

25-0! 

9.6! 

-  ! 

1200! 

9 .6 | NONE 

!N0 

CARUTHERS-! 

1976 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

! 

! 

VILLE  I 

GO  192 

1572473 

5391s— 6! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  t 

1200! 

9.6! NONE 

!N0 

C A*UTM£R$- ! 

1976 

! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

I 

! 

VILLE  ! 

GD  194 

1572864 

539!4A',«! 

195.  C 

30,01 

9.6! 

-  ! 

1200! 

9.0 ! NONE 

INO 

CARUTHERS-l 

1976 

! 

(  1 

195.0! 

55.0! 

1.6! 

! 

* 

! 

VILLE  1 

GO  201 

1683202 

67214*46! 

200.0! 

40.0! 

10.0! 

— 

1500! 

10.0 ! LONE 

tNO 

CARUTHERS-l 

1985 

t 

1  ! 

200.0! 

*  O.C! 

2.0! 

! 

-  ! 

• 

! 

VILLE  ! 

CD  202 

' oJiiOi 

A7214A461 

20C.O! 

00.0! 

10.0! 

-  ! 

1500! 

10.0 ! NONE 

!f10 

CARUTHERS-l 

1985 

! 

!  t 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  } 

! 

! 

VILLE  ! 

CD  203 

1633204 

67214A46! 

200.0! 

40.0! 

10. C! 

-  ! 

1500! 

1 0.0 l NONE 

INO 

CARUTHERS-l 

1985 

1 

!  ! 

200.0! 

40. C! 

2.0! 

! 

! 

i 

VILLE  l 

CD  204 

1653205 

67214A46! 

200.0! 

40. C! 

10.0! 

1 

1500! 

10.0! NONE 

!J*0 

CARUTHERS-l 

1985 

I 

!  ! 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

| 

vill:  i 

CD  205 

1609752 

67214*461 

200.0! 

40.0! 

10.0! 

-  ! 

1500! 

10.0! NONE 

!N0 

CARUTHERS-l 

1986 

1 

!  ! 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

VILLE  I 

CO  206 

1699753 

672 i.A.A  1 

200.0! 

40.0* 

10.0! 

-  ! 

1  30! 

10.0! NONE 

INO 

CARUTHCRS-I 

1986 

• 

1  1 

200.0! 

40.0! 

2,0! 

i 

! 

! 

VILLE  l 

GD  207 

1699754 

672J4A46! 

200.0! 

40.0! 

10.0! 

-  i 

i5C0! 

10.0 ! NONE 

{NO 

CARUTHERS-l 

1986 

! 

!  1 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

GD  20f 

1699755 

67214*46! 

200.0! 

40.0* 

10.0! 

-  ! 

1500! 

10.0! NONE 

!N0 

CARUTHERS-l 

1986 

1 

1  1 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

! 

VILLE  I 

GO  209 

1905935 

67214*46! 

200.0! 

40. C! 

10.0! 

-  i 

1500! 

lO.OiNONE 

!N0 

CARUTHERS-l 

1985 

l 

!  1 

200.0! 

40.0* 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

VILLE  1 

GO  210 

•905936 

67254*46! 

200.0! 

40. C! 

10.0! 

-  ! 

1500! 

10.0! NONE 

!"0 

CARUTHERS-l 

1985 

i 

!  ! 

200.0! 

40.  C! 

2.0! 

! 

-  i 

J 

! 

VILLE  I 

GO  211 

1905937 

67214*46! 

200.0! 

40.0! 

10.0! 

-  ! 

isooi 

10.0IN0NE 

INO 

CARUTHERS-l 

1986 

! 

!  1 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

CD  212 

190543$ 

67214*46! 

200.0! 

40.0! 

10.0! 

! 

1500! 

10.0! NONE 

!N0 

CARUTHERS-l 

1986 

i 

!  1 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

CO  213 

! 914223 

67214*46! 

-  1 

! 

10.0! 

-  ! 

1500! 

10.0IX0HE 

!N0 

CARUTHERS-1 

1987 

| 

! 

!  i 

200.01 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

CD  214 

1914224 

672*4*46! 

-  ! 

! 

10.0! 

! 

1500! 

10.01N0NE 

INO 

CARUTHERS-! 

1987 

CO  215 

! 

!  ! 

20C.01 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

t 

1914225 

672 14A461 

-  ! 

! 

10.0! 

-  ! 

1500! 

10.0IN0NE 

INO 

J 

CARUTHCRS-I 

1987 

CD  216 

! 

1  1 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

1914226 

67214*46! 

-  ! 

-  1 

10.0! 

-  1 

1500! 

1 0. 0! NONE 

(NO 

! 

CARUTHERS-l 

1987 

CD  217 

1 

1  1 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

| 

1914227 

67214*461 

-  ! 

! 

10.0! 

-  ! 

1500! 

10.0! NONE 

INO 

| 

CARUTMERS-I 

1987 

CD  21$ 

1 

!  1 

200.0! 

40.01 

2.9! 

! 

-  ! 

! 

191422$ 

67214A46! 

-  1 

1 

10.0! 

-  ! 

1500! 

10.0! NONE 

INO 

CARUTHERS-l 

1987 

CD  650 

1 

1  1 

200.0! 

40. C! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

12992JO 

16414*461 

150.0! 

32.01 

8.0! 

-  ! 

7501 

8.01N0NE 

!N0 

CARUTHERS-l 

1963 

CD  651 

! 

1  1 

150.0! 

32.0! 

1.6! 

f 

-  ! 

! 

| 

1299231 

16414*461 

150.0! 

32.01 

8.0! 

-  ! 

750! 

8.0! NONE 

INO 

f 

CARUTHIPS-! 

1965 

80  652 

1 

!  1 

150.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

1299232 

164*4*46! 

150.01 

32.0! 

8.0! 

-  ! 

750! 

6.0 {NONE 

!  NO 
1 

CARUTHERS-l 

1965 

CD  653 

* 

150.0! 

32»0! 

!.*! 

; 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

1299233 

164!4A46i 

150.0! 

32.0! 

8.0! 

-  ! 

750! 

8.0! NONE 

JNO 

CARUTHERS-l 

1965 

SO  654 

1 

150.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

{ 

1299234 

16414*46! 

150.0! 

32.0! 

8.0! 

-  I 

750! 

8.0! NONE 

INO 

J 

CARUTHERS-l 

1965 

SO  655 

1 

1  ! 

150.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

1299745 

16414*46! 

150.0! 

32.0! 

8.0! 

“  ! 

750! 

5.0! NONE 

INO 

CARUTHERS-l 

1965 

2D  656 

1 

1  1 

150.0! 

32.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1299746 

16414A46! 

150.0! 

32.0! 

8.0! 

-  ! 

700! 

a.OjHONE 

INO 

I 

CARUTHERS-! 

1965 

2D  657 

! 

1  1 

150.0! 

32.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

J 

1299747 

1 64 14A46 ! 

150.0! 

32.0! 

8.0! 

-  ! 

750! 

8.0 ! NONE 

INO 

! 

! 

! 

CARUTHERS-! 

1965 

1 

| 

i 

1  *■  1 
!  1 

!  ! 

150.0! 

32.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

VILLE  *-  ! 

VCSSCL  NAME  AND  NUMIER 


!  COAST 
l  guard 

1  NUMBER 


IVTCCI  DIMENSIONS  l&RAFT! 

NET  ItQDElLINGTH!  8RDTH!  I 
RCGJS-I****I  EEC.  I  REG.JLOAO-1 
TER  !  SEEI//////I/////I  El  I 
TON-  IPAGE1  OVER-! OVER-! /////!  HORSE 
NAGE  1  IV  I  ALL  I  All  ] LIGHT !  ROVER 


< 3 0 >  0 AULT ON/  GLENN  E./  INC.  ! 

(CONTINUED! 


CD  460 

I  500239 

14414A461 

W-M1 

1500840 

144I4A441 
!  1 
144(44461 

GO  462 

1500841 

GO  663 

1504110 

14414A461 

GO  664 

1504111 

1 64(44461 

GO  665 

1504112 

14414A46! 

it  666 

150)443 

144I4A46! 

GO  667 

IS08444 

164!4A46! 

60  669 

1511218 

164I4A46! 

GO  649 

!  515219 

144I4A46! 

GO  670 

1511220 

164I4A44) 

GO  671 

1511221 

164(44461 

GO  672 

1511222 

164I4A46I 

GO  673 

1511223 

16414A46! 

GO  474 

1511945 

164I4A461 

GO  675 

1 511964 

164  SA46! 

GO  676 

1511965 

164I4A46! 

60  691 

1524277 

1 6414446! 

GO  692 

1524278 

1 6414A46! 

GO  693 

1524279 

16414A46) 

GO  694 

1524280 

164I4A44I 

GO  811 

56014*43! 

60  912 

i  - 

560! t At! ! 

to  613 

56014*43! 

it  tit 

1  - 

560! 4445! 

GO  815 

560(4445! 

GO  816 

j  - 

S60I4A451 

GO  817 

j  - 

1 40014*43 l 

GO  818 

!  - 

1400I4A43! 

V  101 

129A793 

14014*46! 

V  102 

1299404 

! 

140S4A46! 

1  ! 

(37)  DAVIDSON  INO./  INC. 
HARIANN 

! 

I  . 

1510753 

1 

!  ! 

!  ! 

513A36! 

!  ! 

1 

!  ! 

(30)  DAVIS  CONSTRUCTION 
PAVXOHC 

i 

CO./  ! INC. 
1262453 

!  ! 

!  ! 

9I3A56! 

EDWARD  PERRY 

1295401 

55!  3 A  36 ! 

f.  R.  CASEY 

1510286 

41!3*36! 

H.  S.-OAVIS 

1509141 

166! 3*36! 

SUE 

1266107 

1613A36! 

CAPACITY!  HUH-  !  I  V  E  S  S  £  L  ! 

!  EST  1  CARGO  HANRLIN6  IS  (OPERATING  ! 
CARGO  I  FIXED  I  EGUIPJUNT  tTCt  3ASC  ! 
ftttmtx  POINT  !  LXNE-1  I AO|  IXNE-1  1 
PAIS-  ! (LIGHT)t //////////////// 1  TO 1 ////////// 1 


14414*441 
I  t 

164HA46! 
!  ! 


!  I 
150.0!  52.01 
150.0!  32.01 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.01 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0)  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0)  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.01  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150,0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.01 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
150.0!  32.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.01  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
120.0!  30.01 
120.0!  30. OJ 
120.0!  30.0! 
120.0!  30.0! 
I  ! 


54214A43! 
!  ! 

S4214A43! 
!  ! 

54214A43I 
!  ! 

S4214A43! 
!  ! 

54214A43! 
!  ! 

54214A43! 
!  ! 

S4214A43! 
!  ! 

S42I4A43! 
!  ! 

542I4A43! 
!  ! 

S42I4A43! 
!  1 

54214A43! 
!  ! 

!  1 

!  ! 


EN6ERS  !  (FEET)! 


8.01 

-  | 

7501 

6 .0 ! NONE 

1.6! 

-  I 

1 

8.01 

-  j 

7501 

8.0! NONE 

1.6! 

-  I 

1 

8.0! 

-  J 

750! 

8.0! NONE 

1.6! 

-  1 

I 

8.0! 

-  | 

750! 

8.0! NONE 

1.51 

-  ! 

1 

8.0! 

•  f 

7501 

8 .0 ! NONE 

1.5! 

-  1 

I 

8.01 

-  j 

750! 

8.0IN0NE 

1.6! 

-  1 

I 

8.0! 

-  i 

7501 

8. 0! NONE 

1.41 

-  1 

I 

8.0! 

-  j 

7501 

8.0! NONE 

1.41 

-  I 

! 

8.01 

-  j 

750! 

8. 0! NONE 

1.41 

-  1 

1 

8.0! 

—  j 

7501 

8.0! NONE 

1.61 

-  1 

1 

8.01 

-  j 

7501 

8 .0! NONE 

1.6! 

-  ! 

I 

3.0! 

■  j 

7501 

8. 0 ! NONE 

1.61 

-  ! 

! 

8.01 

-  j 

7501 

8.0! NONE 

1.4! 

-  1 

1 

8.0! 

-  i 

750! 

8 .0 ! NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

8.01 

-  j 

750! 

9 .0! NONE 

1.6! 

-  | 

! 

8.0! 

-  i 

750! 

8 .0! NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

8.0! 

-  | 

750! 

8.0! NONE 

1.6! 

-  | 

! 

8.0! 

-  i 

750! 

8 .0 )  NONE 

1.6! 

-  ! 

I 

8.0! 

-  j 

750! 

8.0 1  NONE 

1.6! 

-  ! 

| 

8.0! 

•  i 

750! 

8.0IN0NE 

1.6! 

-  ! 

! 

8.0! 

-  j 

750! 

8.0) NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

8.0! 

750! 

8. 0! NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

8.0! 

750! 

8.01N0NE 

1.6! 

-  ! 

! 

7.0! 

1300! 

8.0! NONE 

1.7! 

-  ! 

1 

7.0! 

1300! 

8 • 0 ! NONE 

1.7! 

-  1 

! 

7.0! 

1300! 

8.0!  NONE 

1.7! 

-  1 

! 

7.0! 

1300! 

8.01N0NE 

1.71 

-  ! 

! 

7.0! 

1300! 

8 . 0! NONE 

1.7! 

-  ! 

! 

7.0! 

1300! 

8 .0! NONE 

1.7! 

-  ! 

! 

9.0! 

1400! 

10.0 ! NONE 

1.0! 

-  ! 

I 

9.01 

1400! 

10.0! NONE 

1.0* 

-  1 

! 

7.3! 

-  i 

600! 

7.5 (NONE 

1.0! 

•  j 

! 

7.3! 

-  i 

600! 

7.3IN0NE 

1.0! 

-  ! 

! 

10.3! NONE 
! 

7.7! NONE 
! 

! 


lEEf  LINE-2  !*RttUXLT! 


1  NO  CARUTHERS-! 

!  VILLI  I 
INO  CARUTHERS-I 
!  VILLC  ! 
INO  CARUTMCRS-! 

!  VILLC  1 
I  NO  CARUTNCRS-! 

!  VtllE  I 
INO  CARUTHCRS-! 

!  VILLE  I 
INO  CARUTHERS-I 
I  VILLE  ! 
INO  CARUTHIRS-! 

I  VILLE  ! 
INO  CARUTHCRS-! 

I  VILLE  ! 
INO  CARUTHERS-I 
!  VILLE  I 
INO  CARUTHERS-I 
I  VILLE  I 
1  NO  CARUTHERS-I 
I  VILLE  1 
INO  CARUTHERS-I 
I  VILLE  I 
INO  CARUTHERS-I 
I  VILLE  I 
INO  CARUTHERS-I 
I  VILLE  I 
INO  CARUTHERS-I 
I  VILLE  J 
INO  CARUTHERS-I 
I  VILLE  I 
INO  CARUTHERS-I 
I  VILLE  ! 
!N0  CARUTHERS-I 
1  VILLC  I 
INO  CARUTHERS-I 
I  VILLE  I 
INO  CARUTHERS-I 
I  VILLC  I 
INO  CARUTHERS-I 
t  VILLC  1 
INO  CARUTHERS-I 
I  VILLE  I 
INO  CARUTHERS-I 
I  VILLE  I 
INO  CARUTHCRS-I 
I  VILLI  I 
INO  CARUTHERS-I 
I  VILLE  I 
INO  CARUTHERS-I 
I  VILLE  ! 
lHO  CARUTHERS-I 
1  VILLE  ! 
INO  CARUTHCRS-1 
I  VXUE  I 
(NO  CARUTHERS-I 
1  VILLE  I 
(NO  CARUTHERS-I 
I  VILLE  I 
lHO  CARUTHERS-I 
I  VILLE  I 
INO  CARUTHERS-I 
'  VILLE  I 
IHO  CARUTHERS-I 


iCf*  NAPIETON  i 

!  I 

! OR  NAPIETON  1 


16.0! NONE 

!TN  HENPHIS 

1951 

25.0! NONE 

ITN  MEMPHIS 
| 

1964 

25.0! NONE 

!TN  MEMPHIS 
| 

1967 

40.0! NONE 

ITN  MEMPHIS 
| 

1967 

16.0! NONE 

ITN  MEMPHIS 
| 

1953 

9  .5 (NONE 

ITN  MEMPHIS 

1955 

1 

9.5  (NONE 

ITN  MEMPHIS 
* 

1961 

9. 5 ! NONE 

X 

ITN  MEMPHIS 
■ 

1961 

9.5 !  NONE 

• 

ITN  MEMPHIS 

1961 

?* 5! NONE 

ITN  MEMPHIS 

1961 

5.MN0NC 

ITN  MEMPHIS 
| 

1966 

9.5  I  NONE 

ITN  MEMPHIS 
| 

1966 

9. sInONE 

ITN  MEMPHIS 

1966 

9.51  NONE 

ITN  MEMPHIS 
j 

1966 

9.5IN0NE 

ITN  MEMPHIS 
■ 

1966 

10.8! NONE 

I 

ITN  MEMPHIS 

1969 

VESSEL  NAHE  AND  NUR8ER 


1  III 

1  !  1  ! 

(30)  SUV IS  CONSTRUCTION  CO./  UNO.  !  1  1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

l 

l 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

| 

! 

! 

1 

(CONTINUER) 1  1  t  1 

! 

! 

! 

! 

t 

I 

! 

! 

D  6928 

!  - -  I  542!  4A43! 

195*0! 

35.0! 

6.0! 

- 

! 

10001 

10.UNONC 

ITN  HENPHIS 

! 

1969  ! 

!  !  i  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

t 

-  ! 

! 

| 

1 

KIRK 

!  — -  I  51 0J4A43! 

195. m 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

12001 

9. 5! NUNC 

!TN  NfHPHIS 

! 

1955  1 

!  t  t  1 

l^S _ )t 

35.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

HD  5801 

!  - - 1  5*2!  4A4M 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

I 

1200! 

9. SHONE 

iTH  HEHPMIS 

! 

1956  ! 

!  11! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  I 

! 

I 

! 

HD  5802 

1  - -  )  3421043! 

195.0! 

35.0! 

8.3! 

- 

1 

12P0! 

9.5! NONE 

! TN  HENPHIS 

! 

1958  i 

i  !  1  I 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

HD  secs 

!  -  I  54214A43! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1200! 

9. 3 ! NONE 

ITH  HENPHIS 

i 

1958  1 

!  Ill 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

HD  5804 

!  -  l  542IAA43I 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

- 

! 

1200! 

9. 5 (NONE 

! TN  HENFHIS 

! 

1958  ! 

!  !  i  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1 

1 

HD  5605 

j  -  J  542J4A43! 

195.01 

35.0! 

8.0! 

- 

1 

1200! 

9.5! NONE 

!TN  HEHPHIS 

! 

1958  ! 

!  !  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

HD  5804 

!  -  1  542I4A43! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1200! 

9.5IN0NE 

l  TN  HENPHIS 

1 

1958  ! 

!  !  !  i 

195.01 

35.01 

1.5! 

1 

-  ! 

I 

{ 

! 

OK 

!  — -  !  510!  4A43I 

19S.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

1 

1200! 

9.5! NONE 

!TN  NENPHIS 

J 

1953  ! 

!  I  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

R  6010 

1  -  !  542I4A43! 

195.0! 

35.0! 

8.01 

- 

! 

1200! 

9.5  INONE 

ITH  HENPHIS 

! 

1940  ! 

!  !  !  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

1 

-  I 

! 

1 

1 

A  6011 

1  -  !  542I4A43! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1200! 

9.5! NONE 

ITH  NENPHIS 

! 

1960  ! 

!  1  1  ! 

I  !  !  ! 

195.0! 

I 

33.0! 

! 

1.5! 

1 

1 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

(11)  DAVIS  CRAIN 

CORP.  ! 

1  1  1 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

D6C  1  1 

1271031 

i  79014A461 

195.0! 

33.0! 

9.2! 

-  | 

14561 

17.5! NONE 

IVA 

CHESAPEAKE! 

1956 

! 

1 

!  !  1 

1  1  1 

195.0! 

1 

35. 0! 

! 

1.5! 

I 

! 

-  1 

1 

I 

! 

1 

! 

1 

! 

(03)  DAVIS  PARK 

! 

FERRY  CO.#  IN! C. 

i  1  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

| 

1 

1 

1 

! 

9 AY8ERRT  NIST 

1269656 

1  9110111 

56.3! 

15.8! 

4.5! 

7001 

-  1 

16  .0 !  NONE 

INT 

PATCHOCUE  ! 

1941 

l 

1  1  i 

60.4! 

15.6! 

4.5! 

1 

137! 

! 

! 

! 

HIGHLANDER 

1262349 

1  9 11  81 1 1 

58.3! 

16.61 

4.3! 

1050! 

-  1 

16.01  NONE 

INT 

PATCHOCUE  ! 

1951 

! 

!  !  ! 

64.0! 

16.6! 

4.5! 

I 

2111 

I 

! 

! 

KIKI 

1654375 

1  35 11  All  1 

75.0! 

16.5! 

3.3! 

1600! 

-  1 

8.6!  NONE 

INT 

PATCHOCUE  ! 

1982 

! 

1  !  1 

75.0! 

16.5! 

4.6! 

! 

296! 

! 

! 

! 

LEJA  BEACH 

1248196 

!  1011013! 

43.6! 

12.9! 

3.5! 

566! 

-  ! 

12.01N0NE 

INY 

PATCHOCUE  ! 

1945 

! 

!  !  ! 

47.0! 

12.9! 

3.5! 

1 

62! 

! 

1 

! 

NESHQHAC 

1553343 

!  28!  1  All ! 

40.3! 

12.9! 

5.8! 

5661 

-  1 

15.0! NONE 

INT 

PATCHOCUE  ! 

1973 

1 

!  !  1 

41.0! 

12.91 

5.6! 

1 

47! 

! 

1 

I 

OCEAN  RXDCE 

12729*7 

1  9I1A13! 

48.0! 

12.8! 

4.9! 

400! 

-  1 

14.0! NONE 

|NY  PATCH06UE  ! 

1954 

1 

!  !  1 

53.0! 

12.8! 

3.0! 

1 

49! 

! 

! 

I 

QUAXAPEN 

(509368 

!  64MA111 

63.71 

20.3! 

4.5! 

1050! 

-  ! 

16.01  NONE 

INY 

PATCHOCUE  ! 

1967 

1 

!  1  ! 

64.9! 

20.3! 

4.51 

! 

250! 

! 

! 

I 

<21 )  4AVXS0N  SAND  t  CRAVEL  CO 
AB  400 


! VTCC I  DIPENSXCNS  lORAYT! 

NET  JCODCIlCNSTHlBJtDYH!  ! 

RECIS-!****!  RFC.  I  «G.!LOAD-i 
TEA  !  SEE!///// /J 7// 7/1  ED  ! 

TON-  1PACE t  OVER-IOVCR-J/////!  HORSE 
NACE  t  XV  !  ALL  t  ALL  RIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  I  (VESSEL 

!  CST  !  CARLO  HANDLING  IS  ! OPERATING 
CARLO  !  FIXED  I  EflUIMCNT  !TC!  BASE 
mnttl  i  POINT  I  LtNE-1  I  AO!  LINE-1 

PASS-  I (LIGHT) 1 //////////////// RDI ////////// 
ENCERS  i  (FEED!  lINE-2  (EE!  LINE-2 


SS0I4A43! 

180.01 

30.0! 

10.0! 

-  t 

2200! 

12.O1N0NE 

!PA  NEW  KENS-  ! 

1979 

!  ! 

1 80.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

INGTON  ! 

326I4A40! 

175.0! 

27.0! 

6.5! 

-  ) 

600! 

10.0INONE 

HA 

NEW  KENS-  1 

1949 

I  ! 

175.0! 

27.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

» 

INCTON  ! 

16S14A43! 

120.0! 

30.0! 

5.5! 

-  ! 

450! 

10.0! NONE 

1 

! 

1977 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

i 

! 

182I4F43! 

135.0! 

27.0! 

7.5! 

500! 

7. 5 INONE 

ipA 

NEW  KENS-  ! 

1937 

!  ! 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

INCTON  ! 

37614A40! 

175.0! 

27.0! 

9.0! 

-  l 

900! 

13.0! NONE 

IPA  NEW  KENS-  ! 

1951 

!  ! 

175.0! 

27.01 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

INCTON  ! 

364! 4A401 

200.0! 

26.0! 

9.5! 

-  ! 

1000! 

11.7IN0NE 

!PA 

NEW  KENS-  I 

1937 

!  ! 

200.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

INCTON  ! 

364I4A40! 

200.0! 

26.0! 

9.5! 

-  ! 

1000! 

11.7! NOME 

IPA 

NEW  KENS-  I 

1937 

!  ! 

200.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

INCTON  ! 

364! 4A40! 

200.0! 

26.0J 

9.5! 

-  ! 

1000! 

11 .7! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  1 

1937 

!  ! 

200.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

INCTON  ! 

290I4A90! 

135.0! 

35.0! 

8.0! 

-  ! 

796! 

14.2! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  I 

1937 

!  ! 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

INCTON  ! 

308I4A90! 

135.0! 

35.C! 

6.0! 

846! 

14.2 INONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1941 

!  ! 

135.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

INCTON  ! 

32814A40! 

175.1! 

27.0! 

9.0! 

900! 

13.0! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1951 

!  ! 

175.1! 

27.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

J 

! 

INGTON  ! 

1 65I4A43! 

120.0! 

30.0! 

5.5! 

-  ! 

450! 

10.0! NONE 

! 

! 

1976 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

165J4A43! 

120.0! 

30.0! 

5.5! 

-  ! 

450! 

10.0! NONE 

! 

1 

1976 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

I 

218J4A47! 

135.0! 

27.0! 

6.0! 

-  ! 

600! 

10*0! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1928 

!  ! 

135.0! 

27.0! 

1.6! 

! 

-  » 

! 

! 

INCTON  ! 

218I4A47! 

135.0! 

27.0! 

6.0! 

-  ! 

600! 

1 0.0 (NONE 

:PA 

NEW  KENS’  ! 

1928 

!  ! 

135.0! 

27.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

INCTON  ! 

216I4A47! 

135.0! 

27.0! 

6.0! 

600! 

10.0! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  1 

1928 

!  ! 

135.0! 

27.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

INGTON  ! 

216I4A47! 

135.01 

27.0! 

6.01 

-  | 

600! 

10.0INONE 

!PA 

NEW  KENS-  1 

1928 

!  ! 

135.0! 

27.0! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

INGTON  ! 

218I4A47! 

135.01 

27.0! 

6.0! 

600! 

10.0! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1926 

!  ! 

135.0! 

27.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

INCTON  ! 

21814A47! 

135.0! 

27.0! 

6.0! 

-  | 

600! 

1 0.0 ! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  1 

1928 

!  ! 

135.0! 

27.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

INCTON  ! 

21614A471 

135.0! 

27.0! 

6.0! 

-  1 

600! 

10*0! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1928 

!  ! 

135.0! 

27.0! 

1.6! 

! 

-  I 

( 

! 

INCTON  ! 

20014A43! 

135.0! 

27.0! 

5.0! 

500! 

10*5! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

mo 

!  J 

135.0! 

27.0! 

2.51 

! 

-  ! 

! 

1 

INCTON  ! 

200I4A43J 

135.0) 

27.0! 

S.O! 

-  ! 

500! 

10.51  NONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1930 

!  ! 

135.0! 

27.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

INCTON  ! 

20014A43! 

135.0! 

27.0! 

S.O! 

500! 

10.5 INONE 

IPA 

NEW  KENS-  I 

1930 

!  ! 

135.0! 

27.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

INCTON  1 

20014A43! 

135.0! 

27.0! 

5.0! 

500! 

10.5 ! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1930 

!  ! 

135.0! 

27.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

INCTON  ! 

200I4A43! 

-  i 

! 

5.0! 

500! 

10.S1NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1930 

!  1 

135.01 

27.0! 

2.5! 

! 

-  1 

! 

! 

INCTON  ! 

200I4A43! 

135.0! 

27.0! 

5.0! 

-  ! 

500! 

10.5 (NONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1930 

!  1 

135.0! 

27.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

INCTON  ! 

20014A43! 

135.0! 

27.0! 

5.0! 

-  ! 

500! 

10. 5 INONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1930 

!  ! 

135.0! 

27.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

INCTON  I 

200I4A43! 

135.0! 

27.0! 

5.0! 

-  | 

5001 

1 0. 5 INONE 

IPA 

NEW  ken:-  ! 

1930 

!  ! 

135.0! 

27.01 

2.5! 

! 

-  1 

1 

! 

INCTON  1 

200I4A43! 

135.0! 

27.0! 

6.0! 

500! 

10.5! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1930 

!  1 

135.0! 

27.0! 

1.51 

1 

-  ! 

! 

! 

INCTON  ! 

200UA43! 

135.0! 

27.0! 

6.0! 

-  ! 

500! 

10.5IHQNE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1930 

!  ! 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

INCTON  ! 

20014A43! 

135.01 

27.0! 

6.0! 

-  | 

S001 

1 0.5 ! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1930 

!  ! 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

INCTON  1 

! 

! 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  J 
•REBUILT! 


TABLE  2  -  OESCRXPTION  Of  VESSELS 


331 


ENG*! 

*XST| 


VESSEL  NAME  AMD  SUMER 


COAST 

SUAR* 

NUMBER 


tVTCC!  Ot PENSIONS  i DRAFT! 

ME?  I  CO DEI  LENGTH! BROTH I  ! 

RESIS-1****!  REG.  !  REG.1LOAO-! 

TEE  !  SEE!//////!/////!  Eft  ! 

TOM-  (PAGE!  OVEA-lOVEM-1 ///// I  MOUSE 
MACE  !  IV  !  ALL  I  ALL  (LIGHT!  POWER 


€21 1 

•AVtSON  SAN*  1  GRAVEL  CO!. 

(CONTINUE*) ! 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

t 

i 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

NO* 

41 

! 

I 

! 

20014443! 

!  ! 

135.0! 

135.01 

27.01 

27.0! 

6.01 

1.5! 

! 

500! 

-  ! 

10.5 ! NONE 
! 

IPA 

! 

NEW  A^S-  ! 
XMSTf K  ! 

1930 

NO. 

44 

I 

1 

I 

2C0UA43! 

!  ! 

135.01 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.0! 

1.5! 

I 

500! 

-  ! 

10.5 ! NONE 

!PA 

! 

NEW  PENS-  1 
INSTON  ! 

1930 

NO. 

45 

1  - 

1 

! 

1 

20014A43! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.0! 

1.5! 

! 

500! 

-  ! 

10.5 INONE 
! 

!PA 

! 

NEW  PENS-  ! 
INSTON  ! 

1930 

NO. 

46 

!  - - 

! 

! 

! 

200I4A43! 

!  ! 

133.0! 

135.01 

27.0! 

27.0! 

6.0! 

1.5! 

! 

500! 

-  ! 

10.51  NONE 
! 

(PA 

! 

NEU  KENS-  ! 
INGTON  ! 

1930 

NO. 

47 

1  - 

! 

! 

! 

200I4A43! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 
27.  U! 

6.0! 

1.51 

! 

500! 

-  ! 

10.5 INONE 
! 

!  PA 
! 

NEW  KENS-  ! 
INSTON  ! 

1930 

NO. 

41 

! 

! 

! 

20014A4J! 

!  f 

135.0! 

1 55.0! 

27.0! 

27.0! 

6.0! 

1.51 

1 

500! 

-  ! 

10.51  NONE 
! 

!PA 

! 

NEU  KENS-  ! 
INSTON  ! 

1930 

NO. 

41 

!  - 

! 

! 

! 

200I4A43! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.0! 

1.5! 

! 

300! 

-  ! 

10.5 INONE 
! 

!PA 

! 

NEU  KENS-  1 
INGTON  ! 

1947 

NO* 

50 

!  - 

! 

! 

i 

200I4A43! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

4.01 

1.5! 

! 

500! 

10,5 1  NONE 
! 

IPA 

! 

NEU  KENS-  ! 
INGTON  ! 

1947 

NO. 

51 

! 

i 

1 

10214443! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.0! 

1.5! 

! 

5001 
-  ! 

10.01  NONE 

1 

IPA 

! 

NEU  KENS-  ! 
INGTON  t 

1950 

NO* 

52 

1  - 

! 

I 

1 

1 12! 4A43! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.01 

1.51 

! 

500! 

-  ! 

10.01  NONE 
! 

IPA 

! 

NEU  KENS-  ! 
INGTON  1 

1950 

NO. 

55 

! 

! 

i 

18214443! 

!  ! 

155.0! 

135.0! 

27.01 

27.0! 

6.01 

1.5! 

! 

500! 

-  ! 

10.0) NONE 
! 

IPA 

! 

NEU  KENS-  ! 
INGTON  ! 

1951 

NO. 

54 

|  - 

! 

! 

1 

1*214443! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.0! 

1.S! 

! 

500! 

-  1 

1 0.0 INONE 

1 

IPA 

1 

NEU  KENS-  1 
INGTON  ! 

1951 

NO. 

55 

I  - 

! 

1 

I 

182I4A43! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.0! 

1.5! 

! 

SCO! 

-  ! 

10.0! NONE 
! 

IPA 

! 

NEU  KENS-  ! 
INGTON  ! 

1956 

NO. 

56 

j  - 

! 

! 

! 

16214443! 

!  ! 

535.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.0! 

1.5! 

t 

500! 

-  ! 

10.01  NONE 
! 

IPA 

1 

NEU  KENS-  ! 
INGTON  1 

1956 

NO. 

57 

!  - 

I 

I 

18214443! 

!  ! 

135.0! 

155.0! 

27.0! 

27.01 

6.0! 

1.5! 

1 

500! 

-  1 

10.01  NONE 
! 

IPA 

I 

NEU  KENS-  ! 
INGTON  I 

1956 

NO. 

SB 

! 

1 

! 

18214443! 

1  ! 

135.01 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.01 

1.5! 

! 

500! 

-  ! 

10.0! NONE 
! 

IPA 

! 

NEU  KENS-  ! 
INGTON  ! 

1956 

NO. 

10 

I 

! 

I 

16214443! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.5! 

1.5! 

! 

500! 

-  1 

10.0  INONE 
! 

IPA 

1 

NEU  KENS-  I 
INGTON  ! 

1959 

NO* 

11 

j  - 

! 

I 

! 

18214A43! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.5! 

1.5! 

I 

soot 
-  ! 

10.0! NONE 
» 

IPA 

1 

NEU  KENS-  ! 
INGTON  ! 

1*59 

NO. 

12 

!  - - 

! 

! 

! 

182(4443! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.5! 

1.5! 

1 

500! 

-  ! 

10.01  NONE 
! 

!RA 

! 

NEU  KENS-  1 
INSTON  1 

1959 

NO. 

15 

! 

! 

t 

18214443! 

!  ! 

155.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.5! 

1.5! 

! 

500! 

-  ! 

10. 0! NONE 
! 

IPA 

NEU  KENS-  ! 
INGTON  ! 

1959 

NO. 

14 

I  - 

1 

! 

1 

112(44431 
!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.5! 

1.51 

! 

SOO! 

-  ! 

1 0.0 1  NONE 
! 

!  PA 
! 

NEU  KENS-  ! 
INGTON  ! 

1962 

NO. 

15 

! 

1 

! 

18214443! 

1  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.5! 

1.5! 

! 

SOO! 

-  ! 

10.01  NONE 

I 

IPA 

NEU  KENS-  ! 
INGTON  ! 

1962 

NO. 

94 

!  - 

! 

I 

! 

182I4A43! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.5! 

1.5! 

I 

500! 

-  ! 

1 0.0 1  NONE 
! 

IPA 

1 

NEU  KENS-  ! 
INGTON  ! 

1962 

NO. 

1C1 

!  - 

! 

1 

! 

109HA43! 

1  ! 

100.0! 

100.0! 

26.0! 

26.0! 

5.0! 

1.5! 

! 

300! 

-  ! 

10.01  NONE 
! 

IPA 

! 

NEW  KENS-  ! 
INGTON  1 

1937 

NO. 

105 

i  - 

! 

I 

! 

10914443! 

!  ! 

100.0! 

100.0! 

26.0! 

24.0! 

5.0! 

1.5! 

! 

300! 

-  ! 

9.5  INONE 
! 

IPA 

! 

NEU  KENS-  ! 
INSTON  ! 

1937 

NO. 

110 

! 

I 

! 

18214443! 

J  ! 

135.01 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.5! 

1.5! 

! 

500! 

-  I 

10.0! NONE 
! 

IPA 

I 

NEW  KENS-  ! 
INSTON  ! 

1944 

NO. 

111 

! 

! 

1 

18214443! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.5! 

1.5! 

! 

500! 

10.01  NONE 

1 

!PA 

1 

NEU  KENS-  ! 
INGTON  ! 

1964 

NO. 

112 

1 

! 

! 

18214443! 

1  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.5! 

1.5! 

! 

SOO! 

-  ! 

1 0.0 1  NONE 
! 

!PA 

1 

NEU  KENS-  J 
INGTON  ! 

1964 

NO. 

113 

1  - 

! 

I 

l 

18214443! 

!  1 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.5! 

1.5! 

1 

500! 

-  ! 

10.0 (NONE 
l 

IPA 

! 

NEU  KENS-  I 
INGTON  ! 

196* 

NO. 

114 

! 

! 

! 

182I4A43! 

!  ! 

135.0! 

135.01 

27.0! 

27.0! 

6.5! 

1.5! 

1 

500! 

-  ! 

1 0.0 ! NONE 

1 

!PA 

I 

NEU  KENS-  1 
INSTON  I 

1967 

NO. 

115 

!  - 

! 

I 

! 

182144431 
i  1 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.01 

6.5! 

1.5! 

l 

500! 

-  ! 

10 .0 ! NONE 

I 

!PA 

! 

NEU  KENS-  ! 
INGTON  I 

1967 

NO. 

114 

j  - - 

! 

! 

! 

182144431 
!  1 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.5! 

1.5! 

! 

500! 

1 0.01  NONE 
! 

IPA 

! 

NEU  KENS-  ! 
INGTON  ! 

1967 

NO. 

117 

! 

! 

! 

182I4A43! 

1  1 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.5! 

1.5! 

! 

500! 

-  ! 

1 0. 0 1  NONE 
! 

IPA 

! 

NEU  KENS-  ! 
INGTON  1 

1967 

NO. 

IIP 

t  - - 

! 

I 

! 

18214443! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.5! 

1.5! 

! 

500! 

-  ! 

10.0 ! NOME 
! 

IPA 

! 

NEU  KENS-  ! 
INGTON  ! 

1967 

NO. 

119 

j  - 

! 

! 

! 

18214A43! 

!  1 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.5! 

1.5! 

> 

500! 

-  ! 

10.0! NONE 

1 

!PA 

! 

NEU  KENS-  1 
INGTON  ! 

1967 

NO. 

120 

j  - 

! 

! 

! 

18214*431 

1  1 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.5! 

1.5! 

! 

500! 

-  ! 

10.0! NONE 
! 

!PA 

t 

NEU  KENS-  I 
INSTON  I 

1976 

NO. 

121 

j  - 

1 

I 

! 

16214443! 

!  1 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.5! 

1.5! 

1 

500! 

-  ! 

10.0! NONE 
! 

!PA 

! 

NEU  KENS-  I 
INGTON  i 

1976 

NO. 

122 

j  - 

! 

! 

1 

18214443! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.5! 

1.5! 

! 

500! 

-  ! 

10.0 {NONE 
! 

!PA 

! 

NEU  KENS-  ! 
INGTON  ! 

1976 

NO. 

123 

! 

! 

! 

162(4443! 

1  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.51 

1.5! 

! 

500! 

-  ! 

10.0! NONE 
» 

IPA 

! 

NEU  KENS-  ! 
INGTON  ! 

1974 

NO. 

124 

1 

! 

! 

182(4443! 

!  1 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.5! 

1.5! 

! 

500! 

-  ! 

lO.oi NONE 
! 

IPA 

! 

NEW  KENS-  ! 
IN6T0N  ! 

1976 

NO. 

125 

!  - 

! 

I 

1 

18214443! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.5! 

1.51 

! 

500! 

-  ! 

10.0! NONE 
! 

!**A 

! 

NEU  KENS-  ! 
INGTON  ! 

1976 

NO. 

124 

j  - 

! 

! 

! 

16214443! 

1  j1 

155.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.5! 

1.5! 

! 

500! 

-  ! 

10.0 INONE 
! 

!PA 

! 

NEU  KENS-  I 
INGTON  ! 

1974 

NO. 

127 

j  - 

! 

I 

l 

18214443! 

1  ! 

13S.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.5! 

1.5! 

! 

SOO! 

-  ! 

10.0 INONE 
! 

IPA 

! 

NEU  KENS-  ! 
INGTON  1 

1976 

NO. 

178 

! 

1 

1 

1 62 !  4 A43 ! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.S! 

1.5! 

! 

SOO! 

-  ! 

1 0.0 1  NONE 
! 

IPA 

! 

NEW  KENS-  ! 
INGTON  ! 

1976 

NO. 

129 

1  - 

! 

! 

18214443! 

1  l 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.S! 

1.5! 

! 

SOO! 

-  ! 

10.0 ! NONE 
! 

!PA 

! 

NEU  KENS-  ! 
INGTON  ! 

1976 

SC. 

170 

i 

! 

IZIMAIC 

™ 

175.C* 

1 7  5 1 0 ! 

2i  C! 

2  6>r  0  j 

7-0! 

1.5! 

_  i 

i 

900! 

» 

i" 

INGTON  *  ! 

1?4C 

! 

NO. 

171 

i 

! 

! 

32814A40! 

1  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.51 

! 

900! 

-  ! 

1 3. 0! NONE 
! 

IPA 

« 

NEW  KENS-  ! 
INGTON  1 

1946 

i 

NO. 

206 

t  - - 

l 

! 

! 

18214443! 

1  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.0! 

2.0! 

i 

5001 
-  ! 

7.5! NONE 

i 

!PA 

i 

NEU  KINS-  ! 
INGTON  ! 

1927 

NO. 

218 

j  - 

! 

! 

! 

18214A43! 

!  1 

135.0! 

155.0! 

27.0! 

27.0! 

6.0! 

2.01 

! 

500! 

-  ! 

7. 5  1  NONE 
■ 

!PA 

! 

NEU  KENS-  ! 
INGTON  ! 

1927 

NO. 

254 

! 

! 

! 

31814443! 

1  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.0! 

2.0! 

1 

400! 

9. S 1  NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

1 

1927 

NO. 

325 

J 

I 

! 

208*4443! 

j  1 

135.0! 

135.0! 

35.01 

35.01 

6.0! 

1.6! 

I 

700! 

-  ! 

14.2 INONE 
! 

i  PA 
! 

NEU  KENS-  ! 
INGTON  1 

1941 

NO. 

326 

!  - 

! 

! 

! 

18214A43! 

1  ! 

135.0! 

135.0! 

27.01 

27.01 

7.5! 

1.5! 

I 

500! 

-  ! 

9.5 ! NONE 
! 

IPA 

! 

NEW  KENS-  I 
INGTON  I 

1951 

NO. 

501 

! 641 599 
! 

! 

! 

165*44431 
!  I 

120.0! 

120.0! 

30.0! 

30.01 

5.5! 

1.5! 

! 

450! 

-  ! 

1 0.0 ! NONE 
! 

!PA 

! 

NEW  KENS-  ! 
INGTON  ! 

1976 

NO. 

502 

! 

1 

! 

! 

1 

16514A431 
i  I 

!  ! 

120.0! 

120.0! 

1 

30.01 

30.0! 

1 

5.5! 

1.5! 

! 

! 

1 

450! 

-  ! 

! 

10.0! NONE 
! 

! 

!PA 

! 

■ 

NEU  KENS-  1 
INSTON  ! 

! 

1976 

CAPACtTT!  HXSH-  ! 

!  EST  !  CARSO  HANDLING 
CARSO  !  FIXED  I  EtUIPKENT 
////////!  POINT  !  LINE-1 

PASS-  I(LICHT) I///7//////////// 
ENSERS  1  ( FEET) !  LIME-2 


VESSEL 
S  {OPERATING 
TC!  EASE 
AO!  LtNE-1 
T ft!////////// 
EE!  LINE-2 


TEAR 
BUILT  : 
OR 

•REBUILT 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VI 


SCLS 


332 


ENGRJ 

OISTI  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

]  NUMBER 

(21)  DAVISON  SAND  l  GRAVEL  CO 
(CONTINUED) 

NO*  503 

1643527 

NO*  SO* 

NO*  506 

j  - 

NO.  JOT 

NO.  511 

NO.  512 

1542514 

NO.  514 

NO.  515 

1644149 

NO.  516 

I6444S8 

NO.  517 

1644979 

NO.  515 

NO.  705 

!  - 

NO.  706 

NO.  727 

NO.  726 

NO.  72? 

NO.  731 

NO.  732 

SK  161 

I  - 

SK  162 

SK  163 

SK  164 

!  - 

SK  165 

SK  166 

F  1 

(38)  DAYTON*  DARLO 

CARE  DOUGLAS 

1251821 

(32)  DDIS  NARINE  TOWING*  INC 
WARREN  DUFRCNE 

*1630262 

(32)  DE  VALL  TOWING 

ALFRED  A  DEV ALL  11 

1549167 

ALLEN  D 

1515731 

CART.  AL  DEVALL 

1613854 

CART.  LEROT  DEVAIL 

1570729 

CHARLES  ALFRED 

1561255 

DAVID  C.  DEVALL 

1591491 

FRANCIS  N»  DEVALL 

GUY  VICK  XX 

1600216 

JANIE  DEVALL 

1612327 

JOEY  DEVALL 

1599385 

HART  DEVALL 

1569520 

T  CLAUDE  DEVALL 

1561254 

(33)  DEAN*  OANON  R. 

S**t  ANTONIO 

1239617 

1 

(30)  DECELL  BARGE  INVESTORS/  (LTD. 

C5B  m  1  —  - 

C68  443B 

1  - 

I 

! 

(03)  DECKER  OIL  TRANSPORT ATIO IN  CO./ 
INC.  X 

RONOt  JOYCE  II  1240355 

ARLENE 

1173672 

1 

1 

1 

1VTCCI  DIMENSIONS  I D»*fT I 
NET  1CO0EILENOTH1 8XOTH1  I 
R£8IS-|«**M  XEO.  I  REt.lt.OXD-! 

TER  !  SEE! //////! /////I  ED  ! 

TON-  IPXOEI  OVER-IOVER-! /////!  HORSE 
N»(E  !  IV  I  ALL  1  ALL  ILKHT!  POWER 


ip  AC  ITT!  HUN-  !  1  V  E  S  S  E  L 

!  EST  I  CAAtO  HANDLINE  IS  IOPERXTINS 
CAREO  I  FIXED  1  EEUIPHENT  ITCt  BASE 
'////// I  POINT  I  LINE-1  IAOI  LINE-1 
PASS-  ! (LIEHT ) I /////A ///////// A1TD I ////// ///A 


TEAR  ! 
BUILT  I 
OR  1 
REBUILT! 


11  1  1 
16S14A431  120.01  30.0! 

5.5! 

! 

! 

450! 

10.0! NONE 

! 

!RA  NEW  KENS- 

1977 

t  1  120.0!  30.0) 

1.5! 

! 

! 

!  XNGTON 

1977 

15014A43!  110.0!  30.0! 

5.5! 

-  ! 

410! 

1 0.0 1  NONE 

IRA  NEW  KENS- 

!  1  11 C. 01  30.0! 

1.S! 

! 

-  | 

! 

1  INGTON 

1977 

150!4A43l  110.0!  30.0! 

5.5! 

410! 

10. C! NONE 

! RA  NEW  KENS- 

1  {  110.0!  30.0! 

1.5! 

! 

—  ! 

! 

1  INGTON 

1976 

1  SOI 4 A 43 1  110.0!  30.0! 

5.5! 

-  | 

410! 

10.0 ! NONE 

IRA  NEW  KENS- 

!  !  110.0!  30.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

!  XNf.TON 

1976 

165I4A43!  120.0!  30.0! 

5.5! 

45  J! 

10.0 ! NONE 

!RA  NEW  KCNS- 

!  t  120.0!  30.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  INGTON 

1977 

16S14A43!  120.01  30.01 

5.5! 

450! 

10.0! NONE 

IRA  NEW  KENS- 

t  !  120.0!  30.0! 

1.3! 

! 

-  ( 

! 

!  INGTON 

1976 

150I4A431  110.0!  30.0! 

5. 5! 

-  I 

410! 

10.0! NONE 

!RA  NEW  KENS- 

(  !  110.0!  30.0! 

1.5) 

! 

! 

!  XNGTON 

1976 

16514A43!  120.01  30.0! 

5. 5! 

-  | 

450! 

10. 0! NONE 

IRA  NEW  KENS- 

1  !  120.0!  30.0! 

1.5! 

1 

! 

!  INGTON 

1972 

16SI4A43!  120.0!  30.0! 

$.5! 

450! 

10. 0 ! NONE 

!ra  new  kens- 

!  !  120.0!  30.0! 

1.S! 

! 

-  1 

! 

!  INGTON 

1979 

16S14A43!  120.01  30.0! 

5.5! 

.  i 

450! 

TO.Ol NONE 

IRA  NEW  KENS- 

!  .  120.0!  30.0! 

1.51 

i 

! 

!  INGTON 

1977 

1 5Q14A43 !  110.0!  30.0! 

5.5! 

-  I 

410! 

10.0 ! NONE 

IRA  NEW  KENS- 

!  !  110.0!  30.0! 

1.5! 

! 

-  ) 

! 

!  XNGTON 

1933 

182I4A43!  135.0!  27.0! 

6.0! 

-  j 

500! 

10.0! HONE 

!RA  NEW  KCNS- 

!  )  135.0!  27.0! 

2.0! 

! 

! 

!  INGTON 

1933 

18214A43!  135.0!  27.0! 

6.0! 

-  i 

500! 

10.0 ! NONE 

!RA  NEW  KENS- 

!  1  135.0!  27.0! 

2.0! 

! 

1 

!  INGTON 

1933 

16214A43!  135.01  27.0! 

6.0! 

500! 

10.0! NONE 

!RA  NEW  KENS- 

!  !  135.0!  27.C! 

2.0! 

1 

! 

!  IN6T0N 

1933 

18214A431  135.0!  27.0! 

6.0! 

-  1 

500! 

10.0! NONE 

|RA  NEW  K?NS- 

!  !  135.0!  27.0! 

2.0! 

* 

1 

1  INGTON 

1933 

16214A43!  135.0!  27.0) 

6.0! 

500! 

10.0! NONE 

iRA  NEW  KCNS- 

1  !  135.0!  27. 0! 

2.0! 

! 

1 

!  INGTON 

1933 

182I4A43!  135.0!  27.0! 

6.0! 

500! 

1 0.0 ! NONE 

!RA  NEW  KENS- 

!  !  135.0!  27.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

!  INGTON 

1933 

182I4A431  135.0!  27.0! 

6.0! 

500! 

10.0 ! NONE 

IRA  NEW  KENS- 

!  !  135.0!  27.0! 

2.0! 

! 

-  ( 

• 

!  XNGTON 

1974 

35014A46!  132.01  32.0! 

7.0! 

755! 

20 .0*1  NONE 

!RA  NEW  KCNS- 

1  !  132.0!  32.0! 

1.0! 

! 

1 

!  INGTON 

1974 

350!4A46!  132.0!  32.0! 

7.0! 

-  j 

7551 

20.0 ! NONE 

IRA  NEW  KCNS- 

1  !  132.0!  32.0! 

1.01 

I 

-  | 

! 

!  INGTON 

1974 

35014A46!  132.0!  32.0! 

7.0! 

-  | 

755! 

20.0 {NONE 

IRA  NEW  KENS  - 

!  !  132.01  32.0! 

1.0! 

! 

—  ! 

! 

!  INGTON 

1974 

350I4A46!  132.0!  32.0! 

7.0! 

755! 

20.0 ! NONE 

IRA  NEW  KEMS- 

!  1  132.0!  32.0! 

1.0! 

! 

-  t 

1 

!  XNGTON 

1974 

35014A46!  132.0!  32.0! 

7.0! 

•  ! 

755* 

20.0! NONE 

IRA  NEW  KENS- 

!  !  132.0!  32.0! 

1.0! 

! 

-  | 

! 

!  INGTON 

1974 

35014A46!  132.01  32.0! 

7.0! 

-  1 

755! 

20.01  NONE 

IRA  NEW  KEHS- 

!  !  132.0!  32.0! 

1.0! 

! 

! 

!  INGTON 

1955 

1141SA70!  100.0!  18.0! 

6.7! 

-  1 

2*2! 

10.5! NONE 

!RA  NEW  KENS- 

!  !  100. (  ;  16.0! 

!  !  1  1 

1.5! 

! 

i 

! 

! 

! 

• 

! 

! 

■ 

!  INGTON 

! 

| 

1  !  !  ! 

!  !  !  ! 

11111A03!  100.2!  32.0! 

l 

! 

5.5! 

! 

! 

675! 

i 

1 

200! 

i 

I 

26.0120  TON  SOON 

! 

1 AK  KODIAK 

•  1964 

!  1  115.0!  32.0! 

!  !  !  ! 

2.5! 

1 

i 

! 

! 

i 

! 

■ 

! 

i 

I 

! 

i 

!  1  it 

!  !  1  ! 

97J3A36!  62.6!  26.0! 

i 

l 

9.0! 

i 

1 

AOO! 

i 

! 

* 

! 

42.0  {NONE 

i 

!LA  CUT  OFF 

1980 

!  !  65.0!  26.0! 

!  i  !  ! 

7.0! 

i 

■ 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

1 

1 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

43!3A36!  54.0!  20.0! 

I 

! 

6.5! 

i 

! 

800! 

* 

! 

* 

l 

23.0 {NONE 

! 

!LA  MACKBERRY 

1973 

!  !  54.0!  20.0! 

6.0! 

i 

! 

! 

1969 

10!3A36!  45.0!  16.0! 

3.0! 

300! 

23.0! NONE 

!LA  HACK0ERRY 

!  1  45.01  16.0! 

3.0! 

! 

! 

1979 

73!3A36!  54.0!  22.0! 

6.6! 

1000! 

50.0 ! NONE 

! L A  MACKBERRY 

!  !  54.0!  22.0! 

7.0! 

! 

! 

! 

1975 

43I3A36!  50.0!  20.0! 

6.5! 

800! 

23.0! NONE 

!LA  MACKBERRY 

!  !  50.0!  20.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1977 

5613A36!  51.0!  20.0! 

6.5! 

900! 

23.0 (NONE 

!LA  MACKBERRY 

!  !  54.0!  20.0! 

6.7! 

! 

■  1 

! 

! 

1978 

6613A361  58.01  22.0! 

8.5! 

900! 

23.0 (NONE 

!LA  MACKBERRY 

!  !  58.0!  22.01 

6.7! 

! 

! 

! 

101I3A36!  -  !  -  ! 

-  ! 

i 

-  ! 

1 

! 

| 

4713A361  60.7!  23.0! 

6.5! 

600! 

34.O1N0NE 

!LA  LAKE 

1978 

!  !  60.7!  23.0! 

5.0! 

I 

! 

!  CHARLES 

1979 

6 0 ! 3 A 3 6 !  51.8!  22.1! 

6.3! 

800! 

25.0IN0NE 

!LA  MACKBERRY 

!  !  55.0!  22.1! 

6.0! 

! 

! 

! 

1978 

4713A36!  65.0!  24.01 

6.5! 

1000! 

34. 0! NONE 

!LA  MACKBERRY 

!  !  65.0!  24.0! 

5.0! 

-  1 

! 

! 

1976 

9813A36!  64.0!  24.0! 

10.0! 

1275! 

-  j 

40.0! NONE 

!LA  MACKBERRY 

!  !  64.0!  24.0! 

10.01 

1 

-  { 

! 

! 

1974 

50I3A36!  -  !  -  ! 

-  ! 

600! 

-  ! 

JLA  MACKBERRY 

I  !  55.0!  20.0! 

!  1  !  ! 

! 

• 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

* 

! 

! 

1 

!  !  !  I 

!  !  !  ! 

3413*36!  67.3!  19.0! 

i 

! 

7.0! 

1 

800! 

i 

! 

i 

32.0! NONE 

! 

!TX  HOUSTON 

1940 

{  !  72.01  19.0! 

!  !  !  ! 

6.9! 

! 

1 

• 

! 

I 

1 

! 

1 

!  !  1  ! 

!  !  !  ! 

69514A41!  195.01  35.0! 

1 

! 

9.0! 

i 

i 

1 

1520! 

! 

20.0! NONE 

1 

1  NO  ST.  LOUIS 

1981 

1  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  f 

! 

! 

!H0  ST.  LOUIS 

1981 

1065I4A41!  200.01  35.0! 

9.0! 

-  f 

1664! 

19.1 (NONE 

!  )  200.0!  35.0! 

!  !  !  ! 

1.5! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1  !  I  ! 

vi!  !  ! 

!  !  |  | 

! 

! 

[ 

! 

! 

{ 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

!  *  • 

2813A36!  62.41  16.8! 

8.0! 

300! 

35.0! NONE 

JNY  NEW  YORK 

1941 

!  !  62.4!  16.6! 

8.0! 

! 

1 

INY  NEW  YORK 

1937 

2071SA71 1  97.0!  25.51 

8.0! 

550! 

18.0! PURRS 

1  !  97.0!  25.5! 

!  !  !  ! 

2.0! 

! 

1 

! 

! 

! 

t 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


333 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(03)  DECKER/  JAMES 
JANES  D 


(01)  DEEP  RIVER  NAVIGATION  CO 
AUNT  POLLY 


BECKY  THATCHER 
LADY  FENWICK 


(32)  DEEP  SOUTH  TOWING 
JOLLY  ROGER 


(03)  DEEPWATER  CONTRACTING  CO 
C/0  WEEKS  MARINE/  INC. 
WEEKS  215 


(31)  DEER  CREEK 
0R  IB 


(07)  DELAWARE  RIVER  t  BAY  AUT 
CAPE  HENLOPEN 


(07)  DELIGHTFUL  JOURNEY/  INC. 
HORIZON 


(23)  DELNAR  MARINE/  INC. 
ANNE  HOLLY 


(32)  OELHAR  SYSTEMS/  INC. 
ENTERPRISE 


OCEAN  COMMERCE 


(32)  DELOACH  TOWING  CO. 
BIG  SALLEE 


BONNET  CARRE 


FRANKLIN  L.  DELOACH 
GENE  HUFFTY 


(32)  DELTA  BOSS 

C/0  BORDELON  OFFSHORE 
OPERATORS/  INC. 

LADY  KAY 


!  ! VTCC1  DIMENSIONS  IDRAFT1  j 

!  NET  iCOOEiLENGTK! 6RDTH1  t  ! 

-! REGIS-! |  REG.  !  REG.lLOAD-J  ! 

I  TER  !  SEE !//////!/////!  ED  ! 

I  TON-  ! PAGE!  OVER-J OVER"! /////!  HORSE 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  JLIGHT!  POWER 


!  !  I  !  !  !  I 

!  !  !  !  1  1  I 

!  It  !  !  ! 

!  713A36!  33.3!  23.7!  9.8!  1200 

!  1  !  83.3!  24.3!  3.5! 

!  t  !  !  !  ! 

!  !  I  !  !  ! 

!  (  !  !  !  ! 


!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  11413  A3  6 ! 

!  !  ! 

!  1 14 !3A36! 

!  !  ! 

!  12713A02! 

!  !  ! 

!  2454 !4A43 1 


!  87I3A35! 

!  !  ! 

!  141  !3A36! 

!  !  ! 

!  12013435! 


11013  A3  6 ! 
!  ! 

9313A36! 
!  ! 


!  35515A71 i  - 


6611A03! 
!  I 

!  ! 

!  ! 


110. 0!  32.0! 
—  !  —  ! 
110.0!  32.0! 

-  i  -  i 

162. 1 1  39.1 i 

^50.0!  72. oi 


60.0!  24.0! 

60.0!  24.0! 

80.0!  23.0! 

85.0!  28.0! 
!  26.01 

70.0!  26.0! 

61.2!  26.1! 

61.2!  26.1! 

63.0!  24.0! 

45.0!  24.1! 
!  -  ! 

195.0!  35.0! 
!  ! 
!  ! 
!  ! 
!  ! 
!  ! 

115.0!  26.0! 

115.0!  26.0! 
!  ! 
!  ! 


7.0!  1000! 

5.5! 

8.6!  1800 

6.6! 

9.9!  1350 

7.0! 

9.9!  1560 

7.0! 

0.0!  1400 


HIGH-  I  1  V  C  S  S  E  L  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

(light)  xnnmnmnn  itdi //////////! 

(FEET)!  LINE-2  f  EE !  LXNE-2  !« 


26.0! NONE 
! 

! 

! 

! 


2511A16! 

56.4! 

19.8! 

5.0! 

175! 

-  ! 

23.0! NONE 

!CT  DEEP  RIVER! 

1949  ! 

!  ! 

60.0! 

19.5! 

4.6! 

1 

144! 

! 

!  ! 

4SMA16! 

61.7! 

23.9! 

6.0! 

480! 

.  i 

36. 0! NONE 

ICT  DEEP  RIVER! 

1961  l 

!  ! 

75.0! 

27.9! 

5.5! 

! 

287! 

! 

!  ! 

1911A16! 

71.9! 

15.6! 

4.8! 

173! 

-  ! 

32.0! NONE 

ICT  DEEP  RIVER! 

i960  ! 

!  ! 

71.9! 

15.9! 

3.5! 

! 

134! 

l 

!  ! 

3811816! 

61.4! 

16.8! 

7.2! 

220! 

-  ! 

18.0! NONE 

1 CT  DEEP  RIVER  1 

1943  ! 

!  ! 

45.0! 

17.5! 

6.S! 

! 

93! 

! 

!  ! 

611A16! 

60.8! 

21.1! 

6.5! 

240! 

6! 

20.4! NONE 

ICT  OEEP  *IV£R! 

1953  ! 

!  ! 

!  ! 

64.  S! 

! 

23.41 

! 

i 

5. 5! 

! 

i 

i 

i 

230! 

! 

i 

! 

! 

t 

!  ! 

!  ! 

•  i 

I  i 

1  ! 

78J3A35! 

I 

t 

55.5! 

> 

! 

24.0! 

i 

l 

7.5! 

i 

1200! 

i 

! 

-  ! 

i 

! 

32.0! NONE 

!  ! 
t LA  PLAOUEMINE! 

1970  ! 

!  ! 

!  ! 

!  i 

60.0! 

! 

! 

24.0! 

! 

! 

7.05 

! 

j 

! 

i 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

I  ! 

!  ! 

!  ! 

-  I4A46! 

1 

120.0! 

i 

i 

32.0! 

i 

i 

6.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

.  | 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

-  ! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

24014A46! 

90.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

400! 

20.0! NONE 

INY  NY  HARBOR  ! 

1958  ! 

!  ! 

90.0! 

30.0! 

2.0! 

( 

-  | 

! 

!  ! 

240I4A46! 

90.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

400! 

20.0! NONE 

!NY  NEW  YORK  ! 

1956  ! 

!  I 

90.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

24014446 ! 

90.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

400! 

20.0! NONE 

! NY  NEW  YORK  ! 

-  1 

!  ! 

90.0! 

30.0! 

2*  0! 

{ 

-  ! 

! 

!  ! 

240I4A46! 

90.0! 

30.0! 

7.0! 

-  i 

400! 

20 .0  !  NONE 

INY  HEW  YORK  ! 

-  ! 

!  ! 

90.0! 

30.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

69914444! 

330.0! 

40.0! 

6.0! 

-  i 

1000! 

1 3.0! NONE 

!NY  NEW  YORK  ! 

1940  ! 

!  ! 

330. Ot 

40.0! 

3.0! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

100014446! 

290.0! 

40.0! 

8.0! 

-  ! 

1000! 

1 2.0IN0NE 

!NY  NEW  YORK  ! 

-  ! 

!  ! 

290.0! 

40.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

100014446! 

290.0! 

40.0! 

6.0! 

-  ! 

1000! 

12.0! NONE 

! NY  NEW  YORK  ! 

-  ! 

!  ! 

!  ! 

290.0! 

i 

• 

40.0! 

! 

t 

3.0! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

j  | 

X  1 

!  ! 

72414441! 

I 

! 

200.0! 

! 

35.0! 

! 

9.0! 

i 

! 

-  ! 

X 

! 

1664! 

X 

1 

1 8. 8! NONE 

!  ! 
IMS  GREENVILLE! 

1981  ! 

1  ! 

!  ! 

200.0! 

! 

35.0! 

! 

• 

1.4! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

146311413! 

! 

I 

284.0! 

i 

! 

67.6! 

s 

! 

7.0! 

X 

! 

4000! 

X 

( 

1463! 

X 

1 

72 • 0! NONE 

i  i 

!  ! 

!NJ  N.  CAPE  I 

1981  ! 

!  ! 

320.0! 

67.6! 

6.51 

J 

-  ! 

I 

1  MAY  ! 

14171 1 A»3i 

284.0! 

67.6! 

7.0! 

4000! 

1417! 

72.0IN0NC 

INJ  N.  CAPE  ! 

1965  ! 

!  ! 

320.0! 

67.6! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

!  MAY  ! 

14S4I1A13! 

284.0! 

67.6! 

7.0! 

40001 

1454! 

62.0! NONE 

INJ  N.  CAPE  ! 

1974  ! 

!  ! 

320.0! 

67.6! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

!  MAY  ! 

1454! 1 A 1 3 ! 

284.0! 

67.6! 

7.0! 

4000! 

1454! 

62  .0! NONE 

INJ  N.  CAPE  ! 

1974  ! 

!  ! 

320.0! 

67.6! 

6.5! 

I 

-  1 

i 

!  MAY  I 

1454MA13! 

284.0! 

67.6! 

7.0! 

4000! 

1454! 

62.0! NONE 

!NJ  N.  CAPE  ! 

1975  ! 

!  ! 

!  ! 

320.0! 

« 

67.6! 

j 

6.6! 

! 

j 

i 

-  ! 
j 
i 

! 

! 

i 

!  MAY  ! 

!  ! 

•  i 

1  * 

!  ! 

1 20! 1A02! 

! 

; 

160. si 

i 

36.0! 

X 

1 

io.  ;i 

! 

1700! 

X 

! 

538! 

X 

! 

45.0! NONE 

(  1 

!LA  MORGAN  ! 

1966  ! 

!  ! 

!  ! 

i  i 

165.0! 

! 

■ 

36.0! 

! 

7.0! 

• 

1 

! 

■ 

-  ! 

! 

i 

i 

i 

!  CITY  I 

!  ! 

I  j 

s  I 

!  ! 

309 134361 

i 

I 

123.5! 

! 

34.0! 

! 

9.8! 

i 

! 

3600! 

i 

.  j 

j 

-  JNONE 

!  ! 

f IL  PEKIN  ! 

1969  » 

(  ! 

133.0! 

34.3! 

8.0! 

! 

-  i 

• 

!  ! 

3813A36! 

47.2! 

18.0! 

5.4! 

440! 

_  j 

-  iNONE 

1  XL  PEKIN  ! 

1972  i 

i  i 

47.2! 

16.0! 

4.6! 

! 

-  i 

! 

j  i 

3013436! 

47.2! 

19.0! 

6.0! 

650! 

.  j 

--  ! NONE 

!XL  PEKIN  ! 

1982  1 

I  i 

47.2! 

19.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 2! 3436! 

41.1! 

14.5! 

4.7! 

350! 

.  i 

-  JNONE 

!IL  PEKIN  ! 

1963  ! 

!  ! 

41.1! 

14.3! 

4.0! 

i 

-  ! 

! 

!  i 

45.0! NONE 
! 

45. 0!NONE 


32.0IK0NE 

! 

40. 0 ! NONE 
! 

36.0SNONE 


!  PA  PNILADEL-  ! 
!  PHIA  ! 
SPA  PHILADEL-  ! 
!  PHIA  ! 
!LA  NEW  ! 
!  ORLEANS  ! 
!LA  NEW  ! 
!  ORLEANS  ! 
!  ! 
!  ! 
!  ! 
SLA  BATON  ! 
!  ROUGE  ! 
!LA  BATON  ! 
!  aoiifig  • 
!L A  8ATCN  ! 
!  ROUGE  J 
!LA  BATON  ( 
!  ROUGE  ! 
JLA  BATON  ! 
!  R0U6E  ! 
!  ! 
!  ! 
!  ! 
I  ! 

!  i 
!  ! 
!LA  LOCKPORT  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(33)  DELTA  BARGE  LINES 
BETTY 


!  COAST 
!  GUARD 
1  NUMBER 


(12)  DELTA  NARINE/  INC. 
CONET 


(18)  DELTA  MATERIALS/  INC. 
CITY  OF  ROUND  CITY 


128045? 

! 

1249994 

1 

1277504 

1 

1  - 

1 


(31)  DELTA  PACIFIC  TRANSPORTATION 

DPT  101  163C003 

1 

DPT  102  1630249 

! 

DPT  103B  1632520 

1 

DPT  1C4B  1632521 

1 

DPT  1059  1632522 

1 

DPT  1065  1632523 

1 

DPT  107B  1632524 

I 

! 

1 

(32)  DELTA  QUEEN  STEAMBOAT  CO!./  THE 

DELTA  QUEEN  1225875 

! 

MISSISSIPPI  QUEEN  1574200 

1 


(36)  DELTA  RESOURCES/  INC. 
D/0/ A  R.  M.  VALENTINE 
COMPANY 
ISLAND  TRADER 


(32)  DENOLLE/  PATRICK  A. 
JOSLTN  D. 


(28)  DLJlEEN  RIVER  CO./  INC. 
8U0D  C 


8UDD  MEL  VENN 


L1GGING 

1 

1 525549 
1 
1 
1 
t 

1514982 

1 

1522679 

1 

1 

1 

1 

1285542 

1 

1283457 

! 

1634726 

1 


(32)  DENET  TOWING  SERVICE/ 
LADY  MELINDA 


1292681 

1 

! 

! 

IN1C. 

1501738 

I 

1 

1 


iVTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT!  1CAPACXTYI  HIGH-  !  1  V  E  S  S  E  L 

NET  1C00E! LENGTH! BROTH!  1  1  !  EST  1  CARGO  HANDLING  IS  10PERATING 

REGIS*!****!  REG.  !  RcG.lLOAD-l  1  CARGO  1  FIXED  1  EQUIPMENT  ITC!  9ASC 

TER  1  SEE! //////I /////I  CD  1  !////////!  POINT  1  LINE-1  1A0!  LINE-1 

TON-  1PAGEI  0VEP-10VER-1/////1  HORSE!  PASS-  1 (LIGHT) !//////////////// 1TD!////////// 
NAGE  !  IV  1  ALL  1  ALL  1LIGHT!  POWER!  ENGERS  1  (FEET)!  LINE-2  ICC!  LIHE-2 


(TX  HOUSTON 
1 

1 TX  HOUSTON 
1 

ITX  HOUSTON 
! 

t TX  HOUSTON 
1 

ITX  HOUSTON 
1 

ITX  HOUSTON 

1 

! 

1 

1 

INC  WILMINGTON 
! 

1 

1 

! 

1 

1 

1IL  SHAWNEE* 

I  TOWN 
IIL  SNAWNCE- 
1  TOWN 
t ZL  SHAWNEE* 

I  TOWN 
)H0  CARUTMIRS- 
!  VILLE 
(XL  SHAWNEE* 

I  TOWN 
I  XL  SHAWNEE- 
I  TOWN 
I ZL  SHAWNEE- 
1  TOWN 
11L  SHAWNEE* 

I  TOWN 
IIL  SHAWNEE* 

1  TOWN 
IIL  SHAWNEE- 
1  TOWN 
IIL  SHAWNEE- 
I  TOWN 
I 
1 
1 

1HS  GREENVILL 
t 

INS  GREENVILL 

1 

IMS  GREENVILL 
1 

IMS  GREENVILLE 
1 

IMS  GREENVILLE 
! 

IMS  GREENVILLE 
! 

IMS  GREENVILLE 
! 

1 

1 

1 

1LA  NEW 
1  ORLEANS 
1LA  NEW 
1  ORLEANS 
! 

! 

1 

! 

1 

IAK  KETCHIKAN 
! 

! 

! 

1 

ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
1 
1 

1  XL  LACON 
I 

IIL  LACON 
1 

IIL  LACON 

IIL  LACON 
1 

IIL  LACON 
1 

IIL  LACON 
I 

IIL  LACON 

1 

! 

1 

! 

ILA  VENICE 
I 
1 
1 


!  1 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

!  ! 
56415A71! 

! 

165.0! 

! 

36.0! 

! 

8.0! 

1 

! 

1092! 

! 

15 .0 ! DXESFL 

!  ! 

165.0! 

36.0! 

1.3! 

l 

-  1 

! 

141215A71 1 

269.0! 

50.01 

12.0! 

3139! 

14.0! DIESEL 

!  t 

269.0! 

50.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

23015A71! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

609! 

8. 5! DIESEL 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

! 

S64I5A71! 

165.0! 

36. C! 

6.0! 

-  1 

1092! 

15.0! DIESEL 

1  ! 

165.0! 

36.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

460! SA71 ! 

155.0! 

36.0! 

8.01 

-  I 

1092! 

10.0! DIESEL 

!  ! 

155.0! 

36.0! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

56015A71! 

165.0! 

36.0! 

8.5! 

-  | 

10921 

1S.01DIESEL 

!  ! 

1  ! 

165.0! 

! 

36.0! 

! 

1.5! 

1 

! 

1 

! 

1 

t  ! 

64I3A36! 

! 

95.6! 

! 

20.5! 

l 

11.0! 

! 

1050! 

! 

! 

41 .01  NONE 

!  ! 

102.0! 

20.5! 

10.0! 

! 

-  ! 

( 

153I3A36! 

102.0! 

25.0! 

14.0! 

1350! 

-  j 

40.0! NONE 

!  ! 

!  ! 

105.0! 

! 

27.0! 

i 

14.01 

! 

1 

! 

! 

1 

( 

!  ! 

)  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

3513F36! 

50.0! 

20.0! 

S.o! 

60Q! 

-  | 

31 .0 l NONE 

!  ! 

50.0! 

20.0! 

5.0! 

! 

-  I 

j 

31UF36! 

40.0! 

15.0! 

5.0! 

200! 

14.0! NONE 

!  ! 

40.0! 

1  S.C! 

S.O! 

! 

-  j 

» 

3413F36! 

55.0! 

16.0! 

5.0! 

600! 

1 6. 0! NONE 

!  ! 

55.0! 

16.01 

S.O! 

1 

-  ! 

1 

16414A40! 

150.0! 

32.0! 

8.0! 

750! 

8 .0 ! NONE 

!  ! 

150.0! 

32.0! 

I.o! 

! 

-  | 

! 

12514A46! 

100.0! 

26.0! 

6.0! 

200! 

7.0! HONE 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.S! 

I 

1 

21514F46! 

120.0! 

32.0! 

7.5! 

-  I 

600! 

8.0! NONE 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

1.5! 

! 

! 

215I4F46! 

120.0! 

32.0! 

7.5! 

-  1 

600! 

8.01  HONE 

1  ! 

120.0! 

32.0! 

1.5! 

! 

—  ! 

! 

21 5! 4F46 ! 

120.0! 

32.0! 

7.5! 

600! 

8.0 ! NONE 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

1.5! 

j 

■  ! 

! 

21514F46! 

120.0! 

32. C! 

7.5! 

-  ! 

6001 

8.0! NONE 

!  ! 

120.01 

32.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

21SI4F46I 

120.0! 

32.0! 

7.5! 

600! 

6 .0  ( NONE 

!  ( 

120.01 

3  2  •  C ! 

1.51 

! 

-  t 

! 

21 514F44! 

120.0! 

32.0! 

7.5! 

600! 

8.0! NONE 

!  ! 

!  ! 

120.0! 

! 

32.0! 

! 

1.5! 

1 

! 

1 

! 

! 

1450! 

1 

! 

!  ! 
842! 4A41 ! 

! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

9.0! 

! 

! 

17.0! NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  1 

1 

64214A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1450! 

17.0IN0NE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

! 

96414A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

•  ! 

1669! 

19.6! NONE 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

96614A41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1669! 

19 .6 ! NONE 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

966 ! 6  A  41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1669! 

19.6!  NONE 

i  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

—  ! 

! 

966I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1669! 

19.6!  NONE 

!  ! 

200.0) 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

96614A41I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1669! 

19.6! NONE 

!  ! 

!  ! 

200.0! 

! 

35.0! 

1.5! 

! 

i 

! 

! 

! 

!  ! 
589!  1  AIM 

! 

250.0! 

! 

52.0! 

! 

7.5! 

! 

2000! 

! 

I 

55.0! NONE 

!  ! 

285.0! 

58.2! 

7.0! 

! 

267! 

; 

1684  S1A16J 

382.0! 

67.0! 

8.9! 

200C! 

-  ! 

70 .0 i NONE 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

382.0! 

< 

i 

! 

! 

1 

85.7! 

67.0! 

! 

! 

6.5! 

! 

j 

I 

! 

! 

635! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

6711A03! 

! 

! 

28.3! 

i 

! 

6.0! 

1 

! 

330! 

1 

! 

100! 

! 

! 

24.014  TON 

! 

90.0! 

26.3! 

6.0! 

! 

“  ! 

! 

I  t 

1  ! 

1  I 

3911C12!  61*4!  16.1!  6.0! 

!  1  61.41  16.1!  4.0! 

3911  Cl 2 !  61.4!  16.1!  6.0! 

!  !  61.4!  16.1!  4.0! 

!  !  !  1  ! 

!  !  !  I  ! 

1  !  11! 

1S13A36!  40.2!  14.0!  4.5! 

!  !  40.2!  14.0!  4.0! 

1813A36!  45.0!  16.0!  5.5! 

1  1  45.0!  16.0!  5.0! 

2S13A36!  40.0!  16.0!  5.0! 

!  !  40.0!  16.0!  4.0! 

300!4A43i  100.0!  45.0!  5.5! 

♦  *  tCC.C!  (5.C!  1.0! 

30014A43!  ioo!oi  4oIo!  flo! 

!  !  100.01  40.0!  1.0! 

10014A46!  75.01  30.0!  6.0! 

!  !  75.0!  30.0!  1.0! 

7S14A46!  60.0!  26.0!  2.0! 

!  !  60.0!  26.0!  1.0! 

!  !  !  !  ! 

S  !  !  !  ! 

!  !  !  8  I 

36I3A36!  49.6!  18.0!  7.0! 

!  !  49.6!  18.0!  7.0! 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 


20.01N0NE 

! 

20.0 ! NONE 
I 
I 
! 

! 

14.0! NONE 

! 

21 .01NCNE 
! 

24. 0! NONE 

! 

140.01125  TON  LINA 
fCBAWf  1700  SC 
7.01N0NE 
! 

7.0! NONE 
! 

65.02NONE 

! 

! 


31 .0 {NONE 
! 

! 


YEAR  1 
•  UILT  ! 

OR  ! 

REBUILT! 


1975  ! 

( 

*  1969  ! 

! 

1959  ! 

t 

1963  ! 

! 

1949  ! 

1 

1966  I 
! 

1946  ! 
! 

1966  ! 
! 

1966  ! 

! 

1966  ! 
! 

1965  f 
! 
! 
! 
! 

1980  ! 

I 

1980  ! 

1 

1««1  ! 
I 

1981  ! 
! 

1911  ! 
! 

1911  ! 
! 

1981  ! 


1980  ! 
! 

*  1987  l 

t973  ! 

! 

1962  1 
! 

1937  ! 
! 
! 
! 
! 

1965  ! 
! 
I 
! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


.3.3.5 


ENGR! 

DXST!  OPERATOR 


VESSEL  HAKE  AND  NUMBER 


I  COAST 
I  GUARD 
!  NUMBER 


!VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT!  ! 

NET  i CODE  1  LENGTH! BROTH!  !  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  REG.ILOAD-!  I 

TER  t  SEE!//////!/////!  ED  l  ! 

TON-  JPAGE!  OVER-JOVER-1/////I  HORSE! 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT !  POWER! 


CAPACITY! 

CARGO  ' 
////////! 
PASS¬ 
ENGERS 


HIGH-  !  {VESSEL 

EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  lTCt  BASE 
POINT  !  LINE-1  f AO!  LINE-1 

(LIGHT) !//////////////// !TO{////////// 
(FEET)!  LINE-2  !EE{  LINE-2 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR 

♦  REBUILT! 


!  ! 

!  ! 

(3?)  DEPARTMENT  OF  THE  INTERItOR 

t  i 

i  i 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

U.  S.  FISH  ANp  WILDLIFE! SERVICE  ! 

!  1 

1 

! 

BACHELOR  ISLAND  FERRY 

! 2779? 1 

3611A12! 

65.0! 

19.9! 

! 

1  1 

65.0! 

19.9! 

WN  46166 

!  - 

511A12! 

28.0! 

9.0! 

! 

! 

1  • 

l  1 

28.0! 

! 

9.0! 

! 

(33)  DERRICKS  BOATS#  INC. 
8EATRICE  T 

! 

! 

1272549 

1  1 

1  1 

2013A36! 

1 

! 

45.9! 

! 

! 

14.91 

1 

! 

1  1 

1  1 

46.0! 

1 

15.0! 

! 

(01)  DESMOND  YACHT  YARD 
JIMMY  LIRETTE 

! 

! 

1626144 

1  1 

1  1 

6611C021 

! 

1 

100.0! 

! 

! 

24.0! 

! 

! 

1  1 

!  1 

100.0! 

1 

24.0! 

! 

(01)  DESMOND#  NEIL  R. 

! 

{ 

1  t 

!  1 

! 

! 

! 

1 

MISS  BEVERLY 

1269269 

911911! 

57.0! 

15.0! 

! 

! 

1  ! 

1  1 

63.0! 

1 

17.0! 

! 

(33)  DETHLEFSEN#  M.  L. 

JOANN  B 

I 

! 

1509657 

!  1 

1  1 

4513A36! 

! 

! 

55.0! 

1 

l 

20.0! 

! 

! 

1  1 

1  1 

55.0! 

! 

20.0! 

1 

! 

(32)  DEVALL#  ALLEN/MR.  HERNANlDEZ 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

CARISSA  DROOK  DEVALL 

1631012 

132!  3A  36! 

! 

-  ! 

1 

1  1 

63.4! 

24.0! 

! 

1  ! 

! 

! 

! 

1  1 

! 

! 

(32)  DEVALL#  DEBRA#  INC. 

! 

1  1 

! 

! 

DEBRA  DEVALL 

! 536501 

3213A36! 

—  ! 

—  ! 

! 

1 

1  1 

42.2! 

! 

18.1! 

! 

I 

(32)  DEVELOPMENT  MARINE#  INC.l 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

TRACEY  GAMBARELLA 

1642646 

S613A33! 

48.6! 

20.1! 

! 

! 

1  1 

1  1 

52.0! 

! 

20.1! 

! 

(32)  DIAMOND  3ARGES 

DB  172 

! 

! 

1541550 

1  ! 

!  ! 

14515A90! 

! 

! 

100.0! 

! 

! 

30.0! 

I 

! 

1  1 

1  1 

100.01 

! 

30.0! 

! 

(14)  DIAMOND  MANUFACTURING 

! 

CO!.#  INC. 

1  ! 

1  1 

! 

! 

I 

! 

CAPT  TOM 

1523746 

4313A36 1 

59.9! 

20.0! 

! 

! 

!  1 

I  1 

65.0! 

! 

20.0! 

! 

(32)  DIAMOND  SERVICES  CORP 

! 

1  i 

! 

! 

! 

! 

MELISA 

1620579 

30MC02! 

50.9! 

15.0! 

! 

1  1 

53.0! 

15.0! 

LADY  LA  FON 

1644058 

9013A36! 

66.0! 

24.0! 

1  1 

70.0! 

24.0! 

MR.  KEN 

1641766 

90! 3A  36! 

66.0! 

24.0! 

1  1 

70.0! 

24.0! 

MR.  SCOTT 

! 648916 

7913A36! 

70.0! 

25.0! 

! 

1  I 

70.0! 

25.0! 

TEHAN 

1531995 

1S6 13A361 

87.0! 

29.0! 

! 

!  1 

87.0! 

29.0! 

MM  II 

157V740 

19614A43! 

120.0! 

30.0! 

1 

1  1 

120.0! 

30.0! 

SF  2200 

] 53C306 

204314A46 1 

220.0! 

72.0! 

! 

1  ! 

220.0! 

72.0! 

TGS  2 

1005207 

76215A71! 

220.0! 

40.5! 

! 

! 

1  1 

!  t 

220.0! 

! 

40.5! 

! 

! 

(14)  DIAMOND#  B.  F.#  CONSTRUC ! TION 

1  ! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

CO.#  INC. 

! 

(  1 

! 

! 

CAPT  JIM 

1292996 

47  1 3  A  3  6 ! 

59.7! 

20.0! 

! 

1  1 

59.7! 

20.0! 

CAPT.  DEYOUNG 

1271301 

2613A36! 

53.3! 

15.5! 

! 

1  1 

56.3! 

15.5! 

! 

1  ! 

36.4! 

11.3! 

CAPTAIN  TOBY  II 

1255290 

1213A36! 

42.1! 

12.6! 

1 

!  ! 

45.0! 

12.6! 

PRODUCER 

1259659 

10!  3 A  36 1 

43.31 

16.0! 

1 

1  | 

49.6! 

16.0! 

TRUDGEN 

1256371 

1213A36! 

42.1! 

12.6! 

1 

1  1 

45.01 

12.6! 

D  34 

1  - 

6014A461 

65.0! 

16.0! 

! 

1  1 

65.0! 

16.0! 

D  36 

60I4A46! 

65.0! 

16.0! 

1 

1  1 

65.0! 

16.0! 

NO  90-16040 

47314A46! 

160.0! 

40.0! 

I 

!  1 

160.0! 

40.0! 

NO.  166 

t  - 

30014A46! 

128.0! 

32.0! 

! 

!  1 

128.0! 

32.0! 

NO.  191 

j  - 

37014A43! 

110.0! 

34.0! 

1 

1  1 

110.0! 

34.0! 

NO.  192 

1  - 

35714A43! 

65.0! 

16.0! 

1 

!  1 

65.0! 

16.0! 

! 

1  1 

136.0! 

35.0! 

NO.  14-6516 

3914A461 

65.0! 

16.0! 

1 

1  1 

65.0! 

16.0! 

NO.  36-6516 

j  ...... 

3914A46! 

65.0! 

16.0! 

! 

1  { 

65.0! 

16.0! 

NO.  42-6516 

3914A46! 

65.0! 

16.0! 

1 

1  i 

65.0! 

16.0! 

NO.  43-6516 

!  - 

39I4A461 

65.0! 

16.0! 

! 

!  1 

65.0! 

16.0! 

NO.  44-7538 

!  - 

1351 4A46I 

75.0! 

38.0! 

1 

1 

! 

1  ! 

I  1 

1  ! 

75.0! 

! 

! 

38.0! 

! 

! 

!  1 

!  { 


6.0! 

280! 

50! 

14.5! NONE 

IVA  RIDGEFIELD 

1958 

5.01 

! 

4! 

! 

! 

3.0! 

140! 

1 0.0 INUNE 

!VA  RIDGEFIELD 

1955 

2.5! 

! 

■ 

J 

! 

30! 

! 

I 

! 

i 

! 

! 

i 

i 

6.oi 

! 

300! 

! 

! 

X 

! 

30.0 (NONE 

X 

! 

ITX  ROCKPORT 

1960 

5. 01 
! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

• 

! 

! 

! 

6.8! 

* 

1 

2025! 

X 

! 

28! 

i 

! 

36.0! NONE 

! 

! 

1910 

4.6! 

! 

1 

( 

i 

57! 

! 

! 

! 

■ 

! 

1 

x 

! 

4.0! 

I 

! 

450! 

X 

! 

I 

17.0! NONE 

X 

! 

!HA  BEVERLY 

1955 

4.0! 

f 

1 

! 

! 

49! 

! 

t 

! 

i 

! 

! 

l 

! 

6.0! 

s 

1 

600! 

X 

! 

x 

! 

27.0! NONE 

X 

! 

ITX  KEKAH 

*  1985 

6.01 

! 

* 

! 

! 

t 

! 

i 

1 

l 

• 

! 

! 

i 

i 

8.0! 

i 

! 

10001 

X 

! 

x 

! 

29.01  NONE 

X 

! 

!LA  HACK8ERRY 

1981 

6.6! 

j 

i 

! 

5.9! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

X 

! 

600! 

X 

! 

X 

! 

35.0! NONE 

i 

( 

!LA  HACK8ERRY 

1971 

4.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

7.5! 

I 

! 

800! 

! 

X 

35. 0! NONE 

i 

I 

(LA  HOUMA 

1981 

6.0! 

! 

! 

! 

« 

! 

■ 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

6.0! 

! 

! 

350! 

( 

6.0! NONE 

! 

ILA  VENICE 

1971 

5.0! 

! 

t 

! 

8.9! 

! 

! 

1 

■ 

1 

! 

! 

■ 

X 

1 

760! 

i 

! 

I 

1 

39.6! NONE 

X 

! 

! GA  SAVANNAH 

1969 

8.9! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

4.5! 

X 

! 

900! 

X 

! 

X 

! 

15.0! NONE 

X 

! 

!LA  MORGAN 

1980 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

I  CITY 

7.6! 

900! 

-  ! 

35 .0 ! NONE 

!LA  MORGAN 

1981 

7.0! 

! 

! 

!  CITY 

7.6! 

900! 

-  J 

35.0! NONE 

ILA  MORGAN 

1981 

7.0! 

! 

! 

!  CITY 

8.6! 

1800! 

35.0! NONE 

ILA  MORGAN 

1981 

7.6! 

! 

! 

!  CITY 

6.6! 

600! 

-  ! 

30.0! NONE 

!LA  MORGAN 

1971 

5.0! 

! 

! 

!  CITY 

7.0! 

-  ! 

500! 

10 .0 ! NONE 

ILA  MORGAN 

1980 

4.0! 

! 

-  | 

! 

!  CITY 

12.0! 

-  ! 

1904! 

44.0 ! NONE 

!LA  MORGAN 

1966 

6.0! 

1 

! 

!  CITY 

6.2! 

-  | 

1120! 

26. 0 ! TURBINE  DIESEL 

!TX  BEAUMONT 

1952 

1.1! 

! 

! 

! 

! 

» 

( 

1 

1PUNPS#  COILS 
! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

8.0! 

! 

! 

600! 

! 

! 

! 

I 

38.0! NONE 

! 

! 

!VA  NORFOLK 

1962 

8.0! 

! 

-  i 

! 

! 

6.3! 

270! 

-  ! 

16.0! NONE 

IVA  NORFOLK 

1956 

6.3! 

! 

! 

! 

4.6! 

80! 

-  i 

9.0! NONE 

!GA  SAVANNAH 

1954 

4.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

6.0! 

115! 

-  ! 

15.5! NONE 

IGA  SAVANNAH 

1948 

6.0! 

! 

I 

! 

6.0! 

290! 

15.51N0NE 

IGA  SAVANNAH 

1950 

6.0! 

! 

-  J 

! 

1 

6.0! 

115! 

15.5! NONE 

IGA  SAVANNAH 

1948 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

5.3! 

-  ! 

60! 

4.0! NONE 

IVA  NORFOLK 

— 

1.3! 

! 

! 

! 

5.3! 

-  { 

60! 

4.0! NONE 

IVA  NORFOLK 

-- 

1.3! 

i 

-  f 

! 

! 

7.6! 

-  ! 

1000! 

10.9  J  NONE 

IVA  NORFOLK 

1968 

2.2! 

! 

( 

1 

6.3! 

-  f 

300! 

8.0! NONE 

!VA  NORFOLK 

— 

1.4! 

! 

! 

! 

7.6! 

370! 

9. 9 ! NONE 

IVA  NORFOLK 

— 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

9.0! 

357! 

8.71  NONE 

IVA  NORFOLK 

1924 

2.5! 

! 

-  J 

! 

! 

7.0! 

-  ! 

371! 

6.9 ( NONE 

IVA  NORFOLK 

1924 

2.3! 

! 

( 

! 

5.0! 

-  I 

106! 

6.4IN0NE 

!VA  NORFOLK 

1954 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

5.0! 

106! 

6.41  NONE 

IVA  NORFOLK 

1955 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

5.0! 

106! 

6.4IN0NE 

IVA  NORFOLK 

1955 

1.3! 

! 

1 

I 

5.0! 

106! 

6.4!  NONE 

IVA  NORFOLK 

1955 

1.3! 

! 

! 

! 

6.0! 

-  | 

350! 

7.4IN0NE 

IVA  NORFOLK 

1942 

1.3! 

! 

1 

! 

!  !  t  !  ! 

!  !  i  !  I 
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ENCRl 

5 1ST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  6UARD 
!  NUMBER 


1 

IVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT ! 

ICAPACITT! 

HIGH- 

t 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

! 

!  NET 

!CODE!LENGTH!BRDTH!  ! 

1  ! 

EST 

! 

CARGO  HANDLING 

!S  10PERAIING  1 

! 

•IREGIS”!****!  REG.  !  R£G. 1LOAO-! 

!  CARGO  ! 

FIXED 

! 

EQUIPMENT 

ETC!  SASI  1 

YEAR  ! 

!  TER 

!  S EE !////// 1///// !  ED  ! 

Munnn 

POINT 

! 

LINE-1 

!AOI  LIME-1  ! 

BUILT  ! 

!  ION** 

IPAGE!  OVER"! OVER-! /////I 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) 

I //////////////// ITD ! ////////// ! 

OR  ! 

!  NAGE 

!  IV  !  ALL  !  » LL  RIGHT! 

POWER!  ENGERS  I 

(FEET) 

[_ 

LINE-2 

!€£!  LINE-2  !*REBUILT! 

t 

! 

(H)  DIAMOND/  3.  F./  CONSTRUE !TION 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

t 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

j 

; 

| 

! 

i 

i 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

■ 

! 

! 

! 

CO./  INC. 

I 

!  ! 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

i 

! 

(CONTINUED) 

! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

NO.  48-15040 

!  - 

474S4A46! 

148.8! 

40.0! 

7  •  4 1 

-  ! 

960! 

1 1 .6! NONE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1957  ! 

! 

!  ! 

150.0! 

40.0! 

2.01 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

NO.  51-13634 

j  - 

485I4A40! 

136.0! 

34.01 

10.0! 

l 

1200! 

12.2! NONE 

!VA 

NORFOLK  1 

1957  ! 

! 

!  ! 

136.0! 

34.0! 

2.3! 

| 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

AM-9  1 

j  - 

41 2i4A46! 

150.0! 

55.0! 

5.0! 

-  ! 

330! 

6.2!  NONE 

IGA 

SAVANNAH  ! 

1950  l 

! 

!  ! 

150.0! 

55.01 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

RM-B  2 

I  - 

300I4A46! 

130.5! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

240! 

6.0! NONE 

!GA 

SAVANNAH  1 

1972  ! 

! 

!  ! 

130.5! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

RM-B  3 

j  ------ 

30014A46! 

130.5! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

240! 

6.0! NONE 

!GA 

SAVANNAH  ! 

1972  ! 

!  ! 

130.5! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

AN-8  4 

i  - 

30014A46! 

130.5! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

240! 

6.0! NONE 

IGA 

SAVANNAH  ! 

1972  *! 

! 

!  ! 

130.5! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

AM  B  5 

! 

)  ! 

130.5! 

3  ol  0 ! 

2.0  J 

2 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

AM-2  6 

j  - 

240!4A46! 

104.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

190! 

6.0! NONE 

IGA 

SAVANNAH  ! 

1972  ! 

! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

( 

! 

RM-B  7 

I  - 

15054A46! 

98.0! 

30.0! 

o.O! 

-  i 

120! 

5.0! NONE 

!GA 

SAVANNAH  ! 

1972  ! 

j 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

! 

RM-B  8 

j  - 

133J4A46! 

87.5! 

29.0! 

5.0! 

-  i 

105*! 

5 .0 ! NONE 

!GA 

SAVANNAH  ! 

1940  ! 

! 

!  ! 

92.0! 

29.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

RH-8  9 

1  - 

1 20! 4A46 1 

37.5! 

26.0! 

5.0! 

-  I 

95! 

5.0! NONE 

IGA 

SAVANNAH  ! 

1940  ! 

! 

!  ! 

92.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

2 

i 

t 

! 

RM-B  10 

!  - 

16054A46! 

78.0! 

30.0! 

7.0! 

! 

130! 

7 .0 ! NONE 

*!GA 

SAVANNAH  ! 

1940  ! 

! 

!  ! 

80.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

RN-9  11 

,  - 

160I4A46! 

78.0! 

30.0! 

7.0! 

! 

130! 

7.0! NONE 

!GA 

SAVANNAH  ! 

1940  ! 

! 

!  ! 

80.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

AM-B  12 

j  - 

160! 4A46! 

T8.0! 

30.0! 

7.0! 

1 

130! 

7.0! NONE 

!GA 

SAVANNAH  ! 

1940  ! 

I 

!  ! 

80.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

RN-9  13 

i  - 

16014A46! 

78.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

130! 

7.0! NONE 

!GA 

SAVANNAH  ! 

1940  J 

! 

!  ! 

80.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  » 

! 

! 

! 

i 

AM-9  14 

!  - 

160S4A46! 

78.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

130! 

7 .0 !  NONE 

!  G  A 

SAVANNAH  t 

1940  ! 

! 

!  i 

80.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

RM-B  15 

«  ------ 

37014A46! 

135.5! 

32.0! 

6.0! 

-  ! 

295! 

7.0 ! NONE 

!GA 

SAVANNAH  ! 

* 

1975  ! 

i 

!  ! 

145.0! 

32.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

< 

! 

NO  13-6516 

i  - 

47S5A70! 

65.0! 

16.0! 

5.0! 

1 

104! 

1 6.71GAS0LINE 

PUMP 

IGA 

SAVANNAH  ! 

* 

1958  { 

« 

( 

!  ! 

!  ! 

65.0! 

16.0! 

! 

1.3! 

! 

j 

i 

-  ! 

2 

i 

; 

j 

i 

2 

! 

1 

! 

(32)  DIANA  TOWING/  INC. 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

DOUGLAS 

! 517137 

S0I3A35! 

52.9! 

20.0! 

8.6! 

750! 

-  I 

30.01  NONE 

!LA  HARVEY  ! 

1968  ! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

62.4! 

24.0! 

! 

7.1! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(21)  DIETZ  HARBOR  SERVICE/ 

! 

INK. 

!  ! 

f  i 

! 

I 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

GENESIS 

1603383 

17! 3A35! 

37.3! 

13.8! 

4.2! 

450! 

-  ! 

30.0! NONE 

!0K 

WCLLSVILLE 1 

1979  ! 

!  1 

!  ( 

37.3! 

13.3! 

1 

4.2! 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(39)  DILLINGHAM  CONSTRUCTION 

!  CO. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

I 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

PUS  41 

1509480 

202414A43! 

240.0! 

60.0! 

13.21 

-  1 

4000! 

20.0! NONE 

1 C  A 

SAN  ! 

1967  l 

!  ! 

!  ! 

240.0! 

60.0! 

2.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

FRANCISCO  ! 

! 

! 

C01)  DZAXGO  CRUISES 

HARVEY  CAMAGE 

! 552C82 

!  ! 

!  ! 

9111916! 

89.6! 

! 

24.0! 

! 

! 

9.7! 

I 

! 

125! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

91.0! NONE 

! 

I 

!MA 

BOSTON  l 

! 

! 

1973  ! 

!  ! 

120.0! 

24.0! 

9.5! 

1 

34! 

! 

! 

! 

MAAYLEIGH 

1276688 

611B 16! 

33.5! 

11.7! 

4.3! 

12! 

-  ! 

40.0! NONE 

!ME 

ROCKLAND  • 

1952  ! 

!  ! 

t  ; 

46.0! 

11.7! 

! 

4.3! 

! 

! 

! 

6! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(03)  DISCH  CONSTRUCTION 
HARBOR  STAR 

! 244076 

i  i 

!  ! 

175!3A36! 

87.9! 

! 

! 

24.C! 

! 

! 

10.0! 

! 

2 

1050! 

! 

! 

-  i 

! 

! 

26.0 ! NONE 

1 

2 

iNj 

KEARNY  ! 

1 

! 

1943  ! 

!  ! 

87.9! 

24.0! 

8.6! 

! 

-  ! 

1 

{ 

! 

LITTLE  BEAR 

1264464 

12!  3 A 36 ! 

48.8! 

15.0! 

6.0! 

300! 

-  j 

16.0! NONE 

!NJ 

KEARNY  ! 

1979  ! 

i 

!  ! 

48.8) 

15.0! 

5.0! 

! 

-  i 

t 

! 

! 

CAPE  HELEN 

885I4A40! 

145.7! 

38.0! 

16.0! 

-  ! 

2100! 

22.0! NONE 

!NJ 

KEARNY  ! 

1947  ! 

;  i 

146.0! 

38.0! 

3.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

CAPE  MARCY 

885UA40! 

145.7! 

33.0! 

16.0{ 

! 

2iooi 

22.0! NONE 

I  NJ 

KEARNY  ! 

1947  ! 

!  ! 

146.0! 

38.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

j 

! 

i 

IB  1000 

! 501987 

1 306 ! 4A47! 

250.0! 

55.0! 

12.2! 

-  ! 

3000! 

18.6 !NONE 

!NJ 

KEARNY  ! 

1956  i 

!  ! 

250.0! 

55. 0! 

4.6! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

Z8  1001 

i 501988 

129614A47! 

250.0! 

55.0! 

12.2! 

•  » 

3000! 

18.61N0NE 

!NJ 

KEARNY  ! 

1956  ! 

!  ! 

!  ! 

250.0! 

55.0! 

! 

4.6! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

!  ' 

! 

! 

i 

* 

j 

i 

(16)  DISPOSAL  SYSTEMS/  INC 

!  ; 
i  i 

! 

! 

! 

2 

! 

; 

i 

i 

j 

j 

i 

! 

i 

! 

3  12 

650!  5A71 ! 

208.0! 

35.6! 

9.0! 

-  j 

1594! 

14.0! DIESEL  PUMP 

IMS 

BILOXI  ! 

1945  ! 

2  2 
i  i 

20S.0! 

35.6! 

« 

2.0! 

j 

i 

j 

-  ! 

2 

! 

! 

; 

i 

j 

i 

(22)  DZSSEN  t  JUHN  CORP. 
CONSTRUCTOR 

! 259673 

j  ; 

i  i 

7! 3A36! 

36. Oi 

j 

ii. oi 

i 

! 

5.0! 

i 

i 

165! 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

12.0! NONE 

! 

i 

\y 

WEEDSPORT  j 

i 

i 

1950 

2  ! 

36.0! 

11.0! 

4.5! 

! 

•  2 

; 

* 

FAIRFAX 

! 278485 

9S3A36! 

38.2! 

12.3! 

4.5! 

150! 

-  i 

s.oInone 

KENT  ! 

1959 

!  ! 

38.2! 

12.3! 

4.5! 

i 

-  ! 

! 

\ 

ISLAND  ! 

JANES  W  RICKEY 

! 246304 

16J3A36! 

42.0! 

14.0! 

7.0! 

320! 

-  ! 

15.0! NONE 

i 

WEEDSPORT  ! 

1935 

i  i 

42.0! 

14.0! 

7.0! 

i 

-  ! 

2 

i 

SEAKING 

1258721 

10I3A36! 

36.2! 

12.7! 

2.5! 

140! 

10! 

3.0! NONE 

'ENT  *! 

1949 

!  ! 

!  ! 

42.0! 

12.7! 

! 

2.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

{ 

! 

! 

ISLAND  ! 

1 

(15)  DIVERSIFIED  MARINE  INTER!- 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

NATIONAL/  INC. 

l 

!  ! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

CAL  RICE  TRANSPORT 

! 578241 

1559716A06! 

656.1! 

85.0! 

30.8! 

16000! 

30000! 

122.6! SCREW  AUGER-SELF! FL 

TAMPA  ! 

1976 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

656.1! 

35.0! 

i 

8.9! 

i 

! 

! 

-  i 

i 

{DISCHARGING 

i 

! 

! 

(15)  DIVERSIFIED  MARINE  TECH 

! 

!/  INC. 

!  ! 

!  1 

; 

i 

t 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ELK  RIVER 

! 265166 

1 31 9! 5A70! 

230.0! 

43.2! 

14.0! 

-  1 

27301 

22.012  ROTARY 

PUMPS 

1  FL 

TAMPA  ! 

1953 

! 

1 

!  ! 
!  \  ! 

230.0! 

43.2! 

• 

3.0! 

r 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

! 

(15)  DIVERSIFIED  VENTURES/ 

! 

IN!C. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

■ 

| 

( 

l 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

DE  67 

!  272149 

100J4A43! 

90.0! 

26.0! 

6.0! 

m  J 

250! 

8. 0! NONE 

!FL 

POMPANO  ! 

1955 

! 

!  ! 

90.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  1 

2 

! 

BEACH  ! 

DE  68 

2  - 

100I4A43! 

90.0! 

28.0! 

6.0! 

! 

250! 

8. oi NONE 

1  FL 

POMPANO  ! 

1955 

! 

! 

! 

!  1 

!  ! 

(  ! 

90.0! 

28.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

I 

! 

-  ! 

( 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 
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ENGRI 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

)  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1  1VTCC 

!  NET  ! CODE 

1  REGIS-!**** 

TER  J  SEE 

1  TON-  {PAGE 
!  N46E  1  IV 

DIMENS 

LENGTH! 

REG.  1 
//////• 
OVER- 1 
ALL  1 

IONS  ‘DRAFT! 
BROTH!  ! 

REG.ILOAD-! 
/////!  EO  ! 
OVER-!  tUU\ 
ALL  '.LIGHT! 

» 

i 

i 

i 

HORSE*! 

POWER! 

CAPACITY! 

2 

CARGO  j 

ntutm 

PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  •  !  V 

EST  !  CARGO  HANDLING  IS 
FIXED  !  EQUIPMENT  STC 

POINT  2  LINE-1  !A0 

(light) \nnmmmut  itd 

(FEET)!  LINE-2  ! EE 

£  S  S  E  L 
OPERATING 
eASE 
LINE-1 

uuumt 

LINE-2 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
0*  ! 
♦REBUILT ! 

(33)  DIXIE  CARRIERS#  INC. 

! 

! 

! 

|  i 

1  i 

; 

i 

» 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ( 

!  ! 

(continued: 

! 

1  ! 

i 

i 

! 

!  ! 

OXE  2803 

1632829 

!  195315A71 

297.0! 

52.6! 

9.6! 

- 

! 

4420! 

16.0!  2  12**  DEEP  WELL  !LA 

HARVEY 

1981 

! 

!  1 

297.01 

52.6! 

1.6! 

! 

-  i 

•PUMPS-6000  9PH  ! 

DXC  2604 

1633667 

i  195815A71 

297.0! 

52.6! 

9.6! 

- 

! 

4420! 

16.0(2  12"  DEEP  WELL  ! LA 

HARVEY 

1981 

l 

|  i 

297.0! 

52.6! 

1.6! 

! 

-  ! 

! PUHPS-6000  8PH  ! 

OXE  3001 

1572233 

1  16171 5 A  7 1 

293.0! 

52.6! 

11.5! 

- 

! 

4963! 

17  .0  !  DUAL  DIESEL  !lA 

HARVEY 

1968 

1 

1  1 

298.01 

52.6! 

1.5! 

! 

-  2 

!  PUMPS  ! 

DXE  3002 

1572C71 

1  1617  1 5  A  7 1 

298.0! 

52.6! 

11.5! 

- 

! 

4968! 

17.0! DUAL  DIESEL  !LA 

HARVEY 

1966 

1 

1  l 

298.01 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

! PUMPS  ! 

DXC  3003 

1571657 

!  161715A71 

293.01 

52.6! 

11.5! 

- 

! 

4968! 

17.0'OUAL  DIESEL  !LA 

HARVEY 

1966 

i 

1  l 

298.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

!  PUMPS  ! 

DXE  3004 

1571658 

1  1617! 5A71 

298.0! 

32.6! 

11.5! 

- 

! 

4968! 

1 7 .0! DUAL  DIESEL  ! LA 

HARVEY 

1966 

l 

1  1 

298.0! 

52.6! 

1.5! 

i 

-  ! 

! PUMPS  ! 

OXE  3005 

1572234 

!  161 7 15A71 

298.0! 

52.6! 

11.5! 

- 

i 

4968! 

17.0! DUAL  DIESEL  !LA 

HARVEY 

1966 

1 

1  1 

298.0! 

52.6! 

1.5! 

i 

-  ! 

! PUMPS  ! 

OXE  3006 

1572072 

1  161715*71 

298.0! 

52.6! 

11.5! 

- 

! 

4963! 

17.0! DUAL  DIESEL  !LA 

HARVEY 

196( 

1 

1  1 

293.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  • 

! PUMPS  ) 

DXE  3101 

1642086 

1  2123! 5A  71 

297.6! 

52.6! 

9.6! 

- 

1 

5213! 

18.312450  G.P.M.  DEEP ! LA 

HARVEY 

1982 

1 

{  < 

297.6! 

52.6! 

1.9! 

! 

-  i 

swell  pump  ! 

DXE  3102 

1645794 

!  21  28! 5 A71 

297.6! 

52.6! 

9.6! 

- 

i 

5213! 

18. 3  !  2450  6.P.M.  OCCPILA 

HARVEY 

1982 

1 

!  1 

297.6! 

52.6! 

1.9! 

i 

-  j 

(WELL  PUMP  ( 

OXE  231  DC 

1535641 

1  144015A71 

272.5! 

50.0! 

12.0! 

- 

! 

3523! 

U.OiOIESEL  PUMP/  D8ULA 

HARVEY 

1971 

1 

1  1 

272.5! 

50.0! 

2.0! 

• 

-  ! 

!  SKIN#  COILS  ! 

DXE  2320C 

1535947 

1  142415A71 

272.5! 

50.0! 

10.5! 

- 

* 

3397! 

18.0!  12**  3-J  PUMP#  !LA 

HARVEY 

1971 

j 

1  1 

272.5! 

50.0! 

1.6! 

] 

.  i 

!D9L  SKIN#  COILS  ! 

DXE  233DC 

i  53626  S 

1  1424J5A71 

272.5! 

50.0! 

10.5! 

- 

i 

33971 

13.0! 12-  3-J  PUMP#  !LA 

HARVEY 

1971 

1 

1  1 

272.5! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  i 

!  D0L  SKIN#  COILS  ! 

DXE  234DC 

1536442 

l  142415A71 

272.5! 

50.0! 

10.5! 

- 

! 

3397! 

18.0! 12"  8-J  PUMP#  !LA 

HARVEY 

1971 

! 

272.5! 

50.0! 

1.6! 

i 

-  i 

•DBL  SKIN#  COILS  ! 

DXE  2350C 

1536742 

!  1 424  1  5A71 

272.5! 

50.0! 

9.5! 

- 

{ 

3397! 

18.0! DIESEL  PUMP#  !LA 

HARVEY 

1571 

1 

;  t 

272.5! 

50.0! 

1.8! 

i 

-  i 

!0?L  SKIN#  COILS  ! 

DXE  236DC 

! 536875 

i  1 424  j  5A  71 

272.5! 

50.0! 

9.5! 

- 

i 

3397! 

18 .0 ! DI ESEL  PUMP#  ! L 

HARVEY 

1972 

1 

1  ! 

272.5! 

50.  C! 

1.3! 

i 

-  ! 

! DBL  SKIN#  COILS  ! 

OXE  271  DC 

1555695 

J  168915A71 

297.0! 

54.0! 

12.0! 

- 

i 

3900! 

IS.OiMESEL  PUBP,  0BL1LA 

HARVEY 

1974 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! SKIN#  COILS#  BOX! 

OXE  2720C 

1555696 

1  1706!  5A71 

297.6! 

54.0! 

12.0! 

- 

! 

4200! 

18.01DIESCL  PUHPSr  !LA 

HARVEY 

1974 

1 

1  ! 

297.6! 

54.0! 

2.0! 

i 

-  • 

!09L  SKIN#  COILS  ! 

DXE  30079 

1542273 

1  1720! 5A71 

280.0! 

52.5! 

12.0! 

- 

| 

3490! 

22.9! DIESEL  PUMP#  BOXlLA 

HARVEY 

1972 

1 

1  ! 

280.0! 

52.5! 

2.0! 

i 

-  ! 

!  ! 

OXE  134B0C 

1555694 

1  80615A71 

147.6! 

$4.0! 

12.0! 

- 

1 

2290! 

13.0!  01  ES  EL  PUMP#  DBL'.LA 

HARVEY 

1974 

1 

!  ! 

147.6! 

54.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! SKIN#  COILS#  BOX! 

DXE  237eOC 

1536743 

!  17621  5A71 

252.6! 

50.0! 

9.5! 

- 

! 

3397! 

18.0! DIESEL  PUMP#  DBLtLA 

HARVEY 

1972 

1 

1  l 

252.6! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

•SKIN#  COILS#  BOX! 

OXE  238BDC 

1539023 

1  169215A71 

252.6! 

50.0! 

9.5! 

- 

! 

3397! 

16.0  !  DIESEL  PUMP#  D8L!LA 

HARVEY 

1972 

1 

!  ! 

252.6! 

50.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

•SKIN#  COILS#  BOX! 

DXC  291BDC 

1555697 

1  175215A71 

297.6! 

54. C! 

12.0! 

- 

i 

4510! 

18.0JDIESCL  PUMPS/09L1LA 

HARVEY 

1974 

1 

!  ! 

297.6! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  I 

! SKIN#  COILS#  BOX! 

ETT  106 

1513658 

!  85515A71 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

17.0! PUMP#  HEATING  !LA 

HARVEY 

1967 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

!  COILS  ! 

ETT  110 

! S 16613 

1  81215A71 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

1490! 

17.0'PUNP#  HEATING  !LA 

HARVEY 

1969 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

!  COILS  • 

ETT  112 

1530992 

1  79S15A71 

195.0! 

35.0! 

10.6! 

- 

{ 

1791! 

19.618  PUMPS  !TX 

HOUSTON 

1971 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

!  ! 

ETT  113 

!  - 

!  79815A71 

195.0! 

35. C! 

12.0! 

- 

! 

1743! 

18.0! DI £SEL  PUMPS  !TX 

HOUSTON 

1971 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

•  ! 

ETT  118 

1538203 

1  750 !  5A71 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1490! 

17.0! PUMP#  HEATING  ! L A 

HARVEY 

1972 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  j 

•COILS  ! 

ETT  119 

1538217 

1  75015A71 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1490! 

17.0! PUBP#  HEATING  !IA 

HARVEY 

1972 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

•COILS  ! 

2TT  121 

1545078 

1  79815A71 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1748! 

IS.OiMESEL  PUHP,  OBLILA 

HARVEY 

1972 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

■SKIN,  COILS  ! 

ETT  124 

1546622 

1  79315A71 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1490! 

1 7.0!PUMP#  HEATING  !L A 

HARVEY 

1973 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  i 

! COILS  ! 

OFFSHORE  2402 

1502620 

1  1372! 5 A7 1 

236.0! 

50.0! 

14.0! 

- 

2 

3545! 

24.012  DIESEL  PUMPS  ! LA 

HARVEY 

1966 

1 

•  i 

236.0! 

50.0! 

2.0*. 

i 

-  ; 

!  ! 

OFFSHORE  2404 

150V899 

!  137215A71 

236.0! 

50. C! 

13.6! 

- 

2 

3545! 

24.012  DIESEL  PUMPS  !L A 

HARVEY 

1967 

I 

! 

j  j 

236.0! 

50.0! 

2.0! 

i 

2 

i 

.  2 
i 

1  ; 

2  { 

(33)  DIXIE  CARRIERS#  INC. 

; 

j 

1  ! 

1  ! 

• 

i 

! 

! 

2 

2 

j  j 

•  i 

DIXIE  AVENGER 

1586202 

J  13513A36 

130.8! 

34.1! 

15.0! 

4000! 

-  i 

80.0 !  NONE  !LA 

NEW 

1977 

J 

1  1 

139.6! 

34.3! 

12.0! 

» 

-  ! 

•  ! 

ORLEANS 

DIXIE  PROGRESS 

1517333 

1  11113A36 

103.5! 

30.0! 

15.6! 

3000! 

~  t 

CO.OiNONE  !LA 

NEW 

1968 

l 

1  1 

111.3! 

30.0! 

10.0! 

••  i 

!  2 

ORLEANS 

BARGE  103 

1533413 

!  808814A90 

430.0! 

80.0! 

24.0! 

- 

20264 

42.313  DIESEL  PUMPS  !l A 

NEW 

1971 

! 

!  1 

430.0! 

80.0! 

4.0! 

-  t 

•  ! 

ORLEANS 

DXE  1800 

1502087 

1  981514A46 

430.0! 

80.0! 

22.0! 

- 

17800! 

50.0! NONE  !IA 

NEW 

1966 

! 

1 

1  1 

!  ! 

430.0! 

80.0! 

5.5! 

j 

! 

!  ! 

!  ! 

ORLEANS 

(33)  DIXIE  FUELS 

LIMITED 

l 

I 

!  1 

!  ! 

i 

■ 

! 

i 

!  ! 

!  I 

COURAGEOUS 

1653305 

1  10913A36 

127.4! 

40.0! 

18.  oi 

4800! 

.  ; 

47. 2 1  HONE  ILA 

NEW 

1982 

1 

1  1 

136.6! 

40.0! 

14.0! 

! 

-  ! 

(  ! 

ORLEANS 

DIXIE  REBEL 

1299033 

1  5513A36 

62.7! 

20.0! 

8.0! 

670! 

-  ! 

38.0! NONE  !FL 

CRYSTAL 

1965 

1 

1  1 

62.7! 

20.0! 

8.0! 

! 

.  ; 

!  ! 

RIVER 

RELIANCE 

1226713 

1  10913A36 

127.4! 

40. C! 

13.0! 

5600! 

-  i 

67. 2! NONE  !LA 

NEW 

1979 

1 

1  1 

136.6! 

40.0! 

14.0! 

1 

-  ! 

!  ! 

ORLEANS 

RESOLUTE 

1648284 

1  10913A36 

127.4! 

40.0! 

18.0! 

4800! 

.  2 

67. 2! NONE  !LA 

NEW 

1982 

l 

1  1 

136.6! 

40. C! 

14.0! 

i 

-  ! 

\  \ 

ORLEANS 

VIGILANT 

1599311 

1  10913A36 

127.4! 

40.0! 

18.0! 

5600! 

-  ! 

67.2! NONE  !LA 

NEW 

1978 

1 

!  ! 

136.6! 

40.0! 

14.0! 

-  ! 

!  ! 

ORLEANS 

1*4*119 

!  7768UA4 A 

462.0! 

A2.0! 

?2.0! 

- 

17300! 

59. 4!N0N£  !LA 

HEW 

1982 

l 

!  1 

462.0! 

82.0! 

5.0! 

-  ! 

!  1 

ORLEANS 

LOUISE  HOWLAND 

1598023 

1  10071 14A46 

462.0! 

82.0! 

22.0! 

- 

17400! 

59.4! HONE  !LA 

NEW 

1976 

1 

!  1 

462.0! 

82.0! 

4.8! 

•  ! 

!  ! 

ORLEANS 

MKKIE  BIRDSALL 

1652693 

t  7268! 4A46 

462.0! 

82.0! 

22.0! 

- 

17300! 

59 . 4  f  NONE  !LA 

NEW 

1982 

1 

!  ! 

462.0! 

82.0! 

5.0! 

-  ! 

!  ! 

ORLEANS 

HISS  DOTT-O 

1611311 

1  10071 ! 4A46 

462.0! 

82.0! 

22.0! 

- 

17400! 

59.4 !NONE  ILA 

NEW 

1979 

! 

! 

1  1 

!  1 

462.0! 

82.0! 

4.8! 

« 

-  ! 

; 

!  ! 

t  i 

ORLEANS 

(16)  DIXIE  MARINE 

SUPPLY  CO. 

! 

! 

J  ! 

1  ! 

j 

i 

i 

1 

2 

!  i 

!  ! 

HARBOR  MASTER 

1583551 

1  20  1 3  A3  5 

35.6! 

12.0! 

3.2! 

185 

i 

-  2 

8.5! NONE  !AL 

MOBILE 

1948 

! 

1  1 

35.6! 

12.0! 

3.2! 

I 

■  i 

!  ! 

»  *  *  •  tii  i  j  :  : 

!  !!!!!!!  !  !  1 
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ENCR! 

PIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  HUMBER 

t  COAST 

1  GUARD 

!  NUMBER 

(17)  DIXIE  SAND  AND  GRAVEL 

1 

! 

CO!. 

BEVERLY 

! 568457 

DONNT  H 

! 590046 

LITTLE  BULL 

1250731 

RACKET 

1 584545 

NIGHTY  NITE 

(563968 

TKUN0ERBIR9 

1269794 

0  157 

1  - 

OS  2 

DS  A 

j  - 

DS  8 

1  - 

DS  16 

j  - 

DS  26 

DS  23 

1  - 

OS  31 

DS  34 

!  - 

DS  115 

(284568 

DS  315 

j  - 

DS  317 

!  - 

DS  318 

I  - 

DS  319 

!  - 

DS  351 

(505867 

DS  352 

1505858 

DS  405 

!  - 

DS  1380 

!  - 

OS  1441 

!  - 

DX  5 

1269202 

NO  1240 

1  - 

NO  1241 

NO  1242 

!  - 

NO  141T 

!  - 

NO  5138 

•202039 

NO  5146 

(292353 

NO  5154 

(292317 

NO  5156 

!  - 

NO  5216 

i  ...... 

NO  5217 

|  - 

TC8  32 

j  289978 

TC0  34 

•290037 

TCB  35 

’(290038 

UB  36 

i 290039 

TC8  37 

’( 290190 

TCB  40 

(290192 

TC8  42 

*!  290193 

TCB  44 

*290706 

TC8  45 

(290708 

TC8  48 

j 297087 

V6H  71 

j  - 

UGH  5161 

!  - - 

UGH  5163 

UGH  516$ 

(  - 

UGH  5166 

UGH  5167 

!  - 

UGH  5172 

UGH  5173 

1  - 

I  1VTCC!  DIMENSIONS  t  DRAFT! 
!  NET  tCOPEILENSTHI BRPTH1  1 
IREGIS-!****!  REG*  I  REG.1LOAP-! 
!  TER  I  SEE!//////!/////!  ED  ! 


{CAPACITY!  HIGH-  »  !  V  E  S  S  E  L 

(  !  EST  I  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  BASE 
!////////!  POINT  !  'LINE-1  !AO|  LINE-1 


!  TON-  (PAGE!  OVER-! OVE*<-! /////!  HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) I /////////////// /!TD I ////////// 


ICE  (  XV  ! 

ALL  ! 

ALL  (LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  1 

(FEET)!  LXNE-2 

ICC  I 

LINE-2  !*REBUILT! 

!  1 

!  t 

!  i 

50! 3 A  35 ! 

! 

! 

! 

50.0! 

I 

! 

! 

18.0! 

I 

I 

! 

$.0! 

1 

! 

! 

7301 

! 

) 

! 

-  I 

* 

! 

( 

23.0! NONE 

! 

!TN 

CNATTAM0O-! 

! 

17/0 

!  ! 

50.0! 

18.0! 

5.0! 

! 

-  * 

! 

! 

GA  ! 

! 

121 (3F35I 

76.0( 

26.01 

6.0! 

1500! 

-  1 

38.0! NONE 

!TN 

CNATTANOO-! 

1971  ! 

!  ! 

76.0! 

26.0* 

6.0* 

! 

-  ! 

! 

! 

GA  1 

! 

1SI3A33! 

37.9! 

13.4! 

2.7! 

165! 

-  ! 

1 5 .0 1  NONE 

ITN 

CNATTANO0-! 

1  *46  1 

(  ! 

37.9! 

13.4! 

2.7! 

! 

-  I 

! 

! 

GA  ! 

1 

15 (3A35! 

30.6! 

14.0! 

3.01 

250! 

-  ! 

17.8! NONE 

ITN 

CMATTANOO-! 

1977  ! 

!  ( 

30.6! 

14.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

GA  ! 

! 

413A3S! 

32.0) 

9.3! 

2.0! 

155! 

-  ( 

9. 01  NONE 

ITN 

CHATTANOO-I 

1956  ! 

1  ! 

32.0! 

9.3! 

2.0! 

1 

-  ! 

I 

! 

GA  ! 

* 

22I3A36! 

52.3! 

13.9! 

5.0! 

400! 

-  ! 

21.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1955  1 

!  1 

52.3! 

13.9! 

4.5! 

! 

-  ! 

( 

! 

GA  ! 

! 

74214A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

17. 0! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1963  ! 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

I 

GA  ! 

! 

622 (4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

| 

1500! 

14. 0) NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1966  ! 

(  ( 

19S.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

GA  ! 

t 

622( 4A40I 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

( 

15001 

14.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-I 

1966  ! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

GA  ! 

! 

62214A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1500! 

14.0 (NONE 

ITN 

CHATTANOO-I 

1966  1 

i  ! 

195.0! 

3S'.0( 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

GA  ! 

I 

622I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

15001 

14.0! NONE 

!TN 

CHATTANOO-I 

1966  ! 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

( 

! 

GA  ! 

! 

68K4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1455! 

1 3 .0 ! NONE 

!TN 

CKATTANOO-! 

1967  ! 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

( 

-  ! 

! 

! 

GA  ! 

! 

6221 4A40! 

195.01 

35.0! 

8.5! 

- 

| 

1500! 

14.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1967  ! 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

GA  1 

! 

622! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

j 

1500! 

14.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-I 

1967  ! 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

GA  I 

! 

62214A40! 

195.  C! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1500! 

14.0! NONE 

!TN 

CHATTANOO-I 

1967  1 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ) 

( 

! 

GA  ! 

! 

622! 4  A  40 1 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1500! 

1 4 .0 ! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1966  ! 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  -  ! 

! 

! 

GA  ( 

! 

742I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

I 

1740! 

14.0 ! NONE 

ITN 

CHATTANOO-I 

1959  ! 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.&! 

1 

-  ! 

! 

! 

GA  ! 

! 

74214A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1740! 

1 4.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1959  ( 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

! 

! 

GA  ! 

! 

74214A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1740! 

14.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-I 

1959  | 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

GA  ! 

! 

742 (4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1740) 

14. 0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-I 

1959  | 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

! 

GA  ! 

! 

88K4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1439! 

14. 0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-I 

1966  1 

(  ! 

1 9  5 »,  0 ! 

35.0! 

2.0! 

l 

-  1 

! 

1 

GA  ! 

! 

88K4A48! 

195.0! 

35. 0* 

9.0! 

- 

I 

1439! 

14.0! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1966  ! 

(  ( 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

GA  ! 

! 

933! 4A46( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1455! 

13.0 ! NONE 

!TN 

CHATTANOO-I 

1960  ! 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

GA  ! 

! 

883(4446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

14001 

14.0! NONE 

(TN 

CHATTANOO-! 

1959  I 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ( 

! 

! 

GA  ! 

! 

76214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

! 

1415! 

15.0 ! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

•  1960  I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ( 

! 

! 

GA  1 

.  ! 

62314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

12.0! NONE 

!TN 

CHATTANOO-I 

1955  * 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1  .5! 

! 

-  ! 

! 

1 

GA  i 

! 

297I4A40! 

135.0* 

35.0! 

7.5* 

- 

1 

500! 

16. 5! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1935  ! 

!  ( 

135.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

! 

GA  ! 

! 

29714A40! 

135.0! 

35.0! 

7.5! 

- 

! 

500! 

16.5! NONE 

ITN 

CHATTANOO-I 

1935  I 

!  ( 

135.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

GA  ! 

! 

29714A40! 

135.0! 

35.0! 

7.5! 

- 

! 

500! 

16.5  I  NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1935  ! 

!  ! 

135.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

( 

1 

GA  ! 

! 

299I4A48! 

140.0! 

25.0! 

7.5! 

- 

! 

585! 

14.3  I  NONE 

ITN 

CHATTANOO-J 

1954  ! 

!  ! 

140.0! 

25.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

GA  ! 

) 

74214A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3.0 (NONE 

ITN 

CHATTANOO-I 

1962  ! 

(  • 

195.0! 

35.0! 

1.5* 

! 

-  ! 

! 

! 

GA  1 

! 

742(4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1962  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

{ 

-  ! 

! 

! 

GA  I 

! 

74214A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13. 0! NONE 

!TN 

CHATTANOO-I 

1962  1 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

GA  I 

! 

742I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3.01N0NE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1962  ! 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

•  j 

{ 

! 

GA  ! 

! 

74214A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

isooi 

13. o! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1963  ! 

■!  1 

195.0! 

35.0* 

1.5! 

i 

-  ( 

! 

! 

GA  ! 

! 

74214A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 3. 0 (NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1963  I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ( 

! 

! 

GA  i 

! 

74214A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1 

1500! 

14.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1964  | 

i  i 

195.0* 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

6A  ! 

! 

742*1 4A40l 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.OIN0NE 

ITN 

CHATTANOO-I 

1964  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0* 

1.5! 

! 

-  j 

! 

i 

GA  ! 

! 

74214A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

isooi 

14.0! NONE 

Jtn 

CHATTANOO-I 

1964  ! 

!  • 

195.0! 

3S.0* 

1.5! 

! 

-  i 

j 

! 

GA  1 

! 

74214A40! 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

isooi 

14. oi NONE 

ITN 

CHATTANOO-I 

1964  ! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.58 

! 

-  ! 

l 

! 

GA  ! 

! 

742*(4A40i 

195.0* 

35.0! 

9.0* 

- 

i 

1500! 

14. ol NONE 

ITN 

CHATTANOO-I 

1964  ! 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

* 

GA  1 

1 

74214A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.0! NONE 

5tn 

CHATTAMOQ-! 

1964  ! 

(  ( 

195.0* 

55.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

j 

GA  ! 

! 

742 (4A40! 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14 .0 ! NONE 

*!TN 

CHATTANOO-! 

1964  1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

GA  ! 

1 

74214A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 4.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-I 

1964 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

GA  ! 

! 

74214A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

1500! 

14.0! NONE 

!TN 

CHATTANOO-I 

1964 

•  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

GA  ! 

! 

74214A40! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

! 

1740! 

14. OINONE 

ITN 

CHATTANOO-I 

1964 

(  ( 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

ik  ! 

61614A40! 

195.0* 

35.0! 

9.0* 

- 

! 

1500! 

14. OINONE 

ITN 

CHATTANOO-I 

1953 

•  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

I 

GA  ! 

62214A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1500! 

14. OINONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1964 

(  l 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

GA  1 

622! 4A401 

195.0! 

35.C  * 

8.5! 

- 

! 

1500! 

14. OINONE 

ITN 

CHATTANOO-J 

1964 

!  ! 

195.0! 

35. w. 

1.5! 

1 

-  I 

! 

! 

GA  1 

62214A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

** 

! 

1500! 

14.0! NONE 

!TN 

CHATTANOO-I 

1964 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

GA  1 

622 ( 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1500! 

14. OINONE 

ITN 

CHATTANOO-I 

1964 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

i 

! 

GA  ! 

622! 4A401 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1500! 

14. OINONE 

(TN 

CHATTANOO-I 

1964 

!  ! 

195.0! 

35.0* 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

GA  ! 

622I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1500! 

14. OINONE 

ITN 

CHATTANOO-I 

1964 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

GA  ! 

72414A40! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

- 

1500! 

14. OINONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1964 

2  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  < 

j 

! 

GA  ! 

YEAR  ! 
UILT  I 
OR  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(IS)  DIXIE  TOWING  CORP. 
ATLANTIC  ENDEAVOR 


(32)  DIXIE  WELL  SERVICE 
CHRIS  R 


WIRELINE  ELEVATOR 


03)  DIXIELAND  FUELERS#  INC. 
DIXIELAND  II 


(16)  DIXON  NARINE#  INC. 
CAPTAIN  NOOX 


(33)  OOLPtJ  IN  TOWING  LTD. 
DT  2701 


(32)  DONINGO#  TERRY  W. 
GULF  PRIDE 


(16)  DONALDSON#  JOHN  L.#  CONP 


(32)  DONALDSONVILLE  LEASING  C 
INC. 


IVTCC 
NET  ICOOE 
REGIS*!**** 
TER  !  SEE 
TON-  1PAGE 
NAGE  !  IV 


1313  A3  6 
! 

J93I4A43 

! 

221J4A43 

! 

! 

! 

l 

14I1A02 

! 

13I1C02 

! 

4311A02 

I 

2 ! 1 C02 
!  1 

29MA02 

! 

156! SA70 
! 


3613*36 

I 

! 

! 

! 

U341SA71 

! 

1 6341 S A  71 
! 

! 

! 

! 

1311 P  02 
! 

! 

! 

! 


DIMENSIONS  ! DRAFT 
LENGTHtBRDTH! 

REG.  !  RE6.1L0AD- 
//////!/////!  ED 
OVER*! OVER*! ///// 
ALL  !  ALL  ! LIGHT 


! 

I 

! 

! 

I 

! 

!  I 

!  ! 

—  I 

—  ! 

5.51  400!  -  ! 

40.0! 

14.0! 

4.5! 

—  1 

—  ! 

6.5!  * 

1  8001 

UO.O! 

40.0! 

1.5! 

!  -  j 

! 

-  1 

5.5!  - 

!  350! 

120.0! 

! 

30.0! 

! 

1.0! 

! 

!  I 

! 

39.4! 

( 

13.0! 

!  !  ! 
6.9!  330!  -  ! 

40.0! 

13.1! 

6.8! 

I  6! 

45.0! 

15. C! 

5.4!  658!  -  ! 

45.0! 

15.0! 

5.0! 

I  27! 

41.0! 

19.4! 

5.6!  330!  -  ! 

41.0! 

19.4! 

4.5! 

1  12! 

26.0! 

9.0! 

3.0!  165!  -  ) 

26.0! 

9.0! 

2.5! 

1  21 

36.1! 

15.0! 

4.2!  1401  -  ! 

40.0! 

18.0! 

4.0! 

!  141 

ICO. 01 

28.0! 

7.0!  * 

I  2700! 

100.0! 

! 

28.0! 

! 

7.0! 

! 

I  -  1 

!  ! 

! 

46.0! 

! 

15.1! 

!  !  1 
5.3!  400!  -  ! 

46.0! 

! 

15.1! 

! 

5.0! 

! 

I  -  I 

!  I 

! 

65.0! 

! 

22.0! 

1  !  ( 
7.0!  600!  -  ! 

65.0! 

! 

22.0! 

1 

7.0! 

!  ! 

! 

290.0! 

! 

52.6! 

! 

8.0!  - 

!  ! 

!  3597! 

290.0! 

52.6) 

2.0! 

290.0! 

52.6! 

8.0!  “ 

!  3597! 

290.0! 

52.6! 

2.0! 

45.0!  16.1! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 


SAM  DPEYER 

1544926 

I 

! 

1 

4413A33! 

!  ! 

42.0! 

42.0! 

26.0! 

28.0! 

5.0!  730!  -  ! 

5.0!  !  -  ! 

29.01N0NE 

! 

IKY 

1 

FRANKFORT  ! 

I 

1972 

D  110 

I  - 

! 

! 

1 

21814A43! 

(  I 

100.0! 

100.0! 

35.0! 

35.0! 

7.0!  * 

1.0! 

!  600( 

1  -  ! 

10. 0 ! NONE 
! 

IKY 

! 

FRANKFORT  ! 

! 

1969 

D  111 

!  - 

! 

! 

1 

216UA43! 

1  > 

100.0! 

100.0! 

35.0! 

35.0! 

7.0!  - 

1.0! 

!  600! 

1  -  ( 

10.0! NONE 
! 

IKY 

1 

FRANKFORT  ! 

! 

1969 

0  112 

1  - 

! 

! 

! 

20914F43! 

!  ! 

90.0! 

90.0! 

35.0! 

35.0! 

7.0!  - 

1.01 

!  575! 

!  -  ! 

10.0! NONE 
! 

IKY 

! 

FRANKFORT  I 
! 

1973 

GLORIA  A 

1251432 

20913A35! 

110.2! 

32.0! 

9.3! 

2440! 

-  ! 

32.0! NONE 

ILA 

DONALDSON 

! 

! 

!  1 

!  ! 

115.0! 

1 

32.0! 

! 

6.0! 

! 

-  I 
( 

1 

1 

! 

! 

VILLE 

(C3)  OONJON  NARINE  CO.# 

! 

INC.  ! 

!  ! 

!  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

PS  44 

j  - 

62114A40! 

■150.0! 

37.0! 

6.0! 

-  i 

1000! 

14.5 INONE 

!NY 

NEW 

YORK 

! 

1  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  ! 

I 

! 

DS  45 

!  - 

621 i 4  A  40  ! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

-  ! 

1000! 

14.5 ! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

» 

DS  46 

1  - 

621  !4A40I 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

-  1 

1000! 

14.5! HONE 

!NY 

NEW 

YORK 

! 

!  i 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  i 

! 

! 

DS  SO 

621 !4A40 1 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

-  j 

1000! 

14. 5 ! NONE 

i  Nr 

NEW 

YORK 

I 

!  ! 

150.0! 

37.  C! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

OS  60 

!  - 

621 ! 4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

-  j 

1000! 

14.5 ! NONE 

INT 

NEW 

YORK 

! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

DS  61 

j  - 

62114A40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

-  i 

1000! 

14.5!  NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

! 

!  ! 

150.01 

37.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

I 

DS  63 

621I4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

-  i 

1000! 

14.5! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  ! 

| 

! 

OS  65 

!  - 

62114A40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

-  i 

1000! 

14.5 INONE 

!NY 

NEW 

YORK 

! 

1  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

OS  66 

!  - 

62114A40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

-  i 

1000! 

14.5! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

DS  71 

!  - 

621UA40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

-  i 

1000! 

14.S) NONE 

NY 

NEW 

YORK 

! 

1  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

DS  72 

!  —  — — 

621J4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

-  i 

1000! 

14.5! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

HADES 

1284031 

2740 1 4A43! 

285.0! 

60.0! 

17.0! 

-  i 

4000! 

29.0] NONE 

NY 

NEW 

YORK 

! 

!  ! 

265.01 

60.0! 

4.5! 

-  ! 

! 

! 

JOE  D. 

!  - 

88614A461 

146.01 

38.0! 

17.6! 

-  i 

2500! 

31*01  NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1 

!  I 

146.0! 

38.0! 

3.0! 

-  | 

! 

! 

KB  2 

! 520456 

602! 4A46I 

150.0! 

40.0! 

11.0! 

-  ! 

1432! 

18.2!  NONE 

NY 

NEW 

YORK 

! 

!  J 

150.0! 

40.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

•521303 

602! 4*4*' 

150.0! 

<0.0! 

11.0! 

-  i 

1432! 

I?.?!****? 

!*Y 

NCU 

Y9  ** 

! 

i  i 

150.0! 

40.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

KB  5 

1522616 

£02 !4A46 ! 

150.0! 

40.0! 

11.0! 

-  ! 

1432! 

18. 2! NONE 

NY 

NEW 

YORK 

! 

!  ! 

150.0! 

40.0! 

1.8! 

-  I 

! 

! 

KB  6 

1522685 

602 !4A46! 

150.0! 

40.0! 

11.0! 

-  j 

1432! 

16.2IN0NE 

INY 

NEW 

YORK 

S 

!  ! 

150.0! 

40.0! 

1.8! 

-  ! 

1 

! 

KB  7 

1579594 

60214A46! 

150.0! 

40.0! 

11.0! 

-  ! 

1432! 

16.21  NONE 

INY 

NEW 

YORK 

! 

!  ! 

150.0! 

40.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

KB  14 

1255878 

66SUA43! 

140.0! 

40.0! 

14.0! 

-  ! 

1500! 

14*0 INONE 

INY  NEW 

YORK 

! 

!  ! 

150.0! 

40.0! 

3.0! 

-  ! 

1 

! 

NH  66B 

j  - 

706! A  A  43 ! 

179. ' * 

40.21 

9.0! 

-  j 

1215! 

9.5 ! NONE 

!NJ 

HILLSIDE 

1 

v  1  1 

179.6 

40.2! 

3.5! 

-  ! 

! 

! 

NH  66S 

!  - - 

724I4A43! 

180.1! 

40.2! 

9.0! 

-  ! 

1245! 

9.5  INONE 

!XJ  HILLSIDE 

! 

(  ! 

160.1! 

40.2! 

3.5! 

-  i 

! 

! 

NH  678 

!  - 

7061 4A  431 

179.8! 

40.2! 

9.0! 

-  i 

1215! 

9.51  NONE 

IN  J 

HILLSIDE 

! 

!  ! 

179.8! 

40.2! 

3.5! 

-  ! 

! 

1 

NO  72 

1255752 

39314*46 ! 

130.01 

36.0! 

10.0! 

-  j 

600! 

19.0 1  NONE 

!HJ 

HILLSIDE 

! 

!  f 

130.0! 

36.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 
CARGO  I  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
/////✓//!  POINT  I  LXNE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// ITD I ////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  I  EE!  LINE-2 


2S.O1N0NE 

I 

6.0! NONE 
! 

6. 0! NONE 
! 

! 

! 

! 

10.01  NONE 
! 

11.0! NONE 
! 

45.012  TON  BOOM 

! 

6. 0! NONE 
! 

43.012  TON  BOON 

! 

6.01N0NE 

! 

! 

! 

30 .0  I  NONE 
! 

! 

! 

! 

23.0! NONE 


1B.OINONE 

! 

16.0! NONE 

! 

! 

! 

! 

-  INONE 
f 
I 
I 


IFL  JACKSON- 
!  VXLLE 
IFL  JACKSON- 
!  VILLE 
IFL  JACKSON- 
!  VILLE 
! 

I 

I 

ILA  HOPEDALE 
I 

ILA  HOPEOALE 
! 

ILA  HOPEDALE 
I 

ILA  HOPEDALE 
I 

ILA  HOPEDALE 

I 

ILA  HOPEDALE 

I 

I 

I 

I 

!TX  ARANSAS 
I  PASS 
1 
! 

I 

IAL  FAIRHOPE 

I 

I 

I 

I 

ITX  PORT 
I  ARTHUR 
ITX  PORT 
I  ARTHUR 
I 
I 
I 

! L A  PLAQUEMNE 
I 
I 
I 


YEAR 

BUILT 

OP 

•REBUILT 
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ENGR! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

t  GUARD 

t  NUMBER 

!  1VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

1  NET  1C0DE1LENGTH1BRDTN!  ! 

-IUCCIS- !**•*!  REG.  1  REG.1L0AD-! 

1  TER  l  SEE!//////!/////!  ED  1 

I  TON-  1PAGE!  OVER-10VER-1///77! 

1  NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1  LIGHT  1 

! CAPACITY !  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  1 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EiUIPKENT  ITC f  BASE  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  1 AO!  LINE-1  ! 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)  !/////// /////////ITD!//////////! 
POWER!  EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  ! 

YEAR 

BUILT 

OR 

►REBUILT 

(03)  DONJON  NARINE 

CO. 

/  INC. 

1 

j 

111!! 

111!! 

1  !  1  1  1 

! 

! 

! 

1 

i 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

[CONTINUED) ! 

111  1  1 

t 

i 

!  ! 

I 

NO  77 

1256606 

!  39314A461  130.01  36.01 

10.0! 

-  ! 

8001  19.0IN0NE 

!NJ  HILLSIDE 

1948 

I 

1  t  1  130.01  36.0! 

4.0! 

! 

-  !  1 

1 

NO  87 

1270978 

1  4251 4A461  120.01  36.01 

10.0! 

-  ! 

800!  16.OIN0NE 

!NJ  HILLSIDE 

1956 

! 

1  1  1  120.01  36.01 

4.0! 

! 

-  1  1 

I 

NO  90 

1262264 

1  49414A46!  130.01  36.0! 

10.0! 

-  ! 

900!  19.0IN0NE 

! NY  NEW  YORK 

1961 

! 

1  1  1  130.01  36.0! 

3.0! 

! 

-  !  ! 

! 

NO  93 

1252580 

1  49414A461  130.01  38.01 

10.0! 

-  ! 

900!  19.0INONE 

INJ  HILLSIDE 

1961 

! 

1  1  I  130.0!  38.0! 

3.0! 

! 

-  !  ! 

! 

NO  96 

1283251 

1  49414A46!  130.01  38.0! 

10.0! 

-  ! 

900!  19.0IN0NE 

INY  NEW  YORK 

1961 

1 

1  1  1  130.0!  38.0! 

3.0! 

! 

-  1  ! 

! 

NO  99 

1283524 

1  494I4A46!  130.0!  38.01 

10.0! 

-  ! 

9.  J  19.0! NONE 

!NJ  HILLSIDE 

1961 

! 

1  1  1  130.01  38.0! 

3.0! 

I 

-  !  ! 

t 

NO  100 

12S7559 

1  52114A461  130.0!  38.0! 

11.0! 

-  1 

1000!  19.0INONE 

INY  NEW  YORK 

1962 

f 

1  1  1  130.01  38.0! 

2.0! 

! 

-  1  ! 

! 

NO  105 

1257C02 

1  S2114A46!  130.0!  38.0! 

11.0! 

-  ! 

1000!  19.0! NONE 

IN J  HILLSIDE 

1962 

1 

1  1  1  130. 0:  38.0! 

3.0! 

! 

-  !  ! 

! 

NO  108 

1257993 

1  52114A46!  130.0!  36.01 

11.0! 

! 

1000!  19.01N0NE 

1NJ  HILLSIDE 

1962 

1 

1  !  !  130.0!  38.01 

3.0! 

! 

-  !  ! 

! 

NO  109 

1288056 

i  521 ! 4A461  13C.0!  38. C! 

11.0! 

-  ! 

1000!  1 9.0! NONE 

1NJ  HILLSIDE 

1962 

| 

1  1  1  130.0!  38.01 

3.0! 

i 

-  !  ! 

l 

RUSSELL  100 

1268160 

1  619UA46!  128.0!  34.0! 

9.61 

_  i 

600!  10.0! NONE 

INY  NEW  YORK 

1954 

1 

•  !  !  126.0!  34.0. 

3.0! 

! 

-  !  ! 

1 

3  50 

•261665 

1  1 276 ! 5*71 S  230.2!  43.2! 

11.0! 

.  i 

2699!  17.0! PUMPS 

IHY  NEW  YORK 

1931 

t 

l 

1  l  1  230.2!  43.2! 

1  1  1  1  ! 

3.0! 

i 

i 

» 

-  !  ! 

!  ! 

! 

! 

(32)  OOOH  TOWING  CO./ 

INC. 

| 

i 

1  1  1  1  1 

!  1  1  11 

i 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

HONICA  LEE  III 

•564427 

!  5413A36!  49.6!  16.6! 

6.o* 

600! 

-  !  38.0! NONE 

! L A  NEW 

1975 

! 

! 

1  1  1  51.6!  20.0! 

1  11  1  1 

5.2! 

! 

! 

! 

-  !  ! 

!  ! 

!  ORLEANS 
! 

(32)  DOUBLE  EAGLE 

MARINE 

I 

» 

1  !  1  1  1 

1  !  1  1  ! 

! 

! 

i 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

BAY  EAGLE 

*1614866 

1  6213*56!  51.5!  22.0! 

8.6! 

1200! 

-  1  33. 0! NONE 

! 

1979 

! 

1  !  !  55.0!  22.6! 

6.0! 

i 

-  !  ! 

! 

BOLD  EAGLE 

1565720 

1  5613*36!  51.5!  22.0! 

8.6! 

1000! 

-  !  33.01 NONE 

! 

1979 

! 

!  !  !  55.0!  22.6! 

6.0! 

! 

-  !  ! 

! 

BRAVE  EAGLE 

1570752 

!  56! 3*36!  51.5!  22.0! 

8.6! 

1200! 

-  !  33.0! NONE 

i 

1975 

! 

!  !  !  55.0!  22.6! 

6.0! 

! 

-  !  ! 

t 

DALLAS 

1620780 

!  6613*36!  56.6!  21.4! 

7.5! 

900! 

-  !  35.0! NONE 

(LA  M0R6AN 

1980 

1 

!  !  !  65.0!  2 2.0! 

5.5! 

! 

-  !  ! 

!  CITY 

GRAND  EAGLE 

1593148 

1  56! 3*36!  51.5!  22.0! 

8.6! 

1200! 

-  (  33.0! NONE 

! 

1978 

! 

1  1  !  55.0!  22.6! 

6.0! 

! 

-  !  ! 

1 

IVANHOE 

1507367 

!  6313A36!  59.2!  22.1  I 

7.5! 

900! 

-  !  30 .0 • NONE 

! L A  MORGAN 

1967 

! 

1  !  1  65.0!  24.0! 

6.5! 

! 

-  !  ! 

!  CITY 

MARSH  EAGLE 

1629299 

1  62! 3* 36!  51.5!  2 2.01 

8.6! 

1200! 

-  1  JJ.OlNONE 

! 

1980 

J 

t  1  1  55.0!  22.6! 

6.0! 

! 

-  !  ! 

i 

MISS  BERT 

1624049 

1  7513*36!  -  1-1 

7.0! 

1200! 

-  !  35.0! NONE 

! L A  MORGAN 

1980 

t 

1  1  !  60.0!  24.0! 

6.5! 

! 

-  !  ! 

!  CITY 

KISS  LOIS 

•636521 

1  40! 3*36!  58.5!  20.1! 

5.7! 

400! 

-  (  30.0! NONE 

!LA  MORGAN 

1982 

! 

1  !  !  56.5!  20.1! 

4.0! 

! 

-  !  ! 

!  CITY 

MISS  SHARLEE 

1638349 

!  S013A36!  —  !  —  ! 

6.0! 

900! 

-  !  30.01N0NE 

ILA  MORGAN 

— 

1 

!  !  !  50.0!  20.0! 

5.0! 

! 

-  !  ( 

!  CITY 

MISS  TINA 

1650358 

1  39 13*36!  58.5!  20.1! 

5.7! 

400! 

-  !  30.0! NONE 

!LA  MORGAN 

1982 

! 

!  !  !  58.5!  20.1! 

4.0! 

! 

-  !  ! 

!  CITY 

MR.  BRYAN 

1  509656 

1  34 1  3*36!  —  !  —  1 

6.0! 

900! 

-  !  35 . 0! NONE 

!LA  MORGAN 

-- 

1 

!  !  1  62.0!  26. C! 

5.0! 

! 

-  !  ! 

!  CITY 

MR.  SHANE 

1607912 

1  6913*36!  58.9J  -  ! 

9.2! 

900! 

-  !  35.0! NONE 

!LA  MORGAN 

1979 

! 

!  !  !  65.0!  24.0! 

7.0! 

! 

-  !  ! 

!  CITY 

MR.  SHAVN 

•645498 

1  4013*36!  53.5!  20.1! 

5.7! 

400! 

-  (  30. 0! NONE 

!LA  MORGAN 

1982 

! 

!  !  !  58.5!  20.1! 

4.0! 

! 

-  !  ! 

!  CITY 

ROYAL  EAGLE 

1580946 

1  56*3*36!  51.5!  22.0! 

8.6! 

1200! 

-  !  33. 0! NONE 

! 

1977 

! 

!  !  1  55.0!  22.6! 

6.0! 

t 

-  !  ! 

! 

WILD  EAGLE 

•577042 

!  56! 3*36!  51.5!  22.0! 

6.6! 

1200! 

-  !  33 .0! NONE 

! 

1976 

1 

1 

!  !  !  55.0!  22.6! 

1  !  !  !  ! 

6.0! 

i 

! 

-  !  ! 

1  ! 

! 

! 

(32)  OOUCET  BROS. 

1 

TRANSPORTATION/ 

!  !  !  1  ! 

!  !  !  !  ! 

i 

j 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

( 

! 

INC. 

! 

!  !  !  1  ! 

i 

1 

!  ! 

! 

CAPT.  DANNY 

1262253 

!  18! 3*36!  50.5!  17.5! 

6.6! 

660! 

-  !  1 6 • 0 {NONE 

ILA  HOUMA 

1951 

1 

!  !  !  50.5!  17.5! 

6.8! 

! 

-  !  I 

! 

ROSEANNA  DOUCET 

1643403 

i  59! 3*36!  80.0!  28.0! 

12.5! 

1200! 

-  !  42 .0! NONE 

!LA  HOUMA 

1981 

1 

! 

!  1  !  80.0!  28.0! 

!  !  !  !  ! 

12.5! 

! 

! 

! 

-  !  ! 

!  ! 

! 

! 

(32)  DOUGLAS  MARINE  SERVICE/ 

1 

1INC. 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

» 

j 

! 

! 

!  ! 

(  ! 

! 

! 

BRIDGET  ANN 

1539582 

1  23! 3*36!  38.6!  16.0! 

3.1  i 

165! 

-  !  14.5IN0NE 

!LA  BALDWIN 

1972 

! 

!  !  !  40.0!  18.0! 

3.1! 

! 

-  !  ! 

! 

SCD  102 

1292432 

!  860! 4*41 !  195,0!  35.C! 

9.0! 

! 

1400!  15.01N0NE 

!LA  BALDWIN 

1963 

l 

!  !  I  195.0!  35.0! 

1.3! 

! 

-  !  ! 

1 

SCO  103 

1287587 

!  822! 4*46!  1«5. 0!  35.0! 

9.0! 

! 

1400!  13.5! NONE 

]LA  BALDWIN 

1962 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  !  ! 

! 

SCO  104 

1287541 

!  822 ! 4*46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400!  13.SIN0NE 

!LA  BALDWIN 

1962 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  !  ! 

! 

SCNO  1471 

1291468 

!  860! 4*41 !  195.0!  55.0! 

9.0! 

! 

1400!  15 .0! NONE 

!LA  BALDWIN 

1963 

1 

1  !  !  195.0!  35.0! 

1.3! 

! 

-  !  ! 

l 

UMRC  260 

1  - 

!  29914*41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

1500!  13.5!N0NE 

ILA  BALDWIN 

1960 

i 

i 

!  !  !  195.01  35.0! 

!  !  !  !  ! 

1.7! 

j 

! 

! 

-  !  ! 

i  < 

! 

! 

(32)  DOUGLAS  TOWING/ 

INC. 

i 

i 

1  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

j 

i 

! 

j 

i  ! 

(  ! 

i 

OXANA 

*  »»i  * •»»•  52. *7!  22.0! 

i  « » 

•00! 

-  !  2i.9!'*9*'E 

!t*  M*avey 

1974 

i 

i 

i  !  !  62.4!  24.0! 

!  !  !  !  ! 

7.1  * 

; 

! 

! 

!  i 

! 

i 

(32)  DOUGLAS/  WILLIAM 

A. 

i 

! 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

i 

■ 

! 

! 

i  i 

! 

! 

WAD  303 

1646820 

!  241  *4*43!  —  !  —  ! 

7.0! 

-  ! 

570!  —  !  NONE 

i L A  XNTRACOAS- 

1980 

! 

!  !  !  130.0!  34.0! 

2.0! 

! 

-  !  ! 

!  TAL  CITY 

WAD  2G1H 

1628954 

1  241*5*22!  —  !  —  ! 

7.0! 

.  i 

572!  10. 0! DIESEL 

PUMP 

!LA  NEW 

1980 

I 

f 

!  !  !  130.0!  34.0! 

!  !  !  !  ! 

—  ! 
! 

i 

i 

-  !  ! 

j  ! 

!  ORLEANS 
! 

(32)  OOW  CHEMICAL 

CO. 

1 

i 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

j 

i 

j 

i 

i  ! 

1  J 

! 

! 

(LA.  DIVISION) 

i 

!  !  !  !  ! 

i  ! 

! 

LEVITICUS 

!S77J> 

!  18913A36!  158.5!  33.0! 

9.5! 

4200! 

-  !  36.0IN0NE 

!LA  PLAOUEMINE 

1976 

i 

!  !  !  136.5!  38.0! 

9.5! 

; 

-  !  ! 

l 

DC  4 

1283569 

!  91 5! 5C70!  195.0!  35.0! 

8.6! 

.  { 

1250!  15.0SDIESEL 

PUMP 

!L A  PLAQUEMINE 

!  I960 

J  !  !  195,0!  35. C! 

2.0! 

i 

-  !  ! 

! 

DC  302 

1026864 

!  1 63715*70!  297.5!  54.0! 

9.0! 

•  i 

3350!  17.01PUMPS 

ILA  PLAQUEMINE 

!  1976 

! 

! 

1 

!  !  !  297.5!  54.0! 

!  !  !  1  ! 

!  !  !  !  ! 

2.0! 

j 

i 

! 

! 

i 

-  !  ! 

!  1 

!  ! 

! 

! 

! 
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ENGRl 

1 

IVTCC!  DIMENSIONS  (DRAFT! 

{CAPACITY! 

HIGH- 

! 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

! 

DISTI 

OPERATOR 

1  NET 

(CODE {LENGTH! BRDTHi  ! 

!  ! 

EST 

! 

CARGO  HANDLING 

!$  (OPERATING  ! 

! 

l REGIS" 

■{**•*1  REG.  i  REG. {LOAD-! 

t  CARGO  ! 

FIXED 

! 

EQUIPMENT 

ITC!  BASE  ! 

YEAR  I 

1  COAST 

1  TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

\uuuu\ 

POINT 

! 

LINE-1 

I  AOf  LINE-1  ! 

BUILT  1 

VESSEL  NAHE 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

1  TON- 

1  PAGE!  OVER-! OVER-!/////! 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) 

!////////////////!TO!///i7/////| 

OP  ! 

1  nunsea 

I  NAGE 

!  IV  t  ALL  !  ALL  ILIGHT ! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

SEE!  LINE-2  I 

•REBUILT! 

(32)  DOW 

CHEMICAL  CO. 

! 

1  1  1 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

(LA 

.  DIVISION) 

! 

1  I  ! 

] 

j 

i 

i 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

1  1  1 

1 

t 

i 

i 

! 

! 

0C 

303 

! 076914 

1  78515A70! 

147.3! 

54.0! 

9.0! 

-  | 

1800! 

1 7.01  PUMPS 

ILA 

PLAQUENINE! 

1976 

! 

1  1  1 

147.5! 

54.0! 

2.0! 

-  | 

! 

I 

! 

DC 

306 

1624467 

1  20821 5A70 1 

297.5! 

54.0! 

10.8! 

-  ! 

5386! 

19.7! DIESEL 

PUMP 

!  LA 

PLAQUENINE! 

I960 

S 

1  1  1 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

s 

OC 

310 

1626113 

!  2062 ! 5A701 

297.3! 

54.0! 

10.8! 

-  1 

5386! 

19.7 ! 01 ESEL 

PUMP 

!  L  A 

PLAQUEMNF1 

1980 

! 

1  l  1 

297.3! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

DC 

340 

1025666 

!  77315A701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1350! 

17.0 ! PUMPS 

!  L 

PLAQUENINE! 

1975 

! 

1  !  1 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

-  ! 

; 

! 

! 

DC 

341 

1026260 

l  77315A701 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1350! 

17.0IPUMPS 

SLA 

PLAQUENINE! 

1975 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

DC 

342 

(026013 

!  77315A701 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

1350! 

17.0! PUMPS 

SLA 

plaouenine! 

1975 

! 

!  1  ! 

19S.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

DC 

343 

1025965 

!  77315A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1350! 

17. 0! PUMPS 

ILA 

PLAQUENINE! 

1975 

l 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

! 

DC 

344 

10261 1 2 

1  773 15A70I 

195.01 

35.01 

9.01 

-  j 

1350! 

17.0IPUMPS 

ILA 

PLAQUENINE! 

1975 

! 

1  1  I 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

t 

! 

DC 

345 

1000097 

1  77315A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1350! 

17.0! PUMPS 

SLA 

PLAQUENINE! 

1975 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

t 

! 

i 

DC 

344 

1026211 

1  773! 5A70I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1350! 

17. ol PUMPS 

ILA 

PLAQUENINE! 

1975 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

OC 

347 

1026369 

1  77315A701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1350! 

17.0! PUMPS 

ILA 

PLAQUENINE! 

1975 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.81 

-  ! 

! 

! 

S 

DC 

34? 

1026567 

1  7731 5  A  701 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1350! 

1 7 . 0 ! PUMPS 

!L4 

PLAQUENINE! 

1975 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

| 

! 

! 

DC  349 

102651  5 

1  77315A70! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1350! 

17.0! PUMPS 

!LA 

PLAQUENINE! 

1975 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

DC 

370 

1609217 

1  7741 5A  70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

14851 

1 7 .0 1  PUMP 

ILA 

PLAQUENINE! 

1979 

! 

1  !  1 

193.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

! 

OC 

371 

1609218 

l  774 15*701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1465! 

17.0! PUMP 

ILA 

PLAQUENINE! 

1979 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

DC 

372 

1009219 

1  77415A70! 

195.01 

3S.0! 

9.0! 

-  1 

1435! 

17.0! PUMP 

!LA 

PLAQUENINE! 

1979 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

i 

DC 

373 

1609220 

l  774I5A701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1485! 

17.0JPUMP 

ILA 

PLAQUENINE! 

1979 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

! 

I 

DC 

374 

1609221 

1  77415A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  { 

1485! 

17.01PUMP 

ILA 

PLAQUENINE! 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ( 

! 

! 

! 

OC 

364 

1515019 

1  902 1 5470 1 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

-  i 

1385! 

20.01  fJONE 

ILA 

PLAQUENINE! 

* 

1966 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

DC 

367 

1516238 

1  902 ! 54701 

195.0! 

35.01 

8.7! 

-  I 

13851 

20.0! NONE 

ILA 

PLAQUENINE! 

* 

1?6* 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

DC 

389 

1513164 

1  902 15  A  70 ! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

-  i 

1385! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

ILA 

PLAQUENINE! 

* 

1966 

* 

!  1  1 

195.0! 

35.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

DC 

390 

1514491 

!  9021 5470! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

-  i 

1385! 

20.0IDIESEL 

PUMP 

ILA 

PLAQUENINE! 

* 

1968 

i 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

DC 

391 

1622502 

1  774! S  470 1 

195.0! 

35.01 

8.9! 

-  ! 

1423! 

1 6.6! DIESEL 

CARGO 

SLA 

PLAQUENINE! 

1900 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.01 

1.61 

-  1 

1  PUMP 

! 

! 

DC 

392 

1022503 

1  7741 54701 

195.0! 

35.0Z 

8.9! 

-  i 

1423! 

16.61PUHPS 

ILA 

PLAQUENINE! 

1980 

! 

i  i  : 

1 95.0! 

35.03 

1.6! 

-  1 

! 

I 

I 

DC 

393 

1622504 

1  77415A701 

195. o; 

Z'.v 

8.9! 

-  i 

1423! 

16 .6 (PUMPS 

ILA 

PLAQUENINE! 

1980 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0i 

1.6! 

-  ! 

( 

1 

! 

OC 

394 

1622505 

1  774! 54701 

195.0! 

35.0! 

8.9! 

•  j 

1423! 

16.61PUHPS 

ILA 

PLAQUENINE! 

! 

1900 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

DC 

395 

1623556 

1  774154701 

195.0! 

35.0! 

8.9! 

-  ! 

1423! 

16.6IPUMPS 

ILA 

PLAQUENINE! 

1980 

! 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  I 

! 

I 

! 

DC 

396 

1623557 

1  774 !  5A70I 

195.0! 

35.0! 

8.9! 

-  j 

1423! 

16.S1PUBPS 

ILA 

PLAQUENINE! 

1980 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

( 

! 

DC 

397 

1623556 

1  774! 5470! 

195.0! 

35.0! 

8.9! 

-  i 

1423! 

16  .6 ! PUMPS 

ILA 

PLAQUENINE! 

1980 

l 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

! 

OC 

398 

1625974 

1  774 ! 5470! 

195.0! 

35.0! 

8.9! 

-  | 

1423! 

16.6 (PUN'S 

t  LA 

PLAQUENINE! 

1980 

1 

1  1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

DC 

401 

1019455 

1  1 140! 5470! 

246.0! 

50.01 

8.91 

-  ! 

2500! 

1 7.0! PUMPS 

!LA 

PLAQUENINE! 

1974 

! 

1  !  I 

246.01 

50.01 

2.0! 

-  I 

! 

! 

! 

DC 

402 

1019802 

!  114015A701 

246.0! 

50.0! 

8.9! 

-  j 

2500! 

17.0! PUMPS 

!  LA 

PLAQUENINE! 

1974 

1 

1  1  1 

246.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

| 

1 

! 

OC 

403 

1024455 

J  1 140 !  5470! 

222.0! 

50.0! 

8.9! 

-  j 

2500! 

17.0IPUMPS 

ILA 

PLAQUENINE! 

1974 

1 

!  !  1 

222.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

DC 

406 

(022517 

1  773 !5 470 ! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1300! 

1 6.6! DIESEL 

PUMP 

ILA 

PLAQUENINE! 

1977 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

! 

DC 

407 

1022566 

!  773! 5470! 

195.0! 

35.01 

6.6! 

-  | 

1300! 

16.6! DIESEL 

PUMP 

ILA 

PLAQUENINE! 

1977 

I 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

DC 

406 

1022616 

1  77315A701 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  J 

1300! 

16.6 ! DIESEL 

PUMP 

ILA 

PLAQUENINE! 

1977 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  I 

| 

! 

1 

OC 

409 

1028712 

1  773! 5470! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

-  I 

1300! 

16. 6! D IESEL 

PUMP 

!LA 

PLAQUENINE! 

1977 

1 

I  !  1 

195. OS 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

I 

DC 

411 

1000110 

1  773! 5470! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

-  ! 

1300! 

16.6 • DIESEL 

PUMP 

ILA 

PLAQUENINE! 

1977 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

! 

DC 

412 

1026621 

1  773154701 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  J 

1300! 

1 6.6! DIESEL 

PUMP 

!LA 

PLAQUENINE! 

1977 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

DC 

455 

1002646 

!  865! 5470! 

220.0! 

40.0! 

8.5! 

-  ! 

1800! 

1 5  .0! DIES  EL 

PUMP 

ILA 

PLAQUENINE! 

1969 

1 

1  !  ! 

220.0! 

40.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

OC 

470 

I  - 

!  759 ! 5470! 

220.0! 

40.0! 

8.6! 

-  f 

1600! 

13,0! PUMP 

ILA 

PLAOUEHINE! 

1960 

1 

1  1  1 

220.0! 

40.0! 

1.61 

-  ! 

! 

! 

! 

DC 

480 

1  ------ 

1  865! 5470! 

220.0! 

40.0! 

0.5! 

-  i 

1800! 

15.0 (PUMP 

SLA 

PLAQUENINE! 

1968 

1 

!  !  1 

220.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

1 

DC 

497 

1607889 

1  885 1 5470! 

195.0! 

54.0! 

8.6! 

-  J 

2200! 

17.01PUMP 

SLA 

PLAQUENINE! 

1977 

! 

!  !  ! 

195.0! 

54.0! 

2.0! 

-  I 

! 

1 

I 

OC 

490 

1028217 

1  88515A701 

195.0! 

54.0! 

8.61 

-  ! 

2200! 

17.0IPUMP 

SLA 

PLAQUENINE! 

1977 

1 

!  1  1 

195.0! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

DC 

515 

iso/ 69V 

i  2ub415a?o1 

HO.  OS 

50.01 

?-v! 

-  J 

1470! 

2o.0!N6H£ 

ILA 

PUGufcHlhEl 

1975 

1 

!  !  1 

240.0! 

50.0! 

4.3! 

-  ! 

! 

I 

! 

DC 

520 

1607890 

1  208415A70! 

240.0! 

50.0! 

7.9! 

-  ! 

1470! 

26. 0 ! NONE 

SLA 

PLAQUENINE! 

1978 

1 

1  1  1 

240.0! 

50.0! 

4.3! 

-  1 

! 

( 

! 

DC 

525 

1637570 

1  2084 ! 5  A  70 i 

240.0! 

54.0! 

7.9! 

-  f 

1470! 

26.0IN0NE 

SLA 

PLAQUENINE  t 

1980 

! 

f  1  ! 

240.0! 

54.0! 

4.3! 

-  ! 

! 

1 

! 

DC 

530 

(614000 

1  1807! 5A701 

245.0! 

50.0! 

6.01 

-  J 

1250! 

26.0! ELECTRIC  PUMPS 

SLA 

PLAQUENINE! 

1979 

1 

!  i  1 

245.0! 

50.0! 

2.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

DC 

535 

1615245 

!  1807^5470! 

245.0! 

50.0! 

6.0! 

-  ! 

1250! 

26.0! ELECTRIC  PUMPS 

ILA 

PLAQUENINE! 

1979 

540 

1 

!  E  1 

245.0! 

50.0! 

3.0! 

.  » 

! 

S 

! 

DC 

1616328 

<  1807! 5470! 

245.0! 

50.0! 

6.0! 

-  j 

1250! 

26.0! ELECTRIC  PUMPS 

SLA 

PLAQUENINE! 

1979 

1 

I  n  i 

245.0! 

50.0! 

2.6! 

-  ! 

! 

S 

1 

DC 

610 

1003095 

1  130015*70! 

250.0! 

50.0! 

8.3! 

-  ( 

2400! 

16.91N0NE 

ILA 

PLAQUENINE! 

1966 

620 

1 

1  1  ! 

250.0! 

50.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

DC 

(019109 

!  1 300! 5470! 

250.0! 

50.0! 

8.3! 

-  i 

2400! 

14.9IN0NE 

ILA 

PLAQUENINE! 

1966 

1 

1  1  1 

250.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

OC 

630 

1018263 

1  1550! 5A70I 

250.0! 

50.0! 

8.6! 

-  ! 

2400! 

16.9INQNE 

ILA 

PLAQUENINE! 

• 

1987 

1 

!  1  I 

250.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

OC 

640 

(626454 

!  1 01 015A70! 

213.0! 

40.0! 

0.6! 

-  | 

1665! 

20.0 ! NOME 

ILA 

PLAQUENINE! 

I960 

t 

! 

( 

1  !  ( 

!  !  1 

!  1  ! 

213.0! 

! 

! 

40.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

! 

( 

1 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


343 


INCH 

•1ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AMR  NUMBER 

I  COAST 

!  GUARD 

1  NUMBER 

1VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT  1 
NET  |  CODE! LENGTH! Oft DTHi  1 

RCGIS-I****!  REG.  t  RE0.1L0AD-1 
TER  1  SEE! //////! //?//!  ED  1 
TON-  1PA5EI  0VER-I0VER-I//7//1 
NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1LIGHT! 

1  CAPACITY  1  HUH*  1  IVISSfLI  > 

t  1  EST  1  CmO  HANDLING  tS  IOBSAATIHS  1  t 

1  CARSO  1  USED  1  EOUIBHEHT  tTt!  BASE  1  UAA  ! 

1////////I  BOIMT  1  LIHE-1  1  AO  1  LIhE-l  1  BUILT  1 

hcasi!  bass-  iauHT>u;/////////////m»!//////////i  or  i 

BOHEAI  EHtEAS  1  (FEET)  1  LINE-2  FEES  LINE-2  (‘REBUILT! 

l 

1  1  11 

1 

1 

1 

1 

! 

(32)  DOW  CHEMICAL  CO./  THE 

! 

\ 

1  1  11 
11  1  1 

I 

t 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

(TEXAS  DIVISION) 

1 

1  1  !  1 

1 

! 

I 

I 

! 

1981  ! 

DELTA  DIAMOND  9 

1 433301 

5513*361  48.8!  22.3! 

6.91 

600! 

-  ! 

37.01  NONE 

!TX  FREEPORT 

I 

1  1  51.0!  22.31 

6.0! 

-  1 

1 

! 

! 

1981  ! 

DELTA  DIAMOND  10 

1643604 

S513A36!  48.81  22.3! 

6.9! 

600! 

-  t 

37*01  NONE 

(TX  FREEPORT 

! 

1  1  51.01  22.3! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

DON  HUSTLER 

1506267 

211 3 A  36 1  38.0!  16.5! 

6.9! 

4801 

-  ! 

13.0! NONE 

!TX  FREEPORT 

1966  ! 

1 

!  1  36.0!  16.5! 

6.9! 

-  ! 

! 

1 

1 

1974  ! 

OLD  PUSH 

1556544 

3713A36!  52.0!  20.0! 

7.51 

1000! 

-  I 

1 1 .0 { NONE 

1  TX  FREEPORT 

! 

1  !  52.0!  20.01 

7.51 

-  ! 

! 

! 

! 

1962  I 

DC  f 7 

1009159 

30215C70!  97.6!  35.0! 

8.61 

-  j 

100! 

17.0  IPIESEL  PUMP 

!TX  FRECPORT 

1 

!  !  97.61  35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

! 

! 

«  1969  I 

PC  230 

1011025 

5941SA70!  195.0!  35.0! 

8.0! 

-  | 

1100! 

1 7. 0 ! NONE 

1TX  FRECPORT 

! 

1  !  195.0!  35.01 

1.51 

-  1 

! 

! 

I 

*  1969  1 

DC  240 

1011874 

59615A70!  195.0!  35.01 

8.0! 

-  j 

1100! 

17.0! NONE 

!TX  FRECPORT 

! 

!  !  195.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

l 

1976  ! 

DC  301 

1024813 

16371JA701  297.51  54.0! 

9.0! 

-  j 

3300! 

17.0! PUMPS 

1  TX  FRECPORT 

l 

1  1  297.5!  54.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

1976  1 

PC  304 

1026943 

1637 1 5 A 70 f  297.5!  54.01 

9.0! 

-  | 

3300! 

17.01PUMPS 

1  TX  FREEPORT 

1 

1  1  297.5!  54.0! 

2.0! 

“  ! 

! 

! 

1 

1960  ! 

PC  305 

142329ft 

20621 SA701  297.51  54.0! 

10.8! 

-  J 

3300! 

1 9.7! D 1CSEL  PUMP 

ITX  FREEPORT 

j 

1  1  297.5!  54.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1960  ! 

PC  307 

1  625973 

2082 1  SATO!  297.5!  54.0! 

10.8! 

-  j 

33001 

19.7! DIESEL  PUMP 

1  TX  FRECPORT 

1 

1  1  297.5!  54.01 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

I 

19fl0  t 

PC  308 

1426694 

20821  5 A 70 1  297.5!  54.0! 

10.6! 

-  ! 

3300! 

19.7IDIESEL  PUMP 

(TX  FREEPORT 

1 

1  1  297.5!  54.0! 

2.0! 

-  t 

! 

j 

! 

1980  ! 

DC  30* 

162(112 

208215A70!  297.5!  54.0! 

1C.  8! 

-  | 

3300! 

19.7IDIF.UL  PUMP 

!TX  FREEPORT 

! 

1  1  297.5!  54.0! 

2.01 

-  ! 

! 

! 

! 

1971  ! 

DC  315 

1001490 

90015A70!  195.01  35.0! 

6.6! 

-  | 

1350! 

17.0! PUMP 

!TX  FREEPORT 

I 

!  I  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

1971  ! 

PC  320 

1002046 

90015A70!  195.0!  35.0! 

6.6! 

-  | 

1350! 

17.0! PUMP 

ITX  **£EPORT 

1 

1  1  195.0!  35.01 

1.S! 

-  I 

! 

I 

» 

PC  325 

1002097 

90015A70!  195.0!  35.01 

6.6! 

-  1 

1350! 

17.0! PUMP 

ITX  FRC»PORT 

1971  ! 

1 

1  1  195.01  35.01 

1.5! 

-  I 

! 

i 

! 

1971  ! 

PC  330 

1002147 

900! 5 A 70 1  195.0!  35.0! 

6.6! 

-  i 

1350! 

17.01PUNP 

!TX  FREEPORT 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

PC  335 

1002196 

90015A70!  195.0!  35.01 

8.6! 

-  j 

1350! 

17 .0 !  PUMP 

ITX  FRECPORT 

! 

1 

!  1  195.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

5 

1976  ! 

PC  350 

1576671 

77315A70!  195.0!  35.0! 

9.01 

-  j 

1350! 

1 6.6! 6"  PUMP 

ITX  FREEPORT 

1 

1  l  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

19?v  ! 

PC  351 

1578872 

77315A70!  195.0!  35.01 

9.0! 

-  i 

1350! 

16.6! PUMP 

ITX  FRECPORT 

1 

l  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

!TX  FREEPORT 

I 

DC  35? 

1578073 

77315A70!  195.0!  35.01 

9.0! 

-  j 

1350! 

16.6! PUMP 

! 

1 

!  1  195.01  35.0! 

2.0! 

-  I 

! 

! 

! 

1976  1 

PC  353 

1578874 

77315A70!  195.01  35.0! 

9.0! 

-  i 

1350! 

1 6 . 6 1  pump 

ITX  FREEPORT 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1979  ! 

DC  354 

1026668 

78815A70!  195.01  35.01 

9.1! 

-  j 

1350! 

20.0! D tCSCL  PUMP 

ITX  FREEPORT 

1 

1  1  195.0!  35.01 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

19ftr  } 

PC  355 

1618802 

799J5A70!  195.0!  35.0! 

10.0! 

-  i 

1(54! 

1 6.6 ! DIESEL  PUMP 

J  TX  FRECPORT 

1 

1  t  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ITX  FREEPORT 

! 

1980  ! 

PC  356 

1618803 

7991 5 A 70 1  195.0!  35.01 

10.0! 

-  i 

1854! 

U.61DIESEL  PUMP 

l 

I  1  195.01  35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

1980  ! 

DC  357 

1621171 

799I5A70!  195.0!  35.0! 

10.0! 

-  i 

1854! 

16.6 ! DIESEL  PUMP 

ITX  FREEPORT 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

1 

1985  , 

DC  350 

1621172 

79915A70!  195.0!  35.01 

10.0! 

-  i 

1854! 

16.6! DIESEL  PUMP 

ITX  FREEPORT 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

( 

! 

! 

PC  359 

1623559 

79915A70!  195.0!  35.0! 

10.0! 

-  i 

1854! 

16.6! PI ES EL  PUMP 

*TX  FREEPORT 

1930  ! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

\9lO  l 

DC  360 

1624466 

79915A70I  195.0!  35.0! 

10.0! 

•  ! 

1854! 

16.6 (DIESEL  BUHP 

ITX  FREEPORT 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ITX  FRECPORT 

! 

DC  361 

1625982 

79915A70!  195.0!  35.0! 

10.0! 

-  j 

1854! 

16.DIDIESEL  BUHP 

1980  I 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

t 

1 

1980  ! 

DC  362 

1626910 

79915A701  195.0!  35.0! 

10.0! 

-  j 

1854! 

16.6! DIESEL  PUMP 

ITX  FREEPORT 

1 

t  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

I 

DC  365 

1513706 

90715*70!  195.0!  35.0! 

9.6! 

-  | 

1208! 

1 7.0! DIESEL  PUMP 

ITX  FREEPORT 

1968  ! 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1977  ! 

DC  405 

1022467 

773! 5*701  195.0!  35.0! 

8.61 

-  i 

1300! 

16.6! DIESEL  PUMP 

ITX  FREEPORT 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

1 

1968  ! 

DC  420 

1002345 

865 1  5*70!  220.0!  40.0! 

8.51 

-  i 

1800! 

15.018"  PUMP 

!TX  FREEPORT 

1 

!  !  220.0!  40.0! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

! 

196C  ! 

OC  425 

1002394 

665  15*70 !  220.0!  40.0! 

8.5! 

-  i 

1800! 

15.018"  PUMP 

ITX  FREEPORT 

1 

!  !  220.0!  40. C! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

! 

PC  430 

1002444 

865I5A70!  220.0!  40.0! 

8.5! 

-  i 

1800! 

15.018"  PUMP 

ITX  FREEPORT 

1968  ! 

1 

!  !  220.0!  40.01 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1968  ! 

PC  435 

1002493 

565! 5*70!  220.0!  40.0! 

8.5! 

-  j 

1800! 

15. 0! DIESEL  PUMP 

! LA  PLAQUEMINE 

{ 

!  !  22C.0!  40.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

1968  ! 

DC  440 

1002543 

865 ! SA70I  22C.O!  40.0! 

8.5! 

-  j 

1800! 

15.01ft"  PUMP 

!TX  FREEPORT 

1 

!  !  220.0!  40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1968  ! 

PC  445 

1002592 

665! 5*70!  220. 0!  40.0! 

8.5! 

-  j 

1800! 

15*0!6"  PUMP 

ITX  FREEPORT 

1 

!  !  220.0!  40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1964  ! 

PC  495 

1003046 

620! 5A70!  220.0!  40.0! 

8.6! 

-  i 

1800! 

13.01  DIESEL  PUMP 

ITX  FREEPORT 

l 

!  !  22C.0!  40.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1969  ! 

PC  710 

1523657 

1754! 5*70 !  260.0!  50.0! 

8.9! 

-  j 

2400! 

22.0! ELECTRIC  PUMPS 

ITX  HOUSTON 

1 

1 

1  !  260.0!  50.0! 

!  i  !  ! 

2.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(40)  DOW  CHEMICAL  COMPANY/ 

1 

THU 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

i 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

7 ! CA  PITTSBURG 

! 

! 

1961  ! 

PCU  1 

1287336 

1 5571 4*40!  250.0!  54.0! 

11.0! 

-  i 

3500! 

32. 8! DRY  CONVEYOR  WE 

! 

1 

!  !  250.0!  54.0! 

!  !  !  1 

1.8! 

; 

-  ! 

! 

!  SLURRY  SYSTEM 
! 

! 

! 

! 

! 

(17)  DOUDT  t  IACHER/  INC. 

1 

i 

!  !  !  ! 

!  1  *  f 

i 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

*  1968  ! 
! 

DOT 

1239463 

! 

66 13*36!  86.0!  20.5! 

!  !  86.0!  20.5! 

7.4! 

7.4! 

850! 

-  ! 
-  ! 

26.0! NONE 
! 

!TN  CLIFTON 
! 

JEAN  LYNN 

1  - 

l 

1 313*36 !  44.0!  18.0! 

!  !  44.0!  U.GJ 

1.5! 

1.5! 

150! 

-  i 

-  i 

22. 0! NONE 

1 

!TH  CLIFTON 
! 

1961 

! 

LEE  9 

1260736 

35 ! 3 A3 6 !  56.0!  U.O! 

6.0! 

270! 

-  ! 

26.01NONE 

!TN  CLIFTON 

1950  ! 

l 

!  !  56.0!  15.0! 

6.0! 

» 

-  ! 

; 

! 

. 

ABL  232? 

1273565 

! 

673! 4* 46 !  1 >5.0!  35.0! 

!  !  105.0!  35.0s 

8.0! 

1.5! 

i 

1300! 
-  ! 

11.0! NONE 
! 

!TN  CLIFTON 
! 

1957 

ABL  2524 

1273558 

f 

623! 4A46!  195.0!  35.0! 
!  !  195.0!  35.0! 

6.0! 

1.5! 

"  ! 

o 

o 

M  1 

11  *  0 ! NONE 
! 

|TN  CLIFTON 
! 

1957 

ABL  2526 

1273614 

1 

623I4A46!  195.0!  35.0) 
!  !  195.0!  35.0! 

8.0! 

1.5! 

“  ! 

1300! 
-  ! 

11.0! NONE 
! 

!TN  CLIFTON 
! 

1957 

ABL  2527 

1273615 

! 

623! 4A46!  195.0!  35.0! 
!  !  195.0!  35.0! 

8.0! 

1.5! 

-  I 

1300! 
-  ! 

11 .0 ! NONE 
{ 

!TN  CLINTON 
! 

1957 

H  43 

1290672 

! 

854I4A41!  195.0!  35.0! 
!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

"  i 

1500! 
-  ! 

1 9*oi NONE 
! 

!TN  CLIFTON 

1 

1962 

H  57 

1283196 

1 

* 

1 

340UA40J  195.0!  35. 0! 
!  !  195.0!  35.0! 

!  !  !  ! 

t  !  !  ! 

12.0! 

12.0! 

! 

1448! 
-  ! 
! 
! 

16.01  NONE 
! 

! 

! 

!TN  CLIFTON 
! 

! 

1962 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


EN6R! 

DXST!  OPERATOR 

1  1 VTCCI  DIMENSIONS  ! DRAPT1 

!  NET  {CODE (LENGTH! OR DTH 1  { 

(CAPACITY! 
!  ! 

HUH-  ! 
EST  1 

1  V  E  S  S  E  L  ! 
CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  1 

VESSEL  NAME  ADD  NUMBER 

1 

! 

! 

COAST 

CUARD 

NUMBER 

I  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  IPAGE!  OVER-! OVER-! /////! 

!  NAGS  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

!  C A RGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENGERS  ! 

POINT  !  LINE-1  1  AO!  LINE-1  1 
(LIGHT) !//////////////// !TD! //////////* 
( FEET) !  LINE-2  IEE!  LINE-2  1 

(17)  DOWDY  G  LACHER#  INC* 

I  i 

1  ! 

1 

! 

j 

! 

! 

! 

(CONTINUED)!  ! 

1  1 

! 

( 

1 

! 

! 

I 

X  900 

j  -  | 

6(1 14*40! 

195.0! 

35.0! 

4.01 

- 

1314! 

13.7 ! NONE 

ITN 

CLIFTON 

!  ! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

X  901 

!  -  ! 

68114A401 

195.0! 

35.0! 

4.0! 

- 

1314! 

1 3.7 !  NONE 

ITN 

CLIFTON 

!  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

1 

X  910 

1267(45  I 

696UA401 

195.1! 

35.0! 

8.0!' 

- 

1400! 

12.0! NONE 

ITN 

CLIFTON 

!  ! 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

1.4! 

-  | 

| 

! 

X  912 

126(431  i 

69614A401 

195.1! 

35,0! 

8.0! 

- 

1400! 

12. 0! NONE 

ITN 

CLIFTON 

!  ! 

!  1 

1  l 

t  ! 

195.1! 

! 

35.0! 

1 

1.4! 

! 

! 

! 

I 

! 

(32)  DOWELL  SCHLUNBERGER 

!  t 

!  1 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

( 

! 

! 

CREOLE  DIAMOND 

1645345  ! 

13311A03! 

132.0! 

36.0! 

6.0! 

9001 

274! 

44.012  588-G.P.M. 

DSLILA 

INTRACOAS- 

1  ! 

!  ! 

132.0! 

36.0! 

4.6! 

-  ! 

(TRIPLEX  PUMPS 

! 

TAL  CITY 

DC  19-14 

I  -  ! 

44914A90! 

120.0! 

30.01 

4.0! 

- 

260! 

53.5 (HAND  CHAIN  HOISTILA 

VENICE 

!  ! 

!  1 

120.0! 

30.0! 

2.5! 

-  ! 

! 4  TRIPLEX  PUMPS  ! 

DC  19-16 

J  ------  | 

44914A90! 

130.0! 

35.0! 

6.0! 

- 

375! 

42.012  S48-6.P.K. 

DSLILA 

VENICE 

!  ! 

!  ! 

1  1 

1  1 

130.0! 

! 

35.0! 

! 

3.0! 

! 

! 

(TRIPLEX  PUMPS 
I 

! 

! 

(20)  DRAVO  BASIC 

MATERIALS 

!  1 

coi.  ! 

i  1 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

CAPTAIN  IUA 

1559019  ! 

7U13A3M 

60.0! 

21.01 

2.91 

730! 

-  ! 

29.01  NONE 

IWV 

CHARLESTON 

!  ! 

60.0! 

21.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

CARL  POTTS 

1571099  1 

60.5! 

22.0! 

4.0! 

850! 

-  j 

35 .0! NONE 

iwv 

NEW  MAR- 

!  ! 

(0.61 

22.0! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

TINSVILLE 

GEORGE  6 

1260450  ! 

>4.9! 

14.5! 

4.5! 

400! 

-  ! 

27.0 ! NONE 

!WV 

NEW  MAR- 

1  ! 

! 

52.0! 

14.5! 

4.5! 

! 

-  I 

! 

! 

TINSVILLE 

HELEN  R 

UUKO  1 

28I3A36! 

48.2! 

18.0! 

4.6! 

440! 

-  ! 

23.0!  NONE 

IWV 

CHARLESTON 

I  ! 

!  ! 

50.0! 

18.0! 

4.6! 

» 

-  I 

! 

! 

PAUL  D 

1502704  ! 

5713A35! 

38.2! 

21.0! 

6.6! 

760! 

-  t 

27.1 (NONE 

!WV 

NEW  MAR- 

1  ! 

1  1 

56.2! 

21.0! 

5.6! 

! 

-  I 

I 

! 

TINSVILLE 

VIENNA 

1272318  I 

3113A35! 

48.5! 

16.9! 

4.0! 

450! 

-  ! 

21 .3) NONE 

IWV 

NEW  MAR- 

!  ! 

!  ! 

53.0! 

17.3! 

4.0! 

-  1 

! 

! 

TINSVILLE 

NO  25 

!  -  I 

13614A43! 

100.0! 

26.2! 

6.2! 

- 

350! 

8. 0! NONE 

IWV 

NEW  MAR- 

1  1 

I  1 

100.0! 

26.2! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

TIN  VXLLE 

NO  27 

j  -  1 

136I4A4*} 

100.0! 

2  6 .  >  * 

6.2! 

- 

350! 

4. 0 ! NONE 

Iwv 

ST.  MARYS 

l  i 

!  i 

100.0! 

26.2! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

NO  34 

!  -  : 

1451**43! 

100.0! 

26.0! 

6.5! 

- 

350! 

8.0! NONE 

iwv 

CHARLESTON 

|  ' 

i  i 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

APPLE 

!  ! 

!  1 

125.0! 

26.0! 

1.5! 

•  ! 

! 

! 

GROVE 

NO  120 

42514A40! 

175.0! 

76.1! 

8.51 

- 

1030! 

11.5!  NONE 

!MV 

APPLE 

j  ; 

!  1 

<75. Ji 

■'6*1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

GROVE 

;  ; 

1  1 

175.01 

24.0/ 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

Nt  1H 

!  ! 

2  ! 

172.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

j  -  1 

3*' 14640! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

10"0! 

11.0IN0NE 

IWV 

PARKERS- 

!  ! 

1*4.0! 

?6*Jt 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

BURG 

!  1 

2  1 

175.0! 

26.0! 

%  ! 

-  ' 

! 

I 

GROVE 

Nv  144 

1  -  j 

4H»6A40! 

175.0! 

?'  0! 

v.j! 

- 

10J0 

1 0.0 ! NONE 

IWV 

PARKERS- 

!  ! 

!  1 

175.0! 

yt.)i 

1.5! 

-  I 

! 

1 

BURG 

NO  151 

!  -  ! 

71.(4440! 

175.0! 

26.0! 

4.0! 

- 

900! 

11.6  .NONE 

IWV 

APPLE 

1  ! 

!  2 

175.0! 

2'i.O! 

2.0! 

-  ! 

; 

I 

GROVE 

NO  152 

I  -  j 

364UA40! 

175.0! 

76.0! 

8.0! 

- 

1100! 

1 1 .0! NOME 

!WV 

PARKERS- 

!  ! 

1  ! 

175.0! 

i  6  *0! 

2.0! 

-  ! 

! 

BURG 

NO  140 

32424A40! 

175.0! 

26.0! 

4.0! 

- 

900! 

lO.oiAONE 

!WV 

CHARLESTON 

!  ( 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

-  ; 

! 

! 

NO  (41 

\  - -  1 

4(/J4A4P! 

17'*1! 

26.1! 

8.7! 

• 

1001? 

11.4!  NONE 

iwv 

CHARLESTON 

1 

2  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

NO  147 

!  -  ! 

41214/^0! 

175.1! 

26.1! 

4.7! 

- 

946/ 

11 • 4 (NONE 

!UV 

PARKERS- 

;  ; 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

8URG 

!  ! 

1  1 

r;.i! 

W.1I 

1.6! 

•  I 

1 

I 

NO  '64 

1  -■  «-*  | 

'C0KA4O* 

175.1! 

26.11 

8  / 

- 

tu(J9 ! 

14.8 ! NONE 

!WV 

charleston 

I  ! 

!  ( 

175.1! 

26.1! 

l.S! 

-  ( 

i 

!W,‘ 

CHARLESTON 

4.7! 

i  1 

!  ! 

175.M 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

{*■>  170 

412UA40! 

175.0! 

2^.0! 

■  7! 

- 

1001! 

11.4JN0HE 

IWV 

MARYS 

!  1 

,  ! 

175.0! 

{6.0! 

wi 

i 

I 

f 

1  ! 

1  » 

175.0! 

76.0! 

4  6! 

-  i 

! 

: 

NP  172 

1  -  | 

S00(4A4Cf 

1  ! 

175.01 

26.0! 

3.  M 

- 

1005 ! 

1/  'JNONE 

IV/ 

! 

CHARLESTON 

!  1 

175.0! 

24.01 

1.5! 

-  ! 

! 

NO  173 

!  -  ! 

512f4r.V0! 

175,  )! 

26.0! 

8.7! 

- 

945!  * 

14.21  NONE 

IWV 

CHARLESTON 

!  ! 

1  ! 

175.0! 

26.01 

*.7! 

-  1 

*, 

i 

NO  17V 

j  -  j 

5121**401 

175.0! 

26  01 

4.7! 

- 

9451 

14  .c !  NONE 

1V7 

CHARLESTOI 

!  ! 

!  1 

1*%  wl 

24.0 

1.7! 

-  ! 

! 

l.^mONE 

! 

JEW  MAR 

!  ! 

!  I 

175.0! 

26.0} 

1.5» 

! 

I 

TIN  VXLLE 

- 

!  ! 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.7! 

-  _  * 

I 

! 

1  1 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

-  1 

‘  ! 

! 

BURG 

CL  INLeSTOM 

1  t 

1  1 

m*it 

26.1! 

1.7! 

-  t 

1 

! 

NO  179 

1  — ■ — ■  1 

48614A40! 

175.1! 

26.1! 

8.7: 

- 

981! 

1S.6IN0NE 

IWV 

CHARLESTON 

!  ! 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.71 

-  ! 

1 

1 

NO  140 

|  | 

41 21 4A401 

175*  4 ! 

26#  1! 

8.7! 

- 

1006! 

11.52  NONE 

IWV 

APPLE 

j  1 

1  1 

175.1/ 

26.11 

1.*! 

i 

-  ! 

! 

I 

GROVE 

t  1 

i  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

!  ! 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

j 

: 

NO  143 

S0014A40! 

175.1! 

26.1! 

8.7! 

- 

1009! 

14.01NONE 

tyw 

CHARLESTON 

1  1 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

• 

1  1 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

GROVE 

1  1 

1  1 

175.1! 

26.11 

1.5! 

-  1 

( 

1 

!  1 

!  ! 

175.1! 

26.11 

1.6! 

-  I 

I 

» 

NO  144 

1  ......  %l 

50014A401 

175.1! 

26.1! 

4.7! 

- 

1009! 

l4.d !  NONE 

WV 

1 

CHARLESTON 

!  1 

1  1 

175.11 

2tf.1l 

1.52 

-  ! 

! 

HO  149 

1  ------  J 

50014A40! 

175. 1£ 

26.1* 

8.7! 

- 

993! 

*5.1  1  MONF 

Iwv 

charleston 

i  I 

1  1 

175*1! 

26. 1! 

1.6! 

-  ! 

t 

! 

J  MU 

!  1 

!  I 

*  1 

t  1 

J  ! 

!  ! 

175.0! 

• 

! 

2L.0! 

! 

1 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

YEAR  : 
BUILT 
OR 

•REBUILT! 


1953  t 
19S3  ! 
1f$3  I 

1953  I 

1941  I 

1965  i 
1980  ! 

1974  ! 
1976  ! 
1950  ! 
1961  I 

1966  ! 
1956  | 
1931  ! 
1931  I 
1947  J 
1934  ! 

1952  ! 
1947  i 
1947  ! 
1«47  I 

1954  I 

1956  I 
*  1949  ! 

1950  ! 
1946  ! 

1955  I 

1954  I 
1950  ! 

1953  ! 

1954  ! 
1958  I 
1950  ! 

1955  ! 

1955  i 
1955  ! 

1957  } 

1957  I 

1953  ! 

! 

r 

1955  ! 
1953  I 

1«57  • 

1958  I 

1950  ! 

1951  J 
1955  ! 
1950  t 
1953  * 
1957  ! 
1938  J 


CNGA! 

DIST1 

OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  HANE  AND  NUMBER  1  GUARD 

!  NUMBER 

(20)  DRAVO  BASIC 

! 

1 

MATERIALS  COI. 
(CONTINUED)! 

NO  191 

!  - 

NO  192 

1  - 

NO  225 

!  . 

NO  (00 

I  - 

NO  401 

,  - 

NO  402 

1  - 

NO  403 

NO  404 

,  - 

NO  405 

NO  40C 

i  - 

NO  407 

NO  408 

!  - 

NO  409 

NO  410 

1  - 

NO  411 

!  - 

NO  412 

V  - 

NO  413 

l  - - 

NO  414 

1  - 

4 

NO  415 

i  - 

NO  416 

NO  417 

NO  424 

j  - 

NO  425 

) 273455 

NO  426 

j  ... - 

HO  427 

NO  428 

!  - 

NO  429 

!  - 

NO  430 

i  - 

NO  431 

NO  433 

NO  435 

! 275424 

NO  441 

1275358 

NO  446 

1275356 

NO  458 

1285199 

NO  465 

1285206 

NO  481 

NO  482 

!  — - 

NO  483 

!  - 

NO  485 

!  - 

NO  487 

!  - 

NO  488 

!  - 

NO  489 

j  - 

NO  490 

!  - 

NO  491 

!  - 

NO  494 

1  - 

NO  496 

!  - 

NO  497 

!  - 

OFS  255 

1  - - - 

TCAC  'SO 

!  — - 

! 

(16)  DRAVO  BASIC 

! 

MATERIALS  CO!.s  INC. 

BESSIE  LEE 

1271893 

MARY  E. 

1254244 

AG  2 

!  - 

( 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  V! 

1VTCC1  DIMENSIONS  IDRAFT! 

NET  ! CODE! LENGTH!  BRDTHJ  I 
REGIS-1****!  AEG.  I  REC.ILOAD-1 
TEA  !  SEC!//////!/////!  ED  1 
TON-  (PAGE!  0VEA-10VEA-1/////1  HORSE 
NAGE  t  IV  !  ALL  I  ALL  I  LIGHT!  P^MER 


SSEL'i 

CAPACITY*,  HIGH-  1  I  V  E  S  S  E  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 
CARGO  !  FIXED  1  ERUXPHENT  fTCl  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  I AO!  LINE-1 

PASS-  I (LIGHT)! //////////////// ITD! ////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE -2  ICC!  LINE-2 
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! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


!  ! 

2713A36! 
!  ! 

26! 3A36! 
!  t 


l  I 
49.8!  18.8! 
58.0!  18.8! 
46.1!  13.8! 
50.0!  14.0! 


250I4A43!  110.0!  30.0! 
1  I  110.0!  30.0! 

!  !  !  ! 

I  !  I  ! 


I 


517  ]4A40 ! 

175.0! 

26.0! 

8.6! 

- 

! 

900! 

14.9 ! NONE 

1  wv 

CHARLESTON! 

1958  1 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.3! 

! 

-  1 

! 

! 

I 

! 

517I4A40! 

175.01 

26.01 

8.61 

- 

t 

900! 

14.91  NONE 

1  WV 

CHARLESTON! 

1958  ! 

!  ! 

175.01 

26.0! 

1.5! 

* 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

36414*401 

175.01 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

1 1 .0 1  NONE 

lwv 

PARKERS-  ! 

1957  ! 

)  ! 

175.01 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

I 

BURG  ! 

! 

291I4A43! 

150.0! 

30.01 

7.5! 

- 

! 

800! 

10.0! NONE 

!WV 

ST.  MARYS  ! 

1960  ! 

i  1 

150.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  1 

! 

I 

! 

! 

291 14A431 

150.0! 

30.01 

7.51 

- 

! 

8001 

10.01NONE 

IWV 

ST.  MARYS  ! 

1960  ! 

!  ! 

150.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1960  ! 

29H4A43! 

150.0! 

27.0) 

7.5! 

- 

! 

700! 

10.0! NONE 

lwv 

PARKERS-  ! 

f  ! 

150.0! 

27.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

• 

BURG  I 

! 

291 ! 4A43! 

150.0! 

27.0! 

7.5! 

- 

! 

700! 

10.0! NONE 

iwv 

NEW  HAR-  i 

1960  l 

!  ! 

150.0! 

27.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

TINSVILLE  ! 

! 

29U4A43! 

150.0! 

27.01 

7.5! 

- 

1 

7001 

10.0 l NONE 

IWV 

PARKERS-  I 

1960  ! 

!  ! 

130.0! 

27. C! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

BURG  ! 

! 

29U4A43! 

150.0! 

27.0! 

7.51 

- 

! 

700! 

10.0 (NONE 

IWV 

NEW  MAR-  ! 

1940  ! 

!  ! 

150.0! 

27.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

TINSVILLE  ! 

! 

29K4A43! 

150.0! 

27.0! 

7.5! 

- 

! 

7001 

10.01  NONE 

!WV 

NEW  HAR-  ! 

1960  ! 

!  1 

150.0! 

27.0! 

I.Ot 

! 

-  ! 

! 

! 

TINSVILLE  I 

1 

291 ! 4A43 ! 

150.0! 

27.0! 

7.5! 

- 

! 

700! 

10.0! NONE 

IWV 

NEW  MAR-  | 

1960  ! 

!  ! 

150.0! 

27.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

I 

1 

TINSVILLE  ! 

! 

1960  ! 

291 (4A431 

150.0! 

27.0! 

7.5! 

- 

1 

700! 

10.0! NONE 

IWV 

ST.  MARYS  ! 

!  i 

130.0! 

27.0! 

(.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1960  ! 

291UA43! 

150.0! 

27.0! 

7.5! 

- 

! 

700! 

10.0 1  NONE 

IWV 

NEW  MAR-  ! 

!  ! 

150.0! 

27.01 

1.0! 

! 

-  ! 

j 

! 

TINSVILLE  ! 

! 

31214A46! 

15C.0I 

30. '! 

t.O! 

- 

! 

800! 

1.0! NONE 

iwv 

NEW  MAR-  ! 

1965  ! 

!  ! 

150.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  t 

! 

l 

TINSVILLE  t 

! 

1965  ! 

31214A46! 

150.0! 

30.0! 

e.o! 

- 

i 

800! 

6.0! NONE 

lwv 

PARKERS-  ! 

!  ! 

130.0! 

30.0! 

1.5! 

l 

-  I 

! 

! 

BURG  ! 

1 

31214*46! 

1 50.0! 

30.0! 

8.0! 

- 

! 

jOOl 

8 .0! NONE 

IWV  NEW  MAR-  J 

1965  ! 

1  ! 

150.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

TINSVILLE  ! 

! 

31214*461 

150.0! 

30.91 

8.0! 

- 

! 

800! 

6.01  A.ONE 

!WV 

ST.  MARTS  ! 

1965  ! 

!  ! 

150.0! 

30.01 

1.3! 

! 

-  ! 

\ 

l 

I 

! 

29114)43! 

1?).0l 

30.0! 

7.5! 

- 

! 

800) 

10.00.0NI 

!WV 

NEW  MAR-  ! 

1965  ! 

!  1 

150.0! 

30.0! 

1.05 

! 

-  I 

! 

1 

TINSVILLE  ! 

! 

79H4A43! 

150.0! 

30.0! 

7.5! 

! 

400/ 

10.0! NONE 

iwv 

NEW  MAR-  ! 

1965  ! 

!  ! 

150.0! 

30.0! 

1.0! 

f 

-  \ 

! 

! 

TINSVILLE  ! 

! 

1966  ! 

312UU3! 

150.0! 

30.0! 

7.5! 

* 

! 

800! 

10.0! NONE 

lwv 

NEW  MAR-  ! 

!  i 

150.0! 

30.C! 

7 .01 

! 

-  ! 

! 

! 

TINSVILLE  ! 

! 

1966  I 

31214A43! 

150.0! 

30.0! 

7.5! 

- 

* 

aoo: 

lO.Olv^NE 

!  WV 

NEW  MAR-  ! 

!  ! 

150.0! 

3u.O! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

I 

TINSVILLE  1 

! 

328I4A40! 

1^5.0! 

25.01 

9.3! 

- 

! 

800! 

13.01  NONE 

!WV 

APPLE  ! 

1«$7  ! 

!  ! 

1.5.0! 

25.0! 

2.0! 

1 

-  t 

i 

! 

GROVE  ! 

! 

364I4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

11.C1N0NE 

!MV 

APPLE  ! 

1957  ! 

!  ! 

175.0! 

26.  OJ 

1  .St 

! 

-  1 

! 

! 

GROVE  ! 

! 

21 8! 4A43! 

135.0! 

26.0! 

6.5! 

- 

! 

500! 

6.0! NONE 

IVV 

NEW  MAR-  ! 

1958 

!  ! 

135.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

. 

! 

TI'iSVILLE  ! 

1 

1958 

21314*431 

135.0! 

26.0! 

6.5! 

- 

! 

5001 

8.oi«o*;e 

!WV  N£n  mar-  ! 

!  ! 

135.0! 

26.0! 

1.3! 

i 

- 

* 

I 

TINSVILLE  ! 

! 

I960 

291 !  4  A43 1 

150.0! 

30.0! 

7.5! 

- 

! 

700! 

10.01 NOME 

!WV 

PARKERS-  I 

!  ( 

150.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

BURG  1 

! 

1960  ! 

29114A43! 

150.0! 

30.0! 

7.5! 

- 

! 

700! 

1 0.0 1  NONE 

lwv 

NEW  MAR-  ! 

!  ! 

150.0! 

30. Cl 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

TINSVILLE  ! 

! 

29M4A43! 

150.0! 

30.01 

7.5! 

- 

! 

700! 

10.0! NONE 

IWV  NEW  MAR-  ] 

1960 

!  ! 

150.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

TINSVILLE  ! 

! 

364I4F46! 

175.01 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1000! 

10.0! NONE 

iwv 

APPLE  ! 

1958 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

j 

-  » 

! 

! 

GROVE  1 

1958 

413I4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

990! 

12.01  NONE 

!UV 

PARKERS-  i 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

I 

BURG  ! 

33114F46! 

140.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

6001 

10.0 ! NONE 

!W* 

PARKERS-  ! 

1957 

!  ! 

140.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

BURG  ! 

33114*46! 

140.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

600! 

10.0! NONE 

!WV 

NEW  MAR-  ! 

1958 

!  ! 

140.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

TINSVILLE  ! 

j 

331I4A46! 

140.0! 

25.0! 

8.3! 

“  - 

! 

675! 

12.4! NONE 

iwv 

APPLE  ! 

1958 

!  ! 

140.0! 

25.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

GROVE  ! 

364I4A40! 

175.01 

26.0! 

9.5! 

- 

1 

1000! 

11.0! NONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1960 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

36414*40! 

175.0! 

26.01 

9.S! 

- 

i 

1000! 

1 1 .0 ! NONE 

!WV 

NEW  MAR-  ! 

1960 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

I 

1 

TIN  VILLE  ! 

1917 

146I4A431 

100.0! 

26.0! 

6.2! 

- 

I 

400! 

9.1 ! NONE 

IWV 

PARKERS-  ! 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.1! 

l 

-  ! 

! 

! 

BURG  ! 

14614*43! 

100.0! 

26.0! 

6.2! 

- 

! 

400! 

9.1  f  NONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1937 

i  ! 

100.0! 

26.0! 

1.1! 

! 

-  ! 

! 

! 

14614*43! 

100.0! 

26.0! 

6.2! 

- 

! 

400! 

9.1 ! NONE 

i  WV 

PARKERS-  ! 

1937 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.11 

! 

-  ! 

! 

! 

BURR  ! 

1937 

146I4A43! 

100.0! 

26.0! 

6.2! 

- 

! 

400! 

9. 1 {NONE 

!WV 

PARKERS-  ! 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.1! 

! 

-  | 

! 

! 

BURG  ! 

14614*43! 

100.0! 

26.0! 

6.2! 

- 

! 

400! 

9.1 ! NONE 

!WV 

PARKERS-  ! 

1937 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.1! 

I 

-  ! 

I 

! 

BURG  ! 

1 4614*43! 

100.0! 

26.0! 

6.2! 

- 

! 

400! 

9.1! NONE 

!VV 

PARKERS-  1 

1937 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.1! 

! 

-  I 

! 

! 

BURG  ! 

14614*63! 

100.0! 

26.0! 

6.2! 

- 

! 

400! 

9.1!  NONE 

iwv  PARKERS-  ! 

1937 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.1! 

! 

-  ! 

I 

! 

BURG  ! 

14614*43! 

100.0! 

26.0! 

6.2! 

- 

! 

400! 

9.1 1  NONE 

lwv 

PARKERS-  i 

1937 

1  ! 

100.0! 

26.0! 

1.1! 

! 

-  I 

I 

! 

BURG  ! 

1»37 

14614A43! 

100.0! 

26.0! 

6.2! 

- 

! 

400! 

9.1 (NONE 

IWV 

PARKERS-  1 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.1! 

! 

-  ! 

f 

I 

BURG  ! 

1937 

14614443! 

100.0! 

26. C! 

6.2! 

- 

! 

400! 

9.1 ! NONE 

lwv 

PARKERS-  ! 

!  1 

100.0! 

26.0! 

1.1! 

! 

-  ! 

! 

! 

BURG  ! 

175.0! 

26*0! 

6.2! 

- 

i 

500* 

9,0»W0NF 

IWV 

PARKERS-  1 

1957 

!  ! 

135.0! 

26.0! 

1.1! 

! 

-  | 

J 

! 

BURG  1 

182! 4*43! 

135.0! 

26.0! 

6.2! 

- 

! 

500! 

9.o! NONE 

!VV 

PARKERS-  ! 

1057 

t  i 

liS.O! 

26.0! 

1.1! 

1 

-  J 

! 

! 

BURG  ! 

16214*431 

135.0! 

26.0! 

6.2! 

- 

! 

500! 

9 ,0  SHONE 

!WV 

PARKERS-  I 

1957 

!  ! 

135.0! 

26.01 

1.1! 

! 

-  t 

! 

! 

BURG  ! 

36414A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

11 .0 ( NONE 

!VV 

CHARLESTON! 

1960 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  « 

! 

! 

14514A43! 

100.0! 

26.0! 

6.5! 

- 

! 

350! 

8.0! NONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1947 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

3.7! 

680! 

25 .01  NONE 

!FL 

CHATTJHOO-I 

1956 

5.7! 

! 

—  | 

! 

! 

CHCE  ! 

5.5 ! 

600! 

-  J 

25.0! NONE 

f  FL 

CHA1TAHOO-! 

1943 

5.3! 

! 

1 

j 

CHEC  J 

7.0! 

4001 

9 .0! NONE 

if  l 

CHATTAHOO-! 

1957 

1.2! 

! 

! 

! 

! 

» 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

CHEE  ( 

I 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  HUP9ER 

i  COAST 

1  GUARD 

1  NUMBER 

!  1VTCCI  DIMENSIONS  * 

1  NET  1  CODE (LENGTH IBRD  TP I 
*!R£.I$-!***M  REG.  1  REC.J 
!  TER  1  SEE1//F ///!/////* 

1  TON-  ! PACE (  OVER-IOVER-I 

1  NAGE  1  TV  f  ALL  I  ALL  t 

DRAFT! 

! 

LOAD-! 

ED  ! 
/////* 
LIGHT! 

HORSE! 

ROVER* 

CAPACITY*  HIGH-  I  (VESSEL 

*  EST  *  CARGO  HANDLING  IS  DERATING 
CARGO  *  FIXED  (  EQUIPMENT  1TC!  BASE 

////////!  POINT  !  LINE-1  *40!  LINE-1 

PASS-  1  (LIGHT) ! ////////////////I  TO* ////////// 
EHGSRS  !  (FEET)!  LXNE-2  SEE!  LUE-2 

! 

! 

YEAR  ! 
PUILT  ! 
OR  1 

•REBUILT ! 

(16)  DRAVO  8AS1C 

NATERIALS 

1 

J 

CO!.*  INC. 

1  l  1 

I  )  1 

*  i  ! 

* 

* 

! 

! 

1 

1 

l 

! 

! 

i 

! 

t 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

(CONTINUED) ! 

*  !  ! 

* 

* 

1 

! 

! 

! 

AC  S 

j  - 

I  2S0I4A43I 

110.0* 

30.0* 

7.0! 

—  i 

400! 

9»  0! NONE 

!FL 

CHATTAHOO- 

1957 

1 

1  t  ! 

110.0! 

30.0! 

1.2! 

-  ! 

( 

! 

CHCE 

NO.  401 

1291351 

!  434 !4A43* 

160.0* 

40.0! 

7.0* 

-  I 

900! 

9, M  NONE 

!  FL 

CHATTAHOO- 

1963 

l 

I  *  l 

160.01 

40. Ct 

1.51 

-  I 

I 

! 

CHCE 

NO.  402 

1291366 

1  434*  4A43! 

160.0* 

40.01 

7.0* 

•  j 

9001 

9.MN0NE 

1  FL 

CHATTAHOO- 

1963 

l 

!  *  l 

160.0* 

4.0.01 

1.5! 

-  I 

! 

! 

CHEC 

NO.  403 

1291367 

(  439  *  4A43* 

160.0* 

40.0! 

8.0* 

-  j 

1000! 

9.0 ! NONE 

(FL 

CHATTAHOO- 

1965 

1 

1  !  ! 

140.0* 

40.0) 

1.5! 

-  * 

1 

! 

CHEE 

NO.  404 

1291461 

1  43914A43! 

160.0* 

40.0! 

6.0! 

-  * 

1000! 

9.01  NONE 

1  FL 

CHATTAHOO- 

1965 

! 

1  (  t 

160.0* 

40.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

CHEE 

NO.  415 

!  . 

!  439*  4A43! 

160.0* 

40.0! 

8.0! 

-  i 

1000! 

9.0! NONE 

!  FL 

CHATTAHOO- 

1965 

! 

1  1  1 

16C.0! 

40.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

CHEC 

NO.  41? 

! 500009 

1  43914A43! 

160.01 

40.0* 

:.o* 

-  j 

1000! 

9.0! NONE 

1  FL 

CHATTAHOO- 

1965 

{ 

(  *  1 

160.0* 

40.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

CHCE 

NO.  418 

1500010 

1  439I4A431 

160,0! 

40.0! 

8.0* 

-  * 

1000! 

9. 0! NONE 

!  FL 

CHATTAHOO- 

1959 

! 

!  !  i 

IfcO.Ot 

40.0! 

1.5! 

-  ) 

! 

! 

CHEE 

NO.  421 

j  - 

t  43914A43! 

160.0* 

40.0* 

3.0! 

-  * 

1000) 

9.0*  NONE 

!FL 

CHATTAHOO- 

1965 

) 

*  *  \ 

160.01 

40.0* 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

CHEE 

NO.  422 

t  - 

*  439*  4 A43* 

160.0! 

40.0! 

8.0! 

-  * 

1000! 

9.0! NONE 

1FL 

CHATTAHOO- 

1965 

! 

*  1  * 

160.0* 

40.0* 

1.5! 

-  ! 

| 

! 

CHEE 

SB  304 

j  - 

J  250I4A43* 

110.0* 

30.0! 

7,0* 

-  j 

400! 

9.0! NONE 

J  FL 

CHATTAHOO- 

1959 

I 

1  I  t 

110.01 

30.0! 

1.2! 

-  ! 

! 

! 

CHEC 

SB  305 

l  - 

!  250*44431 

110.0! 

30.0! 

7.0* 

-  j 

400! 

9.0! NONE 

IFL 

CHATTAHOO- 

1959 

l 

1  !  ! 

■710.0* 

30.0* 

1.2! 

-  ! 

( 

! 

CHEC 

SB  306 

j  - 

*  250*4443 ! 

110.0* 

30.01 

7.0! 

-  j 

400! 

9.01  NONE 

!FL 

CHATTAHOO- 

1959 

! 

! 

i  !  ! 

1  *  * 

1IC.C* 

! 

30.0! 

! 

1.2! 

* 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

CHEE 

(16)  OfttVO  SASIC 

MATERIALS 

! 

CO!.*  INC. 

1  !  ! 

!  t  1 

* 

* 

J 

! 

! 

! 

j 

i 

I 

! 

! 

CATHERINE  M 

! 251 787 

i  25*3435* 

41.3* 

1  5. Cl 

4.9! 

550* 

-  ! 

25.0! NONE 

!  AL 

MONTGOMERY 

•  1078 

! 

!  t  I 

49,3! 

15.0! 

4.9* 

-  ! 

1 

! 

i 

eagle 

! 251 338 

!  26*  3436! 

50.0! 

17.0! 

6.0* 

4411 

-  ! 

14. 3! NONE 

1  AL 

MOBILE 

1046 

! 

1  (  * 

50. 0* 

17.0* 

6.0* 

; 

-  ! 

1 

! 

i 

GOBBLER 

1523751 

J  195*3435* 

82.3* 

38.2! 

6.0! 

1700* 

-  ! 

34.01  NONE 

*AL 

MOBILE 

1969 

! 

!  !  * 

83.01 

36.6* 

5.0* 

-  I 

1 

I 

SCAUP 

1523032 

(  193*3455* 

82.3* 

38.2* 

6.0* 

17001 

-  ( 

34 .0 1  NONE 

!  L  A 

MORGAN 

1969 

! 

I  i  i 

88.0! 

38.6* 

5.0* 

-  ( 

I 

I 

CITY 

SIARETT  I 

1289627 

(  36*3436* 

56.9* 

18.0* 

6.5! 

800! 

-  * 

28 .0! NONE 

t  L  A 

MORGAN 

1962 

I 

*  t  1 

60.01 

\  8.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

SORA 

! 264359 

*  4713A35* 

73.9* 

23.9! 

7.5! 

900! 

-  » 

30.01  NONE 

SLA 

MORGAN 

1952 

! 

1  !  * 

73.9* 

2.'.  91 

7.5! 

-  ! 

! 

1 

CITY 

SWAN 

1274486 

1  38*3435! 

56.0* 

23.0! 

6.4! 

8001 

-  ! 

37.0! NONE 

1  LA 

MORGAN 

1937 

! 

(  1  1 

62.5* 

23.0! 

8.4! 

-  } 

! 

! 

CITY 

TEAL 

1266866 

1  105*3435! 

85.5* 

26.71 

8.51 

1200! 

-  1 

44  .0 !  NONE 

!AL 

MOBILE 

1954 

t 

*  *  ! 

85.5* 

76.71 

6,5! 

-  ! 

| 

! 

TONCAT 

*259379 

*  12*34351 

42.8! 

13.9! 

5.21 

140* 

-  ! 

20.0 ! NONE 

IAL 

MOBILE 

1950 

1 

I  !  1 

45.0* 

14.0! 

i.2! 

-  1 

! 

! 

V.  N.  AYERS 

1290861 

1  31 *3455* 

56.0! 

14.11 

5.M 

340* 

-  ( 

22.01  NONE 

(AL 

MONTGOMERY 

1965 

! 

t  !  1 

56.0! 

14.1! 

3.2. 

-  ! 

1 

1 

N  942 

I  - 

l  500*4446* 

200.0! 

40.0! 

11.0! 

-  ! 

2250! 

1 1 .0! NONE 

*LA 

NEW 

1978 

1 

!  (  ! 

200.01 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

M  946 

!  - 

1  500*4446! 

200.0* 

40.0! 

11.01 

-  i 

2250! 

11.0! NONE 

f  LA 

NEW 

1978 

1 

t  !  1 

200.0! 

40.01 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

NO  406 

1291513 

*  434*44431 

160.0* 

40.0! 

7.01 

-  I 

900! 

9.5 (NONE 

1  LA 

NEW 

1963 

! 

!  1  ! 

160.0* 

40.0* 

1.5* 

-  I 

f 

! 

ORLEANS 

NO  416 

1299931 

1  434*4443! 

160.0* 

43.0! 

7.0* 

•  • 

9001 

9.J!K0NE 

!AL 

MOBILE 

1963 

! 

!  !  ! 

160.01 

40.0* 

1.5! 

-  1 

! 

I 

NO  419 

*500011 

*  439*44431 

160.0* 

40.0! 

7.0* 

-  ! 

900! 

9.SIN0NE 

*LA 

NEW 

1965 

! 

!  !  ! 

160.0! 

40.0* 

1.5* 

-  * 

! 

! 

ORLEANS 

NO  530 

!  - 

•  1106*4443* 

240.01 

50.01 

9.6* 

-  1 

25001 

14.4U0NE 

1 L  A 

MORGAN 

1060 

! 

!  *  ! 

240.0! 

50. n* 

2.6* 

-  1 

! 

* 

CITY 

NO  560 

*544541 

!  1180*4446! 

240.0* 

50.0! 

9.01 

-  * 

2700! 

13.0IS0NE 

*LA 

MORGAN 

1077 

! 

i  t  * 

240.0! 

50.0* 

1.0* 

-  j 

! 

* 

CITY 

NO  561 

*544542 

!  1150*4446* 

240.0! 

50.0* 

9.0! 

-  j 

2700! 

13.0*  NONE 

ILA 

MORGAN 

1972 

! 

!  *  ! 

240.0* 

50.0* 

1.01 

-  1 

1 

* 

CITY 

NO  562 

*544543 

I  1180*4446* 

240.01 

50.0* 

9.0! 

-  J 

2700* 

1 3.0  *  NONE 

(LA 

MORGAN 

1972 

i 

1  !  ! 

240.0! 

50.0! 

1.0! 

-  1 

! 

1 

CITY 

NO  563 

*544544 

*  1180*4446* 

240.0! 

50.0! 

9.0* 

-  J 

2700* 

13.0*  NONE 

ILA 

MORGAN 

1972 

t 

!  !  ! 

240.0! 

50.0! 

1.0! 

•  i 

! 

! 

CITY 

NO  564 

2544545 

!  1180*4446! 

240.0! 

50.0! 

9.01 

.  i 

27C0J 

1 3 .0  *  NONE 

ILA 

MORGAN 

1972 

(  !  ! 

240.0* 

50.0! 

1.0! 

-  j 

! 

* 

C’Ti 

NO  565 

*544546 

(  1160*44461 

240.0! 

50.0! 

9.0! 

•  * 

2700! 

13.O1N0NE 

ILA 

MORGAN 

1972 

j 

! 

(  !  ! 

240.0! 

50.01 

1.0! 

-  * 

! 

! 

CITY 

NO  566 

*544547 

!  1180*4446* 

240.0* 

50.0* 

9.0* 

-  ! 

27001 

1 3.0IN0NE 

ILA 

MORGAN 

1972 

t 

*  *  * 

240.0! 

50.0* 

1.0* 

i 

-  ! 

! 

! 

CITY 

NO  567 

1544548 

1  1160*4446* 

240.0* 

50. C* 

9.01 

-  * 

2700! 

13.0IN0NC 

ILA 

MORGAN 

1972 

! 

*  !  ! 

240.0! 

50.0* 

1.0* 

-  1 

* 

! 

CITY 

NO  568 

1544549 

*  1180*4446* 

240.0! 

50.0! 

9.0! 

-  i 

2700! 

13.01NONE 

*LA 

MORGAN 

1972 

! 

!  !  ! 

240.0* 

50.01 

1.0* 

• 

•  i 

! 

( 

CITY 

NO  569 

*544550 

!  1180*4446! 

240.0! 

50.0* 

9.0* 

-  * 

2  700  i 

13.0IN0NE 

SLA 

MORGAN 

1972 

! 

i  !  1 

240.0! 

50.0* 

1.0! 

-  ! 

I 

! 

CITY 

NO  570 

*544551 

i  1180*44461 

240.0! 

50.0* 

9.0* 

-  i 

2700! 

U.OiNONE 

ILA 

MORGAN 

1972 

I 

1  !  1 

240.0! 

50.0! 

1.0! 

-  | 

| 

1 

CITY 

NO  571 

*544552 

J  1180*4446* 

240.01 

50.0! 

9.0* 

-  * 

2700! 

13.0IN0NE 

ILA 

MORGAN 

1972 

* 

*  !  i 

240.01 

50.0* 

1.0! 

-  1 

| 

! 

CITY 

NO  572 

*544553 

!  1180*4446! 

240.0* 

50.0! 

9.0! 

-  j 

2700* 

13.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1972 

1 

!  !  ! 

240.0! 

50.0! 

1.0! 

“  * 

! 

! 

CITY 

NO  573 

1S44554 

I  1180*4446! 

240.0* 

50.0* 

9.0* 

-  < 

2700! 

13.01MONE 

(LA 

MORGAN 

1972 

!  !  ! 

240.01 

50.01 

1.0* 

•  * 

; 

! 

CITY 

NO  574 

*544555 

1  1 1 80! 4446! 

240.0! 

50.0* 

9.0* 

-  j 

2700* 

13.0! NONE 

•LA 

MORGAN 

1972 

J 

!  !  1 

240.0! 

50.0! 

1.0! 

• 

“  ! 

! 

! 

CITY 

NO  575 

*544556 

!  118014446! 

240.0! 

50.0* 

9.01 

-  i 

2700* 

13.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1972 

J 

!  !  t 

240.0! 

50.0! 

1.0! 

-  * 

1 

! 

CITY 

NO  576 

*544557 

J  1180*4446* 

240.0* 

50.0! 

9.0* 

-  * 

2700! 

13.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1972 

* 

!  !  ! 

240.0* 

50.0! 

1.0* 

-  i 

* 

! 

CITY 

NO  577 

*544558 

*  1180*4448! 

240.0! 

50.0! 

9.0* 

-  * 

2700! 

13.0!  NONE 

ILA 

MORGAN 

1972 

1 

!  1  * 

240.0* 

50.Q! 

1.0! 

-  * 

1 

! 

CITY 

NO  578 

1544559 

*  118014446! 

240.0! 

50.0* 

9.0! 

-  j 

2700! 

13.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1972 

I 

!  1  ! 

240.01 

50.0! 

1*0! 

-  I 

! 

| 

CITY 

NO  579 

*544560 

1  118014446! 

240.0! 

30.0* 

9.0! 

•  * 

2700! 

1 3.0 ! NONE 

SLA 

MORGAN 

1972 

! 

*  !  J 

240.0! 

50.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

CITY 

NO  530 

1573774 

J  1180*4443! 

240.0* 

50.01 

9.0! 

-  * 

2700* 

is.oinon: 

SAL 

MOBILE 

1974 

1 

f  f  I 

240.1* 

50.1! 

1.0* 

-  ! 

I 

! 

NO  531 

*573775 

1  1180*4443! 

240.0) 

50.0* 

9.0! 

-  j 

2700! 

13.0IN0NE 

SAL 

MOBILE 

1976 

» 

I  J  1 

240.1! 

50.1! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

NO  562 

1573776 

*  1180*4443! 

240.0! 

50.01 

9.0! 

-  j 

2700! 

13. 0! HONE 

SAL 

MOBILE 

1976 

! 

1  *  ! 

240.1! 

50.1* 

1.C! 

-  ! 

1 

1 

NO  583 

1573777 

*  1180*4443* 

240.0! 

50.0! 

9.0* 

-  i 

2700! 

13.0! NONE 

IAL 

MOBILE 

1976 

1 

* 

t 

1  1  * 

1  f  1 

*  :  * 

240.1! 

1 

* 

50.1! 

! 

I 

1.0* 

* 

! 

-  ! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

(KM! 

tilt!  OFCAATOI 


VCISCL  H4HF  XHD  HUM€» 


t  COAST 
I  CUADD 
1  NUM8CR 


TABLE  2  -  DESCAXFTION  OF  Vf! 


IVTCC1  DIMENSIONS  IfeAAFTI 
NET  1C0AE1LCN6TH1 BADTH1  I 
AES.  I  BEC.ILOAt-l 
TEA  I  SEE1//////I/////I  ED  I 
TON-  SPACE  I  OVEA-IONEA-! /////!  HOASE 
NAtE  I  IV  I  ALL  I  ALL  ILKHTI  FOVEA 


ELS 


AFACXTTI  MIEN-  I  I  V  E  S  S  E  L 

I  EST  I  CAAEO  HARDLINE  IS  IOFIAAT1NS 
CAACO  I  FIXED  I  EAU1FNENT  ITCI  BASE 
'/////// !  FOINT  I  LINE-1  IAO!  LINE-1  I 

FASS-  1CLISHTI I////////////////ITDI//////////I 
ENSEAS  I  (FEETII  LINE-2  IEEI  LINE-2 


_347 

! 

! 

YEA*  ! 
BUILT  I 
OR  ! 
•REBUILT! 


l 

! 

(16)  ORAVO  BASIC  MATERIALS  CO!.#  IN 1. 

ii  iii 

ii  iii 

ii  iii 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) 1 

ii  iii 

1 

1 

2700! 

1 3 • 0  l  NONE 

NO  564 

1573778 

1180!*A43!  240.01  SO. 01  9.01  - 

! 

1 

I  I  540.11  50.1!  1.0! 

! 

-  ! 

! 

NO  563 

1573779 

111014X431  240.01  SO. 01  9.0!  - 

! 

2700! 

13.0I40NE 

1 

I  1  240.11  50.1!  1.0! 

1 

-  1 

! 

13.0! NONE 

NO  366 

1573780 

11S0I4X43I  240.01  SO. 01  9.01  - 

! 

2700! 

1 

1  1  240.11  SO. It  1.01 

I 

-  1 

! 

13. C! NONE 

NO  387 

1573781 

118014X431  240.01  SO. 01  9.01  - 

1 

2700! 

1 

1  I  240.1!  50.1!  1.01 

I 

-  t 

! 

KO  518 

1573782 

118014X431  240.01  50.01  9.0!  - 

! 

2700! 

13.0 (NONE 

! 

I  1  240.11  50.1!  1.01 

1 

-  I 

1 

NO  389 

1573763 

1180I4A43!  240.01  50.0!  9.0!  - 

I 

2700! 

13.0! NONE 

I 

!  !  240.1!  50.1!  1.0! 

1 

-  ! 

1 

NO  390 

1573784 

1180I4A43!  240.0!  50.0!  9.01  - 

! 

2700! 

1 3 • OINONE 

I 

!  !  240.1!  50.1!  1.0! 

I 

-  ! 

! 

■13.0! NONE 

NO  591 

1573765 

118014X431  240.0!  50.0!  9.0!  - 

! 

2?  JO! 

1 

!  !  240. 1 1 ‘ 50.1 !  1.0! 

“  ! 

! 

NO  392 

1573706 

118014X431  240.0!  50.01  9.01  - 

! 

2700! 

13. OINONE 

! 

!  I  240.11  50.11  1.0! 

i 

-  ! 

NO  593 

1573787 

118014A43!  240.0!  50.0!  9.0!  - 

1 

27001 

13. OINONE 

! 

t  !  240.1!  50.1!  1.C! 

I 

-  ! 

! 

NO  594 

157378# 

1 

118014X431  240.0!  50.01  9.01  - 

! 

2700! 

13. OINONE 

(  !  240.1!  50.1!  1.0! 

I 

-  ! 

! 

13. OINONE 

NO  598 

1573769 

1 1 80! 4A43 !  240.0$  50.0!'  9.0!  - 

! 

2700! 

• 

•  !  240.1!  50.1!  1.0! 

! 

-  ! 

! 

NO  608 

i 272704 

888*6143!  200.01  50.01  9.01  - 

! 

1800! 

13.3! NONE 

! 

•  !  200.0!  50.0!  1.55 

! 

-  ! 

! 

RM  720 

1627751 

75914X43!  200.11  40.11  10.0!  - 

! 

1689! 

11. OINONE 

! 

!  !  200.1!  40.1!  1.5! 

! 

-  i 

1 

11. OINONE 

RM  721 

1627752 

7S9I4A43!  200.1!  40.1!  10.01  - 

! 

1639! 

I 

1  !  200.1!  40.1!  1.51 

! 

-  ! 

! 

11 .OINONE 

RM  722 

1627753 

759t4A43!  200.1!  40.1!  10.0!  - 

! 

1689! 

1 

!  !  200.11  40.1!  1.5! 

! 

-  ! 

! 

11. OINONE 

RM  723 

1627754 

75914X43!  200.11  40.1!  10.01  - 

! 

1689! 

I 

!  !  200.1!  40.1!  1.5! 

! 

-  ! 

! 

11 .OINONE 

RM  724 

1427755 

75914X431  200.11  40.11  10.01  - 

! 

1689! 

! 

!  !  200.11  40.1!  1.51 

1 

-  ! 

! 

11 .OINONE 

RM  725 

1627756 

'75914X431  200.1!  40.11  10.01  - 

1 

1689! 

I 

(  !  200.1!  40.1!  1.5! 

! 

-  ! 

1 

RM  726 

1627757 

75914X431  200.11  40.11  10.01  - 

1824! 

11. OINONE 

{ 

l  I  200.1!  40.1!  1.5! 

1 

-  ! 

! 

11. OINONE 

RM  727 

1627758 

75914X431  200.1!  40.11  10.01  - 

1 

18241 

! 

1  I  200.1*  40.11  1.31 

! 

“  I 

1 

RM  728 

1627759 

I 

759l4X431.200.il  40.11  10.01  - 

! 

1824! 

11. OINONE 

I  1  200.11  40.1!  1.5! 

! 

-  ! 

1 

11. OINONE 

RP  729 

1627780 

75914X431  200.1!  40.11  10.0!  - 

! 

1824! 

! 

!  !  200.1!  40.11  1.5! 

! 

-  ! 

! 

11. OINONE 

RM  730 

1627761 

! 

73914X431  200.11  40.1!  10.01  - 

i 

1624! 

!  1  200.11  40.1!  1.5! 

! 

•  ! 

! 

RM  731 

1627762 

73914X431  200.11  40.11  10.0!  - 

! 

1824! 

11. OINONE 

! 

!  !  200.1!  40.1!  1.5! 

! 

-  ! 

! 

11. OINONE 

RM  732 

1627743 

75914X43!  200.11  40.11  10.0!  - 

I 

1824! 

I 

!  1  200.1!  40.11  1.5! 

! 

-  ! 

! 

11. OINONE 

RM  733 

1627764 

75914X43!  200.11  40.1!  10.01  - 

i 

1324! 

! 

1  i  200.1!  40.11  1.5! 

1 

-  ! 

! 

RM  734 

1627765 

73914X43!  200.11  40.1!  10.0!  - 

1 

1824! 

11  .OINONE 

1 

!  !  200.1!  40.1!  1.5! 

! 

-  ! 

! 

RM  73* 

1627766 

75914X43!  200.1!  40.1!  10.0!  - 

! 

1824! 

11. OINONE 

! 

!  1  200.1!  40.1!  1.5! 

! 

-  ! 

! 

11. OINONE 

RM  7  36 

1627767 

759I4A43!  200.1!  40.1!  10.0!  - 

! 

1624! 

! 

!  !  200.1!  40.1!  1.5! 

! 

-  ( 

! 

RM  737 

1627768 

759I4A43!  200.1!  40.1!  10.0!  - 

! 

1824! 

11 .OINONE 

! 

!  !  200.1!  40.1!  1.51 

! 

-  ! 

! 

11. OINONE 

RM  738 

1627769 

I 

75914A43!  200.1!  40.1!  10.0!  - 

1 

13241 

1  1  200.11  40.11  1.5! 

! 

-  ! 

I 

11. OINONE 

RH  739 

1627770 

75914A43!  200.1!  40.11  10.01  - 

! 

1824! 

l 

1 

I  I  200.1!  40.1!  1.5! 

!  1  !  !  1 

J 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

(32)  OCAVO  8ASXC 

I 

MATERIALS  CO!.#  INC. 

!  1  It! 

II  !  !  ! 

1 

I 

! 

1 

! 

33. OINONE 

JENNIFER 

1567431 

I  7613A36!  —  l—l  9.0!  10001 

-  ! 

1 

!  !  I  60.0!  24.01  8.5! 

1 

-  ! 

36.0! NONE 

NOLAN 

1523974 

!  83)3X36!  56.61  22.01  6.51  800! 

! 

t  !  !  60.0!  22.0!  6.5! 

! 

-  ! 

! 

33. OINONE 

P.AYCO 

1510843 

!  6413X36!  56.5!  22.0!  8.0!  800! 

-  ! 

! 

i 

!  t  !  60.0!  22.0!  7.5! 

!  !  !  !  !  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

(21)  ORAVO  CORPORATION  (AGGRE1GATE 

!  !  !  ill 

1  1  !  !  !  ! 

! 

! 

i 

! 

DIVISION) 

! 

!  !  !  !  !  1 

! 

32.0! NONE 

ELIZABETH  0 

1614957 

!  139S3A36!  93.8!  2 7.2!  8.0!  2000! 

-  ! 

1 

!  !  !  93.8!  27.2!  3.0! 

t  3A6I4A40!  1 *5.01  24.0!  8.9!  - 

1 

-  ! 
950! 

10.11  NONE 

DC  67 

1 

! 

!  !  1  175.0!  26.0!  1.3! 

!  346I4A40!  175.01  26.0!  1.91  - 

-  ! 
930! 

! 

10.1 (NONE 

DC  68 

! 

1  i  !  175.0!  26.0!  1.3! 

1 

-  ! 

! 

OC  69 

!  54614X40!  175.0!  26.0!  8.9!  - 

! 

950! 

10.1 ! NONE 

! 

|  !  1  175.0!  26 .0!  1.31  , 

! 

-  ! 

! 

9. OINONE 

NO  36 

I 

!  18214A43!  135.0!  27.0!  7.6!  - 

!  1  !  135.0!  27.0!  1.5! 

!  18«'!4A43!  135.0!  27.0!  7.6!  - 

I  I  I  1j;.CI  27.0!  1.5! 

!  24014A43!  135.0!  27.0*  7.7!  - 

I  !  !  135.0!  27.0!  1.9! 

1 

! 

400! 

-  i 
400! 

! 

9.0! NONE 

NO  37 

• 

NO  119 

600! 

•  « 

lO.oiNONE 

\ 

1 

t 

NO  120 

!  24014X43!  135.0!  27.0!  7.71  - 

6U0! 

10. OINONE 

1 

! 

!  !  !  135.0!  27.0!  1.9! 

!  240I4A43!  135.0!  27.0!  7.7!  - 

-  ! 
600! 

! 

10. OINONE 

NO  121 

I 

1 

!  !  1  135,01  27.0!  1.9! 

!  24014A43I  135. C:  27.0!  7.7!  - 

-  ! 
600! 

! 

10.0! NONE 

NO  122 

! 

1 

!  !  !  135.0!  27.0!  1.9! 

!  240I4A43!  135.0!  27.0!  7.7!  - 

-  ! 
600! 

! 

10. OINONE 

NO  12? 

1 

NO  124 

1  !  1  135.01  27. C!  1.9! 

!  24014A43!  135.0!  27.0!  7.7!  - 

-  ! 
600! 

! 

10.0IN0NE 

i 

! 

!  !  !  135.0!  27.01  1.9! 

1  24014A43!  135.01  27.0!  7.7'  - 

-  ! 
600! 

! 

10. OINONE 

NO  125 

I 

! 

!  !  !  135.0!  27.0!  1.9! 

I  240I4A43!  135.0!  27.01  7.7!  - 

!  !  1  135.0!  27.0!  1.9! 

-  ! 
600! 
-  ! 

! 

10. OINONE 
! 

NO  127 

I 

! 

NO  128 

1  24014X45!  135.0!  27.0!  7.71  - 

600! 

1 0. 0 ! NONE 

I 

! 

J  !  !  135.0!  27.0!  1.91 

!  !  !  !  !  ! 

I 

! 

-  1 

1 

! 

! 

I  1 

!  ! 

I AL  MOBILE  ! 

!  ! 

I AL  MOBILE  1 

!  I 

!LA  MORGAN  ! 

I  CITY  I 

t LA  MORGAN  ! 

I  CITY  I 

!LA  MORCAN  I 

I  CITY  I 

I  LA  MORCAN  ! 

(  CITY  ! 

!LA  MORCAN  1 

I  CITY  ! 

f LA  MORCAN  ! 

J  CITY  ! 

ILA  MORCAN  ! 

!  CITY  ! 

!  LA  MORGAN  ! 

!  CITY  ! 

)LA  MORGAN  ! 

!  CITY  ! 

!LA  MORGAN  ! 

!  CITY  1 

!  AL  MOBILE  ! 

I  l 

! A L  MOBILE  ! 

I  ! 

!AL  MOBILE  ! 

!  t 

t AL  MOBILE  1 

!  ! 

i AL  MOBILE  ! 

!  ! 

! AL  MOBILE  ! 

!  1 

t AL  MOBILE  ! 

i  i 

i AL  MOBILE  ! 

!  ! 

I  AL  MOBILE  I 

!  1 

I AL  MOBILE  ! 

i  i 

!AL  MOBILE  ! 

!  I 

! AL  MOBILE  ! 

I  1 

!AL  MOBILE  ! 

!  ! 

IAL  HOULE  I 

\  1 

IAL  MOBILE  1 

!  1 

!AL  MOBILE  ! 

i  i 

IAL  MOBILE  ! 

!  ! 

! AL  MOBILE  ! 

I  1 

! AL  MOBILE  ! 
I  t 

t >L  MOBILE  ! 
!  1 
!AL  NOBILE  1 
!  I 

I  1 

!  I 

!  I 

ILA  NEW  I 

I  ORLEANS  I 

ILA  NEW  I 

I  ORLEANS  ! 

•LA  NEW  1 

I  ORLEANS  I 

!  I 

•  I 

I  i 

I  I 

IRA  PITTSBURGH! 

I  l 

IRA  PITTSBURGH! 

I  I 

IPA  PITTSBURGH! 

I  ! 

IPA  PITTSBURGH! 
I  ! 

IPA  PITTSBURGH! 

I  t 

IPA  PITTSBURGH! 
!  I 

IPA  PITTSBURGH! 

i  e 

IPA  PITTSBURGH! 
I  1 

IPA  PITTSBURGH! 

I  I 

IPA  PITTSBURGH! 

1  I 

•PA  PITTSBURGH! 

•  ! 
IPA  PITTSBURGH! 
!  1 
IPA  PITTSBURGH; 

I  ! 

I  PA  PITTSBURGH! 
! 

IPA  PITTSBURGH 

I 

! 

! 


1 

I 

! 

1976  I 
l 

1976  I 
! 

1976  1 
I 

1976  I 
I 

1976  I 
I 

1976  I 
I 

1976  I 
I 

•If  74- 1 
I 

1976  I 

1976  ! 

I 

1976  I 
I 

1976  I 
I 

1956  I 
I 

I960  I 
I 

I960  I 
I 

I960  1 
I 

1900  I 
I 

1980  I 
I 

1980  I 
! 

1981  I 
I 

1981  t 
I 

1981  I 

1981  I 
I 

1931  ! 

I 

1981  ! 

I 

1981  I 
I 

1981  I 
1 

mi  i 
! 

1981  ! 

I 

1981  I 
I 

1981  ! 

1981  I 
! 

1981  I 
I 
I 
I 
I 

1975  I 
! 

1969  I 
I 

1967  ! 

! 

! 

I 

I 

I 

1979  I 
I 

192S  ! 
I 

1925  ! 

1925  ! 
! 

1936  1 
! 

1936  I 
I 

1961  I 
I 

1941  I 
I 

1941  I 
I 

1941  • 
! 

1941  ! 

j 

1941  ! 
I 

1941  ! 

i 

1941  i 
! 

1941  I 
I 
I 
I 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OP 

VESSELS 

IHGR! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AMO  NUMBER 

l 

l 

! 

COAST  1 
GUARD  ! 
NUMBER  1 

IVTGCi  DIMENSIONS  1  DRAFT! 
NET  {CODE! LENGTHl BRDTH!  1 

REGIS-!****!  REG.  !  REG.ILOAP-! 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  {PAGE !  OVER-! OVER-!/////! 
NA6E  !  IV  !  ALL  I  ALL  {LIGHT! 

! CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  $  E  L  ! 

!  !  EST  1  CARGO  HANDLING  !$  (OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  (  EQUIPMENT  STC !  BASE  !  YEAR 

!//////// !  POINT  I  LXNE-1  !A0!  LINE-1  !  BUILT 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD !///// /////!  OR 

POVER!  CNGERS  !  (FffT>!  LINE-2  !€£!  LINE-2  !*AEBUILT 

(21)  DRAVO  CORPORATION  (A6GRE 
OIV* SION) 

(CONTINUED) 

!  I 

1  1 

!GATE  1 

i  { 

i  i 

!  I 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

; 

j 

| 

! 

! 

1 

! 

! 

NO  12  9 

• 

240! 4A43! 

!  ! 

1 35.0! 
135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

— 

! 

j 

600  i 
-  ! 

10.0! NONE 
! 

!PA 

PITTSBURGH! 

1 

1941 

NO  no 

240(4 A43 ! 

!  ( 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.C! 

7.7! 

1.9! 

i 

! 

6C0! 
-  ! 

10.0 1  NONE 
! 

!PA 

PITTSBURGH! 

1 

1941 

NO  131 

240J4A47! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

- 

! 

t 

600! 
-  ! 

10.0! NONE 
! 

!PA 

PITTSBURGH! 

! 

1946 

NO  132 

240t  4A47! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

— 

i 

! 

600! 
-  ! 

1 0.0 {NONE 
( 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

1946 

NO  133 

24014A47! 

!  ! 

135.01 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

! 

! 

600! 

-  ! 

10.0! NONE 
! 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

1946 

NO  134 

240UA47! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

“ 

! 

! 

600! 
-  I 

10.0 ! NONE 

I 

IPA 

PITTSBURGH! 

1 

1946 

NO  135 

240UA47! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

- 

! 

! 

600! 
-  I 

10.0! NONE 
! 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

1946 

NO  136 

240J4A47! 

1  ! 

135.0! 

135.0! 

27. u! 
27.01 

7.7! 

1.9! 

! 

! 

600! 
-  ! 

10.0)  NONE 
! 

!PA 

PITTSBURGH! 

1 

1946 

NO  137 

24014A47! 

)  ! 

135.0! 

135.0! 

27.01 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

“ 

! 

» 

600! 
-  ! 

10.0 (NONE 
! 

!PA 

PITTSBURGH ! 

! 

1946 

no  ne 

240! 4A47! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

“ 

! 

! 

600! 
-  ! 

1 0. 0! NONE 
! 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

1946 

NO  139 

240! 4A47! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

! 

! 

600! 
-  ! 

10.0! NONE 
! 

!PA 

PITTSBURGH! 

! 

1946 

NO  140 

240J4A47 ! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

“ 

! 

! 

600! 
-  ( 

1 0. 0 1  NONE 
! 

!PA 

PITTSBURGH! 

1 

1946 

NO  141 

240I4A47! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

** 

! 

! 

600! 
-  i 

1 0.0! NONE 
! 

!PA 

PITTSBURGH! 

! 

1946 

NO  142 

t 

240! 4A47J 
!  1 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

• 

! 

600! 

-  ! 

10.0! NONE 

j 

!PA 

PITTSBURGH! 

! 

1946 

NO  143 

i 

240! 4 A47 ! 

!  1 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.71 

1.91 

— 

i 

1 

600! 
-  ! 

IO.OINONE 

j 

SPA 

PITTSBURGH! 

1 

1947 

NO  144 

24014A47! 

!  ! 

135. 0! 
135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

“ 

! 

! 

600! 

-  ! 

10.0! NONE 
! 

(PA 

PITTSBURGH! 

1 

1947 

NO  145 

240I4A47! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

“ 

1 

i 

600! 

10.01N9NE 

! 

!PA 

PITTSBURGH! 

! 

1947 

NO  146 

2401 4 A  47 ! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.C! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

i 

! 

6001 
-  ! 

10.0! NONE 
! 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

1947 

NO  147 

240! 4A47! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

” 

! 

! 

600! 
-  ) 

10.0 1  NONE 
! 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

1948 

NO  148 

24014*47! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.71 

1.9! 

• 

I 

! 

600! 
-  ! 

10.0! NONE 
! 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

If  48 

NO  149 

2401 4 A  47  J 
!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

! 

! 

600! 
-  ! 

10.0 (NONE 
! 

IPA 

PITTf  UPGH! 

1 

1948 

NO  150 

240UA47! 

!  ! 

135.0! 

135.01 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

- 

! 

! 

600! 
-  1 

10.0! NONE 
! 

iPA 

PITTSBURGH  1 

1 

1948 

NO  151 

240! 4A47! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

! 

! 

600! 

10.01N0NE 

I 

IPA 

PITTSBURGH! 

1 

1949 

NO  153 

240! 4A47! 
t  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.71 

1.9! 

“ 

! 

! 

600! 
-  ! 

10.0! NONE 

1 

!PA 

PITTSBURGH! 

1 

1949 

NO  154 

24014A47 ! 

1  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

! 

! 

600! 
-  ! 

10. 0! NONE 
! 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

1949 

NC  155 

24054*47! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

* 

I 

! 

600! 
-  ! 

1 0.0! NONE 
! 

IPA 

PITTSBURGH! 

j 

1949 

NO  156 

24014A47! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.01 

27.0! 

7.71 

1.91 

— 

! 

I 

600! 
•  • 

10.0! NONE 
! 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

1949 

NO  157 

240! 4A47! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 
27. C! 

7.7! 

1.9! 

• 

! 

! 

6001 
-  I 

10.0! NONE 
• 

IPA 

PITTSBURGH! 

1 

1949 

NO  138 

24014*475 
!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

1 

! 

600! 
-  1 

10.0! NONE 
! 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

1949 

NO  159 

240J4A47! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

- 

! 

! 

600! 
-  1 

1 0.0 (NONE 
» 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

1949 

NO  160 

240UA47! 

1  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

“ 

! 

! 

600! 
-  ! 

1 O.oi NONE 
! 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

1949 

NO  161 

24054*475 

l  ! 

135.0! 

135.0! 

27.01 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

“ 

! 

! 

600! 

10.0! NONE 
! 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

1950 

NO  162 

24014*47 ! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.01 

7.7! 

1.9! 

! 

I 

600! 
-  ! 

10.0! NONE 
! 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

1950 

NO  163 

2  40  *  4 A  47 ! 

!  ! 

135.01 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

“ 

1 

! 

600! 
-  ! 

10.0 iNONE 
l 

IPA 

PITTSBURGH! 

1 

1950 

NO  164 

24054*475 
!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

• 

! 

! 

600! 
-  ! 

1 0.0! NONE 
! 

!PA 

PITTSBURGH! 

1950 

NO  165 

240! 4A47! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.01 

7.7! 

1.9! 

“ 

1 

! 

600! 
-  I 

10.0! NONE 
! 

!PA 

PITTSBURGH! 

! 

1950 

NO  166 

240! 4A47! 

!  ! 

135.01 

135.0! 

27.01 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

• 

! 

! 

600! 
-  ( 

1 0.0! NONE 
! 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

1950 

NO  167 

240I4A47! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

! 

! 

600! 
-  ! 

10. 0 {NONE 

1 

!?A 

PITTSBURGH! 

! 

1950 

NO  168 

24054*471 
!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

“ 

! 

! 

600! 
-  ! 

io.oInone 

! 

!PA 

PITTSBURGH! 

! 

1950 

NO  169 

24014*47! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

■* 

! 

! 

600! 
-  ! 

IO.OINONE 

! 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

1950 

NO  170 

24014A47J 
!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

• 

! 

! 

600! 
-  ! 

IO.OINONE 

! 

!PA 

PITTSBURGH! 

! 

1950 

NO  171 

i 

240J4A47! 

I  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

! 

! 

600! 
-  ! 

IO.OINONE 

! 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

1950 

NO  172 

240: 4A47I 

1  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

" 

! 

600! 
-  1 

IO.OINONE 

! 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

1950 

NO  173 

240I4A471 
!  J 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.71 

1.9! 

! 

! 

600! 
-  ! 

IO.OINONE 

! 

!PA 

PITTSBURGH! 

! 

1950 

NO  174 

240I4A47! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

“ 

! 

! 

600! 
-  ! 

IO.OINONE 

! 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

1950 

NO  175 

i 

t  *»v»*«**{  1 
!  ! 

ns.ci 

135.0! 

27lo! 

7.71 

1.9! 

** 

< 

ICC! 
-  ! 

S  rm 

' . i 

me 

NO  176 

240I4A47! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

** 

! 

! 

600! 
-  ! 

IO.OINONE 

! 

ipa 

PITTSBURGH! 

! 

1950 

NO  177 

24014A47 ! 

I  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

1 

! 

600! 
r  ! 

IO.OINONE 

! 

!PA 

PITTSBURGH! 

J 

1950 

NO  178 

24014*471 
!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

“ 

! 

I 

600! 

IO.OINONE 

! 

IPA 

PITTSBURGH! 

I 

1950 

NO  179 

24014447! 

!  ! 

135.01 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

” 

! 

! 

600! 
-  ! 

IO.OINONE 

! 

!PA 

PITTSBURGH! 

! 

1950 

NO  180 

24DI4A47! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

“ 

1 

! 

600! 
-  ! 

IO.OINONE 

l 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

1950 

NO  181 

24014*471 
!  ( 

135.0! 

135.0! 

27.0' 

27.0! 

7.7! 

*.91 

“ 

! 

! 

600! 
-  ! 

IO.OINONE 

! 

SPA 

PITTSBURGH! 

! 

1950 

NO  182 

24014A47! 
i  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

! 

! 

600! 
-  ! 

IO.OINONE 

! 

IPA 

PITTSBURGH! 

1 

1950 

NO  183 

240J4A47! 
!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

! 

! 

6001 
-  ! 

IO.OINONE 

f 

IPA 

PITT  *M( 

! 

1953 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  KANE  AND  NUMBER 


(21)  DRAVO  CORPORATION  ( AG6RE 
DIVISION) 

(CONTINUED) 

NO  104 


•VTCCI  DIMENSIONS  (DRAFT! 
NET  ! CO DEJLENfiTH! BROTH!  ! 

REGIS- !♦*** !  REG,  !  REG.ILOAD-! 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 


! CAPACITY!  HIGH-  I  (VESSEL! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT'  ITCl  BASE  1 
! ////////!  POINT  !  LINE-1  1*01  LINE-1  ! 


TON-  !  PAGE!  OVER-SOVER-! /////!  HORSE!  PASS-  !  (L  »',HT)  !//////////////// !T0 !////////// ! 
NAGC  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2  !* 


240!4A47! 

135.0! 

27.0! 

7.7! 

j 

600! 

10.0! NONE 

IP*  PITTSBURGH! 

1953  ! 

!  ! 

135.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

(  ! 

j 

265S4A47! 

148.0! 

27.0! 

7.7! 

-  J 

650! 

10.0 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1953  ! 

!  ! 

148.0! 

27.0! 

1.9! 

j 

-  I 

! 

!  ! 

26514A47! 

U8. 0! 

27.0! 

7.7! 

-  i 

650! 

10.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1953  i 

!  ! 

146.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

26SMA47! 

148. C! 

27. Cl 

7.7! 

-  ! 

650! 

10. 0 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1953  j 

i  | 

148.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

265UA47! 

148.0! 

27.0! 

7.7! 

! 

650! 

10.0! NONE 

JPA  PITTSBURGH! 

1953  : 

!  ! 

148.0! 

27.0! 

1.9! 

( 

-  ! 

! 

!  ! 

265! 4A47! 

148.0! 

27.0! 

7.7! 

! 

650! 

1 0.0 !  NONE 

!»A  PITTSBURGH* 

1953 

!  t 

148.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

265UA47! 

148.0! 

27.C! 

7.7! 

-  | 

650! 

10.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1953 

!  ! 

148.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

!  ! 

265I4A47! 

148.0! 

27.0! 

7.7! 

-  ! 

650 1 

10.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1953 

!  ! 

148.0! 

27.0! 

1.9* 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

265I4A47 ! 

148.0! 

27.0! 

7.7! 

( 

650! 

10.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1953 

!  ! 

148.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

265I4A47! 

148.0! 

27.C! 

7.7! 

-  ! 

650! 

10.0 ! NONE 

JPA  PITTSBURGH! 

1953 

!  ! 

148.0! 

27.0! 

1.9! 

j 

-  ! 

! 

t  ! 

26514*47 ! 

148.0! 

27.0! 

7.7! 

-  i 

650! 

10.0 !  NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1953 

!  ! 

148.0! 

27.0! 

1.9! 

| 

-  ( 

! 

I  1 

26SJ4A47! 

148.0! 

27.0! 

7.7! 

-  I 

650! 

10.0! NONE 

(PA  PITTSBURGH) 

1957 

!  ! 

148.0! 

27. C! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

26514A47J 

148.0! 

27.0! 

7.7! 

-  ! 

650! 

10.0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1957 

!  ! 

148.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

!  ! 

265(4*47! 

146.0! 

27.0! 

7.7! 

-  ( 

650! 

10. OINONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1957 

!  ! 

148.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  ( 

! 

!  ! 

265I4A47! 

146.0! 

27.0! 

7.7! 

-  ! 

650! 

10. OINONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1957 

!  ! 

148.0! 

27.0! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

!  ! 
JPA  PITTSBURGH! 

1957 

26514*47! 

148.0! 

27.0! 

7.7! 

-  I 

650! 

10. OINONE 

!  ! 

148.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1957 

26514A47J 

146.0! 

27.0! 

7.7! 

-  1 

6S0! 

10. OINONE 

(PA  PITTSBURGH! 

(  ! 

146.0! 

27.0! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

26514A47! 

146.0! 

27.0! 

7.7! 

-  | 

650! 

10.0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1957 

!  ! 

148.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

!  ! 

265I4A47! 

148.0! 

27.0! 

7.7! 

-  ! 

650! 

10. OINONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1957 

!  ! 

148.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1957 

26514*47! 

148.0! 

27.0! 

7.7! 

-  ! 

650! 

10. OINONE 

IPA  PITTS3URGM! 

!  ! 

148.0! 

27.0! 

1.9* 

! 

-  ! 

! 

!  1 

265! 4A47 ! 

143.0! 

27.0! 

7.7! 

-  I 

650! 

10. OINONE 

IP*  PITTSBURGH! 

1957 

!  ! 

143.01 

27.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

(  ! 

26514*47! 

148.0! 

27.0! 

7.7! 

-  ! 

650! 

10. OINONE 

IPA  PITTSBURGH' 

1957 

!  ! 

148.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

26514*47! 

148.0! 

27.0! 

7.7! 

-  ! 

650! 

10.0  SHONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1957 

!  ! 

143.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1957 

265J4A47! 

148.0! 

27.0! 

7.7! 

-  ! 

650! 

10. OINONE 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

148.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1957 

26514*471 

148.0! 

27.0! 

7.7! 

-  ! 

650! 

10. OINONE 

•PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

143.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  i 

j 

!  ! 

26514*47! 

148.0! 

27.0! 

7.7! 

-  ! 

650! 

lO.oi NONE 

JPA  PITTSBURGH! 

1957 

!  ! 

148.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

I960 

265J4A47! 

148.0! 

27.0! 

7.7! 

-  ! 

650! 

10. OINONE 

•PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

148.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  ; 

! 

1  ! 

265 14*47! 

143.0! 

27.0! 

7.7! 

-  ! 

650! 

10. OINONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1960 

•  ! 

148.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

265 1 4*47! 

148.0! 

27.0! 

7.7! 

-  i 

650! 

10. OINONE  _ 

•PA  PITTSBURGH! 

1960 

i  i 

148.0! 

27.0! 

1.9! 

j 

-  ! 

! 

!  ! 

26514*47! 

148.0! 

27.0! 

7.7! 

-  i 

650! 

10. OINONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1960 

!  ! 

148.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

!  ! 

1960 

265 14*47! 

146.0! 

27.0! 

7.7! 

! 

650! 

10.0! NONE 

SPA  PITTSBURGH! 

i  ! 

148.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

!  ! 

1966 

2  65 1 4*47 1 

148.0! 

27.0! 

8.0! 

-  i 

700! 

1 1 .4 (NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

148.0! 

27.0! 

1.61 

i 

-  t 

; 

!  ! 

1966 

26514*47! 

148.0! 

27.0! 

6.0! 

-  ! 

70oi 

11-4! NONE 

•PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

148.0! 

27.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

;  2 

26514*47* 

148.0! 

27.0! 

3.0! 

-  ! 

700  i 

1 1  • 4 ! NONE 

jpA  PITTSBURGH! 

1966 

i  i 

148.0! 

27.0! 

1.6! 

i 

.  2 

! 

;  2 

265 !4A47! 

148.0! 

27.0! 

8.0! 

-  i 

700! 

11.4 ! NONE 

1  PA  PITTSBURGH! 

1966 

j  > 

143.0! 

27.0! 

1.6! 

i 

-  2 

! 

!  ! 

265! 4  *  47 ! 

143.0! 

27.0* 

6.0! 

-  ! 

700  i 

1 1 .4  JNONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1966 

•  j 

143.0! 

27.0! 

1.6! 

! 

-  i 

j 

;  2 

26514*  47 1 

148.0! 

27.0! 

8.0! 

m  1 

70oi 

11 .4  j  NONE 

SPA  PITTSBURGH! 

1966 

i  j 

143.0! 

27.0! 

1.6! 

i 

-  1 

! 

2  ; 

2651 4*47 1 

143.0! 

27.0! 

8.0! 

! 

700! 

11.4 !NONE 

ipA  PITTSBURGH! 

1966 

i  i 

143.0! 

27.0! 

1.6! 

! 

-  i 

I 

•  i 

1966 

265  j  4A47! 

148.0! 

27.0! 

6.0! 

! 

700  i 

11.4! NONE 

! PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

148.9! 

27.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1966 

26514*47 1 

148.0! 

27.0! 

J.O! 

I 

700! 

11.4! NONE 

JPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

143.0! 

27.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

265  !4A47! 

148. 0! 

27.0! 

3.0! 

1 

700! 

11, 41N0NE 

IPA  PITTSBURGH! 

1966 

!  ! 

143.0! 

27.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  i 

26514*47! 

143.0! 

27.0! 

3.0! 

-  ! 

700! 

11.4! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1966 

!  ! 

148.0! 

27.0! 

1.6! 

( 

-  ! 

! 

!  ! 

265! 4A47 ! 

148.0! 

27. C! 

3.0! 

l 

700! 

11.4 (NONE 

!°A  PITTSBURGH! 

1966 

!  ! 

146.0! 

27.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

265! 4*47! 

148.0! 

27. C! 

6.0! 

-  1 

700! 

11.4! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1966 

!  ! 

148.0! 

27.0! 

1  •  6 1 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1966 

265UA47! 

143.0! 

27.0! 

6.0! 

-  ! 

700! 

11.4 (NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

148.0! 

27. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1966 

265 1 4A  47! 

148.0! 

27.0! 

8.0! 

-  ! 

700! 

11. 4! NONE 

•PA  PITTSBURGH! 

!  !  143.0!  27.0! 

265I4A47!  148.0!  27.0! 

!  !  140.0!  27.0! 

26S14A47!  148.0!  27.0! 

!  !  148.0!  27.0! 

265! 4A47!  148.0!  27.01 

•  !  148.0!  27.0! 

265 !4A47 !  148.0!  27.0» 

!  !  148.0!  27.0! 

265! 4A47!  148.0!  27.0! 

!  !  1/8.0)  27.0! 

26514A47!  148.0!  27.0! 

!  !  148.0!  27. 0! 

26514A47!  148.0!  27.0! 

!  !  148.0!  27.0! 

265 !4A47!  148.0!  27.0! 

•  !  148.0!  27.0! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 


9.9 INONE 
I 

9.9 ! NONE 

i 

9. 9! NONE 
! 

9.9! NONE 


9. 9  ShONE 
! 

9. 9 ! NONE 
! 

! 


jpA  PITTSBURGH! 
i  ! 
!PA  PITTSBURGH! 
!  ! 
JPA  PITTSBURGH! 

!PA  PITTSBURGH! 
i  { 
!PA  PITTSBURGH* 
!  ! 
•PA  PITTSBURGH! 
!  ! 
!°A  PITTSBURGH! 
I  • 
jpA  PITTSBURGH! 
!  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


350 _ 

curator 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


E3GRI 

DIST! 


(21)  ORAVO  CORPORATION  (AGGRE 
DIVISION) 

(CONTINUED) 

NO  238 
NO  239 
NO  240 
NO  241 
NO  242 
NO  243 
NC  244 
NO  301 
NO  302 
NO  306 
NO  308 
NO  309 
NO  31C 
NO  311 
NO  312 
NO  313 
NO  313 
NO  316 
NO  320 
NO  321 
NO  322 
NO  323 
NO  324 
NO  325 
NO  326 
NO  327 
NO  32? 

NO  329 
NO  330 
NO  331 
NO  335 
NO  336 
NO  556 
U0L  513 
U9L  514 
UBL  524 
UeL  525 

(21)  DRAVO  LEASING 
ICC  601 

ICC  60? 

ISC  603 

IGC  604 

ISC  605 

ICC  606 

VTT  1 

WTT  2 

VTT  3 

VTf  4 

WTT  5 

WTT  6 

WTT  7 

WTT  8 

WTT  9 


! VTCC J 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

C  S  S  E  L  ! 

NET  ICODElLENCTHlBRDTH! 

! 

! 

! 

CARGO  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EtUIPMENT 

! S  (OPERATING  ! 

YEAR 

ITCI 

BASE  ! 

COAST 

TER  !  SEE! //////!///✓/! 

ED  ! 

! //////// ! 

POINT  !  LXHE-1 

!A0 

LINE-1  1 

BUILT 

GUARD 

TON-  [PACE  1 

OVER-! OVER- !/////! 

HORSE! 

PASS-  !(LIGHT)!////////////////!TD!//////////! 

0* 

NUMBER 

NA4E  J  IV  1 

ALL  ! 

ALL  (LIGHT! 

POWER! 

ENCERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICE! 

LINE-2  ! *RE3UILT 

GATE 

!  ! 

1  ! 

i  i 

t  t 

!  i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

l 

i 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

PITTSBURGH! 

f  ! 

148.0! 

27.0! 

1.6! 

-  1 

! 

I 

! 

26514*47! 

143.0! 

27.0! 

8.0! 

- 

639! 

9.9! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1976 

J  i 

148.0! 

27.0! 

1.6! 

“  I 

! 

10.0! NONE 

! 

!  PA 

1 

PITTSBURGH! 

27  .C ! 

7.6! 

!  t 

148.01 

27.  C! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

1 

----- 

2651 4 A  47 1 

148. 0! 

27.0! 

7.6! 

- 

630! 

10*0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1979 

1  ( 

148.0! 

27.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

265  54*47  1 

1  ! 
26514*47! 

148.0! 

146.0! 

148.0! 

27.01 
27.0! 
27. C! 

7.6! 

1.6! 

7.6! 

630! 
-  ! 
630! 

lO.OlNQNC 

! 

1 0 • 01  NONE 

!PA 

! 

IP* 

PITTSBURGH! 

1 

PITTSBURGH! 

1979 

1979 

— 

1  ( 

146.0! 

27.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

2651 4A47! 

i  ! 

22514*47 1 

U8.0! 

148.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

27.0! 

7.6! 

1.61 

6.0! 

' 

630! 
“  I 
500! 

1 0*0! NONE 
! 

9. 5 1  NONE 

!PA 

! 

!•* 

PITTSBURGH! 

! 

PITTSBURGH! 

1979 

1945 

t  1 

135.0! 

13S.01 

27.0! 

27.0! 

1.51 

6.0! 

-  ! 
500! 

! 

9. 5 !  NONE 

! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

1947 

22514*471 

!  1 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

1 

219J4A471 

135.0! 

27.0! 

6.0! 

- 

500! 

9.5! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1948 

1  ! 

135.0! 

27.0! 

1.3! 

-  | 

! 

1 

1 

23514*43! 

135.0! 

27.0! 

6.0! 

- 

500! 

1 0.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1949 

i  1 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

( 

23514*431 

135.0! 

27.  Cl 

6.0! 

- 

500! 

10.0! NONE 

!P.\ 

PITTSBURGH! 

1949 

I  t 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

! 

23514*43! 

135.0! 

27.0! 

6.0! 

- 

500! 

10.0! NONE 

I  PA 

PITTSBURGH! 

1949 

1  ! 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

26114*43! 

135.0! 

27.0! 

6.0! 

- 

500! 

10.01  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1958 

!  ! 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

------ 

26114*43! 

135.0! 

27. C! 

6.0! 

- 

500! 

10.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1958 

!  ( 

135.0! 

27.0! 

1.51 

-  ! 

! 

I 

1 

26114*43! 

135.0! 

27. C! 

6.0! 

- 

500! 

10.0 ! NONE 

|PA 

PITTSBURGH! 

1958 

!  ! 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

!  ! 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

-  t 

( 

! 

! 

------ 

261  I4A43 ! 

135.0! 

27.0! 

6.0! 

- 

500! 

10.0!  NONE 

IPA 

PITTSBURGH) 

1958 

1  t 

135.0! 

27.0! 

1.5) 

-  ) 

! 

! 

1 

1 5414*43! 

100.0) 

26.0! 

$.6! 

- 

300! 

9.1! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1950 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

l 

! 

154J4A43! 

1  1 
15414*43! 

10C.0! 

100.0! 

100.0! 

26.0! 

26.0! 

26.01 

5.6! 

1.6! 

5.6! 

300! 
-  ( 
300! 

9.1! NONE 
! 

9. 1 (NONE 

!PA 

! 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

PITTSBURGH! 

1950 

1950 

1  ! 

100.0! 

26. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

15414*63! 

100.0! 

26.0! 

5.6! 

- 

300! 

9.1 (NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1950 

1  ! 

100.0! 

26. C! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

1 

- - - 

15414A43! 

100.0! 

26.0! 

5.6! 

- 

300! 

9  *1 1  NONE 

!PA 

PITTSBURGH  1 

1954 

1  ! 

100.0! 

26.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

15414*43! 

100.0! 

26.0! 

5.6! 

- 

300! 

9,1 (NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1954 

1  1 

100.0! 

26.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

1 

154(4*431 

10C.0! 

26.0! 

5.6! 

- 

300! 

9.1! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1954 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!»A 

I 

PITTSBURGH! 

5*6! 

9.1!  NON  t 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

154(4*43! 

!  ! 
154)4*43! 

100.0! 

100.0! 

100.0! 

26.0! 
26.0! 
26.  C! 

5.6! 

t.o! 

5.6! 

300! 
-  ! 
300! 

9.1 ! NONE 
! 

9.1 ! NONE 

!PA 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

PITTSBURGH! 

1954 

1954 

!  ! 
15414*43! 

100.0! 

100.0! 

26.0! 

26.0! 

1.6! 

5.6! 

-  1 
300! 

i 

9.1 j  NONE 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

1954 

i  ! 

100.0! 

100.0! 

26.0! 

26.0! 

1.6! 

5.6! 

-  ! 

300! 

! 

9.1 (NONE 

! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

1954 

1  ! 

100.0! 

26.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

t 

------ 

24014*43! 

115.0! 

27.0! 

7.0! 

- 

400! 

9.1  !  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1951 

1  ! 

115.0! 

27.0! 

1.6J 

-  1 

i 

! 

1 

----- 

24014*43! 

(  ! 
41214*40! 

115.0! 

115.0! 

175.0! 

27.  G! 
27.0! 
26.0! 

7.0! 

1.6! 

3.7! 

“ 

» 

400! 
-  ! 
1001! 

9.1 ! NONE 
l 

11.4! NONE 

!PA 

!PA 

PITTSBURGH! 

! 

PITTSBURGH! 

1953 

1958 

— 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1,5! 

-  i 

! 

! 

! 

------ 

41214*40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

972i 

12.3! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1950 

1  ! 

175.0! 

26.01 

1.5! 

-  ( 

! 

! 

( 

41214*40! 

175.0! 

26.0! 

6.5! 

- 

972! 

1 2. 3 {NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1950 

1  ! 

175.0! 

26. C! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

! 

412(4*40! 

175,0! 

26.0! 

8.5! 

- 

972! 

12.3! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1953 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

{ 

! 

! 

------ 

412! 4*401 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

i 

9721 

12.3 !  NONE 

!  P  A 

PITTSBURGH! 

1953 

!  ! 

(  ! 

175.0! 

i 

26.0! 

! 

1.5! 

• 

-  j 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

579201 

!  ) 
971  (4A41 ! 

i 

195. Oi 

! 

35.0! 

i 

io. oi 

. 

! 

1492! 

i 

1 6.0 ! NONE 

! 

IDE 

! 

WILMINGTON! 

1977 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

l 

! 

! 

579202 

97114*41! 

195.0! 

3  S.C! 

10.3! 

- 

1492! 

16.0! NONE 

!0E 

WILMINGTON! 

1977 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ; 

! 

! 

1 

579203 

97114*41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1492i 

16.0IN0NE 

IDE 

WILMINGTON! 

1977 

(  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

“  ! 

! 

i 

I 

579204 

97114*41! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1492! 

16.0! NONE 

ioc 

WILMINGTON! 

1977 

1  i 

195.0! 

55. C! 

1.3! 

-  ! 

1 

i 

! 

579205 

971(4*41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1492! 

16.01N0NE 

IDE 

WILMINGTON! 

1977 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

! 

579206 

97114*41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1472! 

16.0! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1977 

»  i 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

• 

-  i 

i 

i 

! 

645161 

676i4*48i 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

- 

1460! 

16.01M0HE 

IOC 

WILMINGTON! 

1981 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

645162 

67614*48! 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

- 

1460! 

16*0! NONE 

!»E 

WILMINGTON! 

1981 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

645163 

67614*48! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1460! 

14.01  NONE 

IDE 

WILMIH6T0N! 

1981 

!  ( 

195.0! 

35.01 

1.0! 

-  ! 

! 

I 

! 

645164 

676! 4*43 ( 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1460! 

16.0!  NONE 

!DE 

WILMINGTON! 

1981 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.01 

-  ! 

! 

| 

! 

645165 

676(4*48! 

195.0! 

55.0! 

8.5! 

- 

1460! 

16.0  JfJONE 

!D£ 

WILMINGTON! 

1981 

!  J 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  i 

! 

! 

1 

645166 

67614*48! 

195.0! 

35.0! 

8.51 

- 

1460! 

14.0IN0NE 

IDE 

WILMINGTON! 

1981 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  1 

! 

! 

! 

645167 

676(4*48! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1460! 

1 6.0! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1981 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  I 

! 

! 

t 

645168 

67614*48! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1460! 

16.0! NONE 

!D£ 

WILMINGTON! 

1981 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

1 

! 

! 

645169 

67614*481 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1460! 

16. 0  J  NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1981 

!  I 

!  1 

1  ! 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.0! 

! 

! 

-  I 
! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABIC  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 
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ENGRl 

IVTCC ! 

DIMENSIONS  1DRAFT1 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

DISH  OPERATOR 

NET  1  CODE! LENGTH! BRDTHl 

! 

! 

1 

EST  J  CARGO 

HANDLING 

IS  lODEMTIXt  1 

!  COAST 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

1////////! 

POINT  !  LINE- 

1 

!  AOl 

LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND 

NUMBER 

l  GUARD 

TON-  {PAGE! 

OVER-! OVER-! 

////! 

HORSE! 

PASS-  1 (LIGHT) !//✓//////////// /!TD !////✓/////! 

OR 

!  NUMBER 

NAGE  !  IV  1 

ALL  I 

ALL  (LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE- 

2 

!EE! 

LINE-2  |*AIBUILT! 

(21)  ORAVO  LEASINS 

! 

! 

! 

1  ! 

1  ! 

1  1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

I 

[CONTINUED)! 

!  ! 

! 

1 

] 

! 

! 

I 

WTT  10 

1645170 

47614A4S! 

195.0! 

35.0! 

8.51 

-  j 

1460! 

16.0! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

mi 

i 

!  t 

195.01 

35.0! 

1.0! 

! 

-  | 

! 

! 

WTT  11 

1645171 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

8.51 

-  ! 

1460! 

1 6  .0 1  NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  I 

! 

1 

WTT  12 

1645172 

676  14A48 1 

195.01 

35.0! 

a.  5i 

1460] 

16.0! NONE 

JOE  WILMINGTON! 

1911 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

1 

-  1 

1 

1 

I 

VTT  13 

1645173 

67614A48! 

195.0! 

35.01 

8.5! 

1460! 

1 6.01N0NE 

IDE 

WILMINGTON! 

1911 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

1 

VTT  14 

1645174 

676! 4A46I 

195.01 

35.0! 

8.51 

-  | 

1460! 

1 6 .0! NONE 

IDE 

UILXtKCTOXI 

1981 

! 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.0! 

! 

-  j 

! 

I 

1 

VTT  15 

! 645175 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

j 

1460! 

16.0! NONE 

!DE  WILMINGTON! 

1911 

1 

1  1 

193.01 

35.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

I 

1 

VTT  16 

1645176 

67614A481 

195.01 

35.0! 

8.5! 

1460! 

16.01N0NE 

IDE  XILXlNtTOXI 

1911 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  j 

! 

1 

I 

WTT  17 

! 6451 77 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

1460! 

1 6 • 01  NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1911 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

•  [ 

! 

! 

I 

VTT  18 

1  645178 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

-  ! 

1460! 

1 6.0 1  NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1911 

t 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

1 

-  I 

| 

1 

! 

VTT  19 

1645179 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  J 

1460! 

16.0! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1911 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

1 

-  j 

! 

! 

1 

WTT  20 

1645180 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

“  ! 

1460! 

16 .0! NONE 

!DE 

WILMINGTON! 

1981 

1 

1  t 

195.01 

35.0! 

1.0! 

! 

-  | 

! 

! 

1 

VTT  21 

1645181 

67614A481 

195.0! 

35.0! 

6. St 

-  ! 

1460! 

16.0! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1911 

1 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.0! 

( 

-  ! 

! 

! 

! 

VTT  22 

1645182 

676UA48! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1460! 

16.0! NONE 

IDE  XILXIXSTOKI 

1911 

! 

|  ( 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  | 

! 

l 

! 

VTT  23 

1645183 

67614A481 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  1 

1460! 

16.0! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1911 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

l 

-  ! 

l 

I 

1 

WTT  24 

1645184 

67614A481 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

1460! 

16.0!  NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1981 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  j 

! 

1 

1 

WTT  25 

1645185 

67614A481 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  | 

1460! 

16.0! NONE 

IDE 

WtLMINGTON! 

1911 

! 

1 

!  1 

1  ! 

195.0! 

! 

35. Cl 
! 

1.0! 

! 

I 

! 

-  ! 

I 

! 

I 

I 

I 

! 

(21)  ORAVO  LIKE  CO 

l 

1 

!  1 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

( 

! 

I 

I 

1 

I 

SHIRLEY  B 

1  521549 

84114A48! 

195.01 

35.01 

9.0! 

-  | 

1400! 

28.5! DIESEL 

POWERED 

IPA 

PITTSBURGH! 

1969 

1 

! 

!  ! 

!  1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

2.0! 

! 

l 

1 

•  ! 

! PNEUMATIC 
! 

PUMP 

I 

I 

I 

I 

(39)  DREDGE  MASTER 

CORP. 

! 

! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

I 

I 

1 

I 

CUYAMACA 

1287019 

2813A361 

64.9! 

17.0! 

9.0! 

1000! 

-  j 

23.0! NOME 

ICA 

RICHMOND  I 

1961 

! 

1 

1  1 

t  1 

71.0! 

! 

17.0! 

! 

6.0! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

I 

I 

1 

I 

(21)  DRESSER  LEASING  CORP. 

! 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

l 

I 

I 

SARAH  E.  THOMAS 

1569214 

32613*361 

109.3! 

34.0! 

9.0! 

4200! 

-  f 

36 .0 ! NONE 

1TX 

CHANNEL-  i 

1975 

1 

! 

!  1 

1  ! 

109.3! 

! 

34.0! 

1 

6.6! 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

I 

VIEW  l 

I 

(35)  DRIVER/  RAYMOND/  SAND 

I 

CO!. 

1  1 

1  ! 

1 

l 

! 

1 

I 

I 

! 

! 

! 

1 

1 

I 

1 

I 

MART  RATE 

1236693 

1213*361 

38.0! 

9.01 

3.61 

1501 

-  | 

8.0! NONE 

1X0  LEXIXtIOX  1 

1937 

I 

1  1 

38.0! 

9.C! 

3.6! 

1 

-  | 

! 

! 

1 

NO  1 

I  - 

5S14A40! 

90.0! 

22.0! 

5.0! 

•  1 

150! 

6.0! NONE 

IMO 

LEXINGTON  ! 

1958 

» 

1 

!  ! 

1  1 

90.0! 

! 

22.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

—  ! 

! 

! 

I 

1 

! 

I 

I 

(32)  OUBOIS  BOAT  RENTAL/  INC.! 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

I 

1 

BERNICE  D 

1613180 

2313A34! 

52.5! 

20.0! 

6.2! 

600! 

-  1 

1 8.0! NONE 

1LA 

LAROSE  ! 

1979 

! 

1 

1  1 

1  ! 

55.0! 

! 

20.0! 

! 

3.5! 

! 

1 

! 

“  ! 

l 

i 

1 

1 

t 

I 

(33)  DUBOIS/  H.  C. 
MISS  PAYE 

MARINE 

! 

! 

1551656 

1  ! 

1  1 

9013A36! 

{ 

! 

60.0! 

! 

t 

22. Oi 

! 

« 

e.oi 

i 

! 

1200! 

! 

j 

37. 0! NONE 

2 

I 

ITX 

I 

I 

BRIDGE  I 

1974 

! 

1 

1  1 

•  | 

60.0! 

! 

22.0! 

1 

7.5! 

! 

! 

! 

”  ! 

! 

! 

! 

! 

CITY  1 

I 

(32)  DUET  BOAT  CO./  INC. 

1 

! 

i  i 

!  1 

i 

i 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

I 

1 

1 

CAPT.  RUSSEL 

1270002 

2313A36I 

46.4! 

14.9! 

7.0! 

300! 

-  ! 

15.0IX0NE 

1  LA 

HARVEY  ! 

1955 

! 

1 

1  1 

1  1 

50.0! 

i 

15.0! 

1 

5.0! 

! 

! 

! 

*  i 

! 

! 

I 

! 

1 

1 

(36)  DUPP  TOWBOAT 
MERILYN 

CO. 

1 

1 

1224940 

1  1 

1  1 

3513036! 

{ 

i 

65.3! 

! 

1 

15.9! 

! 

! 

11.0! 

! 

! 

400! 

i 

! 

t 

30.0 1  NONE 

! 

I 

!UA 

l 

1 

SEATTLE  I 

*  1954 

1 

i 

1  1 

1  1 

69.0! 

! 

15.9! 

; 

11.0! 

i 

! 

• 

-  i 

i 

i 

1 

I 

I 

J 

(32)  OUPRIEND  TOWING  CO./ 

1 

INC!. 

1  ! 

1  1 

! 

1 

i 

! 

i 

i 

i 

! 

{ 

« 

! 

! 

1 

! 

MONICA  LEE  II 

1524447 

1913A361 

38.6! 

15.6! 

6.4! 

300! 

-  ! 

25.0! NONE 

!LA 

NEW  I 

1970 

1 

1 

t  | 

i  i 

43.6! 

! 

16.6! 

1 

5.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

ORLEANS  I 

I 

! 

(33)  DUGAT/  RAYMOND  COMPANY  ! 

!  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

I 

I 

1 

1 

AMANDA 

1633850 

2313A361 

44.6! 

16.4! 

5.7! 

600! 

-  ! 

23 .0  ! NONE 

ITX 

XNGLESIDE  ! 

1981 

I 

;  j 

50.0! 

16.4! 

5.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

I 

BONNIE 

1515555 

1513A36! 

39.0! 

16.0! 

5.02 

300! 

-  ! 

15.2! HOKE 

!TX 

INGLESIOE  ! 

1968 

1 

1  1 

43.0! 

16.4! 

4.0! 

! 

.  i 

l 

1 

1 

CODY 

1623449 

29S3A36S 

47.3! 

18.0! 

7.2! 

1000! 

-  i 

23.0! NONE 

!TX 

INGLES10E  ! 

1980 

1 

1  ! 

47.8! 

18.0! 

7.2! 

! 

-  i 

! 

I 

! 

COPAMO 

1260636 

813A361 

33.0! 

10.3! 

4.5! 

165! 

•  i 

12. 5! NONE 

ITX 

INGLESIDE  ! 

1961 

1 

1  ! 

36. C! 

10.6! 

4.C! 

> 

-  • 

* 

i 

1 

JAMES 

1649822 

32  ! 3 A3 61 

44.6! 

1 6.4  J 

7.0! 

600! 

-  i 

23. oi NONE 

!TX 

INGLESIDE  1 

1981 

! 

1  ! 

50.0! 

17.6! 

7.0! 

i 

-  { 

! 

! 

1 

JOHN  VCSLEY 

1267556 

1213A36! 

39.7! 

12.5! 

5.0! 

275! 

-  j 

14.2 ! NONE 

IT  X 

INGLESIDE  I 

1954 

t 

i  t 

39.71 

12.5! 

5.0! 

i 

-  i 

! 

I 

1 

PATRICIA 

i 624948 

2413A36! 

43.01 

16.4! 

5.7! 

600! 

-  i 

22.0!  NONE 

ITX 

INGLESIDE  ! 

1980 

! 

1  1 

48.4! 

17.0! 

5.7! 

! 

-  i 

! 

! 

I 

CONCORDE  101 

1603716 

19914A43! 

110.0! 

30.0! 

6.01 

— '  ! 

400! 

7.0! NONE 

ITX 

INGLESIDE  ! 

1978 

i 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

« 

! 

! 

CONCORDE  102 

1603717 

19914A43! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

400! 

7 .0 ! NONE 

ITX 

XNGLESIDE  ! 

1978 

1 

1  1 

110.0! 

30. C! 

1.0! 

! 

-  i 

! 

! 

1 

CONCORDE  103 

1  60371  8 

19914A431 

110.01 

30.0! 

6.0! 

.  | 

40oi 

7.0! NONE 

!TX 

INGLESIDE  I 

1978 

1 

1  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

I 

RD  19 

1  - 

—  14A431 

1 

—  ! 

5.5! 

-  j 

500! 

6.0! NONE 

ITX 

INGLESIOE  I 

1965 

1 

1  1 

100. 0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

RD  33 

1571313 

19214*43! 

110.2! 

30.3! 

1.5! 

-  ! 

400! 

8.0! NONE 

!TX 

INGLESIDE  1 

1976 

! 

1  1 

110.21 

30.3! 

1.0! 

1 

-  | 

! 

! 

l 

RD  36 

1625321 

102I4A43! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

400! 

30.0 ! NONE 

!TX 

XNGLESIDE  I 

1978 

1 

1 

I 

!  1 

!  1 

1  1 

110.0! 

! 

! 

30.0! 

1 

1.0! 

! 

! 

! 

I 

! 

-  ! 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


3.52 


ENCRI 

1  IVTCtl 

DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  2 

!  V 

E  S  S  E  L  1 

! 

DISTI 

OPERATOR 

1  NET  ICODElLCNGTHl  BROTH! 

« 

i 

! 

EST  !  CARGO  HANDMN6 

IS  10PERATING  ! 

1 

-1RE6IS-1****! 

REG.  ! 

REG.1L0AD-! 

I 

CARGO  I 

FIXED  *  EQUIPMENT 

ITC! 

BASE  ! 

YEAR  1 

!  COAST 

1  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

t  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  1 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARO 

!  TON-  1PA6E! 

0VEA-10VER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! //////////! 

OR  2 

l  NUMBER 

1  NAGE  !  TV  1 

ALL  1 

ALL  RIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)J  LINE-2 

t  EC  I 

LINI-2  1* REBUILT! 

(33)  DUCAT/ 

RAYMOND  COMPANY 

! 

! 

1 

!  !  1 

!  •  1 

1  !  1 

« 

1 

i 

1 

! 

! 

i 

i 

t 

! 

! 

2 

! 

2 

i 

i 

! 

2 

j 

(CONTINUED)! 

!  !  ! 

• 

i 

j 

i 

i 

■ 

! 

PD  3? 

1625322 

1  10214A43! 

no.  oi 

30. oi 

6.0! 

-  ! 

400! 

30.0 ! NONE 

i  TX 

INGLESIDE  1 

1978  ! 

! 

!  !  1 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

AD  40 

1625323 

1  1S914A43! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

400! 

7. G! NONE 

!TX 

INGLES  IDE  ! 

1980  l 

! 

1  1  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

j 

-  • 

i 

j 

j 

AD  41 

1627366 

1  20954A43! 

120.0! 

30.01 

6.0! 

i 

400! 

7. 0 ! NONE 

!TX 

INGLESIDE  !* 

1980  ! 

! 

!  !  ! 

12C.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

PD  42 

1627367 

i  20914A43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

400! 

7.0! NONE 

!TX 

INGLESIDE  ! 

1980  ! 

1 

! 

!  !  ! 

!  1  ! 

120.0! 

i 

30.0! 

1.0! 

2 

! 

! 

-  ! 

! 

2 

! 

! 

1 

(24)  DULUTH- 

SUPERIOR  EXCURSIONS 

!  !  ! 

!  !  1 

! 

i 

! 

; 

| 

2 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

VISTA  QUEEN 

! 549650 

!  39J1A11! 

65.5! 

23.  C! 

5.2! 

456! 

-  ! 

21 .5! NONE 

!HN 

DULUTH  ! 

1973  I 

! 

! 

!  !  1 

!  !  ! 

73.0! 

1 

23.0! 

2 

4.6! 

i 

i 

I 

260! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

(22)  DUNBAR 

S  SULLIVAN 

! 

DREDGIING  CO. 

1  !  1 

!  1  ! 

; 

1 

; 

i 

! 

i 

( 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

I 

0UN8AP  II 

1506962 

1  953S4A43! 

1SC.0! 

50.0! 

12.0! 

m  * 

1300! 

52.0! NONE 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

*  1966  ! 

! 

!  1  ! 

180.0! 

50.0! 

6.0! 

! 

-  J 

! 

l 

! 

NO  120 

!  - 

!  632UA46! 

Ufl.O! 

40.  C! 

14.0! 

-  j 

2000! 

17 .0! NONE 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1964  2 

! 

!  !  ! 

183.0! 

40.  C! 

4.0! 

i 

■  J 

i 

! 

! 

NO  121 

!  - - 

1  632! 4 A46! 

188.0! 

40.0! 

14.0! 

-  ! 

2000! 

17.0!  NONE 

I  NY 

NEW  YORK  | 

1964  J 

! 

1 

i  1  ! 

1  !  ! 

183.0! 

! 

40.0! 

! 

4.0! 

! 

! 

! 

-  I 

i 

! 

! 

! 

( 

(22)  DUNBAR 

i  SULLIVAN 

! 

DREDGIING  CO. 

1  (  1 

1  1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

I 

! 

! 

i 

t 

CAPT.  ED 

•268997 

!  1113A36! 

34.9! 

12.0! 

3.5! 

130! 

-  j 

1 2 .0 ! NONE 

IKY 

PADUCAH  I 

1954  ! 

i 

!  !  ! 

40.0! 

12. C* 

3.5! 

! 

-  ! 

t 

1 

1 

E  D  WATTLES 

1593990 

1  10913A361 

64.6! 

26.0! 

6.0! 

1200! 

-  2 

38.02  NONE 

!KY 

PADUCAH  ! 

1978  2 

1 

1  1  1 

64.6! 

26.0! 

6.0! 

! 

-  j 

i 

! 

2 

spalpeen  II 

1235617 

!  11I3A361 

45.0! 

12.0! 

4.7! 

1001 

-  j 

9.9 JNONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1936  J 

! 

1  i  1 

45.4! 

12.4! 

4.7! 

! 

-  j 

1 

! 

I 

THOMAS  G.  GOODE 

1521533 

1  27I3A35! 

48.3! 

18.1! 

3.5! 

660! 

-  J 

16.0! NONE 

!  KY 

PADUCAH  ! 

1969  I 

1 

1  1  1 

49.0! 

18.7! 

3.5! 

t 

-  ! 

! 

! 

! 

3IC  1773 

1 256673 

!  2U!4A43! 

1G4.0! 

29.0! 

6.0! 

-  i 

4201 

6.0! NONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1944  2 

t 

1  !  1 

104.0! 

29.0! 

1.7! 

! 

-  | 

2 

! 

2 

NO  10 

1171920 

1  24M4A43! 

110.4! 

32.0! 

6.0! 

-  j 

150! 

7.0 ! NONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1927  2 

! 

1  !  1 

111.0! 

32.0! 

1.5! 

! 

-  J 

2 

i 

! 

NO  116 

1174898 

!  51 9! 4A451 

161.5! 

34.31 

10.0! 

-  ! 

1125! 

15.02N0NE 

IKY 

PADUCAH  1 

1940  ] 

I 

1  !  ! 

161.5! 

34.8! 

3.0! 

! 

-  | 

2 

! 

2 

NO  117 

1174899 

!  519 1  4  A  4  6 1 

161.5! 

34.8! 

10.0! 

-  ! 

1125! 

15.0! NONE 

!  XT 

PADUCAH  1 

1940  ! 

« 

! 

•  i  l 

!  1  1 

161.5! 

! 

34.8! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

2 

! 

(23)  DUNOEE 

CEMENT  CO. 

1 

! 

1  !  ! 

1  !  ! 

! 

! 

! 

2 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

2 

JOHN  L  A  6ALSTER 

!  . 

!  1401J4A48! 

250.0! 

43.0! 

18.5! 

-  I 

2700! 

43.512  6"  ELECTRIC 

ini 

MUSKEGON  2 

1909  1 

1 

1  !  1 

250.0! 

43.0! 

10.0! 

! 

-  2 

2  POWERED  CEH  P«PS! 

! 

1 

MEL  WILLIAM 

SELVICK 

1116495 

!  14121 4A481 

293.0! 

40.4* 

24.6! 

-  1 

3200! 

100.0  210"  DIA  ELECTRIC !MI 

MUSKEGON  2 

1964  2 

1 

! 

1  i  ! 

!  1  ! 

308.0! 

! 

40.4! 

{ 

20.6! 

« 

! 

! 

-  ! 

ICEMENT  PUMPS 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(29)  DUNDEE 

CEMENT  CO. 

f 

1 

1  1  1 

!  !  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

DUNDEE 

1571246 

1  65! 3A351 

61.0! 

24.0! 

6.6! 

910! 

-  2 

35.02NONE 

!M0 

CLARKS-  ! 

1976  ! 

! 

!  1  1 

64.5! 

24.0! 

6.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

HANS  GYGI 

1290978 

1  24I3A35! 

49.4! 

18.8! 

6.0! 

650! 

-  j 

28.02  NONE 

!H0 

CLARKS-  ! 

1963  J 

! 

!  !  1 

50.0! 

18.8! 

6.0! 

! 

-  | 

2 

! 

VILLE  ! 

! 

DDC  1 

1505903 

!  90914A4S! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

20.72PADS/  PIPING/ 

!M0 

CLARKS-  ! 

1966  ! 

I 

I  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  J 

1  VALVES 

! 

VILLE  1 

! 

HOC  2 

1505904 

1  90914A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

20.7!PADSr  PIPING* 

!  MO 

CLARKS”  1 

1966  J 

1 

!  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.71 

! 

-  ! 

[VALVES 

! 

VILLE  1 

! 

DDC  3 

1505905 

!  909J4A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  I 

1500! 

20.72PADS/  PIPING/ 

!  MO 

CLARKS-  2 

1966  ! 

t 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

2  VALVES 

! 

VILLE  ! 

! 

DDC  4 

1505906 

1  90914A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

20.7IPA0S/  PIPING/ 

!H0 

CLARKS-  ! 

1966  I 

! 

!  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  | 

t  VALVES 

! 

VILLE  ! 

I 

DDC  5 

1505907 

!  909UA48! 

1V5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

20.72PADS/  PIPING/ 

!H0 

CLARKS-  2 

1966  ! 

1 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

I 

-  2 

2 VALVES 

! 

VILLE  1 

! 

DDC  6 

1505908 

1  9CP14A48! 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

! 

15002 

20.72  PADS/  PIPING/ 

IMO 

CLARKS-  l 

1967  2 

! 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  * 

{VALVES 

i 

VILLE  1 

! 

DOC  7 

1507138 

!  909! 4a48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

20.72PADS/  PIPING/ 

8 

i«o 

CLARKS-  1 

1967  ! 

1 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  2 

! VALVES 

! 

VILLE  ! 

! 

DOC  8 

1507189 

!  909J4A48! 

195.0! 

JS.O! 

9.0! 

! 

1500! 

J0.7IPADS*  P IPIHC* 

(MO 

CLARKS-  ! 

1967  ! 

1 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  2 

! VALVES 

) 

VILLE  ! 

! 

DDC  9 

1507190 

!  909 ! 4A48 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

15002 

20.72PADS/  PIPING/ 

IMO 

CLARKS-  2 

1967  ! 

1 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  2 

! VALVES 

! 

VILLE  ! 

! 

DDC  10 

1507191 

!  909UA48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1500! 

20.7  2  PADS/  PIPING/ 

!  MO 

CLARKS-  ! 

1967  2 

! 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

{ 

-  2 

[VALVES 

! 

VILLE  ! 

! 

OOC  11 

i 507192 

!  909! 4A4S ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

20.7  2 PADS/  PIPING/ 

IMO 

CLARKS-  » 

1967  2 

1 

1  1  • 

195. U 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

2  VALVES 

! 

VILLE  2 

! 

DDC  13 

1507194 

1  909J4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

20. 7 2 PADS/  PIPING/ 

!N0 

CLARKS-  2 

1967  2 

! 

!  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  2 

•VALVES 

! 

VILLE  ! 

1 

DDC  14 

1507195 

!  909J4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

~  ! 

1500! 

20.72PADS/  PIPING/ 

ino 

CLARKS-  2 

1967  ! 

i 

i  i  I 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

-  J 

JVALVES 

! 

VILLE  1 

2 

DOC  15 

15071  96 

!  909! 4A46i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1500! 

20.7! PADS/  PIPING/ 

2  MO 

CLARKS-  I 

1967  2 

! 

!  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

-  J 

! VALVES 

i 

VILLE  ! 

! 

DDC  16 

1507197 

!  90714A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  ; 

1500! 

20.72PADS/  PIPING/ 

IMO 

CLARKS-  ! 

1967  ! 

; 

i  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

j 

-  2 

! VALVES 

! 

VILLE  1 

i 

DDC  17 

*150714  3 

i  909! 4A  43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

20.7! PADS/  PIPING/ 

JNO 

CLARKS-  ! 

1967  ! 

j 

!  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  2 

!  VALVES 

I 

VILLE  ! 

2 

DDC  18 

1507199 

!  909! 4A48J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

20.7‘PADS/  PIPING/ 

iNO 

CLARKS-  ! 

1967  ! 

! 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  2 

! VALVES 

! 

VILLE  ! 

! 

OOC  19 

! 507200 

1  909  J4A48 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1500! 

20.7 ! AERATION  PADS 

•MO 

CLARKS-  1 

1967  ! 

! 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

-  J 

! PIPING  8  VALVES 

i 

VILLE  ! 

! 

ooc  20 

! >0*  cO i 

5  ?Grl4A48i 

•  95.01 

>3.0! 

9.01 

l 

1500 ! 

2 

ire 

CLARKS-  I 

1967  t 

; 

!  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  j 

SVALVES 

! 

VILLE  2 

! 

DDC  21 

1507202 

1  909S4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1 500 ! 

20.7 ! PADS/  PIPING/ 

IMO 

CLARKS-  ! 

1967  ! 

1 

!  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  2 

! VALVES 

! 

VILLE  ! 

! 

DDC  22 

1507203 

!  909! 4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

20.72PADS/  PIPING/ 

!N0 

CLARKS-  ! 

1967  2 

1 

i  i  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  J 

! VALVES 

! 

VILLE  ! 

J 

DDC  23 

1507204 

!  909J4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1500! 

20.7! PADS/  PIPING/ 

!  MO 

CLARKS-  ! 

1967  1 

1 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

•  2 

{VALVES 

i 

VILLE  1 

! 

DDC  24 

*507205 

!  909 ! 4A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1500! 

20.7 JPADS/  PIPIN6/ 

1  NO 

CLARKS-  ! 

1967  ! 

1 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

-  2 

! VALVES 

• 

VILLE  ! 

! 

DDC  25 

1507206 

!  90914A48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  J 

15002 

20.7! PADS/  PIPING/ 

ino 

CLARKS-  ! 

1967  ! 

1 

!  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  2 

2VALVES 

! 

VILLE  ! 

i 

DDC  26 

1507207 

!  909J4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

20.7SPADS/  PIPING/ 

INO 

CLARKS-  ! 

1967  i 

1 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  2 

! VALVES 

1 

VILLE  ! 

1 

DDC  27 

1507208 

1  909 ! 4A45 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

20.7! PADS/  PIPING/ 

!  NO 

CLARKS-  ! 

1967  2 

I 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  I 

! VALVES 

i 

VILLE  ! 

! 

DDC  28 

1507209 

1  909UA48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

15002 

20.71PADS/  PIPING/ 

!M0 

CLARKS-  ! 

1967  2 

i 

! 

« 

1  1  1 

!  !  1 

!  !  1 

195.1! 

! 

j 

35.1! 

! 

i 

1.7! 

i 

1 

! 

! VALVES 
! 

! 

! 

i 

VILLE  ! 

» 

i 

! 

! 

! 
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CNfiRl 

DIST!  OPERATOR 

!  IVTCC1  DIMENSIONS  S  DRAFT! 

1  NET  ICODE1LEN6THURDTH!  ! 

! CAPACITY!  HIGH-  1 
!  !  CST  I 

!  V  E  S  $  E  L  1  ! 

CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  !  ! 

VESSEL  NANE  AND  HUMBER 

! 

! 

COAST 

GUARD 

NUNSER 

I  TER  l  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  (PAGEl  OVER-JOVER-!/////! 

!  NACE  i  IV  !  ALL  1  ALL  (LIGHT! 

I ////////I  POINT  !  LINE-t  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! //////////!  OR 

POWER!  CHEERS  !  (FEET)!  LINE-2  (EE!  LINE-2  (•REBUT... . 

(29)  DUNDEE 

CEflENT 

CO.  ! 

1  l  1 

1 

! 

! 

!  ! 

! 

! 

: 

1 

(CONTINUED)! 

1  1  1 

1 

! 

1 

!  1 

! 

! 

DDC  29 

1507210 

1  9091 4A4S1 

195.01 

35. OJ 

9.0!  - 

!  HQO! 

20.7IPADS/  PIPING/ 

!H0 

CLARKS- 

1967 

! 

!  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

!  -  ! 

! VALVES 

! 

VILLE 

DDC  30 

1507211 

1  909J4A  461 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

t  1500! 

20.7! PADS/  PIPING/ 

!H0 

CLARKS- 

t967 

! 

1  1  1 

195,1! 

35.1! 

1.7! 

!  -  1 

(VALVES 

! 

VILLE 

DDC  31 

1507212 

1  90914A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

20 >7J PADS/  PIPING/ 

(MO 

CLARKS- 

1967 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

!  -  ! 

(VALVES 

! 

VILLE 

DDC  32 

! 507213 

1  90914A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

20.7IPADS/  PIPING/ 

t  NO 

CLARKS- 

1967 

1 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

!  -  | 

(VALVES 

J 

VILLE 

DDC  33 

1507214 

1  90914A46! 

195.0! 

33.01 

9.0!  “ 

!  15001 

20 .7 ! PADS/  PIPING/ 

IMO 

CLARKS- 

1967 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

!  -  ! 

(VALVES 

! 

VILLE 

DDC  34 

1507215 

1  909UA461 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

20«?!PADS/  PIPING/ 

IMO 

CLARKS- 

1967 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

I  -  ! 

(VALVES 

! 

VILLE 

DDC  35 

1540000 

1  83614A461 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

18.2!PAD$/  PIPING/ 

(MO 

CLARKS- 

1972 

I 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  -  ! 

(VALVES 

! 

VILLE 

DDC  36 

1540001 

1  6T6I4A481 

195.0! 

35.01 

9.01  - 

!  1500! 

18.2! PADS/  PIPING/ 

IMO 

CLARKS- 

1972 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

I  -  ! 

(VALVES 

! 

VILLE 

DDC  37 

1540002 

1  83614A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

1B.21PADS/  PIPING/ 

(MO 

CLARKS- 

1972 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.S) 

!  -  I 

(VALVES 

! 

VILLE 

DDC  36 

1540C03 

!  83614A4A1 

195.0! 

35.0! 

9.0!  " 

!  1500! 

18.2! PADS/  PIPING/ 

(MO 

CLARKS- 

1972 

! 

!  1  2 

195.0! 

35.01 

1.7! 

!  -  ! 

! VALVES 

! 

VILLE 

DDC  39 

1540004 

!  83614A4&! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

16.2!PADS/  PIPING/ 

(MO 

CLARKS- 

1972 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  -  ! 

! VALVES 

! 

VILLE 

DDC  <0 

I5400QS 

1  636 14A481 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

18.21PADS/  PIPING/ 

!H0 

CLARKS- 

1972 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  -  ! 

(VALVES 

! 

VILLE 

DDC  41 

1540006 

1  8361 4A481 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1 500 

18.2! PADS/  PIPING/ 

(MO 

CLARKS- 

1972 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  -  ! 

(VALVES 

I 

VILLE 

DDC  42 

!  S  4  COO  7 

1  83614A48! 

1 95.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

18. 2! PADS/  PIPING/ 

IMO 

CLARKS- 

1972 

! 

I  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  -  ! 

(VALVES 

! 

VILLE 

DDC  43 

1540006 

1  63614A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  15001 

18.2  IPADS/  PIPING/ 

!  NO 

CLARKS- 

1972 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7!  ' 

1  -  I 

! VALVES 

! 

VILLE 

DDC  44 

154000? 

1  83614A48I 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

18.2! PADS/  PIPING/ 

(HQ 

CLARKS- 

1972 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  -  ! 

(VALVES 

1 

VILLE 

DDC  45 

1574155 

1  1 070! 4A481 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

18.21PADS/  PIPING/ 

IMO 

CLARKS- 

1976 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  -  I 

! VALVES 

1 

VILLE 

DDC  46 

1574156 

1  107014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

18.21  PADS/  PIPING/ 

(NO 

CLARKS- 

1976 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  -  ! 

(VALVES 

I 

VILLE 

DDC  47 

1574157 

1  107014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

1 8. 2! PADS/  PIPING/ 

IMO 

CLARKS- 

1976 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  -  I 

(VALVES 

1 

VILLE 

DDC  4* 

1574156 

1  107014A461 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

18. 2IPADS/  PIPING/ 

IMO 

CLARKS- 

1976 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

I  -  I 

(VALVES 

1 

VILLE 

DOC  49 

1  574159 

1  1070I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

18.2JPA0S/  PIPING/ 

IMO 

CLARKS- 

1976 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  -  1 

(VALVES 

1 

VILLE 

DDC  50 

1574160 

1  1070(46461 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

16. 2! PADS/  PIPING/ 

(MO 

CLARKS- 

1976 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.71 

I  -  ! 

!VALV£S 

1 

VILLE 

DDC  51 

1574161 

1  107014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

18.2 IPADS/  PIPING/ 

(MO 

CLARKS- 

1976 

! 

! 

1  1  1 

1  i  1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.7! 

! 

!  -  ! 

!  ! 

(VALVES 

l 

t 

1 

VILLE 

(36)  DUNLAP 

TOWING 

1 

CO.  ! 

1  !  ! 

!  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

I 

1 

CAHANO  , 

1  ------ 

1  1413A36! 

27.2! 

11.3! 

4.6!  190!  -  ! 

1 8 .0! NONE 

1WA 

EVERETT 

197? 

! 

1  1  ! 

34.0! 

ii.:i 

4.0! 

!  -  1 

( 

1 

LUKNI 

1535449 

!  3113A36! 

61.8! 

17.0! 

5.0!  725!  -  ! 

30.01  NONE 

(WA 

SWXNOMISH 

1945 

! 

(  !  ! 

65.0! 

17.0! 

5.0! 

!  -  1 

! 

CHANNEL 

HALOLO 

1569517 

I  13513A36! 

105.0! 

31.0! 

13.5!  2320!  -  ! 

40. 0!N0NE 

1  WA 

EVERETT 

1975 

! 

i  !  1 

105.0! 

31.0! 

10.0! 

!  -  ! 

! 

1 

PORT  GARDNER 

1572463 

1  713A36! 

36.0! 

10.9! 

4.0!  309!  -  ! 

20.01  NONE 

(WA 

EVERETT 

1961 

1 

1  1  1 

38.5! 

11.3! 

4.0! 

!  -  ! 

! 

1 

PORT  SUSAN 

1928453 

!  2413A361 

-  J 

-  ! 

5.5!  365!  -  ! 

-  ! 

l 

1987 

] 

1  1  ! 

42.0! 

16.0! 

5.5! 

!  “  ! 

! 

1 

PULL-AND-BE 

-DANNEO 

1 53C828 

1  61  3*  -36! 

28.3! 

1 2.C! 

3.7!  240!  -  ! 

12.0! NONE 

(WA 

SWXNOMISH 

1971 

! 

1  1  1 

28.3! 

12.0! 

3.7! 

i  -  ! 

( 

I 

CHANNEL 

PUYALLUP 

1263515 

1  1513A36! 

49.1! 

11.9! 

4.7!  330!  -  l 

30.0! NONE 

(WA 

EVERETT 

1952 

! 

1  1  1 

49.1! 

11.9! 

4.7! 

!  -  I 

! 

1 

SAPISH 

! $76032 

1  4913A36! 

66.0! 

17.0! 

8.0!  565!  -  ! 

25.0) NONE 

(VA 

LA  CONNER 

1  * 

1976 

! 

1  1  i 

71.0! 

17.2! 

8.0! 

!  -  1 

! 

t 

SARATOGA 

1292346 

1  26 ! 3 A 36! 

59.5! 

18.0! 

6.1!  910!  -  ! 

1 8  .0 !  NONE 

(WA 

EVERETT 

1963 

1 

!  1  1 

59.5! 

18.0! 

6.1! 

I  -  ! 

( 

1 

SKAGIT  CHIEF 

1558403 

1  9913A36! 

100.0! 

25.1! 

1 1  .Of  1125!  -  ( 

50.0 ! NONE 

(WA 

SWINOMXSH 

1943 

! 

1  1  1 

100.0! 

25.11 

9.01 

1  -  ! 

! 

1 

CHANNEL 

SNEF-OOSH 

1527071 

!  1213A36! 

34.3! 

13.6! 

6.0!  365!  -  ! 

1 4. 0 ! NONE 

(WA 

SWINOMXSH 

1970 

1 

!  !  1 

38.0! 

13.6! 

6.0! 

I  -  1 

I 

1 

CHANNEL 

SWXNOMISH 

1256829 

1  6913A36! 

68.01 

20.0! 

10.0!  850!  -  ( 

40.0! NONE 

(WA 

SWINOMXSH 

1  * 

1975 

1 

1  1  1 

74.0! 

20.0! 

10.0! 

I  -  ! 

! 

1 

CHANNEL 

TAURUS 

1571411 

!  1 35 13  A 36! 

59.5! 

27.0! 

14.0!  2400!  -  ( 

50. 0! NONE 

(WA 

EVERETT 

1975 

! 

1  1  ! 

89.5! 

27.0! 

14.0! 

(  -  ! 

I 

1 

UFFDA 

!  - 

1  5(3436! 

30.0! 

9.5! 

4.0!  90!  -  ! 

9 .0! NONE 

(WA 

LA  CONNER 

1951 

1 

!  !  1 

30.0! 

9.5! 

4.0! 

!  -  ! 

! 

1 

VULCAN 

1237283 

1  5113A36! 

72.1! 

17.9! 

7.1!  5251  -  I 

25.0! NONE 

(WA 

SWXNOMISH 

1  * 

1960 

1 

1  1  i 

73.0! 

18.0! 

7.1! 

!  -  ! 

! 

1 

CHANNEL 

WHIDSEY 

1281069 

1  1113A361 

43.0! 

12.5! 

9.5!  202!  -  ! 

19.0IN0NE 

!  WA 

EVERETT 

1950 

1 

! 

1  !  ! 

!  1  1 

43.0! 

! 

12.5! 

! 

5.5! 

! 

!  -  ! 

!  ! 

! 

» 

1 

(32)  DUNN/ 

DURWOO') 

1 

1 

1  !  ! 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

( 

! 

1 

i 

NONA  LEE 

1265191 

1  2613A36! 

46.6! 

16.0! 

5.0!  300!  -  ! 

1 6. 0 1  NONE 

(LA 

PORT 

1953 

1 

1  1  1 

50.0! 

16.C! 

3.0! 

!  -  ! 

! 

1 

SULPHUR 

BAROID  111 

l  - 

1  17714A43! 

110.0! 

30.0! 

5.5!  - 

!  350! 

6.5! NONE 

(LA 

PORT 

1956 

» 

1 

!  !  1 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

! 

SULPHUR 

*!LA 

1  4 

!  V  .  !  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

1  -  1 

!  0» 

1 

SULPHUR 

* 

1  1  1 

180.0! 

40.0! 

1.4! 

!  -  ! 

! 

1 

SULPHUR 

LSCC  19 

i  - 

1  60414A46! 

150.0! 

40.0! 

8.0!  - 

!  1200! 

1 2. 0 ! NONE 

(LA 

PORT 

1947 

i 

i 

!  1  1 

180.0! 

40.0! 

1.4! 

!  -  ! 

! 

1 

SULPHUR 

HC  3 

1263430 

1  23814A43! 

10C.0! 

26.0! 

5.5!  - 

!  400! 

7.5! NONE 

(LA 

PORT 

1956 

1 

!  1  1 

100.0! 

26.0! 

.5! 

J  -  ! 

! 

1 

SULPHUR 

fS  Id 

j  - 

I  2521 5 A  70 ! 

150.0! 

33.0! 

6.5!  - 

J  700! 

20. 5  !  SULPHUR  PUMP 

(LA 

PORT 

1954 

1 

1 

1  !  1 

!  1  ! 

150.0! 

! 

33.0! 

! 

2.0! 

i 

!  -  ! 

!  ! 

! 

{ 

1 

SULPHUR 

(33)  DUPONT 

! 

OE  NEMOURS/  £.  X.!/  G  CO. 

1  !  ! 

!  !  ! 

! 

» 

i 

i 

! 

; 

!  ! 

!  ! 

i 

i 

I 

( 

CHEH  702 

1003103 

!  2 1 6  8 !  5  A  70  J 

250. oi 

53.0! 

8.6!  - 

!  1600! 

32.0! DT ESEL  PUMPS 

(TX 

BEAUMONT 

1067 

! 

!  1  ! 

250.0! 

53.0! 

4.0! 

!  -  ! 

! 

I 

CHEM  703 

1003152 

1  2188! 5A701 

250.0! 

53.0! 

8.6!  - 

!  1600! 

32.0! D IESCL  PUMPS 

ITX 

BEAUMONT 

1967 

1 

1  1  ! 

250.0! 

53.0! 

4.0! 

(  -  ! 

i 

■ 

EXDC  56 

1507418 

1  2917! 5A70* 

295.0! 

52.5! 

8.6!  - 

!  2350! 

30.0! DIESEL  PUMPS 

i  TX 

BEAUMONT 

1967 

I 

1  1  ! 

295.0! 

52.5! 

1.6! 

\  -  ! 

f 

! 

EIOC  57 

1507489 

1  289115A70! 

282.0! 

S2.S! 

8.6!  - 

!  2350! 

30.01  DIESEL  PUMPS 

(TX 

BEAUMONT 

1967 

1 

1 

! 

1  !  1 

!  1  ! 

1  !  1 

282.0! 

! 

! 

52.5! 

! 

! 

1.6! 

! 

! 

1  -  ! 

!  ! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

1 

i 
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ENGR  ] 

DIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 

I  GUARD 

!  NUMBER 

I  1VTCCI  DIMENSIONS  10»AfT! 

!  NET  (CODE (LENGTH iBPDTH]  1 

-1  REGIS-!****!  REG.  1  REG.IL0AD-! 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  1 
!  TON-  '.PAGE!  OVER-JOVER-!/////! 

!  NASE  !  IV  1  ALL  1  ALL  {LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

CARGO  ! 
////////! 
PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  !  ■ 

FIXED  l  EOUIPKENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  i  BUILT  ! 

(L I GHT)I////////////////!TD !//////////!  OR  ! 

(FEET)!  LINE-2  ICC!  LINE-2  !*RE0UILT! 

(33)  DUPONT 

DE 

NEMOURS/  E. 

! 

! 

1.1/  8  CO. 

! 

! 

! 

!  1 

!  1 

!  ! 

! 

! 

1 

t 

! 

! 

! 

! 

i 

2 

i 

i 

! 

2 

i 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

i 

!  1 

1 

1 

j 

! 

! 

j 

CIDC  64 

1560559 

j 

69915470! 

195.0! 

35.0! 

8.0  i 

-  J 

1350! 

17.0! DIESEL  PUNP 

•T* 

BEAUPONT  ! 

1975 

I 

* 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  » 

! 

i 

! 

EXDC  65 

1560560 

1 

699 !  SA701 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

1350! 

17.0! DIESEL  PUNP 

!  TX 

BEAUMONT  ! 

1975 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

-  2 

! 

* 

! 

EXDC  401 

1019059 

1 

6991 5*701 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1100! 

17.0!DIESEL  SHED 

!  T  X 

BEAUMONT  ! 

1972 

! 

! 

! 

! 

1  1 

1  1 

200.0! 

1 

35.0! 

! 

2.0! 

j 

-  ! 

i 

i 

; 

i 

! 

! 

(32)  DUPONT 

DCNENOURS/  E. 

1 

I. /I  t  CO. 

1 

1 

l  ! 

!  ! 

1 

t 

! 

! 

i 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

C/O  CONOCO 

DONESTIC 

NARINE  DIV. 

! 

!  1 

! 

! 

« 

! 

! 

J 

GAUCHO 

1560454 

1 

16413A36! 

92.5! 

35.0! 

16.5*! 

4800! 

-  j 

40.0! NONE 

!  NJ 

DEEPWATER  ! 

1976 

1 

i 

!  ( 

92.5! 

35.0! 

12.0! 

-  2 

! 

! 

! 

CHEN  701 

1003053 

i 

1 60015470! 

225.0! 

52,01 

8.5! 

-  j 

1400! 

22.0! NONE 

!  TX 

BEAUMONT  i 

1965 

1 

i 

!  t 

225.0! 

52.0! 

3.8! 

•  » 

j 

2 

! 

CHEN  704 

1003202 

i 

3180 154  70 ! 

346.0! 

53.0! 

8.5! 

-  j 

3250! 

32. O'DIESEL  PUNPS 

i  TX 

BEAUMONT  1 

1967 

1 

i 

1  ! 

346.0! 

53.0! 

4.0! 

-  I 

i 

! 

! 

EDGE  MOOR  I 

1011924 

i 

293715470! 

270.0! 

60. C! 

15.5! 

-  j 

5950! 

38 . 7  j  NONE 

!0E 

WILMINGTON! 

1968 

! 

i 

1  ! 

270.0! 

60.0! 

2.7! 

-  • 

! 

! 

1 

El  DC  2 

1009175 

i 

69915A701 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  i 

1450! 

18.0! 2  DIESEL  AND  2 

!LA 

OURNSIOE  ! 

1959 

1 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.3! 

• 

-  | 

(ELECTRIC  PUNPS 

i 

1 

EIDC  4 

1011973 

! 

1076! S  A  70 ! 

230.0! 

42.0! 

9.5! 

-  ! 

2000! 

19.616  ELECTRIC  PUNPS!LA 

8URNSIDE  ! 

1963 

1 

! 

!  t 

230.0! 

42.0! 

2.0! 

•  • 

! 

! 

i 

E I  DC  5 

1009274 

! 

11O915A701 

230.0! 

42.0! 

9.5! 

-  ! 

2000! 

16.9(6  ELECTRIC  PUNP$!LA 

BURNSIDE  ! 

1963 

1 

1 

1  1 

230.0! 

42.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

i 

CIDC  6 

IC09324 

1 

1 736! 5 A  70 ! 

296.0! 

52.0! 

9.0! 

-  • 

3000! 

1S.T!3  ELECTRIC  RUPPS  ILA 

BURNSIDE  ! 

1965 

l 

! 

1  ! 

298.0! 

52.0! 

1.5! 

-  | 

> 

1 

! 

EIDC  7 

1012021 

! 

143315470! 

230.01 

52.5! 

9.5! 

-  J 

2300! 

16.215  ELECTRIC  PUNPStLA 

BURNS  I  PE  t 

1970 

! 

! 

1  t 

230.0! 

52.5! 

2.0! 

-  | 

| 

j 

! 

EIDC  8 

1005926 

! 

103815*71! 

245.0! 

42.0! 

8.9! 

-  ! 

2200! 

15.9*5  ELECTRIC  PUNPS1LA 

BURNSIDE  ! 

1972 

I 

1 

1  1 

249.0! 

42.0! 

2.0! 

-  ! 

2 

j 

! 

EIDC  9 

1020691 

! 

1083 !  5471  1 

23C.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

2227! 

11  .916  ELECTRIC  PUNPSiKY 

WURTIAND  ! 

1973 

1 

1 

1  ! 

230.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

j 

i 

! 

CIDC  31 

1553(35 

1 

166015471 ! 

297.0! 

54.0! 

9.0! 

-  j 

3374! 

17. 0*!  DIESEL  PUNP 

1  TX 

BEAUMONT  l 

1975 

1 

1 

1  1 

297.0! 

54.0! 

1.5! 

-  2 

1 

! 

! 

EIDC  32 

1553438 

1 

1  691  J  5471  ! 

297.0! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

3599! 

17.010IESEL  PUNP 

ITX 

BEAUMONT  { 

1975 

1 

1 

!  1 

297.0! 

54.0! 

1.5! 

-  2 

! 

! 

j 

EIDC  33 

1553436 

i 

634! 5471 1 

147.0! 

54.0! 

9.0! 

"  ! 

U34! 

17.0! DIESEL  PUNP 

ITX 

BEAUMONT  j 

1975 

1 

i 

1  1 

147.0! 

54.0! 

1.5! 

-  • 

! 

! 

! 

EIDC  34 

1000149 

i 

177915471 ! 

297.0! 

54.0! 

8.8! 

-  • 

3o66! 

17.0! DIESEL  PUNP 

SIX 

BEAUMONT  ! 

1975 

1 

i 

1  ! 

297.0! 

54.0! 

1.5! 

-  J 

! 

! 

i 

EIDC  51 

1009373 

i 

1 500 (5470 ! 

255.0! 

50.0! 

8.6! 

-  j 

1700! 

20. 6 ! NONE 

ITX 

BEAUMONT  ! 

1964 

1 

i 

1  ! 

255.0! 

50.0! 

3.6! 

-  • 

> 

! 

! 

CIDC  52 

1012070 

i 

1 500' 5470! 

255.0! 

50.0! 

8.6! 

-  • 

1700! 

20 .6 ! NONE 

•TX 

BEAUMONT  ! 

1964 

l 

i 

i  1 

255.0! 

50.0! 

3. ft! 

-  ; 

; 

! 

! 

EIDC  53 

1009423 

! 

2328154701 

295.0! 

53.0! 

8.3! 

-  » 

2500! 

31.252  DIESEL  PUNPS 

!TX 

BEAUMONT  ! 

1967 

1 

! 

1  1 

295. 0! 

53.0! 

3.0! 

-  • 

; 

; 

! 

EIDC  54 

1009472 

! 

2328! 5470! 

293.0! 

53.0! 

8.5! 

-  ! 

2500! 

51*212  DIESEL  PUNPS 

i  T  X 

BEAUMONT  ! 

1967 

1 

! 

!  ! 

298.0! 

53.0! 

3.0! 

-  » 

! 

! 

2 

EIOC  55 

1012120 

• 

2200! 5A70! 

270.0! 

53.0! 

8.5! 

-  ; 

2500! 

30.0!2  DIESEL  PUNPS 

ITX 

BEAUMONT  i 

1968 

! 

1 

1  1 

27C.0! 

53.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

i 

! 

EXDC  61 

1024826 

1 

766!  5471  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ( 

1470! 

22.2! NONE 

ITX 

ORANGE  1 

1974 

1 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

EIDC  62 

1560557 

1 

766! 5471  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1470! 

22. 2 ! 01 ESEL  PUNP 

ITX 

VICTORIA  ! 

1975 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  J 

! 

! 

! 

EIDC  63 

1560558 

! 

76615471 ! 

195.0! 

35. Ot 

9.0! 

•  j 

1470! 

22.2 ! DIESEL  PUNP 

!TX 

VICTORIA  ! 

1975 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  • 

! 

! 

! 

EXDC  66 

1560561 

! 

766! 5471 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1470! 

22 .2 ! DIESEL  PUNP 

ITX 

ORANGE  ! 

1975 

! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  j 

; 

! 

! 

EIDC  67 

102079? 

t 

798 !  5471  1 

195.0! 

35.0! 

9.8! 

-  J 

1604! 

18.010IESEL  PUHP 

ITX 

CORPUS  ! 

1973 

1 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  J 

J 

; 

CHRIST!  ! 

EIDC  68 

1503997 

1 

687! 5471 1 

207.0! 

35.0! 

6.6! 

-  • 

1068! 

1 5. 4  !  OIESEL  PUNP 

i  T  X 

HOUSTON  1 

1966 

1 

! 

!  ! 

207.0! 

35.0! 

1.3! 

-  j 

J 

! 

! 

EIDC  69 

1000138 

! 

774 !  5471  ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

•  j 

1485! 

26.7! 1800  GPP  DEEP 

!  LA 

LAPORTE  ! 

1981 

1 

! 

1  • 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

• 

-  • 

'.WELL  DIESEL  P7NPJ 

! 

EIDC  70 

1 000332 

! 

774I5A/U 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1465! 

22. O'DIESEL  PUNP 

ITX 

VICTORIA  ! 

1961 

! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

2 

! 

! 

EIDC  71 

,  - 

! 

776 15471  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1465! 

22.0! 01 ESEL  PUNP 

!  TX 

VICTORIA  ! 

1981 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

2 

! 

! 

HOC  90 

1523865 

1 

1123! 5470! 

218.0! 

40.0! 

10.9! 

-  | 

2000! 

j2.oici:ciEL  pump 

INJ 

GIB8ST0WN  ! 

1970 

1 

! 

!  ! 

218.0! 

40.0! 

2.0! 

•  | 

! 

! 

! 

EIDC  201 

1283728 

1 

765! 5470 ! 

195.0! 

35.0! 

3.8! 

-  ! 

1106! 

16.0IN0NE 

I  TX 

CORPUS  l 

I960 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

; 

CHRISTI  1 

EIDC  203 

1292045 

f 

73815470! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  i 

1100! 

16.0! NONE 

ITX 

CORPUS  I 

1963 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  J 

! 

! 

CHRISTI  ! 

EIDC  302 

1575782 

1 

206! 5471 1 

61.5! 

31.1! 

8.7! 

-  t 

310! 

12.2 ! ELECTRIC  PUMP 

1 C  A 

SAN  t 

1976 

1 

1 

1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

-  J 

1 

( 

FRANCISCO  1 

EIDC  304 

1575784 

! 

20615471 ! 

61.5! 

31.1! 

8.7! 

-  i 

310! 

12.2! ELECTRIC  PUNP 

ITX 

ORANGE  I 

1976 

l 

1 

1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

-  | 

2 

| 

! 

PAMPA 

1571009 

1 

3093! 5470! 

385.0! 

56.0! 

18. OJ 

-  i 

5900! 

39.0IHYOPAULIC  DIESELiHJ 

DEEPWATER  ! 

1976 

1 

! 

!  ! 

385.0! 

56.0! 

7.0! 

-  | 

! PUNPS 

j 

! 

REP  ACID 

1286053 

! 

1249  154701 

219.0! 

44.0! 

9.0! 

-  j 

2000! 

25.5! DIESEL  PUNP 

i  nj 

GX8BST0VM  ! 

1961 

! 

! 

! 

! 

!  • 

!  ! 

219.0! 

! 

44.0! 

! 

2.0! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(38)  DUPONT 

£• 

I. 

I 

/  t  DE ' NEHOU  J  RS  CO./ 

! 

! 

!  ! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

« 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

INC. 

1 

! 

!  ! 

! 

i 

j 

2 

! 

2 

! 

OTTER 

1521938 

! 

1 3211403! 

124.5! 

30.2! 

IQ.oi 

850! 

220! 

44.5 {HYDRAULIC  BOON 

lAK 

KETCHIKAN  ! 

*  1972 

I 

» 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

132.0! 

! 

32.0! 

J 

6.0! 

• 

■  ! 

) 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  DUPRE 

9R0S. 

CONST.  CO 

! 

•  I 

! 

f 

1  ! 

!  ( 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

SARIE  5 

1 505442 

! 

34 13*331 

46.3! 

6  •  * ! 

400 ! 

-  j 

3C.G5  JwNt 

DULAC  ! 

1966 

! 

1 

1  i 

46.3! 

18.9! 

6.9! 

-  ! 

! 

1 

{ 

CM  #  9 

t  - 

! 

5614443 1 

75.0! 

24.0! 

6.0! 

•  i 

163! 

4.6! DRAGLINE 

1  LA 

DULAC  i 

19-/7 

f 

i 

1  1 

75.0! 

24.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

DB  9  4 

.  - 

i 

100 ! 4443! 

100.0! 

32.0! 

4.0! 

-  ! 

300! 

4.6  (DRAGLINE 

1  LA 

OULAC  1 

1979 

1 

2 

!  1 

100.0! 

32.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

DH  70-1 

j  - 

i 

1 0214443 1 

11C.0! 

30.0! 

4.0! 

•  j 

308! 

4.0IHARSHCRANE 

!LA 

DULAC  1 

1970 

! 

1 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

2! 

2 

! 

! 

GULF  FAD  112 

j 

15014A4M 

110.0! 

32.0! 

4.6! 

.  ! 

308! 

4.6 {DRAGLINE 

!LA 

DULAC  ! 

*  1981 

I 

1 

! 

1 

!  1 

!  ! 

110.0! 

i 

32.0! 

! 

3.0! 

“  ! 

; 

! 

! 

! 

! 

(23)  DUPOCHCR 

! 

DOCK  AND  DREDGE  Is  INC. 

! 

1 

!  ! 

t  l 

i 

i 

! 

i 

t 

2 

2 

! 

! 

! 

! 

BETTY  D. 

1266301 

1 

11J3A36! 

34.9! 

12.0! 

4.7! 

180! 

-  i 

12. ol NONE 

!HI 

CHEBOYGAN  ! 

1953 

l 

! 

1  1 

40.0! 

13.0! 

4.7! 

•  2 

; 

i 

! 

GENERAL 

1907159 

1 

95  13436 1 

71.0! 

19.5! 

9.0! 

600! 

-  • 

30.0! LONE 

1  MX 

CHEBOYGAN  1 

1954 

! 

f 

1 

1 

! 

i 

1  ! 

!  J 

1  ! 

71.0! 

! 

! 

19.5! 

! 

! 

9.0! 

i 

i 

i 

2 

i 

! 

i 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


355 


ENGR! 

D  1ST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

1  NUMBER 

1  1VTCC1 

»  NET  1  CODE! 
-1REGXS-1****! 

1  TER  1  SEE! 

1  TON-  1PACE1 
1  NAGE  1  IV  1 

DIMENSIONS  1  DRAFT  ! 
LENGTH! BROTH!  ! 

REG.  1  REG.! LOAD-! 
//////! /////!  ED  1 
0VER-10VER-! /////! 
ALL  1  ALL  (LIGHT ! 

! CAPACITY !  HIGH-  !  (VESSEL 

!  !  ESI  1  CARGO  HANDLING  !$  (OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

!////////!  POINT  !  LXNE-1  ! AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD !////////// 
POWER!  ENGERS  I  (FEET) !  LINE-2  !EE!  LINE-2 

I 

l 

YEAR  ! 
BUILT  I 
OR  1 

•REBUILT! 

<23)  DUROCHER  DOCK 

AND 

DREDGE 

!,  INC. 

1  1  1 

1  !  1 

1  1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

• 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

[CONTINUED] 

1  1  1 

! 

i 

! 

! 

! 

JOE  VAN 

1201991 

1  2213A36! 

49.2! 

15.0! 

7.0! 

321! 

-  ! 

17,0! NONE 

MAX 

CHEBOYGAN 

1955 

1  !  1 

57.8! 

16.5! 

7.0! 

! 

-  | 

! 

! 

NOR  EASTER 

1543092 

1  913936! 

39.0! 

9.5! 

S.2 ! 

225! 

-  i 

12.01  NONE 

t  MI 

CHEBOYGAN 

1954 

1  1  1 

40.6! 

9.51 

5.2! 

! 

-  ! 

1 

1 

RAY  DUROCHER 

1234423 

1  1 4 1 3  A  36 1 

42.4] 

12.5! 

5.81 

230! 

-  1 

18.0! NONE 

INI 

CHEBOYGAN 

1943 

1  !  I 

45.5! 

12.5! 

5.8! 

I 

-  ! 

! 

i 

WITCH 

1262929 

1  1013A36! 

30.6! 

9.4! 

5.0! 

165! 

-  J 

12 .0 (NONE 

1  MI 

CHEBOYGAN 

1934 

1  !  1 

42.0! 

9.4! 

5.0! 

] 

-  1 

1 

! 

ACOL  1603 

1503796 

A  65514A43! 

195.1! 

35.1! 

8.3! 

1 

2500! 

14.0 1  NONE 

INI 

CHEBOYGAN 

1966 

!  1  1 

195.11 

35.1! 

1.0! 

! 

-  J 

1 

1 

AC0L  1607 

1503300 

1  65514A43! 

195.11 

35.1! 

8.3! 

-  ! 

2500! 

1 4.O1N0NE 

(HI 

CHEBOYGAN 

1966 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.0! 

1 

-  | 

! 

I 

ACBL  1613 

1503306 

1  655UA43! 

195.1! 

35.1! 

8.3! 

l 

2500! 

14.0! NONE 

1  Ml 

CHEBOYGAN 

1966 

1  !  I 

195.1! 

35.1! 

1.0! 

! 

-  | 

» 

1 

ACBL  1614 

1503307 

1  655 14 A43 1 

193.1! 

35.1! 

8.3! 

-  | 

2500! 

14. 0 l NONE 

!HI 

CHEBOYGAN 

1966 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.0! 

j 

-  2 

1 

! 

OEPERE 

1263383 

1  172J4A43! 

118.0! 

32.0! 

4.01 

-  1 

400! 

1 4 . 0 1  DIESEL 

DERRICK 

1  MI 

CHEBOYGAN 

1924 

!  1  1 

118.0! 

32.0! 

1.5! 

! 

-  I 

I 

! 

H  1 

1550126 

1  12114A431 

100.0! 

24.9! 

4.9! 

-  ! 

121! 

14.0! NONE 

!H! 

CHEBOYGAN 

1924 

!  !  1 

100.0! 

24.9! 

1.0! 

! 

-  ( 

! 

( 

n  2 

1543113 

!  2414A431 

47.1! 

16.9! 

3.1! 

-  | 

24! 

12.0! NONE 

INI 

CHEBOYGAN 

1934 

1  !  1 

47.1! 

16.9! 

.8! 

1 

-  I 

! 

t 

mm  141 

1625672 

1  42014A43! 

140.0! 

39.0! 

7.0! 

-  ! 

750! 

10.01  NONE 

INI 

CHEBOYGAN 

1980 

1  1  1 

140.0! 

39.0! 

1.0! 

| 

-  ! 

i 

| 

MM  142 

1627503 

1  420! 4A431 

140.0! 

39.0! 

7.0! 

1 

750L 

10.01NONE 

(NX 

CHEBOYGAN 

1980 

1  1  1 

140.01 

39.0! 

1.0! 

! 

-  { 

! 

( 

NO  1C 

1256805 

1  39614A431 

130.0! 

39.9! 

6.5! 

-  J 

1000! 

11-01  DIESEL 

DERRtCK 

(MI 

CHEBOYGAN 

1946 

1  1  1 

130.0! 

39.9! 

1.0! 

! 

-  | 

! 

! 

NO  347 

1665534 

1  2791 4*43! 

UO.O! 

34.0! 

6.0! 

-  ! 

550! 

1 0.0 ! NONE 

I  HI 

CHEBOYGAN 

1936 

1  !  1 

140.0! 

34.0! 

1.01 

! 

-  ! 

( 

! 

NO  504 

(292246 

1  25814A43! 

120.0! 

33.0! 

5.1! 

! 

550! 

25 .01  DIESEL 

DERRICK 

SHI 

CHEBOYGAN 

1925 

1  1  1 

120.0! 

33.0! 

1.3! 

1 

-  ! 

! 

! 

NO.  309 

1508964 

!  1214A441 

32.0! 

16.0! 

4.0! 

-  ! 

16! 

4 .0  1  NONE 

INI 

CHEBOTGAN 

1956 

1  1  1 

32.0! 

16.0! 

2.0! 

! 

-  2 

! 

! 

SCOW  NO.  231 

1271307 

1  19314A46! 

96.0! 

28.1! 

7.5! 

! 

450! 

lO.OIDUNf 

GATES 

!HI 

CHEBOYGAN 

1956 

1  1  1 

96.0! 

19.1! 

1.0! 

! 

-  | 

) 

! 

SCOW  NO.  282 

1271308 

!  1 93 1 4A461 

96.0! 

•8.1! 

7.5! 

! 

450! 

10.0I0UHP 

GATES 

IMI 

CHEBOYGAN 

1956 

1  1  1 

96.0! 

1*8,1! 

1.0! 

! 

-  | 

! 

! 

VULCAN 

1665563 

1  25514A43! 

100.0! 

.12-0! 

8.0! 

-  1 

650! 

10.0! NONE 

(MI 

CHEBOYGAN 

1938 

!  1  1 

l  !  1 

100.0! 

32.01 

l 

1.0! 

! 

! 

! 

-  1 

1 

! 

! 

! 

(40)  OUTRA  CONST. 

COw 

INC. 

1  !  1 

1  1  1 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

5EA  GUEST 

1522534 

!  12611A011 

103.9! 

29.0! 

7.6! 

675! 

300! 

35.0! KELP 

HARVESTER 

!CA 

SAN 

* 

1970 

1  !  1 

119.0! 

29.0! 

4.0! 

! 

-  J 

! 

! 

FRANCISCO 

HARPY  3 

1275795 

!  713A36! 

60.0! 

22.0! 

8.6! 

700! 

-  i 

37 .0! NONE 

1CA 

RIO  VISTA 

1980 

!  •  1 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  j 

! 

| 

PINTO 

‘1  279320 

!  1913A36! 

50.0! 

14.0! 

4.0! 

450! 

-  i 

1 6 . 0  !  NONE 

!CA 

RIO  VISTA 

1980 

1  1  1 

50.0! 

14.0! 

3.0! 

! 

-  | 

! 

! 

SARAH  REED 

•641534 

!  9513A36! 

65.0! 

24.0! 

6.0! 

1280! 

-  f 

40 . 0 1  NONE 

!CA 

RIO  VISTA 

1981 

1  1  1 

65.0! 

24.0! 

2.0! 

! 

-  f 

! 

| 

AINI  OUTRA 

1639907 

1  150014A46! 

200.0! 

45.0! 

10.0! 

-  ! 

4300! 

18.0! NONE 

I C  A 

RIO  VISTA 

1982 

1  1  ! 

200.0! 

45.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

BASALT  14 

!  35014A43! 

130.0! 

40.0! 

6.0! 

! 

600! 

7. 0! NONE 

!CA 

SAN 

1955 

1  1  t 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

J 

-  ! 

| 

! 

FRANCISCO 

DENISE  OUTRA 

1639903 

i  150014A461 

200.0! 

45.0! 

10.0! 

-  ! 

4300! 

18.0! NONE 

!CA 

RIO  VISTA 

1982 

1  !  • 

200.0! 

45.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

OUTRA  BARGE 

NO 

1 

1579393 

!  40014A46! 

122.0! 

32.0! 

8.0! 

-  ! 

900! 

12.0! NONE 

!CA 

NAPA 

* 

1966 

!  1  1 

122.0! 

40.0! 

2.5! 

! 

-'  ! 

! 

! 

OUTRA  3ARGE 

NO 

2 

1  55014A46I 

170.0! 

36  5* 

9.0' 

-  ! 

14981 

12. 5! NONE 

ICA 

NAPA 

1940 

1  1  ! 

170.0! 

36.0! 

2.5! 

• 

-  j 

! 

! 

OUTRA  BARGE 

NO 

3 

1  SS014A46I 

170.0! 

36.0! 

9.0! 

i 

1250! 

12.0! NONE 

ICA 

NAPA 

1940 

1  !  1 

170.0! 

36.0! 

2.5! 

• 

-  ! 

! 

! 

DUTRA  BARGE 

NO 

4 

j  ...... 

1  55014A46! 

172.0! 

36.0! 

10.0! 

! 

1400! 

1 4 . 0 ! NONE 

ICA 

NAPA 

• 

1966 

1  1  ! 

172.0! 

36.0! 

3.5! 

! 

-  f 

! 

1 

OUTRA  BARGE 

NO 

5 

1  S5014A461 

172.0! 

36.0! 

10.0! 

-  i 

1400! 

14.0! NONE 

!  C  A 

NAPA 

* 

1957 

i 

j  i  j 

172.0! 

36.0! 

3.5! 

i 

-  | 

t 

! 

OUTRA  BARGE 

NO 

6 

1  55014A461 

172.0! 

36.0! 

10.0! 

! 

1400! 

14.0! NONE 

ICA 

NAPA 

• 

1957 

1  !  ! 

172.0! 

36.0! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

DUTRA  BARGE 

NO 

7 

1  55014A46! 

172.0! 

36. C! 

10.0! 

-  » 

1400! 

14.01  NONE 

SCA 

NAPA 

* 

1957 

j 

1  1  1 

172.0! 

36.0! 

3.5! 

i 

-  ! 

! 

I 

OUTRA  BARGE 

NO 

9 

t  ...... 

!  5S014A43! 

172.0! 

36.0! 

10.0! 

-  l 

1400! 

H.OUOKE 

!CA 

NAPA 

* 

1957 

1  1  ! 

172.0! 

36.0! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

DUTRA  BARGE 

NO 

15 

1286335 

1  60014A46! 

175.01 

36.3! 

11.0! 

-  • 

1400! 

8.O1N0NE 

SCA 

NAPA 

1956 

!  !  1 

175.0! 

36.3! 

4.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

i 

OUTRA  BARGE 

NO 

16 

•286810 

\  60014A46! 

175.0! 

36.3! 

11.0! 

! 

1400! 

8.0! NONE 

ICA 

NAPA 

1956 

1  1  1 

175.0! 

36.3! 

4.0! 

J 

-  ! 

! 

! 

OUTRA  BARGE 

NO 

17 

1236611 

!  600 1 4 A  46 1 

175.0! 

36.3! 

11.0! 

! 

1400! 

8.0! NONE 

ICA 

NAPA 

1956 

1  1  1 

175.0! 

36.3! 

4.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

DUTRA  BARGE 

NO 

13 

1286836 

1  &0014A46! 

175.0! 

36.3! 

11.0! 

-  ! 

1400! 

5. 0 1  NONE 

ICA 

NAPA 

1956 

1  !  1 

175.0! 

36.3! 

4.0! 

! 

-  J 

! 

! 

OUTRA  BARGE 

NO 

19 

1579394 

1  75014A46! 

175.0! 

40.1! 

11.0! 

! 

1700! 

15.0SN0NE 

ICA 

NAPA 

1965 

!  1  1 

175.0! 

40.1! 

4.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

OUTRA  BARGE 

NC 

20 

•579395 

•  750! 4A461 

175.0! 

40.1! 

11.0! 

-  j 

1700! 

15 . 0 1  NONE 

(CA 

NAPA 

1965 

i 

!  !  ! 

175.0! 

40.1! 

4.C! 

! 

-  | 

! 

I 

DUTRA  BARGE 

NO 

22 

1579396 

1  75014A46! 

175.0! 

40.1 ! 

11.0! 

! 

1700! 

15. 01N0NE 

!  C  A 

NAPA 

1968 

1 

!  •  • 

175.0! 

40.1! 

4.0! 

! 

-  ; 

! 

! 

GRAND  200 

1506441 

•  160014A46! 

200.0! 

60.1! 

4.5! 

-  j 

2  500  i 

20.0! NONE 

ICA 

SAN 

1966 

! 

i  1  1 

200.0! 

60.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

FRANCISCO 

J *  ENEE 

i  ...... 

1  80014A461 

140.0! 

40.0! 

9.0! 

-  ! 

2000! 

14 .0 1N0NE 

ICA 

RIO  VISTA 

1929 

i 

1  1  1 

140.0! 

40.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

r$c 

1 50090* 

1  5  61  •  4  A  4  A  j 

132.0! 

AO.  0! 

7.1* 

-  ! 

1?75f 

10.0! NONE 

! 

1965 

i 

1  !  1 

160.0! 

40.0! 

1.8! 

i 

-  f 

! 

! 

KSC  221 

1500907 

{  55114A46! 

132.0! 

40.0! 

7.1 ! 

-  j 

1275! 

10.0! NONE 

! 

1965 

1 

1  1  1 

160.0! 

40.0! 

1.3! 

! 

-  I 

! 

1 

PATRICIA 

!  . 

!  30014A46! 

140.0! 

40.0! 

9.0! 

-  | 

2000! 

1 4 .0! NONE 

1  CA 

RIO  VISTA 

1929 

1 

1  !  1 

140.0! 

40.0! 

2.0i 

! 

-  ! 

! 

! 

PATTY  DUTRA 

1635398 

1  1775 1 4A46I 

2J0.0! 

60.0! 

12.1! 

-  ! 

3300! 

16 ,0 ! NONE 

ICA 

RIG  VISTA 

1981 

! 

! 

!  !  ! 

1  •  1 

230.0! 

60.0! 

! 

2.5! 

i 

! 

! 

“  ! 

! 

I 

! 

I 

(32)  DUVAL, 

ERNEST 

! 

BOAT  RENTAiLS, 

1  1  1 

!  !  1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

INC. 

1 

1  1  1 

! 

! 

! 

< 

! 

CAJUN  III 

»  ...... 

1  8313A35I 

--  j 

—  J 

7.0! 

900! 

-  ! 

32. 0! NONE 

1LA 

CUT  OFF 

1980 

i 

!  1  1 

55.0! 

22.0! 

5.0! 

! 

-  j 

! 

! 

CAJUN  POWER 

1625663 

!  8313A35! 

--  j 

—  » 

7.0! 

900! 

-  ! 

33. OlNONE 

!LA 

CUT  OFF 

1980 

! 

1  •  1 

55.0! 

22.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

• 

HILDA  D 

1562447 

•  44J3A36! 

47.7! 

20.0! 

6.7! 

800! 

-  ! 

31.OIN0NE 

!LA 

AMELIA 

1975 

1 

i 

i 

!  1 

1  !  1 

i  i  i 

47.7! 

20.0! 

| 

5.0! 

j 

j 

! 

> 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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ENGRl 

IVTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L 

DIST!  OPERATOR 

NET  ICODElLENCTHlORDTHl 

| 

( 

I 

EST  1  CARGO 

HANDLING 

IS  10PERATING 

YEAR 

!  COAST 

TER  l  SEE  l//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!»0!  l.IKt-1 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND 

NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PAGE1 

0VER-10VER-1/////1 

NORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) I //////////////// IT D !////////// 

OR 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  1LIGHT1 

POWER! 

ENGEAS  I 

(FEET)!  LINE-2 

ICE!  LIME-2 

{•REBUILT! 

(IB)  OYER#  WARY 

1 

1 

l 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

0/8/A  OYER  TRANSPORTATI 1 N 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

H0L  601 

1255206 

123214A431 

240.01 

50.01 

9.0! 

-  ! 

2400! 

12.OIN0NE 

IKY  PADUCAH 

1948 

1 

1  ! 

240.0! 

50.01 

1.5! 

! 

-  | 

1 

! 

HBl  602 

1255207 

123214A431 

240.01 

50.01 

9.0! 

-  1 

2400! 

12. 0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1948 

1 

! 

!  1 

1  1 

240.0! 

1 

50.01 

! 

1.5! 

i 

1 

! 

—  1 

! 

I 

! 

1 

(11)  E  1  E  TOWING 
ANN  K 

CO. 

1 

1 

1269923 

1  1 

1  1 

4413A361 

69.0! 

! 

I 

20.1! 

! 

! 

9.01 

! 

! 

700! 

1 

! 

36.0 (NONE 

I 

! 

1 VA  NORFOLK 

1942 

l 

1  1 

74.01 

20.61 

8.6! 

1 

-  J 

I 

! 

CAPT.  R.  K. 

1246516 

9913A36! 

81.11 

24.0! 

9,6! 

700! 

-  ! 

30.7! NONE 

IVA  NORFOLK 

1943 

! 

1  1 

81.1! 

24.0! 

9.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

COLUMBIA 

1245505 

9913A36! 

81.11 

24. C! 

9.8! 

7001 

-  | 

55.0! NONE 

1  VA  NORFOLK 

1944 

1 

1 

1  i 

!  ! 

81.11 

1 

24.0! 

1 

9.8! 

! 

1 

! 

—  t 

! 

! 

( 

1 

(16)  E  1  S  TOWING 

1 

i 

!  1 

1  ! 

1 

1 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CAPT.  DEAN 

1  - 

7313A351 

1 

--  j 

8.0! 

1600! 

-  i 

13.0! NONE 

! LA  NEW 

— 

1 

1  1 

70.01 

28.01 

6.0! 

! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

DIANE  DEAN 

1  - 

7913A35! 

l 

1 

7.6! 

1200! 

-  ! 

40.0! NONE 

1  LA  NEW 

1981 

1  1 

63.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

OUANE  DEAN 

1626305 

5913*36! 

! 

-  1 

9.0! 

1000! 

-  ! 

-  ! 

• 

1960 

| 

I  ! 

51.7! 

22.1! 

-  { 

! 

-  | 

! 

! 

TAMPA 

*1270839 

634  ! 5 A 71 ! 

155.5! 

50.01 

9.0! 

1500! 

1  5. 5  !  DIESEL 

PUMPS 

! 

1956 

! 

1 

i  1 

t  ! 

155.5! 

! 

50.0! 

1 

1.SI 

l 

! 

! 

*  * 

! 

i 

! 

! 

(32)  C  H  A  E  BOAT 
JCLIE  0RUNE 

RENTALS 

1 

1 

1586573 

1  1 

1  1 

1711C11 ! 

1 

1 

38.01 

1 

1 

14.0! 

! 

! 

6.0! 

1 

! 

S30! 

» 

i 

19.0! hON* 

1 

! 

t L A  VENICE 

1981 

i 

1 

1 

1  1 

1  1 

38.01 

1 

14.01 

1 

6.0! 

! 

I 

! 

16! 

! 

1 

1 

1 

(32)  :•  e.  b.  co.r 
LADY  BECKY 

INC. 

1 

I 

1599870 

!  1 

1  1 

55I1C021 

1 

1 

73.31 

1 

! 

18.11 

! 

! 

5.0! 

1 

1 

1050! 

61! 

! 

! 

19.0! NONE 

i 

i 

ILA  GOLDEN 

1978 

{ 

1  1 

*7.0! 

18.1! 

4.0! 

i 

40! 

! 

!  MEADOW 

LADY  JUNE 

1603126 

64I1A02J 

36.0! 

26.0! 

7.6! 

960! 

99! 

22.01N0NE 

ILA  GOLDEN 

1979 

1 

1  1 

1  1 

87.0! 

26.0! 

1 

4.0! 

! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

!  MEADOW 

! 

(33)  EAGLE  FLEET/ 

INC. 

1 

1  1 

1  1 

1 

! 

1 

1 

i 

I 

! 

1 

I 

! 

! 

AMERICAN  EAGLE 

1635215 

70  1 1  C 02 1 

100.0! 

-  1 

4.6! 

1530! 

35! 

24.0! NONE 

1 

1961 

1 

1  1 

100.01 

24.0! 

3.61 

1 

-  ! 

! 

I 

NORTHERN  EAGLE 

1630283 

6711C02! 

100.0! 

-  1 

6.0! 

1530! 

52! 

24. 0! NONE 

!LA  MORGAN 

1981 

1 

i  i 

100.0! 

2A.0! 

4.0! 

1 

-  ! 

! 

1  CITY 

SOUTHERN  EAGLE 

1  - 

5811A0J1 

100.01 

-  1 

5.0! 

1530! 

551 

24. 0 1  NONE 

1TX  HOUSTON 

1978 

1 

1  1 

100.0! 

24.0! 

4.0! 

1 

47! 

I 

! 

TAMPA  EAGLE 

1629930 

9611C03! 

100.01 

-  ! 

5.0) 

1530! 

200! 

24.0! NONE 

ILA  MORGAN 

- 

1 

1  ! 

100.0! 

22.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

WESTERN  EAGLE 

1605362 

5211C02! 

100.0! 

-  ! 

5.0! 

1875! 

24! 

24. 0 ! NONE 

! 

1979 

1 

1  i 

!  1 

100.0! 

22.0! 

! 

4.0! 

i 

I 

1 

—  ! 

! 

J 

! 

! 

(29)  EAGLE  MARINE 

TRANSPORT 

1 

CIO. 

1  1 

1  1 

! 

I 

! 

! 

] 

i 

I 

I 

i 

! 

! 

! 

! 

JOHN  H.  MACMILLAN 

JR. 

1294692 

72113A36! 

182.0! 

55.0! 

9.3! 

8000! 

-  ! 

49.0! NONE 

1M0  ST.  LOUIS 

1964 

! 

!  1 

182.0! 

55.0! 

S.O! 

! 

-  ! 

! 

! 

MARY  BURKE 

1571758 

1151JA361 

65.01 

26.01 

10.6! 

1350! 

-  ! 

28. 0 ! NONE 

f NO  ST.  LOUIS 

1976 

1 

I  1 

70.01 

26.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

NANCY  ALLEN 

1575327 

11513A36! 

45.0! 

26.0! 

lO.o! 

1350! 

-  1 

26. 0! NONE 

J  MO  ST.  LOUIS 

1976 

! 

1  ! 

70.0! 

26.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ABS  1AA3 

1593226 

94914A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

16.0! NONE 

!N0  ST.  LOUIS 

1970 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ABS  14469 

1596060 

97914A411 

200.0! 

35.01 

9.0! 

1600! 

1 6. 0 ! NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1973 

l 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

I 

I 

A8S  1AA73 

1596C61 

979UA411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1600! 

16.0! NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1973 

1 

1  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

8  202 

1668352 

98614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1624! 

17 .0 ! NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1964 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

8  203 

1668353 

98614A411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1624! 

17.01  NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1964 

I 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

B  205 

1668354 

98614A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1624! 

17.0! NONE 

INC  ST.  LOUIS 

1964 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

B  206 

1688355 

98614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1624! 

17.0! NONE 

! MO  ST.  LOUIS 

1964 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

< 

1 

B  208 

1668356 

98614A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.01 

1624! 

17.0! NONE 

!N0  ST.  LOUIS 

1964 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

•  ! 

1 

B  210 

1668357 

98614A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1624*! 

17 .0  !NONE 

MO  ST.  LOUIS 

i 

1965 

! 

I  ! 

200.0! 

35.01 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

8  211 

1666358 

98614A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1624! 

1 7. 0! NONE 

!H0  ST.  LOUIS 

196S 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

I 

1 

3  212 

1668359 

986UA41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1624! 

17.0! NONE 

! MC  ST.  LOUIS 

1965 

I 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

B  213 

1668360 

98614A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1624! 

17. 0! NONE 

!N0  ST.  LOUIS 

1965 

| 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

0  216 

1668361 

95614A41J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1624! 

17.0! HONE 

! MO  ST.  LOUIS 

1965 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

3  215 

1666362 

98614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1624! 

17.0! NONE 

!N0  ST.  LOUIS 

1966 

l 

i  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

3  216 

1668363 

986I4A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1624! 

17. 0 1  NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

i 

1966 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

S  217 

1668364 

98614A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1624! 

17.0! NONE 

JMO  ST.  LOUIS 

1966 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

?  21  ? 

t 

OlUuqi 

200,0! 

35,0! 

9.0! 

-  f 

16241 

17.0 ! NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1966 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

1966 

a  219 

1668366 

986J4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1624! 

17*01  NONE 

!N0  ST.  LOUIS 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

9  220 

1668367 

96614A41! 

2C0.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1624! 

17. C! NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1966 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

B  221 

1668366 

986I4A41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

1624! 

17.0! NONE 

!N0  ST.  LOUIS 

1966 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

B  222 

1668369 

98614A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1624! 

17.01NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1966 

] 

!  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

0  223 

1668370 

986I4A41 ! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

1624! 

17.OIN0NE 

IMO  ST.  LOUIS 

1966 

! 

\  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

B  227 

1668371 

9861 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

16241 

1 7.0INONE 

MO* ST.  LOUIS 

1966 

1 

1  ! 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

B  226 

1668372 

98614A41I 

200.0! 

35.01 

9.0! 

1624! 

1 7 • 0 ! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

1966 

1 

1  1 

200.01 

35.01 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

8  230 

1668373 

987UA41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1627! 

17.O1H0NE 

IMO  ST.  LOUIS 

1968 

! 

! 

! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

200.01 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

1 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


357 


ENCRl 

1  1VTCC! 

DIMENSIONS  {DRAFT! 

!  CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S 

S  C  L  ! 

1 

DIST! 

OPERATOR 

1  NET  !C ODE  1  LENGTH!  9 ROTH! 

! 

| 

! 

£ST  1  CARGO 

HANDLING 

13  IOAEAATIMS  1 

! 

---------- 

———————— 

-!  Al'GIS-!****! 

REG.  1 

R  EG. ! LOAD- ! 

1 

CARGO  1 

FIXED  |  EQUIPMENT 

ITet 

BASE  1 

TEAA  1 

!  COAST 

I  TER  l  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

l ////////! 

POINT  I  LINE-1 

{  A01 

LINE-1  ! 

BUILT  1 

VESSEL  NAME  AND 

NUMBER 

1  GUARD 

I  TON-  ! PAGE! 

UVER-lOVER-l/////! 

MORSE! 

PASS-  1 (LIGHT) I////////////////1T01//////////I 

OR  ! 

!  NUMBER 

1  NAGE  1  IV  1 

AIL  I 

ALL  {LIGHT  1 

POWER! 

ENGERS  | 

(FEET )  |  LINE-2 

IEEI 

LINE-2  ■•BEBUlLtl 

(29)  EAGLE 

MARINE 

! 

J 

TRANSPORT  CIO. 
(CONTINUED)! 

1  !  1 

1  1  1 

1  !  1 

1  1  I 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

! 

i 

! 

1 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

6  231 

166837* 

1  98? !*A*1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  l 

1627! 

IT.OlhOHE 

I  MO 

ST. 

LOUIS  1 

1968  1 

1 

t  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  J 

! 

! 

1 

I 

8  232 

1668375 

1  987l*A*ll 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1627! 

17 .0 ! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

1968  1 

1 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  j 

! 

! 

1 

! 

B  233 

1668376 

1  95? !*A*1 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1627! 

1 7 .0 ! NONE 

!K0 

ST. 

LOUIS  i 

1968  ! 

l 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

1 

-  j 

! 

! 

1 

1 

8  23* 

1668377 

1  9871  *A*U 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1627! 

17.0IN0NE 

IMO 

si. 

LOUIS  ! 

1968  1 

1 

1  !  ! 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

l 

-  ( 

t 

! 

! 

l 

9  236 

1668378 

1  98?!*A*1i 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1627! 

1 7.0! NONE 

1  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1968  1 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

B  23? 

1668379 

1  987 !*A*1 l 

200.0! 

35.0! 

9.01 

-  1 

16271 

17. OlNONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1968  1 

! 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  J 

1 

! 

! 

! 

9  238 

1668380 

1  987 !*A*1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1627! 

1 7. 0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  l 

1968  ! 

1 

!  1  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  I 

! 

! 

! 

! 

8  239 

1668381 

1  987 l *A*1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1627! 

17. OlNONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1968  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

i 

| 

I 

! 

B  2*0 

1668382 

1  987! * A*1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1627! 

17. OlNONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  I 

1968  t 

S 

t  1  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  | 

| 

! 

1 

1 

8GCC  1 

1588879 

!  696 i*A*t 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1663! 

17.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  l 

1977  ! 

DP  250 

I 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.51 

l 

1530! 

! 

15.0  |  NONE 

! 

IMO 

ST. 

! 

LOUIS  ! 

1 

i  f  #  ] 

DP  23* 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

! 

I 

ST. 

! 

! 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  J 

! 

J 

! 

! 

DA  255 

l  773 1 *A*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1530! 

15. OlNONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

196*  ! 

DP  258 

J 

1  1  i 

1  7?3!*A*1! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

1530! 

I 

! 

!N0 

ST. 

! 

LOUIS  ( 

! 

I 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

1 

ENT  30 

1613101 

1  7*3! *A*3! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  i 

1880! 

19. OlNONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  1 

1979  ! 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  j 

! 

! 

! 

! 

LB  203 

1629263 

1  9571***8! 

200.0! 

35.0} 

9.0! 

-  j 

1650! 

16. OlNONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

1 

1  !  1 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

■ 

-  i 

! 

i 

1 

! 

ARC  180 

1572075 

1  280! *A*31 

160.0! 

30.  C! 

6.0! 

-  i 

590! 

8. OlNONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1959  ! 

1 

1  !  ! 

160.0! 

30.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

PNC  6101B 

16*70*9 

!  9531***51 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1664! 

19.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981  ! 

! 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.S! 

! 

-  I 

! 

I 

! 

! 

PNC  81026 

1647050 

•  950!*A*5! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1664! 

19. OlNONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981  ! 

t 

!  1  ! 

200.0! 

’35.  C! 

1.5! 

i 

-  j 

! 

! 

! 

1 

PNC  81030 

16*7051 

!  950  !*A*8J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1664! 

19. OlNONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  I 

1981  ! 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

! 

5.5) NONE 

! 

| 

1 

!  !  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

( 

-  | 

! 

! 

1 

l 

7C9  31 

1289977 

1  85*1 *4*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1  SOOf 

19. OlNONE 

JMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1962  ! 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

! 

TC6  39 

1290670 

1  35*  !*A*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

19. OlNONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

K62  ! 

* 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

! 

TC3  *1 

671 

!  85*1 *A*1 I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

19. OlNONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

1962  ! 

t 

! 

1  1  1 

1  !  1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

1 

! 

—  ! 

! 

I 

I 

! 

! 

! 

! 

(01)  EAGLE 

TOURS# 

INC. 

1 

! 

1  !  1 

i  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

f I5HHAWK 

125*992 

1  1*!iei6! 

*2.1! 

13.2! 

4.5! 

165! 

-  | 

22. OlNONE 

fME 

PORTLAND  1 

19*8  I 

1 

!  1  ! 

*3.1! 

13.41 

4.0! 

1 

36! 

| 

! 

1 

1 

KRISTY  K 

162*559 

!  2311816! 

*7.6! 

1*.*! 

3.9! 

300! 

-  f 

23.01  HOME 

IME 

PORTLAND  ! 

1980  1 

! 

1 

1  !  1 

!  !  1 

50.*! 

! 

1*.*! 

! 

3.4! 

! 

! 

! 

*9! 

| 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

(03)  EAST 

! 

COAST  TENDER  SERVICIC#  INC. 

!  !  1 

!  1  1 

; 

i 

! 

! 

! 

; 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

AUGIE  C 

1558683 

1  21 !  1 C02! 

*6.0! 

n.oi 

*.oi 

600! 

-  j 

13. OlNONE 

!NJ 

SEA 

BRISHT1 

1977  ! 

! 

1  !  1 

*3.0! 

n.O! 

3.0! 

! 

28! 

! 

i 

! 

! 

LADY  VETTE 

1503927 

1  27MA02! 

5*.*! 

13.7! 

5.0! 

900! 

-  | 

16. OlNONE 

INJ 

SEA 

BAISHTI 

1966  ! 

! 

J  !  1 

56.0! 

14.01 

3.8! 

! 

36! 

! 

2 

! 

! 

LISA  ANN 

1587372 

1  2111C02* 

*6.0! 

14.0! 

4.0! 

600! 

-  i 

13. OlNONE 

’|NJ 

SEA 

BAISHTI 

1977  ! 

1 

1  !  ! 

*8.0! 

14.0! 

3.0! 

1 

28! 

! 

! 

! 

! 

LITTLE  JOE 

1513507 

!  2811*02! 

5*.*! 

13.7! 

5.2! 

900! 

*  ! 

17. OlNONE 

!NJ 

SEA 

BAISHTI 

1968  ! 

! 

1  !  ! 

56.0! 

H.7! 

3.2! 

i 

31! 

! 

! 

! 

! 

HISS  CHRIS 

15059*7 

i  1011A02! 

33,9! 

11.6! 

4.7! 

250! 

-  I 

12. OlNONE 

!NJ 

SEA 

BAISHTI 

1906  l 

i 

!  1  ! 

35.0! 

12.01 

3.3! 

! 

6! 

! 

! 

! 

! 

STEPHEN 

j  280923 

!  13MA02! 

36.0! 

13.51 

4.5! 

330! 

-  J 

1*. OlNONE 

1NY 

STATEN  1 

1959  ! 

1 

1  !  1 

*0.0! 

14.51 

3.0! 

! 

6! 

! 

! 

ISLAND  ! 

! 

BERTMA-N 

12*0365 

!  8913*36! 

80.2! 

22.4! 

13.5! 

1800! 

-  ! 

31. 01  NONE 

INJ 

SEA 

BRIGHTl 

19*1  ! 

BETTE 

1 

!  !  1 

94.0! 

24.0! 

10.51 

« 

■  ! 

! 

! 

1 

1  1  •>  j  2 

1 

!  !  ! 

28.0! 

9.9! 

2.01 

! 

-  ! 

! 

» 

! 

CAPTAIN  JARED 

15**911 

1  16413F36! 

91.0! 

30.0! 

8.2! 

2400! 

-  ; 

*5. OlNONE 

!NJ 

SEA 

BRIGHT  k 

*  ! 

I 

1  !  ! 

91.0! 

30.0! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CAPTAIN  0* 

0RIEN 

1500231 

!  51 13*36! 

59.6! 

20.0! 

9.5! 

300! 

-  I 

27. OlNONE 

INJ 

SEA 

BRIGHT! 

1  Vo,  . 

i 

!  !  ! 

61.0! 

22.0! 

5.9! 

! 

-  | 

! 

! 

1 

1 

GARY  N 

j  500523 

1  67 13*36! 

57.4! 

22.01 

10.1! 

600! 

-  | 

33.0! TOWING 

WINCH 

INI 

SAUKOESS-  1 

1965  l 

1 

1  !  1 

59.4! 

23.0! 

6.0! 

i 

-  J 

! 

! 

TOWN  1 

! 

GEORGE  M 

1289737 

!  9713*36! 

75.0! 

24.0! 

10.0! 

1350! 

-  ! 

A0.0IT0U1HS 

WINCH 

!NJ 

SEA 

BAISHTI 

1962  ! 

1 

1  !  1 

55.0! 

24.0! 

7.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

HENRY  h 

1297316 

i  9013*36! 

73.3! 

24.0! 

11.2! 

1350! 

-  ! 

29.0! NONE 

!FL 

HATPOAT  1 

196*  ! 

1 

1  !  1 

75.5! 

26.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

2 

! 

! 

huntress 

1269963 

1  2913*36! 

59.0! 

17.7! 

8.6! 

325! 

-  ! 

19. OlNONE 

!NY 

STOAT  1 

1955  ! 

! 

1  1  i 

59.0! 

17.7! 

7.6! 

! 

-  j 

! 

! 

BROOK  1 

! 

RADRALA  11 

1523961 

1  1*13*36! 

*7.6! 

15.0! 

6.0! 

375! 

-  i 

21. OlNONE 

INJ 

SEA 

BRIGHT! 

1969  ! 

1 

1  1  1 

*5.0! 

16.5! 

4.7! 

{ 

-  # 

! 

! 

1 

! 

ROBERT  4. 

CASHO 

•503059 

1  3713A36! 

61.6! 

17.8! 

9.5! 

750! 

-  ! 

25. OlNONE 

!*I 

SAUKDEAS-  1 

19*0  ! 

1 

1  !  ! 

1  •  * 

63.0! 

1 

19.0! 

i 

7.2! 

i 

i 

i 

-  j 
i 

! 

i 

! 

i 

TOWN  ! 

i 

! 

i 

(17)  EAST 

KENTUCKY  POWER 

1 

^OOPICRATIVE 

!  !  1 

1  !  i 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

1 

i 

! 

EAST  KENTUCKY 

1528936 

1  *713*36! 

58.7! 

20.0! 

7.6! 

760! 

-  j 

27. OlNONE 

!KY 

BURNSIDE  ! 

1970  ! 

! 

!  1  ! 

<8.7! 

20.0! 

6.9! 

i 

-  j 

! 

* 

l 

! 

NO*  1 

NO#  2 

! 

1  1  1 

19sl0! 

35.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

AY 

HSi0t  ! 

! 

HO.  3 

! 

1  !  i 

1  1  SCO! *A*0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.0! 

» 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

1970  ! 

1 

1 

!  1  1 

i  i  i 

195.0! 

! 

35.0! 

; 

1.0! 

1 

! 

-  i 

i 

i 

« 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

(11)  EASTERN  NARINE  £9U1PH£MT|,  INC* 

!  !  1 

!  1  1 

! 

i 

i 

i 

j 

i 

! 

1 

i 

j 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

AUST1LL  PHARR 

1259370 

!  *2*3*36] 

78.7! 

20.6! 

10.0! 

900! 

-  i 

35. OlNONE 

!VA 

NEWPORT  ! 

1950  ! 

1 

1  !  1 

73.7! 

21.6! 

6.0! 

{ 

-  t 

! 

! 

NEWS  1 

! 

CHARLESTON 

1285298 

1  33! 3*36! 

67.2! 

19.*{ 

9.6! 

1090! 

•  # 

37. OlNONE 

!V* 

NEWPOPT  ! 

1951  ! 

! 

! 

1 

!  !  1 

!  !  ! 

1  !  1 

75.0! 

! 

! 

20.0! 

1 

7.0! 

! 

i 

i 

i 

i 

-  j 

i 

• 

! 

I 

! 

i 

i 

NEWS  ! 

! 

! 

! 

! 

a§» _ _ _  V  AiLl  2  -  nSCRIPTlDN  'A  VESSEL'. 


(MUI 

I 

!Y»2Cl 

D I  HENS  IONS  IDUPTI 

1? 

M*aCITY! 

Hlf  H-  ! 

i  V  t  s  f  €  L 

! 

•  nil  OPERATOR 

! 

/ET  {CODE! 

*  NCTH! 

IRDTHl 

1 

t 

1 

EST  !  Cl  *“40 

HANDLING  IS  !OV£RATJ«G  ! 

! 

- - -- 

-IRECIS-!****' 

AEG.  ! 

REG*! LOAD-1 

1 

CARGO  I 

FIXED  *  ERUIPNENT 

! TC !  BASt 

YEA7 

! 

!  COAST 

1 

TER  !  SEE1 

7////I 

nu\ 

ED  ! 

vuttn/\ 

POINT  «  L>K 

! AO!  LINE-1 

BUILT 

! 

VESSEL  NAN t  ANf 

NUMBER 

!  GUARD 

m 

TON-  iPAGEl 

OV£«-IOV£T'l 

/////■ 

HORSE! 

P,*S$“  1 

!lt  TGHY21  /  /////////  ,/l 

/// I TO! ////////// 

OR 

1 

l  NUMBER 

* 

NAGE  *  IV  1 

ALL  | 

ALL  Kith.! 

•ONER! 

CNGERS  ! 

HEM  II  »TNE-  “ 

ICC!  LINC-2 

•REBUILTI 

! 

I 

C11)  EASTER  NARINE  ElU'iPMENT 1 /  INC. 

1 

I 

1 

1  1 

1  ! 

I  l 

! 

1 

! 

1 

! 

( 

! 

! 

1 

! 

1 

i 

1 

! 

1 

(CONTINUED)  1 

! 

1  ! 

! 

1 

i 

l 

i 

•  AM 

12491*8 

i 

41  f 5*361 

70.01 

20.11 

12.1! 

850! 

-  * 

23.5 InONE 

(VA  NEWPORT 

1942 

f 

I 

1 

1  1 

70.0! 

20.11 

7.0! 

1 

-  | 

! 

!  NEWS 

* 

OSCEOLA 

1244726 

1 

9913A361 

81.1! 

24.0! 

9.81 

1200! 

-  ! 

33. 0 l NONE 

IVA  NEWPORT 

1943 

! 

1 

1  ! 

81.11 

24.0! 

7.01 

! 

!  NEWS 

ETC  5*3 

1252588 

l 

8C >15471! 

:S5.0! 

45.  :i 

10.01 

2To! 

18.0IC-  PUrri 

IVA  NEWPORT 

19*7 

1 

1 

1  ! 

235. Pi 

45.1! 

Z.jI 

-  1 

! 

!  NEWS 

ETC  3*4 

1297393 

I 

763ISA71! 

225.0! 

38.0! 

9.5! 

1500! 

13.010 I CS  EL 

PUMP 

IVA  NEWPORT 

1951 

! 

) 

!  1 

225.01 

38.0! 

1.5! 

l 

-  | 

! 

!  NEWS 

EtC  3*5 

1 2970v7 

1 

136015*71 1 

-  1 

-  ! 

12.0! 

MW! 

16.C.PUNP 

IVA  NEWPORT 

1151 

! 

1 

I  ! 

240.0! 

•>.6! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

!  NEWS 

PANIC*  2001 

1297005 

1 

1360! 5*> 1 1 

2V).0| 

,2.61 

12.0! 

28991 

6.01PUNP 

IVA  NEWPORT 

1951 

i 

i 

1 

1 

1  1 

!  ! 

“*  1 

—  1 

I 

1.6! 

! 

1 

-  ! 

1 

! 

!  NEWS 
! 

I 

(15)  EASTERN  SEABOARD  PETR0LE1UM  CO. 

1 

1 

;  i 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

EASTPET  NO.  1 

! 255 • )7 

1 

624  !$A70! 

177.4! 

35.11 

10.5! 

-  1 

1366! 

2(5.  5  IDIESEL 

PUMP/ 

STMIFL  TAMPA 

1948 

! 

1 

1  ! 

177.4! 

35.11 

1.51 

1 

-  | 

1  HEATING 

COILS 

! 

EASTPET  NO.  2 

1175533 

1 

404I5A70! 

175.01 

26.0! 

9.3! 

-  | 

1180! 

28.01DICSEL 

PUMP/ 

STM! FL  JACKSON*- 

1942 

J 

1 

!  1 

175.01 

26.0! 

1.5! 

1 

-  i 

(HEATING 

COILS 

(  VILLC 

EASTPET  NO.  3 

1290481 

1 

70815*701 

200.01 

38.0! 

10.5! 

-  1 

1879! 

29.010IESEL 

PUMP/ 

STMIFL  JACKSON- 

1963 

! 

1 

!  ! 

200.01 

38.0! 

1.5! 

! 

*  ! 

{HEATING 

COILS 

1  VILL2 

EASTPET  NO.  4 

1253754 

1 

53813*70! 

195.1 j 

35.1! 

9.0] 

-  | 

1635! 

25.01OIESCL 

PUMP# 

STMIFL  JACKSON- 

19*7 

1 

1 

1  1 

195.11 

35.1! 

7.0! 

! 

-  | 

t  H£ AT 1HS 

COILS 

!  VILLC 

EASTPET  NO.  5 

1503567 

1 

31615*7-1 

126.0! 

32.0! 

9.0! 

705! 

27.5IOIESEL 

PUMP# 

STMJFL  TAMPA 

1966 

1 

x 

!  1 

126.0! 

32.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

{HEATING 

COILS 

! 

f.p.c.  e 

1265144 

1 

79115*70! 

190.01 

50.5! 

10.0! 

20691 

30.1 !DI ESEL 

FUMP# 

STMIFL  TAMPA 

1953 

t 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

Ivl.O! 

50.0! 

! 

2.0! 

1 

i 

i 

"  ! 

{HEATING 

! 

'OILS 

1 

! 

(Of)  EASTERN  SHORE 

NARINE# 

1 

IN!  C. 

l 

l 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

t 

! 

! 

1 

I 

MUSTANG 

1514259 

l 

6513*36! 

60.91 

23.0! 

7.5! 

7SC! 

-  j 

45.01NONE 

1.9  ST. 

- 

1 

!  1 

60.9! 

23.0! 

7.0! 

1 

-  j 

! 

1  MICHAELS 

•UAKER 

1130956 

1 

6013*36! 

80.91 

20.5! 

9.5! 

615! 

-  J 

10.0! HOIST 

!MD  ST. 

*  195* 

1 

!  1 

82.01 

20.5! 

9.0! 

! 

-  i 

! 

1  MICHAELS 

SOI  318 

1277314 

1 

1 

36714*41 t 

I  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.11 

35.0! 

8.7! 

2.2! 

10.01 

1 

1323! 

1200! 

1*  ‘NONE 

U! NONE 

IMO  ST. 

!  MICHAELS 

IMD -ST. 

1957 

1958 

! 

1 

!  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

! 

2.0! 

! 

> 

1 

-  ! 

! 

! 

!  MICHAELS 

! 

(11)  EASTERN  SHORE 

RAILROAD# 

IINC. 

1 

1 

!  1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

; 

! 

# 

1270! 

10.0IN0NF 

*!VA  VIRGINIA 

j 

1 

!  ! 

334.6! 

41.01 

3.0! 

! 

-  f 

i 

!  BEACH 

NANOUA 

5257150 

1 

210514*421 

407.5! 

51.1! 

12.0! 

-  !♦ 

32! 

36.0! NONE 

IV*  VIRGINIA 

19*9 

1 

1 

I  1 

1  I 

410.6! 

54.2! 

! 

7.01 

! 

i 

I 

! 

\  BEACH 

i 

(23)  EASTERN  UPPER 

PENINSULA 

{TRANSIT 

! 

1 

!  1 

1  1 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

AUTHORITY 

1 

|  | 

l 

! 

t 

! 

I 

DDUMRQND  ISLANDER 

1253170 

i 

67! 1*13! 

78.9! 

30.0! 

7.7! 

365! 

40? 

21.0! NONE 

1  MI  DRUMMOND 

*  1975 

! 

1  1 

84.9! 

30.0! 

7.0! 

I 

14?! 

! 

1  ISLAND 

• 

DRUMMOND  ISLANDER 

[I 

1287007 

1 

6611*13! 

60.81 

35.0! 

7.9! 

730! 

401 

29.5 {HONE 

!KI  ORUNHOND 

1961 

I 

*  ! 

65.01 

36.0! 

7.51 

! 

118! 

i 

!  ISLAND 

NCtatSH  ISLANDER 

1240533 

1 

4211*13! 

54.61 

20.7! 

4.6! 

200! 

20! 

W.oinONE 

•Ml  NEE3ISH 

1951 

1 

54.6! 

70.7! 

4.6! 

1 

2*1 

! 

!  ISLAND 

SUGAR  XSLANCER 

1250723 

1 

61111131 

89.0! 

29.6! 

5.5! 

440!  A 

40! 

24.0IN0HE 

INI  SUGAR 

♦  1970 

1 

! 

!  1 

!  1 

89.0! 

29.6! 

j 

5.0! 

! 

• 

i 

1141 

! 

1 

!  ISLAND 

! 

(01)  EASTMAN/  CHARLES  W./ 

JR. 

1 

! 

!  1 

1  ! 

| 

i 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

LADY  ANNE  II 

1585356 

1 

911011 ! 

56.8! 

18.3! 

4.0! 

450! 

-  i 

22.01K0NE 

!NH  SCA3R0CK 

1977 

1 

1 

!  ! 

1  1 

58.01 

16.3! 

! 

5.6! 

! 

! 

! 

67! 

! 

! 

! 

! 

(41)  EATON  TUGBOAT/  INC. 

! 

! 

1  ! 

1  1 

! 

J 

1 

! 

I 

i 

! 

! 

! 

! 

UEO  j  TOUPS 

1294466 

1 

74  13*361 

61.7! 

22. C! 

9.9! 

760! 

-  J 

34.0IN0NE 

ICA  LOS 

•  1983 

1 

1 

I  1 

!  1 

61.7! 

22.0! 

! 

9.9! 

i 

! 

! 

*  ! 

! 

! 

!  ANGELES 
! 

(33)  ECHO  T0WIH4 
HUSTLER 

1504912 

! 

1 

1 

!  ! 

!  I 

3313*35! 

57.01 

! 

1 

20.0! 

7.0! 

! 

! 

455! 

! 

! 

24.0! NONE 

! 

! 

! TX  PT.  LAVACA 

1965 

; 

1 

1  1 

57.0! 

20.0! 

3.5! 

! 

-  | 

1 

I 

NITA  e 

j 500893 

1 

4313*361 

53.1! 

19.0! 

5.5! 

700! 

-  j 

34.0! NONE 

ITX  HOUSTON 

1965 

1 

1 

!  1 

!  1 

58.01 

i 

20.0! 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

*  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  ECKSTEIN  RATINE  SERVICES! 

! 

1 

!  t 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

LAUriK  ELIZABETH 

1609371 

! 

10813*36! 

61.2! 

26.1! 

9.61 

15001 

-  j 

43 . 0 {NONE 

!LA  NEW 

1979 

1 

1  1 

61.2! 

26.1! 

7.51 

! 

-  i 

* 

!  ORLEANS 

HISS  KOSLVN 

1605366 

! 

9713*36! 

65.0! 

24.0! 

9.0! 

1200! 

-  j 

(0.01  NONE 

ILA  NEW 

1979 

1 

1  1 

6S.01 

24.0! 

7.5! 

! 

-  | 

! 

(  ORLEANS 

RANDY 

1596468 

! 

9913*36! 

61.8! 

24.1! 

9.7! 

1200! 

-  ! 

40 .0! NONE 

ILA  NEW 

1978 

1 

1 

1  1 

!  1 

61.8! 

24.1! 

! 

7.5! 

! 

! 

! 

”  ! 

! 

! 

1  ORLEANS 

! 

(15)  ECKSTEIN/  KATHRYN  A. 

! 

1 

1  ! 

1  1 

! 

! 

! 

i 

! 

< 

i 

! 

! 

! 

! 

CC  3323 

1594433 

! 

102014*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1500! 

14. 9 1  NONE 

! FL  MIAMI 

1978 

! 

! 

1  1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

! 

! 

*  ! 

! 

! 

! 

(20)  ECONOMY  BARGE 

REPAIR# 

IN!  C. 

! 

1 

1  1 

!  ! 

| 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

KATHY  K 

1235141 

1 

6513*361 

76.55 

19.01 

5 . 51 

5351 

-  j 

195? 

i 

1 

!  1 

82.1! 

19.31 

4.9! 

! 

-  i 

! 

!  VILLC 

*  H  iEYMCR 

1663001 

1 

! 

6113*36! 

!  ! 

61.S! 

61.5! 

24.0! 

24.0! 

35.0! 

6.0! 

S.O! 

10.0! 

1320! 

J 

1700! 

36.01  NONE 
! 

1 2. 9 INONE 

! OH  PROCTOR- 
!  VILLE 
! OH  PROCTOR- 

1982 

1953 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

10001 

! 

10.8! NONE 

!  VILLE 

IOH  PROCTOR- 

1955 

! 

1  1 
69514*401 

175.0! 

195.0! 

26.0! 

35.0! 

1.5! 

10.0! 

! 

1700! 

! 

12.91N0NE 

!  VILLE 

IOH  PROCTOR- 

1960 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.S! 

! 

-  ) 

! 

!  VILLE 

OR  330 

1 

1 

695 14*40! 

195.0! 

35. Cl 

10,0! 

-  | 

1700! 

12.9! HONE 

!0H  PROCTOR- 

1960 

( 

t  1 

195.0! 

33.0! 

1.5! 

! 

-  J 

) 

!  VILLE 

AC  39 

1280561 

1 

7381 SA70I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

13001 

21.0! hOHE 

!0H  PROCTOR- 

1959 

i 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE 

HNS  1311 

1511371 

i 

73815A71! 

150.0! 

50.0! 

8.5! 

1300! 

16.0! PUNPS/ 

COILED 

!  OH  PROCTOR- 

1967 

i 

1  ! 

150.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

!  VILLE 

NKS  1317 

1517321 

i 

73815*711 

150.0! 

50.0! 

8.5! 

-  ! 

1300! 

16.0IPUMPS/ 

COILED 

IOH  PROCTOR- 

1967 

i 

l 

1  1 

1  1 

150.0! 

50.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

i 

—  ! 

! 

! 

!  VILLE 

1  * 

i 

! 

1  1 

!  1 

! 

1 

j 

! 

!♦ 

RAILRO! 

! 

ID  CARS! 

! 

! 

1 

1  1 

! 

! 

If 

VEHICLES  ! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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ENGR! 

IVTCC! 

DIMENSIONS  1DRAFT1 

RAPACITY! 

HIGH-  I 

(VESSELS 

i 

DISTI  OPERATOR 

NET  (CODE! LENGTH 18RDTHI 

1 

1 

! 

EST  1  CARGO  HANDLING 

IS  lOPEMTlMC  J 

1 

1  COAST 

TER  l  SEE! /.♦////! /////! 

ED  i 

I  mu  tux 

POINT  !  LINE-1 

1 AO!  LINE-1  1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  HUNGER 

1  CUARD 

TON-  (PASEI 

OVER"! OVER-! /////! 

HORSE  1 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TDl//////////l 

OR  ! 

1  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1  ALL  RIGHT! 

POWER! 

CHGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EC!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(29)  ECONOMY  BOAT  STORE 

! 

! 

1  t 

1  1 

1  t 

!  1 

1  1 

1  1 

! 

! 

1 

! 

1 

I 

I 

! 

! 

! 

! 

•IS  IRON 

1214117 

351 3 A  36 1 

*4.01  17.91 

700! 

-  | 

zr.9 1  NOME 

I  XL  WOOD  RIVER 

1940  I 

1 

I  1 

46.01  17.91 

4.3! 

■  j 

! 

! 

! 

EARL  C 

1274040 

3313A341 

33.0!  20.0! 

4.5! 

450! 

-  1 

27.91N0NE 

IIL  WOOD  RIVtR 

1957  ! 

1 

1  1 

53.01  20.01 

4.01 

-  J 

! 

1 

1 

ELLEN 

I  213123 

3A13A36! 

47.2!  16.11 

4.0! 

3301 

-  i 

"  IHORt 

IIL  WOOD  RIVER 

1960  ! 

1 

1  I 

47.21  16.1! 

5.5! 

-  j 

! 

! 

1 

N/V  1020 

1504519 

8513A361 

40.5!  26.01 

7.4! 

1020! 

-  i 

—  t  MO  NC 

IIL  VOOD  RIVER 

1946  ! 

! 

1  1 

60.51  26.0! 

6.51 

-  i 

t 

! 

I 

CE  SB 

1  - 

34015A71! 

120.01  36.01 

9.0! 

-  j 

—  i 

—  ! DIESEL  PUNP 

IIL  WOOD  RIVER 

1943  ! 

I 

1  ! 

120.01  34.01 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

i 

1  1 

120.0!  34.01 

1.0! 

-  1 

! 

! 

1 

CHEN  39 

1295705 

4221SA711 

195.0!  33.0! 

9.0! 

-  | 

1422! 

17.01  NONE 

IIL  WOOD  RIVER 

1964  ! 

I 

1  1 

195.0!  35.0! 

2.0! 

-  j 

! 

1 

1 

CHEN  55 

1293415 

83815A71I 

195.01  35.01 

9.0! 

-  { 

1433! 

14.0 (NONE 

IIL  VOOD  RIVER 

1963  ! 

| 

i  t 

195.0!  35.0! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

1 

FUELER 

!  - 

100I5A711 

100.0!  26.01 

6.0! 

■  j 

—  1 

—  (DIESEL  PUNP 

! XL  VOOD  RIVER 

1954  | 

1 

!  1 

100.01  24.0! 

1.0! 

■  ! 

! 

1 

1 

WU  1 

|  ----- - 

21 01 5  A  71 ! 

115.0!  30.0! 

4.01 

-  1 

—  | 

—  IDIESEL  PUMP 

!XL  VOOD  RIVE* 

1959  ! 

1 

t 

1  1 

1  1 

115.0!  30.0! 

1  ! 

1.0! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

! 

(30)  ECONOMY  BOAT  STORE  OF 

! 

MEfMRHIS 

1  1 

1  t 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

1944  { 

BOBBY  M 

1293720 

*01 3A35I 

48.0!  20.01 

6.0! 

450! 

-  j 

26.01NONE 

ITN  MEMPHIS 

1 

1  1 

48.0!  20.01 

5.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

REX 

,  - 

A013A35I 

56.01  20.01 

6.0! 

500! 

-  j 

32.01  NONE 

ITN  MEMPHIS 

1968  ! 

1 

!  1 

56.0!  20.0! 

5.51 

-  1 

1 

! 

! 

SHUTTLER 

1504493 

8413A351 

60.5!  26.0! 

7.4! 

1020! 

-  | 

36 .0 1  NONE 

ITN  MEMPHIS 

1966  ! 

1 

1  ! 

60.5!  26.01 

6.41 

-  l 

) 

! 

! 

N  SOt 

1293894 

896 1 4  A  40 1 

195.01  35.0! 

11.0! 

-  j 

1640! 

14.8 ! NONE 

!TN  HEMPHXS 

1960  ! 

! 

t  i 

195.0!  35.0! 

11.0! 

-  ! 

1 

1 

! 

N  418 

1277173 

698! *A*0! 

195.0!  35.0! 

11.0! 

•  I 

1640! 

14.8! NONE 

ITN  MEMPHIS 

I960  ! 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

11.0! 

-  1 

( 

I 

I 

N  438 

1277914 

89|]4A*01 

195.0!  35.01 

11.01 

-  ! 

1640! 

14.81  NONE 

ITN  NEMPHXS 

1960  ! 

1 

1  ! 

195.0!  35.0! 

11.0! 

-  | 

! 

! 

1 

H  *43 

1277925 

198 !*A*0! 

195.01  35.0! 

11.0! 

—  ! 

16401 

14. 41  NONE 

ITN  HEMPHIS 

1940  ! 

t 

1  I 

195.01  35.01 

11.0! 

-  ! 

1 

I 

1 

AOC  2 

1280442 

1177  J5A71 1 

240.0!  50.0! 

9.0! 

-  | 

-  | 

20.0 ! NONE 

ITN  RtHRHIS 

1960  ! 

1 

1  1 

240.01  50.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

CE  60 

1  - 

3401SA71! 

120.01  32.0! 

6.0! 

-  | 

-  | 

18.01  NONE 

ITN  MEHPHIS 

1943  1 

1 

1  ( 

120.0!  32.01 

1.0! 

“  ! 

( 

! 

! 

1 

1  ! 

120.01  32.0! 

1.0! 

-  j 

! 

! 

I 

MIDSTREAM  FUELER  NO.  1 

1516517 

19215A71 1 

115.0!  30.0! 

6.0! 

-  ! 

497! 

16.0! NONE 

ITN  MEMPHIS 

1960  ! 

! 

I 

1  ! 

1  1 

115.0!  30.0! 

!  ! 

1.0! 

1 

“  ! 

! 

! 

I 

I 

! 

! 

(33)  ECONOMY  BOAT  STORE  OF 

1 

TE1XAS 

1  1 

1  1 

!  ! 

!  I 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

I 

1952  ! 

DIXIELAND  I 

1243694 

3113A36! 

46.0!  15.0! 

5.*! 

3001 

-  J 

32.0! NONE 

IT*  PORT 

1 

i  i 

46.0!  15.0! 

5.*! 

-  j 

1 

!  ARTHUR 

! 

MAR-RAY 

1264177 

2913A36I 

51.3!  16.6! 

6.3! 

800! 

-  i 

32.0! NONE 

ITX  PORT 

1.53  1 

1 

i  i 

51.3!  16.6! 

6.0! 

-  j 

! 

!  ARTHUR 

! 

SOUTHLAND 

157*185 

1913A361 

32.81  16.0! 

5.7! 

300! 

-  f 

5.7! NONE 

ITX  PORT 

1976  l 

! 

i  i 

32.8!  16.0! 

5.71 

-  j 

! 

!  ARTHUR 

! 

WOOD  RIVER  EXPRESS 

1367430 

6213A36! 

52.1!  20.0! 

7.3! 

900! 

-  ! 

32 .0! NONE 

ITX  PORT 

1977  ! 

I 

1  1 

52.1!  20.0! 

7.3! 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

! 

DF  101 

1280113 

2491 5  A  70 1 

128.0!  32.0! 

7.7! 

-  1 

750! 

20.01  NONE 

ITX  PORT 

1959  ! 

! 

1  ! 

128.0!  32.0! 

1.51 

-  ! 

1 

!  ARTHUR 

1 

E9S  1 

1620442 

12215A701 

82.0!  24.0! 

6.5! 

-  J 

221! 

30.01  NONE 

!TX  PORT 

I960  1 

I 

1  1 

82.0!  24.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ARTHUR 

I 

ESS  2 

1002757 

36415A70! 

160.0!  35.0! 

7.  3! 

-  ! 

650! 

10.0! NONE 

!TX  PORT 

1941  ! 

1 

1  1 

160.0)  35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

!  ARTHUR 

! 

FOSTI  121 

1  - 

1*3154701 

100.0!  30.0! 

6.0! 

-  | 

345! 

10.0 1  NONE 

ITX  PORT 

1960  ! 

1 

1  1 

100.0!  30. Cl 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

! 

FOSTI  125 

1  - 

75154701 

70.0!  21.8! 

5.2! 

-  ! 

195! 

1 2 .01  NONE 

ITX  PORT 

1939  ! 

I 

1  1 

70.0!  21.8! 

1.51 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

! 

MINI 

16020** 

116154701 

80.0!  26.0! 

6.5! 

-  I 

1661 

1 2  .0  !  NONE 

!TX  PORT 

1978  ! 

* 

!  1 

80.0!  26.01 

1.5! 

-  1 

! 

I  ARTHUR 

1 

T8  714 

|  ...... 

59415470! 

205.0!  40.0! 

10.0! 

-  j 

1035! 

16.01NONC 

!TX  PORT 

1945  ! 

! 

1 

1  ! 

!  t 

205.0!  40.0! 

1  ! 

1.5! 

! 

-  1 

I 

I 

1  ARTHUR 

1 

! 

! 

(01)  COCARTOVN  FERRY/  INC. 

1 

! 

1  1 

!  1 

!  ! 

!  ! 

1 

I 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

ON  TIME  II 

1523869 

22118131 

52.5!  17.0! 

*.6! 

225! 

22! 

12.01  NONE 

IMA  ED5ART0WN 

1969  ) 

1 

1  1 

55.0!  17.0! 

*.0! 

49! 

! 

! 

1 

ON  TIME  III 

15655*9 

25118131 

64.51  18.0! 

*.6! 

130! 

25! 

1 1 .51  NONE 

IMA  EDGARTOVM 

1975  I 

1 

! 

! 

! 

65.8!  18.0! 

!  ! 

*.0! 

! 

49! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(32)  EDMOND  MARINE/  INC. 

I 

1 

!  1 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

ANNETTE 

1568166 

6913436! 

—  !  —  1 

8.0! 

800! 

-  I 

—  INONE 

ILA  HARVEY 

1980  1 

! 

1 

1  1 

!  i 

60.0!  22.0! 

!  ! 

2.0! 

—  * 

! 

! 

! 

! 

t 

(26)  ESAN  MARINE  COAP. 

1 

! 

!  1 

!  1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1958  ! 

RW  386 

1537326 

883144401 

195.0!  35.0! 

9.01 

-  j 

1400! 

15.01  NONE 

!IL  LCHOMT 

1 

1  ! 

195.0!  35.0! 

1.8! 

-  1 

! 

I 

! 

EMC  306 

129713* 

833154701 

195.0!  35.0! 

9.0! 

.  -  J 

1400! 

15.018"  DIESEL  PUMP 

!ZL  LEMONT 

1964  l 

1 

t  1 

195.0!  35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

1 

EMC  309 

1293119 

83815A70! 

195.01  35.0! 

9.01 

-  ! 

1*00! 

15.018"  DIESEL  PUNP 

! XL  LEHONT 

1963  1 

* 

!  1 

195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

I 

EMC  310 

1293290 

83315470! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  1 

1*00! 

15.018"  DIESLE  PUMP 

!XL  LEHONT 

1963  ! 

| 

f  1 

195.0J  35.0) 

>.0J 

i 

-  i 

| 

! 

EMC  321 

1219865 

318154701 

195.0!  35.0! 

9.0! 

•  i 

1*00! 

15.0*18"  DIESEL  PUMP 

ilL  LEHONT 

1962  ! 

! 

1  1 

195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

CMC  323 

129318* 

838154701 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*00! 

15.016"  DIESEL  PUMP 

IIL  LEHONT 

1963  ! 

f 

1  1 

195.0!  35.0! 

2.0! 

•  ! 

! 

! 

194J  1 

EMC  332 

1289015 

318! 5 A  70! 

195.0!  3S.C! 

9.0! 

-  | 

1*00! 

15.018"  DIESEL  PUMP 

IIL  LEMONT 

1 

!  ! 

195.0!  35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

! 

EMC  33* 

1289250 

8181  5470! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  J 

1*001 

15.0(8"  »>  PUMP 

IIL  LEMONT 

1962  ! 

! 

1  ! 

195.0!  35.0! 

2.0! 

-  I 

! 

! 

! 

CMC  600 

12799*2 

78615470! 

195.0!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1*00! 

15.018’  *UNP 

1  XL  LEHONT 

1959  ! 

1 

I 

! 

!  1 

t  ! 

1  I 

195.0!  35.0! 
!  1 

!  ! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

1 

) 

! 

! 

! 

I 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


3.60 


ENCM 

DXSTI 

OPERATOR 

!  1VTCC!  DIMENSIONS  I  DRAFT! 

1  NET  ICODE! LENGTH! BROTH!  ! 

! CAPACITYl 

1  ! 

HIGH-  t 
EST  1 

CARGO  HANDLING 

!  V  E  S  S  E  L 
! S  ! OPERATING 

-! REGXS“!«*** !  RES.  !  REG.lLOAO*! 

1  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE 

t  YEAR 

1 

COAST 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  { 

LINE-1 

!  AO!  LINE-1 

!  BUILT 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER  t 

GUARD 

!  TON-  {PAGE !  0VEP-10VER-!/////! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// ITD! ////////// 

i  OR  ! 

j 

NUMBER 

!  NACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT! 

POVERt  ENGERS  t 

(FEET)! 

LINE-2 

1  EC I  LINE-2 

1*RE8UILT 

!  !  I  !  I  !  1  I  t  I  I  il 

I  I  I  I  I  !  I  I  I  1  I  I  1 


(32)  ECLE/  E.  H.  eOAT  CO./ 

IN!C. 

i  i 

!  ! 

! 

I 

) 

! 

( 

! 

! 

LADT  NARY 

1543871 

59! 1 A  02 1 

! 

-  1 

7.0! 

1040! 

20! 

15.0! NONE 

!LA 

LEEVXLLE 

1972 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

65.0! 

1 

21.0! 

i 

5.0! 

I 

! 

! 

201 

1 

! 

j 

! 

! 

<20)  EISCNHAN  S  ELLIOTT 

I 

! 

!  1 

t  ! 

I 

1 

1 

! 

! 

; 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

TITAN 

1271021 

36! 34361 

59.11 

17.01 

7.2i 

600! 

-  ! 

—  INONE 

!FL 

MIAMI 

*  1980 

! 

! 

!  ! 

!  1 

65.0! 

1 

18.2! 

! 

7.2! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(03)  EKLOF  NARINE  CORP. 

1 

! 

I  1 

1  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

CHEN  TRADER 

1230916 

253! 2420! 

144.5! 

26.0! 

9.5! 

500! 

725! 

26.5! 2  DIESEL 

PUMPS 

!NY 

STATEN 

*  1937 

! 

1  1 

149.0! 

26.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND 

GREAT  LAKES 

! 290943 

205312A20! 

321.0! 

50.1! 

16.3! 

3200! 

5676! 

23.914  DIESEL 

PUMPS/ 

!NY 

NEW  YORK 

1963 

I 

!  1 

330.0! 

50.22 

4.2! 

! 

-  ! 

12  COILED 

! 

HUDSON 

! 223674 

74412A20! 

252.9! 

40.11 

13.0! 

1200! 

2400! 

25.0!2  DIESEL 

PUMPS/ 

INY 

STATEN 

1924 

! 

!  1 

260.0! 

41.0! 

7.6! 

1 

-  ! 

! COILS 

! 

ISLAND 

JET  TRAOER 

! 297901 

37112A20! 

150.0! 

30.1! 

13.0! 

500! 

797! 

30.0!2  DIESEL 

PUMPS/ 

!NY 

STATEN 

1944 

! 

;  | 

150.7! 

30.1! 

4.0) 

! 

-  ! 

! COILS 

! 

ISLAND 

JOHN  J.  TA6ELIN6 

1247205 

509*12420! 

190.0! 

30.1! 

13.2! 

525! 

1159! 

3S.0I2  DIESEL 

PUMPS 

INY 

STATEN 

*  1967 

! 

1  1 

180.7! 

30.1! 

10.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

ISLAND 

NARY  A.  WHALEN 

{237782 

499! 2420! 

165.0! 

32.0! 

12. Ot 

525! 

1159! 

35.012  DIESEL 

PUMPS 

I  NY 

STATEN 

1938 

1 

1  1 

170.0! 

32.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND 

NOTOR  BARGE  31 

{218861 

19612A201 

134.41 

23.6! 

12.2! 

240! 

583! 

26.012  DIESEL 

PUMPS 

I  NY 

STATEN 

1919 

! 

!  1 

134.4! 

23.6! 

6.£! 

! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND 

RELIABLE  XX 

J  241390 

79212406! 

213.6! 

37.0! 

13.6! 

805! 

1812! 

45.0!2  PUMPS 

!NY 

NEW  YAK 

1942 

! 

!  1 

213.7! 

37.1! 

10.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

ALGONQUIN 

1629705 

79! 3F  36! 

72.0! 

26.0! 

11.0! 

1650! 

-  ! 

26.0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1980 

r 

!  1 

72.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

•  « 

! 

! 

falcon 

1598501 

64! 3*36  1 

80.0! 

25.0! 

11.5! 

1800! 

-  i 

30.01  NONE 

!NY 

STATEN 

1978 

! 

1  1 

80.0! 

25*01 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND 

MARYLAND 

1297444 

191 1 3436! 

94.8! 

28.0! 

13.7! 

2160! 

-  ! 

56.3! NONE 

•NY 

STATEN 

1962 

! 

1  1 

94.8! 

28.6! 

13.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND 

NORSEMAN 

1566138 

1S313A361 

101.0! 

26.6} 

12.6! 

1200! 

-  ! 

50.0 !  NONE 

!NT 

STATEN 

1953 

! 

1  1 

101.0! 

26.6! 

12.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND 

ODIN 

1647313 

67! 3f 361 

76.0! 

27.0! 

10.0! 

1800! 

-  ! 

16.0! NONE 

INY 

STATEN 

1982 

! 

1  1 

76.0! 

27.0! 

8.6! 

! 

-  ! 

( 

! 

ISLAND 

RED  WING 

1275731 

57! 34361 

78.3! 

24.0! 

8.0! 

1200! 

-  ! 

14.0! NONE 

!ny 

NEW  YORK 

1958 

! 

1  ! 

84.0! 

24.0! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

SCANDIA 

1317785 

13613436! 

106.3! 

30.0! 

17.0! 

4000! 

-  i 

34 .0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1969 

! 

1  1 

115.5! 

30.0! 

10.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

TAURUS 

1602379 

6613436! 

76.5! 

25.0! 

11.7! 

1800! 

-  ! 

25,0!  NONE 

INY 

STATEN 

1979 

1 

1  1 

78.5! 

25.0! 

9.o; 

! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND 

THOR 

1517185 

13513A361 

106.3! 

30.0! 

16.6! 

3600! 

-  ! 

50.0  l  NONE 

!NY 

STATEN 

1968 

! 

1  ! 

120.0! 

30.0! 

16.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND 

VIKING 

! 237794 

62! 3436! 

89.4! 

25.2! 

10.0! 

1000! 

*  « 

1 6.OIN0NE 

INY 

NEW  YORK 

1938 

! 

1  1 

94.3! 

25.2! 

10.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

YANKEE 

123781  6 

6213436! 

90.4! 

25.2! 

12.0! 

1350! 

-  ! 

15.0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1938 

! 

!  1 

94.3! 

25.2! 

10.0! 

! 

-  ! 

\ 

! 

CAYUGA 

1274557 

761 15471 ! 

194.0! 

40.0! 

10.5! 

-  ! 

2223! 

20. 0 ! OX ESEL  PUMPS 

!TX 

HOUSTON 

1957 

! 

!  1 

194.0! 

40.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

E  6 

! 258270 

7  5815  4  70 ! 

178.0! 

38.0! 

12.5! 

1534! 

25.012  DIESEL 

PUMPS/ 

INT 

STATEN 

1949 

i 

!  1 

178.1! 

35.1! 

2.7! 

! 

-  ! 

! COILED 

I 

ISLAND 

E  11 

! 282770 

1 077 ! 54  70! 

217.8! 

42.1! 

13.5! 

-  | 

2724! 

22.012  DIESEL 

PUMPS/ 

INY 

STATEN 

1960 

! 

!  1 

217.8! 

42.1! 

2.3! 

! 

-  ! 

•COILED 

! 

ISLAND 

E  12 

! 262348 

7881 5470* 

178.0! 

38.0! 

12.5! 

-  ! 

1534! 

25.013  DIESEL 

PUMPS/ 

INY 

NEW  YORK 

1951 

I 

!  1 

178.1! 

38.1! 

2.7! 

! 

-  ! 

!  COILED 

1 

E  13 

1257868 

78815A70! 

178.0! 

38.1! 

12.6! 

1534! 

25.0! 2  DIESEL 

PUMPS/ 

!NY 

STATEN 

1949 

! 

1  1 

178.0! 

38.1! 

2.8! 

! 

-  ! 

!  COILS 

I 

ISLAND 

E  14 

125/771 

78815470! 

178.1! 

38.1! 

12.5! 

-  ! 

1534! 

25.012  OIESEL 

PUMPS/ 

INY 

STATEN 

1949 

! 

1  1 

178.1! 

38.1! 

2.7! 

! 

-  1 

)  COILED 

! 

ISLAND 

E  15 

1259162 

78815470! 

178.1! 

33.1! 

12*51 

15341 

26.012  DIESEL 

PUMPS/ 

!NY 

STATEN 

1949 

t 

!  1 

178.1! 

38.1! 

2.7! 

I 

-  ! 

!  COILED 

! 

ISLAND 

E  16 

1284071 

962! 54701 

205.0! 

42.0! 

11.0! 

-  ! 

2501! 

15.012  DIESEL 

PUMPS 

!NY 

STATEN 

1960 

! 

t  1 

205.0! 

42.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND 

E  17 

1277964 

11231SA701 

226.1! 

42.1! 

13.5! 

2800! 

23.012  DIESEL 

PUMPS 

INY 

STATEN 

1959 

I 

i  j 

226.1! 

42.1! 

2.2! 

! 

-  ! 

! 

J 

ISLAND 

E  18 

1258720 

788! 54701 

178.0! 

38.1! 

12.6! 

1534! 

25.0J2  DIESEL 

PUMPS/ 

!NY 

NEW  YORK 

1949 

! 

1  1 

178.1! 

38.1! 

2.8! 

! 

-  ! 

!  COILED 

1 

£  17 

1262444 

127815A701 

230.0! 

43.0! 

11.3! 

-  i 

2677! 

17.6!2  DIESEL 

PUMPS 

!  NY 

NEW  YORK 

1951 

! 

1  1 

230.0! 

43.0! 

2.6! 

i 

-  ! 

! 

2 

'  20 

! 270548 

1 28315470! 

230.0! 

43.0! 

14.5! 

-  | 

2896! 

16.012  DIESEL 

PUMPS/ 

!KY 

STATEN 

1955 

! 

1  1 

230.0! 

43.0! 

2.6! 

! 

-  ! 

{COILED 

j 

ISLAND 

21 

1262115 

1531 !  5470! 

230  .0! 

43. C! 

14.0! 

-  ! 

3200! 

22.012  DIESEL 

PUMPS/ 

1 HY 

NEW  YORK 

1951 

! 

1  1 

230.0! 

43.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

(COILED 

! 

22 

1261965 

rv 

0* 

VR 

»■ 

o 

226.0! 

43.0! 

12.6! 

-  ! 

3000! 

22.012  DIESEL 

PUMPS/ 

INY 

NEW  YORK 

1951 

! 

(  !  1 

226.0! 

43.0! 

?.0! 

! 

-  ! 

!  COILED 

! 

E  23 

1258944 

1  11 94! 5470! 

230.0! 

43.0! 

14.0! 

-  1 

3100! 

22.012  DIESEL 

PUMPS/ 

!NY 

NEW  YORK 

1949 

i 

!  1  1 

230.0! 

43.0! 

3.0! 

! 

-  I 

!  COILED 

! 

E  25 

1520433 

!  159515A70! 

245.0! 

50.0! 

15.0! 

3400! 

30.012  DIESEL 

PUMPS/ 

!  NY 

STATEN 

1969 

! 

1  !  1 

245.0! 

50.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

ICOZLED 

! 

ISLAND 

E  33 

1273508 

1  1672  !  54 71  1 

326.7! 

39.0! 

12.5! 

-  J 

4419! 

16.6IPUHPS 

!NY 

NEW  YORK 

*  1963 

! 

1  !  1 

326.7! 

39.0! 

2.6! 

! 

-  ! 

| 

! 

E  57 

1617475 

!  3034! 5470! 

300.0! 

56.0! 

21.6! 

-  ! 

7000! 

35.0! 2  OIESEL 

PUMPS/ 

!NY 

STATEN 

1980 

! 

1  1 

300.0! 

56. C! 

3.0! 

! 

-  i 

!  COILED 

! 

ISLAND 

E  60 

1527210 

1  3506 !  5471  1 

300.1! 

64.0! 

21.6! 

-  ! 

ooooi 

35.0(2  DIESEL 

PUMPS/ 

INY 

STATEN 

1970 

! 

!  1  ! 

300.1! 

64.0! 

3.0! 

j 

*  ! 

ICOZLED 

! 

ISLAND 

E  67 

1632577 

1  3948! 5470! 

320.0! 

64.0! 

19.0! 

-  ! 

8500! 

36.012  DIESEL 

PUMPS/ 

INY 

STATEN 

1981 

1 

!  1  1 

320.0! 

64.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

(COILED 

! 

ISLAND 

MANOLEINE 

1256990 

1  98715471 ! 

170.0! 

40.0! 

10.0! 

1774! 

14.0! PUMPS 

!NY 

NEW  YORK 

1946 

1 

1  !  ! 

170.0! 

40.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

HANTANK 

1259598 

(  997! 5471 ! 

224.1! 

33.1! 

13.4! 

-  I 

1967! 

36.0! PUMPS 

!HY 

NEW  YORK 

1950 

1 

1  1  1 

242.1! 

38.1! 

2/S 

-  ! 

! 

! 

n ARY  C 

j  127615A70! 

2(9.2! 

37.1! 

» 

2795! 

33«0i90f)»*,  MO$p* 

JNY 

NFU  YORK 

1944 

i 

i  i  i 

248.2! 

37.1! 

5.& 

i 

-  ! 

!PUKP/  GENERATOR 

! 

NIAGARA 

1275057 

!  819! 5471! 

200.0! 

40.0! 

9.8! 

1971! 

22.0! DIESEL  PUMPS 

!TX 

HOUSTON 

1957 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

20C.0! 

! 

40.0! 

2.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

i 

! 

(33)  ELDRIDGE/  R.  L.  CONSTRUE ! T ION/ 

1  !  ! 

!  1  ! 

! 

! 

«  ! 

A  ! 

! 

1 

! 

! 

i 

j 

! 

• 

INC. 

1 

!  !  ! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

i 

FREEDOM 

1537621 

!  1313A36! 

30.0! 

14.0! 

2.0! 

165! 

-  j 

23.0SHCNE 

!TX 

SA8INE 

1972 

! 

!  1  ! 

30.0! 

14.0* 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

r 

PASS 

LEGACY 

1562476 

!  7613435! 

36.7! 

16.0! 

5.2! 

300! 

-  ! 

27.OIN0NE 

I TX 

SABINE 

1975 

! 

!  !  I 

36.7! 

16.0! 

5.2! 

! 

-  ! 

i 

! 

PASS 

FOSTX  123 

!  - 

!  18314446! 

104.0! 

31.01 

5.0! 

455! 

13«oinONF 

!TX 

SABINE 

1952 

1 

1 

1 

1  !  1 

!  !  1 

1  !  1 

104.0! 

! 

! 

31.0! 

! 

! 

1.0! 

« 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

PASS 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS  » 


Ml 


ENGR! 

BIST!  OPERATOR 


VESSEL  HARE  AND  NUNBER 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


IVTCCI  DIMENSIONS  lORAfTl 
NET  ICOIEILENfiTHiBRDTN!  ! 
REGIS-1*-***!  REG.  I  REC.ILOAD-! 

TER  i  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  (PACE!  OVER-! OVER-I ///// !  MORSE 
NAGC  t  TV  1  ALL  !  ALL  ILK  *1  POVEA1 


CAPACITY!  HIGH-  J  (VESSEL 

!  EST  t  CAR  CO  HANDLING  IS  10PERATIN6 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  OAfE 
////////!  POINT  !  LINE-1  (AO!  LINI-t 

PASS-  ! (LIGHT) ! /////////F/7///7! TO! llllltlltl 
ENGERS  (  (FEET)!  LINE-2  (EE!  LINE-2 


! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
!  OR  ! 
‘REBUILT! 


(32)  ELECTRO  COAL  TRANSFER  COIRP. 


ELECTRO  FUEL  26 

! 251965 

FUELER  25A 

12873?' 

! 

v>2)  ELITE  TOWING*  INC. 

! 

1 

SONNY  COOK 

1  537</<4 

1 

(33)  ELLIS  TOWING  t  TRANSP. 

! 

! 

ETT  1H 

j  - 

ETT  115 

!  - 

! 

l 

(35)  ELLIS*  W.  A.  CONSTRUCTION  CO. 

DAISY  8ELL 

I  ... - 

DAKOTA 

1291624 

JOHANNA 

1510471 

AYERS  1010 

j  - 

AYERS  1018 

I  - 

BARE  E  19 

j  - - 

GO  156 

1291348 

CD  157 

1294969 

GD  159 

NV  345 

MV  ?A6 

MV  3(7 

MV  348 

,  - 

NO  16 

,  - 

NO  106 

l  - 

NO  ISO 

I  - 

NO  131 

NO  132 

!  - 

HO  (JJ 

!  - 

NO  134 

!  - 

HO  135 

NO  136 

1  - 

NO  137 

1  - 

NO  138 

! 

(30)  ELLIS*  W*.  C./  t  SONS 

! 

! 

ALABAMA 

1228184 

BULL  CALf 

(238674 

CMAS.  U.  SNYDEP 

(241943 

COAL  KING 

(228181 

GINGER  H 

(268126 

IRA  VAUGHN 

1241259 

*  OHM  j  HOOD 

1272651 

MARTHA  S 

(240913 

tfPC  24 

!  - 

ELLIS  101 

i  - — 

ELLIS  103 

j  - 

VrfC  106 

f  - 

£  554 

(253303 

C  555 

i?52»79 

E  10C6 

(296568 

E  1007 

1296569 

E  1253 

(526626 

£  1256 

1264514 

£  1301 

(526994 

£  1302 

(526995 

( 

t  ( 

!  1 

!  1 

727  !5A20! 

1 

i 

! 

195.0! 

1 

! 

1 

35.0! 

1 

! 

! 

9.0! 

1 

! 

( 

t 

! 

! 

t 

14771 

! 

! 

! 

2O.0* PUMP  471  CM  DSL 

! 

I 

! 

f LA  DAVANT 

1967 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.61 

( 

-  1 

2SXN6LE 

SKIN 

1 

123015A71 J 

240.01 

50.0! 

9.0! 

- 

! 

1230! 

18.0IDIESEL 

PUMP 

IMO  CAAUTHERS- 

t>62 

!  1 

(  I 

240.0! 

! 

• 

50.0) 

! 

i 

1.5! 

i 

! 

! 

1 

! 

1 

i 

!  V1LLE 

i  i 

1  ! 

10313A3SI 

i 

61.0! 

! 

24.0! 

i 

! 

9.6! 

1200! 

! 

-  ! 

i 

! 

60.0 ! NONE 

I 

(LA  PRAIRIE- 

1972 

I  1 

1  1 

61.0! 

! 

24.0! 

! 

i 

7.6! 

! 

t 

! 

9.0! 

! 

! 

1 

-  ! 

( 

I 

! 

I 

i 

!  VILLE 

I 

i 

1  I 

(  ! 

7981 5 A  71 ! 

! 

195.0! 

i 

( 

35.0! 

i 

( 

! 

i 

! 

1465! 

1 

I 

17.5! DIESEL 

PUMP 

z 

1 

!TX  HOUSTON 

1971 

1  1 

19S.0a 

35.01 

2.5! 

1 

-  ( 

! 

! 

798JSA71! 

105.0( 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

14651 

17.5 ! DIESEL 

PUMP 

!TX  HOUSTON 

1971 

i  ! 

1  1 

■  ■ 

195.01 

I 

i 

35.0! 

! 

• 

2.5! 

I 

■ 

( 

-  1 

I 

! 

! 

t 

1 

! 

i 

1  l 

!  1 

37!3A36t 

I 

I 

39.81 

i 

1 

22.6! 

i 

! 

7.0! 

730! 

1 

-  ( 

i 

! 

30.0 ! NONE 

i 

! 

IMO  KANSAS 

1982 

!  1 

39.8! 

22.6} 

6.5! 

I 

-  ! 

l 

!  CITY 

38I3A36! 

54.7! 

20.0! 

6.01 

7731 

-  ! 

30.0! NONE 

(HO  KANSAS 

1963 

1  5 

54.7! 

20.01 

5.3! 

! 

-  ! 

! 

1  CITY 

511JA36I 

56.4! 

21.0! 

6.1! 

1100! 

•  ! 

30.0 ! NONE 

IMO  KANSAS 

1966 

)  1 

56.41 

21.0! 

5.61 

! 

-  1 

! 

!  CITY 

164I4A46I 

150.0! 

32.0! 

8.0! 

- 

1 

750! 

8.0! NONE 

(MO  KANSAS 

1963 

I  ! 

150.0! 

32.0! 

1.6! 

1 

-  » 

! 

!  CITY 

164I4A46I 

150.0! 

32.0! 

8.0! 

- 

! 

750! 

8.0! NC\£ 

1 

1963 

* 

1  l 

150.0! 

32.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

1 

146UA46! 

140.0! 

20.0! 

7.01 

- 

1 

500! 

9.0! NONE 

(MO  KANSAS 

1964 

i  ! 

140.0! 

20.0! 

V.OI 

1 

-  1 

! 

!  CITY 

164(046! 

150.0! 

32.0! 

8.0) 

- 

! 

7001 

8 .0 ! NONE 

1 

1963 

1  1 

150.0! 

32.0! 

1.6! 

1 

“  1 

! 

! 

* 

273(4446! 

135.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

! 

780! 

1 1 .0 ! NONE 

J  HO  KANSAS 

1940 

1  1 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

J 

!  CITY 

164(4*461 

155.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

1 

700! 

7. 0 ! NONE 

f 

1950 

!  ! 

155.0! 

35.0! 

1.0! 

1 

-  1 

! 

1 

163I4A46! 

120.01 

30.0! 

7.0! 

- 

| 

450! 

1 1 .0 ! NONE 

IMO  KANSAS 

1964 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

!  CITY 

16314A46! 

120.01 

30.0! 

7.0! 

- 

* 

450! 

::.o(none 

!H0  KANSAS 

1964 

)  ( 

120.01 

30.0! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

1  CITY 

163(48461 

120.0! 

30.C! 

7.0! 

! 

450! 

11.01N0NE 

(MO  KANSAS 

1964 

1  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

f 

-  ! 

! 

!  CITY 

18314846! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

I 

4  50| 

1 1 .0! NONE 

IMO  KANSAS 

1964 

(  1 

120.0! 

30.01 

1.5! 

! 

-  ( 

! 

!  CITY 

182UA46! 

140.0! 

20.0! 

7.0! 

- 

! 

5001 

9.01CRANE 

IMO  KANSAS 

1952 

1  ! 

140.0! 

20.0! 

2.0! 

I 

-  I 

! 

!  CITY 

2731046! 

135.0! 

30.0! 

7.C* 

- 

l 

450! 

1 1 .0! NONE 

!N0  IMDEPEND- 

*  1985 

t  ! 

135.0! 

38.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

!  ENCE 

16314A46! 

130.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

! 

7801 

11.0IN0NC 

IMO  KANSAS 

1970 

!  ! 

130.0! 

30. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1  CITY 

163I4A461 

130.0! 

30.C! 

7.0! 

- 

! 

750! 

11 .0! NONE 

!H0  KANSAS 

1970 

!  ( 

130.0! 

30.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

163(4446! 

130.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

! 

7501 

1 1 .0! NONE 

IMO  KANSAS 

1970 

!  I 

130.0! 

30.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

!  CZTY 

163!4*C6! 

130.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

! 

750! 

11 .0! NONE 

IMO  KANSAS 

1970 

!  ! 

130.0! 

30.0! 

1.5! 

1 

-  1 

! 

!  CITY 

16314A46! 

130.0! 

30.0! 

7.0! 

• 

I 

780! 

11.0! NONE 

IMO  KANSAS 

1970 

!  ! 

130.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

163(4846! 

130.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

! 

780! 

11 .01  NONE 

IMO  KANSAS 

1970 

1  ( 

130.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  i 

l 

!  CITY 

273I4A46! 

135.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

( 

750! 

1 1 .0! NONE 

?H0  KANSAS 

1970 

!  1 

135.0! 

35.C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

273(4*16! 

!  ( 

135.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

! 

7801 

1 1 .0! NONE 

IMO  KANSAS 

1970 

135.0! 

35.  C! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

273I4A461 

135.0! 

35.0! 

r.o! 

- 

1 

780! 

11.0IN0NE 

!H0  KANSAS 

1970 

!  ( 

!  I 

135.01 

! 

35.0! 

! 

■ 

2.0! 

1 

i 

! 

-  ! 

1 

I 

! 

i 

»  CITY 

I 

| 

i  j 

!  ! 

2041 3A  36! 

i 

! 

140.0! 

i 

! 

25.0! 

! 

8.6! 

1 

1100! 

( 

-  ! 

i 

I 

40 .0 ! NONE 

! 

(TN  MEMPHIS 

1928 

!  ! 

140.0! 

25.0! 

8.6! 

! 

-  I 

! 

! 

89I3A36! 

88.0! 

21.5! 

7.5! 

750! 

-  ! 

21 .0! NONE 

!TN  MEMPHIS 

1939 

1  1 

88.0! 

21.5! 

7.5! 

j 

-  ! 

! 

! 

1981 3 A  36! 

108.3! 

30.0! 

7.8! 

15751 

-  ! 

25.OIN0NE 

ITN  MEMPHIS 

1942 

1  ! 

108.3! 

30.0! 

6.0! 

! 

-  i 

! 

! 

204 ! 3 A  36 ! 

140.0) 

25.0! 

8.6! 

1100! 

-  i 

40.01N0NE 

ITN  MEMPHIS 

1928 

1  1 

140.0! 

25.0! 

8.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

30(34351 

6Q.0! 

19.6! 

5.0! 

240! 

-  1 

19.0JN0NE 

!TN  MEMPHIS 

1951 

1  I 

60.0! 

10.6! 

4.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

74I3A36! 

97.8! 

82.5! 

8.1! 

800! 

-  ! 

—  (NONE 

ITN  MEMPHIS 

1941 

1  1 

97.3! 

82.5! 

—  1 

1 

-  ! 

! 

I 

79! 3  A  3  6 ! 

93.0! 

28.1! 

8.5! 

18G0! 

•  ! 

—  ! NONE 

ITN  MEMPHIS 

1956 

J  ! 

95.0! 

28.1! 

—  ! 

! 

-  ! 

! 

1 

51 ! 3436 1 

87.7! 

20.3! 

6.3i 

400! 

-  ! 

—  !HONE 

ITN  MEMPHIS 

*  1970 

!  ! 

87.7! 

20.3! 

6.3! 

I 

-  ! 

{ 

{ 

9!3A3o! 

39.6! 

10.4! 

3.5! 

80! 

-  ( 

13.ol NONE 

!TN  MEMPHIS 

1946 

!  ! 

39.6! 

10.4! 

3.5! 

! 

-  : 

i 

! 

154(44462 

' ’0.0! 

26.0! 

4.C! 

• 

! 

350! 

6.5 (NONE 

ITN  MEMPHIS 

1950 

I  1 

1-0.0! 

26.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

501046! 

90*0! 

1S.0! 

3.  5t 

- 

! 

60! 

7.0! NONE 

!TN  MEMPHIS 

1911 

!  ! 

90.0! 

17.0! 

1.5: 

! 

-  ! 

! 

! 

72 1  4 A  48 ! 

35.5! 

2,.0! 

3.2! 

I 

75! 

5.0! NONE 

ITN  MEMPHIS 

1913 

!  f 

45.5! 

25.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

I 

90415471 ! 

240.0! 

45.0! 

8.0! 

*• 

! 

2000! 

16.5 ! NONE 

!TK  MEMPHIS 

1947 

1  l 

240.0! 

45.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

904! 5A71 J 

240.01 

45.0! 

8.0! 

- 

1 

2000! 

1 6.5 {NONE 

»TN  MEMPHIS 

1947 

2  ! 

240.0! 

45. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

l 

853I5A71I 

125,01 

50.0! 

9.01 

! 

1200! 

14.5 IPUMRS 

ITN  MEMPHIS 

1964 

1  1 

125.01 

50.0! 

1.51 

t 

-  1 

! 

1 

853! 5471 1 

125.0! 

50.0! 

9.0S 

- 

! 

1200! 

I4.5IPUMPS 

ITN  MEMPHIS 

1964 

1  ( 

125.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

.  j 

! 

! 

600(5471 1 

195.0! 

35.  Cl 

6.61 

- 

! 

1A50I 

U.5IPUHPS 

ITN  MEMPHIS 

1943 

* 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.51 

! 

, 

l 

! 

t 

68615A71! 

205.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

’.834! 

u.oIpump 

ITK  MEMPHIS 

1952 

!  I 

205.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

796J5A71I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 4. 5 1 OIESEL 

PUN°$ 

!TN  MEMPHIS 

1955 

!  1 

195.0! 

35*0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

! 

796! JA71I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1350! 

14.51DIESEL 

PUMPS 

!TN  MEMPHIS 

1955 

!  2 

!  1 

!  ( 

195.0! 

1 

! 

35.0! 

! 

1 

1.5! 

1 

! 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

i 

1 

1 

! 
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ENCR| 

1  1 VT  CCl 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

•CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L  ! 

DIST1  OPERATOR 

1  NET  ICODEiLENCTHlBRDTHl 

1 

i 

! 

CSY  !  CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

r  lAtu  i  Livirncfii 

1  COAST 

1  TER  1  SEE1 /// /// | ///// 1 

ED  ! 

!////////! 

POINT  1  LINE-1 

1A0I 

LtNE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAPE  AND  NUMBER 

t  GUARD 

1  TON-  1PAGE1 

OVE»-!OVER-!/////l 

HORSE! 

MSS-  KtUKT >!/////////////// 

! TO! //////////! 

OR 

1  NUMBER 

1  NAGE  1  XV  1 

ALL  1 

ALL  ILIGMTI 

FOVEP! 

ENSCK5  1 

(FEET)!  LINE-2 

ICE! 

LINE-2  ! *RE3UILT 

C30>  fLLXS#  UN.  C.#  t  SONS 

t 

! 

t 

1  1  l 

t  1  1 

1  t  l 

1 

1 

1 

l 

! 

! 

( 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) t 

i  1  ! 

1 

! 

1 

I 

1 

£  1303 

1524996 

1  79615A711 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1350! 

14.5  tOIESEL  PUMPS 

ITN 

MEMPHIS  i 

1955 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

E  2007 

1547976 

1  107615A71! 

240.0! 

50.0) 

9.0! 

2500! 

15.01  DttP  UEU  PUKE 

!TN 

MEMPHIS  1 

1948 

! 

1  !  1 

2*0.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

-  f 

1 

E  2008 

1526135 

1  1 0761  5 A  71 1 

240.0! 

30-01 

10.8! 

-  J 

2150! 

18.01PUNPS 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1948 

! 

1  1  1 

240.0! 

50.0! 

2.01 

! 

-  | 

! 

E  2121 

1263278 

1  1779J5A711 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

-  J 

2600! 

15.0! DEEP  WELL  PUMP 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1952 

1 

1  1  1 

264.01 

50. 0! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

E  2123 

1263279 

1  1250154711 

264.0! 

50.2! 

10.6! 

-  ! 

3563! 

—  INONE 

ITN 

MEMPHIS  I 

1952 

! 

1  1  1 

264.0! 

50.2! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

LS  26* 

1279909 

1  1 0231 SA71 1 

260.0! 

50.01 

8.51 

-  | 

2600! 

14.6 (PUMPS 

!TN 

MEMPHIS  £ 

1959 

1 

!  1  1 

1  1  1 

260.0! 

1 

50.0! 

! 

1.51 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

f 

(23)  EMERALD  ISLE  CRUISE  LINE! 

1  1  1 

I  1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

EMERALD  ISLE 

1269388 

1  S611A161 

63.01 

25.01 

8.0! 

360! 

75! 

30.0! NONE 

!  W I 

MILWAUKEE  ! 

1955 

l 

1 

1  1  1 

1  1  1 

70.0! 

! 

25.0! 

7.3! 

! 

) 

l 

250! 

! 

! 

HARBOR  ! 

(22)  EMPIRE  BOAT  TOURS 

1 

! 

1  1  1 

!  1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

D/8/A  4UACKENBUSH  ENTER  IRISES# 

1  1  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

LTD. 

1 

1  1  1 

1 

! 

! 

! 

1 

PAUL 

1257547 

1  6118161 

49. 5! 

3.5! 

2.5! 

155! 

-  ! 

6.0! NONE 

1HY 

ALEXANDRIA! 

1921 

1 

1  !  1 

50.0! 

6.5! 

2.0! 

! 

39! 

| 

BAY  ! 

SPRAY  VI 

1224707 

1  10110161 

48.3! 

10.5! 

3.5! 

215! 

-  f 

9.0! NONE 

(NY 

ALEXANDRIA! 

1925 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

50.0! 

1 

10.51 

! 

3.0! 

! 

i 

47! 

1 

! 

SAY  ! 

(18)  ENEIX#  LLOYD  H. 

LE  1 

l 

1 

1627968 

1  1  1 

1  1  1 

1  67614A46I 

1 

l 

195. o: 

1 

! 

'$.01 

! 

9.Q! 

i 

! 

1493! 

! 

! 

23.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

175.01 

.5.0! 

1 

1.6! 

1 

! 

! 

•  ! 

! 

! 

(32)  €NERGETIC  ENTERPRISES# 

l 

line. 

1  1  1 

1  !  1 

1 

! 

! 

| 

( 

i 

! 

! 

! 

GERILYN  DEBBIE 

1273069 

1  4911A021 

60.2! 

20.0! 

9.5! 

600! 

-  i 

20 .0  1  HONE 

SLA 

lockport  | 

1957 

1 

1  1  ! 

60.21 

20.0! 

—  ! 

1 

16! 

! 

MIKE  LYTAL 

1578166 

1  6211A01! 

104.5! 

26.0! 

9.7! 

1200! 

-  J 

36.0! NONE 

1LA 

L0CKP0RT  ! 

1976 

i 

i 

1  1  1 

1  1  1 

104.5! 

1 

26.0! 

! 

7.7! 

! 

! 

! 

32! 

! 

! 

(32)  ENERGY  CORPORATION  OF 

! 

AMI  ERICA# 

1  1  1 

I  1  1 

1 

1 

! 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

INC. 

1 

1  1  I 

1 

! 

! 

< 

! 

MARVIN 

1566494 

1  711 C11 ! 

31.21 

10.0! 

4.7! 

2251 

-  J 

9. 5 ! NONE 

!LA 

LAFITTE  ! 

1975 

l 

1 

1  1  1 

1  l  I 

32.0! 

1 

10.0! 

! 

3.0! 

! 

! 

I 

6! 

! 

1 

(01)  ENERGY  RESOURCES 

1 

1 

!  !  1 

1  1  1 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

ENERGY  SEARCH  102 

1632920 

1  266341 5A701 

640.01105.0! 

39.0! 

-  | 

61600! 

95 .0! DIESEL /ELECTRIC 

!FL 

MIAMI  ! 

19C0 

1 

1 

1  1  1 

!  1  1 

640.01105.01 

1  ! 

8.0! 

! 

! 

! 

“  ! 

1PUMPS 

1 

(36)  ENSERCH  ALASKA  CONST.# 

1 

I  INC. 

1  1  1 

!  1  1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

MARY  L. 

1275311 

1  22I3A361 

$7.6! 

17.3! 

6.2! 

740! 

-  i 

24.01N0NE 

!AK 

HOMER  ! 

1957 

1 

l 

1  1  1 

1  1  I 

57.6! 

1 

17.3! 

! 

6.2! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

(20)  EPLXNG#  M.  T.#  COMPANY 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

TROJAN 

1263057 

1  1513A351 

45.01 

12.5! 

3.5! 

260! 

-  i 

1 8. 0! NONE 

!0H 

GAILIPOLIS! 

*  1968 

I 

1  1  1 

48.0) 

12.5! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

EPLIHG  3 

1  - 

1  10914A461 

100.01 

26.0! 

7.0! 

3001 

1 0.0! MONE 

ION 

GALLIPOLZS ! 

1956 

1 

1  !  1 

100.0! 

26.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

) 

EPLING  4 

1  10914A461 

100.0! 

26.0! 

7.0! 

-  | 

300! 

10.01NONE 

iOH 

CALLIPOLIS! 

1958 

1 

1  1  1 

100.0! 

26.0! 

2.0! 

« 

-  | 

! 

L3  17 

!  - 

1  29114A401 

175.0! 

26.0! 

6.0! 

-  i 

600! 

11. 01  POKE 

IOH 

GAILIPOLIS! 

1956 

1 

1 

1  1  1 

I  1  1 

175.0! 

26.0* 

i 

1.01 

! 

! 

! 

*  ! 

! 

! 

(32)  EQUILEASE  CORP. 

SHARON  R 

1 

1 

1537162 

1  1  1 

1  1  1 

1  100I3A361 

! 

! 

! 

i 

{ 

-  ! 

! 

! 

10.51 

! 

! 

1500! 

! 

| 

-  !none 

!LA 

NEW  1 

1971 

! 

1 

1  1  1 

1  1  1 

69.0! 

! 

24.1! 

1 

-  1 
! 

! 

! 

"  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

(31)  ERGON  NARINE  AND  INDUSTRIAL 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SUPPLY 

1 

1  !  1 

! 

i 

! 

! 

! 

DV  137 

1603896 

1  1 6 1 1  C 1 2 1 

42.0! 

14.1! 

5.11 

600! 

-  j 

1 7. 5! NONE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1987 

1 

1  1  1 

47.01 

14.1! 

7.0! 

! 

12! 

! 

BV  379 

1612967 

!  1511C12! 

40.5! 

14.1! 

5.1! 

600! 

-  f 

17.5INONE 

ITA. 

MEMPHIS  ! 

1979 

1 

1  1  1 

40.51 

14.1! 

2.0! 

! 

12! 

• 

FLETCHEk  ARMSTRONG 

1575658 

1  79 13A351 

55.0! 

24.0! 

7.5! 

680! 

-  ! 

36. oi NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1976 

1 

1  1  1 

55.0! 

24.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

GS  980 

1626300 

1  50)3*35! 

53.0! 

20. C! 

7.6! 

680! 

-  J 

35.5 l N0N2 

(MS 

VICKSBURG  ! 

1980 

! 

!  1  1 

S3.0! 

20.0! 

3-0! 

! 

-  J 

! 

GS  276 

1010520 

1  309! 5 A  70 1 

155.0! 

30.0! 

7.51 

600! 

15.0!D£EPVELL  punp 

!IL 

HARTFORD  ! 

1983 

1 

1  1  1 

155.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

GS  982 

1651976 

1  3G915A701 

150.0! 

30.0! 

7.5! 

-  ! 

500! 

12.0IOEEPUELL  PUN? 

IMS 

VICKSBURG  ( 

1982 

1 

1  1  1 

150.0! 

30.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

GS  1077 

1589307 

1  35615A70! 

150.0! 

30.0! 

7.5! 

-  | 

500! 

12.0I9EEPUELL  PUMP 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1979 

i 

f 

1  1  1 

1S0.0! 

! 

30.0! 

! 

1.0! 

! 

! 

! 

”  I 

1 

! 

! 

(24)  ERICKSON#  EDUIN#  NARINE  ! 

1  l  1 

1  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

I 

! 

! 

! 

s 

! 

i 

i 

! 

OUTER  ISLAND 

1250577 

1  9211403! 

103.5! 

32.0! 

5.0! 

675! 

136! 

26.QICRANE 

!  VI 

BAYFIELD  t 

1942 

1 

1  1  ! 

112.0! 

32.0! 

3.6! 

! 

12! 

! 

CAP* N  ED 

1256678 

1  174J4A47! 

100.5! 

32.0! 

5.5! 

-  ! 

229! 

24.0! CRANE 

!VX 

BAYFIELD  ! 

1942 

1 

! 

1  1  ! 

1  (  1 

100.5! 

! 

32.0! 

! 

3.6! 

! 

! 

1 

55! 

! 

! 

(22)  ERIC  NAVIGATION  CO. 

DAY  PECKINPAUCH 

! 

1 

1221276 

!  1  1 

1  1  1 

1  59811A061 

1 

! 

242.2! 

! 

! 

36.0! 

! 

! 

12.8! 

! 

1 

360! 

1700! 

•  IPS 

!PA 

ERIC  ! 

«  1962 

1 

1  1  1 

243.0! 

36.0! 

9.5! 

! 

-  ! 

JOHN  R  EMERY 

1202196 

f  26411A06! 

133.0! 

32.61 

9.0! 

450! 

500! 

3'  f*  TPS 

!PA 

ERIC  ! 

*  1958 

1 

1 

1 

1  1  ! 

1  !  1 

!  1  i 

145.0! 

! 

i 

33.0! 

! 

5.0! 

! 

! 

( 

! 

! 
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CNSftt 

1 

1VTCC1  RIMEMSXONS  ! RRAFT! 

! CAPACITY!  NISH-  !■ 

!  V  E  $  S  E  L 

|  { 

BIST!  OPERATOR 

!  MET 

(CODE! LENGTH! BRDTM!  1 

1  1  EST  ! 

CARSO  HAMBLINS 

IS  !OPERATXNS 

!  ! 

- IIECXS- 

•!«***!  REC.  !  REC.ILOAD-! 

!  CARSO  !  FIXER  ! 

ERUXPHENT 

!TC!  BASE 

!  YEAR  ! 

! 

COAST 

I  TER 

!  SEE!////// !/////!  ER  ! 

1////////!  POINT  ! 

LIME-1 

!AO!  LINE-1 

!  BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AMR  NUMBER  ! 

SUARD 

1  TON- 

!PAGE!  OVER**!  OVER*!/////! 

HORSE!  PASS-  MLXGMT)  I////////////////ITD!////////// 

!  OR  ! 

! 

NUMBER 

!  MACE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

ROVER!  ENSERS  !  (FEET)! 

LXNE-2 

ICE |  LIME-2 

(•REBUILT! 

I  1  !  1  III  !  I  1  ! 

I  I  t  I  !  I  !  I  II  I 


(22)  ERIC  SANO  STEAMSHIP  CO. 

(  i 

| 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

J  S  ST.  JOHN 

{264684 

40611A0S! 

165.0! 

32.1! 

12.0! 

560! 

762! 

35.0 (SAND  PUMP 

!PA 

ERIE  1  • 

1967 

!  1 

174.0! 

32.1! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

LAKEWOOD 

1 1 2775  2 

270811 A03! 

370.0! 

48.0! 

21.0! 

1600! 

5500! 

85 ■ 0 ! DIESEL  CRANES# 

ERIE  !  • 

1957 

!  t 

!  ! 

390.0! 

( 

48.0! 

! 

12.5! 

! 

! 

1 

! 

(PUMP#  BOON 
! 

! 

! 

(32)  ERNEST  MARINE/  INC. 

1  1 

i  ( 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

1 

i 

1 

MICHAEL  RAY 

1289220 

3K3F36! 

48. 0! 

15.9! 

6.5! 

400! 

-  ! 

26.0! NONE 

HARVEY  ! 

1962 

1  ! 

i  i 

52.0! 

1 

15.9! 

! 

4.5! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

(44)  ERNIE'S  HELLS  CANYON  TOUlR  ASSN. 

(  1 

1  ! 

( 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

1 

( 

I 

! 

CAYUSC 

5 (1C11 ! 

26.0! 

8.0! 

1.0! 

300! 

2! 

3.0! NON" 

ASOTIN  ! 

1983 

(  t 

26.0! 

6.0! 

•  51 

1 

15! 

! 

! 

RIVERDUEEN 

(914842 

lOtlCll! 

41.5! 

11.0! 

2.0! 

600! 

-  I 

IS .0! NONE 

jji 

ASOTIN  ! 

1962 

l  ( 

(  ! 

41. 5! 

! 

11.01 

! 

1.0! 

! 

I 

! 

45! 

! 

! 

! 

I 

! 

(32)  EROS  OFFSHORES  BOAT  SVC. 

1  ( 

I  ! 

1 

( 

! 

( 

t 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

EROS 

t  554395 

128(1402! 

166.0! 

10.0! 

12.0! 

3200! 

480! 

55. 0! NONE 

NEW  ! 

1974 

!  ! 

!  ! 

166.0! 

! 

38.0! 

! 

6.0! 

! 

» 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

! 

(32)  ESIRMAN  OFFSHORE  SERVICE! 

!  ! 

!  ! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

BRICE  ESERMAN 

1837101 

65MA12! 

96.01 

28.0! 

11.0! 

1700! 

—  t 

40 .0 (WINCHES 

GOLDEN  ! 

1981 

! 

!  ! 

96.01 

26.0! 

6.01 

! 

-  | 

! 

MEADOW  1 

CLIFF  WAYNE  ESERMAN 

1552294 

67(1412! 

121.41 

30.0! 

11.0! 

1350! 

210! 

38.0 { NONE 

GOLDEN  ! 

1977 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

131.0! 

I 

30.0! 

1 

7.6! 

! 

! 

I 

11! 

! 

! 

! 

MEADOW  ! 

! 

(08)  ESSO  STANDARD  OIL  S.  A. 

! 

!LTD. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

SOT  13 

! 268767 

494! 5A70! 

165.0! 

36.0! 

9.01 

9231 

27.01400  0PH  DIESEL 

SAN  JUAN  ! 

1954 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

165.0! 

I 

36.0! 

( 

2.0! 

( 

! 

! 

1 

!PUHP 

! 

! 

t 

(32)  ESTES  FAMILY  TRUST 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

i 

FCSTES 

!  563425 

8613A36! 

60.0! 

24.0! 

7.5! 

1000! 

34.0! NONE 

OESTREHAN  ! 

1975 

J 

!  ! 

!  ! 

60.0! 

1 

24.0! 

! 

5.5! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  ESTHER  LYNN  TUC/  INC. 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

( 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

ESTHER  LYNN 

(626286 

26(3436! 

—  ! 

—  1 

6.0! 

400! 

30! 

24.01N0NE 

VENICE  ! 

1980 

1 

! 

!  ! 

t  ! 

48.5! 

! 

17.7! 

1 

5.0! 

! 

! 

! 

( 

1 

! 

1 

! 

(26)  EUBANKS#  LIONEL 

! 

! 

!  ! 

!  1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

GRANO  HAVEN 

(  231389 

37! 3436* 

58.0! 

15.5! 

8.0! 

200! 

-  ! 

24.9! NONE 

BLUE  ! 

1931 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

64.0! 

! 

16.0! 

1 

7.0! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

ISLAND  ! 

! 

(18)  EVANCZYK#  DAVID 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

CRISSA  J 

1653364 

51 !  3  A  36 ! 

56.0! 

22.0! 

6.3! 

820! 

-  1 

32. 0 1  NONE 

UTICA  ! 

1982 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

56.0! 

! 

22.0! 

5 

7.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  EVANS  MARINE  CORPORATION! 

!  i 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

E  6 

1175338 

593(4443! 

195.0! 

35.0! 

7.5! 

593! 

28.0! NONE 

HEW  ! 

1941 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

3.2! 

1 

-  ! 

! 

ORLEANS  ! 

E  7 

1273897 

928J4A43! 

152.0! 

52.5! 

6.5! 

-  | 

928! 

19. 1 (NONE 

NEW  ! 

1957 

! 

(  ! 

152.1! 

52.5! 

1.5! 

! 

! 

ORLEANS  1 

C  8 

1273899 

9441U43! 

155.0! 

52.5! 

8.5! 

-  ! 

944! 

19.1 1  NONE 

NEW  ! 

1957 

! 

!  ! 

155.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS  ! 

£  9 

1286805 

95614A43! 

147.5! 

52.5! 

8.5! 

-  ! 

956! 

20.0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1961 

! 

I 

!  ! 

!  ! 

147.5! 

! 

52.5! 

! 

1.5! 

! 

! 

9 

! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

1 

(18)  EVANSVILLE  BARGE  MARINE 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

SERVICE#  INC. 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

( 

1 

! 

MART  B. 

1563626 

34! 3A35I 

47.3! 

18.0! 

6.0! 

670! 

-  ! 

30.0 ! NONE 

(IN 

EVANSVILLE! 

1975 

( 

!  ! 

50.0! 

18.0! 

5.0! 

! 

-  j 

I 

! 

MISS  CASE 

1235910 

10(3435! 

37.0! 

12.0! 

3.0! 

1651 

-  ! 

25 .0! NONE 

!IN 

EVANSVILLE! 

1936 

! 

J  ! 

38.0! 

12.0! 

2.0! 

I 

-  J 

! 

! 

PAUL  H.  LECEAY 

!  65G61 4 

118(3435! 

75.0! 

26.0! 

8.0! 

1410! 

-  j 

36.0! NONE 

!!N 

EVANSVILLE! 

1962 

! 

!  1 

75.0! 

26.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

RITA  ANNE 

(635944 

50(3435! 

22.0! 

22.0! 

6.0! 

730! 

-  ! 

35.0! NONE 

!  IN 

EVANSVILLE! 

1031 

l 

!  ! 

22.0! 

22.0! 

5.0! 

! 

-  j 

! 

I 

TIRESE  MARIE 

(632412 

8713*35! 

79.6! 

27.1! 

8.0! 

2250! 

40.0 (NONE 

!IN 

EVANSVILLE! 

1981 

l 

!  ( 

86.0! 

26.0! 

6.0! 

! 

-  1 

! 

! 

THE  OUDE 

(280624 

30(3435! 

62.0! 

22.01 

7.0! 

940! 

-  i 

35 .0! NONE 

I  IN 

EVANSVILLE! 

1960 

! 

! 

!  1 

!  ! 

66.0! 

! 

22.0! 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

(18)  EVANSVILLE  MATERIALS#  INK. 

2  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

( 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

ANDREA  M 

1535931 

16! 3F  361 

4C.0! 

2  4-0! 

5.0! 

440! 

16.0! NONE 

!XN 

EVANSVILLE! 

1971 

! 

!  ! 

40.0! 

14.0! 

2.6! 

! 

! 

1 

CITY  OF  EVANSVILLE 

1260630 

143(  34  351 

116.0! 

27.0! 

8.5! 

1800! 

-  j 

30 .0! NONE 

SIN 

EVANSVILLE! 

1950 

1 

!  ! 

116.0! 

27.0! 

6.2! 

! 

-  ( 

! 

! 

NAOMI  M 

(615629 

3613F36I 

48.8! 

22.0! 

6.7! 

940! 

-  j 

24.0! NONE 

!  IN 

EVANSVILLE! 

1980 

! 

!  ( 

48.5! 

22.01 

1.01 

! 

-  ! 

! 

1 

AOMRTA  J 

1  553218 

161 3F  36! 

40.0! 

14.0! 

5.0! 

440! 

16 .0 !  NONE 

!  X  N 

EVANSVILLE! 

1973 

1 

!  1 

40.0! 

14.0! 

2.6! 

! 

-  I 

! 

! 

SUANNE 

! 294186 

?0|3*35! 

44,0! 

18.0! 

3.2! 

600! 

-  ! 

■>.  m.nw 

JIJJ 

! 

(  I 

44.0! 

16.0! 

2  ! 

! 

-  ! 

! 

! 

NO  32 

!  - 

198(4446! 

110.0! 

28.0! 

7.3! 

500! 

8.6! NONE 

!2N 

EVANSVILLE! 

1934 

t 

!  ! 

110.0! 

26.0! 

1.3! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

!  ! 

110.0! 

26.0! 

1.3! 

I 

—  ! 

; 

! 

8.6! NONE 

( 

!  ! 

110.0! 

28.0! 

1.3! 

! 

! 

! 

NO  38 

!  - 

182(4446! 

110.0! 

28.0! 

7.3! 

500! 

8. 6 ! NONE 

1  IN 

EVANSVILLE! 

1947 

! 

!  ! 

110.0! 

28.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

NO  37 

1  - * 

182(4446! 

110.0! 

28.0! 

7.3! 

-  i 

500! 

6.6! NONE 

!1N 

EVANSVILLE! 

1947 

( 

!  ! 

110.0! 

26.01 

1.3! 

! 

-  i 

! 

! 

NO  38 

!  - 

182(4446! 

110.0! 

28.0! 

7.3! 

500! 

8. 6 ! NONE 

ilK 

EVANSVILLE! 

1947 

! 

!  ! 

110.0! 

26.0! 

1.3! 

! 

1 

! 

NO  39 

!  - 

182I4A46! 

110.0! 

26.0! 

7.31 

500! 

6.6! NONE 

!IN 

FVANSVILLE1 

1947 

! 

!  i 

110.0! 

28. Ot 

1.3! 

! 

! 

1 

NO  40 

182(4446! 

110.0! 

28.0! 

7.3! 

500! 

8.6 ! NONE 

(IN 

EVANSVILLE! 

1947 

! 

!  1 

110.0! 

28.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

1 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENG* ! 

- 

! 

! VTCC {  DIMENSIONS  (DRAFT! 

(CAPACITY! 

HIGH-  ! 

i 

■ 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

(VESSEL 

! 

i 

OIST1 

OPERATOR 

1  NET 

!COD£ {LENGTH! BRDTH!  ! 

1  ! 

cST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  10PERATING 

| 

! 

................. 

-IAEGIS- 

’!•***!  REG.  !  RE6.1L0A0-! 

I  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC (  BASE 

l 

YEAR  ! 

| 

COAST 

1  TER 

!  SEE ! ////// 1 /////!  ED  l 

I //////// ! 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AO!  LtNE-1 

! 

BUILT  1 

VESSEL 

NAHE  AND  NUMBER 

l 

GUARD 

t  TON* 

IPAGFI  OVER-1  OVER-! ///// ! 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) 1 //////////////// 1TD !////////// i 

OR  ! 

1 

NUMBER 

!  NAGE 

t  IV  !  ALL  l  ALL  (LIGHT i 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!E£!  LINE-2 

(♦REBUILT! 

(Id)  EVANSVILLE  MATERIALS* 

INK. 

!  ! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

I 

; 

1 

! 

NO  41 

1  - 

182UA46! 

110.01 

28.0! 

7.3! 

- 

! 

500! 

6. 6  !  NONE 

I  IN 

EVANSVILLE! 

1948 

1 

1  t 

110.0! 

28.0! 

1.3! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

NO  43 

1S2I4A46! 

110.0! 

28.0! 

7.3! 

- 

! 

500! 

8.6 ! NONE 

!IN 

EVANSVILLE! 

1948 

1 

(  1 

11C.0I 

28.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

1 

* 

NO  44 

182(4446} 

110.01 

28.0! 

7.3! 

— 

! 

500! 

8*6! NONE 

1 ZN 

EVANSVILLE! 

1948 

i 

(  ( 

110.0! 

28.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

I 

1 

! 

NO  50 

i  - 

182(4446! 

120.0! 

32.0! 

7.51 

- 

1 

600! 

1 0.0 ! NONE 

(ZH 

EVANSVILLE! 

1957 

! 

(  ( 

120.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

NO  51 

!  - 

182(4446! 

120.0! 

32.0! 

7.5! 

- 

! 

600! 

10.0! NONE 

1  IN 

EVANSVILLE! 

1957 

( 

!  ( 

120.0! 

32.0! 

1.6! 

t 

-  ! 

1 

l 

! 

NO  52 

j  - 

182(4446! 

170.01 

32.0! 

7.5! 

- 

*! 

600! 

1 0.0 1  NOME 

!1N 

EVANSVILLE! 

1957 

1 

!  J 

120.0! 

32.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

I 

! 

! 

NO  53 

1  - 

182(4446! 

120.0! 

32.0! 

7.5! 

- 

I 

600! 

10.01  NONE 

1  ZN 

EVANSVILLE! 

1957 

! 

1  ( 

120.0! 

32.0! 

1.6! 

« 

-  ! 

! 

! 

I 

NO  54 

1  - 

182(44461 

120.0! 

32.0! 

7.5! 

- 

i 

600! 

1 0.01  NONE 

(IN 

EVANSVILLE! 

1959 

! 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

1 

NO  55 

1  - 

182(4446! 

120.0! 

32.0! 

7,5! 

- 

! 

600! 

10.01  NONE 

!  ZN 

EVANSVILLE! 

1959 

1 

I  i 

120.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

NO  56 

,  - 

18214A46! 

120.0) 

32-0! 

7.5! 

- 

! 

600! 

10.0! NONE 

1  IN 

EVANSVILLE! 

1959 

1 

!  ( 

120.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

« 

! 

! 

NO  5? 

!  - 

182(4446! 

120.0! 

32.0! 

7.5! 

- 

! 

600! 

1 0.0 i NONE 

(IN 

EVANSVILLE! 

1961 

! 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  58 

1  - 

182! 4A46( 

120.0! 

32.0! 

7.5! 

- 

! 

600! 

10.0 1  NONE 

(IN 

EVANSVILL.I 

1961 

I 

1  ( 

120.01 

32.0! 

1.6! 

! 

•  » 

| 

! 

i 

NO  196 

!  - 

500(4446! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1 

uooi 

1 2.01  NONE 

1  IN 

EVANSVILLE! 

1968 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  187 

j  - 

500(4446! 

175.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

! 

14001 

12.01  NONE 

!  IN 

EVANSVIlLE! 

196? 

1 

(  ( 

195.0! 

35.01 

1.5! 

1 

-  ! 

I 

» 

! 

J 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  190 

1  - 

380(4446! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1200! 

12.01N0NE 

I  ZN 

EVANSVILLE! 

1971 

1 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

!  t 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

NO  192 

1  - 

330(44461 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1200! 

12.0 1  NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1971 

! 

(  i 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

! 

-  ! 

» 

! 

! 

NO  193 

!  - 

380I4A46! 

195.0! 

35.0! 

e.o! 

- 

! 

1200! 

12.0! NONE 

1  ZN 

EVANSVILLE! 

1971 

1 

t  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.21 

! 

-  I 

I 

1 

! 

NO  194 

380(44461 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1200! 

12.0! NONE 

!ZN 

EVANSVILLE! 

1971 

! 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

NO  195 

1  - 

380(4446! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

- 

! 

1200! 

12.0! NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1971 

1 

(  t 

175.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

1 

! 

1 

NO  218 

1  - 

380(44461 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

» 

! 

1200! 

12.01N0NE 

!!N 

EVANSVILLE! 

1976 

1 

(  ! 

195.0! 

35. C! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

NO  219 

1  - 

380(4446! 

195.01 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

12001 

12.0! NONE 

(IN 

EVANSVILLE! 

1976 

1 

1  ( 

195.01 

35.0! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  223 

1  - 

380(4446! 

195.0! 

35. C! 

8.0! 

- 

I 

12001 

12.0 (NONE 

!IN 

EVANSVILLE! 

1976 

1 

!  ( 

195.0! 

3S.0J 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

NO  224 

!  - 

380(4446! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

• 

! 

1200! 

12.0! NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1979 

J 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  225 

!  - 

380(4446 ( 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1200! 

12.0! NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1979 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

( 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  226 

380(4446! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

« 

! 

1200! 

t 2.0! NONE 

UN 

EVANSVILLEl 

1979 

NO  227 

j 

(  t 

380(4446! 

195.0! 

35. 0! 

1.2! 

! 

-  ! 
1200! 

1 

12.0! NONE 

! 

1IN 

! 

EVANSVILLEl 

1979 

8.01 

NO  250 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

! 

-  ! 
1200! 

t 

1 2 .0 ! NONE 

! 

UN 

! 

EVANSVILLE! 

1987 

HO  679 

1 

1  i 

500(4446! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

1.2! 

! 

-  ! 
1400! 

I 

12.0! NONE 

! 

UN 

! 

EVANSVILLE! 

1959 

1 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

• 

! 

NO  874 

1  - 

500(4446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•• 

! 

1500! 

12.6 (NONE 

*!XY 

LOUISVILLE ! 

1964 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ( 

1 

! 

! 

NO  875 

500(4446! 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

12.6! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1964 

1 

(  ( 

175.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

| 

! 

1 

NO  876 

1  - 

500(4446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

12. 6j  NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1964 

1 

i  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

I 

NO  939 

198(4446! 

110.0! 

32.0! 

7.5! 

- 

( 

2001 

8.6 ! CRANE 

UN 

EVANSVILLEl 

1977 

! 

1 

!  ! 

!  t 

110.0! 

! 

32.0! 

! 

1.6! 

! 

j 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

t 

! 

! 

! 

(03)  EVERCO  TRANSP.  CORP. 
NO.  132 

! 

! 

1006593 

!  ! 

!  ! 

284(5470! 

i 

{ 

120. oi 

! 

! 

32.0! 

I 

j 

9.0! 

! 

! 

1 

! 

! 

630! 

1 

1 

32.0! DIESEL  PUMP 

! 

! 

INY 

i 

! 

BROOKLYN  ! 

1942 

j 

i 

!  ( 

!  ! 

120.0! 

! 

32.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

-  f 
! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

(41)  EVERIST/  L.  C.,  INC. 
AVAY-WE-GO 

i 

! 

1530211 

!  ! 

1  1 

10(1402! 

! 

1 

34.0! 

1 

! 

11.0! 

! 

! 

4.0! 

2 

! 

! 

50! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

9. 0! NONE 

! 

! 

!CA 

1 

LONG  BEALH! 

1959 

! 

(  ! 

40.01 

12.0! 

4.0! 

2 

-  ! 

! 

! 

1 

BARCONA 

(275594 

66(3436! 

73.1! 

24.0! 

10.0! 

1200! 

-  ! 

34.01N0ME 

!CA 

LONG  BEACH! 

1957 

{ 

(  ! 

80.6! 

24.0! 

9.9! 

I 

-  ! 

! 

1 

I 

JOCONA 

1278957 

20134J6! 

45.9! 

13.8! 

5.0! 

350! 

-  ! 

25.0! NONE 

1 C  A 

LONG  BEACH! 

1944 

! 

!  i 

45.9! 

13.8! 

4.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

t 

ROCOMA  II 

(288176 

20(54361 

67.4! 

19.4! 

9.0! 

750! 

-  ! 

35.0 ! NONE 

!CA 

LONG  BEACH! 

J954 

! 

1  1 

67.4! 

19.4! 

7.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

AMERICAN  17 

1279704 

92(4443! 

135. OJ 

45.0! 

9.0! 

- 

! 

1300! 

12.01 NO*E 

!CA 

LONG  BEACH! 

1946 

( 

!  1 

135.0! 

45.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CP  37 

(616991 

1123(4443! 

160.0! 

54.1! 

12.0! 

- 

! 

2000! 

15 .0 ! NOME 

SCA 

LONG  BEACH! 

1980 

! 

!  ! 

160.0! 

54.1! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

CP  36 

{616992 

•123(4445* 

1  V  V  -  ** 

€141 

- 

i 

2090! 

1 5 NON? 

ICA 

LONG  BEACH! 

1980 

I 

!  ! 

160.0! 

54.1! 

3.0! 

i 

-  ! 

! 

I 

! 

TEC  26 

(289579 

642(4443! 

146.0! 

46.0! 

9.0! 

- 

! 

1300! 

12.0IUONE 

ICA 

LONG  BEACH! 

1962 

! 

f  ( 

146.0! 

46.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

TCC  27 

(259614 

642(44431 

146.0! 

46.0! 

9.0! 

- 

! 

1300! 

12.0! NONE 

ICA 

LONG  BEACH! 

1962 

! 

!  ! 

146.0! 

46.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

TEC  29 

(297702 

64214443! 

146.0! 

46.0! 

9.0! 

- 

! 

1300! 

12 .0 (NONE 

JCA 

LONG  BEACH! 

1965 

! 

1  ! 

146.0! 

46.0! 

2.0! 

( 

-  I 

! 

! 

! 

TEC  35 

(505531 

64214443! 

146.0! 

46.0! 

9.0! 

- 

! 

1300! 

1 2.0 !  NONE 

ICA 

LONG  BEACH! 

1966 

! 

1  ( 

146.0! 

46.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

1 

! 

TEC  36 

(505664 

642144431 

146.0! 

46.0! 

9.0! 

- 

! 

1300! 

1 2. 01  NONE 

ICA 

LONG  BEACH! 

1966 

( 

! 

! 

'  !  ! 

I  ( 

146.0! 

! 

i 

46.0! 

! 

! 

2.01 

1 

! 

1 

! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

I 

! 
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VESSEL  NAME  AND  NUH9ER 


(A3)  EVERIST/  L.  C./  INC* 
CP  28 


(36)  EXPLORATION  CRUISE  LINES 
COLONIAL  EXPLORER 


GREAT  RIVERS  EXPLORER 
MAJESTIC  EXPLORER 


PACIFIC  NV  EXPLORER 


(32)  EXPRESS  BOAT  CO. 
CHERANIE  BO  TRUC  10 


CHERANIE  80  TRUC  34 
CHERANIE  BO  TRUC  35 


CHERANIE  BROS  102 


1  NUMBER 

NAGE  {  IV  1 

ALL  ! 

ALL  {LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET) j  LINE-2 

ice 

LINE-2 

•REBUILT! 

! 526170 

!  ! 

1  1 

1  1 

53414A43! 

1 

l 

1 

143.91 

! 

! 

43*61 

! 

! 

! 

8.8! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

1140! 

! 

1 

9.0! NONE 

i 

! 

! 

!  C  A 

LONG  BEACH 

! 

! 

1970  ! 

!  ! 

143.9! 

43.6! 

2.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1293276 

91314A4S! 

160.0! 

50.0! 

12.0! 

1800! 

13.5! NONE 

!  C 

LONG  BEACH 

1942  • 

1  ! 

160.0! 

SO*  0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1600(32 

94214A46! 

160.0! 

54.0! 

12.6! 

-  ! 

942! 

9.0! NONE 

1SD 

SIOUX 

1978  1 

!  ! 

160.4! 

54.1! 

2.01 

1 

-  ! 

! 

I 

FALLS 

1 

33014A43! 

110.0! 

26.0! 

5.0! 

962! 

7.5 ! HONE 

!SD 

SIOUX 

1940  1 

550MA4J* 

110.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

FALLS 

! 

!  1 

noloi 

1 

26*0! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

FALLS 

1 

! 

1677464 

!  1 
6511A11 1 

! 

174.1! 

! 

40*0! 

! 

9.3! 

! 

2100! 

! 

-  ! 

! 

63.0! NONE 

! 

(PA 

PHILADEL- 

! 

1984  ! 

i  j 

192.0! 

40.0! 

9.3! 

! 

104! 

! 

! 

PHIA 

! 

1646350 

67!  1A1H 

136.4! 

28.0! 

7.51 

1600! 

-  i 

48.0! NONE 

!WA 

SEATTLE 

1982  ! 

i  ; 

156.6! 

30.0! 

7.5! 

J 

105! 

! 

! 

1 

1644046 

65114111 

136.4! 

28.0! 

7.5! 

1640! 

**  ! 

48.0! NONE 

!  W  A 

SEATTLE 

1981  ! 

1  ! 

156.6! 

30*0! 

7.5! 

! 

105! 

1 

! 

! 

1628951 

84 ! 1  All  1 

123.5! 

28.0! 

7.5! 

1080! 

-  ! 

46.0! NONE 

J  WA 

SEATTLE 

1980  ! 

1  l 

i  { 

142.5! 

; 

30*0! 

| 

7.5! 

! 

1 

j 

104! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i  | 

6711A02! 

77.0! 

! 

33.0! 

! 

7.0! 

! 

1060! 

! 

140! 

i 

42 .0 ! NONE 

! 

!  LA 

GOLOEN 

i 

1964  ! 

1  1 

—  ! 

—  I 

7.0! 

! 

-  ! 

1 

l 

NEADOU 

! 

1613149 

187MA02! 

168.5! 

38.0! 

6.0! 

2700! 

659! 

45.0! NONE 

iiA 

GOLDEN 

1980  t 

1  1 

180.0! 

38.1! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

MEADOW 

! 

1624365 

135 1 1 A  02 ! 

159.8! 

36.01 

13.0! 

1  800! 

490! 

45 .0 ! NONE 

ILA 

GOLDEN 

1980  ! 

1  { 

165.0! 

36.0! 

10.0! 

* 

-  t 

! 

! 

MEADOW 

1 

1607621 

94214A46! 

16C,0! 

54.0! 

12.6! 

-  ! 

942! 

9.0! NONE 

ILA 

GOLDEN 

1978  ! 

1  1 

160.4! 

54.1! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

MEADOU 

! 

!  ! VTCC  t  DIMENSIONS  I  DRAFT! 
I  NET  (CODElLENGTHlBRDTH!  ! 
!  REGI $“!**** !  REG.  !  REG. (LOAD- i 
!  TER  1  SEE!////// !/////!  ED  ! 


{CAPACITY!  HIGH-  (  {VESSEL 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING 

!  CARGO  !  FIXE*  (  EQUIPMENT  STC!  BASE 
!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 


TON-  'PAGE!  OVER-JOVER-!/////!  HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) !//////////////// !TD ! ////////// 


ACTIVE 

1273426 

!  12513A36! 

95.0! 

25.9! 

10.0! 

1600! 

-  ! 

44.0! NONE 

iPA 

PHILADEL-  ! 

1957 

1 

!  !  ! 

100.5! 

25.9! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

ALERT 

1253465 

1  13113A36! 

93.6! 

25.0! 

13.0! 

1600! 

-  ! 

44 .0 ! NONE 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1939 

! 

!  •  ! 

100.0! 

25.0! 

12.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

CONSORT  T  9 

1672687 

!  13513A36! 

105.0! 

32.0! 

15.4! 

2430! 

-  ! 

39 .0 ! NONE 

!NJ 

CANDEN  ! 

1985 

! 

1  !  ! 

105.0! 

32.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

ESCORT  T  10 

1656338 

!  19913A36! 

105.0! 

32.0! 

15.4! 

2400! 

-  ! 

39.0! NONE 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1983 

! 

!  1  1 

105.01 

32-01 

3.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

PHIA  ! 

SHAHOKIN 

1263382 

!  134  !3A36 J 

104.2! 

26.1! 

11.0! 

1800! 

-  ! 

41 .0! NONE 

!PA 

PHILADEL-  1 

1952 

! 

!  !  ! 

110.1! 

26.3! 

11.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA  1 

CLIP  2 

1501605 

!  246514A40! 

290.1! 

60.11 

15.0! 

-  ! 

6000! 

38.0! NONE 

!PA  PHILAOEL-  1 

1965 

i 

!  !  1 

290.1! 

60.1! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

CLIP  3 

1502101 

1  2465 (4A40 ( 

290.1! 

60.1! 

15.0! 

-  ! 

6000! 

38.0 (NONE 

!pa 

PHILADEL-  ! 

1966 

1 

!  1  ! 

290.1! 

60.1! 

3.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

PHIA  1 

E  E  WALLING 

j  - 

!  840UA46! 

150.0! 

40.0! 

17.0! 

-  ! 

2500! 

26 . 0 1  NONE 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1927 

! 

!  !  ! 

150.0! 

40.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

ELECTRIC  19 

!  - 

I  921UA46! 

160.0! 

40.0! 

17.0! 

-  ! 

2600! 

26.0! NONE 

IPA 

PHILADEL-  1 

1936 

! 

!  !  ! 

160.0! 

40.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

PHIA  ! 

ENI  600 

!  - 

!  18214A43! 

112.0! 

34.6! 

8.0! 

-  ! 

500! 

(4.01  NONE 

!NJ 

CAMDEN  ! 

1935 

! 

!  !  I 

112.0! 

34.6! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

I 

EMI  900 

1583287 

J  55314A46! 

125.4! 

50.2! 

7.0! 

-  i 

3000! 

85.0! UNLOADER 

IPA 

PHILADEL-  1 

1959 

! 

!  !  ! 

125.4! 

50.2! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA  1 

ENI  1150 

1671640 

!  5151 ! 4A46! 

360.0! 

52.0! 

27.9! 

! 

8500! 

38.0! NONE 

!PA 

PHILADEL-  I 

1983 

! 

!  !  ! 

360.0! 

52.0! 

5.0! 

* 

-  ! 

! 

! 

PHIA  1 

EMI  1151 

1671641 

!  3632! 4A46 1 

360.0! 

52.0! 

22.0! 

-  ! 

8500! 

33. 0 ! NONE 

IPA 

PHILADEL-  l 

1985 

! 

!  !  ! 

360.0! 

52.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA  1 

EMI  1611 

1264398 

!  128614A43! 

240.0! 

52.5! 

10.7! 

! 

3000! 

20.0! NONE 

IPA 

PHILADEL-  I 

1952 

! 

!  !  ! 

240.0! 

52.5! 

2.0! 

! 

-  ! 

f 

! 

PHIA  1 

ENI  3218 

j  - 

!  921J4A46! 

160.0! 

40.01 

17.0! 

-  ! 

2600! 

26.0! NONE 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1936 

! 

I  !  t 

160.0! 

40.0! 

3.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

PHIA  I 

EMI  3220 

j  - 

!  999! 4A46! 

170.1! 

40.1! 

17.0! 

-  ! 

2700! 

26.0! NONE 

IPA 

PHILADEL-  1 

1940 

! 

;  !  i 

170.1! 

40.1! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

ENI  3221 

j  - 

!  99914A46! 

170.1! 

40.1! 

17.0! 

-  ! 

2700! 

26.0! NONE 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1940 

! 

!  !  ! 

170.1! 

40.1! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

PHIA  ! 

EMI  3225 

1256944 

I  979J4A43! 

170.0! 

40.0! 

16.0! 

-  ! 

2700! 

30.0! NONE 

!  NJ 

CANDEN  ! 

19*7 

! 

!  1  ! 

170.0! 

40.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

EMI  3226 

1256945 

!  979I4A43! 

170.0! 

40.0! 

16.0! 

-  j 

2700! 

30.0! NONE 

!NJ 

CAMDEN  ! 

1947 

! 

!  !  ! 

170.0! 

40.0! 

3.0! 

i 

-  ! 

I 

1 

! 

ENI  3227 

1256946 

!  979I4A43! 

170.0! 

40.0! 

16.0! 

-  J 

2700! 

30.0! NONE 

!NJ 

CAMDEN  ! 

1947 

! 

!  !  ! 

170.0! 

40.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ENI  3228 

1254344 

!  97914A45! 

170.0! 

40.0! 

16.0! 

-  ! 

2700! 

30.0! NONE 

!NJ 

CANDEN  ! 

1947 

! 

!  !  ! 

170.0! 

40.0! 

3.0! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

ENI  3229 

1254588 

!  841 !  4A46! 

146.1! 

38.1! 

16.3! 

-  I 

2500! 

19.0! NONE 

!PA 

PHILADEL-  I 

1948 

! 

!  !  ! 

146.1! 

38.11 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

EHX  3230 

1254610 

!  841I4A46! 

146.1! 

38.1! 

16.3! 

_  j 

2500! 

19.0! NONE 

!PA 

PHILADEL-  I 

19*8 

! 

!  !  ! 

146.1! 

38.1! 

3.0! 

i 

-  ! 

! 

I 

PHIA  ! 

ENI  3231 

1254654 

!  84114A46! 

146.1! 

38.1! 

16.3! 

-  i 

2500! 

1 9.0! NONE 

IPA 

PHILADEL-  1 

1948 

! 

!  !  ! 

146.1! 

38.1! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

ENI  3232 

1266456 

J  886! 4A40! 

146.0! 

38.0! 

16.5! 

-  ! 

2100! 

24.0! NONE 

IPA 

PHILADEL-  ! 

1953 

! 

!  !  ! 

146.0! 

38.0! 

3.0! 

I 

-  ! 

) 

! 

:*hia  I 

ENZ  3235 

1294357 

!  924J4A46! 

150.1! 

40.1! 

18.6! 

-  ! 

2700! 

24.0! NONE 

!PA 

PHILADEL-  1 

1964 

! 

!  !  ! 

150.1! 

40.1! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

ENI  3236 

1294976 

!  924! 4A46! 

150.1! 

40.1! 

18.6! 

! 

2700! 

24.0! NONE 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1964 

! 

!  !  2 

150.11 

40.1! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

ENI  3237 

1271926 

!  88914A40! 

146.0! 

38.1! 

16.5! 

-  ! 

2250! 

27.01N0NE 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1956 

! 

!  !  i 

146.0! 

38.1! 

2.5! 

! 

-  1 

! 

! 

PHIA  ! 

ENI  3738 

1272291 

!  88914A40I 

146.0! 

38-1! 

16.5! 

-  ! 

2250! 

27.0! NONE 

IPA 

PHILADEL-  I 

1956 

i  i  I 

146.C! 

3S.H 

2.5! 

j 

-  1 

i 

l 

PHIA  i 

ENI  3239 

1272290 

!  88914A40! 

146.0! 

38.1! 

16.5! 

-  i 

2250! 

27.0! NONE 

IPA  PHILAOEL'  1 

1956 

! 

1  !  ! 

146.0! 

38.1! 

2.5! 

i 

-  ! 

! 

1 

PHIA  ! 

ENZ  3240 

1271927 

!  88914A40! 

146.0! 

38.1! 

16.5! 

-  f 

2250! 

27.0 ! NONE 

!pa 

PHILAPEL-*  1 

1956 

! 

!  I  l 

146.0! 

38.1! 

2.51 

i 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

ENI  3670 

1266512 

!  1495I4A40! 

232.1! 

43.6! 

11.01 

-  ! 

2800! 

29.0f NONE 

IPA 

PHILADEL-  1 

1953 

j 

f  !  ! 

232.1! 

43.61 

3.0! 

! 

-  i 

! 

1 

PHIA  1 

ENI  3671 

1266513 

!  1495I4A40! 

232.1! 

43.6! 

11.0! 

-  ! 

2800! 

29.0 (NONE 

IPA 

PHILAOEL-  ! 

1953 

1 

1  1  f 

232.1! 

43.61 

3.0! 

! 

-  ! 

( 

t 

PHIA  ! 

ENI  7250 

1501604 

!  2*65! 4A46! 

290.1! 

60.1! 

15.0! 

-  t 

6000! 

38. 0! NONE 

iPA 

PHILAOEL**  1 

1965 

1 

!  t  ! 

290.1! 

60.1! 

3.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

ENI  9250 

1635011 

!  37  54  f  4 A  40  S 

324.0! 

6  6.0! 

17.0! 

-  1 

8400! 

36.0! NONE 

!PA 

PHILAOEL-  1 

1981 

1 

!  !  ! 

324.0! 

66.0! 

3.0! 

! 

-  1 

! 

1 

PHIA  ! 

! 
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ENC»! 

IVTCCl 

DIMENSIONS  ) DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

{VESSEL 

! 

0 1ST!  OPERATOR 

NET  tCODEILEXSYHlSABTKI 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

! S  ! OPERATING 

1 

!  COAST 

TER  1  SEE! //////! /////! 

ED  ! 

! ////////! 

POINT  (  LINE-1 

1 AO!  LINC-1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  IP  AGE  t 

OVER-! OYER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// 1  TO! ////////// 

OR  ! 

l  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE!  LINE-2 

‘REBUILT! 

(32)  EXXON  (ONPANY/  U.  S. 

1 

1 

A.  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

BOd  R  MORGAN 

1275670 

711A02I 

33.51 

11.8! 

3.0! 

200! 

-  I 

10.0 {NONE 

I  LA  MORGAN 

1957  1 

J 

1  1 

33.5! 

11.8! 

3.0! 

! 

6! 

! 

!  CITY 

! 

E.  E.  BYRD 

1287555 

1211  A02 ! 

3!. 21 

12.5! 

2.01 

3301 

-  1 

1S.0IN0NE 

!LA  VENICE 

1962  ! 

! 

1  1 

38.2! 

12.5! 

1.3! 

! 

6! 

! 

! 

! 

EXXON  96 

1 234804 

2411A43I 

50.0! 

18.0! 

3.0! 

-  | 

45! 

6.0! NONE 

!LA  KORCAN 

1948  ! 

l 

1  1 

50.0! 

18.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  CITT 

! 

EXXON  113 

1284694 

24MA43! 

50.01 

18.0! 

3.0! 

-  I 

45! 

S.01N0NE 

!  LA  AVERT 

mt  i 

! 

!  1 

50.01 

18. C! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

!  island 

i 

EXXON  157 

!  - 

2411A43! 

50.0! 

19. C! 

3.0! 

SO! 

90! 

10.0! NONE 

!LA  PORT 

1953  1 

1 

!  1 

50.01 

18.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  SULPHUR 

1 

EXXON  1SS 

J  284807 

35I1A43I 

6S.0I 

20.0! 

3.0! 

310! 

50! 

10.0! NONE 

1  LA  MORGAN 

1954  ! 

! 

i  i 

65.0! 

20.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

I 

!  CITY 

1 

EXXON  804 

1253630 

2  4  1 1 A  43 1 

50.0! 

18.0! 

3.0! 

175! 

45! 

14.0! NONE 

!LA  WEEKS 

1955  ! 

J 

1  I 

$0.0! 

18.0! 

1.01 

I 

-  ! 

1 

!  ISLAND 

1 

EXXON  869 

1532269 

5  5 1 1 A  43 1 

63.1! 

21.8! 

4.3! 

310! 

41! 

6  .0 !  NONE 

(LA  PECAN 

1971  1 

1 

t  1 

63.1! 

21.8! 

1.0! 

! 

-  1 

1 

!  ISLAND 

! 

EXXON  CM  1 

I28S629 

21MA431 

51.8! 

13.9! 

6.0! 

3301 

45! 

1 2 .0 1  NONE 

(LA  MORGAN 

1944  ! 

1 

1  ! 

51.8! 

13.9! 

2.0! 

! 

-  ! 

| 

!  CITY 

! 

GLORIA  JEAN 

1537102 

1411 C  02 1 

39.4! 

13.1! 

2.0! 

330! 

-  1 

1 5.Q1N0NE 

!LA  BAYOU 

1972  ! 

1 

!  1 

39.41 

13.1! 

1.3! 

! 

61 

! 

!  SALE 

! 

J.  D.  SIMMONS 

1511329 

14! 1 C021 

40.0! 

12.8! 

2.0! 

330! 

-  ! 

1 5 .0 ! NONE 

!LA  BAYOU 

1967  1 

1 

!  1 

40.01 

12.8! 

1.3! 

! 

6! 

! 

!  SALE 

! 

REO  FISH 

1514795 

811C02! 

32.2! 

11.1! 

5.51 

350! 

-  ! 

10. 0! NONE 

! L A  VENICE 

1966  ! 

1 

1  t 

32.2! 

11.1! 

5.5! 

! 

6! 

| 

! 

! 

TARPON 

1523477 

1411C02! 

39.0! 

15.5! 

2.0! 

330! 

-  ! 

10.0! NONE 

!LA  VENICE 

1969  1 

I 

1  1 

39.0! 

15.5! 

1.3! 

1 

6! 

! 

! 

! 

EXXON  80 

1  - 

2414A43! 

50.0! 

20.0! 

3.6! 

-  1 

45! 

4.0! NONE 

! LA  MORGAN 

1947  ! 

1 

1  1 

50.0! 

20.0! 

1.0! 

I 

-  ! 

! 

!  CITY 

! 

EXXON  92 

!  - 

1214A43I 

24.01 

12.0! 

2.0! 

-  J 

20! 

5.0! NONE 

!LA  HARVEY 

1948  ! 

1 

1  1 

24.0! 

12.0! 

.51 

! 

-  1 

! 

! 

! 

EXXON  108 

!  - 

32314A48! 

110.0! 

30.01 

5.0! 

-  | 

300! 

15.0! NONE 

(LA  HARVEY 

1946  1 

1 

!  1 

110.0! 

30.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

EXXON  m 

1  - 

1941 4A431 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  | 

300! 

8.0 (NONE 

!LA  HORGAN 

1955  ! 

! 

1  1 

110.0! 

30. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

) 

!  CITY 

! 

EXXON  176 

1  - 

19414A43! 

110.0! 

30.0! 

5.0) 

-  | 

300! 

8.0! NONE 

!LA  HARVEY 

1935  1 

1 

1  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

EXXON  177 

1941 4A43I 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  ! 

300! 

8.o"l  NONE 

!LA  HARVEY 

1955  ! 

! 

1  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

EXXON  178 

1  --- - 

194 14A43 1 

110.0! 

30.  C! 

5.0! 

-  J 

300! 

8.0! NONE 

! L A  HARVEY 

1955  ! 

1 

!  1 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

EXXON  185 

1002980 

19414A43! 

11C.0! 

30.0! 

5.0! 

300! 

8 .0 !  NOME 

!LA  HARVEY 

t953  ( 

l 

!  1 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

EXXON  187 

194 ! 4A43 ! 

11C.0! 

30.0! 

5.0! 

-  | 

300! 

8.0 ! NONE 

ILA  HARVEY 

1Y55  1 

1 

i  i 

110.0! 

30. C! 

1.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

EXXON  190 

l  - 

19414A431 

110.0! 

30. C! 

5.0! 

-  ! 

300! 

3.0! NONE 

!LA  HARVEY 

1955  ! 

1 

1  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

I 

! 

EXXON  199 

!  - 

19414A  43] 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  | 

300! 

8.0 ! NONE 

ILA  MORGAN 

1955  1 

! 

1  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

I  CITY 

! 

EXXON  800 

1  - 

19414A43! 

110.0! 

30.0! 

5.01 

-  ! 

300! 

6. 0! NONE 

!LA  MORGAN 

1955  ! 

1  1 

110.01 

30.0! 

1*0! 

! 

-  ! 

I 

!  CITY 

t 

EXXON  801 

,  - 

1 94 14A43 1 

11C.0! 

30.0! 

5.01 

-  ! 

300! 

8.01N0NE 

ILA  HARVEY 

1.55  1 

1  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

t 

! 

( 

EXXON  303 

194I4A43! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  J 

300! 

6.0! HONE 

!LA  HARVEY 

1955  ! 

i  i 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

EXXON  805 

175I4A43! 

92.0! 

30.0! 

5.0! 

-  i 

294! 

7.01N0NE 

!LA  PORT 

1955  ! 

I 

i  i 

92.0! 

30.C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  SULPHUR 

1 

EXXON  810 

19414A431 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

300! 

8.0! NONE 

ILA  HARVEY 

1955  1 

!  1 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

EXXON  812 

1270362 

202 1 4A43I 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

323! 

12.01N0NE 

ILA  HAAVEY 

1Y55  1 

!  1 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

I 

EXXON  81 4 

1  - 

2021 4A431 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

323! 

12.0! NONE 

ILA  HARVEY 

H55  1 

1  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

EXXON  815 

2021 4A431 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

323! 

1 2.0 !  HONE 

ILA  HARVEY 

1955  i 

1 

1  1 

110.01 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

EXXON  816 

1270707 

202 J4A43! 

110.01 

30.0! 

6.0! 

323! 

12.0! NONE 

ILA  HAAVEY 

1953  I 

1  l 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

EXXON  817 

1  - 

202! 4A431 

11C.0! 

30.0! 

6.0! 

300! 

12.01N0NC 

ILA  HARVEY 

1956  1 

!  1 

110.0! 

30.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

EXXON  320 

1  - 

17514A41! 

92.0! 

28.0! 

5.01 

250! 

7 .0 ! NONE 

ILA  AVERY 

1956  ) 

1 

I _ 1 

92.0! 

28.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  ISLAND 

! 

...  v. • unJML* 

! 

1  ! 

60.0! 

18. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  LAKE 

i 

EXXON  839 

1273352 

369 1 4A431 

136.0! 

36.0! 

6.5! 

375! 

12.0! NONE 

!LA  GRAND  ISLE 

1957  ! 

! 

!  1 

136.0! 

36.0! 

1.5! 

! 

.  ! 

! 

! 

I 

EXXON  846 

1273474 

20014A43! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  ! 

300! 

12.0! DIESEL 

PUMP 

ILA  HARVEY 

1957  I 

! 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

EXXON  854 

!  - 

16814A431 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

300! 

8.0! NONE 

ILA  HARVEY 

1957  I 

! 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

EXXON  866 

1500659 

S4614A43I 

160.3! 

40.1! 

10.0! 

700! 

9.6! NONE 

ILA  MORGAN 

1965  ! 

1 

!  1 

160.3! 

40.1! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

!  CITY 

! 

EXXON  875 

J  ------ 

20014A701 

120.0! 

30.0! 

5.5! 

325! 

7.0 INONE 

ILA  HARVEY 

1981  1 

! 

!  1 

120.0) 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

EXXON  876 

1  - 

20014A70I 

120.0! 

30.0! 

5.5! 

325! 

7.0! NONE 

ILA  HARVEY 

1911  | 

! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

EXXON  87* 

200! 4A70J 

120.0! 

30.0! 

5.5! 

-  ! 

325! 

7.0 {NONE 

ILA  PECAN 

1981  ! 

! 

1  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ISLAND 

1 

EXXON  879 

!  - 

200J4A701 

120.0! 

30.0! 

5.5! 

-  J 

325! 

7 .0! NONE 

ILA  LAROSE 

1981  ! 

I 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

EXXON  880 

20014A70I 

120.0! 

30.0! 

5.5! 

-  ! 

325! 

7.0! NONE 

ILA  HARVEY 

1981  I 

! 

!  I 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

EXXON  881 

1  - 

20014A70I 

120.0! 

30.0! 

5.5! 

325! 

7.0! NONE 

ILA  HAAVEY 

1981  ! 

! 

1  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

1 

l 

f  »vi nunt 

•  L  N  ay  .TfTT 

1 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

! 

1 

EXXON  106 

! 257180 

195J5A70! 

110.0! 

30.01 

5.0! 

435! 

12.0IDUSEL 

PUMP 

ILA  GRAND  ISLE 

1949  | 

1 

!  f 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

EXXON  120 

.170267 

365 J  5A701 

15C.0! 

32.0! 

8.0! 

819! 

1 5.0! DIESEL 

PUMP 

ILA  LAROSE 

1952  ! 

! 

!  ! 

150.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

EXXON  830 

I  ------ 

200I5A70! 

110.0! 

30.0! 

5.C! 

-  J 

300! 

10.0 ! NONE 

UA  HARVEY 

1956  ! 

! 

I  1 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

EXXON  831 

1272946 

34615A70! 

150.0! 

32.0! 

7.5! 

—  ! 

725! 

18.O10IESCL 

PUMP 

ItA  LAROSE 

1957  ! 

1 

1  1 

150.01 

32.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

EXXON  832 

1272974 

34615A70  I 

150.1! 

32.1! 

7.6! 

-  I 

725! 

18.0! DIESEL 

PUMP 

ILA  LAROSE 

1956  ! 

! 

1  1 

150.1! 

32.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

EXXON  833 

1273250 

3461 3A70J 

150.0! 

32.0! 

7.5! 

-  I 

725! 

18.01DXESEL 

PUMP 

ILA  LAROSE 

1957  1 

I 

!  ! 

150.0! 

32.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

t 

! 

! 

EXXON  834 

12714  22 

34615A70! 

150.0! 

32.0! 

7.5! 

-  J 

72S! 

18.0! DIESLL 

PUMP 

ILA  LAROSE 

1957  ! 

1 

1  1 

150.0! 

32.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

EXXON  835 

1000325 

3461 5A701 

150.0! 

32.0! 

7.5! 

725! 

18.0! 0 IE3EL 

PUMP 

ILA  LAROSE 

1957  ! 

1 

! 

1 

1  1 

!  1 

!  1 

150.01 

! 

! 

32.0! 

1 

1 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 
1 
! 

! 

I 

! 

1 

1 

! 

f 

I 
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* 


ENCRt 

1  1VTCC1 

DIMENSIONS  1 

DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

1  V 

E  S  S  E  L 

DtST!  OPERATOR 

l  NET  IC0DEILENGTH1BRDTHI 

! 

i 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING 

- — 

“1  REGIS-!****! 

REG.  ! 

REG.! 

.OAD-l 

! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

1TC 

BASE 

YEAR 

1  COAST 

1  TER  1  SEE  t ////// | ///// 1 

20  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!A0 

LINE-1 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND 

NUMBER 

!  GUARD 

!  TON-  IMAGE! 

OVER-! OVER-! 

/////! 

HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT)  Mlllttllllllllli 

ITO I////////// 

OR 

1  NUMBER 

1  NAGE  !  TV  l 

ALL  1 

ALL  ! 

LIGHT! 

POWER! 

ENCERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

1  EE 

LINE-2 

‘REBUILT! 

—  "  “ 

1  11  11 

! 

! 

!  ! 

I  f  1 

(32)  EXXON  COMPANY 

U.  S.  A. 

1  i  i 

i  1  i 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

[CONTINUED] 

1  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

EXXON  836 

1273470 

1  346J5A70! 

150.01 

32.0! 

7.5! 

-  ! 

725! 

18.0! DIESEL  PUMP 

ILA 

LAROSE 

1957 

1  1  1 

150.0! 

32.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

1 

EXXON  637 

1003851 

l  346!5A70! 

150.01 

32.0! 

7.5! 

-  ! 

725! 

18 .0! DIESEL  PUNP 

ILA 

LAROSE 

1957 

1  1  1 

150.0! 

32.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

EXXON  838 

1000318 

1  34615A70I 

150.01 

32.0! 

7.5! 

-  ! 

7251 

18.0 ! OIESEL  PUMP 

!LA 

LAROSE 

1957 

1  1  1 

150.0! 

32.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

EXXON  8*0 

1273424 

J  36915A70! 

136.01 

36.0! 

6.5! 

-  t 

375! 

12.0 1  NONE 

ILA 

GRAND  ISLE 

1957 

1  1  ! 

136.01 

36.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

EXXON  841 

1273473 

1  36915A70! 

136.0! 

36.0! 

6.5* 

-  ! 

375! 

1 2.0! DIESEL  PUNP 

ILA 

GRAND  ISLE 

1957 

1  1  1 

136.0! 

36.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

EXXON  876 

1004803 

1  20015A70J 

120.0! 

30.0! 

5.5! 

-  1 

325! 

7.0! NONE 

!  LA 

MORGAN 

1981 

i  1  1 

1  1  ! 

120.0! 

! 

30.0! 

! 

1.5! 

! 

-  I 

1 

! 

! 

! 

! 

CITY 

(33)  EXXON  CORPORATION 

1  !  1 

t  1  1 

1 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

1 

(SOUTH  TEXAS 

DIVISION) 

1  1  1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

ALICIE  L  CO.  NO.  552 

!  5110031 

17.01 

8.0! 

1.0! 

115! 

-  1 

4.0! NONE 

1TX 

CORPUS 

1979 

1  1  1 

17.0! 

8.0! 

1.0! 

! 

4! 

1 

1 

CHRISTI 

FRED  R  CO.  447 

1  511 D  03 1 

20.0! 

8.0! 

1.0! 

160! 

-  ! 

4 • 5 ! NONE 

!  TX 

CORPUS 

1968 

1  1  1 

20.0! 

8.0! 

1.0! 

! 

81 

! 

! 

CHRISTI 

JANES  8  555 

t  511C03J 

16.0! 

6.8! 

.8! 

35! 

-  ! 

1.8! NONE 

ITX 

CORPUS 

1980 

1  1  ! 

16.0! 

6.8! 

.5! 

! 

3! 

! 

1 

CHRISTI 

JSRA  421 

!  ------ 

!  5  MAOS! 

38.0! 

15.0! 

3.0! 

330! 

-  ! 

22.6! NONE 

ITX 

CORPUS 

1953 

I  1  1 

33.0! 

15.0! 

3.0! 

! 

8! 

! 

I 

CHRISTI 

NALC0N6  T  547 

s  site  OS 1 

23.0! 

8.0! 

3.0! 

255! 

-  ! 

6.6! NONE 

ITX 

CORPUS 

1976 

1  !  1 

23.0! 

8.0! 

2.5! 

! 

5! 

! 

! 

CHRISTI 

MICHAEL  K 

J  ------ 

1  5I1S  03 ! 

22.0! 

8.0! 

1.0! 

280! 

-  1 

4.6! NONE 

ITX 

CORPUS 

1984 

1  1  1 

22.0! 

7.0! 

1.0! 

! 

6! 

I 

! 

CHRIST! 

HITCH  "M" 

1  511  COS 1 

26.0! 

5.8! 

.8! 

50! 

-  I 

6.0! HRNDUINCK 

ITX 

CORPUS 

1971 

1  1  ! 

28.0! 

5.8! 

.5! 

! 

2! 

! 

1 

CHRISTI 

RJL 

1  511C03! 

24.0! 

8.0! 

1.3! 

216! 

-  ! 

7 .0! NONE 

ITX 

CORPUS 

1974 

1  1  1 

24.0! 

8.0! 

1.3! 

J 

2! 

! 

I 

CHRISTI 

ROY  "N" 

!  ----- - 

1  511C03! 

22.0! 

5.8! 

.5! 

35! 

-  I 

1.8! NONE 

ITX 

CORPUS 

1969 

i  1  1 

22.0! 

5.8! 

.5! 

i 

2! 

! 

1 

CHRISTI 

TONNT  H 

1  StIC  03 i 

16.0! 

6.0! 

.8! 

20  i 

-  ! 

1.8!  NONE 

ITX 

CORPUS 

1978 

1  1  I 

16.0! 

6.0! 

.5! 

! 

2* 

! 

! 

CHRISTI 

COMPANY  NO.  109 

j  ...... 

!  5  5  4  A  43 1 

3C.0! 

12.0! 

1.0! 

-  ! 

10! 

2.6! NONE 

ITX 

CORPUS 

1949 

1  1  1 

30.0! 

12.0! 

.5! 

! 

-  I 

1 

! 

CHRIST! 

COMPANY  NO.  130 

1  514A431 

50.0! 

24.C! 

3.0! 

-  ! 

85* 

6. 0! NONE 

ITX 

CORPUS 

1952 

i 

1  1  1 

1  1  1 

50.0! 

! 

24.0! 

! 

1.0! 

j 

! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

CMRtSTI 

(33)  EXXON  PRODUCTIONS 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

1 

i 

l 

1 

! 

I 

1 

I 

! 

! 

I 

SOUTHEASTERN 

TEXAS  D IV I 

!  ION 

1  1  ! 

! 

! 

! 

J 

! 

! 

! 

BLUE  JAY 

1  911C111 

31.0! 

12.0! 

2.5! 

165! 

-  ! 

10.0! NONE 

ITX 

POINT 

1969 

1  1  1 

31.0! 

12.0! 

2.5! 

! 

10! 

! 

I 

BARROW 

BOdCAT 

1645352 

1  171 1  All  1 

40.0! 

13.0! 

4.0! 

600! 

-  * 

10.01NOHE 

ITX 

POINT 

1982 

1  1  ! 

40.0! 

13.0! 

2.5! 

! 

10! 

! 

! 

BARROW 

CHEE  CHEE 

J  9 1 1C  11 ! 

31.0! 

12.0! 

2.5! 

165! 

-  ! 

10.0 ! NONE 

ITX 

POINT 

1969 

1  !  ! 

31.0! 

*  2.0! 

2.5! 

! 

1C! 

! 

! 

BARROW 

EXXON  870 

j  546683 

1  12511F03! 

90.0! 

30.0! 

3.0! 

400! 

210! 

3.0(15  TON  KYDRAULK 

!TX 

POINT 

1973 

1  1  1 

90.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! CRANE 

) 

BARROW 

FLAMINGO 

1527714 

1  1511A11 1 

36.0! 

14.7! 

3.0! 

255! 

-  ! 

11.0IN0NE 

!TX 

POINT 

1970 

1  1  ! 

36.0! 

14.71 

1.6! 

! 

10! 

! 

! 

BARROW 

LION  II 

1598669 

1  1511A11! 

41.3! 

14.  C! 

3.5! 

600! 

-  I 

10.0! NONE 

ITX 

POINT 

1986 

1  1  ! 

41.3! 

14.0! 

3.0! 

| 

10! 

! 

I 

BARROW 

PELICAN 

1  9! 1 C11  1 

31.0! 

12.0! 

2.5! 

165! 

-  ! 

10.0 { NONE 

ITX 

POINT 

1970 

1  1  ! 

31.0! 

12.0! 

2.5! 

! 

10! 

! 

! 

BARROW 

RED  BIRD 

1  9J1C111 

31.0! 

12.0! 

2.5! 

165! 

-  I 

10.0 !  NONE 

ITX 

POINT 

1969 

1  1  ! 

31.0! 

12.  Cl 

2.5! 

! 

10! 

! 

! 

BARROW 

TEAL 

1  ----- - 

1  9MC111 

33.0! 

12.0! 

3.0! 

165! 

-  I 

10*0! HOME 

ITX 

POINT 

1973 

!  1  ! 

33.0! 

12.0! 

3.0! 

i 

10! 

! 

I 

BARROW 

TIGER  II 

1516799 

1  1 911  All  | 

43. OJ 

15.0! 

3.0! 

380 1 

-  ! 

23.0! NONE 

ITX 

POINT 

1968 

1  1  ! 

43.0! 

15.  C! 

3.0! 

! 

10! 

! 

1 

BARROW 

\ 

EXXON  104 

t  ...... 

1  19414A43J 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  1 

323! 

12.o:none 

ITX 

POINT 

1949 

i 

!  1  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

BARROW 

EXXON  112 

i  ...... 

!  5414A43! 

80.0! 

24.0! 

5.0! 

! 

225  ! 

6.0! NONE 

!TX 

GOOSE 

1949 

i 

1  t  1 

80.0! 

24.01 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

| 

CREEK 

EXXON  868 

j  ...... 

1  214A431 

14.0! 

8.0! 

1.5! 

-  t 

2! 

2.0! NONE 

ITX 

GOOSE 

1968 

i 

!  !  ! 

14.0! 

8.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

CREEK 

EXXON  873 

i  - 

1  21815A71! 

110.0! 

30.0! 

8.0! 

-  ! 

323! 

20.01  NONE 

ITX 

GOOSE 

1978 

i 

1  1  ! 

110.0! 

30.  C! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

CREEK 

EXXON  874 

i  - - 

J  22615A71J 

110.0! 

30.0! 

9.0! 

! 

523! 

20.0! NONE 

ITX 

POINT 

1979 

i 

1  1  1 

110.0! 

30.0! 

2.5! 

! 

-  I 

j 

I 

BARROW 

EXXON  683 

j  - 

1  2111SA43! 

170.0! 

30.0! 

5.U! 

-  ! 

340! 

1 2 . 0 ! NONE 

ITX 

POINT 

1983 

! 

1  1  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

I 

BARROW 

EXXON  884 

.  - 

1  21115A43! 

120.0! 

30.  C! 

5.0! 

! 

340! 

12.0! NONE 

ITX 

POINT 

1983 

» 

!  !  ! 

1  !  1 

12C.0! 

! 

30.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

i 

1 

! 

BARPOW 

(33)  EXXON  SHIPPING  COMPANY 

! 

! 

1  1  ! 

1  1  ! 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

EXXON  BALTIMORE 

1282272 

1  19529J2A20! 

70S.0! 1 02.0! 

39.4! 

19000!* 

57100! 

132.0! HEATING  COILS 

ITX 

HOUSTON 

1960 

1 

!  !  1 

743.11102.0! 

16.3! 

! 

-  ! 

• 

1 

EXXON  BATON  ROUGE 

1524619 

1  28547! 2A201 

763.0*125.0! 

41.3! 

19000! 

60900! 

1 20. ol DEEP  WELL  STEAM 

ITX 

HOUSTON 

1970 

j 

1  1  ! 

309.81125.0! 

24.0! 

! 

-  ! 

!PUHPS 

! 

EXXON  BAYTOWN 

1658495 

1  22884 ! 2A  20! 

754.01106.0! 

38.5! 

17000! 

646U0! 

127.010EEP  WELL  PUMPS 

ITX 

HOUSTON 

1984 

1 

1  1  1 

779.51  106. C! 

14.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

EXXON  BENICIA 

1600478 

1  64871 ! 2A20! 

844.0! 173.0! 

57.3! 

26700! 

191700! 

170.0 fSTEAM  DRIVEN 

ICA 

BENICIA 

1979 

1 

!  1  1 

906.0*173.0! 

25.0! 

! 

-  ! 

! CARGO  PUMPS 

f 

EXXON  BOSTON 

1283784 

!  19144*  2A  20! 

705.0MC2.0! 

39.4! 

19000! 

57100! 

132.01  STEAK  PUKPS 

ITX 

HOUSTON 

1960 

i 

!  !  ! 

743.11102.0! 

18.3! 

i 

-  ! 

i 

I 

*  ,+»tni 

!  12545!  2A2C! 

S.A  <W 

42. C! 

!  7220! 

i27.ci:::r  ucll  ru.tr: 

IT* 

•fiusTS*! 

1983 

» 

i 

!  !  ! 

635.51106.01 

30.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

EXXON  CONNECTICUT 

1518745 

!  1663!2A20! 

265.0! 

55.0! 

13.5! 

1700! 

3931! 

33.0!3  DIESEL  PUMPS 

(NT 

NEW  YORK 

1969 

1 

1  1  ! 

276.0! 

55.0! 

9.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

EXXON  GALVESTON 

1588443 

t  11456! 2A20! 

520.0! 

95.0! 

29.5! 

7200! 

29716! 

11 1 .5 ! DEEP  WELL  DIESEL  !CA 

BENICIA 

1978 

! 

1  !  ! 

552.5! 

95.0! 

16.5! 

! 

-  ! 

!  PUMPS 

1 

EXXON  HOUSTON 

1297151 

1  27759  J2A20! 

763.01116.0! 

42.0! 

19000! 

739761 

128.0! DEEP  WELL  PUMPS 

ICA 

BENICIA 

1964 

1 

1  1  1 

800.01116.0! 

26.0! 

! 

-  t 

! 

t 

CXXON  JAMESTOWN 

1275519 

!  15233! 2A20! 

685.0! 

93.0! 

38.9! 

26500! 

43680! 

119.8JSTEAM  PUMPS 

ITX 

HOUSTON 

1957 

I 

1  1  ! 

718.4! 

93.01 

17.3! 

I 

-  ! 

\ 

! 

EXXON  LEXINGTON 

1276270 

1  1562512*20! 

685.0! 

93.0! 

38.9! 

26500! 

43680! 

119.4!*«in*s  COILS 

!  TX 

HOUSTON 

1958 

1 

!  1  1 

713.4* 

93.0! 

17.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

EXXON  LONG  BEACH 

1692967 

1  77814I2A 22! 

949.911  66.0! 

64.6! 

31650! 

211469! 

143. OlGPM  CENTRIFUGAL 

ICA 

BENICIA 

1987 

1 

I  1  1 

987.01166.1! 

32.0! 

! 

-  ! 

! PUMPS 

I 

EXXON  NEW  ORLEANS 

1298216 

1  2494912A20! 

763.01116.01 

42.0! 

19000! 

739761 

128.0! STEAM  PUMPS 

(CA 

BENICIA 

1965 

1 

J  !  ! 

800.0! 116.0! 

26.0! 

! 

-  I 

! 

! 

EXXON  NORTHSLOPE 

1600477 

!  64871 ! 2* 201 

564.01 173.0! 

57-3* 

26700! 

19170CJ 

170.0! STEAM  DRIVEN 

ICA 

BENICIA 

1979 

1 

! 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

906.01173.01 
!  i 

!  ( 

25.0! 

! 

; 

! 

! 

-  ! 
i 
! 

! CARGO  PUMPS 
! 

1 

i 

i 

i 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENG* ! 

OIST! 

OPERATOR 

1  1VTCC!  DIMENSIONS  {DRAFT! 

1  NET  ! CODE! LENGTH! BCDTH!  ! 

VESSEL 

1 

NAME  AND  NUMBER  1 

1 

COAST 

GUARD 

NUMBER 

i  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

1  TON-  {PAGE!  OVER-fOVER- !/////! 

!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

(33)  EXXON  SHIPPING  COMPANY 

I 

i  !  ( 

i 

! 

(CONTINUED) ! 

1  !  ! 

! 

! 

EXXON 

PHILADELPHIA 

!  $26792 

l  32425 ! 2A20! 

763.0! 1 25.0! 

41.3! 

1 

1  !  ( 

809.81125.0! 

24.0! 

EXXON 

PRINCETON 

! 447470 

1  1571812420! 

633.9! 

90.11 

39.3! 

I 

!  !  ! 

633.9! 

91.1! 

20.0! 

EXXON 

SAN  FRANCISCO 

1523624 

!  285471 2A 20! 

743*0! 125.0! 

41.3! 

1 

!  !  ! 

809.8(125.01 

24.0! 

EXXON 

VALDEZ 

!  692966 

1  7781412A22! 

949.91166.0! 

64.6! 

! 

1  !  ! 

987.01166.1! 

32.01 

EXXON 

WASHINGTON 

! 273596 

1  14699{ 2A  20! 

6SS.0! 

93.0! 

38.9! 

! 

)  !  1 

715.4! 

93.0! 

17.3! 

EXXON 

WILMINGTON 

1658494 

1  18545  ! 2 A 20 ! 

610.0! 105.C! 

42.0! 

! 

j  t  ; 

635.61110.0! 

30.0! 

EXXON 

YORKTOWN 

! *56742 

1  151421 2  A  20 ! 

630.0! 

90.01 

39.5! 

! 

t  l  ! 

658.5! 

9C.C! 

20.0! 

EXXON 

BAY  STATE 

! 527691 

1  10313A36! 

104.3! 

31.0! 

14.0! 

! 

1  !  i 

109.7! 

31.1! 

14.0! 

EXXON 

CRYSTAL  RIVER 

(523342 

1  9813A341 

96.0! 

2  •  0 ! 

11.5! 

! 

!  !  t 

96.0! 

27.0! 

11.5! 

EXXON 

DELAWARE  VALLEY 

!5«1269 

{  9713A56! 

100.8! 

29.0! 

10.2! 

! 

i  !  1 

105.01 

29.0! 

10.2! 

EXXON 

EMPIRE  STATE 

! 51C006 

!  9713A36! 

100.3! 

29.0! 

10.2! 

! 

1  !  ! 

105.0! 

29.0! 

10.2! 

EXXON 

GARDEN  STATE 

5643072 

!  12513A36! 

126.0! 

34.0! 

14.0! 

j 

I  ;  i 

126.0! 

34.0! 

12.6! 

EXXON 

GOLDEN  STATE 

'{573192 

{  1 J5i JA36! 

130.7! 

34.0! 

15.0! 

1 

1  !  ! 

139.0! 

34. C! 

10.0! 

EXXON 

MAINE 

1647519 

1  19V !  3A3&i 

110.0! 

34.0! 

15.0! 

! 

!  !  ! 

11C.0! 

34.0! 

12.6! 

EXXON 

PELHAM 

1282380 

•  1195  3 A  35! 

79.8! 

26.3! 

7.0! 

! 

!  !  1 

84.11 

26.3! 

7.0! 

EXXON 

S 

!528865 

!  3374 ! 5A71 ! 

335.0! 

64.0! 

18.8! 

! 

!  !  i 

335.1! 

64.1! 

3.5! 

EXXON 

25 

! 253324 

!  1088  !  5 A  7 1 ! 

242.0! 

33.0! 

12.5! 

! 

1  !  ! 

242.1! 

38.1! 

2.5! 

EXXON 

26 

! 258534 

1  1088! 5A71 ! 

242.0! 

38.  C! 

12.5! 

! 

!  !  ! 

242.1! 

33.1! 

2.5! 

EXXON 

31 

1511288 

!  244015A71 { 

235.0! 

60.0! 

16.0! 

I 

!  !  1 

285.0! 

60.0! 

3.0! 

EXXON 

32 

! 51 2882 

!  2031 ! SA71 ! 

264.0! 

55. 0! 

15.0! 

! 

1  (  ! 

264.0! 

55.0! 

3.0! 

EXXON 

33 

{531011 

!  302815A71 { 

30C.0! 

56.0! 

17.7! 

! 

!  !  ! 

300.1! 

56.1! 

3.5! 

EXXON 

501 

{619703 

!  474615A70! 

333.3! 

70.0! 

20.5! 

! 

!  !  ! 

338.5! 

70.0! 

3.2! 

EXXON 

BARGE  502 

(571538 

!  7912! JA70! 

376.0! 

78.0! 

24.7! 

! 

!  !  ! 

376.0! 

78.0! 

4.5! 

EXXON 

OAYWAY 

{646004 

1  918515A20! 

446.0! 

74.0! 

25.0! 

! 

!  !  ! 

446.0! 

74.0! 

3.9! 

EXXON 

TOW  1 

1279458 

1  83015A71! 

190.0! 

38.0! 

12.5! 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

190.1! 

38.1! 

2.51 

(33) 

rXXON  SHIPPING  COMPANY 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

EXXON 

BAYOU  STATE 

*510007 

!  9713A36! 

100.8! 

29.0! 

TO. 2! 

! 

!  !  ! 

105.0! 

29.0! 

10.2! 

EXXON 

BROWNSVILLE 

{$58595 

1  102! 3A36! 

7C.6! 

26.2! 

8.3! 

! 

!  !  ! 

75.0! 

26.5! 

7.6! 

EXXON 

CHICAGO 

1650617 

!  442  !  3A 36 { 

130.0! 

44.0! 

9.0! 

! 

1  !  1 

130.0! 

44.0! 

8.6! 

EXXON 

KENTUCKY 

1543238 

(  $63! 3A36! 

150.0! 

52.0! 

8.5! 

! 

!  1  ! 

150.0! 

53.5! 

8.5! 

EXXON 

LAKE  CHARLES 

{579003 

1  26913AJ6! 

120.0! 

34.0! 

9.0! 

! 

!  •  ! 

120.0! 

34.0! 

8.0! 

EXXON 

LOUISVILLE 

S571289 

!  25813A36! 

120.0! 

34.0! 

9.0! 

1 

!  1  ! 

120.0! 

34.1! 

6.6! 

EXXON 

MEMPHIS 

J575860 

t  25813A36! 

120.0! 

34.1! 

9.0! 

! 

!  !  ! 

1 20. 0! 

34.1! 

8.6! 

EXXON 

MISSISSIPPI 

1522212 

!  75  5  3A  36  f 

85.3! 

28.5! 

8.5! 

! 

!  !  ! 

85.3! 

28.5! 

3.5! 

EXXON 

MOBILE 

1551853 

(  258! 3  A  3  6 ! 

120.0! 

34.0! 

9.0! 

! 

(  !  1 

120.0! 

34.0! 

8.6! 

EXXON 

NASHVILLE 

•581  854 

!  258! 3A36! 

120.0! 

34.1! 

9.0! 

! 

!  !  ! 

120.0! 

34.1! 

8.6! 

EXXON 

ST.  LOUIS 

1651989 

!  64e>  i  JA36 ! 

130.0! 

44.0! 

9.0! 

I 

!  !  ! 

130.0! 

44.0! 

8.5! 

EXXON 

TENNESSEE 

1502171 

(  31713A36! 

150.0! 

42.0! 

8.5! 

! 

!  !  ! 

150.4! 

42.0! 

8.5! 

EXXON 

TEXAS 

•517145 

!  7513A36! 

85.3! 

28.0! 

8.5! 

! 

!  !  ! 

85.3! 

25.  5! 

8.5! 

EXXON 

t08 

■287891 

f  18J015A70! 

284.0! 

50.0! 

8.5! 

i 

!  !  5 

284.0! 

so.ot 

2.3! 

EXXON 

109 

1287892 

!  1830! 5A70! 

284.0! 

50.0! 

8.5! 

! 

!  !  ! 

284.0! 

SO.O! 

2.3! 

EXXON 

110 

1530008 

!  2238! SA70! 

297.5! 

54.0! 

13.0! 

i 

i  i  i 

297.5! 

54.0! 

2.2! 

EXXON 

203 

i 273898 

!  928!5A70i 

152.0! 

52.5! 

3.5! 

! 

!  !  i 

152.1! 

52.5! 

1.5! 

EXXON 

214 

1287583 

!  1933! 5A70! 

297.5! 

52. 5! 

8.5! 

1 

I  !  ! 

297.5! 

52.5! 

1.5! 

EXXON 

215 

{286804 

!  95615A70! 

147.5! 

52.5! 

8.5! 

C  * 

... 

!_ 

! 237431 

!  !  ! 

147.5! 

52.5! 

1.5! 

c  »o 

! 

*  !  1 

297.5! 

S  2 1 S ! 

ilsi 

EXXON 

219 

! 5023 j8 

!  1879I5A70! 

297.5! 

54.0! 

8.5! 

! 

!  !  ! 

297.5! 

54.11 

1.5! 

EXXON 

220 

1502739 

!  2406I5A70! 

297.5! 

54.0! 

8.5! 

1 

I  !  ! 

297.5! 

54.)! 

1.S! 

EXXON 

221 

1501715 

!  1976! 5A70! 

297.5! 

54.0! 

8.5! 

! 

!  !  t 

297.5! 

54.1! 

1.5! 

EXXON 

222 

1 50311 T 

!  250215A70! 

297.5! 

54.0! 

8.5! 

! 

! 

!  1  ! 

!  '  !  ! 

!  !  ! 

297.5! 

i 

54.1! 

1.5! 

1CAPACXTY!  HIGH* 

1  !  EST 

J  CAR60  !  FIXED 
!////////!  POINT 
HORSE  I  PASS-  !  (LIGHT) 
POWER!  ENGERS  !  (FEET) 


!  V  E  S  S  £  L  ! 
!  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  J 
I  EQUIPMENT  1 T  C I  BASE  ! 
!  LXNE-1  ! AO!  LINE-1  ! 
1  ////////////////! TO! //////////I 


TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


.3.69 


EN6R! 

OUT!  0»ERAT0R 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

I  TIMBER 

1  IVTCC! 

1  NET  ICODEl 

1 RECXS-i ***♦! 

!  TER  1  SEE! 
!  TON-  IPACE! 

1  NA6C  1  IV  1 

DINENS 
LENGTHl 
REG.  1 
F/////1 
OVER-! 
ALL  1 

IONS  ! 
9XDTH! 
REG.! 
U/U  ! 
OVER-! 
ALL  ! 

DRAFT! 

! 

LOAD-! 

ED  ! 
/////I 
LIGHT! 

NORSE! 

power! 

CAPACITY!  HIGH-  !  1  V  E  S  S  E  L  !  ! 

1  EST  !  CARGO  HAN0L1N6  !S  OPERATING  !  ! 

CARGO  t  FIXED  !  EQUIPMENT  tTCt  BASE  I  TEAR  ! 

////////!  POINT  !  LINE-1  lAO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

PASS-  ! (LIGHT) 1/P//////S/////// I TD !//////////!  OR  ! 

ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  tEC!  LINE-2  !*REBUILT( 

(33)  EXXON  SHIPPING  COMPANY 

! 

! 

! 

!  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED! 

I 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

EXXON 

223 

!  SOI  822 

1  97515A701 

147.5! 

34.0! 

8.5! 

-  I 

2247! 

26*0! DIESEL  PUB. 

1  LA 

BATON 

!  1965 

l 

!  I  1 

147.5! 

54.11 

1.5! 

-  ! 

1 

| 

ROUGE 

EXXON 

224 

1503114 

1  12231 5 A  70 i 

147.5! 

54.0! 

8.5! 

-  i 

1742! 

26.011  DIESEL  PUMP* 

IlLA 

BATON 

I  1966 

! 

I  1  I 

147.51 

54.1! 

1.5! 

-  ! 

l ASPHALT  PUMP 

! 

ROUGE 

EXXON 

225 

1501933 

1  1 882! SA70I 

297.51 

a4.0l 

8.5! 

-  j 

4436! 

26.0(DI£$EL  PUMP 

!LA 

BATON 

!  1966 

! 

1  1  1 

297.5! 

34.1! 

1.5! 

-  1 

» 

I 

ROUGE 

EXXON 

226 

1502170 

1  1 8821 5  A  70 1 

297.5! 

34.0! 

8.5! 

-  j 

4492! 

26.01  DIESEL  PUMP 

!LA 

BATON 

1  1966 

1 

1  1  1 

297.5! 

54.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

227 

1512622 

1  189415A70! 

297.5! 

54.0! 

8.3! 

-  i 

4234! 

21 .OlDIESEL  PUMP 

1  LA 

BATON 

!  1968 

! 

1  1  1 

297.5! 

34.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

ROUGE 

EXXON 

228 

1512623 

l  189415A701 

297.5! 

54.0! 

8.5! 

-  j 

42341 

21.0 ! DIESEL  PUMP 

!LA 

BATON 

!  1968 

! 

1  1  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

229 

1514603 

1  1 961 15A70 1 

297.5! 

54.0! 

8.5! 

-  i 

4462! 

20. 5 1  DIESEL  PUMP 

!IA 

BATON 

!  1968 

! 

1  1  1 

297.51 

54.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

230 

!  5 1 4  604 

1  1961I5A70! 

297.51 

54.0! 

3.5! 

-  i 

44821 

20.5  to IESEL  PUMP 

!LA 

BATON 

1  1968 

! 

1  1  1 

297.5! 

54.0! 

1.51 

-  1 

I 

! 

ROUGE 

EXXON 

231 

1513637 

1  96015A70! 

147.5! 

54.0! 

8.5! 

-  i 

2200! 

20.51DZCSEL  PUMP 

!LA 

BATON 

!  1968 

1 

t  1  1 

147.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

232 

1513638 

1  960I5A70I 

147.5! 

54.  C! 

8.5! 

-  i 

220C' 

20. 5 1 0  IESEL  PUMP 

!LA 

BATON 

t  1968 

1 

t  1  ! 

147.5! 

54.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

233 

1513226 

t  1 9281 5A701 

297.5! 

54.0! 

8.3! 

-  ! 

4115! 

20.5  1  DIESEL  PUMP 

1  LA 

BATON 

!  1968 

t 

1  1  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  | 

1 

! 

ROUGE 

EXXON 

234 

1513227 

1  192815A701 

297.5! 

54.0! 

8.5! 

-  i 

4115! 

20. M  DIESEL  PUNP 

1  LA 

BATON 

1  1968 

1 

1  1  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

235 

1516797 

!  1 885 1 5A  701 

262.5! 

55.0! 

9.5! 

-  i 

2614! 

25. OlDIESEL  PUMP 

ILA 

BATON 

1  1968 

i 

1  1  1 

262.5) 

55.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

236 

1517722 

l  2129! 5A701 

262.5! 

55.0! 

9.5! 

-  j 

2810! 

25. OlDIESEL  PUMP 

ILA 

8AT0N 

!  1969 

! 

1  !  1 

262.5! 

55.0! 

2.0! 

-  ( 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

237 

1518283 

1  212915A701 

262.5! 

55.0! 

9.5! 

-  j 

2810! 

25.0 !  DIESEL  PUMP 

ILA 

BATON 

!  1969 

1 

1  !  1 

262.5! 

55.01 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

238 

1517146 

1  204915A701 

262.5! 

55.0! 

9.5! 

-  j 

2614! 

25.0 (DIESEL  PUMP 

ILA 

BATON 

1  1966 

1 

1  1  1 

262.5! 

55.  C! 

2.0! 

-  ! 

{ 

! 

ROUGE 

EXXON 

239 

1519103 

!  189215A70! 

297.5! 

54.01 

8.5! 

-  f 

4305! 

21 .0! DIESEL  PUMP 

ILA 

BATON 

!  1969 

! 

1  1  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

ROUGE 

EXXON 

240 

1521012 

!  95915A70! 

147.5! 

54.0! 

8.5! 

-  j 

2200! 

20.5 1  DIESEL  PUMP 

!LA 

BATON 

!  1969 

! 

1  I  1 

147.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

t 

! 

ROUGE 

EXXON 

241 

1521013 

1  194215A70! 

297.5! 

54.0! 

8.5! 

-  j 

4462! 

20. 5  !  DIESEL  PUMP 

!LA 

BATON 

!  1969 

! 

1  1  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

242 

1519104 

1  1892 1  SATO  I 

297.5! 

54.0! 

8.5! 

-  ! 

4305! 

21. OlDIESEL  PUMP 

(LA 

BATON 

!  1969 

! 

1  !  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ( 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

301 

1567392 

1  16611 5A  701 

295.0! 

54.0! 

10.0! 

-  j 

3792! 

22. OlDIESEL  PUMP 

ILA 

BATON 

!  1975 

! 

1  !  1 

295.0! 

54.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

302 

1566923 

1  1720! 5  A  70 1 

295.0! 

54.0! 

10.0! 

-  1 

3952! 

22. OlDIESEL  PUMP 

ILA 

BATON 

l  1975 

! 

1  1  I 

295.01 

54.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

311 

1569601 

1  1 661 ! 5 A  70 1 

295.0! 

54.0! 

10.0! 

-  i 

3792! 

22.012  OUSEL  PUMPS 

ILA 

BATON 

!  1976 

! 

1  1  1 

295.0! 

56.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

312 

1572915 

1  169315A70! 

295.01 

54.0! 

9.01 

-  i 

4300! 

22. OlDIESEL  PUMP 

!LA 

BATON 

1  1976 

1 

1  1  1 

295.0! 

54.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

• 

ROUGE 

EXXON 

313 

1572916 

!  9421 5A701 

170.01 

54.0! 

9.0! 

•  i 

2400! 

22.01PUMP 

!  L  A 

BATON 

!  1976 

1 

1  !  1 

170.0! 

54.0! 

1.0! 

-  1 

t 

! 

ROUGE 

EXXON 

314 

1569602 

1  1 720! 5 A  70! 

895.0! 

54.0! 

10.0! 

-  ! 

3952! 

22.012  OUSEL  PUMPS 

ILA 

BATON 

!  1976 

1 

1  1  1 

295.0! 

54.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

321 

1570805 

1  1906! 5A701 

297.5! 

54.0! 

11.0! 

-  1 

4400! 

IS. OlDIESEL  PUKP 

!LA 

BATON 

1  1976 

1 

!  !  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  » 

I 

! 

ROUGE 

EXXON 

322 

1572565 

1  196115A701 

297.5! 

54.0! 

y.oi 

-  ! 

4650! 

IS. OlDIESEL  PIMP 

!la 

8AT0N 

!  1976 

1 

1  1  1 

297.5! 

54.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

323 

1572566 

1  96015A70! 

147.0! 

54.0! 

9.0! 

-  1 

2300! 

18.01  PUMP 

ILA 

BATON 

!  1976 

! 

1  1  I 

147.0! 

54.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

324 

1572570 

!  191415A70! 

297.5! 

54. C! 

11.0! 

-  | 

4550! 

18. 0!1  DIESEL  PUMP 

•LA 

BATON 

!  1976 

1 

1  !  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

ROUGE 

EXXON 

331 

1576180 

I  1906! 5A701 

297.4! 

54.0! 

9.0! 

-  1 

4400! 

16.0! PUMP 

ILA 

9AT0N 

!  1976 

1 

!  i  1 

297.4! 

54.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

332 

1572684 

1  1 961 !  S  A  70 1 

297.51 

54.0! 

9.0! 

-  i 

4650! 

16. 0! PUMP 

ILA 

BATON 

!  1976 

l 

1  1  1 

297.51 

54.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

333 

1573949 

1  96015A70! 

147.5! 

54.0! 

9.0! 

-  j 

2300! 

18.0IPUMP 

ILA 

BATON 

!  1976 

j 

1  1  1 

147.5! 

54.0! 

1.0! 

-  ! 

1 

! 

ROUGE 

EXXON 

341 

j 575772 

1  179115A70! 

297.6! 

54.0! 

9.0! 

-  i 

3351! 

22.01  PUMP 

!LA 

BATON 

!  1977 

! 

1  1  1 

297.6! 

54.0! 

2.3! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

342 

1575773 

1  196415A70! 

297.6! 

54.0! 

9.0! 

-  j 

3799! 

22.01PUMP 

!LA 

BATON 

!  1977 

| 

!  !  1 

297.6! 

54.01 

1.6! 

-  ( 

1 

! 

ROUGE 

EXXON 

343 

i 575774 

!  88015A70! 

147.6! 

54.0! 

9.0! 

-  i 

16231 

22.0IPUKP 

ILA 

BATON 

!  1977 

1 

1  1  ! 

147.6! 

54.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

344 

1575775 

!  1844! 5  A  70  J 

297.6! 

54.0! 

9.0! 

-  i 

3619! 

22.01PUMP 

ILA 

BATON 

!  1977 

1 

1  1  1 

297.6! 

54.0! 

1.8! 

-  ! 

I 

! 

ROUGE 

EXXON 

352 

1647586 

1  2043! 5 A  70 1 

297.5! 

54.  C! 

6.5! 

-  ! 

4390! 

22. OlDIESEL  PUMPS 

!LA 

BATON 

I  1 962 

1 

!  !  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

ROUGE 

EXXON 

361 

1651024 

1  1993i5A70! 

297.5! 

54.0! 

8.5! 

-  J 

3998! 

22. OlDIESEL  PUMPS 

ILA 

BATON 

1  19*2 

1 

1  1  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

ROUGE 

EXXON 

362 

165W90 

!  2043 ! 5A70I 

297.5! 

54.0! 

6.5! 

-  1 

4390! 

22 .OlDIESEL  PUMPS 

ILA 

BATON 

!  1982 

1 

!  !  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  i 

J 

! 

ROUGE 

EXXON 

363 

1651991 

!  80215A70! 

147.5! 

54.  C! 

8.5! 

-  1 

1943! 

22  .OlDIESEL  PUMPS 

ILA 

BATON 

!  1982 

! 

!  1  1 

147.5! 

54.0! 

1.5! 

•  ; 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

364 

1651992 

!  2026 1 5 A  70 1 

297.5! 

54.0! 

8.5! 

-  j 

42601 

22. OlDIESEL  PUMPS 

!LA 

BATON 

!  1982 

! 

!  1  ! 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

( 

R0U6C 

EXXON 

371 

1562022 

1  2147! S  A  70S 

297.5! 

54.0! 

9.5! 

•  1 

2700! 

23.511  CARGO  PUMP 

ILA 

BATON 

t  1974 

1 

1  1  ! 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

372 

1562636 

1  2301 1 SA70! 

297.5! 

54.0! 

9.5! 

-  j 

2300! 

23.511  CARGO  PUMP 

!LA 

BATON 

!  1975 

1 

1  1  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

373 

1562635 

1  115215A701 

147.5! 

54.C! 

9.5! 

-  ! 

1800! 

23.511  CARGO  PUMP 

It  A 

BATON 

!  1975 

! 

1  !  1 

147.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

374 

1562054 

1  2223 15A70! 

297.5! 

54.0! 

9.5! 

-  1 

2200! 

22.0(1  CARGO  PUMP 

ILA 

BATON 

!  1975 

1 

!  !  ! 

297.5! 

54.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

391 

1628756 

1  1 503 1 5 A  70 1 

297.5! 

14.0! 

9.0! 

-  j 

3981! 

JJ. OlDIESEL  PUMPS 

! 

!  I960 

1 

1  1  ! 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

J 

! 

EXXON 

BARGE 

334 

1628757 

1  1 8971 5A701 

297.5! 

54.0! 

9.0! 

-  j 

4'  *9! 

23 .o! D X ESEL  PUMPS 

ILA 

BATON 

!  I960 

1 

1  1  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  » 

i 

! 

ROUGE 

EXXON 

3ARGE 

381 

1554609 

1  2026! 5A70 J 

297*5 ! 

54.0! 

9,0! 

•  j 

4216! 

23. S  !  DIESEL  PUMPS 

ILA 

BATON 

!  1974 

1 

1  1  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

BARGE 

382 

1561605 

J  1960! 5A  70! 

297.1! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

4843! 

23. OlDIESEL  PUMPS 

ILA 

BATON 

1  1974 

1 

!  !  ! 

297.1! 

54.0! 

1.5! 

-  » 

i 

J 

ROUGE 

EXXON 

BARGE 

383 

1558172 

!  96415A70! 

149.1! 

54.0! 

9.0! 

-  | 

2321  ! 

22.510IESEL  PUMPS 

!LA 

BATON 

!  1974 

1 

1  1  1 

149.1! 

54.0! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

BARGE 

384 

1558173 

!  191415A70! 

297.6! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

4223! 

22.5! DIESEL  PUMPS 

ILA 

BATON 

I  1974 

1 

1  I  1 

297.6! 

54.0! 

1.5! 

-  j 

i 

! 

ROUGE 

• 

EXXON 

DARGE 

NO  351 

1644931 

1  199315A70! 

297.5! 

54.0! 

6.5! 

-  f 

3996! 

22. OlDIESEL  PUMPS 

ILA 

BATON 

!  1982 

1 

1  !  I 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

9ARGE 

NO  353 

1648118 

1  80215A701 

147.5! 

54.0! 

8.5! 

-  j 

1 9  4  3  i 

22.0! 0 I ESEL  PUMPS 

!  LA 

BATON 

!  1982 

! 

1  1  1 

147.5! 

54.0! 

1.5! 

! 

l 

ROUGE 

EXXON 

BARGE 

NO  354 

1649808 

1  20261 5A70I 

297.6! 

54.0! 

8.5! 

-  1 

4260! 

22.0 {DIESEL  PUMPS 

!IA 

BATON 

1  1962 

! 

1 

! 

1  1  1 

1  1  1 

!  i  1 

297.6! 

54.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

1 

! 

! 

ROUGE 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EhfiM 

1VTCCI 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH'  I 

!  V 

men 

! 

BIST! 

OPERATOR 

NET  ICOOEt LENGTH! BftOTHt 

! 

1 

! 

CARGO  ! 

CST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

!$  IOPERATING  ! 

! 

YEAR  ! 

1  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

CD  ! 

I////////I 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  ( 

VESSEL  NAME  AND 

WIHBER 

1  GUARD 

TON-  1 P  AGE  t 

OVEP-lOVEP-1 /////! 

HORSE! 

PASS-  1 (LIGHT) !//////////////// !TD !//////////! 

OR  ! 

I  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

all  1 

ALL  ! LIGHT  1 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2  1  *  RCBUI LTC 

(32)  empo 

BARGE  CO- 

! 

1 

! 

1  ! 

1  1 

!  ! 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

f 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

EBCO  3 

1574417 

19SS4A43! 

—  ! 

—  ! 

6.6! 

! 

1921 

5.6! NONE 

(LA 

HARVEY  ! 

1976  ! 

! 

I  1 

110.1! 

30.01 

2.0! 

| 

-  1 

! 

! 

1 

1 

EBCO  A 

1585198 

19314A43! 

—  1 

--  I 

6.6! 

-  1 

192! 

Sb61 NONE 

I  LA 

HARVEY  1 

1977  ! 

1 

1  1 

11C. 11 

30.01 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

1 

EBCO  5 

1601582 

193I4A43! 

—  1 

—  1 

6.6! 

-  ! 

1«2! 

5.6!  NONE 

!  L 

HARVEY  1 

1979  J 

1 

1 

1  1 

1  1 

110.11 

1 

3C.01 

1 

2.0! 

! 

! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  EYMARO- 

EHNETT 

4  CHILE 

1 

CIO.- 

1  t 

1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

'  INC- 

1 

!  1 

1 

• 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

CHAD  EYHARD 

1539304 

6113A.il 

61.4! 

21.1! 

8.3! 

1200! 

-  1 

28.01  NONE 

!LA 

HARVEY  ! 

1972  ! 

1 

1 

1  1 

!  1 

65.0! 

i 

22.0! 

6.6! 

! 

1 

! 

“  ! 

t 

i 

i 

i 

! 

! 

1 

t 

(32)  EYHARD- 

HUGH  TOWING  CO. 

l 

-1  INC. 

1  1 

1  ! 

1 

; 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

TOOD  MICHAEL 

1532076 

2711A03! 

i 

! 

6.5! 

400! 

-  j 

-  ! 

! 

i 

1981  ! 

1 

!  1 

50.01 

16. C! 

5.01 

1 

-  I 

! 

! 

i 

! 

DWAYNE  DAVID 

1265976 

3813A36I 

56.01 

1B.0! 

4.9! 

600! 

-  j 

25 .0 i NONE 

SLA 

BELLE  1 

1953  ! 

! 

1 

1  1 

1  1 

60.0! 

1 

19.5i 

1 

4.3! 

! 

! 

t 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

CHASSE  ! 

! 

i 

(32)  £YHA*D- 
STORMY 

LOUIS 

OYSTER  CO 

1 

.1/  INC. 

1  - 

1  1 

1  ! 

1813A36I 

! 

1 

—  1 

1 

j 

_ i 

! 

! 

3.5! 

1 

! 

300! 

! 

25.0 !  NONE 

! 

! 

!  L  A 

! 

! 

CUT  OFF  ! 

i 

i 

1952  ! 

1 

1  1 

1  1 

39.0! 

j 

15.  G! 

i 

2.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

( 

i 

(16)  F.  1  F. 

TOWING 

COMPANY- 

1 

1  INC. 

!  1 

!  1 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

BIG  NANA 

J50C913 

61  13A361 

53.31 

25.91 

9.0! 

1400! 

-  j 

42.0 ! NONE 

IMS 

PASCAGOULA! 

1964  | 

1 

1  1 

73.01 

26.5! 

7.0! 

! 

-  j 

« 

! 

! 

! 

JEREMY  NOEL 

1639522 

7613A361 

52.01 

22. C! 

8.0! 

1000! 

-  » 

41 • ol NONE 

IMS 

PASCAGOULA! 

1981  ! 

! 

!  1 

65.0! 

22.0! 

7.7! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

! 

KAY  MINOR 

1649566 

5613A36! 

52.0! 

22.0! 

8.2! 

800! 

-  • 

40. 0 ! NONE 

IMS 

PASCAGOULA! 

1982  ! 

1 

1  1 

55.0! 

22.2! 

7.0! 

! 

-  j 

i 

! 

! 

! 

LITTLE  BOY 

1 2871 32 

2513A361 

47.11 

17.1! 

7.3! 

450! 

-  i 

35.0! NONE 

IMS 

PASCAGO  LA! 

1961  1 

1 

1  1 

55.0! 

17.1! 

5.0! 

1 

-  2 

i 

! 

1 

! 

TADPOLE 

1289194 

11 ! 3*361 

39.81 

15.  C! 

6.5! 

350! 

-  ( 

40. 0! NONE 

IMS 

PASCAGOULA! 

1962  I 

l 

1  ! 

43.71 

15.0! 

5.0! 

! 

-  j 

! 

! 

I 

! 

FLECHAS  S 

,  - 

80 1  4 A  43 1 

95.0! 

25.0! 

5.0! 

! 

150! 

7.0! NONE 

!NS 

PASCAGOULA! 

1956  ! 

! 

1  1 

95.0! 

25.  C! 

1.0! 

! 

-  j 

i 

! 

! 

! 

JR  101 

1655173 

366I4A43! 

124.0! 

44.  G! 

8.0! 

I 

500! 

8.01  NONE 

IMS 

PASCAGOULA! 

1983  ! 

1 

1 

1  1 

1  1 

124.01 

! 

44.01 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

J 

) 

! 

1 

(32)  FAGAN  BOAT  SVC 

.-  INC. 

! 

! 

!  1 

!  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

HP.  KENT 

1565218 

1 17 1 1 A1 2  J 

166.0! 

38.0! 

9.0! 

2640! 

-  | 

45 . 0! NONE 

!  TX 

FREEPORT  ! 

1975  ! 

! 

1  1 

146.0! 

38.0! 

7.0! 

1 

12! 

! 

! 

! 

! 

HP.  TODD 

1602334 

13211A121 

166.0! 

14.0! 

9.0! 

3000! 

-  2 

45 .0! NONE 

Six 

PORT  ! 

1979  ! 

! 

1 

!  ! 

!  1 

166.0! 

! 

14.0! 

! 

7.0! 

i 

! 

! 

12! 

! 

! 

! 

O’CONNOR  ! 

! 

! 

! 

(32)  FAITH  TOWING- 

INC. 

! 

1 

!  1 

!  1 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

FAITH 

1642222 

7413A35! 

62. oi 

22.0! 

9.0! 

1000! 

-  • 

47 .0 (NONE 

1LA 

NEW  ! 

1981  ! 

I 

! 

1  1 

1  ! 

65. 0! 

1 

23.0! 

! 

7.1! 

J 

! 

l 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

! 

! 

(31)  FALCO- 
9  204 

INC. 

! 

! 

1  - 

1  1 

1  ! 

94514A41! 

1 

! 

200.0! 

1 

! 

35.0! 

! 

! 

9.0! 

l 

! 

-  ! 

1400! 

! 

1 

1 2 .0 1N0NE 

! 

! 

ins 

• 

! 

VICKSBURG  ! 

! 

! 

1964  ! 

{ 

!  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

! 

0  22$ 

1  - 

705:4*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1600! 

12.0JN0NE 

IMS 

VICKS9URG  ! 

1966  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

-  j 

! 

! 

i 

! 

8  229 

1  - 

70514A41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

.  i 

1600! 

1 2 .0  !  NONE 

!N$ 

VICKSBURG  ! 

1966  ! 

! 

!  ! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

! 

-  J 

! 

• 

! 

! 

F  1 

1268228 

87414A41! 

195.1! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

1 3 • OlNONE 

ins 

VICKSBURG  ! 

1955  ! 

1 

1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

2 

; 

i 

F  5 

1270255 

87414A411 

195.1! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1400! 

13. OlNONE 

ins 

viCKsauso  ! 

1955  ! 

i 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  • 

! 

2 

2 

2 

F  7 

1270476 

87414A41  1 

195.1! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1400! 

13. 0! NONE 

ins 

VICKSBURG  i 

1955  ! 

) 

1  i 

195. 1 ! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  » 

! 

i 

! 

! 

F  10 

1530250 

873 14*41  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1604! 

16. OlNONE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1971  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  * 

| 

! 

i 

! 

F  11 

1530251 

87314A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1604! 

16. oi NONE 

)MS 

VICKSBURG  ! 

1971  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  2 

! 

! 

! 

! 

F  12 

1530252 

873I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1604! 

16. OlNONE 

!H$ 

VICKSBURG  ! 

1971  ! 

1 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  2 

! 

! 

i 

i 

F  13 

1530253 

87314A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1604! 

16.0! NONE 

!HS 

VXCKSBURo  ! 

1971  j 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  } 

! 

! 

! 

! 

F  14 

1530254 

87314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1604! 

16. OlNONE 

!N$ 

VICKSBURG  ! 

1971  ! 

I 

j  ; 

20C.0! 

35.0! 

1.M 

♦ 

-  j 

! 

! 

1 

; 

F  15 

1530255 

87jl 4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1604* 

16. OlNONE 

IRS 

VICKSBURG  ! 

1971  ! 

l 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.8! 

« 

-  » 

; 

! 

i 

! 

F  16 

1530256 

87314A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1604! 

16. OlNONE 

•NS 

VICKSBURG  i 

1971  ! 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

F  17 

1530257 

873 14A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1604! 

16.01  NONE 

IMS 

VICKSBURG  j 

1971  ! 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

j 

-  | 

! 

! 

! 

! 

F  20 

1565560 

71214*411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1300! 

13. OlNONE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1975  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  » 

; 

! 

| 

! 

F  21 

1565561 

71214A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1300! 

13. OlNONE 

IKS 

VICKSBURG  ! 

1975  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

F  102 

1588668 

195S4A46! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  1 

500! 

10. OlNONE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1977  ! 

1 

1  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

| 

! 

! 

! 

t  104 

1277774 

o’C ! 444 « I 

195.25 

ZZw  1 1 

9.7! 

-  « 

1400* 

2  *  I  n  g  M  r 

!"S 

vxc^SPnoK  j 

195H  { 

1 

1  1 

195.2! 

35.1! 

9.7! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

l 

F  108 

1277867 

63014*41 ! 

195.2! 

35.1! 

9.7! 

-  ! 

1400! 

1 5. 4 ! NONE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1958  1 

1 

1  1 

195.’! 

35.1! 

9.7J 

1 

-  | 

! 

! 

! 

! 

F  446 

1614073 

917J4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

12. OlNONE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1979  • 

f 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

{ 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

F  621 

1289807 

69114A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3. 5! NONE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1962  l 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  | 

! 

! 

I 

! 

F  910 

1293176 

75214A411 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1400! 

15. 2 (NONE 

!HS 

VICKSBURG  ! 

1963  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

F  2  2  6  B 

1  - 

96614A461 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ) 

1624! 

17. OlNONE 

(MS 

VICKSBURG  ! 

1966  1 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

FALCO  113 

1284512 

88314A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

13. OlNONE 

!  PIS 

VICKSBURG  ! 

1961  ! 

t 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  • 

! 

! 

! 

! 

L.  L.  GRANT 

112 

1284383 

8C314A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

13. OlNONE 

!M$ 

VICKSBURG  I 

1961  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

VTC  204 

1500362 

563I4A431 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1400! 

8  .oj  NONE 

IMS 

VICKS9UR6  ! 

1965  ! 

I 

1 

1 

1  1 

1  ! 

!  1 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

1 

! 

2.0! 

t 

i 

! 

! 

J 

2 

i 

! 

2 

i 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

i 

! 
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VESSEL  NAME  AND  NURSE  R 


t  COAST 
1  GUARD 
!  HUNGER 


ROBERT  MCBRIDE 

1 23681 A 

!  1 93! 3A35! 

105.0! 

26.0! 

9.0! 

1600! 

29. 0 ! NONE 

lKT  LOUISVILLE! 

1972 

! 

( 

1  !  1 

!  !  ! 

105.0! 

! 

28.0! 

! 

7.6! 

1 

! 

! 

t 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

(01)  FALTUS/  LEROY 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ( 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

CAPT.  LEROY  II 

127532* 

I  1011912! 

*7.01 

13.2! 

*.01 

165! 

25! 

1 5.0! NONE 

(HA 

NEW  BED-  ! 

1957 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

50.0! 

! 

13.2! 

! 

*.0! 

! 

I 

I 

35! 

( 

! 

! 

! 

! 

FORD  ! 

! 

! 

(23)  FAMOUS  SOO  LOCKS  CRUISES!/  INC. 

!  (  ( 

!  1  ! 

i 

! 

! 

! 

( 

I 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

( 

1 

1 

LE  VOYAGEUR 

1279095 

!  *8! 1A16! 

6S.0! 

25.0! 

8.0! 

227! 

-  j 

22.01  NONE 

(MI 

SOO  ! 

1959 

! 

t  1  1 

63.01 

25.0! 

7.0! 

! 

29*! 

! 

1 

I 

HCKOMIS 

! 276908 

!  *81 1A16I 

65.01 

23.0! 

6.0! 

227! 

22.0! NONE 

!  MI 

SOO  ! 

1959 

! 

1 

!  !  1 

!  •  ! 

65.0! 

! 

25.  C! 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

2831 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

(03)  FARRELL  LINES/ 

! 

INCORPORA! TED 

!  1  ! 

!  !  ! 

S 

! 

! 

! 

t 

i 

i 

i 

! 

1 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

AMERICAN  RESOLUTE 

1612715 

!  12901 ! 1 A07! 

582.05 

78.0! 

31.7! 

17500! 

1630*1 

100.0!SHORC 

CRANES 

!NJ 

PORT  ! 

1960 

1 

1  !  1 

610.0! 

78.01 

13.91 

1 

-  | 

! 

! 

ELIZABETH  ! 

ARGONAUT 

1601377 

!  12901 ! 1 A  07 ! 

581.9! 

78.0! 

31.7! 

17500! 

1830*1 

ICO. 0! SHORE 

CRANES 

1  NJ 

PORT  I 

1979 

! 

!  !  ! 

610.0! 

78.0! 

13.9! 

! 

-  j 

! 

! 

ELIZABETH  ( 

AUSTRAL  RAINBOW 

15301*1 

1  187C7MA1S1 

724.01 1 00.01 

33.11 

32000! 

22695 i 

121  .0! CONTAINER  CRANE-lNJ 

PORT  ! 

1972 

! 

!  !  ! 

670.01100.6! 

15.3! 

I 

-  f 

!  ELEC-BARGE  CRANE! 

ELIZABETH  ! 

EXPORT  CHALLENGER 

!2<»2227 

!  6382MA03! 

*71.8! 

73.0! 

30.5! 

12500! 

11150! 

124.0! BOOMS 

t  CRANES 

!  NJ 

PORT  1 

1963 

! 

!  !  ! 

*93.0! 

73.0! 

21.0! 

! 

! 

! 

ELIZABETH  1 

EXPORT  CHAMPION 

1292669 

!  438211*03! 

*71.8! 

73.0! 

30.  S! 

12*00! 

11150! 

12* .0! BOOMS 

6  CRANES 

INJ 

PORT  ! 

1963 

2 

!  !  ! 

*93.0! 

73.1! 

21.0! 

! 

I 

1 

ELIZABETH  1 

EXPORT  FREEDOM 

! 5*141* 

M 

O 

o 

> 

o 

** 

381.9] 

76.01 

31.7! 

17500! 

1850*! 

1 OC.O ! SHORE 

CRANES 

INJ 

PORT  1 

1972 

t 

!  !  ! 

610.0! 

78.0! 

13.9! 

I 

-  j 

1 

! 

ELIZABETH  ! 

EXPORT  PATRIOT 

! $*8**2 

!  12906MA07! 

381.9! 

78.0! 

31.7! 

17500! 

18304! 

100.0! SHORE 

CRANES 

!NJ 

PORT  I 

1973 

! 

!  1  I 

610.0! 

78.0! 

13.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ELIZABETH  ! 

(17)  FERGUSON  HARBOR  SERVICE/ I  INC. 


(30)  FERGUSON/  J.  L. 
KARLA  G. 


(32)  FERNANDEZ/  JULIAN  E. 
NOLLY  N 


(36)  FIL6ERT  TOWING  CO. 
PUFFIN 


INC. 

A.  L.  HCCA8E 


(03*  FX»E  ISLAND  FERRIES/  INC!. 
CAPT  PATTERSON  !5 


! VTCCl  DIMENSIONS  iDRAft 
NET  tCODElLENGTHlBRDTHt 
REGIS-!****!  REG.  !  RE6.1L0AD- 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED 
TON-  IPACE1  OVER-! OVER-!///// 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILIGHT 


INI 

7 

I  — -  !  1*6!*A*3! 

!  !  !  ! 

13C.0! 

130.0! 

24.5! 

24.5! 

6.01  -  ! 

1.0!  ! 

*00! 

9.2! NONF 

i 

IT N  NASHVILLE  1 

1  1 

193* 

1HI 

6 

!  -  !  1*61**43! 

!  !  !  ! 

150.0! 

130.0! 

24.5! 

24.51 

6.0!  -  ! 

1.01  ! 

*00! 

9«li NONE 
! 

!TM  NASHVILLE  1 

I  1 

193* 

IMZ 

11 

j  -  1  1*6!  *  A  43 ! 

!  !  !  ! 

130. 0! 
130.0! 

24.51 

24.51 

6.0!  -  ! 

1.0!  ! 

*00! 

9.2 (NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

I  1 

193* 

INI 

1* 

j  -  j  1*6!*A*3! 

!  !  !  ! 

130.0! 

130.0! 

24.5! 

24.3! 

6.0!  -  ! 
1.0!  ! 

*00! 

9.2 ! nONE 
! 

ITH  NASHVILLE  1 
!  1 

193* 

FIRE  ISLAND  BELLE 


FIRE  ISLAND  FLYEP 
FIRE  ISLAND  MISS 


FIRE  ISLAND  GUEEN 
FIRE  ISLAND  TRADER 


FIRE  ISLANDER 


ISLE  OF  FI RC 


16*2983 

4713A35! 

*6.0! 

20.C! 

6.0! 

64C! 

-  i 

26. Oi NONE 

! 

!  ! 

50.0! 

20.0! 

5.0! 

! 

-  i 

! 

1  - 

73i*A*8! 

-  ! 

-  ! 

6.0! 

-  | 

-  i 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

j  1 

100.0! 

! 

26.0! 

! 

1.51 

! 

l 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

1 

1262089 

i  i 

351 1 3A36! 

! 

116.0! 

! 

30.0! 

! 

8.51 

I 

2400: 

! 

-  • 

! 

36.0! NONE 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

116.0! 

! 

30.01 

! 

8.U! 

; 

! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

!  - 

!  ! 
**!3A36! 

! 

28.0! 

1 

10.6! 

! 

*.01 

! 

200! 

! 

-  i 

j 

1 5 .oi NONE 

! 

! 

!  ( 

!  ! 

26.0! 

! 

10.61 

l 

4.0! 

1 

! 

! 

-  • 

( 

! 

! 

1 

16*9617 

!  ! 
3613*35! 

! 

36.0! 

! 

14.01 

l 

5.0! 

i 

400! 

2 

-  i 

j 

21 .oi NONE 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

36.0! 

! 

1  *.C! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

-  1 

1 

! 

! 

! 

(26620* 

i  i 

20213*35! 

! 

66.2! 

! 

34.0! 

2 

6.5!* 

! 

18001 

! 

•  2 

1 

26.0! NONE 

! 

! 

!  1 

•  ! 

86.2! 

! 

34.0! 

! 

7.0! 

1 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

ICE/ 

!  • 

!  1 

2 

i 

i 

i 

! 

i 

2 

i 

2 

i 

1 

2 

1*275554 

27!*  3*35! 

*2.0! 

16.5! 

4.0! 

350! 

•  i 

32.oInON5 

! 

1  ! 

*2.0! 

16.5! 

4.0! 

! 

-  i 

1 

1269569 

1913*35! 

37.3! 

10.0! 

2.5! 

1651 

-  j 

13.01  NONE 

! 

i  i 

37.3! 

10.0! 

1.0! 

2 

-  i 

! 

12*2662 

27! 3* J$i 

51.1! 

14.1! 

6.5! 

140! 

-  » 

22.01N0NE 

2 

i 

!  ! 

!  j 

51.1! 

i 

14.1! 

2 

6.5! 

2 

! 

-  j 

i 

! 

( 

2 . 

153933* 

i  i 

39! 1*12! 

i 

75.0! 

i 

18.3! 

2 

4.8! 

2 

1785! 

1 

15*! 

2 

22 .0! NONE 

! 

!  ! 

75.0! 

16.3! 

4.2! 

; 

SOO! 

I 

1697080 

87! 1 C 1 1 ! 

97.8! 

28.0! 

6.0! 

8*0! 

-  i 

3* .0! NONE 

; 

«  • 

110.0! 

28.6! 

5.5! 

! 

3*2! 

2 

i 25S<69 

*711811! 

64.8! 

16.5! 

4.5! 

800! 

•  ! 

18.01N0HE 

; 

!  i 

64.6! 

16.5! 

4.2! 

; 

188! 

i 

•232739 

9!1®11| 

64.0! 

14.6! 

3.3‘ 

675! 

-  2 

1* .oj  NONE 

! 

!  • 

6*.0! 

14.6! 

3.5! 

! 

117! 

! 

1573136 

3911*12! 

75.0! 

16.3! 

4.3! 

1785! 

15! 

22 .0 ! NONE 

• 

!  • 

75.0! 

18.3! 

*.2i 

• 

300! 

; 

•219589 

60! 1B11 t 

94.3! 

21.0! 

5.5! 

450! 

.  i 

’30.0!  NOHE 

1 

!  ! 

9*. 3! 

21,0! 

5.0! 

1 

285! 

j 

1536322 

2311*03! 

62.8! 

16.0! 

5.0! 

330! 

25! 

20.0*!*  TON 

i 

i  ! 

68.0! 

18.3! 

4.0! 

; 

-  ! 

•C»*Nf 

1260685 

3911 911  ! 

63.0! 

13. 71 

3.6! 

750  i 

•  2 

16.0! HONE 

! 

!  • 

63.0! 

U.J! 

3. 01 

! 

150! 

{ 

{63*661 

3811*12! 

75.0! 

18.3! 

4.8! 

1785! 

151 

22.  0*1  NOME 

! 

!  ! 

75.0! 

18.3! 

4.2! 

! 

298! 

i 

! 67C012 

*4  !1 Cl  2  ! 

65.0! 

20.0! 

4.8! 

1785! 

1! 

23.0U0NE 

! 

«  ; 

85.0! 

20.0! 

4.0! 

! 

375! 

! 

! 276J1 1 

358 18121 

65.01 

14.8! 

3.6! 

600! 

-  I 

16.0! NONE 

! 

!  1 

63.0* 

U.8! 

3.0! 

! 

160! 

! 

! 65*623 

*9!t  C12! 

65.0! 

17.0! 

4.0! 

960! 

1! 

22 . 0! NONE 

• 

i  i 

65.0! 

17.*! 

3.6! 

! 

1*9! 

; 

!  583*73 

39! 1*1 2! 

75.0! 

18.3! 

4.8! 

1735! 

15! 

22.0! NONE 

! 

!  ! 

75.0! 

13.3! 

4.2! 

! 

390! 

! 

•607906 

50*1*12! 

75.0! 

21.0! 

5.0! 

350! 

*5! 

23.514-TON 

! 

•  ! 

75.0! 

21.5! 

4.0! 

i 

227! 

•CRANE 

(CAPACITY!  HI6H- 
!  !  EST 

!  CARGO  !  FIXED 
!////////!  POINT 
HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) 
POWER!  ENGERS  !  (FEET) 


(VESSEL 
CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 
EQUIPMENT  ! TC !  BASE 

LINE-1  !A0!  LINE-1 

/////// /////////!TD! ////////// 
LINE-2  ! EE!  LINE-2 


!NY  BAY  SHORE 

1 

*!NY  BAY  SHORE 

! 

!NY  BAY  SHORE 

j 

! NY  BAY  SHORE 

! 

»NY  BAY  SHORE 

2 

(NY  8 AY  SHORE 

! 

>NY  BAY  SHORE 

J 

!MY  BAY  SHORE 

! 

!NY  BAY  SHORE 

! 

!HY  BAY  SHORE 

! 

!NY  BAY  SHORE 

!NY  BAY  SHORE 

! 

!NY  BAY  SHORE 

! 

•NY  BAY  SHORE 


YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


TABLE  2  -  DESCRIBTIOm  OF  VESSEL* 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
I  GUARD 
!  NUMBER 


I  ! VTCCI  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  (CODE (LENGTH J  BRpTNl  ! 
IAEGXS-!****!  AEG.  i  RtS.l4.OAD-! 

I  TER  I  SEE!//////!/////!  ED  ! 

I  TOM-  iMStl  OVEA-!OVEfi-I/////l  HORSE 
!  NACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT!  MOVER 


CARACXTT !  HIGH-  I  t  V  C  S  S  E  1  !  t 

(  CST  I  CARGO  HANDLING  It  (OPERATING  !  ! 

CARGO  (  FIXED  !  EGUIRKENT  lit*  BASE  i  TEAR  ! 
////////I  ROIKT  !  LINE-1  tAO!  LSNC-1  I  BUILT  ! 

MASS-  I (LIGHT) !///// J//////////!ffc J/F//////// I  OR  ! 

ENGCRS  i  (FEET) }  LINE-2  !£€J  UflE-2  1*RCBUILT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


373 


ENGRl 

DIST1 


!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  1  GUARD 
1  NUM3ER 


1  tVTCCI  DIMENSIONS  !  DIRAFT  ! 

i  NET  iCODElLENGTHlBROTHl  ! 
-! REGIS-1 ****  J  REG.  !  REG.ILOAD-! 
!  TER  !  SEE1  //.'/// 1 /////!  ED  ! 


{CAPACITY !  HUM-  I  !  V  E  S  S  E  L 

1  !  1ST  I  CARGO  HANDLING  IS  10PERATINC 

!  CARGO  I  FIXED  I  EQUIPMENT  1TC!  BASE 
I////////!  POINT  I  LINE-1  IAO!  LINE-1 


!  TON-  IPAQE!  OVER-lOVER-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// *TD ! ////////// 
I  NAGE  !  IV  !  ALL  t  ALL  1LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LIME-2  !CE1  LINE-2 


TEAR 

BUILT 

OR 

REBUILT 


(16)  FIVE  H  TRANS.  CORP. 

! 

! 

!  !  1 

!  !  ! 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

i 

i 

(CONTINUED)! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

PATRICK  N 

! 263043 

1  7713A35! 

73.0! 

24.0! 

7.0! 

1020! 

-  i 

37.6! NONE 

! 

i  !  ! 

78.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

STEPHEN  HCBRIOE 

! 262374 

!  6513A35! 

70.5! 

19.3! 

7.3! 

850! 

-  ! 

30.0 ! NONE 

! 

!  1  ! 

70.5! 

20. Q! 

7.3! 

! 

-  ! 

! 

WESLEY  M 

1254784 

1  19313A35! 

98.1! 

26.1! 

9.0! 

2000! 

-  ! 

36.5! NONE 

! 

1 

!  !  ( 

I  !  t 

98.1! 

28.1! 

3.5! 

! 

t 

j 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

(32)  FIVE  STAR  MARINE  SERVICE! 

1  !  ! 

!  !  i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

1 

i 

! 

! 

BARI  LYNN  II 

1649186 

!  661 1C02! 

106.0! 

-  1 

5.5 ! 

2020! 

55! 

25.01  NONE 

! 

t  1  ! 

110.0! 

24.0! 

4.5! 

! 

66! 

! 

FRANKIE  LYNN  II 

1 &43074 

1  8711C02! 

105.0! 

-  i 

6.01 

2020! 

55! 

25.0! NONE 

! 

!  !  ! 

110.0! 

25.6!* 

4.6! 

! 

59! 

! 

HELENA  LYNN  II 

1587363 

!  661  ICO?! 

100.0! 

-  ! 

5.0! 

1515! 

28! 

20.0! NONE 

! 

!  !  ! 

100.0! 

24.0! 

4.0! 

i 

64! 

! 

MARY  LYNN  II 

1622760 

!  80MC02! 

120.0! 

-  ! 

6.0! 

2020! 

55! 

25 .0 ! NONE 

1 

I  !  ! 

120.0! 

26.0! 

4.6! 

! 

64! 

! 

SAMMY  LYNN  II 

1647317 

!  6811C02! 

110.0! 

-  ! 

6.0! 

2020! 

55! 

25 .0! NONE 

| 

!  !  ! 

110.01 

26.0! 

4.6! 

! 

63! 

! 

TONI  LYNN  It 

1563177 

!  6711C02! 

100.0! 

! 

5.0! 

1515! 

26! 

20.0 ! NONE 

! 

!  !  ( 

100.01 

24.01 

4.0! 

I 

65! 

! 

TRUDY  LYNN  It 

{643670 

!  6311C03! 

96.0! 

! 

5.0! 

1515! 

28! 

20.0! NONE 

! 

!  !  ! 

103.0! 

74.0! 

4.C! 

! 

61! 

! 

(09)  FIAOEL-MAR*  INC. 
GOLDCOAST 


NICHOLAS  P.  HEBERT 


SH  2 
SM  3 


1530756 


! 


! 538115 

! 

SH  5  1629518 

! 

! 

! 

(20  FLAMINGO  EXCURSIONS*  INC!. 

VISTA  KING  1593*09 

! 

! 

! 

(32)  FLEETWOOD  OFFSHORE  SVC.  ! 


!  ! 

i  ! 

7813AJ6! 
!  1 

116I3F36! 
!  I 


!  I 

!  ! 

63.0!  24.01 
68.0!  24.0! 
72.01  26. C! 
72.0!  26.0! 


I 

! 

! 

JKY  LOUISVILLE 

! 

!KY  LOUISVILLE 

! 

!KY  LOUISVILLC 

! 

! 

! 

!LA  BELLE 
(  CHASSE 
!LA  BELLE 
!  CMASSC 
(LA  BELLE 
!  CHASSE 
!LA  9ELLE 
!  CHASSE 
!LA  BELLE 
!  CHASSE 
! LA  BELLE 
!  CHASSE 
ji’a  belle 
!  CHASSE 
! 
i 

i 


195I4A461  110.0!  30.0! 

!  !  110.0!  3C.0! 

164I4A46!  110.0!  30.0! 

!  !  110.0!  30.0! 

202 14A461  120.0!  30.0! 


i  ! 

!  ! 

!  I 

40I1A11I 
!  1 

i  j 

!  ( 

!  ! 


120.0! 
( 
! 
! 


30.0! 
! 
! 
! 


7.5! 

900! 

-  ! NONE 

!ND  CHESAPEAKE! 

5.0! 

! 

-  ! 

I 

!  CITY  ! 

10.7! 

2400! 

-  j 

30.0 ! NONE 

!  1 

9.01 

! 

! 

!  ! 

6.6! 

-  ! 

500! 

7.0! NONE 

!  ! 

1.6! 

! 

1 

1  ! 

6.6! 

300! 

7.0! NONE 

!  ! 

1-pi 

! 

-  1 

! 

!  ! 

6. Of 

-  ! 

425! 

7.6!  NONE 

!  ! 

5.5! 

! 

! 

!  ! 

1952 

1968 

me 

1982 

1981 
1977 

1980 

1982 
1975 

1981 

1981 

1981 

19/7 

1977 

1980 


65.51  23.0! 
78.5!  23.0! 
!  ! 
!  ! 
!  I 


! 

! 

! 

5.2! 
*.6! 
! 
! 
! 


! 

! 

530! 

! 

I 

! 

! 


! 

! 

! 

260! 

! 

! 

! 


! 

! 

! 

21.5! NONE 
! 

! 

! 

! 


FLEETWOOD 

1637660 

l  6711A02! 

116.0! 

28.0! 

10.0! 

1200! 

100! 

1N0NE 

! 

!  !  ! 

116.0! 

28.0! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

LACY  JANE* 

1602444 

1  67  MAOS! 

116.0! 

26.0! 

11.6! 

1200! 

217! 

35.O1N0ME 

! 

!  !  ! 

118.0! 

26.0! 

10.0! 

! 

-  ! 

! 

LADY  SANDY 

1603445 

1  67MA03! 

118.0! 

26.0! 

11.6! 

12001 

217! 

35.0! NONE 

• 

!  !  ! 

118.0! 

26.0! 

10.0! 

i 

-  ! 

1 

! 

I 

! 

!MN  DULUTH 
! 

! 

! 

! 

It  A  LOCKPORT 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 


1981 

1979 

1979 


(15)  FLORIDA 

DREDGE  t 

DOCK  CO!. 

!  !  ! 

1 

! 

!  ! 

! 

! 

!  ! 

HCMESSASA 

1268245 

1  11I3A35! 

30.1! 

12.11 

3.5!  175! 

1G.01N0NE 

!FL  CLEARWATER! 

1954 

! 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

30.1! 

! 

12.1! 

1 

3.0!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  i 

(15)  FLORIDA 

FUEL 

! 

! 

!  !  ! 

*  !  ! 

! 

> 

! 

!  1 

!  1 

I 

! 

! 

! 

!  1 

!  ! 

CTCO  165 

!  2  79914 

!  916! 5A70! 

189.0! 

46.0! 

10.61  -  ! 

2200! 

10. )! DIESEL 

PUHP 

!Fl  MIAMI  ! 

1959 

» 

2  !  I 

1 89.0! 

46.  C! 

2.0!  ! 

! 

!  1 

GATOR 

*1257176 

!  64215A70! 

175.0! 

40.0! 

9,:i  -  ! 

1465! 

32.0! DIESEL 

PUMP 

irL  ni»m  l 

1949 

! 

!  !  ! 

175.0! 

40.6! 

2.0!  ! 

-  ! 

J 

!  I 

manatfe 

! 276965 

!  17341 5 A  70! 

290.2! 

52.6! 

10.8!  -  ! 

50*0! 

10.0 (DIET  El 

PUMP 

!Fl  MIAMI  1 

1958 

! 

» 

!  1 

!  ! 

290.2! 

! 

52.6! 

i 

2.0! 

! 

i 

i 

-  ( 

! 

! 

i 

! 

! 

(15)  FLORIDA  MARINE 

1 

CONSTRUCT  1  ION 

!  ! 

!  ! 

! 

i 

! 

! 

, 

! 

1 

1 

i 

i 

! 

! 

! 

NANCY  H 

1269634 

12! 3 A  361 

43.6! 

15.0! 

6.0! 

350! 

-  i 

15 . 0! HONE 

!Fl 

MIAMI 

1954 

; 

i 

!  ! 

!  ! 

43.6! 

! 

15.0! 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

(15)  FLORIDA  TOWING 

CORP. 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

j 

! 

» 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

ANN  MORAN 

158676* 

101 ! 3  A  36! 

105. oi 

32.-*! 

13.*. 

3300! 

-  ! 

27. 01N0NE 

!fl 

JACKSON- 

197T 

! 

!  ! 

107. o' 

34.0! 

12.3! 

! 

-  ! 

1 

! 

VILLE 

BARBARA  MORAN 

1255247 

39! YA  36! 

96.0! 

24.0! 

11.6! 

1750! 

m  1 

20.0! NOLE 

!FL 

JACKSON- 

1948 

! 

!  1 

102. u! 

24. C! 

9.6! 

; 

-  *! 

! 

! 

VILLE 

CATHLEEN  E  MORAN 

I  501564 

201 13A34  * 

101.5! 

2i  .41 

15. Of 

3500*! 

-  i 

35. 0! NONE 

!*L 

JACKSON- 

1965 

! 

!  ! 

108.9! 

26.4! 

13. Oi 

! 

-  ! 

! 

i 

VILLE 

HELEN  0  COPPEDGE 

1846998 

110I3A3/' 

95.0! 

30.0! 

15.6! 

2400! 

-  ! 

15.01NONL 

f  PL 

JACKSON- 

1975 

1 

!  i 

95.0! 

30.0! 

15.6! 

j 

-  i 

! 

VILLE 

JULIA  C  MORAN 

1258938 

163 ! 3A  36! 

1C6.0! 

26.0! 

14.3! 

1 750  i 

-  i 

25.0'NONE 

FL 

JACKSON- 

1949 

! 

!  ! 

106.0! 

26.0! 

14.3! 

i 

-  ( 

! 

! 

VILLE 

MARY  M  COPPEDGE 

1566997 

108! 3*36! 

100.01 

30.;,! 

U.O! 

3200! 

-  • 

16.6! NONE 

!FL 

J2CKS0K- 

1975 

! 

!  ! 

100.0! 

30.0! 

13.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

POWERFUL 

1205637 

120! 3A36! 

69.4! 

24. C! 

12.0! 

1  COO! 

-  ! 

1  6.6 ! NONE 

FL 

JACKSON- 

*  1974 

i 

1  \ 

89.4! 

24.0! 

10.1! 

! 

-  ! 

! 

VILLE 

MTC  118 

i  - 

350i <A43! 

90.0! 

52.  o: 

8.0! 

-  J 

7001 

19.0! NONE 

FL 

JACKSON- 

1937 

! 

'  ! 

!2J.C! 

32.  Cl 

1.3! 

1 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

MTC  120 

j  - 

ISO! 4A43! 

90.0! 

32.0! 

8.0! 

-  | 

700! 

19 .0 ! NONE 

!FL 

JACKSON- 

1937 

! 

!  ! 

128.0) 

32.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

(32)  FLOTATION  SERVICES*  INC. 

! 

! 

!  ! 

! 

! 

{ 

j 

CANDY  QUEEN 

163133  “* 

! 

57S3A35! 

52.0! 

<2.0! 

8.0! 

800! 

? 

i 

!  1 

52.0! 

2  2.0! 

8.0! 

j 

S/S5Y  QUEEN 

1593903 

i 

30!  3*35! 

43.4! 

20.1! 

3.8! 

600! 

• 

j 

!  ! 

43.4! 

20.1! 

3.8! 

ABLE  OUlKN 

j  531707 

i 

5016A99! 

62.0! 

24.0! 

4.0! 

250! 

! 

i 

i  j 

62.0! 

24.0! 

3.0! 

ISLAND  QUEEN 

1554733 

! 

56*6*991 

52.0! 

24. C! 

4.0! 

300  i 

! 

! 

! 

1 

!  ! 

l  ! 

52.0! 

! 

24.  C! 
i 

3.0! 

! 

(29)  FLOWERS  TRANSPORTATION/ 

! 

!  INC. 

I 

1 

!  I 

!  ! 

! 

! 

( 

i 

i 

J.  RUSSELL  FLOWERS 

1568139 

! 

498!3A3ft! 

152.0! 

50.0! 

9.0! 

6700 1 

! 

!  ! 

183.0! 

50.0! 

8.5! 

J 

JESSIE  FLOWERS 

1560607 

! 

24613*36! 

133.0! 

33.61 

9.0! 

3800! 

! 

! 

!  ! 

141.0! 

36.6! 

6.6! 

» 

40.01N0NE  !LA  NEW  IBERIA 

!  ! 

35.0! NONE  !LA  NEW  IBERIA 

!  ! 

20.0! 5  TON  HYDRAULIC  ! L A  NEW  IBERIA 
! CRANE  1 

30.013  TON  HYDRAULIC  !LA  NEW  IBERIA 
(CRANE 


t 

i 

i 

56.0! NONE 

i 

45.0! NONE 

i 

i 

! 


! 


IMS  GREENVILLE 

! 

!HS  GREENVILLE 


1982 

1971 

1971 

1974 

1975 
1974 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGRl 

1 VTCCl 

DIMENSIONS  1  DRAFT] 

i CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  $  S  £  L  I 

1 

dish 

OPERATOR 

NET  tCODE {LENGTH} BROTH] 

l 

t 

i 

EST  I  CARGO  HANDLING 

!  $  ! 

OPERATING  1 

! 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  1 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

1  AO! 

LINE-1  | 

BUILT  1 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

I  GUARD 

TON-  1PAGE1 

OVER-lCVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! //////////! 

OR  I 

1  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

AU  !  LIGHT ! 

POWER ! 

ENGCRS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICE! 

LINE-2  I *Rf 9UXLT i 

(29)  r LOVE  US  TRANSPORTATION# 

! 

! 

!  INC. 

1  1 

1  ! 

i  1 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

1 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

I 

1 

! 

! 

» 

1 

KEVIN  FLOWERS 

!  546614 

23313A36! 

133.0! 

38.6! 

9.0! 

3800! 

-  ! 

42. 6! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1973  ! 

l 

1  1 

141.01 

38.6! 

8.0! 

-  1 

! 

1 

! 

r 

MARINER 

1285908 

753  13A361 

174.1! 

52.1! 

9.0! 

7000! 

-  i 

46. 0! NONE 

!  MS 

GREENVILLE! 

1961  1 

1 

!  ! 

190.0! 

52.1! 

8.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

MISS  KAE-D 

1581300 

112113A36! 

1*3.2! 

54.0! 

9.0! 

9000! 

-  ! 

57 .0! NONE 

!MS 

GREENVILLEI 

1°77  1 

! 

1  1 

195.0! 

54.0! 

8.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

i 

NAVIGATOR 

1 286085 

75313A36! 

174.1! 

54.0! 

9.0! 

7000! 

-  i 

48 , 0 l NONE 

"MS 

GREENVILLE! 

1961  i 

! 

!  1 

190.0! 

54.0! 

8.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

I 

R03ERT  A  KNOKE 

! 567695 

35013A36! 

123.0! 

42.0! 

9.0! 

5600! 

-  ! 

46.0! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1975  ! 

! 

1  1 

140.0! 

42.0! 

8.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

RUSTT  FLOWERS 

1569492 

36413A361 

128.0! 

42.0! 

3.5! 

4200! 

-  ! 

44.6!  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1975  ! 

l 

!  1 

140.0! 

42.0! 

5.0! 

-  ! 

! 

) 

! 

i 

SUNFLOWER 

1551589 

3631 JA  36! 

128.0! 

42.0! 

9.0! 

5600! 

-  ! 

48.0! NONE 

!NS 

GREENVILLE! 

1973  ! 

! 

1  1 

UO.O! 

42.0! 

8.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ABC  750 

1627700 

88814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1519! 

19.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  ! 

I 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

A«C  751 

1627701 

88814A41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1519! 

19,0! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1980  ! 

! 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ABC  752 

1627702 

S8814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1519! 

19.0!  NONE 

!M$ 

GREENVILLE! 

1980  ! 

1 

t  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

I 

! 

1 

! 

ABC  753 

1627703 

88814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

1 9 .0  !  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  ! 

1 

!  1 

195.1! 

35.01 

1.9! 

-  ! 

! 

| 

! 

! 

ABC  754 

1 627704 

88814A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1519! 

1 9. 0 1  NONE 

!  MS 

GREENVILLE  1 

1980  ! 

1 

1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

ABC  755 

1627705 

88S14A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1519! 

19.0! NONE 

IMS 

CPE  ENV1LLE ! 

1980  ! 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

.  i 

! 

1 

l 

! 

ABC  756 

1627706 

88814A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1 510J 

19.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  ! 

! 

i  ! 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

.  t 

! 

! 

i 

! 

ABC  758 

1627708 

S8814A41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1519! 

19.01NONC 

IMS 

Greenville! 

1980  ! 

! 

1  1 

19$. 1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

ABC  759 

1627709 

88314A41 1 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

■  J 

1519! 

19,0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  ) 

1 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  t 

! 

! 

! 

! 

Aec  760 

1627710 

68314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

1 9. 0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  ! 

1 

!  1 

195.11 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

ABC  761 

1627711 

86814A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19, oi NONE 

!NS 

GREENVILLE! 

1980  1 

! 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

ABC  762 

1627712 

S3814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1519! 

19.0 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  ! 

! 

1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ABC  763 

1627713 

88814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1519! 

19.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  1 

! 

•  1 

195.11 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

A**C  764 

1677714 

88814A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

1519! 

19,0 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  ! 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

! 

! 

! 

! 

ABC  765 

1627715 

85814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1 5 1 9  i 

19,0! NONE 

IMS 

GREENVILLE) 

1980  ! 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

AeC  766 

1  627716 

88314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1519! 

19.0INONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  ! 

1 

1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ABC  767 

1627717 

88814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1519! 

19,0 ! NONE 

IKS 

GREENVILLE  1 

1980  ! 

1 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

ABC  768 

1  627718 

88814A41! 

195.0! 

35.01 

9.01 

-  I 

1519! 

1 9, 0 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  1 

! 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

! 

1 

! 

! 

ABC  769 

1627719 

88814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1519! 

1 9.0 1  NONE 

IMS 

GREENVILLE) 

1930  I 

! 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  I 

» 

! 

I 

! 

ABC  770 

1627720 

88814A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1519! 

19. Ot  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  ! 

1 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

1 

! 

! 

! 

ABC  771 

1627721 

88814A41J 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1519! 

19.0IN0NE 

IMS 

GREENVILLEI 

1980  ! 

1 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  I 

I 

1 

! 

! 

ABC  772 

1627722 

8831 4 A  Cl  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1519! 

19.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE) 

1980  ! 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ABC  773 

1627723 

88814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1519! 

19.0JNONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  ! 

! 

1  t 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  t 

! 

! 

! 

! 

ABC  774 

1 62772  A 

1814A41! 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

15191 

19.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  ! 

! 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

APC  775 

1627725 

88814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1519! 

1 9 .0  1  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1930  ! 

! 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

i 

I 

ABC  776 

1627726 

88814A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1519! 

19,0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  ! 

! 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

ABC  777 

1627727 

88814A411 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19,0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  I 

1 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

! 

I 

ABC  778 

1627728 

88814A41! 

1«5.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1519! 

19,01  NONE 

IMS 

GREENVILLE) 

1980  1 

1 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

A9C  779 

1627729 

88314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19 .0 {NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  ! 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  I 

! 

I 

! 

1 

ABC  780 

1627730 

88314A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  J 

1519! 

19.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  ! 

! 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

I 

! 

ABC  761 

•627731 

88814A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1519! 

1 9,0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  1 

i 

1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

! 

1 

ABC  782 

j  627732 

88814A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

io.oInone 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  ! 

! 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ABC  783 

1627733 

88814A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  I 

1519! 

19. 0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  1 

! 

1  1 

195.1! 

35. o: 

1.9! 

-  ! 

! 

!  . 

J 

! 

ABC  784 

1627734 

83814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1519! 

19.01N0NE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  1 

1 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

ABC  785 

1627735 

83814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1519! 

19,0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  ! 

1 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

| 

! 

! 

ABC  786 

1627736 

38614A41I 

195. OJ 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1519! 

19.0IN0NE 

IMS 

GREENVILLE) 

1980  I 

! 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

; 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

ABC  787 

1627737 

88814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1519! 

19,0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  | 

! 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

( 

f 

I 

1 

ASC  788 

1627738 

888J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1519! 

19.0! HONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  ! 

! 

1  i 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

t 

1 

I 

ABC  789 

1627739 

88814A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1519! 

19.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  ! 

l 

!  f 

195.11 

35  .01 

*•?! 

-  J 

! 

i 

1 

• 

ABC  790 

1627740 

868UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1519! 

19,0 {NONE 

\m 

GREENVILLE! 

1980  1 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

ABC  791 

1627741 

88814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1519! 

19,01  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  1 

! 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

1 

1 

1 

ABC  792 

1627742 

88814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1519! 

19 .0 !  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  1 

I 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

ABC  793 

1627743 

86814AA'  ' 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

•  i 

1519! 

19 .0 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  ! 

1 

1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  I 

I 

! 

! 

1 

ABC  794 

1627744 

888!  4  A4*. 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1519! 

19.0INONE 

IMS 

GREENVILLEI 

1«80  ! 

! 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  f 

| 

1 

1 

1 

APC  795 

1627745 

88814A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1519! 

1 9 . 0 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  ! 

| 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

1 

! 

ABC  796 

1627746 

88614A41] 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1519! 

19. Q! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1900  1 

1 

!  1 

195.1! 

35,0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

ABC  797 

1627747 

83814A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1519! 

19.01MONE 

IMS 

GREENVILLEI 

1980  1 

1 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

f  t 

195.1! 

! 

! 

35.0! 

! 

1 

1.9! 

! 

! 

-  1 
! 
! 

! 

t 

j 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

TABLE  2  -  OESCRIPTION  Of  VESSELS  _ _ 375 


CNGR! 

IVTCC!  MNENSIONS  tONAfT! 

!  CAPAC ITT  1  HIGH-  ! 

IVESSELI 

! 

RtSTI 

OPERATOR 

NET  IC00E1LENCTH1BR0TH! 

1 

! 

1 

EST  1  CARGO  HANDLING 

IS  IORERATENG  1 

YEAR  ! 

CARGO  1  FIXED  !  ERUIPKENT 

7///////1  POINT  !  LXNE-1 

!  TC!  BASE  ! 

!  COAST 

TEE  j  SEEI//////I/////1 

ED  ! 

I 

! AO!  LINE-1  1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAN E  AND  NUMBER 

t  GUARD 

TOE-  1  PACE  1  OVER-!  OVER-! /////I  NORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////7F////!TD!/////////7f 

OR  ! 

!  NUMBER 

NAGE  !  IV  1  ALL  1  ALL  1LIGHT!  POWER! 

ENGERS  !  (FEET)!  LXNE-2 

!E€!  LINE-Z  ! •REBUILT! 

(29)  FLOWERS 

TRANSPORTATION/ 

! 

! 

!  INC* 

!  1  It 

II  It 

It  >  1 

! 

! 

! 

1 

1 

I 

! 

! 

I 

i  i 

i  i 

■  i 

! 

! 

! 

ABC  791 

(CONTINUED)!  ! 

1627748 

11  11 
8881 4A41 1  195.0!  3S.0! 

! 

9.0! 

_ 

! 

1519! 

! 

19.0! NONE 

1  ! 
IMS  GREENVILLE! 

1980  t 

! 

!  1  195.11  35.01 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ! 

I960  ! 

ABC  79* 

1627749 

88S14A41!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1519! 

19.01NONE 

IMS  GREENVILLE! 

! 

1  1  195.1!  35.01 

1.9* 

-  ! 

! 

!  ! 

1975  t 

1 

CX  942 

1543020 

67914A41!  195.0*  35.0! 

9.01 

1524! 

20.21  NONE 

EnS  GREENVILLE! 

! 

!  1  195.01  35.01 

1.51 

-  ! 

! 

1  1 
IKS  GREENVILLE! 

CX  943 

1563021 

67914A411  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

20. 2! NONE 

1975  1 

I 

1  1  195.01  35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

(  1 
IMS  GREENVILLE! 

1975  ! 

CX  944 

1S63C22 

679 1 4 A 41 !  195.0!  35.0! 

9.0* 

- 

1524! 

20.2 ! NONE 

! 

1  1  195.0!  35.01 

1.5! 

-  1 

! 

!  ! 
IMS  6REENVXLLE1 

1975  I 

CX  945 

1563023 

67914A411  195.0*  35.0! 

9.01 

- 

1524! 

20.2 (NONE 

I 

1  5  595.01  35.01 

1.5! 

-  1 

t 

i  i 

INS  GREENVILLE1 

1976  I 

NSP  1 

1575791 

804*44  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1531! 

13.71  NONE 

f 

*  .  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  1 

1976  ! 

NSP  2 

1575792 

80414A40*  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1531! 

1 3. 71  NONE 

IRS  GREENVILLE! 

1 

1  l  19S.01  35.01 

1.51 

-  * 

1 

!  ! 
IMS  GREENVILLE! 

1976  I 

NSP  3 

1575793 

80414A401  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

1531! 

1 3. 7 ! NONE 

J 

1  l  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i  i 

INS  GREENVILLE! 

1976  ! 

MSP  4 

*575794 

80414A40I  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1531! 

13.71  HONE 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

) 

I  ! 

IMS  GREENVILLE! 

1976  ! 

NIP  5 

1575795 

80414A40!  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

15311 

1 3.7 ! NONE 

! 

1  1  195.0!  35.01 

1.5! 

-  * 

! 

■  * 

! 

1976  ! 

NIP  4 

1575796 

80414A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1531! 

1 3.7! NONE 

IMS  GREENVILLE! 

1 

1  1  195.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i  i 

INS  GNEENVZLLE 1 

1976  ! 

MSP  8 

1575795 

80414A401  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

15311 

13.7 ! NONE 

I 

1  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

(  ! 

1976  1 

NIP  9 

1575799 

80414A40!  195.0!  35. 0! 

9.0! 

- 

1531! 

1 3.71  NONE 

IMS  GREENVILLE! 

1 

1  1  195.0!  35.01 

1.5! 

! 

i  i 

1976  ! 

MSP  10 

*575800 

804! 4A401  195.01  35.0! 

9.0) 

- 

1531! 

13.71N0NE 

INS  GREENVILLE) 

J 

!  1  195.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

| 

1  1 

1976  ! 

MSP  11 

*575801 

80414A40I  195.0!  35.01 

9.01 

- 

1531! 

13*7! NONE 

INS  GREENVILLE! 

I 

1  1  195.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I  1 

INS  GREENVILLE! 

1976  ! 

NSP  12 

1575602 

80414A40!  195.01  35.0) 

9.0! 

- 

1531! 

13.7! NONE 

1 

1  1  195.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I  I 

INS  GREENVILLE! 

1976  ! 

NIP  13 

*575803 

60414A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1531! 

13.7 ! NONE 

J 

1  1  195.0!  35.01 

1.3! 

-  I 

! 

!  ! 
IMS  GREENVILLE! 

1976  ! 

NSP  14 

*575804 

80414A40!  195.0!  35.01 

9.0! 

-- 

1531! 

1 3.7 ! NONE 

1 

1  1  195.01  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

i  i 

1976  ! 

NSP  IS 

*575805 

80414A40!  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1531! 

1  3.7 ! NONE 

INS  GREENVILLE! 

l 

1  l  195.?!  35.0! 

1.5! 

.  | 

I 

I  1 

1976  ! 

NSP  16 

157.5806 

80414A40!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1531! 

13.71N0NE 

IMS  GREENVILLE! 

! 

1  |  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

i  i 

1976  1 

NSP  17 

1575607 

804 1 4 A 40 1  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1531! 

13.7! NONE 

IMS  GREENVILLE! 

! 

i  1  195.0*  35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  ! 
IMS  GREENVILLE! 

1976  1 

USE  u 

*575808 

* 

80414A401  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1531! 

1 3. 7 ! NONE 

1  1  195.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i  i 

INS  GNEENVILLE1 

! 

1976  ! 

NSP  19 

1575809 

80414A401  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1531! 

13.71N0NE 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  * 

! 

!  ! 
IMS  GREENVILLE! 

! 

1976  1 

NSP  20 

1  575910 

804 ! 4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1531! 

13.7! NONE 

! 

!  !  195.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i  i 

! 

1976  ! 

NSP  21 

1575811 

S0414A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1531! 

13.7 INONE 

IMS  GREENVILLE! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 
INS  GREENVILLE! 

1976  ! 

NSP  22 

1575812 

804J4A401  195.  55.0! 

9.0! 

- 

1531! 

13.7! NONE 

! 

i  !  195  j  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  I 

1976  1 

NSP  23 

1575813 

804I4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1531! 

13.7JN0NE 

!»S  GREENVILLE! 

* 

t  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 
INS  GREENVILLE! 

1976 

USE  2< 

1575814 

804I4A401  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1531! 

13.7! NONE 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i  i 

INS  GRECNVILLEI 

! 

1975 

RF  107 

1563215 

995HA401  195.1  !  35.1! 

9.0! 

- 

1523! 

14.4! NONE 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.8! 

-  ! 

! 

1  1 

1975 

RF  109 

1568216 

99514A40!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1523! 

14.4! NONE 

IMS  GREENVILLE! 

1 

!  1  195.1!  35.1! 

1.3! 

-  ! 

1 

i  i 

INS  GREENVILLE! 

1975 

RF  109 

1568217 

99514A40!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1523! 

14.4! NONE 

1 

!  !  195.11  35.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

1  I 

INS  GREENVILLE! 

1975 

RF  110 

1566218 

99514A40!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1523! 

14,4 ! NONE 

J 

1  !  195.1!  35. 1! 

1.8! 

-  1 

! 

I  I 

1973 

RF  111 

t 56821 9 

99514A40!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1523! 

1 4.4 ! NONE 

INS  GREENVILLE! 

! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

i  i 

INS  GREENVILLE! 

1975 

R?  112. 

1568220 

99514A40!  195.1!  35.1* 

9.0! 

- 

1523* 

14.4! NONE 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ! 
INS  GNEENVILLE! 

1975 

RF  113 

1568221 

995I4A401  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1523! 

14. 4J  NONE 

l 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

I  I 

INS  GNEENVILLE! 

1975 

RF  114 

1568222 

1 

99514A40!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1523! 

14.41  NONE 

!  1  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

I  1 

!>S  GREENVILLE) 

1975 

RF  115 

1568223 

995 ! 4A40J  1«5.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1523! 

14.4 ! NONE 

1 

1  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 
IMS  GREENVILLE! 

1975 

RF  117 

1568225 

995! 4A40 !  195.1!  35.11 

9.0! 

- 

1523! 

14.4 INONE 

! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  1 
IMS  GREENVILLE! 

1975 

RF  118 

1566226 

99514A40!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1523! 

14.4! NONE 

! 

)  !  195.1!  33.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

i  i 

INS  GREENVILLE! 

1971 

RF  119 

1568227 

995! 4A40!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1523! 

14.4 (NONE 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  * 
IMS  GREENVILLE! 

1975 

RF  120 

1566228 

99514A401  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1523! 

1 4 .4 ! NONE 

1 

1  1  195.1!  35.1! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ! 

1975 

RF  121 

*568229 

99514A40!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1523! 

14.4! NONE 

(MS  GREENVILLE! 

{ 

!  !  195.1!  35.1! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  I 

IMS  GREENVILLE! 

1975 

RF  122 

1566230 

99514A40!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1523! 

14.4 ! NONE 

1 

!  !  195.1)  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

i  i 

1975 

RF  123 

1566231 

995I4A40!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1523! 

14.4 INONE 

IMS  GREENVILLE! 

i 

*  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

1 

i  i 

1975 

RF  124 

! 568232 

995J4A40I  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1523! 

14.4 (NONE 

IMS  GREENVILLE! 

1 

!  !  195.1!  35.1* 

1.8! 

-  ! 

! 

i  i 

1975 

RF  125 

*568233 

99514A40!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

15231 

14.4! NONE 

SMS  GREENVILLE! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  ! 
IMS  GREENVILLE! 

1975 

RF  126 

1368234 

99514A40!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1523! 

14.4IN0NF 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.3! 

-  ! 

i  i 

1975 

RF  217 

1564017 

676!4A41|  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1490! 

16. 0 1  NONE 

IMS  GREENVILLE! 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

i  i 

INS  GREENVILLE! 

1975 

RF  218 

1564018 

676!4A41 I  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1490! 

16.0 INONE 

! 

!  J  195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 
SMS  GREENVILLE! 

1975 

RF  219 

*564019 

676S4A41J  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1490! 

16.0! NONE 

J 

!  !  195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 
INS  GREENVILLE! 

1975 

RF  220 

1564020 

676UA41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1490! 

1 6. 0 ! NONE 

J 

!  !  195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  I 

1975 

RF  221 

1364021 

67 6 ! 4 A 41 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1490! 

16.0! NONE 

INS  GREENVILLE! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

i  i 

1975 

RF  222 

1564022 

676! 4 A41 J  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1490! 

16.0 {NONE 

SMS  GREENVILLE! 

! 

! 

1 

!  !  195.01  35.0! 

!  !  !  ! 

!  J  !  ! 

1.7! 

! 

! 

-  ! 
i  ! 

!  ! 

! 

i 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


1  COAST 
I  GUARD 
!  MUN9ER 


!  JVTCCI  DIMENSIONS  lORAfT! 

!  NET  ! CODE {LENGTH ! BP  DTK !  ! 

-IRE61S-! **♦*!  REG.  !  PEG. !LOAD-! 
!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  I 
!  TON-  SPACE!  OVER”! OVER*!///// I 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  1LICHT* 


! CAPACITY !  HIGH-  !  (VESSEL! 
I  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING  I 
1  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  (TC!  BASE  i 


!////////!  POINT  ! 


! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 


HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// (TO !////////// ! 


POWER!  ENGCRS  I  (FEET)! 


!EE!  LINE-2  !*RE0UILT ! 


VESSEL  KANE  AND  NUMBER 


!  !VTCC!  DtHENSIONS  lORAFTt 

{  NET  iCOOEUENGTHtSADTH!  ! 

- 1 AEGIS-!****!  AEG.  !  A  EG. ! LOAD-! 

1  COAST  !  TEA  (  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  GUARD  !  TON-  JPAGE!  OVER-! OVER-! ///// l  HORSE 

!  NUMBER  I  NASE  !  XV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HUH-  !  (VESSEL!  ! 

(  EST  (CARGO  HANDLING  !$  (OPERATING  1  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  iTCl  BASE  !  TEAR  ! 
//////// ! -POINT  !  LINE-1  (AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

PASS-  ! (LIGHT) J////////////////1TO !//////////!  OR  ! 
ENCERS  !  (FEET)!  LINE-2  lEE!  LINE-2  !*RE8UILT! 
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ENG* ! 

1VTCC! 

DIMENSIONS  tORAFT! 

ICAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

£  S  S  E  L  ! 

! 

BIST! 

OPERATOR 

NET  ICOOE (LENGTH! BRDTH! 

! 

I 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  IOPERATING  ! 

! 

!  COAST 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

1  AO ! 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TOM*  Image! 

OVER*! OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT)! ////////////////ITO !//////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

NAGE  1  TV  1 

ALL  ! 

ALL  1LI6HT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FFET>!  LINE-2 

!FE! 

UKE-I  l*M9UtlT! 

(29)  FLOWERS  TRANSPORTATION# 

! 

! 

!  INC. 

1  1 

1  1 

1  ! 

1 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED)! 

•  1 

• 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

RF  3356 

•568250 

102* 14 A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1686! 

1*. 6 ! NONE 

•MS 

GREENVILLE! 

1975  ! 

! 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

RF  3I6B 

1568251 

102* !*A*0 1 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1686! 

1 *»6!N0NE 

IMS 

GREENVILLE! 

1975  ! 

! 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

-  ! 

i 

! 

! 

1 

RF  3378 

!  568252 

1024UA401 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1686! 

14.6 1  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1075  ! 

! 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

.  t 

! 

! 

! 

! 

RF  3389 

!  568253 

1 02*1 *A*01 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1686! 

1 4.6IN0NE 

•MS 

GREENVILLE! 

1975  ! 

< 

1  1 

200.11 

35.1! 

1.0! 

■ 

-  1 

! 

! 

! 

! 

RF  3398 

! 56825* 

102* l *A*0! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1686! 

14.6! NONE 

•MS 

GREENVILLE! 

1975  ! 

! 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

RF  3428 

1577911 

917! *A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1686! 

1A.61N0NE 

IMS 

GREENVILLE! 

1976  ! 

I 

1  1 

200.0! 

3S.0! 

1.6! 

-  ! 

J 

! 

! 

! 

RF  4128 

15*3105 

971 1 AA*8! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1630! 

1 5 .2) NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1972  ! 

! 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

RF  *15B 

15*3108 

9711 AAA3! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1630! 

15.2 ! NONE 

•MS 

GREENVILLE! 

1972  ! 

i 

»  i 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

RF  *178 

f  543110 

971 1 (A*?! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1630! 

15 .2 ! NONE 

!  MS 

GREENVILLE! 

1973  ! 

! 

1  1 

200.1! 

3S.1! 

I.o! 

-  i 

i 

! 

! 

! 

RF  *316 

! 56*032 

696 ! 4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

16-2! 

16  .5 1  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1975  ! 

i 

!  1 

200.0! 

35.0! 

I.o! 

.  i 

l 

! 

I 

! 

RF  *328 

1564033 

696  14A41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1632! 

1 6.5 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1975  i 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

RF  *338 

156*03* 

69614A41! 

200.  (■“ 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1632! 

16.5 !  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1975  ! 

i 

1  1 

200.  a 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

! 

! 

RF  *3*8 

156*035 

696! AA41 1 

200.  i 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1632! 

•6.5! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1975  ! 

! 

1  ! 

200.  «! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

RF  *358 

1564036 

696 14AA1 1 

20C.  /. 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1632! 

16. 5! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1975  ! 

1 

!  1 

200. U! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

f.F  A36B 

156*037 

6  96 1  * A41  1 

200.U 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1632! 

1 6. 5 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1975  ! 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

j 

! 

! 

*F  *378 

156*038 

696! *A*1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1632! 

16.5! NONE 

•MS 

GREENVILLE! 

1975  ! 

1 

!  ! 

200.0* 

35.0! 

'.M 

-  ! 

i 

! 

! 

RF  *389 

156*039 

696UA41! 

2C0.0! 

35.0! 

'  J 

-  i 

1632! 

1 6. 5 i NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1975  ! 

l 

•  ! 

200.0! 

I  »*0! 

-  ! 

l 

! 

! 

RF  *398 

156*0*0 

696! AAAI ! 

20C.01 

35  0! 

9.0! 

*  i 

1632! 

16.5! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1975  ! 

! 

!  1 

200.01 

35.  t: 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

RF  4*0B 

!56*C*1 

6  #6! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

•  | 

1632! 

1 6 .5 (NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1975  ! 

! 

1  ! 

200.01 

35. 0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

RF  **10 

156*027 

696! AAAI  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1632! 

16.5! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1975  ! 

! 

(  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

RF  **28 

156*028 

696! 4A41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  | 

16321 

16.5! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1975  ! 

1 

!  t 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

I 

RF  **38 

156*029 

696 !4A41 ! 

700.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1632! 

1 6.5! NONE 

!  MS 

GREENVILLE! 

1975  ! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

RF  ***8 

156*030 

696UA41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1632! 

16.5 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1975  I 

! 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

RF  **59 

156*031 

6961AAA1! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1632! 

16.51NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1975  ! 

! 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

RF  *5*9 

1579020 

91 7! *A*8! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

16*5! 

1 6.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1977  ! 

| 

!  ! 

200.01 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

RF  *553 

1579021 

917IAA43J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

16*5! 

16.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1977  ! 

! 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.0! 

-  i 

! 

! 

! 

RF  *688 

1579837 

91714A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

16*5! 

16.0IN0NE 

IMS 

GREENVILLE! 

1977  f 

! 

t  ! 

200.0! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

I 

! 

RF  *670 

1579838 

9t7!*A*«! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

16*5! 

1 6.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1977  ! 

1 

i  ! 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ( 

! 

! 

I 

»F  478B 

1609922 

69614A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

16*3! 

15.2! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1979  ! 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

RF  *793 

16099*9 

696 ! 4A48 1 

200.0! 

35.C! 

9.0! 

-  ! 

16*3! 

15. 2JN0NE 

IMS 

GREENVILLE! 

1979  1 

I 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

RF  *819 

1609952 

69614A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

16*3! 

15.2! HONE 

IMS 

6REENVILLE! 

1979  ! 

! 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

I 

1 

! 

RF  A82B 

1609953 

696! 4A*8! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

16*3! 

15.21N0NE 

IMS 

GREENVILLE! 

1979  ! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

RF  *338 

160999* 

696! 4A481 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

16*3! 

15.2! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1979  ( 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

.  t 

! 

! 

! 

RF  *5*9 

1609995 

69614A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

16435 

15.2! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1979  ! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

RF  *85B 

1609996 

696 !4A46 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

16*3! 

15.2! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1979  ! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

RF  *860 

1609997 

69614A4B! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

16*3! 

15  .2 {NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1979  | 

! 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

I 

1 

RF  *878 

*609998 

696  1  *  A  *  S 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

16*3! 

1 5.2 INONE 

INS 

GREENVILLE! 

1979  ! 

! 

i  ! 

200.01 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

I 

RF  1*099 

1268*27 

71014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1615! 

lA.OlNONE 

IMS 

GREENVILLE! 

195*  1 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

1 

3S.0! 

! 

1.5! 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

(38)  FLYUM 

•$  BARGE  SERVICE/ 

1 

IlHC. 

(  ! 

1  ! 

l 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

FOX  RIVER 

1559*97 

134MA03! 

116.0! 

33.0! 

5.0! 

700! 

150! 

31.0!VINCH 

!AK 

HOMER  1 

*  1981  ! 

1 

!  ! 

116.0! 

33.0! 

*.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

NANUK 

128929* 

2511A03! 

51.9! 

H.1! 

4.0! 

330! 

30! 

25.0! 

!  AK 

HOMER  ! 

19**  ! 

I 

!  ! 

62.0! 

1  *  •  1 ! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

RAHA  LEE 

1559220 

2111A03I 

56.0! 

1  *•  1 ! 

4.0! 

330! 

30! 

25.0! 

!A< 

HOMER  I 

1965  ! 

1 

!  I 

56.0! 

14.1 ! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

TINA  LEA 

15*7*33 

2611  AOS! 

56.0! 

14.1! 

5.0! 

330! 

30! 

25.0! 

1  AK 

HOMER  ! 

19*3  ! 

! 

!  ! 

S6.01 

1 4.1! 

*.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

SAN  CARLOS 

150**95 

1513A36! 

*1.9! 

12.*! 

6.6! 

*88! 

-  ! 

25.0! 

!  AN 

HOMER  ! 

1966  ! 

1 

1 

!  ( 

!  ! 

*1.9! 

! 

12.*! 

! 

6.6! 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

(30)  FOLK= 

CONST.  CO. 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

£ 

I 

! 

! 

SYBLE  E 

1  — — 

I1C02! 

32.0! 

9.0! 

3.0! 

165! 

-  ! 

8.0 ! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1970  ! 

! 

!  ! 

32.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

ABERDEEN 

16639/5 

22I3A361 

*0.0! 

1  *  .0 ! 

5.0! 

600! 

-  ! 

16.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1982  ! 

1 

!  ! 

*0.01 

1  *  .  0 1 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

8R00KS  l. 

BROUN 

1550309 

34J3A36! 

*6.5! 

20.0! 

5.5! 

720! 

-  ! 

2*.0!NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1973  ! 

! 

!  1 

50.0! 

20.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

FISHER 

166397* 

813*361 

26.0! 

11.0! 

3.5! 

200! 

-  1 

10.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1982  ! 

! 

t  ! 

26.0! 

11.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

JENNIFER 

1612521 

913A35! 

3*.  5! 

15.0! 

3.5! 

*00! 

-  ! 

1 6. 0 ! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1979  ! 

1 

!  1 

3*.5! 

15.0! 

2.5! 

-  ! 

» 

! 

! 

! 

LOUISIANA 

VI 

1269562 

5713A35! 

57.9! 

19.9! 

7.0! 

670! 

-  ! 

26.01NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1955  ! 

l 

!  ! 

57.9! 

19.9! 

6.5! 

-  ! 

I 

! 

*  ! 

OB  1 

!  - - 

11014A43 ! 

100.0! 

30.0! 

5.01 

-  j 

3001 

6*0! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1 

1  ! 

100.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

I 

! 

! 

OB  2 

1  - - 

11014A43I 

100.0! 

30.0! 

5.0! 

—  I 

300! 

6. 0! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

100.0! 

! 

30.0! 

! 

! 

1.0! 

! 

! 

-  ! 
! 
! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

TAKE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENCR! 

IVTCCl 

DINENSXONt  1  DRAFT! 

I  CAPACITY! 

NICK-  ! 

I  V 

nmi 

•1ST! 

OPERATOR. 

NET  ICOICILEKCTHI  8RDTH1 

1 

! 

I 

EST  !  CARGO  MANKIND 

it  10PERATINC  ! 

[REIXS-1****! 

RES.  1 

.OAD-I 

ITC! 

BASE  1 

W  A  R  V  0  1 

1  COAST 

1  TER  1  SIEI//////1 /////! 

EC  ! 

1 //////// 1 

POINT  ! 

LXNE-1 

1  AO 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME -AND  NUNIER 

(  CUARD 

TON"  SPHSCi 

OVER-I OVER-1 

F////I 

HORSE! 

PASS-  ! 

[LXCHT>!///r 

////////// /IT •!//////////! 

OR 

t  NUHBER 

NA6E  1  XV  I 

ALL  1 

ALL  1LI4HT! 

POWER! 

ENCCRS  ! 

(FEET)! 

LINE- 2 

ICtl 

L1VI-J  1 

•REBUILT! 

1  1 

1  ! 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

I 

I 

(30)  FOLK  CONST. 

CO*. 

1  f 

t 

1 

! 

! 

t 

(CONTINUED] 

!  1 

! 

1 

! 

! 

! 

NO  IT 

j 

.  10 1 4A471 

100.0! 

26.0! 

4.4! 

-  j 

300! 

6.3!  NONE 

ITN 

HCrPHXS  1 

1944 

1  1 

100.01 

24.0! 

1.1! 

-  | 

I 

! 

NO  IS 

110I4A471 

100.01 

24.0! 

4.4! 

•  j 

300! 

6.3! NONE 

ITN  HCHPMXS  I 

1946 

!  1 

100.01 

26.0! 

1.1! 

-  | 

! 

! 

NO  19 

|  — 

13014A47! 

110.01 

24.0! 

6.4! 

-  i 

350! 

6.31K0NE 

ITN. 

NENPHXt 

1947 

i  i 

110.0! 

24.0! 

1.1! 

I 

| 

! 

NO  20 

!  - 

13014A471* 

110.0! 

24.0! 

6.4! 

-  i 

330! 

4.3 !  NONE 

ITN 

HENPNXS 

1947 

1  ! 

110.01 

24.0! 

1.1! 

-  | 

! 

| 

NO  21 

j  ------ 

13014A47! 

110.01 

24.0! 

6.4! 

-  ! 

330! 

1.3! NONE 

ITN 

HENPHXS 

1947 

t  t 

110.0! 

24.0! 

1.11 

-  ! 

( 

! 

NO  22 

j  — 

13014A471 

110.0! 

26.01 

6.4! 

-  i 

350! 

6.3 !  NONE 

ITN 

RENPHXS 

1947 

!  1 

110.01 

26.0! 

1.11 

-  ! 

_! 

! 

NO  220 

1  — 

30914A41! 

175.01 

26.0! 

8.5! 

-  ! 

650! 

13.91N0NE 

ITN 

HENPHXS 

1951 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.9! 

-  | 

! 

! 

NO  12 

j 

3515A70! 

52.0) 

21.0! 

4.0! 

-  j 

•*  ( 

5.01N0NE 

ITN 

HENPHXS 

1981 

1  1 

!  1 

52.0! 

1 

21.0! 

! 

1.0! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

(32)  FOUST  NARTXN  TOWNS,  INK. 

1  1 

1  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

HISS  KIN 

1 047397 

47! 3A361 

—  ! 

—  I 

8.1! 

900! 

•  t 

11.6! HONE 

!LA 

NEW 

1961 

1 

! 

!  ! 

!  1 

53.9! 

1 

22.0! 

! 

7.0! 

! 

”■  ! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

(32)  FORET,  HOUSTON 

! 

! 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SENOR  PICOU 

{633661 

8613A351 

—  1 

—  ! 

9.01 

900! 

-  j 

24.0120  TON  HOIST 

(LA 

HOUNA 

1980 

! 

i 

1  1 

1  1 

60.01 

1 

24.0! 

! 

9.01 

! 

*  ! 

( 

! 

! 

1 

(U>  fOMTICH  NARINE  CONTRACT 

! 

1  INS  CO. 

1  1 

1  ! 

! 

1 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

1 

! 

JON  TEE 

1273236 

4813A35! 

51.3! 

14.1! 

6.6! 

600! 

-  | 

31.0! NONE 

INS 

6ULFP0RT 

1957 

I 

1 

1  1 

1  1 

53.01 

1 

19.01 

! 

6.0! 

! 

*  ! 

! 

! 

! 

(03)  FORSTER*  RXCNARA  J>  NAR) 

i 

1  ME 

1  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

TOWINC 

! 

1  1 

1 

! 

1 

! 

! 

OCEAN  PRINCE 

1274661 

13413A36! 

94.7! 

27.1t 

12.0! 

1800! 

-  j 

46.0! NONE 

!  NY 

NEW  YORK 

1958 

! 

1  1 

100.3! 

28.01 

10.0! 

•  | 

| 

! 

PHILIP  T.  FEENEY 

{064229 

5013A36I 

75.6! 

17.5! 

8.2! 

600! 

**  ! 

15.0 ! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1892 

! 

!  1 

1  ! 

80.01 

! 

17.5! 

! 

! 

•  ! 

! 

! 

! 

! 

(13)  FORT  SUHTER 

TOURS,  INC. 

1 

J 

1  1 

!  ! 

1 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

CINERAL  BEAUREGARD 

1530867 

64  If  Cl  6 1 

70.6! 

26.9! 

4.01 

400! 

•  J 

36.01N0NE 

ISC 

CHARLESTON 

1971 

1 

1  ! 

75.0! 

27.0! 

3.5! 

300! 

I 

! 

HAJOR  ANDERSON 

{290549 

2111816! 

58.4! 

19.4! 

4.51 

360! 

•  ! 

32. 0! HONE 

ISC 

CHARLESTON 

1963 

I 

f  1 

64.9! 

20.0! 

4.5! 

191! 

! 

1 

SPIRIT  OF  CHARLESTON 

1693384 

66 11  All  1 

93.81 

30.0! 

5.0! 

470! 

-  ! 

42.01N0NE 

ISC 

CHARLESTON 

1985 

! 

1  1 

1  1 

102.0! 

I 

32.0! 

! 

5.0! 

455! 

I 

! 

! 

! 

(37)  FORT  VANCOUVER  FLTVOOO 

10. 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

NORHA 

!  - 

7I3LJ6! 

38.0! 

11.0! 

6.0! 

250! 

-  j 

9.0 !  NONE 

!WA 

VANCOUVER 

*  1950 

t 

!  1 

38.01 

11.0! 

6.0! 

-  | 

K 

! 

VAN-PLY 

j  - 

S13A36I 

26.0! 

8.5! 

3.5! 

165! 

-  I 

4.0t NONE 

(WA 

VANCOUVER 

1946 

! 

( 

1  ! 

1  1 

26.01 

1 

8.51 

! 

3.0! 

*  ! 

I 

! 

I 

! 

(36)  FOSS  HARITIHE  CONPANY 

! 

1  ! 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

ALASKA  HUSKY 

{506153 

304MA02! 

172.9! 

36.0! 

12.0! 

3400! 

5646! 

61 .51  NONE 

IAK 

ANCH0RA6C 

1966 

! 

i  i 

182.0! 

36.0! 

9.0! 

-  | 

! 

1 

ACHES  FOSS 

1529686 

12013A361 

112.21 

30.0! 

14.0! 

3000! 

-  ! 

45.0! NONE 

IWA 

SEATTLE 

*  1970 

t 

1  I 

120.0! 

30.1! 

14.0! 

-  ! 

i 

! 

ANDREW  rOSS 

1650273 

2031  3A  361 

107.0! 

38.0! 

17.51 

4000! 

-  ! 

48.01N0NE 

IWA 

BELLXNCHAN 

1982 

1 

1  3 

107.0! 

38.0! 

17.5! 

-  ! 

! 

» 

ARTHUR  FOSS 

1650275 

203 13A361 

107.0! 

36.0! 

17.5! 

4000! 

-  ! 

48 .0 !  NONE 

IWA 

•ELLIN6HAN 

1982 

! 

1  1 

107.0! 

36.0! 

17.5! 

-  f 

1 

t 

BARBARA  FOSS 

1573848 

13413A36! 

126.01 

34.0! 

14.6! 

4300! 

-  l 

64 . 0! NONE 

IWA 

SEATTLE 

1976 

! 

1  1 

126.0! 

34.0! 

14.6! 

-  ! 

! 

! 

BENJAMIN  FOSS 

1623866 

7213A36! 

73.3! 

26.3! 

10.0! 

1700! 

-  | 

40.0! NONE 

IWA 

SEATTLE 

1980 

| 

1  1 

77.2! 

26.3! 

10.0! 

-  ! 

! 

I 

GRYNN  FOSS 

1650274 

133 I3F36I 

96.0! 

36.0! 

17.0! 

3000! 

-  1 

38. 0! NONE 

!WA 

SEATTLE 

1983 

I 

1  1 

100.0! 

36.0! 

17.0! 

-  ! 

! 

I 

CAROL  FOSS 

1276766 

6713A36! 

84.8! 

24.3! 

10.0! 

1200! 

-  f 

28.61N0NE 

IWA 

SEATTLE 

1957 

! 

1  1 

92.0! 

24.6! 

10.0! 

-  ! 

! 

! 

CATHERINE  FOSS 

{507788 

81 1 3A36I 

73.5! 

25.0! 

12.0! 

1700! 

-  ! 

40.0! NONE 

!UA 

TACOHA 

1966 

1 

1  1 

80.0! 

25.0! 

12.0! 

-  ! 

{ 

| 

CLAUDIA  FOSS 

1513840 

661 3A36! 

73.5! 

23.0! 

8.0! 

1700! 

-  j 

38.0IN0NE 

IWA 

SEATTLE 

1968 

! 

!  1 

80.0! 

25.0! 

8.0! 

-  ! 

! 

! 

CRAIC  FOSS 

1507964 

148! 3A36S 

116.0! 

30.0! 

12.0! 

3900! 

-  ! 

45 .0! NONE 

!WA 

SEATTLE 

*  1967 

! 

!  1 

123.0! 

30.0! 

12.0! 

-  ! 

! 

! 

DANIEL  FOSS 

1  581354 

8513A341 

91.8! 

32.0! 

11.5! 

2200! 

-  1 

31 .4 !  NOHE 

!HX 

HONOLULU 

1977 

! 

!  ! 

98.1! 

32.0! 

11.5! 

-  ! 

! 

! 

DAVID  FOSS 

1508983 

72  J  3A  361 

73.3! 

26.3! 

10.0! 

1700! 

-  ! 

40.0! NONE 

IWA 

SEATTLE 

1980 

1 

*  1 

77.21 

26.3! 

10.0! 

-  ! 

! 

! 

DEAN  FOSS 

{624422 

65! 3A  36! 

66.7! 

24.0! 

10.0! 

1000! 

-  j 

3S.0IN0NE 

IWA 

SEATTLE 

1968 

! 

!  1 

72.0! 

24.0! 

10.0! 

-  1 

I 

! 

DEBORAH  FOSS 

1298723 

6613A36! 

66.7! 

24.0! 

10.0! 

1200! 

-  ! 

30.0! NONE 

IWA 

SEATTLE 

1945 

! 

1  1 

72.0! 

24.0! 

10.0! 

-  ! 

! 

I 

DONNA  FOSS 

1522088 

6513A36! 

66.7! 

24.0! 

**0.01 

1500! 

-  ! 

30.0 !  NONE 

IAK 

VALDEX 

1969 

1 

!  1 

72.0! 

24.0! 

10.0! 

-  I 

1 

! 

OOROINF  FOSS 

f£.7! 

24.0! 

10.0! 

1700} 

-  f 

30.0 ! NONE 

IWA 

SEATTLE 

1963 

1 

!  1 

72.0! 

24.0! 

10.01 

-  ! 

1 

1 

DREW  FOSS 

{379789 

13413A361 

118.7! 

34.0! 

9.0! 

30001 

-  | 

64. 0! NONE 

IWA 

SEATTLE 

1977 

1 

1  I 

126.0! 

34.0! 

9.0! 

-  ! 

! 

! 

DUNCAN  FOSS 

1525967 

6513A36! 

66.7! 

24.0! 

10.0! 

1500! 

-  | 

30.01NONE 

IWA 

SEATTLE 

1970 

{ 

1  1 

72.0! 

24.0! 

10.0! 

-  ! 

! 

! 

EDITH  FOSS 

1626222 

7213A36! 

73.3! 

26.3! 

10.0! 

1700! 

-  ! 

40. 0! NONE 

IWA 

SEATTLE 

I960 

! 

!  I 

77.2! 

26.3! 

10.0! 

-  ! 

! 

! 

CRACE  FOSS 

1512190 

1713A36! 

42.0! 

14.3! 

6.9! 

365! 

-  j 

20.O1N0NE 

IWA 

EVERETT 

1960 

1 

1  I 

45.0! 

15.0! 

6.9! 

-  j 

! 

! 

HENRY  FOSS 

1650272 

1331 3 A  36 1 

96.0! 

36.0! 

16.5! 

3000! 

-  t 

48.0! NONE 

IWA 

BELLXNCHAN 

1902 

! 

1  1 

100.0! 

36.0! 

16.5! 

-  | 

! 

1 

IVER  FOSS 

1584331 

8513A36! 

94.7! 

32.01 

11.5! 

2250! 

-  ! 

6S.01N0NE 

IWA 

SEATTLE 

1977 

1 

!  1 

90.0! 

32.0! 

11.5! 

-  1 

I 

! 

JEFFERY  FOSS 

1526844 

12013A361 

112.2! 

31.0! 

14.0! 

3000! 

-  ! 

64.0 !  NONE 

IWA 

SEATTLE 

1970 

1 

|  I 

120.0! 

31.0! 

14.0! 

-  I 

! 

1 

JENNY  FOSS 

1298317 

4613A361 

60.0! 

21.5! 

7.3! 

650! 

-  ! 

25 .0! NONE 

IWA 

PORT 

1965 

I 

I 

I 

1  t 

I  i 

1  1 

65.0! 

! 

! 

22.01 

! 

1 

7.3! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

CAHBLC 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGRl 

DISTI 

OPERATOR 

t  ! VTCC!  DIMENSIONS  (DRAFT! 

1  NET  !  CODE {LENGTH! BROTH!  ! 

(CAPACITY! 

!  I 

HIGH-  ! 
EST  t 

(VESSEL! 
CARGO  HANDLING- ! S! OPERATING  ! 

! 

! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

1  COAST 

l  GUARD 

1  NUMBER 

)  TER  !  SEE! #/•??* •/////!  ED  ! 

!  TON-  (PAGE!  OVER-! OVER"! ///// ! 

!  NACE  1  IV  !  ALL  !  ALL  !LIGHTi 

unnun  point  !  line-i  uoi  line-i  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !/////// /////*/// |TD!///7////// ! 
POWER!  ENGERS  (  (FEET)!  LINE-2  !EEf  LINE-2  ! 

left*?  s 
BUILT  ( 
OR  ! 

•  P.E9UILT! 

(36)  FOSS  MARITIME 

COMPANY  ! 

(CONTINUED)! 

I  1 

1  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

I 

! 

JOE  FOSS 

1507755 

1713A36! 

42.01 

14.3! 

6.9! 

365! 

-  | 

26. 0! NONE 

IWA  PORT 

1967 

1 

1  1 

45.0! 

15.01 

6.9! 

I 

-  1 

! 

!  ANGELES 

JUSTINE  FOSS 

1575361 

1 34 13A361 

126.01 

34.0! 

14.6! 

4300! 

64.0tN0NE 

!WA  SEATTLE 

1976 

I 

1  t 

126.0! 

34.01 

14.61 

! 

! 

! 

KELLY  FOSS 

1531270 

2313A361 

47.1! 

16.51 

7.91 

5651 

17.01  NONE 

!UA  SEATTLE 

1971 

1 

1  1 

47.1! 

16.51 

7.9! 

1 

-  j 

! 

! 

LELA  FOSS 

1502780 

1211*361 

37.3! 

13.51 

6.0! 

325! 

-  J 

22. 01  NONE 

!VA  8ELL1NCMAM 

1966 

! 

1  1 

40.0! 

13.5! 

6.01 

1 

( 

1 

LESLIE  FOSS 

1525754 

120J3A361 

112.2! 

31.01 

13.0! 

3000! 

64.0! NONE 

!VA  SEATTLE 

1970 

! 

1  1 

120.01 

31.0! 

13.0! 

! 

-  j 

! 

! 

MARTHA  FOSS 

! 516344 

6313*361 

74.11 

26.6! 

9.01 

1200! 

-  j 

38.0! NONE 

1 W A  SEATTLE 

1968 

1 

1  1 

80.0! 

27.0! 

9.0! 

1 

-  I 

! 

! 

MYRTLE  FOSS 

1504407 

5713*361 

65.41 

21.2! 

10.01 

765! 

*  i 

25.0! NONE 

!WA  PORT 

1966 

! 

1  1 

70.0! 

22.8! 

10.01 

! 

-  j 

! 

!  ANGELES 

ONER  FOSS 

1506094 

1 8 1 3A  361 

42.0! 

14.3! 

6.0! 

360! 

22.0! NONE 

!WA  TACOMA 

1966 

! 

1  1 

45.01 

14.3! 

6.01 

1 

! 

I 

PACIFIC  ESCORT 

1650274 

13313F36! 

93.61 

36.01 

17.01 

3000! 

37.01  TOW  WINCH 

! CA  LONG  BEACH 

1983 

t 

1  1 

100.61 

36.01 

17.0! 

! 

! 

i 

PEGGY  FOSS 

1521490 

1713*361 

42.0! 

14.3! 

5.0! 

360! 

-  i 

25.0!  NONE 

iVA  PORT 

1969 

! 

1  1 

45.0! 

14.3! 

5.01 

I 

1 

!  ANGELES 

PHILLIPS  FOSS 

1521494 

12013*361 

112.21 

30. C! 

14.01 

3000! 

64 .0 ( NONE 

1WA  SEATTLE 

1969 

! 

1  l 

120.01 

31.01 

14.0! 

1 

! 

1 

RICHARD  FOSS 

1508288 

10613*36! 

101.5! 

30.1! 

12.01 

3000! 

-  ! 

35.0! NONE 

IWA  BELLINGHAM 

1967 

t 

1  1 

110.0! 

30.51 

12.0! 

! 

! 

! 

SAM  FOSS 

1297272 

101 3A361 

37.5! 

13.5! 

6.01 

3251 

-  j 

22.01  NONE 

! WA  EVERETT 

*  1969 

J 

1  1 

40.0! 

14.01 

6.0! 

! 

1 

! 

SANDRA  FOSS 

1571854 

13513A36I 

106.2! 

34.0! 

15.81 

2900! 

-  ! 

45 . 0! NONE 

!WA  SEATTLE 

1976 

I 

1  ! 

111.5! 

34.0! 

15.6! 

1 

! 

! 

SEA  BELLE 

!  - 

513*361 

34.01 

10.5! 

4.2! 

220! 

1 0. 0 1  NONE 

! WA  EVERETT 

1954 

I 

1  ! 

34.0! 

10.5! 

4.2! 

I 

! 

! 

SHANNON  FOSS 

1275963 

67.3*361 

84.81 

24.31 

10.6! 

1200! 

-  j 

28.61  NONE 

!WA  TACONA 

1958 

| 

1  1 

90.01 

24.61 

10.61 

! 

I 

! 

SHELLEY  FOSS 

1527806 

10013*361 

84.4! 

30.01 

13.51 

2400! 

-  | 

32.0! NONE 

IWA  SEATTLE 

1970 

! 

1  1 

90.0! 

30.0! 

13.5! 

! 

-  I 

! 

! 

SIONEY  FOSS 

I578C98 

13413*361 

118.7! 

34.0! 

14.6! 

3000! 

52.01  NONE 

IWA  SEATTLE 

1976 

! 

1  ! 

126.0! 

34.0! 

14.6! 

! 

! 

! 

STACEY  FOSS 

! 571855 

13413A36! 

110.0! 

34.51 

14.6! 

2900! 

-  { 

45 .0  1  NONE 

!WA  BELLINGHAM 

1976 

! 

1  1 

111.5! 

34.5! 

14.6! 

I 

-  ! 

! 

! 

VEDELL  FOSS 

1649840 

13313A361 

96.0! 

36.0! 

17.01 

3000! 

36.0! NONE 

IWA  SEATTLE 

1982 

! 

1  1 

100.0! 

36.0! 

17.0! 

! 

! 

! 

WENDY  FOSS 

1571631 

7413436! 

113.5! 

34.0! 

13.0! 

3000! 

-  i 

50.01  NONE 

!HI  HONOLULU 

1976 

1 

1  1 

123.0! 

34.0! 

6.01 

! 

-  1 

! 

! 

foss  lie 

1280405 

1 665 I4A421 

319.4! 

44.0! 

5.0! 

-  !♦ 

21! 

12.0! RAILS 

IVA  SEATTLE 

*  1960 

! 

1  ! 

320.01 

44.0! 

2.51 

i 

-  | 

i 

I 

FOSS  151 

1615363 

30114A46! 

137.0! 

34.0! 

7.0! 

•  ! 

680! 

20.0  I  NONE 

IWA  SEATTLE 

1951 

1 

1  1 

137.0! 

34.0! 

2.0! 

1 

I 

! 

FOSS  152 

1507519 

64214*461 

150.0! 

46.0! 

9.5! 

-  | 

1400! 

19.5 1N0NE 

IWA  TACONA 

1967 

1 

1  1 

150.0! 

46.0! 

2.0! 

1 

-  1 

1 

! 

FOSS  153 

1507638 

64214*46! 

150.0! 

46.0! 

9.5! 

1400! 

1 9. 5 ! NONE 

IWA  TACOMA 

1967 

1 

1  1 

150.0! 

46.0! 

2.0! 

» 

! 

! 

FOSS  154 

1508194 

62914*461 

150.0! 

48.0! 

9.5! 

-  | 

1400! 

1 2.01  NONE 

IWA  TACOMA 

1967 

! 

1  1 

150.0! 

48.0! 

2.0! 

1 

-  | 

! 

! 

FOSS  155 

1508195 

62914A46! 

150.0! 

40.0! 

9.5! 

-  | 

1400! 

1 2. 0 ! NONE 

IWA  TACOMA 

1967 

! 

I  1 

150.0! 

48.01 

2.0! 

I 

! 

! 

FOSS  156 

1523560 

64614*461 

150.0! 

50.0! 

d.OI 

-  J 

16001 

27.0! NONE 

IWA  SEATTLE 

1969 

1 

1  1 

150.0! 

50.0! 

2.01 

1 

-  | 

) 

! 

FOSS  US 

1523561 

64614*46! 

150.0! 

50.0! 

8.01 

1600! 

27.01  NONE 

IWA  SEATTLE 

1969 

1 

1  1 

150.0! 

50.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

FOSS  174 

1278798 

80614A431 

170.2! 

44.0! 

10.01 

1700! 

21.01  NONE 

IWA  TACOMA 

1959 

! 

1  1 

170.21 

44.9! 

2.01 

1 

! 

I 

FOSS  175 

1278799 

80614*461 

170.2! 

44.0! 

10.01 

1700! 

21 .0! NONE 

(VA  SEATTLE 

1959 

1 

1  1 

170.2! 

44.91 

2.01 

I 

! 

1 

FOSS  176 

I2S8083 

7881 4A46I 

169.6! 

44.0! 

11.61 

1700! 

21.0IN0NE 

IWA  SEATTLE 

1929 

l 

1  1 

170.0! 

44.0! 

2.01 

! 

! 

I 

FOSS  177 

1174684 

72614A46! 

175.01 

45.0! 

8.01 

-  1 

1200! 

15.51  NONE 

IWA  SEATTLE 

1935 

1 

1  1 

175.01 

45.0! 

3.01 

! 

! 

| 

FOSS  180 

1298614 

94614A46I 

178.01 

50.0! 

11.6! 

-  | 

22001 

12.0! NONE 

IWA  SEATTLE 

1965 

1 

■  i 

178.0! 

50.0! 

2.0! 

i 

! 

t 

FOSS  161 

1298790 

94614*46! 

178.0! 

50.0! 

11.6! 

-  | 

2200! 

1c.«0!  NONE 

IWA  SEATTLE 

1965 

1 

!  1 

170.0! 

30.0! 

2.01 

! 

-  ! 

! 

» 

FOSS  162 

1502777 

946I4A46! 

178.0! 

50.0! 

11.6! 

2200! 

12 .0 (NONE 

IWA  SEATTLE 

1966 

! 

1  1 

178.0! 

50.0! 

2.01 

! 

I 

I 

FOSS  183 

1502778 

94614*46! 

178.0! 

50.0! 

11.61 

2200! 

12.0  l  NONE 

IWA  SEATTLE 

1966 

1 

1  1 

178.0! 

50.01 

2.0! 

I 

! 

! 

FOSS  184 

1508544 

94614*46! 

178.0! 

50.0! 

11.6! 

-  1 

2200! 

21 • 0 1  NONE 

IWA  SEATTLE 

1967 

1 

1  ! 

170.0! 

50.01 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

FOSS  186 

1506641 

841 1 4*461 

196.0! 

45.0! 

11.0! 

-  ( 

18001 

27.01  NONE 

!WA  SEATTLE 

1971 

! 

1  1 

196.0! 

45.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

FOSS  191 

1174684 

726I4A43! 

175.0! 

45.0! 

8.0! 

-  ! 

1300! 

20.0! NONE 

IWA  SEATTLE 

1940 

! 

1  1 

175.0! 

45.0! 

3.0! 

! 

1 

i 

FOSS  192 

1284671 

318UA431 

130.0! 

35.0! 

6.6! 

-  ! 

650! 

12.0! NONE 

!CA  LONG  BEACH 

1944 

1 

1  1 

130.0! 

35.0! 

2.0! 

t 

-  ! 

! 

! 

FOSS  193 

1284622 

31814*46! 

125.0! 

34.0! 

9.0! 

650! 

12.0! NONE 

!VA  SEATTLE 

1942 

1 

!  1 

125.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

FOSS  194 

1281459 

31814A43I 

124.61 

34.2! 

8.61 

-  ! 

650! 

12.0 1  NONE 

IWA  TACOMA 

1944 

1 

1  I 

130.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  | 

I 

! 

FOSS  195 

1265682 

33914A43! 

137.0! 

34.2! 

3.6! 

700! 

9.0 1  NONE 

!WA  EVERETT 

1948 

1 

1  1 

138.0! 

35.01 

2.0! 

! 

1 

! 

FOSS  197 

1527150 

99114*43! 

196.0! 

50.0! 

11.3! 

2500! 

16.01N0NE 

!WA  SEATTLE 

1970 

1 

1  ! 

196.0! 

50.0! 

1.01 

I 

! 

! 

FOSS  230 

1505025 

55714A46! 

150.0! 

44.0! 

9.01 

-  ! 

35001 

21 .01  NONE 

IWA  SEATTLE 

1966 

I 

1  i 

150.01 

44.0! 

2.0! 

I 

-  | 

1 

1 

FOSS  231 

1506960 

55714A461 

150.0! 

44.0! 

9.0! 

-  I 

35001 

21.0! NONE 

IWA  TACOMA 

1967 

I 

1  1 

150.0! 

44.01 

2.0! 

I 

-  ! 

1 

t 

FOSS  245 

1594813 

1775 14A43! 

230.0! 

60.0! 

12.01 

3650! 

25.01  NONE 

IVA  SEATTLE 

1970 

1 

1  1 

230.0! 

60.0! 

3.01 

1 

! 

1 

FOSS  246 

1601253 

177514A43! 

230.0! 

60.0! 

12.0! 

-  | 

3650! 

25,0  1  NONE 

!WA  SEATTLE 

1978 

I 

1  ! 

230.0! 

60.0! 

3.0! 

! 

-  | 

! 

i. 

FOSS  250 

1253854 

1 28814*42 1 

260.4! 

46.1! 

12.0! 

-  !♦ 

20! 

32.0!  NONE 

f WA  SEATTLE 

*  1953 

1 

1  1 

265.01 

50.0! 

6.0! 

! 

-  | 

! 

i 

FOSS  274 

! 5699^6 

18691 JA421 

1  1 

272.4! 

274.0! 

68.0! 

66.01 

12.0! 

2.5! 

-  !♦ 

I 

19! 

24. 01  NONE 

1 

IWA  SEATTLE 

I 

1975 

FOSS  290 

1502729 

1341  U43! 

210.0! 

54.0! 

15.01 

3100! 

60.01  NONE 

IVA  SEATTLE 

1966 

I 

1  1 

210.0! 

54.01 

2.0! 

I 

! 

1 

FOSS  291 

1503696 

1341 H  435 

210,0! 

54.01 

12.0! 

-  | 

2600! 

47.01  NONE 

IWA  SEATTLE 

1966 

( 

1  1 

21(i.O! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

I 

FOSS  343 

1562810 

386314*  ol 

34',. 0! 

76.0! 

13.61 

7600! 

22.01  NONE 

IWA  SEATTLE 

1975 

1 

I 

1  I 

!  S 

343.0! 

1 

76.0! 

1 

2.0! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

1  1 
1  1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

!♦ 

1 

RAILROIAD 

1 

CARS! 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


I  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  i  GUARD 
1  NUMBER 


IVTCC!  DIMENSIONS  {DRAFT! 

NET  {CODE ! LENGTH! BN DT HI  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  REG.! LOAD-! 

TER  t  SEE ! //////! /////!  ED  ! 

TON-  ! PACE!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE 
NA6E  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LIGHT !  POVER 


(36)  FOSS  MARITIME  COMPANT 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

w 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED!!  ! 

!  ! 

1 

! 

I 

! 

( 

! 

ross  256*3 

1 594388 

2986! *A*3! 

286.0! 

76.0! 

1  *.  3 1 

- 

7000! 

22.0! NONE 

(CA 

SAN  DIEGO 

1977 

1 

!  ! 

286.0! 

76.0! 

3.5! 

I 

! 

FOSS  185-el 

muss 

978! *A*6! 

185.01 

50.01 

9.3! 

- 

1*00! 

27.0IN0NC 

!VA 

SEATTLE 

1979 

! 

1  ! 

185.0! 

50.0! 

2.3! 

! 

! 

FOSS  135-C2 

1615331 

975!*A*6! 

185.0! 

50.0! 

9.3! 

- 

1*00! 

27. 0 1  NONE 

!VA 

SEATTLE 

1979 

i 

!  ! 

185.0! 

50.0! 

2.3! 

-  ! 

! 

! 

FOSS  165-C3 

! 617353 

9781 *A*6! 

178.0! 

50.0! 

9.3! 

- 

1*001 

27.0 1  NONE 

(VA 

SEATTLE 

1979 

1 

(  1 

185.0! 

50.0! 

2.01 

-  ( 

! 

! 

FOSS  185-CA 

1619722 

976 !*A*6! 

178.0! 

50.0! 

9.3! 

- 

1*00! 

27.0!  NONE 

1VA 

SEATTLE 

1979 

! 

1  ! 

18S.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

! 

PUS  379 

!  507642 

9*7 ! *  A*  3 ! 

178.0! 

50.0! 

9.7! 

- 

1 600 1 

12.01N0NE 

!VA 

SEATTLE 

1967 

! 

!  1 

173.0! 

50.0! 

3.0! 

! 

! 

PT AS  256-1 

1578665 

2986! *A*3 l 

286.0! 

76. C! 

15.0! 

- 

70C01 

2^.0! NONE 

!VA 

SEATTLE 

1977 

| 

1  ! 

286.01 

76.0! 

3.5! 

-  I 

! 

I 

PUS  256-3 

1581379 

2986 1* A*3  1 

286.01 

76.0! 

15.0! 

- 

7000! 

22. 0! NONE 

!VA 

SEATTLE 

1977 

! 

!  1 

286.0! 

76.0! 

3.5! 

! 

! 

VANLINER  230 

15202*9 

22*7 !*A50 ! 

279.8! 

60.2! 

13.3! 

- 

5000! 

21.1  JNONE 

!  V* 

SEATTLE 

1969 

! 

•  1 

279.8! 

60.2! 

2.8! 

-  J 

! 

! 

FOSS  110 

! 277984 

60815A70! 

110.01 

34.01 

9.0! 

- 

700! 

12.0! NONE 

!VA 

TACOMA 

1960 

J 

1  1 

110.0! 

34.0! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

50SS  199 

1279630 

96215A711 

197.6! 

*0.1! 

11.2! 

- 

1800! 

36. 8! NONE 

IV* 

SEATTLE 

1959 

! 

1  t 

"7.6! 

*0.1! 

2.5! 

-  | 

! 

1 

FOSS  208 

191925* 

109215A71! 

! 

-  1 

12.5! 

- 

2700! 

-  i 

i 

1987 

1 

!  1 

208.0! 

50.0! 

2.0! 

-  | 

j 

! 

FOSS  252 

1  51  6522 

2189S5A70! 

312.0! 

S6.0! 

12.0! 

- 

517*! 

*0.0! PUMPS 

!VA 

SEATTLE 

1968 

! 

!  ! 

312.0! 

56.0! 

2.0! 

! 

! 

FOSS  255 

1525830 

265*1 5  A  70 1 

250.0! 

76.0! 

16.2! 

- 

57*0! 

36.6! PUMPS 

!AK 

ANCHORAGE 

1970 

! 

i  1 

250.0! 

76.0! 

16.2! 

! 

! 

FOSS  256 

‘525881 

2637 1 5 A  70! 

250.0! 

76.0! 

13.*! 

- 

6000! 

22.01  PUMPS 

!  AK 

ANCHORAGE 

1970 

l 

1  1 

250.0! 

76.0! 

3.5! 

-  1 

J 

1 

FOSS  286-2 

! 5892*6 

298615A70! 

286.0! 

76.0! 

1  *  .  5 ! 

- 

7000! 

57.0! PUMPS 

IV* 

SEATTLE 

1977 

! 

1  1 

286.0! 

76.0! 

3.5! 

-  { 

! 

! 

FOSS  185-PI 

1613667 

9671 5*70! 

185.0! 

50.0! 

11.0! 

- 

1615! 

33 .0  1  PUMPS 

IV* 

SEATTLE 

1979 

! 

!  1 

185.0! 

50.0! 

2.*! 

-  j 

! 

! 

FOSS  185-P2 

1623*38 

97815*70! 

175.0! 

50.0! 

11.6! 

- 

181  si 

33.01PUNPS 

!  V  A 

CATTLE 

1980 

! 

!  1 

178.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

FOSS  185-P3 

! 6222*1 

987! 5*70! 

185.0! 

50.0! 

11.6! 

- 

987! 

33.0! PUMPS 

1VA 

SEATTLE 

1960 

! 

1  1 

185.0! 

50.C! 

2.0! 

-  I 

! 

FOSS  2A3-P1 

1625262 

206015*70! 

2*8.0! 

56.0! 

15.0! 

- 

*767! 

*0.0! PUMPS 

!  Ak 

ANCHORAGE 

1980 

! 

1  1 

2*8.0! 

56.0! 

3.0! 

! 

1 

FOSS  2*3-P2 

1630656 

206015A71 1 

2*8.0! 

56.0! 

15.0! 

- 

*767! 

*0.0! PUMPS 

!VA 

SEATTLE 

1960 

1 

1  1 

2*8.0! 

56.0! 

3.0! 

! 

! 

FOSS  TONGASS 

1515337 

7**15*70! 

175.0! 

*0.0! 

12.0! 

- 

1897! 

29.0IPUMPS 

I  ak 

KETCHIKAN 

1968 

1 

1  ! 

175.0! 

*0.0! 

2.0! 

! 

I 

1960 

SEA  76 

1519398 

83015A7C! 

180.0! 

*2.0! 

10.7! 

- 

630! 

29.0! PUMPS 

1AK 

KETCHIKAN 

! 

!  1 

180.0! 

*2.0! 

3.0! 

! 

! 

1987 

TESOAO  ENERGIZER 

j  - — 

2*9515*71! 

! 

-  ! 

15.0! 

- 

-  j 

-  1 

! 

1 

l 

1  1 

1  1 

3*0.0! 

! 

90.0! 

1 

3.0! 

i 

! 

! 

( 

! 

(01)  FOURNIER/  ARTHUR 

1 

1 

1  1 

!  1 

t 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

0/8/A  PENOBSCOT 

8  AY 

TOWING 

1  .* 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

1953 

BRIAN  F 

1265021 

1551  3*36! 

1 0*. 2! 

26.1! 

12.8! 

1 80C 

38.5 ! NONE 

IMA 

BOSTON 

1 

!  1 

10*. 2! 

26.1! 

8.0! 

! 

! 

BRONX 

1211187 

19613*36! 

111.8! 

27.6! 

1*,*! 

1750 

-  | 

*7.71  NONE 

!NA 

BOSTON 

1913 

! 

1  1 

115.0! 

27.6! 

12.5! 

12! 

! 

! 

DOUGLAS  F 

! 265390 

15913A361 

10*. 2! 

26.1! 

8.0! 

1 80C 

-  » 

38.5! NONE 

IMA 

BOSTON 

1053 

1 

1  I 

10*. 2! 

26.1! 

8.0! 

! 

! 

MARIE  CASHO 

1259281 

16313*361 

100.0! 

27.*! 

9  4.0  J 

180C 

55.0  1  NONE 

IMA 

BOSTON 

*  1985 

! 

!  1 

100.0! 

27.*! 

U.O! 

-  ! 

! 

! 

PATRICK  MCALLISTER 

12659*2 

1*613*361 

9*. 8! 

27.0! 

14.0! 

120C 

35.01N0KE 

IMA 

BOSTON 

1953 

! 

1 

1  1 

1  1 

9*. 8! 

! 

27.0! 

i 

U.O! 

1 

i 

! 

j 

! 

! 

(32)  FRANCIS  DRILLING 

1 

FLUIDS/!  INC. 

1  1 

i  i 

! 

j 

j 

j 

i 

j 

i 

! 

i 

1 

! 

! 

FDF  1 

1611728 

19515*221 

—  1 

—  ! 

6.6! 

- 

2601 

9 .8! DIESEL 

PUMP 

!  L  A 

NEV 

1979 

1 

;  i 

1 20.1  i 

30.1  i 

2.0! 

-  J 

i 

! 

ORLEANS 

FDF  2 

1688857 

*1215*71 i 

—  ! 

—  ; 

9.0! 

- 

*12! 

12.oioi£$EL 

PUMP 

!LA 

CROWLEY 

1985 

j 

1  1 

1*0.6! 

*0.5! 

2.0! 

-  ! 

i 

i 

09  69 * 

i 52230* 

55915*221 

! 

—  ! 

8.6! 

- 

520! 

12. O'DIESEL 

PUMP 

•LA 

NEW 

1969 

1 

1  ! 

1*0.1! 

39.5! 

2.01 

.  i 

i 

! 

ORLEANS 

(01 > -FRANCOEUR/  R.  A./  INC.  ! 


(32)  -FRANICEVICH/  JOSEPH 

0/9/ A  8A3Y  JOE*  INC. 
DCTTIE  JOE 


(32)  FRANK  JR./  INC. 
FRANK  JR 


(32)  FRAIIER/  ELDON 
IRENE  FRAZIER 

JANICE  FRAZIER 


MADONNA  DAN-EL 


CSPACITV!  HIGH-  }  (VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  10PERATING 
CARGO  !  FIXED  t  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////!TD ! ////////// 
ENGER5  I  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ) 
•REBUILT! 


83I3A36! 

--  ! 

--  ! 

7.0! 

1200! 

-  ! 

30.0! NONE 

! 

! 

1980 

!  ! 

26. 5i 

26. oi 

5.0! 

! 

-  i 

i 

j 

j 

45014A46! 

150.0! 

35.0! 

7.0! 

-  | 

9ooi 

20.0 ! NONE 

i 

i 

1972 

!  1 

150.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

i 

i 

*50! *A*6! 

15C.0! 

35.  C! 

7.0! 

-  J 

90oi 

20.0! NONE 

i 

j 

1972 

!  ! 

150.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

J 

i 

i 

1972 

*50! **461 

150.0! 

35.0! 

7.0! 

-  5 

900! 

20.01N0NE 

! 

i 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

150.0! 

; 

j 

35.0! 

i 

i 

1.5! 

i 

{ 

! 

! 

! 

-  i 

j 

i 

! 

! 

« 

1 

1 

! 

i 

! 

i 

!  ! 

!  ! 

59! 3*361 

j 

i 

.  j 

i 

i 

-  j 

j 

j 

7,oi 

! 

! 

800! 

! 

! 

20! 

i 

! 

!  NONE 

! 

! 

SL* 

BURAS 

i 

i 

( 

1982 

!  ! 

60.  oi 

24.0! 

5.0! 

! 

-  i 

j 

! 

! 

56! 3436! 

5 

.  i 

8.0! 

800! 

-  i 

-  'NONE 

t  L  A 

BUR  AS 

1 

1961 

!  1 

t  i 

i  i 

56.0! 

i 

■ 

22.0! 

i 

i 

2.0! 

i 

! 

» 

-  I 

1 

! 

■ 

! 

J 

i 

! 

J 

I 

!  1 

!  ! 

15! 3A  35  S 

s 

l 

33.0! 

i 

15.0! 

! 

*.2! 

! 

300! 

i 

*0! 

! 

22.0! NONE 

i 

i 

i  L  A 

MORGAN 

! 

t 

1971 

1  ! 

!  ! 

i  i 

39.0! 

! 

■ 

15.0! 

i 

i 

3.3! 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

CITY 

1 

1 

( 

!  1 
72! 3*36! 

1 

l 

56.0! 

! 

22.0! 

I 

! 

8.6! 

! 

800! 

! 

-  ! 

i 

S3. 0! NONE 

i 

! 

ILA 

CUT  OFF 

I 

! 

1980 

I  ! 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

1979 

6513A36! 

55.5! 

22.0! 

8.6! 

800! 

-  ( 

50.01  NONE 

ILA 

CUT  OFF 

1 

!  ! 

60.0! 

22.1! 

6.01 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

6813*36! 

60.0! 

20.0! 

8.5! 

800! 

-  t 

50.0 ! NONE 

ILA 

CUT  OFF 

! 

1973 

!  ! 

60.0! 

20.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

67! 3*  36! 

58.9! 

22.0! 

6.6! 

300! 

-  I 

48.0! NONE 

!la 

CUT  OFF 

i 

1977 

!  ! 

58.9! 

22.0! 

6.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

i 

1977 

53! 3*361 

52.2! 

22.0! 

8.2! 

800! 

-  I 

3*. 01  NONE 

!LA 

CUT  OFF 

! 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

55.0! 

j 

i 

22.0! 

« 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

1 

* 

! 

« 

! 

! 

! 

! 

1 

l 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(32)  FRCDENAN  SHIPYARD 
COMET 


MIDSTREAM  FUELER  11 
MlOSTREAM  FUELER  12 


(32)  FREEPORT  MCHORAN 
E.  V.  LUTZ 


(32)  FREEPORT  SULPHUR  COMPANY 


L* 

A.  THERIOT 

! S0S538 

13  713  A3  6 1 

75.7! 

28.0! 

a.  8! 

1100! 

-  ! 

38.0! HONE 

!LA 

PORT 

1966 

!  ! 

71.0! 

25.0! 

6.5! 

-  1 

1 

! 

SULPHU' 

L* 

J.  BROUSSARD 

1633597 

7913A36! 

60.0! 

24.0! 

6.6! 

940! 

-  1 

36. 0! HONE 

!LA 

PORT 

1980 

! 

!  ! 

60.0! 

24.0! 

5.6! 

-  ! 

! 

! 

SULPHUR 

112 

}  - 

19614A48! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  j 

40C! 

22 .0 ! NONE 

!  LA 

GARDEN 

*  1956 

!  1 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

-  I 

! 

! 

ISLAND 

113 

1°M  4A4S! 

110.0! 

30.  C! 

5.0! 

-  ! 

400! 

7 .0! NONE 

HA 

GARDEN 

1950 

1  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

I 

! 

ISLAND 

117 

19614A43! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

-  j 

400! 

7.0 1  NONE 

!L  A 

GARDEN 

1952 

! 

(  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

| 

ISLAND 

118 

196I4A481 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

-  i 

400! 

7.0! NONE 

1  LA 

GARDEN 

1952 

! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND 

119 

!  - 

19614A4B! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

-  i 

360! 

7.0 !  NONE 

!LA 

GARDEN 

1952 

i 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

ISLANO 

120 

,  - 

19614*48! 

110.0! 

30.0! 

6.01 

-  i 

360! 

7.0! NONE 

!  L  A 

GARDEN 

1952 

1 

1  ! 

11C.0! 

30.0) 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND 

1  24 

1  - 

19614A48! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

-  j 

370! 

7. 0 ! NONE 

(LA 

GARDEN 

1952 

! 

!  * 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND 

127 

20014*48! 

1  !0.0! 

30.0! 

5.6! 

-  j 

43! 

14.01  NONE 

!  LA 

PORT 

1953 

! 

!  ! 

110.0! 

30.01 

1.31 

-  ! 

! 

! 

SULPHUR 

19 

(008383 

459! 5 A  71 ! 

225.0! 

39.6! 

6.3! 

-  j 

.120! 

20.5 (SULPHUR 

>UHP/ 

!LA 

PORT 

1954 

!  ! 

225.0! 

39.6! 

2.0! 

-  ( 

JELECTRIC 

* 

SULPHUR 

20 

1295078 

1 948 ! 5 A71 I 

315.0! 

52.0! 

9.0! 

-  j 

3360! 

21 .5  !  SULPHUR 

PUMP/ 

ILA 

PORT 

1964 

! 

!  ! 

315.0! 

52.01 

2.0! 

-  ! 

(ELECTRIC 

! 

SULPHUR 

FS 

22 

1501531 

194815A71! 

315.0! 

52.0! 

9.0! 

-  | 

3360! 

20.51SULPHUR 

PUMP/ 

ILA 

PORT 

1«65 

! 

i  i 

315.0! 

52.V! 

2.0! 

-  ! 

(ELECTRIC 

! 

SULPHUR 

FS 

23 

1502691 

1948(5*71! 

315.0! 

52. Oi 

9.0! 

-  i 

■3360! 

20.5! SULPHUR 

PUMP/ 

1  LA 

PORT 

1966 

! 

!  I 

315.0! 

52.0! 

2.0! 

-  ! 

1ELECTRXC 

! 

SULPHUR 

FS 

24 

1502294 

1948I5A71! 

315.0! 

52.0! 

9.0! 

-  | 

3360! 

21.5!  SULPHUR 

PUMP/ 

ILA 

PORT 

1965 

! 

!  1 

315.0! 

52.01 

2.0! 

-  ! 

! ELECTRIC 

! 

SULPHUR 

FS 

25 

1283894 

1  8831  5*71  ! 

295.01 

52.0! 

10.6! 

-  j 

3765! 

24.5! SULPHUR 

PUMP/ 

ILA 

PORT 

I960 

1 

I  ! 

295.0! 

52. G! 

2.0! 

-  i 

MIECTIIC 

! 

SULPHUR 

FS 

26 

1290316 

376! 5A71 ! 

240.0! 

45.0! 

9.0! 

-  i 

1000! 

24.5 ! SULPHUR 

PUMP/ 

!(.A  PORT 

1955 

! 

!  1 

240.0! 

45.0! 

2.0! 

-  ! 

!  ELECTRIC 

! 

SULPHUR 

tVTCC! 
NET  i CODE 
RESIS-I**** 
TER  !  SEE 
TON-  IPA6E 
NACE  !  IV  : 


!  ! 

!  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 
19I3A36! 

! 

42.7! 

18.1! 

1 

5.6!  600 

!  ! 

( 

37.0! NONE 

! 

! 

!  ! 

42.7! 

18.1! 

4.0! 

1  -  ! 

! 

I 

3213*36! 

40.5! 

13.0! 

6.8!  40C 

31.0! NONE 

! 

J  ! 

40. 5! 

18.0! 

5.0! 

! 

! 

110(4*43! 

1 2C.0I 

2S.0! 

5.0!  - 

!  450! 

12.0! NONE 

1 

\  ! 

120.01 

28.0! 

2.0! 

! 

! 

562*5*70! 

158.4! 

40.1! 

8.5!  - 

1  957! 

14.0! DIESEL 

PUMP 

! 

!  ! 

158.4! 

40.1! 

2.0! 

1 

! 

5621 5*70! 

158.41 

40.1! 

8.5!  - 

!  957! 

14.0IDIESEL 

PUMP 

! 

!  ! 

!  ! 

160.0! 

! 

40.1! 

! 

2.0! 

! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

1*  ! 
233MA02! 

! 

155.0! 

! 

38.0! 

! 

11.2!  1860 

!  ! 

!  596! 

! 

60.0 ! NONE 

! 

ILA 

!  ! 

166.0! 

38.0! 

8.0! 

!  -  ! 

! 

! 

DIMENSIONS  ? DRAFT! 
LENGTH!/)POT‘J|  l 
REG*  1  REG* ! LOAD-! 
//////!/////!  ED  ! 

OVEP-! OVER-! /////!  HORSE 
ALL  !  ALL  {LIGHT!  POWER 


(21)  FREEPORT  TERMINALS/  INC 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

r 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

( 

! 

MAYFLOWER 

!  - 

5 !  3*36! 

40.0! 

16.0! 

2.0! 

165! 

-  | 

15.01  NONE 

!PA 

FREEPORT  ! 

1980 

! 

!  ! 

40.0! 

16.0! 

1.2! 

I 

-  j 

! 

! 

RALPH  A.  NICHOLAS 

! 275667 

2  7 1 3  A  3  6 ! 

45.3! 

13.1! 

5.9! 

420! 

-  i 

17.0! NONE 

!PA 

FREEPORT  ! 

1958 

1 

! 

I  1 

!  1 

45.3! 

! 

15.1! 

! 

4.0! 

i 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

(31)  FREES  CONSTRUCTION  CO./ 

I 

t  INC. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

FC  CO  1 

j  - 

12514*43! 

120.0! 

30.0! 

5.5! 

-  | 

500! 

9.8! SPUD  WELLS 

ILA 

FRANKLIN  ! 

1982 

I 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.2! 

I 

! 

! 

! 

OR  796 

! SOI  384 

413I4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ( 

1000! 

12.0 !  NONE 

ILA 

FRANKLIN  ! 

1954 

! 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

! 

26.0! 

! 

1.51 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

(36)  FREMONT  BOAT  COMPANY/  IN!C. 

!  ! 

!  1 

! 

J 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

A  1 

! 23COOO 

9! 3836! 

37.6! 

12.0! 

4.01 

113! 

-  ! 

1 O.OINONE 

IWA 

SEATTLE  l 

1930 

! 

t  ! 

42.01 

13.0! 

4.0! 

I 

-  j 

! 

! 

! 

SKILLFUL 

!  - 

3! 3636! 

23.0! 

9.0! 

5.0! 

225! 

12.0! NONE 

!WA 

SEATTLE  1 

1955 

! 

!  ! 

23.0! 

9.0! 

5.0! 

! 

( 

! 

! 

SOVEREIGN 

! 241991 

1613036! 

59.21 

18.3! 

6.0! 

660! 

48.0! NONE 

!VA 

SEATTLE  I 

*  1965 

1 

!  ! 

66.0! 

21.0! 

6.0! 

! 

! 

! 

1 

STANDFAST 

1256601 

1313*36! 

41.0! 

13.0! 

6.0! 

250! 

-  j 

28 .Ot  NONE 

!  WA 

SEATTLE  I 

1943 

! 

! 

!  ! 

!  1 

45.0! 

! 

13.0! 

! 

5. 01 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(01)  FRENCHMANS  BAY  BOATING 

t 

CIO. 

i  ! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

ACADIAN 

1525499 

4611*16! 

60. St 

20.0! 

5.0! 

360! 

67! 

23.01  NONE 

!M£ 

BAR  HARBOR! 

1970 

! 

1  ! 

64.1! 

20.0! 

4.6! 

! 

207! 

! 

! 

! 

DOLPHIN 

! 503217 

1211016! 

47.0! 

15.61 

5.0! 

325! 

22! 

1 5 .0 ! NONE 

!HE 

BAR  HARBOR  I 

1966 

l 

!  I 

50,0! 

16.0! 

4.5! 

! 

47! 

! 

! 

! 

FRENCHMANS  BAY 

! 249960 

2311816! 

52.7! 

14.4! 

5.0! 

216! 

321 

25 .0! NONE 

!NE 

BAR  HARBOR! 

1946 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

55.0! 

! 

16.0! 

! 

4.5! 

! 

! 

! 

115! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(31)  FREY/  Hi.  HENRY  6ERALD 
RF  462B 

! 

1 

1387201 

!  ! 

!  ! 

917I4A48! 

! 

! 

200.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

9.0! 

! 

! 

! 

! 

1645! 

! 

! 

16.0! NONE 

I 

! 

1 

1 

! 

! 

1977 

1 

! 

!  ! 

!  1 

200.0! 

! 

35.0! 

1.0! 

! 

! 

I 

I 

1 

t 

! 

1 

I 

i 

(16)  *UCL  SERVICE/  INC. 

PIC 

! 

! 

1 589995 

!  ! 

!  ! 

7413A36! 

i 

! 

56.4! 

i 

i 

22.0! 

j 

i 

7.0! 

! 

! 

850! 

! 

1 

! 

! 

41.0 1  NONE 

! 

! 

IMS 

! 

! 

PASCAGOULA! 

1978 

! 

1  ! 

60.0! 

22.0! 

6.0* 

! 

-  j 

! 

! 

1 

PINE 

1609664 

4813A35! 

50.8! 

22.0! 

7.0! 

sor 

40.0 ! NONE 

IMS 

PASCAGOULA! 

1979 

! 

!  ! 

56.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

7 ALL IE  D. 

(546436 

26 1 3  A  35 ! 

39.8! 

' 39.8! 

18.01 

6.0! 

3  JO! 

-  1 

40. 0 ! NONE 

{MS 

PASCAGOULA! 

1973 

! 

!  ! 

18.0! 

5.6! 

! 

-  1 

! 

! 

1 

'5  30 

1585644 

710IS*  71 ! 

195.0! 

40.0! 

10.0! 

1500! 

21.0IPUNP 

IMS 

PASCAGOULA! 

1977 

! 

!  ! 

195.0! 

40.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

I 

FS  40 

1616948 

44915A71! 

160.0! 

42.01 

8.0! 

1181! 

14.0! NOME 

IMS 

PASCAGOULA! 

1980 

l 

!  ! 

160.0! 

42.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

FUEL  SERVICE  1 

1296057 

213I5A71! 

110.0* 

30.01 

7.0! 

449! 

15.51PUM* 

IMS 

PASCAGOULA! 

1964 

! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

1 

! 

! 

FUEL  SERVICE  10 

1527664 

41815A70! 

140.0! 

40.01 

4.0! 

•  i 

1000! 

38.018"  1000  BPH 

PUHPJMS 

PASCAGOULA  1 

1970 

! 

!  1 

140.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

FUEL  SERVICE  20 

1541521 

29015*71 ! 

135.0! 

30.0! 

7.0! 

SS5! 

15.5IPUHP 

IMS 

PASCAGOULA! 

1972 

1 

I  ( 

135.0! 

30.0! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

! 

1 

CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


HIGH-  !  {VESSEL 

EST  !  CARGO  HANDLING  fS  (OPERATING 
FIXED  (  EQUIPMENT  t TC !  BASE 

POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1 

(LIGHT) !////// 7/// ////// IT D !////////// 
(FEET)I  LINE-2  IEE!  LINE-2 


YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


383 


ENGRl 

IVTCCI 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

I  CAPACITY  1 

HIGH-  1 

ivismi 

•1ST!  OPERATOR 

NET  (CODE! LENGTH! 3RDTHI 

( 

! 

1 

EST  t  CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING  ! 

YEAR 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

CD  ! 

!////////! 

POINT  1  LINE-1 

1*01  LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1  PAGE! 

OVER**!  OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// ITD !////////// 1 

OR 

J  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

HE!  LINI-2  I 

MEIUXLT! 

(AO)  FULTON  SHIPYARD#  INC. 

1  1 

t  1 

1  1 

1 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

1 

1 

! 

19*2 

A.  L.  FULTON 

1 242091 

1013836! 

41.4! 

11.51 

5.5! 

165! 

-  i 

16.01  NONE 

ICA  ANTIOCH 

I  1 

1  1 

45.0! 

i 

12.6! 

! 

4.5! 

i 

! 

! 

• 

! 

! 

! 

I 

(16)  FUN  i  SUN  FISHING  SERVIC 

!£#  INC. 

1  1 

!  1 

! 

1 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1«70 

SWEET  JODY 

! 526664 

5711B11! 

62.4! 

20.2) 

6.0! 

800! 

-  j 

18.0! NONE 

!FL  DESTIN 

1  ! 

68.9! 

21.5! 

5.0! 

! 

49! 

! 

! 

1968 

SWEET  JODY  V 

! 51 A205 

5311011 1 

59.31 

22.5! 

5.0! 

800! 

-  ! 

17.01  NONE 

! f L  DESTIN 

1  1 

!  1 

65.0! 

1 

24.0! 

1 

5.0! 

1 

! 

! 

80! 

! 

! 

! 

1 

(11)  FURLOUGH#  INC. 

•  AD  It 

1504169 

!  1 

!  ! 

8713A36! 

1 

l 

71.8! 

! 

I 

22.6! 

! 

1 

9.5! 

1 

! 

1200! 

i 

i 

35 .0! NONE 

! 

! 

INC  ROPER 

1946 

!  1 

71.8! 

22.6! 

8.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

1965 

ELFER  GUIDRY 

1506455 

19913A36! 

110.0! 

50.0! 

13.5! 

3000! 

-  j 

49.0! NONE 

INC  ROPER 

1  1 

110.0! 

30.0! 

12.0! 

! 

-  j 

! 

! 

1936 

ESfCO 

1237995 

4313A36! 

75.5! 

22.0! 

8.0! 

900! 

•  i 

35 • OlNONE 

INC  ROPER 

!  1 

75.5! 

22,0! 

7,0! 

1 

-  | 

! 

! 

1978 

KISS  GAYLE 

1592682 

6013A36! 

75.0! 

24.0! 

9.6! 

1400! 

-  i 

32. OlNONE 

INC  ROPER 

1  ! 

75.0! 

24.0! 

8.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1977 

HISS  JANET 

1588315 

7013A36! 

75.0! 

24.0! 

9.0! 

1400! 

-  j 

32.0! NONE 

INC  ROPER 

t  1 

75.0! 

24.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1941 

HISS  JEAN 

1641121 

6513A361 

75.0! 

24.0! 

9.6! 

1400! 

-  1 

31 .OlNONE 

INC  ROPER 

i  1 

75.0! 

24.0! 

9.6! 

t 

-  1 

! 

! 

*  1949 

MOHAWK 

1257240 

47 ! 3 A  3  6 ! 

88.71 

23.0! 

12.0! 

1600! 

-  I 

40. OlNONE 

INC  ROPER 

1  1 

88.7! 

23.0! 

11.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

1968 

GUITA 

1517050 

1 29*3A36! 

91.5! 

27.3! 

13.0! 

1600! 

-  j 

4S  «0! NONE 

INC  ROPER 

1  1 

1  1 

91.5! 

; 

27.3! 

! 

11.6! 

! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

(32)  CIS  MARINE#  INC. 

LORIE  A  GAM6ARELLA 

1657325 

1  1 

1  1 

581 3 A  36 1 

i 

! 

71.3! 

! 

! 

28.  C! 

! 

! 

11.0! 

1 

! 

2400! 

! 

I 

35. OlNONE 

! 

! 

1  LA  HOUMA 

1983 

!  1 

73.0! 

28.  C! 

9.0! 

i 

■  ! 

i 

! 

MISS  BEATRICE 

1589263 

92! 3A  36! 

64.5! 

24.0! 

9.6! 

2400! 

-  | 

30. OlNONE 

(LA  HOUMA 

1978 

1  1 

70.5! 

24.0! 

7.0! 

1 

-  { 

i 

! 

MISS  YVETTE 

1566996 

7211A36! 

64.5! 

22.  C! 

9.0! 

1800! 

-  ! 

30. OlNONE 

! L A  HOUMA 

1975 

1  1 

70.01 

22.0! 

6.51 

! 

-  | 

1 

! 

SUSIE  GAM8ARELLA 

*635043 

71J3A36I 

64.2! 

?4.0! 

8.0! 

24001 

-  j 

35. 01  NONE 

!  L A  HOUMA 

1981 

1  1 

70.0! 

24.0! 

6.5! 

( 

-  ] 

! 

TODD  W  BOUDREAUX 

1640219 

7913A361 

72.0! 

26.0! 

9.0! 

2400! 

-  j 

35. OlNONE 

!LA  HOUMA 

1981 

1  1 

!  1 

78.0! 

1 

26.0! 

! 

7.0! 

1 

! 

! 

“  ( 

! 

! 

! 

I 

(20)  (1C  TOWING#  INC. 
ANOREW  J 

1590241 

i  i 

!  1 

7613*361 

! 

! 

56.8! 

! 

! 

22.1! 

l 

! 

8.4! 

1 

! 

8001 

! 

I 

40.01  NONE 

1 

I 

!WV  POINT 

1971 

1  1 

56.8! 

22.1! 

7.0! 

l 

-  j 

! 

!  PLEASANT 

BEL  MON 

1239948 

187IJA36! 

104.5! 

30.1! 

8.0! 

1800! 

-  | 

28. OlNONE 

!WV  POINT 

1940 

!  1 

110.0! 

30.1! 

7.5! 

! 

-  j 

! 

!  PLEASANT 

BRIDGET  OAWN 

1256971 

2721JA35! 

145.0! 

28.0! 

9.0! 

1000! 

-  j 

31. OlNONE 

!WV  POINT 

1948 

1  1 

148.0! 

28.0! 

6.1! 

! 

-  j 

! 

!  PLEASANT 

CAPT.  CHARLES  H  STONE 

1262026 

37013F36! 

145.8! 

35.0! 

11.0! 

3200! 

-  f 

40.91N0NE 

IWV  POINT 

1951 

1  l 

156.01 

35.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

!  PLEASANT 

EARL  SELBY 

1294413 

274  I3A36I 

111.1! 

30.0! 

9.0! 

2900! 

-  1 

35. OlNONE 

IWV  POINT 

1964 

1  1 

111.1! 

30.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

!  PLEASANT 

INTERSTATE 

1264564 

12713A36! 

86.0! 

26.0! 

8.0! 

1100! 

-  [ 

20. OlNONE 

!WV  POINT 

1952 

1  1 

86.0! 

26.0! 

7.0! 

! 

-  j 

! 

I  PLEASANT 

JON  OPEA 

1273407 

342I3A361 

141.0! 

34.0! 

9.6! 

3200! 

-  j 

40.5 ! NONE 

! WV  POINT 

1957 

1  1 

150.0! 

35.0! 

8,6! 

1 

-  i 

1 

!  PLEASANT 

KAY  H 

1293695 

75! 3A  361 

60.3! 

21.1! 

7.5! 

760! 

•  i 

26. OlNONE 

!WV  POINT 

1964 

i  i 

60.8! 

21.1! 

7.5! 

1 

-  | 

! 

!  PLEASANT 

LELIA  C.  SHEARER 

1272890 

46213A36! 

150.0! 

55.0! 

9.0! 

3200! 

-  i 

32. OlNONE 

IWV  POINT 

1956 

1  1 

150.0! 

35.0! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

I  PLEASANT 

LILLIAN  M 

1653109 

13613F36! 

65.2! 

26.0! 

8.0! 

1350! 

-  i 

28.0! NONE 

IWV  POINT 

1982 

!  1 

65.2! 

26.0! 

8.0! 

1 

-  i 

! 

1  PLEASANT 

MR.  JESSE  BARR 

1258098 

6313A36! 

103.01 

25.1! 

9.3! 

1800! 

-  j 

27.C!;iONC 

IWV  POINT 

1949 

1  1 

103.0! 

25.1! 

9.8! 

! 

-  j 

! 

1  PLEASANT 

OLE  MISS 

1235778 

19613*361 

127.0! 

32.0! 

9.0! 

32001 

-  j 

25. OlNONE 

IWV  POINT 

1936 

1  i 

127.0! 

32.0! 

7.0! 

I 

-  j 

! 

1  PLEASANT 

ONWARD 

1240411 

3881  5 A  36 ! 

176.7k 

36.5! 

9.0! 

3200! 

-  j 

40.1 INONE 

ILA  NEW 

1941 

1  1 

176.7! 

36.5! 

9.0! 

1 

-  j 

I 

1  ORLFANS 

POLLIVOC 

1261C69 

184I3A36I 

90.5! 

50.0! 

9.0! 

1800! 

-  j 

30. OlNONE 

IWV  POINT 

1950 

1  1 

90.5! 

30.0! 

9.0! 

! 

-  i 

I 

1  PLEASANT 

PORT  OF  BROWNSVILLE 

1258980 

6313A36! 

103.0! 

25.1! 

9.8! 

1800! 

-  i 

35. OlNONE 

IWV  POINT 

1949 

i  ! 

103.0! 

25.1! 

9.8! 

! 

-  | 

! 

1  PLEASANT 

WARREN 

1240566 

V55HA36! 

140.2! 

31.1! 

9.5! 

3800! 

-  | 

40. OlNONE 

IWV  POINT 

*  1974 

i  1 

140.2! 

31.1! 

7.5! 

! 

-  1 

1 

I  pleasant 

WILMINGTON 

1241187 

35313.1361 

141.2! 

34.3! 

9.6! 

2250! 

-  I 

25. OlNONE 

IWV  POINT 

1941 

1  1 

141.2! 

34.3! 

9.61 

! 

-  j 

| 

1  PLEASANT 

G  17A 

74214F41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

13. OlNONE 

IWV  POINT 

1964 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  I 

! 

1  PLEASANT 

G  A37 

319! 4A401 

175.01 

26.0! 

8.0! 

-  | 

875! 

11.5! NONE 

IWV  POINT 

1938 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.4! 

! 

•  ! 

! 

1  PLEASANT 

JH  101 

1537209 

67014A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

1433! 

13. OlNONE 

! 

1972 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

1 

JHF  607 

409(4440! 

175.0! 

26.0! 

8.0! 

900! 

8.9! NONE 

IWV  POINT 

1939 

1  1 

175.01 

26.0! 

I.'O! 

1 

-  | 

1 

1  PLEASANT 

NO.  1295 

237! 4A41 1 

130.0! 

30.0! 

7.9! 

650! 

10.1 1N0NE 

IWV  POINT 

1936 

!  ! 

130.0! 

30.0! 

1.3! 

l 

-  1 

! 

!  pleasant 

OR  263 

1231924 

6401 44  40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

1700! 

12#9lN0NE 

IWV  POINT 

1942 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

l 

1  PLEASANT 

CT  830 

104915471! 

260.0! 

50.01 

9.0! 

-  1 

2350! 

17.0! PUMPS 

IWV  POINT 

1948 

1  1 

260.01 

50.0! 

1.5! 

t 

-  f 

1 

I  PLEASAnt 

G  202 

156015A71! 

290.0! 

50.0! 

8.0! 

3200! 

15.01  PUMPS 

IWV  POINT 

1949 

I  1 

290.0! 

50.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  PLEASANT 

NBC  883 

1278573 

67115A71I 

131.3! 

49.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

16  .0  1  DIESEL  PUMPS 

ILA  NEW 

1948 

1  1 

131.6! 

50.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

NBC  902 

63415A71! 

150.0! 

50.01 

9.0! 

1400! 

14 .0 (PUMPS 

IWV  POINT 

1950 

1  1 

150.0! 

50.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  PLEANSANT 

SB  AO 

72815A71! 

195.0! 

52. C! 

9.0! 

-  l 

2000! 

1 5.01PUMP 

!WV  POINT 

1944 

1  1 

1  1 

!  1 

I95.0J 

! 

! 

52.0! 

! 

1.0! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1  PLEASANT 

! 

1 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(33)  UK  MARINE/  INC. 
SAN  6LAS 


(33)  CAM  TOWING  CO. 
MANTA 


(33)  G  K  9  TRANSPORTATION* 
4IMNIE  MAC 


I  COAST 
!  GUARD 
I  NUMBER 


1  iVTCC  !  DIMENSIONS  !  DRAFT !  UAPACXTY 

!  NET  ICODEILENCTHIURDTH!  !  ! 

-!REGl$-!****!  REG.  (  REC.1LOAD-!  I  CAR60 

1  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  1  !//////// 

!  TON-  !PAGE!  OVER”! OVEfi-l/////!  HORSE!  PASS- 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER!  ENGwRS 


(21)  G-%  S  TOWING  COMPANY 
ANNETTE  C 


ROBERT  €•  LEE 


(39)  6  L  C  0AAGE  CORP. 
BARGE  450-10 


(32)  G  W  CONTRACTORS 
BIG  ISLAND 


(15)  C.  L.  WATER  TOURS 
SELLE  OF  ST  PETERSBURG 


(23)  GAELIC  TUGB0A1  CO. 
GALWAY  BAY 


PATRICIA  HOEY 


WILLIAM  A.  WHITNEY 


WILLIAM  HOEY 


(03)  GALLAGHER  BROS.  SAND 
CORP. 


HONTAUK  POINT 


NORTON  POINT 
ORIENT  POINT 


HIGH-  !  !  V  E  S  S  C  L 

EST  I  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING 
FIXED  )  EQUIPMENT  |TC!  BASE 
POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

(LIGHT) I ////////// //////!T0 !////////// 
(FEET)!  LINE-2  ! E  E !  LINE-2 


YEAR  ! 
BUILT  1 
OR  I 
•REBUILT! 


! 

1 

! 

1290430 

1  1  l 

!  1  1 

1  1  1 

1  32! SA  36! 

! 

1 

i 

41.3! 

! 

i 

i 

18. C! 

! 

! 

I 

5.0! 

» 

I 

l 

330! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

30.0! NONE 

! 

! 

!TX 

ORANGE 

1963 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

45.0! 

j 

18.0! 

5.0) 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1501792 

1  !  1 
•  203! 3A 361 

! 

109.81 

1 

31.0! 

! 

13.0! 

! 

3400! 

1 

! 

44.0! NONE 

! 

ITX 

GALVESTON 

1965 

l 

1  1  ! 

113.01 

31.0! 

15.6! 

1 

-  1 

! 

! 

1275530 

1  1 3  3 !  3  A  3  6 ! 

100.1! 

27.1! 

14.0! 

21501 

40. 4 ! NONE 

m 

GALVESTON 

i  * 

1969 

l 

! 

1  1  ! 

1  !  1 

105.0! 

! 

27.1! 

! 

14.0! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

IN!« 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

l 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

U.1132 

!  14613A36! 

81.5! 

24.0! 

7.0! 

1200! 

-  ! 

31.0! 

!  T  X 

CEDAR 

1956 

! 

1  1  ! 

51.5! 

24. C! 

6.5! 

! 

! 

! 

BAYOU 

1273791 

1  14613A36! 

90.0! 

24.0! 

7.0! 

1200! 

-  1 

31 . 0 ! NONE 

ITX 

CEDAR 

1957 

! 

1  !  1 

90.0! 

24.0! 

6.5! 

! 

-  I 

! 

1 

BAYOU 

! 656350 

l  1160I4A43! 

260. C! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

3100! 

14 • 5 (NONE 

!TX 

HOUSTON 

1982 

1 

t  1  1 

260.0! 

50.C! 

2.0! 

j 

.  i 

j 

! 

1677982 

!  1160UA43! 

260.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ; 

31001 

1 4 . 5 1  NONE 

ITX 

HOUSTON 

1983 

j 

!  1  1 

1  !  ! 

260.0! 

1 

50.0! 

2.0! 

i 

! 

! 

i 

i 

» 

I 

! 

1553651 

1  1  1 

1  40! 3A  36! 

j 

46.  O'! 

20.0! 

I 

6.0! 

( 

6601 

! 

! 

26 .5 ! NONE 

! 

!PA 

(MTISOURCh! 

1973 

! 

i  1  ! 

46.0! 

20.0! 

5.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

1615383 

!  C9S3A36! 

--  ! 

—  < 

8.0! 

800! 

-  ! 

35 .0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1079 

! 

1  !  ! 

55.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  i 

! 

! 

I 

•266986 

•  27S3A36! 

46.6! 

14.5! 

5.3! 

410! 

.  i 

22. 5 ! NONE 

1PA 

PITTSBURGH! 

1954 

! 

!  !  1 

46.6! 

14.5! 

4.31 

! 

»  { 

! 

I 

l 

1682169 

1  87  !3 A36! 

59. S! 

23.31 

7.4! 

1000! 

-  i 

30.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1905 

j 

i  j  i 

59.3! 

23.3! 

7.4! 

! 

.  j 

i 

! 

X 

'1267174 

!  2413*36! 

37.3! 

12.6! 

5.6! 

3301 

.  ■ 

22.5! NONE 

iPA 

PITTSBURGH! 

1954 

! 

•  •  ! 

37.3! 

12.6! 

5.0! 

! 

.  j 

! 

! 

l 

1275027 

1  90! 3  A 36 ! 

72.0! 

21.0! 

7.31 

900! 

-  i 

31 • S ! NONE 

JPA 

PITTSBURGH! 

1957 

! 

!  !  ! 

72.0! 

21.0! 

6.0! 

• 

-  ! 

t 

! 

! 

! 2691 50 

•  1313A  36! 

40.2! 

13.5! 

4.3! 

220! 

-  ! 

20.0! NONE 

!PA 

KITTANNING! 

1955 

! 

1  !  ! 

40.2! 

13.5! 

4.3! 

J 

-  ! 

! 

; 

1 

1252133 

1  1513*36! 

33.0! 

13.0! 

6.4! 

290! 

-  ! 

19.0 ! NONE 

*!PA 

NEW 

1 

1944 

! 

i  i  t 

38.0! 

13.0! 

6.4! 

! 

-  i 

1 

! 

KENSINGTON! 

,  - 

•  1053*36! 

33.01 

s.ot 

4.S! 

165! 

-  i 

12. SIMONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1966 

• 

! 

•  1  1 

1  !  ! 

33.0! 

! 

3.01 

! 

4.0! 

I 

! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

• 

! 

! 

! 

! 

! 6 J6555 

!  !  1 
!  891414A43! 

! 

195.0! 

! 

35.  C! 

! 

9.0! 

! 

-  ! 

I 

2000! 

! 

16.0! NONE 

! 

ICA 

SAN 

I 

! 

1981 

! 

! 

!  !  ! 

1  1  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

FRANCISCO 

! 

! 

i 

i 579065 

1  1  1 
!  11313A35! 

! 

70.5! 

! 

:o.o! 

! 

9.o! 

! 

900! 

! 

-  ! 

! 

24.0!  NONE 

! 

!L  A 

NEW 

! 

]  • 

1981 

! 

I  1  ! 

70.5! 

30.0! 

7.01 

! 

-  ! 

l 

! 

ORLEANS 

! 

!  6  3621 4 

!  9713A36! 

61.5! 

26.0! 

9.1! 

1200! 

-  1 

40.0! NONE 

SLA 

CONVENT 

1 

1980 

I 

! 

!  !  ! 

1  1  1 

61.5! 

! 

26.0! 

I 

9.1! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1556812 

!  !  ! 

1  57MA111 

! 

62.3! 

! 

22.0! 

7.1! 

! 

330! 

! 

-  ! 

! 

24.0! NONE 

! 

1  FL 

ST. 

! 

! 

1974 

! 

! 

1  t  1 

1  1  ! 

64.6! 

! 

23.6! 

! 

4.0! 

1 

* 

! 

220! 

! 

! 

! 

! 

PETERSBURG! 

! 

! 

! 263869 

1  1  1 

I  7313A36! 

i 

89.6! 

! 

25.0! 

l 

10.5! 

! 

1700! 

! 

-  ; 

! 

37.8! NONE 

1 

INI 

DETROIT 

1 

! 

1952 

j 

!  !  ! 

83.6! 

25.0! 

10.5! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

i 236270 

!  93S3A36! 

78.5! 

22.0! 

11.0! 

1080! 

-  ! 

14 .0 ! NONE 

INI 

DETROIT 

I  * 

1961 

! 

!  !  ! 

87.0! 

23.0! 

9.8! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

! 260008 

!  6413A36! 

92.0! 

25.0! 

10.7! 

1250! 

-  ! 

36.0! NONE 

!HI 

DETROIT 

! 

1970 

! 

!  1  ! 

82.0! 

25.0! 

10.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 261761 

1  6313A36! 

85.0! 

25.0! 

11.0! 

1750! 

-  ! 

36.0! NONE 

SMI 

DETROIT 

|  * 

1984 

! 

1  !  ! 

85.0! 

25.0! 

11.0! 

! 

-  i 

I 

! 

! 

1584682 

!  9813*36! 

101.0! 

26.0! 

12.0! 

2000! 

-  ! 

35.0! NONE 

!MI 

05TR0IT 

!  * 

1979 

! 

1  !  1 

101.0! 

26.0! 

3.0! 

! 

-  i 

! 

1 

! 

! 244276 

!  99 ! 3  A  36  1 

—  ! 

24.0! 

9.6! 

1200! 

-  ! 

35.01N0NE 

!MI 

DETROIT 

! 

'1943 

! 

1  1  1 

91.1! 

24.0! 

9.6! 

! 

-  i 

! 

J 

I 

1263601 

!  9913A36! 

95.6! 

25.6! 

13.6! 

12501 

-  i 

36.0! NONE 

INI 

DETROIT 

! 

1952 

1 

1  !  1 

95.6! 

25.6! 

13.6! 

! 

-  ! 

! 

l 

! 

•220054 

1  971 3 A  36 ! 

100.0! 

24.1! 

14.0! 

2000! 

-  ! 

40.0! NONE 

ini 

DETROIT 

!  * 

1970 

! 

!  •  ! 

108.0! 

25.0! 

11.2! 

1 

-  ! 

! 

i 

l 

1267403 

!  89! 3 A  3  6 ! 

! 

-  ! 

9.9! 

800! 

-  i 

35 .0! NONE 

IfRl 

DETROIT 

! 

1954 

I 

!  !  1 

77.6! 

23.4! 

9.9! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

! 261 1 60 

!  127615*71! 

230.01 

42.0! 

14.0! 

-  ! 

2797! 

29.0IDIESEL 

PUMP 

!MI 

DETROIT 

! 

1951 

! 

1  !  1 

230.0! 

42.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

SI  7661 4 

1  584  15A7J1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1680! 

30.0! DIESEL 

PUMP/ 

!«I 

DETROIT 

! 

1946 

! 

i  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! HEATING 

COILS 

! 

I 

5545970 

!  112615A71! 

200.0! 

50.0! 

10.5! 

-  ! 

2535! 

30.01DIESEL 

PUMP/ 

!MI 

DETROIT 

! 

1973 

! 

!  !  1 

200.0! 

50.0! 

1.3! 

i 

-  ! 

(HEATING 

COILS 

! 

1 

1535437 

!  66415A71! 

195.0! 

35.0! 

9.3! 

! 

1200! 

18.0IDIESEL 

nmr$/ 

!MI 

DETROIT 

|  * 

1971 

5 

! 

1  1  1 

1  1  ! 

195.0! 

• 

35.0! 

! 

2.6! 

1 

j 

-  ! 

! 

(HEATING 

! 

COILS 

! 

! 

1 

1 

! 

i  G! RAVEL 

!  1  ! 

1  !  ! 

t 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

» 

i 

! 

! 

i 

1 

! 

! 

I29CC7S 

*  *£.•*** 

i  tfl.  »• 

11.2! 

-  i 

1 209! 

1A.0!  Nl?NF 

|NV 

NEW  YORK 

1 

1962 

! 

i  i  i 

130.2! 

33.0! 

2.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

! 290381 

!  52114*46! 

130.2! 

33.0! 

11.2! 

-  1 

1200*! 

1 6.0 ! NONE 

•NY 

NEW  YORK 

1 

1963 

! 

!  !  1 

130.2! 

38. C! 

2.5! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

1509776 

J  540I4A43! 

130.0! 

40.0! 

11.7! 

-  ! 

1200! 

18*0! NONE 

1  NY 

NEW  YORK 

! 

1967 

! 

!  !  ! 

130.0! 

40.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

1288503 

•  45514*43! 

120.0! 

38.0! 

11.11 

-  J 

1200! 

16.0!  NONE 

!NY 

NEW  YORK 

! 

1962 

! 

!  1  1 

120.0! 

38.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 290808 

!  521J4A46! 

130.2! 

38.0! 

11.2! 

! 

1200! 

16.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

! 

1963 

1 

!  !  1 

130.2! 

38.0! 

2.51 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1290809 

1  52114A43! 

130.2! 

38.0! 

11.2! 

-  ! 

1200! 

1 8. 0! NONE 

1NY 

NEW  YORK 

! 

1963 

! 

!  \\  1 

130.2! 

38.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1292265 

!  493S4A43! 

125.1! 

40.1! 

11.1! 

! 

1200! 

1 6.0 l NONE 

INY 

«e«'  York 

! 

1963 

! 

!  1  1 

125.1! 

40.1! 

2.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

151C387 

1  540!4A**3! 

130.01 

40.0! 

11.7! 

-  ! 

1200! 

1 8. 0! NONE 

!HY 

NEW  YORK 

! 

1967 

1 

(  1  1 

130.01 

40.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

1510368 

!  54014*43 1 

130.0! 

40.0! 

11.7! 

! 

1200! 

1 8.0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

! 

1967 

1 

i  !  I 

1 30i0! 

40. C! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


_ M5 


ENCftf 

! VTtCl 

DIMENSIONS  1  CRAFT  1 

{CAPACITY! 

HICM-  ! 

!  V  £  S  S  E  L 

1 

DIST!  OPERATOR 

NET  (CODE 1LENCTH! BRDTHt 

1 

1 

! 

EST  !  CARSO  HAMLIN*  !S  lOPERAVINC 

! 

!  COAST 

TER  1  Set! //////! /////! 

ED  1 

inttttnx 

MINT  !  LINE-1 

1*0!  LIKE-1 

1 

BUILT 

VESSEL  NAME  Ah»  NUMBER 

(  CUARO 

TON-  1PACE! 

OVER-!  OVER-!/////! 

HORSE! 

pais-  i(it«Hr)u///////////////!t»!/////;////! 

OR 

1  NUHBEA 

MACE  1  IV  1 

ALL  1  ALL  1LICHT! 

POWER) 

CHEERS  ! 

CfEETM  LINE-2 

(EE !  LXNE-2 

URIRUILT 

(OS)  CALLACHER  BROS.  SAND  S 

! 

! 

(!  RAVCL 

t  1 

!  1 

!  ! 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

I 

I 

I 

! 

CORF. 

1 

1  1 

!  ! 

1 

! 

! 

(CONTINUE*)! 

!  ! 

1  ! 

1 

) 

t 

MILLETS  POINT 

1509079 

5401 4A  431 

130.01  40.01 

11.71 

**  * 

1200) 

18.01N0NC 

!NY  NEW  YORK 

1967 

! 

1 

1  1 

t  1 

130.01  40.0! 

1  1 

2.5! 

1 

*  ! 

1 

! 

l 

! 

(34)  CALLOWAY  SAND  t  (RAVEL 
INC. 

NO.  1 

! 

cto.# 

1  1 

1  1 

1  ! 

1  1 

j 

i 

1 

! 

1 

!  - 

10011  AOS  1 

80.0!  20.01 

5.5! 

115! 

100! 

I.OIHONE 

1AR  SATES- 

1946 

! 

1  ! 

80.01  20.01 

2.51 

-  1 

! 

1  VILLE 

NO.  2 

j  - 

10011A031 

80.01  20.0! 

5.5! 

its  f 

100! 

8.0! NONE 

!AR  BATES- 

1946 

1 

1  1 

80.01  20.01 

2.5! 

-  | 

t 

!  VILLE 

NO.  J 

l  - - 

1C0J1A03J 

120.0!  30.01 

4.0! 

150! 

400! 

12.0U0KE 

UR  BATES- 

1980 

! 

1 

!  1 

!  1 

120.01  30.0! 

1  1 

3.0! 

! 

*  1 

! 

! 

!  VILLE 

(33)  CANTT  TOWINC  t  TRANSP. 

! 

t 

1  1 

I  1 

t  1 

1  1 

! 

! 

I 

t 

1 

t 

CHALLZS 

1272813 

2313A34J 

41.41  16.0! 

6.6! 

400! 

•  t 

2 4.5'UONE 

|TX  MISSOURI 

1958 

! 

(  1 

48.01  16.0! 

4.6! 

•  j 

! 

1  CITY 

NORTH  STAR 

1236241 

21 13A36I 

42.5!  16.11 

7,5! 

400! 

-  j 

25. SIMONE 

ITX  MISSOURI 

1939 

1 

1  1 

67.0!  16.11 

5.5! 

•  j 

) 

!  CITY 

SEQUOIA 

1541112 

8S13A36! 

56.4!  24.0! 

9.6! 

1000! 

-  j 

Jt.SlMONt 

ITX  MISSOURI 

1973 

! 

1 

1  i 

1  1 

60.01  24.0) 
i  1 

9.6! 

! 

—  S 

! 

) 

!  CITY 

! 

(32)  CAR8ER  BROS.#  INC. 

BLUE  CRAt 

! 

! 

1601075 

I  1 

1  1 

19611A03I 

1  1 

1  1 

180.01  38.0! 

( 

! 

12.0! 

18001 

560! 

! 

! 

62.01NCNE 

! 

1 

!LA  NOSCAN 

1979 

! 

1  1 

180.01  38.01 

9.0! 

-  | 

I 

!  CITY 

BLUE  FISH 

1591542 

12711A03! 

180.01  33.0! 

11.5! 

1800) 

500! 

61.41  NONE 

!IA  MORCAN 

1978 

! 

1  t 

180.01  38.01 

9.CJ 

-  j 

! 

I  CITY 

BLUE  CUPPY 

1407940 

4811A03I 

110.0!  28.0! 

5.0! 

1200! 

87! 

48.0! NONE 

1  LA  MORCAN 

1979 

1 

1  1 

110.0!  2A.0I 

6.0! 

-  | 

! 

(  CITY 

BLUE  PARLIN 

1586615 

3231 1  AOS ) 

160.0!  40.01 

12.0! 

3000! 

3601 

42. 0! NONE 

!LA  MORCAN 

1977 

1 

1  1 

180.01  40.0! 

9.01 

-  ! 

! 

t  CITY 

1979 

GLUE  SHARK 

1583789 

27811A03! 

180.01  36.0! 

12.0! 

1800! 

560! 

62.0! NONE 

! LA  MORCAN 

! 

I  1 

180.0!  36.0! 

9.0! 

•  « 

1 

!  CITY 

BLUE  WAVE 

1587466 

32311 A  03 1 

180.0!  40. C! 

12.0! 

30C01 

560! 

42*01  NONE 

1  LA  MORCAN 

1977 

! 

!  ! 

160.01  40.0! 

9.0! 

-  | 

1 

!  CITY 

BLUE  WHALE 

1565149 

22711 403 1 

160.01  40.0! 

12.0! 

3000! 

560! 

62. 0 ! NONE 

ILA  MORCAN 

1977 

! 

1  ! 

160.01  40.0! 

9.0! 

-  j 

! 

1  CITY 

CHUCKXE 

1561709 

65 1 3A  361 

64.01  20.0! 

7.0! 

1200! 

-  f 

6.0! NONE 

ILA  MORCAN 

1975 

1 

!  ! 

74.0!  24.01 

6.0! 

-  j 

! 

I  CITY 

(ARY  K 

1277602 

2313436! 

49.2!  15.21 

6.2! 

3001 

-  j 

23.0! NONE 

ILA  MORCAN 

1958 

) 

1  1 

32.01  34.01 

6.2! 

4! 

! 

!  CITY 

(WEN  ( 

1271624 

22 ! 34  35 1 

42.0!  15.71 

6.0! 

400! 

-  I 

18.01  NONE 

ILA  MORCAN 

1956 

1 

!  1 

44.0!  16.01 

6.0! 

4! 

t 

1  CITY 

JACK  D 

1649008 

90134361 

62.2!  24.0! 

9.5! 

1200! 

-  1 

30.0 ! NOME 

ILA  MORCAN 

1982 

1 

i  i 

67.01  24.11 

7.0! 

-  | 

! 

1  CITY 

KINNIE  C 

1280899 

*713436! 

61.2!  19.61 

8.0! 

1000! 

-  ) 

25.0! NONE 

ILA  MORCAN 

1959 

1 

1  1 

65.0!  20.0! 

8.0! 

6! 

1 

I  CITY 

LISA  ANN 

1  523862 

2013F36! 

41.2!  16.0! 

4.0! 

40C! 

3! 

23 .0 ! NONE 

HA  MORCAN 

1969 

1 

i  i 

43.21  16.0! 

4.0! 

-  | 

1 

1  CITY 

RICHARD  ( 

1440031 

.913436! 

!  -  I 

8.0! 

16001 

-  j 

30.0! NONE 

ILA  MORCAN 

1911 

I 

1  1 

65.01  26.0! 

6.5! 

•  | 

! 

!  CITY 

RONNIE  B 

1447958 

9013436! 

62.21  26.01 

8.0! 

1200! 

-  ! 

30.0! NONE 

ILA  MORCAN 

1982 

! 

!  1 

67.0!  24.1! 

6.0! 

-  f 

! 

l  CITY 

ROY  ( 

1569742 

5613436! 

51.5!  22.0! 

7.0! 

1000! 

-  j 

30.01  NONE 

ILA  MORCAN 

1975 

i 

!  ! 

55.01  22.01 

5.0! 

-  1 

! 

1  CITY 

SCOY  ( 

1573738 

5613436 ! 

51.51  22.0! 

7.0! 

10001 

-  j 

30. 01  NONE 

(LA  KOREAN 

1976 

! 

1  1 

55.01  22.0! 

5.0! 

-  ! 

I 

!  CITY 

TERRI  N 

1296982 

3313A35! 

44.3!  17.9! 

5.0! 

400! 

*  ! 

2I.0IN0NE 

ILA  KOASAK 

1964 

1 

1  1 

50.0!  18.0! 

5.0! 

4! 

| 

1  CITY 

6BI  2 

1639324 

18514A46J 

120.0!  30.0! 

7.0! 

-  J 

500! 

10.0! NONE 

ILA  MORCAN 

1981 

( 

!  ! 

120.1!  30.1! 

2.0! 

-  J 

) 

!  CITY 

OHM  3 

1407546 

21915A711 

130.0!  30.0! 

6.6! 

-  J 

500! 

9.0 ! NONE 

HA  HOUMA 

1979 

1 

I  1 

1  1 

130.1!  30.1! 

(  ! 

1.5! 

I 

■  1 

! 

1 

! 

t 

€33)  (ARDNCR  /B/H  CONSTRUCTOR! S 

!  1 

1  1 

!  ! 

;  ( 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

ELLEN  (AY 

1524822 

21 13435! 

37.6!  20.0! 

4.7! 

300! 

-  i 

30.0! NONE 

ITX  HOUSTON 

1970 

| 

1  1 

37.8!  20.0! 

4.7! 

-  i 

! 

! 

LESTER  B 

1559268 

813435! 

29.5!  12.0! 

4.0! 

150! 

-  j 

27.01NONE 

!TX  HOUSTON 

*  1973 

! 

1 

1  I 

1  1 

29.5!  12.0! 

!  1 

4.01 

! 

■  ! 

1 

! 

1 

I 

! 

(33)  6ARRETT  CONSTRUCTION  CO.! 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

ANDY  A.  (ARRETT 

1261527 

2 1 !  3.136! 

39.5!  17.0! 

6.01 

330! 

-  | 

15 .0! NONE 

ITX  CORPUS 

1953 

! 

1  1 

39.5!  17.01 

3.0! 

-  I 

! 

!  CNR1STI 

CAPT.  TON 

1  ----- 

513436! 

29.0!  11.5! 

2.5! 

165! 

-  j 

12 .0  I  NONE 

ITX  CORPUS 

1963 

I 

t  1 

29.0!  11.5! 

2.1! 

-  j 

! 

t  CHRIST! 

(RANT  A.  (ARRETT 

1646190 

1S13A36! 

41.81  14.51 

6.6! 

500! 

-  ! 

21.0! NONE 

ITX  CORPUS 

1953 

1 

1  ! 

41.8!  14.5! 

1.5! 

-  | 

» 

!  CHRIST1 

JAYNE 

1  - 

1213436! 

36.0!  11.8! 

4.6! 

154! 

-  | 

14.0IN0NE 

ITX  CORPUS 

1938 

! 

1  1 

3C.0I  11.6! 

4.0) 

-  j 

! 

1  CHRIST! 

JON  J.  (ARRETT 

1524809 

26134361 

48.41  17.81 

6.4! 

450! 

-  I 

26. 0! NONE 

ITX  CORPUS 

1970 

! 

I  ! 

48.41  17.8! 

6,4) 

-  j 

1 

1  CHRIST! 

*  1904 

PEC  WEE 

1  - 

1013436! 

31.0!  10.6! 

4.6! 

318! 

•  i 

9.0!  NONE 

ITX  CORPUS 

1 

!  ! 

31.0!  10.6! 

4.4! 

-  | 

! 

1  CHRIST! 

see  6 

1569183 

1 07)44*6! 

80.01  26.0! 

6.5! 

—  1 

107! 

9.011  3“  ELECTRIC 

ITX  CORPUS 

1975 

1 

1  1 

80.0!  26. C! 

1.5! 

*  | 

JPUMP 

1  CHRIST! 

(CC  110 

|  - 

2091*446! 

120.01  30.0! 

6.6! 

-  ) 

209! 

1 4.01  NONE 

ITX  CORPUS 

1910 

! 

i  ! 

120.0!  30.G! 

U  5! 

J 

-  i 

j 

!  CHP.rsri 

(CC  125 

210144*6! 

120.01  30.0! 

6.6! 

-  f 

210! 

10. oj NONE 

ITX  CORPUS 

1980 

! 

!  1 

120.01  30.01 

1.5! 

-  J 

! 

1  CHRIST! 

see  130 

210! 44*4! 

195.01  35.01 

11.0! 

-  J 

1300! 

12.01N0NE 

ITX  CORPUS 

1933 

1 

1  l 

195.01  35.0! 

1.5! 

-  ) 

! 

1  CHRXSTZ 

NB  7 

J  — — * 

80I4A461 

100.01  26.0! 

6.6! 

-  j 

300 1 

8.7! NONE 

ITX  CORPUS 

•  1963 

! 

■  i 

100.0!  26.0! 

1.5! 

-  | 

! 

1  CHRIST! 

1963 

NULL  2 

1292842 

481*4*61 

64.0!  21.7! 

5. 5! 

—  | 

145! 

6.0! NONE 

ITX  CORPUS 

1 

! 

1  I 

1  1 

64.0!  21.7! 

1  ! 

.8! 

) 

“  1 

! 

1  CHRIST! 

1 

(42)  CASCO#  INC. 

! 

!  1 

I  I 

!  ! 

I  ! 

I 

! 

! 

1 

1 

CASCO  NUKX  KAI  I 

1274238 

125615470! 

229.8!  44.1! 

7.0! 

•  ( 

12561 

22.513  ELECTRIC  30 

HPIHI  HONOLULU 

1958 

I 

!  ! 

229.8)  44.1! 

4.0! 

-  I 

! VAPOR  COMPRESSOR! 

1 

1 

1  ! 

1  I 

!  ! 

f  1 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

/A3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENG*! 

S  JVTCC! 

DIMENSIONS  !  DRAFT ! 

!  CAPACITT! 

HI6H-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L  ! 

OISTl  OPERATOR 

1  NET  ]C00£!  LENGTH!  OROTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  10PERATING  ! 

REG,  1 

REG. !LOAD- ! 

RASE  ! 

YEAR 

!  COAST 

!  TER  !  SEE!/// ///!/////! 

ED  l 

1 //////// ! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LIUI-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUNBER 

1  GUARD 

1  TON-  ! P*GE ! 

0VER-1OVER-1/////1 

HORSE! 

PASS-  ! 

LIGHT) !//////////////// !TD !////////// ! 

OR 

!  NUNBEP 

1  NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE 

LINE-2  ! 

►REBUILT! 

(03)  OATES  CONSTRUCTION 

OATES  200 

!  !  1 

1  !  1 

1  1  ! 

l 

1 

1 

i 

! 

! 

15.9! 

j 

l 

i 

» 

■ 

i 

3000 ! 

« 

i 

! 

; 

! 

! 

j 

1  1  1 

171.11 

42.1! 

3.0! 

! 

-  i 

t 

! 

i 

HO.  98 

•293523 

1  494 1 4A431 

130.01 

38.0! 

10.0! 

! 

900! 

19.01N0NE 

j 

1961 

i 

1  (  1 

1  1  1 

130.0! 

1 

33.  Cl 

3.0! 

1 

! 

! 

«  ! 
i 

! 

2 

i 

! 

2 

{ 

(21)  OATEUAY  CLIPPER*  INC. 

0 ATF.VAT  LIBERTY  OELLE 

1301069 

1  1  1 

1  1  1 

1  591 1 A 1 1 1 

1 

1 

83-1! 

24.4! 

! 

! 

5.3! 

i 

i 

400! 

i 

i 

.  i 

j 

i 

35.0!  NONE 

t 

i 

ip* 

PITTSBURGH! 

1965 

i 

! 

! 

1  1  1 

110.0! 

32.0! 

*.8! 

I 

400! 

» 

! 

i 

1 

GOOD  SHIP  LOLLIPOP 

1293099 

1  32 11  All  1 

43.0! 

16.0! 

4.7! 

260! 

-  ! 

14.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH*! 

1962 

I 

1  1  1 

54.8! 

16.0! 

3.8' 

! 

152! 

i 

2 

i 

1 

CTUT  PIVEP  BELLE 

! S02261 

!  5311A11I 

•3.1! 

25.0! 

5. 

454! 

—  » 

35. 0! NONE 

JPH 

PITTSBURGH! 

1965 

t 

1  t  ! 

110.0! 

25. C! 

4.8! 

! 

400! 

i 

j 

! 

HUCK  FINN 

1276118 

1  8 1 1  All  1 

64.01 

22.01 

5.0! 

270! 

-  t 

12.01N0NE 

{PA 

PITTSBURGH! 

1958 

1 

1  1  1 

64.0! 

22.0! 

3.5! 

! 

92! 

; 

l 

! 

SHOVaOAT 

! 291372 

!  5  3! 1  All J 

83.1! 

24.4! 

5.5! 

400! 

-  ! 

35.0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  1 

1963 

1 

1  1  1 

110.0! 

32.0! 

4.8! 

| 

*00! 

i 

! 

f 

GATEWAY  LINER 

! 273586 

1  2613A361 

48.51 

16.9! 

5.0! 

660! 

-  ! 

33. 0 1  NONE 

!PA 

PITTSBURGH' 

1 0  57 

i 

1  1  1 

*8.5! 

16.9! 

5.0! 

! 

6! 

! 

! 

i 

MAJESTIC 

1908574 

1  12213*36! 

62.01 

37.0! 

8.0! 

1200! 

12! 

33.0! NONE 

!PA 

?ITTSUU«GH! 

1986 

i 

1  I  1 

62.0! 

27.01 

6.0! 

! 

.  i 

; 

! 

! 

GATEWAY  PARTY  LInEA 

1502607 

1  16614A46! 

104.1! 

41.1! 

4.01 

-  ! 

-  i 

30.0 {NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1966 

1 

1  !  1 

110.01 

51.01 

3.51 

1 

605! 

! 

! 

! 

MAJESTIC 

1005954 

1  130014A48! 

170.01 

37.01 

8.0! 

-  ! 

107*! 

38.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1986 

1 

1  1  1 

1  1  1 

170.01 

i 

37. Cl 

6.01 

! 

! 

1 

-  j 
■ 

» 

i 

» 

! 

2 

* 

! 

CIS)  GATEWAY  MARINE 

C  G  AN6LER 

1265314 

1  I  1 

!  1  1 

l  3313A361 

j 

i 

58.5! 

1 8.  ?i 

i 

i 

6. si 

! 

600! 

i 

! 

-  2 

! 

i 

35. oi NONE 

j 

i 

•FL 

TAMPA  ! 

1953 

i 

i 

! 

1  1  1 

58.51 

13.3! 

6.5! 

i 

-  j 

» 

! 

! 

INDUSTRIAL  STATE 

1283996 

1  1o!3A3M 

52.0! 

17.0! 

6.51 

800! 

•  ; 

3S.0!N0NE 

!  FL 

T*MPA  t 

1952 

i 

!  1  1 

52.0! 

17. C! 

6.5! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

JLD 

! 5C6355 

!  1013A36! 

38.5! 

11.9! 

5.0! 

?osi 

-  2 

5.i ! NONE 

!  FL 

TAMPA  1 

1960 

! 

1  1  1 

38. 5' 

11.9* 

5.0! 

- 

2 

! 

j 

1 

1  10214A43' 

5.0! NONE 

i  Anrii  s 

1  1  1 

1  1  1 

75.0! 

1 

30.0! 

4.0! 

i 

i 

-  ! 

! 

i 

i 

! 

! 

* 

! 

(33)  GATEWAY  TUv*  INC. 

EL  TORO 

1558222 

1  !  1 

1  1  1 

!  10013A36! 

i 

i 

63.9! 

24.  oi 

! 

! 

9.8! 

i 

j 

91  oi 

1 

2 

-  i 

! 

j 

40.0! NONE 

! 

! 

!TX 

BROWNS-  ! 

1974 

! 

t 

! 

1  1  1 

63.9! 

24.  C! 

5.0! 

! 

-  ! 

2 

! 

VILLE  ! 

1 

PORPOISE 

1244593 

1  10113A36! 

93.1! 

25.0! 

13.0! 

1700! 

-  ! 

45.2! NONE 

I T  X 

BROWNS-  l 

*  1980 

! 

!  1  1 

101.0! 

23.0! 

10.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

! 

STUAGEON 

1236740 

1  6713A36! 

39.2! 

25.1! 

12.0! 

1800! 

"  ! 

26.0IN0NE 

f  T  X 

3P0WHS-  1 

1937 

1 

1  !  ! 

89.21 

25.1! 

10.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

WARSAW 

1266657 

1  128! 3*36! 

105.2! 

22.0! 

13.0! 

1800! 

.  ; 

23.0! NONE 

!TX 

BROWNS-  1 

1953 

! 

1  !  1 

!  1  1 

105.2! 

! 

22.0! 

12.1! 

! 

! 

i 

-  i 

i 

! 

! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

(32)  OATOR  MARINE  SERVICE 
CART.  JACK 

1649189 

!  1  1 

1  !  1 

1  6613A36! 

! 

! 

! 

• 

i 

i 

8.0! 

! 

! 

900! 

! 

! 

-  ! 

! 

j 

21.0!NONE 

! 

! 

•LA 

MORGAN  ! 

1982 

! 

! 

1 

!  1  ! 

60.0! 

24.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

! 

ST.  GA0E 

•505748 

1  5213*36! 

•  i 

-  ! 

8.0! 

660! 

95! 

20.0! 

! 

1966 

! 

i 

!  !  1 

!  1  1 

5*. 5! 

! 

20.4! 

6.S! 

i 

! 

! 

-  i 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(32)  GATX  LEASING  CORP. 

C  SPARTAN 

i 

1632266 

!  !  1 

!  1  1 

1  14311A03! 

i 

i 

1*5.5! 

35.0! 

i 

i 

12. oi 

1 

1800! 

! 

; 

36! 

! 

! 

35. 9!N0N£ 

! 

! 

!LA 

MORGAN  ! 

1981 

! 

! 

! 

!  !  ! 

160.0! 

38.1! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

CITY  1 

! 

C  VIKING 

•63760S 

1  175!  1 AOM 

163.0! 

38.0! 

11.0! 

1800! 

*9! 

48.7!N0NE 

!TX 

HOUSTON  1 

1981 

1 

1  !  ! 

170.0! 

38.0! 

6.0! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

KIOWA  ARROW 

j  — - 

!  6511A02! 

97.2! 

2  o.  0! 

8.  f>! 

1200! 

80  i 

32.0! NONE 

!  LA 

NEW  ! 

1980 

! 

!  !  1 

110.0! 

26.0! 

6.0! 

i 

-  1 

i 

! 

ORLEANS  1 

2 

MOHAWK  ARROW 

j  - — - 

!  65MA021 

97.2! 

26.0! 

8.6! 

120oi 

80! 

32. 0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1980 

{ 

1  1  1 

110.0! 

26.0! 

6.0! 

i 

-  ! 

2 

! 

OPLEANS  1 

i 

RESURRECTION 

*1642433 

!  6711C02! 

104.9! 

24.0! 

5.0! 

270  0  i 

4*8! 

34.0! NONE 

!  CA 

SAN  1 

1931 

! 

1  !  1 

110.0! 

24.0! 

4.0! 

! 

49! 

■ 

! 

FRANCISCO  ! 

i 

RON  1 

1  ------ 

!  591U02! 

! 

—  • 

7.0! 

1600! 

25! 

35.0! NONE 

1LA 

HORGAN  ! 

1981 

i 

!  1  1 

105.0! 

20.9! 

—  ! 

! 

36! 

! 

! 

CITY  | 

! 

CREOLE  JIMMY 

1363529 

!  43313A36! 

126.5! 

40.0! 

9.0! 

3800! 

-  ! 

35.0SN0ME 

i 

1975 

1 

1  !  1 

126.3! 

*0.0! 

6.5! 

! 

•  2 

; 

i 

! 

LESLIE  VICKERS 

1549701 

1  42613A36! 

126.5! 

*0.0! 

8.6! 

3800! 

-  i 

35.0! NONE 

i 

1973 

! 

i  1  1 

126.5! 

*0.01 

8.0! 

! 

-  t 

2 

i 

1 

SJT  166 

! 643792 

1  971  1 4  A  4 1  1 

195.0! 

35.01 

10.0! 

! 

1 702  i 

18.0!  HONE 

!  L  A 

NEW  ! 

1961 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

SJT  167 

1643793 

!  97114A411 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

-  I 

1702! 

18.0IN0NE 

!LA 

NEW  1 

1981 

2 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

• 

! 

ORLEANS  ! 

! 

SJT  168 

16*3794 

i  97114A41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

! 

1702! 

18.0!NONE 

!LA 

NfV  1 

1981 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

2 

! 

ORLEANS  1 

! 

SJT  169 

1643795 

1  97114A41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  t 

1702! 

is.0!njne 

1LA 

NEW  1 

1981 

! 

!  1  ! 

!  !  1 

195.0! 

! 

35.0! 

1.6! 

i 

i 

i 

-  ( 

! 

! 

! 

! 

I 

ORLEANS  ! 

! 

! 

1 

(39)  GATX  LEASING  CORPORATION! 

!  !  ! 

1  !  1 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

RISK 

1  586265 

!  6711C021 

125.01 

23.9! 

6.9J 

2400! 

66! 

34.5 ! NONE 

!LA 

MORGAN  1 

1977 

1 

1 

1  1  1 

125.0! 

23.9! 

5.5! 

! 

72! 

! 

! 

CITY  I 

! 

EVENING  STAR 

12777/1 

1  23213A35! 

103.6! 

32.0! 

6.0! 

3200! 

-  ! 

35 .0 {HONE 

!LA 

IBERIA  1 

1959 

1 

1 

1  !  i 

103.6! 

32.0! 

7.5! 

j 

-  ! 

i 

i 

! 

TEAL 

1556095 

1  155I3A361 

88.01 

30.0! 

6.6! 

1650! 

-  ! 

16.6! NONE 

!  L  A 

SHREVE-  1 

1974 

1 

1 

!  1  ! 

8N.0! 

30.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

PORT  ! 

l 

G0CX  102 

1538*61 

1  94014A40! 

195.01 

35.01 

9.0! 

! 

1490! 

18.0!N0NE 

!  C  A 

SAN  ! 

1972 

1 

i 

J  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  t 

■  2 

2 

FRANCtSCO  ! 

! 

KSC  700 

*1680734 

!  4272514A451 

700. 0! 182.0! 

30.5! 

! 

85000 ! 

45.0! LAUNCH 

BEAMS* 

i 

1965 

i 

1 

!  1  1 

700.11182.2! 

7.5! 

« 

-  ! 

1JACKING  SYSTEM 

i 

1 

PCBL  131 

1S3844G 

1  94014A40! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

-  i 

1496! 

18 .0 !  NONE 

!CA 

SAN  ! 

1972 

! 

! 

1  !  ( 

191.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  i 

2 

! 

FRANCISCO  ! 

i 

PC8L  132 

1538*47 

1  94014A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1496! 

18 .0 !NONE 

!  C  A 

SAN  1 

1972 

i 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

• 

2 

FRANCISCO  ! 

! 

PCSL  135 

1538450 

1  94014A40! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

! 

1496! 

1 8. 0 ! NONE 

1 C  A 

SAN  • 

1972 

! 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

.  i 

j 

! 

FRANCISCO  J 

! 

PC8L  136 

1538451 

1  4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1496i 

1 5 .0 ! NONE 

!  C  A 

SAN  1 

1972 

! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

2 

-  i 

l 

! 

FRANCISCO  ! 

! 

PC0L  139 

1538454 

1  *  .*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0J 

-  » 

1496*! 

18.0'NONE 

!  C  A 

SAN  1 

1972 

2 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

.  1 

j 

! 

FRANCISCO  ! 

! 

PCBL  no 

1533455 

J  94014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1496! 

1 6.01N0NE 

!CA 

SAN  ! 

1972 

! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

FRANCISCO  1 

1 

PC9L  142 

1538457 

1  94014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1490! 

16.0! HONE 

!  CA 

SAN  ! 

1972 

! 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

j 

-  i 

! 

j 

FRANCISCO  1 

i 

PCBL  144 

1538459 

1  94014A40! 

19  .0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1490! 

16.0'NONE 

*!CA 

SAN  1 

1972 

i 

1 

1 

I 

1  !  1 

!  !  ! 

!  !  1 

U. .01 
! 
i 

35.01 

! 

! 

1.7! 

! 

i 

» 

{ 

-  1 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

1 

! 

{ 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


38J 


ENGR ! 

DISTI  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

— 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUNBER 

1VTCC1  DIMENSIONS  {DRAFT ! 

1  NET  [CODE 'LENGTH! 8R DTK!  1 

1RECIS-!****!  REG.  !  RE6.1L0AD-, 

1  TER  !  SEE!//////!/////!  EC  • 

1  TON-  'PAGE!  OVER-! OVER-!/////, 
NA6E  1  ZV  1  ALL  1  ALL  1LIGKT1 

( CAPACITY ! 

!  ! 

!  CARGO  ! 

1 7///////I 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENGERS  1 

HIGH-  !  !  V 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC! 

POINT  !  LINE-1  !A0! 

(LIGHT) 1////////////////1TD! 
(FEET)!  LINE- 2  !E£! 

E  S  S  E  L  ! 
OPERATING  ! 
BASE  ! 
LINE-1  ! 
unman 

LINE-2  ! 

! 

! 

YEAR  | 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

! 

! 

(39)  GATX  LEASING  CORPORATION! 

1  1 

!  ! 

1  1 

; 

; 

i 

; 

i 

« 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

i 

! 

(CONTINUED) ! 

!  1 

i 

* 

! 

! 

1 

PC9L  166 

! S49626 

100S14A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

I486! 

17.4! NONE 

!  C  A 

SAN  ! 

1973 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  | 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

PCBL  167 

1349627 

1 005 l 4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1486! 

17.4 {NONE 

!CA 

SAN  ! 

1973 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.71 

{ 

-  I 

1 

! 

FRANCISCO  ! 

PC8L  169 

! 549629 

100S14A40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

1486! 

17.4! NONE 

ICA 

SAN  1 

1973 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

1 

FRANCISCO  ! 

SJT  206 

{536465 

940UA40! 

195.01 

35.0! 

9.01 

-  ! 

14901 

IS .0! NONE 

ICA 

SAN  ! 

1972 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

t 

-  | 

1 

! 

FRANCISCO  ! 

TC9  163 

1506023 

82714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

15.0! NONE 

!  XL 

CHICAGO  ! 

1967 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

! 

TC0  164 

! 506024 

827 1 4 A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 5.0! NONE 

ill 

CHICAGO  ! 

1967 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

! 

I 

TCB  163 

1506025 

82714A41! 

1^5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

15.0! NONE 

!  XL 

CHICAGO  ! 

1967 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

TCB  166 

! 506026 

82714A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

15. 0! NONE 

!  XL 

CHICAGO  ! 

1967 

* 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

—  2 

! 

! 

TCB  167 

1506027 

827I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  2 

1500! 

IS.OINONE 

!IL 

CHICAGO  ! 

1967 

! 

!  1 

195. C! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  | 

! 

! 

TCB  168 

! 509639 

82714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

15.0! NONE 

I  XL 

CHICAGO  ! 

1967 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

TCB  169 

1509640 

8271 4A41 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

! 

1500! 

IS.OINONE 

!IL 

CHICAGO  ! 

1967 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

! 

! 

TCB  170 

1509641 

82714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

15.0! NONE 

I X  L 

CHICAGO  ! 

1967 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

i 

( 

TCB  171 

! 509642 

82714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

15.01N0NE 

!IL 

CHICAGO  ! 

1967 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  | 

! 

! 

.  { 

TCB  1 72 

1509643 

82714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

15.0! NONE 

I  XL 

CHICAGO  ! 

1967 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

i 

! 

HNS  100 

•637175 

81115471! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1451! 

1 9.0  j NONE 

ICA 

SAN  ! 

1981 

! 

! 

;  i 

j  t 

195.0! 

i 

35.0! 

i 

US! 

! 

! 

! 

■  ! 

I 

! 

! 

I 

FRANCISCO  ! 

(39)  CAT)  .HIRD 

AIRCRAFT 

! 

CORP!. 

i  i 
!  1 

2 

i 

i 

; 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CANDY  BAN 

•  625216 

6611C02! 

96.5! 

22. S! 

6.6! 

2025! 

20! 

30. 0 ] NONE 

t 

1980 

! 

!  ! 

100.0! 

23.5! 

4.6* 

! 

SO! 

! 

! 

CANDY  STORE 

5600213 

6611C02! 

96.5! 

22.5! 

6.6! 

2025! 

20! 

30.0 ! NONE 

! 

1978 

! 

! 

1  ! 

!  1 

100.0! 

; 

23.5! 

! 

4.6! 

! 

! 

! 

55! 

i 

! 

! 

! 

(39)  CATX/ANDREA 

CORP. 

! 

! 

1  1 

1  1 

i 

! 

» 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

TCB  101 

676 14 A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  I 

1548! 

16. 5 !  NONE 

!MN 

ST.  PAUL  ! 

1973 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

TCB  1C2 

1  - 

67014A41 { 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1548! 

16.5! NONE 

IMN 

ST.  PAUL  ! 

1973 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

TCB  302 

i  ...... 

77315A70! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  • 

1811! 

18.0! DIESEL 

PUMP 

! 

1973 

1 

! 

!  1 

1  1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

2.0! 

»- 

! 

! 

"  ! 

! 

! 

! 

! 

(39)  GATX/ARHCO 

! 

SECOND  LEASINJC  CO. 

1  1 

!  ! 

! 

1 

! 

• 

i 

! 

I 

! 

! 

I 

I 

! 

APCTIC  EAGLE 

! 600765 

19811A02! 

165.7! 

40.0! 

12.0! 

2560! 

198! 

-  1  NONE 

ICA 

SAN  ! 

1978 

! 

1  1 

135.0! 

40.0! 

8.0! 

1 

-  | 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

ATLANTIC  EAGLE 

1646579 

1 9911 Al 2 1 

156.2! 

40. C! 

11.0! 

1800! 

550! 

47.0! NONE 

ICA 

SAN  ( 

1982 

! 

!  1 

173.2! 

40.0! 

9.01 

! 

8! 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

TCB  303 

1551977 

77315A70! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1811! 

18. 0! DIESEL 

PUMP 

ICA 

SAN  ! 

1973 

! 

1  1 

19S.01 

35.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

FRANCISCO  i 

TC3  3C4 

1551979 

77315*70! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1811! 

18.0! DIESEL 

PUMP 

!  CA 

SAN  ! 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

TCB  305 

1551979 

77315A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

16.61  GOULD 

DEEP  WELL 

! 

1974 

1 

! 

1  1 

1  1 

195.0! 

! 

35.0! 

t 

1.6! 

; 

! 

1 

~  ! 

!PUNP 

I 

! 

! 

(32)  GAUDET  BOAT 

PENTALS/ 

I 

INC!. 

1  1 

1  ! 

2 

i 

i 

; 

2^ 

r 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

CAROLYN  B 

1298863 

2413436! 

42.0! 

17.8! 

7.0! 

300! 

-  ! 

24.0 !  NONE 

!  L  A 

MORGAN  ! 

1965 

1 

!  1 

42.0! 

17.8! 

5.5! 

! 

-  J 

! 

! 

CITY  ! 

NR.  BRANDON 

1509537 

2313A35! 

44.3! 

16.1! 

5.0! 

400! 

-  i 

32.0 (NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1967 

1 

1  1 

44.3! 

16.1! 

4.6! 

2 

-  ! 

! 

! 

CITY  I 

NR.  CURT 

1563560 

2  6  1  3  A  3  5 ! 

44.2! 

1  8.0! 

5.5! 

600! 

-  ; 

29. 0 ! NONE 

ILA 

MORGAN  ! 

1975 

1 

i  t 

44.2! 

13.0! 

5.0! 

! 

-  J 

2 

! 

CITY  ! 

NR.  DEVIN 

1908079 

7913436! 

51.0! 

20.0! 

4.0! 

600! 

-  j 

28.01N0NE 

ILA 

MORGAN  ! 

1986 

1 

•  ! 

51.0! 

20.0! 

2.0! 

{ 

-  J 

! 

! 

CITY  J 

NR.  JOHN 

1236247 

3413A35! 

46.3! 

17.9! 

6.9! 

40oi 

-  ! 

28.01  NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

*  1979 

1 

!  ! 

4o.3! 

17.9! 

5.5! 

2 

-  • 

; 

1 

CITY  ! 

NR.  MARX 

1297195 

25 1 3  A  35 1 

43.3! 

16.1! 

5.8! 

460! 

-  j 

34.0!N0NE 

Ila 

MORGAN  ! 

1964 

1 

! 

2  2 

j  j 

43.3! 

; 

16.1! 

! 

5.5! 

2 

2 

•  ! 

! 

» 

! 

! 

CITY  ! 

(32)  GAUTHIER/  H 

.  J.  BOAT 

j 

renItal 

2  2  2 

!  !  ! 

« 

i 

; 

2 

• 

i 

i 

! 

i 

! 

! 

SERVICE/  INC. 

1 

•  1  1 

! 

« 

2 

i 

! 

! 

GULF  PRINCESS 

1537859 

1  4511C02! 

65.0! 

16.5! 

4.oi 

1050! 

-  • 

15.0! NONE 

!LA 

VENICE  ! 

1972 

! 

1 

j  !  i 

i  i  i 

65.0! 

i 

16.5! 

i 

3.0! 

2 

2 

* 

35! 

! 

j 

! 

! 

t 

(32)  GCH  DRILLING  CO. 

i 

i  •  • 

!  1  1 

i 

! 

j 

2 

2 

t 

; 

2 

{ 

2 

i 

GUY 

1  - 

1  511A03! 

--  ! 

—  1 

5.0! 

200! 

4! 

12. oj  NONE 

•LA 

ABBEVILLE  ! 

1971 

; 

1  !  ! 

29.0! 

8.0! 

3.0! 

; 

-  2 

! 

! 

MISS  DELTA 

i  ...... 

1  311C03! 

-  i 

-  i 

5.0! 

200! 

10! 

12.O1N0NE 

ILA 

A3BEVILLE  ! 

1979 

t 

i  •  ! 

32.0! 

10.0! 

3.0! 

2 

-  J 

2 

! 

NR.  JACK 

i  - 

*  1111A0J! 

! 

».  j 

3.0! 

-  j 

-  • 

! 

— 

i 

1  !  1 

42.0! 

12.0! 

3.0! 

; 

-  • 

i 

! 

NR.  RODNEY 

;  ...... 

1  5 ! 1 A 03  ! 

—  • 

—  j 

5.0! 

200! 

4! 

12.0! NONE 

ILA 

ABBEVILLE  ! 

1979 

i 

;  !  i 

29.0! 

3.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PAUL 

i  - 

i  511A031 

--  ; 

j 

5.0! 

200! 

4! 

12.0! NONE 

!LA 

ABBEVILLE  ! 

1975 

i 

1 

1  !  ! 

j  i  i 

29.0! 

! 

3.0! 

i 

3.0! 

! 

i 

; 

"  ! 

• 

! 

! 

j 

(36)  GEDPES  NARINE  SERVICES 

i 

j 

i  1  ! 

1  !  ! 

! 

2 

2 

i 

; 

i 

j 

2 

; 

i 

i 

! 

i 

NURRAY  KARIE 

i 667548 

1  2913D361 

46.0! 

14.1! 

3.0! 

165! 

-  • 

15.0! NONE 

!UA 

MARYSVILLE! 

1985 

1 

1  •  • 

!  !  1 

46.0! 

i 

14.1! 

; 

5.6! 

j 

2 

2 

“  ! 

; 

2 

! 

! 

j 

(03)  GELLATLY  6 

SONS  NARINE 

! 

C!0*P. 

!  •  1 

!  1  1 

■ 

i 

2 

[ 

i 

j 

1 

2 

■ 

; 

i 

i 

• 

CHRISTINE  GELLATLY 

1262632 

!  10013A361 

96.7! 

25.2! 

13.0! 

1600! 

-  J 

28.2  ! NONE 

INY 

HOPEWELL  ! 

1951 

1 

1  !  1 

102.6! 

25.6! 

10.0! 

2 

-  | 

2 

! 

JUNCTION  ! 

PETER  f  GELLATLY 

1261627 

1  9813436! 

84.7! 

24.0! 

9.8! 

1200! 

-  i 

36. ol NONE 

!NY 

HOPEWELL  ! 

1951 

J 

! 

1  1  1 

1  1  ! 

!  1  ! 

90.0! 

i 

24.0! 

2 

i 

3.3! 

i 

! 

i 

j 

t 

i 

! 

! 

! 

! 

JUNCTION  ! 

388  TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENG* ! 

IVTCCI 

DIMENSIONS  l 

DRAFT! 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L 

! 

OIST! 

OPERATOR 

NET  1C0DE1 
REGIS-1****! 

LENGTH! 8RDTH! 

! 

LOAD-! 

CARGO  ! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  10PERATING 

! 

YEAR  ! 

l  COAST 

TER  1  SEE! 

’/////!///// 1 

ED  ! 

utmn  i 

POINT  ! 

LINE-1 

J  AO 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  ANO  HUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PAGE! 

OVER-! OVER-! 

/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

:light)!/////////f//////!tdi//////////i 

OR  ! 

1  NUMBER 

NA6E  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! 

LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

ICE 

LINE-2 

•  REBUILT  J 

(32)  GENE'S  TONING  COMPANY 

1  ! 

!  1 

!  ( 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SEAHORSE 

1596841 

7113A351 

56.51 

22.01 

8.4! 

900! 

-  | 

38.0 ! ELECTRIC  WINCHES !LA 

HARAKAN 

1978  ! 

1  ! 

56.5! 

22.0! 

8.4! 

1 

“  ! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

(07)  GENERAL 

CHEMICAL 

CO. 

1  1 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

NARINE 

OPERATIONS 

!  1 

! 

! 

! 

! 

GENERAL  CHEMICAL  3 

1  277656 

16431 5A701 

240.0! 

43.0! 

12. Si 

-  J 

3000! 

25.0! DIESEL 

PUMPS 

IDE 

CLAYMONT 

1958  ! 

1  1 

240.01 

43.0! 

3.0! 

-  | 

! 

! 

! 

GENERAL  CHEMICAL  37 

1272402 

1029I5A701 

220.0! 

42.9! 

11.0! 

-  I 

2000! 

40.0! DIESEL 

PUMP 

IDE 

CLAVHONT 

1956  { 

!  ! 

220.0! 

42.9! 

3.0! 

-  | 

! 

! 

! 

GENERAL  CHEMICAL  38 

1260948 

50415A70! 

150.0! 

36.11 

9.01 

-  ! 

1000! 

25.5ID1ESEL 

PUMP 

IDE 

CLAYMONT 

1950  1 

!  1 

!  1 

150.01 

36.1! 

2.0! 

! 

-  ) 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

(36)  GENERAL 

! 

CONSTRUCTION  COMJPANY 

!  1 

1  ! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

RUBY  VI 

1513394 

4513A36! 

55.91 

20.1! 

7.6! 

600! 

-  j 

25  •  0 ! NONE 

!W  A 

SEATTLE 

1968  ! 

1 

1  1 

55.9! 

20.1! 

7.6! 

“  I 

! 

! 

!VA 

1 

AST 0 A I A 

1 

1  I 

93.01 

40.0! 

2.0! 

-  j 

| 

! 

! 

FRIGATE 

1  - 

218I4F46! 

110.01 

36.0! 

7.5! 

-  ! 

600! 

10.0 ! NONE 

!  WA 

SEATTLE 

1944  ! 

1 

1  i 

110.01 

36.0! 

2.0! 

-  j 

! 

! 

i 

GC  1 

1602075 

10214F46! 

112.0! 

34.0! 

6.0! 

-  j 

500! 

8.0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1942  ! 

1 

1  ! 

112.0! 

34.0! 

2.0! 

-  j 

! 

! 

! 

GC  2 

1402076 

10214F46! 

112.01 

34.0! 

6.0! 

-  j 

500! 

8.0! NONE 

IOR 

PORTLAND 

1942  l 

! 

1  1 

112.01 

34.C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

SC  21 

1253379 

21 514F46! 

110.01 

30.0! 

4.01 

-  | 

406! 

8.0! NONE 

!WA 

SEATTLE 

1942  ! 

1 

1  1 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

-  j 

! 

! 

! 

GC  23 

1  - 

18214F461 

110.01 

30.0! 

4.0! 

-  J 

406! 

8.0 ! NONE 

!WA 

SEATTLE 

1943  ! 

1 

1  1 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

-  j 

! 

! 

i 

GC  28 

1257419 

3S914A43! 

120.0! 

44.0! 

5.8! 

-  i 

775! 

10.5 (NONE 

1  WA 

SEATTLE 

*  1949  i 

1 

1  1 

120.0! 

44.0! 

1.2! 

-  | 

! 

! 

! 

GC  30 

1176795 

38914A43! 

120.0! 

44.0! 

5.8! 

-  j 

77$ ! 

10.3! NONE 

!wa 

SEATTLE 

1943  ! 

1 

1  1 

120.0! 

44.0! 

1.2! 

-  J 

! 

! 

! 

GC  AO 

1253497 

14714F46! 

104.0! 

29.0! 

4.0! 

-  | 

325! 

8.0! NONE 

!  WA 

SEATTLE 

1940  ! 

i 

t  1 

104.0! 

29.0! 

2.0! 

-  [ 

! 

! 

! 

GC  58 

1  ----- - 

S014A43! 

104.0! 

29.0! 

4.5! 

-  I 

200! 

8. 0 1  NONE 

!WA 

SEATTLE 

1943  ! 

! 

1  1 

104.0! 

29.0! 

2.0! 

-  i 

325  i 

! 

8.0 ! NONE 

! 

!  WA 

SEATTLE 

j 

1945  ! 

1 

1  1 

110.0! 

34.0! 

2.0! 

-  j 

! 

! 

! 

GC  101 

1522512 

74514A46! 

164.1! 

50.1! 

11.0! 

-  | 

1350! 

11.0! NONE 

!  WA 

SEATTLE 

1969  ! 

! 

1  ! 

164.1! 

50.1! 

2.0! 

-  J 

! 

! 

! 

GC  102 

1  522513 

74514A46! 

164.1! 

50.1! 

11.0! 

«  j 

1350! 

1 1 . OINONE 

!WA 

! 

SEATTLE 

1969  ! 

1  1 

164.1! 

50.1! 

2.0! 

-  i 

! 

! 

GC  103 

1523820 

74514A46! 

164.11 

50.1! 

11.0! 

-  j 

1350! 

11. OINONE 

!WA 

J 

SEATTLE 

1969  ! 

!  1 

164.11 

50.11 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

GC  10A 

1523821 

74514**6! 

164.1! 

50.1! 

11.0! 

-  ! 

1350! 

11. OINONE 

!  WA 
! 

SEATTLE 

1969  ! 

! 

1  ! 

164.1! 

50.1! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

GC  120 

1  558616 

66814A46! 

160.0! 

50.6! 

11.0! 

-  ! 

2600! 

11. OINONE 

!WA 

SEATTLE 

1943  ! 

! 

1  1 

160.0! 

50,6! 

2.0! 

-  j 

! 

! 

! 

GC  121 

1557752 

6681 4A461 

160.0! 

50.6! 

11.0! 

-  I 

2600! 

11. OINONE 

IWA 

SEATTLE 

1943  ) 

1 

1  1 

160.0! 

50.6! 

2.0! 

-  j 

! 

I 

! 

GC  ZAO 

1507342 

206114A46! 

240.0! 

60.0! 

14.0! 

-  i 

5000! 

17. OINONE 

IWA 

SEATTLE 

1967  l 

! 

1  ! 

240.0! 

60.0! 

2.0! 

-  { 

! 

1 

! 

LONGVIEW 

1  - 

211 |4f 461 

65.0! 

25.0! 

1.5! 

-  ! 

-  | 

40. OINONE 

IWA 

TACOMA 

1955  { 

1 

!  1 

65.0! 

25.0! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

I 

PT.  BASALT 

1597335 

108614*46! 

180.0! 

50.0! 

13.5! 

-  j 

2100! 

18.5! NONE 

!  W  A 

SEATTLE 

i9?«  i 

! 

1  ! 

180.0! 

50.0! 

13.5! 

-  1 

! 

! 

! 

PT.  BONITA 

1293045 

57114A46! 

162.1! 

36.1! 

8.0! 

-  I 

1400! 

1 7. 0! NONE 

IWA 

SEATTLE 

1V60  ! 

I 

1  ! 

162.1! 

36.1! 

2.01 

-  | 

| 

! 

! 

PT.  ORIENT 

1293046 

S71I4A46! 

162.1! 

36.1! 

8.0! 

-  i 

1400! 

17.0 ! NONE 

IWA 

SEA1TLE 

I960  ! 

! 

!  ! 

162.1! 

36.1! 

2.0! 

100! 

! 

3. OINONE 

! 

IWA 

SEATTLE 

1 

1945  ! 

I 

! 

!  1 

1  1 

35.0! 

15.0! 

1.0! 

! 

—  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

(01)  GENERAL 

DYNAMICS 

ELECTRIfC  BOAT 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

01 VI  SION 

1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

WINSLOW  C.  A! 

LSEY 

1693559 

132! 3  A  36 1 

87.0! 

34.5! 

12.3! 

3900! 

-  j 

56. OINONE 

!CT 

GROTON 

1985  ! 

1 

1  ! 

98.0! 

34.5! 

11.2! 

-  J 

1 

! 

! 

BAY  3 

1518600 

72514A43! 

160.3! 

52.0! 

8.0! 

-  j 

1400! 

12. OINONE 

!CT 

GROTON 

*  1975  ! 

! 

1  ! 

165.0! 

55.0! 

2.5! 

-  j 

! 

I 

! 

SEA  SHUTTLE 

1663440 

172414A99! 

195.0! 

78.0! 

10.5! 

-  { 

1400! 

64.0 ! SELF 

ELEVATING 

ICT 

GROTON 

1983  1 

! 

!  1 

!  ! 

195.0! 

78.0! 

5.0! 

! 

“  J 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

(15)  GENERAL 

ELECTRIC 

CREDIT 

! 

1  CORP. 

1  ! 

!  ! 

i 

i 

j 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

CAJUN  EXPRESS 

1620486 

3813A35! 

44.11 

18.0! 

-  ! 

478! 

-  ! 

32. OINONE 

!TX 

ORANGE 

1980  ! 

! 

!  i 

-  "  ! 

15.0! 

6.7! 

-  j 

! 

! 

j 

EDITH 

1554538 

35! 3A  35! 

41.7! 

18.1! 

—  ! 

400! 

“  ! 

!  NONE 

!TX 

ORANGE 

1974  ! 

LADY  JUDY 

1637607 

6913436! 

50.3! 

22.1 ! 

-  ! 

720! 

-  i 

29.OIN0NE 

JTX 

ORANGE 

1981  l 

1 

1  i 

--  ! 

—  1 

8.4! 

» 

-  i 

! 

! 

! 

MR.  JAKE 

1605315 

64! 3A J61 

62.0! 

24.0! 

-  ! 

9  5  6  5 

-  j 

22.0! NONE 

!FL 

JACKSON- 

1980  ! 

1 

1  1 

67.0! 

24.0! 

9.1! 

-  j 

! 

! 

VILLE 

1 

MR.  JASON 

1592021 

6213A35! 

56.6! 

22.0! 

! 

720! 

-  ! 

36. OINONE 

!  T  X 

ORANGE 

1978  ! 

1 

!  1 

-  J 

22.0! 

8.2! 

-  I 

I 

! 

j 

AL  2 

1630398 

9216A99! 

110.0! 

21.0! 

8.0! 

“  l 

-  J 

!  NONE 

! 

i«8i  i 

FOUR  POINT  XV 

1527812 

I 

20016A99! 

!  1 

155-2! 

38.1! 

-  1 

1700! 

-  i 

-  INONE 
! 

!TX 

) 

HOUSTON 

1970  ! 
j 

(01)  GENERAL 

! 

MARINE  CONSTRUCT! ION  CO. 

t  i 

!  1 

f 

! 

I 

! 

! 

> 

! 

SEA  WIND 

1239145 

21 ! 3836! 

44.4! 

15.1! 

6.1! 

330! 

10! 

16. OINONE 

SHE 

PORTLAND 

1937  ! 

! 

1  ! 

44.4! 

15.1! 

6.1! 

-  ! 

! 

! 

• 

NO  10 

1525563 

36414A46! 

134.0! 

36.0! 

8.3! 

-  i 

SOO! 

17.5! KOHE 

IME 

PORTLAND 

1927  *! 

1 

! 

1  1 

!  1 

134.0! 

36.0) 

2.0! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(03)  GENERAL 

1 

MARINE  TRANSPORT!  CORP. 

1  1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

REBECCA  K 

1237005 

81312A24! 

249.3! 

43.6! 

12.0! 

1300! 

1600! 

30.0 ! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1938  | 

I 

!  ! 

258.2! 

43.6! 

9.0! 

-  j 

! 

! 

! 

SUSAN  FRANK 

1236940 

vfi  1 3  12A24! 

249.3! 

43.6! 

11.3! 

1300! 

1600! 

30. OINONE 

!MY 

£EW  YORK 

1937  ! 

1  ! 

258.2! 

43.6! 

6.0! 

-  J 

! 

! 

! 

CYNTHIA  H 

1280408 

802! S A  24 { 

201.0! 

36.1! 

13.0! 

•  ! 

1200! 

17.5! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1959  ! 

! 

! 

! 

!  I 

!  ! 

I  ! 

201.0! 

40.0! 

2.0! 

J 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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ENGRI 

DISTI  OPERATOR 


!  COAST 

VESSEL  MARE  AND  NUMBER  !  GUARD 
!  NUMBER 


t  I VTCC i  DIMENSIONS  ! DRAFT!  ! 

!  NET  ! CODE (LENGTH! BRDTH!  !  ! 

! REGIS-!****!  REG*  !  REG.lLOAD-l 
!  TER  !  SEE !//////!// H t\  ED  ! 

!  TON-  (PAGE!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE 
!  NAGE  I  IV  !  ALL  !  ALL  RIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  I  AO!  LINE-1  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !////////// //////! TO !////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE(  LINE-2 


! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
♦REBUILT! 


(32)  GENERAL  MUD  SERVICE 

!  ! 

!  1 

!  ! 

1  1 

1  1 

1  1 

i 

i 

j 

! 

! 

i 

! 

* 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

t 

i 

i 

! 

! 

1 

DE-NO.  1 

!  -  J 

21014 A43 1 

120.01 

30.01 

6.5! 

-  | 

400! 

7.O1N0NE 

i LA  MORGAN 

! 

* 

1980 

!  ! 

1  1 

120.0! 

30.0! 

.5! 

! 

-  ! 

1 

!  CITY 

GBC  15 

I2SC022  l 

215  14 A43 1 

110.0! 

30.0! 

6.5! 

-  f 

400! 

7 . 0 ! NONE 

ILA  MORGAN 

* 

198? 

!  ! 

!  1 

110.0! 

30.0! 

.5! 

! 

-  ! 

! 

I  CITY 

MC  65-1 

21514A431 

110.0! 

30.0! 

6.S ! 

-  • 

500! 

11.5! NONE 

!LA  MORGAN 

1965 

!  1 

!  1 

!  1 

!  1 

110.0! 

1 

30.0! 

1 

.5! 

i 

1 

! 

-  ! 

! 

j 

! 

!  CITY 

l 

!  1 

<33>  GENERAL  SUPPLY  t  EQUIPMENT  CO./  ! 

1  1 

!  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

1 

! 

INC. 

1 

1  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CHARLES  EZCR 

!  29024 7 

1813A36! 

41.7! 

16.0! 

6.01 

330! 

-  ! 

30.0 (NONE 

!TX  HOUSTON 

1963 

! 

1  1 

45.0! 

16.01 

4.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

HARRY  C.  SMITH 

1274269 

31 1 3A36! 

46.51 

18.5! 

6.51 

440! 

-  ! 

74 .0! NONE 

!TX  HOUSTON 

1957 

! 

1  1 

50.0! 

18.51 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

HISS  EDNA 

! 27921 5 

913A36! 

36.8! 

11.2! 

5.0! 

1651 

-  ! 

19.0! NONE 

!TX  HOUSTON 

1935 

! 

!  1 

38.0! 

11.2! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ft  H  DAVIS 

1500036 

1913A36! 

42.9! 

16.1! 

5.0! 

400! 

-  ! 

33.01  NONE 

!TX  HOUSTON 

1965 

! 

1 

!  1 

!  1 

45.0! 

1 

16.1! 

j 

5.0! 

! 

! 

-  i 

i 

! 

2 

! 

! 

(32)  GENERAL  TOWING 

i 

!  1 

!  1 

l 

1 

i 

t 

i 

j 

1 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

MISS  LORI 

1555273 

3613A36! 

64.01 

2i. oi 

5.6! 

400! 

.  i 

26 . 0 1  NONE 

1U  HOUMA 

* 

1981 

! 

| 

!  1 

|  i 

65.01 

1 

22.  C! 

j 

4.0! 

i 

! 

! 

.  i 

■ 

1 

! 

! 

! 

(32)  GENESIS  TOWING  CORP. 

i 

! 

i  i 

i  i 

1 

1 

i 

! 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

JOHN  3:36 

*538898 

5713A36! 

52.0! 

22.0! 

r.2! 

800! 

-  I 

37.0IN0NE 

ILA  HARAHAN 

197? 

! 

1  1 

56.1! 

22.0! 

7.23 

! 

■  i 

; 

1 

SUGAR  SMACK 

1518060 

46 ! 3  A 36! 

51.2! 

70.0! 

?.0! 

300! 

■  * 

34 .0! NONE 

!IA  HARAHAN 

1969 

! 

! 

1  1 

1  1 

55.0! 

1 

20. CJ 

I 

7.0! 

! 

! 

j 

m  1 

1 

2 

1 

I 

! 

(32)  GENINA  MARINE  SERVICE/ 

! 

I  INC. 

1  1 

i  1 

! 

! 

i 

! 

i 

i 

! 

i 

1 

1 

1 

i 

! 

j 

2 

BILL  TOMMIE 

1538C72 

66MA03! 

115.0! 

26.0! 

10.0! 

1500! 

-  ! 

(NONE 

ILA  PATTERSON 

197? 

GENINA 

1507102 

6411A03! 

100.0! 

24.0! 

9.0! 

1090! 

-  ! 

-  (NONE 

!LA  PATTERSON 

1967 

LITTLE  ?U*BER 

1515105 

6711A12! 

80.  oi 

2  3.6! 

12.0! 

900  i 

asi 

18.0! NONE 

!LA  PATTERSON 

* 

1974 

! 

1  1 

85.0! 

24.  C! 

6.0! 

! 

10! 

2 

! 

MT  JOE  AND  VESPER 

1615623 

! 

6611A03! 

1  ! 

110.0! 
-  i 

26.0! 

.  } 

11.5! 

-  ! 

1130! 

! 

-  ! 

-  ! 

1  NONE 
! 

ILA  PATTERSON 
! 

1980 

(32)  GENTLEMEN  TOWING  CORP. 

! 

! 

!  1 

1  1 

i 

! 

i 

i 

i 

j 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

MR.  TED 

1550244 

11313A36! 

85.0! 

26. 5i 

9.7! 

2200! 

-  i 

31 .0 ! NONE 

SLA  LAFAYETTE 

1973 

! 

! 

!  1 

1  1 

85.0! 

! 

26.5! 

! 

8.0! 

! 

] 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(15)  GEO-GUARDIAN/  INC. 

! 

! 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

j 

! 

! 

GUARDIAN 

1602363 

67!  102 ! 

100.0! 

24.0! 

7.0! 

1650! 

25! 

15.5!  NONE 

IFL  PENSACOLA 

1979 

! 

! 

t  1 

1  2 

100.0! 

1 

24. C! 

! 

4.0! 

! 

! 

! 

65! 

t 

! 

! 

! 

! 

(32)  GEORGE  ENGINE  CO./  INC 

i 

i 

1  ! 

1  1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

LADY  FAYE 

1603365 

2311A02! 

—  ! 

—  ! 

7.2! 

1050! 

8! 

13.OIN0NE 

! 

* 

1979 

! 

1 

1  1 

!  1 

50.0! 

! 

18.0! 

1 

6.0! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

I 

! 

(32)  GE0R6ETTE-S/  INC. 

! 

! 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

j 

i 

! 

! 

GEORGETTE-S 

1  290779 

5611A021 

61.1! 

22.0! 

6.0! 

600! 

-  i 

26.0 ! hONE 

JLA  HARVEY 

1963 

! 

! 

!  1 

1  i 

65.0! 

! 

22.0! 

! 

5.0! 

< 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(36)  GEORGIA  PACIFIC  CORP. 

! 

1 

!  1 

1  ! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

i 

1 

i 

! 

! 

ELAINE  D 

1575C71 

329215A90! 

272.0! 

70.0! 

14.8! 

-  ! 

6200! 

53.0! PUMPS 

!WA  BELLINGHAM! 

1976 

1 

1  1 

272.0! 

70.0! 

3.5! 

! 

-  ! 

; 

I 

J 

ROBERT  E. 

1620998 

2964!5A/0! 

272.0! 

70.0! 

14.4! 

-  * 

6400! 

41.01PUMPS 

IVA  3EU.INCH61! 

1980 

j 

i 

1  1 

!  ! 

272.0! 

! 

72.0! 

! 

3.5! 

! 

! 

! 

j 

1 

! 

! 

! 

(16)  GEORGIA  TRANSPORTERS/ 

i 

INK. 

!  1 

!  1 

! 

! 

i 

i 

t 

j 

j 

! 

j 

i 

2 

1 

! 

» 

DIXIE  SPIRIT 

1271177 

7713A351 

74.8! 

23.0! 

8.5! 

18001 

-  ! 

32.0! NONE 

IFL  PANAMA 

1956 

| 

!  1 

74.8! 

23.0! 

6.6! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

GOLDILOCKS 

j  510008 

1 1 6 1  3  A  3  5 ! 

72.0! 

26.0! 

7.0! 

1140! 

-  ! 

36  *0! NONE 

IFL  PANAHA 

1986 

1 

1  1 

72.0! 

26.0! 

5.5! 

i 

-  ! 

! 

!  CITY 

GREEN  RIVER  GAL 

1  502310 

4813A35! 

47.0! 

24.1! 

7.0! 

1050! 

-  ; 

30 .0 ! NONE 

IFL  PANAMA 

1966 

1 

1  1 

47.0! 

24.1! 

6.0! 

-  » 

! 

1  CITY 

MAMA  BEAR 

1636548 

10313*35! 

60.8! 

26.0! 

8.6! 

i?ooi 

-  j 

36 .0! NONE 

IFL  PANAMA 

1981 

! 

!  1 

60.8! 

26. C! 

7.6! 

i 

-  j 

! 

!  CITY 

NANCY  JANE 

1267811 

7413*35! 

65.8! 

20.1! 

7.1! 

1000! 

-  i 

25.5  1  NONE 

IFL  PANAMA 

1954 

1 

i  1 

65.8! 

20.1! 

6.0! 

i 

-  1 

! 

!  CITY 

OLD  BEAR 

1643887 

97  13*35! 

60.8! 

26.0! 

3.6! 

1240! 

-  ; 

36.0! NONE 

IfL  PANANA 

1981 

1 

1  1 

60.8! 

26.0! 

7.6! 

! 

-  i 

! 

!  CITY 

YOUNG  BEAR 

1637386 

8213A35! 

56.3! 

24.0! 

6.0! 

940! 

-  « 

36 .0 ! NONE 

!FL  PANAMA 

1981 

! 

1  1 

56.3! 

24.0! 

7.0! 

j 

-  ! 

! 

!  CITY 

FT  24 

1528848 

79515*71! 

195.0! 

35. C! 

10. o! 

1800! 

15 .0! DIES  EL 

PUMP 

!FL  PANAMA 

1970 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1  CITY 

GT  114 

1294207 

88615A71! 

180.5! 

50.0! 

10.3! 

-  J 

1700! 

17.01DIESEL 

PUMP 

IFL  PANAMA 

1 

1964 

; 

1  1 

180.5! 

50.0! 

2.5! 

i 

-  j 

1 

!  CITY 

GT  115 

1255086 

104915*71 1 

240.2! 

50.0! 

10.9! 

-  » 

2000! 

15 .oi DIESEL 

PUMP 

IFL  PANAMA 

1949 

; 

i  < 

240.2! 

50.0! 

1.4! 

! 

-  i 

2 

!  CITY 

GT  121 

! 77G733 

1?79*5A71 J 

264.0} 

80,2} 

10.61 

2$oo* 

1J.02DIESEL 

*>U"P 

»et  PAWtNft 

1 

1°55 

! 

1  ! 

264.0! 

50.2! 

2.0! 

j 

■  1 

1 

»  CITY 

GT  220 

1275343 

1 14015A71 ! 

242.0! 

50.0! 

10.6! 

-  J 

2500 ! 

15.5! DIESEL 

PUMP 

!fl  paka.a 

1957 

! 

!  1 

242.0! 

50.0! 

1.5! 

i 

-  2 

1 

!  CITY 

NBC  992 

1264983 

!  63415A70! 

155.5! 

50.0! 

8.6! 

-  ! 

1600! 

15.3! D I ESEL 

PUMP 

!FL  PANAMA 

1 

1953 

! 

!  ! 

153.5! 

50.0! 

1.5! 

; 

-  J 

! 

!  CITY 

ST  6 

1513931 

800! 5*711 

195.0! 

35.0! 

10.6! 

1800! 

15.0! DIESEL 

PUMP 

! FL  PANAMA 

1968 

! 

1 

!  ! 
i  i 

195.0! 

! 

3S.0! 

! 

1.5! 

! 

• 

i 

-  1 

i 

j 

!  CITY 

1 

1 

1 

! 

(29)  GIB0AR/  HAROLD  l./  TRUST! 

*  i 

i  i 

i 

i 

i 

i 

! 

; 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

; 

iiBT  203 

!  - 

1  1400 J4A43! 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

-  i 

1400! 

10.0! NONE 

!H0  PERRYVILLE! 

1975 

i 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

j 

-  ! 

1 

1 

! 

GST  205 

;  . 

1  140014A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

1 0. 0 ! NONE 

!M0  PERRYVILLE 1 

1975 

1 

; 

1  1 
1  1 

195.0! 

J 

35.0! 

! 

1.0! 

i 

i 

i 

•  2 

1 

1 

2 

; 

1 

t 

1 

! 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


CNGPI 

!  JVTCC  S  DIMENSIONS  ! DRAFT1 

'CAPACITY! 

HIGH-  ! 

'VESSEL! 

! 

DIST!  OPERATOR 

!  NET  ! CODE! LENGTH! SROTHl  ! 

1 

! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  'OPERATING  l 

! 

— — — — — 

-1  REGIS-! •  *•*!  REG.  !  REG. ! LOAD-! 

(  CARGO 

! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

IT  C I  BASE  t 

YEAR  l 

l  COAST 

1  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  l 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

t  *01  LINC-1  1 

BUILT  ! 

VESSEL  NANE  AND  NUMBER 

!  GUARD 

!  TON-  1PAGC 1  OVER-JOVER-!/////! 

HORSE t  PASS- 

{(LIGHT) !///////////////i 

'1T0! //////////( 

OR  l 

1  NUMBER 

!  NASE  l  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT! 

POWER!  ENGERS 

! 

(FEET)! 

LINE-2 

!IC!  LINE-2  I 

•REBUILT! 

(29)  GIBSONS  NARINE/  INC. 

! 

!  1 

1 

! 

! 

l 

! 

1 

! 

BLANCHE  V 

1650718 

7613A35! 

60.0! 

24.0! 

8.0! 

9401 

-  J 

30.0 ! NONE 

!  I L 

NAPLES 

1982 

1 

!  ! 

60.01 

24.0! 

8.0! 

! 

-  | 

1 

I 

CAPT.  ELMER 

1565698 

4  813*35! 

52.6! 

20.0! 

7.1! 

680! 

-  i 

30.0! NONE 

!  XL 

NAPLES 

1975 

! 

! 

!  1 

i  ! 

52.6! 

! 

20.01 

i 

7.1! 

! 

! 

I 

i 

! 

! 

j 

i 

CIA)  GILBERT  CORP. 

•OTSIf 

! 

! 

1279775 

!  ! 

!  ! 

2913*36! 

! 

1 

52.5! 

t 

i 

16.8! 

! 

! 

6.5! 

! 

! 

480! 

! 

! 

! 

I 

25.0! NONE 

! 

! 

INC 

HOREHEAO 

1959 

! 

! 

!  ! 

!  1 

32.8! 

! 

16.81 

1 

6.0! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

CITY 

(03)  GILLEN'S/  HENRY/  SONS 

! 

LtlGMT- 

1  ! 

t  1 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

» 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ERASE/  INC. 

! 

!  ! 

t 

! 

! 

I 

I 

! 

! 

ALICE  S. 

15)5040 

90014*44! 

180.0! 

48.01 

11.0! 

2000! 

22 .0! NONE 

t  NY 

NEW  YORK 

1978 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

150.0! 

! 

48.01 

! 

2.6! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

(23)  GILLESPIE  OIL  1  TRANSIT#!  INC. 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

ANCRICAN  GIRL 

(222221 

3813*36! 

62.0! 

16.0! 

8.0! 

250! 

45! 

25.0! HOIST 

INI 

BEAVER 

*  1928 

! 

!  ! 

64.0! 

14.0! 

6.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

ISLAND 

HC  2 

11755A3 

70!4*43! 

100.0! 

32.CJ 

5.0! 

-  | 

400! 

8.0! NONE 

!HX 

BEAVER 

1936 

! 

!  ! 

100.0! 

32.0! 

2.0! 

! 

-  ' 

! 

! 

ISLAND 

OIL  QUEEN 

! 258A90 

5015*70! 

64.5! 

16. C! 

4.3! 

-  ! 

95! 

10*6 IhONE 

INI 

BEAVER 

1949 

! 

! 

I  ! 

!  ! 

65.0! 

I 

16. C! 

! 

1.31 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ISLAND 

(32)  GZSCLAIR  MARINE 

RICHARD  B 

1625263 

!  ! 

!  ! 

15713*36! 

! 

! 

100.0! 

! 

! 

30.01 

j 

i 

15.0! 

! 

! 

2250! 

! 

! 

I 

! 

62.5 {NONE 

! 

! 

!PR 

SAN  JUAN 

I960 

1 

!  ! 

!  ! 

ICC. 01 
! 

30.  C! 

1 

9.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  CISCLAIR  TOWING  CO. 
NANCY  GZSCLAIR 

! 

• 

1545561 

!  ! 

!  ! 

10213*36! 

; 

i 

60.0! 

! 

! 

22.0! 

! 

! 

6.5! 

I 

! 

1000! 

! 

! 

! 

26 .0 ! NONE 

! 

! 

1L* 

NEW 

1972 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

60.0! 

1 

22.0! 

! 

6.5! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

(21)  GLACIAL  SAND  AND  GRAVEL  ! CO. 

!  ! 

!  ! 

1 

1 

1 

j 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CHARLIE  H 

1655972 

9513*36! 

32.01 

22.  ci 

4.6! 

820! 

-  ! 

30.3 {NONE 

JR* 

KITTANNING 

1983 

! 

!  ! 

52.0! 

22.0! 

4.6! 

! 

.  i 

! 

! 

PEARL  ANN 

1257091 

13013*36! 

65.6! 

17.8! 

6.7! 

340! 

-  ! 

32.0! NONE 

IP* 

KITTANNING 

1946 

1 

!  ! 

7C.0! 

18.9! 

6.7! 

! 

-  ! 

! 

I 

BIG  ELNER 

1511590 

54114*43! 

120.0! 

54.0! 

4.0! 

-  | 

250! 

55.01200  TON  DIESEL 

!PA 

KITTANNING 

1967 

I 

!  ! 

120.0! 

54.0! 

4.0! 

! 

-  • 

'DERRICK 

1 

CHARLES/  JR 

1533047 

91714A43! 

174.0! 

52.0! 

9.0! 

-  ! 

2010! 

14.01N0NE 

!PA 

KITTANNING 

1971 

1 

!  ! 

174.0! 

52.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

CHARLES/  SR 

1567967 

91714*43! 

174.01 

52.0! 

9.0! 

2010! 

14.0INONE 

!PA 

KITTANNING 

1975 

1 

!  ! 

174.0! 

52.01 

1.5! 

I 

! 

1 

DARL-GLACIAL  A 

1621465 

91714*43! 

174.01 

$2.0! 

9.0! 

-  ! 

2010! 

14.0! NONE 

!P* 

KXTTANNIN6 

1980 

! 

!  ! 

174.0! 

52.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

I 

LEROY 

1533046 

91714A43! 

174.01 

52.0! 

9.0! 

2010! 

1 4. 0 ! NONE 

!PA 

KITTANNING 

1971 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

174.0! 

! 

52.0! 

! 

1.5! 

I 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

(34)  GLACIER  BAY  LODGE/  INC.  ! 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

GLACIER  BAY  EXPLORER 

1534100 

99 !1  All ! 

123.0! 

28.0! 

5.5! 

670! 

46.0! NONE 

!AK 

BARTLETT 

1971 

! 

!  1 

125.0! 

23.0! 

5.5! 

1 

64! 

! 

! 

COVE 

THUNDER  BAY 

1569985 

61  I1C11! 

65.0! 

22.0! 

6.0! 

1020! 

41. 0! NONE 

!  AK 

BARTLETT 

1976 

1 

! 

!  I 

!  ! 

65.0! 

1 

22.C! 

! 

4.5! 

I 

! 

! 

117! 

! 

! 

! 

! 

! 

COVE 

! 

CA2)  GLASS  BOTTOM  BOAT  HAWAII!/  INC. 

!  ! 

!  ! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

AN!  AN! 

1541077 

6411D11! 

70.  71 

19.5! 

4.4! 

960! 

-  ! 

30 .0 !  NONE 

1 H I 

HONOLULU 

1972 

1 

I 

!  ! 

!  ! 

75.0! 

! 

20.0! 

! 

3.1! 

! 

! 

! 

145! 

! 

! 

! 

I 

1 

(16)  GLENN  TOWING/  INC. 
CAPT.  DON 

! 

I 

1573086 

!  I 

!  ! 

70! 3*35! 

1 

! 

55.7! 

1 

I 

22.0! 

1 

I 

9.1! 

1 

! 

800! 

! 

! 

! 

! 

24.0 {NONE 

! 

1 

t*L 

MOBILE 

1976 

I 

! 

!  1 

!  ! 

55.7! 

! 

22.0! 

1 

9.1! 

! 

1 

! 

! 

1 

j 

! 

! 

(16)  CRT  $12  LEASING  CO. 

I 

! 

!  ! 

!  i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

GMT  $12 

1  —  — 

936 !*A41 ! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

1517! 

16.61 NONE 

!  OH 

CINCINNATI 

1972 

! 

1 

!  ! 

1  ! 

195.0! 

1 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

* 

! 

! 

! 

! 

(32)  SNOTS  RESERVE/  INC. 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

• 

i 

! 

! 

SNOTS  I 

1636607 

9713*36! 

67.0! 

24. 01* 

9.0! 

1200! 

33.01K0NE 

1 L  A 

OESTREHAN 

1981 

! 

!  ! 

70.0! 

24.0! 

6.0! 

! 

! 

! 

SNOTS  II 

'639582 

9713*36! 

67.0! 

24.01 

9.0! 

1200! 

33.0INONE 

!LA 

DESTREMAN 

1981 

! 

!  ! 

70.0! 

24.0! 

6.0! 

! 

! 

! 

SNOTS  III 

1520415 

5913*36! 

56.2! 

22.11 

7.0! 

670! 

-  j 

32.0 ! NONE 

!LA 

ST.  ROSE 

1969 

! 

!  ! 

65.0! 

22.1! 

5.0! 

! 

-  j 

1 

I 

SNOTS -VXI3 

1562461 

8513*36! 

60.0! 

24.0! 

9.3! 

1200! 

-  ! 

35.0 ! NONE 

!LA 

ST.  ROSE 

1975 

! 

!  ! 

60.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

! 

! 

6NOTS  X 

1552603 

8813*36! 

59.2! 

24.0! 

7.0! 

800! 

34.0! NONE 

!  LA 

ST.  ROSE 

1973 

! 

! 

!  ! 

!  I 

65.0! 

! 

24.0! 

! 

$.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(39)  GOLDEN  GATE  BRIDGE  HIGHW'AY  AND 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TRANSPORTATION  DISTRICT! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

GOLDEN  CATE 

1522572 

3811*13! 

103.3! 

29.5! 

6.3! 

1400! 

-  ! 

30.0! NONE 

!CA 

SAU5ALXT0 

1969 

! 

(  ! 

113.9! 

31.5! 

6.0! 

! 

575! 

| 

! 

MARIN 

1578103 

56I1C13! 

152.0! 

32.0! 

6.6! 

3 1 00  i 

-  ! 

44.0!hOJiE 

ICA 

LA*K«rUn 

>?73 

1 

!  ! 

169.1! 

34.3! 

5.8! 

! 

725! 

! 

! 

SAN  FRANCISCO 

1586350 

56! 1C  13! 

152.0! 

32.0! 

6.0! 

3100! 

-  ! 

44.0! NONE 

ICA 

LARKSPUR 

1975 

! 

!  ! 

169.1! 

34.3! 

5.8! 

! 

725! 

! 

! 

SONOMA 

1578765 

56MC13I 

152.0! 

32. OJ 

6.0! 

3100! 

44.0 ! NONE 

ICA 

LARKSPUR 

1975 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

169.1! 

! 

34.3! 

! 

5.8! 

! 

! 

J 

725! 

j 

! 

! 

! 

! 

(32)  GOLDEN  GULF  OFFSHORE/ 

! 

IN!  C. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

60L0CH  BEAR 

1659901 

20311*02! 

168.2! 

40.0! 

11.8! 

2930! 

672! 

44.01  NONE 

!LA 

NEW 

1983 

! 

!  ! 

180.0! 

40.0! 

9.0! 

! 

16! 

! 

! 

ORLEANS 

GOLDEN  WOLF 

1659900 

19711*02! 

166.3! 

40.0! 

11.7! 

3000! 

560! 

44.0! NONE 

!LA 

NEW 

1984 

1 

!  ! 

180.0! 

40.0! 

9.0! 

! 

15! 

! 

! 

ORLEANS 

MR.  ERIC  IX 

1561982 

17113*36! 

—  ! 

—  J 

15.0! 

8000! 

-  • 

75.0! NONE 

!LA 

NEW 

*  1986 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

227.0! 

I 

40.0! 

! 

12.0! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

ORLEANS 
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ENGRl 

! 

! VTCCl  DIMENSIONS  t  DRAFT! 

! CAPACITY 

*  HIGH-  ! 

(VESSEL 

( 

PZST1 

OPERATOR 

I  NET 

(CODE (LENGTH IBRDTH!  ! 

! 

!  EST  I 

CARGO  HANDLING 

!S  {OPERATING 

1 

R  ' 

!  COAST 

1 R  EC  X  S 

1  TER 

1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!//////// 

!  POINT  1 

LINE-1 

(AO!  LINE-1 

! 

BUILT  i 

VESSEL  NANfc 

AND  NUMBER 

t  GUARD 

!  TON- 

IPAGEl  OVER-! OVER-! /////! 

HORSE!  PASS- 

! (LIGHT) !//////////////// 

(TO!//////////! 

OR 

!  NUMBER 

t  HAS  E 

!  IV  (  ALL  !  ALL  ! LIGHT! 

POWER!  ENGERS 

!  (FEET)! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2 

(•REBUILT! 

(21)  GOLDEN  TRIANGLE 

RIVER 

COt NT.  AND 

!  ! 

! 

{ 

1 

! 

! 

! 

I 

TOWING  CO 

LTD. 

» 

(  ! 

! 

l 

l 

1 

1 

! 

! 

ALSTATE 

!  - 

19613A36! 

120.0! 

28.0! 

5.1! 

1000! 

22.5 (NONE 

IPA 

PITTSBURGH 

1945 

! 

!  1 

120.0! 

28.0! 

4.81 

! 

! 

! 

LYSA  ANN 

! 241911 

50! 3F35! 

59.0! 

20.0! 

4.6! 

400! 

20 .0 ! NONE 

IPA 

PITTSBURGH 

1929 

! 

t 

!  ! 

!  ! 

59.0! 

! 

20.0! 

! 

4.6! 

! 

i 

( 

! 

! 

! 

! 

(29)  COLDSTONE# 

JAMES 

R. 

1 

( 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

AGS  6356 

1540603 

971I4A4S! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  | 

1600! 

16.5! NONE 

IZA 

OAVENPORT 

1972 

! 

( 

t  ! 

!  ! 

20U.1! 

! 

35.1! 

! 

1.5! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

(29)  GOLDSTONE# 

SIDNEY  R. 

1 

! 

!  ( 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

AGS  4293 

(540599 

97114A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

1600! 

16.5 (NONE 

(IA 

DAVENPORT 

1972 

! 

! 

1  ( 

(  ! 

200.1! 

! 

35.1! 

! 

1.5! 

! 

! 

1 

1 

t 

1 

I 

(08)  GOMEZ/  HILTON 

! 

! 

1  ! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ALICE  N  WINSLOW 

1255235 

6413A36! 

—  ! 

—  ! 

11.6! 

900! 

-  i 

32.0! NONE 

! 

1897 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

96.0! 

! 

21.0! 

! 

11.6! 

! 

I 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

(Cl)  GOOOELL/  DANA  B. 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

) 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

( 

CHIMERA 

1569749 

67I1C11! 

100.0! 

-  ! 

5.5! 

2025! 

-  ! 

26.01  NONE 

!  HA 

BOSTON 

1975 

! 

!  ! 

100.0! 

21.0! 

4.0! 

I 

154! 

! 

( 

ORAGONFISH 

1551532 

63 licit  1 

90.0! 

21.0! 

5.5! 

2025! 

26.0 ! NONE 

!NA 

BOSTON 

1973 

! 

!  ! 

90.0! 

21.0! 

4.0! 

! 

145! 

! 

! 

STERLING 

!  603534 

68 11C11 ! 

100.0! 

-  ! 

7.0! 

1650! 

-  ! 

15. 5! NONE 

!HA 

BOSTON 

*  1986 

1 

!  ! 

!  ! 

100.0! 

! 

21.5! 

! 

4.0! 

! 

! 

! 

153! 

I 

! 

! 

( 

! 

(1?)  GOODRICH/ 

B.  F./ 

1 

CHCMICAlL 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

COMPANY 

!  ! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

i 

ere  3002 

2435 15A71 ! 

305.1! 

53.11 

6.0! 

-  | 

3782! 

15. 0! NONE 

IKY 

CALVEPT 

1964 

I 

!  ! 

320.0! 

53.6! 

4.0! 

! 

-  I- 

J 

! 

CITY 

BFG  3003 

2366  ISA 71  ! 

380.0! 

53.0! 

8.0! 

-  l 

4063! 

1 5.0 ! NONE 

!  KY 

CALVERT 

1965 

!  ! 

360.01 

53.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

6FG  3004 

2812! S  A  71 ! 

335.0! 

53.0! 

3.4! 

-  ! 

4641! 

17.0! NONE 

IKY 

CALVERT 

I960 

! 

!  ! 

335.0! 

53.0! 

4.0! 

i 

-  | 

i 

! 

CITY 

8FGC  101 

75715A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1400! 

14. oi DIESEL 

PUMP/ 

(KY 

CALVERT 

1967 

! 

(  ! 

200.0! 

35.0! 

2.5! 

! 

-  ( 

(COILS 

! 

CITT 

BFGC  102 

1  ----- - 

7571JA70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1400! 

14.01  DIESEL 

PUMP/ 

IKY 

CALVERT 

1967 

( 

i  i 

200.0! 

35.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

(COILS 

CITY 

3FGC  103 

75715A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1400! 

14.01DIESEL  PUMP/ 

tier  CALVERT 

1967 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

!  COILS 

! 

CITY 

BFGC  104 

757J5A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

14.0! DIESEL 

PUMP/ 

IKY 

CALVERT 

1967 

!  1 

200.0! 

35.0! 

2.5J 

i 

(COILS 

! 

CITY 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

(COILS 

CITY 

8FGC  106 

1  - 

7681 5A  701 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1488! 

14.0! DIESEL 

PUMP/ 

!KY 

CALVERT 

1980 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

! 

1  COILS 

! 

CITY 

I960’ 

BFGC  107 

,  - 

788I5A701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1468! 

14 .0 (DIESEL 

PUMP/ 

!KY 

CALVERT 

I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

1 

!  COILS 

! 

CITY 

BFGC  108 

7F8I5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1488! 

14.0 {DIESEL 

PUMP/ 

IKY 

CALVERT 

1980 

! 

I 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

2.5! 

! 

1 

! 

! 

(COILS 

! 

! 

! 

CITY 

(22)  GOODTIME  CRUISE 

LINE 

! 

! 

!  ! 

!  t 

! 

1 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

GOODTIME  II 

1281386 

5511A11! 

34.0! 

29.0! 

7.0! 

570! 

-  | 

26 .0! NONE 

!0H 

CLEVELAND 

1963 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

96.0! 

! 

31.0! 

1 

6.5! 

! 

1 

1 

474! 

! 

! 

! 

! 

! 

(22)  GOODTIME  CRUISE 

LINE/ 

1 

IN!  C. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

t 

GOODTIME  I 

! 532C40 

6511A11! 

101.2! 

24.0! 

3.5! 

1000! 

-  ! 

21 .0 ! NONE 

!0H 

CLEVELAND 

1982 

! 

) 

!  ! 

)  ! 

111.0! 

! 

24. 0/ 

! 

8.5! 

! 

! 

! 

365! 

I 

! 

! 

I 

(IS)  GRADY  MARINE  CONST. 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

C-NOTE 

(506724 

713A36! 

26.9! 

v.2! 

4.3! 

115! 

-  1 

17.6 ! NONE 

!FL 

FORT 

1950 

1 

!  ! 

30.0! 

9.9! 

4.0! 

! 

! 

! 

LAUDERDALE 

PILE  EXPRESS 

1652713 

21 !3A35! 

37.0' 

16.01 

5.2! 

636! 

-  ! 

26.2! NONE 

1 FL 

FORT 

1982 

!  ! 

37. f  i 

16.0! 

4.1! 

I 

-  ! 

! 

! 

LAUDERDALE 

GRANAR  2 

(652714 

5514A46! 

48.  ! 

20.0! 

2.6! 

3. 6 ! NONE 

1  FL 

FORT 

1981 

! 

1  ! 

48. J* 

20.0! 

1.1! 

i 

-  | 

! 

! 

LAUDERDALE 

GRAMAS  3 

1652715 

6014*46! 

46.0( 

19.0! 

4.0! 

-  ! 

4.31N0NE 

!  FL 

FORT 

1980 

( 

!  ( 

46.0! 

19.0! 

1.7! 

! 

-  f 

! 

! 

LAUDERDALE 

GRAYMAR  s 

(644377 

8114A44! 

77.0! 

27.0! 

4.0! 

-  J 

-  ! 

26.0! NONE 

!  FL 

FORT 

1981 

1 

!  ! 

77.0! 

27.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

LAUDERDALE 

JEANNE  C  GRADY 

1526195 

62UA46J 

53.7! 

22.9! 

5.71 

-  ! 

13.81  NONE 

(FL 

FORT 

1968 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

65.0! 

I 

23.0! 

! 

4.5! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

LAUDERDALE 

(16)  GRAHAM  OFFSHORE 

I 

(  ! 

!  ! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

l 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

COMANCHE 

1536789 

6611A03! 

! 

-  ! 

9.0! 

-  1 

-  i 

I 

1980 

! 

!  ! 

71.21 

22.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

SHAWNEE 

(316840 

6711A02! 

t 

-  ! 

12.0! 

460! 

6! 

20.0! NONE 

ins 

PASCAGOULA 

1968 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

80.0! 

! 

21.  C! 

! 

10.0! 

! 

! 

! 

16! 

1 

! 

1 

! 

! 

( 

(23)  GRAIN  PROCESSING  CORPORATION 

!  J 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

GPC  4 

1  - 

93515A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1400! 

14.6160  K. 

►.  PUMP 

1 1 A 

MUSCATINE 

1980 

1 

i 

!  ! 

»  # 

195.0! 

• 

35.0! 

j 

2.0! 

• 

! 

i 

• 

! 

i 

! 

» 

i 

(24)  6RAND  PORTAGE-ISLE  ROYALIE 

i  i 
!  ! 

i 

! 

i 

! 

i 

! 

i 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

TRANSPORTATION 

LINE/ 

IN!. 

!  1 

i 

! 

i 

! 

i 

I 

! 

VOYAGEUR  II 

1527139 

2611  C 1 2 1 

54. 5i 

16.5! 

5.0! 

330! 

151 

25 .0  J  NONE 

JMN 

GRAND 

1970 

1 

I  ! 

63.0! 

18.0! 

4.0! 

! 

491 

! 

! 

PORTAGE 

UENONAH 

1281C12 

39J1A11! 

62.6! 

19.4! 

7.0! 

240! 

32. 0 ! NONE 

JMN 

GRAND 

I960 

1 

! 

!  ! 

1  ! 

64.9! 

! 

20.0! 

! 

5.5! 

! 

! 

! 

150! 

! 

! 

! 

1 

! 

PORTAGE 

(18)  GRANDVIEW 

DOCK 

1 

COMPANY  ! 

!  1 

!  ( 

! 

! 

! 

; 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SM  21 

j  - 

29014FA3! 

166.0! 

36.0! 

7.0! 

1000! 

10.01PUMP 

! 

1958 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

166.0! 

! 

! 

36.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

1 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 
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ENG*! 

DI5T! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1VTCC! 
NET  1  CODE! 
REGIS-1****! 
TER  !  SEE! 
TON-  IPASE! 
NAGE  1  IV  ! 

DIMENSIONS  I 
LENGTH! BRDTH! 

REG.  |  REG.! 
//////!/////! 
OVER-lOVER-1 
ALL  •  ALL  1 

DRAFT! 

! 

LOAD-! 
ED  ! 

nun 

LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

i 

CARGO  • 
////////! 
PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

EST  •  CARGO  HANDLING  IS  10PERATING  1 
FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  BASE  ! 
POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 
(LIGHT)! //////////////// ITO !//////////! 
(FEET)!  LINE-2  !EE !  LINE-2  ! 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
00  | 
•REBUILT! 

C11)  GRANT  TOWING  CO. 

! 

! 

! 

!  ! 

1  1 

t  1 

! 

1 

I 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

; 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

NELSON  H  BROAOFOOT 

! 257121 

17113A36! 

76.01 

30.0! 

8.5! 

2400! 

•  ! 

3S.OIN0NE 

IMS 

VICKSBURG  i 

1949  ! 

1 

!  1 

1  1 

80.01 

30.5! 

! 

7.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(33)  CRASSO  NARINE 

! 

1  1 

1  1 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

i 

1 

! 

CHEROKEE  WARRIOR 

! 2S7661 

2213*36! 

47.21 

17.0! 

5.9! 

3001 

36.5! NONE 

!TX 

GALVESTON  1 

1962  ! 

! 

! 

!  i 

1  1 

50.01 

J 

17.0! 

! 

4.1! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

(31)  GRAVEL  CV 

I 

JF  eOLIVAlft 

1  ! 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

COUNTY 

! 

!  ! 

1 

l 

! 

! 

! 

1 

I 

HISS  BISSY 

J  523727 

1913A36! 

*2.0! 

16.0! 

3.5! 

300! 

-  ! 

13.0! NONE 

IMS 

CLEVELAND  ! 

1  970  ! 

! 

1  1 

42.01 

16.0! 

3.0! 

-  j 

! 

I 

! 

ROBERT  G.  WEST 

1907610 

17013A361 

54.2! 

26.0! 

8.5! 

640! 

36.9! NONE 

INI 

ROSEDALE  I 

1953  ! 

! 

1  1 

84.2! 

26.0! 

8.0! 

! 

! 

! 

GC  2 

!  - 

1 40I4A46 ! 

96.61 

35.0! 

7.0! 

-  | 

300! 

9.0INONE 

!MX 

ROSEDALE  ! 

1944  ! 

1 

1  1 

96.6! 

35.0! 

1.5! 

-  f 

! 

! 

1 

GC  3 

j  - 

140! 4A461 

98.6! 

35.0! 

7.0! 

-  j 

300! 

9.0 ! NONE 

!M! 

ROSEDALE  ! 

1944  ! 

I 

1  1 

95.6! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

GC  4 

!  - 

1 4014A46I 

110.0! 

36.0! 

7.0! 

-  I 

600! 

9.01N0NE 

!MX 

ROSEOALE  ! 

1951  ! 

! 

1  l 

110.0! 

38.0! 

1.81 

! 

1 

! 

JOHN  J  62 

1266864 

1 401 4A43I 

100.0! 

26.0! 

7.0! 

•  ! 

600! 

1 5.0! DRAGLINE 

IMS 

CLEVELAND  ! 

1947  I 

! 

! 

1  1 

1  1 

100.0! 

1 

26.0! 

1 

1.S1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

(36)  GRAY  LINE 

SIGHTSEEING 

! 

OH 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

( 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

SEATTLE/ 

INC. 

! 

f  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SIGHTSEER 

1282357 

4411A16I 

64.9! 

22.0! 

9.01 

400! 

34 . 0 1  NONE 

!WA 

SEATTLE  1 

I960  I 

! 

1  1 

69.0! 

22.0! 

6.0! 

340! 

! 

! 

i 

STAR  OF  SEHIAHNOO 

1911130 

66  1 1 C 1 65 

76.9! 

24.0! 

9.5! 

1617! 

-  ! 

34.0! NONE 

!WA 

BLAINE  ! 

1987  ! 

! 

! 

1  1 

1  1 

76.9! 

! 

24.0! 

! 

8.5! 

! 

300! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(13)  GRAY  LINE 

WATER  TOURS 

! 

1 

1  1 

!  1 

< 

i 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(HAS.  TONNE  PRINCESS 

1600933 

8211A16! 

72.4! 

22.0! 

7.1! 

460! 

28 .0 !  NONE 

ISC 

CHARLESTON! 

1979  ! 

! 

1  1 

!  ( 

75.0! 

1 

23.6! 

! 

5.0! 

! 

324! 

J 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  GRAY/  J. 

./  INC. 

! 

) 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

1 

! 

BN  12 

19214A461 

! 

—  ! 

6.6! 

-  ! 

450! 

7.0 !  NONE 

ILA 

THI80DAUX  ! 

1960  ! 

t  1 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

! 

JS  120 

!  - 

35014A46! 

—  ! 

—  ! 

8.0! 

-  i 

500! 

8.0 ! NONE 

!  LA 

THX90DAUX  ! 

1985  ! 

! 

i  i 

120.0! 

32.0! 

2.0! 

-  l 

! 

! 

! 

09  752 

1  - 

20414A46! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  J 

350! 

7.01NONE 

!LA 

HOUMA  ! 

1975  ♦ 

! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

RG  10 

1567121 

19114A43! 

11C.0! 

30.0! 

5.4! 

•  j 

450! 

7.01N0NE 

ILA 

HOUMA  ! 

1975  ! 

1 

1  ! 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

RG  12 

•539605 

20014A43! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

-  1 

480! 

7.61N0NE 

ILA 

HOUMA  ! 

1972  ! 

1 

i  i 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

! 

! 

RG  23 

1288437 

20014*431 

110.0! 

30.0! 

5.6! 

-  • 

450! 

7 .0! NONE 

!  LA 

HOUMA  ! 

1962  ! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

RG  25 

1291727 

25414A43! 

110.0! 

30.0! 

5.6! 

-  i 

450! 

7.0!NON£ 

!LA 

HOUMA  ! 

1983  1 

1 

1  1 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

I 

RG  25 

1506623 

19214A43! 

110.0! 

30.0! 

5.6! 

-  ! 

450! 

7.01NONE 

!LA 

HOUMA  ! 

1966  | 

! 

1  1 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

RG  31 

1514014 

195UA43! 

110.0! 

30.0! 

5.6! 

-  j 

450! 

7.0IN0NE 

ILA 

HOUMA  ! 

1968  ! 

1 

!  1 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

RG  40 

1511668 

26314A46! 

110.0! 

40.0! 

5.6! 

-  ! 

600! 

7.0 t NONE 

ILA 

HOUMA  ! 

1967  ! 

!  ! 

110.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

! 

j 

RG  120 

! 292785 

23014443! 

120.0! 

32.0! 

5.6! 

-  ! 

sooi 

7.0! NONE 

ILA 

HOUMA  ! 

1963  ! 

! 

1  1 

120.0! 

32.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

RG  121 

1292789 

23014*431 

120.0! 

32.0! 

5.6! 

-  ! 

500! 

7.0IN0KE 

SLA 

HOUMA  ! 

1963  I 

i 

!  ! 

120.0! 

32. C! 

2.0! 

! 

! 

RC  124 

i 503736 

21214*43! 

120.0! 

30.0! 

5.6! 

-  ! 

450! 

7.0! NONE 

!LA 

THIBODAUX  ! 

! 

! 

i  1 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

! 

1 

RG  125 

1503737 

205 ! 4A431 

120.0! 

30.0! 

5.6! 

-  i 

500! 

7. 0 ! NONE 

!LA 

HOUMA  1 

1966  f 

i 

!  J 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

! 

1 

RG  126 

i 51 7960 

20014A46! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

500! 

7. 0 1  NONE 

!LA 

HOUMA  I 

1969  ! 

! 

1  1 

12040! 

30.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

RG  127 

J  521327 

20014*431 

120.0! 

30.0! 

5.6! 

-  ! 

500! 

7 .0 ! NONE 

ILA 

HOUMA  I 

1969  ! 

!  1 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

! 

» 

RG  128 

1521328 

20014*43! 

120.0! 

30.0! 

5.6! 

-  f 

500! 

7 . 0  !  NONE 

ILA 

HOUMA  ! 

1969  • 

1 

!  1 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

*  i 

! 

! 

i 

RS  131 

1529762 

26614A46! 

130.1! 

32.0! 

7.5! 

-  | 

sooi 

7. 0 ! NONE 

ILA 

HOUMA  ! 

1970  j 

1 

!  1 

130.1! 

32.0! 

5.2! 

t 

J 

! 

RG  132 

•562460 

29914A46! 

130.0! 

35.5! 

7.6! 

-  i 

500! 

8 . oi NONE 

!LA 

HOUMA  l 

1975  ! 

!  1 

130.0! 

35.5! 

2.0! 

! 

I 

! 

RG  136 

1573217 

27914A46! 

130.0! 

34.0! 

6.6! 

-  i 

600! 

7.01N0HE 

!LA 

HOUMA  ! 

1976  ! 

1 

!  ! 

130.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

I 

! 

RG  137 

1558639 

27914*46! 

130.0! 

34.0! 

6.6! 

-  i 

600! 

7.0 ! NONE 

ILA 

HOUMA  I 

1977  ! 

1 

!  1 

130.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

! 

1 

RG  138 

l  - -- — - 

26214*46! 

—  ! 

—  ! 

7.6! 

-  i 

500! 

8.0 ! NONE 

ILA 

MORGAN  1 

1981  ! 

1 

!  ! 

130.0! 

32.0! 

2.0! 

1 

! 

CITY  1 

! 

RG  201 

1535981 

608 14*46! 

200.0! 

40.0! 

8.0! 

-  ! 

1300! 

7.0 ! NONE 

ILA 

HOUMA  1 

1971  ! 

1 

1  1 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

RG  202 

1535982 

60814*46! 

200.0! 

40.0! 

8.0! 

-  i 

1500! 

7.0 ! NONE 

ILA 

HOUMA  1 

1971  ! 

1 

1  ! 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

1 

! 

RG  203 

1560053 

60814*46! 

200.0! 

40.0! 

8.0! 

-  ! 

1500! 

7 .0 !  NONE 

SLA 

HOUMA  ! 

1971  ! 

1 

1  1 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

| 

I 

! 

RC  204 

1560054 

60814A46! 

200.0! 

40.0! 

8.0! 

-  | 

1500! 

7.0! NONE 

!LA 

HOUMA  ! 

1971  ! 

! 

!  ! 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

! 

i 

RG-220 

1521301 

22514*461 

—  ! 

—  ! 

7.6! 

-  1 

450! 

7 . 0 ! NONE 

ILA 

HOUMA  ! 

1972  i 

1 

!  i 

120.0! 

30.0* 

2.0! 

I 

t 

i 

• 

RG  221 

1523628 

20014*46! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  • 

450! 

7.0IN0NE 

!LA 

HOUMA  ! 

1969  ! 

i 

!  ! 

120.0! 

30.C! 

2.0! 

! 

1 

! 

RG  223 

i 542407 

19214*46! 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

-  ! 

450! 

7 .0 !  NONE 

ILA 

THIBODAUX  ! 

1965  ! 

f 

1  • 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

i 

! 

; 

! 

RG  227 

1617005 

26014*46 ! 

—  ! 

--  { 

8.0! 

-  ! 

500! 

8.0! NONE 

Ila 

THIBODAUX  ! 

1980  ! 

j 

!  ! 

120.0! 

32.01 

2.0! 

! 

! 

! 

RC  -228 

*1620790 

260! 4*46! 

—  ! 

—  ! 

8.0! 

-  j 

500! 

8. 0 ! NONE 

!LA 

THIBODAUX  ■ 

1980  I 

! 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

2.0! 

-  ( 

! 

! 

! 

R6  322 

1639697 

12514*46! 

1 

-  ! 

5.0! 

-  i 

-  ! 

8.0! 

!LA 

HOUMA  ! 

1981  1 

1  V 

1  ! 

120.0! 

30.0! 

1.6! 

! 

! 

i 

RC  323 

!  - 

12514*46! 

1 

•  ! 

5.0! 

-  ! 

-  | 

8. 0! NONE 

!LA 

HOUMA  ! 

1981  ! 

! 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

RL  120 

1624868 

21414*46! 

—  • 

—  ! 

5.0! 

-  ! 

8.01N0NE 

I  LA 

HOUMA  ! 

1980  ! 

1 

1  ! 

120.01 

30.0! 

1.6! 

! 

! 

1 

V  315 

f  - 

1 8714A43I 

110.0! 

30.0! 

5.6! 

-  J 

450! 

7. 0!  NONE 

ILA 

HOUMA  ! 

1969  J 

i 

{ 

!  1 

1  ! 

1  ! 

110.0! 

! 

30.0! 

! 

! 

2.0! 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

TABLE  2  -  BESCMNTION 

OF  VESSELS 

..393 

ENGRl 

1 

tVTCCl  DXNENSXONS  lDRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L  1 

! 

OIST!  OPERATOR 

1  NET 

! CODE! LENGTH! BROTH 1  ! 

!  ! 

EST  ! 

CANCO  HANDLING 

!$  lOPENATXNC  ! 

! 

j 

i 

-IREGIS- 

!**•*!  NEC-  !  NEC- ! LOAD"! 

1  CANCO  ! 

FIXED  ! 

,  EQUIPMENT 

ITC !  BASE  1 

TEAN  ! 

1  COAST 

1  TEA 

1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

X AOt  LINE-1  l 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUBBIN 

!  GUARD 

!  TOH- 

tPACE !  OVEN"! OVEN*!///// ! 

HONSE!  PASS-  ! (LXCNT) ! //////////////// Ho! //////////! 

ON  1 

t  NUMBER 

1  NICE 

!  XV  !  ALL  !  ALL  !LXCHT! 

POWER!  ENCENS  ! 

(FEET)! 

LXNE-2 

1C  C  t  LINE-2  !*HEBUXLT! 

(32)  GNAT#  J-  N.s 

INC. 

! 

!  1 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

(CONTINUED)!  1 

1  t 

! 

1 

l 

1 

! 

! 

| 

» 

W  316 

1 831 6A43! 

110.0! 

30.0! 

5.6! 

6501 

7.O1N0NE 

I  LA 

HOUMA  ! 

1971 

1  l 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

U  317 

1 83! 6A631 

110.0) 

30.0! 

5.6! 

650! 

7.0! NONE 

!  L  A 

HOUMA  ( 

1973 

1  1 

!  1 

110.01 

1 

;o.oi 

! 

2.0! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

(32)  GNAT/  JANES 
ANNETTE 

L«*  INC 

! 511599 

t  1 

1  1 

2011C021 

1 

1 

60.11 

12.0! 

1 

! 

3.6! 

1 

! 

3301 

) 

! 

1 

! 

—  (NONE 

! 

! 

ILA 

1 

! 

NEW  IBERIA! 

1967 

!  1 

62.01 

16.0! 

3.0! 

1 

-  | 

! 

| 

1 

BPENDON 

6! 1 C02 1 

30.0! 

8.0! 

3.0! 

165! 

-  | 

9. Ot  NONE 

ILA 

NEW  IBERIA! 

1973 

1  1 

30.0! 

8.0! 

2.8! 

1 

6! 

! 

! 

1 

C/AVENGEN 

1517630 

6611C02! 

77.0! 

18.5! 

9.5! 

1000! 

-  ! 

18.0 ! NONE 

ILA 

NEW  IBERIA! 

1969 

!  1 

77.0! 

18.5! 

8.5! 

! 

301 

! 

! 

1 

CAPT-  CALVIN  8 

(650966 

39MC021 

66.1! 

16.5! 

8.0! 

800! 

-  J 

16.O1N0NC 

(LA 

NEW  IBERIA! 

1982 

i  t 

65.0! 

16.5! 

6.5! 

! 

35! 

( 

! 

I 

CAPT.  CHIP  V 

1513868 

3  6  X 1 C  02 1 

65.0! 

16.2! 

6.0! 

800! 

-  ! 

1 6 .0! NONE 

ILA 

NEW  IBERIA! 

1968 

1  1 

65.0! 

16.2! 

6.5! 

1 

28! 

( 

1 

1 

CAPT.  DANNY  V 

1604561 

27 11C  02 1 

55.0! 

16.8! 

7.0! 

800! 

-  J 

1 5.5 !  NONE 

ILA 

NEW  IBERIA) 

1979 

1  1 

55.0! 

16.8! 

6.5! 

1 

20! 

! 

1 

j 

CAPT.  DON  N 

1527003 

6811C021 

65.01 

18.0! 

7.5! 

1000! 

-  | 

17.01  NONE 

ILA  NEW  I9ERXAI 

1970 

!  ! 

65.01 

18.0! 

7.0! 

! 

28! 

! 

1 

! 

CAPT.  JIM 

1627006 

19I1C02! 

65.0! 

16.0! 

6.0! 

700! 

-  | 

13.0! NONE 

ILA 

NEW  XSERIAt 

1980 

!  t 

65.01 

16. C! 

3.0! 

I 

36! 

1 

| 

I 

CAPT.  KENNY  U 

!  601972 

27I1C021 

55.0! 

16.8! 

7.01 

800! 

-  | 

15-5 ! NONE 

!  L  A 

NEW  IBERIA! 

1979 

<  1 

55.0! 

16.3! 

6.5! 

I 

20! 

! 

! 

1 

CAPT.  LEO  W 

! 517790 

37I1C  0? I 

65.01 

16.2! 

8.0! 

800! 

16.0!  NONE 

ILA 

NEW  IBERIA! 

1968 

t  ! 

65.0! 

16.2! 

6.5! 

! 

22! 

! 

! 

1 

CAPT.  HITCH 

!  S95SS6 

1511  C02  l 

60.0! 

12.0! 

3.5! 

650! 

12.0! NONE 

ILA 

NEW  IBERIA! 

1978 

1  t 

60.0! 

12.0! 

3.0! 

! 

18! 

! 

1 

1 

CAPT.  PENNY  DALE 

1589076 

25  1 1 C02 1 

52.0! 

16.5! 

6.3! 

800! 

15. 0! NONC 

ILA 

NEW  IBERIA! 

1978 

t  1 

52.0! 

16.5! 

6.0! 

! 

10! 

! 

! 

1 

CAPT.  VERNON  H 

1517695 

37J1C02J 

62.6! 

16.2! 

8.01 

800! 

-  ! 

16.0! NONE 

ILA 

NEW  IBERIA! 

1968 

!  i 

65.01 

16.2! 

6.5! 

i 

20! 

! 

! 

1 

DANNY  G 

1581936 

15J1C02! 

38.0! 

16.0! 

3.8! 

310! 

-  ! 

1 2 .0 1  NONE 

ILA 

NEW  XBERX A 1 

1977 

J  1 

38.0! 

16.0! 

3.3! 

! 

18! 

! 

! 

! 

DAVID  H 

1599630 

2111C02! 

66.0! 

16.0! 

6.0! 

700! 

-  ! 

1 3. 0 ! NONE 

!  L  A 

FRANKLIN  ! 

1978 

i  i 

68.0! 

16.0! 

3.0! 

1 

29! 

! 

! 

! 

G  20 

1578109 

2111C02! 

68.6! 

15.0! 

6.1! 

800! 

-  ! 

16.5! none 

!LA 

NEW  IBERIA! 

1976 

<  t 

50.0! 

15.0! 

6.8! 

! 

10! 

1 

1 

1 

JANES  C 

6MC021 

30.0! 

8.0! 

3.0! 

165! 

-  f 

9.0 !  NONE 

ILA 

NEW  IBERIA! 

1971 

i  < 

30.0! 

8.0! 

2.8! 

! 

6! 

! 

1 

! 

JOE  V 

511C021 

26.0! 

7.0! 

3.0! 

165! 

-  ! 

8.5! NONE 

ILA  NEW  IBERIA! 

1977 

1  ! 

26.0! 

7.0! 

2.6! 

I 

6! 

! 

! 

KEITH  R 

<598860 

181 1C02I 

67.0! 

16.0! 

6.0! 

700! 

-  ! 

1 3.0! NONE 

ILA 

NEW  IBERIA! 

1978 

i  i 

67.0! 

16.0! 

3.0! 

! 

101 

! 

1 

! 

HAPCAPET  V 

j  ------ 

511C021 

26.0! 

7.0! 

3.0! 

165! 

-  ! 

8.5! NONE 

ILA 

NEW  I3ERIA! 

1977 

i  < 

26.0! 

7.0! 

2.8! 

1 

6! 

! 

! 

1 

HICHAEL  * 

1600526 

2111C02! 

66.0! 

16.0! 

6.0! 

700! 

-  ! 

13.O1N0NE 

ILA 

FRANKLIN  ! 

1978 

!  1 

A8.0! 

16.0! 

3.0! 

! 

28! 

! 

! 

! 

HISS  GLADYS 

1581691 

15I1C02! 

38.0! 

16.0! 

3.8! 

310! 

12.0! NONE 

! L A  NEW  I8ERIA! 

1677 

!  < 

38.0! 

16.0! 

3.3! 

I 

181 

i 

i 

1 

MONIQUE 

1569887 

16I1C021 

62.0! 

12.0! 

3. SI 

650! 

•  | 

12.0! NONE 

ILA  NEW  IBERIA! 

1975 

t  I 

62.01 

12.0! 

3.0! 

1 

22! 

! 

! 

HR.  BILL 

1605133 

1311  C02 1 

38.01 

16.1! 

3.5! 

650! 

-  f 

1 2 .0! NONE 

ILA 

NEW  IBERIA! 

1979 

1  1 

38.0! 

16.1! 

3.0! 

! 

11! 

1 

! 

I 

WESLEY  S 

1596916 

1111C02! 

62.0! 

12.0! 

3.5! 

650! 

1 2. 0 ! NONE 

ILA 

NEW  IBERIA! 

1977 

!  1 

62.01 

12.0! 

3.0! 

! 

17! 

! 

1 

CAPT-  SAN  W 

1563196 

3013A36! 

66.8! 

18.0! 

7.6! 

600! 

1 9.0 ! NONE 

ILA 

NEW  IBERIA! 

1975 

1  1 

65.0! 

18.0! 

6.8! 

! 

! 

1 

G  100 

1625353 

19616A631 

12C.0! 

30.0! 

6.5! 

3.0! NONE 

ILA 

NEW  IBERIA! 

1980 

i  < 

!  1 

120.0! 

! 

30.0! 

! 

6.3! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

(36)  GNAYS  MBR.  TUGBOAT 

CO. 

!  < 

1  i 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

f  P  HUBBLE 

1506390 

25 ! 3A36! 

50.3! 

17.3! 

6.01 

1050! 

26 .0 ! NONE 

1 W  A 

HOOUXAN  ! 

1966 

i  ! 

56.0! 

17.5! 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

J  T  QUIGG 

I S  353 1 9 

51 13  A3 61 

62.7! 

20.9! 

10.0! 

1000! 

60.0! NONE 

IWA 

HOOUIAH  ! 

1977 

1  1 

65.0! 

21.3! 

9.01 

1 

-  ! 

! 

! 

JIM  MCDONALD 

1275287 

1913A36! 

67.6! 

16.0! 

6.0! 

700! 

26. 0!  NONE 

!VA  HOQUXAN  1 

1958 

1  1 

52.0! 

16.5! 

5.1 ! 

! 

-  I 

! 

! 

1266882 

1  8 1 3  A  3  6 ! 

35.61 

13.0! 

6.6! 

330! 

-  J 

20.O1N0NE 

IWA 

ABERDEEN  ! 

1966 

1  1 

1  1 

38.0! 

! 

13.0! 

! 

6.6! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

(26)  GREAT  LAKES 

DREDGE 

! 

S  DOCIK  CO. 

I  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

K«»L  £  NATEASTECK 

1  278565 

13013A36! 

95.0! 

26.01 

11.0! 

1660! 

39.6 !  NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1959 

1 

1  1 

95.0! 

26.0! 

11.0! 

1 

! 

1 

WILLIAM  L  COLNON 

1  563058 

1631 3  A  36 1 

125.5! 

38.0! 

18.01 

7000! 

58.O1H0NE 

INY 

NEW  YORK  1 

1975 

! 

i  1 

130.0! 

38.0! 

16.0! 

1 

-  ! 

! 

I 

6L  7 

1269071 

96016A66! 

168.1! 

63.1! 

16.0! 

-  | 

1500! 

27.0INONE 

INY 

NEWYORK  ! 

1955 

1 

1  i 

168.1! 

63.1! 

3.8! 

1 

! 

1 

CL  t 

1 269072 

96016 A66 I 

168. 1! 

63.1! 

16.0! 

1500! 

27.0 l NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1955 

1 

1  1 

168.1! 

63.1! 

3.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

GL  36 

1561819 

2663I6A66I 

236.0! 

53.0! 

19.0! 

5600! 

23.0IN0NE 

!  CA 

RICHMOND  ! 

1975 

1 

1  1 

236.0! 

53.0! 

3.0! 

1 

! 

1 

GL  35 

1563732 

266316A661 

236.0! 

53.0! 

19.0! 

5600! 

23.0! NONE 

JCA 

RICHMOND  ! 

1975 

I 

1  1 

236.01 

53.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

i 

1 

GL  123 

1  - 

6861 6A66 1 

190.0! 

36.0! 

6.7! 

-  ! 

700! 

«.o}none 

INY 

NEW  YORK  ! 

1926 

1 

1  1 

206.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  ( 

! 

! 

GL  126 

!  - 

68616A66! 

190.0! 

36.0! 

6.7! 

-  ! 

700! 

8.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1926 

I 

1  1 

206.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  ) 

! 

! 

GL  183 

<613263 

106716A60! 

180.0! 

56.0! 

3.0! 

-  ! 

1067! 

30.0 {NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1962 

I 

!  1 

180.3! 

56.0! 

3.01 

! 

-  J 

1 

( 

GL  192 

<650572 

1 002! 6A  60! 

180.0! 

52.0! 

3.0! 

--  ! 

30.0! NONE 

INY 

NEW  YORK  I 

1982 

I 

1 

1  1 

!  i 

180.0! 

! 

56.0! 

! 

3.0! 

i 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

(22)  CNEAT  LAKES 

TOWING 

CO./ 

1 

ITHE 

!  ! 

i  1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

J 

; 

i 

! 

! 

I 

i 

ALABAMA 

<216376 

66I3A361 

76.91 

19.9! 

12. 5! 

1200! 

15.5 ! NONE 

(OH 

CLEVELAND  ! 

*  1957 

i 

<  ! 

81.0! 

21.3! 

11.6! 

! 

1 

! 

ANIZONA 

<230656 

66 J  3 A 36 1 

75.8! 

20.0! 

12.5! 

1230! 

-  j 

15.5IN0NE 

I  OH 

TOLEDO  ! 

*  1955 

1 

1  1 

86.3! 

21.3! 

12.5! 

1 

! 

! 

ARKANSAS 

1  206972 

66! 3A361 

76.8! 

19.9! 

12.5! 

1250! 

-  ] 

18 • 5  J  NONE 

INN 

DULUTH  ! 

*  1969 

! 

!  ! 

81.0! 

21.3! 

11.6! 

! 

-  1 

! 

1 

CALIFORNIA 

1225916 

66J3A36I 

76.8! 

19.9! 

12.5! 

1200! 

1 7. 5 1  NONE 

!Ofl 

TOLEDO  ! 

*  1951 

1 

1  1 

81.0! 

21.3! 

11.6! 

1 

( 

! 

COLONADO 

<227317 

66J3A361 

79.8! 

20.0! 

12.5! 

1230! 

15.5 ( NONE 

!XL 

CHICAGO  ! 

1956 

l 

1 

1 

t  I 

!  ! 

t  1 

86.6! 

1 

! 

21.3! 

! 

! 

12.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

i 

i 

! 

! 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


3.9.4 


ENGR! 

OIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

I  COAST 

1  GUARO 

1  NUMBER 

tVTCCl  DIMENSIONS  1DRAFT1 
NET  ! CO DEI  LENGTH! BROTH!  1 

RECIS-I****!  REG,  t  REG.lLOAD-1 
TER  !  SCSI //////! /////I  ED  ! 
TON-  1PAGE1  OVEB“! OVER*! /////! 
NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1  LIGHT! 

1CAPACITY! 
1  ! 
!  CARGO  ! 

! //////// ! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENCERS  ! 

HIGH-  !  I  V  E  S  S  £  L  1  1 

EST  1  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  !  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  1  YEAR  ! 

POINT  !  LIME-1  ! AOl  LINE-1  !  BUILT  ! 

(LIGHT) !  7//7/////////7// 1 TD!  ///.•//////!  OR  ! 

(FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  KftEflUILTl 

(22)  CHEAT  LAKES  TOWING  CO.# 

! 

! 

ITHE 

1  1 

!  1 

1  1 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

• 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

(CONTINUED)! 

t  i 

! 

1 

J 

! 

! 

1 

! 

CONNECTICUT 

1 226554 

66 1 3 A  361 

74.8! 

19.91 

12.5! 

1200! 

-  i 

1 5.0 ! NONE 

!0H 

CLEVELAND  t  * 

1956 

1 

1  1 

81.0! 

21.3! 

11.6! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

DELAWARE 

1223616 

6613A361 

74.81 

19.9! 

12.5! 

1200! 

-  1 

17.51N0NE 

!NY 

BUFFALO  !  * 

1951 

1 

!  1 

81.0! 

21.3! 

11.6! 

! 

-  ! 

I 

1 

! 

EL  LOBO  CHANCE 

XI 

!  596941 

13S13A361 

127.2! 

36.5! 

18.0! 

3000! 

-  ! 

50 • 0! NONE 

!LA 

MORGAN  1 

1978 

! 

l  1 

136.2! 

36.5! 

14.01 

! 

-  j 

! 

! 

CITY  1 

i 

FLORIDA 

1225822 

671 3A351 

71.0! 

20.1! 

12.5! 

1000! 

.  j 

15.5!  NONE 

IIL 

CHICAGO  !  * 

1955 

! 

1  1 

81.0! 

21.3! 

12.51 

I 

-  i 

1 

! 

l 

GEORGIA 

J  231994 

13513A361 

103.51 

22.0! 

12.0! 

1000! 

-  ! 

50.0  1  NONE 

1  OH 

CLEVELAND  I  * 

1952 

! 

1  1 

110.0! 

22.0! 

11.3! 

! 

-  i 

1 

! 

! 

IDAHO 

1231160 

6613A361 

76.81 

20.0! 

12.5! 

1400! 

-  i 

15.51N0NE 

!  OH 

CLEVELAND  !  * 

1957 

! 

I  t 

84.4! 

21.3! 

12.5! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

ILLINOIS 

! 212542 

S1I3A36! 

71.0! 

20.0! 

12.5! 

1250! 

-  j 

16.5! NONE 

!NN 

DULUTH  !  * 

1949 

l 

1  ! 

81.0! 

21.3! 

12.5! 

! 

-  i 

! 

! 

» 

INDIANA 

1208915 

6613A361 

74.81 

19.91 

12.5! 

1200! 

-  i 

1 5. 0! NONE 

INI 

DETROIT  !  * 

1958 

! 

1  ! 

61.01 

21.3! 

12.5! 

! 

-  | 

! 

! 

I 

IOWA 

1213566 

66! 3  A  361 

74.81 

19.9! 

12.5! 

1200! 

-  i 

17.5! NONE 

10H 

ASHTABULA  !  * 

1951 

I 

!  1 

61.0! 

21.3! 

11.6! 

! 

-  i 

! 

I 

1 

KANSAS 

1226596 

66! 3  A  36 1 

74.8! 

19.9! 

12.5! 

1250! 

-  i 

15.0! NONE 

1  NY 

BUFFALO  !  * 

1958 

! 

I  1 

81.01 

21.3! 

11.  o! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

KENTUCKY 

1229122 

66134361 

78.8! 

20.0! 

12.5! 

1250! 

-  i 

U.51N0NE 

IIL 

CHICAGO  !  * 

1959 

1 

1  1 

64.31 

21.3! 

12.5! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

LOUISIANA 

1  214846 

6613A36! 

74.8! 

19.9! 

12.5! 

1250! 

-  ! 

18*5! NONE 

INN 

DULUTH  !  * 

1950 

1 

!  ! 

81.0! 

21.3! 

11.6! 

! 

-  | 

I 

! 

l 

MAINE 

1221204 

6513A36! 

71.0! 

20.1! 

12.5! 

1230! 

-  i 

15.0! NONE 

IFL 

PENSACOLA  ! 

1951 

! 

1  1 

81.0! 

21.3! 

11.2! 

! 

-  i 

! 

1 

! 

MARYLAND 

1225029 

65 1 3  A  36 ! 

71.0! 

20.1! 

12.5! 

12301 

-  i 

18.5 ! NONE 

!FL 

PENSACOLA  t 

1952 

1 

!  1 

81.01 

21.3! 

11.2! 

t 

-  j 

! 

! 

1 

MASSACHUSETTS 

1  22731 S 

6613A36! 

78.8! 

20.01 

12.5! 

1250  1 

-  i 

15.0!  NONE 

IIL 

CHICAGO  !  * 

1959 

! 

1  1 

64.3! 

21.3! 

12.5! 

1 

-  i 

! 

I 

! 

MICHIGAN 

1213598 

6713A36! 

71.01 

20.1! 

12.5! 

1230! 

-  t 

15.0! NONE 

!FL 

PENSACOLA  !  * 

1956 

1 

1  1 

91.0! 

21.3! 

12.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MINNESOTA 

1208319 

5813A36! 

78.81 

20.0! 

12.5! 

1250! 

-  i 

15 .0! NONE 

!  OH 

ASHTABULA  !  * 

1960 

I 

1  1 

31.0! 

21.3! 

12.4! 

1 

-  i 

I 

! 

! 

MISSISSIPPI 

1214516 

66I3A361 

74.61 

19.9! 

12.5! 

1200! 

-  i 

15.0! NONE 

IWI 

MILWAUKEE  !  a 

1957 

l 

!  1 

81.01 

21.3! 

11.6! 

! 

-  j 

I 

1 

MONTANA 

1228335 

6613A361 

76.61 

20.0! 

12.5! 

1400! 

-  j 

1 5  •  5  !  NONE 

!  OH 

TOLEDO  !  * 

1956 

1 

1  1 

84.3! 

21.3! 

12.51 

! 

-  j 

I 

! 

! 

NEBRASKA 

1228273 

6613A36! 

78.8! 

20.0! 

12.5! 

1450! 

-  j 

21 .0! NOME 

IIL 

CHICAGO  I 

1955 

! 

1  1 

64.3! 

21.3! 

12.51 

! 

-  j 

! 

! 

! 

NEVADA 

1229795 

66I3A56! 

78.31 

20.0! 

12.5! 

1250! 

-  j 

15.0 ! NONE 

!0H 

CLEVELAND  !  * 

1959 

l 

!  t 

64.31 

21.3! 

12.4! 

! 

-  i 

! 

! 

i 

NEW  JERSEY 

1223623 

661 3A36! 

78.3! 

20.1! 

12.5! 

1250! 

-  i 

18.5! NONE 

!**N 

DULUTH  !  A 

1959 

t 

1 

i  i 

81.01 

21.3! 

12.5! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

NEW  MEXICO 

1208117 

6613A36! 

74.31 

19.91 

12.5! 

1230! 

-  i 

15.0! NONE 

IFL 

PENSACOLA  !  A 

1957 

1 

i  i 

81.01 

21.11 

11.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NEW  YORK 

1211165 

5113A36! 

78.3! 

20.0! 

12.5! 

1250! 

-  • 

17.5! NONE 

!0H 

CLEVELAND  !  * 

1960 

! 

1  ! 

81.0! 

21.3! 

12.4! 

! 

-  ! 

! 

i 

1 

NORTH  OAKOTA 

1207930 

66I3A361 

74.81 

19.91 

12.5! 

1250! 

•  t 

1 6. 5 ! NONE 

!0H 

CLEVELAND  !  * 

1949 

1 

!  ! 

81.0! 

21.3! 

11.6! 

! 

-  • 

! 

( 

! 

OHIO 

1200669 

132I3A361 

106.2! 

24.0! 

13.7! 

1950! 

-  ! 

50.0! NONE 

I  OH 

CLEVELAND  ! 

1954 

! 

!  1 

116.0! 

74.0! 

13.6! 

1 

-  1 

I 

I 

! 

OKLAHOMA 

1211746 

6613A36! 

74.8! 

19.9! 

12.5! 

1200! 

-  f 

17.5  ! NONE 

IWI 

GREEN  BAY  !* 

1951 

! 

1  ! 

<1.0! 

21.3! 

11.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PENNSYLVANIA 

1209376 

5113A361 

78.8! 

20.0! 

12.5! 

1400! 

-  f 

19.91N0NE 

!FL 

PENSACOLA  !  * 

I960 

1 

t  1 

81.01 

21.3! 

12.4! 

! 

-  j 

! 

! 

RHODE  ISLAND 

123008P 

6613A361 

78.8! 

20.0! 

12.5! 

1250! 

-  ! 

1 6. 5! NONE 

!MN 

DULUTH  !  • 

1958 

! 

1  1 

84.3! 

21.3! 

12.4! 

! 

-  j 

! 

! 

I 

SOUTH  CAROLINA 

1290664 

691 3*36! 

79.6! 

21.1! 

11.3! 

1230! 

-  ! 

15.5IH0NE 

!MX 

DETROIT  ! 

1948 

] 

!  1 

86.0! 

22.61 

11.3! 

! 

-  ! 

I 

1 

! 

SUPERIOR 

121C354 

87 1 3  A  36 1 

82.0! 

22.0! 

12.51 

1230! 

-  j 

22.0! HONE 

!0H 

CLEVELAND  !  * 

1953 

! 

1  1 

82.0! 

22.0! 

10.71 

I 

-  1 

! 

1 

! 

TENNESSEE 

1214797 

5113A36! 

78.8! 

20.0! 

12.51 

1400! 

-  i 

17.5IN0NE 

IFL 

PENSACOLA  1  * 

I960 

! 

1  1 

81.0! 

21.3! 

12.4! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

TEXAS 

1214624 

6613A361 

74.8! 

19.9! 

12.5! 

1200! 

-  j 

17.5! NONE 

IWI 

MILWAUKEE  !-* 

1951 

! 

1  I 

61.0! 

21.3! 

11.6! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

UTAH 

1206840 

66! 3A36 1 

74.8! 

19.9! 

12.5! 

1250! 

-  j 

17.5IN0NE 

!0H 

TOLEDO  !  * 

1950 

» 

1  1 

81.0! 

21.3! 

11.6! 

! 

-  | 

! 

! 

1 

VERMONT 

1212435 

5213A36! 

71.0! 

20.0! 

12.5! 

1250! 

-  i 

18.5! NONE 

INI 

SAULT  STE.!  * 

1949 

I 

!  1 

81.0! 

21.3! 

12.5! 

J 

-  j 

! 

! 

MARIE  ! 

VIRGINIA 

1212640 

66  13A36! 

74.81 

19.9! 

12.5! 

1200! 

-  i 

17.S ! NONE 

IWI 

GREEN  BAY  !  a 

1951 

1 

1  1 

61.01 

21.3! 

11.6! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

WASHINGTON 

1224791 

6613A361 

74.31 

19.9! 

12.5! 

1200! 

-  ! 

15.0! NONE 

IWI 

MILWAUKEE  !  a 

1951 

1 

1  ! 

81.0! 

21.3! 

11.6! 

! 

-  i 

I 

l 

! 

WISCONSIN 

1107302 

71 13A361 

63.0! 

21.2! 

9.6! 

1230! 

-  j 

28.0! NONE 

IMI 

SAULT  STE.! 

1950 

1 

1  1 

90.3! 

22.5! 

9.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

MARIE  l 

WYOMING 

1229004 

7113A361 

78.8! 

20.0! 

12.5! 

1250! 

-  i 

17.5 ! NONE 

INI 

DETROIT  ! 

1953 

! 

! 

1  ! 

1  1 

34.3! 

! 

21.3! 

! 

12.5! 

1 

! 

t 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

(01)  GREAT  PACIFIC  CRUISE  LINKS 

1  1 

1  1 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

COLUMBIA 

1574958 

65! 1  All ! 

146.3! 

36.0! 

7.0! 

920! 

-  | 

55.0! NONE 

!WA 

SEATTLE  ! 

1976 

1 

1 

1  1 

1  t 

170.0! 

! 

38.0! 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

82! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

(31)  GREAT  RIVER  GRAIN  CORP. 

1 

I 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

TENSA5 

1558543 

4813A361 

49.1! 

20.1! 

5.6! 

600! 

-  J 

30.01NONE 

1LA 

ST.  JOSEPH! 

1974 

1 

1  1 

49.1! 

20.1! 

5.6! 

I 

-  J 

I 

! 

! 

RW  18 

1284018 

75314A481 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1569! 

16.01N0NE 

!LA 

ST.  JOSEPH! 

1962 

1 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  | 

! 

I 

! 

k*  2*4 

I2JC714 

•  •-Milt  4*1 

195.0! 

75.0! 

9,ftJ 

1390! 

16.0! NONE 

I L  A 

ST.  JOSEPH! 

1958 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

1 

-  ! 

! 

I 

! 

RW  296 

1280716 

88314A481 

195.01 

35.C! 

9.0! 

1390! 

18. 0 ! NONE 

!LA 

ST.  JOSEPH! 

1958 

\ 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

RW  346 

1286110 

75314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1569! 

16.01  NONE 

!LA 

ST.  JOSEPH! 

1962 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

( 

RW  568 

1290909 

75314A48! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1569! 

16.0 ! NONE 

!LA 

ST.  JOSEPH! 

1962 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

RW  618 

1  290912 

75314A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1569! 

16.0! NONE 

!LA 

ST.  JOSEPH! 

1962 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  J 

! 

! 

! 

RW  62B 

1290913 

75314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1569! 

16.0 ! NONE 

!  LA 

ST.  JOSEPH! 

1962 

! 

1  l 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  | 

! 

! 

TPE  101 

83314A46J 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  J 

1524! 

19.0! NONE 

!LA 

LAKE  ! 

1979 

! 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

PROVIDENCE! 

TPE  102 

83314A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

15241 

1 9 .0 ! NONE 

!LA 

LAKE  ! 

1979 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

PROVIDENCE! 

TPE  103 

84814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1526! 

19.0 {NONE 

!LA 

LAKE  ! 

1977 

1 

1 

1 

1  1 

!  1 

!  1 

195.0! 

1 

1 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

1 

! 

PROVIDENCE ! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENCR1 

! 

1VTCC ! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

(CAPACITY! 

HICH-  ! 

I  VESSEL  I 

1 

•  1ST! 

OPERATOR  ! 

NET  1 CORLlLCNCTHl  BRRTHI 

I 

! 

! 

CST  !  CARCO  HANDLING 

!S  IOPEAATINC  ! 

1 

I  COAST  ! 

TER  1  SEE! //////!/////! 

ED  ! 

I////////! 

POINT  1  LINE-1 

IAOI  LINE-1  1 

BUILT  1 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER  1  GUARD  J 

TON-  [PACE! 

OVER-! OVER-! ///// ! 

HORSE! 

PASt-  IILICNU! ////////////////  1T0J/ /////////! 

OR  ! 

— 

— 

J  NUMBER  ! 

NACE  1  IV  1 

ALL  !  ALL  IL1CHTI 

POWER!  ENCERS  ! 

(FEET)!  LINE-2  lEEl  LXNE-2  J*RE8UILT! 

(11)  CREAT 

RIVER 

CRAIN  CORP.  1  ! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

» 

1 

!  1 

!  1 

1 

! 

(CONTINUER)!  ! 

1  1 

!  ! 

! 

! 

! 

!  ! 

TPE  10* 

!  -  1 

m<*A*it 

195.0)  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1526! 

19.0 JNONE 

!LA  LACE  ! 

1977  l 

!  ! 

t  i 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  | 

1 

i  paovibcncci 

! 

TRL -111 

!  -  i 

533! *A*8! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

152*1 

19.01  NONE 

IS. A  LAKE  1 

1979  1 

!  1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  I 

! 

1  PAOVIOCHCCI 

! 

TRL  112 

I  -  ! 

6331 *A*3t 

195.01  35.0! 

9.0! 

-  ! 

152*! 

1 9.0! NONE 

SLA  LAKE  t 

1979  ! 

!  ! 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  | 

! 

!  PAOVIPENCCI 

! 

TRL  m 

1  ------  | 

3A81AAA1 | 

195.0!  35.01 

9.0! 

-  ! 

1526! 

19.0! NONE 

1LA  LAKE  ! 

1979  ! 

!  ( 

!  I 

195.01  35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

! 

!  PAOVIOCNCEI 

! 

TRL  11* 

(  ----- -  | 

8*8! *A*1 ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1526! 

1 9 .0! NONE 

!LA  ST.  JOSEPH! 

1979  ! 

!  t 

!  ! 

1  1 

!  1 

195.0!  35.0! 

1  ! 

1.6! 

! 

1 

! 

—  I 

1 

» 

!  1 

!  ! 

! 

1 

(26)  CREAT 

RIVER 

!  ! 

TOVINC/  INC.!  ! 

1  1 

!  1 

!  ! 

!  i 

! 

! 

1 

! 

( 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

ROSE  N 

1603736  ! 

9913A361 

61.6!  2*. 11 

9.7! 

900! 

-  | 

*5.0! NONE 

11L  HAVANA  ! 

1979  ! 

!  ( 

!  ! 

!  1 

1  1 

61.6!  24.11 

1  1 

9.7! 

! 

! 

1 

“  ! 

! 

! 

!  ! 

!  1 

! 

1 

(10)  CREAT 

!  t 

RIVERS  NARINE  !  ! 

1  1 

1  1 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

CtNDT  L 

16*1297  ! 

3513A35! 

39.6!  22.6! 

6.7! 

9*0! 

-  | 

30. 0 ! NONE 

!N0  WYATT  ! 

1981  ( 

!  ! 

1  1 

39.B)  22.61 

6.7! 

! 

-  1 

! 

!  ! 

! 

METRE  P 

1533657  ! 

3713A35! 

56.3!  22.0! 

6.2! 

850! 

-  ! 

30.0! NONE 

IHO  WYATT  ! 

1971  ! 

!  t 

1  1 

56.3!  22.0! 

6.2! 

! 

-  j 

! 

1  ! 

1 

JULIA  T 

! 6175*5  ! 

351 3  A  35  1 

39.8!  22.61 

4.7! 

9*0! 

-  j 

30.0 ! NONE 

1IA0  WTATT  I 

1981  ! 

1  1 

1  1 

39.6!  22.6! 

6.7! 

I 

-  ( 

! 

!  ! 

! 

SALLY 

(250303  ! 

613A35I 

17.3!  1 2*01 

3.5! 

2201 

-  2 

20.0! NOME 

IHO  WYATT  t 

19*6  ! 

!  ! 

1  1 

37.3!  12.0! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

16  902 

!  -  1 

4061SA71! 

200.0!  15.0! 

8.6! 

-  ! 

1350! 

17 .SIMONE 

!»0  WTATT  1 

1969  ! 

!  1 

!  I 

1  ( 

1  1 

200.01  35.0! 

!  ! 

1.1! 

! 

I 

-  ( 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

!  ! 

(11)  CREATER  CINCINNATI  MARIN ! E  1 

1  1 

!  ! 

(  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

ANNA  C 

! 236*21  ! 

25 13FJ61 

61.11  17.01 

5.0! 

180! 

-  j 

20.0IN0NE 

IOH  CINCINNATI! 

1937  ! 

!  ! 

!  1 

61.1!  17.0! 

4.5! 

! 

-  | 

! 

!  ! 

I 

BEVERLY 

VAYNE 

! 506*99  ! 

6413F36! 

57.5!  20.6! 

6.3! 

600! 

-  i 

25.0! NONE 

ION  CINCINNATI! 

1966  ! 

!  1 

1  1 

57.5!  20.6! 

5.8! 

! 

-  j 

! 

1  ! 

! 

CART.  V 

C 

HICG INBOTMAM  126*193  1 

*751 3F361 

190.0!  *6.01 

11.0! 

-  ! 

-  ! 

*7.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1961  ! 

! 

1  1 

190.0!  *6.0! 

9.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CHAPLET 

s 

ANGEL 

1619627 

2913A361 

35.5!  16.0! 

1.5! 

2201 

-  j 

16.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1979  ! 

1 

1  1 

33.5!  16.0! 

1.0! 

! 

-  2 

( 

!  ! 

! 

CRIFFIN 

C 

1267971 

7*!3F 36! 

65.6!  20.1! 

6.3! 

580! 

•  | 

25 .0 ! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

195*  l 

1 

1  1 

65.8!  20.1! 

5.6! 

! 

-  j 

! 

!  ! 

! 

SENECA  CHIEF 

1266363 

7*1 3F361 

70.0!  20.0! 

6.31 

790! 

-  ! 

25. 01  HOKE 

IOH  CINCINNATI! 

1958  ! 

! 

!  1 

70.0!  21.0! 

5.6! 

! 

! 

!  ! 

! 

1 

1  1 

110.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  | 

I 

!  1 

! 

e  61 

1  - 

1C0!*A*3! 

100.0!  26.0! 

6.0! 

-  ! 

*00! 

7.0INONE 

ION  CINCINNATI! 

-  ! 

I 

!  1 

10C.0!  26.0! 

1.0! 

I 

-  • 

! 

!  ! 

! 

B  62 

I  - 

100! *A*3! 

100.0!  26.0! 

6.0! 

-  ! 

*00! 

7.otnone 

IOH  CINCINNATI! 

-  ! 

1 

1  l 

100.0!  26.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

B  65 

1  - 

120 ! *A*3! 

100.0!  34.0! 

8.0! 

-  ! 

5000! 

9.51XONE 

IOH  CINCINNATI! 

-  ! 

1 

1  1 

100.0!  34.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

| 

!  ! 

! 

9  66 

1 

1 20! 4A431 

130.0!  36.0! 

7.0! 

-  ! 

500! 

9.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1983  ! 

1 

!  1 

130.0!  36.0! 

1.0! 

! 

-  2 

! 

!  1 

i 

6CM  6 

120HA43! 

98.0!  *6.0! 

6.0! 

-  1 

500! 

9.51N0NE 

IOH  CINCINNATI! 

1955  ! 

1 

i  i 

98.0!  *6.0! 

1.51 

I 

-  | 

I 

!  ! 

! 

GCft  1 

!  - 

12014A43! 

98.0!  *6.0! 

8.0! 

-  ! 

500! 

9. 5 1  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1955  ! 

1 

1  1 

98.01  *6.0! 

1.5! 

! 

-  { 

! 

!  I 

! 

CCft  S 

!  - 

16014A43I 

110.0!  *0.0! 

4.5! 

-  ! 

310! 

6.01  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1972  ! 

! 

!  1 

110.0!  *0.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

1  ! 

! 

SCM  9 

j  - 

173! 4A  43! 

100.0!  50.01 

6.0! 

-  ! 

500! 

7.01  NONE 

ION  CINCINNATI! 

1970  l 

| 

!  ! 

100.0]  50.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

xwn 

1 

!  ! 

116.0!  50.0! 

1.5! 

; 

-  | 

! 

!  ! 

! 

CCft  11 

1  - 

176I4A43! 

110.0!  50.0! 

6.0! 

-  i 

5001 

7.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1976  ! 

1 

!  ! 

110.0!  50.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CCft  12 

1  - 

120! *A*6! 

135.0!  27.0! 

6.0! 

-  i 

500! 

7. 0 1  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

19*2  ! 

l 

!  ( 

135.0!  27. C! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CCft  1* 

!  - 

12014A46! 

135.0!  27.0! 

6.0! 

! 

500! 

7 .0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

19*2  ! 

1 

!  ! 

115.0!  27.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

! 

CCft  15 

|  — — 

1 00!*A*6! 

100.0!  26.0! 

6.0! 

! 

*00! 

7.0! NONE 

ION  CINCINNATI! 

19*7  ! 

1 

<  ! 

100.0!  26.0! 

1.0! 

I 

-  ! 

( 

!  ! 

! 

CCft  16 

I  - 

178!*A*3l 

110.0!  50.0! 

6.0! 

-  ! 

500! 

7 .0! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1977  ! 

1 

!  ! 

110.0!  50.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CCft  17 

1 20! *A*6! 

135.0!  27.0! 

8.0! 

-  ! 

500! 

9.5 (NONE 

!0H  CINCINNATI! 

19*2  ! 

! 

!  ! 

135.0!  27.0! 

1.5! 

! 

-  2 

! 

!  ! 

! 

CCft  16 

1  - 

1 20  !*A*6! 

135.0!  27.0! 

8.0! 

! 

500! 

9.5 (NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1942  ! 

I 

!  ! 

135.0!  27.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

! 

CCft  19 

1  ----- - 

3*2! 4A43I 

110.0!  50.0! 

4.0! 

-  ! 

200! 

5.51NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1977  ! 

1 

!  ! 

110.0!  50.0! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

!  ! 

! 

CCft  20 

!  - 

6*2 !  *A*3! 

110.0!  50.0! 

6.0! 

-  ! 

500! 

7.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1978  ! 

1 

i  I 

110.0!  50.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CCft  22 

1  - 

837J4A40! 

195.0!  35.0! 

8.0! 

-  ! 

1500! 

9. 5 l NONE 

IOH  CINCINNATI  1 

1962  ! 

! 

(  ! 

195.0!  35. C! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

!  ! 

! 

CCft  23 

1  - 

6*2 (*A*0 | 

195.0!  35.0! 

8.0! 

! 

1500! 

9.5  SHONE 

ION  CINCINNATI! 

1950  ! 

1 

!  ! 

195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  I 

1 

CCft  2* 

1 20! *A*3! 

135.0!  40.0! 

7.0! 

! 

500! 

9.0! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

19*5  ! 

! 

1  i 

135.0!  *0.0! 

1.0! 

! 

-  | 

! 

!  ! 

! 

CCft  25 

1  - 

1 20! *A*3 J 

135.0!  *0.0! 

7.0! 

! 

500! 

9.0IH0NE 

!0H  CINCINNATI! 

19*5  ! 

1 

!  ! 

135.0!  *0.0! 

1.0! 

! 

-  J 

! 

!  ( 

! 

CCft  26 

1  - 

135! 4 A  40  f 

11C.0!  30.0! 

6.0! 

-  ! 

500! 

7 .0!  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

19*5  ! 

i 

!  i 

110.0!  50.01 

I.Ol 

i 

-  2 

! 

!  ( 

t 

CCft  27 

1  - 

1*0! *A*1! 

160.0!  32.0! 

8.0! 

-  i 

500! 

9.5  JNONE 

ION  CINCINNATI! 

1938  i 

! 

!  ! 

160.0!  32.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CCft  23 

1  - 

16014A43J 

165.0!  32.0! 

8.0! 

-  ! 

500! 

9.5! HONE 

!0H  CINCINNATI! 

19*8  ! 

1 

!  ! 

165.0!  32.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

CCft  29 

t  - 

100!*A*3! 

135.0!  27.0! 

6.0! 

-  ! 

500! 

7.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1932  ! 

1 

!  ! 

135.0!  27.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CCft  30 

!  - 

176 !*A*3! 

110.0!  50.0! 

6.0! 

-  ! 

500! 

7.0 ! HOME 

IOH  CINCINNATI! 

1980  ! 

! 

i  i 

110.9!  SO.C! 

1.0! 

i 

-  J 

! 

!  ! 

! 

CCft  31 

16*5025 

300 ! 4 A  43 i 

110.0!  50.0! 

5.0! 

-  i 

500! 

1 0.0 {NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1980  ! 

1 

!  1 

110.0!  50.0! 

1.5! 

» 

-  I 

! 

!  ! 

CCft  32 

16*5026 

300!*A*3! 

110.0!  50. C! 

5.0! 

-  i 

SOO! 

10.0 !hOHE 

ION  CINCINNATI! 

1981  ! 

1 

!  ! 

110.0!  50.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CCft  33 

1  - 

110!*A*3! 

80.0!  *5.0! 

6.0! 

-  i 

500! 

7.0 JNONE 

!0H  CINCINNATI! 

1957  ! 

1 

!  ! 

80.0!  45.C! 

1  ,0! 

i 

-  J 

i 

!  ! 

CCft  3* 

1  - 

695!*A*5! 

195.0!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

10.5! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1960  ! 

1 

!  ! 

195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

•  t 

! 

!  ! 

! 

CCft  35 

695  !*A*0! 

195.0!  35.0! 

t.O! 

-  ! 

170oi 

1 2. 9 ! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

I960  ! 

! 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

195.0!  35.0! 

!  ! 

!  ! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

i 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 
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ENGR! 

1  tVTCCl 

ftINENSXONS  1 DRAFTl 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  l 

ft  I  ST ! 

OPERATOR 

1  NET  ICOtEIUNSTH!  BKDTKl 

! 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!$  10PCRATING  ! 

REG.  ! 

t  COAST 

1  TER  !  SEE !//////!/////! 

Eft  ! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  l 

BUILT 

VESSEL 

NAHE  ANft  NUNBER  t  GUARD 

TON-  tPAGE 1 

OVE  R-IOVER- !/////! 

HORSE 

PASS-  !  (LIGHT) !//////////////// !Tft I //////// //I 

OR 

1  NUNBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1LXGHT! 

POWER 

engers  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!CEI 

LXNE-2  ! 

‘REBUILT ! 

(13)  GREATER  CINCINNATI 

1 

l 

NARIN  J  E 

i  i 

i  l 

i  i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

(CONTINUED)  1 

i  t 

1 

I 

I 

! 

! 

LindtiifAi  iii 

l 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ten  37 

|  - 

69514A40J 

195.0! 

35.01 

5.0! 

- 

1700! 

12.9  1  NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1959 

! 

1  I 

195.01 

35.01 

1.5! 

-  1 

! 

1 

ccnje 

!  - 

69S14A401 

195.01 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

12.9 1  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

I960 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

CCH  39 

69514A40! 

195.01 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

12.91N0NE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1960 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  * 

! 

1 

ten  *2 

1281320 

695I4A4H 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

17001 

12.91N0NE 

1  OH 

CINCINNATI! 

I960 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  | 

1 

1 

ten  43 

128C215 

♦9514A401 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

1 2. 91  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1959 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ten  44 

1287904 

69514A40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

•* 

1700! 

12.91  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1960 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

ten  51 

1287684 

69514A401 

195.0! 

35.01 

10.0! 

- 

1700! 

12.9! NONE 

!0K 

CINCINNATI ( 

1960 

1 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

ten  52 

1287840 

69514A401 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

12.9IN0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1960 

J 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

ten  53 

1287842 

69514A401 

195.01 

35.0! 

10.0! 

- 

17001 

12.9! NONE 

!6.l 

CINCINNATI! 

1960 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

ten  54 

1288443 

695) 4A401 

195.01 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

12.9 {NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1960 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ten  55 

1281321 

69514A401 

195.01 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

12.91  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1960 

» 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

( 

1 

ocn  56 

1281426 

69S14A401 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

« 

1700! 

12.9IN1NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1960 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.5! 

-  I 

| 

! 

«Cn  37 

1281469 

695 14A401 

195.01 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

12.9J  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1960 

1 

1  1 

195..0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ten  5 e 

1281620 

6951 4 A  40 1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

12.9!  NONE 

I  OH 

CINCINNATI! 

1963 

1 

1  1 

193.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

ten  59 

1  - 

69514A40I 

195.01 

35.0! 

10.01 

- 

1700! 

12.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1963 

1 

t  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ten  63 

1  - 

69514A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1320! 

10. 0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1947 

t 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  * 

l 

! 

6.01 

i  A n* l  innm  ii 

1 

1  1 

100.01 

26.01 

1.0! 

-  » 

I 

1 

SCK  49 

1  - 

69S14F40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

13201 

TO. OlNONC 

!0H 

CINCINNATI! 

1962 

1 

1  1 

V95.01 

33.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

( 

ten  71 

1290607 

1137 I4A241 

240.0! 

SO.C! 

10.5! 

- 

2954! 

16.0IN0NE 

!0M 

CINCINNATI! 

1957 

1 

1  ! 

240.01 

50.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

ten  72 

1502008 

885 ! 4A401 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1400! 

16.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1°67 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

ten  73 

152346* 

69114*40! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.5IN0NE 

10H 

CINCINNATI! 

1962 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

j 

ten  74 

1524331 

79014A46! 

1V5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1961 

I 

1  1 

195.0! 

33.0! 

1.9! 

-  I 

! 

! 

sen  75 

1503715 

876UA40! 

195.01 

33.0! 

9.0! 

- 

1434! 

16 .0! NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1966 

1 

1  1 

195.01 

33.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

sen  76 

1503723 

87614A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1  S3*! 

16.0! NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1966 

I 

1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

sen  77 

1503718 

87614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0  f 

- 

1434! 

16.01  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1966 

1 

1  ! 

195.01 

35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

sen  78 

1289357 

86714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

12.9! NOME 

!0H 

CINCINNATI! 

1962 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

ten  79 

1296786 

80514A4O1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1532! 

12 .5 {NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1944 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

ten  80 

1297665 

88514*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

15.01NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1965 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

sen  si 

1291467 

865I4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15321 

1 2.5  1N0NE 

!  OH 

CINCINNATI ! 

1961 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

ten  82 

1296785 

88514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1532! 

12.5  JNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1962 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

! 

sen  63 

1297666 

88514*40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1532! 

12.51N0NE 

!0M 

CINCINNATI! 

1965 

1 

1 

!  1 

1  1 

195.0! 

! 

35.01 

1.7! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

<1«>  tREEN 

COAL 

CO. 

1 

! 

1  1 

1  1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

EXECUTIVE 

QUEEN 

1556154 

99j1C11! 

96.2! 

40.2! 

8.71 

1400 

-  ! 

20.0IN0NE 

!KY 

OWENSBORO  ! 

1974 

1 

1  1 

96.2! 

40.2! 

5.6! 

395! 

! 

! 

MSS  RARCX 

G 

1381545 

3013A36! 

47.5! 

18.0! 

4.0! 

680 

55! 

33.0  1  NONE 

!KT 

OWENSBORO  ! 

1977 

! 

1  1 

47. 5i 

18.01 

4.0! 

-  ! 

! 

I 

MSS  HARCX 

t  IX 

1641611 

3513*36! 

51.1! 

18.81 

4.5! 

650 

56! 

33.01N0NE 

IKY 

OWENSBORO  ! 

1981 

i 

1  i 

51.1! 

18.8! 

4.0! 

-  1 

! 

! 

TUFF  T 

1254593 

2913A361 

48. Cl 

15.0! 

5.5! 

300 

-  ! 

28.O1N0NE 

UY 

OWENSBORO  ! 

1949 

1 

I 

1  1 

!  1 

52.0! 

! 

16.0! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(03)  tREEN 

MS. 

! 

BOAT  LINES  ! 

1  1 

!  1 

1 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

SPIRIT  Of 

ETHAN 

ALLEN 

1529408 

3111*161 

57.0! 

20.0! 

4.6! 

250 

-  ! 

28.0! NONE 

!  YT 

BURLINGTON! 

1970 

I 

l 

1  1 

!  1 

57.0! 

! 

20.0! 

3.6! 

! 

154! 

I 

! 

! 

! 

! 

(31)  GREENVILLE 

I 

EQUIPNENT,  INK. 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

BELINDA  BRENT 

1544889 

2951 3A361 

115.5! 

26.0! 

8.6! 

1800 

-  ! 

15.3! NONE 

ins 

GREENVILLE! 

1973 

! 

1 

1  1 

1  1 

115.5! 

! 

26.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

( 

! 

! 

(31)  GREENVILLE 

GRAVEL 

! 

CO.  1 

1  1 

!  1 

1 

! 

( 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

HART  FRANCES  ROGERS 

1202889 

S013A361 

70.0! 

26.0! 

8.0! 

1300 

-  1 

30. 0! NONE 

IRS 

GREENVILLE! 

1940 

! 

1  1 

70.01 

26.0! 

7.5! 

-  ! 

1 

( 

3  4 

*274471 

28014*43 1 

140.0! 

30.0! 

7.5! 

- 

650! 

10.S1NONE 

ms 

GREENVILLE! 

1958 

! 

!  1 

140.0! 

30.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

9  5 

1277408 

28014*431 

140.0! 

30.0! 

7.5! 

- 

650! 

10.5! NONE 

ins 

GREENVILLE! 

1958 

l 

!  1 

140.0! 

30.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

8  6 

1538929 

280! 4A431 

140.0! 

30.0! 

7.5! 

- 

650! 

10.5IN0NE 

ms 

GREENVILLE! 

1958 

! 

1  1 

140.0! 

30.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

NO.  501 

1  - 

56314A431 

195.0! 

35.0! 

9.2! 

- 

1500! 

1 1 .0! NONE 

ms 

GREENVILLE! 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  I 

! 

! 

no.  601 

1  - 

56314A43! 

195.0! 

35.0! 

9.2! 

- 

1500! 

11.01N0NE 

ms 

GREENVILLE! 

1969 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

i 

NO.  936 

1  - 

29114*46! 

150.0! 

32.0! 

8.0! 

- 

800! 

8.0! NONE 

ms 

GREENVILLE! 

1965 

1 

\  I  ! 

150.0! 

32.0! 

1.5! 

-  ! 

f 

i 

PAT  1 

1661062 

51514*431 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

1200! 

10. 0 i NONE 

ms 

GREENVILLE! 

1983 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

PAT  2 

1662103 

51514*43! 

195.01 

35.0! 

1.0! 

- 

1200! 

10.01  NONE 

ms 

GREENVILLE! 

1983 

1 

1  ! 

195.0!' 

35.0! 

1.5! 

-  1 

( 

! 

PAT  3 

1685194 

51 514A43I 

195.0! 

35.0! 

9.0] 

- 

1200! 

1 0  .0  *  NONE 

ms 

GREENVILLE! 

1985 

1 

1 

! 

1  1 

1  1 

!  ! 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

1.5! 

> 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 
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ENGRl 

1 

!VTCCl 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITl! 

HIGH-  ! 

. 

!  V 

E  $  $  C  L  ! 

! 

DISTI  OPERATOR 

! 

NET  (CODE! LCKGTMt  BROTH! 

1 

! 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  (OPERATING  l 

! 

i 

i 

i 

i 

s 

• 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

« 

i 

i 

i 

REGIS-!****! 

REG.  !  REG..IL0A9-! 

1 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TCl 

BASE  ! 

TEAS  ! 

1  COAST 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAPE  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  IMAGE ! 

3VER-ICVER -!/////! 

(ORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !T0!////////// 1 

OR  I 

1  NUMBER 

NA6E  !  IV  1 

ALL  I  ALL  (LIGHT! 

POWER! 

ENGCRS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

1  EC  I 

LINE-2  ! 

•REBUILT! 

! 

1 

(31)  GREENVILLE  SHIPBUILDING  ! 

!  ! 

1  ! 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

I 

! 

1 

! 

I  ; 

! 

DAVID 

1296837 

25N3AJ6! 

107.7!  34.3! 

9.6! 

3200! 

-  1 

39.01NONE 

1964  ! 

i 

! 

i  ! 

!  1 

116.0!  34.3! 

!  ! 

9.0! 

! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

(31)  GREENVILLE  YACHT  CLUB 

\ 

! 

!  ! 

1  i 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

n  316 

1279I4A43! 

264.0!  50.0! 

9.0! 

-  1 

3043! 

10.5 (NONE 

1953  I 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

264.0!  50.0! 

!  ! 

2.5! 

! 

l 

-  i 

i 

! 

! 

!  - 

i  : 

<01>  GREENWICH  BAY  CLAN  CO 

I 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

!  t 

! 

! 

! 

{ 

i 

1 

!  a 

! 

DAVIS  PARK 

1250296 

1011B13! 

43.6!  12.6! 

3.5! 

566! 

-  j 

1 2 .0 ! NONE 

IRI 

EAST 

1946  l 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

47.0!  12.6! 

!  ! 

3.5! 

! 

! 

6SI 

( 

! 

GREENWICH 

! 

t 

(01)  GREENWICH#  CONN.#  TOWN  0!f 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

i 

*  J 

! 

INDIAN  HARBOR 

1236376 

40! 1  All ! 

59.0!  25.0! 

6.0! 

200! 

-  ! 

22.7! NONE 

iCT 

GREENWICH 

1937  !  " 

! 

1  ! 

64.1!  26.0! 

5.6! 

1 

273! 

1 

1  1 

ISLAND  BEACH 

1287494 

36! 1A11 ! 

65.6!  29. SI 

6.6! 

294! 

-  ! 

22.8! NONE 

1CT 

GREENWICH 

1961  1 

( 

!  ! 

71.2!  31.0! 

6.0! 

1 

344! 

! 

!  ; 

DLANDER  II 

1256175 

14 !  1A11 1 

50.5!  15.3! 

4.0! 

1651 

-  ! 

12.61  NONE 

I  C  T 

GREENWICH 

1948  l  Z 

1 

1  ! 

50.51  15.3! 

3.6! 

{ 

74! 

( 

! 

ROCKY  NECK 

1569407 

25I1A02! 

52.6!  13.9! 

4.0! 

330  !* 

20! 

11.8 ! NONE 

ICT 

GREENWICH 

1954  t 

! 

! 

1  ! 

I  ! 

36.0)  14.2! 

!  ! 

2.1! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

i 

!  : 

!  \ 

(37)  GRESHAM  SAND  C  GRAVEL 

CO!. 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  1 

6EANIR 

1  - 

6! 3A  361 

37.0!  12. C! 

3.5! 

-  ! 

-  ! 

1 2.0 (NONE 

(OR 

TROUTDALE 

1959  ! 

1 

! 

!  ! 

i  j 

37.0!  12.0! 

!  ! 

3.5! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1  -3 

!  ) 

(A1)  CRCYCAS#  INC. 
rca  3ii 

I 

! 

J562764 

!  1 

!  1 

773  !5A?1 ! 

!  ! 

!  ! 

195.0!  35.0! 

! 

! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

t 

1400! 

! 

! 

16.6! GOULD 

DEEP  WELL 

(LA 

MORGAN 

!  -i 

! 

1974  ! 

!  ! 

1 9 j. 0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  I 

!  PUMP 

CITY 

!  -1 

TC8  317 

1562765 

77315A70! 

195.0!  35.0! 

9.6! 

-  ! 

1511! 

18.0! 0  t  ESEL 

PUMP 

!LA  MORGAN  1 

1975  ! 

! 

!  ! 

195.01  35.0! 

2.0! 

1 

-  i 

I 

! 

CITY 

i  : 

1975  !  5 

TCB  313 

1562766 

77315A71 I 

195.0!  35.0! 

9,0! 

-  ! 

1500! 

18,6 1  GOULD 

PUMP#  200 

1LA 

MORGAN 

!  ! 

195.0!  35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

!GPH 

1 

CITY 

! 

TCb  31 A 

! 562767 

773! SA71 I 

195.0!  35.0! 

9.01 

-  ! 

1400! 

17.6! GOULO 

DEEPWELL# 

!  LA 

MORGAN 

1975  1 

!  1 

!  ! 

195.0!  35.0! 

!  1 

1.6! 

! 

! 

! 

-  1 

I 

11800  661/HR. 

! 

1 

! 

CITY 

1 

! 

(01)  GRIFFIN#  A.  L.#  INC. 

1 

!  ! 

!  1 

!  1 

!  ! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

I 

! 

!  s 

!  ! 

ALG»Iff 

! 508161 

1 1 ! 1 003 ! 

35.1!  12.01 

5.0! 

165! 

12! 

9. 01  NONE 

!ME 

PORTLAND 

1967  1  ’ 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

40.0!  12.6! 

!  ! 

3.0! 

! 

! 

I 

! 

I 

! 

I 

! 

1  = 

»  3 

! 

(21)  GRIMM'S  RIVER  CONTRACTING 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

t  i 

B£AVE» 

1236997 

11553A36! 

66.9!  21.1! 

7.6! 

450! 

-  ! 

12 .6  (NONE. 

!PA 

PITTSBURGH 

1937  !  * 

! 

!  ! 

56.92  21.1! 

7.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

t  i 

ELIZABETH  H 

1262962 

206J3A351 

101.1!  26.6! 

6.5! 

1060! 

-  ( 

29,1 (NONE 

!VV 

PARKERS- 

1951  1 

! 

!  ! 

108.01  26.6! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

BURG 

! 

ROBBIE  B  II 

1239680 

129J3A36! 

91.0!  24.0! 

7.0! 

850! 

-  ! 

30.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1940  ! 

J 

J 

»  | 

i  ! 

92.0!  24.01 
!  ! 

6.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

!  ? 

!  f 

(21)  6RINM#  CHARLES 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

!  f 

SIONEY  JOHNSON 

1243328 

15213A36! 

102.0!  23.0! 

7.5*! 

810! 

-  ! 

39.3IN0NE 

!PA 

MC  KEES 

1943  ! 

! 

1 

!  ! 

!  I 

102.0!  23. Cl 

1  ! 

7.5! 

J 

! 

! 

S 

! 

I 

! 

ROCK 

!  ; 

! 

(23)  GR03VENCR#  GEORGE  P. 

! 

t 

i  i 

!  ! 

!  ! 

! 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  * 

! 

HANITOU  ISLE 

! 2501 73 

3411A12! 

52.0!  14.0! 

5.C! 

200! 

15! 

1 2. 0 ! NONE 

INI 

LELAND 

1946  J  : 

j 

!  ! 

52.0!  14.0! 

4.0! 

i 

67! 

! 

! 

! 

NISHt  P.OKWA 

! 292658 

33! 1  All! 

61.9!  17.41 

5.5! 

700! 

-  ! 

17.6! NONE 

!MX 

LELAND 

1«63  ! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

64.9!  17.4! 

!  ! 

5.0! 

i 

! 

! 

136! 

! 

; 

i 

1 

! 

!  : 

(32)  GUIDRY  MARINE#  INC. 

I 

1 

i  ! 

!  ! 

!  ! 

!  J 

i 

! 

i 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i  : 

1981  ! 

MISS  ROSEANNA 

I6380H 

71J3A35! 

6C.3!  22. Cl 

9.0! 

800! 

-  i 

37.01N0NE 

!LA 

NEW 

j 

i 

!  ! 

i  | 

!  —  ! 

!  ! 

e.ct 

• 

! 

! 

-  ! 

! 

J 

X 

! 

! 

ORLEANS 

!  ■ 

! 

(32)  GUIDRY#  RICHARD  P. 

! 

! 

i  ! 

!  ! 

!  t 

!  ! 

i 

i 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

!  > 

! 

LILY  M  GUIDRY 

1548364 

9713A36! 

96.3!  32.0! 

(4.0! 

3080! 

-  ! 

42 .0! NONE 

!LA 

GALLIANO 

1973  ! 

J 

! 

i  ( 

115.0!  32.0! 

!  ! 

10.5! 

« 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

(32)  GUIDRY#  ROLAND 

! 

! 

1  ! 

1  { 

1  ! 

1  ! 

i 

! 

( 

! 

! 

I 

1 

! 

1 

1 

! 

AUDREY  C 

1585777 

isiicm 

4U.01  H-,0! 

5.6! 

600! 

-  ! 

1 5.3! NONE 

!LA 

CUT  OFF 

1977  ! 

! 

|  ! 

40.0!  14.0! 

5.6! 

! 

19! 

! 

! 

! 

CAPT.  GUIDRY 

!  - 

-  j 1 A  02 ! 

32.0!  9*Ci 

3.5! 

220! 

.  i 

10.01  NONE 

!LA 

CUT  OFF 

1961  ! 

! 

! 

i  | 

j  { 

32.01  9.0! 

!  1 

3.5! 

! 

! 

si 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

(32)  GUT  t  EASTERN  S/S  t 

! 

CHAPTERING 

j  j 

i  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

i 

j 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

J 

! 

ccv;. 

l 

»  J 

!  ! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1973  ! 

C0LL  Vi 

1  - 

196*4*52! 

!  -  ! 

9.01* 

.  j 

375! 

12.5 (NONE 

!LA 

NEW 

! 

1  ! 

61.6!  31.2! 

2.0J 

» 

**  t 

i 

i 

ORLEANS 

! 

CELL  34 

j  * - 

196!4A52! 

!  -  ! 

9.0! 

-  ! 

375! 

!  2.5! NONE 

!LA 

NEW 

1973  ! 

1 

;  { 

61.51  31.2! 

,2.0! 

! 

-  f 

! 

1 

OPLEANS 

! 

CSLL  AO 

,  - 

5  9614*52! 

!  -  ! 

9.0! 

-  ! 

375! 

1 2. 5 (NONE 

•LA 

NEW 

1973  ! 

! 

i  ! 

6!. 6!  31.21 

2.0! 

! 

-  ? 

! 

l 

0*L?*NS 

! 

CBLL  57 

1  - 

15615*521 

!  -  ! 

9.0! 

-  ! 

375! 

1  2.5 ! NONE 

!  LA 

NEW 

1973  i  : 

J 

l  ! 

61.6!  31.2* 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CBLL  63 

i  - - 

19684*52! 

-  !  -  ! 

9.0! 

-  | 

-  ! 

12. 51N0NE 

ILA 

NEW 

1973  ! 

i 

»  | 

61.6!  31.2! 

1.6! 

! 

-  2 

! 

I  • 

ONLEANS 

! 

CBLL  86 

!  - 

196*14  A  52! 

J  -  l 

9.0! 

-  i 

375! 

1  2. 5 ! NONE 

!LA 

HEW 

1973  ! 

J 

!  5 

6!,6!  31.2! 

2.0! 

! 

•  j 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CBLL  92 

j  - 

196I4A5?! 

-  1  -  ! 

9.0* 

-  ! 

37  5  i 

12.51  NONE 

•LA 

NEW 

1973  ! 

1 

!  ! 

61.6!  31*2! 

2.0! 

i 

-  » 

! 

i 

ORLEANS 

! 

CBLL  95 

j  — — 

19614*52 ! 

-  1  -  ! 

9.01 

-  1 

-  ! 

1 2. 5 ! HONE 

!LA 

NEW 

1973  ! 

* 

I  ! 

61.6!  31.2! 

1.8! 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CBLL  103 

j  - - 

T96!4*52f 

!  -  1 

9.0! 

•  i 

375! 

12.5 ! NONE 

!LA 

NEW 

1973  1 

I 

*  | 

61,6!  31.2! 

2.0! 

I 

-  i 

• 

! 

ORLEANS 

!  ; 

CALL  126 

1 

936! 4*52! 

1  -  ! 

9.0! 

-  ! 

375! 

1 2.5 {NONE 

ILA 

NEW 

1973  ! 

! 

!  ! 

61 .6!  31.2! 

2.0! 

« 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

!  : 

CBLL  132 

I  - 

196! 4*52! 

J  -  ! 

9.0J 

-  i 

-  ! 

12,51  NONE 

SLA 

NEW 

1973  ! 

1 

!  2 

61.6!  31.2! 

1.5', 

! 

-  ! 

! 

! 

OPLEANS 

! 

CBLL  14? 

l  - 

19614*52! 

!  -  ! 

9.0J 

-  ! 

J75! 

1 7.5 (NONE 

ILA 

NEW 

1973  ! 

! 

i 

! 

!  ! 

;  ) 

i  ( 

61.6!  31.2! 

!  ! 

!  1 

2.0! 

! 

! 

1 

! 

! 

-  I 
! 
1 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

! 

! 

398 


TABLE  2  -  0CSC«1PT EOM  OP  VESSELS 


INfiRt 
•  1ST! 


VESSEL  Nine  AMI  NUMBER 


COAST 

<UAR» 

NUMBER 


1 

IVTCC! 

DIMENSIONS  lORAFT! 

ICARACXTT!  HX6H-  ! 

!  V  C  S  S  E  L 

I 

I  NET  1C0DEILEN6THIBR9TH! 

1 

t 

» 

EST  !  CARSO  HANDLXNS 

IS  IORCAATINS 

l 

-IRE5XS-!****! 

RES.  !  RE5.JL0A0-! 

! 

CARSO  1 

IXE»  1  E4U1FRCNT 

ETC!  BASE 

1 

!  TEA  !  SEC  1 ////// 1 / //// 1 

co  I 

!////////! 

'OINI  1  LIHI-1 

!  AO!  LXNC-1 

! 

t  TON-  ERASE! 

ovc  lovtu-l /////■  HORSE! 

BASS-  |  (LIGHT) !///////////// ///IT 6 !//////////! 

!  NA SC  !  IV  ! 

ALL  1  ALL  (LISHT!  ROVER! 

EN6ERS  ! 

(FEED  X  LXNC-2 

!  EE!  LXNE-2 

1* 

!  1 

!  1 

!  ! 

!  ! 

1  1 

1  ! 

!  ! 

!  i 

!  ! 

!  ( 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

I 

1 

! 

1 

I 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

19614*52! 

!  -  ! 

9.01 

- 

3751 

12.5 1  NONE 

(LA  NEW 

t  ! 

41.4!  31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

j 

1961 4A52I 

1  -  ! 

9.0! 

- 

3731 

12.5!N0NE 

!LA  NEW 

!  1 

61.4!  31.21 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

196I4A32! 

!  -  1 

9.0! 

- 

375! 

1 2.5! NONE 

!LA  NEW 

!  1 

41.4!  31.2! 

2.0! 

-  1 

I 

1  ORLEANS 

19614AS21 

1  -  ! 

9.01 

- 

375! 

12.51N0NE 

! L A  NEW 

!  1 

61.6!  31.21 

2.0! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

19614AS2I 

!  -  ! 

9.0! 

- 

“  ! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

!  1 

61.6!  31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

19614A321 

1  -  ! 

9.0! 

- 

375! 

12.5 ! NONE 

!LA  NEW 

!  ! 

61.6!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

) 

1  ORLEANS 

196I4AS2! 

!  1 

-  I  -  i 

9.0! 

- 

375! 

12.5 INONE 

!LA  NEW 

61.61  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

196I4A521 

!  -  ! 

9.(11 

- 

375! 

12.5IN0NE 

!LA  NEW 

!  1 

61.61  31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

19614A52! 

!  -  ! 

9.0! 

- 

375! 

12>5!N0NE 

SLA  NfW 

!  t 

61.6!  31.21 

2.0! 

-  j 

I 

!  ORLEANS 

196I4A52! 

!  •  ! 

9.0! 

- 

412! 

12.S1N0NE 

ILA  NEW 

1  ! 

61.6!  31.2! 

2.0! 

“  1 

I 

(  ORLEANS 

669 ! 4 A  521 

-  !  -  ! 

9.0! 

- 

375! 

12.S1N0NE 

ILA  NEW 

!  1 

61.61  21.2! 

2.0! 

-  t 

! 

!  ORLEANS 

196E4A52E 

-  !  -  ! 

9.0! 

- 

375! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

61.6!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1'  it 

-  1  -  ! 

9.0! 

- 

412! 

12. 5! NONE 

ILA  NfW 

\  ! 

61.6!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

196E4A52! 

!  -  ! 

9.0! 

- 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

!  ! 

61.6!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

196I4AS2I 

1  -  ! 

9.0! 

- 

-  ! 

12.5IN0NE 

!LA  NEW 

1  1 

61.6!  31.2! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

19614452! 

1  *  ! 

9.0! 

- 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

!  ! 

61.6!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

19&!4AS2! 

!  •  ! 

9.0! 

- 

375! 

1 2 . 5 1  NONE 

!la  NEW 

1  ! 

61.61  21.2! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

19614A32! 

!  -  ! 

9.0! 

- 

375! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

!  ! 

41.6!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

19614AS2! 

1  -  J 

9.0! 

- 

-  1 

12.5 (NONE 

ILA  NEW 

!  ! 

61.6!  31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

196I4A52! 

!  -  ! 

9.0! 

- 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

!  ( 

61.6!  31.2! 

2.0! 

-  1 

* 

!  ORLEANS 

19614A52! 

-  !  -  l 

9.0! 

- 

-  ! 

1 2. 5 (NONE 

ILA  NEW 

!  ! 

41.4!  31.*! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

19414452! 

!  ! 

!  -  I 

9.0! 

- 

-  1 

1 2.5! NONE 

ILA  NEW 

61.6!  31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

196UAS2! 

!  ! 

i  -  i 

9.0! 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

61.6!  31.2! 

1.8! 

-  ! 

1 

I  ORLEANS 

196J4A52! 

1  ! 

i  -  i 

9.0! 

375! 

1 2. S ! NONE 

ILA  NEW 

61.61  31.2! 

2.0! 

-  I 

1 

!  ORLEANS 

196J4A52! 

!  ! 

!  -  ! 

9.0! 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

61.6!  31.2! 

1.8! 

-  1 

! 

I  ORLEANS 

1 9614452! 

!  “  1 

9.0! 

-  » 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

!  ! 

41.6!  31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

19614*52! 

!  -  ! 

9.01 

412! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

!  ! 

61.01  51.21 

2.01 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

196J  4A52! 

!  ! 

!  -  1 

9.0! 

375! 

12.5 ! NONE 

!LA  NEW 

61.6!  31.2! 

2.0! 

-  * 

! 

1  ORLEANS 

196*4*521 

i  -  i 

9.3! 

- 

375! 

1J.51H0HE 

ILA  NEW 

!  ! 

41.6!  31.2! 

1.8! 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

19614*521 

!  -  I 

9.0! 

- 

375! 

12.5SH0HE 

ILA  NEW 

I  ! 

61.6!  31.2! 

2.01 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

19614A521 

!  -  1 

9.0! 

- 

412! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

!  ! 

61.6!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

19614*52! 

-  !  -  ! 

9.0! 

- 

375! 

12.5  INONE 

ILA  NEW 

(  ! 

61.6!  31.2! 

2.0! 

-  t 

! 

1  ORLEANS 

196*4*52! 

!  -  ! 

9.0! 

- 

375  i 

1 2*  5  1  NONE 

ILA  NEW 

!  ! 

61.6!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

19614*52! 

!  -  I 

9.0! 

- 

375! 

12.5 !  NONE 

ILA  NEW 

!  ! 

61.6!  31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

196 !  4*52  I 

!  -  ! 

9.0! 

- 

375! 

12.5! NONE 

!la  NEW 

!  ! 

61.6!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

!  ORLEANS 

19614*52! 

!  -  I 

9.0! 

- 

375! 

12.5U0NE 

!LA  NEW 

!  ! 

61.6!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

19614A52! 

i  -  i 

9.0! 

- 

375! 

12.5IN0NE 

!LA  NEW 

!  ! 

61.4!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

19614A52! 

1  -  ! 

9.0! 

- 

412! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

!  ! 

61.6!  31.2! 

1.8! 

-  ! 

• 

!  ORLEANS 

19614A52 ! 

I  -  ! 

9.0! 

- 

412! 

12-5! NONE 

!LA  NEW 

I  ! 

61.6!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

t 

!  ORLEANS 

1 9614A52 1 

!  -  ! 

9.0! 

- 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

!  ! 

61.6!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

19614A52! 

!  -  ! 

9.0! 

- 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

!  ! 

61.6!  31.2! 

1.8! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

196I4AS2! 

!  -  I 

9.0! 

- 

375! 

12.5! HOME 

!LA  NEW 

t  ! 

61.61  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

196I4A52! 

!  -  I 

9.0! 

- 

375! 

12.5IN0NE 

ILA  NEW 

!  ! 

41.6!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

196(4*52! 

!  -  1 

9.0! 

- 

375! 

1 2.5! NONE 

ILA  NCH 

!  ! 

41.6!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

19614*521 

!  -  ! 

9.0! 

- 

375! 

12.5  INONE 

!LA  NEW 

(  ! 

61.6!  31.2! 

1.8! 

-  ! 

l 

!  ORLEANS 

• 

196X4AS2 1 

m  1  .  * 

_ 

375! 

IJ.OUANI 

!LA  •*?« 

!  ! 

61.6!  31. 21 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

19614*52! 

!  -  ! 

9.0! 

- 

375! 

12.5!  NONE 

!LA  NEW 

!  ! 

61.6!  31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

196I4A52! 

!  -  ! 

8.6! 

- 

412! 

1 2.5 INONE 

ILA  NEW 

!  ! 

61.6!  31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

19414*52 1 

-  1  -  1 

9.0! 

- 

-  < 

12.5 INONE 

ILA  NEW 

!  1 

61.6!  31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 94J6A52! 

!  -  ! 

9.0! 

- 

-  ! 

1 2. 5 INONE 

ILA  NEW 

!  ! 

61.6!  31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

194! 4A52! 

-  !  -  ! 

9.0! 

- 

373! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

!  ! 

61.6!  31.2! 

1.8! 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

1 9414A52 ! 

!  -  ! 

9.0! 

- 

375! 

1 2.5  INONE 

ILA  NEW 

f  ! 

61.6!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

19614A52! 

!  ~  ! 

9.0! 

- 

375! 

12.5IN0HE 

ILA  NEW 

!  I 

61.6!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

194(4*521 

!  -  ! 

9.0! 

375! 

12.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

61 ;6!  31.2! 

I  ! 

!  ! 

2.0! 

! 

! 

-  ! 
! 
! 

! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

I 

t 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
REBUILT! 


(52)  CULP  A  EASTERN  S/S  t  CHA 
CORN. 


CBLL  161 
CALL  171 
CBLL  ISA 
CBLL  190 
CBLL  19S 
CBLL  218 
CeLL  22 A 
CBLL  250 
CBLL  2A7 
CBLL  255 
CBLL  276 
CBLL  2S2 
CBLL  299 
CBLL  522 
CBLL  529 
CBLL  539 
CBLL  345 
CBLL  351 
CBLL  366 
CBLL’  574 
CBLL  AOB 
CBLL  414 
CBLL  420 
CBLL  437 
CBLL  443 
CBLL  4S6 
CBLL  469 
CBLL  506 
CBLL  312 
CBLL  535 
CBLL  341 
CBLL  558 
CBLL  564 
CBLL  587 
CBLL  604 
CBLL  610 
CBLL  627 
CeLL  633 
CBLL  656 
CBLL  662 
CBLL  679 
CBLL  665 
CBLL  702 
CBLL  719 
CBLL  725 
C&lL  731 
CBLL  748 
CBLL  754 
CBLL  760 
CBLL  777 
CBLL  763 
CBLL  BOO 
CBLL  817 
CBLL  646 


(CONTINUED 


! 

I 

! 

1 

1973  I 

1973  ! 

! 

1973  I 
I 

1973  ! 

! 

1973  ! 

I 

1976  ! 

* 

1973  I 
! 

1973  ! 

I 

1973  I 

! 

1973  t 
I 

1973  ! 

1 

1973  ! 

I 

1973  f 
! 

1973  1 
! 

1973  ! 
t 

1973  I 
I 

1973  ! 

! 

1973  J 
! 

1973  ! 

I 

1973  ! 

! 

1973  » 

I 

1973  I 
I 

1973  I 
t 

1973  ! 

I 

1973  t 
I 

1973  i 

1973  ! 

! 

1973  I 
I 

1973  ! 

! 

1973  ! 

I 

1973  ! 
! 

1973  ! 
! 

1973  ! 

! 

1973  ! 
! 

1973  I 
! 

1973  I 
! 

1973  ! 
! 

1973  ! 
! 

1973  ! 
t 

1973  ! 
! 

1973  ! 

1973  I 
! 

1973  I 
I 

1973  ! 

! 

1973  I 
! 

1973  I 

! 

1973  ! 
I 

1973  ! 
! 

1973  t 
! 

1973  ! 

1973  ! 
! 

1973  ! 
( 

1973  ! 

1973  ! 
! 
I 
I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ensrI 

•  1ST! 


VESSEL  MARL  AND  NUMBER 


02)  GULF  I  EASTERN  S/S  4  CMA 
CORF. 


CBLL  432 
CALL  869 
CALL  899 
CBLL  109 
CBLL  ft  5 
CBLL  150 
CBLL  1014 
CALL  1027 
CALL  1033 
CBLL  1054 
CALL  1091 
CBLL  1094 
CBLL  1119 
CBLL  1125 
CBLL  1131 
CBLL  1148 
CALL  1154 
CBLL  1180 
CALL  1177 
CALL  1179 
CBLL  1183 
CALL  1246 
CBLL  1269 
CBLL  1275 
CBLL  1278 
CBLL  1298 
CBLL  1321 
CALL  1338 
CALL  1344 
CALL  1350 
CBLL  1367 
CBLL  1395 
CALL  1396 
CBLL  1413 
CBLL  1436 
CALL  1442 
CALL  1459 
CBLL  1465 
CALL  1494 
C9LL  1502 
CBLL  1505 
CELL  1534 
CALL  1563 
CALL  1586 
CBLL  1592 
CSLL  1603 
CBLL  1626 
COLL  1632 
CBLL  1661 
CBLL  1670 
CBLL  1678 
CBLL  1690 
CBLL  1718 
CBLL  1731 


(CONTINUED 


IVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT!  ! CAPACITY)  HUH-  1  (VESSEL: 

NET  ICODEILENSTHURDTM!  t  !  !  EST  !  CARSO  HANDLING  IS  I  OPERATING 

RECIS-|«*«*!  REG.  I  8EC.IL0AD-I  !  CARGO  1  FIXED  !  CtUIMENT  lTCl  9ASE 

TER  I  SEE!////// I ///// 1  ED  1  !////////!  POINT  !  LlNE-1  !A0!  LINE-1 

TON-  (PAGE!  OVER-! OVER-!/////!  HORSE!  PASS-  1 (LIGHT) ! ////////A/////// 1TB !////////// 


GE  !  IV  ! 

ALL  1 

ALL  jLIGHT! 

POWER! 

CNGERS  ! 

(FEET) i  LINE-2 

ICE! 

LINE-2 

(•REBUILT! 

!  1 

!  I 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

19614*52! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

J 

! 

9.0! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

375! 

I 

! 

1 

! 

1 2.5 ! NONE 

! 

) 

! 

! 

I 

!LA 

NEW 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  2 

! 

! 

ORLEANS 

1 

19614AS2! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

| 

375! 

12.31NONE 

ILA 

NEW 

! 

1973 

!  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

( 

-  | 

1 

! 

ORLEANS 

! 

19814A52I 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

-  I 

12.5IN0NE 

ILA 

NEW 

1 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.3! 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

I 

196I4A521 

! 

-  | 

9.0! 

- 

! 

375! 

12.5 ! NONE 

!L4 

NEW 

! 

1973 

!  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

i 

! 

1 

ORLEANS 

! 

19614*52! 

! 

-  | 

9.0! 

- 

! 

412! 

12.S1N0ME 

ILA 

NEW 

1 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

196I4A521 

-  1 

-  » 

9.0! 

- 

I 

375! 

12.5IN0NE 

ILA 

NEW 

! 

1973 

!  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

1 

! 

! 

ORLEANS 

1 

196 I4A52 ! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

( 

12.5 {NONE 

ILA 

NEW 

! 

1973 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

1 9&14AS2! 

-  ! 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

412! 

12.5 {NONE 

ILA 

NEW 

! 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

1 

19614A52! 

! 

1 

f.OI 

- 

! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

19414A52! 

1 

-  | 

9.0! 

- 

i 

375! 

12.5 ! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1973 

!  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

i 

•  | 

1 

1 

ORLEANS 

1 

196! 4A52! 

i 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

375! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.21 

2.0! 

! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

19*14452! 

I 

I 

9.0! 

- 

! 

-  1 

12.5 INONE 

ILA 

NEW 

I 

1973 

!  I 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

! 

-  j 

1 

! 

ORLEANS 

1 

19614*52! 

1 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

12.5! NONE 

(LA  NEW 

! 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.*! 

1.8! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

19614*52! 

! 

-  I 

9.0! 

- 

! 

1 2.5 t HONE 

ILA  NEW 

1 

1973 

(  1 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

19614AS7! 

! 

-  I 

9.0! 

- 

! 

375! 

12.5! HONE 

!l  A 

NEW 

1 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

i 

19M4A52I 

I 

-  ! 

3.61 

- 

! 

412! 

12.5 (NONE 

ILA 

NEW 

! 

1973 

t  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

19614*52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

I 

375! 

12.51H0NE 

!LA 

NEW 

! 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.21 

1.8! 

! 

1 

! 

ORLEANS 

1 

196(4*52! 

-  ! 

-  ! 

9.0! 

- 

» 

375! 

12.5INONE 

ILA 

NEW 

1 

1973 

!  t 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

t 

! 

ORLEANS 

! 

19614*521 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

375! 

12.$  Shone 

!LA 

NEW 

! 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

1 

.  2 

I 

! 

ORLEANS 

! 

19614*52! 

1 

! 

9.0! 

- 

! 

12.5! HONE 

!LA 

NEW 

! 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.?! 

1.8! 

1 

-  2 

! 

( 

ORLEANS 

I 

19614*52! 

! 

-  I 

9.01 

- 

! 

375! 

12. 5!N0NE 

ILA 

NEW 

! 

1973 

(  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

19614*52! 

! 

“  ! 

9.0! 

- 

! 

375! 

12.5! HONE 

!LA 

NEW 

! 

1973 

(  ( 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

19614*52! 

! 

-  I 

9.0! 

- 

! 

375! 

12. 5t NONE 

ILA  NEW 

! 

1973 

1  t 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

( 

! 

! 

ORLEANS 

! 

19614A52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

3751 

12.5! HONE 

ILA 

NEW 

! 

1973 

!  ( 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

! 

-  ( 

! 

1 

ORLEANS 

! 

19614*52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

1 

-  j 

12.5IH0HE 

ILA 

NEW 

1 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

l 

ORLEANS 

1 

196*4*5?! 

-  ! 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

375! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

( 

1973 

!  t 

61.6! 

31.  2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

19614*52! 

-  ! 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

412! 

12.5! HONE 

ILA  NEW 

! 

1973 

!  I 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

! 

-  1 

I 

! 

ORLEANS 

I 

19614*52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

375! 

12.51  NONE 

ILA  NEW 

! 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

( 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

! 

19614*52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

375! 

12.5 INONE 

ILA 

NEW 

! 

1973 

!  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

196(4*52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

375! 

12. 5! NONE 

!LA  NEW 

! 

1973 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

1 

1 

( 

ORLEANS 

1 

196(4*52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

412! 

1 2. 5! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1973 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

1 

I 

! 

r  'LEANS 

! 

19614*52! 

-  i 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

-  J 

12.5! NONE 

!L 

! 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

i 

! 

! 

CANS 

1 

19614*52! 

! 

! 

9.0! 

- 

i 

412! 

12.5JN0N1 

SLA 

NEW 

! 

1973 

!  ( 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

i 

! 

! 

ORLEANS 

I 

19614*52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

3751 

12.S1N0NE 

!LA 

NEW 

i 

1973 

!  ! 

61.61 

31.2! 

2.0! 

2 

! 

! 

ORLEANS 

i 

19614*52! 

61.6! 

-  ! 

9.0! 

- 

i 

375! 

14*5 ! NONE 

ILA 

NEW 

i 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

i 

j 

i 

ORLEANS 

! 

196(4*52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

375! 

12. 5! NONE 

iiA 

NEW 

1 

1973 

1  t 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

196I4AS2! 

! 

! 

9.0! 

- 

t 

-  ! 

12.5 ! NONE 

ILA 

NEW 

J 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

\ 

! 

! 

ORLEANS 

! 

19614*52! 

! 

-  I 

9.0! 

- 

i 

375! 

12.5! HONE 

•LA 

NEW 

i 

1973 

» 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

196KA52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

375! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

i 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.01 

! 

.  i 

! 

! 

ORLEANS 

i 

1 96! 4*52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

j 

-  j 

12.5! HONE 

ILA 

NEW 

! 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

i 

-  ! 

i 

j 

ORLEANS 

1 

19614*52! 

! 

! 

9.0! 

- 

i 

412! 

12.$1 NONE 

!LA 

NEW 

! 

1973 

!  ( 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  1 

j 

l 

ORLEANS 

! 

196*4*52! 

! 

-  J 

9.0* 

- 

i 

375! 

12.5*1  NO  HE 

Ila 

HEW 

! 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

f 

19614*52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

■ 

375! 

1 2.51H0NE 

!LA 

NEW 

1 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

J 

19614*52! 

-  i 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

375! 

1 2.5 {NONE 

(LA 

NEW 

! 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

! 

J 

ORLEANS 

! 

19614*52! 

! 

! 

9.0! 

- 

r 

375! 

12.5U0HE 

!  L* 

NEW 

! 

1973 

•  l 

61.6! 

31.21 

2.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

396(44521 

I 

-  f 

V.Cl 

- 

i 

3751 

12.51NGKE 

ILA 

‘it* 

l 

1573 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

l 

! 

1 

ORLEANS 

! 

19614*52! 

! 

! 

9.0! 

- 

! 

375! 

12.51NONE 

!LA 

NEW 

! 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

196(4*52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

i 

-  { 

12.51  NONE 

ILA 

NEW 

! 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

! 

-  J 

( 

I 

ORLEANS 

1 

1 96! 4*52 ! 

1 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

375! 

12.5! NONE 

(LA 

NEW 

! 

1973 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

I 

! 

ORLEANS 

I 

19614*52! 

! 

! 

9.0! 

- 

« 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

I 

1973 

t  | 

61.6! 

31.2! 

1.3! 

I 

! 

i 

ORLEANS 

1 

19614*52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

375! 

12.5 ! HONE 

!LA 

NEW 

1 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

2 

I 

! 

ORLEANS 

I 

196*4*52! 

-  i 

-  ! 

9.0! 

- 

i 

375! 

12.5! NONE 

JLA 

NEW 

1 

1973 

!  ! 

61. 6i 

31.2! 

1.8! 

( 

! 

! 

ORLEANS 

! 

19614*52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

375! 

12.5! HONE 

ILA 

NEW 

! 

1973 

!  t 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

19614*52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

1 

-  i 

12.5! NONE 

JLA 

NEW 

! 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.5! 

! 

-  f 

! 

( 

ORLEANS 

1 

..3.9? 

! 

I 

YEAR  I 
BUILT  I 
OR  | 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


40.0. 


EN6M 

DMT!  OPERATOR 

! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  ! 

1 

COAST  ! 
GUARD  I 
NUMBER  I 

1VTCCI  DIMENSIONS  | DRAFT! 
NET  !C0DE!LENCTM!3RDTH!  ! 

REG.  !  REC.UOAD-! 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  JPAGE!  OVER-tOVER-!/////! 
NACC  !  /  !  ALL  !  ALL  {LIGHT! 

! 

1 

! 

HORSE! 
POWER ! 

CAPACITY ! 

• 

CARGO  ! 
ttitttm 
PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  !  I  V  E  S  S  E  L 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 
FIXED  (  EQUIPMENT  !U!  BASE 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINC-1 

LIGHT)  1////////////////1TD I ////////// 
(FEET)!  LINE-2  ! EE!  LINE-7 

I 

1 

YEAR  I 
BUILT  1 
OR  ! 

♦REBUILT! 

<32) 

1  1 

!  S 

CULP  t  EASTERN  S/S  4  CMAlRTEAING  1 

!  1 

!  ! 

!  t 

I 

! 

! 

I 

5 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CORP.  ! 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

{CONTINUED) ! 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

CBLL 

1753  l 

...  .. 

196I4A52! 

! 

-  1 

9.0! 

- 

375! 

12. 5 (NONE 

!LA  NEW 

1973 

1 

1  ( 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

C8LL 

1766  1 

19614A52I 

1 

-  1 

9.01 

- 

-  ! 

12.51N0NE 

1LA  HEW 

1973 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

ceil 

1776  J 

196UA52! 

t 

-  ! 

9.0! 

- 

375! 

1 2.5! NONE 

1LA  NEW 

1973 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

cau 

m2  ! 

----- 

196I4AS2! 

t 

•  ! 

9.01 

- 

375! 

1 2. 5 (NONE 

!LA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

I 

1  ORLEANS 

CELL 

1797  t 

19614AS2! 

! 

! 

9.0! 

- 

-  1 

12.51  NONE 

ILA  NEW 

1973 

i 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

CELL 

1316  1 

1 96 ! 4 A  52 ! 

I 

-  ! 

9.0! 

- 

375! 

12.5 (NONE 

!LA  NEW 

1973 

l 

!  1 

61.6! 

31.2! 

2.01 

-  j 

l 

!  ORLEANS 

CEIL 

7322  ! 

19614*52! 

1 

1 

9.0! 

- 

375! 

1 2.5! NONE 

(LA  NEW 

1 9  7  3 

! 

t  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

5 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CSll 

1839  1 

...... 

196UA52! 

! 

! 

9.0! 

- 

375! 

12. 5! NONE 

ILA  NEW 

1973 

J 

1  I 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  » 

I 

I  ORLEANS 

CELL 

1845  ! 

196I4A52! 

! 

! 

9.0! 

- 

375! 

12.5! NONE 

! L A  NEW 

1973 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL 

1551  1 

...... 

196I4A52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

» 

375! 

12.5  ! NONE 

SLA  NEW 

1973 

! 

I  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  I 

j 

!  ORLEANS 

ceii 

1360  1 

1 96 ! 4 A  52 1 

1 

! 

9.0! 

- 

375! 

12. 5 (NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

!  1 

61.61 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLL 

1880  ! 

19614*52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

375! 

12.51N0NE 

ILA  NEW 

1973 

1 

*  i 

61.6! 

31.2! 

2.01 

-  ! 

! 

1  0RL2ANS 

CSLL 

1 8?7  ! 

...... 

19614*52! 

-  I 

! 

9.0! 

- 

j 

375! 

12.51NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLL 

1903  ! 

19654A52! 

-  ! 

- 

9.0! 

- 

375! 

12.5 {NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

!  ! 

61.6! 

31.. 

1.3! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

CBLL 

1914  l 

19614A5N 

1 

- 

9.0! 

- 

375! 

1 2. 5 (NONE 

ILA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLL 

1920  ! 

19614A52! 

1 

-  ! 

9.01 

- 

i 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

COLL 

1937  1 

1 96t  4A52 1 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

375! 

12.5 !  NONE 

ILA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.21 

1.8! 

-  i 

1 

!  ORLEANS 

COLL 

1943  1 

196J4A52I 

1 

-  ! 

9.0! 

- 

37  5 1 

12.51  NONE 

ILA  NEW 

1973 

l 

!  ! 

51.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

CBLL 

1972  1 

1 96! 4AJ2I 

-  ! 

-  1 

9.0! 

- 

i 

375! 

1 2 .5  !  NONE 

!LA  NEW 

1973 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

COLL 

1989  I 

19614*52! 

-  ! 

-  ! 

9.01 

- 

-  1 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

CBLL 

1995  ! 

1 96! 4A52! 

1 

-  ! 

9.0! 

- 

-  1 

12.5IN0NE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  1 

61.6! 

31.*'! 

1.61 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLL 

2003  1 

196I4A52! 

! 

-  ! 

8.6! 

- 

412! 

12.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLL 

2032  ! 

19614A52! 

! 

-  1 

9.0! 

- 

175! 

12.5 (NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

CBLL 

2049  ! 

196J4AS2I 

-  ! 

-  ! 

9.0! 

- 

375! 

12. 5 ! NONE 

ILA  NEW 

1973 

I 

!  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  J 

! 

l  ORLEANS 

CBLL 

2055  ! 

196I4A52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

-  I 

12. SlNONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.3! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

CBLL 

2078  1 

----- 

19614A52! 

-  I 

-  ! 

9.0! 

- 

412! 

12.5  !  NONE 

!LA  NEW 

1973 

l 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.01 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CALL 

2034  ) 

196J4A52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

3751 

12. SlNONE 

ILA  NEW 

1973 

l 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  | 

! 

I  ORLEANS 

CBLL 

2101  l 

196I4A52! 

1 

-  1 

9.0! 

- 

375! 

12. SlNONE 

!IA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.7! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

CPU 

2124  J 

19614A52! 

1 

- 

9.0! 

- 

412! 

12. SlNONE 

ILA  NEW 

1973 

l 

!  ! 

61.61 

31. 

1.3! 

-  | 

I 

!  ORLEANS 

COLL 

2130  t 

------ 

19614A52J 

! 

! 

9.0! 

- 

375* 

12. SlNONE 

ILA  NEW 

1973 

l 

!  ! 

61.61 

31.2! 

2.01 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

ceil 

2153  ! 

196I4AS2! 

! 

•  ! 

9.0! 

- 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1973 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

COLL 

2182  1 

19614A52I 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

412! 

1 2.5 (NONE 

ILA  NEW 

1973 

! 

!  1 

61.6! 

31,2! 

1.8! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

CBLL 

2199  J 

196I4A52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

l  ORLEANS 

CBLL 

2216  ! 

19614*52! 

1 

-  { 

9.0! 

- 

375! 

12. SlNONE 

ILA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

* 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

CBLL 

2222  ! 

19614A52! 

1 

! 

9.0! 

- 

375! 

12. SlNONE 

ILA  NEW 

1973 

i 

!  ! 

61.6! 

31.21 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLL 

2239  ! 

196! 4A52 ! 

! 

-  I 

9.0! 

- 

375! 

12.5!  NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  j 

I 

!  ORLEANS 

CBLL 

2268  i 

196 I4A52I 

1 

! 

9.0! 

- 

-  i 

'12.51N0NF 

(LA  NEW 

1973 

1 

!  ) 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

C0LL 

2274  J 

196I4A52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

375! 

1  2. 5 {NONE 

tlA  NEW 

1973 

l 

I  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

CBLL 

2297  i 

19614A52! 

! 

! 

9.0! 

- 

412! 

12.5! NONE 

!IA  NEW 

1973 

i 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  2 

! 

I  ORLEANS 

CBLL 

2314  ! 

196 !4A32 ! 

1 

-  • 

9.0! 

- 

375*1 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1973 

I 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

COLL 

2320  i 

19614*$?! 

-  » 

! 

9.0! 

- 

375! 

1 2. SlNONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

!  ! 

61. 6i 

31.2! 

2.0! 

i 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

CBLL 

2343  1 

196! 4A52 ! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

2 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

!  ! 

61.6! 

31.21 

2.0! 

j 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

CBLL 

2366  ! 

196J4A52J 

! 

! 

9.0! 

- 

i 

37  5  i 

1 2.5! NONE 

SLA  NEW 

1973 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.01 

» 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLL 

2389  ! 

196!4A52! 

! 

! 

9.0! 

- 

i 

375! 

12-5! WOKE 

!IA  NEW 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLL 

2395  1 

196J4A52! 

! 

! 

9.0! 

- 

! 

375! 

12.5 ! NONE 

!IA  NEW 

1973 

l 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLL 

.429  1 

196J4A52! 

-  I 

-  ! 

5.6! 

- 

! 

412! 

^  Cl 

h*  »ffM 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLL 

2435  l 

196J4A52! 

! 

! 

9.0! 

- 

i 

-  ! 

12. SlNONE 

ILA  HEW 

1973 

l 

!  ! 

61.61 

31.2! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

CBLL 

2441  ! 

196!4A52! 

! 

-  J 

9.0! 

- 

2 

412! 

12. SlNONE 

ILA  NEW 

1973 

I 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

CBLL 

2458  I 

19614*52! 

1 

-  1 

9.0! 

- 

2 

375! 

12.5 {NONE 

SLA  NEW 

1973 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

1 

J  ORLEANS 

CBLL 

2464  I 

196I4A52! 

-  1 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

412! 

12. SlNONE 

ILA  NEW 

1973 

l 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLL 

2470  1 

— 

196J4A52! 

1 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

-  ! 

1 2. 5! NONE 

!IA  NEW 

1973 

I 

i  ! 

61.61 

31.2! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

CBLL 

2487  ! 

----- 

19614*52! 

-  ! 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

-  ! 

12. 5! NONE 

!lA  NEW 

1973 

I 

!  1 

61.6! 

31.21 

1.6! 

! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

CBLL 

2493  ! 

196 14*52 ! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

1 

3751 

1 2- 5 ! NONE 

!LA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31-21 

2.0! 

J 

-  ! 

I 

1  ORLEANS 

CBLL 

2510  ! 

...... 

19614*521 

-  1 

-  1 

9.0! 

- 

! 

375! 

1 2. SlNONE 

ILA  NEW 

1973 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

2.Q! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

401 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENG*  1 

IVTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY ! 

NIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

BIST! 

OPERATOR 

NET  t  CONEf LENGTH1BN0TN! 

t 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING 

YEAR 

CARGO  ! 

BASE  1 

I 

COAST  f 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  t 

1 ////////! 

POINT  !  LINE-1 

!A0 

LIKE-1 

BUILT 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER  ! 

GUARD  ! 

TON-  !PA6E( 

OVER-IOVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT) !////f ✓////////// !TB !////////// 

OR 

! 

NUMBER  ! 

MAGE  !  XV  ! 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2 

•REBUILT 

(32) 

GULF 

!  ! 

!  1 

i  EASTERN  S/S  t  CHAPTERING  1 

!  ! 

t  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

COAP 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED)! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

NEW 

12.5! NONE 

I 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

9.01 

-  1 
375! 

! 

1 2. 5 ! NONE 

I 

•LA 

ORLEANS 

NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

• 

ORLEANS 

NEW 

12.5! NUN  t 

1 

!  ! 
196UA52! 

61.6! 

31.21 

2.0! 

9.0! 

-  ! 
375! 

! 

1 2 .5  !  NONE 

1 

!LA 

ORLEANS 

NEW 

1973 

I 

1  1 
19614AS2! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

9.0! 

-  ! 
375! 

1 

12.5 iNONE 

! 

!  LA 

ORLEANS 

NEW 

1973 

! 

»!  ! 
196I4A52! 

61.6! 
—  ! 

31.2! 

2.0! 

9.01 

-  ! 

1 

14.5! 

! 

!LA 

ORLEANS 

NEW 

1973 

! 

31.2! 

.  r 

41 2  i 

1  ! 
1961 4A52! 

61.6! 

1.8! 

9.01 

! 

12.5 !  NONE 

! 

!LA 

ORLEANS 

NEW 

1973 

—  ! 

I 

!  ! 
mt4A52! 

61.6! 

-  ! 

31.2! 

2.0! 

9.0! 

-  ! 
373! 

! 

12.5!  NONE 

! 

!LA 

ORLEANS 

NEW 

1973 

! 

31.2! 

!  1 
196J4A52! 

61.6! 

2.0! 

9.0! 

“  ! 
375! 

! 

12.5IN0NE 

! 

!  LA 

ORLEANS 

NEW 

1973 

! 

61.6i 

i 

31.21 

!  ! 

2.0! 

9.0! 

-  ! 
3751 

! 

1 2.5! NONE 

1 

(LA 

ORLEANS 

NEW 

1973 

! 

!  ! 

61,6! 

31.2! 

2.0! 

9.0! 

-  ! 
375! 

12.5IN0NE 

I 

ORLEANS 

1973 

I 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.01 

9.0! 

-  ! 
375! 

! 

12.5 ! NONE 

! 

!  LA 

ORLEANS 

NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.28 

1.8! 

9.0! 

-  ! 
412! 

! 

12.5 {NONE 

!LA 

ORLEANS 

NEW 

1973 

! 

!  ! 

61  «6  j 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

12.5! NONE 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

' 

ORLEANS 

1 2. 5 ! NONE 

!  L  A 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CALL 

2663 

! 

------ 

19614AS2! 

! 

! 

9.0! 

- 

375! 

12.51  NONE 

it* 

NEW 

1973 

J 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ( 

! 

! 

ORLEANS 

CALL 

2717 

1 

------ 

196I4A52! 

1 

1 

9.0! 

- 

375! 

1 2 .5  ! NONE 

!  L  A 

NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

O^LeANS 

1 

1  ! 
196I4A52! 

61.6! 

31.28 

1.8! 

9.0! 

-  ! 
4121 

! 

12.5 INONE 

I 

!LA 

ORLEANS 

NEW 

1973 

! 

!  ! 

1 96 ! 4A  $2 ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

9.0! 

-  ( 
375! 

! 

1 2.5 (NONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

1973 

1 

!  ! 
19614A52! 

61.6! 

31.2| 

2.0! 

9.0! 

375! 

! 

12. 5 INONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

! 

31.2; 

2.01 

9.0! 

-  I 

I 

12.5IN0NE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

1973 

! 

!  ! 
19614*52! 

ji.j! 

-  ! 
375! 

61.6! 

1.8! 

9.01 

I 

1 2.5 ! NONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

1973 

“  ! 

! 

!  ! 
196UA52! 

61.6! 

31.28 

2.0! 

9.01 

-  ! 
375! 

! 

12.51N0NE 

! 

!LA 

ORLEANS 

NEW 

1973 

! 

t  i 

19614*52! 

61.6! 

31.2; 

2.0! 

9.0! 

-  ! 
375! 

! 

12.5! NONE 

1 

!LA 

ORLEANS 

NEW 

19V3 

! 

i  i 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ( 

! 

! 

ORLEANS 

CALL 

2873 

! 

19614*52! 

! 

“  ! 

9.0! 

- 

-  ! 

12.5 (NONE 

!LA 

NEW 

1973 

! 

!  ! 
19614*52! 

61.61 

31.2; 

1.81 

9.0! 

-  ! 
375! 

! 

12.5! NONE 

1 

!LA 

ORLEANS 

NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

CBIL 

2913 

! 

196I4A52! 

-  ! 

“  ! 

9.0! 

- 

412! 

1 2.5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

I 

!  1 

1 96 ! 4A52  J 

61.61 

31.2! 

2.0! 

9.0! 

-  ! 
412! 

1 2.5! NONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

1973 

! 

1  ( 

61.61 

31.2! 

-  ! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

NEW 

12.5]  NuNL 

!LA 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

C8LL 

2994 

1 

----- 

196I4A52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

375! 

12.5!. NONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

!  1 

61.6! 

31.?! 

2.0! 

-  ! 

! 

« 

ORLEANS 

CBLL 

3002 

! 

------ 

19614*521 

-  I 

-  ! 

9.0! 

- 

375! 

U.  5!  NONE 

j  L  A 

NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

CBLL 

3024 

! 

19614*52! 

! 

-  I 

9.0! 

- 

-  ! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

( 

ORLEANS 

CBLL 

3031 

! 

196 !4A52 ! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

375! 

12.51  NONE 

ILA 

NEW 

1973 

i 

!  ! 

61.61 

31.2! 

2.0! 

-  ( 

! 

! 

ORLEANS 

ceLL 

3048 

! 

1 9614A52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

412! 

1  2. 5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLf  'NS 

CBLL 

3054 

! 

«96!4A52! 

t 

-  ! 

9.0! 

- 

375! 

1 2.5! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1  2.51N0NE 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  I 

! 

I 

ORLEANS 

C8LL 

3083 

! 

------ 

196I4AS2! 

! 

“  I 

8.61 

- 

412! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CBLL 

3117 

! 

196I4A52' 

! 

-  i 

9.0! 

- 

-  ! 

12.5 INONE 

ILA 

NEW 

1973 

! 

I  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

CBLL 

3146 

I 

196J4A52! 

! 

-  I 

8.6! 

- 

412! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

ceu 

31  iZ 

! 

196! 4*521 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

3751 

1 2.5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

! 

!  ( 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

CBLL 

3169 

! 

196I4A52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

375! 

12.5! HONE 

ILA 

NEW 

1973 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CBLL 

3181 

! 

19614*52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

-  J 

12.5 (NONE 

!LA 

NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CBLL 

3273 

I 

196*4352! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

375! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

( 

'  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CBLL 

3307 

! 

1 9614*52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

-  ! 

1 2. 5 {NONE 

(LA 

NEW 

1973 

I 

!  ! 

61.6{ 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

1 2. 5 ! NONE 

rt* 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CBLL 

3336 

l 

196K152! 

-  ! 

-  ! 

9.0! 

- 

375! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.  *! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

.ORLEANS 

CBLL 

3342 

! 

19614*52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

375! 

1 2. 5 INONE 

ILA  NEW 

1973 

! 

1  ! 

61.6! 

31.21 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CBLL 

3359 

! 

-----* 

19614A52! 

! 

-  1 

9.0! 

- 

375! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

!  ! 

61.6! 

31.21 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

CBLL 

3394 

! 

19614*521 

-  1 

-  ! 

9.0! 

- 

-  ! 

12.JIN0NE 

ILA 

NEW 

1973 

! 

!  ! 

o1.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CBLL 

3405 

1 

19654A52! 

-  ! 

-  ! 

9.0! 

- 

375! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

! 

•  ! 

61.61 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CBLL 

3434 

1 

19614*52! 

! 

-  1 

9.0! 

- 

375! 

12. 5 (NONE 

!LA 

NEW 

1973 

» 

!  ! 

#  1-4! 

31.2! 

2.0! 

-  t 

! 

! 

ORLEANS 

CBLL 

344. 

1 

19614*52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

37  si 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1  '*73 

! 

1  ( 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ( 

! 

i 

ORLEANS 

cbl: 

345  » 

! 

19614*52 1 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

375! 

1 2.5 ! HONE 

1 L  A 

NEW 

1973 

! 

! 

1 

1  ! 

!  ! 

1  ! 

61.6! 

! 

31.2! 

! 

! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

ORLEANS 

A3LE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUH8ER 


(32)  GULF  t  EASTERN  S/S  t  CHA 
COUP. 


CELL  3463 
CELL  3486 


CELL  3555 
CELL  3573 
CELL  3584 


COLL  3647 
COLL  3653 


CALL  3751 
COLL  3768 
CPLL  3780 
COLL  3797 
C0LL  3305 
CELL  3820 
CELL  3543 
CPLL  3866 
CSLL  3572 
C9LL  3559 
C8LL  3895 
CBLL  3906 
CELL  3912 


CELL  3970 
CELL  3993 


CELL  4145 
CBLL- 4168 


CELL  4208 
CBLL  4214 


CELL  4312 
CBLL  4335 


IVTCC! 
NET  !  CODE 
REGIS-!**** 
TEA  J  SEE 
TON-  1PA6E 
NAGE  !  tV  : 


DIPENSIONS  iORAFT!  ! CAPACITY!  HIGH-  !  IVtSSEL! 

LENCTN18ADTH!  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  ! 

AEG.  !  AEG. {LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPHENT  JTC!  «AS£  ! 

//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LIKE-t  1A0!  LINE-1  ! 

OVER-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT >!//////////////// |TD I ////////// ! 


ALL  {LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)! 


!CEI  LINE-2  !*RE3UILT! 


196*4452! 

! 

-  1 

9.0! 

- 

! 

412! 

1 2.5  2  NONE 

!LA  NEW  2 

1973 

{  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  2 

2 

!  ORLEANS  2 

19624A52! 

( 

•  { 

9.0! 

- 

( 

412! 

12.52  NONE 

•LA  NEW  ! 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  2 

1  ORLEANS  2 

19624452! 

-  1 

-  J 

9.0! 

- 

! 

3752 

12.5i NONE 

!LA  NEW  2 

1973 

!  ! 

41.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

» 

!  ORLEANS  2 

196*4452! 

! 

1 

9.0! 

- 

! 

375! 

1 2.5! NONE 

!LA  NEW  2 

1975 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

» 

-  2 

2 

1  ORLEANS 

196  !4A52 ! 

-  1 

! 

9.0! 

— 

1 

-  ! 

1 2.5! NONE 

SLA  NEW 

1973 

!  ! 

©1.6! 

31 .2! 

1.8! 

1 

-  2 

I 

!  ORLEANS 

19614A52! 

.  1 

-  ! 

9.0! 

- 

i 

375  2 

12.5 (NONE 

!LA  NEW 

1973 

1  ! 

61.6.' 

31.2! 

2.0! 

1 

-  1 

j 

i  ORLEANS 

1 96  !  4AS2 1 

-  1 

! 

9.0! 

- 

i 

412) 

1 2. sl NONE 

!LA  NEW 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

j 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

196I4A52! 

.  1 

! 

9.0! 

- 

1 

375  ! 

1 2.S2NONE 

!LA  NEW 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  2 

1 

!  ORLEANS 

196I4A52! 

-  1 

.  1 

9.0! 

- 

1 

3752 

12.5! NONE 

SLA  NEW 

1973 

{  I 

61.6! 

31.2!* 

2.0* 

i 

-  ! 

« 

•  OPLEANS  ! 

196*4452! 

! 

-  I 

9.0! 

- 

t 

375! 

12.5! NONE 

SLA  NEW 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8* 

1 

-  1 

1 

!  ORLEANS  ! 

196I4A52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

i 

3752 

12.5 1  NONE 

ILA  NEW  2 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  2 

; 

!  ORLEANS  2 

19614A52! 

! 

-  1 

9.0! 

- 

! 

-  ! 

1 2.5 ! NONE 

!LA  NEW 

1973 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

! 

-  2 

1 

!  ORLEANS 

19614452! 

! 

-  ! 

9.0* 

- 

1 

375! 

1 2. 5 1  NONE 

ILA  NEW 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  2 

j 

!  ORLEANS 

19o!4A52! 

! 

.  1 

9.0! 

- 

1 

375! 

12»5i NONE 

ILA  NEW 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

• 

•  2 

1 

!  ORLEANS 

196UA52! 

1 

-  1 

9.0! 

- 

1 

375! 

12. 5!  NONE 

SLA  NEW 

1973 

!  ! 

61.©! 

31.2! 

2.0! 

2 

-  ! 

2 

2  ORLEANS 

196UA52* 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

1 

375! 

12.51  NONE 

SLA  NEW 

1973 

i  i 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  I 

2 

!  ORLEANS 

19oi4A52! 

-  1 

.  1 

9.0! 

- 

• 

375! 

12.S!N0NE 

SLA  NEW 

1973 

i  ; 

61.6!* 

31. 2i 

2.0! 

2 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

196*!4A52i 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

1 

375* 

12.5 1  NONE 

SLA  NEW 

1973 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

1 

-  2 

2 

!  ORLEANS 

1 96  i  4A521 

.  1 

! 

9.0! 

- 

i 

-  ! 

12.5'NONE 

!LA  NEW 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.5! 

! 

-  2 

j 

!  ORLEANS 

196J4A52! 

! 

-  1 

9.0! 

- 

! 

375! 

12.52NONE 

ILA  NEW 

1973 

!  ! 

41.6! 

31.2! 

1.8! 

; 

.  1 

2 

•  ORLEANS 

196*4452! 

! 

-  1 

9.0! 

- 

! 

41 2 1 

1 2. 5 ! NONE 

•LA  NEW 

2973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0* 

! 

“  ! 

! 

!  ORLEANS 

19614A52! 

-  ! 

.  1 

9.0! 

- 

1 

375! 

12.SIN0NE 

2 LA  NEW 

1973 

!  ! 

61.6! 

31. ai 

7.0! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

196*4452! 

! 

.  ; 

9.0! 

- 

i 

-  1 

12.5’NONE 

SLA  NEW 

1973 

•  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

» 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

196J4A52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

1 

375! 

12.52NONE 

SLA  NEW 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

2 

“  ! 

1 

!  ORLEANS 

196*4452! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

» 

375! 

12.58  NONE 

ILA  NEW 

1973 

!  ! 

41.6! 

31.2! 

2.0! 

2 

-  ! 

2 

•  ORLEANS 

196! 4A52! 

-  ! 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

375! 

12.5 !NONE 

!IA  NEW 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

• 

2  ORLEANS 

196*4452! 

♦ 

-  ! 

9.0! 

- 

j 

375! 

12.5'NONE 

SLA  NEW 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

] 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

196! 4A52! 

•  1 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

375! 

12.5‘NONE 

2LA  NEW 

1973 

!  ! 

61. 6l 

31.2! 

1.8! 

1 

.  1 

1 

2  ORLEANS 

196!4A52! 

! 

- 

9.0! 

- 

1 

412! 

1 2. si  NONE 

SLA  NEW 

1973 

!  ! 

61.6! 

V 

8! 

1 

-  J 

l 

!  ORLEANS 

196S4A52! 

-  • 

• 

- 

1 

375! 

1 2.5 ! NONE 

SLA  NEW 

1973 

1  j 

6 

i 

-  1 

2 

1  ORLEANS 

196!4A52i 

- 

- 

! 

375! 

12.5i.N0NE 

2  LA  NEW 

1973 

1  J 

61.6 

2 

.  1 

t 

2  ORLEANS 

196J4A52! 

- 

i 

412! 

12.5 1  NONE 

!LA  NEW 

1973 

!  ! 

61. 

! 

-  ! 

2 

!  OPLEANS 

196*4452* 

- 

1 

412! 

12.5! NONE 

2LA  NEW 

1973 

!  ! 

61... 

i 

-  ! 

2 

!  ORLEANS 

(  4A52! 

! 

- 

2 

375! 

1 2.sl NONE 

SLA  NEW 

1973 

‘  j 

41.6! 

3i ... 

.  .©! 

1 

-  1 

j 

!  ORLEANS 

.  452! 

.  1 

.  2 

9.0! 

- 

» 

-  i 

12.5 ! NONE 

! LA  NEW 

1973 

1 

61.6! 

31.21 

1.5! 

i 

-  i 

1 

!  ORLEANS 

1.  *52! 

! 

! 

9.0! 

- 

! 

375! 

12.52NONE 

ILA  NEW 

1973 

1  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

{ 

!  ORLEANS 

1 96*4 A52! 

-  1 

-  j 

9.0! 

- 

i 

375! 

12.5iN0NE 

!LA  NEW 

1973 

1  t 

61.6!* 

31.2! 

2.0! 

-i 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

196*.4A52i 

.  1 

! 

9.0! 

- 

1 

375i 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

j 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

196*4452* 

1 

-  ! 

9.0! 

- 

• 

-  f 

12.s1n0NE 

SLA  NEW 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  t 

; 

!  ORLEANS 

196*4452! 

-  ; 

1 

9.0! 

- 

1 

375! 

12.5! NONE 

SLA  NEW 

1973 

1  j 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

2 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

196UA52i 

-  1 

! 

9.0! 

- 

• 

-  1 

12.5 InONE 

ILA  NEW 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

196*4452! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

1 

375! 

12.51  NONE 

!LA  NEW 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

196UA52! 

! 

! 

9.0! 

- 

1 

375* 

1  2 . 5*1  NONE 

ILA  NEW 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

» 

•  j 

t 

!  ORLEANS 

196(4452! 

! 

! 

9.0! 

- 

! 

412! 

1 2.5 ! NONE 

!LA  NEW 

1973 

j  j 

61.6! 

31.2! 

1.3! 

! 

“  ! 

2 

!  ORLEANS 

19614452! 

-  1 

-  1 

9.0! 

- 

! 

375! 

12. 5*!  NONE 

!LA  NEW 

1973 

•  1 

4«  4  1 

»i  _ 

2.0! 

1 

-  1 

1 

!  0°LEAN$ 

19614452! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

375! 

1 2. 5 1  NONE 

SLA  NEW 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

19614452! 

-  | 

! 

9.0! 

- 

1 

375! 

1 2.5! NONE 

2LA  NEW 

1973 

!  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

.  1 

1 

!  ORLEANS 

196*4452! 

-  1 

-  ! 

9.0! 

- 

1 

375! 

12.5 j  NONE 

!LA  NEW 

1973 

!  ! 

61.6!* 

31.2! 

1.8! 

; 

-  ! 

| 

!  ORLEANS 

196!4A52! 

-  t 

-  1 

9.0! 

- 

! 

375! 

12.5! NONE 

•LA  NEW 

1973 

!  ! 

61.  6l 

31. 2i 

2.0! 

1 

-  1 

; 

!  ORLEANS 

196J4A52! 

-  | 

-  ! 

9.0! 

- 

1 

375! 

12.52NONE 

SLA  NEW 

1973 

1  1 

61. 6l 

31.2! 

1.6J 

2 

-  1 

; 

!  ORLEANS 

1961 4A52i 

! 

-  1 

9.0! 

- 

« 

•  2 

1 2.5 ! NONE 

!LA  NEW 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.21 

1.3! 

i 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

196*4452! 

-  j 

.  ; 

9.0! 

- 

• 

375! 

12*51  NONE 

SLA  NEW 

1973 

!  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

2 

-  2 

1 

!  ORLEANS 

19654A52! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

2 

-  1 

12.5!*  NONE 

SLA  NEW 

1973 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

j 

-  2 

; 

!  ORLEANS 

196*4452! 

-  1 

-  ! 

9.0! 

- 

2 

375! 

12.S2NONE 

!LA  NEW 

1973 

!  ( 

!  ! 

61.6*! 

j 

31.2! 

1 

2.0* 

! 

2 

2 

-  2 
{ 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(32)  GULF  *  EASTERN  S/S  C  CHA 
CORP. 


OSLL  54C654 


OSLL  540659 


DSLL  540662 
}Jm  5406*3 


OSLL  540664 


DSLL  540666 
DSLL  540667 


DSLv.  54C669 


! VTCC !  DIMENSIONS  t DRAFT! 

NET  ! CODE ILEN6TH1 BROTH 1  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  REG.lLOAO-f 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  {PAGE!  OVER-! OVER-!/////!  HORSE 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  RIGHT!  POWER 


!  ! 

!  ! 

•  ! 

!  ! 

!  ! 

196S4A52!  ■ 
!  ! 

196I4A52! 

!  1 

19614A52! 

j  i 

196UA52i 
!  ! 

196I4A32! 

!  ! 

196I4A52! 

j  i 

196UA52! 

!  1 

196!4A52! 

!  I 

196J4A52! 

!  ! 

196! 4A52 ! 

!  ! 

19614A52! 

!  ! 

196!4A52! 

!  ! 

196J4A52! 

!  ! 

196I4AS2! 

!  ! 

1 96 !4A52 ! 

!  ! 

196! 4A52! 

i  | 

196I4A52 ! 

!  ! 

196I4A52! 

!  ! 

196 !4A52! 

!  1 

196J4A52! 

!  ! 

19614A52! 

!  ! 

19654A52! 

!  ! 

196J4A52! 

I  ! 

1 96 ! 4AS2! 

!  ! 

196!4A52! 

!  ! 

196J4A52! 

!  ! 

19614A52! 

!  ! 

196!4A52! 

!  ! 

196! 4A52! 

!  ! 

196!4A52! 


f APACITY!  HIGH- 
!  EST 

CARGO  !  FIXED 
////////!  POILt 
PASS-  !  (LIGHT) 
CNGERS  1  (FEET) 


196!4A52! 
!  ! 

206!4A52! 
!  ! 

196J4A52! 
!  ! 

19AI4A4P! 
!  ! 

196I4AS2! 
!  ! 

1 96J4A52! 

i  i 

1 96i 4A52 ! 
!  ! 

196UA52! 

|  i 

19654A52! 
!  ! 

196! 4 A  52 ! 
!  ! 

196S4A52! 
!  ! 

196UA52! 
!  ! 

196J4A52! 
!  ! 


-  J 

-  i 

9.0! 

{ 

375! 

12.5! NONE 

! L A  NEW 

1973 

61.6! 

31.2'! 

2.0! 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

! 

-  J 

9.0! 

-  | 

375! 

12.5 ! NONE 

(LA  NEH 

1973 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  j 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

9.0! 

-  j 

375! 

12.5  ! NONE 

!LA  NEW 

1973 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  i 

l 

I  ORLEANS 

! 

! 

9.0! 

-  j 

412i 

1 2 . 5 ! NONE 

!LA  NEW 

1973 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

-  i 

9.0! 

-  ! 

.  i 

1 2. 5! NONE 

!LA  NEW 

1973 

61.6! 

31.2*! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

9.0! 

-  J 

412! 

1 2 • 5 ! NONE 

!LA  NEW 

1973 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

-  ! 

9.0! 

-  i 

375! 

12*5 !  NONE 

!LA  NEW 

1973 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

-  i 

-  i 

9.0! 

-  ! 

-  i 

1 2. 5 (NONE 

!LA  NEW 

1973 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

(  ORLEANS 

-  ; 

-  j 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1973 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

) 

!  ORLEANS 

! 

-  i 

9.0! 

-  i 

375! 

12. 5 (NONE 

!LA  NEW 

1973 

41.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

-  ! 

.  | 

9.0! 

~  ! 

375! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1973 

61. 6l 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

-  i 

•  i 

9.0! 

-  ! 

.  i 

1 2.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1973 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  i 

( 

!  ORLEANS 

•  i 

-  i 

9.0! 

-  • 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1973 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

! 

-  « 

9.0! 

-  ! 

.  i 

12.5! NONE 

(LA  NEW 

1973 

61.6! 

31.2!* 

1.8! 

.  i 

( 

!  ORLEANS 

-  • 

! 

8.6! 

-  I 

41 2 1 

12.5 ! NONE 

!LA  NEW 

1973 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

-  i 

..  i 

9.0! 

-  • 

375! 

12.5  (NONE 

!LA  NEW 

1973 

41.6! 

31.2*1 

1.8! 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

-  i 

.  i 

9.0! 

-  J 

375! 

12.SIN9NE 

ILA  NEW 

1973 

61.6! 

31.2! 

2.01 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

-  « 

-  ! 

9.0! 

-  ! 

412! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1973 

61.6! 

31.’! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

-  » 

-  ! 

9.0! 

-  ! 

-  ! 

12.5  iNONE 

ILA  NEW 

1973 

61.61 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

j 

!  ORLEANS 

-  i 

-  j 

9.0! 

-  ! 

412! 

1 2. 5 ! NONE 

ILA  NEW 

1973 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

! 

-  i 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1973 

61.6! 

31.2.' 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

-  j 

•  i 

9,0! 

-  ! 

375! 

12.5 {NONE 

!IA  NEW 

1973 

61.6! 

31. 2l 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

-  t 

! 

3.6! 

-  '. 

412! 

12.5{ NONE 

ILA  NFV 

1973 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

-  { 

9.0! 

-  J 

412! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1973 

61.6! 

31. 2i 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

-  | 

5.0! 

-  ! 

412! 

12.5 INONE 

ILA  NEW 

1973 

61.6! 

3142! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

•  i 

9.0! 

-  ! 

•  i 

12.5! NONE 

! L A  NEW 

1973 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

-  j 

-  ! 

9.0! 

-  ( 

-  ! 

12.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1973 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

*  ■ 

! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1973 

61.6!* 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

«  ORLEANS 

-  1 

! 

9.0! 

-  ! 

412! 

12.5 (NONE 

ILA  NEW 

1973 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

-  i 

-  ‘ ! 

9.0! 

-  ! 

3751 

1 2. 5i NONE 

!LA  NEW 

1973 

61.6'! 

31.2! 

2.0! 

-  < 

! 

!  ORLEANS 

-  • 

•  i 

9.0! 

-  • 

-  i 

12.5JN0NE 

ILA  NEW 

1973 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

.  i 

! 

!  ORLEANS 

-  i 

.  ; 

9.0! 

-  ! 

-  i 

12.5! NONE 

! LA  NEW 

1973 

61.6!* 

31.2'! 

1.8! 

-  j 

! 

!  OPLEANS 

-  i 

-  i 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5 'NONE 

ILA  NEW 

1973 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  • 

! 

!  ORLEANS 

•  i 

-  i 

9.0! 

-  ! 

375 1 

1 2. 5 {NONE 

!LA  NEW 

1973 

1 

61.6! 

31.2*! 

2.0! 

•  i 

1 

!  ORLEANS 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12. 5 'NONE 

ILA  NEW 

1973 

41.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  ! 

375! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

.  i 

1 

!  ORLEANS 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  ■ 

412! 

13. oi NONE 

•LA  NEW 

1973 

1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  5 

1 

!  ORLEANS 

1 

40.0! 

27.1! 

S.6! 

-  ! 

41 2! 

13.0il0NE 

!LA  NEW 

1973 

\ 

61. d! 

31.2! 

1.6! 

-  t 

J 

!  ORLEANS 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  ! 

37  5  i 

13.oj  NONE 

ILA  NEW 

1973 

41.5! 

31.1! 

2.0» 

-  i 

1 

!  ORLEANS 

60.0! 

27.1! 

6.6! 

-  J 

41 21 

13.01N0NE 

!LA  NEW 

1973 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

60.0! 

27.1! 

3.6! 

-  ! 

412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  • 

375! 

12.5  iNONE 

ILA  NEW 

1973 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

61.5! 

31.1! 

9,0! 

-  ! 

375! 

13.0! 

! 

1973 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  ! 

412! 

1 3. 0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

61.6! 

31.2! 

1,6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

40.01 

27.1! 

8.6! 

-  ! 

412! 

1 3 .0 ! NONE 

•la  NEW 

1973 

41.6! 

31.2! 

1.6! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

40.0! 

27.1! 

6.6! 

-  1 

412! 

13. 0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

41.6! 

31.2! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  ! 

41 22 

13.0SNONE 

!LA  NEW 

1973 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

.  1 

5 

!  ORLEANS 

60.0! 

27.1! 

3.6! 

-  J 

4121 

13.oi NONE 

JLA  NEW 

1973 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

_  1 

1 

!  ORLEANS 

60.0! 

27.1! 

3.6! 

-  i 

412! 

13.0! NONE 

SLA  NFW 

1973 

61.6! 

31.21 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

60.0! 

27.1  J 

8.6! 

-  ! 

412! 

13.0! NONE 

'.LA  NEW 

1973 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

60.0! 

27.1! 

3.6! 

-  J 

412! 

1 J .ol NONE 

ILA  NEW 

1973 

41.6! 

31.2! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

61-5! 

31.1! 

9.0! 

•  ! 

375! 

13.0! NONE 

!LA  NEW 

!  1973 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

60.0! 

27.11 

8.6! 

-  ! 

412! 

13.0INONE 

ILA  NEW 

1973 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

SO.U* 

27. U 

8.4! 

-  • 

412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

!  V  E  S  S  E  L  I 
CARGO  HAMOLlNG  IS  (OPERATING  ! 

EQUIPMENT  !TC(  BASE  !  YEAR 

LINE-1  ! AO!  LINE-1  l  BUILT 

nmnnniiin\i*\tiumiu\  or 
LINE-2  (EE!  LINE-2  !*REBUILT 


540672 
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TABLE  2 

DESCRIPTION 

OF 

VESSELS 

\ 

EN6R! 

DIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

ANO  NUH3E  R 

1  COAST 

!  GUARD 

!  XUN9ER 

lVTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT  1 
NET  1C00E1LENGTH18R0TK1  1 

REGIS- !*•••  1  REG.  i  REG.! LOAD**! 
TER  !  SEE!//////!/////!  EO  ! 
TON-  1PAGE!  OVER-! OVE*-! /////! 
NAGE  !  IV  1  ALL  ]  ALL  (LIGHT! 

! CAPACITY !  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !U!  BASE 

!////////!  POINT  (  LINE-1  !A0!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TP !////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 

! 

! 

YEAR  ! 

BUILT  ! 

OR  ! 

•REBUILT! 

(32)  GULF  4  EASTERN  S/S  t 

! 

CHA! RTERXN6 

!  1 

1  1 

1  ! 

( 

l 

1 

l 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

l 

_a 

•3 

COM. 

t 

1  1 

( 

! 

l 

! 

! 

! 

!  1 

! 

(CONTINUED) l 

1  1 

( 

1 

! 

! 

! 

! 

!  1 

, 

• 

OSLL  5*0674 

1540674 

19614A52! 

60. 0( 

27.11 

8.6! 

- 

! 

412! 

13.0 '.NONE 

1LA  NEW 

1973  1 

! 

1  ! 

61.61 

31.2! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS  1 

! 

OSLL  540675 

1540675 

20614A52! 

60.0! 

27.11 

8.61 

- 

! 

412! 

13.0! 

!  1 

1973  ! 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

OSLL  540676 

1540676 

20614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

412! 

13.0! 

!LA  NEW  I 

1973  | 

! 

!  ! 

61.61 

31.2! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

)  ORLEANS  1 

! 

OSLL  540677 

1540677 

196UAS2! 

60.0! 

27.11 

8.61 

- 

! 

4121 

13.0 ! NONE 

!LA  NEW 

1973  l 

! 

1  ! 

61.6! 

31.21 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

{  ORLEANS  ! 

! 

OSLL  540676 

1540678 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

9.0! 

- 

! 

412! 

13.0! NONE 

1  LA  NEW 

1973  ! 

! 

1  1 

61.6! 

31.21 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

OSLL  540670 

1540679 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

121 

13 .0 ! NONE 

1  LA  NEW 

1973  ! 

. 

1 

1  ! 

61.61 

31.2! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  1 

! 

OSLL  540680 

1540680 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

1 

412! 

13.01  NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

1 

i  j 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

| 

(  ORLEANS 

! 

OSLL  540681 

1540681 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

1 

412! 

13.0INONE 

! L A  NEW  ! 

1973  ! 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

I  ORLEANS  ! 

! 

OSLL  540682 

1540682 

19614A52! 

60.01 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

412! 

13.0! NONE 

! LA  NEW 

1973  ! 

? 

t 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

) 

!  ORLEANS 

! 

OSLL  540683 

i 540683 

19614AS2! 

60.01 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

412! 

1 3 .0 ! NONE 

!  LA  NEW 

1973  ! 

r 

t 

!  ! 

61.61 

31.2! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

OSLL  540634 

1540684 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

i 

412! 

13.0! NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

- 

OSLL  540635 

1540665 

19614A52! 

60.01 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

4121 

1 3.0! NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

OSLL  540636 

1540686 

196J4A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

412! 

13.0! NONE 

! LA  NEW 

1973  ! 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

j 

OSLL  540687 

1540687 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.61 

- 

! 

412! 

13.0! NONE 

! L A  NEW 

1973  1 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

! 

5 

OSLL  540638 

1540688 

19614A521 

60.0) 

27.1! 

9.0! 

- 

! 

412! 

13.01N0NE 

!LA  HEN 

1973  ! 

- 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

! 

OSLL  540639 

1540689 

196UAS2! 

60.0! 

27.11 

8.6! 

- 

412! 

13.0! NONE 

1LA  NEW 

1973  ! 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

OSLL  540690 

1540690 

1 96! 4A52 ! 

60.0! 

27.1! 

6.6! 

- 

! 

412! 

1 3. 0 ! NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

OSLL  540691 

1540691 

19614AS2! 

60.0! 

27.11 

8.6! 

- 

! 

4121 

13.0! NONE 

!LA  NEW 

1973  l 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

1 

-  1 

I 

1  ORLEANS 

! 

S_j 

OSLL  540692 

1540692 

196UA52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

412! 

1 3 .0 ! NONE 

!LA  NEW 

1973  1 

, 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

l 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

OSLL  540693 

1540693 

19614*521 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

! 

375! 

U.OINONE 

ILA  NEW 

1973  I 

I 

!  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1 

OSLL  540694 

1540694 

20614*52! 

60.0! 

27.1! 

6.6! 

- 

! 

412! 

13.0! 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.0! 

-  ( 

! 

1  ORLEANS 

! 

OSLL  54C695 

1540695 

19614*52! 

60.0! 

27.11 

8.6! 

- 

! 

412! 

13.0! NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

7 

OSLL  540697 

1540697 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

412! 

1 3.0 {NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

' 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

OSLL  540698 

1 54C698 

19614*52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

412! 

13.0 ! NONE 

!LA  NEW 

1973  l 

- 

I 

!  ! 

61.61 

31.21 

1.6! 

1 

-  ! 

•! 

I  ORLEANS 

! 

OSLL  540702 

1540702 

19614*52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

412! 

1 3. OlNONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.61 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

OSLL  540709 

J54C709 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

3.6! 

- 

! 

412! 

1 3 .0! NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

l 

1  ! 

61.6! 

31.21 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

OSLL  540711 

1540711 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

3.6! 

- 

! 

412! 

13.01N0NE 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

1  ! 

61.61 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

| 

!  ORLEANS 

! 

OSLL  540713 

1540713 

19614A52! 

60.0! 

27.11 

8.6! 

- 

! 

412! 

1 3. 0 1  NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

! 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

OSLL  540714 

1540714 

19614*52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

412! 

13.0! NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

OSLL  540718 

1540718 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

412! 

13.0INONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

. 

! 

!  1 

61.6! 

31.21 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

OSLL  540725 

1540725 

1 9614AS2! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

J 

412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

* 

! 

1  1 

61.6! 

31.21 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

OSLL  540736 

1  $40736 

19614*52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

1 

412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

- 

1 

1  t 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

I 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

! 

OSLL  540740 

1540740 

19614A52! 

60.01 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

412! 

1 3 .0! NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

I  ORLEANS 

! 

OSLL  540757 

1540757 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

! 

!  1 

61.6! 

31.21 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

DSLL  540762 

1540762 

19614A52! 

60.01 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

4121 

13 .0! NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

■ 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

OSLL  540764 

1540764 

19614*52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

412! 

13.01N0NE 

!LA  NEW 

1973  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

OSLL  540766 

1540766 

19614A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

! 

375! 

13.0! HOME 

!LA  NEW 

1973  ! 

1 

!  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

3 

OSLL  540767 

1540767 

19614*52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

412! 

1 3. 0! NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

I 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

OSLL  540770 

1540770 

19614*521 

60.01 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

412! 

1 J.OJNONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

! 

t  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

OSLL  540783 

1540783 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

412! 

13. 0! NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

j 

OSLL  540784 

1540784 

1 9614*521 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

412! 

13.OIN0NE 

!LA  NEW 

1973  ! 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

! 

OSLL- 540790 

1540790 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

412! 

13.0! HOME 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

OSLL  540797 

1540797 

19614*52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

! 

375! 

13.01N0NE 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

1  1 

61.51 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

I 

DSLL  540799 

1540799 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

412! 

13.01  NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

DSLL  540803 

1540803 

19614*52! 

61.51 

31.1! 

9.0! 

- 

I 

375! 

13.0IN0NE 

!LA  NEW 

1973  ! 

~ 

i 

i  f 

61.5! 

51.1! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

!  oilmans 

J 

DSLL  540823 

'1540823 

206UA52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

i 

375! 

13.0! 

!LA  NEW 

1973  ! 

= 

! 

(  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

OSLL  540824 

1540824 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

!  i 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

OSLL  540825 

I54C825 

196(4*52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

1  ! 

61.6! 

31.21 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

! 

OSLL  540831 

1540831 

19614*52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

1 

412! 

1 3 .0  !  NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

I 

(  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

OSLL  540835 

1540835 

19614A52I 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

1 

412! 

1 3 .0 ! NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

1 

1  ! 

61.6! 

31.21 

1.6! 

! 

-  I 

! 

I  ORLEANS 

J 

OSLL  540837 

1540837 

1 $614*52! 

60.0! 

27.1! 

8.61 

- 

! 

412! 

1 3. 0! NONE 

SLA  NEW 

1973  ! 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLtANS 

! 

OSLL  540840 

1540640 

196J4A52! 

60.0! 

27.1! 

1.6! 

- 

! 

412! 

13.0! NONE 

I  LA  NEW 

1973  ! 

i 

!  ! 

61.6J 

31.2! 

1.6! 

I 

-  1 

! 

i  ORLEANS 

! 

OSLL  540847 

*1540847 

196(4*52! 

60.0! 

27.11 

8.61 

- 

! 

4121 

1 3. 0! NONE 

ILA  NEW 

1973  1 

- 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.0! 

! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

1 

- 

OSLL  540870 

1540870 

1 96(4*521 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

412! 

1 3.0! NONE 

ILA  NEW 

1973  I 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

I 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

1 

ENGQ ! 

DIST! 

OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

!  NUMBER 

! 

1 


(32)  GULF  t  EASTERN  S/S  t  CHAPTERING 
CORP.  i 

(CONTINUED)! 

osll  54oa«o  isAoeeo 

! 


DSLL  540851 

1540881 

DSLL  540882 

1S40882 

DSLL  540883 

1540883 

DSLL  540884 

1  - 

DSLL  540885 

I  540885 

OSLL  540884 

1540886 

OSLL  540888 

1540888 

DSLL  540889 

I54C889 

DSLL  540890 

j  - 

OSLL  540891 

!  - 

DSLL  540892 

1540892 

OSLL  540893 

1540893 

OSLL  540894 

1540894 

DSLL  540895 

! 54C89S 

DSLL  540896 

!54C896 

OSLL  540897 

1540897 

OSLL  540698 

1540898 

OSLL  540899 

1540899 

DSLL  553325 

1553325 

OSLL  553326 

1553526 

DSLL  553327 

1555327 

DSLL  553326 

1555328 

DSLL  553329 

1  55  5  329 

DSLL  553330 

1553550 

DSLL  553331 

!  553331 

OSLL  553332 

! 55 5352 

DSLL  553333 

j  553333 

DSLL  553334 

! 553334 

DSLL  553335 

1553335 

OSLL  553336 

1553336 

DSLL  553337 

1553337 

DSLL  553338 

1553338 

DSLL  553339 

1553339 

DSLL  533340 

1553340 

DSLL  553341 

! 553341 

DSLL  553342 

1553342 

DSLL  553343 

1553343 

DSLL  553344 

i  ------ 

DSLL  553345 

1553345 

OSLL  553346 

•553346 

DSLL  553347 

1540841 

OSLL  553348 

1  . 

DSLL  553984 

1553984 

DSLL  553986 

1553988 

OSLL  553990 

1553950 

DSLL  553992 

i 553992 

DSLL  554005 

1554005 

DSLL  554006 

•554006 

DSLL  554009 

i 554009 

DSLL  554014 

*1554014 

DSLL  554772 

1554772 

DSLL  555714 

1555714 

OSLL  555715 

1555715 

! 

I 

! 


TABLE  2 


-  DESCRIPTION  OF  VESSELS  _ 4.05 


IVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

NET  !CODE!LENGTH!BRDTHl  ! 

RE6IS-!****1.  RES.  !  RES. ! LOAD- J 
TER  !  SEE!//////!/////!  EO  ! 

TON-  !PA6E!  OVER-I0VEP-! /////!  HORSE! 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT !  ROVER 


CAPACITY!  HIGH-  !  IVESS  EL  I  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  10PERATING  )  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  I  TCI  BASE  !  YEAR  ! 
////////!  POINT  !  LINE-t  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
PASS-  ! (LIGHT) ! //////////////// !TD !//////////!  OR  ! 


ENGERS  !  (FEET)! 


LINE-2 


!EE!  LINE-2  !*REBUILT! 


19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  { 

412! 

13.0! NONE 

!LA  NEV 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

19614A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  j 

375! 

1 3 .01  NONE 

! L A  NEV 

1 

1  1 

61.5! 

31.1! 

2*0! 

-  ! 

! 

!  ORLE/NS 

! 

196 14A521 

60.0! 

27.11 

6.6! 

-  ! 

412! 

1 3 .0! NONE 

(LA  NEV 

! 

1  1 

61.6! 

31.21 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

196I4A52! 

60.0* 

27.1! 

8.61 

-  i 

412! 

13.0 (NONE 

!LA  NEV 

I 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

19&14A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  j 

412! 

13.0 ! NONE 

!LA  NEV 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

19614A521 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  1 

412! 

1 3. 0 ! NONE 

!LA  NEV 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  j 

! 

!  ORLEANS 

! 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

6.6* 

-  i 

41  2  j 

1 3.0! NONE 

ILA  NEV 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  i 

412! 

13. 0! NONE 

ILA  NEV 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

196I4A521 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  i 

412! 

13.0IN0NE 

!IA  NEV 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

19614AS2! 

60.0! 

27.1! 

8.6* 

-  i 

412! 

13.0! NONE 

1 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

19M4AS2! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  | 

412! 

13.0! NONE 

ILA  NEV 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

196! 4A52I 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  i 

412! 

13.0! NONE 

ILA  NEV 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

196J4A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  i 

412! 

13.01NONE 

!LA  NEV 

! 

!  ( 

41.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

i  ORLEANS 

! 

19614A52! 

40.0! 

27.1! 

6.6! 

-  i 

412! 

13.0! NONE 

!LA  NEV 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6* 

-  1 

i 

!  ORLEANS 

! 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  i 

412! 

1 3.0! NONE 

!LA  NEV 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6* 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

196 !4AS2! 

60.0! 

27.1! 

6.6! 

-  i 

4121 

13.0! NONE 

!LA  NEV 

I 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

.  i 

; 

!  ORLEANS 

1 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  j 

412! 

13.0!  NONE 

ILA  NEV 

l 

!  ! 

61.61 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

i 

1  ORLEANS 

! 

19614452! 

80.0! 

27.1! 

8.6! 

-  i 

412! 

13.0  j  NONE 

!LA  NEV 

! 

j  • 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

19614*52!* 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  i 

412! 

1 3.0! NONE 

ILA  NEV 

! 

•  ! 

61.61 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

19614A52! 

60.01 

27.1! 

8.6! 

-  ! 

412! 

13.0! NONE 

!LA  NEV 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

196J4A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  ! 

412! 

13.0JN0NE 

ILA  NEW 

I 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  j 

412! 

13.0IN0NE 

ILA  NEW 

! 

!  ! 

61.6! 

31.21 

1.6! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

196S4A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  ! 

412* 

1 3.0! NONE 

ILA  NEV 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

196(4*52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  » 

412! 

1 J.OJNONE 

!LA  NEW 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

196!4A52! 

60.0! 

27. U 

8.6! 

-  ! 

412! 

13.0! NONE 

ILA  NEV 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  I 

! 

I  ORLEANS 

! 

196*4452! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  | 

412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1 96! 4A52! 

50.0! 

27.1! 

8.6! 

-  I 

412! 

1 3.0! NONE 

ILA  NEW 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  0*LEAN$ 

! 

19614*52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  ! 

412! 

13.0!N0N€ 

!LA  NEW 

! 

!  • 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

• 

•  ORLEANS 

1 

196*4452! 

60.0! 

27.1! 

5.6! 

-  ! 

412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

t 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

206(4452! 

! 

-  ! 

9.0! 

-  i 

375*' 

-  ! 

!LA  NEW 

! 

!  • 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

-  ! 

• 

!  ORLEANS 

1 

19614A52! 

40.0! 

27.1* 

8.6! 

-  ! 

412! 

13.01N0NF 

!LA  NEW 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

196(4*52! 

60.0! 

27.1! 

6.4! 

-  1 

412* 

13.0JN0NS 

ILA  NEW 

1 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.6* 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

1961 4AS?1 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  j 

412! 

13.oInONE 

ILA  NEW 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

196J4A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  i 

412! 

13. 0 ! NONE 

ILA  NEV 

! 

•  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

196*4452! 

80.0! 

27.1! 

3.6! 

-  j 

412! 

13.0IN0NE 

SLA  NEW 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

1 96  J  4*52 ! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  ! 

412! 

13.0! NONE 

!LA  NEV 

I 

i  t 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

• 

!  ORLEANS 

! 

19654*52! 

60.0! 

27.1! 

8.6* 

-  • 

412! 

1 3. 0! NONE 

!LA  NEW 

! 

j  j 

61.6! 

31.2* 

1.6! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

1 

196i4*52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  ! 

412! 

1 3.0! NONE 

SLA  NEV 

j 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  i 

• 

!  ORLEANS 

i 

196! 4*52 1 

60.0! 

27.1* 

8.6* 

-  • 

412! 

13.0JN0NE 

ILA  NEV 

i 

;  i 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  i 

t 

!  ORLEANS 

! 

196UA5?i 

60.0! 

27.1! 

8.6* 

-  ! 

412! 

1 3.ol NONE 

!LA  NEW 

! 

t  j 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

! 

196!*4A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  J 

41  2! 

13.oInone 

!LA  NEV 

! 

j  « 

61.6* 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

i 

•  ORLEANS 

! 

196!  4*521 

60.0! 

27.1! 

8.6* 

-  • 

412! 

1 3.0! NONE 

ILA  NEV 

i 

j  j 

61.6* 

31.2* 

1.6* 

-  i 

i 

!  OPLEANS 

! 

1 96 i 4 A  52 ! 

40.0! 

27.1! 

8.6! 

-  ! 

412! 

13.01N0NE 

ILA  NEW 

i 

•  i 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

i 

19614*52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  ! 

41 2  i 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

| 

j  i 

41.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

i 

1  ORLEANS 

i 

1961*4452! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  ! 

412! 

1 3.0! NONE 

ILA  NEW 

!  ! 

61.6! 

31.21 

1.6! 

-  « 

j 

1  ORLEANS 

196*4452! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  i 

41 2  j 

13.o1none 

!LA  NEV 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

196*14452! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

•  • 

412! 

1 3. 0! NONE 

ILA  NEV 

; 

;  * 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

1 9614*52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  ! 

41 2  5 

13.0'NONE 

!LA  NEV 

j  i 

41.6* 

31.2! 

1.6! 

-  i 

■ 

!  ORLEANS 

1 96 i 4A52 ! 

40.0! 

27.1! 

8.6! 

-  ! 

412* 

IS.oihONE 

!LA  NEW 

i  j 

61.6* 

31.2! 

1.6! 

! 

-  i 

1 

!  ORLEANS 

{ 

19614*52! 

60.0! 

27.1! 

3.6! 

-  ! 

412! 

13.0JN0HE 

ILA  NEW 

i  j 

41.6* 

31.2! 

1.6! 

-  ; 

! 

1  ORLEANS 

196!4A52! 

40.0! 

27.1! 

8.6! 

-  j 

412! 

13 .9! NONE 

ILA  NEV 

•  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

•  ORLEANS 

19614*52! 

! 

-  » 

9.0! 

-  ! 

375! 

13«0!NONE 

ILA  NEV 

!  ! 

61.5! 

31.  ii 

2.0! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

19614*52! 

40.0! 

27.1! 

8.6* 

-  ! 

412! 

13.0! NONE 

!LA  NEW 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

19614*52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  ! 

412! 

13-OtNONE 

ILA  NEW 

1  ! 

61.8! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

I 

! 

! 

1973  ! 

I 

1973  ! 

I 

1973  ! 

! 

1 V73  ! 

! 

1973  ! 

! 

1973  l 
! 

1973  ! 

! 

1973  I 
! 

1973  ! 

! 

1973  ! 

! 

1973  ! 
! 

1973  ! 
! 

1973  ! 

! 

1973  ! 
! 

1973  ! 

! 

1973  I 
! 

1973  ! 
! 

1973  ! 
! 

1973  ! 
! 

1973  ! 
I 

1973  • 
! 

1973  ! 
! 

1973  ! 
! 

1973  ! 
! 

197!  ! 
! 

1973  ! 
! 

1973  ! 
! 

1973  ! 
! 

1973  ! 
! 

1973  ! 
| 

1973  I 
! 

1973  ! 
! 

1973  ! 
{ 

1973  i 


1973  ! 
! 

1973  ! 
{ 

1973  I 

• 

1 973  I 

i 

1973  *! 
! 

1972  ! 

t 

1972  ! 

i 

1973  i 
! 

1974  ! 
! 

1974  ! 

I 

1973  I 


1974  ! 
! 

1973  ! 

i 

1974  j 
! 

1973  ! 
! 

1973  ! 
! 

1974  ! 
! 

1973  ! 
! 
! 
i 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


4QJ. _ 


ENG*! 

—  ~ 

1  1VTCC1 

DIMENSIONS  1  DRAFT ! 

ICAPACITY! 

HIGH-  ! 

1  V  E  S  S  £  L  ! 

! 

DIST! 

tp:sator 

!  NET  1CODE1LEN5TH10RDTH1 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  ! OPERATING  ! 

1 

REG.  1 

REG. !  L 

CARGO  ! 

FIYED  !  EQUIPMENT 

ITC !  *ASE  ! 

YEAR  ! 

i  COAST 

1  TER  I  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

! 

*  TON-  IPACE! 

OVER"! OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) l //////////////// lTD !//////////! 

OR  ! 

t  fcVNCEC 

!  NAGE  !  IV  ! 

ALL  1 

ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

ENCERS  ! 

(FEET)!  LINE" 2 

ICE!  LINE-2  PRE9UILT! 

(32)  GULF  l  EASTERN  S/S  t 

! 

! 

CHAPTERING 

1  !  ! 

I  !  1 

!  !  ! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

!  1 

! 

1 

CORP. 

! 

!  !  ! 

l 

1 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

! 

(CONTINUED) I 

!  !  ! 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

!  ! 

DSLL  555716 

!  206UA52! 

60.0! 

27.1! 

*12! 

13.0! NONE 

!  LA  NFW  1 

1973  1 

0*  O! 

! 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  ! 

! 

0  SLL  555717 

1555717 

!  1 96! *AS2! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  ! 

*12! 

13.O1N0NE 

!LA  NEW  i 

1973  ! 

! 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

1 

DSLL  555711 

1555718 

!  1961AA52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  { 

*12! 

13.01  NONE 

!LA  NEW  ! 

1973  ! 

! 

!  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

DSLL  555719 

1555719 

!  196UA521 

60.0! 

27.1! 

8.o! 

-  ! 

*12! 

13.0! NONE 

a*  Nsu  i 

1973  ! 

! 

!  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

DSLL  55577* 

155577* 

!  1961AA52! 

60.01 

27.1! 

3.6! 

-  ! 

*12! 

13.0! NONE 

ILA  NEW  1 

1973  1 

! 

!  !  ! 

61.61 

31.2! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

!  ORLEANS  ( 

! 

DSLL  555775 

! 555775 

!  1 961 AA52 ! 

6C.0! 

27.1! 

8.6! 

-  ! 

*12! 

1 3 .0  !  NONE 

ILA  NEW  ! 

1973  ! 

! 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

DSLL  555776 

J  555776 

1  1961AA52! 

60.0! 

27.1! 

9.6! 

-  ( 

*12! 

13.0! NONE 

ILA  NEW  1 

1973  1 

! 

1  1  ! 

61.61 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

DSLL  555777 

1555777 

1  1961AA52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  ! 

*12! 

1 3. 0 ! NONE 

ILA  NEW  1 

1973  l 

! 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

DSLL  555778 

1555778 

!  1961AA521 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

! 

*12! 

13.0 ! NONE 

!  LA  NEW  ! 

1973  ! 

J 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

DSLL  555779 

1555779 

!  1 96 1* A52  1 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  1 

*12! 

13.0! NONE 

!LA  NEW  ! 

1973  ! 

1 

1  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

DSLL  555780 

1555780 

1  1 9614AS2! 

60. 0! 

27.1! 

8.6! 

! 

*12! 

1 3 .0 ! NONE 

ILA  NEW  1 

1973  ! 

1 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

DSLL  556552 

1556552 

1  19614AS2! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  | 

*12! 

13.0! NONE 

SLA  NEW  ! 

1973  ! 

1 

1  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  t 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

DSLL  556553 

1556553 

1  19614A521 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  ! 

*12! 

13. OlNONE 

ILA  NEW  ! 

1973  ! 

l 

1  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

DSLL  55655* 

155655* 

1  19614A521 

60.01 

27.1! 

8.6! 

! 

*12! 

13. OlNONE 

ILA  NEW  ! 

1973  ! 

1 

1  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ; 

! 

!  ORLEANS  1 

! 

DSLL  556555 

1556555 

!  196J4A52! 

60.01 

27.1! 

6.6! 

! 

*12! 

13. OlNONE 

ILA  NEK  1 

1973  ! 

1 

I  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

1 

DSLL  556556 

1556556 

1  196UA521 

60.0! 

27.1! 

6.6! 

! 

*12! 

13.0! NONE 

ILA  NEW  ! 

1973  ! 

! 

1  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

DSLL  556557 

1556557 

1  19614A52! 

60.01 

27.1! 

8.6! 

-  I 

*12! 

13.0  I  NONE 

ILA  NEW  1 

1973  1 

1 

!  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

J 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

! 

DSLL  556559 

1556559 

!  19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  ! 

*12! 

15*0! NONE 

!  L  A  NEW  ! 

1973  ! 

1 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

i 

DSLL  556560 

1556560 

1  19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  1 

*12! 

13. OlNONE 

ILA  HEN  1 

1973  j 

1 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

!  ORLEANS  1 

! 

DSLL  556561 

1556561 

1  19614A52! 

60.0! 

27.1! 

9.0! 

-  ! 

375  ! 

1 3.0! NONE 

ILA  NEW  1 

1973  1 

! 

1  !  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

DSLL  556562 

1556562 

1  1 961 4A521 

60.0! 

27.1! 

6.6! 

-  i 

*12! 

13. OlNONE 

ILA  NEW  ! 

1973  ! 

1 

1  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

DSLL  556563 

1556563 

1  1961**52! 

6C.0! 

27.1! 

6.6! 

-  ! 

*12! 

13. OlNONE 

ILA  NEW  1 

1973  ! 

1 

!  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

I 

DSLL  55656* 

155656* 

1  19614A52! 

60.0! 

27.1! 

6.6! 

-  ! 

*12! 

13. OlNONE 

J  LA  NEW  ! 

1973  ! 

I 

! 

!  !  ! 

1  !  1 

61.6! 

! 

31.2! 

1 

1.6! 

I 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

!  ORLEANS  ! 

!  1 

! 

! 

! 

(15)  GULF  ATLANTIC  TRANSPORT  ICORPO- 

!  !  1 

!  !  1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i  i 

i  i 

! 

! 

RATION 

1 

1  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i  i 

! 

CATCO  CAROLINA 

127721* 

1  8413A35! 

*6.1! 

20.0! 

6.8! 

800! 

-  ! 

22. OlNONE 

!FL  JACKSON-  I 

1980  I 

! 

!  !  1 

*6.1! 

20.0! 

6.8! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

CATCO  FLORIDA 

1521907 

!  12913A36! 

107.1! 

32.0! 

1*.*! 

3000! 

-  1 

52. OlNONE 

JFL  JACKSON-  ! 

1969  f 

1 

1  1  1 

107.1! 

32.0! 

1*.*! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  l 

! 

CATCO  CEORCIA 

1589*69 

1  7613A36! 

*6.1! 

20.0! 

6.2! 

1050! 

-  ! 

22.5 1N0NE 

IFL  JACKSON-  ! 

1978  ! 

! 

1  !  ! 

52.2! 

22.2! 

8.2! 

! 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

! 

GATCO  HISS 

1552**5 

1  6813*36! 

54.6! 

21.7! 

6.5! 

800! 

-  ! 

J4. OlNONE 

ITL  JACKSON-  I 

1973  ! 

! 

1  1  1 

60.0! 

21.7! 

5.5! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

CATCO  VIRGINIA 

155C079 

1  4613A36! 

50.3! 

20.  *! 

7.3! 

800! 

-  ! 

35.0! NONE 

IEL  JACKSON-  I 

1973  ! 

1 

1  1  ! 

50.3! 

20.4! 

7.3! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

! 

MUCK  FINN 

1255*88 

1  2513A35! 

36.8! 

15.0! 

7.6! 

3301 

-  ! 

22.5! NONE 

1  EL  JACKSON-  1 

*  1968  ! 

! 

1  !  ! 

38.8! 

15.0! 

7.8! 

! 

-  ! 

! 

1  WILLE  1 

! 

HART  CLAIRE 

1555619 

!  4613A36! 

50.3! 

20.4! 

7.3! 

800! 

-  1 

35. OlNONE 

IFL  JACKSON-  I 

1974  ! 

l 

1  1  1 

50.3! 

20.*! 

7.3! 

! 

-  ! 

! 

I  VILLE  1 

! 

VENUS 

1665*17 

1  19613A36! 

111.7! 

32.0! 

15.0! 

*000! 

-  ! 

5*. OlNONE 

IFL  JACKSON-  I 

1982  ! 

I 

1  1  1 

! 

-  ! 

-  ! 

! 

-  * 

! 

!  VILLE  ! 

! 

CARIBE 

! 297917 

1  *11*1 *A*1 1 

305.0! 

70.0! 

17.0! 

-  ! 

83**( 

75.012  CRANES 

IFL  JACKSON-  ! 

1965  ! 

! 

1  !  ! 

305.0! 

70. C! 

3.5! 

1 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

I 

CATCO  93 

1280156 

1  89315A70! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

! 

12*2! 

17.91PUMP,  COILS 

!FL  JACKSON-  ! 

1960  ! 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

CATCO  100 

1  257175 

!  6*2! 5A701 

175.0! 

38.9! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

15.0! DIESEL  PUMP 

IFL  JACKSON-  ! 

19*8  ! 

1 

1  1  1 

186.0! 

38.9! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

! 

CATCO  101 

1505737 

!  81215A70! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

-  i 

1*06! 

17.4! OIESEL  PUMP 

IFL  JACKSON-  I 

1966  ! 

1 

!  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

i 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

j 

CATCO  102 

1271*05 

!  673! 5*70! 

195.0! 

35.0! 

11.6! 

! 

1377! 

16.0S 1500  B.P.H. 

IFL  JACKSON-  ! 

1956  ! 

i 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  i 

!  DIESEL  PUMP 

!  VILLE  J 

! 

CATCO  103 

i 28*77* 

1  7*1 !5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1*00! 

18.0! DIESEL  PUN P, 

IFL  JACKSON-  I 

1961  ! 

I 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

ISTEAH  COILS 

!  VILLE  ! 

! 

6ATC0  10* 

1 284016 

1  7*1 ! 5A71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*00! 

15.0IPUHP/  COILS 

IFL  JACKSON-  1 

1961  I 

! 

1  !  t 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

I 

-  I 

! 

1  VILLE  ! 

! 

CATCO  105 

150068* 

1  73015A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1890! 

1 6.0 ! DI ESEL  PUMP/ 

IFL  JACKSON-  ! 

1965  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

ISTEAH  PUMP 

!  VILLE  ! 

t 

CATCO  1501 

15*1136 

1  136915A70! 

250.0! 

52.0! 

6.0! 

! 

2100! 

?3.5!DIESEL  CARGO 

!FL  JACKSON-  I 

1972  ! 

1 

! 

1  !  1 

1  !  1 

250.0! 

« 

52.0! 

! 

1.5! 

I 

! 

i 

-  ! 

! 

!  PUMP 
! 

!  VILLE  ! 

!  ! 

! 

! 

(32)  CULF  BOAT 

! 

MARINE  SERVICE! 

1  •  1 

1  !  ! 

i 

i 

1 

t 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

BILLY  JAY 

! 572*69 

!  6711C02! 

105.0! 

21.0! 

7.0! 

2*00! 

33! 

30. OlNONE 

ILA  CANERON  1 

1975  ! 

1 

1  !  1 

110.0! 

22.0! 

5.5! 

! 

55! 

! 

!  ! 

! 

! 390463 

*nc  ni 

■»«  f*» 

6.5! 

2720! 

! 

33! 

in  nl.»>r 

f  •  •  iir.FRr  • 

197;  ! 

! 

!  !  2 

110.0! 

22.0! 

6.0! 

*3! 

i 

!  ! 

! 

CHERYL 

1578379 

1  6011C02! 

74.5! 

18.0! 

6.0! 

1200! 

11! 

28. OlNONE 

ILA  ORANO  ISLE! 

1976  ! 

i 

1  !  1 

80.0! 

18.0! 

5.5! 

( 

*0! 

! 

!  ! 

! 

CHRISTOPHER 

1650282 

1  67  11  AO? 1 

119.0! 

30.0! 

9.0! 

1800! 

220! 

40. OlNONE 

ILA  CANERON  1 

1962  ! 

1 

1  1  1 

130.0! 

30.0! 

8.0! 

! 

16! 

i 

!  ! 

! 

DAPHNE 

! 5*8338 

!  6011C021 

74.5! 

18.0! 

6.0! 

12001 

?! 

28. OlNONE 

!TX  SABINE  ! 

197*  1 

1 

1  1  1 

80.0! 

18.0! 

5.5! 

! 

*0! 

! 

!  PASS  ! 

! 

DAVID  JR 

1623729 

1  6711C02! 

105.0! 

24.0! 

6.5! 

2700! 

**( 

30. OlNONE 

ILA  CANERON  1 

1980  ! 

! 

1  1  1 

110-01 

24.0! 

6.0! 

! 

<0! 

! 

!  ! 

! 

IDA  THOMPSON 

1590889 

1  6511A02! 

109.0! 

28.0! 

8.5! 

1200! 

110! 

*0. OlNONE 

!LA  GRAND  ! 

1978  ! 

1 

1  !  J 

116.0! 

28.0! 

7.5! 

i 

16! 

! 

!  CHENIER  ! 

! 

JULIAN 

1625588 

1  6711C02! 

105.0! 

24.0! 

6.5! 

270oi 

**! 

30. OlNONE 

ILA  CANERON  1 

1980  ! 

1 

1  1  1 

110.0! 

24.0! 

6.0! 

! 

*0! 

! 

!  ! 

! 

1975  f 

JUDY  L 

156681* 

!  6821C02! 

105.0! 

21.0! 

6.5! 

2000! 

33! 

30.0! NONE 

!LA  CAMERON  2 

1 

2  !  1 

110.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

30! 

! 

i  i 

I 

LANA 

1526299 

!  3911C021 

61.5! 

16.0! 

5.0! 

1000! 

2! 

22. OlNONE 

ILA  CAMERON  1 

1970  ! 

1 

! 

! 

!  1  1 

!  1  ! 

!  1  ! 

65.0! 

! 

! 

16.0! 

! 

! 

3.0! 

! 

! 

j 

i 

! 

33! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

! 

J 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


407 


CNCRl 

1VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

! CAPACITY  1 

HIGH-  ! 

!  V 

£  S  S  E  L 

! 

OIST!  OPERATOR 

NET  1C0DE1LENGTH1SRDTH! 

! 

1 

I 

EST  I  CARGO 

HANDLING 

! S  ! OPERATING 

! 

CARGO  ! 

l  COAST 

TER  1  SEEl //////! /////! 

ED  ! 

IP///////! 

POINT  !  LINE  1 

X  AO! 

LINE-1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAHE  AND 

NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PACE1 

OVER-IOVER-I/////1 

HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT)  !//////////,*///// !TD  |  /  ///////// 

OR  ! 

!  NUMBER 

NACE  1  IV  1 

*LL  ! 

ALL  ! LIGHT ! 

POWER! 

ENCERS  ! 

(FEET)!  LINE- 2 

ICE! 

LINE-2 

! ‘REBUILT! 

I 

1 

(32)  CULF  BOAT  NARINE  SERVICE! 

1  1 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

1  1 

1 

! 

! 

! 

i 

PHYLLIS 

1500409 

6711A021 

99.5! 

24.0! 

8.0! 

10001 

33! 

36.0! NONE 

t L A  VENICE 

1965  ! 

! 

!  1 

105.0! 

24.0! 

6.5! 

16! 

! 

! 

! 

PHYLLIS  II 

! 502790 

5511A02! 

80.0! 

24.0! 

7.0! 

800! 

20! 

36.01N0NC 

1TX 

SABINE 

1966  ! 

!  1 

85.0! 

24.0! 

6.0! 

16! 

I 

! 

PASS 

! 

tUEST 

J  271336 

5911A02! 

74.0! 

22.0! 

6.5! 

800! 

17! 

30.0! NONE 

1  LA 

CAHERON 

1956  ! 

1  1 

80.0! 

22.0! 

5.5! 

16! 

! 

! 

t 

RALPH  THOMPSON 

1595887 

6211C02! 

105.0! 

21.0! 

6.51 

27001 

33! 

30.0 {NONE 

!LA 

CAMERON 

1978  ! 

1  1 

110.01 

22.0! 

6.0! 

43! 

! 

1 

1 

RIO  RUNNER 

1543324 

6411C02! 

87.0! 

21.0! 

6.0! 

1650! 

17! 

30.0 (NONE 

!LA 

CAMERON 

1972  ! 

1  1 

1  1 

90.01 

1 

21.0! 

! 

5.5! 

50! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(33)  CULF  COAST  BROKERS#  INC* 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CCB  100 

l 235692 

743I5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1465! 

15.0! DIESEL 

CARSO 

!TX 

GALVESTON 

1941  ! 

! 

1  1 

1  1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.7! 

! 

“  ! 

{PUMP 

( 

! 

! 

! 

! 

(32)  OULf  COAST  LEASING#  INC. 

1  1 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

FREEPORT  LIGHTS 

1664369 

6711C12! 

105.0! 

25.0’ 

4.1! 

2040! 

75! 

3.1 ! NONE 

!  LA 

FRANKLIN 

1983  ( 

1  1 

110.0! 

25.0/ 

2.6! 

56! 

l 

! 

! 

LAUREN 

! 590229 

6711C121 

185.0! 

-  ! 

4.1! 

2040! 

SO! 

3.1! NONE 

!LA 

FRANKLIN 

1978  1 

1  1 

110.0! 

24.0! 

2.61 

55! 

! 

1 

! 

PACIFIC  H0RN8L0VER 

J  653409 

6711C12! 

96.0! 

23.0! 

4.1! 

1515! 

336! 

31 .0! NONE 

!LA 

FRANKLIN 

1982  ! 

1  1 

t  ! 

101.0! 

23.0! 

! 

2.6! 

! 

53! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

(32)  CULF  COAST  RENTAL#  INC* 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

» 

! 

! 

PISS  SHARON 

1264137 

1213A361 

43.0! 

1S.0! 

6.0! 

400! 

-  | 

20. 0] NONE 

!  L  A 

MORGAN 

1952  ! 

1  1 

50.0! 

-  ! 

5.6! 

-  J 

! 

1 

CITY 

! 

HISS  TORRI 

1272759 

4713A36! 

51.3! 

18.11 

6.9! 

800! 

-  ! 

30.0 ! NONE 

!LA 

MORGAN 

1956  1 

1  1 

1  1 

60.0! 

! 

—  ! 

» 

5.0! 

! 

j 

! 

i 

I 

! 

CITY 

! 

! 

(32)  CULF  DISPATCH 

! 

NARINE#  IN! C* 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

I 

1 

! 

CULF  DISPATCHER 

1619705 

8713A361 

55.8! 

24.1! 

8.0! 

800! 

-  | 

42 .0 !  NONE 

!LA 

HARVEY 

1980  ! 

! 

! 

1  1 

!  1 

60.0! 

! 

24.1! 

! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32).  CULF  FLEET  NARINE  CORP* 

! 

J 

!  I 

1  1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CULF  FLEET  8 

1  55711  4 

12611A02! 

180.0! 

38.0! 

13.4! 

4200! 

700! 

35.0! NONE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

! 

1  f 

190.0! 

33.0! 

7.8! 

-  f 

! 

1 

ORLEANS 

! 

CULF  FLEET  10 

1  55491  3 

12711A02! 

166.4! 

38.0! 

11.5! 

2400! 

830! 

35 .0! NONE 

1LA 

NEW 

1974  ! 

J 

!  1 

180.0! 

38.0! 

8.5! 

•  ! 

! 

I 

ORLEANS 

i 

CULF  FLEET  55 

! 649795 

337 !  1 A  01 ! 

184.0! 

42.0! 

15.0! 

6140! 

839! 

55.0! NONE 

1  LA 

NEW 

1982  l 

! 

1  1 

205.0! 

42.0! 

7.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

CULF  FLEET  60 

1654449 

337MA01! 

180.0! 

42.0! 

15.0! 

3900! 

838! 

50.0 {NONE 

!LA 

NEW 

1982  ! 

! 

!  1 

205.0! 

42.0! 

7.7! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS 

! 

OULF  FLEET  NO  14 

1569752 

19811A02! 

170.2! 

40.0! 

14.2! 

7000! 

616! 

35 .0 ! NONE 

!  L  A 

NEW 

1975  ! 

! 

!  1 

190.0! 

40.0! 

A. 6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

GULF  FLEET  NO  21 

1536435 

rj 

o 

o 

*» 

o 

w 

166.0! 

38.0! 

11.9! 

3600! 

500! 

45.01N0NE 

!LA 

NEW 

1977  ! 

! 

1  1 

180.0! 

33.0! 

6.9! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

OULF  FLEET  NO  20 

1582151 

11711A02! 

166.3! 

33.0! 

12.1! 

3000! 

465! 

40.21N0NE 

!LA 

HARVEY 

1977  ! 

1 

!  1 

18C.0! 

33.0! 

6.9! 

-  | 

! 

! 

! 

OULF  FLEET  NO  27 

1579966 

11711 »02 1 

166.8! 

38.0! 

12.9! 

3000! 

60S! 

59.01N0NE 

!LA  NEW 

1977  ! 

! 

1  1 

180.0! 

38.0! 

6.9! 

-  ! 

! 

! 

0RL5AHS 

! 

CULF  FLEET  NO  32 

1595461 

191  11A02! 

166.0! 

33.0! 

11.9! 

36001 

570! 

60.0! NONE 

ILA 

NEW 

1978  ! 

l 

1  1 

180.0! 

38.0! 

6.9! 

i 

-  • 

I 

i 

ORLEANS 

2 

CULF  FLEET  NO  34 

1603623 

194 ! 14021 

166.0! 

38.0! 

11.9! 

2900! 

585! 

59.0! NONE 

ILA 

NEW 

1979  ! 

1 

!  ! 

180.0! 

36. C! 

6.9! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

CULF  FLEET  HO  36 

1613096 

19611A021 

169.3! 

40.0! 

12.0! 

3900! 

535! 

63.0! NONE 

!LA 

NEW 

1979  • 

! 

1  1 

190.0! 

40.0! 

6.0! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

VULCANO  DEL  COLFO 

1580559 

12211A02! 

155.7! 

38.0! 

14.3! 

2200! 

500! 

63.0! NONE 

ILA 

NEW 

1977  ! 

1 

!  ! 

194.0! 

38.0! 

9.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CULF  ACE  IX 

1565279 

11313A36! 

122.7! 

34.0! 

16.0! 

3600! 

-  t 

50.0! NONE 

!LA 

NEW 

1975  ! 

! 

!  ! 

125.0! 

34.0! 

12.0! 

-  J 

! 

! 

ORLEANS 

! 

OULF  BRENT 

1571494 

13213A36! 

136.01 

40. C! 

20.0! 

9000! 

-  I 

55 .0 ! NONE 

!LA 

HARVEY 

1976  ! 

! 

1  1 

150.0! 

40.0! 

13.2! 

-  J 

! 

! 

! 

OULF  CAJUN 

1571238 

157*3*36! 

111.0! 

34.0! 

16.0! 

5600! 

-  j 

55.01NONE 

ILA 

NEW 

1976  ! 

1 

i  i 

125.0! 

34.0! 

12.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CULF  COMMANDER 

1576980 

132*3*36! 

136.0! 

40.0! 

20.0! 

900oi 

-  i 

55.0! NONE 

!LA 

NEW 

1976  ! 

! 

i  1 

150.0! 

40.0! 

13.2! 

-  i 

i 

! 

ORLEANS 

! 

CULF  DUKE 

1550561 

13313*36! 

127.1! 

38.0! 

17.5! 

7000! 

-  ! 

55 .3 {NONE 

ILA 

NEW 

1977  ! 

! 

!  1 

145.0! 

38.0! 

14.0! 

-  j 

i 

! 

ORLEANS 

! 

OULF  EACLE 

1570651 

137 ! 3*36! 

111.0! 

34.0! 

16.0! 

4200! 

-  ! 

55.0! NONE 

ILA 

NEW 

1975  ! 

1 

!  1 

125.0! 

34.0! 

12.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

OULF  FALCON 

1590C99 

12013436! 

106.7! 

32.0! 

14.0! 

4200! 

-  ! 

50 . 0 ! NONE 

!LA 

NEW 

1978  ! 

1 

i  i 

115.0! 

22.0! 

10.2! 

-  1 

l 

! 

ORLEANS 

! 

OULF  HAWK 

1592063 

120! 3*36! 

106.7! 

32.0! 

14.0! 

4200! 

-  i 

50.0! NONE 

ILA 

NEW 

1978  ! 

1 

1  ! 

115.0! 

32.0! 

10.2! 

i 

-  i 

; 

! 

ORLEANS 

* 

GULF  MAJESTY 

1574996 

13253*36! 

137.5! 

40.0! 

20.0! 

900oi 

-  ! 

63. 0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1976 

1 

1  ! 

150.0! 

40.0! 

13.2! 

-  j 

! 

( 

! 

CULF  PISS 

1522968 

102 ! 3  A  3  6 ! 

120.0! 

32.0! 

14.0! 

3600! 

-  | 

30.0! NONE 

!  t  A 

NEW 

1970  ! 

! 

!  1 

120.0! 

32.0! 

11.0! 

-  j 

! 

( 

ORLEANS 

I 

CULF  PRINCE  II 

1  564390 

57*3*36! 

105.0! 

29. C! 

12.9} 

3000! 

-  ! 

35 .0! NONE 

!LA 

NEW 

1977  1 

! 

1  1 

1C5.0! 

29.0! 

8.2! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

OULF  RAMBLER 

156C025 

13813A36! 

136.0! 

40.0! 

21.0! 

7000! 

-  j 

65 . 0 ! NONE 

ILA 

HARVEY 

1974  ! 

1 

!  1 

150.0! 

40.0! 

13.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

GULF  SEAS 

1527695 

129! 3*36! 

105.0! 

29.0! 

13.5! 

2400! 

-  j 

30.01  NONE 

ILA 

NEW 

1970  1 

1 

!  ! 

105.0! 

29. C! 

10. 5! 

-  1 

! 

!  s 

ORLEANS 

! 

CUL*  STO** 

!  52*007 

132! 3*36! 

no.a» 

30*0! 

13*3! 

3600! 

-  ! 

30*0! NONE 

!L  A 

NEW 

1970  ! 

1 

1  1 

11C. 3! 

30.0! 

11.3! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

OULf  TITAN 

1584389 

57! 3*36! 

105.0! 

29.0! 

12.9! 

3000! 

-  i 

35 .01  NONE 

ILA 

NEW 

1977  ! 

1 

1  ! 

105.0! 

29.0! 

8.2! 

-  j 

I 

! 

ORLEANS 

! 

CULF  WIND 

1526609 

1 27! 3*36! 

105.0! 

29.0! 

13.5! 

‘2400! 

-  ! 

50.0! NONE 

ILA 

NEW 

1970  ! 

1 

1  1 

105.0! 

29.0! 

10.8! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

1 

MAVERICK 

1579151 

67 !  3*36! 

05.0! 

27.0! 

10.1! 

30001 

-  f 

35.0! NONE 

!LA 

NEW 

1977  1 

1 

!  1 

93.0! 

27.0! 

3.6! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

OULF  FLEET  261 

15*7905 

253914A46! 

260.0! 

68.0! 

12.0! 

-  i 

5472! 

21  .0 !  NONE 

!LA 

NEW 

1973  -1 

1 

1  ! 

260.0! 

63.0! 

2.8! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CULF  FLEET  290 

1578250 

4340J4A46! 

290.0! 

90.0! 

10.0! 

-  j 

8680! 

26.2 (NONE 

ILA 

NEW 

1976  ! 

! 

!  1 

290.0! 

90.C! 

3.0! 

-  ( 

! 

1 

ORLEANS 

! 

CULF  FLEET  291 

1  582150 

*3*0! 4*461 

290.0! 

90. C! 

10.0! 

-  j 

8680! 

26. 2 ! NONE 

ILA 

NEW 

1977  : 

! 

1 

!  1 

!  ! 

i  i 

290.0! 

! 

i 

90.0! 

! 

i 

3.0! 

! 

! 

t 

i 

i 

I 

! 

; 

! 

! 

ORLEANS 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


(33)  GULF  FLEET  SUPPLY  VESSEL ! t  INC. 
GULF  FLEET  SO  1645690 

1 
! 

! 

(32)  GULF  INLAND  MAXINE  COKP. 1 


IVUCI  DIMENSIONS  ! DAAFT!  ICAPACITT 

NET  KOOElLENGTHlBADTH!  l  ! 

REGIS- !**•* I  AEG.  !  AE6.1L0AD-I  I  CARGO 

TEA  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !//////// 

TON-  lPAGE!  OVER-SOVER-!/////!  HOASE!  PASS" 
NAGE  1  IV  !  ALL  (  ALL  SLIGHT!  POWER!  ENGEAS 


!  !  Ill  ! 

!  !  (  1  (  ! 

!  (  !  !  !  ! 

18811A121  173.0!  60.C!  12.0!  2250!  376 

!  !  185.0!  <0.0!  7.0!  !  10 


JE9EAT 

i 

!  ! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

!  1962 

1259104 

! 

! 

28I3F36! 

50.5! 

16.1! 

7.0! 

450! 

-  ! 

40.0 (NONE 

ILA  HOUMA 

! 

!  ! 

50.5! 

16.1! 

4.5! 

! 

! 

! 

!  1962 

1288225 

! 

91JAJ61 

34.5! 

12.0! 

3.7! 

165! 

-  j 

32 .0 ! NONE 

ILA  HOUMA 

! 

1 

!  ! 

34.5! 

12.0! 

3.7! 

! 

-  J 

! 

I 

! 

!  1960 

1284240 

! 

32! 3f 36! 

45.0! 

16.01 

6.0! 

600! 

-  J 

SO.OINONE 

ILA  HOUMA 

! 

i 

!  ! 

45.0! 

16. Ct 

4.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

(32)  GULF  INTEAHATIONAL 
CHRISTIAN  0.  HE9ERT 

MAAINIF 

!  - 

I  ! 

7913F36! 

! 

72.0! 

! 

26.0! 

! 

10.7! 

! 

2400! 

_ 

! 

I 

! 

30.0! NONE 

! 

ILA  HOUMA 

! 

!  I960 

! 

!  ! 

72.0! 

76.0! 

9.0! 

! 

- 

! 

1 

I 

(LA  HOUMA 

! 

!  1977 

GIL  HE3FAT 

!  58C8 23 

131  !3F36! 

114.0! 

32.0! 

15.6! 

4200! 

- 

! 

40.0! NONE 

i 

!  1 

114.0! 

32.0! 

13.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

!  1982 

JESSICA  0.  HEBERT 

1646296 

5013F36! 

72.0! 

26.CJ 

10.7! 

2400! 

- 

! 

30.0 1  NONE 

!  L A  HOUMA 

l 

!  ! 

72.0! 

26.0! 

9.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

!  1978 

JODY  P.  MC9ERT 

!  599840 

59  !3F  36 ! 

71.0! 

26.0! 

10.2! 

2400! 

- 

! 

30.0 ! NONE 

!LA  HOUMA 

! 

i  i 

71.0! 

26.0! 

9.0! 

i 

- 

! 

! 

! 

! 

I  1975 

WALTER  D.  OUflAE 

1562590 

1 41 i 3F36! 

90.0! 

23.  C! 

14.0! 

3600! 

- 

! 

36.0! NONE 

!LA  HOUMA 

i 

!  ! 

105.0! 

28.0! 

12.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

1  1978 

GX  250 

1  ...... 

2322I4F46! 

250.0! 

72.0! 

14.5! 

-  ! 

- 

! 

20.0! NONE 

!LA  HOUMA 

{ 

*  i 

250.0! 

72.0! 

2.0! 

• 

" 

! 

! 

! 

i 

HIGH"  !  {VESSEL 

EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

(LIGHT) !//////////////// !TD I////////// 
(FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 


ILA  HARVEY 
! 

! 

! 

! 


(32)  GULF  INTAACOASTAL 

NARINE!*  INC. 

! 

!  ! 

1 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  1980  ! 

CAROL  FENN 

1627224 

! 

9313A35! 

60.0! 

24.1! 

9.6 1 

1200! 

35.0(2  40  TON  WINCHES! LA  BATON 

! 

! 

!  ! 

63.0! 

24.1! 

9.6! 

« 

! 

! 

ROUGE 

!  ! 

!  1980  ( 

!  ! 

CAROLYN  NEHCR 

! 628794 
! 

! 

! 

1 1 0  2  3  A  36 1 
!  ! 

! 

61.2! 

-  ! 
76.1  i 

9.9! 

7.6! 

1200! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

DAVIO  HFHEA 

1624641 

! 

71 !  3*36 ! 

56.0! 

22.0! 

6.3! 

1040! 

-  | 

39.0! NONE 

ILA 

BATON 

!  1980  ! 

! 

! 

j  i 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

!  ! 

!  1981  ! 

DOC  NEiEA 

•643777 

! 

! 

110! 3*36! 

63.0! 

26.0! 

8.6! 

1400! 

-  ! 

40.0! NONE 

ILA 

BATON 

! 

!  ! 

65.0! 

26.0! 

8.0! 

! 

! 

! 

ROUGE 

!  1 
!  1981  ! 

FRED  FENN 

163561  9 

! 

71 !  3 A  36  S 

56.0! 

22.0! 

8.0! 

1040! 

-  i 

39.0! NONE 

ILA 

BATON 

! 

! 

!  ! 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  i 

! 

! 

ROUGE 

!  ! 

!  1980  ! 

JANET  DICHAAAY 

(613226 

! 

71 ! 3  A36 ! 

60.0! 

22.0! 

7.0! 

1000! 

-  J 

40.0! NONE 

ILA 

BATON 

! 

! 

!  ! 

6C.0! 

22.0! 

6.0! 

1 

-  J 

1 

! 

ROUGE 

!  ! 

!  1980  ! 

VERNE  DICHARRT  JR 

1621265 

! 

9213F36! 

60.0! 

24.0! 

7.0! 

1200! 

40. 0 ! NONE 

!LA 

BATON 

! 

! 

!  ! 

65.01 

24.0! 

1.0! 

! 

«  j 

! 

! 

ROUGE 

!  ! 

!  1961  ! 

GIM  101 

j  - 

! 

2300! 5*71 i 

264.0! 

50.01 

9.0! 

-  ! 

2830! 

20.012  DEEPWELL  PUMPSlLA  BATON 

l 

1 

!  ! 

264.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

! 

I 

ROUGE 

I  1952  ! 

GIM  103 

,  - 

! 

2300! 5A71 ! 

264.0! 

50.01 

9.0! 

-  ! 

2830! 

20. 0!1  DEEPWELL  PUMP 

•LA  BATON 

! 

! 

!  I 

264.0! 

50. C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

ROUGE 

!  ! 

I  1979  ! 

GIM  103 

!  - 

! 

280015*71 ! 

290*0! 

52.5! 

9.0! 

-  ! 

3800! 

20.011  DEEPWELL  PUMP 

ILA 

BATON 

! 

! 

!  ! 

290.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

!  ! 

I  1979  I 

GIM  1C9 

j  - 

! 

2800! 5*71 1 

290.0! 

52.5! 

9.0! 

-  ! 

3800! 

20.011  OEEPWELL  PUMP 

ILA  BATON 

! 

! 

l  ! 

290.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

! 

ROUGE 

1  1 
!  1980  ! 

GIM  110 

!  - 

! 

31 41 !  5*  71 ! 

304. OJ 

54.0! 

9.0! 

-  t 

4259! 

29.0(1  DEEPWELL  PUMP 

ILA 

BATON 

! 

! 

!  ! 

304.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

! 

ROUGE 

!  ! 

!  1981  l 

SIX  111 

!  - 

! 

290015A71! 

235.0! 

54.0! 

9.0! 

-  i 

3800! 

20.011  OEEPWELL  PUMP 

ILA 

BATON 

! 

! 

!  ! 

285.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

! 

ROUGE 

!  1981  ! 

SIN  112 

!  - 

! 

2900! 5A71 l 

23C.0! 

54. Cl 

9.0! 

-  ! 

4300! 

20.011  DEEPWELL  PUMP 

ILA 

BATON 

! 

1 

i  ! 

280. 0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  ( 

! 

ROUGE 

!  ! 

{  1968  ! 

!  ! 

SIX  1111 

! 514978 
! 

! 

! 

1707!5A71! 

!  ! 

! 

264.0! 

-  ! 
34.0! 

13.0! 

1.6! 

-  1 
• 

-  ! 

! 

GIN  1112 

! 514979 
! 

! 

I 

168015A71! 

1  ! 

! 

256.5! 

! 

54.01 

9.6! 

2.0! 

-  i 

j 

_  | 

-  ! 

! 

J  1968  1 

I  ! 

GIM  1153 

1507811 

i 

! 

! 

100215A70! 

!  ! 

175.1! 

175.1! 

54.1! 

54.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

2400! 

1 4*0! DIESEL  PUMP 
! 

I  1967  1 

!  ! 

GIM  1155 

*1510942 

! 

! 

! 

169715A70! 

i  i 

296.7! 

296.7! 

54.0! 

54.0! 

9.0! 

1.5! 

-  i 

i 

4634! 

14.0! DIESEL  PUMP 
! 

!  1967  ! 

1  ! 

GIM  1161 

(515189 

I 

! 

1 234  15*71  1 

I  ! 

! 

175.0! 

-  ! 
54.0! 

13.0! 

1.6! 

-  i 
! 

-  ! 
j 

!  1968  ! 

!  I 

GIN  1162 

(515188 

! 

1 

! 

205315A71! 

!  ! 

! 

297.0! 

t 

54.0! 

9.6! 

2.0! 

! 

j 

-  i 
! 

1  1968  ! 

!  ! 

GIM  1389 

! 56391 8 
! 

! 

! 

7851 5A71 ! 

!  ! 

147.5! 

147.5! 

54.0! 

54.1! 

9.1! 

1.6! 

-  i 
! 

1880! 

17.4! DIESEL  PUMP 

i 

!TX 

HOUSTON 

!  1975  ! 

!  ! 

GIM  2594 

1563916 

! 

! 

! 

1 68615*71 ! 

!  ! 

297.5! 

297.5! 

54.0! 

54.1! 

9.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

3434! 

17.4!DIESEL  PUMP 
! 

!  TX  HOUSTON 
! 

!  1975  ! 

GIM  2757 

1563919 

! 

! 

! 

172015A71! 

I  ! 

297.5! 

297.5! 

54.0! 

54.1! 

9.1! 

1.6! 

! 

! 

3660! 

17.4! D ICSEL  PUMP 
! 

!TX 

! 

HOUSTON 

1  1975  ! 

!  ! 

GIM  2941 

1563917 

! 

! 

! 

1 706! 5 A71 ! 

!  ! 

297.5! 

297.5! 

54.0! 

54.1! 

9.1! 

1.4! 

-  i 

! 

3857! 

17.4IDIESEL  PUMP 
! 

!TX 

! 

HOUSTON 

!  1975  ! 

GIM  3100 

!  - 

1713!  5A71 ! 

297.6! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

33961 

16.6! PUMP 

SLA 

BATON 

i  mi  i 

! 

I 

!  ! 

297.6! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  ( 

! 

1 

ROUGE 

!  1 

GIM  3200 

j  - 

171 3! 5*71 ! 

297.6! 

54.0! 

9.0! 

-  j 

3396! 

16.6! PUMP 

SLA 

BATON 

!  1980  ! 

! 

! 

!  ( 

297.6! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

j 

I 

ROUGE 

!  ! 

!  1967  ! 

!  ! 

IOT  104 

1507616 

! 

! 

! 

1414 ! 5A70! 

!  ! 

256.5! 

256.5! 

54.0! 

54.0! 

9.D! 

1.5! 

*  i 

i 

3400! 

*  j 

1 4.oi DIESEL  PUMP 
! 

! 

! 

IOT  105 

1510940 

! 

1 579 ! 5*71 ! 

264.0! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

2984! 

14.011  DEEPWELL  PUMP 

SLA 

BATON 

!  1967  ! 

i 

! 

!  ! 

264.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

ROUGE 

I  1967  i 

IOT  106 

1510941 

1 

141 415*70! 

256.5! 

54.0! 

9.0! 

! 

3400! 

14.0 ! 01 ESCL  PUMP 

(LA 

BATON 

! 

! 

!  ! 

256.5! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

!  ! 

!  1967  l 

IOT  107 

1511353 

! 

157915A70! 

264.0! 

54.0! 

9.0! 

! 

3400! 

14.0! DIESEL  PUMP 

ILA 

BATON 

1 

! 

!  ! 

264.0! 

54.0! 

1.5! 

j 

! 

! 

ROUGE 

!  ! 

!  1968  ! 

IOT  108 

1511359 

! 

1414! 5*71 i 

256.5! 

54.0! 

9.0! 

i 

3100! 

14.011  DEEPWELL  PUMP 

SLA 

BATON 

! 

1 

!  ! 

256.5! 

54.0! 

1.5! 

! 

» 

! 

ROUGE 

I  196S  i 

IOT  109 

(513130 

! 

1579J5A70! 

264.0! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

3200! 

16.51DIESEL  PUMP 

!  LA 

8AfO* 

! 

! 

!  ! 

264.0! 

54.0! 

1.5! 

j 

-  ) 

| 

! 

ROUGE 

!  ! 
!  1968  ! 

IOT  110 

1513183 

1 

1414I5A71 ! 

256.5! 

54.0! 

9.0! 

-  i 

3100! 

16.511  DEEPWELL  PUMP 

ILA 

BATON 

• 

l 

!  ! 

256.5! 

54.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

!  1 

•  1968  ! 

!  1 

IOT  111 

1514978 

! 

! 

! 

1 707 ! 5*70! 

!  ! 

264.0! 

264.0! 

54.0! 

54.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

i 

3200! 

-  ! 

16.5 { D I ESEL  PUMP 
! 

! 

! 

IOT  112 

1514979 

! 

! 

! 

1680I5A70! 
!  ! 

256.5! 

256.5! 

54.0! 

54.0! 

9.0! 

1.5! 

l 

3200! 

16.5 (DIESEL  PUMP 
! 

! 

! 

!  1968  ! 

!  ! 

IOT  113 

1513273 

! 

1555! 5A71 ! 

264.0! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

2993! 

18.0! 1  DEEPWELL  PUMP 

ILA 

BATON 

i  m*  i 

! 

! 

!  ! 

264.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

!  ! 

!  1969  ! 

IOT  114 

1518274 

1 

^1 578!  5 A 70! 

256.5! 

54.0! 

9.0! 

! 

2999! 

18.0IPUMPS 

ILA 

BATON 

! 

! 

!  ! 

256.5! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  ] 

! 

! 

'ROUGE 

1  ! 

!  1966  ! 

!  ! 

IOT  151 

1502977 

! 

! 

1 

100215A70! 
!  ! 

175.1! 

175.1! 

54.1! 

54.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

2400! 

14.0! DIESEL  PUMP 
! 

I 

I 

IOT  152 

1502976 

! 

1 

1 

1389! 5A70! 

!  ! 

215.1! 

215.1! 

54.1! 

54.1! 

9.0! 

1.5! 

! 

1 

3000! 

14.0! DIESEL  PUMP 
! 

1 

! 

!  1966  ! 

!  ! 

IOT  154 

1507812 

! 

! 

! 

! 

! 

1687I5A70! 
!  ! 

!  1 

297.9! 

297.9! 

! 

54.2! 

54.2! 

! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

4634! 

( 

14.01  DIESEL  PUMP 
! 

! 

!M0 

! 

! 

ST.  LOUIS 

1  1967  ! 

1  ! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OP  ! 
♦REBUILT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


40.9 


ENGR! 

DtSTI  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


1  COAST 
I  GUARD 
1  NUMBER 


1VTCCI  DIMENSIONS  (DRAFT! 

NET  1CODC!1£N(TH!0RDTH|  | 
REGIS-!****!  REG.  !  REG.lLOAD-! 

TER  !  SEE I //////! /////I  CD! 

TON-  (PAGE!  OVCR-IOVER-l/W/!  MORSE 
NASI  •  IV  1  ALL  !  ALL  ILISHT!  POWER 


CAPACITY 

CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


HIGH-  I  (VESSEL 

EST  !  CARGO  HANDLIN';  !$  (OPERATING 
FIXED  I  CtUlPHCNT  1TCS  BASE 
POINT  !  LINE-1  (AO!  LINE-1 

(LIGHT) (F//F/F/F// ////// ITS !////////// 
(FEET) (  LINE-2  (EE!  LINE-2 


(32)  GULF  INTRACOASTAL 

i 

l 

NARINE! #  INC* 

1  1  1 

!  !  1 

t  1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

( 

i 

! 

! 

( 

I 

t 

! 

(CONTINUED) ! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

IOT  153 

! 511 300 

16971SA71! 

297.5! 

54.01 

9.01 

3702! 

14.011  DEEPVELL  PUMP 

1LA 

BATON 

! 

1  1 

297.51 

54.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

MOUSE 

IOT  159 

1513296 

100215A70! 

175.0! 

54.0! 

9.01 

2400! 

16.5!  DIESEL 

PUMP 

( 

( 

!  1 

175.01 

54.0! 

1.5! 

1 

! 

1 

iC!  160 

(513297 

1 697  1SA701 

296.7! 

S4.C! 

9.01 

4634! 

14.5 ! DIESEL 

PUMP 

SLA 

BATON 

! 

1  1 

296.71 

54,0! 

1.5! 

! 

! 

I 

ROUGE 

IOT  161 

1515139 

1 2341 S  A  701 

175.01 

54.0! 

9.0! 

2400! 

16.5 ! DIESEL 

PUHP 

1  MO 

ST.  LOUIS 

! 

1  1 

175.0! 

54.0! 

1.5! 

1 

! 

! 

IOT  167 

1515188 

2053J5A70! 

297.5! 

54.0! 

9.0! 

3700! 

16.5 ! DIESEL 

PUMP 

!N0 

ST.  LOUIS 

1 

!  1 

297.51 

54.0! 

1.5! 

1 

-  I 

1 

! 

ICT  173 

1518*29 

1391 S  4701 

137.0! 

54.0! 

9.0! 

-  f 

1775! 

18.0! PUMPS 

1M0 

ST.  LOUIS 

1 

!  ( 

137.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

IOT  174 

1513*0* 

11C615A70! 

175.01 

54.0! 

9.0! 

2545! 

18.0! PUMPS 

(MO 

ST.  LOUIS 

l 

1  1 

175.0! 

54.01 

1.5! 

! 

! 

! 

IOT  175 

1516*05 

125515A701 

195.01 

54.0! 

9.0! 

2545! 

18.0! PUMPS 

!f*0 

ST.  LOUIS 

1 

! 

1  1 

195.0! 

! 

54.0! 

! 

1.5! 

1 

( 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

(16)  GULF  OFFSHORE  TAANSP. 

! 

SE i RVICE/ 

1  1 

1  1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

l 

I 

l 

! 

! 

! 

INC. 

1 

1  ! 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

NARY  D 

1592886 

6311C11 1 

95.91 

21.0! 

5.5! 

15751 

26.OIN0NE 

!LA 

CAMERON 

! 

! 

1  1 

1  1 

100.0! 

1 

21.5! 

1 

4.0! 

1 

! 

1 

45! 

! 

! 

1 

i 

i 

(32)  GULF  OPERATORS#  INC. 

! 

! 

1  1 

1  ! 

1 

! 

! 

1 

l 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

I 

! 

! 

BILL  tOROELON 

1290449 

6611*03! 

—  ! 

—  I 

7.0! 

600! 

40! 

39. 0! NONE 

!LA 

LOCKPORT 

1 

! 

1  1 

1  ! 

74.01 

1 

24.0! 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

8! 

! 

! 

! 

I 

! 

02)  GULF  OUTLET 

FUEL 

I 

MARIN! E 

1  1 

;  i 

1 

t 

l 

1 

t 

t 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

I 

SUFPLIES 

1 

1  1 

1 

l 

I 

! 

( 

! 

! 

GT  111 

1271203 

66115A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1400! 

16.0! DIESEL 

PUMP# 

!LA 

NEW 

! 

! 

1  1 
1  1 

195.0! 

! 

35.0J 

I 

2.0! 

! 

! 

! 

( 

{SINGLE 

! 

SKIN 

! 

ORLEANS 

(32)  GULF  SOUTH 

NARINE 

! 

TOWING!  Ill# 

1  1 
1  1 

I 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

INC. 

1 

1  1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

JACOUE  R 

1622809 

57(3*363 

1 

-  1 

8.3! 

1000! 

-  ! 

!  L 

NEW 

1 

1  l 

52.7! 

22.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

NR.  T 

1  - 

107 1 3*36! 

-  ! 

-  ! 

12.0! 

2500! 

-  ! 

! 

! 

1 

1  1 

1  ! 

95.0! 

1 

30.01 

! 

11.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

(32)  GULF  STATES 

! 

OIL  TRANSPORTATION 

1  1 

!  1 

l 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CO. 

1 

I  1 

1 

! 

t 

1 

! 

! 

! 

GULF  STATES  1000 

1509923 

113615*701 

2*0.1! 

50.1! 

10.5! 

•  1 

2954! 

16.0112"  DIESEL  DEEP 

! 

1 

|  1 

2*0.1! 

50.1! 

1.5! 

! 

NELL  PUMP 

! 

GULF  STATES  2002 

l 290606 

1135  3SA701 

2*0.1! 

50.1! 

10.5! 

-  i 

2954! 

16.0112“  DIESEL  DEEP 

1LA  KAPLAN 

I 

l 

1  1 
1  1 

2*0.1! 

! 

50.1! 

! 

1.5! 

1 

! 

1 

! 

IWELL  PUMP 
! 

(16)  GULF-COAST 

PRE-STRESS 

! 

CO!.#  INC. 

!  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

JANET  SINS  II 

1572*8* 

75(3*36! 

56.8! 

22.0! 

7.0! 

800! 

38.0J NONE 

MS 

PASS 

! 

!  1 

56.6! 

22.  C! 

6.0! 

1 

! 

CHRISTIAN 

06  150 

16*1596 

434(4*46! 

-  1 

-  1 

9.0! 

1302! 

-  ! 

LA 

HARVEY 

1 

1 

1  ! 

t  1 

1*0.0! 

! 

39.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  GULFCOAST  RESOURCES# 

! 

INC!. 

!  1 

!  ! 

» 

i 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

U8C  87 

150723* 

81 1 1 4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1460! 

14.9 (NONE 

A 

NEW 

1 

1  1 

19J.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  | 

I 

ORLEANS 

GS  200 

1  - - 

5451 5*71 1 

120.0! 

50.0! 

8.6! 

1386! 

1 5.9! PUMP 

A 

NEW 

! 

! 

1  1 

!  ! 

120.01 

! 

50.0! 

l 

2.0! 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

ORLEANS 

(15)  GULFCOAST  TRANSIT 

! 

COMPAN 1 Y 

i  l 

1  1 

! 

I 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

I 

I 

! 

BETTY  CUL0REATH 

1511297 

1 #313436* 

112.7! 

31.6! 

13.8! 

4200! 

-  | 

75.3IN0NE 

L 

TAMPA 

! 

1  ! 

120.0! 

31.6! 

13.0! 

! 

I 

BETTY  WOOD 

154*994 

\19!3«36l 

132.6! 

40.1! 

16.3! 

72001 

86.0! NONE 

a 

TAMPA 

! 

«  | 

1*8.0! 

40.1! 

-  ! 

! 

! 

BEVERLY  ANDERSON 

(646729 

1 33 1 3 A  I 

U5.0I 

42.0! 

21.0! 

7200! 

-  | 

86.7 l NONE 

FL 

TAHPA 

1 

1  1 

1*5.0! 

42. C! 

18.0! 

1 

-  j 

! 

DEBBIE  RANKIN 

1567374 

14713*36! 

136.0! 

35.0! 

12.3! 

5600! 

-  | 

*0.0! NONE 

FL 

TAMPA 

! 

1  ! 

141.0! 

35.1! 

10.0! 

! 

-  j 

! 

EDIT  STEPHENS 

1576417 

13313*361 

101.0! 

31.0! 

13.2! 

2400! 

-  j 

*5.0! NONE 

FL 

TAMPA 

1 

1  ! 

104.0! 

31.0! 

9,0! 

! 

! 

ELLINA  HICKS 

15096*6 

13213*36! 

112.7! 

31.6! 

13.8! 

4200! 

70. J! 

FL 

TAMPA 

! 

1  ( 

120.0! 

31.6! 

13.0! 

1 

—  | 

! 

JANET  GRAHAM 

1561580 

144! 3*36! 

106.7* 

32.0! 

12.0! 

3000! 

51.0! NONE 

TAM»A 

KATHERINE  CLEVIS 

1 

1296818 

i  i 

29413A36! 

115.0! 

112.6! 

32. C! 
31.6! 

12.0! 

14.2! 

! 

3600! 

-  • 

1 

70. 2! NONE 

FL 

TAHPA 

LIBBY  SLACK 

120.0! 

31.6! 

14.2* 

1 

-  i 

1505022 

1 35 ( 3  A  3  6 ! 

112.7! 

31.6! 

13.8! 

4200! 

70. J ! NONE 

LINDA  TAGGART 

1571437 

1  ! 
147I3A36! 

120.0! 

136.0! 

31.6! 

35.0! 

13.0! 

12.3! 

1 

5600! 

-  ; 

! 

51 .0 ! NONE 

SARAH  KAYS 

BARBARA  VAUGHT 

1297527 

1 

1504456 

1 

1 

1 

1  1 
29413*36! 

!  1 
7998 ! 4 A  46 1 

1  f 

1  1 
i  ( 

141.0! 

112.61 

120.0! 

420.0! 

420.0! 

! 

! 

35.11 

31.6! 

31.6! 

80.0! 

80.1! 

1 

! 

10.0! 

14.2! 

14.2! 

51.5! 

5.0! 

1 

! 

! 

3600! 

! 

! 

! 

! 

19200! 

! 

! 

! 

70.3! NONE 

I 

59.5 ! NONE 
! 
i 
! 

TAMPA 

TAMPA 

YEAR 
BUILT  ! 
OR 

♦REBUILT1 


1967 

1968 
1968 
1968 

1968 

1969 
1969 
1969 


I97f 


1956  ! 


1956 


1980 


j 

1967  ! 
1957  l 


1976 

1951 

1967 

1969 

1967 

1972 

1982 

1975 

1976 
1967 

1977 
1966 
1966 
1476 

1965 

1966 


410 

TAILS  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

ENGRt 

DISTf 

OPERATOR 

! 

1  NET 

IVTCCJ  DIMENSIONS  lORAFT! 
KODEtLENGTHtaPDTH!  | 
■!****!  REG.  1  RES.ILOAO-I 
!  SEE I//////!/////!  ED  ! 
IPAGEl  OVE*“! OVEI-1 /////! 

1  IV  I  ALL  !  ALL  1LXGHTI 

ICAPAC1TT!  HIGH-  ! 

!  I  EST  ! 

CARSO  handling 

(VESSEL 
IS  (OPERATING 

1 

I 

I 

( 

VESSEL  NAME 

AMO  NUMBER  ! 

1 

COAST 

GUARD 

NUMBER 

i  TEA 

1  TON* 

I  NAGE 

!////////r  POINT  1  LXNE-1  t A0|  LINE-1 

HORSEI  PASS-  !<LHHT)|////////m/////!TD!////////// 
POVER!  ENOERS  !  (fCET)l  LINE-2  !EEl  LINC-2 

(  BUILT  t 

1  OR  ( 

(•REBUILT* 

(IS)  6ULFC0AST  TRANSIT  CONPANJY 

It  !  I 

1 

1 

1 

! 

1 

BULK  TRANSPORTER 

I  301906 

981  SI 4A46I  430.0!  80.01 

[3.51 

-  I 

17600! 

50.0! NONE 

!FL 

AN*A 

1965  ! 

l 

i  (  43C.OI  80.0! 

5.51 

1 

-  ! 

! 

! 

DIANA  T 

1567400 

16528(4A46(  *70.01  84.6! 

[7.41 

-  J 

25000! 

52.5! ELECTRIC 

CONVEY- 

IFL 

TAMPA 

1975  * 

! 

(  |  466.5!  65.01 

7.0! 

! 

-  * 

!  OPS 

1 

CRAIN  TRANSPORTER 

1296703 

4845! 4A46I  3JC.0!  60.0! 

27.4! 

9600! 

56.81N0NE 

IFL 

TAMPA 

1964  ! 

1 

!  (  32C.1!  60.11 

3.6! 

1 

-  ! 

* 

1 

1964  ! 

LOUISE  KIRKPATRICK 

(296*84 

820614A461  420.0!  80.0! 

31.5! 

19200! 

59. SIMONE 

IFL 

/ANPA 

1 

1  (  420.01  60.1! 

5.0! 

! 

-  ! 

* 

! 

1972  1 

MARIE  FLOOD 

1545015 

1907314A4M  652.6!  60.0! 

41.6! 

-  | 

37000! 

70.0* NONE 

IFL  TANRA 

NARY  TURNER 

1 

(446730 

(  1  655.31  85.0! 

16057I4A46!  610.0!  78.C! 

(  |  61C.0!  76.0( 

7.0! 

51.0! 

4.7! 

) 

I 

-  ! 
42400! 

-  * 

88.3ULCCTRXC 

IOAS 

CONVEY- 

1 

IFL 

TANRA 

1962  ! 

PEARLE  JAHN 

1511746 

93*21***61  *20.01  60. Cl 

36.5! 

23000! 

66. 5 {NONE 

!FL 

TAMP* 

l 

(  1  420.0!  60.1! 

5.51 

! 

-  ! 

* 

J 

1975  ! 

PIERCE 

(571030 

•190UA46!  442.5 {  65.0! 

47.01 

-  j 

22500! 

50. 0 ! ELECT* I C 

CONVEY* 

IFL 

TAMPA 

l 

!  t  470.0!  65.4! 

7.0! 

1 

-  ! 

*o*s 

1967  I 

THELMA  COLLINS 

! 509637 

7985  (4 A46I  420.0!  80.0! 

31.5! 

19200! 

59.5INONI 

IFL 

TAMPA 

1 

(  t  420.0!  80.1! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

1965  1 

WANDA  UHEELOCK 

1298411 

82Q6I4A46!  420.0!  60.0! 

31.5! 

-  | 

19200! 

59. 5! NONE 

IFL 

TANPA 

! 

1 

!  !  420.0!  *0.1 ! 

!  (  !  ! 

5.0! 

! 

1 

1 

-  I 
« 

! 

! 

! 

(33)  GULFGATE  NARINE  TRANSP./I  INC. 

!  !  !  ! 

!  1  !  ( 

! 

1 

! 

I 

< 

! 

!TX 

1981  1 

LILY  TRAHAN 

!  (,42664 

62J3A35!  60.0!  22.0! 

7.0! 

SQ-'I 

-  i 

40 .0 (WINCHES 

PORT 

i 

( 

!  !  60.0!  22.0! 

!  !  !  1 

6.0! 

! 

( 

! 

.  i 

* 

! 

* 

ARTHUR 

! 

(33)  GULFGATE  SHIPYARD/  INC.  1 

1  !  !  t 

!  !  !  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

* 

* 

! 

!TX 

i 

1982  *! 

NICOLE  TRAHAN 

(661198 

62 13*35!  65.0!  23.0! 

7.0! 

1000! 

•  i 

41.01WINCHCS 

PORT 

l 

l 

!  !  65.0!  23.0! 

1  !  (  ( 

6.0! 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

( 

ARTHUR 

(33)  GULHAR/  INC. 

1 

! 

1  !  !  ! 

!  !  !  1 

! 

! 

I 

l 

! 

i 

1 

! 

1951  1 

VIRGIL  P 

1262549 

10 !  3A36 !  58.0!  13.0! 

5.0! 

165! 

-  i 

17.01NONE 

( 

!  (  45.0!  13.0! 

5.0! 

1 

-  t 

! 

1952  I 

WAYNE  KERR 

(264670 

10! 3A36!  35. 0!  13.0! 

5.0! 

240! 

-  ! 

17,0! NONE 

1 

! 

t  !  45.0!  13.0! 

!  !  !  * 

5.0! 

! 

1 

! 

i 

! 

(32)  GUZ2ETTA  OIL  COMPANT 

J 

! 

ii  i  i 

it  ii 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

ILA 

acRwr.K 

1981  I 

SALVXNA  G. 

•64(353 

29! 3*  J5 {  43.7!  18.0! 

5.0! 

460! 

-  ! 

26.0 !  NONE 

l 

!  !  43.0!  18.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

1957  l 

DUKE 

m(SA71(  90.0!  27.0! 

5.0! 

263! 

10.0I0IE3EL  PUMP 

!LA 

BERWICK 

! 

(  1  90.0!  27.0! 

1.0! 

I 

-  * 

! 

194$  | 

NSC  726 

!  - 

19015*711  155.01  JJ.OI 

8.5! 

-  J 

1034! 

12.0!DI6SEL  PUMP 

!LA 

BERWICK 

! 

1 

!  1  155.0!  33.0! 

!  I  S  ( 

1.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

(09)  H  l  H  NARINE  TOWING/ 

l 

INC!. 

11  1  ! 

11  11 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(NO 

BALTIMORE 

*  1955  I 

ATHENA 

123*495 

81 ! 3A36!  76.4!  21.6! 

10.8! 

820! 

-  ! 

30.0! NONE 

l 

! 

!  !  15.0!  24.0! 

!  !  !  ! 

10.8! 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

(33)  HAP  WIRELINE  CO. 

1 

It  1  ! 

1  1  11 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

* 

!TX 

1969  ! 

JULIE-0 

1522456 

37J6A99!  42.0!  24.0! 

4.0! 

150! 

-  I 

15.015  TON  HYDRAULIC 

CORPUS 

( 

! 

!  !  42.0!  24.0! 

!  I  !  ! 

3.01 

1 

I 

! 

! 

!  CRANE 
! 

CMRISTl 

* 

(32)  HU  TOWING  CO./  INC.  ( 

!  !  !  ( 

!  !  !  ! 

! 

1 

i 

» 

! 

! 

( 

! 

l  L  A 

HOUMA 

1956  1 

AGNES  ROSE 

(271299 

2515*361  --  1  --  1 

6.2! 

600! 

-  ! 

35.01N0NC 

! 

! 

!  (  49.2!  15.2! 

1  !  1  ! 

6.2! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

* 

! 

(12)  HER  TOWING/  INC. 

( 

1 

(  !  !  ! 

!  !  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1978  1 

TETON 

(591485 

39I3F36!  58.51  24.0! 

8.6! 

1000! 

-  ! 

41.5 (NONE 

INC 

WILMINGTON! 

! 

* 

(  !  60.0!  24.01 

!  !  !  ! 

6.6! 

! 

! 

-  ! 

; 

* 

! 

I 

1 

(32)  H.  A.  t  SON  TOWING/ 

) 

INC.! 

(I  !  ! 

J  I  !  ( 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

ILA 

HOUMA 

! 

! 

1956  ! 

ALCIDE  ADAMS  SR 

(272322 

4313A35!  -  !  -  ! 

6.2! 

6001 

-  ! 

27.0! NONE 

I 

! 

( 

!  !  56.4!  18.61 

!  !  t  ! 

1.9! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

I 

I 

(37)  H20  TOWING 

( 

* 

!  1  !  I 

1  !  !  1 

( 

! 

1 

! 

* 

« 

! 

! 

! 

1946  » 

ROXANA 

(263743 

10I3A36!  37.0!  11.9! 

4.6! 

200! 

-  i 

15.0! NONE 

1WA 

VANCOUVER 

1 

! 

1 

!  !  37.0(  11.9* 

1  !  !  ! 

4.6! 

I 

! 

I 

-  i 
i 

! 

! 

! 

I 

(09)  HALE  CONTAINER  LINE/ 

! 

INC!. 

!  (  !  ( 

!  !  1  ! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

IMD 

BALTIMORE 

1 

1970  1 

ASHLEY  HALE 

(525828 

133I3A36!  109.3!  33.0! 

16.0! 

4000! 

-  ! 

52 .0 (NONE 

1 

1 

1  !  116.0!  33.2! 

13.0! 

1 

-  ! 

! 

l 

1966  1 

CAROL  HALE 

(505322 

9813*36!  97.1!  26.0! 

11.0! 

3000! 

_  » 

50.01N0NE 

IMD 

BALTIMORE 

1 

! 

(  !  105.0!  28.2! 

7.8! 

! 

-  i 

* 

! 

1986  j 

BALTIMORE  TRADER 

(694869 

4209(4*50!  310.1!  60.0! 

14.5! 

-  1 

7616! 

25. SIMONE 

IMD 

BALTIMORE  I 

1 

I  *  310.1*  80.0! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

* 

1986  I 

BOSTON,  TRADER 

(900643 

2739(4*50!  246.01  71.5! 

12.8! 

-  i 

5264! 

24.5 (NONE 

IMD 

BALTIMORE  1 

( 

!  1  246.0!  71.5! 

2.5! 

! 

-  ! 

* 

i 

1970 

LIBERTY  TRADER 

($24805 

652114*50!  370.0!  85.01 

16.0! 

-  ! 

10584! 

25.5 ! NONE 

IMD 

BALTIMORE  ! 

!  J  370.0!  35.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1977  I 

NEW  ENGLAND  TRADER 

(568764 

1487J4A50!  210.0!  60.0! 

10.6! 

2576! 

21 • 5 ! NONE 

IMD 

BALTIMORE  ! 

1 

(  1  210.0!  60.0! 

2.0! 

! 

-  1 

* 

1981  I 

•433155 

2 52 2 1 4» 501  250/0!  7>,0! 

9/3! 

-  1 

3696! 

20.5! NONE 

!ND 

BALTIMORE  ! 

!  !  250.0!  72.0! 

2.5! 

! 

-  ( 

! 

1 

1981  1 

PHILADELPHIA  TRADER 

(632371 

2322! 4*50!  250.0!  72.0! 

9.3! 

-  I 

3696* 

20.5 (NONE 

I  MO 

BALTIMORE  1 

( 

! 

! 

!  J  250.0!  72.0! 

!  !  1  J 

!  !  !  ! 

2.5! 

1 

! 

! 

! 

! 

-  ) 

* 

! 

! 

! 

1 

I 

TABLE  2  *  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

eisu  speratoi 

VESSEL  AND  NUMBER 

1  COAST 

1  GUARD 

(  NUMBER 

1  1 VTCCt 

1  NET  KODFl 
|RE6IS-!«*»«! 
1  TER  1  SEN 
l  TOM-  1PAGE1 
1  NACE  1  IV  t 

DIMENSIONS  1 
LENGTH! 6RDTH ! 

REG.  !  VEG.l 
//////!/////! 
OVER-!  OVtR-l 
ALL  !  ALL  ! 

•RAFT! 

! 

LOAD-t 
CD  I 
/////! 
LIGHT! 

! CAPAC1TT!  HIGH-  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

t /////// / 1  POINT  !  LIME?1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT)  !//////////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 

!  V  E  S  S  E  L 
tS  ! OPERATING 
ITCI  BASE 
! AO!  LXNE-1 
|T0|////////// 

1  IE!  LINE-2 

! 

! 

TEAR  1 
BUILT  ( 
OR  1 

♦REBUILT! 

(36)  PALES  CONSTRUCTION  t  ASS 

IOCIATES 

1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

! 

! 

! 

» 

! 

1 

ALSCA 

1523213 

1  34381 4A431 

—  1 

—  1 

14.6! 

11000! 

15.31  NOME 

HA 

SEATTLE 

*  1984 

1  1  ! 

!  1  t 

230.01 

1 

55.01 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

(24)  HALL  TOWING/ 

INC. 

1  1  ! 

1  1  ! 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

t 

DENISE  RAC  II 

1634631 

I  2313A35I 

38.01 

16.0! 

5.0! 

670! 

30.0! NONE 

ZA 

FT. 

1981 

1  1  1 

38.0! 

18.0! 

4.0! 

I 

1 

NADISMI 

DESA  RAE 

1566686 

1  2013A361 

41.01 

17.01 

4.5! 

4001 

25.0! NONE 

IA 

FT. 

1975 

1  1  1 

41.01 

17.0! 

4.01 

! 

-  | 

I 

MADISON 

DONNA  RAE 

1625203 

1  5913A351 

46.8! 

22.0! 

6.0! 

800! 

35.0! NONE 

IA 

FT. 

1980 

I  1  1 

1  !  1 

48.6! 

1 

22.0! 

1 

5.0! 

1 

! 

! 

! 

1 

I 

MADISON 

(32'  HALLIBURTON  SERVICES 

!  1  1 

1  1  1 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

I 

! 

! 

! 

1 

HALLIBURTON  209 

1270391 

l  19511A03I 

117.4! 

31.6! 

7.9! 

800! 

150! 

33. OlPNEUMATIC  STATE! 

LA 

HARVEY 

1955 

!  !  1 

124.0! 

32. C! 

3.0! 

1 

-  | 

1 

HALLIBURTON  210 

1270392 

t  134I1A03! 

117.4! 

31.8! 

7.9! 

600! 

ISO! 

33. OlPNEUMATIC  SYSTEM 

LA 

HARVEY 

1955 

1  1  1 

124.0! 

32.0! 

5.01 

! 

•  | 

1 

HALLIBURTON  211 

1271C72 

1  12811.031 

117.4! 

31.5! 

7.91 

800! 

150! 

33. OlPNEUMATIC  SYSTEM 

LA 

HARVEY 

1956 

i  i  i 

124.01 

32.0! 

5. 01 

1 

! 

HALLIBURTON  222 

t  61 021 8 

i  18211A031 

170.0! 

40.0! 

11.0! 

1700! 

237! 

60. OlPNEUMATIC  SYSTEM 

LA 

HARVEY 

1979 

1  !  ! 

180.0! 

41.01 

6.21 

! 

1 

HALLIBURTON  223 

1623310 

1  135I1A03! 

125.0! 

33.0! 

7.0! 

800! 

122! 

38. OlPNEUMATIC  SYSTEM 

LA 

HARVEY 

1980 

1  1  i 

130.01 

33.0! 

$.51 

! 

-  1 

) 

HALLIBURTON  224 

1624650 

1  13511A031 

125.01 

33.0! 

7.01 

800! 

122! 

36. OlPNEUMATIC  SYSTEM 

LA 

HARYTV 

1980 

1  1  1 

130.0! 

33.0! 

5.51 

! 

-  | 

I 

HALLIBURTON  225 

1627969 

I  1 351 J  A  03 1 

125.01 

33.01 

7.01 

800! 

122! 

38.0! PNEUMATIC  SYSTEM 

LA 

HARVEY 

I960 

1  t  1 

130.0! 

33.0! 

5.51 

! 

! 

HALLIBURTON  226 

1650650 

1  :Vi1A03l 

—  1 

33.0! 

6.61 

800! 

135! 

36.0! PNEUMATIC  SYSTEP 

LA 

HARVEY 

1982 

1  1  1 

124.0! 

33.0! 

1.5! 

! 

-  j 

1 

HALLIBURTON  207 

1267801 

1  4«*M3AJ5I 

76.0! 

31.9! 

7.01 

600! 

122! 

32.01  NONE 

LA 

HARVEY 

*  1978 

1  1  1 

85.0! 

31.9! 

5.0! 

1 

I 

HALLIBURTON  103 

1  M4I4A46! 

195.01 

35.0! 

10.5! 

-  J 

1145! 

20.0  1  PNEUMATIC  SYSTEP 

LA 

HARVEY 

1954 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

2.01 

! 

! 

HALLIBURTON  104 

1  7L0I4A46I 

195.0! 

35.01 

10.5! 

1145! 

20. OlPNEUMATIC  SYSTEM 

LA 

HARVEY 

1954 

1  t  t 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

1 

1 

HALLIBURTON  406 

j  ----- - 

!  US14A461 

120.0! 

31.0! 

5.01 

400! 

-  ( PNEUMATIC  SYSTEM 

LA 

HARVEY 

1956 

I  1  1 

120.0! 

31.0! 

2.01 

! 

! 

HALLIBURTON  407 

1  165I4A461 

120.0! 

31.0! 

5.01 

275! 

I  PNEUMATIC  SYSTEM 

LA 

HARVEY 

1957 

1  1  1 

120.0! 

31.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

HALLIBURTON  408 

!  ------ 

1  16514A90I 

120.01 

30.0! 

7.0! 

375! 

-  1PUNP/  TANKS 

LA 

HARVEY 

1957 

• 

1  I  1 

120.0! 

30.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

HALLIBURTON  412 

, 579374 

1  34614A90! 

140.01 

36.0! 

4.0! 

-  | 

346! 

25.0IPUHPS/  TANKS 

LA 

VENICE 

1977 

!  1  1 

1  !  1 

14C.01 

1 

36.C! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(32)  HALTER  MARINE 

INC. 

1  1  1 
1  1 

i 

1 

t 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

EUGENE  ISLAND 

1272727 

1  3  3  I  3  A  S 1 

4  "  •  4 ! 

17.1! 

4.01 

606! 

2i>.4  1  NONE 

LA 

NEW 

1956 

!  i  1 

1  l  * 

>5.01 

I 

17.5! 

! 

4.0! 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

ORLEANS 

(36)  MALVORSEN  70V 

/  INC. 

1  1  ! 

1  1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

« 

I 

DIANE  H 

i  637 MS 

1  9213A36! 

73.91 

25.0! 

10.3! 

1350! 

32.0! NONE 

VA 

WINSLOW 

1981 

!  1  1 

1  1  1 

79.0! 

1 

25.0! 

1 

10.3! 

1 

! 

! 

! 

I 

I 

(24)  HAMM'S  HOLIDAT  HARBOR 

1  1  1 

!  1  1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

i 

1 

1 

ELIZABETH  ANN 

•266767 

1  2113A35! 

1 

-  1 

-  • 

275! 

-  i 

-  | 

IL 

CHILLI- 

1953 

!  1  1 

54.7! 

18.2! 

! 

-  ! 

! 

COTHE 

VALERIE  JUNE 

1296177 

1  1713A35! 

-  j 

-  ! 

275! 

-  j 

-  J 

IL 

CHILLI- 

1964 

• 

1  1  l 

45.  oi 

13.5! 

! 

-  j 

i 

COTHE 

GO  155 

1 2»1349 

1  16414A461 

150.0! 

32.0! 

8.0! 

-  j 

7ooi 

8 .o! NONE 

1963 

i 

!  1  1 

!  !  1 

150.0! 

1 

32.0! 

! 

1.5! 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

(03)  HAMPTON  BARGE 

LINE*  INC. 

!  1  ! 

1  1  1 

1 

1 

i 

i 

l 

1 

! 

! 

! 

» 

1 

1 

RNV  13 

1  88214F461 

! 

—  ! 

9.0! 

—  ! 

— 

1  1  ! 

19$. 0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

RHV  14 

1602682 

1  67614A411 

195.01 

35.01 

9.0! 

isooi 

16.21N0NC 

MO 

ST.  LOUIS 

1979 

1  1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

1 

! 

RNW  15 

1602683 

1  676J4441! 

195.01 

35.01 

9.0! 

-  i 

1500! 

16.2IN0NE 

CO 

ST.  LOUIS 

1979 

1  1  1 

195.0! 

35.01 

V. 

i 

-  ! 

! 

RHV  16 

■602634 

1  67614*41! 

195.0! 

35.01 

?.U! 

-  ! 

1500! 

16.2!  NONE 

MO 

ST.  LOUIS 

1979 

1  !  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

! 

-  J 

! 

RNV  17 

1602685 

1  67614A41 i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

16. 21  NONE 

MO 

ST.  LOUIS 

1979 

1  I  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

! 

1 

RNV  IB 

1  882 1 4F461 

—  ! 

—  1 

9.0! 

— 

1  1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

! 

I 

RNV  19 

1602637 

1  67614A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1500! 

16.21  NONE 

MO 

ST.  LOUIS 

1979 

!  !  1 

!  1  ! 

195.0! 

1 

35.0! 

1 

2.0! 

1 

! 

! 

-  i 

i 

! 

! 

(22)  HANNA*  M.  A.* 

CO. 

1  !  1 

1  !  i 

1 

f 

1 

! 

1 

t 

! 

! 

i 

i 

1 

! 

GEO’CE  A  STINSON 

1595539 

!  29412! 1 A03J 

1000.0! 

05.0! 

29. oi 

16000! 

55000! 

116.0! SELF  UNLOADER 

OH 

CLEVELAND 

1978 

i 

!  1  1 

I  !  1 

100C. 01105.0! 

j  ♦ 

21.0! 

i 

! 

t 

-  j 

i 

1 

1 

(26)  HANNAH  MARINE 

CORPORATIC 

j 

In 

!  !  1 

1  !  1 

! 

i 

1 

! 

! 

i. 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

CHALLENGER 

1519204 

1  12913A36J 

121.2! 

31.9! 

14.3! 

3000! 

-  ! 

51 .9 {NONE 

IL 

CHICAGO 

1969 

1  1  1 

127.5! 

32.1! 

10.6! 

i 

■  i 

! 

DONALD  C.  HANNAH 

1290119 

1  130 13*36! 

39.0! 

29.0! 

11.7! 

2400! 

-  i 

16.0! NONE 

IL 

CHICAGO 

1962 

1  1  1 

95.0! 

29.0! 

9.6! 

! 

-  * 

! 

JAMES  A.  HANNAH 

1298179 

!  22713A361 

142.2! 

33.1! 

16.0! 

4000! 

_  i 

43. 0! NONE 

IL 

CHICAGO 

*  1967 

1  1  1 

149.0! 

33.2! 

12.6! 

! 

-  i 

! 

MARGARET  M.  HANNAH 

1271911 

1  7413A361 

84.0! 

24.0! 

10.0! 

1000! 

-  ! 

14.01N0NE 

IL 

CHICAGO 

1956 

1  t  ! 

84.6! 

24.0! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

KART  '.HANNAH 

1253161 

!  41613AJ6! 

142.2! 

33.1! 

15. ol 

4000! 

-  ! 

43.0! NONE 

IL 

CHICAGO 

1975 

!  1  I 

149.0! 

33.2! 

14.0! 

! 

-  j 

! 

HART  PAGE  HANNAH 

1256233 

!  15!  3 A 36 1 

135.5! 

33.0! 

14.6! 

1850! 

-  i 

54. 0! NONE 

IL 

CHICAGO 

1949 

!  1  ! 

143.0! 

33.1! 

13.0! 

! 

-  ! 

! 

SUSAN  V  HANNAH 

1 582617 

1  11813A36! 

113.2! 

34.2! 

18.0! 

3000! 

-  ! 

54 .0! NONE 

IL 

CHICAGO 

1977 

1  1  1 

121.6! 

34.6! 

14.0! 

! 

-  ! 

! 

HANNAH  2004 

1297008 

l  1 360 I 5*71 ! 

240.0! 

52.5! 

9.0! 

2899! 

1 5 .0 ! C OILS  AMD  PUMP 

TX 

HOUSTON 

1951 

1  !  1 

240.0! 

52.5! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

HANNAH  2901 

1287338 

1  1 693! 5*71 ! 

264.0! 

52.6! 

10.0! 

3110! 

15.012  DIESEL  PUMPS/ 

IL 

CHICAGO 

1962 

j 

!  1  ! 

264.0! 

52.6! 

1.9! 

! 

-  ! 

!  COILS 

HANNAH  2902 

1287339 

!  169815A711 

264.01 

52.6! 

10.0! 

3110! 

15.012  DIESEL  PUMPS/ 

IL 

CHICAGO 

1962 

1  !  ! 

264.01 

52.6! 

1.9! 

! 

-  1 

icons 

HANNAH  2903 

1269860 

1  169815*71! 

264.0! 

52.6! 

10.0! 

3110! 

15.012  DIESEL  PUMPS/ 

IL 

CHICAGO 

1962 

!  1  t 

1  !  ! 

!  !  ! 

264.0! 

1 

! 

32.6! 

! 

! 

2.0! 

i 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

1  COILS 
! 

! 

412  TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


IN5RI 

OISTI  OPERATOR 

VESSEL  NAN  AND  NUMBER 

i  COAST 

i  GUARD 

!  NUH1ER 

IVTCC!  DINENS IONS  ! DRAFT! 
NET  ICODElLENGTHlfiRDTHl  1 

IREGIS* !•*** 1  REG.  1  REG.lLOAD-t 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 
TON-  IPAGC1  OV*P-! OVER- I /////! 

1  MAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT! 

! 

HORSE  1 
POWER! 

CAPACITY! 

CA*GO  I 
////////! 

•ASS-  1 
ENGERS  ! 

HIGH-  I  !  V  E  S  S  £  L  1  ! 

EST  1  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  1  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT  XTC1  BASE  1  YEAR  ! 

•OINT  !  LXNE-1  1401  LINE-1  l  BUILT  1 

(LXxHI)  !/////////✓//////! TO  I//////////!  OR  « 

(FEET) !  LINE-2  JEEI  LINE-2  MAE3URT! 

(76)  HANNAH  NARINE 

1 

1 

CORPORATION 

I  1 

!  ! 

!  i 

1 

l 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

.  (CONTINUED) 

{  | 

1 

1 

! 

! 

1 

HANNAH  3102 

1289705 

1NT8I5A71I 

264.01 

32.61 

13.51 

-  i 

*150! 

16.5! DIESEL 

PUMP# 

1  XL 

CHICAGO  1 

1 962 

1  1 

264.01 

52.61 

2.01 

-  I 

ICOXLS 

! 

1 

HANNAH  3601 

15*2045 

2369! 5* « 1 1 

290.0! 

60.01 

1*.9| 

-  | 

56571 

1 1 .4! DIESEL 

PUMP# 

!XL 

CHICAGO  | 

1972 

1  I 

290.0! 

60.0! 

7.61 

-  | 

ICOXLS 

! 

1 

HANNAH  4002 

! 635739 

3021 ! 5*71 1 

331.61 

60.01 

14.UI 

-  l 

6098! 

24.013  ELECTRIC  PUNPStHX 

HONOLULU  ! 

1981 

1  ! 

351.61 

60.0! 

6.11 

-  | 

! 

! 

! 

HANNAH  5101 

1370990 

335615*71! 

360.01 

60.0! 

18.3! 

-  J 

86*0! 

16.312  DIESEL  PUMPS 

I  XL 

CHICAGO  I 

1976 

!  ! 

1  ! 

360.01 

I 

60.01 

9.01 

1 

“  I 

! 

! 

I 

( 

! 

I 

(12)  HANOVER  TOWING# 

INC. 

!  1 

!  ) 

1 

1 

! 

1 

t 

1 

! 

1 

I 

l 

CAPTAIN  BILL 

15*8528 

26)3*361 

*8.0! 

17.01 

7.61 

600! 

-  j 

35.01  NONE 

INC 

WILMINGTON! 

1970 

1  ! 

*8.01 

17.61 

7.6! 

-  | 

1 

! 

I 

CAPTAIN  DAVE 

! 509*3* 

1913A36! 

38.31 

22.21 

6.0! 

800! 

■  i 

35 .0 ! NONE 

INC 

WILMINGTON! 

1967 

1  1 

61.0! 

22.2! 

6.0! 

•  | 

1 

! 

1 

CAPTAIN  JERRY 

128*666 

23! 3*361 

52.11 

14.01 

6.6! 

800! 

23! 

32,01  NONE 

INC 

WILMINGTON! 

194* 

1  1 

52.11 

16.0! 

6.01 

-  | 

! 

! 

I 

CAPTAIN  JINNY 

1509435 

1913*361 

59.31 

22.21 

6.7! 

8001 

-  j 

33 .0! NONE 

INC 

WILMINGTON! 

1967 

!  ! 

54.3! 

22.2! 

6.71 

-  | 

! 

1 

t 

CAPTAIN  TON 

15133*2 

3513*361 

32.3! 

17.0! 

7.01 

*00! 

331 

30.0 !  NONE 

INC 

WILMINGTON*! 

I960 

1  1 

52.3! 

17.21 

7.0! 

-  | 

! 

1 

! 

CAPTAIN  WARREN 

128*3*6 

*113*361 

55.0! 

18. Cl 

7.6! 

300! 

-  j 

35.0IN0NE 

INC 

WILMINGTON! 

1961 

1  1 

55.01 

10.01 

6.61 

-  i 

! 

! 

1 

ALISON 

! 277637 

9621***31 

2*0.0! 

*3  .Cl 

9.0! 

-  1 

2250! 

1 6.0IN0NE 

INC 

WILMINGTON! 

19*2 

1  1 

2*0.01 

4S.C! 

2.0! 

j 

-  I 

1 

I 

! 

ATC  1*1 

4241***61 

206.0! 

*0.6! 

12.0! 

-  1 

2200! 

16.012  PUMPS 

!NC 

WILMINGTON! 

1936 

1  1 

208.0! 

*0.61 

3*01 

-  | 

! 

1 

! 

IPAIOS 

M75653 

64? !*F*6I 

203.1! 

*0.11 

10.0! 

-  1 

1600! 

30.0IN0NE 

INC 

WILMINGTON! 

19*2 

1  | 

205.11 

*0.1! 

2.0! 

-  J 

! 

! 

1 

1LUAPETH 

1277636 

9621***31 

24C.0! 

*5.0! 

9.0! 

-  j 

2230! 

16.0IN0NE 

INC 

WILMINGTON! 

19*0 

1  1 

2*0.01 

*5.Ct 

2.01 

-  I 

t 

i 

! 

Wf TE RHAUSER  II 

6161***61 

196.0! 

35.  C! 

10.0! 

-  1 

1*17! 

1 3.0! NONE 

INC 

WILMINGTON! 

1957 

1  1 

196.01 

35.01 

2.01 

-  | 

! 

! 

1 

ATC  117 

66315*711 

215.01 

35.0! 

9.51 

-  1 

1600! 

14.0I0XESCL 

PUMP 

INC 

WILMINGTON! 

19*4 

!  ! 

218.0! 

35.01 

1.51 

-  i 

! 

I 

! 

HT  5 

1596217 

5315*71! 

65.01 

—  J 

*.S! 

-  1 

165! 

10.0! ELECTRICAL  PUMP 

INC 

WILMINGTON! 

1978 

1  1 

65.0! 

20.6! 

1.01 

-  f 

! 

! 

I 

NT  80 

1266632 

47C15F711 

170.0! 

39.9! 

8.2! 

-  ! 

1600! 

25 . 0 ! PUMPS 

INC 

WILMINGTON! 

19*3 

1  I 

170.01 

39.91 

2.0! 

-  | 

! 

! 

I 

HT  91 

5321  5*  71  1 

195.01 

33.0! 

♦.51 

-  1 

12601 

25.0! PUMPS 

INC 

WILMINGTON! 

19*1 

1  ! 

195.01 

3  3. Cl 

2.0! 

-  | 

1 

! 

I 

MT  120 

1501836 

72915F71I 

200.01 

*0.01 

8.2! 

-  | 

1600! 

14.0! PUMPS 

INC 

WILMINGTON! 

1965 

1  ! 

1  1 

208.31 

1 

*0.01 

2.0! 

1 

"  1 

1 

I 

I 

I 

! 

1 

(IS)  HANSEN#  tCUAAD  (»  JA. 

1  i 

1 

! 

! 

1 

! 

I 

f 

! 

I 

1 

LIL  PAL 

1512137 

**13*361 

50.01 

20.0! 

—  ! 

600! 

-  j 

-  1 

I 

I 

1967 

I  1 

I  1 

50.01 

1 

20.01 

—  1 

1 

”  I 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

<14>  HAR3ERT  INT*L 

»# 

INC. 

1  t 

1  1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

I 

! 

LINDA 

1270*55 

1 3 13A35! 

38.6! 

14.01 

4.01 

1651 

-  | 

18.0! NONE 

!  TN 

HARRIMAN  1 

1959 

1  1 

1  1 

38.61 

1 

14.0! 

3.61 

1 

"  1 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

(07)  HARBOR  ANCHOR#  INC. 

1  1 

1  1 

1 

1 

I 

I 

I 

! 

1 

i 

! 

MAR’O® 

150*03* 

12311*021 

154.21 

35.  C! 

10.01 

1530! 

561! 

62 .0 ! NONE 

!LA 

MORGAN  I 

1946 

!  ! 

1  1 

143.01 

1 

35.0! 

o.O! 

1 

■  ! 

I 

! 

1 

! 

CITY  1 

I 

(Cl)  HAPEOR  CRUISES# 

INC. 

I  I 

1  1 

1 

1 

1 

1 

» 

! 

! 

! 

! 

! 

ABIGAIL  AOANS 

12531*9 

*211*16! 

59.91 

21.01 

$.01 

*70! 

-  1 

21 .0! NONE 

!  NA 

BOSTON  ! 

19*6 

1  1 

65.01 

21.01 

5.0! 

150! 

! 

! 

i 

FORT  INDEPENDENCE 

1667583 

6611*16! 

89.91 

32.01 

6.0! 

700! 

-  ! 

35.0! NONE 

!NA 

BOSTON  1 

1984 

!  1 

90.0! 

32.01 

6.01 

SIS! 

! 

! 

! 

FORT  WARREN 

1237720 

9611416! 

60.91 

35.0! 

6.0! 

525! 

-  | 

3* .0! NONE 

IMA 

BOSTON  ! 

19*9 

1  1 

70.0! 

36.0! 

5.5! 

3*0! 

! 

t 

1 

FREDERICK  L  NOLAN 

IR 

168525* 

6711A16! 

09.9! 

32.0! 

6.01 

864! 

-  | 

35.OIN0NE 

!HA 

BOSTON  1 

1985 

1  1 

90.01 

32.01 

6.01 

530! 

| 

! 

! 

MARTHA  WASHINGTON 

1205596 

23 1 1*16 1 

64.91 

30.0! 

6.0! 

228! 

-  1 

24.01  NONE 

!  HA 

BOSTON  ! 

1961 

!  1 

1  ! 

64.91 

l 

30.0! 

5.0! 

210! 

! 

! 

! 

1 

1 

l 

(09)  HARBOR  CRUISES# 

LTD. 

1  1 

!  1 

1 

1 

1 

I 

•  ! 

! 

! 

I 

! 

LADY  BALTIMORE 

16831*3 

9611611! 

1*5.0! 

30.01 

6.0! 

*50! 

-  i 

31 .0! NONE 

!FL 

FORT  MYERS! 

1915 

!  1 

1*7.6! 

30.01 

6.0! 

600! 

! 

! 

! 

LADY  CHRISTINA 

1290653 

9811*16! 

115.0! 

29.0! 

6.01 

680! 

-  I 

54.0! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1982 

i 

! 

1  1 

!  1 

115.0! 

1 

29.0! 

6.0! 

1 

*50! 

! 

! 

1 

! 

! 

J 

(01)  HARBOR  NARINE 

! 

CORPORATION 

!  i 

1  ! 

l 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

BRAVADO 

12507*6 

15  13*36! 

56.9! 

16.01 

4.8! 

500! 

-  i 

16.6IN0NC 

!RI 

WARREN  1 

19*6 

j 

1  1 

$6.91 

16.0! 

4.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

JOHN-0E 

1 560006 

3113A36! 

61.81 

17.1! 

5.8! 

*50! 

-  ! 

16.0! NONE 

!RX 

WARREN  ! 

19*5 

1  1 

61.8! 

17.1! 

5.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

RAY-HE 

1612555 

281 3*36  1 

*2.9! 

15.4! 

9.0! 

*00! 

-  i 

1 7. 8 ! NONE 

JRX 

WARREN  ! 

1979 

;  j 

*2.91 

15.4! 

5.51 

-  j 

I 

! 

! 

COEN  23 

128956* 

2621***3! 

108.0! 

36.0! 

7.01 

-  | 

262! 

30.0! 60-T0N 

CRANE 

!Rl 

WARREN  l 

19*7 

1  1 

1  1 

108.0! 

! 

36.0! 

1.5! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(23)  HARBOR  NARINE 

LTD. 

i 

l  l 

i  i 

! 

i 

1 

! 

! 

I 

# 

j 

i 

LEE 

i 275598 

1013*36! 

34.01 

11.6! 

3.7! 

165! 

-  | 

12.0! NONE 

!NI 

FERRYS3URG! 

1957 

1  1 

!  1 

34.0! 

1 

11.6! 

3.7! 

1 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

(07)  HARBOR  NARINE 

! 

TOWING  CORIP. 

!  1 

1  ! 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

I 

! 

I 

1 

ECCO  III 

12555*2 

1313A361 

*2.01 

12.5! 

5.7! 

325! 

•  ! 

30 .0 !  None 

IDE 

WILMINGTON! 

19** 

1 

t  1 

*5.0! 

12.5! 

5.7! 

-  j 

1 

! 

1 

SWIFT 

1277*12 

27 13*361 

60.3! 

17.2! 

6.4! 

800! 

-  I 

*0.0  I  NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1958 

I 

1 

!  1 

v  J  1 

6S.01 

1 

17.21 

6.4! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

I 

I 

I 

(32)  HARBOR  TOWING 

t 

! 

FLEETING! 

»  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

ALGIERS  POINT 

1270308 

3813A36I 

55.01 

18.0! 

7.6! 

600! 

-  | 

35.01  NONE 

!LA 

NEW  1 

1959 

!  1 

59.0! 

18.01 

6.0! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS  ! 

SILVER  FOX 

1258967 

7*13*361 

80.01 

22.0! 

9.0! 

1000! 

■  | 

*5,0! NONE 

1  LA 

NEW  ! 

19*9 

1  1 

1  ! 

1  ! 

60.0! 

1 

1 

22.0! 

7.91 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

ORLEANS  1 

1 

J 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  413 


IACAI  «  IVTCCI  DIMENSIONS  lODNETI  ICAPACItrl  NISH-  I  (VESSEL!  I 

DIST!  OPEAATOX  I  NET  ICODEIIENCTHUDDTNI  !  t  1  ESI  !  CAASO  NANDLUS  <S  IOPCAAT INS  !  ! 

- - - - 1>ESIS-|«**M  AES.  1  AES. (LOAD*!  I  CAISO  I  USED  I  EDUIPNEMI  ITCI  EASE  I  TCAA  ! 

t  COAST  I  TEA  !  SEE!//////!/////!  ED  1  I////////I  POINT  1  LINE-1  t AOI  LINE-1  1  PUILT  I 

VESSEL  NAME  AND  NUNOEA  !  SUAAD  I  TON-  IPASE!  OVEA-IOVCA-I /////!  HOPSE!  PASS-  l(LICXT>l/////////////S//tTDI/I/I////S/t  OA  ! 


!  NUMBER 

HACE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  {LIGHT! 

POWER! 

ENGERS 

(FEET)  1  LINE 

-2 

see  I 

LINE-* 

I ‘REBUILT! 

02)  NAR30R  TOWING 

I 

! 

t  FLEETING! 

I  1 

t  1 

1  t 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

j 

i 

» 

! 

! 

i 

(CONTINUED) ! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

TCOD  G 

1631535 

73 13A36! 

55.01 

24.0! 

8.0! 

800! 

-  i 

40.0 1  NONE 

!la 

NEW 

1981 

l 

!  I 

55.01 

24.0! 

8.01 

! 

-  i 

! 

| 

ORLFANS 

WENDT  C 

1587883 

991 3  A  361 

61.81 

24.11 

9.7! 

1000! 

-  1 

45 . 0! NONE 

!LA 

NEW 

1978 

! 

1  I 

!  1 

61.81 

I 

24.1! 

! 

9.7! 

1 

! 

! 

- 

! 

! 

! 

I 

ORLEANS 

(36)  HARBOR  TOWING 

SERVICE 

! 

J 

!  1 

1  1 

1 

! 

1 

1 

i 

t 

1 

! 

! 

1 

ARTHUR  C 

1611748 

2113A36! 

45.01 

16.0! 

6.0! 

350! 

-  ! 

23 .0! NONE 

!VA 

BA1NBR1DCE! 

1979 

! 

1  1 

45.0! 

16.0! 

4.51 

! 

-  1 

! 

1 

ISLAND 

THEOOORt  3 

! 221 172 

21136361 

49.91 

13.0! 

8.2! 

225! 

-  1 

22.0! NONE 

!  WA 

BAXNBRIOGI 

1  * 

1960 

l 

t 

1  ! 

1  1 

55.0! 

13.9! 

! 

8*2! 

1 

! 

1 

- 

! 

! 

* 

1 

ISLAND 

(39)  harbor  tug 

t 

BARGE  CO. 

I 

1 

I  1 

1  1 

1 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

AILCNE  ELIZABETH 

!  52606? 

4011011 

65.0! 

16.6! 

7.8! 

1050! 

-  -  1 

14.0! NONE 

!CA 

SAN 

1970 

! 

1  ! 

65.0! 

16.6! 

7.81 

! 

67! 

! 

1 

FRANCISCO 

MALLARD 

! 507301 

391101! 

65.01 

16.0! 

7.8! 

1000! 

- 

14.0 ( NONE 

!CA 

SAN 

1966 

1 

1  1 

65.0! 

16.0! 

7.8! 

1 

38! 

! 

i 

FRANCISCO 

* 

SPILL  CONTAINER 

IT 

S27F22* 

16I1A11! 

47.9! 

14.0! 

4.5! 

225! 

- 

U.CINONE 

!CA 

LOS 

1959 

! 

!  1 

49.0! 

14.0! 

4.0! 

! 

49 

! 

! 

ANGELES 

i»*'AIC»V  RIVIR 

! 207701 

7013A351 

70.0! 

26.0! 

6.0! 

1000! 

- 

43 .0! NONE 

!  C  A 

SAN 

>961 

! 

1  1 

70.01 

26.01 

S.C! 

I 

! 

! 

FRANCISCO 

i 

LLO 

! 508**0 

1713A36J 

61.4! 

28.0! 

9.2! 

2000! 

- 

40.0! NONE 

5  CA 

SAN 

i 

1967 

l 

1  1 

87.0! 

29.0! 

9.2! 

; 

“  1 

1 

i 

FRANCISCO 

AU  AS 

1276706 

5t!SA3M 

76.01 

22.0! 

12.0! 

150oi 

35 .0! NONE 

!CA 

SAN 

1958 

! 

1  1 

61.0! 

22.2! 

6.0! 

! 

- 

! 

! 

FRANCISCO 

CATANO 

1298716 

101 1 3  A  3  6 ! 

89.41 

28. 1! 

11.8! 

1530! 

30.0! NONE 

1  CA 

LOS 

1965 

! 

1  1 

95.61 

29.0! 

9.8! 

! 

-  1 

! 

! 

ANGELES 

FEARLESS 

1262932 

2113A341 

62.01 

17.1! 

7.8! 

450! 

“ 

25.0IN0NE 

1  CA 

SAN 

1951 

1 

!  1 

65.0! 

19.0! 

7.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

FRANCISCO 

FEATHER  RIVER 

1271661 

5913A351 

7C.01 

26.0! 

4.0! 

1000! 

- 

45 .0! NONE 

(CA 

SAN 

1956 

1 

1  1 

70.0! 

26.  Cl 

4.0! 

* 

! 

! 

FRANCISCO 

NAPA  RIVER 

1508742 

7213A35! 

64.5! 

26.9! 

6.0! 

1000! 

- 

48.0! NONE 

iCA 

SAN 

1967 

1 

i  i 

70.01 

26.9! 

6.0! 

! 

- 

! 

! 

FRANCISCO 

OIL  KING 

1269023 

21 13  A  361 

62.01 

17.1! 

14.0! 

600! 

- 

34.01N0NE 

ICA 

SAN 

1954 

! 

1  1 

66.0! 

18.0! 

13.01 

! 

-  ! 

! 

! 

FRANCISCO 

OIL  PILOT 

126056? 

2213A361 

61.3! 

17.1! 

13.0! 

670! 

- 

35*0! NONE 

!CA 

SAN 

1945 

I 

1  1 

65.01 

1  A- 1 1 

12.0! 

I 

- 

'  !  ‘ 

i 

FRANCISCO 

PETREL 

1290011 

3213A36I 

61.81 

17.1! 

13.0! 

1000! 

- 

33.0! NONE 

*|AK 

PRUDHOE 

1945 

I 

1  l 

65.0! 

18.1! 

12.0! 

! 

- 

! 

! 

RENOWN 

1287111 

2  3! 3A  361 

61.31 

17.1! 

10.0! 

600! 

- 

35.0! NONE 

ICA 

EUREKA 

1945 

1 

1  1 

65.0! 

19.0! 

6.0! 

! 

- 

! 

1 

RESOLUTE 

1272189 

1 35 13A361 

94.6! 

25.2! 

12.0! 

20001 

- 

47 .0 1  NONE 

ICA 

SAN 

1942 

! 

1  1 

96.5! 

2*. 4! 

10.8! 

I 

“ 

! 

• 

FRANCISCO 

RUSTLER 

128946 A 

2013A36! 

61.4! 

17.1! 

10.0! 

600! 

- 

35.0! NONE 

.CA 

EUREKA 

1945 

1 

1  ! 

65.01 

18.0! 

6.0! 

! 

- 

! 

! 

*  AN  JOAQUIN  RIVER 

1295630 

7313A351 

70.0! 

26.0! 

8.0! 

1000! 

- 

45 .0 ! NONE 

•  CA 

SAN 

19  44 

! 

!  ! 

70.0! 

26.1! 

8.0! 

! 

- 

1 

! 

FRANCISCO 

$»A  DEVIL 

1549316 

135 1 3A  361 

94.0! 

25.0! 

11.5! 

1100! 

- 

30.0! NONE 

5  CA 

SAN 

1943 

1 

1  1 

94.0! 

25.  C! 

11.5! 

! 

- 

! 

■ 

FRANCISCO 

SEA  DUKE 

1264985 

9113A361 

92.9! 

24.7! 

11.8! 

2000! 

- 

26 .0! NONE 

icA 

SAN 

1953 

1 

!  1 

97.9! 

24.7! 

11.6! 

» 

- 

I 

! 

FRANCISCO 

SEA  HORSE 

1252765 

91J3A36! 

92.9! 

24.71 

11.8! 

1030 ! 

- 

26.0  'NONE 

ICA 

SAN 

1944 

1 

1  1 

97.9! 

24.7! 

11.3! 

! 

- 

! 

1 

FRANCISCO 

SEA  LARK 

1548701 

6013A361 

94.0! 

25.0! 

11.7! 

2000! 

- 

32.0! NONE 

!CA 

SAN 

!  * 

1973 

1 

f  ( 

94.0! 

25.0! 

11.7! 

! 

- 

! 

! 

FRANCISCO 

SEA  SCOUT 

1264276 

91 1 3  A  3  6 I 

92.9! 

24.71 

11.81 

2000! 

- 

26.01  NONE 

ICA 

SAN 

1952 

1 

1  1 

97.9! 

24.7! 

11.8! 

! 

- 

! 

! 

FRANCISCO 

SEA  VIKING 

1575777 

12413A361 

92.9! 

24.7! 

14.0! 

1500! 

- 

30.0! NONE 

ICA 

SAN 

1944 

1 

1  ( 

102.0! 

25.0! 

10.0! 

! 

- 

! 

! 

FRANCISCO 

THOR 

1  - 

2013A36I 

61.4! 

17.1! 

10. C! 

8001 

- 

35  •  0 ! NONE 

ICA 

EUREKA 

i  * 

1960 

1 

1  1 

65.0! 

18.0! 

6.0! 

! 

( 

! 

TROJAN 

1276707 

5113A36! 

76.0! 

22.2! 

10.8! 

800! 

- 

40.0! NONE 

ICA 

SAN 

1956 

1 

1  ! 

76.0! 

22.2! 

10.8! 

! 

- 

! 

! 

FRANCISCO 

VALIANT 

1270466 

3413A36! 

61.3! 

17.1! 

7.1! 

600! 

- 

24.7IN0NE 

ICA 

SAN 

1955 

! 

1  ! 

65.0! 

17.5! 

7.1! 

( 

- 

1 

« 

FRANCISCO 

H  29 

1  - 

21414A431 

137.0! 

34.3! 

9.6! 

600 

13.0! NONE 

icA 

SAN 

1944 

l 

1  I 

141.01 

34.3! 

2.0! 

! 

- 

! 

! 

FRANCISCO 

H  30 

1  - 

2U14A431 

1 

—  1 

7.5! 

-  I 

600 

12.0IN0NE 

ICA 

SAN 

1943 

! 

1  I 

137.0! 

34.0! 

3.01 

! 

“ 

! 

I 

FRANCISCO 

H  43 

!  - 

21414A46! 

125.0! 

34.0! 

7.5! 

-  j 

500 

1 2.01  NONE 

•CA 

SAN 

1943 

1 

1  1 

125.0! 

34.0! 

3.0! 

l 

- 

i 

l 

f *ANC I  SCO 

j 

.URGE  12 

1257968 

1 470! 5471  ! 

230.0! 

46.0! 

13.6! 

-  ! 

3215 

35.0!2  °UHP$ 

!  C  A 

SAN 

1949 

j 

! 

1  1 

230.0! 

46.0! 

2.8! 

1 

- 

i 

» 

FRANCISCO 

NO  5C 

1264884 

121515A71! 

260.0! 

48.0! 

12.0! 

-  ! 

3511 

40.012  DIESEL 

pumps; 

ICA 

SAN 

195! 

i 

i 

1  1 

260.0! 

45. C! 

3.0! 

! 

- 

!  1  AUX.  GENERATOR! 

FRANCISCO 

NO  5t 

! 269429 

137015A70! 

260.0! 

50.1! 

13.0! 

-  ! 

3)16 

40.013  DIESEL 

PUMPS 

•CA 

SAN 

1 

1958 

i 

1 

1  ! 

260.0! 

50.1! 

3.0! 

! 

- 

! 

! 

FRANCISCO 

NO.  1 

•269083 

765 !  5  A  71 ! 

195.1! 

40.1! 

10.1! 

-  j 

1684 

35.012  DIESEL 

GENERA-1CA 

SAN 

1946 

1 

1  1 

195.1! 

40.1! 

3.0! 

! 

- 

!  TORS 

! 

FRANCISCO 

NO.  5 

1254459 

755! 5*71 1 

195.0! 

40. C! 

10.0! 

1683 

30.012  DIESEL 

PUMPS 

!  C  A 

SAN 

1944 

! 

!  ! 

195.0! 

40. C! 

2.0! 

! 

- 

! 

! 

FRANCISCO 

NO.  17 

1266871 

2442 1 5  A  71 1 

275.0! 

50.0! 

20.0! 

-  j 

6522 

38.013  DIESEL 

PUMPS 

ICA 

SAN 

1954 

1 

!  1 

275.0! 

50.0! 

4.0! 

1 

- 

! 

! 

FRANCISCO 

ORANGE 

1269207 

1  394 15 A71 1 

254.0! 

54.0! 

12.6! 

3800 

38.013  8"  PUMPS 

ICA 

SAN 

1955 

1 

1 

1  ! 

1  1 

254.0! 

54.01 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

FRANCISCO 

(41 )  HARBOR  TUG 

80AT  SERVICE 

! 

! 

1  1 

!  i 

2 

i 

! 

} 

i 

i 

1 

! 

! 

1 

i 

! 

eULLFROG 

1559970 

13! 3  A  36 ! 

! 

-  ! 

6.4! 

500! 

- 

12.0 !  NONE 

ICA 

SAN  DIEGO 

1 

1974 

i 

!  1 

i  1 

35.8! 

! 

13.6! 

! 

-  l 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

I 

(20)  HARBOUR  NARINE,  INC. 

i 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

JIMMY  MAC 

1592200 

1 00! 3 A  36 ! 

68.0! 

24.  C! 

9.0! 

1135! 

- 

30.0! NONE 

!  OH 

PROCTOR- 

1977 

1 

! 

1  1 

!  1 

68.0! 

! 

24.0! 

i 

6.0! 

1 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

VILLE 

(13)  HARD*  S  MARIN* 

,  INC. 

I 

I 

1  1 

1  1 

! 

i 

i 

» 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

i 

j 

1 

i 

; 

i 

BOBBY  JOHN 

•577446 

29! 3A  J61 

38-0! 

16.0! 

5.5! 

400! 

- 

30.0 ! NONE 

Px 

HULL 

j 

1976 

j 

j 

1  1 

33.0! 

16. C! 

5.5! 

! 

** 

; 

1 

i 

! 

KISS  JULIE 

1576742 

4613A36! 

45.5! 

20.1! 

8.3! 

700! 

- 

43.0! NONE 

f  TX 

HULL 

j 

1976 

! 

1 

1  ! 

45.5! 

?0.1! 

8.3! 

! 

«« 

! 

i 

j 

MISS  KONIE 

1234409 

2413A36! 

44.71 

15.9! 

5.2! 

330! 

- 

30. 0 ! NONE 

!TX 

HULL 

! 

I960 

1 

1  1 

44.7! 

17.0! 

5.2! 

1 

- 

! 

i 

! 

MISS  ROBIN 

1279965 

2013436! 

36.2! 

18.0! 

4.6! 

330! 

- 

22.0! NONE 

!TX 

HULL 

! 

1959 

1 

i 

I 

1  1 

1  1 

1  ! 

35.2! 

J 

13.0! 

! 

! 

4.6! 

! 

! 

1 

! 

J 

! 

I 

! 

! 

! 

I 

i 

i 

i 

414  TABLE  2  -DESCRIPTION  OF  VESSELS 


INCftt 

DIST! 

VESSEL  KANE 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

— 

1  COAST 

(  GUARD 

I  NUMBER 

f VTCC !  DIMENSIONS  1  DRAFT! 
NET  !CO»E!LENvtH!\«»t>TH)  ! 

RE6IS-I *•*•!  RES.  1  RCC.1L0AD-! 
TER  1  SEE1//////1/////1  £0  1 

TON-  iPASEl  OVER-! OVER"! /////! 
MACE  1  IV  1  ALL  !  ALL  ILXCHT! 

! CAPACITY!  MICH-  !  (YMIEL 

!  1  EST  I  CARSO  HANDLING  (S  10PERATXN6 

!  CARSO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  9ASE 

!//////// !  POINT  !  UNE-1  !AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////// ////!TD! ////////// 
POWER!  ENSERS  !  (FEET)!  LINE-2  1  EC f  LINE-2 

1 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

COMPANY/  THE 

1 

1 

! 

1  1 

!  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

• 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

BILL  DEAN 

J 263106 

1013A36! 

41.91 

12.41 

4.5! 

165! 

-  t 

20. 0 ! NONE 

!FL  TAMPA 

1951  ! 

1 

!  1 

45.0! 

13.0! 

4.0! 

1 

•  1 

! 

1 

! 

CAPTAIN  LFART 

! 563269 

3713A36! 

52.9! 

13.0! 

7.3! 

68o) 

-  i 

25.01  NONE 

! FL  TAHPA 

1975  1 

t 

1  1 

56.0! 

17.0! 

7.0! 

| 

-  1 

I 

\ 

! 

CAPTAIN  NULLES 

i 546748 

3113A36! 

42. d. 

16.0! 

7.0! 

580! 

-  ! 

25 .01  NONE 

!  FL  TAMPA 

1973  1 

l 

1  1 

42.6! 

16.1! 

6.7! 

! 

-  1 

1 

! 

! 

CRACKER 

! 27741 x 

1613A36! 

44.3! 

13.9! 

4.0! 

330! 

-  1 

20. 01  NONE 

JFL  TAHPA 

1945  ! 

J 

1  1 

50.01 

14.0! 

4.01 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

OOTTIE  DO 

1507998 

1513A36! 

41.9! 

12.4! 

5.0! 

400! 

-  ! 

28.01  NONE 

JFL  TAN»A 

1967  ! 

!  I 

45.01 

13.0! 

5.0! 

1 

-  ! 

! 

2 

! 

SATOR 

! 29831 3 

1613A36! 

44.3! 

13.9! 

4.0! 

330! 

-  1 

20.0 1  NOME 

INC  WILMINGTON 

1945  ! 

1  1 

50.01 

14.0! 

3.6! 

! 

-  ! 

I 

1 

! 

NO  26-4574 

1 293828 

6213A36! 

62.3! 

23.2! 

7.5! 

660! 

-  ! 

28. C! NONE 

•FL  TAMPA 

1964  » 

I 

1  1 

62.3! 

23.2! 

7.5! 

I 

-  1 

! 

! 

! 

9FD  5 

|  ...... 

22014A431 

90.01 

54.0! 

6.0! 

-  « 

880! 

7.0INONE 

!FL  TAMPA 

1955  ! 

1  1 

90.0! 

54.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

» 

! 

1 

BFD  54 

18514A43! 

90.0! 

46.0! 

6.0! 

! 

790! 

7.0! NOME 

1  FL  1«N!>* 

1955  ! 

! 

t  1 

90.01 

46.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

( 

! 

1 

8FD  65 

20514A431 

9C.0! 

50.3! 

5.0! 

-  i 

66S! 

70.0150  TON  STEAN 

1  FL  TAMPA 

1969  ! 

1  ! 

90.0! 

50.3! 

3.0! 

1 

-  ! 

{DERRICK 

! 

1 

3F6  U 

1511425 

273 1 4A431 

115.21 

34.0! 

6.0! 

-  i 

400! 

e .0 ! HONE 

1  FL  TAMPA 

1967  | 

1  1 

) 20.01 

34.0! 

1.3! 

! 

-  1 

1 

I 

! 

GFD  BP 

62! 4A<3! 

65.0! 

16.0! 

4.0! 

! 

130! 

6 . 0! NONE 

1  FL  TAM°A 

1967  ! 

1  1 

65.0! 

16.0! 

1.0! 

( 

-  ! 

! 

! 

! 

BFD  91 

1555004 

47Q14A43! 

100.0! 

54.0! 

3.0! 

-  ! 

360! 

65.0160  TON  STEAM 

! FL  TAMPA 

1949  ! 

!  1 

IOC. 0! 

54.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! DERRICK 

! 

! 

BFD  94 

1525466 

28414A43! 

115.2! 

34.0! 

6.0! 

-  | 

400! 

8. OfNONE 

!  FL  TAMM 

1970  ! 

1  1 

120.0! 

34.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

pro  95 

1525467 

28414A431 

120.0! 

34.01 

6.0! 

-  1 

400! 

8 .0! NONE 

! FL  TAMPA 

1970  ! 

1  ! 

120.0! 

34.0! 

1.5! 

! 

-  * 

! 

j 

! 

BFD  214 

13414A43! 

90.01 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

368! 

9.01NCNC 

( FL  TAllOA 

1950  ! 

!  1 

90.0! 

30.0! 

1.0! 

1 

m  1 

! 

! 

! 

dFD  724 

1009050 

6614A461 

85.01 

24.0! 

6.0! 

! 

1155! 

3.0 1  HONE 

!  FL  TAMPA 

—  ! 

i 

1  1 

—  1 

—  1 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

8FD  NO.  106 

13414A461 

90.0! 

30.0! 

6.0! 

! 

366! 

7.4! NONE 

t  FL  TAMPA 

1954  ! 

1  1 

90.01 

30.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

J 

! 

! 

CHICKASAW 

1523228 

47014A46! 

110.0! 

50.0! 

3.0! 

-  1 

880! 

65.0! CRANE 

JFL  TAMPA 

1949  1 

1  1 

11C. 0! 

50.01 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

f 

HCCO  415 

12714A46! 

100.01 

32.0! 

6.0! 

-  ! 

250! 

20.0! CRANE 

ISA  SAVANNAH 

1937  ! 

!  1 

100.01 

32.01 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

I 

KCCO  1268 

57514A46! 

.133.0! 

52.0! 

4.0! 

-  1 

9201 

1 3.0! NONE 

! FL  TAMPA 

1972  ! 

1  1 

138.0! 

52.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

I 

HCCO  1327 

J  — — 

21114A4*! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  i 

400! 

S«01 NONE 

! FL  TAMPA 

1942  ! 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

l 

-  ! 

! 

! 

! 

HCCO  1364 

|  ... 

o 

*# 

o 

o 

N 

121.0! 

36.0! 

4.5! 

-  ! 

550! 

12 .0 (NONE 

!FL  TAMPA 

1935  ! 

1  1 

121.0! 

36,0! 

2.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

HCCO  1372 

1 27  14A43 1 

100.0! 

26.0! 

5.0! 

-  ! 

3501 

0*01  NONE 

IFL  TAHPA 

15J1  1 

1  1 

100.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

• 

HCCO  1480 

49514A46! 

139.5! 

40.0! 

7.0! 

-  ! 

350! 

50.0 ! WHIRLS Y  CRANE 

IFL  TAM°A 

•  1957  ! 

1  1 

139.5! 

40.0! 

2.0! 

1 

-  I 

! 

! 

! 

HCCO  1545 

16014A43! 

110.0! 

31.3! 

6.0! 

•  1 

500! 

6.0! NONE 

IFL  TAMPA 

1942  ! 

1  1 

110.0! 

31.3! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

! 

t 

HCCO  1868 

25514A46I 

140.01 

32.0! 

6.0! 

-  I 

700! 

6.0! NONE 

IFL  TAMPA 

1951  1 

!  1 

155.0! 

32.0! 

1.5! 

! 

-  t 

! 

! 

! 

HCCO  1869 

25514A43! 

145.01 

32. C! 

6.0! 

-  ! 

700! 

1 1 • 0 1  NONE 

IFL  TAMPA 

1951  ! 

1  1 

145.0! 

32.01 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

1 

HCCO  4260 

36014AS3! 

120.0! 

40.0! 

5.5! 

-  t 

500! 

10*01  NONE 

!  FL  TAMPA 

1973  1 

!  ! 

120.0! 

40. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

HCCO  4267 

36014A43! 

120.0! 

40.0! 

5.5! 

-  ! 

500! 

10.0 1  NONE 

IFL  TAMPA 

197!  ! 

• 

i  j 

120.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

HCI  26-4522 

1513813 

404i4A46! 

140.1! 

39.1! 

7.0! 

«  ! 

1000! 

11.0! NONE 

IFL  TAMPA 

1969  1 

1  1 

140.1! 

39.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

MCI  26-4523 

1518830 

30314A461 

140.1! 

39.1! 

7.0! 

-  ! 

1000! 

ll.OINONE 

IFL  TAMPA 

19*9  1 

1  1 

140.1! 

39.1} 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

HCI  26-4558 

1547082 

93314A43! 

180.0! 

52.0! 

8.0! 

! 

2500! 

8-0! NONE 

IFL  TAMPA 

1982  1 

1 

1  ! 

180.0! 

52.0! 

1.5! 

! 

.  1 

! 

! 

! 

HCI  26-4628 

1552585 

23014A43! 

140.0! 

36.0! 

6.0! 

-  ! 

351! 

5.01  NONE 

IFL  TAMPA 

1975  ! 

!  1 

140.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

HCI  26-4629 

1575241 

23014A431 

140.0! 

36.0! 

6.0! 

-  1 

500! 

0*01  NONE 

1 FL  TAMPA 

1978  ! 

!  1 

140.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

HF  400 

1  596434 

106714A46! 

180.3! 

S4.1! 

7.0! 

-  1 

2500! 

10.01  NONE 

JFL  TAMPA 

1978  1 

1  1 

ISO. 3! 

54.1! 

2.0! 

I 

-  ! 

1 

! 

1 

NO  26-4633 

1292693 

81714A46! 

150.0! 

50.0! 

4.5! 

-  f 

2500! 

15.0! NONE 

IFL  TAHPA 

1963  1 

1  i 

150.0! 

50.0! 

4.5! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

NO  26-4637 

i  ...... 

30014A46! 

140.0! 

39.0! 

8.0! 

-  ! 

600! 

8. OtNONE 

IFL  PORT  TAMPA 

—  I 

1  1 

140.0! 

39.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

NO  26-4638 

300 1 4A461 

140.0! 

39.0! 

8.0! 

i 

600! 

6.0 1  NONE 

IFL  PORT  TAMP/ 

—  1 

!  1 

i  i 

140.0! 

! 

39.0! 

1 

2.0! 

! 

! 

! 

.  1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(16)  HARDERS/ 

H.  6.  t  SON 

(  s 

1  i 

1 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

CHARLIE  T 

15033*6 

2713A361 

41.8! 

19.0! 

5.6! 

600! 

-  ! 

2S.O!NONE 

IFL  PANAMA 

1966  1 

1  1 

45.0! 

20.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

! 

ELSIE  K 

1267196 

1 9 !  3 A  361 

51.9! 

13.5! 

4.7! 

400! 

-  ! 

22. 0! NONE 

!FL  PANAMA 

1944  ! 

1  t 

55.0! 

14.0! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

! 

LLOYD  D 

1533183 

I913A36! 

42.5! 

15.0J 

5.0! 

400! 

.  1 

24. OtNONE 

IFL  PANAMA 

1956  1 

1  ! 

45.0! 

15.0! 

4.5! 

1 

-  ! 

! 

!  CITY 

1 

AMANDA 

1621672 

40114A43! 

140.0! 

39.0! 

8.6! 

.  1 

800! 

5.0! NONE 

IFL  PANAMA 

1980  i 

«  1 

140.1! 

39. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

1 

!  CITY 

1 

CARLA 

1523356 

361 14A43I 

120.0! 

40.0! 

8.0! 

-  1 

525! 

2.0! NONE 

IFL  PANAMA 

1969  ! 

!  1 

120.0! 

40.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

1 

£P  IN 

1622478 

401I4A431 

140.1! 

39.0! 

6.6! 

-  1 

600! 

5. 01  NONE 

IFL  PANAMA 

19B0  1 

i  ! 

141.0! 

39.01 

1.01 

! 

-  ! 

! 

1  CITY 

1 

HEIDI 

1557436 

39714A43! 

140.1! 

45.2! 

6.7! 

-  ! 

650! 

5. OtNONE 

!fL  PANAMA 

1974  1 

1  1 

140,1! 

45.2! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

1 

H6HS  10 

1510687 

58914A43! 

150.0! 

40.0! 

11.0! 

-  1 

1100! 

5.0! NONE 

IFL  PANAMA 

1967  ! 

!  1 

150.0! 

40.0! 

1.0! 

j 

-  ! 

! 

!  CITY 

1 

KIMBERLY 

1577936 

461 1 4443 1 

150.0! 

45. C! 

7.6 ! 

-  i 

900! 

3.01  NONE 

!FL  PANAMA 

1976  ! 

1  1 

150.0! 

45. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

1 

MARIAN 

1598793 

46114443! 

150.0! 

45.0! 

7.5! 

-  ! 

900! 

3.0! NONE 

!FL  PANAMA 

1978  ! 

j  1 

150.0! 

45.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

! 

MOBRO  15 

1504746 

25814443) 

100.0! 

40.0! 

7.6! 

-  ! 

700! 

5.6 (NONE 

IFL  PANAMA 

1965  ! 

« 

! 

1  1 

1  1 

!  1 

10U.0! 

1 

i 

40.0! 

{ 

i 

2.0! 

| 

1 

! 

! 

*  1 

! 

! 

l 

i 

! 

!  CITY 

! 

! 

I 

! 

! 

TABU  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGR! 

DISTl  OPERATOR 

!  1 VTCCl  DIMENSIONS  IDRAFT! 

!  NET  ! CODE I LENGTH! 6RDTH!  ! 

(CAPACITY 

i 

!  HIGH-  1 
!  EST  ! 

(VESSEL! 
CARGO  HANDLING  (S  {OPERATING  ! 

! 

! 

! 

VESSEL  RARE  AND  MUflSCR  i 

! 

COAST 

GUARD 

NUMBER 

1  TER  1  SEE!////#/!/////!  ED  ! 

1  TON-  ’PAGE!  OVEP-IOVER-!/////! 

!  NA6E  !  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT! 

!//////// 
HORSE!  PASS- 
POWER!  ENGERS 

t  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 
! (LIGHT) !//////////////// !TD !//////////! 
!  CFEET) !  LINE-2  !EE|  LINE-2  ! 

BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(36)  HARDIkV  TODD  E. 
DENISE  H 

! 

1273348 

1  i 

913B361 

1 

41.8! 

12.11 

! 

4.7! 

! 

3001 

! 

! 

18.0IN0NE 

! 

!Ak 

JUNEAU 

If  57 

! 

1  1 

41.8! 

12.1! 

4.71 

1 

1 

I 

WAYNE  H 

(502421 

913836! 

32.01 

9.0! 

3.0! 

350! 

1 2 .01  NONE 

!AK  WRANGELL 

’  * 

1967 

! 

1  1 

32.0! 

9.0! 

3.0! 

! 

1 

* 

CHAD  K 

1581906 

4716801! 

55.0! 

16.0! 

3.0! 

330! 

25.0! NONE 

UK 

JUNEAU 

1977 

! 

! 

1  1 

1  1 

55.0! 

! 

16.0! 

1 

2.5! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

(32)  HARLESS#  JERRY  I. 

! 

! 

1  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

HABIB!' 

1611407 

7313A35! 

54.0! 

22.0! 

8.51 

1000! 

-  | 

28.0! NONE 

!LA 

LAKE 

• 

1985 

! 

1  1 

62.0! 

—  1 

6.5! 

! 

-  j 

! 

! 

CHARLES 

LILLIE  C.  HARLESS 

1627353 

21 13A351 

40.0! 

16.0! 

5.0! 

400! 

24.0! NONE 

!LA 

LAKE 

1980 

! 

1  ! 

40.0! 

16.0! 

4.5! 

! 

-  ! 

l 

! 

CHARLES 

LCT  54 

80014A431 

225.01 

40.0! 

9.6! 

-  1 

1872! 

15.0! 

1  LA 

LAKE 

1962 

! 

!  1 

225.0! 

40.0! 

9.6! 

! 

-  | 

! 

! 

CHARLES 

LCT  55 

1011270 

80014A43! 

22S.0) 

40.0! 

9.6! 

! 

1872! 

15.0! 

1L  A 

LAKE 

1962 

! 

1  1 

225.0! 

40.0! 

9.6! 

! 

! 

! 

CHARLES 

UG  7 

,  - 

600UA43! 

110.0! 

44.0! 

8.0! 

-  ! 

1372! 

15.011900  NORTHWEST 

!LA 

LAKE 

- 

! 

! 

1  1 

1  1 

110.0! 

! 

44.0! 

! 

8.0! 

! 

! 

1 

! 

{DRAGLINE 

! 

! 

! 

CHARLES 

(01)  HARRIS#  GEORGE  $. 
GUQDDY  DAN 

! 

! 

1508529 

1  1 

1  1 
221  Will 

! 

! 

41.1! 

! 

! 

16.0! 

! 

! 

3.7! 

! 

! 

155! 

! 

t 

! 

! 

1 9. 5 ! NONE 

! 

! 

!  ME 

EASTPORT 

19*7 

! 

! 

1  1 

i  i 

49.0! 

1 

16.6! 

1 

3.4! 

! 

! 

! 

35! 

! 

! 

( 

! 

! 

(20)  HARTLEY  NARINE  COAP. 

! 

i  l 

i  i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

POINT 

1533020 

41 13A361 

47.2! 

18.0! 

4.5! 

400! 

22.0! NONE 

iwv 

POINT 

1971 

1 

1  ! 

50.0! 

18.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

) 

! 

PLEASANT 

CUF  NO.  2 

!  ------ 

1 31 ! 5A701 

100.0! 

30.0! 

6.1! 

-  ! 

500! 

11.01500  GP> 

GAS  PUNPIWV 

POINT 

* 

1913 

! 

1  1 

100.0! 

30.0! 

1.41 

! 

! 

! 

PLEASANT 

IOC  1 

j  - 

175  ISA  70 ! 

100.01 

26.0! 

6.1! 

-  ! 

330! 

12.01500  GPM 

GAS  PUMP! WV 

POINT 

193* 

! 

1  l 

100.0! 

26.0! 

1.1! 

! 

-  1 

! 

! 

PLEASANT 

ORT  136 

ic\f> 

400 ! 5 A  701 

175.0! 

26.0) 

8.5! 

-  ! 

675! 

16.51500  6PM 

GAS  PUMPiWV 

POINT 

* 

1971 

} 

1  1 

1  1 

175.0! 

26.0! 

! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

pie  as*,  at 

(32)  HARVEY  GULF  INT*L 

! 

MARINE! 

1  1 

1  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

I 

GULF  EXPRESS 

1575314 

11313436! 

96.0! 

29.0! 

14. oi 

3600! 

-  |, 

28.0 !  TOWING 

WI*:* 

!LA 

GALLIANO 

1976 

1 

!  1 

100.0! 

30.0! 

12.0! 

! 

-  i 

! 

! 

HARVEY  CHALLENGER 

1639817 

8513A361 

1 

—  ! 

12.0! 

3000! 

35.0! TOWING 

WINCH 

!LA 

FOURCKON 

1981 

1 

1  1 

90.0! 

27.0! 

10.0! 

! 

! 

! 

GARVEY  GAMBLER 

1296592 

3013A361 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

600! 

-  ! 

30. 0 ! NONE 

!  L 

NEW 

1964 

1 

!  1 

57.0! 

16.0! 

5.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

HARVEY  HUSTLER 

1541973 

7013A351 

55.0! 

22.01 

9.0! 

900! 

40. 0! NONE 

!  LA 

NEW 

1972 

1 

1  1 

55.5! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  I 

! 

I 

ORLEANS 

HARVEY  RENEGADE 

1628317 

6013A3S! 

—  1 

—  ! 

9.0! 

2400! 

-  • 

45 • 01  NONE 

!LA 

NEW 

1980 

1 

!  1 

80.0! 

26.0! 

6.0! 

! 

! 

1 

ORLEANS 

HARVEY  RUNNER 

1293958 

8813A36! 

60.0! 

22.0! 

8.0! 

900! 

35.0! NONE 

!LA 

NEW 

1964 

1 

!  ! 

60.9! 

22. C. 

6.0! 

! 

-  • 

! 

! 

ORLEANS 

HARVEY  TROJAN 

1571492 

18913A36! 

—  1 

—  ! 

17.0! 

7000! 

45 ■ 0 ! TOWING  WINCH 

ILA 

f OURCHON 

1915 

1 

1  1 

126.0! 

34.0! 

14.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

HARVEY  VIKING 

1644005 

8513A36! 

—  1 

—  ! 

12.0! 

3000! 

35 .0 {TOWING  WINCH 

ILA 

FOURCHON 

1981 

1 

!  1 

90.0! 

27.0! 

10.0! 

! 

-  • 

l 

! 

HARVEY  VARRIOR 

1633586 

8513A36! 

—  1 

—  ! 

12.01 

3000! 

-  • 

35. oi TOWING 

WINCH 

!LA 

FOURCHON 

1911 

1 

1  ! 

90.0! 

27.0! 

10.0! 

! 

-  ! 

; 

! 

N  MARIE  GUIDRY 

1567310 

9Q!3A!6! 

! 

—  ! 

12.0! 

3000! 

35 .0 !TOW INS 

WINCH 

f  LA 

FOURCHON 

1975 

1 

1  ! 

95.0! 

27.0! 

10.0! 

! 

! 

! 

VICTOR  J  CUIDPY 

1570902 

9913A36! 

99.1! 

31.3! 

14.5! 

4200! 

-  ! 

28.0 J  TOWING 

WINCH 

(LA 

GALLIANO 

1976 

1 

1  ( 

105.0! 

32.3! 

12.0! 

! 

! 

! 

CAMPECHE  164 

1  638315 

1051 14A43! 

! 

—  ! 

11.0! 

-  ! 

2500! 

12.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1981 

1 

1  1 

180.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

—  ! 

! 

! 

CITY 

PAJARITOS  252 

1647281 

201014A43! 

—  1 

—  1 

14.0! 

-  ! 

4850! 

1 6. 0 ! NONE 

!LA 

MORGAN 

1981 

! 

1  1 

250.0! 

72.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

J 

! 

CITY 

YUCUTAN  260 

1641079 

206514A431 

—  ! 

—  ! 

14.0! 

-  ! 

5147! 

16.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1981 

! 

! 

1  ! 

1  1 

260.0! 

! 

72.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

CITY 

(31)  HARVEY#  JANES  1  JANET 

1 

G.l 

!  ! 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

I 

! 

! 

« 

j 

i 

A  OEAN  HEASLEY 

1257285 

110! 3*36! 

96.5! 

28.3! 

6.8! 

1800! 

-  • 

41 • SlNONE 

IMS 

VICKS0UR4 

1967 

! 

t 

1  1 

1  1 

101. 01 

1 

26.5! 

i 

8.0! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(36)  HASKETT  TUG  CO.# 
SALLY  S 

INC. 

! 

! 

1226572 

!  1 

1  ! 

5013B36! 

! 

! 

69.5! 

i 

i 

17.0! 

j 

i 

12.0! 

! 

! 

340! 

i 

i 

! 

i 

3. 6  j  NONE 

! 

! 

!UA 

SHELTON 

1927 

! 

! 

1  1 

1  1 

74.0! 

i 

16.6! 

i 

12.0! 

i 

! 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

(36)  HAT  ISLAND  COMMUNITY# 

! 

IN!  C. 

1  1 

!  ! 

t 

1 

j 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

j 

i 

! 

! 

ELSIE  M 

1  522134 

1911  A12! 

47.31 

14.0! 

5.5! 

330! 

9! 

11 .0! NONE 

!VA 

EVERETT 

1945 

1 

1  1 

49.3! 

14.0! 

3.5! 

! 

-  • 

! 

! 

HOLIDAY 

1286222 

3111P121 

44.1! 

16.0! 

4.5! 

330! 

13.0! NONE 

IWA 

EVERETT 

1962 

! 

1 

1  1 

1  ! 

43.01 

1 

16.6! 

4.0! 

! 

! 

! 

94! 

! 

! 

! 

! 

! 

(26)  HAVANA  BARGE  LTD. 
SCNO  1301 

! 

! 

1295944 

1  1 

1  1 

82215A71! 

i 

i 

195.0! 

1 

i 

35.0! 

! 

! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

1400! 

! 

! 

17.8!  PUMPS 

1 

! 

!IL 

JOLIET 

1964 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

j 

! 

SCNO  1302 

1296253 

82215A711 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1400! 

17.ejpUHPS 

!!L 

JOLIET 

1964 

i 

1 

i  i 

i  i 

195,0! 

35#0« 

i 

1.3! 

! 

i 

i 

i 

i 

J 

j 

i 

i 

(42)  HAWAIIAN  CRUISES# 

LTD 

1 

1 

j  i 

i  i 

1 

1 

i 

i 

1 

1 

! 

! 

i 

i 

! 

i 

i 

! 

ADVENTURE  V 

1520405 

6111A111 

103.5! 

27.0! 

6.0! 

900! 

-  ‘ 

30. oi NONE 

!  HZ 

KEWALO 

1969 

i 

1  1 

110.0! 

28.6! 

5.0! 

! 

552! 

f 

! 

eASIN 

CAPT  COOK  VII 

1582496 

6;maiu 

21.3! 

25.0! 

7.5! 

860! 

32.0! NONE 

!HI 

KAILUA 

1977 

1 

i  i 

96.0! 

30.0! 

6.5! 

! 

473! 

! 

i 

KONA 

HAWAIIAN  PRINCESS 

1596992 

6511A11 1 

95.0! 

23.0! 

6.5! 

550! 

-  ! 

30.0 ! NONE 

!H! 

KAILUA 

1978 

1 

1 

i  { 

j  1 

! 

j 

-  ! 

-  i 

i 

i 

i 

149! 

! 

i 

! 

KONA 

(42)  HAWAIIAN  DREDGING 

AND 

1 

1 

i  j 

i  i 

! 

! 

i 

| 

i 

» 

j 

i 

i 

i 

i 

1 

i 

! 

CONSTRUCTION  CO. 

! 

!  ! 

i 

| 

i 

i 

i 

i 

! 

HELEN  MAE  II 

1241530 

2511A01! 

53. oi 

14.0! 

4.0! 

450! 

25  J 

11.0! HONS 

!  HI 

HONOLULU 

1977 

1 

!  1 

53.0! 

14.0! 

4.0! 

* 

-  * 

! 

! 

HD  2337 

1  - 

4414A43! 

44.0! 

22.0! 

4.6! 

-  ! 

44! 

22.0! WINCH 

!HI 

HONOLULU 

1970 

1 

1 

1 

!  1 

1  1 

1  1 

44.0! 

j 

! 

22.0! 

i 

i 

4.6! 

t 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

( 

i 

! 

! 

1 

I  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 
1  NUMBER 


IVTCC; 
NET  'CODE 
RECIS-l**** 
TER  !  SEE 
TON-  l PAGE 
NAGE  !  TV 


(A2)  HAWAIIAN  TUG 

(  BARGE  COR! P. 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

HUAI 

! 524398 

5213*36! 

59.61 

?  0 .  C  { 

7.0! 

1120! 

-  i 

26 .0 ! NONE 

!HX 

HONOLULU 

1970 

l 

t  1 

59.61 

20.0! 

4.01 

! 

.  1 

! 

I 

MA  *A 

! 552420 

1913*361 

46.3! 

16.2! 

3.0! 

600! 

- 

22.01N0NE 

!  H  Z 

HONOLULU 

1973 

! 

!  1 

46.31 

16.2! 

3.01 

! 

- 

! 

! 

HALANAE 

1524599 

19413*36! 

105.1! 

32.0! 

15.6! 

2668! 

- 

48 .0 1  NONE 

!HI 

HONOLULU 

1970 

1 

!  1 

105.1! 

32.  C! 

9.0! 

! 

- 

! 

! 

HEA*  E 

1530651 

5613*36! 

73.6! 

25.0! 

9.7! 

1700! 

- 

36. 0! NONE 

!  MI 

HONOLULU 

1971 

1 

!’  1 

73.6! 

25.0! 

9.7! 

! 

- 

1 

! 

fil'd 

•629266 

72  13*361 

73.3! 

26.3! 

11.4! 

1700! 

- 

38.01N0NE 

1 H I 

HONOLULU 

1980 

! 

!  1 

73.31 

26.3! 

11.4! 

1 

- 

! 

! 

HXKIALA  It 

! 535509 

8513*36! 

91.8! 

32.0! 

11.5! 

22001 

- 

31.6! NONE 

!HX 

HONOLULU 

1977 

! 

!  1 

97.1! 

32.0! 

11.5! 

1 

- 

! 

! 

HIKIOI 

1510653 

2913*36! 

99.2! 

28.6! 

11.9! 

2000! 

- 

44. 0! NONE 

IHI 

HONOLULU 

1967 

! 

!  1 

106.01 

23.6! 

11.9! 

! 

- 

! 

! 

HOANA  MILE 

1552268 

8513*36! 

91.8! 

32.0! 

11.51 

2250! 

- 

31 .6! NONE 

(HI 

HONOLULU 

1977 

1 

•  1 

97.1! 

32.0! 

11.5! 

1 

- 

! 

! 

MOANC  HOLO 

1579119 

19913*361 

118.7! 

34.0! 

14.6! 

3030! 

- 

46.6 ! NONE 

1  HI 

HONOLULU 

1976 

! 

•  1 

115.7! 

34.0! 

14.6! 

! 

- 

! 

! 

HONI 

1515166 

3613*36! 

73.5! 

22.5! 

9.9! 

1530! 

- 

37.6! NONE 

I H  t 

HONOLULU 

1968 

1 

i  • 

73.5! 

22.5! 

9.9! 

! 

- 

! 

1932 

HA' AHEO 

1649722 

418514*46! 

340.0! 

78.0! 

15.0! 

! 

7500 

36.0IN0NE 

f  HZ 

HONOLULU 

1 

1  ! 

340.0! 

73.0! 

4.0! 

i 

- 

! 

! 

KILAKILA 

S  556659 

841 14*461 

196.0! 

45.0! 

11.0! 

i 

1300 

15.0! NONE 

IHI 

HONOLULU 

1971 

{ 

i  i 

196.0! 

45.0! 

2.01 

! 

- 

! 

! 

KUPONO 

*1  537751 

208614*43! 

250.0! 

72.0! 

11.11 

-  ! 

5000 

30 .0 ! NONE 

IHI 

HONOLULU 

1972 

! 

1  ! 

250.0! 

72.0! 

3.0! 

! 

- " 

i 

! 

NQHEA 

1515819 

1 11414*46! 

192.9! 

52.0! 

13.0! 

! 

2300 

is.oInone 

IHI 

HONOLULU 

1968 

! 

t  i 

192.9! 

52.0! 

3.5! 

i 

,  - 

! 

1 

PUS  256-2 

!  573543, 

298614*431 

286.0! 

76.0! 

15.0! 

.  i 

7000 

23.0 ! NONE 

IHI 

HONOLULU 

1977 

i 

!  1 

286.0! 

76.0! 

3.5! 

i 

- 

! 

! 

HOLO  MOKU 

*1623750 

2060! 5*70! 

248.0! 

56.0! 

17.4! 

! 

4900 

14.8 ! NONE 

! 

1980 

! 

!  ! 

243.0! 

56.0! 

2.0! 

; 

- 

! 

! 

(21)  H3C  BARGE/  INC. 
PEBBLE 


(53)  HE-HE  CO. 
ME  1 


DIMENSIONS  ! DRAFT ! 
LENGTH! BROTH!  ! 

REG.  !  REG. 'LOAD-! 
//////!/////!  ED  ! 

OVER”! OVER-1/////!  HORSE 
ALL  (  ALL  1LIGHT!  ROVER 


CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


(07)  HAYS  TUG 

1  LAUNCH  SERVIcl E/  INC. 

i 

i  i 

i 

; 

i 

i 

! 

j 

! 

DUCHESS 

•276205 

i 

11 11*11 ! 

41.5! 

14.0! 

3.0! 

235! 

.  i 

1 6.0 1  NONE 

!  PA 

NARCUS 

; 

! 

•  J 

46.0! 

14. C! 

4.0! 

i 

25! 

! 

! 

HOOK 

BIG  80Y 

'.565591 

! 

1 33! 3*36! 

101.0! 

28.0! 

14.0! 

1200! 

-  ! 

35.0 ! NONE 

!PA 

MARCUS 

! 

! 

!  ! 

101.0! 

23.0! 

11.0! 

! 

-  ! 

• 

! 

HOOK 

BIG  DADDY 

1267129 

• 

11513*36! 

87.5! 

25.7! 

11.6! 

1200! 

-  ! 

44.0 ! NONE 

!PA 

MARCUS 

! 

j 

!  ! 

100.0! 

25.7! 

1.0! 

! 

.  i 

! 

! 

HOOK 

BIG  NANA 

•225256 

i 

1231 3*361 

92.3! 

24.4! 

12.5! 

1800! 

-  j 

45.0 ! NONE 

•PA 

MARCUS 

2 

• 

!  1 

99.0! 

26.0! 

12.5! 

! 

-  i 

! 

! 

HOOK 

3IG  SHOT 

1229399 

i 

91 13*361 

92.2! 

21.1! 

8.5! 

1200! 

-  ! 

35.0'NONE 

!  PA 

MARCUS 

i 

i 

!  ! 

93.0! 

22.0! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

HOOK 

DUKE 

j 27982* 

! 

14S3FJO! 

42.5! 

14.7! 

6.0! 

220! 

-  ! 

16. 01  NONE 

•PA 

MARCUS 

! 

i 

!  ! 

46.0! 

14.7! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

HOOK 

GRAPE  APE 

1266609 

1 

tOO  13*351 

95.9' 

23.1! 

7.6! 

1800! 

-  ! 

28.0! NONE 

IPA 

MARCUS 

! 

1 

!  ! 

101.0! 

28.1! 

7.6! 

! 

.  j 

! 

! 

HOOK 

HIGH  ROLLCP 

!5133o2 

1 

154! 3 A  36 1 

94.3! 

23.0! 

13.5! 

2250! 

.  i 

37.0! NONE 

!NJ 

BAYONNE 

1 

! 

•  ! 

100.0! 

23.0! 

9.6! 

! 

-  i 

! 

! 

PURPLE  HAYS 

1502066 

j 

20415*36! 

103.0! 

32.0! 

8.0! 

5600! 

-  ! 

33.01N0NE 

! 

! 

i 

i  i 

115.0! 

32.0! 

3.0! 

i 

-  { 

! 

! 

AQUARIUS 

! 28  763 

{ 

1051 ! 4F46! 

195.1! 

35.1! 

10.0! 

-  ‘ 

1500! 

13.0! CAVEL 

!  pA 

MARCUS 

! 

i 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

HOOK 

ARIES 

! 292627 

■ 

054 ! 4F46! 

195.1! 

35.0! 

10.0! 

-  | 

1688! 

1 3 • 0! CAVEL 

•PA 

MARCUS 

! 

i 

•  ! 

195.1! 

35.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

HOOK 

GEMINI 

•289976 

! 

1 054 ! 4F  46! 

195.1! 

35.0! 

10.0! 

-  • 

1683! 

13.0! CAVEL 

!PA 

MARCUS 

! 

1 

'  ! 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

i 

-  • 

! 

! 

HOOK 

LEO 

1290090 

! 

1054s  4f 46! 

195.1! 

35.0! 

10.0! 

1638! 

13.0! CAVEL 

SPA 

MARCUS 

i 

! 

i  i 

195.1! 

35.0! 

2.0! 

j 

-  • 

i 

i 

HOOK 

LIBRA 

1 290231 

i 

105414F46! 

195.1! 

35.0! 

10.9! 

1681! 

13.0! CAVEL 

!  PA 

MARCUS 

! 

j 

»  ( 

195.1! 

35.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

HOOK 

PISCES 

1281764 

*! 

1051 j  4F46! 

195.1! 

35.0! 

10.9! 

1681! 

13  .01 CAVEL 

IPA 

MARCUS 

! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

! 

HOOK 

TAURUS 

1281827 

! 

1051 14*462 

195.1! 

35.1! 

10.9! 

-  ! 

1683! 

1 3.0 !  CAVEL 

IPA 

MARCUS 

1 

i 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

HOOKS 

VIRGO 

1290337 

j 

1054I4F46! 

195.1! 

35.0! 

10.0! 

1683! 

13.0! CAVEL 

!PA 

MARCUS 

1 

j 

!  ! 

195.1! 

35.2! 

2.0! 

i 

•  j 

! 

f 

HOOK 

(39)  HEALY  TIBBITTS  CONSTRUCTION  CO.  ! 

!  1 

! 

; 

! 

! 

! 

j 

! 

i 

LONG  BEACH! 

H.T.  N.O.  49 

•169489  ! 

94  14*43! 

131.0! 

40.  oi 

6.1! 

- 

1 

94* 

jNONE 

t  C  A 

1925 

1  ! 

!  ! 

131.0! 

40.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

HT  35 

j  -  j 

-  14*43! 

104.0! 

23.0* 

6.5! 

- 

! 

-  ! 

!  NONE 

!CA 

SAN  ! 

— 

!  ! 

!  ! 

104.0! 

28.0! 

1.7! 

; 

-  • 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

HT  37 

!  287^54  ! 

47814*43! 

120.0! 

40.0! 

9.0! 

- 

i 

478! 

-  'NONE 

CA 

LONG  BEACH! 

1961 

!  ! 

!  ! 

120.0! 

40.0! 

2.5! 

l 

-  ! 

! 

! 

! 

HT  39 

1543160  ! 

957*4*438 

180.0! 

r*».os 

9.2! 

- 

! 

957! 

-  INONE 

IHI 

HONOLULU  ! 

1972 

!  ! 

!  1 

160.0! 

54.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

HT  NO.  38 

1642570  ! 

1 00814*43 ! 

168.0! 

40.5! 

9.0! 

- 

J 

1006! 

JNONE 

!CA 

SAN  ! 

1956 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

168.0! 

! 

40.5! 

! 

1.4! 

» 

i 

! 

t 

i 

! 

! 

FRANCISCO  i 
! 

(32)  HEBERT/  AGNES  P. 

!  ! 

i  i 

2  i 

!  • 

j 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

1980 

/AT  JAY  17 

i  -  i 

!4*43« 

-  i 

-  ; 

8.0! 

- 

! 

450! 

INONE 

!LA 

MORGAN  1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

120.0! 

! 

30.oi 

! 

7.3! 

! 

! 

! 

! 

2 

i 

! 

! 

CITY  1 

! 

(32)  HECK'S  TOWING/  INC. 

!  ! 

!  • 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

! 

! 

! 

j 

2 

2 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

! 

JECK 

•516629  ! 

79*3*35! 

55.0! 

22.0! 

7./} 

680! 

-  ! 

40.0! NONE 

!  LA 

NEW  ’ ! 

1968 

!  ! 

!  ! 

i  i 

!  i 

60.0! 

1 

22.0! 

! 

6.5! 

i 

i 

j 

< 

i 

! 

! 

ORLEANS  l 

(54)  HELENA  MARINE  SERVICE/ 

!  ! 

I  INC.  ! 

'  !  I 

!  ! 

2 

i 

J 

! 

2 

i 

2 

i 

« 

i 

! 

t 

! 

! 

! 

1941 

HMS  5 

394I4A48! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

950! 

11.0! NONE 

JAR 

HELENA  ! 

1  ! 

1  i 

175.0! 

26.0! 

1.4! 

! 

! 

i 

! 

HMS  6 

j  -  j 

501.4*48! 

175.0! 

26.0! 

8.0! 

- 

! 

800! 

1 0.0 1  NONE 

JAR 

HELENA  ! 

1953 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

iVHSELl  I 

CARGO  HANDLING  !$  10PERATIN6  1  ! 

EQUIPMENT  t  TC 1  BASE  1  YEAR  • 

LINE-1  1 AOl  LINE-1  !  BUILT  ! 

//////////////// IT DI//////////1  OR  I 
-INE-2  SEE!  LINE-2  !*REBUILT! 


1958  ! 

( 

1959  ( 
! 

1954  1 
I 

*  1962  ! 


|TX  CORPUS 
I  CHRIST! 
! 

! 


*  1962  ! 
! 
! 
! 
I 

1966  ! 
! 
! 
i 
i 
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ENGR! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

1  GUARD 

!  NUMBER 

1 VTCC 1  DIMENSIONS  1  DRAFT  t 
NET  !  CODE ! LENGTH iBRDTHl  ! 

IRESIS-!****!  RES.  !  RES.IL0AD-! 
TER  !  SEE!//////!/////!  EO  1 
TON-  !PAGEiOV£R-l OVER- !/////! 
NASE  1  IV  1  ALL  1  ALL  RIGHT! 

! 

HORSE! 

POWER! 

CaAClTTI  HUH-  1  IHStai 

!  1ST  !  cats  HANSLXNt  IS  ISTEMTlNt  1 
cats  1  SIXES  1  ElUtMEN!  ITCI  BASE  1 

/////// 1  FSINT  1  HNE-1  lASt  LIHE-1  1 

PASS-  MLISHTl !//////////////// ITS  I ////////// ! 
ENtEAS  1  (TEETH  LINE-1  IEEI  LINE-2  1 

YEAR 

8UXLT 

OR 

•REBUILT 

(34)  HELENA 

NARINE 

SERVICE/ 

! 

! 

IlNC. 

!  1 

!  1 

!  ! 

1 

l 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED) ! 

1  ! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

HM$  7 

1  - 

33914A481 

158.01 

26.0! 

8.0! 

-  1 

800! 

1 2. 0 1  NONE 

(AR 

HELENA 

1939 

! 

t  | 

158.0! 

26.0! 

1.3! 

-  ! 

( 

1 

HNS  6 

,  - 

339i4A48! 

158.0! 

26.0! 

8.0! 

-  ! 

800! 

12.0! NONE 

!  AR 

HELENA 

1939 

! 

1  1 

158.0! 

26.0! 

1.3! 

-  1 

! 

! 

HNS  1C4 

1  ------ 

17414A43! 

100.0! 

26. C! 

6.6! 

-  | 

400! 

16.5 (NONE 

(AR 

HELENA 

1938 

1  I 

100. C! 

26.0! 

5.0! 

-  ! 

! 

! 

HNS  105 

47814F431 

150.0! 

36.0! 

8.5! 

-  J 

600! 

10.0! NONE 

!AR 

HELENA 

1931 

1  1 

150.0! 

36.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HELENA  FUELER 

1619160 

42215*71 1 

140.0! 

50.0! 

8.2! 

-  | 

875! 

12.01PUNP 

!AR 

HELENA 

1980 

1  1 

140.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

HNS  9 

|  - 

68615A7U 

195.0! 

35.0! 

7.6! 

-  j 

1000! 

12*0! NONE 

(AR 

HELENA 

1951 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

HNS  U 

!  - 

686! 5*71 1 

195.0! 

35.0! 

7.6! 

-  j 

1120! 

12.0! NONE 

!  AR 

HELENA 

1951 

1  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

HNS  102 

1  - 

45015A711 

150.0! 

34.0! 

8.0! 

-  i 

450! 

12.01PUNP 

!  AR 

HELENA 

1956 

J 

!  1 

!  ! 

150.0! 

! 

34.0! 

1 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(18)  HENHER/ 

JOHN 

I. 

l 

1  1 

!  1 

! 

! 

l 

t 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

PN  128 

1613534 

100914A41! 

195.0! 

35.3! 

9.0! 

-  i 

1520! 

19.2! NONE 

IKY 

LOUISVILLE 

1979 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

! 

RR  2HB 

1599822 

94114A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1639! 

17.3! NONE 

IKY 

LOUISVILLE 

1978 

1 

! 

1  1 

1  i 

200.0! 

i 

35.0! 

i 

1.6! 

! 

-  » 

I 

! 

1 

1 

1 

(13)  HENDERSON  COUNTT  SAND 

1 

coi. 

i  j 

j  j 

j 

i 

i 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

DIXIE 

1546165 

2zi 3A  56! 

43.5! 

16. C! 

5.5! 

400! 

-  ! 

22.0! NONE 

IKY 

HENOERSON 

1973 

! 

!  1 

46.0! 

16.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

NO.  1 

j  - - 

14614A46! 

100.01 

24.0! 

6.9! 

-  j 

400! 

8.0! NONE 

!KY 

HENDERSON 

1964 

I 

1  1 

100.0! 

24.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

( 

NO.  18 

j  - 

17014A46! 

1 20. u! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

400! 

9.0 {NONE 

IKY 

HENDERSON 

*  1967 

1 

j  i 

120.0! 

26.0! 

1.5! 

.  j 

! 

I 

NO.  17 

i  ...... 

17014A46! 

120.0! 

26.0! 

6.5! 

-  i 

400! 

9.0! NONE 

!KY 

HENDERSON 

*  1967 

i 

!  1 

120.0! 

26.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

NO.  1* 

t  ----- - 

12014A471 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

SOO! 

9. 5 1  NONE 

IKY 

HENDERSON 

1074 

i 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

NO.  19 

j  .. — 

12014A471 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

SOO! 

9.5 ! NONE 

!KY 

HENDERSON 

1974 

! 

J 

1  1 

1  1 

120.0! 

! 

30.0! 

i 

1.5! 

; 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

( 

(13)  HENDON 

9ARGE 

CO./  INC. 

1 

1 

!  i 

!  1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

( 

AT  S3 

1292516 

66614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1474! 

15.4 ! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1963 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

( 

At  70 

1239153 

64814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1480! 

14.91N0NE 

IKY 

PADUCAH 

1962 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

■  -  ! 

! 

| 

AT  72 

1289155 

t  4814441  1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  I 

1480! 

14.9! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1962 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  I 

I 

! 

H  204 

.  - 

71214A43! 

204.0! 

40.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.0 ! NONE 

!KY 

PADUCAH 

1959 

1 

1  ! 

204.0! 

40.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

NV  851 

1271740 

91114A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1463! 

13.5 ! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1956 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.91 

-  ! 

! 

1 

PK  202 

1 500198 

79914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1520! 

14.9 {NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1965 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  J 

I 

! 

PK  203 

1500199 

79914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  ! 

1520! 

17.O1N0NE 

IKY 

PAOUCAH 

1965 

! 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

PK  210 

1500695 

79914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1520! 

U.HHOKE 

!KY 

PAOUCAH 

1965 

t 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

S«  334 

1289359 

86714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1 2.9! NONE 

!KV 

PADUCAH 

1962 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

tn  m 

! 287*77 

753  14A48  I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1569! 

16. 0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1962 

! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7J 

j 

-  ! 

! 

! 

TN  518 

1290220 

75314A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1569! 

1 6.0! NONE 

!KY 

PAOUCAH 

1962 

! 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VG  5 

1296737 

83514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1495! 

16.0! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1964 

! 

;  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

! 

WH  369 

|  ...... 

50014A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1400! 

14.0INONE 

IKY 

PADUCAH 

1964 

1 

1 

i  i 

i  i 

195.0! 

! 

35.  G! 

1 

1.5! 

! 

-  ! 
i 

! 

! 

! 

(13)  HENDON* 

8ILLY 

V. 

! 

1 

1  1 

1  ! 

! 

! 

; 

i 

! 

i 

! 

! 

* 

1 

! 

! 

0/9/A 

HENDON 

8ARCE  C0HP1NY 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

NV  403 

1278536 

90214A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1463! 

15.5! NONE 

IKY 

PADUCAH 

15*59 

! 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

NV  406 

1278572 

90214A40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

14631 

15.6! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1950 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

HV  407 

1278610 

902 I4A40 J 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

1463! 

15.8! NONE 

!KV 

PADUCAH 

1959 

j 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

NV  40? 

1273627 

902J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1463! 

15.8  (NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1959 

1 

;  ; 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

HV  409 

1278654 

902’j4A40f 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1463! 

15.6. !  NONE 

IKY 

PADUCAH 

1959 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  J 

! 

1 

HV  416 

1278825 

90214A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  J 

1463! 

1 5.8! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1959 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

NV  417 

1273826 

90214A4G! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1463! 

15.3! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1959 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

) 

! 

HV  419 

1273869 

90214A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1463! 

15.8IN0NE 

IKY 

PADUCAH 

1959 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

NV  420 

1278982 

902J4A401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1463! 

15.3 (NONE 

!KY 

PAOUCAH 

1959 

1 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ( 

! 

I 

wy  *j; 

•272194 

911*4440! 

195.0! 

n 

9.0! 

_  • 

1463! 

13.5! XZUZ 

1X7 

1556 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ( 

! 

! 

MV  31? 

1276282 

68114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1459! 

15.2JN0NC 

IKY  PADUCAH 

1958 

J 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HV  821 

1276469 

68114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1459! 

15.2! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1958 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

HV  901 

1293642 

628! 4A40S 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  J 

1651! 

12.3! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1963 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

VH  171 

!  - 

500J4A43! 

195.0! 

35. C! 

9.6! 

-  ! 

1400! 

H.OIHOHE 

IKY 

PAOUCAH 

1965 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

VH  172 

j  - 

500UA43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  J 

1400! 

14.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1965 

J 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

VH  173 

!  - 

50014A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  j 

1400! 

14.0 ! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1965 

. 

1 

1 

1 

1  ! 

1  1 

l  * 

195.0! 

j 

i 

35.0! 

j 

! 

1.5! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 
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ENGP! 

1VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT  1 

! CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V 

t  S  S  £  L 

» 

0 1ST! 

OPERATOR 

NET  1C0DEI LENGTH 1BPDTH! 

’  ! 

j 

i 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

! S  ! OPERATING 

; 

- - 

------------ 

REGIS-!****! 

REG.  ! 

REG.'.LOAO-i 

| 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC ' 

BASE 

YEAR  ! 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  *9! 

LINE-1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PAGE! 

0VER-10VER-! /////! 

HO°SE ! 

PASS-  !  (LIGHT >•////////////////! TO •////////// 

OR  ! 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  'LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!£E! 

UKE-2 

•RE3UILT! 

(16)  HENDON, 

BILLY  V. 

! 

! 

i 

1  ! 

!  1 

i  ! 

i 

j 

i 

i 

* 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

i 

• 

* 

i 

t 

{ 

i 

! 

! 

j 

! 

j 

; 

D/B/A 

IENDCN  BARGE  CONPlNY 

t  i 

! 

! 

« 

! 

t 

j 

i 

» 

(CONTINUED)! 

i  i 

1 

i 

i 

! 

i 

i 

; 

WH  214 

1174016 

57714A43! 

195,0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1 400! 

1 1 . 01  NONE 

Iky 

PADUCAH 

1940  ! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

i 

•  i 

i 

i 

; 

WH  066 

500*4*43 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

uooi 

U.OlNONE 

!ky 

PAOUCAH 

1904  • 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

» 

.  ! 

i 

i 

i 

WH  867 

500! 4*43! 

175.0! 

35.0! 

9.0! 

_  i 

1400! 

14.0! NONE 

•KY 

PADUCAH 

1964  i 

; 

( 

1  1 

!  1 

195.0! 

i 

T5.C! 

! 

1.5! 

i 

■ 

-  ! 
i 

1 

i 

i 

1 

! 

i 

(37)  HENOPEN 

TOWBOAT  CO., 

i 

IHC !  - 

!  1 

!  ! 

j 

i 

! 

; 

; 

i 

j 

i 

i 

i 

i 

1 

i 

i 

HENDREN 

1516255 

4013A36! 

57.4! 

20. C! 

6.2! 

070! 

-  i 

25.3  SNONE 

!  Oft 

PORTLAND 

1963  l 

i  i 

60.0! 

20.0! 

6.2! 

t 

-  ! 

i 

» 

2 

NELLIE  H 

•241235 

S513A36! 

62.3! 

13.0! 

5.5! 

1400! 

-  * 

30.0! NONE 

•OR 

PORTLAND 

*  1978  ! 

1 

1  1 

!  1 

65.0! 

i 

13.0! 

5.5! 

i 

! 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

(13)  HENDRY 

CORPORATION 

! 

1  1 

!  1 

i 

i 

i 

t 

j 

i 

* 

i 

i 

i 

j 

i 

! 

i 

2 

i 

SERVICE  IV 

1541577 

1211F02! 

36.6! 

13.5! 

4.5! 

456! 

-  » 

21 .0'NONC 

!  FL 

TAMPA 

197?  ! 

!  1 

40.0! 

13.5! 

3.5! 

i 

10! 

; 

j 

I 

At Af I A 

1234727 

10! 3A  35! 

39.0! 

10.  C! 

5.0! 

200! 

-  i 

12.0! aOON 

!  FL 

TAMPA 

*  1959  ! 

! 

1  1 

40.5! 

12. C! 

4.5! 

i 

-  • 

i 

2 

! 

EVERGLADE 

1245140 

913A35! 

38.7! 

11.0! 

5.C! 

245! 

-  • 

15. 0! NONE 

!FL 

TAMPA 

*  1964  ! 

1 

1  I 

41.5! 

12. C! 

5.0! 

i 

-  ! 

i 

2 

t 

JOHNNY  H  5 

1  56251  8 

30! 3*36! 

44.6! 

13.0! 

5.0! 

600! 

-  • 

29.0! NONE 

!FL 

TAMPA 

1974  * 

!  1 

48.0! 

16.  C! 

4.2! 

! 

-  ! 

l 

i 

; 

MANATEE 

)  ----- - 

!  1513A35! 

35.0! 

14.0! 

2.5! 

240! 

-  ! 

12.0! NONE 

•FL 

TAMPA 

1964  j 

!  1 

35.0! 

14.8! 

2.5! 

! 

-  j 

i 

! 

! 

ST.  JOHNS 

1546736 

1213A35! 

37.0! 

1  S.O! 

5.0! 

500! 

-  ! 

15.0!  (.ONE 

•FL 

TAMPA 

1973  ! 

1  1 

39.0! 

15.0! 

4.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

VANCE  NOTE 

1534709 

31 ! 3  A  3  6 1 

47.3! 

16.0! 

5.5! 

600! 

-  ! 

23 . 01  NONE 

!  FL 

TAMPA 

1971  ! 

!  ! 

51.0! 

18.0! 

4.5! 

• 

-  { 

i 

! 

! 

as  112 

1574432 

544 !  4*43! 

153.0! 

45.0! 

6.3! 

! 

1100! 

9.6! NONE 

!FL 

TAMPA 

1976  1 

! 

1  1 

150.2! 

45.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

j 

2 

HC  15 

1814A461 

40.0! 

20.0! 

3.0! 

-  i 

$0! 

6. 0! NONE 

i  FL 

TAMPA 

1939  ! 

1 

!  1 

40. 0! 

20.0! 

2.C! 

! 

-  i 

1 

! 

! 

HC  37 

!  - 

!  3514*43! 

! 

—  ! 

3.0! 

■  j 

95! 

15.0! 10  TON 

DERRICK 

1  FL 

TAMPA 

1«56  ! 

1 

1  1 

50.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

HC  AO 

<  ...... 

2  5! 4*46! 

30.0! 

20.0! 

2.5! 

1 

30! 

25.0! NONE 

•FL 

TAMPA 

1957  ! 

i 

!  1  1 

30.0! 

20.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

HC  43 

i  - 

!  7514A461 

100.0! 

26.0! 

5.C! 

-  t 

150! 

5.0U0NE 

!  FL 

TAMPA 

1956  ! 

i 

•  ! 

100.0! 

26.v ! 

2.C! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

HC  45 

•  - 

4514*46! 

55.0! 

30.0! 

3.0! 

! 

100! 

4.0! NOME 

! FL  TAMPA 

1963  ! 

* 

1  !  1 

55.0! 

30.0! 

1.C! 

! 

-  « 

! 

! 

! 

HC  43 

i  - 

!  5014A46! 

—  ! 

—  ! 

4.0! 

! 

75! 

7.0! NONE 

!FL 

TAMPA 

1981  ! 

! 

'  !  1 

50.0! 

2t.O! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

HC  49 

,  - 

)  50*4*46! 

—  ! 

—  ! 

4.0! 

-  ! 

75! 

5 .0 'NONE 

!  FL 

TAMPA 

—  ! 

1 

!  1  1 

37.0! 

24.  C! 

2.0! 

j 

-  i 

! 

! 

! 

HC  50 

!  - 

6014A46! 

50.0! 

40. C! 

3.0! 

-  • 

90! 

5.0! CRANE 

!  FL 

TAMPA 

1932  l 

i 

!  1  1 

5C.0! 

40.0! 

l.Ot 

! 

-  1 

i 

! 

! 

HC  100 

1512434 

1  27014A43! 

130.0! 

40.0! 

5.5! 

-  ! 

600! 

7 . 0 ! NONc 

•FL 

TAMPA 

1967  ! 

! 

1  ! 

130.0! 

40.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

J 

! 

2 

HC  102 

1273524 

!  405I4A43! 

135.0! 

40.0! 

8.0! 

-  ! 

900! 

3. 5! NONE 

I  FL 

TAMPA 

1957  ! 

i 

!  1 

135.0! 

40.0! 

1.5! 

• 

-  ! 

i 

• 

! 

HC  103 

i 273006 

!  40514A43! 

135.0! 

40.0! 

8.0! 

-  ! 

900! 

8.5JN0NE 

!FL 

TAMPA 

1956  * 

i 

!  1 

135.0! 

40.0! 

1.5! 

! 

-  i 

i 

i 

• 

HC  104 

!  — - 

!  222  !  4  A 4 3 ! 

118.4! 

29.0! 

6.0! 

.  i 

497! 

11.21N0NE 

1  TL 

TAMPA 

1 

! 

!  !  1 

118.4! 

29.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

HC  106 

1 266399 

1  85524*46! 

17$. 0! 

49.0! 

7.0! 

-  i 

1500! 

3.5 ! NONE 

•FL 

TAMPA 

! 

!  !  1 

175.0! 

49.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

; 

HC  107 

i  ...... 

1  600! 4*46  1 

140.0! 

45.0! 

8.0! 

-  < 

1000! 

9.0!N0NE 

!  FL 

TAMPA 

i 

!  !  ! 

160.0! 

45.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

l 

» 

HC  108 

1  - - 

•  1000*4*46! 

18C.0! 

35.0! 

10.0! 

-  i 

*.100! 

8.0! NONE 

•FL 

TAMPA 

1 

!  1  1 

13C.0! 

35.0! 

2.0! 

j 

-  » 

; 

! 

• 

30  4 

•002402 

!  14515*71! 

100.0! 

26.0! 

6.0! 

-  i 

396! 

1 5.0* PUMP 

•FL 

TAMPA 

•  1>W  ! 

i 

1  !  1 

100.0! 

26.5! 

1.0! 

i 

-  • 

• 

J 

2 

BG  105 

1010010 

1  222 1 5A  71 ! 

113.4! 

29.0! 

6.0! 

-  i 

497! 

11  •  2 ! 300  BPH  STEAM 

•FL 

TAMPA 

1926  ! 

1 

j 

i  ;  i 

1  1  1 

118.4! 

i 

29.0! 

i 

1.5! 

i 

j 

-  ! 

•PUMP 

! 

! 

; 

; 

! 

(32)  HENRY, 

CHESTER  BOATS, 

i 

INK. 

!  i 

!  1  1 

i 

i 

j 

i 

j 

i 

i 

i 

j 

! 

2 

; 

! 

i 

CHESTER  HENRY 

! 546330 

1  1611C02! 

42.0! 

14.0! 

3.5! 

600! 

-  • 

12.0! NONE 

•LA 

MORGAN 

1973  t 

i 

!  !  1 

42. C! 

14.0! 

3.0! 

i 

15! 

1 

i 

CITY 

j 

CLARENCE  ( 

1627677 

1  -  MC02! 

38.8! 

14.0! 

4.0! 

600! 

-  1 

3.0*N0NE 

SLA 

MORGAN 

1980  ! 

i 

!  1  1 

40.0! 

14.0! 

3.5! 

• 

18! 

• 

2 

CITY 

; 

JOHN  e 

1623968 

!  -  11C02! 

36.8! 

14.0! 

4.0! 

600! 

-  ! 

8.0! NONE 

•LA 

MORGAN 

1980  ! 

i 

i  j  j 

40.0! 

14.0! 

3.5! 

i 

25! 

t 

2 

CITY 

! 

NIKE  C 

i  ...... 

1  -  !  ICO?! 

21.0! 

-  • 

-  j 

175! 

-  • 

7.9'NONE 

•LA 

MORGAN 

1936  ! 

1 

j  ;  i 

21.0! 

-  ! 

-  t 

i 

4! 

2 

2 

C  IT'.' 

j 

NR.  BLAINE 

i  ...... 

1  -  11C02! 

26.0! 

9.0! 

-  i 

110! 

-  • 

6.0! NONE 

•LA 

MORGAN 

1978  ! 

i 

i  j  i 

26.0! 

9.0! 

2.6! 

i 

4! 

i 

i 

CITY 

; 

SCOTT  HENRY 

1694463 

!  -  11C02! 

32.0! 

9.0! 

3.0! 

230! 

-  ! 

6.0 ■ NONE 

!LA 

MORGAN 

1978  ! 

i 

1  !  ! 

32.0! 

9.0! 

2.5! 

i 

7! 

i 

2 

CITY 

2 

STELLA  HENRY 

1576550 

•  16! 1*02 1 

4C.0! 

U.O! 

3.9' 

600! 

-  ! 

8.0‘ NONE 

!LA 

MORGAN 

1976  ! 

i 

!  1  1 

40.0! 

14.0! 

3.5! 

{ 

12! 

2 

2 

CITY 

; 

STEVE  V 

1606176 

1  -  11C02! 

40.0! 

14.0! 

4.0! 

600! 

-  • 

8 .0  'NONE 

•LA 

MORGAN 

1979  • 

1 

1  1  1 

40.0! 

14.0! 

3.5! 

1 

19! 

< 

j 

CITY 

! 

CHRIS 

1260812 

!  2613*36! 

48.7! 

15.9! 

5.3! 

600! 

-  • 

18.0'NONE 

!LA 

MORGAN 

1954  ! 

! 

1  !  1 

49.0! 

16.0! 

5.C! 

; 

-  • 

2 

2 

CITY 

! 

J??* 

1269244 

1  39! 3*36! 

55.1! 

21.6! 

4.6! 

400! 

-  1 

1 8.0 ! NONE 

!LA 

MORGAN 

1952  i 

1 

!  1  ! 

55.1! 

21.6! 

4.6! 

• 

-  • 

2 

1 

CITY 

t 

MICHAEL 

1507154 

1  4413A36! 

61.8! 

■21  -es 

8.0! 

260! 

-  ! 

15.0! NONE 

•LA 

MORGAN 

1967  ! 

1 

1  1  1 

65.0! 

24.0! 

7.0! 

* 

-  ! 

! 

2 

CITY 

! 

CH  101 

1635907 

!  20014C43! 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

-  ! 

200! 

7.0JNONE 

!LA 

MORGAN 

1981  I 

1 

1  1  ! 

120.0! 

30. C! 

1.0! 

{ 

-  i 

2 

• 

CITY 

j 

HRO  16 

i  ...... 

1  50*4*43 ! 

6C.0! 

21.0! 

3.5! 

_  i 

200! 

4.0*  HOKE 

!LA 

MORGAN 

*  1956  !* 

i 

i 

!  !  1 

!  !  ! 

60.0! 

i 

21.0! 

i 

1.0! 

! 

i 

j 

-  i 

t 

! 

2 

! 

i 

CITY 

! 

! 

(32)  HERB  - 

$.,  INC. 

! 

i 

•  !  1 

!  !  ! 

j 

i 

i 

i 

j 

i 

j 

j 

• 

j 

j 

1 

2 

; 

i 

HERB'S 

1291526 

!  4813A36! 

59.0! 

20.0! 

8.0! 

800! 

.  i 

26.0 {NONE 

•LA 

HARVEY 

1963  ! 

! 

! 

i  !  1 

!  1  ! 

65.0! 

; 

20.0! 

! 

7.0! 

; 

i 

j 

-  ! 

! 

2 

t 

■ 

i 

! 

! 

(35)  HERMANN 

SANO  &  GRAVEL 

i 

,  line. 

!  !  1 

!  1  1 

i 

! 

! 

i 

! 

» 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

; 

! 

! 

CARLA  SUE 

1564987 

!  44! 3*  35 1 

--  » 

--  i 

6.7! 

600! 

-  ! 

74.0U0NE 

!M0 

HERMANN 

1975  ! 

1 

1  1  1 

52.0! 

20.0! 

—  ! 

! 

-  ! 

! 

i 

2 

HEL-SUE 

1263638 

!  1313A35I 

37.8! 

U.O! 

3.7! 

230! 

-  ! 

1 2.0 ! NONE 

•MO 

HERMANN 

1952  ! 

! 

! 

! 

1  t  1 

!  1  ! 

1  1  1 

37.8! 

i 

i 

14.0! 

t 

i 

3.7! 

! 

i 

i 

! 

! 

i 

2 

1 

2 

! 

! 

l 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


419 


ENGR! 

BIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


!  IVTCCI  DIMENSIONS  ! DRAFT!  SCAPACITY!  HIGH-  •  {VESSEL 

•  NET  !COD£!LENGTH!BRDTH!  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  1  OPERATING 

!R£6IS“!*»**!  REG.  !  REG. ! LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1 

!  TON-  !PAGE!  OVER-!OVE»-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TD !////////// 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LIGHT !  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE* 2  !EE!  LINE-2 


(35)  HERMANN  SAND  l  GRAVEL/ 

! 

! 

I !  NC  • 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

\ 

! 

2 

! 

i 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

!  !  ! 

» 

! 

t 

i 

i 

! 

! 

STE.  GENEVIEVE 

! 256920 

1  1213A36! 

35. 7i 

11.0! 

3.2! 

150! 

-  ! 

12.0 !  NONE 

!H0 

HERMANN 

! 

!  !  ! 

35.7! 

11.0! 

3.2! 

1 

-  ! 

! 

! 

ABS  20 

!  - 

!  5514A46! 

30.0! 

24.. a 

5.0! 

! 

150! 

7.6IN0NE 

1M0 

HERMANN 

i 

!  !  ! 

60.0! 

24.0 ' 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

CtF  25 

*!  . 

!  6514A43! 

100.0! 

28.0! 

5.01 

-  ! 

200! 

5.0! NONE 

!  MO 

HERMANN 

! 

!  !  ! 

100.0! 

26.0! 

1.3! 

i 

-  » 

! 

i 

NO  2 

; 

!  70! 4A46! 

100.0! 

24.0! 

5.0! 

-  • 

190! 

3. 0 !  NONE 

•HO 

HERMANN 

! 

!  !  ! 

100.0! 

24.0! 

1.3! 

2 

-  ! 

2 

• 

NO  325 

j  - - 

i  80S4A46! 

100.0! 

24.0! 

5.0! 

*  ! 

190! 

8 . 0 ! NONE 

!  MO 

NERMANN 

i 

i 

!  !  ! 

!  !  1 

100.0! 

i 

24.0! 

! 

1.3! 

» 

i 

i 

j 

! 

! 

1 

i 

! 

(36)  HERRON  ISLAND  MAZNTENANC ! E  CO. 

!  !  ! 

!  !  ! 

i 

i 

! 

i 

t 

j 

i 

i 

i 

! 

t 

i 

! 

! 

ANNA8ELLE  S 

1237180 

(  5811313! 

65.0! 

30-01 

4.oi 

350!  A 

12! 

24.0 ! NONE 

!  WA 

HERRON 

1 

! 

!  !  ! 

1  !  ! 

72.3! 

! 

30.0! 

! 

3.0! 

1 

! 

! 

SO! 

! 

! 

! 

I 

! 

i 

(32)  HESS  MARINE  TRANSPORTATION, 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

INC. 

j 

!  !  ! 

! 

; 

{ 

1 

! 

! 

! 

JACK 

i 263404 

!  201JA36! 

51.9! 

16.6! 

6.3! 

800! 

-  I 

30. 0 ! NONE 

SLA 

GRETNA 

! 

!  !  ! 

51.9! 

16.6! 

5.0! 

« 

-  ! 

! 

! 

LADY  L 

•617737 

!  8613A36! 

55.4! 

24.0! 

8.0! 

1000! 

-  2 

37.0 {NONE 

!LA 

GRETNA 

] 

i  j  ; 

55.4! 

24.0! 

7.6' 

; 

-  ! 

; 

! 

MART  LOU 

! 553742 

•  7613A36! 

52.9! 

24.1! 

8.7 

1200! 

-  i 

37.0! NONE 

!LA 

GRETNA 

! 

i 

i  i  i 

i  !  i 

52.9! 

i 

24.1! 

8.0! 

! 

i 

-  ! 

; 

l 

! 

! 

i 

(06)  HESS  OIL-VIRGIN  ISLAND 
CANEGAROEN  BAY 

! 

C!ORP. 

!  - 

!  !  ! 

!  !  ! 

•  129! 3 A  3  6 ! 

• 

98.5! 

i 

i 

32.1  i 

; 

2 

io. si 

! 

i 

1700! 

2 

i 

-  ! 

t 

i 

32  .0 !  NONE 

j 

i 

i  V  2 

ST.  CROIX 

! 

!  !  ! 

105.0! 

32.1! 

6.4! 

i 

-  i 

! 

! 

COAKLEY  BAY 

! 262330 

!  7!3A36! 

33.3! 

23.0! 

9.U! 

1200! 

•  ; 

15.5  INONE 

!  VI 

LIMETREE 

! 

!  !  ! 

68.0! 

23.9! 

8.5! 

! 

-  i 

! 

i 

BAT  ST  CRO 

GRAPETREE  BAY 

! 520547 

!  10113A36! 

39.4! 

28.2! 

11.0! 

1700! 

-  ! 

34. 0 !  NONE 

ivi 

LIMETREC 

I 

!  !  ! 

89.4! 

28.2! 

9.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

BAY  ST  CRO 

LIMETREE  BAY 

I  - - 

!  12913A36! 

93.5! 

32.1! 

10.3! 

1700! 

-  ! 

32 • 4 • NONE 

!  VI 

LIMETREE 

! 

!  !  ! 

105.0! 

32.1! 

8.4! 

! 

-  ! 

1 

! 

BAY  ST  CRO 

MANCHENIL  BAY 

! 69371 

!  1 2913A36! 

96.5! 

32.1! 

10.0! 

1700! 

-  ! 

40.0! NONE 

!  V I 

ST.  CPOIX 

! 

!  !  ! 

105.0! 

32.1! 

8.0! 

j 

-  ! 

,  ! 

! 

TEAGUE  BAY 

!  - 

!  21613A36! 

143.3! 

23.6! 

22.0! 

3600! 

-  ! 

92.0! NONE 

!  VI 

LIMETREE 

1 

1  !  ! 

155.0! 

23.6! 

19.3! 

I 

-  ! 

! 

! 

BAY  ST  CRO 

TURQUOISE  BAY 

1  - 

!  216J3A36! 

143.3! 

23.6! 

22.0! 

3600! 

-  I 

92.0! NONE 

!  VI 

LIMETREE 

I 

!  !  ! 

155.0! 

23.6! 

19.*' 

! 

-  ! 

! 

! 

BAY  ST  CRO 

HOVIC  III 

!  - 

!  378 ! 5A70i 

140.6! 

40.6! 

5.0! 

-  ! 

1072! 

20.0! PUMP 

IVI 

LIMETREE 

! 

!  !  ! 

140.6! 

40.6! 

2.C! 

! 

-  ! 

! 

! 

8AY  ST  CRO 

LEUARD  ISLANDER 

!  - 

!  S78! 5 A  70! 

2C0.0! 

40.0! 

9.9* 

-  ! 

2515! 

20.012  PUMPS 

IVI 

LIMETREE 

! 

!  !  ! 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

BAY  ST  CRO 

VIRGIN  ISLANDER 

i  - 

!  1262! 5A70! 

160.0! 

50.0! 

11.6! 

-  ! 

3413! 

24.012  PUMPS 

IVI 

LIMETREE 

! 

! 

!  •  ! 

!  !  ! 

160.0! 

! 

50. C! 

! 

2.0! 

i 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

BAY  ST  CRO 

(16)  HEWCHEM 

CHtHLINK  308 

! 

! 

1288850 

!  !  ! 

!  •  ! 

!  1 429! 5  A  5 1 ! 

! 

! 

—  ! 

! 

! 

--  ! 

i 

i 

8.6! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

1400! 

! 

! 

18.913"  DIESEL 

! 

i 

pump,  ins 

GULFPORT 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

! 

! 

-  ! 

• 

! OBL  BOTTOM/SIDES ! 

!  ! 

(16)  M6K,  INC. 

CLPPE9  PLYING  CLOUD 

! 

! 

!  . 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  66MA12! 

! 

! 

111.6! 

! 

; 

30. oi 

t 

9.6*' 

! 

2 

1200! 

; 

i 

-  ! 

! 

! 

35.6 ! NONE 

! 

(LA 

MORGAN 

! 

f 

!  !  ! 

!  !  ! 

130.0! 

i 

30.0! 

! 

6.0! 

; 

! 

! 

12! 

I 

! 

• 

! 

! 

CITY 

(77)  HICKEY  MARINE  ENTERPRIS 
VIKING 

| 

e!  S 

!  - 

!  •  ! 

!  •  ! 

!  1613A35! 

1 

2 

40.7! 

! 

i 

13.0! 

j 

i 

3. si 

! 

i 

500! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

26.0! NONE 

! 

! 

•OR 

TPOUTOALE 

i 

j 

i  i  i 

;  ;  ; 

40.7! 

2 

15.0! 

3.5! 

2 

i 

i 

-  ! 

! 

; 

j 

! 

! 

(30)  HICKMAN  PERRY 

BARBARA  OON 

i 

; 

! 274057 

!  !  ! 

;  ;  i 

i  uisAjsj 

j 

j 

35. 6i 

i 

• 

12. oi 

2 

i 

4.6! 

; 

i 

2 20! 

; 

; 

• 

; 

22. 0!*  NONE 

! 

! 

!KY 

HICKMAN 

* 

i 

!  !  ! 

«  ;  j 

38.  oi 

i 

12.0! 

2 

4.0! 

i 

j 

t 

-  i 

; 

i 

i 

2 

2 

(29)  HICKMAN  HARBOR  SERVICE, 

t 

ilNC. 

i  i  « 

i  i  i 

» 

; 

i 

j 

; 

i 

i 

• 

2 

i 

; 

| 

; 

j 

MARK  ALAN 

! 541730 

!  92J3A36! 

7C.0! 

26.0! 

6.0! 

910! 

-  • 

32.0! NONE 

!KY 

HICKMAN 

i 

!  !  ! 

70.0! 

26.0! 

4.5! 

i 

-  2 

2 

2 

SUZANNE  HARIE 

1541306 

!  68S3AJ6! 

51.0! 

20.0! 

5.5! 

760! 

-  J 

26.0 INONE 

!KY 

HICKMAN 

i 

i  ;  i 

51.0! 

20.  C! 

4.5! 

2 

-  * 

! 

! 

N  42 

i  ...... 

!  1 30! 4A46! 

103.0! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

350! 

9.5! NONE 

!KY 

HICKMAN 

j 

i  t  j 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

2 

-  • 

2 

» 

N  43 

;  ...... 

•  1 30! 4A46 ! 

100.0! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

350! 

9.5 ! NONE 

SKY 

HICKMAN 

I 

;  i  j 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  » 

; 

i 

NO  100 

i  ...... 

!  130!4A4o! 

100.0! 

26.0! 

6.5! 

-  • 

350! 

9.5!N0NE 

!KY 

HICKMAN 

i 

!  !  ! 

130.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

2 

i 

NO  191 

I  ...... 

!  13014A46! 

100.0! 

26.0! 

6.5! 

-  • 

350! 

9.5  INONE 

SKY 

HICKMAN 

i 

i  i  ; 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  J 

i 

! 

UM  1123 

I  ...... 

!  S70J4A41! 

195.0! 

35.  C! 

3.7! 

-  • 

1476! 

16.J!N0NS 

!KY 

HICKMAN 

i 

J 

;  2  i 

i  i  i 

195.0! 

i 

35.0! 

1.6! 

2 

j 

i 

j* 

2 

j 

2 

( 

(33)  HIGHAN  TOWING  CO. 

CAPT.  D.  J.  BA3IA 

! 

i 

! 63)984 

»  ;  i 

j  j  2 

i  72  j  3 A 36 ! 

i 

; 

63. ol 

; 

i 

22.0! 

; 

■ 

9.0! 

» 

• 

loooi 

; 

j 

2 

38.ol NONE 

j 

2 

j 

♦ 

i  ;  i 

60.0! 

22.0! 

7.0! 

i 

-  • 

j 

i 

CHARLES  E.  BROWN 

! 285237 

*  35J3A35! 

61.4! 

24.1 ! 

3.0! 

850! 

-  ! 

39. 0 i NONE 

!TX 

ORANGE 

i 

i  ;  ; 

65.0! 

24.1! 

6.6! 

; 

-  ! 

; 

i 

CITATION 

•5177J1 

•  74J3A35! 

61.4! 

24.3! 

9.0! 

850! 

-  » 

39.0! NONE 

■TX 

ORANGE 

j 

;  j  2 

65.0! 

24.3! 

9.0! 

» 

-  ! 

j 

; 

DP.  £.  W.  BROWN 

! 552025 

!  71MA35! 

60.0! 

24.1! 

8.2! 

850! 

-  2 

40.0! NONE 

!  T  X 

ORANGE 

j 

!  !  ! 

65.0! 

24.1! 

8.2! 

2 

-  ! 

; 

2 

EDGAR  BROWN  JP. 

1513267 

!  74SJA36! 

60.3! 

24.0! 

9.1! 

350! 

-  ! 

39.0! NONE 

!TX 

ORANGE 

j 

•  •  ! 

65.0! 

24.0! 

9.1 ! 

2 

-  • 

; 

! 

JESSE  B  GUNSTREAH  JR. 

! 632*13 

!  89J3A36! 

61.1! 

23.9! 

3.5! 

850! 

-  • 

40.0! NONE 

!TX 

ORANGE 

! 

!  !  ! 

63.0! 

?5. 9! 

3.5! 

; 

-  J 

2 

2 

JOE  M.  POWELL 

! 599434 

2  7 6  J  3 A  36  ! 

60.2! 

24.C! 

8.0! 

850! 

-  ! 

39.0! NONF 

!TX 

ORANGE 

; 

i  i  j 

65.0! 

24.0! 

3.0! 

; 

-  • 

i 

! 

JOHNNY  BROWN 

•512034 

•  71S2AJS! 

61.3! 

24.1! 

7.4! 

850! 

-  ( 

41 .0 {NONE 

!TX 

ORANGE 

; 

!  !  ! 

65.0* 

24.1! 

7.4! 

; 

-  ! 

! 

2 

KARL  G  ANDREW 

•664199 

•  89  !3A36 ! 

61.1! 

23.9* 

3.5* 

850! 

-  ! 

40.0 ! NONE 

!TX 

ORANGE 

i 

i  ii 

63.0! 

25.9! 

6.5! 

; 

-  2 

i 

2 

MIKE  S.  BROUN 

1552036 

!  71 ! JA35 ! 

6C.0! 

24.1! 

8.2! 

850! 

-  2 

40.0! NONE 

!  T  X 

ORANGE 

; 

* 

i  i  i 

65.0! 

24.1! 

; 

5.2! 

i 

; 

i 

2 

; 

i 

j 

j 

2 

i 

!  !  ! 

i  i  i 

; 

; 

i 

i 

i 

i 

i 

!  * 

i 

VEHXCL ! ES 

j 

i 

i 

; 

TEAR 

BUILT 

OR 

♦  REBUILT! 


1943  ( 

! 

*  ms  ! 

! 

1956  ! 

{ 

1971  l 

i 

*  1982  i 

! 

! 

! 

! 

1938  i 


1952  ! 
1980  ! 
1974  ! 

1969  ! 
1964  ! 
1969  ! 
1960  ! 
I960  ! 
19/3  ! 
1973  ! 
1960  ! 
1952  ! 

1959  ! 

1962  ! 

1980  ! 

1943  ! 

1957  i 

1977  *! 

1972  j 
1949  ! 

1949  ! 

1950  ! 

1951  ! 

1952  • 

1981  ! 
*  1971  j 

1969  ! 

1973  ! 
1969  *! 
1981  ! 

1978  ! 

1960  ! 
1983  ! 
1973  *! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


420 


ENGRl 

DISTI  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NURSE* 

1  COAST 

1  CUARO 

t  NURSE* 

1  IVTCC! 

1  NET  1C0DE1 
1REGIS- ! •***! 

1  TER  1  SEE! 

1  TON-  IPA5EI 

1  NACE  i  IV  1 

DIRENS 
LENGTH! 
REG.  1 

mm  l 

OVER-! 
ALL  1 

IONS  ! 
8RDTH! 

REG.! 
/////! 
OVER-1 
ALL  ! 

DRAFT! 

! 

LOAD-! 

ED  ! 
/////! 
LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY!  HIGH-  !  t  V  E  S  S  E  L  l  I 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  !  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EftUIPRENT  !TC!  BASE  !  YEAR  1 

////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  I 

PASS-  !(LI6HT)!/////////7//////!TD !//////////!  OR  ! 
ENGERS  l  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  i*RE9UILT! 

(33)  HI6RAN  TOUtNfi  CO. 

I 

1 

l 

1  1  ! 

1  1  ! 

1  1  ! 

I 

l 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

(CONTINUED) ! 

1  1  1 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

PRESTON  SHUFO*  5 

16*5914 

1  7213A35I 

56.01 

22.0! 

8.6! 

1000! 

-  ! 

33. 0! HONE 

! 

! 

1982 

1 

1  1  1 

5o.0! 

22.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

CIT  2015 

1517517 

1  1 2  7  9 1 5  A  71  1 

26*. 01 

50.0! 

10.0! 

-  1 

2990! 

20.0! DIESEL  PURP 

!TX 

ORANGE  ! 

1968 

! 

1  !  1 

264.01 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

CIT  2016 

1517610 

1  1279! 3471 1 

26*. 0! 

50.0! 

10.0! 

-  j 

2990! 

20.01DICSEL  PUMP 

ITX 

ORANGE  l 

1968 

! 

t  !  1 

24*. 0! 

50.0! 

2.0! 

-  I 

( 

! 

I 

htco  i eoi 

1257792 

1  10*9! 5A71 ! 

2*0.01 

50.0! 

10.0! 

-  I 

2690! 

20.0! DIESEL  PURP 

ITX 

ORANGE  ! 

1949 

t 

!  !  ! 

2*0.01 

50.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

HTCO  1802 

1257763 

1  10*9!  5A7H 

2*0.0! 

50.0! 

10.6! 

-  j 

2690! 

20.0! DIESEL  PURP 

ITX 

ORANGE  1 

1949 

1 

1  1  1 

2*0.0! 

50.0! 

1.6! 

i 

-  ( 

! 

! 

I 

HTCO  2025 

1631597 

1  113915A71! 

26*. 0! 

50.0! 

10.01 

-  i 

2990! 

20.0 ! DIESEL  PURP 

ITX 

ORANGE  1 

1981 

1 

1  1  1 

26*. 0! 

50.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

HTCO  2026 

1631598 

1  113915A711 

26*. 0! 

50.0! 

10.0! 

-  j 

2990! 

20.0! DIESEL  PURP 

ITX 

ORANGE  ! 

1981 

I 

1  1  1 

26*. 0! 

50.0! 

1.51 

-  ! 

1 

! 

1 

HTCO  2027 

1 663  9  $  S 

1  1139| 5 A  70 ! 

264.01 

50.0! 

10.3! 

-  i 

2990! 

20.01DIESEL  PURP 

!TX 

ORANGE  ! 

1963 

! 

1  1  1 

264.01 

50.0! 

2.0! 

“  ! 

! 

! 

! 

HTCC  2028 

1663959 

1  113915A70! 

264.01 

50.0! 

10.3! 

-  i 

2990! 

20.0! DIESEL  PU1P 

»TX 

ORANGE  ! 

1983 

1 

1  1  1 

264.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

HTCO  2201 

1257763 

I  10231 5A71 1 

260.0! 

50.0! 

10.0! 

-  i 

3299! 

20.0! DIESEL  PURP 

ITX 

ORANGE  ! 

195* 

1 

i  1  1 

260.01 

50.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

NO  2023 

1598*56 

1  11921 5 A  70  f 

264.0! 

50.0! 

10.6! 

-  j 

2990! 

20.0  !  DIESEL  ENGINE  t 

!TX 

ORANGE  ! 

1978 

! 

1  1  i 

264.01 

50.0! 

1.6! 

-  ! 

! DEEP  WELL  PURP 

! 

! 

NO  2024 

1598*57 

1  119215A71! 

264.0! 

50.0! 

10.6! 

-  i 

2990! 

20.01DIESEL  ENGINE  t 

!TX 

ORANGE  ! 

1978 

I 

1  1  1 

264.01 

50.  C! 

1.6! 

-  1 

!  DEEP  WELL  PURP 

! 

S  2011 

151789* 

1  119015A70! 

264.0! 

50. C! 

10.0! 

-  i 

2990! 

20.0 ! DIESEL  PURP 

ITX 

ORANGE  ! 

1969 

1 

1  1  1 

264.0! 

50.01 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

S  2012 

1517901 

!  119Q15A70! 

264.0! 

50.0! 

10.0! 

»  i 

2990! 

20. 0! DIESEL  PURP 

ITX 

ORANGE  ! 

1969 

1 

1  1  ! 

264.01 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

S  2013 

1533073 

I  1 1 5  *  1 5  A  70 1 

264.0! 

50.0! 

11.8! 

-  ! 

2990! 

20.0! DIESEL  PURP 

ITX 

ORANGE  ! 

1971 

1 

1  1  ! 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

! 

! 

S  201* 

1533506 

1  1155!  SA70! 

264.0! 

50.0! 

11.3! 

-  j 

29901 

20.010 IESEL  PURP 

ITX 

ORANGE  ! 

1971 

! 

1  l  1 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

-  ! 

| 

| 

! 

S  2017 

1552921 

t  119215A70! 

264.0! 

50.0! 

10.0! 

-  j 

2990! 

20. 0 ! DIESEL  PURP 

ITX 

ORANGE  I 

1973 

1 

1  i  1 

264.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

l 

S  2019 

1352822 

1  119215*70! 

264.0! 

50.0! 

10.0! 

-  i 

2990! 

20.010 IESEL  PURP 

ITX 

ORANGE  ! 

1973 

! 

!  1  1 

264.0! 

50.0! 

2.0! 

•  j 

! 

! 

! 

j 

S  2020 

1552658 

1  119215*70! 

264.0! 

50.0! 

10.0! 

-  ! 

29<»oi 

20.0 ! DIESEL  PURP 

!TX 

ORANGE  ! 

1973 

1 

!  1  1 

264.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

S  2021 

157177* 

1  1192! 5 A  70! 

264.0! 

50.0! 

10.0! 

-  i 

2990! 

20.01  DIESEL  PUMP 

ITX 

ORANGE  ! 

1976 

1 

1  1  ! 

264.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

! 

! 

S  2022 

1571775 

1  119215*70! 

264.0! 

50.0! 

10.0! 

-  ! 

2990! 

20.0! DIESEL  PURP 

ITX 

ORANGE  ! 

1976 

t 

1  1  1 

264.0! 

50.0! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

! 

S  2511 

1512250 

1  136315*70! 

295.0! 

50.0! 

11.0! 

-  j 

3438! 

20.0! DIESEL  PUNP 

ITX 

ORANGE  ! 

1968 

! 

I  1  1 

295.0! 

50.  U! 

1.4! 

“  ! 

! 

! 

! 

S  2512 

15126*7 

!  136315*70! 

295.0! 

50.0! 

11.0! 

-  i 

34331 

20.0 {DIESEL  PURP 

ITX 

ORANGE  ! 

1968 

l 

1 

!  i  i 

!  1  1 

295.0! 

! 

50.0! 

! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

( 

I 

! 

! 

! 

(17)  HILL'S  NARINE/  INC. 

1 

f 

I  1  1 

1  1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

i 

KAREN  ANN 

12621*0 

I  55! 3 A  35 1 

74.7! 

22.0! 

8.0! 

1800! 

-  ! 

36.0(2  WINCHES 

!AL 

FLORENCE  I 

1951 

! 

1 

t  1  1 

!  1  1 

30.0! 

! 

22.0! 

! 

6.d! 

1 

-  ! 

( 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(16)  HILLIARD-LYONS  BARGE 

! 

PAR1TNERS 

!  1  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1979-2 

1 

i  i  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ITC  103 

1636931 

1  688 14A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19.31  NONE 

!  KY 

LOUISVILLE! 

1981 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

ITC  10* 

163693* 

1  888! 4A41 { 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1519! 

19.3  {HONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1981 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

ITC  107 

1436935 

1  885 1  *A*1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1519! 

19.31N0NE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

ITC  113 

16369*1 

1  8881***11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1519! 

1  9. 3! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

1 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

ITC  114 

16369*2 

1  8581***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1519! 

1 9. 3 ! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

i 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

ITC  116 

1636944 

1  8531***1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1519! 

19. 3IN0NE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

I 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

t 

ITC  117 

16349*5 

!  6881***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19.3IN0NE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1961 

1 

!  t  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  1 

i 

! 

! 

ITC  116 

14349*6 

!  8581***1! 

195. Ql 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1519! 

1 9 • 3 i NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1951 

l 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

ITC  120 

16369*8 

1  888! *A*1 { 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1519! 

19.31N0NE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

| 

! 

! 

ITC  121 

16369*9 

1  8881**411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1519! 

19**3!  NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

1 

i  i  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

ITC  123 

1636951 

1  8881***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1519! 

19.31NPNE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

ITC  125 

163*953 

1  8881***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1519! 

19.3! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

ITC  126 

1636954 

1  6881***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1519! 

19.3IN0NE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

1 

I  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

JT  6 

1611775 

1  966  !*A*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1489! 

19.SIN0NE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1979 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  | 

! 

! 

( 

JT  11 

1611750 

!  9861***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1489! 

18.51N0NE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1979 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

JT  13 

1611782 

1  9861***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1489! 

1 8 .5 ! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1979 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

JT  16 

1611790 

!  9631***11 

—  ! 

—  ! 

12.0! 

-  ! 

2118! 

18.5IN0NE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1979 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.1! 

1.8! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

JT  17 

1611791 

!  9631***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

I486! 

15.5 {NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1979 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

\ 

f 

! 

JT  19 

1611793 

i  963!*A*1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1486! 

18. S {NONE 

ixr 

LOUISVILLE! 

1979 

2 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

“  ! 

! 

! 

! 

JT  25 

1611799 

1  9631***1! 

—  ! 

—  ! 

12.0! 

.  j 

2118! 

18.5IN0NE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1979 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.1! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

JT  28 

1611102 

I  9631***1! 

—  ! 

—  ! 

12.0! 

-  i 

2118! 

18.5! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1979 

i 

l 

(  1  1 

195. 0! 

35.1! 

1.8! 

-  1 

! 

! 

! 

JT  29 

1611803 

1  9631**41! 

—  ! 

—  ! 

12.0! 

-  j 

2118! 

1 6. 5 !  NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1979 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.1! 

1.8! 

-  | 

! 

! 

! 

JT  30 

1611804 

1  9631***11 

195.0! 

35.0! 

9.0J 

-  j 

I486! 

18,5! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1980 

1 

1  1  1 

195.0! 

25.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

JT  33 

1611807 

1  9631***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*86! 

16.5  SHONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1979 

1 

1  !  i 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  1 

1 

J 

1 

JT  35 

1611809 

1  963!*A*11 

195.01 

35. 0! 

9.0! 

-  i 

I486! 

15.5 ! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1980 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

JT  37 

1611811 

t  9631***1 1 

—  ! 

—  ! 

12.0! 

-  i 

2116! 

13.5 ! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1979 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.1! 

1.8! 

-  I 

! 

1 

! 

JT  38 

1611812 

1  9631***1! 

—  ! 

—  ! 

12.01 

-  i 

2118! 

18.5! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1979 

i 

I 

! 

!  1  1 

!  !  ! 

t  !  ! 

195.0! 

! 

! 

35.11 

! 

! 

1.8! 

! 

! 

-  I 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


421 


ENGR! 

! 

•VTCCl 

DIMENSIONS  1  DRAFT ! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L  1 

! 

DISTI  OPERATOR 

! 

NET  1C0DEILENGT HI  BROTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  (OPERATING  J 

! 

- 1 

(EGIS- !**♦*  1 

REG.  1 

REG. ! LOAD-! 

! 

CARGO  1 

FIXED  !  EQUIPMENT 

ITC !  BASE  ! 

YEAR  ! 

!  COAST  ! 

TER  t- SEC! //////I /////! 

ED  ! 

!//////// ( 

POINT  !  LINE-1 

! AO!  LINE-1  1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  RUBBER 

!  GUARD  1 

TON-  1PAGE! 

0VER-10VER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) I//////////////7/JTD!//////////! 

OR  1 

1  NUMBER  ! 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT! 

POWER! 

EK6ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

! EE!  LINE-2  l* 

REBUILT! 

(18)  HILLIARD-LYOMS  BARGE 

I  ! 

!  ! 

PAR! TNEPS  ( 

1  1 

!  1 

(  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

( 

I  ! 

!  r 

!  ! 

! 

1 

! 

1979-2 

!  1 

1  1 

1 

! 

1 

! 

!  1 

! 

(CONTINUED) !  f 

!  1 

1 

! 

I 

! 

!  i 

JT  *6 

! 621 691 

90714A41! 

--  J 

—  ! 

10.0! 

- 

! 

1702! 

18. 5 ! NONE 

SKY  LOUISVILLE! 

1980  | 

! 

\  i 

195.01 

35.0! 

1.0! 

1 

-  1 

! 

l  ( 

! 

JT  A? 

1621692 

98614A41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1491! 

18.5! NONE 

(KY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1-7! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

JT  5 J 

1621698 

98614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1491 ! 

16.5! NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

I960  ! 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

1 

-  f 

! 

!  ! 

1 

JT  56 

1621701 

98614A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

l 

1491! 

1 6. 5 ! NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

! 

*  1 

195.0! 

35.0! 

1-7! 

l 

-  ! 

! 

!  1 

! 

JT  57 

J  621 702 

90714A41! 

1 

—  ! 

10.0! 

- 

! 

1702! 

18.5! NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

!  t 

! 

JT  58 

1621703 

90714A41! 

—  ! 

—  ! 

10.0! 

- 

! 

1702! 

18.5 ( NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

r 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.01 

! 

-  ! 

! 

!  i 

! 

JT  60 

1621705 

90714A41! 

—  ! 

”  ! 

10.0! 

- 

j 

1702! 

1 8 .5! HONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

PL  1528 

1612889 

93314A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1662! 

19.4! NONE 

! KY  LOUISVILLE! 

1979  1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  J 

i 

!  ! 

l 

RR  21PB 

1600138 

941 14A41 1 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1639! 

1 7. 3 1  NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1978  l 

1 

1  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  | 

l 

!  ! 

! 

RR  2198 

1600363 

94 1 1 4 A41 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1639! 

17.3SN0NC 

!KY  LOUISVILLE! 

1978  ! 

1 

1  1 

2CC.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

t 

!  ! 

! 

TQF  Hie 

1611785 

105214A41 ! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1636! 

18.01M0NE 

! KY  LOUISVILLE! 

1979  ! 

1 

1  1 

2C0.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  f 

! 

!  ! 

! 

TQF  1439 

1611787 

105214A41! 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

! 

1636! 

1 6.0! NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1 979  ! 

1 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

!  ! 

! 

TQF  144B 

1611788 

105214A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1636! 

16.01N0NE 

!KY  LOUISVILLE! 

1979  ! 

1 

1 

j  1 

1  1 

200.0! 

i 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

■  ! 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

(32)  HILLMAN,  MICHAEL  A. 

1 

1 

1  1 

!  1 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

!  ! 

(  ! 

! 

* 

BENGAL  1 

1636891 

20214*43! 

120.0! 

30.0! 

9.6! 

- 

i 

--  ! 

—  ! NONE 

!  I 

1981  ! 

1 

i  ; 

120.0! 

30.0! 

1.6! 

i 

-  j 

! 

1  ! 

! 

BENGAL  2 

1637176 

202*1  4  A  4  3 1 

120.0! 

30.0! 

9.6! 

- 

! 

--  » 

—  (NONE 

!  ! 

1981  ! 

! 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

i  ! 

! 

BENGAL  3 

1641014 

20214A43! 

120.0! 

30.0! 

9.6! 

- 

! 

—  • 

—  'NONE 

i  ! 

1981  ( 

1 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.6! 

i 

-  J 

! 

!  ! 

! 

BENGAL  4 

1641  535 

20214A431 

120.0! 

33.0! 

9.6! 

- 

i 

—  ! 

—  {NONE 

(  ! 

1981  ! 

1 

!  ! 

120.0! 

30. C! 

1.6! 

i 

-  J 

!  ! 

! 

OENGAL  5 

1641536 

20214A432 

120.0! 

30.0! 

9.6! 

- 

! 

—  j 

—  !  ! NONE 

!  ! 

1981  ! 

1 

1  1 

12C.0! 

30.0! 

1.6! 

! 

-  • 

! 

!  ! 

! 

BENGAL  6 

1643076 

20214A43! 

120.0! 

30.0! 

9.6! 

- 

» 

—  J 

—  (NONE 

!  ! 

1951  ! 

1 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.6! 

i 

-  j 

I 

!  ! 

! 

3ENGAL  7 

1643320 

20214A43! 

120.0! 

30.0! 

9.o! 

- 

! 

--  ! 

—  {NONE 

I  ! 

1981  ! 

! 

1 

!  1 

!  1 

120.0! 

1 

30.0! 

! 

1.8! 

! 

! 

*  ! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

(32)  HILTON  TOWING/  INC. 

! 

! 

1  1 

l  1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

(  I 

I 

! 

LITTLE  HILTON 

1531103 

7413A35! 

56.6! 

20.0! 

7.0! 

800! 

-  ! 

38.0  SHONE 

!LA  MARRERO  ! 

1977  ! 

1 

1 

2  1 

1  1 

40.0! 

1 

72.0! 

! 

5.5! 

! 

! 

“  ! 

! 

I 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

(31)  HINES  9ARGE  CO. 

1 

1 

1  1 

1  1 

1 

1 

J 

! 

I 

! 

1 

i 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

8  313 

1515624 

1 077! SA  71 1 

130.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

! 

2200! 

1 8.oi NONE 

IMS  GREENVILLE! 

1966  I 

! 

!  1 

180.0! 

52.5! 

7.0! 

1 

-  j 

I 

! 

P  527 

1514272 

163415A71! 

290.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

! 

3200! 

18.0! NONE 

!H$  GREENVILLE! 

1968  ! 

1 

l 

1  1 

1  1 

290.0! 

1 

52.5! 

J 

2.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

1  1 

! 

! 

<1S>  HINES/  INCORPORATED 

1 

! 

1  1 

!  1 

1 

1 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

I  1 

!  ! 

! 

! 

OUNCAN  L.  HINES 

1273292 

32613A36! 

125.0! 

34.0! 

3.0*1 

2800! 

-  « 

42 . 0! NONE 

!KY  BOWLING  ! 

1957  1 

1 

!  1 

132.0! 

34.0! 

8.0! 

! 

-  j 

! 

!  GREEN  ! 

I 

JAMES  G.  HINES 

1561613 

63413A361 

134.1! 

46.0! 

3.5! 

5600! 

-  » 

43.5! NONE 

! KY  BOWLING  ! 

1974  ! 

! 

1  1 

145.0! 

48.0! 

7.0! 

! 

-  | 

i 

!  GREEN  ! 

! 

JAMES  R.  HINES 

12R1133 

19513A36! 

102.5! 

23. C! 

8.0! 

2800! 

-  | 

36 .0 ! NONE 

!KY  BOWLING  ! 

*  1963  ! 

1 

1  1 

110.61 

23.0! 

7.0! 

1 

-  J 

J 

!  GREEN  ! 

! 

THOMAS  U.  HINES 

1263149 

20913A36! 

117.0! 

77.5! 

10.8! 

2800! 

-  | 

39.8!N0NE 

!KY  BOWLING  ! 

1952  ! 

! 

1  1 

124.0! 

27.5! 

10.6! 

1 

-  j 

i 

!  GREEN  ! 

! 

WARREN  W.  HINES 

1651210 

51913A36! 

130.0! 

44.0! 

8.9! 

4700! 

-  j 

42*0! NONE 

!KY  BOWLING  ! 

1982  l 

1 

!  1 

140.01 

44.0! 

8.5! 

i 

-  j 

!  GREEN  1 

! 

WILLIAM  CLARK 

1254920 

19313A36! 

98.1! 

28. C! 

7.0! 

1600! 

-  • 

38 .5  j  NONE 

!KY  BOWLING  ! 

1948  ! 

1 

1  1 

105.01 

28.0! 

7.0! 

! 

-  » 

! 

!  GREEN  ! 

! 

WP.  BARNES 

1255968 

22413A36! 

111.0! 

30.0! 

3.0! 

3700! 

-  j 

39 .6 1N0NE 

!KY  BOWLING  ! 

*  1967  ! 

1 

1  1 

118.01 

30.1! 

7.0! 

-  ! 

! 

!  G»£EN  ! 

! 

HINES  64 

1289182 

1 372  1 5A70! 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

2500! 

18.01DISSEL 

PUMP 

SKY  BOWLING  ! 

1962  l 

! 

1  ! 

264.0! 

SO  •  0 ! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  GREEN  1 

! 

HINES  101 

1505924 

1  51 71 S  A  70! 

270.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

2900! 

1 6.0! 01 ESEL 

PUMP 

(KY  BOWLING  ! 

1966  ! 

I 

1  1 

270.0! 

50.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  GREEN  ! 

! 

HINES  350 

1273793 

88615A70! 

150.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

1850! 

18.0! DIESEL 

PUMP 

JKY  BOWLING  ! 

*  1969  ! 

! 

1  1 

15C.0! 

54.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  GREEN  ! 

! 

HINES  375 

1556240 

165915A70! 

295.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

3900! 

16.01DIESEL 

PUMPS 

!KY  BOWLING  ! 

1975  ! 

! 

1  1 

295.0! 

54.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  GREEN  ! 

! 

HINES  377 

1556241 

165915A70! 

295.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

3900! 

1 8.0! Dt  ESEL 

PUMPS 

!KY  30ULINC  ! 

1975  ! 

1 

!  1 

295.0! 

54.3! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  GREEN  ! 

! 

HINES  380 

1519502 

166315A70! 

290.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

! 

3350! 

1 8.01 D I ESEL 

PUMP 

! KY  BOWLING  ! 

1969  ! 

1 

1  1 

290.0! 

54.0! 

1.3! 

-  | 

! 

!  6REEN  ! 

! 

HINES  414 

1535854 

134115A70! 

290.0! 

54.0! 

9.6! 

- 

3300! 

16.9 'DIESEL 

PUMP 

!KY  BOWLING  ! 

1971  1 

! 

!  1 

290.0! 

54.0! 

1.6! 

-  J 

i 

!  GREEN  ! 

! 

HINES  416 

1543080 

1811! 5*  70 ! 

290.0! 

54. C! 

9.6! 

- 

| 

3300! 

1 8.0! DIESEL 

PUMP 

IKY  BOWLING  ! 

1972  I 

1 

j  t 

290.0! 

54.0! 

1.3! 

-  1 

! 

!  GREEN  ! 

! 

HINES  418 

1553673 

1936! 5*70! 

290.0! 

54.0! 

9.6! 

- 

3300! 

1 5.0101 ESEL 

PUMP 

JKY  BOWLING  ! 

1974  ! 

1 

!  » 

?9 o,0! 

54,0! 

1,5! 

-  • 

i 

i  GREEN  ! 

HINES  420 

1553674 

1 936! 5A  701 

290.0! 

54.0! 

9.6! 

- 

3300! 

18.oioiE$£L 

PUMP 

!KY  BOWLING  ! 

1973  ! 

1 

1  1 

290.0! 

'4.0! 

1.5! 

-  | 

! 

!  GPEEN  ! 

! 

HINES  422 

1568175 

2044! 5A70! 

290.0! 

5.0! 

9.6! 

- 

3300! 

1 8.0! DIESEL 

PUMP 

! KY  BOWLING  ! 

1975  ! 

! 

!  1 

290.0! 

54.0! 

1.6! 

-  ! 

< 

!  GREEN  1 

! 

HINES  424 

1568176 

204415A70! 

290.0! 

54.0! 

9.6! 

- 

3300! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

! KY  BOWLING  l 

1975  ! 

1 

;  i 

290.0! 

54.0! 

1.6! 

-  » 

i 

!  GREEN  ! 

! 

HINE5  4 26 

1592548 

2107 ! 5 A  70 ! 

290.0! 

54.0! 

9.6! 

- 

3300! 

18 .0 !  01 ESEL 

PUMP 

•KY  30WLING  ! 

197!  ! 

! 

!  1 

290.0! 

54.0! 

1.6! 

-  » 

i 

•  GREEN  ! 

» 

HINES  422 

1595095 

204515A70! 

290.0! 

54.0! 

9.6  { 

- 

3300! 

13.0 !  DIESEL 

PUMP 

JKY  B0WLIN6  ! 

197!  ! 

1 

2  1 

290.0! 

54. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

!  GREEN  ! 

i 

HINES  430 

1803463 

204515A701 

290.0! 

54.0! 

9.6! 

- 

3300! 

1 8.0! DIES  EL 

PUMPS 

JKY  dOWLING  ! 

1979  i 

1 

1  ! 

290.0! 

54.0! 

1.6! 

-  i 

i 

!  GREEN  ! 

! 

HINES  432 

1628721 

1 697! 5A  70! 

290.9! 

54.0! 

9.6! 

- 

33CO! 

1 6.0S0X  ESEL 

PUMPS 

IKY  dOWLING  ! 

1980  J 

1 

!  1 

290.0! 

54.0! 

1.6! 

-  | 

j 

!  GREEN  ! 

i 

HINES  436 

1661714 

1766J5A70! 

290.0! 

54.0! 

9.6! 

- 

3350! 

16. 0! OIESEL 

PUMP 

IKY  BOWLING  ! 

1963  ! 

1 

1  J 

290.0! 

54.0! 

1.3! 

-  j 

i 

!  GREEN  ! 

! 

HINES  438 

1675628 

157615A70! 

290.0! 

54.0! 

9.6! 

- 

3350! 

1 8.0! DIESEL 

PUMP 

IKY  BOWLING  ! 

1984  > 

1 

1 

1 

1  ! 

j  i 

i  i 

290.0! 

; 

i 

54.0! 

! 

i 

1.3! 

i 

; 

i 

j 

t 

j 

i 

!  GREEN  ! 

1  ! 

!  ! 

; 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR1 

! 

1VTCC!  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

!  CAPACITY 

\ 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

! 

DIST!  OPERATOR 

!  NET 

! CODE ILENGTH! BROTH!  * 

! 

i 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

! S  !0PE*ATING  I 

! 

i 

t 

1 

i 

i 

i 

i 

i 

l 

i 

l 

• 

• 

i 

i 

l 

1 

i 

i 

i 

! 

1 

t 

-‘.REGIS- 

!*♦**!  REG.  |  REG. ‘LOAD-! 

!  CARGO 

i 

FIXED  ! 

EtUIRMENT 

!TC!  BASE  ! 

YEAR  ! 

! 

COAST 

!  TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AO!  LINE-1  l 

BUILT  ! 

VESSEL  NAKE  AND  NUMBER  ! 

GUARD 

•  TON- 

‘PAGE!  OVEA-IOVER-!  IIUI\ 

HORSE!  PASS- 

! (LIGHT) !//////////////// 1T01//////////I 

0»  ! 

1 

NUMBER 

!  NACE 

\  IV  !  ALL  1  ALL  ‘LIGHT! 

ROWER!  ENGERS 

i 

(FEET)! 

~  LINE-2 

•EE!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(13)  HINES#  INCORPORATED  ! 

(CONTINUED)! 


HINES 

4058 

1606435 

« 

I  89015A70! 

1  !  1 

150.0! 

150.0! 

54.0! 

54.0! 

9.6! 

1.3! 

- 

! 

I 

1895! 

-  ! 

18.0! DIESEL 

i 

pun  PS 

!KY 

! 

BOWLING 

GREEN 

! 

! 

1979 

HINES 

4070 

1544063 

1 

1  10351SA70! 

1  !  1 

150.0! 

150.0! 

54.0! 

54.0! 

9.6! 

1.3! 

“ 

! 

1 

1895! 

-  ! 

18.0! DIESEL 
! 

PUMP 

!KY 

! 

BOWLING 

GREEN 

! 

! 

1972 

HINES 

409B 

1544347 

1 

l  103515A70! 

!  1  1 

150.0! 

150.0! 

54.0! 
54. C! 

9.6! 

1.3! 

“ 

! 

! 

1895! 

-  ! 

18.01  DIESEL 
! 

RUHR 

IKY 

! 

BOWLING 

GREEN 

1 

! 

1972 

HINES 

4138 

1543355 

I 

1  134815A70! 

1  1  1 

190.0! 

19C.0! 

54.0! 

54.0! 

9.6! 

1.3! 

“ 

! 

! 

2400! 

-  ! 

18.0! DIESEL 
! 

PUMP 

Iky 

! 

BOWLING 

GREEN 

! 

1 

1972 

HINES 

4318 

1554123 

1 

1  2029! 5A70! 

!  1  1 

300.0! 

300.0! 

54.0! 

54.0! 

9.6! 

1.51 

! 

! 

3800! 

.  i 

18.0! DIESEL 
! 

PUMP 

!KY 

! 

BOWLING 

GREEN 

! 

1 

1974 

HINES 

4335 

1589709 

1 

1  201215A70! 

1  1  1 

300,0! 

300.01 

54.0! 

54.0! 

10.0! 

1.3! 

“ 

I 

l 

3800! 

-  ! 

18.0! D IESEL 
! 

PUMPS 

SKY 

! 

BOWLING 

GREEN 

! 

! 

1976 

NO.  434 

1630051 

1 

1  1 89715A70! 

1  1  1 

290.0! 

290.0! 

54.0! 

54.0! 

9.6! 

1.3! 

” 

! 

! 

3300! 

-  ! 

18.0! DIESEL 
! 

PUMPS 

IKY 

! 

BOWLING 

GREEN 

! 

1081 

NO.  403B 

1631152 

1  11491SA70! 

1  !  1 

150.0! 

150.0! 

54.0! 

54.0! 

9.6! 

1.3! 

“ 

! 

! 

1895! 

-  i 

18.0!DtE$EL 

! 

PUMPS 

!KY 

1 

BOWLING 

GREEN 

i 

! 

1981 

R  230 

1509136 

1  14961 SA701 

1  !  1 

270.0! 

270.0! 

53.0! 

50.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1 

! 

2900! 

-  ! 

16.0! OIESEL 
! 

PUMPS 

IKY 

! 

BOWLING 

GREEN 

! 

1 

1967 

! 

! 

(32)  MINGLE/  C.  6.  NARINE  SERlVICE/ 
INC.  ! 

E  V  MINGLE  1529099 

! 

! 

! 

(15)  HHH  NARINE  1 

RATTLER  !  - 

! 


NC  14 

I 

! 

! 

(14)  NOBIS  CONST,  t  DEVELOPHE ! NT  * 

INC.  ! 

■  BUD  COLLINSCR  1281063 

! 

(35)  HOLLIDAY  SAND  l  (RAVEL  CIO. 

CHOUTEAU  41  1509439 

! 

FAIRFAX  60  1529309 

! 

SISLEY  1591551 

! 

HSG  1  !  - 

! 

MSG  2  !  - 

! 

MSG  4  !  - - 

! 

MSG  6  !  - 

! 

MSG  7  !  - 

HSG  t  1  - — 

! 

MSG  9  {  - - 

1 

MSG  10  1  - 

! 

MSG  11  I  - 

! 

MSG  12  !  - 

1 

HSG  13  !  - 

1 

MSG  14  (  - 

I 

HSG  15  1  - 

1 

MSG  17  I  - 

I 

! 

1 

(33)  HOLLYWOOD  MARINE/  INC.  ! 

ALICE  JEAN  1626646 

I 

BIG  AL  1599084 

BONNIE  SUE  1617902 

CAPT.  BILL  MANTLE  1565331 

CART.  HENRY  INMANN  1545113 

! 

CART.  JIM  GREEN  *562434 

1 

CARI30U  1527925 

i 

CATHY  ANN  *1298166 

1 

CHALLENGER  1659953 

1 

CHRISTINE  n  1517713 

COURAGE  1623744 

1 

CREOLE  OEE  1625574 

! 

CREOLE  HEATHER  1568090 

1 

CREOLE  JANICE  1600327 

CREOLE  JULIE  1561744 

CREOLE  KATHY  1561788 

1 
1 
1 


1  1 

1  1 

!  1 

!  1 

3211A011 

i  i 

i  i 

!  1 

1  1 

13036! 
!  1 

53 1 4446 1 


1  ! 
!  ! 
!  1 
I  1 
50.0!  17.0! 
50,0!  17.0! 
1  ! 
1  ! 
1  1 


t 

1 

i 

i 

30. 0 l HONE 
1 
1 
1 
1 


! 

1 

1 

l 

•LA  SURAS 
1 
1 
1 
1 


! 
1 
1 
1 
1 

4913A34! 
1  1 

1  1 

1  1 

1  1 


i 

-  ! 

5.0! 

250! 

-  ! 

16.0! NONE 

!FL  TAHPA 

!  1984 

25.1! 

12. oi 

3.0! 

I 

-  ! 

l 

! 

1 

72.0! 

25.0! 

5.0! 

150! 

18.0! NONE 

!FL  TAHPA 

1  •  1957 

72.0! 

25.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1 
1 
! 
I 

57.6! 

65.0! 

! 

! 

! 


! 

! 

! 

i 

20.3! 

20.3! 

i 

i 
1 


! 

! 

! 

! 

6.0! 

5.5! 

( 

! 

! 


2913A36! 

47.3! 

18.0! 

6.0! 

!  ! 

47.3! 

13.0! 

4.5! 

4623A361 

61.0! 

22.0! 

6.0! 

1  ! 

61. C! 

22.0! 

4.51 

73I3A36! 

54.3! 

22.0! 

5.0! 

!  ! 

54.3! 

22.0! 

4.6! 

1 45 ! 4440! 

110.0! 

30.0! 

6.5! 

i  ! 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

14S14A40! 

110.0! 

30.0! 

6.5! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

163I4A40! 

120.0! 

30.0! 

6.5! 

!  ! 

120.0! 

30.  C! 

2.0! 

16314A40! 

120.0! 

30.0! 

6.5! 

!  1 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

16314A40! 

120.0! 

30.0! 

6.5! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

16314A40! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.3! 

1C9J4A40! 

100.0! 

24.0! 

4.0! 

!  ! 

100.0! 

24.0! 

1.5! 

1 09! 4A40! 

100.0! 

24.0! 

4.0! 

!  ! 

100.0! 

24.0! 

1.5! 

73I4A40! 

100.0! 

24.0! 

5.0! 

!  ! 

10C.0! 

24.0! 

1.0! 

73! 4A40! 

100.0! 

24.0! 

4.5! 

!  ! 

100.0! 

24.0! 

1.0! 

73I4A40! 

100.0! 

24.0! 

4.5! 

!  1 

100.0! 

24.0! 

1.0! 

73! 4A40! 

100.0! 

24.0! 

4.5! 

!  ! 

100.0! 

24.0! 

1.0! 

163! 4A40! 

120.0! 

30.0! 

6.5! 

!  ( 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

16314A40! 

120.0! 

30.01 

6.5! 

!  ! 

1  ! 

120.0! 

1 

! 

30.0! 

| 

2.0! 

! 

i 

!  ! 
79*3436! 

• 

55.1! 

j 

24.0! 

i 

8.6*! 

!  ! 

55.1! 

24. C! 

7.0! 

7513A36! 

56.4! 

22.1! 

8.5! 

!  1 

56.4! 

22.1! 

8.5! 

8  2! 34  56! 

65.0! 

26.0! 

7.6! 

!  ! 

65.0! 

26.0! 

7.6! 

6613435! 

57.0! 

22.0! 

3.5! 

!  1 

57.0! 

22.0! 

6.5! 

64! 3435! 

56.0! 

22.0! 

7.5! 

!  ! 

56.0! 

22.0! 

5.5! 

10813436! 

66.4! 

24.  C! 

10.2! 

!  ! 

66.4! 

24.0! 

10.2! 

3213435! 

45.0! 

16.0! 

6.5! 

i  | 

*5.9! 

*6.0! 

6/5* 

38  j  34 36 i 

57.0! 

18.4! 

6.1! 

!  1 

57.0! 

13.4! 

5.51 

121*3436! 

66.0! 

26.0! 

8.5! 

!  ! 

66.0! 

26.0! 

8.5! 

4913A36! 

57.0! 

22.0! 

6.5! 

!  ! 

57.0! 

22.0! 

6.5! 

8913436! 

51.4! 

22.0! 

8.3! 

I  ! 

51.4! 

22.0! 

8.3! 

66! 3435 ! 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

!  ! 

60.0! 

22.0! 

5.0! 

4413436! 

50.0! 

20.0! 

7.5! 

!  ! 

50.0! 

20.0! 

5.5! 

49  ISA  36! 

60.7! 

24.0! 

8.9! 

1  ! 

60.7! 

24.0! 

7.0! 

7113436! 

60.0! 

24.0! 

6.5! 

!  1 

60.0! 

24.0! 

5.5! 

5713435! 

55. 6! 

20.0! 

6.0! 

!  ! 

55.6! 

20.0! 

5.0! 

492 

910 

800 


! 
! 
! 
! 
! 

1965  ! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
1 
! 
! 
1 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
! 


600 

800! 

1000 

600 

800 

1350' 

600 

450! 

1350! 

720 

800; 

900 

600! 

900 

900 

900 


! 

* 

34.0! NONE 
! 

! 

JFL 

! 

! 

PAN  AH' 

CITY 

1960 

i 

! 

! 

! 

19. d! 2  10- 

! 

TON  WINCHE$!HO 

i 

ST.  JOSEPH 

1967 

29 «oi 2  25- 
! 

TON  WINCKEsiHO 
! 

KANSAS 

CITY 

1970 

23.0!2  25- 
l 

TON  WIMCHESSMO 
! 

KANSAS 

CITY 

1978 

400! 

4 .5 (NONE 
! 

!M0 

! 

KANSAS 

CITY 

1963 

400! 

4.51N0NE 

IMO 

I 

ST.  JOSEPH 

1963 

450! 

4.51N0NE 

!H0 

ST.  JOSEPH 

1960 

i  *•  i 

o 

5.0 ! NONE 
! 

IMO 

! 

KANSAS 

CITY 

•  1986 

450! 

4.5! NONE 
! 

!R0 

! 

KANSAS 

CITY 

1969 

400! 

4.5‘NONE 

I 

!N0 

KANSAS 

CITY 

1970 

150! 

4.5 ! NONE 
! 

IHO 

! 

KANSAS 

CITY 

1936 

150i 

4.5 (NONE 
! 

!N0 

I 

KANSAS 

CITY 

1936 

200! 

4.5! NONE 

IHO 

ST.  JOSEPH 

1946 

200! 

4.5IN0NE 

■ 

!H0 

1 

ST.  JOSEPH 

1955 

200! 

I 

4.5! NONE 

IHO 

■ 

ST.  JOSEPH 

1959 

200! 

4.5IN0NE 

IMO 

i 

ST.  JOSEPH 

1959 

450! 

S .01  HONE 
» 

iHO 

! 

KANSAS 

CITY 

•  1985 

450 1 

! 

i 

5 .0 !  NONE 
! 

! 

• 

!H0 

! 

1 

i 

KANSAS 

CITY 

•  1986 

s 

; 

! 

J 

34 .OfHONE 

j 

i 

! 

!TX 

HOUSTON 

1980 

42.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1978 

2  ! 

29.0IN0NE 

i 

!TX 

t 

HOUSTON 

1980 

-  ! 

» 

50.0! NONE 

m 

HOUSTON 

1975 

-  ! 

50.0  tNONE 

!TX 

HOUSTON 

1973 

36 .0 ! NONE 

i 

I TX 
■ 

H0US70N 

1975 

-  ! 

31 .0! NONE 
! 

!TX 

! 

CHANNEL- 

VIEW 

1970 

22.0! NONE 

1  TX 

HOUSTON 

1968 

35. 0! NONE 

!  TX 

1 

HOUSTON 

1982 

52 .oi NONE 

i 

!TX 

HOUSTON 

1968 

’  ! 

l 

42.0! NONE 

jTX 

HOUSTON 

1980 

-  i 

32.01NOHE 

!TX 

HOUSTON 

1980 

19.0! NONE 

t  TX 

HOUSTON 

1975 

21 .0 ! NONE 
.! 

27 .0! NONE 

!TX 

I 

HOUSTON 

1978 

!TX 

HOUSTON 

1974 

-  i 

32 .0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1974 
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ENGR! 

! 

IVTCCl  DIMENSIONS  I ORAfTI 

1CAPAC1TY!  HIGH-  ! 

i«Esmi 

DISTi  OPERATOR 

!  NET 

•CODEILENGTH1BRDTH!  | 

!  !  EST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  f OPERATING  1 

i 

i 

i 

i 

» 

i 

i 

i 

i 

i 

l 

( 

i 

l 

1 

! 

> 

I 

1 

1 

-IREGIS" 

!*•••!  REG.  !  REG.lLOAD-1 

!  CARGO  (  FIXED  ! 

EBUIPHENT 

ITCI  BASE  ! 

YEAR 

1  COAST 

I  TER 

1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////!  POINT  ! 

LINE-1 

IAI)I  LINE-'  1 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

1  GUARD 

!  TON- 

(PAGE)  OVER-! OVER-! /////! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !/////////////// /!TO !////////// ! 

OR 

(  NUMBER 

!  NAGE 

I  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT! 

POWER !  EN6ERS  !  (FEET)! 

LINE-2 

!IF!  LIh:-2  1 

•REBUILT! 

I  !  1  !  1  I  )  i  !  !  t 

>  I  t  1  It!  !  (  !  ! 


(33)  MOUTWOOD  NARINE/  INC.  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

» 

! 

(CONTINUED)  1 

1  1 

1 

1 

! 

t 

I 

! 

1 

! 

CREOLE  LISA 

1594905 

4913A36! 

60.7! 

24.0! 

8.9! 

900! 

- 

! 

11 *0  t  NONE 

!TX 

HOUSTON 

! 

1978 

! 

1  ! 

60.71 

24.0! 

7.0! 

1 

- 

! 

! 

! 

! 

CREOLE  MAMA 

1570843 

7113A36! 

60.01 

22.0! 

6.0! 

900! 

- 

! 

30.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

! 

1976 

! 

1  1 

60.0! 

22.0! 

5.0! 

! 

— 

! 

! 

! 

! 

CREOLE  PAT 

1585457 

1 2013A3S! 

62.0! 

22.0! 

6.0! 

900! 

- 

! 

30.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

! 

1977 

! 

!  1 

62.0! 

22.0! 

5.0! 

! 

- 

! 

! 

I 

! 

CREOLE  ROLANETTE 

1603912 

6613A36! 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

900! 

- 

! 

32.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

1979 

! 

1  1 

60.0! 

22.0! 

5.0! 

! 

— 

! 

!  > 

! 

i 

CREOLE  SALLY 

1561963 

531 3 A3  6  f 

55.6! 

20.0! 

6.0! 

900! 

- 

! 

20.0 ! HONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

1974 

! 

!  1 

55.6! 

20.0! 

5.0! 

1 

- 

! 

! 

! 

1 

CREOLE  TUT 

1627491 

6613A35! 

60.01 

22.0! 

6.0! 

900! 

- 

! 

32  >01  NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

1980 

! 

1  ! 

60.0! 

22.0! 

5.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

I 

DAN  L 

1644930 

1 22 1 3A35 1 

61.5! 

26.0! 

8.5! 

1000! 

- 

! 

50.0 1N0HE 

!TX 

HOUSTON 

! 

1982 

| 

1  1 

61.51 

26.0! 

7.6! 

1 

- 

! 

! 

! 

1 

DISCOVERY 

1562649 

11213A361 

75.0! 

27.01 

9.0! 

18001 

- 

! 

33>0!  NONE 

IT* 

HOUSTON 

! 

1975 

1 

1  1 

75.0! 

27.0! 

9.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

DOTTIE  0 

1013905 

6K3A36I 

56.6! 

22.0! 

7.0! 

800! 

- 

! 

30.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

1980 

1 

!  1 

56.6! 

22.0! 

7.0! 

1 

- 

I 

! 

! 

! 

ELIZABETH  YATES 

1546951 

3013A361 

40.0! 

18.0! 

5.7! 

400! 

- 

! 

30.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

1973 

1 

1  1 

40.0! 

18.0! 

5.7! 

I 

- 

! 

! 

! 

! 

ENTERPRISE 

1550135 

1121 3A361 

75.01 

27.0! 

9.0! 

1800! 

- 

! 

30.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1 

1973 

* 

1  1 

75.01 

27.0! 

9.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

ESCAMBIA 

1378502 

9413A36! 

66.01 

24.0! 

8.0! 

1000! 

- 

! 

52.0! NONE 

!  TX 

HOUSTON 

i 

1976 

1 

(  1 

66.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

I 

EXPRESS 

1632292 

11713A36I 

63.21 

25.5! 

10.0! 

1200! 

- 

I 

42 .OlNUNE 

t  TX 

HOUSTON 

! 

1981 

! 

1  1 

63.2! 

25.5! 

10.0! 

! 

- 

» 

! 

! 

1 

FAUN 

1539773 

57  1 3 A  35 1 

52.0! 

18.0! 

6.5! 

800! 

- 

! 

37-OlNONE 

ITX 

CHANNEL- 

! 

1972 

! 

!  ! 

52.0! 

18.0! 

6.5! 

! 

- 

! 

! 

! 

VIEW 

( 

FRANCIS  DRAKE 

1519922 

7913A36! 

65.5! 

29.7! 

9.4! 

1500! 

- 

! 

38.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

I 

1969 

1 

1  ! 

65.5! 

29.7! 

9.4! 

! 

- 

( 

! 

! 

! 

FRED  C.  HAMILTON 

(614221 

6913A36! 

60.0! 

22.0! 

6.5! 

1480! 

- 

! 

48.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

1979 

! 

1  1 

67.0! 

22.0! 

6.5! 

! 

- 

! 

( 

! 

! 

FRENCNY  D 

1525037 

5313A36! 

51.01 

20.1! 

7.6! 

600! 

- 

! 

25.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

1970 

1 

1  1 

51.01 

20.1! 

7.6 ! 

I 

- 

! 

! 

I 

! 

GAZELLE 

!53cm 

50  f  3 A3  51 

50.01 

18.0! 

6.5! 

600! 

- 

! 

35.0 ! NONE 

ITX 

CHANNEL- 

! 

1971 

1 

1  1 

50.01 

18.0! 

6.5! 

f 

- 

! 

! 

! 

VIEW 

! 

GEO.  F.  SIMONS 

1 555125 

7013A351 

55.0! 

20.0! 

8.4! 

800! 

- 

! 

50.0 ! NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

1974 

1 

1  i 

55.01 

20.0! 

7.0! 

! 

- 

! 

1 

! 

! 

I  C  HOSKINS 

1540164 

6613A35! 

55.5! 

22.0! 

8.0! 

800! 

- 

! 

SO.OlNONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

1972 

1 

1  1 

55.5! 

22.0! 

7.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

J  E  0* DONNELL 

1640379 

12113A36! 

66.01 

26.0! 

9.5! 

1200! 

- 

! 

37.5! NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

1981 

1 

1  1 

66.01 

26.0! 

.3.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

JOHN  T.  STELLMAN 

1  342051 

10713A361 

67.0! 

26.0! 

6.6! 

1130! 

- 

! 

46.0 !  NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

1972 

1 

1  1 

67.0! 

26.0! 

6-6! 

1 

- 

! 

! 

! 

1 

KELLY  0 

1517019 

5613A35! 

54.0! 

21.0! 

7.  5! 

600! 

- 

! 

40.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1 

1968 

! 

!  1 

54.0! 

21.0! 

6.0! 

! 

- 

* 

! 

! 

i 

LADY  YHCLMA 

1547523 

5213A361 

56.5! 

20.0! 

7.3f 

600! 

- 

! 

27.5 ! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1 

1972 

! 

1  l 

60.0! 

20.0! 

7.3! 

! 

•« 

• 

! 

! 

I 

MAMARU 

15050*2 

3913A36! 

47.3! 

18.4! 

6.5! 

480! 

- 

! 

23.0IN0NE 

!  TX 

HOUSTON 

! 

1966 

1 

1  1 

47.3! 

18.4! 

5.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

MELINDA  BENDY 

1570798 

5013436! 

50.3! 

20.4! 

8.0! 

80D! 

- 

! 

36 .0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

! 

1975 

1 

1  1 

55.0! 

20.4! 

7.3! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

MISS  FRAN 

1289248 

2213*36 ! 

44.2! 

16.1! 

6.1! 

330! 

• 

! 

19.0 (NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

1962 

1 

1  1 

45.0! 

16.5! 

5.5! 

! 

- 

I 

! 

! 

! 

NR.  ARTHUR 

1 552867 

3113A36! 

41.0! 

18.0! 

6.0! 

640! 

- 

! 

27.0IN0NE 

!TX 

HOUSTON 

! 

1977 

! 

1  ! 

41.5! 

18.0! 

6.0! 

! 

- 

I 

! 

! 

! 

MR.  BERT 

1513849 

40! 3436! 

53.0! 

18.0! 

7.0! 

700! 

- 

! 

30.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1 

1968 

1 

!  1 

53.0! 

18.0! 

5.6! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

NICKIE  8 

1608702 

7813*36! 

60.0! 

24.0! 

8.1! 

voo; 

- 

! 

35. 0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

! 

1979 

1 

1  1 

60.0! 

24.0! 

6.5! 

! 

- 

t 

! 

1 

! 

NCEMA 

1529364 

5813A35! 

51.01 

20.0! 

7.0! 

8001 

- 

( 

45. 0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1 

1970 

! 

1  1 

51.0! 

20.0! 

6.0! 

! 

- 

! 

| 

! 

J 

PRIDE 

1629287 

8913A35! 

55.8! 

24.1! 

9.2! 

800! 

- 

( 

42.01  NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

1980 

I 

1  ! 

55.81 

24.1! 

9.2! 

! 

- 

! 

| 

! 

! 

R08CRT  C  D 099 S 

1553405 

4613435 ! 

52.0! 

20.1! 

7.3! 

500! 

- 

( 

40.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

1973 

! 

1  1 

52.01 

20.1! 

6.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

RODONNA 

1  533C62 

6313*35! 

55.5! 

20.0! 

3.2! 

•00! 

- 

! 

($ .0! NOME 

ITX 

HOUSTON 

! 

1971 

1 

!  1 

55.5! 

20.0! 

7.0! 

! 

- 

i 

! 

! 

! 

SPIRIT 

1643081 

17113*361 

64.8! 

26.0! 

9.7! 

800! 

- 

i 

33.0 (NONE 

!TX 

HOUSTON 

! 

1981 

! 

1  1 

64.8! 

26.0! 

9.7! 

1 

- 

( 

! 

! 

! 

STAR 

1607502 

6213*36! 

56.6! 

22.0! 

3.2! 

800! 

- 

! 

33  >01  NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

1979 

! 

1  1 

56.6! 

22.0! 

8.2! 

1 

- 

1 

! 

! 

f 

SUN 

1618633 

8913*36! 

55.8! 

24.1! 

9.2! 

8001 

- 

! 

48.01  NONE 

!TX 

HOUSTON 

( 

1980 

1 

!  1 

55.8! 

24.1! 

9.2! 

! 

- 

! 

! 

! 

I 

UNDINE 

1632776 

11013*36! 

73.0! 

26.0! 

8.0! 

1400! 

- 

! 

32.0INONE 

! 

! 

1976 

1 

1  1 

73.01 

26.0! 

8.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

VENTURE 

1*44762 

19613*36! 

81.5! 

30.01 

8.5! 

1800! 

- 

! 

35  .0 !  NONE 

ITX 

HOUSTON 

1 

1981 

I 

!  1 

81.5! 

30.0! 

8.5! 

! 

- 

1 

( 

! 

! 

VIRGINIA  C 

1563448 

3213*35! 

40.5! 

18.0! 

7.5! 

400! 

- 

( 

28.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

1975 

1 

1  1 

40.51 

18.0! 

6.3! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

W  C  9INX0N  JR 

1626319 

12113*36! 

72.0! 

26.0! 

10.6! 

1200! 

- 

! 

3S.0IN0NE 

ITX 

HOUSTON 

! 

1980 

1 

1  ! 

72.0! 

26.  C! 

10.6! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

VALTER  S 

1603315 

7713*36! 

56.4! 

22.1! 

8.5! 

800! 

- 

! 

33.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

1979 

1 

!  1 

56.41 

22.1! 

8.5! 

! 

- 

! 

! 

I 

! 

HOLLYMOOD  1303 

|  - 

6714*431 

9C.0I 

26.0! 

4.0! 

210! 

3.015  TON  HYDRAULIC 

ITX 

POINT 

! 

1951 

! 

1  l 

90.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

- 

! 

!  CRANE 

! 

BARROW 

! 

ALAMO  8 

1  - 

105615*71! 

240.01 

50.0! 

9.0! 

2826! 

11.01DXESEL 

DEEP  UELLITX 

HOUSTON 

1 

1967 

1 

!  ! 

240.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

- 

! 

!  PUMP 

! 

! 

ALAMO  1* 

1  - 

72715*71! 

225.1! 

38.0! 

9.0! 

-  ! 

2081! 

18.01DIESEL 

PUMP 

!  TX 

HOUSTON 

1 

1948 

1 

f  ! 

225.1! 

38.0! 

2.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

1 

ALAMO  16 

! 280635 

63015*71  1 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  | 

1655! 

16.0! DEEP  WELL  PUMP 

!TX 

HOUSTON 

! 

I960 

i 

«  • 

195.01 

35 . 0 1 

2.0 1 

I 

- 

! 

I 

! 

f 

AS  102 

’(002600 

115015*701 

250.0! 

43.0! 

9.5! 

-  | 

2530! 

19.0I0IESEL 

PUMP 

ITX 

HOUSTON 

! 

1955 

! 

1  1 

250.0! 

48.0! 

1.7! 

! 

- 

i 

! 

! 

! 

AS  1301 

1015966 

80015*70! 

220.0! 

40.0! 

3.5! 

2313! 

18.0! DIESEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON 

! 

1969 

! 

1  1 

220.0! 

40.0! 

1.5! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

H  1112 

1028266 

95015*701 

210.01 

35.0! 

9.6! 

-  J 

2059! 

19.8! DIESEL 

PUMP 

!  TX 

HOUSTON 

! 

1978 

1 

1  1 

210.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

- 

! 

i 

! 

! 

H  1113 

1027987 

856! 5A  70! 

210.0! 

35.0! 

9.6! 

-  j 

20331 

21 >oi DIES  EL 

PUMP 

!TX 

HOUSTOH 

! 

1978 

1 

!  1 

210.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

1 

H  UK 

1027938 

88615*701 

210.0! 

35.0! 

9.6! 

-  | 

2035! 

21 .0! DIESEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON 

! 

1978 

! 

!  ! 

210.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

HOLLYWOOD  200 

1516136 

61015*71! 

1«5.0! 

36.5! 

10.0! 

1500! 

13 .0  IDIESEL 

OEEP 

VELLJTX 

HOUSTON 

i 

1962 

1 

!  1 

195.0! 

36.5! 

1.5! 

! 

- 

! 

!  PUMP 

! 

1 

NOLIYNOOD  201 

1612379 

51215*71! 

195.01 

36.6! 

10.0! 

1500! 

16.0 ( DEEP  WELL  PUHP 

ITX 

HOUSTON 

! 

1965 

! 

!  1 

195.0! 

36.6! 

1.5! 

! 

- 

! 

! 

! 

1 

HOLLYWOOD  202 

1632350 

61215*71! 

195.0! 

36.6! 

10.0! 

-  i 

1500! 

1 6.0! DIESEL 

OEEP 

WELLlTX 

HOUSTON 

I 

1965 

i 

1 

! 

1  1 

l  1 

1  1 

195.0! 

i 

36.6! 

! 

! 

1.5! 

i 

i 

! 

t 

! 

! 

! 

( 

(PUMP 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

f 

VESSEL  NAME- AND  NUN3ER 


TA3LE  2  “  DESCRIPTION  OP  Vi 


! VTCC  t  D 1  HENS  IONS  10RAFT! 

NET  ICODE1LENGTH! 9RDTH!  ! 
AEGIS-!****!  AEG.  !  AEG. JLOAD-J 
TEA  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  IPAGE!  OVEA-IOVEA-!/////!  MOASE 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT !  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  £  S  S  E  L 

!  EST  1  CARGO  HANDLING  IS  JOPEAATINS 
CARGO  !  FIXED  1  EQUIPMENT  ! TC J  DASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1 

PASS-  !<LIGHT)|////////////////!TO! ////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2 


YEAR  1 
BUILT  ! 
OR  1 
REBUILT! 


(33)  HOLLYWOOD  NA 
HOLLYWOOD  203 
HOLLYWOOD  204 
HOLLYWOOD  20S 
HOLLYWOOD  206 
HOLLYWOOD  207 
HOLLYWOOD  20B 
HOLLYWOOD  209 
HOLLYWOOD  210 
HOLLYWOOD  211 
HOLLYWOOD  212 
HOLLYWOOD  213 
HOLLYWOOD  839 
HOLLYWOOD  1003 
HOLLYWOOD  1004 
HOLLYWOOD  100S 
HOLLYWOOD  1006 
HOLLYWOOD  1007 
HOLLYWOOD  1006 
HOLLYWOOD  1009 
HOLLYWOOD  1010 
HOLLYWOOD  1011 
HOLLYWOOD  1012 
HOLLYWOOD  1013 
HOLLYWOOD  10K 
HOLLYWOOD  1015 
HOLLYWOOD  1016 
HOLLYWOOD  1017 
HOLLYWOOD  1016 
HOLLYWOOD  1019 
HOLLYWOOD  1020 
HOLLYWOOD  1021 
HOLLYWOOD  1022 
HOLLYWOOD  1023 
HOLLYWOOD  1024 
HOLLYWOOD  1025 
HOLLYWOOD  1026 
HOLLYWOOD  1027 
HOLLYWOOD  102S 
HOLLYWOOD  1029 
HOLLYWOOD  1030 
HOLLYWOOD  1031 
HOLLYWOOD  1032 
HOLLYWOOD  1033 
HOLLYWOOD  1034 
HOLLYWOOD  1035 
HOLLY W wwO  » www 
HOLLYWOOD  1037 
HOLLYWOOD  1038 
HOLLYWOOD  1039 
HOLLYWOOD  1040 
KOUYWOOD  1041 
HOLLYWOOD  1042 
HOLLYWOOD  1043 
HOLLYWOOD  1044 


NARINE#  INC.  ! 
(CONTINUED)! 

j  - 

! 

1432361 

! 

1632740 

! 

J637604 


!  !  !  !  ! 

I  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

!  !  I  !  ! 

600 JSA71 !  195.0!  36.5!  9.0! 

!  !  195.0!  36.5!  1.2! 

600I5A71!  195.0!  36.5!  9.0! 

!  !  195.0!  36.5!  1.58 

630! 5A71 l  195.0!  36.5!  9.0! 

!  !  195.0!  36.5!  1.5! 

72315*71 !  195.0!  36.5!  9.0! 

!  !  195.01  36. 5!  1.4! 

625 !  5 A 7 1 !  195.01  36.5!  9.0! 

!  !  195.0!  36.5!  1.5! 

624!SA711  195.0!  36.5!  9.0! 

!  !  195.0!  36.5!  1.5! 

614I5A711  195.0!  36.5*  10.0! 

!  !  195.0!  36.5!  1.S! 

61485*71 !  195.0!  36.5!  10.0! 

•  i  195.0!  36.5!  1.51 

60415*71 (  195.0!  36.6!  6.0! 

)  !  195.0!  36.6!  2.0! 

604 ! 5*71 !  195.0!  36.6!  6.0! 

!  !  195.0!  36.6!  2.0! 

62415*71!  195.0!  36.5!  9.0! 

!  !  195.0!  36.5!  1.5! 

50515A71!  163.9!  36.1!  10.3! 

!  !  170.5!  36.1!  2.0! 

752*5*70!  195.0!  35.0!  10.0! 

1  !  19S.0!  35. C!  2.0! 

77415A71!  195.0!  35.0!  1^.0! 

{  !  195.0!  35.0!  2.0! 

772! 5*71 1  195.0!  35.0!  9.6! 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

772! 5*71 !  195.0!  35.0!  9.6! 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

772*5*71!  195.0!  35.0!  9.6! 

!  1  195.0!  35. C!  2.0! 

697! 5*71!  195.0!  35.0!  10.0! 

!  !  195.0!  35. C!  2.0! 

774*  5*71!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

774*5*71!  195.0*  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

774*5*71!  195.0!  35.0!  12.0! 

!  •  195.0!  35.0!  2.0! 

774*5*71!  195.0!  35.0!  12.0! 

!  1  195.0!  25.0!  2.0! 

774*5*71!  **5.0t  35.0!  9.6! 

!  !  195. J!  35.0!  .*.0! 

774*5*71!  195.0!  35  0!  9.4! 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

774! 5*7! !  193.0!  35.01  9.6! 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

77415*71!  195.0!  35.0!  9.6! 

!  !  195.01  35.0!  2.01 

672(5*70!  195.0!  35.0'i  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

76115*70!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

761 ! 5*70 !  195.0!  35.0!  9.0! 

)  !  195.0!  35. C!  1.5! 

766! 5*71 !  195.0!  35.0!  10.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

76615*71!  195.0!  35.0!  10.0! 

!  !  195.01  35. Cl  1.5! 

76615*71!  195.0!  35.0!  10.0! 

•  I  195.0!  35.0!  1.58 

761 ! 5*70!  195.0!  35.0!  9.0* 

!  !  195.0!  35.0!  1.58 

766 ! 5*71 •  195.0!  35.0!  10.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

766*5*71!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

76615*71!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

76615*71!  195.0!  35.0!  10.0! 

I  1  195.0!  35.0!  1.5! 

76615*71!  195.0!  35.01  10.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

60615*71 !  195.0!  3S.0!  9.6! 

!  !  195.0!  35.01  2-0! 

80815*71!  195.0!  35.0!  9.6! 

!  *.  195.0!  35.0!  2.0! 

80815*71!  195.0!  35.0!  9.6! 

!  i  195.0!  35.0!  2.0! 

76615*71!  195.0!  35.0!  10.0! 

J  1  195.0!  35. C!  1.5! 

76615*71 !  195.0!  35.0!  10.0! 

!  1  195.0!  35.0!  1.5! 

76615*71!  195.0!  35.0!  10.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

76615*71!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

8*2*5*70J  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

7911SA70!  195.0!  35.0!  10.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.8! 

79115*701  195.0!  35.0!  10.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.8! 

79115*70!  195.0!  35.0!  10.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.8! 

77415*71!  195.0!  35.0!  10.0! 

*  !  195.0!  35.0!  1.58 

81215*71!  195.0!  35.0!  10.0! 

-  !  !  195.0!  35.0!  1.5! 

90715*71!  206.0!  38.01  8.6! 

!  !  206.0!  35.0!  1.5! 

90715*71!  206.0!  38.0!  8.6! 

!  !  206.0!  38.0!  1.5! 

90715*71!  206.0!  38.0!  8.6! 

I  !  206.0!  38.0!  1.5! 
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195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*60! 

1 5.91  DIESEL 

PUMPS/ 

ITX 

HOUSTON 

! 

1980 

! 

1 

(  t 

195.01 

35.0! 

1.0! 

-  1 

(COILS 

1 

! 

HOLLYWOOD 

1106 

(61698* 

1 

9UI5A71! 

195. OJ 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1460! 

15.9! 01 ESEL 

PUMPS/ 

!  TX 

HOUSTON 

1 

1960 

I 

I 

(  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  | 

(COILS 

! 

1 

HOLLYWOOD 

1107 

(616985 

1 

9UI5A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*80! 

IS. 9( DIESEL 

PUMPS/ 

ITX  HOUSTON 

! 

1980 

1 

( 

!  t 

195.01 

35.01 

1.0! 

-  ! 

(COILS 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1106 

(63072* 

1 

914I3A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*60! 

1 5.9! PtESEL 

PUMPS/ 

!  TX 

HOUSTON 

1 

1980 

1 

1 

!  i 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! COILS 

! 

1 

HOLLYWOOD 

1109 

1630725 

( 

?7*J  5A71 1 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

15001 

15.01DIESCL 

PUMPS/ 

ITX 

HOUSTON 

I 

1981 

1 

I 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  1 

(COILS 

! 

I 

HOLLYWOOD 

1110 

(631190 

I 

91* ! 5A71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*80! 

15.9J  DIESEL 

PUMPS/ 

!TX 

HOUSTON 

1 

1980 

! 

1 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

!  COILS 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1111 

(027789 

! 

9301 5A70I 

210.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1671! 

15.9! DIESEL 

PUMP 

ITX 

HOUSTON 

! 

1978 

1 

1 

1  1 

210.0! 

35.01 

2.01 

-  1 

! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1201 

1293561 

J 

666(5*71! 

133.0! 

50. C! 

8.5! 

- 

175*1 

18.0 !  DIESEL 

OEEP  WELLITX 

HOUSTON 

I 

196* 

1 

1 

I  ( 

133.0! 

50.C! 

1.5! 

-  ! 

1  PUMP 

! 

I 

HOLLYWOOD 

1202 

1175852 

I 

680(5*71! 

225.0! 

38.0! 

8.5! 

- 

1960! 

13.0! DIESEL 

DEEP  WELLITX 

HOUSTON 

! 

19*0 

1 

! 

1  ! 

225.0! 

38.0! 

1.5! 

-  f 

!  PUMP 

1 

! 

HOLLYWOOD 

1205 

1638717 

1 

659(5*71 ! 

1*0.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

1864! 

12.51  DIESEL 

DEEP  WELLITX 

HOUSTON 

I 

1967 

| 

! 

!  ! 

1*0.01 

SO*  C! 

2.0! 

-  ! 

!  PUMP 

! 

I 

HOLLYWOOD 

121* 

1279*5* 

! 

727I5A71I 

225.0! 

38.0! 

9.0! 

- 

1899! 

18.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

HOUSTON 

I 

1948 

( 

! 

(  ! 

225.0! 

38.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

HOLLYWOOD 

1205 

126*953 

! 

680(5*71! 

225.0! 

36.0! 

8.5! 

- 

1960! 

13.0) DIESEL 

DEEP  WELLITX 

HOUSTON 

! 

19*0 

I 

! 

!  ! 

225.0! 

38.0! 

1.5! 

-  I 

(PUMP 

1 

1 

HOLLYWOOD 

1206 

(6*1*53 

( 

937(5*71! 

200.0! 

50.0! 

9.6! 

- 

2102! 

17.0 ! DIESEL 

OEEP  WELLITX 

HOUSTON 

! 

1981 

I 

! 

!  ! 

200.0! 

50.01 

1.6! 

-  ! 

!  PUMP 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1501 

(278238 

! 

677(5471 ! 

140.0! 

52.0! 

12.0! 

- 

1839! 

13.0! PUMP/ 

COILS 

ITX 

HOUSTON 

! 

1959 

( 

I 

!  ! 

1*0.0! 

52.0! 

1.0! 

-  ! 

| 

! 

1 

HOLLYWOOD 

1502 

127*020 

( 

87*15*71 ! 

205.0! 

*0.0! 

11.0! 

- 

1659! 

13.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

HOUSTON 

! 

1957 

1 

I 

!  ! 

205.1! 

*0.0! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1505 

127**15 

! 

67*15*71! 

205.0! 

*0.0! 

11.0! 

- 

1859! 

13. 0! DIESEL 

PUNP 

ITX 

HOUSTON 

1 

1957 

! 

1 

!  ! 

205.1! 

*0.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

HOLLYWOOD 

1*01 

(53*205 

! 

850(5*71  ! 

160.C! 

52.0! 

10.0! 

- 

2384! 

17.0! DIESEL 

PEEP  WELUTX 

HOUSTON 

i 

1971 

I 

! 

!  ( 

160.0! 

52.0! 

2.0! 

-  ! 

!  PUMP 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1502 

(297UJ 

1 

1106(5*71! 

183.1! 

50.1! 

11.8! 

- 

2298! 

1 S. 6! 01 ESEL 

PUMPS 

ITX 

HOUSTON 

I 

196* 

1 

1 

!  ! 

183.1! 

«0.1! 

1.6! 

-  1 

| 

1 

! 

HOLLYWOOD 

1511 

1512053 

I 

866J5A70! 

190.1! 

>0.1! 

11.3! 

- 

22161 

16.0! Dl ESEL 

PUMP 

ITX 

HOUSTON 

I 

1967 

1 

1 

!  ! 

190.1! 

50.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

( 

HOLLYWOOD 

1512 

1512358 

» 

861(5*70! 

183.1! 

50.1! 

11.8! 

- 

2216! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1 

1968 

( 

1 

!  ! 

183.1! 

50.1! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

I 

HOLLYWOOD 

1513 

($12509 

! 

668(5*70! 

190.1! 

50.1! 

11.3! 

- 

2216! 

16. o! DIESEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON 

! 

1966 

I 

1 

1  t 

190.1! 

50.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1514 

(512720 

1 

661(5*70! 

183.1! 

51.0! 

11.8! 

- 

2216! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON 

I 

1968 

1 

1 

!  1 

183.1! 

51.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

HOLLYWOOD 

1515 

1000086 

1 

56215A70I 

1*6.51 

54.0! 

12.01 

- 

3000! 

19.0! DIES  EL 

PUMP 

ITX 

HOUSTON 

! 

1981 

1 

1 

1  1 

1*7.5! 

34.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1 

HOLLYWOOD 

1601 

(296526 

( 

1191 1SA71 I 

181.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

3*911 

16.0) DIESEL 

PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1 

196* 

( 

1 

1  ! 

181.0! 

50.01 

2.0! 

-  | 

! 

! 

I 

HOLLYWOOD 

1602 

(56506* 

1 

952(5*70! 

155.0! 

54.0! 

12.0! 

- 

2799! 

17.4| PUMP 

ITX 

HOUSTON 

I 

1975 

1 

1 

1  ! 

155.0! 

54.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

HOLLYWOOD 

1605 

(5589*3 

! 

961(5*71! 

170.0! 

54.0! 

9.6! 

- 

2681  1 

16 .0! DIES  EL 

DEEP  WELLITX 

HOUSTON 

1 

197* 

! 

( 

I  ( 

170.0! 

54.0! 

1.3! 

-  ! 

!  PUMP 

1 

! 

i 

HOLLYWOOD 

:*c; 

(562(05 

( 

96l f  5*71 ( 

170.01 

54.0! 

9.6! 

- 

2661  ! 

1 6.01  DIESEL 

DEEP  WELLITX 

HOUSTON 

! 

197* 

( 

! 

!  ( 

170.0! 

54.0! 

1.8! 

-  ! 

1  PUMP 

! 

1 

HOLLYWOOD 

1605 

(559359 

! 

96*15*71! 

170.0! 

54.0! 

10.0! 

- 

2483! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1 

197* 

! 

! 

1  ! 

170.01 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1801 

(2581*3 

( 

11*1 I5A71! 

2*2.0! 

36.0! 

13.5! 

- 

2301! 

38.512  DIESEL  PUMPS/ 

ITX 

HOUSTON 

! 

19*9 

( 

1 

(  ! 

2*2.1! 

38.1! 

2.5! 

-  ! 

(COILED 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1802 

(2581** 

( 

11*1(5*71! 

2*2.0! 

38.0! 

13.5! 

- 

2301! 

38.512  DIESEL  PUMPS/ 

ITX 

HOUSTON 

1 

1949 

t 

i 

)  ! 

2*2.1! 

38.1! 

2.5! 

-  ! 

(COILED 

! 

! 

HOLLYWOOD 

2001 

15*593* 

! 

I3101SA71! 

2*0.0! 

50.0! 

11.0! 

- 

2500! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

HOUSTON 

! 

1951 

I 

1 

!  1 

2*0.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

1 

HOLLYWOOD 

2002 

(558086 

1 

11851 5*71 ! 

250.0! 

50.0! 

11.0! 

- 

2600! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON 

1 

1974 

1 

! 

1  ! 

250.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

2005 

(561720 

1 

11 7515*71 ! 

264.0! 

so.  c  i 

10.0! 

- 

35*1! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

HOUSTON 

! 

1974 

! 

( 

!  ! 

264.0! 

50.0! 

1.0! 

-  1 

1 

! 

1 

HOLLYWOOD 

200* 

15633*2 

! 

1165)5*71! 

264.0! 

50.0! 

11.0! 

- 

1327! 

20.0! Dl ESEL 

PUMP 

ITX 

HOUSTON 

! 

1976 

| 

i 

!  t 

264.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ) 

! 

! 

1 

HOLLYWOOD 

2005 

(57*299 

* 

118515*71! 

264.0! 

50.0! 

11.0! 

- 

1327! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON 

! 

1976 

! 

! 

t 

I 

I 

!  ! 

!  ( 

!  ! 

264.0! 

I 

! 

50.0! 

! 

! 

2.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

« 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

TABLE  ^  -  DESCRIPTION  OF  VESSEL* 


I  COAST 
I  GUARD 
I  NUNBEt 


!  1VTCC!  DIMENSIONS  tDRAFTl 

I  NET  ! CODE  I  LENGTHIER DTHt  I 
IUGIS-1****!  REG.  I  REG.UOA6-! 

I  TER  I  SEEl //////! / / / / / I  ED  t 
I  TON-  IPACCI  OVER -1 OVER*! // / // t  HORSE 
t  NAGE  I  IV  I  ALL  I  ALL  RIGHT!  POWER 


CApACITTl  HIGH-  1  (VESSEL!  1 

I  1ST  !  CAPSQ  HANDLING  (S  {OPERATING  !  ! 

CARGO  t  TIRED  !  EQUIPMENT  ITCI  BASE  !  TEAR  ! 

mnnn  point  \  lihe-i  iaoi  line-i  i  built  i 

PASS-  ( (LIGHT  >  J /////////////// /(^D! //////////(  OR  1 
?N«US  i  t TEETH  S.INE-2  !EEl  LINE-2  IMEBUILTI 


TAiLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


427 


EKSM 

1  IVYCC1 

D1NENSI0NS  1 

DRAFT! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

{VESSEL 

8IS71 

OPERATOR 

1  NET  ICODEIlENtTHlBItTH! 

I 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!$  (OPERATING 

......... 

*1  REGIS”!**** 1 

REG.  1 

REG.! 

.OAD-i 

CARGO  ! 

FIXED  )  EOUXPRENT 

!TC!  9ASC 

YEAR 

!  COAST 

1  TER  1  SEEI//////1//7//I 

CD  ! 

nnntn 

POINT  !  LINE-1 

!A0|  LINE-1 

PUILT 

VESSEL 

HARE 

AND 

NUR8ER 

!  GUARD 

1  TON-  1RAGE! 

OVER-tOVER-1 

/////! 

HORSE 

PASS-  1  (LIGHT) I/PP//7////////// IT*!/ ///////// 

OR 

1  NUR8ER 

1  NA6E  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! 

LIGHT! 

ROVER 

ENGERS  ! 

(FEET)I  LINE-2 

ICE!  LINE-2 

‘RCtUILT 

(33)  HOLLYWOOD 

MARINE/  INC. 

1 

1 

! 

1  1  ! 

!  1  ! 

1  1  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

2705 

1543044 

1  172915A71! 

295.0! 

54.0! 

9.6! 

- 

4303! 

16.01D1 CSEL  DEEP  VELLlTX  HOUSTON 

1974 

2706 

l 

1  1  1 

295.0! 

54.0! 

1.61 

-  ! 

1PUNP 

! 

HOLLYWOOD 

1 56i'106 

1  17291SA71! 

295.0! 

54.0! 

12.0! 

- 

3607! 

14 .0! DIESEL  PURP 

ITX  HOUSTON 

1*75 

! 

t  !  1 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

HOLLYWOOD 

2707 

155' 340 

1  17321 5A71 1 

295.0! 

54. C! 

10.0! 

- 

4526! 

16.0! DEEP  WELL  PURP 

ITX  HOUSTON 

1974 

1 

1  1  1 

295.01 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

2801 

1000084 

1  1955 15A701 

297.3! 

54.0! 

12.0! 

- 

4300! 

19.0I0USEI  .UN. 

IK  HOUSTON 

1981 

! 

1  1  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

2602 

1534204 

1  141615*71! 

300.0! 

52.0! 

10.01 

- 

4714! 

17.01DIESCL  DEEP  WCLLITX  HOUSTON 

1971 

2603 

t 

I  1  ! 

300.01 

52.0! 

2.0! 

-  ! 

1PURP 

! 

HOLLYWOOD 

1560643 

1  171113A71! 

295.0! 

54.0! 

9.6! 

- 

4715! 

16.0 ! DIESEL  DEEP  VELLlTX  HOUSTON 

1974 

! 

1  1  1 

295.0! 

54.0! 

1.6! 

-  ! 

!  PURP 

! 

HOLLYWOOD 

2604 

1562104 

1  171115*71! 

295.0! 

54.0! 

9.61 

- 

4303! 

1 6.01DIESEL  DEEP  WCLLITX  HOUSTON 

1974 

! 

1  1  1 

295.01 

54.0! 

1.8! 

-  ! 

1PURR 

! 

HOLLYWOOD 

2605 

155935  8 

1  171415*71! 

295.01 

54.0! 

10*0! 

- 

4744! 

1 6 • 0 i DIESEL  PURP 

ITX  HOUSTON 

1974 

l 

!  1  1 

295.01 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

HOLLYWOOD 

2905 

1621605 

1  203315*70! 

297.0! 

54.0! 

11.1! 

- 

4196! 

19. 8IDIESEL  PUNP 

ITX  HOUSTON 

1980 

{ 

1  1  ! 

297.01 

54.0! 

1.8! 

-  1 

! 

! 

HOLLYWOOD 

2904 

1629010 

1  203315*70! 

297.01 

54.0! 

11.1! 

- 

4194! 

19.8! DIESEL  PURP 

! TX  HOUSTON 
! 

I960 

1 

1  1  1 

297.0! 

54.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

HOLLYWOOD 

3001 

1594909 

1  223915*71! 

298.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

3740! 

19.0I01CSEL  PURP 

!TX  HOUSTON 

1 

1978 

! 

1  !  1 

298.0! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

HOLLYWOOD 

3002 

1596173 

1  223915*71! 

298.0! 

54.01 

11.01 

- 

3740! 

19.0! DIESEL  PURP 

ITX  HOUSTON 

1978 

1 

1  !  1 

298.0! 

54.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

3003 

1612537 

1  223915*711 

298.01 

54.0! 

11.0! 

- 

3740! 

19.010 ICSEL  PURP 

ITX  HOUSTON 
! 

1978 

1 

!  t  1 

291.01 

54.01 

1.5! 

-  ! 

! 

HOLLYWOOD 

3004 

1612536 

!  223915*71! 

293.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

3740! 

19.0  IDIESEL  PURR 

!TX  HOUSTON 

1978 

3005 

1 

1  I  ! 

298.01 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1612539 

1  223915*71! 

296.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

3740! 

19.0! DIESEL  PURP 

ITX  HOUSTON 

1979 

1 

!  1  1 

298.0! 

54.01 

1.5! 

-  ! 

( 

! 

HOLLYWOOD 

3004 

1612540 

1  223915*711 

296.01 

54.01 

11.01 

- 

3740! 

19.0! DI ESCL  PURP 

ITX  HOUSTON 

1980 

1 

1  1  1 

298.0! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

3007 

1616592 

1  223915*711 

296.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

3740! 

19.01  DIESEL  .UN. 

ITX  HOUSTON 

1980 

3008 

1 

1  1  1 

298.0! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1616593 

i  223915*711 

298.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

3740! 

19.0IDIESCL  PURP 

!TX  HOUSTON 

1980 

1 

1  1  1 

296.01 

54.0! 

1.3! 

-  ! 

I 

! 

HOLLYWOOD 

3009 

1626788 

1  207115*71! 

300.01 

S4.C! 

11.0! 

• 

3740! 

19.0 !  DIESEL  PUNP 

JTX  HOUSTON 

1960 

1 

!  1  1 

300.0! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

HOLLYWOOD 

3010 

1626937 

1  207115*711 

300.01 

54.0! 

11.0! 

- 

3740! 

19.0IDIESEL  PURP 

ITX  HOUSTON 

1980 

! 

1  I  1 

300.0! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

3011 

1626769 

1  207115*71! 

300.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

3740! 

19.0! DI ESEL  PURP 

•TX  HOUSTON 
! 

1960 

! 

1  1  1 

300.0! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

HOLLYWOOD 

3012 

1627817 

1  207115*711 

300.0! 

54.0! 

11.0! 

• 

3740! 

19. 0! PURP 

ITX  HOUSTON 
! 

1980 

3013 

! 

1  1  1 

300.0! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

HOLLYWOOD 

1628759 

1  2071  15*71  ! 

300.01 

54.0! 

11.0! 

- 

3740! 

19.01PURP 

ITX  HOUSTON 
! 

I960 

3014 

! 

1  1  1 

300.0! 

54.0! 

1.5! 

-  1 

! 

HOLLYWOOD 

1628760 

1  207115*71! 

300.0! 

54. C! 

11.0! 

- 

3740! 

19.0! PURP 

!TX  HOUSTON 
! 

1980 

3015 

1 

!  !  1 

300.0! 

54.0! 

1.5! 

-  I 

1 

HOLLYWOOD 

1629121 

1  207115*711 

300.0! 

54.01 

11.0! 

- 

3740! 

19.01PUHP 

!TX  HOUSTON 

1980 

1 

1  !  1 

300.0! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

HOLLYWOOD 

3016 

1651191 

!  200615*71! 

297.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

3244! 

17.0! PURP 

!TX  HOUSTON 

1961 

3017 

! 

1  1  1 

297.0! 

54.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1630672 

1  207115*711 

300.0! 

54. C! 

11.0! 

- 

3446! 

1 9.0 ! D I ES EL  PURP 

ITX  HOUSTON 
! 

1961 

3018 

l 

1  !  1 

30C.0! 

54.C! 

1.5! 

-  ! 

* 

HOLLYWOOD 

1565051 

1  173015*701 

295.0! 

54.0! 

12.0! 

- 

3577! 

17.4| PURP 

ITX  HOUSTON 
! 

1975 

l 

1  1  1 

295.0! 

54.0! 

1.6! 

-  1 

! 

HOLLYWOOD 

3019 

1000057 

1  203315*70! 

297.5! 

54.0! 

12.0! 

- 

3446! 

19.0! DIESEL  PURP 

IT*  HOUSTON 

1981 

! 

1  1  I 

297.51 

54. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

3021 

1521642 

I  157915*71! 

297.6! 

54.0! 

9.0! 

- 

3603! 

18.0! PUNP/  COILS 

ITX  HOUSTON 

1969 

! 

1  1  1 

297.6! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

3022 

1521843 

1  157915*71! 

2*7.6! 

54.0! 

9.01 

- 

3603! 

18 .OlPUHP/  COILS 

ITX  HOUSTON 
! 

1969 

I 

1  1  1 

297.6! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

HOLLYWOOD 

3023 

1613967 

1  223915*71! 

297.01 

54.0! 

10.0! 

- 

3446! 

25 .0 ! DIESEL  PURRS/ 

ITX  HOUSTON 

1979 

1 

1  1  1 

297.0! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! COILS 

! 

HOLLYWOOD 

3024 

1613966 

1  223915*711 

297.0! 

54.0! 

10.0! 

- 

3446! 

25.0IDIESEL  PURRS/ 

ITX  HOUSTON 

1979 

1 

1  !  1 

297.0! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! COILS 

! 

HOLLYWOOD 

3101 

1565062 

1  171915*701 

290.01 

54.0! 

12.01 

- 

3510! 

1 7 • 4} PURR 

ITX  HOUSTON 

1975 

1 

1  !  1 

290.0! 

54.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

3201 

1000085 

1  205915*701 

297.51 

54.01 

12.0! 

- 

3925! 

19. 0! DIESEL  PURP 

ITX  HOUSTON 

1961 

1 

!  1  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

HOLLYWOOD 

3301 

1565083 

1  182415*70! 

295.01 

54.0! 

12.0! 

- 

3899! 

17.4IPUHP 

! TX  HOUSTON 

I 

1975 

1 

1  !  1 

295.01 

54.0! 

1.61 

-  ! 

! 

HOLLYWOOD 

CHER 

33 

1273666 

1  65615*71! 

195.0! 

35.0! 

8.8! 

- 

1020! 

2i>.0!2  PURPS 

!TX  HOUSTON 
! 

1981 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

3.3! 

-  ! 

! 

HOLLYWOOD 

CHER 

75 

1  - 

1  65615*71! 

195.0! 

35.0! 

8.8! 

- 

1020! 

22.012  OUSEL  PURPS 

ITX  HOUSTON 

1966 

! 

1  1  i 

195.0! 

35.  C! 

3.6! 

-  ! 

! 

( 

HOLLYWOOD 

CHER 

101 

1 285644 

1  95915*90! 

195.0! 

45.0! 

8.5! 

- 

1100! 

1 3. 3! NONE 

CTX  HOUSTON 

1961 

! 

1  1  ! 

195.0! 

45.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

HOLLYWOOD 

CHER 

102 

1265645 

1  95915*90! 

195.0! 

4S.0! 

8.5! 

- 

1100! 

13.3IN0RE 

ITX  HOUSTON 

1961 

1 

!  1  1 

195.0! 

4S.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

CHER 

103 

1599031 

1  11 93! 5F  71 1 

228.0! 

42.0! 

8.5! 

- 

1175! 

14.5! NONE 

!TX  HOUSTON 

1978 

! 

1  !  1 

228.01 

42.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

HOLLYWOOD 

CHER 

104 

1599533 

1  1 193! 5f 71 1 

228.0! 

42.0! 

6.5! 

«• 

1175! 

14.5! NONE 

!TX  HOUSTON 

1978 

1 

1  1  1 

228.0! 

42.0! 

1.5! 

-  i 

« 

! 

HOLLYWOOD 

CHER 

105 

1281172 

1  102215*70! 

210.0! 

44*0! 

9.0! 

- 

975i 

24.5 1  NONE 

!TX  HOUSTON 
! 

I960 

1 

1  1  1 

210.01 

44.0! 

3.0! 

-  ) 

! 

HOLLYWOOD 

CHER 

1C6 

1614051 

!  125515*70! 

231.0! 

50.0! 

6.31 

- 

995! 

20.0 1N0NE 

ITX  HOUSTON 

1979 

! 

1  1  I 

231.0! 

50.0! 

2.6! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

CHER 

107 

1627697 

1  126615*711 

237.01 

42. 0! 

9.0! 

- 

1771! 

20.0 !  NONE 

!TX  HOUSTON 

1980 

237.0! 

*  <  «i 

1.5! 

.  • 

I 

HOLLYWOOD 

CHER 

108 

1 628252 

1  126615*71! 

237.0! 

42.0! 

9.0! 

- 

1771! 

20.0! NONE 

!TX  HOUSTON 

1980 

1 

!  1  1 

237.0! 

42.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

CHER 

109 

1283969 

1  93215*711 

195.0! 

44.0! 

6.0! 

- 

1550! 

11. SHANKS 

IT*  HOUSTON 

1960 

i 

!  1  1 

195.0! 

44.0! 

2.0! 

-  ! 

j 

1 

HOLLYWOOD 

CHER 

110 

1276264 

1  141215*70! 

203.0! 

35.C! 

8.6! 

- 

1412! 

20.0! DIESEL  PUNP 

j  TX  HOUSTON 

1958 

1 

1  1  ! 

205.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

CHER 

111 

1276047 

!  1 254 15  *90 ! 

220.1! 

44.1! 

10.0! 

- 

1254! 

11.9 ! NONE 

ITX  HOUSTON 
! 

1958 

! 

1  !  1 

220.1! 

44.1! 

5.0! 

-  ! 

! 

HOLLYWOOD 

CHER 

151 

1283631 

1  153715*70! 

273.0! 

41.0! 

8.0! 

- 

1219! 

16.0! PURPS 

ITX  HOUSTON 

1960 

1 

1  i  1 

273.0! 

41. C! 

4.01 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

CHER 

152 

1253632 

1  153715*70! 

273.0! 

41.0! 

8.0! 

- 

1219! 

1 6. 0! PUMPS 

!TX  HOUSTON 
! 

1960 

1 

1  1  1 

273.0! 

41.0! 

4.0! 

-  ! 

1 

HOLLYWOOD 

CHER 

153 

1921693 

1  172515*711 

-  ! 

-  ! 

7.0! 

- 

-  ! 

16.0! NONE 

!TX  HOUSTON 

1967 

! 

!  !  1 

312. C! 

52.6! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

CHER 

300 

1293548 

1  286615*71! 

380.1! 

53.2! 

8.0! 

- 

4078! 

15.3! NONE 

ITX  HOUSTON 

1963 

1 

1  1  1 

380.1! 

53.2! 

3.8! 

-  ! 

» 

! 

HOLLYWOOD 

CHER 

301 

1293549 

1  281615*71! 

370.1! 

53.2! 

8.0! 

- 

4067! 

15.4! HONE 

ITX  HOUSTON 

1963 

! 

1  1  1 

370.1! 

53.2! 

3.9! 

-  ! 

! 

! 

428 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

! 

EPGM 

1VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT  1 

! CAPACITY! 

HIGH-  I 

1  V 

E  S  S  E  L  1 

1 

-2! 

•  1ST!  OPERATOR 

NET  1C0DE1LEN4TH) BROTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

1$  ! OPERATING  1 

I 

REG.  ! 

J  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

EO  I 

! ////////! 

POINT  !  LINE-1 

!A0 

LINE-1  ! 

BUILT  1 

.] 

VESSTL  NAKS  AND  NUPBEA 

!  GUARD 

TON-  1PAGE1 

0VER-10VER-1/////1 

HORSE! 

PASS-  ! 

LIGHT )!////////////////! TD !//////////! 

OR  ! 

1  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1  LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINt-2  I 

•REBUILT! 

04)  HONEYWELL#  INC. 

SEA  ECHO 

1 

! 

1 

1272162 

1  1 

1  1 

1  1 

131MA01! 

1 

! 

1 

129.21 

! 

! 

! 

36.1! 

l 

! 

8.0! 

1000! 

2001 

1 

! 

! 

44.013  l  12  TON 

1 

! 

I 

!WA 

SEATTLE  ! 

1 

! 

! 

1956  I 

1 

1 

! 

!  ! 

1  i 

136.0! 

1 

36.1! 

! 

6.0) 

! 

*  ! 

(CRANES 

! 

! 

! 

! 

1 

03)  HOOKING  euu  NARINE# 

! 

INC!. 

1  I 

i  1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

HOOKING  BULL 

!  516398 

5313A361 

55.5! 

21.01 

8.01 

1C60! 

-  1 

31.0IN0NE 

!TX 

ROCKPORT  I 

1968  ! 

l 

1 

1  1 

63.0! 

22.0! 

6.01 

-  ! 

1 

! 

! 

RAGING  CULL 

1517599 

10513A36! 

60.51 

26.0! 

8.0! 

1060! 

-  ! 

45 .0 ! NONE 

!TX 

ROCKPORT  ! 

1968  I 

1 

1  1 

1 

-  ! 

8.0! 

-  1 

! 

! 

! 

J 

ecus  2301 

1  - 

14A43! 

276.0! 

50.0! 

8.51 

-  j 

3000! 

U.OINONE 

ITX 

ROCKPORT  ! 

1947  | 

1 

! 

1  1 

! 

! 

! 

1.0! 

i 

*  ! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

5. 

(32)  HOOKS#  HIKE#  INC. 
CART.  HARRY  BRADLEY 

! 

1 

1267454 

1  1 

j  j 

22! 3A  361 

1 

1 

50.2! 

! 

! 

16.4! 

! 

a.  2! 

600! 

! 

! 

15.O1N0NE 

! 

! 

!LA 

LAKE  I 

! 

! 

1954  1 

3 

! 

1  ! 

50.21 

16.4! 

8.2 ) 

-  1 

! 

! 

CHARLES  ! 

! 

CAM  A  IN  JOHN  C 

1600599 

3813A361 

47.11 

17.5! 

6.5! 

600! 

-  i 

20.0 ! NONE 

!LA 

LAKE  ! 

1979  ! 

I 

!  1 

47.1! 

17.5! 

6.5! 

-  i 

! 

! 

CHARLES  1 

! 

JOAN  LAFITIt 

1561130 

3813A36! 

47.11 

17.5! 

6.5! 

600! 

-  i 

20.0! NONE 

(LA 

LAKE  ! 

1974  J 

! 

1  1 

47.1! 

17.5! 

6.5! 

-  • 

! 

! 

CHARLES  ! 

! 

' 

HISS  LORRAINE  C 

1253595 

4613A3M 

70.0! 

21.0! 

6.2! 

1200! 

.  j 

37.3! NONE 

1  LA 

LAKE  I 

ft  1979  | 

I 

I  i 

70.0! 

21.0! 

6.2! 

-  J 

! 

! 

CHARLES  ! 

I 

WILLIE  € 

1252262 

22  1 3  A 3 6  1 

50.8! 

17.8! 

7.4! 

600! 

-  ! 

15. 0! NONE 

!LA 

LAKE  ! 

1960  ! 

1 

1 

1  1 

1  1 

50.3! 

1 

17.3! 

! 

7.41 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

CHARLES  ! 

! 

! 

(C7)  HOOPER#  ADRIAN 

! 

1 

1  1 

I  ! 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

RESPONSE 

1275209 

331 1 A 1 1 1 

61.41 

17.1! 

4.0! 

676! 

-  1 

23.0 !  NONE 

!PA 

philadel-  ! 

1957  J 

* 

1 

! 

!  1 

1  1 

61.4! 

; 

17.1! 

! 

4.0! 

j 

25! 

! 

! 

! 

! 

PHI  A  ! 

! 

! 

(33)  HOPPER#  CARLTON  K. 
FLORA  HOPPER 

! 

! 

1253011 

!  1 

1  t 

1011A02! 

i 

i 

42.0! 

! 

! 

13.0! 

i 

i 

3.5! 

172! 

t 

! 

70.0 ! NONE 

! 

1 

ITX 

austwell  ! 

! 

! 

1947  ! 

i 

1  1 

45.0! 

13. C! 

3.0! 

-- 

! 

1 

! 

SHARON  K.  HOPPER 

1270638 

101 1 A  02 ! 

40.0! 

12.0! 

3.5! 

400! 

—  ( 

12.01KONE 

ITX 

AUSTWELL  ! 

ft  1966  ! 

! 

1  1 

42.0! 

12.0! 

3.S! 

--  i 

! 

! 

1 

HOPPER  5 

j  - 

2001 4A43I 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

-  j 

500! 

8.01  NONE 

ITX 

austwell  > 

1965  ! 

, 

1 

! 

1  1 

1  ! 

110.0! 

1 

30.0! 

j 

2.0! 

’  i 

“  ! 

! 

! 

! 

{ 

! 

! 

(32)  HOPSON  TOWING#  INC. 
NARY  ANANOA 

I 

! 

I  - 

!  1 

j  { 

1911*11! 

! 

1 

! 

i 

! 

—  1 

! 

! 

6.0! 

400! 

! 

! 

20. 0! NONE 

i 

!LA 

MORGAN  1 

! 

! 

1981  ! 

1 

1  1 

40.0! 

14.0! 

2.0! 

2! 

! 

! 

CITY  ! 

! 

. 

LH  1 

1631912 

5014A46! 

—  ! 

—  ! 

5.0! 

-  i 

196! 

—  INONC 

!LA 

MORCAN  1 

1981  ( 

t 

1  1 

170.0! 

30.0! 

1.0! 

•  ( 

! 

! 

CITY  ! 

! 

LH  2 

,  - 

5014A46! 

--  \ 

—  ! 

5.0! 

-  i 

196! 

5.01N0HE 

!LA 

MORGAN  ! 

1981  ! 

1 

! 

!  1 

1  1 

120.0! 

! 

30.0! 

1 

1.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

1 

CITY  ( 

! 

! 

B  * 

1  (36)  HORLUCK  TRANSPORTATION  ClONPANY# 

1  1 

1  i 

• 

! 

! 

! 

! 

t 

1 

! 

! 

! 

! 

INC. 

1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

CARLISLE  II 

1214672 

66113111 

59.3! 

19.9! 

5.7! 

120! 

-  ! 

1 5 .0! NONE 

!WA 

PORT  1 

1917  f 

1 

1  1 

64.5! 

19.9! 

5.7! 

150! 

! 

I 

ORCHARD  ! 

1 

‘ 

EAGLE 

1635632 

5511011 1 

60.71 

18.5! 

5.0! 

230! 

-  I 

20.0 !  NONE 

1WA 

PORT  I 

1981  | 

! 

!  ! 

65.0! 

19.0! 

4.5! 

150! 

! 

! 

ORCHARO  ! 

• 

RETSIL 

!  1.66543 

U115111 

46.6! 

12. d! 

4.2! 

1601 

•  1 

10.0!  NONE 

!WA 

PORT  ! 

1953  ! 

! 

!  1 

50.0! 

12.3! 

4.2! 

SO! 

! 

! 

ORCHARD  ! 

! 

SPIRIT  OF  76 

1572129 

45I1A11! 

65.0! 

25.0! 

5.0! 

330! 

-  1 

25.O1N0NE 

!W  A 

PORT  ! 

1976  ! 

1 

1  1 

65.01 

25. 0! 

4.9! 

300! 

! 

1 

ORCHARD  ! 

! 

THUROW 

1254294 

1411B11  1 

46.6! 

12.8! 

4.2! 

165! 

-  1 

10.0! NONE 

!WA 

PORT  ! 

*  1963  ! 

l 

1  1 

50.01 

12.81 

4.2! 

80! 

\ 

I 

ORCHARD  ! 

THELNA  S 

1224588 

3413836! 

60.3! 

17.1! 

8.0! 

2251 

-  ! 

26. 0 !  NONE 

!WA 

PORT  1 

*  1963  ! 

l 

! 

1  1 

1  1 

64.0! 

! 

13.0! 

! 

7.3! 

! 

“  ! 

1 

! 

! 

! 

ORCHARD  ! 

! 

! 

(31)  HORN#  PAUL  C. 

! 

i 

!  1 

i  t 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

* 

! 

! 

PH  30 

j  622948 

86C  i  4A*1 ! 

195.1! 

35.0! 

10.8! 

-  | 

1778! 

16.01N0NE 

INS 

GREENVILLE l 

1980  ! 

1 

! 

1  ! 

!  1 

195.1! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

~  ( 

! 

! 

! 

! 

i 

l 

(33)  HORNBECK  OFFSHORE 

H.  0.  S.  CENTURION 

I 

1 

1650845 

1  1 

!  1 

193! 1 A  02 1 

! 

I 

169.4J 

! 

! 

33.0! 

! 

12.01 

2500! 

450) 

! 

! 

61 .0 ! NONE 

! 

! 

!TX 

GALVESTON  ! 

! 

! 

1982  ! 

J 

1  ! 

185.0! 

40.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

H.  0.  S.  DEEP  SUN 

1611561 

2981 1 A  02 1 

162.0! 

36.0! 

12.0! 

2500! 

250! 

57 .0! NONE 

ITX 

GALVESTON  1 

1979  I 

l 

1  1 

175.01 

36.0! 

7.0! 

-  | 

,  ! 

! 

! 

H.  0.  S.  GALLANT  FOX 

1599312 

203J1A03J 

162.0! 

38.0! 

11.0! 

2250! 

250! 

58.01N0NE 

ITX 

GALVESTON  ! 

1978  ! 

{ 

1  1 

172.0! 

38.0! 

9.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

HOS  CITATION 

1649289 

19311A02! 

! 

! 

11.0! 

3000! 

6(0! 

70.0! NONE 

ITX 

GALVESTON  I 

1982  ! 

1 

!  t 

165.01 

40.0! 

7.0! 

-  j 

1 

! 

I 

HOS  MESSENGER 

1603019 

6311C02! 

! 

-  ! 

6.0! 

2025! 

30! 

24 .0! NONE 

ITX 

GALVESTON  1 

1979  f 

1 

! 

!  1 

(  ! 

110.0! 

! 

20.0! 

! 

4.0! 

! 

“  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

H  t 

|  (39)  HORNBLOWER  YACHTS#  INC.  ! 

!  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

ADMIRAL  HORNBLOWER 

1537656 

39! 1011 ! 

55.4! 

12.0! 

5.0! 

330! 

-  i 

20.0 ! NONE 

!  C  A 

BERKELEY  1 

1970  ! 

1 

!  1 

60.0! 

13.0! 

4.0! 

77! 

I 

! 

! 

CAPTAIN  HORNBLOWER 

1526780 

3111M11 

52.3! 

12.0! 

5.0! 

450! 

-  j 

20.0! NONE 

!CA 

BERKELEY  ! 

1969  | 

1 

i  { 

60.01 

13.0! 

4.0! 

77! 

! 

! 

! 

CITY  OF  SAN  FRANCISCO 

1676756 

96MA11I 

141.0! 

40.5! 

7.5! 

910! 

-  | 

55 .0! NONE 

!  CA 

SAN  ! 

1984  ! 

1 

!  1 

151.0! 

40.6! 

7.0! 

750! 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

1 

COMMODORE  HORNBLOWER 

1298974 

4711811! 

74.0! 

18.9! 

7.0! 

600! 

-  | 

30.0! NONE 

!  C  A 

BERKELEY  ! 

1965  ! 

l 

1  i 

60.0! 

20.0! 

6.0! 

•  3C I 

! 

J 

J 

i 

PAPA  CALLQ  II 

1294842 

72MC11! 

63.21 

16.  ej 

6.6! 

700! 

-  { 

25 .0 ! NONE 

!CA 

8ERKILEY  ! 

1964  i 

1 

1 

i  | 

i  1 

72.1! 

! 

17.6! 

! 

5.6! 

! 

47! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(33)  HOUSTON  BARGE  LINE# 

! 

INC.! 

!  1 

!  1 

! 

! 

1 

I 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

BEN  MCCOOL 

1270809 

2001 3A36I 

100.0! 

30.0! 

7.6! 

2600! 

-  ! 

24 .0 !  NONE 

ITX 

HOUSTON  1 

1955  ! 

1 

!  1 

100.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

BRIMSTONE 

1277557 

20413A36I 

156.0! 

38.0! 

6.51 

4000! 

-  ! 

36.3! NONE 

ITX 

HOUSTON  ! 

1953  ! 

! 

1  1 

156.0! 

38.0! 

6.5! 

-  j 

! 

! 

! 

CAPTAIN  3RISC0E 

1563371 

57213A36! 

146.0! 

48.0! 

9.0! 

5600! 

-  1 

16.0! NONE 

ITX 

HOUSTON  t 

1975  ! 

! 

\  i  i 

155.0! 

48.0! 

8.0! 

-  j 

! 

! 

! 

KAREM 

1523490 

2601 3A36I 

120.0! 

35.0! 

10.9! 

3200! 

“  i 

18.0! NONE 

!TX- 

HOUSTON  ! 

1969  ! 

1 

1  1 

120.01 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

MARGIE  D. 

1506090 

54! 3A361 

56.41 

22.1! 

7.0! 

700! 

-  I 

28 .0 !  NONE 

ITX 

HOUSTON  ! 

1966  ! 

1 

!  ! 

60.0! 

22.1! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

T.  M.  NORSWORTHY 

! 262554 

7913A36! 

115.1! 

30.01 

9.0! 

4200! 

-  1 

40.0 !  NONE 

ITX 

HOUSTON  1 

1951  ! 

! 

1 

1 

I  I 

!  1 

1  ! 

120.0! 

! 

! 

30.0! 

! 

! 

8.0! 

t 

1 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

( 

■  - - - - - - - - - - - - - J 
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INGR! 

1  IVTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

1CAPAC ITT! 

HIGH-  !  1  V 

U  S  ELI 

I 

0I3T ! 

OPERATOR 

I  NET  ! CODE! LENSTH! BRDTH! 

i 

1 

! 

CARSO  ! 

EST  !  CARSO  KANDLIN6  IS  IOPEAATIHC 

* 

TEAR  ! 

BASE 

!  COAST 

1  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////* 

POINT  !  LINE-1  ! AO! 

HNE-1 

CUILT  1 

VESSEL  MANE  AND  NUMBER  !  GUARD 

!  TON-  IPASE! 

OVER-! OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  !  (L I SHT)!// //////// //////*TD !////////// 

OR  ! 

!  NUMBER 

!  NASE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ! LI6HT J 

POWER! 

ENGERr.  ! 

(FEET)!  LINE-2  !EE( 

LINE-2 

•REBUILT! 

(33)  HOUSTON 

1 

! 

8A3SE  LINE*  INC.! 

!  !  ! 

!  !  ! 

t  i  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

* 

! 

t 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

1 

(CONTINUED) I 

!  !  ! 

! 

! 

* 

! 

!  ! 

CHEN  1201 

J  269030 

!  993! 5A701 

195.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

1981! 

17.6ID1ESEL  PUNPS-D8LITX 

HOUSTON 

1969  | 

CHEN  2003 

! 

!  !  ! 

195,0! 

50.01 

1.6! 

-  | 

(BOTTOM  AND  SIDES! 

! 

! 523101 

!  1 32*! 5A70! 

195.0! 

52.0! 

9.0! 

- 

2000! 

17.4IPURP,  COILS,  DBLlTX 

HOUSTON 

1969  ! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

52. C! 

1.5! 

-  ! 

! BOTTOM  AND  SIDES! 

! 

ST  C  1200 

1502095 

!  6*2! 5A70! 

105.0! 

52.0! 

9.0! 

- 

1200! 

17.0IDEEP  WELL  PUMP*  !TX 

HOUSTON 

1966  ! 

I 

!  !  1 

105.01 

52.0! 

2.01 

-  ! 

!DBL  BOTTOM-SIDES! 

! 

STC  1950 

*>531219 

!  97*t3A70! 

170.0! 

52.0! 

9,01 

- 

1800! 

16.7! PUMP*  HEATER*  *TX 

HOUSTON 

1971  ! 

ST  C  2002 

! 

!  !  1 

170.0! 

52.0! 

1.5! 

-  ! 

IDSL  80TTCR/SIDES! 

! 

1516390 

!  1 32* ! 5A701 

195.0! 

52.0! 

12.5! 

- 

2000! 

37.012500  BPH  wlESEL  !TX 

HOUSTON 

1968  ! 

! 

I  !  ! 

19S.0! 

52.0! 

2.0! 

-  ! 

IPUNP*  DBL  BOTTOM! 

! 

STC  2501 

! 502*52 

!  1 297 ! 5A701 

2*0.0! 

52.0! 

9.5! 

- 

2  700! 

17.01DIESEL  PUMP*  OSLiTX 

HOUSTON 

1966  ! 

! 

!  1  ! 

2*0.0! 

52. C! 

2.0! 

-  ! 

! BOTTOM  AND  SIDES! 

! 

STC  2502 

1502818 

!  1 297! 5A70I 

2*0.0! 

52.0! 

9.5! 

- 

27001 

17.0IDIESEL  PURR,  POLITY 

HOUSTON 

1966  ! 

! 

!  !  ( 

2*0.0! 

52. Cl 

2.0! 

-  ! 

(BOTTOM  AND  SIDES! 

! 

STC  2900 

1531220 

1  1*62! 5A70! 

250.0! 

52.0! 

9.0! 

- 

2500! 

16-71 PURP,  HEATER,  ITX 

HOUSTON 

1971  ! 

NHL  1101 

! 

!  !  i 

250.0! 

52.0! 

2.0! 

-  ! 

IOSL  SOTTOA/SIOES! 

! 

1292270 

l  825 ! 5A70! 

120.0! 

52.0! 

9.0! 

- 

1300! 

17.0!DIESCL  PUMP*  DBLlTX 

HOUSTON 

1963  1 

! 

!  !  1 

120.0! 

52.0! 

1.61 

-  ! 

{BOTTOM  AND  SIDES! 

! 

hBL  1*00 

1529353 

!  62615A70! 

120.0! 

52.0! 

9.0! 

- 

1*00! 

15.5! DEEP  WELL  PUMP*  ITX 

HOUSTON 

1971  ! 

1 

!  !  ! 

120.0! 

52.0! 

1.5! 

-  ! 

!HTR*  DBL  SIDES  ! 

! 

HeL  HOI 

152935* 

!  626! 5A701 

120.0! 

52.0! 

9.0! 

- 

1*00! 

15.5I0EEP  WELL  PUMP*  !TX 

HOUSTON 

1971  ! 

HBL  3000 

1 

!  !  ! 

120.0! 

52.0! 

1.5! 

-  i 

!HTR*  DBL  SIDES  ! 

! 

1523808 

!  1 502 !  5 A 70 ! 

295.1! 

52.0! 

9.0! 

- 

3100! 

17.0! DIESEL  PUMP-HTR-1TX 

HOUSTON 

1970  l 

! 

!  !  ! 

295.1! 

52.0! 

1.6! 

-  | 

(DOUBLE  SIPZS  ! 

1 

HBL  3001 

152*050 

!  150215A70! 

295.1! 

52.0! 

9.0! 

- 

3100! 

17 .0! DIESEL  PUNP-HTA-ITX 

HOUSTON 

1970  ! 

! 

!  !  i 

295.1! 

52.0! 

1  .o ! 

-  ! 

!  DOUBLE  SIDES  ! 

! 

H?L  3002 

! 52*27* 

!  1 586! 5A70! 

300.1! 

52.0! 

9.0! 

- 

3551! 

17.0I0IESEL  PURP-HTA-ITX 

HOUSTON 

1970  l 

1 

!  !  ! 

300.1! 

52.0! 

1.6! 

-  ! 

{DOUBLE  SIDES  ! 

i 

HBL  3003 

1529355 

!  1  SI  0 1 S  A  70! 

29S.1l 

52.1! 

9.0! 

- 

3100! 

16.0! DEEP  WELL  PUMP*  JTX 

HOUSTON 

1970  ! 

KPL  300* 

! 

!  !  ! 

295.1! 

52.1! 

1.6! 

-  ! 

•COILS*  DBL  SIDES! 

! 

152935  6 

!  1597! S  A  70 ( 

300.0! 

52.0! 

o  ,0! 

- 

3600! 

15.5IOEEP  HELL  PURP,  ITX 

HOUSTON 

1971  ! 

! 

!  !  ! 

300.0! 

52.0! 

1.5! 

-  ! 

IHTR*  DBL  SIDES  ! 

! 

HEL  3C05 

1529357 

!  1510J5A70! 

295.1! 

52.1! 

9.0! 

- 

3100! 

16.0 {DEEP  WELL  PUMP*  !TX 

HOUSTON 

1970  l 

H9L  3006 

! 

!  !  1 

295.1* 

52.1! 

1.6! 

-  ! 

! COILS*  DBL  SIDES! 

| 

1529558 

l  1 510!  5  A  70 ! 

295.0! 

52.0! 

9.0! 

- 

3100! 

15.5! DIESEL  PUMP-HTR-I7X 

HOUSTON 

1971  l 

l 

!  (  ! 

295.0! 

52.0! 

1.5! 

-  ! 

! DOUBLE  SIDES  ! 

! 

HBL  3007 

1529359 

!  1510! 5 A  70! 

295-0! 

52.0! 

9.0! 

- 

3100! 

15.5 ! DIESEL  PUMP-  !TX 

HOUSTON 

1971  ! 

! 

!  !  ! 

295.0! 

52.0! 

1.5! 

-  i 

•DOUBLE  SIDES  ! 

! 

H3L  3006 

1529360 

!  1597I5A70! 

300.0! 

52.0! 

9.0! 

- 

3600! 

15.SI0FEP  HELL  PURP,  ITX 

HOUSTON 

1971  ! 

TNST  2000 

! 

!  !  ! 

300.0! 

52. C! 

1.5! 

-  ! 

!HTR*  DBL  SIDES  ! 

| 

1508911 

!  1180! 5A70! 

195.0! 

52.0! 

9.0! 

- 

2000! 

18.0! PUMP*  COILS*  DBLlTX 

HOUSTON 

1967  ! 

! 

I  !  ! 

195.0! 

52.0! 

1.5! 

-  ! 

! 30TT0M  AND  SIDES! 

* 

TPST  2001 

1516366 

!  132*! 5A70! 

195.0! 

52.0! 

9.0! 

- 

2000! 

18.0'PUMP*  COILS*  DBLlTX 

HOUSTON 

1968  ! 

l 

1  l  ! 

;  !  i 

195.0! 

! 

52.  C! 

! 

1.5! 

! 

-  ! 

* 

•BOTTOM  AND  SIDES! 

!  ! 

! 

! 

(33)  HOUSTON 

HAPINE 

I 

t  EOUIPNEINT  CO. 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ( 

!  ! 

! 

! 

HNE  1303 

1  - 

!  913J5A70! 

180.1! 

-  ! 

50.1! 

- 

1600! 

15.C! DIESEL  PUMPS  * 

1968  ! 

I 

! 

!  !  ! 

I  !  ! 

180.1! 

! 

50.1! 

! 

50. J! 

! 

-  I 
! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

(33)  HOUSTON 

NARINE 

I 

SERVICES*!  INC. 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

* 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

ATTN; 

OPERATIONS  NANAS ! R 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

! 

H  H  S  AMERICA 

1636173 

!  7213A38! 

—  ! 

—  ! 

8.0! 

800! 

-  ! 

37.9! NONE  !TX 

HOUSTON 

1981  l 

HRS  25 

! 

!  !  ! 

60.0! 

24.0! 

7.0! 

-  ! 

!  ! 

! 

! 296965 

!  169J5A70! 

—  ! 

—  ! 

6.5! 

- 

378! 

17.0 IDSL,  CORRAN,  AMDITX 

ARANSAS 

19*3  ! 

! 

!  !  ! 

100.0! 

28.0! 

1.0! 

-  ! 

I  HID  PURPS  1 

PASS 

t 

HHS  *0 

!176*98 

!  257 ! 5A70! 

~  ! 

—  ! 

7.0! 

- 

605! 

16.011  DIESEL  PURP,  ITX 

BAYTOWN 

1936  j 

! 

2  !  ! 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

•  i 

{TRANSIT  PUMP  » 

HNS  102 

! 63889* 

!  658I5A70! 

-  1 

-  ! 

9.6! 

- 

1526! 

-  (DIESEL  PUMP*  3  !TX 

HOUSTON 

1970  i 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

195.0! 

! 

35. C! 

j 

1.5! 

i 

.  i 

; 

•HYDRAULIC  • 

i  i 

! 

! 

(36)  HOWARD* 

VIRSIL 

j 

D.  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

i 

• 

j 

i 

j 

i 

!  i 

■  1 

! 

i 

BULL  PUP 

! 262296 

I  6!3A36! 

34.0! 

10.1! 

4.0! 

174! 

-  i 

1  8 . 0  !  NONE  *!VA 

KALAKA 

19*1  • 

I 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

34.0! 

! 

10.1! 

I 

4.0! 

I 

j 

j 

-  i 

j 

t  ; 

!  i 

! 

l 

(41)  HOUE,  0 

! 

0.  TRUST  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

i 

i 

i 

i  ! 

•  ! 

i 

! 

OHT  1 

1628532 

!  890!*A*li 

195.0! 

35. C! 

12.0! 

- 

1 

1500! 

17.0‘NONE  IMS 

GREENVILLE 

1980  ! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

•  i 

i  | 

! 

OHT  2 

1632976 

!  89014A41I 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

isooi 

1 7. 0 ! NONE  !M$ 

GREENVILLE 

1981  ! 

I 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

(  ! 

! 

OHT  3 

1636200 

J  890  !*A*1 1 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

j 

1500! 

17.0'hONE  (MS 

GREENVILLE 

1981  l 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

!  • 

; 

OHT  * 

! 638506 

!  890! *  5*1 ! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1500! 

17. O'NOME  (NS 

GREENVILLE 

1981  i 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

!  ! 

l 

OHT  5 

1638507 

!  890! *A*1 ! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1500! 

17.0  .'NONE  !M$ 

GREENVILLE 

1981  ! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  i 

!  ! 

! 

OHT  6 

! 636508 

!  89GMA41! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

• 

1500! 

17.0!NO:<E  !H$ 

GREENVILLE 

t931  ! 

■ 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

2  j 

! 

OHT  7 

i 638509 

!  890! *A*1 ! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

i 

1500! 

17.0! NONE  ! NS 

GREENVILLE 

1981  ! 

! 

{  i  < 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

i  ; 

! 

OHT  6 

1638510 

!  890! *A*1 , 

195.0! 

35.  C! 

12.0! 

- 

1 

i  sooi 

17.0! NOHE  IMS 

GREENVILLE 

1982  ! 

! 

!  !  I 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

l 

-  ! 

!  ! 

! 

OHT  V 

1638511 

!  890HA41! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1500! 

' 7.0! NONE  IRS 

GREENVILLE 

1982  ! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  I 

!  ! 

! 

OHT  10 

1638512 

!  890! *A*1 ! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1 SOO! 

17.0! NONE  ! NS 

GREENVILLE 

1982  ! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

3  >  •  0 1 

1.8! 

! 

-  ! 

i  i 

! 

SJM  1 

J  A?££AQ 

i  <uqiaaaii 

195,0! 

35. C! 

12,0! 

- 

i 

1500! 

1?J0  » 

! 

I 

!  !  ! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

! 

1.8! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

i  i 

!  ! 

! 

! 

(32)  HOWELL* 

! 

J.  TOWIHS  CO.  ! 

!  (  ! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

1 

! 

! 

2 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

NR.  J 

*501602 

!  1013A35! 

37.9! 

14.2! 

4.0! 

300! 

.  i 

1 S.OiNONE  !LA 

PLAOUEMINE 

1966  ! 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

37.9! 

! 

14.2! 

i 

3.0! 

! 

-  j 

i 

!  • 

!  ! 

! 

! 

(32)  HUBER* 

THONAS 

I 

L.*  JR.  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

i 

* 

i 

! 

I 

• 

i 

! 

j  « 

i  i 

3.0! NONE  !LA 

LAKE 

1 

( 

!  J  ! 

120.0! 

30.0! 

—  ! 

-  j 

!  ! 

ARTHUR 

1 

TAD  I 

i  - 

!  200HA46J 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

- 

—  i 

3.0! NONE  SLA 

LAKE 

1980  ! 

! 

!  1  ! 

120.0! 

*0.0! 

—  ! 

-  i 

!  ! 

ARTHUR 

1 

TAD  II 

! 639672 

I  200J4A46! 

—  ! 

--  j 

7.0! 

- 

—  i 

3. 0! NONE  !LA 

LAKE 

1981  ! 

! 

!  1  ! 

120.1! 

30.1! 

1.5! 

.  t 

!  ! 

ARTHUR 

! 

TAD  III 

t  ...... 

!  200! *A*6! 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

- 

—  • 

3.0! NONE  !LA 

LAKE 

1981  1 

i 

I 

: 

t  !  ! 

!  !  ! 

!  !  1 

120.9! 

< 

i 

30. ci 

1 

i 

—  ! 

* 

! 

.  i 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

ARTHUR 

! 

! 

! 
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EN6M 

1VTCC1 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

0IST1 

OPERATOR 

NET  1C0DE1LENGTH13RDTH1 

! 

! 

! 

EST  1  CARGO 

HANDLING 

IS  (OPERATING  1 

TERR 

1  COAST 

TER  !  SEC !//////!///// ! 

ED  ! 

S //////// 1 

POINT  1  LINE-1 

!  AO! 

LlHE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAME  AKD 

NUMBER 

1  GUARD 

TON-  1PAGEI 

OVER-! OVER -!/////! 

HORSE! 

PASS-  1 (LX6HT) ! ////////////////!T0 !////////// ! 

OR 

1  NUMBER 

NA6E  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT! 

POWER! 

ENGER5  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2  ! ‘REBUILT! 

(03)  HUDSON 

! 

1 

HIGHLANDS  CRUtSESI  t 

1  1 

1  1 

1  1 

! 

1 

1 

! 

! 

; 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

TOURS# 

INC. 

! 

(  1 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

COMMANDER 

1215241 

2411016! 

64.21 

24.1! 

5.3! 

90! 

-  ! 

22.0! NONE 

!NY 

HIGHLAND  ! 

1917 

! 

!  1 

1  1 

64.2! 

i 

24.1! 

1 

S.O! 

! 

« 

275! 

1 

i 

! 

! 

FALLS  1 

! 

(03)  HUDSON 

RIVER 

CRUISES# 

! 

INK. 

!  1 

1  1 

« 

i 

| 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

RIP  VAN  HINKLE 

1621663 

46! 1  All  1 

103.4! 

28.5! 

6.5! 

960! 

-  j 

36.0! NON' 

!NY 

KINGSTON  ! 

1980 

1 

1  1 

1  1 

112.0! 

1 

29.4! 

! 

6.0! 

! 

522! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(03)  HUDSON 

WATERWAYS  CORP. 

1 

1 

1  1 

!  ! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

TRANSCOLORADO 

1248306 

6206  11  A031 

496.01 

71.5! 

32.4! 

9900! 

11475! 

167. 9!5#  15# 

*  120-T0N1NY  NEW  YORK  ! 

•  1968 

l 

!  ! 

522.9! 

71.5! 

16.6! 

! 

-  ! 

(BOOMS 

( 

! 

TRANSC0LUR8IA 

1248702 

6206MA031 

496.0! 

71.5! 

32.4! 

9900! 

114751 

167.915#  15/ 

t  1 20-TON !NY 

NEW  YORK  ! 

*  1968 

1 

1  1 

522.9! 

71.51 

16.6! 

! 

-  ! 

(BOONS 

! 

I 

MANHATTAN 

1237253 

445401 2 A  03 1 

966.31154.5! 

52. 8! 

39000! 

162029! 

137.5110-TON 

BOOMS (2) 

*!  NY 

NEW  YORK  1 

•  1969 

1 

l 

1  11004.01154.7! 

1  1  1  1 

15.5! 

! 

! 

■  ! 

(STEAM 

! 

MUMPS-COIL! 

! 

1 

! 

(07)  HUEBER 
JANIE  N 

LAUNCH 

SERVICE 

1 

1 

!  - 

1  1 

1  1 

2011A031 

1 

1 

56.0! 

! 

14. Q! 

3.0! 

! 

-  ! 

330! 

! 

! 

5. 0! NONE 

! 

! 

!PA 

1 

! 

MARCUS  ! 

1946 

1 

1  1 

56.0! 

14.0! 

1.0! 

! 

—  | 

! 

! 

HOOK  ! 

LUCTLLE 

1271872 

1011A11I 

36.2! 

11.4! 

4.1! 

165! 

•  J 

7.7 l NONE 

!PA 

MARCUS  t 

1956 

1 

1  1 

36.2! 

11.4! 

3.1! 

! 

33! 

! 

! 

HOOK  ! 

PEGGY  0. 

1573317 

1SI1C11 1 

40.7! 

13.8! 

2.3! 

3601 

-  J 

18.0 1  NONE 

!PA 

PHILADEL-  I 

1968 

J 

!  1 

40.71 

13.3! 

2.8! 

! 

331 

! 

! 

PHI  A  ! 

VICKY 

1277016 

1 0il A1 1 ! 

39.5! 

11.0! 

4.71 

165! 

-  J 

9. 0! NONE 

!PA 

MARCUS  ! 

1958 

l 

1  ! 

39.5! 

11.0! 

4.7! 

( 

5! 

! 

! 

HOOK  1 

COLLEEN 

1279313 

1113A361 

3/  .5! 

13.4! 

6.0! 

165! 

-  ! 

1 2.0! NONE 

IPA 

MARCUS  ! 

1959 

I 

1  i 

37.5! 

13.6! 

6.0! 

! 

30! 

! 

! 

HOOK  ! 

LCH  f  50 

1  - 

1514A47! 

SO.O! 

12.0! 

3.0! 

! 

25! 

5.0! NONE 

IPA 

MARCUS  ! 

1987 

1 

1 

1  1 

1  1 

50.0! 

! 

12.0! 

! 

.5! 

! 

! 

“  1 

! 

! 

! 

KOOK  1 

I 

(29)  HUFFMAN  TOWING  CO. 

1 

1 

!  1 

1  t 

! 

! 

1 

l 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

JANET  NARIE 

1643716 

73413A361 

168.0! 

42.0! 

9.0! 

5600! 

-  | 

42.6  (NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

!  1 

163.0! 

42.0! 

8  •  6  f 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

KATHERINE  L 

1272785 

1 82 I3A361 

95.0! 

28.0! 

7.6! 

1600! 

-  i 

14.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1956 

! 

1  ! 

95.0! 

29. C! 

7.6! 

! 

-  i 

! 

! 

I 

R  H  HUFFMAN 

1287797 

24913A36! 

116.5! 

35.0! 

5.0! 

2400! 

-  ! 

40. 6! NONE 

(MO  ST.  LOUIS  ! 

1962 

1 

!  1 

126.0! 

36.0! 

5.0! 

! 

-  i 

1 

) 

TARA  ANN 

1283076 

37513A35! 

110.61 

40.0! 

8.0! 

30001 

-  ! 

2v.O ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1960 

1 

1  1 

110.61 

40.0! 

7.5! 

! 

-  J 

! 

! 

COL  304 

1555733 

67514A41I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1506! 

20.4 (NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

•  j 

! 

1 

CBL  305 

1555734 

67514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1506! 

20. 4 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1974 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  J 

! 

! 

C0L  306 

1556161 

67514A4M 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1506! 

20.4! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

COL  307 

1556162 

67514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1506! 

20.4 (NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

CBL  306 

1556163 

67514A41! 

195.0! 

33.0! 

9,0! 

-  I 

1506! 

20.41  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1974 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

i 

CBL  324 

1628626 

70014A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1522! 

19,1 (NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

i 

! 

CBL  325 

(628627 

70014A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1522! 

19. li NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

I 

COL  326 

1628628 

70014A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1522! 

19.1  'NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1 

CBL  327 

1628629 

70014A41  i 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1522! 

19.1  SHONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

! 

CBL  326 

1629641 

70014A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1522! 

19.11N0NE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

1  1 

19S.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

| 

CBL  330 

1640897 

67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1509! 

19.91N0NE 

!M0 

ST.  LCVIS  ! 

1981 

1 

!  1 

1?5,0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

i 

! 

C8L  331 

1640898 

67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1509! 

19.9*!N0NE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

* 

-  ! 

! 

! 

CBL  332 

1640899 

67614A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1509! 

19.9IN0NE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

i  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

! 

! 

CBL  333 

1640900 

67614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

150?i 

19.9! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1961 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  1 

! 

! 

CBL  334 

1640901 

67614A41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  « 

1509! 

19.92N0HE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

i 

-  j 

! 

! 

CBL  201B 

1550811 

72M4A4U 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1666! 

20.5! HONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  l 

1973 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1  .6! 

1 

-  ! 

! 

! 

CBL  202B 

1550812 

72414A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  \ 

1666! 

20.5 (NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

CBL  203B 

1550813 

72414A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1666! 

20.5! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

CBL  204B 

1550814 

72414A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1666! 

20.5! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  } 

! 

! 

CBL  2050 

1550815 

72414A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1666! 

?0.5 1  HOME 

!M0 

ST.  LOUIS  I 

1973 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  J 

! 

! 

CBL  2C6B 

155758? 

724UA41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1666! 

20.5 (NOME 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

!  ! 

200.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  j 

■ 

! 

CBL  207B 

1557590 

72414A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1666! 

20.5*!  HONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  j 

! 

I 

CBL  2030 

1557775 

72414A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1666! 

20.5IN0NE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

!  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  2 

! 

! 

CBL  2098 

1557776 

724 ! 4*41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

( 

1666! 

20.5 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  J 

i 

! 

CBL  210B 

1557777 

72414A41I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1666! 

20. 5 !  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

i 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

CBL  2118 

1592730 

91714A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1645! 

16.91N0NE 

!K0 

ST.  LOUIS  ! 

1778 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

CBL  2120 

1592731 

91714A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1645! 

16.9! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

!  f 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

CBL  2138 

1592732 

91714A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1645! 

16.9! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

C8L  2140 

1592733 

91714A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1645! 

16.9! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  f 

) 

! 

CBL  2150 

1592734 

91714A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1645! 

16.91H0NE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

!  2 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

CBL  2160 

1593463 

91714A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1645) 

16.9IN0NE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1978 

! 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

CBL  2170 

1593464 

917I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1645! 

1 6. 9{ NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

| 

CBL  220B 

1603448 

72714A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1667! 

20.5 ( NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

! 

I 

! 

1  ! 

1  ! 

!  ! 

200.0! 

I 

! 

35.0! 

! 

1 

1.S! 

! 

! 

$ 

! 

! 

I 

! 

! 

! 
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ENGR! 

meet 

DIMENSIONS  {DRAFT! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

0 1ST!  OPERATOR 

!  NET  !C0D6(LENGTH!BRDTH! 

! 

i 

1 

EST  1  CARGO  HANDLING 

! S  (OPERATING  ! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

[REGIS-!****! 

REG.  ! 

REG. (LOAD-! 

! 

CAHO  ! 

tUtti  1  E.UIM2MT 

ITC! 

BASE  ! 

YEAR 

1  COAST 

!  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

1 

////////! 

POINT  !  LINE-1 

(AO! 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND 

NUMBER 

I  GUARD 

TON-  1PAGE! 

OVER-IOVER-!/////! 

HORSE 

PASS-  ! (LIGHT) !/////////////// /JTD !////////// ! 

OR 

!  NUMBER 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  (LIGHT ( 

POWER! 

ENGERS  1 

(FEET)!  LINE-2 

(EE! 

LINE-2  l*RE8UILT 

(29)  HUFFMAN  TOWING  CO, 

!  ! 

1  ! 

!  1 

! 

! 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

[continued: 

• 

!  1 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

1 

CBL  2218 

1603449 

727I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1667! 

20.5! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

V  !  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

C8L  2228 

1603450 

72714A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1667! 

20.5! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

-  ( 

! 

( 

1 

CBL  2238 

(603451 

727I4A41! 

200.0! 

35.0( 

9.01 

- 

1667! 

20.5 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

! 

CBL  2248 

) 603452 

72714A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1667*! 

20.5 (NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

CRT  566 

1556967 

92714A41! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

2017! 

12 .0 1  NONE 

! 

! 

1975 

1  ( 

!  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

» 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(03)  HUGHES  BROS.# 
a  V  E  6 

INC. 

1544736 

!  ! 

!  1 

635 ! 4 A  43 ! 

i 

i 

16C.2! 

! 

! 

59.0! 

! 

! 

8.0! 

! 

! 

1800! 

! 

! 

10.0! NONE 

! 

! 

!NY 

! 

! 

NEW  YORK  ! 

1972 

!  ! 

160.2! 

60.01 

2.3! 

-  1 

! 

! 

I 

HUGHES  131 

1507049 

51914A43! 

130.0! 

40.0! 

11.0! 

- 

1500! 

19.0 ! NONE 

IMT 

NEW  YORK  ! 

1966 

!  ! 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

HUGHES  132 

J509C32 

51914A43! 

13C.0! 

40.0! 

11.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

I  NY 

NEW  YORK  ! 

1967 

!  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

! 

HUGHES  1 3* 

1551540 

51 9I4A431 

130.0! 

40.0! 

11.0! 

- 

1500! 

1 9 .0  !  NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1973 

!  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

( 

! 

HUGHES  135 

1553191 

51914A43! 

130.0! 

40.0! 

11.0! 

- 

1500! 

19.0 !  HOKE 

INY 

NEW  YORK  I 

1973 

!  ! 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

» 

HUGHES  137 

1531907 

684I4A43! 

134.6! 

50.6! 

11.0! 

- 

1450! 

10.0! NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1943 

(  ( 

135.8! 

5C.6! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

I 

HUGHES  150 

J516653 

602I4A43! 

150.0! 

40.0! 

11.6! 

- 

1493! 

20.0! NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1966 

i  ! 

150.0! 

40.0! 

2.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

HUGHES  151 

1255551 

60214A43! 

150.0! 

40.0! 

11.6! 

- 

1637! 

18.6! NONE 

JNY 

NEW  YORK  ! 

•  1968 

!  ! 

150.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

! 

HUGHES  BOO 

1568432 

495 (4A43 ! 

169.7! 

39.5! 

8.0! 

- 

1200! 

10.0! NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1952 

!  ! 

169.7! 

39.5! 

2.0! 

-  ( 

! 

! 

! 

HUGHES  B01 

! 581407 

435I4A43! 

140.0! 

39.0! 

6.9! 

- 

950! 

10.3! NONE 

!MY 

NEW  YORK  1 

1977 

!  ! 

140.0! 

39.0! 

1.2! 

-  ! 

! 

( 

! 

HUGHES  840 

(520197 

435! 4 A43! 

140.0! 

39.0! 

6.9! 

- 

950! 

10.3! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1969 

i  ! 

140.0! 

39.0! 

1.2! 

-  ( 

! 

! 

( 

HUGHES  923 

1254957 

90914A42! 

290.0! 

40.3! 

6.4! 

- 

♦  17! 

1 3.0! NONE 

INY 

BROOKLYN  ( 

1948 

!  ! 

290.0! 

40.3! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

I 

HUGHES  924 

(255295 

90914A42! 

290.0! 

40.3! 

6.4! 

•» 

♦  17! 

1 3.0 ! HONE 

!NY 

! 

BROOKLYN  ! 

! 

1948 

!  ! 

290.0! 

40.3! 

3.0! 

-  ! 

( 

HUGHES  925 

(255839 

914I4A42! 

290.0! 

40.3! 

6.4! 

- 

♦  12! 

22 .5 ! NONE 

INY 

! 

BROOKLYN  ! 

1948 

!  ! 

290.0! 

40.3! 

3.0! 

-  ) 

( 

( 

HUGHES  926 

1256247 

914I4A42! 

290.01 

40.31 

6.4! 

- 

*  12! 

22.5 (NONE 

!NY 

BROOKLYN  ! 

1946 

!  ! 

290. C! 

40.3! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

HUGHES  927 

110014A421 

330.0! 

40.4! 

7.0! 

- 

♦  20! 

13.0! NONE 

(NY 

BROOKLYN  ! 

1940 

1  1 

330.01 

40.4! 

3.6! 

-  ! 

( 

! 

! 

HUGHES  926 

134514A421 

360.01 

41.0! 

7.6! 

• 

♦  22! 

13 .0 ! NONE 

INY 

BROOKLYN  ! 

1953 

1  ! 

360.0! 

41.01 

3.61 

-  ! 

! 

( 

I 

HUGHES  931 

90014A42! 

366.3! 

38.2! 

10.5! 

- 

♦  14! 

22.5 !  NONE 

!NY 

! 

! 

BROOKLYN  ! 

1926 

!  1 

1  ! 

366.3! 

1 

38.2! 

! 

4.0! 

! 

-  t 
l 

! 

! 

! 

I 

(17)  HUNTER  MARINE 

1 

TRANSPORT#!  INC. 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

J.  V.  HUNTER 

1264343 

109J3A35! 

83.3! 

24.0! 

8.2! 

1200 

-  1 

35.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1952 

I 

!  ! 

91.0! 

24.0! 

7.5! 

-  ! 

! 

I 

1 

L.  R.  CHAPMAN 

! 270746 

166J3A35! 

102.0! 

26.0! 

7.0! 

1400 

-  ! 

38.0! NONE 

1TN 

NASHVILLE  ! 

1955 

l 

!  ! 

110.0! 

26. C! 

6.3! 

-  ! 

! 

! 

! 

SARAH  G.  HUNTER 

(506933 

41  ( 3  A  3  -> ! 

51.3! 

20.2! 

6.1! 

700 

-  ! 

33 .0! NONE 

1TN 

NASHVILLE  ! 

1967 

HMT  20 

( 

!  i 

9K4A431 

55.0! 

100.0! 

21.0! 

22.0! 

5.9! 

5.0! 

-  ! 
250! 

! 

11*5 (NONE 

! 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

*  1962 

( 

1  t 

100.0! 

22,0! 

1.0! 

-  ! 

1 

1 

! 

HMT  78 

1533526 

971J4A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1650! 

14.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1971 

( 

!  ( 

2CC.1 1 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

HMT  102 

i  ...... 

51914A43! 

100.0! 

45. C! 

9.0! 

- 

1400! 

1 2.0 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ( 

1963 

i 

!  1 

1C0.0! 

45.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

HMT  126 

(795679 

56514A47! 

19S.0I 

35.01 

9.01 

- 

1493! 

11 .0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1964 

! 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  1 

! 

! 

! 

HMT  190 

!  29698$ 

742I4A47! 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

- 

1550! 

11.0IN0NE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1964 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

HMT  192 

1296990 

742 (4 A471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

11.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1964 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

i 

! 

! 

HMT  193 

1297166 

74214A47! 

IV*. 3! 

35.0! 

V.O! 

- 

1550! 

1 1 . 0 { HOKE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1964 

l 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

HMT  194 

1297167 

742(4A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

11.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1964 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

MRY  195 

•297168 

74214A47! 

195.0! 

35,0! 

9,0! 

- 

1550! 

11.01  NONE 

!TH 

NASHVILLE  ! 

1964 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0| 

-  ! 

! 

! 

! 

HMT  196 

1297169 

74214A47! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1550! 

1 1 .0 (NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1964 

* 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

»  i 

! 

! 

» 

HMT  200 

1297800 

742!4A47! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1550! 

1 1 .0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1965 

1 

1  1 

195,0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

J 

! 

HMT  203 

1297934 

742J4A47! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1550! 

1 1 .0 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1965 

1 

!  \ 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

.  » 

{ 

! 

1 

HMT  204 

1297935 

74214A67! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15$oi 

11 .o! NONE 

1TN 

NASHVILLE  J 

1965 

j 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.01 

-  ! 

! 

! 

! 

HflT  205 

1297801 

742I4A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15501 

11.01  NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1965 

j 

!  ( 

195.0! 

35.  CJ 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

J 

KMT  206 

1297802 

?4?!4A47 ! 

105.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

M.OINOKE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1965 

I 

1  ! 

195.0! 

35. UJ 

r.o! 

-  1 

! 

j 

! 

HMT  207 

(297803 

742!4A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

155C! 

1 1 . 0 ! HONE 

Itn 

NASHVILLE  ! 

1965 

! 

1  ! 

195.01 

35.0! 

t.O! 

-  J 

! 

! 

I 

fiPT  202 

!2''7S0( 

74214/47! 

*  95. C! 

35. C! 

- 

4  * 

rttSKVILLC  l 

19SS 

1 

1  1 

195,0! 

35.0! 

no! 

-  ! 

! 

! 

! 

HPT  209 

1297805 

742)4447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

«* 

1550! 

1 1. OiNONE 

!TM 

NASHVILLE  ! 

1765 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

( 

! 

KMT  210 

1297506 

742J4A47J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

1J.QJN0NE 

!TN 

KA5HVILLE  I 

1965 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

J 

! 

! 

HMT  211 

1297807 

74214A47! 

195,0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

H.OIPOKC 

!YN 

NASHVILLE  1 

1965 

1 

1  ! 

1«5.0 ! 

35.01 

».0f 

-  ! 

! 

! 

! 

MKT  212 

(297800 

74214A47! 

195.0! 

?S.0{ 

9.0! 

- 

1550! 

11. OINONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1965 

1 

!  ( 

195.0? 

35.0! 

1.01 

-  ! 

* 

( 

! 

HN7  221 

1503253 

628I4A47J 

1*5.02 

35.01 

9.0! 

- 

1550! 

!1*0f UOHC 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1966 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

**  ! 

t 

! 

! 

HMT  222 

1503234 

67614*471 

195.0! 

3<.0I 

9.0! 

- 

1550! 

mCiNONE 

!Tll 

NASHVILLE  ! 

1966 

( 

1  i 

1*5.0! 

35. C! 

t.O! 

-  1 

! 

! 

1 

HMT  223 

1503255 

62814A47! 

m.oi 

j5.C! 

9.0! 

- 

l  ISvCiJ 

11 .OS  HONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1966 

! 

<  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

\ 

1 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(32)  H'JNTER#  JOHNESS 
C APT .  JAKE 


(36)  HURLEN  CONSTRUCTION  CO. 
NORENE  II 


(33)  HUSTLER  NARINE 
DANA  L 


(13)  HVIDF  SHIPPING#  IKCORPOR 
ATTN:  SKIP  MANAGEMENT 
FRANCES  HANKER 

JULIUS  HANNER 

SEA9ULK  CHALLENGER 

SEASULK  HAGNACHEM 


(01)  HTANNIS  HAR80R  TOURS#  IN 
BRANT  POINT 


POINT  GANNON 


(21)  HYER#  JACK  A  LEROY 
JOHN  FITZGERALD 


(32)  I  M  N  RAYBURN#  INC. 
CHIP  VII 


<32>  I.T.O.  CORP. 
FREDERICK  E  KANPNUZS 


LARRY  MARTIN 


(16)  IDEAL  SASIC  INDUSTRIES# 
(KARINE  DIVISION) 
CAROLYN  K 


C,  D.  NICHOLS 
CHARLES  F.  LEVIS 


E.  F.  SAULSStRRY 
H.  y.  BOLTON 


IVTCCl  D IHENSIONS  (DRAFT 
NET  ! CO DC (LENGTH iSRDTH! 
REGIS-!****!  REG.  1  REG.lLOAO- 
TER  !  SEE  I //////!///// !  ED 
TON-  (PAGEl  OVER”!  0*'EP- !///// 
NAGE  !  IV  !  ALL  J  ALL  (LIGHT 


t  ! 

!  ! 

!  ! 

56! 3A36! 

l 

! 

75.2! 

! 

! 

i 

26. ol 

! 

! 

i 

ii. oi 

! 

i 

i 

1800! 

!  ! 

75.2! 

26.0! 

8.3! 

! 

7413A36! 

65.51 

22.0! 

8.5! 

1000! 

!  ( 

!  ! 

55.  S! 

1 

22.0! 

! 

8.0! 

( 

! 

!  ( 
34! 3A36! 

l 

61.9J 

! 

17.2! 

! 

6.2! 

( 

600! 

!  ! 

61.9! 

17.2! 

6.2! 

i 

21814A43! 

110.0! 

40.0! 

3.0! 

-  i 

!  ! 

110.0! 

40. Cl 

2.0! 

i 

200! 4 A  43! 

104.0! 

29.0! 

8.0! 

-  ! 

!  ! 

104.0! 

29.0! 

2.0! 

! 

750UA43! 

60.0! 

24.0! 

4.0! 

-  ! 

1  ! 

60.0! 

24.0! 

1.0! 

i 

!  1 

!  ! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

!  t 

16I1C02! 

! 

—  1 

i 

! 

6.0! 

! 

700! 

!  i 

!  1 

!  ( 

41.3! 

1 

! 

14.8! 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

! 

1 

!  ! 

!  t 

329! 3  F 36! 

! 

! 

133.4! 

! 

90.4! 

! 

! 

32.7! 

! 

! 

18200! 

1  ! 

133.4! 

90.4! 

30.0! 

< 

829J3F36! 

133.4! 

90.4! 

32.7! 

18200! 

!  i 

133.4! 

90.4! 

30.0! 

! 

924 ! 3 A  3  6 1 

121.0! 

95.0! 

32.3! 

14000! 

!  t 

121.0! 

95.0! 

28.6! 

! 

92413A36! 

121.0! 

95.0! 

32.3! 

14000! 

!  1 

121.0! 

95.0! 

28.6! 

! 

17026! 5A71 ! 

632.6! 

99.0! 

38.6! 

-  ! 

!  1 

632.6! 

99.0! 

24.0! 

! 

17026I5A71! 

632.6! 

99.0! 

36.6! 

•  i 

(  ( 

632.6! 

99.0! 

24.0! 

i 

18671 ! 5  A7I ! 

566.0! 

95.0! 

35.8! 

-  ! 

!  ! 

566.0! 

95.0! 

9.6! 

! 

209  C  2 ! 5*71 ! 

583.0! 

95.0! 

35.2! 

-  ! 

!  ! 

1  1 

583.0! 

j 

95.0! 

! 

5.5! 

! 

| 

! 

!  ! 
62S1A13! 

! 

121.0! 

! 

27.0! 

! 

7.0! 

« 

1340! 

!  ! 

134.0! 

23.0! 

6.9! 

! 

66(1411! 

104.0! 

21.9! 

6.0! 

700! 

!  1 

11C.0! 

22.0! 

5.5! 

! 

9611A13! 

97.0! 

25.5! 

6.0! 

700! 

!  ! 

107.0! 

26.0! 

5.5! 

! 

79! 101 6! 

64.0! 

20.0! 

6.0! 

185! 

i  ! 

72.3! 

20.5! 

5.4! 

! 

67(1413! 

118.3! 

22.0! 

7.0! 

700! 

!  ! 

121.0! 

23.0! 

5.5! 

! 

2911315! 

57.3! 

18.3! 

6.0! 

175! 

!  ( 

65.0! 

19.3! 

5.5! 

1 

43(1916! 

57.9! 

20.8! 

4.S! 

470! 

!  ! 

65.0! 

22.0! 

4.0! 

! 

1711915! 

53.0! 

16. C! 

4.2! 

330! 

!  ! 

65.0! 

18.0! 

4.0! 

! 

76J1A16! 

61.2! 

22.7! 

6.0! 

220! 

!  ! 

(  ! 

65.0! 

! 

25.C! 

I 

5.5! 

j 

! 

j 

!  i 

61  !3A36! 

! 

66.0! 

18.1! 

i 

6.9! 

{ 

350  i 

(  1 

!  ! 

70.0! 

; 

20.0! 

! 

5.9! 

i 

! 

| 

i  i 

34MC02! 

j 

65.0! 

• 

17.0! 

| 

7.7! 

i 

34oi 

34 ( 1 C02 1 

65.0! 

17.0! 

7.7! 

340! 

34J1C02! 

(  ! 

!  ! 

65.  oi 
! 

! 

17. oi 
! 

! 

7.7! 
-  ! 
i 

340! 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

9513A36! 

! 

1 

61.0! 

! 

! 

24.0! 

i 

! 

9.2! 

j 

i 

1000! 

!  ! 

61.0! 

24.0! 

9.2! 

! 

81 ! 3A36! 

56.8! 

22.1! 

7.6! 

800! 

J  ! 

60.0! 

22.41 

6.6! 

! 

686J5A71 ! 

205.0! 

35.0! 

10.0! 

-  i 

!  ! 

!  ! 

(  ! 

205.0! 

I 

! 

35.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

i 

j 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

56J3A36! 

1 

! 

70.0! 

i 

» 

23.  Oi 

! 

i 

8. si 

i 

{ 

760! 

!  ! 

70.0! 

23.0! 

3.  S! 

« 

170  !3  A36( 

74.5! 

38.0! 

7.1! 

1700! 

J  i 

74.5! 

35.  Cl 

2.5! 

• 

170I3A36! 

74.5! 

38.0! 

7.1! 

1700! 

!  ! 

74.5! 

33.0! 

5.5! 

! 

170 ! 3A36! 

74.5! 

38.0! 

7.1! 

1700! 

!  ! 

74.5! 

38.0! 

5.5! 

! 

1306(4448! 

169.6! 

43.3! 

9.0* 

-  ! 

!  ! 

170.0! 

44.9! 

2.2! 

1 

64K4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.3! 

•  i 

!  J 

195.0! 

35.0! 

2.1! 

! 

1 21 2! 4A49! 

170. OJ 

44.0! 

10.0! 

-  ! 

!  ! 

170.0! 

44.0! 

2.0! 

! 

\877!  4A48I 

195.0! 

35.0! 

9.3! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.1! 

( 

841 ! 4A461 

195.0! 

35.0! 

9.3! 

-  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.1 ! 

I 

509214A48! 

340.0! 

65.0! 

18.6! 

-  ! 

!  ! 

340.0J 

65.01 

4.9! 

( 

5092J4A48! 

340.0! 

65.0! 

16.6! 

-  ! 

(  l 

340.0! 

65.0! 

4.9! 

! 

! CAPACITY J  HIGH-  J  (VESSEL! 

!  !  EST  (  CARGO  HANDLING  (S  (OPERATING  ! 

(  CARGO  I  FIXED  (  EQUIPMENT  (TC(  BASE  !  YEAR 
uunnn  point  i  line-i  iaoi  line-i  (  built 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) (/////////FJ//F// (TO! //////////(  OR 
P0VERI  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  (EE!  LINE-2  (‘REBUILT 


33 .0 1  NONE  (LA 

!  ! 

32.0 J  NONE  (LA 

(  I 

I  I 

!  ! 

!  ! 

24.0! NONE  !VA 

!  ! 

9.0! NONE  ! W A 

1  ( 

8.5 (NONE  (HA 

!  ! 

20.0! REVOLVING  CRANE  (VA 
(SO  TON  ! 

!  ( 

1  I 

(  ! 

1 3.01  NONE  ! 

(  I 

!  ! 


LOCXPORT  ( 
! 


99.0 (NONE  (NY 

!  ! 
99.01  NONE  (NY 

i  ! 

S0.6t  NONE  IFL 

!  1 
50.61  NONE  IFL 

!  ! 
PO.O! DIESEL-HYDRAULIC (NY 
! PUH^S  I 

80.0 (DIES  EL-HYDRAULIC (NY 
(PUMPS  I 

(6.0(01 ESEL  ENGINES#  IFL 
(HYDRAULIC  PUMPS  ( 
46.0(3  DIESEL  PUMPS  ! RL 


40.01  NONE 
! 

32.01  NONE 
! 

3S.0IN0NE 

) 

30.0 ! NONE 
! 

35.0! NONE 
I 

30. 0! NONE 
! 

26.0INONE 

! 

22.01  NONE 
! 

32.0! NONE 
! 

! 

! 


NEW  YORK  ( 
I 

NEW  YORK  ! 

! 

PORT  I 

EVERGLADES! 
PORT  I 

EVERGLADES! 
NEW  YORK  ! 


PORT  ( 
EVERGLADES! 
PORT  ! 
EVERGLADES! 


40.0! NONE 
I 

40. 0( NONE 

i 

9.0 i NONE 
( 


36.0! NONE  !AL 

l  ! 

36. 0! NONE  (AL 

!  I 

36.0 (NONE  !AL 

!  I 

21.0ICEMENT  PUMP#  AIR! AL 
(SLIDES  ! 

17.0! DRAG  BUCKET  AND  JAL 

(PUMP  ! 

22.0! CEMENT  PUMP#  AIR! AL 
(SLIDES  I 

17.0IDRAG  BUCKET  AND  (AL 

(PUMP  I 

17 .0! DRAG  BUCKET  AND  (AL 

(PUMP  ( 

32.0! CEMENT  PUMPS  I AL 

(  ! 

32.0! CEMENT  PUMPS  ( AL 

I  I 

t  ( 

(  ( 


THEODORE  ! 

i 

THEODORE  ! 


THEODORE  ( 
J 

THEODORE  ! 


THEODORE  ( 
i 

THEODORE  ( 
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ENGRi 

1VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT  1 

{CAPACITY! 

HIGH-  1 

I  V 

£  S  S  E  L  ! 

! 

DIST! 

OPERATOR 

NET  ! CODE llENGTHl BROTH! 

i 

1 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

! S  (OPERATING  ! 

! 

1  COAST 

TER  !  SEE ! //////I /////! 

V£D  1 

! /////// / ! 

POINT  1  LINE-1 

‘AO! 

LIME-1  ! 

BUILT  i 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  IPAGEl 

OVER-! OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// |TD !////////// ! 

OR  i 

!  NUMBER 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  ( 

ALL  TLZGHTt 

POWER! 

EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LIKE-i  IaREBUILT! 

(16)  IDEAL  BASIC 

INDUSTRIES# 

1 

1INC. 

1  ! 

!  i 

1  1 

! 

! 

! 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

(MARINE  DIVISION) 

!  1 

! 

! 

! 

1 

I 

(CONTINUED) ! 

!  ! 

I 

! 

! 

! 

1 

0.  F.  COUNTS 

!  285720 

87714A48! 

19$. 0! 

35.0! 

9.3! 

-  j 

1410! 

17. 0! DRAG  BUCKET  AND 

!AL 

THEODORE  ! 

1957 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.1! 

-  ! 

1  PUMP 

! 

R.  W.  VINTERS 

1285529 

87714A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1410! 

17.0! CEMENT 

PUNP 

!Al 

THEODORE  ! 

1954 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.1! 

-  t 

! 

1 

RH  700 

1619674 

7591 4A431 

200.1! 

40.1! 

7.6! 

-  | 

1879! 

11.0! NONE 

(AL 

THEODORE  ! 

1980 

! 

t  1 

200.1! 

40.1! 

1.5! 

-  | 

! 

1 

RN  701 

1619675 

759I4A43I 

200.1! 

40.1! 

7.6! 

-  j 

1879! 

11 .0! NONE 

!AL 

THEODORE  ! 

1980 

l 

!  1 

200.1! 

40.1! 

1.5! 

-  { 

! 

1 

rm  705 

1619679 

759UA43! 

200.1! 

40.1! 

10.0! 

-  J 

18791 

11.0! NONE 

!AL 

THEODORE  ! 

1960 

1 

1  ! 

200.1! 

40.1! 

1.5! 

-  | 

! 

1 

RM  706 

1619660 

75914A43! 

200.11 

40.1! 

10.0! 

-  | 

1879! 

II.OINONE 

!  A  L 

THF*»DORE  I 

1980 

1 

!  1 

200.1! 

40.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

RM  707 

1619661 

759UA431 

200.1! 

40.1! 

10.0! 

-  ! 

1879! 

II.OINONE 

IAL 

THEODORE  ! 

1980 

I 

!  1 

200.1! 

40.1! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

RM  710 

1619684 

75914A43I 

200.1! 

40.11 

10.0! 

■  | 

18791 

II.OINONE 

IAL  THEODORE  ! 

1980 

l 

1  1 

200.1! 

40.1! 

1.5! 

■  ! 

! 

! 

! 

RH  712 

1619686 

75914A43! 

200.1! 

40.1! 

10.01 

-  j 

1879! 

II.OINONE 

IAL 

THEODORE  ! 

1980 

l 

!  1 

200.1! 

40.11 

1.5! 

-  J 

! 

1 

! 

RH  713 

1419687 

75914A431 

200.1! 

40.1! 

10.0! 

-  j 

1879! 

II.OINONE 

(AL 

THEODORE  I 

1980 

! 

I  1 

200.1! 

40.11 

1.5! 

-  i 

! 

1 

! 

»M  714 

1619688 

759J4A43! 

200.1! 

40.1! 

10.0! 

-  | 

1879! 

II.OINONE 

IAL 

THEODORE  ! 

1980 

1 

1  1 

200.11 

40.1! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

! 

RH  715 

1619689 

75914A43! 

200.11 

40.1! 

10.0! 

-  | 

1879! 

II.OINONE 

IAL 

THEODORE  ! 

1980 

» 

1  1 

200.1! 

40.1! 

1.5! 

-  | 

! 

1 

1 

AM  716 

1619690 

75914A43! 

200.1! 

40.1! 

10.0! 

-  i 

1679! 

II.OINONE 

IAL 

THEODORE  ! 

1980 

! 

1  1 

200.1! 

40.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

AM  717 

1619691 

75914A431 

200.1! 

40.1! 

10.0! 

-  i 

1879! 

II.OINONE 

!AL 

THEODORE  ! 

1980 

! 

1  1 

200.1! 

40.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

AM  718 

1619692 

75914A43  1 

200.1! 

40.1! 

10.0! 

-  i 

1879! 

II.OINONE 

IAL 

THEODORE  ( 

1980 

1 

1  ! 

200.1! 

40.11 

1.5! 

-  | 

! 

! 

! 

RH  719 

1619693 

759I4A431 

200.1! 

40.1! 

10.01 

-  i 

1879! 

II.OINONE 

IAL  THEODORE  1 

1980 

1 

!  1 

200.1! 

40.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

T.  V.  ROSE  BAUGH 

1 275414 

1306I4A48! 

169.6! 

43.6! 

9.0! 

-  j 

1520! 

21 .0! CEMENT 

PUMP#  AXRfAL 

THEODORE  ! 

1957 

l 

1  1 

170.0! 

44.9! 

2.2! 

-  ! 

!  SLIDES 

! 

! 

THOS.  B.  DOUGLAS 

1285528 

87714A48! 

195.0! 

35.0! 

9.3! 

-  j 

1410! 

17.0IDAAG  BUCKET  AND 

IAL 

THEODORE  ! 

1954 

! 

! 

1  1 

1  1 

195.0! 

! 

35.0! 

1 

2.1! 

! 

—  ! 

!  PUMP 
! 

I 

! 

! 

! 

(21)  IMPERIAL  TONING#  INC. 

t 

l 

l  ! 

1  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

1 

COAL  BURG 

1533962 

88UAJ6! 

70.01 

24.0! 

7.5! 

850! 

-  ! 

28. 0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1971 

1 

1  1 

70.0! 

24.0! 

7.5! 

-  1 

! 

I 

! 

DEO? I E  SUE 

1509770 

9613A36I 

65.0! 

25.  C! 

7.5! 

850! 

-  • 

33 . 0! HONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1967 

! 

1  i 

65.0! 

25.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

NARY  ROSE 

1675220 

1 34 l 3A361 

75.0! 

26.0! 

9.0! 

1410! 

-  j 

30 .0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1984 

I 

1  1 

75.0! 

26.0! 

9.0! 

-  J 

! 

! 

! 

SUNFLOVER 

1539160 

59I3A36! 

70.0! 

24.0! 

6.0! 

850! 

-  | 

34. 0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1972 

! 

1  1 

70.0! 

24.0! 

5.4! 

-  j 

! 

! 

V.  M.  SHAVER  JR. 

f  287C7? 

7113A361 

65.0! 

21.01 

5.8! 

720! 

-  | 

32.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1961 

1 

! 

1  i 

!  1 

70.0! 

! 

21.0! 

! 

5.2! 

! 

"  ! 

! 

! 

! 

! 

(03)  INDEPENDENT 

CEMENT 

! 

! 

!  ! 

1  1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

NC  5300 

1  - 

3202 1 4A41 1 

297.0! 

60.01 

17.0! 

-  ! 

6271! 

25.5IPUHP# 

COMPRESSORJNY 

CATSKILL  ! 

1980 

! 

1 

1  ! 

1  1 

297.0! 

• 

60.01 

1 

4.0! 

1 

—  ! 

•SLIDES#  ENGINES 
! 

! 

! 

(07)  INDEPENDENT 
BIRCH 

PIER  CO. 

1 

{ 

1  - 

1  1 

!  ! 

127I4A99I 

i 

! 

33.7! 

1 

t 

30.0! 

! 

! 

8.0! 

350! 

! 

! 

16.0 {NONE 

! 

! 

IPA 

PHILADEL-  1 

1952 

! 

1  1 

83.7! 

30.0! 

2.0! 

»  ! 

i 

! 

PHIA  ! 

POPLAP 

1  - 

12714A991 

33.7! 

30.0! 

8.0! 

-  | 

350! 

U.oiNONE 

IPA 

PHILADEL-  ! 

1952 

! 

1 

!  1 

1  1 

83.7! 

! 

30.0! 

1 

2.0! 

! 

—  ! 

! 

! 

! 

! 

PHIA  ! 

(72)  INDIAN  MARINE#  INC. 

I 

1 

1  1 

1  ! 

! 

! 

1 

J 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

APACHE 

1626842 

70I3A36I 

61.5! 

24.1! 

7.0! 

1200! 

.  | 

31 .0! NONE 

ILA 

BERWICK  1 

1980 

1 

1  ! 

65.0! 

24.11 

5.0! 

-  ! 

! 

! 

CHOCTAU 

1641018 

79! 3A  351 

59.51 

24.1! 

7.0! 

1200! 

-  i 

28.0! NONE 

ILA 

BERWICK  ! 

1962 

1 

1  1 

63.0! 

24.1! 

5.0! 

5 

-  j 

! 

! 

SHAWNEE 

1609653 

7513A35! 

56.4! 

24.11 

7.0! 

900! 

-  i 

31.0! NONE 

ILA 

BERWICK  ! 

1979 

! 

1  1 

40.01 

24.1! 

5.05 

-  i 

! 

1 

SIOUX 

1433697 

70! 3A  36! 

61.5! 

24.11 

7.0! 

1200! 

-  i 

31.0JN0NE 

!LA 

BERWICK  ! 

1981 

1 

1 

!  1 

!  ! 

65.0! 

! 

24.1! 

1 

5.0! 

! 

j 

j 

i 

! 

! 

(11)  INDIAN  RIVER  TOWING 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

« 

! 

! 

! 

! 

MEAGAN  SUE 

1  - 

36I3A36! 

55.3! 

17.0! 

8.0! 

850! 

-  i 

21.0JN0NE 

!VA 

HAMPTON  ! 

1960 

1 

1 

f  ! 

I  ! 

65.01 

1 

17.5! 

! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

ROADS  ! 

( 

(21)  INDUSTRY  TERMINAL  *  SALV! ASE  CO. 

!  ! 

1  ! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

2 

i 

! 

! 

! 

! 

NELL 

1294045 

79I3A35! 

72.8! 

2o.O! 

7.0! 

1050! 

-  ! 

30. 0 ! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1964 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

74.0! 

! 

26.0! 

! 

6.5! 

! 

-  2 
i 

l 

i 

! 

! 

(17)  INGRAM  BARGE  CO. 

! 

! 

!  ! 

1  i 

! 

1 

! 

! 

! 

; 

i 

! 

; 

! 

! 

ALICE  I  HOOKER 

1589809 

367I3A36! 

126.5! 

50.0! 

8.5! 

6100! 

-  i 

49.2 i NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1 5*78 

1 

!  ! 

150.0! 

50.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

1 

ALVIN  C  JOHNSON 

1578276 

366!3 A36! 

134.5! 

35.0! 

9,4! 

4100! 

-  ! 

U.OINONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1976 

1 

!  ! 

144.01 

35.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

ANDREW  BENEDICT 

1579110 

322 ! 3A36! 

144. 0! 

35.0! 

6.5! 

4200! 

-  ! 

16.6! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1976 

! 

!  ! 

144.0! 

35.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

I 

BILL  GEE 

1530133 

23713*35 ! 

121.0! 

33.0! 

10.51 

2800! 

-  ! 

42.01N0NE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

!  ! 

121.0! 

33.0! 

9.0! 

-  ! 

! 

I 

BRUCE  BROWN 

1326686 

54613A35! 

145.0! 

36.8! 

9.6! 

4100! 

-  ! 

49.21N0NE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1970 

1 

!  1 

145.0! 

36.6! 

8.0! 

-  ! 

! 

! 

CLARENCE  G.  FRAME 

1574683 

366! 3A36! 

134.5! 

35.0! 

9.41 

4100! 

-  j 

18.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1976 

I 

1  ! 

144.0! 

35. 0! 

7.0! 

-  i 

1 

! 

CUSTOM  FUELER 

1640890 

105I3A36! 

60.2! 

26.0! 

9.3! 

12001 

-  1 

37. 0 ! NONE 

! 

1981 

1 

1  ! 

65.0! 

26.0! 

7.3! 

-  ! 

! 

! 

CYRIL  A.  8AHR 

1262893 

209I3A35! 

117.0! 

27.5! 

7.0! 

32001 

-  ! 

42.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

»  1951 

1 

1  1 

124.0! 

27.5! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

EDWIN  L.  KENNEDY 

1 562377 

41353*36! 

133.5! 

35.0! 

9.4! 

4100! 

-  ! 

42.5  SHONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1975 

j 

!  1 

144.0! 

35.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

EILEEN  BIGELOW 

'1588445 

36713A36! 

126.5! 

50.0! 

8.5! 

6100! 

-  ! 

49.2! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1977 

l 

!  1 

150.0! 

50.0! 

7.0! 

•  i 

; 

! 

f  R  BIGELOW 

1520735 

482! 3A  351 

146.01 

45.0! 

11.0! 

6400! 

-  i 

46.0 ‘.NONE 

ST  N 

NASHVILLE  ! 

1969 

! 

t 

1 

1  ! 

1  ! 

!  1 

166.01 

! 

! 

45.0! 

J 

! 

9.0! 

! 

! 

-  2 
i 
! 

! 

! 

I 

J 

1 

! 
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EMCRI 

1  1VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT  1 

ICAPACITT! 

HIGH-  ! 

{VESSEL! 

! 

DIST!  OPERATOR 

1  NET  1C0DE1LENGTH1BR0THI 

! 

» 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  !Of>E°ATING  ! 

! 

- 

-!RE<  IS-!****! 

REG.  1 

REG.! LOAO-I 

i 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

ITC  f  BASE  I 

YEA® 

! 

1  COAST 

1  KR  J  SEE!//////!/////! 

CD  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

euiLT 

i 

VESSEL  NAME  AND 

NUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  1PAGE! 

OVER”! OVER-! /////I 

HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT )*//////////////// !TD !//////////! 

OR 

; 

l  NUMBER 

1  NAGE  1  IV  l 

ALL  ! 

ALL  (LIGHT! 

POWER! 

EKGERS  ! 

(FEET)!  LIME- 2 

!SE!  LINE-2  ‘‘REBUILT! 

(17)  INGRAM  BARGE 

CO. 

1 

l 

t 

1  1  1 

!  1  1 

1  1  ! 

i 

1 

2 

I 

i 

« 

i 

» 

i 

! 

t 

! 

! 

j 

i 

i 

!  1 

!  ! 

!  I 

(continued: 

l 

1  !  1 

1 

! 

! 

i 

i 

!  ! 

GLORIA  R 

*1635250 

1  79  J  3A36  j 

56.0! 

24.0! 

5.5! 

800! 

-  ! 

50.0 !  NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1981 

! 

1  1  1 

56.0! 

24. Cl 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

HORTENSE  B.  INGRAP 

1583226 

!  36713A36! 

126.5! 

50.0! 

8.5! 

6100! 

-  ! 

49.2 {NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1977 

! 

1  1  ! 

150.0! 

50.0! 

7.0! 

! 

-  i 

! 

!  ! 

IRON  CHARGER 

1572722 

1  16713AJ5! 

86.0! 

30.0! 

8.6! 

16001 

-  i 

35.6! NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1976 

! 

1  1  1 

86.0! 

30.0! 

5.0! 

! 

-  t 

j 

!  ( 

IRON  PACER 

1579635 

1  16713A35! 

56.0! 

30.0! 

8.6! 

1800! 

-  i 

35. 6! NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1977 

l 

1  1  1 

86.0! 

30.0! 

5.01 

! 

-  i 

! 

!  ! 

IRON  TRAVELER 

1586734 

!  16713A351 

86-0! 

30.0! 

6.6! 

1800! 

-  i 

15 . 6 ! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1977 

1 

I  1  1 

86.0! 

30.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

JOHN  M.  DONNELLY 

1621298 

!  761 J  3A  361 

126.51 

50.01 

9.0! 

9000! 

“  I 

56.5! NONE 

•TN  NASHVILLE  ! 

1980 

1 

1  1  ! 

200.0! 

50.0! 

6.0! 

i 

-  ! 

2 

!  ! 

JOHN  M.  RIVERS 

1528629 

1  36113AJ51 

H5.0! 

36.0! 

9.0! 

4100! 

**  < 

49. 2! NONE 

!  TN  NASHVILLE  ! 

1970 

1 

1  1  1 

145.01 

36.01 

6.0! 

! 

-  ! 

; 

!  ! 

HAHTHA  DENTON 

1565395 

!  288! 3A361 

111.5! 

33.0! 

8.01 

2600! 

.  i 

45.0! NONE 

•TN  NASHVILLE  ! 

1975 

1 

!  1  1 

120.01 

33.11 

5.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

MONTIE  A 

1  - 

1  813A361 

25.0! 

12.0! 

3.0! 

175! 

-  i 

20.0 ! HONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1980 

1 

!  1  1 

25.0! 

12.0! 

4.3! 

i 

-  i 

; 

!  ! 

0  H  INGRAM 

1299628 

1  403! 3A  35! 

144.0! 

40.0! 

11.0! 

4300! 

-  ! 

43.6! NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1965 

• 

1  !  1 

154.0! 

41.0! 

9.0! 

i 

.  ; 

! 

!  ! 

PATRICIA  I  MART 

1590874 

1  367! 3 A  36  8 

126.5! 

50.0! 

8.5! 

6100! 

-  i 

49.2 ! NONE 

!TN  NASHVILLE  1 

1978 

! 

1  !  ! 

150.0! 

50.0! 

7.0! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

SAM  M.  FLEMING 

1575287 

!  32213A36! 

144.0! 

35.01 

8.5! 

4200! 

-  2 

16.6 ! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1976 

l 

1  1  ! 

144.0! 

3S.C! 

6.0! 

I 

.  j 

! 

2  ! 

STEEL  CHALLENGER 

1647464 

1  543! 3A  36! 

157.5! 

45.0! 

9.3! 

6000! 

-  i 

36 .0 ! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1982 

1 

1  1  1 

170.0! 

45.0! 

8.5! 

j 

-  i 

1 

2  2 

STEEL  CLIPPER 

1507944 

!  47913435 1 

159.6! 

40.0! 

8.5! 

4300! 

-  ; 

37.0 ! NONE 

*!TN  NASHVILLE  ! 

1967 

] 

1  1  1 

165.0! 

40.0! 

6.5! 

! 

-  ! 

1 

!  I 

STEEL  COURIER 

1529829 

1  454! 3  A  35 ! 

159.6! 

40.0! 

8.5! 

5000! 

-  ! 

37.0INONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1971 

1 

1  !  1 

168.0! 

40.0! 

5.0! 

I 

-  2 

I 

!  1 

STEEL  EXPLORER 

1575929 

1  25513A36I 

140.0! 

42.0! 

6.6! 

5300! 

-  | 

40.0 ! NONE 

•TN  NASHVILLE  ! 

1976 

1 

1  !  1 

140.0! 

42.0! 

5.6! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

STEEL  EXPRESS 

1502590 

!  47913A35! 

159.8! 

40.0! 

6.5! 

4300! 

.  j 

37. 0 ! NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1965 

! 

1  1  I 

168. 0! 

40.0! 

6.5! 

1 

-  ! 

i 

•  ! 

STEEL  FORWARDER 

1529830 

!  454 ! 3  A  3  5 ! 

159.6! 

40.0! 

6.5! 

5000! 

-  t 

37.0  j  NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1971 

1 

1  1  1 

165.0! 

40.0! 

5.0! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

STEEL  LEADER 

1523550 

1  4541 3  A  35 1 

159.6! 

40.CI 

8.51 

5000! 

•  « 

37.0! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1969 

! 

1  1  1 

168.0! 

40.0! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

STEEL  PATRIOT 

1569953 

1  49813A36! 

152.0! 

50.1! 

8.6! 

6700! 

-  ! 

50.0! NONE 

•TN  NASHVILLE  1 

1975 

I 

!  1  1 

152.0! 

50.1! 

7.7! 

! 

-  ! 

! 

i  i 

STEEL  PIONEER 

1508806 

1  479! 3A  35! 

159.6! 

40.0! 

8.5! 

4300! 

-  ! 

37.0! NONE 

STM  NASHVILLE  ! 

1967 

1 

1  !  1 

168.0! 

40.0! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

STEEL  RAN6ER 

1297741 

1  47913A35! 

159.6! 

40.0! 

8.5! 

4300! 

-  ! 

37  »0!NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

1965 

1 

1  1  1 

163.0! 

40.0! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

STEEL  ROVER 

1563471 

1  364 ! 3 A  361 

140.0! 

42.0! 

6.6! 

5300! 

-  ! 

40.0! NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

1975 

1 

1  1  1 

140. 0! 

42.0! 

5.8! 

! 

-  < 

! 

1  I 

STEEL  T»AOER 

1297913 

1  479! 3A  35! 

159.6! 

40.0! 

8.5! 

4300! 

-  i 

37.0! NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1965 

1 

1  1  1 

168.0! 

40.0! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

WILLIAM  f.  EARTHMAN 

1590071 

l  32213*361 

144.0! 

35.0! 

8.5! 

4100! 

-  ! 

16.6! NONE 

! TN  NASHVILLE  ! 

1978 

1 

l  1  l 

144.0! 

35.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

BL  101 

1504642 

!  59714A43! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1300! 

10.0 ! NONE 

•TN  NASHVILLE  ! 

1966 

| 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

BL  102 

1504643 

1  59714A43! 

200.0! 

35.0! 

8.0! 

1300! 

10.0 ! NONE 

!TN  NASHVILLE  I 

1966 

I 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

BL  103 

1504644 

t  59714A43! 

200.0! 

35.0! 

8.0! 

•  f 

1300! 

1 0. 0 ! NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1966 

1 

!  1  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

BL  104 

1504645 

1  597UA43! 

200.0! 

35.0! 

8.0! 

1300! 

10.0! NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1966 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

!  1 

BL  105 

1504646 

!  59714A43* 

200.0! 

35.0! 

8.0! 

1300! 

10. 0! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1966 

l 

1  !  1 

2C0.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

BL  106 

‘504647 

1  597J4A43J 

200.0! 

35.0! 

8.0! 

1300! 

1 0. 0 ! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1966 

1 

1  1  l 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  2 

! 

!  ! 

BL  107 

1504648 

!  59714A43! 

20C.0! 

35.0! 

8.0! 

-  ! 

1300! 

10.0! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1966 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  j 

! 

!  ! 

BL  108 

1504649 

!  597! 4A43 • 

200.0! 

35.0! 

8.0! 

-  ! 

1 300! 

10.0  l  NONE 

! TN  NASHVILLE  ! 

1966 

J 

!  1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

j 

-  * 

! 

i  i 

BL  109 

! 504650 

1  59714A43! 

200.0! 

35.0! 

6.0! 

-  f 

1300! 

10.0! NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1966 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

« 

-  ! 

i 

•  ! 

8L  110 

1504651 

1  59714A43! 

200.0! 

35.0! 

8.0! 

-  | 

1300! 

10.01NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1966 

1 

i  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  ; 

! 

!  ! 

BL  111 

1504652 

1  59714A43I 

200.0! 

35.0! 

8.0! 

130oi 

IO.OINONE 

!TN  NASHVILLE  1 

1966 

J 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  2 

i 

!  ! 

3L  112 

1504653 

J  597! 4A43! 

200.0! 

35.0! 

8.0! 

-  | 

1300! 

10.0! NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1966 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  2 

! 

!  ! 

BL  201 

1561794 

1  62314A43! 

195.0! 

35.0! 

a. 5! 

-  | 

1325! 

11.5! NONE 

•TN  NASHVILLE  ! 

1974 

i 

•  '  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

•  ; 

f 

!  ! 

BL  202 

j  561795 

1  62314A43! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1325! 

11.5 (NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1974 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ; 

2 

!  ! 

BL  203 

1561796 

1  623UA43! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  • 

1325! 

It  .5 INONF. 

•TN  NASHVILLE  ! 

1975 

j 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  2 

j 

!  ! 

BL  204 

1561797 

1  62J14A43! 

195.0! 

35.0! 

5.5! 

1325! 

11. 5 ‘NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

1975 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

t 

-  i 

i 

1  J 

BL  205 

1561798 

1  62314*431 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

1325! 

11.5! NONE 

! TN  NASHVILLE  ! 

1975 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

«  i 

BL  206 

1561799 

1  62314*43! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1325! 

11.5  [NONE 

•TN  NASHVILLE  ! 

1975 

t 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

• 

-  ! 

i 

!  ! 

BL  207 

1561800 

j  623 14*431 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  J 

1325! 

11.51N0NE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1975 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

« 

-  2 

; 

j  i 

BL  208 

1561801 

1  62314A43! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

-  ! 

1325! 

11.5! NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

1975 

; 

!  !  ! 

105.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

1 

2  i 

BL  209 

i  561  802 

j  62314A43! 

195.0! 

35.0* 

8.5! 

1325! 

11 • 5 ! NONE 

•TN  NASHVILLE  ! 

1975 

j 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

BL  210 

1561803 

1  6Z3J4A43! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

1 3  25 ! 

11.5! NONE 

•TN  NASHVILLE  ! 

1975 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  t 

2 

!  ! 

BL  211 

1561804 

1  623! 4A43! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

1325! 

1 1 , 5  i  NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1975 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

.  i 

! 

!  ! 

BL  212 

1561805 

1  62314A43! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

-  J 

1325! 

11.5! NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

1975 

1 

1  1  ! 

195-0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

!  ! 

81  213 

1561806 

1  623J4A43S 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

1325! 

11.51N0NE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1975 

! 

l  J  1 

195-0! 

35.0! 

1.51 

I 

-  ! 

! 

!  ! 

BL  214 

1561807 

i  62314A431 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

1325! 

1 1 .5! NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

1975 

1 

I  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

•  ; 

l 

!  1 

BL  215 

1561808 

1  62314A43! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

-  ! 

1325! 

11. 5 ihONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1975 

! 

1 

I  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  * 

i 

•  ! 

C0  564 

1643131 

1  88714A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1534! 

13.5!  NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

1981 

! 

1  !  2 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

; 

-  ! 

! 

!  ! 

Ct  585 

1643132 

!  30714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1534! 

1 3. 5 ! NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1981 

! 

! 

! 

I  I  ! 

!  1  1 

1  !  1 

195.0! 

i 

« 

35.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

•  2 
i 
! 

! 

! 

! 

i  i 

i  i 

!  ! 

j 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


435 


ENGRi 

CIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


I  1VTCC !  DIMENSIONS  {DRAFT!  1CAPACITT!  HIGH-  !  I  V  E  S  S  E  L  !  ! 

I  NET  ICOOEJLCNGTHIBRDTK!  !  !  !  EST  !  CAAtO  HANDLING  IS  [OPERATIVE  !  I 

- !AEGIS-!*«*<I  REE.  !  REG. (LOAD-!  !  CARGO  !  FIRED  !  EGUIPNENT  !TC1  BASE  !  TEAR  ! 

!  COAST  !  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  1  AO  I  LINE-1  !  BUILT  ! 

!  GUARD  !  TON-  1PAGE!  OVER-IOVER-! ///// !  HORSE!  PASS-  ! (LIGH T )!//////////////// ITDI ////////// !  OR  ! 
!  NUMBER  !  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  "LIGHT!  MOVER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-E  I  EE  t  LINE-J  !*REBUILTt 


(17)  INCRAH  BAR6E 

CO. 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1  1 

1  1 

!  1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

(CONTINUED)!  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

1980 

C8  712 

1627941 

88714A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1493! 

14.5IN0NE 

!TN  NASHVILLE  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I  ! 

1980 

C0  713 

1627942 

6671 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1493! 

14.5! NONE 

!TN  NASHVILLE  1 

1 

1  ! 

195.01 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I  ! 

1980 

CP  714 

1627943 

88714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1493! 

14.5 ! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5!' 

! 

.  i 

! 

!  ! 

C8  715 

1627944 

86714A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

! 

1493! 

14*5! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1980 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

!  ! 

1980 

ce  717 

1627947 

86714A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1493! 

1 4. 5 ! NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

!  ! 

1981 

CP  6719 

1642309 

73014A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1680! 

13.5! NONE 

!TN  NASHVILLE  1 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ( 

( 

!  ! 

1981 

CP  6720 

1642310 

73014A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1660! 

13. SIMONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

( 

1  1 

1981 

C0  673B 

16423.1 

73014A401 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1680! 

13.5! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

1981 

C9  6740 

1642312 

73014A401 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1660! 

13.5 (NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

l 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1981 

CB  6758 

1642313 

73014A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1680! 

13.5! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

!  ! 

C0  676B 

1642314 

73014A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1660! 

1 3. 5 !  NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1981 

t 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

t 

-  ! 

! 

!  ! 

1981 

CB  6776 

1642315 

7301 4A401 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1680! 

13.5! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

i 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1  I 

1981 

CB  6783 

>642316 

73014A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1680! 

13.5 {NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

1981 

CO  6798 

1642317 

73014A401 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1680! 

13.51N0NE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

1  1 

200.0! 

35. 0! 

1.5! 

| 

-  ! 

! 

!  ! 

1981 

ce  680B 

•642318 

73014A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1568! 

1 3.5! NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

! 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

!  I 

1981 

C6  6B1B 

1642319 

73014A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1568! 

13.5 !  NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1980 

ce  806B 

•627926 

95714A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1680! 

14.5! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

!  ! 

1980 

ce  8073 

1627927 

95714A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1680! 

14.5 (NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

ce  6063 

1627928 

95714A411 

200.0! 

30.0! 

9.0! 

-  ! 

1660! 

14.5! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1980 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1980 

CO  6090 

1627929 

95714A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1680! 

1 4 . 5! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

t 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1980 

CO  6106 

*162/930 

95714A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1660! 

14.5! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1975 

Eei  33 

1569185 

84914A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1522! 

19.2 !  NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1981 

H0  567 

1643134 

69514A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1493! 

13.5! NONE 

ITN  NASHVILLE  t 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

1981 

HP  588 

1643135 

69514A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1493! 

1 3. 5! NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I  1 

1980 

HP  708 

1627936 

86714A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1493! 

1 4. 5 1  NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

t 

-  I 

! 

!  1 

1980 

HP  709 

1627937 

88714A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1493! 

14. 5! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

I 

I  I 

1980 

HB  710 

1627938 

S8714A41 J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1493! 

14.5IN0NE 

ITN  NASHVILLE  I 

! 

•  l 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1980 

HB  711 

1627939 

887 ! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1493! 

14.5! NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

• 

•  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1980 

H0  716 

1627946 

88714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1493! 

14. 5 (NONE 

ITN  NASHVILLE  l 

| 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

» 

-  ! 

! 

!  ! 

1981 

He  6820 

1642320 

73014A40! 

200.0! 

35.0! 

8.5! 

-  t 

1S66! 

13.5! NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

i 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

i 

.  i 

! 

!  ! 

1981 

HB  6830 

1642321 

73014A401 

200.0! 

35.0! 

8.5! 

! 

1568! 

13.51NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

1 

•  l 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

• 

-  ! 

! 

!  ! 

1931 

HP  6848 

•642322 

73014A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1680! 

13.5! NONE 

ITH  NASHVILLE  I 

* 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

i 

!  ! 

1981 

HB  66SB 

1642323 

73014A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1680! 

1 3«sl NONE 

ITH  NASHVILLE  I 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

.  j 

! 

!  ! 

1981 

MO  6660 

•642324 

73014A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

16801 

13. SIMONE 

ITH  NASHVILLE  I 

i 

«  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1981 

HP  6870 

*1642325 

73014A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1680! 

13.5! NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  t 

! 

I  I 

1980 

He  8119 

1627931 

95714A411 

200.0! 

35.0! 

6.5! 

- 

1 5671 

14.5! NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

| 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

1980 

He  6123 

1 627932 

95714A411 

200. 0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1567! 

14.5! NONE 

ITH  NASHVILLE  I 

l 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

1 

.  < 

! 

!  ! 

1980 

HB  6139 

1627933 

957 1 4  A  41 ! 

200.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1567! 

14.5! NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

! 

(  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  1 

! 

!  ! 

1980 

H8  8140 

1627934 

95714A411 

200.0! 

35.0! 

8.5! 

. 

1567! 

14.5 ! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I  1 

1980 

H9  6150 

162/935 

95714A41  1 

200.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1567! 

14.5! NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I  1 

1963 

IHG  1 

1293120 

69314A41! 

195.0! 

35.0! 

10.6! 

I 

1400! 

-  I  NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

10.6! 

-  ! 

! 

1  I 

1966 

INS  3 

•693502 

68614A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

1 1 . 2! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

j 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

!  ! 

1966 

INS  5 

1633504 

686 ! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1470! 

1 1 . 2 ! NONE 

ITH  NASHVILLE  I 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  i 

! 

!  ! 

1966 

INS  6 

1683505 

68614A402 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470*! 

11.21M0NE 

ITN  NASHVILLE  I 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  { 

! 

I  I 

1966 

INS  9 

•683508 

66614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1470! 

11 .2! NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

t 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

1  I 

\966 

INS  10 

•633509 

68614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

11.2! NONE 

It n  jiAinvn.Lt  i 

j 

j  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

1966 

INS  11 

•  583510 

66614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

11.2! NONE 

I IN  NASHVILLE  I 

! 

i  < 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

1966 

INS  13 

•683511 

68614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

— 

1470! 

11.2 ! NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

! 

i  i 

195.0! 

35. 

1.6! 

-  ! 

i 

!  ! 

INS  14 

1683512 

68614A401 

195.0! 

35. 

9.0! 

- 

1470! 

11.2  shone 

ITN  NASHVILLE  I 

1966 

! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

!  ! 

1966 

ZNG  15 

1683513 

68614A405 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14  70! 

11.21  NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

i 

! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

1966 

INS  17 

*1633515 

68614A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1470! 

11.2! NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  i 

1966 

ING  18 

1683516 

686(4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

11. 2! NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

i 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

.  t 

! 

i  i 

1967 

INS  19 

•683517 

68614A40 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470*! 

13.41N0NE 

ITN  NASHVILLE  1 

i 

! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

i 

!  ! 

1967 

INS  21 

1633519 

68614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

13.4! NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

I 

1.7! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

■ 

!  1 

!  ! 

1  ! 

4_3.{L„.  ... 

TABLE  2  “  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

encri 

PI  ST  1 

OPERATOR 

tVTCC!  DIMENSIONS  (DRAFT! 
NET  1C0DE1LENGTH1BRDTH!  ! 

! CAPACITY! 

!  ! 

NIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

(vessel! 

IS  (OPERATING  ! 

!  COAST 

AEGIS-!****!  REG.  1  REG. 1L0AD-1 
TER  1  SEC!//////!/////!  ED  1 

!  CARGO  ! 
!////////! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

ITC!  S»SE  1 
1*01  LINC-1  1 

YEAR 

BUILT 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

1  GUARD 

t  NUMBER 

TON-  (PAGE!  OVEt-IOVER-1 ///// 1 
NAGE  1  IV  1  ALL  (  ALL  {LIGHT! 

NORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TO! //////////!  OR 

POWER!  ENOCHS  1  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2  !*REBUUT 

1 

! 

(17)  INGRAM  BAKE  CO.  t 

(CONTINUED) ! 

It  1  1  ! 

1  !  1(1 
11  1  1  1 

11  111 

(  1 

!  ! 

1  f 

!  1 

! 

! 

! 

! 

(  1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

INS  22 

1663520 

1 

69614A40I  195.01  35.0!  9,01 

1  1  195.01  35.0!  1.71 

-  !  1470! 

1  -  ! 

1 3.4 (NONE 
! 

!TN  NASHVILLE  ! 

!  I 

1967 

INC  23 

1633521 

I 

666I4A40I  195.01  35.01  9.01 

t  1  195.0!  35.0!  1.7) 

!  1470! 

1  -  1 

1 3.4! NONE 
! 

(TN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1967 

ING  24 

1633522 

1 

686I4A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

-  1  1470! 

I  -  1 

13.41  NONE 
! 

!TN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1967 

INC  23 

1633523 

I 

686UA40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

-  1  14701 

1  -  1 

13.4! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  i 

1967 

ING  29 

1683527 

! 

686UA40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

-  1  14701 

1  -  1 

1 3 .4  !  NONE 
! 

!TN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1767 

ING  30 

1663529 

l 

68614A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  1  195.0!  35.0!  1.7! 

-  I  1470! 

I  -  I 

13.4{ NONE 

I 

!TN  NASHVILLE  ! 
t  ! 

1967 

ING  32 

1683530 

1 

66614A40!  195.01  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

-  1  1470! 

1  -  1 

1 3.41  NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

!  1 

1967 

ING  33 

1693531 

1 

686I4A40I  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  .195.0!  35.0!  1.7! 

-  1  1470! 

i  -  1 

13.4| NONE 
! 

!TN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1967 

ING  13 

1663533 

! 

68614A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

-  t  1470! 

1  -  1 

13.4 {NONE 
! 

!TN  NASHVILLE  ! 

1  ! 

1967 

ING  36 

1693534 

! 

65614A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

-  1  1470! 

1  -  ! 

1 5.4! NONE 
! 

! TN  NASHVILLE  1 
!  ! 

1967 

IN6  37 

1663535 

l 

686! 4A401  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

-  1  1470! 

I  -  ! 

13.4! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1967 

ING  3? 

1683536 

1 

666UA40!  195.01  35.0!  9.0! 

1  1  195.01  35.01  1.61 

-  1  1470! 

I  -  1 

13.4 !  NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1967 

ING  39 

1683537 

68&14A49!  195.01  35.0!  9.0! 

!  1  195.01  35.01  1.61 

-  1  14701 

1  -  1 

13.4! NONE 
! 

JTN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1967 

ING  40 

1663538 

68614A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

-  1  14701 

t  -  1 

13.4 ! NONE 

1 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1967 

ING  41 

1683539 

1 

686UA40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

-  !  1470! 

1  -  1 

13.4! NONE 

1 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1967 

ING  42 

(693540 

1 

686HA40!  195.0!  35.0!  9.0! 

1  !  195.0!  35.0!  1.6! 

-  !  1470! 

1  -  1 

13.4! NONE 
! 

!TN  NASHVILLE  i 
!  ! 

1967 

ING  43 

1683541 

1 

6E614A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

1  !  195.0!  35.0!  1.6! 

-  1  1470! 

I  -  I 

13.4 ! NONE 
! 

! TH  NASHVILLE  ! 

1  1 

1967 

ING  44 

1663542 

686I4A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

1  !  195.0!  35.0!  1.6! 

-  1  1470! 

!  -  1 

13.4!  NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1967 

ING  43 

1663543 

! 

68614A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195-01  35. C!  1.6! 

-  I  1470! 

1  -  1 

13.4 {NONE 

I 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1967 

ING  46 

1683544 

» 

666(4A40!  195.0!  35.0!  9.01 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

-  1  1470! 

1  -  ! 

13.4 1  NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1967 

ING  47 

1683545 

I 

686 ( 4A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

-  t  14701 

1  “  1 

13.4! NONE 
! 

!TN  NASHVILLE  ! 

1  i 

1967 

INC  49 

1693546 

1 

666 (4A40!  195.0!  35.C!  9.0! 

!  !  195.01  35.0!  1.6! 

-  1  1470! 

1  -  1 

13.4! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  1 

1967 

INS  49 

1683547 

! 

68614A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

1  !  195.0!  35.0!  1.61 

-  1  14701 

1  -  1 

13. 4! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1967 

ING  50 

1693548 

1 

68614A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

-  I  1470! 

1  -  1 

13.4! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1967 

ING  31 

1683549 

1 

68614A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

-  1  1470! 

1  -  1 

13.4! NONE 
! 

!TN  NASHVILLE  ! 

!  I 

1967 

ING  32 

1683550 

1 

686! 4A40I  195.0!  35.0!  9.0! 

1  !  195.01  35.0!  1.6! 

-  !  1470! 

!  -  1 

13.4! NONE 

I 

UN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1967 

ING  S3 

1683551 

69614A401  195.0!  35.C!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

-  !  1470! 

!  -  » 

13.4 !  NONE 
! 

!TN  NASHVILLE  1 
!  ! 

1967 

ING  54 

1683552 

686I4A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

-  1  1470! 

1  -  ! 

13.4 ! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1967 

ING  55 

1693553 

! 

686I4A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  1  195.0!  35.0!  1.6! 

-  1  1470! 

1  -  1 

13.4! NONE 
! 

ITU  NASHVILLE  I 

1  '  1 

1969 

ING  57 

1693555 

1 

68614A40!  195.0!  35.01  9.0! 

1  1  195.01  35.0!  1.6! 

-  I  1470! 

!  -  ! 

13.4! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  1 
!  ! 

1969 

ING  58 

1683556 

l 

68614A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  1  195.0!  35.0!  1.6! 

-  !  1470! 

!  -  ! 

13.4 ! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1969 

ING  39 

1683557 

! 

66614A40I  195.01  35.0!  9,0! 

!  !  195.01  35.0!  1.6! 

-  !  1470! 

!  -  ! 

13.4 ! NONE 

1 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1969 

ING  60 

16S3SS8 

1 

66614A40!  195.0!  35.01  9.0! 

I  !  195.0!  35. C!  1.6! 

-  !  1470! 

!  -  1 

15-41  NONE 
! 

!TN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1969 

ING  61 

1693559 

1 

48614A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  1  195.0!  35.0!  1.6! 

-  !  1470! 

!  -  1 

1  3.4! NONE 

I 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1969 

ING  63 

1483540 

1 

686I4A47!  195.0!  35.0!  6.6! 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

-  !  1395! 

!  -  ! 

13.4 JNONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1969 

ING  64 

1683561 

1 

686I4A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

-  {  1470! 

!  -  ! 

1 3.4! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  1 

1  I 

1969 

ING  65 

1683562 

1 

6B614A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

-  !  1470! 

!  -  ! 

13.4 ! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1969 

ING  66 

1663563 

! 

686UA40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

-  !  1470! 

I  -  ( 

13.4 {NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  I 
!  ! 

1969 

ING  67 

1693564 

1 

686! 4A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

-  !  14701 

!  -  ! 

13.4! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1969 

ING  66 

1683565 

t 

666I4A40!  195.0!  35*0!  9.0! 

1  !  195.0!  35.0!  1.6! 

-  !  1470! 

I  -  ! 

13-4! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1969 

ING  70 

1653567 

1 

48614A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  1  195.0!  35.0!  1.61 

!  1470! 

I  -  ! 

13.4! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  1 

1969 

ING  72 

1663549 

1 

6S6UA40!  195.01  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

-  !  1470! 

(  -  ! 

13.4! NONE 
! 

!TN  NASHVILLE  ! 

!  1 

1969 

ING  74 

1663570 

I 

66614A40I  195.0!  35.0!  -9.0! 

1  I  195.01  35.0!  1.6! 

-  i  1470! 

!  -  I 

13.41  NONE 
! 

! TN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1969 

ING  75 

1663571 

1 

686I4A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

-  !  1470! 

!  -  ! 

13.4 ! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  1 

1969 

ING  76 

1663572 

1 

686I4A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

1  !  195.0!  35.0!  1.6! 

-  !  1470! 

1  -  ! 

1 3.4 {NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1969 

ING  77 

1683573 

1 

686! 4A401  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0)  35.0!  1.6! 

-  I  14701 

1  -  ! 

1 3.4 1  NONE 

I 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1969 

INC  78 

1683574 

1 

68614A401  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.01  35.0!  1.6! 

-  !  1470! 

!  -  ! 

1 3.4! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1969 

ING  79 

1683575 

t 

684I4A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  1  195.0!  35.0!  1.6! 

-  !  1470! 

!  -  ! 

1 3. 4 !  NONE 
! 

!TN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1969 

ING  60 

1683576 

1 

686I4A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  55.0!  1.6! 

-  I  1470! 

!  -  ! 

1 3.4 ! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1969 

ING  61 

1683577 

1 

68614A401  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

-  !  1470! 

1  -  I 

13-4! NOME 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

1  ! 

1969 

ING  82 

1683578 

1 

666I4A40!  195.01  35.01  9.0! 

V  !  !  195.0!  35.0!  1.6! 

-  !  1470! 

!  -  ! 

13. 4 (NONE 
( 

!TH  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1969 

ING  83 

1683579 

l 

686UA40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

-  !  1470! 

!  -  ! 

13.4! NONE 
! 

!TN»NASHV1LLE  ! 

!  ! 

1969 

ING  64 

1683580 

! 

686I4A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

(  1  195.01  35.0!  1.6! 

-  f  1470! 

1  -  1 

1 3.4 ! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1969 

ING  65 

1683581 

1 

1 

68614A40!  195.0!  35.0!  9.01 

!  (  195.0!  35.0!  1.6! 

1  !  !  !  ! 

-  I  1470! 

!  -  ! 

!  ! 

13.4! NONE 
! 

! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

!  1 

1969 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


437 


ENCRl 

DIST! 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUN3ER 

!  COAST 
t  GUARD 
!  NUMBER 

!  IVTCCi  DIMENSIONS  1DRAFTI 

1  NET  ICOOElLENGTHlBRDTHl  1 

-1RE6IS-!****!  REG.  1  REG.1L0A0-! 

1  TER  l  SEE!//////!/////!  ED  1 

1  TON-  {PAGE  1  OVER-! OVER-! /////! 

1  NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  ! LIGHT! 

1  CAPACITY!  HUH-  !  !  V  US  [LI  1 

!  [  ESr  !  CARGO  HAHGLIH6  IS  [OPERATING  1  [ 

!  CARGO  t  FIXED  1  EQUIPMENT  [TCI  BASE  !  TEAR  1 

[////////!  POINT  1  UNE-1  [AO t  LINE-1  1  BUILT  1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !///////;//////// [TO! //////////!  OR  1 

POWER!  EK6ERS  !  (TEETH  LINE-2  t E C 1  LINE-2  [‘REBUILT! 

! 

(17)  INGRAM  BARGE  CO.  I 

(CONTINUED)! 

1  1  !  ! 

!  !  1  1 

11  11 

1  1  1  1 

j 

j 

i 

• 

I 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

1969 

ING  87 

! 683583 

i 

68614*40!  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

i 

i 

1470! 

-  ! 

1 3 . 4 ! NONE 

I 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

ING  88 

j  683584 
! 

68614A40!  195.01  35.0! 

1  1  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.6! 

* 

! 

! 

1470! 

-  ! 

13. 4! NONE 
! 

!TN  NASHVILLE  1 
!  ! 

1969 

INS  89 

1683585 

! 

68614A40!  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

I 

1470! 

-  i 

13.4 (NONE 
! 

ITN  NASHVILLF  1 
!  1 

1969 

IMG  90 

1683586 

! 

68614A40!  195.0!  35.0! 

!  1  195.01  35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

1470  i 
-  ! 

1 3.4 ! NONE 

t 

ITN  NASHVILLE  t 
!  ! 

1969 

ING  92 

1653588 

! 

68614A40!  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

I 

! 

1470! 

-  t 

13. 4( NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  1 
!  ! 

1970 

ING  93 

1 663589 
! 

686 (4A401  195.0!  35. Cl 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

I 

( 

14701 
•  ; 

13.4  I  NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1970 

ING  94 

1683590 

l 

6S614A40!  195.0!  35.01 

1  l  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.61 

1 

! 

1470! 

-  ( 

1 3.4! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  1 

1970 

ING  95 

1683591 

! 

68614*401  195.01  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.01 

1.61 

! 

! 

1470! 

•  ; 

13.4! NONE 
! 

HN  HASHWILLE  ! 

1  I 

1970 

ING  96 

1683592 

1 

68614A40!  195.0!  35. C! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

! 

1470! 

-  ! 

1 3. 4 ! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  1 
!  ! 

1970 

ING  97 

1683593 

68614A40!  195.0!  35.0! 

1  1  195.01  35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1470! 

-  I 

13.41N0NE 

ITN  NASHVILLE  1 

1  ! 

1970 

!NG  98 

1633594 

l 

i 

68614*401  195.0!  35.0! 

•  !  195.0!  35.0! 

A.0! 

1.6! 

! 

i 

1470! 

-  j 

1 3.4! NONE 

i 

ITN  NASHVILLE  1 

1  1 

1970 

ING  99 

1683595 

1 

686! 4A40!  195.0!  35.0! 

!  1  195.01  35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

! 

1470! 

-  ( 

1 3 . 4  j  NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  1 

1970 

ING  100 

1683596 

1 

6 8 6 f 4 A 40 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

i 

1470! 

-  ! 

13.41  NONE 
! 

! IN  NASHVILLE  ! 

!  1 

1970 

ING  101 

1683597 

1 

686I4A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

i 

! 

1470! 

-  ! 

13.4 ! NONE 
( 

ITN  NASHVILLE  1 
!  ! 

1970 

ING  102 

1683598 

! 

68614A401  195.01  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1470! 

-  ! 

13.4 (NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1970 

ING  103 

1683599 

» 

686 ! 4A40!  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1470! 

-  ! 

1 3.4! NONE 

1 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1970 

ING  104 

‘1683600 

1 

656(4*40!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

! 

! 

1470! 

-  ! 

1 3.4  J  NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1970 

ING  105 

!  - 

1 

68614*40!  195.01  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

! 

! 

1470! 

-  ! 

1 3. 4 i NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  1 

1  ! 

1970 

ING  106 

1653601 

! 

68614*401  195.0!  35.01 
!  1  195. 0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

! 

! 

1470! 

-  } 

13.4) NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

1  ! 

1970 

ING  107 

1683602 

! 

68614A40!  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

! 

! 

1470! 

-  ! 

1 3.4! NONE 
! 

!TN  NASHVILLE  ! 

I  I 

1970 

ING  1C8 

1683603 

! 

68614*40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.6! 

! 

I 

1470! 
-  ! 

13.41N0NE 

! 

ITN  NASHVILLE  ! 

I  ! 

1970 

ING  109 

1683604 

! 

68614*40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

1470! 

-  ! 

13.4! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  1 

1970 

ING  110 

1683605 

! 

68614*40!  195.0!  35.01 
!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

t 

! 

1470! 
-  ! 

13.4! NONE 
! 

ITH  NASHVILLE  I 
t  1 

1970 

ING  111 

1683606 

1 

68614A40!  195.0!  35.0! 

I  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

! 

! 

1470! 
-  I 

13.4! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1970 

ING  112 

1683607 

1 

68614*40!  195.0!  35.01 
l  l  195.01  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

I 

! 

14701 
-  ! 

1 3.4! NONE 
! 

!TN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1970 

ING  113 

1683608 

l 

68614*40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

! 

1 

1470! 
-  ! 

1 3.4! NONE 
! 

ITH  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1970 

ING  114 

1683609 

! 

68614*40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

14701 
-  ! 

1  3  .4  l NONE 
! 

!TN  NASHVILLE  1 
!  ! 

1970 

ING  115 

1683610 

! 

686 14A401  195.0!  35.01 
!  I  195.0!  35.0! 

9.01 

1.6! 

“ 

1 

! 

1470! 

-  t 

13.4! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  1 
!  1 

1970 

ING  116 

1683611 

! 

68614*40!  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1470! 
-  i 

1 3.4! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  1 

1970 

XNG  117 

1683612 

i 

68614A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1470! 
-  t 

13.4! NONE 

I 

ITN  NASHVILLE  I 
!  ! 

1«70 

ING  118 

1653613 

! 

68614A40!  195.0!  35.0! 

!  I  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

I 

1470! 
-  ! 

13.41N0NE 

! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1970 

IN6  119 

1683614 

1 

68614A401  195.01  35.01 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

! 

! 

1470! 
-  ! 

13.41N0NE 

! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1970 

ING  120 

1683615 

1 

686I4A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

1470! 

-  j 

13.4! NONE 

j 

ITN  NASHVILLE  1 

1  ! 

1970 

ING  121 

1653616 

1 

68614A40!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

! 

! 

1470! 
-  ! 

13.4IN0NE 

« 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  1 

1970 

ING  122 

1683617 

1 

i 

6*6! 4A401  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

i 

1470! 
-  ! 

13.4 j  NONE 
! 

!TN  NASHVILLE  I 

I  ! 

1970 

ING  124 

1683618 

I 

666! 4A40!  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

i 

i 

1470! 

-  i 

13.4  I  NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1970 

IN6  126 

1683620 

! 

i 

666J4A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

i 

i 

1 47oi 
-  ! 

13.4! NONE 
i 

ITH  NASHVILLE  1 
!  ! 

1970 

ING  127 

1683621 

1 

68614*40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

i 

1470! 
-  ! 

1 3.4 i NONE 
; 

!TN  NASHVILLE  I 
!  1 

1970 

ING  128 

1683622 

! 

68614*40!  195.0!  3S.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.01 

1.6! 

** 

! 

j 

1470! 
-  ! 

13.4  j  NOME 
! 

!TN  NASHVILLE  ! 

!  i 

1970 

XNG  129 

1653623 

1 

66614*40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

i 

1470! 

.  i 

13.4 {NONE 

2 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1970 

ING  130 

1653624 

1 

68614*40!  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

j 

! 

1470! 
-  ! 

13.4  J  NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  1 
1  1 

1971 

ING  131 

1683625 

1 

68614*40!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1500! 
-  ! 

1 3.4 {NONE 
! 

!TN  NASHVILLE  ! 
!  ! 

1971 

ING  132 

1683626 

1 

68614*40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

! 

1500! 

-  i 

1 3. 4! NONE 

I 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1971 

ING  133 

1683627 

1 

68614*401  195.0!  35.01 
!  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

1 

1500! 
-  ! 

1 3. 4 { NONE 
! 

!TN  NASHVILLE  ! 
!  ! 

1971 

ING  134 

1683628 

i 

68614*40!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.01 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

j 

1500! 
-  ! 

13.4IN0NE 

{ 

ITN  NASHVILLE  1 
1  1 

1971 

ING  135 

1683629 

1 

68614*40!  195.0!  35. 0! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

1500! 
-  ! 

13.4! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  I 
1  ! 

1971 

ING  136 

1683630 

1 

68614A4U1  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1500! 
-  ( 

13.4 ! NONE 
! 

!TH  NASHVILLE  ! 
!  ! 

1971 

ING  137 

1683631 

1 

66614*40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

! 

! 

1500! 
-  ! 

13.4! NONE 

1 

!TM  NASHVILLE  ! 
1  ! 

1971 

ING  138 

1683632 

1 

686! 4*40!  195.0!  35.0! 

1  1  195.01  35.01 

9.0! 

2.0! 

** 

! 

! 

1500! 

-  i 

1 3.4! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  1 

1  I 

1971 

XNG  139 

1653633 

1 

63614*40!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1500! 

13.4! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  1 
1  1 

1971 

XNG  140 

1663634 

1 

63614*40!  195.0*  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

! 

1 

1500! 
-  ! 

1 3.4! NONE 
; 

ITN  NASHVILLE  1 
1  1 

1971 

ING  141 

1683635 

l 

68614*40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

! 

i 

1500! 
-  1 

13.4! NONE 

2 

ITN  NASHVILLE  1 
1  1 

1071 

ING  142 

1683636 

! 

68614*40!  195.01  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

i 

! 

1500! 
-  ; 

13 .4 2  NONE 

2 

!TN  NASHVILLE  ! 
!  ! 

1971 

ING  143 

1683637 

! 

! 

! 

68614*40!  195.01  3S.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

t  1  !  ! 

!  !  !  ! 

9.0! 

2.0! 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

1500! 
-  ! 

j 

i 

13.4 i NONE 
! 

! 

j 

ITN  NASHVILLE  ! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

1971 
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ENG*! 

DIST I  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

I  COAST 

1  GUARD 

!  NUMBER 

IVTCC I  DIMENSIONS  1  DRAFT! 
NET  1  CODE! LENGTH! SRDTHl  1 

•ESIS- !***•!  REG.  1  REG.! LOAD*! 
TER  l  SEE l //////! /////!  ED  ! 
TON-  1PAGE1  0VER-10VEP-1//7//1 
NAGE  !  IV  l  ALL  1  ALL  ILTGMT! 

{CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

!  I  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  !  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! *0!  LINE-1  !  BUILT  ! 

MORSE!  PASS-  ((LIGHT) !//////////////// (TO!/ /////////(  OR  ! 

POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ! EE!  LINE-2  !**E8UILT! 

(17)  INGRAM 

XNG  1U 

1 

! 

0ARGE  CO,  ! 

(CONTINUED)! 

1663636 

!  1 

!  1 

1  ! 

1  1 

66614A40! 

! 

! 

! 

1 

195.0! 

! 

i 

i 

! 

35.0! 

! 

1 

! 

! 

9.0! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1500! 

! 

! 

! 

! 

13.4 (NONE 

! 

I 

! 

! 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1971 

INS  US 

! 

1663639 

!  1 
68614A40I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

1 

i 

-  ! 
1500! 

! 

1 3*4! NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1971 

1NG  U6 

J 

!  66  3640 

1  1 
686! 4A401 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

2.0! 

9.01 

_ 

! 

! 

-  ! 
1500! 

i 

13.4! NONE 

1 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1971 

ING  147 

! 

1683641 

1  1 
68614A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 
1500! 

i 

13.41  NONE 

! 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1971 

ING  148 

; 

1663642 

1  ! 
68614A40! 

195.0! 

195.0! 

35.  Ci 
35.0! 

2.0! 

9.0! 

. 

! 

i 

-  ! 
1500! 

! 

13.4 {NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1971 

ING  149 

! 

1663643 

1  1 
68614A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

i 

{ 

-  ! 
1500! 

i 

13.4*  NONE 

! 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1971 

ING  ISO 

! 

1683644 

1  1 
68614440! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

2.0! 

9.0! 

_ 

i 

! 

-  ! 
1500! 

l 

1 3.4 !  NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1971 

ING  151 

* 

3660536 

i  1 

68614A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. 0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

i 

i 

-  ! 
1500! 

i 

13.0! NONE 

! 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1972 

ZNG  1S2 

i  650539 

1  i 

68614A401 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 

1  SCO! 

! 

1 3.0! HOME 

! 

!TN 

NASHVILLE  t 

1972 

ING  153 

! 

S680540 

!  1 
68614*40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

2.0! 

9.0! 

_ 

■ 

j 

-  ! 
1500! 

! 

13.0! NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1972 

ING  154 

! 

1680541 

1  ! 
68614A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

i 

.  i 

1500! 

i 

13.0! NONE 

! 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1972 

ING  155 

1 

1680542 

1  1 
68614A401 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

■ 

-  ! 
1500! 

t 

13.0! NONE 

j 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1972 

ING  156 

1 

1  660543 

!  1 
68614A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

2.0! 

9.0! 

i 

j 

-  ! 
1500! 

i 

is.oInon: 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1972 

ZNG  157 

1 

1660544 

1  1 
66614A40! 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

-  ! 
1500! 

! 

13.0! NONE 

I 

ITN 

NASHVILLE  1 

1972 

ING  156 

i 

1 680545 

!  1 
68614A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

2.0! 

9.0! 

_ 

-  ! 
1500! 

! 

13.0! NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1972 

ING  160 

! 

1680547 

1  1 
66614A40! 

195.0! 

195.0! 

3S.C! 

3S.C! 

2.0! 

9.0! 

i 

-  ! 
1500! 

! 

1 3.0! NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1972 

ING  161 

! 

1680548 

1  1 
68614A401 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

( 

15001 

! 

13.0! NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1972 

ING  162 

! 

1680549 

1  I 

63614440! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

-  ! 
1500! 

( 

13.0 !  NONE 

I 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1972 

ING  163 

1 

1680550 

1  1 
66614440! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

-  ! 
1500! 

! 

1 3 .0  ! NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1972 

ING  164 

1 

1680551 

1  1 
66614A40! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

-  ! 
1500! 

! 

1 3.0! NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1972 

ING  16S 

1 

1680552 

1  1 
686144401 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.01 

2.0! 

9.0! 

-  ! 
1500! 

( 

13.0! NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1972 

ING  166 

1680553 

!  1 
66614440! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

-  ! 
1500! 

! 

13.0! NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

U72 

ING  167 

1 

1660554 

1  1 
68o!4*40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

-  ! 
1500! 

! 

13.0 ! NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  1 

1972 

ING  168 

1 

1680555 

!  ! 
686144401 

195.01 

195.0! 

35.01 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

. 

-  ! 
1500! 

1 

13.0! NONE 

I 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1972 

ING  169 

1 

14503S6 

!  I 

68614440! 

;:«oi 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

-  I 
1500! 

! 

13.0! NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1972 

ING  170 

1 

1660557 

1  ! 
68614*40! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

4.0! 

9.0! 

. 

-  ! 
1500! 

! 

13.0! NONE 

! 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1972 

ING  172 

1 

1680559 

1  ! 
636144401 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

-  1 
1500! 

! 

1 3.0! NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1972 

ING  173 

t 

1680560 

I  ! 

66614440! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

-  I 
1500! 

! 

13.0! NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1972 

ING  174 

1 

1680561 

t  ! 

68614A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

. 

-  ! 
1500! 

! 

13.0! NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1972 

ING  175 

! 

1680562 

!  1 
68614440! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

. 

-  ! 
1500! 

! 

13.0! NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1972 

ING  176 

1 

1680563 

1  t 

686144401 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

. 

-  ! 
1500! 

I 

13 .0 (NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1972 

ING  177 

1 

1680564 

1  ! 
686 1 4A40I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

-  I 
1500! 

! 

13 .0 !  NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1972 

ING  17$ 

1 

1680565 

!  ! 
68614440! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

• 

-  ! 
1500! 

! 

1 3.0! NONE 

! 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1972 

ING  179 

1 

1680566 

1  1 
686I4A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

- 

-  1 
15001 

! 

13 • 0! NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ( 

1972 

ING  160 

! 

1680567 

!  ! 
686UA40! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

-  ! 
1500! 

! 

13. 0! NONE 

l 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1972 

ING  161 

! 

1680568 

1  1 
68614440! 

195.0! 
195. OJ 

35.0! 

3S.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

-  ! 
1500! 

! 

13.01N0NE 

! 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1972 

ING  162 

1 

1680569 

!  ! 
66614441 ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

-  1 
1500! 

( 

13.4! NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1974 

ING  163 

! 

1680570 

!  ! 
666UA41! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

-  ! 
1500! 

! 

13.4 (NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1974 

ING  164 

! 

1680571 

1  ! 
68614A40I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

-  ! 
1500! 

! 

13.4! NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1974 

ING  185 

! 

168C572 

1  1 
68614440! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

-  ! 
1500! 

! 

1 3.4 (NONE 

! 

!TN 

NASHVILLE  t 

1974 

ING  186 

! 

1680573 

!  ! 
686 1 4441 1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

-  ! 
1500! 

! 

13.4 ! NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1974 

ING  167 

! 

1680574 

!  ! 
66614A41! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

-  ! 
1500! 

! 

13.4 {NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1974 

ING  166 

! 

1680575 

1  1 
68614*41 1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

-  ! 
1500! 

! 

13.41  NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  1 

1974 

ING  189 

1 

1680576 

1  ! 
686 ! 4 A41 t 

195.0! 

195.0! 

35. 0! 
35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

-  ! 
1500! 

! 

13.4 !  NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1974 

ING  190 

1 

1680577 

!  1 
68614441! 

195.0! 

195.0! 

35. 0! 
35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

-  ! 
1500! 

! 

13.41  NONE 

! 

!TN 

NASHVILLE  l 

1974 

ING  191 

! 

1660578 

!  1 
686144401 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

-  ! 
1500! 

! 

1 3.4 (NONE 

I 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1974 

ING  192 

! 

1680579 

!  ! 
68614A41 1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

-  ! 
1500! 

! 

1 3.4 ! NONE 

! 

!TH 

HASHVILLE  I 

1974 

ING  193 

j 

*1680560 

!  1 
686UA41] 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

-  ! 
1500! 

! 

1 3*4! NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  I 

1974 

ING  194 

1680561 

!  ! 
686  14*41  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

-  ! 
1500! 

! 

13-41N0NE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1974 

ING  195 

1 

1680582 

!  1 
68614*40! 

195.0! 

195.0! 

35;0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

-  ! 
1500! 

! 

13.4! NONE 

! 

!TN 

NASHVILLE  I 

1974 

ING  196 

1 

1660583 

!  1 
68614*40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

-  ! 
1500! 

! 

1 3. 4 {HONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1974 

ING  197 

1 

1680584 

!  ! 
686UA40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

• 

-  ! 
1500! 

( 

13.4! NONE 

! 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1974 

ING  199 

! 

168C565 

!  i 

68614*401 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.01 

9.0! 

-  ! 
1500! 

! 

1 3.4 !  NONE 

! 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1974 

ING  200 

I 

1680586 

!  1 
66614A40! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.0! 

9.0! 

-  1 
1500! 

! 

13.4! NONE 

! 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1974 

! 

! 

1 

!  1 

!  1 

1  i 

195.0! 

( 

! 

35.0! 

! 

! 

2.0! 

! 

! 

-  ! 
! 
i 

! 

! 

( 

1 

! 

! 
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EN6RI 

-  -  -  - 

IVTCCI  0  IRENS  IONS  !0«AfT! 

I  capacity! 

KICK-  ! 

!  V  E  S  S  t  L  ! 

! 

•  ISTI 

OPERATOR 

NET  ICODEILENSTHMAOTHl 

! 

A0-! 
ED  | 

! 

l 

EST  |  CARGO  HANDLING 

! S  ! OPERATING  1 

! 

1  COAST 

TEE  1  SEE!//////!/////! 

umutn 

POINT  !  LINE-1 

1*0!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL 

NAME  AND  NOME R 

!  GUARD 

TON-  IPASE!  OVE«-IOVE«-!/////t 

KORSE! 

PASS-  1 (LIGHT) !/////////////// /|TP! ////////// 1 

OR  ! 

!  NUMBER 

NACE  (  IV  t  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

POWER! 

ENCERS  1 

CflETM  LINE-2 

lECt  LINC-2  I*RE8UILT! 

<17>  I NCR A 

n  BARGE  CO. 

! 

1 

it  ii 

ii  it 

it  ii 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

( 

!  1 

!  ! 

!  1 

! 

1 

! 

(CONTINUED) 

j 

ii  ii 

! 

! 

1500! 

1 

!  t 

1974  ! 

INC  201 

1680587 

6861 4A40I  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1 3.4! NONE 

!TM  NASHVILLE  ! 

1 

1  i  195.01  35.01 

2.01 

-  1 

! 

!  ! 

1 

INC  202 

(680588 

486I4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.4IN0NE 

ITN  NA  SHVILLE  1 

1974  1 

I 

!  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  I 

1 

!  i 

! 

INC  203 

(680549 

686) 4A40!  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1S.4IN0NE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1974  ! 

( 

(  1  195.01  35.0! 

2.0! 

-  1 

1 

!  1 

1 

INS  204 

(680590 

4861***0!  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

13,4! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1974  ! 

| 

1  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

INC  205 

1680591 

686 (4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.4  I  NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1974  ! 

1 

(  !  195.0!  35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

!  i 

1 

INC  204 

(680592 

486 ! 4A40 (  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.4IN0NE 

!TM  NASHVILLE  ! 

1974  ! 

( 

(  1  195.01  35.01 

2.0! 

-  1 

! 

!  ! 

! 

INC  207 

(480593 

6861 4A40I  19S.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.4! NONE 

(TN  NASHVILLE  1 

1974  ! 

1 

(  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  I 

! 

INC  204 

(680594 

68614A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 4 1  NONE 

! TN  NASHVILLF  ! 

1974  ! 

1 

{  (  19S.0!  35.0! 

2.0! 

-  I 

! 

!  ! 

I 

INC  209 

(660595 

68614**0!  195.01  55.01 

9.0! 

- 

1500! 

13.4! NONE 

! TN  NASHVILLE  I 

1974  ! 

* 

!  (  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

t  ! 

i 

INC  210 

(680596 

6061 4 A40!  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 3 . 4 1  NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1974  1 

1 

!  J  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  I 

! 

!  ! 

! 

INC  211 

(680597 

686(4440!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.4!  NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1974  ! 

1 

(  1  195.0!  35. C( 

2.0! 

-  1 

! 

!  ! 

! 

1974  ! 

INC  212 

(680598 

68614A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.4! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

l 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

INC  213 

(680599 

66614*401  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.4 1 NONf 

!TN  NASHVILLE  ! 

1974  ! 

» 

(  !  195.0!  3S.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I  ( 

! 

INC  214 

(680600 

68614*401  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 3  .4  t  NONE 

ITN  NASHVILLE  t 

1974  ! 

l 

(  (  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

i  1 

1 

INC  215 

1680601 

686I4A401  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3 . A  J  NONE 

ITN  .ASHVILLE  ! 

1974  ! 

i 

!  t  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

V 

INC  214 

(680602 

666144401  195.01  35.01 

9.0! 

«• 

1500! 

1 3.4! NONE 

ITN  NASMILLC  ! 

1976  ! 

1 

t  1  195.0!  35.0t 

2.0! 

-  ! 

j 

!  ! 

! 

INC  217 

(680403 

686144401  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 4 ! NONE 

(TN  NASHVILLE  ! 

1974  1 

l 

!  t  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  » 

( 

!  ! 

! 

rti*.  i 

INC  218 

1680604 

666144401  195.01  55.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1  3. 4 1  NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

( 

(  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

i 

INC  21* 

(680605 

686  (4A40 (  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 4 ! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

197/  \ 

1 

(  (  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  I 

» 

!  ! 

l 

ins  i;o 

1660606 

466144401  195.01  55.01 

9.0! 

• 

1500! 

13.4! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1974  1 

) 

1  1  193.01  35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

1!'  ! 

INC  221 

I68C607 

686! 4 A40I  195.01  55.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.41N0NE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1 

(  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ! 

! 

INC  222 

1680608 

66614*401  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.41  NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1974  I 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

( 

!  ! 

! 

INC  224 

( 66C610 

686! 4A40I  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.4! NONE 

! TN  NASHVILLE  ! 

1974  ! 

» 

1  1  195.01  55.01 

2.0! 

-  1 

! 

t  1 

» 

1971  / 

INC  225 

(680611 

! 

68614*401  193.01  33.01 

9.0! 

- 

15001 

13.41N0NE 

ITN  NASHVILLE  1 

1  I  193.0!  35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ! 

1 

INC  226 

(660612 

1 

68414*401  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

13.4! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1974  ! 

!  (  195.0!  35.01 

2.0! 

-  1 

! 

!  ! 

! 

1974  ! 

INC  227 

(680613 

66614*40!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.4 ! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

(  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 3.4 (NONE 

1  ! 

INC  226 

(680614 

64614*401  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

ITN  NASHVILLE  1 

mi  i 

1 

I  I  195.01  55.01 

2.0! 

-  1 

1 

!  1 

! 

INC  229 

(680615 

66614*40!  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

13.4  1  NOME 

WN  NASHVILLE  I 

1974  ! 

! 

1  1  195.01  35.01 

2.0! 

-  ! 

1 

!  ! 

? 

INC  230 

(680616 

68614*401  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 4! NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1954  1 

! 

!  I  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

INC  231 

(63061  7 

68614440!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.4! NONE 

(TN  NASHVILLE  ! 

1974  ! 

1 

!  (  195. 0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

* 

!  I 

1 

INC  232 

(680618 

686I4A4D!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 4 ! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1974  1 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  t 

! 

!  I 

I 

INC  233 

(680619 

68614A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.4 (NONE 

! TN  NASHVILLE  1 

1979  ! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

INC  234 

1680620 

6861***0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.4! NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1979  J 

l 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

INC  235 

(680621 

66614A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

15001 

13.4 {NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1979  | 

I 

!  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

IN6  236 

(680622 

66614*401  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.4! NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1979  ! 

! 

!  1  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

tNG  237 

(680623 

68614A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3 .4 1 NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1979  ! 

! 

!  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

INC  238 

(680624 

686144*0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.4 ! NONE 

•TH  NASHVILLE  ! 

1979  ! 

! 

1  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

ING  239 

(68C625 

68614*401  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.4! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1979  J 

i 

!  !  195.0!  35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

INC  240 

(680626 

68614*401  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.4! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1979  ! 

( 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

ING  401 

(653642 

7531***0!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

13.4 1  NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1970  1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

INC  402 

(683646 

753 !4A40!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1670! 

1J.4IN0NE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1970  ! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

!  ! 

I 

INC  403 

! 653647 

75314**0!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

13.4! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1970  l 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

INC  404 

(653645 

75314**0!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

1 3.4! NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

1970  ! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

ING  405 

(683649 

75J14A40!  290.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

13.4! NONE 

ITN  NASHVILLE  ( 

1970  ! 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1  #6! 

-  ! 

! 

1  ! 

! 

INC  406 

1643650 

755*4440!  230.0!  35.0! 

r.O* 

- 

•  670! 

13.4JK0KC 

t'>7C  ! 

1 

!  J  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

i 

ING  407 

(683651 

75314**0!  200.0!  55.0! 

9.0! 

- 

1670! 

13.4! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1970  1 

( 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

.  i 

! 

!  ! 

! 

ING  408 

(683652 

7531**40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 670! 

1 3.4 {NONE 

!  TH  NASHVILLE  ! 

1970  ! 

( 

!  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  I 

! 

ING  410 

(663654 

75314A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

1 3.4] NONE 

!TN  NASHVILLE  1 

1970  ] 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

!  ! 

I 

INC  411 

1683655 

753UA40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

13.4! NONE 

!TH  NASHVILLE  ! 

1970  ) 

( 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

!  ! 

! 

1970  ! 

ING  412 

1683656 

75314A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

1 J.4IN0HE 

ITN  NASHVILLE  ! 

I 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I  ! 

! 

ING  415 

1603657 

75314*40!  200.01  35.0! 

9.0! 

1670! 

13.4 ! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1970  ! 

l 

(  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

INC  414 

1433658 

75314A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

13.4! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1970 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ( 

1 

ING  415 

1653659 

753144*0!  200.0!  55.0! 

9.0! 

- 

1670! 

1 3 .4 ( NONE 

(TN  NASHVILLE  ! 

1970  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

ING  416 

1683660 

75314A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

13.4 (NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1970  ! 

( 

! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

!  !  !  ! 

1  !  !  ! 

1.6! 

! 

i 

• 

i 

-  ! 
! 
! 

! 

! 

! 

I  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

TML E  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


440 


ENGR! 

1VTCC ! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

(CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

C  $  S  E  L 

1 

BIST  1 

0 ME* ATOM 

1  NET  UODEIIENCIHIBRDTH! 

! 

I 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!$  10PERATIMC 

1 

3AD-! 

1 ^ 

1  COAST 

TER  1  SEE  1 //////l ///// 1 

CD  l 

i ////////! 

POINT  1  LINE-1 

1*0! 

LINE-) 

I 

BUILT 

VESSCL 

NAME  AND  NUMBER- 

I  GUARD 

TON-  IP  AGE  t 

OVER-10VER-I/////I 

HORSE! 

PASS-  t(lICHT) !//////////////// !T0!///// #////! 

OR 

!  NUMBER 

NAGE  !  IV  1 

•U  l 

All  RIGHT! 

POWER! 

CNGERS  ! 

(FEET)!  L INC-2 

ICC! 

LINE-2 

I ♦REBUILT! 

(17)  INGRAM  0AACE  CO. 

! 

( 

1 

1  1 

!  I 

1  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

* 

! 

! 

i 

1 

1 

! 

(CONTINUED)  I 

1  i 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

ING  *17 

1*83661 

753UA*01 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1670! 

13.*! NOME 

!TN 

NASHVILLE 

1970 

1 

1  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

ING  *1* 

1683662 

7531 *A*01 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1670! 

13.41  NOME 

!TN 

NASHVILLE 

1970 

! 

1  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

IMG  *19 

1633663 

7531***1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

13.*! NONE 

JTN  NASHVILLE 

1970 

I 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

IN*  *20 

169366* 

753 1*A*01 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

13.41  NONE 

!  TN 

NASHVILLE 

1970 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1  »o! 

-  1 

I 

! 

IMG  *21 

1633665 

7531***01 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1670! 

1 3 •* ! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1970 

1 

1  I 

2C0.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

IMG  *25 

1683666 

753 ! *A*0! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

13.41N0NE 

!TN 

NASHVILLE 

1970 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

( 

! 

IMG  *25 

1683668 

7531*4*0! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

1 3. *{NONC 

UN 

NASHVILLE 

1970 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

INC  *26 

168366? 

753!*A*0l 

200.01 

35.0! 

9.01 

- 

16701 

13,*! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1970 

1 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

IKG  *27 

1583670 

7531***0! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

13.4! HONE 

ITN 

NASHVILLE 

1970 

I 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

(NG  *23 

1633671 

7531***01 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

1 3.* {NONE 

(TN 

NASHVILLE 

1970 

1 

1  1 

200.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

ING  *29 

1683672 

7531***01 

£00.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

13.*! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

1970 

1 

1  1 

•">0.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

INF  *30 

1633673 

753! 

0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1670! 

13. * INONE 

ITN 

NASHVILLE 

1970 

1 

1 

'! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

I 

ING  *31 

168367* 

753!*A*0» 

;i 

35.0! 

9.01 

- 

1670* 

13.AJ  NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1970 

1 

1  1 

<"*.01 

35.0! 

1.6! 

“  * 

1 

! 

IMG  *32 

1  6  S  3  6  73 

7531***01 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

1 3.* ! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1970 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

IMG  *33 

3633676 

7531***0! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

16701 

13. *1  NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1970 

1 

1  ! 

20C.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

{ 

ING  *3* 

1683677 

7531***0! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16701 

13.4IN0NE 

ITN 

NASHVILLE 

1970 

j 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

IMG  *35 

1683673 

7531***01 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

13.*! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1970 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

IMG  *37 

1633816 

6861***01 

.  >5.0! 

35.0! 

4.0! 

- 

16701 

15.0  ! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35,0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ING  *36 

1683817 

v*6l*AA?! 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

15 .0! NONE 

ITU 

NASHVILLE 

1980 

1 

1  ! 

<95.01 

35.0! 

1.5! 

-  ( 

! 

1 

ING  *39 

1633818 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1670! 

1 5.01  NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1980 

] 

1  ( 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

I»G  **0 

1633a:? 

6*6 l *A*0! 

«93-0! 

3*4C| 

9.0! 

- 

1670! 

1 5.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1980 

1 

1  1 

.95.0! 

s5.fl 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ING  **1 

1683820 

686 1* A*Oi 

495.0! 

55.11 

9.0! 

- 

1670! 

15.0! NONE 

ITN  NASHVILLE 

1980 

1 

!  f 

Its. 01 

35.01 

1.5! 

-  ( 

! 

i 

IMG  **2 

I693t2t 

688 1* A*OV 

s»s.c* 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

15.01N0U 

ITN 

NASHVILLE 

1980 

( 

!  t 

195.0! 

55.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

EKG  *U 

!6MKi 

195.0! 

35.0! 

o.O! 

- 

1670! 

15.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1980 

S 

1  ! 

195.-:' 

3S.^« 

\  5! 

-  I 

! 

! 

IMG 

H8J0EI 

686! * A*0! 

195. u! 

35.  C: 

*•0 ! 

- 

1670! 

15.0! NONE 

ITN 

NAAHVILLC 

1980 

• 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5' 

-  ! 

! 

! 

ING  4*5 

1  68)82* 

6J4I'-  .Ul 

195.0! 

35.7. 

9.0! 

- 

1670! 

15.01  NONE 

ITN 

NASHVILLE 

I960 

! 

\  1 

195.0! 

35. 2! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

ING  **6 

1083825 

6fa'*A*01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

15.0!*JNt 

!TN 

NASHVILLE 

1980 

j 

!  ! 

195.0! 

35.  C, 

1.5! 

-  ! 

i 

I 

ING  **7 

1663826 

6361***01 

195.01 

35.  fi 

9.0! 

- 

1670! 

15.0! N^NE 

ITN 

NASHVILLE 

I960 

1 

1  1 

195.0! 

35.1* 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ING  4*3 

1683827 

6*>!4M0! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16>0! 

15.0!NS.4E 

ITN 

NASHVILLE 

1980 

3 

195.01 

35.0! 

1.5! 

* 

-  1 

! 

! 

IMG  44* 

I68JS28 

S86 !*A*C1 

'  >5.01 

is.?: 

9.0! 

- 

167C! 

15.0! NOME 

ITN 

NASMVTME 

I960 

\ 

!  1 

195.0! 

35.0: 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ING  *50 

1 68382° 

6861 *A*0' 

495.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

15.01N0NE 

ITN 

NASHVILLE 

1980 

* 

1  ! 

*95.0! 

35.0! 

»  5! 

-  ! 

! 

! 

ING  *51 

I ©83830 

6861***0! 

r :  .oi 

35.'  * 

5.0! 

- 

1 679* 

1S.ON0NE 

ITN 

NASHVILLE 

1980 

! 

1  l 

35.0! 

*  ,5! 

-  1 

! 

! 

ING  *?<. 

1683831 

686! .A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1670! 

1 5.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1980 

! 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ING  *3 

16(3^2 

6861  * A*C. 

'.95.01 

35.0! 

9.0! 

• 

1670! 

tv .0! NONE 

!Tn 

NDSHVILLE 

1980 

! 

1  \ 

t ?5. Oi 

35. P* 

1.41 

! 

! 

I 

IN(  #.5* 

1683833 

6861***0! 

195.0! 

35.«H 

1.U! 

- 

1670! 

15.  OINOj.E 

ITN  N*SHY»ll£ 

J 

1980 

l 

!  1 

195.0! 

35.  Jt 

1.S! 

-  ! 

! 

ING  *55 

:  .8383* 

686 !* A*0! 

195. 01 

35.0! 

9.0! 

- 

16701 

15.01N0NF 

ITN 

NASHVILLE 

1980 

1 

!  1 

1*5.0! 

35y  1! 

1.7* 

-  ! 

! 

1 

TNG  **\ 

1683835 

6461***01 

153.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

U-OI 

;5.0'«;k£ 

ITh 

NASHVILLE 

1980 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

t.S ! 

*  ! 

*  1 

! 

iNG  *57 

1683836 

6VSKM0! 

195.01 

>5.0! 

9.0! 

- 

1470! 

15.0) NONE 

*.TN 

NASHVILLE 

1981 

I 

1  l 

195.0! 

35.  C! 

1.4  • 

-  * 

i 

! 

NG  *58 

1683817 

6961***0! 

195.0! 

*5.01 

'.0! 

• 

1670! 

15.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1981 

! 

1 

95.v 

35.0! 

i.5! 

-  ! 

< 

I 

ING  *59 

1683848 

65-61***01 
!  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•* 

167C* 

15,0/'  * At 

ITN  NASHVILLE 

1981 

1 

1°' *0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ING  *60 

168383? 

6961***01 

1*5.0! 

35.0! 

9.01 

- 

*470! 

1S.fl!N0Nr 

ITN 

NASHVILLE 

'  >81 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

( 

! 

ING  *61 

16838*0 

69M4A40! 

1*5.0! 

33.0! 

9-0! 

- 

1670! 

IS .0! NONE 

ITN 

HASHVILLE 

1981 

! 

1  1 

19*i OJ 

35.0* 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

• 

ING  *62 

16838*1 

6961***01 

193.0! 

35.0: 

9.P* 

- 

1670! 

' s.o; fttNE 

ITN 

NASH. ILLE 

1981 

l 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

i.:j 

•  ! 

! 

I 

ING  *63 

16838*2 

6961***0! 

195.01 

35.0! 

9.01 

• 

>rrn 

1 5 .0 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

j 

1 

ING  *6* 

16838*3 

6561***01 

195.0! 

53.0! 

9.0! 

- 

1670! 

15.0 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

\OJl 

! 

1  1 

195.0! 

3  5.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

| 

ING  *65 

162364* 

6961***01 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

1670! 

is.uinont 

ITN 

'iUHVRLt 

t 

!95< 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

l 

IKS  *66 

16838*5 

6961***01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

,1670! 

15.01N0ME 

!  TN 

NASHVU'.t 

1981 

1 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

A 

ING  *67 

16838*6 

6961***01 

195.0J 

35.0! 

9.01 

- 

1670! 

15.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

m*. 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5* 

-  ! 

! 

I 

ING  *66 

!u838*7 

6961***0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

1 5 . 0! NONE 

ITN 

■\SHEUtc 

1911 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

IN6  *69 

16838*8 

6961***0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

15.C.I  KO.XE 

ITN 

NASHVILLE 

1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

I 

ING  *70 

16838*9 

f*6!4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

15  '■'.HON,: 

IE* 

NASHVILLE 

10A* 

! 

V  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

1 

I 

IN6  *71 

1683850 

6961***0! 

195.0! 

35. 0‘ 

9.0! 

- 

16/0! 

15.0! NONE 

:  •  <i 

NASHVILLE 

1961 

1 

!  1 

195.0! 

35,0! 

1.5* 

-  ! 

* 

i 

ING  *72 

1683851 

6961***0! 

195.0! 

39.0! 

9.0! 

- 

1 370 ! 

\ $ .0 1  NONE 
! 

ITN 

NASHVILLE 

1981 

1 

1  ! 

195.C! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

ING  *73 

1683852 

6961***0! 

1 9  r  •  0! 

35.  Of 

9.01 

- 

<670! 

15. O'  NOME 

ITN 

NASHVILLE 

»  581 

! 

1 

! 

!  ! 

!  t 

!  ! 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

I 

1.5! 

! 

1 

-  ! 

! 

t 

! 

! 

i 

I 

! 

1 

1 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  V 

as  ELS 

441 

ENGRl 

1VTCC1  DIMENSIONS  1  DRAFT  1 

ICAPA2ITT!  HIGH-  ! 

ivismi 

I 

•  1ST! 

OPERATOR 

NET  IC00TILENSTHI9ADTHI 

! 

1 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

it  icpenatine  i 
ltd  BAST  1 

IAOI  LINE-1  1 

! 

TEAM  ! 
BUILT  ! 

!  COAST 

TER  1  SEC!//////!/////! 

CD  ! 

Mtutun 

POINT  !  LINE-1 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

1  GUAR* 

TON-  iPAGE!  0VER-10VEP-1/////1 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) 1//7/////////////IT0!//////////! 

OR  1 

I  NUMBER 

NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  lLICl’M 

ROVER! 

ENCERS  ! 

FEET) !  LINE-2 

ICC!  LINE-2  ^REBUILT! 

(1?)  INGRAM  BARGE  CO. 

! 

1 

! 

1  1  1  1 
11  1  1 

11  It 

! 

! 

i 

1 

1 

! 

! 

i  i 

i  i 

i  i 

1 

! 

! 

(CONTINUED!  ! 

11  11 

i 

! 

! 

!  ! 

1981  ! 

ING  474 

1683853 

696I4A40I  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

1 5 .0! NONE 

ITS  NASHVIl.CE  I 

t 

1  I  195.01  35. C! 

1.5! 

-  1 

! 

!  I 

1981  1 

ING  475 

1653854 

69614A40!  1°5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

15.0! NONE 

ITN  HASHVIUE  1 

] 

1  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1  1 

! 

1981  ! 

ING  476 

1683855 

6961 4A401  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

1670! 

1 5 • 0! NONE 

ITN  NASHVIUE  1 

1 

1  1  195.0!  35.01 

1.5! 

-  1 

! 

i  I 

! 

1981  ! 

ING  477 

1683856 

69614A40I  195.0!  35.01 

9.01 

- 

U70! 

15 .0! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  1 

! 

1981  ! 

ING  478 

1683857 

69614A40!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1670! 

15.0 ! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

| 

1  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

!  t 

! 

1981  ! 

ING  479 

1683858 

69614A40!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1670! 

1 5.0! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

1  1  195.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

I  1 

! 

1981  i 

ING  480 

1663859 

6961 4A401  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

15.0! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ! 

! 

1981  ! 

ING  481 

1683860 

69614A40!  19S.0!  35.0! 

9.01 

- 

1670! 

15.0INONE 

ITN  NASHVILLE  1 

! 

I  !  195. 0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  1 

! 

1981  ! 

ING  482 

1683661 

69614A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1670! 

15.0! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1 

I  i  195.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

i  i 

! 

1981  ! 

ING  483 

1683662 

69614A40I  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

1 5 . 0 l NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

I  ! 

! 

1981  ! 

ING  484 

1683863 

69614A401  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

1 5 .0! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

1  l  195.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

1 

1  1 

! 

1981  ! 

ING  483 

1663864 

69614A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1670! 

1 5 .0! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

| 

1  1  195.0!  35,05 

1.5! 

-  1 

! 

i  i 

! 

1981  ! 

ING  416 

16N38A3 

696  1 4 A  40 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

15.0! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

1  1  195.01  35. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

I  ! 

1981  ! 

ING  487 

1680636 

1 

6fcM4A40t  195.01  33.01 

9.0! 

- 

16701 

15.0! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

•  1 

! 

!  1 

1 

1981  ! 

ING  4  88 

1410637 

68614A40!  195.0!  33.41 

9.0! 

- 

16701 

1 5 .0 ! NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1  1 

! 

1981  ! 

ING  469 

1680638 

686(44401  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

16701 

1 5.01  NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

1 

1  1  195.01  35.01 

1.5! 

-  * 

! 

1  I 

! 

1981  ! 

ING  490 

168063° 

1 

68614A40!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

• 

1©70! 

>  5 .0 ! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

(  (  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

f 

1  ! 

! 

1981  ! 

ING  491 

1680640 

o86!4AO!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1670! 

VS.01N0NC 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1-51 

-  ! 

! 

1  t 

! 

1981  ! 

ING  492 

1680641 

68614A40!  195.01  35.0! 

1.0! 

- 

16/0! 

1 S.OINONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

7  ■*$! 

-  I 

I 

1  1 

I 

1981  ! 

ING  493 

168G427 

*3611440!  195.0!  53. Cl 

v.O! 

- 

• 

1670J 

15.01  NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

!  I  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

I 

I  1 

I 

1981  ! 

ING  494 

1680629 

68614A40!  195. C!  35. C! 

9.0! 

• 

1670! 

15.0IN0PE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.51 

-  1 

! 

I  1 

1981  ! 

ING  495 

(680631 

68614*01  195.0!  SJ.O! 

9.0' 

- 

1670! 

15.01NUE 

ITN  NASHVILLE  ! 

! 

!  I  195.0!  15. 0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i  i 

! 

1981  1 

ING  496 

1680633 

68614A40!  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1670! 

15.0IN0NE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  1 

! 

1981  ! 

ING  497 

1380634 

1 

66614A401  195. U!  35.0! 

9.  G( 

- 

1.701 

1 5.0! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

1  1 

! 

1979  ! 

INC  SOI 

1601745 

700! 4A491  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

1 3. >! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  1 

! 

1979  ! 

ING  502 

1601746 

70014A401  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

1 3. J ! NONE 

ITN  NASMILLE  1 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

1979  J 

IN6  503 

1601747 

700I4A40!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1528! 

13.5 INwNE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  1 

! 

1979  ! 

ING  3C4 

1601748 

70014A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

13.5! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

l 

1  1  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

1979  ! 

ING  506 

1601750 

70014A40!  195.01  35.0! 

9,0! 

- 

1528! 

13.5IN0NE 

ITN  NASHVILLE  ! 

{ 

t  I  195.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

I 

1979  { 

ING  507 

1601751 

700I4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

1 3.5! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i  i 

! 

ING  508 

1601752 

700J4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

13. 5 l NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1979  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

i  i 

! 

1979  ! 

ING  SQ9 

1601753 

700I4A40I  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

15281 

1 3. 5 ! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  1 

! 

1979  ! 

ING  510 

1601754 

700I4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1528! 

13.5! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

I  l  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

!  1 

1 

ING  511 

1601755 

700(4440!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

1 3. 5! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1979  ! 

1 

1  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  I 

! 

1979  I 

ING  512 

1601756 

700 ! 4 A 40 1  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1528! 

13.51  NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

| 

J  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

!  1 

! 

1979  ! 

INS  513 

1601757 

70014A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1526! 

13.51NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

t 

i  i 

! 

ING  514 

1601758 

70014A40!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1528! 

1 3.5! NONE 

ITN  HASHVILLt  1 

1979  ! 

! 

!  1  195.0!  35. 0! 

1.51 

-  ! 

1 

i  1 

1979  I 

ING  515 

1601759 

700I4A40!  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

1528! 

1 3.51N0NE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1 

!  !  195.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

t 

i  i 

! 

1979  ! 

IN6  516 

1601760 

70?!4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

13.5! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

ING  517 

1601761 

700I4A40!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

1 3 .5  !  NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1979  ! 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

i  i 

! 

IN6  518 

1601762 

700I4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

13.5! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1979  ! 

I 

!  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  1 

1 

1979  ! 

ING  519 

1601763 

7001 4 A40 1  195.0!  55.0! 

9.0! 

- 

1528! 

1 3. S 1N0NE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

1  1 

! 

1979  * 

ING  520 

1601764 

700UA40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1526! 

13.5! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

l 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

(  1 

! 

ING  531 

1620594 

70014A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

14. 5 ! NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1980  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

1980  ! 

ING  532 

1620595 

700 S4A40 !  195.0!  3S.C! 

9.0! 

- 

1528! 

14. SHONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

I960  l 

533 

1620596 

70014A40!  1 9$.0J  35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

14.5 ! NONE 

ITN  NASHVILLE 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 

1980  ! 

ING  534 

1620597 

700J4A40!  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

1528! 

14.5 (NONE 

ITN  NASHVILLE 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

( 

1  1 

! 

1980  ! 

ING  535 

1620598 

7G014A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1S28! 

14.5 ! NONE 

ITN  NASHVILLE 

1 

!  I  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1980  ! 

ING  536 

1620599 

700I4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

14.5  JNONE 

ITN  NASHVILLE 

l 

!  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  1 

! 

1981  ! 

ING  549 

1634434 

669(4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1528! 

1 3.51  NONE 

ITN  NASHVILLE 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  1 

! 

1981  ! 

INC  550 

1634435 

669UA40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

13.5! NONE 

ITN  NASHVILLE 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

ING  551 

1634436 

669I4A40!  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

1528! 

13.5! NONE 

ITN  NASHVILLE 

1981  ! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ! 

! 

ING  552 

1634437 

669! 4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1528* 

13.5  HONE 

!  TK  NASHVILLE 

1981  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

! 

ING  553 

1634438 

669I4A4C!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1528! 

13.5  HONE 

ITN  NASHVILLE 

1931  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

j 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENG*  1 

3ISTI 

VESSEL 

OPERATOR 

NANI  ANb  NUNOER 

1  COAST 

I  GUARD 

!  NUN8ER 

i  ivtcc!  cmmioNs  icrart! 

1  NET  1COOC! LENGTH! BROTMt  1 

!R£GIS-!-«*.|  ICG.  !  RCG.ILOAO-! 
t  TE*  1  SEE!//////!/////!  EC  ! 

!  TON-  (PAGE!  OVER-! OVER-!/////! 

!  NAGE  !  tV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

HORSE 

POWER 

CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL! 

!  iST  1  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING  ! 
CARGO  1  FIXED  !  E9UIPHENT  ITC !  BASE  ! 

////////!  POINT  |  LINE-1  ! AO!  LINE-!  ! 

PASS-  !  (LIGHT) !//////////////// !TD'./ /////////! 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ! EE!  LISE‘2  ! 

TEAR 

BUILT 

OR 

♦REBUILT 

<17>  IHCRRfl  BARGE  CO. 

! 

! 

1 

1  1 

1  1 

I  1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

1 

( 

1 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

! 

! 

! 

( 

tNG  554 

1634439 

6^14A40» 

195.01 

33.0! 

9.0! 

- 

1528! 

1  3 . 5 1  NONE 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

1 961 

1 

<  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

i 

ING  555 

1634440 

66914A401 

195.0! 

35.01 

9.01 

- 

1528! 

t J.SlNJNE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

19«) 

1 

I  1 

195.01 

35.01 

1.5! 

-  t 

! 

! 

INfi  554 

1634441 

669I4A40I 

195.0! 

3S.CI 

9.0! 

- 

1528! 

13.51N5NE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1961 

I 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

ING  557 

1634442 

66914A40! 

195.01 

35.  G! 

9.0! 

- 

1528! 

13.S)N0NE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1961 

l 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

INS  558 

! 634443 

66914A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

15.3 (NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1981 

1 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

! 

| 

INC  559 

1634444 

669I4A401 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1528! 

13.3!  NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1961 

! 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

ING  540 

1634445 

66914A401 

195.01 

35.0! 

9.c; 

- 

15261 

1 3.5(N0NE 

ITN 

NASHVILLE  f 

1981 

! 

\  1 

195.0! 

3*.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

ING  561 

1634446 

66914A40! 

195.01 

33.0! 

9.0! 

- 

1528! 

1 3.5) NONE 

1  TN 

NASHVILLE  I 

1961 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

| 

! 

ING  562 

1634447 

66914A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

15.5INONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981 

1 

!  1 

195.0! 

3  5.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ING  543 

1634448 

669I4A40! 

1*95.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15281 

1 3. 5 l NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1981 

! 

1  ! 

145.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

1 

ING  565 

1634450 

66914A401 

19,1.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

13.5! NONE 

ITN 

NASHVILLE  t 

1961 

1 

!  1 

19i.O! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

f 

ING  566 

1634451 

6691 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1326! 

13.51NCNE 

t  TN 

NASHVILLE  ! 

1«61 

! 

1  1 

195.-0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

ING  567 

1634452 

669I4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1526! 

13.3! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1961 

1 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ING  568 

1634453 

66914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

1 3.5 (NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1981 

! 

!  ! 

195. Cl 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

| 

ING  570 

! 634455 

6691 4A  40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1526! 

13.5! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981 

! 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

| 

ING  571 

1634456 

66914A4C1 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1526! 

13.5! NONE 

!TW 

NASHVILLE  I 

1961 

! 

!  ! 

195. OJ 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

} 

• 

ING  572 

1634457 

66914A40! 

195.01 

:  5.0! 

9.0* 

- 

1328! 

13.5! HONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1981 

l 

1  i 

195.0! 

3  1.0! 

1.5! 

-  ! 

| 

( 

ING  573 

1634458 

66914A401 

195.0! 

3  * .  0 ! 

9.0! 

- 

1523! 

13.5 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1961 

! 

1  i 

195.01 

35.0! 

1.SJ 

•  * 

! 

! 

ING  574 

!6J4*59 

66914A40! 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

- 

1526! 

13.5! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1981 

! 

1  ! 

195.0! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

IN*  575 

1634460 

66914A40! 

195.0! 

35a! 

9.0! 

- 

1526! 

1 3.S1N0NE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  Ct 

1.5! 

-  ! 

i 

ING  576 

1634461 

66914A40! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

1526! 

1 3. 5 (NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1981 

! 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ING  577 

1634462 

66914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

1 3. 5 1N0NF 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1981 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1  5! 

-  ! 

! 

! 

ING  578 

1634463 

66914440! 

195.0! 

35.0! 

9  •>! 

- 

1528! 

1 3. 5 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981 

l 

!  1 

195.0! 

35.0! 

i.;i 

-  ! 

! 

! 

ING  579 

1634464 

66914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0» 

- 

1528! 

1 3.5! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ING  580 

1634465 

66914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

» 

1528! 

13.5! NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1981 

f 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

| 

ING  581 

(634466 

66914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

1 3.5! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1961 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

ING  582 

1634467 

66914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1523! 

13.51N0NE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

ING  583 

1634468 

669! 4A  40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1526! 

1 3.$  I  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981 

! 

!  ! 

19S.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

( 

ING  701 

1601765 

70014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

1 3 ■ 3 ! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1979 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

ING  702 

•601766 

70014*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

13.5IN0NE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

) 

! 

ING  703 

1601767 

700! 4 A  41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

13.5 {NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1979 

l 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

! 

ING  704 

1601770 

70014A41J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1526! 

1 3*5 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1979 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

( 

! 

! 

ING  705 

1601771 

70014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15281 

13.5 !  NONt 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1979 

1 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ( 

! 

t 

( 

INS  706 

1601772 

70014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

1 3.5! NOME 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1979 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  * 

! 

) 

! 

ING  707 

1601773 

70014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

13.5!  NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

! 

f  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

ING  718 

1594917 

67814A41! 

195.0! 

35.0! 

! 

- 

1551! 

16.01N0NE 

ITN 

NASH*. aLLE  t 

1V/0 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

ING  719 

|  - 

67814*41 l 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1551! 

16.01  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1978 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

ING  720 

1594896 

67814A41! 

195.0! 

35.0! 

! 

- 

1351! 

1 6. 0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1978 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

! 

ING  721 

!  - 

67814A41! 

195.0! 

35.0! 

-  1 

- 

1551! 

16*0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1978 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

ING  722 

1595815 

67814A41! 

195.0! 

35.0! 

-  ! 

- 

1551! 

16.01N0NE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1978 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

IN6  723 

j  - 

67814A41! 

195.0! 

35.0! 

-  J 

- 

1551! 

16.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1978 

1 

!  t 

195.0! 

35.0! 

%9! 

-  ! 

1 

! 

! 

ING  724 

1597050 

67814*41! 

195.0! 

35.0! 

“  I 

- 

1551! 

16. ol NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1978 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

ING  764 

1618083 

89814F46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

13.5! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1979 

l 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

f 

ING  765 

(552466 

67914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1591 ! 

19.1 (NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1973 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

f 

! 

ING  766 

(552468 

67914A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

19.1 (NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1973 

195.0! 

4  Al 

_  i 

i 

* 

ING  767 

1552470 

67  9 1 4  A  41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

19.1!  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1973 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

» 

2 

f 

ING  748 

*5524  71 

67914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

1 9  •  1 ! NONE 

1  TN 

NASHVILLE  ! 

1973 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

ING  749 

1552473 

67914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

19.1  !  NONE 

!TN 

NASHVILLE  I 

1973 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

r  ! 

i 

2 

! 

ING  770 

1552474 

67  9 1 4 A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

19.1 j  NONE 

!TN 

NASHVILLE  I 

1973 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

ING  801 

1656008 

957I4A41! 

200.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

1670! 

16.5! NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1980 

I 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

«  | 

! 

i 

! 

ING  602 

1656007 

95714A41J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

16.5 {NONE 

1  TN 

NASHVILLE  I 

1980 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ING  803 

1656006 

95714A41 ! 

200.01 

35.0! 

9.01 

- 

1670! 

16.5! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1980 

! 

>  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

•  I 

! 

I 

( 

ING  804 

1656005 

957I4A41 J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

16.5 ! NONE 

]YN 

NASHVILLE  1 

1980 

1 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

ING  805 

1656004 

95714A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16701' 

16.51  NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1980 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

ENG*! 
9 1ST! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VI 

!  JVTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

OPERATOR  )  NET  ICODE 1LENGTH!  BRDTH!  ! 

- - - 1RECIS'!****!  REG.  !  REG. ! LOAD*! 

!  COAST  I  TER  !  SEE! //////I /////!  ED  1 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD  I  TON-  f PACE !  OVER-! OVER-! /ft// !  NORSE 

!  NUMBER  !  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  1  LIGHT!  POWER 


! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

• 

t 

» 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

• 

• 

i 

i 

i 

i 

!  V  E  S  S  E  L 

! 

! 

!  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  IOPERATING 

I 

! 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

ERUIPHENT 

!TC!  BASE 

l 

YEAR  ! 

! ////////! 

POINT  1 

LINE-1 

! AO!  LIKE-1 

! 

BUILT  ! 

:l  MSS-  iaitHTJ!////////////////!T»t//////////l 

OR  ! 

t!  EM6ERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

IEE!  LINE-2 

{•REBUILT! 

(17)  INGRAM  BARGE 

CO. 

! 

! 

! 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

I 

! 

! 

ING  B20 

! 680628 
! 

686!*An 

1  1 

195.0! 
19f ,0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

i  <► 
-4 
O 

15.0 {NONE 
! 

!TN  NASHVILLE 
! 

1981 

ING  821 

1680630 

! 

666  !*A*1 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

i 

1670! 

-  I 

15.O1N0NF 

! 

ITN  NASHVILLE 
! 

1981 

ING  62Z 

1660632 

i 

666 1 *A*1 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1670! 

-  ! 

1 5.0 ! NONE 

!TN  NASHVILLE 
! 

1981 

ING  823 

1680635 

J 

686  1  4  A  * 1 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1670! 

-  ! 

1 5 .0 ! HONE 
! 

ITN  NASHVILLE 
! 

1981 

ING  82* 

|  - 

1 

686 (*A*8 1 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.5! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1370! 

-  ( 

15. OINONE 
i 

ITN  NASHVILLE 
! 

1980 

ING  161 

1638337 

! 

96* !*A*1 1 

1  ! 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1  •  6  ( 

( 

l 

1768! 

-  ! 

19. OINONE 
! 

ITN  NASHVILLE 
! 

1931 

ING  662 

1631339 

! 

96 At  AAAI  1 
!  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1768) 

-  I 

19. OINONE 
) 

ITN  NASHVILLE 
! 

1981 

ING  643 

>63667* 

! 

96*1  AAAI  1 

1  1 

200.0) 

200.0) 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

! 

1 

17661 

19. OINONE 
! 

ITN  NASHVILLE 
! 

1981 

ING  86* 

1638338 

1 

96A! AAAI  1 

1  1 

200.01 

200.01 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.61 

“ 

! 

! 

1768! 

-  ! 

19. OINONE 

I 

ITN  NASHVILLE 

I 

1981 

ING  665 

!  - 

! 

686! AAAI 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0) 

9.0! 

1.5! 

• 

1 

! 

1670! 

-  ! 

15. OINONE 

I 

ITN  NASHVILLE 
! 

1981 

ING  666 

163*682 

! 

9*6! AAAI  1 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.*! 

* 

! 

! 

1667! 

-  ! 

16. OINONE 
! 

ITN  NASHVILLE 
! 

1981 

ING  867 

(63*883 

! 

9*61  AAAI  1 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.*! 

! 

! 

1  £57! 

-  ! 

16. OINONE 
! 

ITN  NASHVILLE 
! 

1981 

ING  668 

163*68* 

9*61**61 \ 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.*! 

! 

i 

16671 
-  ! 

16. OINONE 
! 

ITN  NASHVILLE 

I 

1981 

ING  669 

(63*885 

! 

9*6 1  AAAI  1 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.A1 

• 

! 

! 

1667! 

-  ! 

16. OINONE 
! 

ITN  NASHVILLE 
! 

1981 

ING  670 

163*886 

1 

9*6 !  AAAI  1 

1  1 

200.0! 

200.01 

35. 0! 
35.0! 

9.0! 

1.*! 

“ 

! 

! 

1667! 

-  ! 

16. OINONE 
! 

ITN  NASHVILLE 

1 

1981 

ING  871 

163*887 

! 

9*6! AAAI  1 

1  1 

20C.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1  •*! 

** 

! 

! 

16671 
-  ! 

1 6. 0! NONE 
( 

!TN  NASHVILLE 
! 

1981 

ING  872 

163*866 

! 

9*6 1  AAAI  1 
!  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.*! 

“ 

! 

! 

1667! 

16. OINONE 
! 

ITN  NASHVILLE 
! 

1981 

ING  873 

163*689 

! 

9*6  1  AAAI  1 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.*! 

— 

! 

! 

1667! 

-  ! 

16. OINONE 
! 

ITN  NASHVILLE 

1981 

ING  87* 

163*890 

! 

!  9*6  !  *  A* 1 1 

i  1 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.*! 

“ 

! 

! 

1667! 

-  ! 

16. OINONE 
! 

!TN  NASHVILLE 
! 

1981 

ING  675 

163*891 

1 

9*6 1  AAAI  1 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.*! 

- 

! 

! 

1667! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!TN  NASHVILLE 
! 

1981 

ING  876 

163*892 

! 

9*61  AAAI  1 
t  1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

:s.0! 

9.0! 

1.*! 

“ 

! 

! 

1667! 

-  ! 

16. OINONE 
! 

ITN  NASHVILLE 
! 

1981 

ING  677 

163*893 

1 

1  9*614*41 ! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

55.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

” 

! 

I 

1667! 

-  ! 

16. OINONE 
! 

ITN  NASHVILLE 
! 

1981 

ING  676 

163*69* 

1 

1  9 *61  AAAI  1 
!  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.*! 

- 

! 

! 

1667! 

16. OINONE 

I 

ITN  NASHVILLE 
! 

1981 

IN6  679 

163*895 

1 

1  9*6! AAAI  1 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1 .  A ! 

— 

! 

! 

1667! 

-  ! 

16. OINONE 
! 

ITN  NASHVILLE 
! 

1981 

ING  880 

163*696 

1 

1  9*6! AAAI ( 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.A1 

“ 

! 

! 

1667! 

-  ! 

16. OINONE 
! 

ITN  NASHVILLE 
! 

1981 

ING  681 

163*897 

1 

1  9*6 l AAAI  1 
!  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.A! 

- 

! 

! 

1667! 

-  ! 

16. OINONE 
! 

!TM  NASHVILLE 

1 

1981 

ING  662 

163*898 

1 

1  9*6 ! AAAI J 

1  1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1  .  A  l 

“ 

! 

! 

1667! 

-  ! 

16.0 1  NONE 
! 

!TN  NASHVILLE 
! 

J981 

XNG  883 

163*899 

1 

1  9*6 1 AAAI  1 

1  1  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.A! 

” 

I 

• 

16671 
-  ! 

16. OINONE 
! 

!TN  NASHVILLE 
! 

1981 

ING  88* 

163*900 

1 

1  9A61AAA6! 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

! 

1667! 

-  ! 

19.6 1  NONE 
! 

«IL  CAIRO 
! 

1981 

XNG  865 

163*901 

1 

1  9*o!*A*6! 

1  1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

• 

! 

! 

1667! 

-  ! 

19. 6! NONE 
) 

IIL  CAIRO 
! 

1981 

XNG  686 

163*902 

1 

1  9*6 ! A AA6 1 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

t 

1667! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

IIL  CAIRO 
! 

1981 

XNG  667 

163*903 

1  9*61*4*1 ! 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.A! 

! 

! 

1667! 

-  ! 

16. OINONE 
! 

ITN  NASHVILLE 
! 

1981 

ING  668 

163*90* 

1 

1  9*6! AAAI! 

!  !  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1  •  A! 

“ 

! 

! 

1667! 

-  ! 

16. OINONE 

i 

ITN  NASHVILLE 
i 

1981 

ING  869 

163*905 

1 

1  9*6! AAAI ! 

!  !  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1  -A! 

• 

! 

! 

1667! 

-  i 

16. OINONE 
! 

ITU  NASHVILLE 
! 

1981 

XNG  690 

163*906 

1 

1  9*6 ! AAAI ! 

1  1  1 

200.0! 

200.01 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.A! 

“ 

! 

i 

1 667  i 
-  ! 

16. OINONE 
! 

!TN  NASHVILLE 
! 

1981 

ING  691 

163*907 

1 

1  9*6 ! AAAI t 

!  !  1 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9,0! 

1.4! 

— 

j 

i 

1667! 

-  i 

16.0! NONE 
j 

!TN  NASHVILLE 
! 

1981 

XNG  692 

163*908 

1 

1  9*6!  AAAI  1 
!  !  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

• 

i 

1667! 

-  ! 

16.0! NONE 

i 

ITN  NASHVILLE 
! 

1981 

XNG  693 

163*909 

1 

1  9*6! AAAI  1 
1  !  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.A! 

■ 

i 

! 

1667! 

-  i 

16. OINONE 

1 

ITN  NASHVILLE 
! 

1981 

XNG  89* 

163*910 

1 

{  9*61  AAAI  1 
1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.A! 

“ 

! 

! 

1 667  i 

•  i 

16.ol NONE 
! 

!TN  NASHVILLE 
! 

1981 

XN6  895 

163*911 

1 

1  9*6 ! A A  AH 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.A! 

“ 

! 

t 

1667*! 

-  ! 

16. OINONE 
! 

ITN  NASHVILLE 
! 

1981 

ING  1189 

15160*5 

1 

1  625JAAA0! 

1  !  1 

195.01 

195,01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

l 

! 

1500! 

-  ! 

13. OINONE 
! 

ITN  NASHVILLE 
! 

1969 

ING  1190 

15160*6 

1 

1  6231AAA0! 

J  1  ! 

1V5.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

! 

! 

1300! 

-  ! 

13. OINONE 
! 

ITN  NASHVILLE 
! 

1969 

ING  1191 

1521667 

1 

1  6281AAA01 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1500! 

-  ! 

13. OINONE 
! 

ITN  NASHVILLE 
! 

1969 

ING  1192 

1521688 

1 

1  6261AAA0! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

,  9.01 
1.5! 

! 

1 

1500! 

-  ! 

13. OINONE 
! 

|TN  NASHVILLE 
! 

1969 

ING  1193 

1521669 

1 

1  628IAAA0! 

1  1  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

** 

! 

1 

1500! 

-  ! 

13. OINONE 
! 

ITN  NASHVILLE 
! 

1969 

ING  119* 

1521690 

1 

1  6281AAA0! 

1  !  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

?.S! 

j 

i 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!Tfrf  NASHVILLE 
! 

196? 

ING  1195 

1521691 

1 

1  6261 AAA01 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0 ! 
1.5! 

” 

j 

! 

15C0! 

~  i 

1 3,  U  !«•).■* 

! 

ITN  NASHVILLE 
! 

1969 

ING  1196 

1521692 

1 

1  6?8! AAAOf 

1  !  ! 

195. OJ 
195. G! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!TH  NASHVILLE 
! 

1969 

ING  1197 

1521693 

1 

1  626IAAA01 

1  1  1 

195. C! 
195.0! 

35,0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1500! 

-  ! 

13. OINONE 

i 

!TN  NASHVILLE 
! 

1969 

ING  1198 

152169* 

1 

1  626 ! *A*0> 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1500! 

-  ! 

13. oiNONE 
! 

!»«  NASHVILLE 
! 

1969 

ING  1199 

1521695 

1 

1  428 1  * A *0! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

" 

! 

! 

1500! 

-  ! 

13.01  NONE 
! 

ITN  NASHVILLE 
! 

1969 

ING  1201 

168372* 

1  666 ! AAAI 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

j 

1*70! 

-  ! 

17.* ! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE 
! 

•  197* 

ING  1202 

1683725 

1 

1  6661  AAAI 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.8! 

i 

i 

1*70! 

-  ! 

17 •* ! NONE 
! 

!TN  NASHVILLE 
! 

*  197* 

ING  1203 

1683726 

1 

1 

1 

1  686 1  AAAI 

1  1 

1  1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

! 

! 

9.0! 

1.6! 

! 

1 

! 

! 

1*70! 

-  ! 

! 

! 

17.* {NONE 
i 
! 

! 

! T N  NASHVILLE 
! 

! 

! 

•  197* 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


ENGR! 

IVTCC 1 

DIMENSIONS  IDRAfTl 

! capacity! 

HIGH-  ! 

!  V 

£  JKL 

i 

OXST ! 

OPERATOR 

IE  T  1  CODEl LENGTH! 8RDTHI 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  ! OFCRAT ING 

! 

YEAR  ! 

!  COAST 

TER  1  SEE  1 //////! /////! 

CD  1 

!////////! 

»OXHT  I  LINE-1 

I  AO  8 

LINE-1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  1  GUARD 

TON-  IPAGE! 

OVER”! OVER*! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT)!////////////////! TO!/ ///////// 

OR  ! 

1  NUMBER 

NAGE  !  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT ! 

POWER! 

ENCERS  ! 

CFffT)!  LINE-2 

!  EE! 

LINE-2 

{♦REBUILT! 

(17)  INGRAM 

1 

! 

SARCE  CO.  1 

t  ! 

t  ! 

!  1 

1 

1 

1 

1 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

! 

! 

1 

( 

! 

INC  1 70S 

1683727 

68614A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4 (NONE 

!TN 

NASHVILLE 

•  1974  ! 

! 

1  i 

195.0! 

35.01 

1.8! 

"  ! 

! 

! 

! 

ING  1205 

! 683728 

68614A411 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

14701 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

*  1974  1 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.8t 

-  ! 

1 

! 

! 

XNG  1206 

1683729 

66614A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

1 7.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1968  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

INC  1207 

1683730 

68614A4U 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14701 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1968  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

I 

INC  1208 

1683731 

66614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4 ! HONE 

!TM 

NASHVILLE 

1968  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

INC  1209 

1683732 

68614A41! 

t95.0t 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4 1  NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1968  ! 

1 

!  t 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  I 

! 

! 

! 

INC  1210 

'683733 

68614A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1470! 

17.4IN0NE 

!TN 

NASHVILLE 

1968  ! 

i 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

INC  1211 

1683736 

68614A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1470! 

17.41  NONE 

!  TN 

NASHVILLE 

1968  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.81 

-  ! 

! 

! 

! 

ING  1212 

1683735 

60614A41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17.41N0NE 

ITN 

NASHVILLE 

1968  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

1 

! 

1 

XNG  1213 

1683736 

68614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

1 7. 4 1  NONE 

ITN 

NASHVILLE 

4 

1968  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0 

1.8! 

-  ! 

( 

1 

! 

ING  121 A 

1653737 

68614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

- 

1470! 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1968  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

{ 

I 

! 

INC  1215 

1683738 

66614A4K 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

1 7.4 1  NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1968  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

! 

XNG  1216 

1683739 

68614A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4( NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1968  2 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

! 

INS  1217 

1633740 

68614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4 {NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1968  ! 

! 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

! 

XNG  1218 

1653741 

68614*41 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1966  ! 

1 

{  ] 

195.0! 

35.0! 

1.61 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

ING  1219 

1683742 

68614*41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1470! 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1968  I 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.61 

“  * 

! 

I 

ING  1220 

1683743 

68614*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1965  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.31 

-  ! 

! 

I 

! 

ING  1221 

1683744 

68614*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4 (NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1968  ! 

I 

!  1 

195.0! 

3S.0! 

1.8! 

-  ! 

i 

! 

! 

ING  1722 

1683745 

68614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*70! 

17.4  j NONE 

!TN 

NASHVILLE 

1968  ! 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  I 

( 

! 

! 

XNG  1223 

1683746 

68614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

1 7.4 1  NONE 

!TN 

NASHVILLE 

1968  ! 

l 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

1969  l 

INC  1224 

1683747 

68614*41 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1470! 

17. 4! LONE 

ITN 

NASHVILLE 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

*  ! 

! 

! 

1 

ins  ms 

1683768 

68614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

» 470! 

17.4 (NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1969  | 

1 

1  f 

195.01 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

ING  1226 

1683769 

68614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

- 

1470! 

17.4IN0NE 

ITN 

NASHVILLE 

1969  ! 

! 

1  ( 

195.0! 

35.01 

1.2! 

-  ! 

! 

! 

1 

ING  1227 

1683750 

68614A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1470! 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1969  1 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

INC  1228 

1683751 

68614*41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1470! 

17. 4 (NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1969  1 

1 

i  i 

195.0! 

35.0 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

1 

INi?  1229 

1683752 

686J4A41 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1969  ! 

! 

t  i 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

”  ! 

! 

! 

1969  1 

INC  1230 

1683753 

68614A41! 

195.0! 

35.0 

9.0! 

- 

14701 

17.4!  NONE 

ITN 

NASHVILLE 

! 

1  1 

195.0! 

35.0 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

1 

ING  1231 

1683754 

68614A41 1 

195.0! 

35.0 

9.0 

- 

1470! 

17.4! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

1969  1 

i 

!  I 

195.01 

35.0 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

! 

XNG  1232 

1683755 

6861 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

1 7.4 1  NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1959 

! 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

*  I 

! 

! 

1 

INC  1233 

1083756 

686 14A41 I 

195.0! 

33.0 

9.0! 

- 

1470! 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1969  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

INC  1234 

t  683757 

68614A41! 

195.0! 

35.0 

9.0! 

- 

1470! 

17.4 {NONE 

!TN 

NASHVILLE 

1969  ! 

I 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

*  1 

1 

! 

INC  1235 

1683738 

686 14A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4IN0NE 

ITN 

NASHVILLE 

1969 

1 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

! 

INC  1236 

1683759 

68614*41 i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

1 7. 4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1969  1 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

INC  1237 

1683760 

68614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1969 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

INC  1238 

1683761 

68614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1470! 

17.41  HONE 

ITN 

NASHVILLE 

1969 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

”  1 

! 

! 

! 

INS  1239 

1683762 

66614A41 ! 

195.0! 

35.0 

9.0! 

- 

1470! 

17.4 1  NONE 

ITN 

NASHVILLE 

196) 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

i 

I 

XNG-1240 

1603763 

68514441 1 

19$.0! 

35.0! 

9.0J 

- 

1470! 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1969 

! 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

,  ! 

! 

INS  1241 

1683764 

686I4A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17*4 1  NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1969 

| 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

INS  1242 

1683765 

68614*41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1470! 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1969 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

XNG  1243 

1883766 

68614*41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4 (NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1969 

1 

t  ! 

195.0! 

35.0! 

1.81 

-  I 

! 

J 

INC  1244 

1683767 

68614A41 I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1969 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

ING  1245 

1683768 

68614A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1969 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

INC  1246 

1683769 

686 14A41 1 

195.0! 

35.0) 

9.0! 

- 

1470! 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1969 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

INC  1247 

1683770 

68614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1470! 

17.4 (NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1969 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

INC  1248 

1683771 

68614*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

1 7 .4  1  NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

INC  1249 

1683772 

68614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

1 7. 4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1969 

I 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

INC  1250 

1683773 

686144411 

195.0! 

35.0 

9.0! 

- 

1470! 

1 7  •  4 1  NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1969 

| 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

INC  1251 

1683774 

68614*411 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1470! 

1 7. 4 1  NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1969 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

INC  1252 

1683775 

68614*411 

195.01 

35.01 

6.6! 

- 

1470! 

17.4/NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1975 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ZNC  1253 

1683776 

68614*41! 

195.01 

35.0! 

6.6! 

- 

1478! 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1975 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

INC  1254 

1683777 

68614*41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1478! 

'.7. 4 1  NONE 

!  TN 

NASHVILLE 

1975 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

INC  1255 

1683778 

686I4A411 

195.01 

35.0 

9.0! 

- 

1478! 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1975 

1 

I  1 

195.0! 

35.0! 

8! 

-  ! 

! 

! 

INC  1256 

1683779 

68414*411 

195.01 

35.0! 

9.3! 

- 

1473! 

17.4 (NONE 

!TA 

NASHVILLE 

1975 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

INC  1257 

1683780 

68614A41 ! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1478! 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVI 

1 

1975 

! 

I 

! 

1 

1  1 
1  1 

195.0! 

1 

1 

35.0! 

! 

1 

1.6! 

! 

! 

-  » 
! 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPT  ION  OF  VESSELS 


445 


!  SVTCCt  CINENStONS  IMAH! 

! CAPACITY !  HIGH-  ! 

!  V  l  S  S  C  L  ! 

! 

OUT! 

OPERATOR 

8  NET  ! CODES  LENGTH! GRDTHl 

j 

! 

{ 

C*T  !  CARGO  HANDLING 

*S  ! OPERATING  1 

1 

YEAR  ! 

(TCI  9ASE  ! 
l.iO!  LINE-1  1 

!  COAST 

l  TER  !  SEE!//////!//#//! 

ED  • 

!////////!  POINT  !  LINC-1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  MURDER 

!  GUARD 

t  TON-  ! P A G C i  OVEP-IOVEP-l /////!  HOUSE! 

MASS-  !(Li«rtT>  !//////////////// !TE»! //////////! 

OR  ( 

)  HUNGER 

1  NACE  !  XV  !  ALL  1  ALL  SLIGHT!  POWER! 

ENGEAS  !  <  FEET)!  LXNE-2 

!EE!  LINE-7  MRF.tiUlLT! 

(1?)  INCRAH  BARGE  CO. 

1 

! 

1 

1  I  1  1  1 

1  11  1  ! 

1  111! 

! 

» 

! 

! 

1 

! 

j 

i 

! 

! 

1 

!  1 

i  1 

1  1 

1 

! 

! 

INC  1258 

(CONTINUED)! 

1683781 

1  11  11 

1  68614A41!  195.01  35.0! 

i 

9.0! 

- 

! 

! 

1478! 

17.4! NONE 

1  1 
•TN  NASHVILLE  | 

1975  1 

I 

!  1  1  195.0!  35. Cl 

1.8! 

1 

! 

!  ! 

1975  1 

INC  1259 

1683782 

!  66614A41!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

» 

1476! 

17. 4! NONE 

■TN  NASHVILLE  ! 

i 

1  1  1  195.0!  35.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

! 

!  i 

1975  ! 

INC  1260 

i 683783 

(  66614A411  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

147C! 

17.4 ! NONE 

ITH  NASHVILLE  1 

! 

1  1  1  1*5.0!  35.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

! 

!  1 

1975  1 

INC  1261 

•683784 

!  686 14A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

147b! 

17.4! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

! 

!  !  !  195.0!  35.01 

1.8! 

! 

-  I 

! 

1  ! 

1975  1 

INC  1262 

1683785 

I  68614A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1476! 

17. 4! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1973  I 

INC  1265 

•683786 

!  686  !4 A41  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1478! 

1 7. 4  !  NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

! 

1  !  !  195.0!  35. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

i  ! 

1975  ! 

INC  1264 

1683787 

!  686 ! 4A41 !  195.0!  3S.0! 

9.0! 

- 

! 

1478! 

17.4! NONE 

ITN  HASHVILLE  1 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

1 

1  ! 

1975  ! 

INC  1265 

1683788 

!  68614A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1478! 

1 7. 4 ! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

! 

!  1  !  195.0!  35. C! 

1.8! 

! 

!  ! 
ITN  NASHVILLE  1 

1975  *! 

INC  1266 

1683789 

!  686 ! 4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1478! 

17.4! NONE 

! 

1  1  !  1*5.0!  35.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

!  1 

1975  ! 

1 1*  1267 

1683790 

!  686! 4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1478! 

17.4  •  NONE 

ITN  HASHVILLE  1 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

! 

—  ! 

1  ! 

1975  ! 

INC  1268 

•683791 

!  68614A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1478! 

17.41N0NE 

ITN  NASHVILLE  I 

• 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

! 

-  i 

1975  1 

1NG  1269 

1683792 

•  68614A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1476*! 

17.4 'NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

!  * 

1975  ! 

INC  1270 

1683793 

!  686!4A41!  195. 0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1478! 

17.41  NONE 

ITN  HASHVILLE  1 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

i 

I  1 

1975  1 

INC  1271 

1683794 

{  68614A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1478! 

17.4 ! NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

1 

!  !  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1975  i 

INC  127? 

1683795 

!  68614A41 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

■ 

1478! 

17.4 • NONE 

ITN  NnSHVILLE  I 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

1  ! 

1978  1 

INC  1273 

•683796 

!  68614A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1478! 

17. 4*1  NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

1  !  1  195.0!  35.01 

1.8! 

! 

-  ! 

!  1 

1978  l 

INC  1274 

1683797 

!  686 ! 4a  41 !  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1473! 

17.41N0NE 

ITH  NASHVILLE  1 

» 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

j 

ITN  NASHVILLE  1 

1978  1 

INC  1275 

1683798 

!  686KA41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1476! 

1 7. 4 ! NONE 

! 

t  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

i  i 

1978  ! 

INC  1276 

1683799 

!  666 !4 A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1476! 

17.41N0NE 

ITH  HASHVILLE  1 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.31 

! 

-  ! 

! 

!  ! 
ITN  NASHVILLE  1 

1978  ! 

INC  1277 

1683800 

1  686S4A41!  195.0!  35. Ot 

9.0! 

- 

! 

1478* 

17.4! NONE 

1 

!  !  1  195.0!  35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

1 

!  * 
ITN  NASHylLLE  1 

1978  ! 

INS  1278 

1683801 

1  68614A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1478! 

1  7.4! NONE 

1 

1  !  !  195.0!  35. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

1978  1 

INC  1279 

1683802 

!  66614A41 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1478! 

17.4! NONE 

JTN  NASHVILLE  ! 

1 

!  !  1  195.0!  35. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

1  I 

1978  ! 

IMG  1280 

1683803 

1  686! AAAI !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1478! 

17.41N0NE 

ITN  NASHVILLE  1 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

1978  ! 

INC  1281 

1683804 

! 

1  6361  AAAI !  195.0!  55.01 

9.0! 

- 

! 

1478! 

17.4! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

!  ! 
ITN  NASHVILLE  ! 

1978  1 

INC  1282 

1683805 

!  686I4A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1473! 

17.4! NONE 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

1 

!  1 
ITN  NASHVILLE  1 

1978  ! 

INC  1283 

1683806 

!  686UA46!  1?S.O!  35. Cl 

9.0! 

- 

! 

147b! 

1 7.4 1  NONE 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

! 

-  1 

1 

I  1 

ITN  NASHVILLE  1 

1978  ! 

IN6  1284 

1683807 

!  686I4A461  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

I 

1478! 

17.4 1N0NE 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

I  1 

1978  ! 

INC  1285 

1683808 

! 

!  68614A46!  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1478! 

17.4  *  NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

! 

-  1 

! 

!  ! 

1978 

INC  1286 

1683809 

!  68614A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

• 

! 

1478! 

17.4IN0NE 

ITN  HASHVILLE  1 

! 

!  »  !  195.0!  35. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

1978 

INC  1287 

1633810 

!  68614A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1478! 

17 .4! NONE 

ITN  HASHVILLE  1 

! 

1  !  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

-  ! 

1  ! 

1978 

INC  128* 

1683911 

!  68614A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

14781 

17.41N0NE 

ITN  NASHVILLE  ! 

f 

I  !  1  195.0!  35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

1 

•  1 

1973 

INC  1269 

1633812 

!  68614A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1478! 

1 7.4! NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

! 

-  i 

\ 

I  I 

1973 

INC  1290 

1683813 

!  68614A41!  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

J 

1478! 

17.4J  NONE 

ITH  NASHVILLE  1 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.3! 

1 

!  -  ! 

! 

!  1 

1978 

INC  1291 

1683814 

1  686S4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

t 

!  1478! 

17.4 ! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

! 

!  1  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

! 

1  -  ! 

t 

1  1 

1*78 

INC  1292 

1683815 

1  68614A41!  195.0!  55.0! 

9.0! 

- 

! 

1  1473 ! 

17.41  NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

1 

!  “  ! 

1 

!  1 

1979 

INC  6015 

j  601775 

!  721I4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1  1660! 

13.51N0NE 

ITN  NASHVILLE  1 

! 

1  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

!  -  ! 

! 

1  ! 

!  1979 

INC  6029 

1601776 

1  721I4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

[  1680! 

13.5! NONE 

ITH  NASHVILLE  1 

1 

!  !  !  200.02  35.0! 

1.5! 

! 

1  -  ! 

! 

1  ! 

!  1979 

INC  6038 

1601777 

I  72114A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1  1680! 

13.5! NONE 

ITH  NASHVILLE  1 

! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

1  -  • 

1979 

INC  6048 

1601778 

!  72 1 ! 4A40!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

!  16C0! 

13.5! NONL 

I  IN  NASHVILLE  1 

i 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

i  1979 

INC  6058 

j  601779 

!  72 1 ! 4A40!  200.0!  35.0! 

>.0! 

- 

1  1630! 

1 3.5 ! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

•  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

I  -  ! 

! 

1  1 

1  1979 

ZNC  6068 

1601780 

1  72114A4C!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1680! 

13-5! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

J 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

1  -  ! 

*  ^ 

1  1979 

INC  6078 

1601781 

!  721 ! 4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1680! 

1 3. 5! NONE 

ITH  NASHVILLE  ! 

i 

!  !  !  200.0!  3:.C! 

1.5! 

!  ~  ! 

! 

!  1 

1  1979 

XhG  6088 

1601782 

!  72114*40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

J  1630! 

13.5'NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

• 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

1 

!  ' 

l  1979 

INC  6098 

1601783 

!  721 ! 4*408  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

!  1630! 

1 3. 5! NONE 

!TN  HASHVILLE  i 

1 

!  !  !  200.0!  35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

!  1979 

X«C  -6109 

1601784 

1  721I4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1480! 

13.SIN0NE 

JTN  NASHVILLE  ! 

1 

!  !  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

1  -  • 

!  ! 

!  1979 

INC  6118 

1601785 

!  721 ! 4*40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1680! 

13.5! NONE 

!TN  NASHVILLE 

i 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

!TN  NASHVILLE 

I  1979 

INC  6129 

i 601 786 

!  721 ! 4*40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i  1680! 

1 3. 5 ! NONE 

1 

{  !  !  200.0!  35.0! 

1.5* 

!  -  ! 

! 

ITN  NASHVILLE 

!  1979 

INC  613B 

1601787 

!  721 !4*4C!  200.01  J5.C! 

9.0! 

- 

!  1680! 

13.5! NONE 

1 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

!TH  NASHVILLE 

!  1979 

INC  6143 

1601788 

!  72114A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1680! 

1 3.5  j  NONE 

1 

1  !  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

!  “  • 

! 

!  1979 

ING  6158 

1601789 

!  721I4A40!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1680! 

1 3.5 1  NONE 

•TN  NASHVILLE 

I 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

!  1979 

INC  6169 

1601790 

I  72114*40!  200.0!  35. OJ 

9.0! 

- 

1  1680! 

1 3.5! NONE 

!Th  NASHVILLE 

! 

!  !  !  210.0!  35.0! 

1.51 

!  -  ! 

! 

i  1979 

ING  6179 

1601791 

I  72114*40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

«  1580! 

13*5! NONE 

ITH  NASHVILLE 

1 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

•TN  NASHVILLE 

!  1979 

ZNG  6188 

1601792 

!  721 ! 4*401  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  163C! 

1 3.5 (NONE 

J 

1  !  !  2C0.0!  35-0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

!  1979 

INC  6198 

1601793 

!  721 14*40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1680! 

13.5 ! NONE 

•TN  NASHVILLE 

! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

1 

| 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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FN5R| 

1  1VTCC1 

DIMENSIONS  1 

DRAfT! 

CAPACITY! 

HIGH-  1 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

OUT! 

:pe*ator 

1  NET  1C0DE1LENGTH18RDTHI 

1 

LOAD-! 

! 

CARGO  ! 

EST  t  CARGO  HANDLERS 

!S 

OPERATING  ! 

!  COAST 

FIXED  ! 

-IUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

rtAR 

VESSEL 

NANE  AND  NUMBER 

1  TER  !  SEE l //////( /////! 

ED  ! 

////////* 

POINT  1 

LINE-1 

1  AO 1  LINE-1  1 

BUILT 

1  GUARD 

TON-  IP  AGE! 

OVEP-IOVER-! 

nun 

HORSE 

PASS-  t (LIGHT) !////////////////!TD!//////////! 

OR 

1  NUN9ER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! 

LIGHT! 

POWER 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

! EE!  LXNE-2  ! 

‘REBUILT 

(17)  INGRAM  BARGE  CO. 

! 

! 

1  1 

1  1 

i  1 

1 

1 

1 

1 

l 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

I 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

! 

! 

! 

ING  6209 

1601794 

721 ! 4A40! 

200. 01 

35.0! 

9.0! 

- 

1680! 

13.SIN0NE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

! 

1979 

!  1 

200.0! 

53. 0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ZNG  6218 

! 601795 

721 14A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1680! 

13.5! NONE 

!TN 

1 

NASHVILLE  ! 

! 

1979 

! 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

ING  6228 

1601796 

721J4A401 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1660! 

1 3. 5 (NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

! 

1979 

me  ti so 

l 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

| 

1601797 

721 14A40I 

200.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1660! 

13.5! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

! 

1979 

ING  6268 

l 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1601795 

721 i 4A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1680! 

13.5 (NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1979 

ING  6253 

1 

!  1 

200.01 

35. 0! 

1.5! 

-  I 

! 

I 

1 

1601799 

721 1 4  A  40 1 

200.0! 

35.01 

9.0! 

1680! 

1J.5IR0NE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

1 

!  1 

20C.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

ING  6269 

1 601 600 

721 14A491 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1680! 

1 3.5 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

! 

1979 

ING  6278 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

1601801 

721 14A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1680! 

1 3. 5 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

( 

1979 

ING  6288 

1 

l  1 

200.0! 

35.0! 

1.51 

-  1 

! 

J 

1601802 

72114A401 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1680! 

1 3. 5 (NONE 

ITN 

) 

NASHVILLE  ! 

! 

1979 

! 

1  I 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

ING  6299 

(601803 

721  I4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1680! 

1 3. 5 ! NONE 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

I 

1979 

ING  6309 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1601804 

721 ! 4  A  40 ! 

20C.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1680! 

13.5! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

! 

1979 

ING  6310 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

.  i 

! 

! 

160180S 

91014A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  6  5  0 1 

14. 5 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

! 

1980 

ING  6326 

! 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1601806 

91014A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1680! 

14.5! NONE 

!TM 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1980 

i 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

ING  6339 

1601807 

91 0! 4A40I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1660! 

1 4. 5 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

| 

1980 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

) 

! 

ING  6368 

1601808 

91CI4A40I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1680! 

14*51  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

! 

1980 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

{ 

ING  6338 

1601809 

91014A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0 ! 

- 

1660! 

1 4. 5 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

! 

1980 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

! 

ING  6368 

1601810 

910J4A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1680! 

14,5!  NONE 

!TN 

NASHVILLE  1 
| 

1980 

ING  6378 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

1601811 

91014A40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1680! 

14.5  (NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1960 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

J 

1 

ING  6388 

(601812 

91 014A401 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1680! 

14.5 (NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

I 

1980 

ING  6609 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

| 

| 

1601614 

91 01 4A40I 

203,0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1660! 

1 4. 5 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1980 

ING  6618 

1 

1  i 

20 0.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ( 

! 

( 

| 

1601815 

91014A40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1680! 

14.51  NONE 

ITN 

I 

NASHVILLE  ! 

! 

I960 

1 

!  I 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

ING  6628 

1601816 

91014A40! 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

1680! 

14. 5 ! NONE 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1980 

ING  6638 

l 

1  t 

200.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

( 

1601817 

91 0 J4A40 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1660! 

14.5IN0NE 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1980 

ING  6668 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1601818 

91  Of  4A40! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1680! 

14.5 ! NONE 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

J 

1980 

ING  6659 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

1601819 

91014A40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1660! 

14.51N0NE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

{ 

1980 

l 

!  1 

200.0! 

35.0! 

t .  5 ! 

-  I 

! 

! 

ING  6568 

1634469 

73514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1680! 

13.5! NONE 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1980 

ING  6573 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1634470 

73514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1680! 

13.5 (NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

! 

I960 

IN6  658e 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

1634471 

735I4A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1680! 

1 3.S1 NOME 

ITN 

1 

NASHVILLE  ! 

! 

1980 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

ING  6598 

1634472 

73514A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1680! 

13*5! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

! 

1980 

ING  6608 

1 

I  I 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1634473 

73514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1660! 

13.5! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

! 

I960 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

.  | 

1 

! 

IN6  6618 

1634474 

73514A401 

200. Ot 

35.0! 

9.0! 

- 

1680! 

13.5 1  HONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1910 

l 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

ING  6620 

1634475 

73514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1680! 

13. SI  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1980 

IN6  6639 

1 

1  1 

200.0! 

35,0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

! 

1634476 

735UA40! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1660! 

13. 5 (NONE 

ITN 

{ 

NASHVTLLC  1 
| 

1980 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

ING  6668 

1634477 

73S14A40J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1680! 

1 3. 5 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

! 

1980 

1 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

INS  6653 

1634478 

73514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1680! 

13.5INONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1980 

ZNG  6668 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1634479 

73514A40! 

200.0! 

35.0! 

«.0! 

- 

1680! 

13.5IN0NE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

! 

1980 

ZNG  667B 

1 

1  f 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

| 

1634480 

73514A40! 

200.0! 

3S.01 

9.0! 

- 

1660! 

13.5! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

! 

1980 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

ING  6683 

1634481 

73SI4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1680! 

13.51N0NE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

! 

1980 

1 

I  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

ING  6698 

1634482 

735I4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1680! 

13.5! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1 

1980 

ING  6708 

1 

!  1 

200.0! 

33.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1634483 

735 1 4 A  401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1680! 

13.5 [NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

! 

1980 

ING  7601 

! 

1  ! 

200.0! 

35. OJ 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1680642 

4271 4A401 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1113! 

13.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  1 

1976 

ING  7602 

1 

1  1 

195.0! 

26,0! 

2.0! 

-  I 

! 

! 

! 

(680643 

42714A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1113! 

1 3.0IN0NE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1976 

! 

1  1 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

| 

1 

ING  7603 

1680644 

427I4A401 

195.01 

26.0! 

9.0! 

- 

1113! 

13.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1976 

1 

1  ! 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

! 

ING  7604 

1680645 

42714A40I 

19S.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

1113! 

13.0 !  NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1976 

! 

1  1 

195.0! 

26.0! 

2.01 

-  i 

! 

! 

ING  7605 

1680646 

42714A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

11131 

13.0 (NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

| 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

26.0! 

2.0) 

-  ! 

! 

| 

INC-7J06 

1  AftSWi? 

427HM9! 

195.0! 

11  A# 

«  f>« 

m 

!T“ 

1976 

i 

!  1 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

-  i 

i 

! 

! 

ZNG  7607 

(680648 

42714.4401 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

1113! 

1 3.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1976 

ING  7608 

1 

1  ! 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

1680649 

42714A40! 

195.0! 

26.0! 

9.01 

- 

1113! 

13»0!N0NE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1976 

ING  7609 

1 

!  t 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

(680650 

427 14A401 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1113! 

1 3. 0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1 

1976 

ING  7610 

1 

!  1 

195.0! 

26. C! 

2.0! 

—  ! 

! 

! 

1680651 

42714A40J 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1113! 

13.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  J 
! 

1976 

ING  7611 

1 

1  1 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

-  ! 

( 

( 

1680652 

427! 4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1113! 

13. 01NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1976 

ING  7612 

! 

1  1 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1680653 

42714A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1113! 

13.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1976 

ING  7613 

1 

1  1 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

! 

1680654 

4271 4A40I 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1113! 

13.0IN0NE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1976 

ING  7616 

1 

1  1 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

1660655 

42714A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1113! 

13.01  NOME 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1 

1976 

1 

1  ( 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


1  COAST 
AND  NUNEEA  I  GUARD 
I  NUN9ER 


I  IVTCCI  DINERS  IONS  [DRAFT! 

!  NET  (CODE! LENGTH 1BRDTH1  ! 
[REGSS-IaaaaI  REG.  !  REG.ILOAD-I 
I  TER  t  SEEI //////! /////I  ED  i 
I  TON-  (PAGE!  OVER-IOVER-I////M  HORSE 
!  NACE  I  IV  !  ALL  t  ALL  ILIGHT!  POWER 


CAPACITTI  HIGH-  I  (VESSEL!  ( 

!  EST  I  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  I  ! 

CARGO  I  FIXED  I  ERUIPNENT  (TCI  BASE  I  TEAR  ! 
uumn  POINT  I  LINE-!  ! A 0 1  LINE-1  !  BUILT  I 

PASS-  1 (LIGHT) !// //////////////! TO I/////FF///I  OR  I 
CNGERS  t  (FEET)!  LINE-2  (EE!  LINE-2  l-REBUILT! 


TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


J  COAST 
1  GUARD 
I  NUMBER 


1VTCC!  DIMENSIONS 
! CODE! LENGTH) QRDTH 
!**»*!  REG.  f  PEG. 
!  SEE) ////// J ///// 
IP  AGE)  OVER"! OVER" 
!  IV  !  ALL  (  ALL 


! DRAFT!  1  CAPACITY l  HIGH-  !  {VESSEL!  ! 
)  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  !  ! 
! LOAD-!  I  CARGO  I  FIXED  (  EQUIPMENT  ITC!  BASE  1  YEAR  ! 
!  ED  !  ! ////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
I/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !/////// X// ////// {TD! ////////// !  OR  ! 
{LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ! EE!  LINE-2  ! ‘REBUILT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OP  VESSELS 

ENCt  | 

1  1VTCC 1  DIMENSIONS  ! DRAFT  ! 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

(VESSEL 

1 

PISTI  OPERATOR 

1  NET  tCODEILCNGT HI  BROTH!  1 

!  ! 

CST  ! 

CARGO  HANDLING 

|S  (OPERATING 

! 

! 

COAST 

1  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!//////// 1 

POINT  I 

LINE-1 

1*01  LINE-1 

! 

VESSEL  NAME  AMO  MU 83 E  8  ! 

GUARD 

!  TON"  IPACE!  OVER"! OVER"! /////! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TD !//////////! 

1 

NUMBER 

!  NAGE  !  XV  !  ALL  !  ALL  1  LIGHT! 

POWER!  ENGERS  I 

(FEET)! 

LINE-2 

lEEl  LINE-2 

I*R 

!  !  !  I  III  I  It  I 

t  1  I  I  !  I  I  I  II  >1 


(17)  INGRAM  BARGE 

CO. 

I 

1  t 

I 

! 

1 

1 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

I 

! 

| 

1 

1 

! 

TCV  143 

1591665 

883! *A*1 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1511! 

16.01  NONE 

1TN 

NASHVILLE 

! 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.*l 

-  ! 

I 

! 

TC8  1*6 

(591666 

883i*A*1 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

15111 

16.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

! 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.*! 

-  1 

! 

t 

TCB  1*5 

1591667 

683! AAAI 1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

15111 

1 6.0t NONE 

ITN 

NASHVILLE 

l 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1  •  A ! 

-  ! 

t 

! 

TCB  1*6 

1591668 

3831***11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

16.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.  A! 

-  ! 

1 

1 

TC3  1*7 

! 591669 

8631***1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

16.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.*! 

-  ! 

! 

1 

TCO  1*8 

1591670 

8831***1 | 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

1 6. 0! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

! 

1  1 

193.0! 

35.0! 

1.*! 

-  ! 

! 

1 

TC8  1*9 

1  591671 

6631***1 1 

195.0! 

15.01 

9.0! 

- 

1511! 

16.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

! 

!  1 

19S.0! 

35.0! 

1.*! 

-  1 

! 

! 

TCB  150 

1  591672 

833! AAAI  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

1 4. 01  NONE 

ITN 

NASHVILLE 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.*! 

-  1 

! 

1 

TCB  151 

1591673 

8831***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15111 

16.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

1 

! 

TC9  152 

159167* 

8631***1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

16.0 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

l 

I  1 

195.0! 

35. 0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

TCB  153 

1505851 

8S*!*A*1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1457! 

14*01  NONE 

ITN 

NASHVILLE 

! 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.*! 

-  ! 

! 

! 

TCB  15* 

1505852 

85*! AAAI  1 

195.0! 

35. 01 

9.0! 

- 

1*571 

14.01  NONE 

ITN 

NASHVILLE 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.41 

-  ! 

! 

I 

TCB  155 

! $05853 

85A  l  AAAI  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*571 

1**0t  NONE 

!TN 

NASHVILLE 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.41 

-  1 

! 

! 

TCO  156 

150585* 

85 A ! AAAI ! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1*57! 

1* .0 1  NONE 

ITN 

NASHVILLE 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.*! 

-  1 

I 

! 

TCB  157 

1505855 

65  A  1  AAAI  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*571 

14. 0 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.*! 

-  ( 

1 

1 

TCB  158 

1509127 

65  A 1  AAAI  1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1*57! 

1 A.O! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1  .41 

-  1 

1 

1 

TCB  159 

150912  8 

65*1  AAAI  1 

1°5.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1*57! 

1 A.O! NONE 

ITN  NASHVILLE 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.41 

-  1 

! 

I 

TCB  160 

1509129 

85AUAA11 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1*57! 

1*. 0! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

1 

TCB  161 

!  509130 

954 | AAAI ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*57! 

1 A.O! NONE 

ITN  NASHVILLE 

1 

1  1 

195.01 

35.C! 

1.4! 

-  ! 

! 

l 

TCB  162 

1509131 

65*1  AAAI f 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*57! 

14.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

! 

1 

USB  1 

1637910 

7301  AAAI  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

166*1 

1 4. 0! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.7! 

-  1 

I 

I 

USB  2 

1637911 

7301  AAAI t 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

166*1 

16.01  NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1 

!  ! 

200.0! 

35.01 

1.7! 

-  1 

! 

1 

USB  3 

1637912 

730! AAAI t 

200.0! 

35.01 

9.01 

- 

166*1 

16.0! NONE 

ITN  NASHVILLE 

! 

1  ! 

200.0! 

35. Ct 

1.7! 

-  1 

! 

I 

USB  * 

1637913 

7301***1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

166*1 

16.01  NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.71 

-  1 

! 

I 

USB  5 

163791* 

730! AAAI  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

166*1 

16.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

1 

WES  7508 

1612628 

91 7 1  AAAI  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16*7! 

16.0! NONE 

ITN  NASHVILLE 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

VT  1200 

1277086 

671 1 AAA3I 

195.0! 

*0.0! 

8.0! 

- 

1500! 

8.5  ! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

I 

(  1 

195.0! 

*0.0! 

1.71 

-  ! 

! 

I 

WT  1201 

1 277C67 

67KAAA3! 

195.0! 

*0.0! 

8.0! 

- 

1500! 

3.5! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1 

1  ! 

195.0! 

*0.0! 

1.7! 

-  1 

1 

I 

ALABAMA 

1526082 

18751SA71! 

295.0! 

5*.0! 

12.0! 

- 

3600! 

1 9.010! ESEL 

PUMPS 

ITN 

NASHVILLE 

1 

!  1 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

-  1 

! 

: 

BATON  ROUGE 

1526761 

199215*71 ! 

295.0! 

54.0! 

12.0! 

- 

3600! 

19.0! Dl ESEL 

PIMPS 

ITN 

NASHVILLE 

! 

!  1 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

BETTENDORF 

1526885 

103615*71  1 

155.0! 

54.0! 

12.0! 

*• 

2000! 

19.0! DIESEL 

PUMP 

ITN 

NASHVILLE 

! 

1  ! 

155.0! 

54.0! 

2.0! 

-  1 

! 

1 

CINCINNATI 

151*531 

181**5*71! 

290.0! 

52.6! 

17.0! 

- 

3900! 

19.5 ! DI ESEL 

PUMPS 

ITN 

NASHVILLE 

1 

!  ! 

290.0! 

52.6! 

2.0! 

-  1 

! 

I 

FLORIDA 

152*782 

157515*71 ! 

295.0! 

54.0! 

12.0! 

- 

3600! 

19.0IDXESEL 

PUMPS 

ITN 

NASHVILLE 

1 

!  1 

295.0! 

54-0! 

2.0! 

-  I 

I 

I 

GEORGIA 

152*783 

1  670! 5A71 1 

290.0! 

54.0! 

12.0! 

- 

36001 

19.01  DIESEL 

PUMPS 

ITN 

NASHVILLE 

1 

!  1 

290.0! 

54. C! 

2.0! 

-  1 

I 

I 

IB  901 

1633680 

806 ! 5  A  71 1 

200.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1350! 

17.2! DIESEL 

PUMP 

ITN 

NASHVILLE 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.1! 

-  1 

1 

17.0IDIESEL 

1 

IB  903 

1683682 

79515*71 I 

195.0! 

35.0! 

8.»! 

- 

1*00! 

PUMP* 

ITN 

NASHVILLE 

1 

!  1 

195.01 

35.C! 

2.0! 

-  ! 

(COILS 

I 

IB  90* 

1683683 

747I5A71! 

195. OJ 

35.01 

8.  ft! 

- 

1*00! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

ITN 

NASHVILLE 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

19  905 

1683700 

77315*71! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1*77! 

16. 4f DIESEL 

PUMP* 

ITN 

NASHVILLE 

1 

!  1 

195.0! 

75.01 

1.9! 

-  1 

!  COILS 

I 

IB  906 

1683690 

775 !  5*71 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*77! 

13.4 ! DIESEL 

PUMP 

ITN 

NASHVILLE 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  1 

! 

I 

IB  907 

1683691 

775*5*71 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*77! 

18.4 (DIESEL 

PUMP 

ITN 

NASHVILLE 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

IB  90B 

1683692 

77515A71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*77! 

18.4 ) DIESEL 

PUMP 

ITN 

NASHVILLE 

! 

1  ! 

195.0! 

35.C! 

1.8! 

-  1 

! 

1 

IB  909 

1683693 

775I5A71! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1*77! 

1 6. A! DIESEL 

PUMP 

ITN 

NASHVILLE 

I 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

I 

IB  910 

1633701 

77315A71 ! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

- 

1*77! 

18.* ( DIESEL 

PUMP* 

ITN 

NASHVILLE 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  I 

(COILS 

I 

ie  911 

168368* 

7*715*71 1 

195.0! 

35.0) 

6.6! 

- 

1*00! 

1 7. 0! DIESEL 

PUMP 

ITN 

NASHVILLE 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

I 

18  91 2 

1683685 

7*715*71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1*00! 

17.9! DIESEL 

PUMP 

ITN 

NASHVILLE 

1 

!  1 

195.0! 

3S.01 

2.0! 

-  ) 

1 

I 

IS  5 J3 

uzzcu 

747JSS71! 

«  2» 

35. C! 

«  <  • 

- 

1400* 

17.0  !?IES£L 

?UHP 

M*SUVILLE 

1 

! 

1  1 

Wslo'l 

35.0! 

2 15 ! 

! 

i 

IB  91* 

1693687 

7*715*71 1 

195.0! 

35.0! 

S.6! 

- 

1*00! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

I TN 

NASHVILLE 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

13  915 

1683689 

74715*71 1 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

1*00! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

!TN 

NASHVILLE 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

( 

1 

18  916 

1683639 

7*7! 5*71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1*00! 

17.01DIESEL 

PUMP 

ITN 

NASHVILLE 

» 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

IB  917 

168369* 

775! 5*71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*77! 

18.*! 01ESEL 

PUMP 

ITN 

NASHVILLE 

I 

•  1 

195.0! 

3S.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

I 

IB  918 

1633695 

775I5A711 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*77! 

18.4! DIESEL 

PUMP 

!TN 

NASHVILLE 

! 

1  i 

195.0! 

35. 0! 

1.8! 

-  i 

i 

I 

IP  919 

1683696 

775I5A71 ! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1*77! 

18.4 1 OIESEL 

PUMP 

ITN 

NASHVILLE 

I 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.3! 

-  ! 

! 

I 

18  920 

I6S3697 

77515*71 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1*77! 

18 •* (DIESEL 

PUMP 

ITN 

NASHVILLE 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

19  921 

1683698 

77515*71 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1*77! 

18.4 ! DIESEL 

PUMP 

ITN 

NASHVILLE 

1 

1 

I 

!  1 

!  ! 

1  1 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.8! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

.449 

! 

I 

YEAR  I 
•UILT  I 
I 

v^vaLT I 

! 

I 

I 

1970  I 
I 

1978  I 
I 

1978  l 

I 

1978  | 

I 

1978  I 
I 

1978  I 
! 

1978  l 
I 

1978  t 
! 

1978  I 
I 

1978  t 
I 

1966  t 
I 

1966  I 
I 

1966  I 
I 

1966  I 
I 

1966  I 
I 

1967  I 

! 

1967  I 
! 

1907  1 
I 

1967  I 
I 

1967  I 
I 

1981  ! 
I 

1985  I 
I 

1985  I 
I 

1985  ! 
I 

1985  I 
! 

1979  | 
I 

1958  I 

1958  I 
I 

1970  I 


1970  t 
I 

1970  l 
I 

1968  I 
I 

1970  ! 

I 

1970  I 
I 

1969  ! 
I 

1970  I 
I 

1970  I 
I 

1973  I 
I 

1971  I 


1971  ! 
I 

1971  1 
I 

1971  I 
l 

1973  I 
I 

1970  I 
1 

1970  ! 
I 

1<>70  ! 

! 

1970  I 
I 

1970  J 
l 

1970  ! 
! 

1971  I 
I 

1971  ! 
I 

1971  ! 
I 

1971  ! 
I 

1971  | 
! 


I 

I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENG»! 

DXSTt 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUMBER 

1  COAST 
t  GUARD 
!  NUMBER 

1  NET 
HECtS- 

1  TER 

1  TON- 
!  NAGE 

VTCC 1  DIMENSIONS  ! DRAFT! 
C0DE1LENGTHI BROTH*  1 

**•*1  REG.  1  REG. ! LOAD”! 

SEE!//////!/////!  ED  1 
PAGE*  OYER-lOVER-!/////! 
IV  1  ALL  1  ALL  'LIGHT! 

1CAPACITY!  HIGH-  !  [VESSEL! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 

l  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC 1  BASE  ! 

I////////!  POINT  !  LINE-1  I AO!  LINE-1  ! 

HORSE!  PASS-  ( (LIGHT) !////////////////! TO! //////////! 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LlNE-2  ■ -E!  LINE-2  ! 

I 

! 

YEAR  ! 
8UXLT  ! 
OP  I 

•REBUILT! 

(17)  INGRAM  BARGE  CO. 

| 

i 

l 

1 

1 

1 

i 

i 

! 

t 

« 

t 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

■ 

i 

i 

!  ! 

2  i 

!  i 

(CONTINUED)! 

i 

i 

i 

j  i 

« 

1  t 

IB 

922 

5683699 

!  775 

5A71  i 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1*77! 

16.410IESCL  PUMP 

!TN  NASHVILLE  ! 

1971 

! 

1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

i  j 

te 

923 

\ 6  53702 

1  600 

5A711 

195.01 

35. C! 

9.01 

- 

!  1400! 

18.3! PUMP 

ITN  NASHVILLE  ! 

1  «76 

l 

1 

195.01 

35.0! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

!  ! 

IB 

92* 

1683703 

1  800 

SA71! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1400! 

1S.3SPUHP 

!TN  NASHVILLE  ! 

1976 

l 

! 

195.0! 

35.  C! 

1.3! 

!  -  ! 

! 

2  i 

IB 

925 

168370* 

t  800 

5*711 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1400! 

il.JiPUSP 

!TN  NASHVILLE  ! 

1976 

! 

! 

195.01 

35.0! 

1.3! 

!  -  ! 

1 

!  ! 

IB 

950 

1028*72 

1  773 

5  A71 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1400! 

18 .3  !PUMP 

•TN  NASHVILLE  ! 

1977 

l 

1 

195.0! 

35.0* 

1.6! 

!  -  ! 

i 

!  ! 

15 

951 

1029769 

!  776 

5A71! 

1«5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1*00! 

16.3 i PUMP 

ITN  NASHVILLE  ! 

1978 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

!  -  ! 

! 

!  ! 

IB 

952 

1029710 

1  766 

5  A  71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1*00! 

19. JSPUMP 

!TN  NASHVILLE  ! 

1978 

j 

1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

!  1 

15 

953 

i 000150 

1  761 

5A71! 

193.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1*00! 

18. 3! PUMP 

ITN  NASHVILLE  ! 

1980 

1 

1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

!  ! 

ie 

95  A 

1029686 

t  761 

5A711 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1*00! 

18. JIPUMP 

tTN  NASHVILLE  ! 

1980 

1 

1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

l 

i  i 

IB 

955 

10272*3 

!  761 

5  A  71  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1*00! 

19.3IPUMP 

! TN  NASHVILLE  i 

1980 

l 

! 

195.01 

35.0! 

1.8! 

1  -  ! 

! 

!  ! 

19 

956 

1027*90 

1  761 

5A71 1 

195.0! 

35.  C! 

9.6! 

- 

!  1*00! 

16.3IPUMP 

ITN  NASHVILLE  ! 

1980 

l 

1 

195.0! 

*5.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

i  i 

IP 

957 

1000312 

1  77* 

5A711 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1*00! 

18. JIPUMP 

i TN  NASHVILLE  i 

1981 

1 

1 

195.0! 

35.01 

1.8! 

!  -  ! 

! 

!  ! 

19 

958 

1000313 

!  77* 

5A711 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I  1*00! 

18.3! PUMP 

(TN  NASHVILLE  ! 

1961 

1 

1 

195.0! 

35.01 

1.3! 

!  -  ! 

! 

!  ! 

IP 

959 

1000315 

1  77* 

5A711 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1*00! 

16.  JIPUMP 

!TN  NASHVILLE  ! 

1981 

! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

!  -  ! 

I 

!  ! 

19 

960 

1000311 

!  77* 

5A711 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1*00! 

15. JIPUMP 

ITN  NASHVILLE  ! 

1981 

! 

I 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

!  -  ! 

l 

!  ! 

10 

961 

1 621070 

1  761 

5  A  7 1  i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1*00! 

18. JIPUMP 

!TN  NASHVILLE  I 

1980 

1 

i 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

!  ! 

IB 

962 

1621203 

1  761 

5A711 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1*00! 

15.  JIPUMP 

!TN  NASHVILLE  ! 

1980 

1 

1 

195.0! 

25.0! 

1.8! 

1  -  ! 

! 

!  ! 

IP 

963 

1622907 

1  761 

5  A  7 1 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1*00! 

18.3  IPUMP 

!TN  NASHVILLE  ! 

1980 

i 

1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

1  -  ! 

! 

!  ! 

IB 

96* 

1623520 

1  761 

5  A  7 1  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  UOC! 

18. JIPUMP 

tTN  NASHVILLE  ! 

1980 

! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

!  -  ! 

I 

ie 

1302 

1653716 

l  896 

5A711 

1*7.5! 

5*.0! 

8.6! 

- 

!  1600! 

16.511  CARGO  PUMP 

ITN  NASHVILLE  ! 

1974 

1 

l 

1*7.5! 

5*.C! 

2.0! 

I  -  ! 

! 

!  ! 

ie 

1303 

1  - 

1  896 

5A71! 

1*7.5! 

54.0! 

8.6! 

- 

!  1800! 

16.5 ! 1  CARGO  PUMP* 

ITN  NASHVILLE  ! 

1974 

1 

1 

1*7.5! 

54.0! 

2.0! 

!  -  ! 

12100  C.P.M. 

!  ! 

ie 

130* 

1683717 

j  796 

SA71 J 

1*7.5! 

54.0! 

9.0! 

- 

!  1800! 

16.551  CARGO  PUMP# 

!TN  NASHVILLE  ! 

1975 

l 

1 

1*7.6! 

54.0! 

1.0! 

!  -  ! 

12100  G.P.M. 

!  ! 

IB 

1306 

1683718 

i  896 

5*71 1 

1*7.5! 

54.0! 

8.6! 

- 

!  1600! 

16. i!1  CARSO  PURP, 

! TN  NASHVILLE  • 

1975 

1 

t 

1*7.5! 

54.C! 

2.0! 

!  -  ! 

12100  G.P.M. 

!  ! 

xe 

1308 

1683719 

1  896 

5A71! 

1*7.5! 

54.0! 

8.6! 

- 

!  1600! 

16-5  !1  CARSO  PURR, 

ITN  NASHVILLE  I 

1975 

! 

1 

1*7.5! 

54.0! 

2.0! 

!  -  ! 

12100  G.P.M. 

!  ! 

ie 

1926 

1683705 

1  800 

5*71 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1*001 

16. JIPUMP 

ITN  NASHVILLE  ! 

1976 

1 

j 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

!  ! 

is 

1927 

1683706 

!  800 

5*71 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1*00! 

13. JIPUMP 

!TN  NASHVILLE  ! 

1976 

1 

f 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

!  ! 

ie 

1928 

1683707 

1  800 

5A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1*00! 

18.3IPUHP 

ITN  NASHVILLE  ! 

1976 

1 

1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

!  -  ! 

i 

!  ! 

IB 

2501 

1683708 

!  1659 

5A71! 

297.5! 

54.0! 

8.6! 

- 

!  3317! 

1 6 .5 j 1  CARGO  PURP, 

!TN  NASHVILLE  ! 

1974 

1 

1 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

!  -  ! 

12100  G.P.M. 

!  ! 

IB 

2503 

1683709 

1  1710 

5*71 1 

297.5! 

54.0! 

9.0! 

- 

!  3317! 

17.5M  CARGO  PUMP# 

ITN  NASHVILLE  ! 

1975 

f 

1 

297.6! 

54.0! 

1.0! 

!  -  ! 

12100  G.P.M. 

!  ! 

13 

2505 

1683710 

I  1710 

5A71I 

297.5! 

54.0! 

8.6! 

- 

!  3317! 

16.511  CARSO  PURR, 

! TN  NASHVILLE  ! 

1975 

! 

i 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 21 00  G.P.M. 

2  2 

19 

2507 

*683711 

1  1710 

5  A  7 1 J 

297.5! 

54.0! 

8.6! 

- 

!  3317! 

13.3  IPUMP 

!TN  NASHVILLE  j 

1975 

1 

1 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

!  “  ! 

» 

{  < 

IB 

270* 

1683721 

1  1710 

5*71 ! 

297.5! 

54.0! 

9.0! 

- 

!  3525! 

17.581  CARGO  PUMP# 

!TN  NASHVILLE  ! 

1975 

297.6! 

54.0! 

1.0! 

!  -  ! 

•2100  G.P.M. 

;  i 

IP 

2706 

1683722 

1  1710 

5A71 1 

297.5! 

54.0! 

8.6! 

- 

!  3525  ! 

1 6.5! 1  CARGO  PUMP# 

ITN  NASHVILLE  • 

1975 

! 

! 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

i  -  i 

12100  G.P.M. 

!  ! 

IB 

2708 

1883723 

!  1710 

5A71! 

297.5! 

54.0! 

8.6! 

- 

!  3525! 

16.581  CARGO  PUMP# 

!TN  NASHVILLE  ! 

1975 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

!  -  ! 

82100  G.P.M. 

!  ! 

18 

2710 

1683720 

!  1721 

5A71 ! 

297.5! 

54.0! 

8.6! 

- 

!  3525! 

16. 5M  CAR60  PUMP# 

!TN  NASHVILLE  ! 

197* 

j 

1 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

;  -  i 

! 2100  G.P.M. 

j  j 

ie 

2901 

1683712 

1  172* 

5*71 1 

297.5! 

54. C! 

6.6! 

- 

!  3725! 

16.311  CARGO  PUMP# 

ITN  NASHVILLE  ! 

197* 

! 

i 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

;  -  i 

82100  G.P.M, 

i  j 

IB 

2903 

1683713 

i  1717 

5A71 1 

297.5! 

54.0! 

9.0! 

- 

!  3725! 

17.511  CARGO  PUMP# 

!TN  NASHVILLE  i 

1975 

i 

; 

297.6! 

54.0! 

1.0! 

i  -  i 

*2100  G.P.M. 

!  1 

IB 

2905 

168371* 

1  1717 

5A71! 

297.5! 

54.0! 

8.6! 

- 

*!  3724! 

16.581  CARGO  PUMP# 

ITN  NASHVILLE  ! 

1975 

| 

! 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

!  -  ! 

12100  G.P.M. 

!  ! 

19 

2907 

1683715 

1  1717 

5*71 ! 

297.5! 

S4.0! 

6.6! 

- 

!  3725! 

18.3! PUMP 

ITN  NASHVILLE  ! 

1975 

1 

i 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

!  -  ! 

j 

1  1 

18 

11019 

1562270 

i  796 

5A7li 

155.0! 

54.0! 

3.5! 

- 

!  1400! 

17 • 5 1 D IESEL  PUMP# 

ITN  NASHVILLE  ! 

1975 

! 

1 

155.0! 

54.0! 

2.0! 

!  -  ! 

fHEATING  COILS 

]  j 

IB 

1102B 

15760*5 

1  798 

5A71! 

155.0! 

54.0! 

8.5! 

- 

!  1400! 

17.5! DIESEL  PUMP# 

ITN  NASHVILLE  1 

1977 

! 

! 

155.0! 

54.0! 

1.5! 

!  -  ! 

IHEATING  COILS 

1  1 

18 

1 1038 

15760*6 

l  798 

5A71 ! 

155.0! 

54.  C! 

8.5! 

- 

!  1*00! 

17.51DIESEL  PUMP# 

!TN  NASHVILLE  ! 

1977 

I 

1 

155.0! 

54.0! 

1.5! 

!  -  ! 

fHEATING  COILS 

i  ! 

XB 

1 10AB 

1577037 

!  798 

5*71 ! 

155.0! 

54.0! 

8.5! 

- 

!  1400! 

17 .5! DIESEL  PUMP# 

ITN  NASHVILLE  ! 

1977 

1 

i 

155.0! 

54.0! 

1.5! 

!  -  ! 

IHEATING  COILS 

j  j 

19 

1105B 

15770*1 

!  798 

5A71  i 

155.0! 

54.0! 

8.5! 

- 

!  1400! 

17  .5  (DIESEL  PUMP# 

ITN  NASHVILLE  1 

1977 

! 

; 

155.0! 

54.0! 

1.5! 

!  -  ! 

IHEATING  COILS 

2  2 

ie  11068 

1578703 

1  798 

SA71  i 

155.0! 

54.0! 

8.5! 

- 

!  1400! 

1 7. 5  8  DIESEL  PUMP# 

•TN  NASHVILLE  ! 

1977 

! 

i 

155.0! 

54.0! 

1.5! 

i  -  i 

IHEATING  COILS 

!  1 

ZB 

1107B 

1578707 

l  798 

5A71! 

155.0! 

54.0! 

8.5! 

- 

!  1400! 

17.5!0IES£l  PURP, 

•TN  NASHVILLE  ! 

1977 

! 

155.0! 

54.  C! 

1.5! 

!  -  ! 

IHEATING  COILS 

!  ! 

18 

1 1088 

15803*9 

1  798 

5A71 ! 

155.0! 

54.0! 

6.5! 

- 

!  1400! 

17.5'DIESEL  PUMP# 

UN  NASHVILLE  I 

1977 

! 

! 

155.0! 

54.0! 

1.5! 

!  -  I 

•HEATING  COILS 

<  i 

IB 

1109B 

1580350 

1  798 

5A71I 

155.0! 

54.0! 

8.5! 

- 

!  1400! 

17.5JDIESCL  PUMP# 

ITN  NASHVILLE  • 

1977 

1 

155.0! 

54.0! 

1.5» 

i  -  i 

IHEATING  COILS 

•  • 

IB 

11103 

1582682 

1  798 

5A71! 

155.0! 

54. 0! 

8.5! 

~ 

j  1400! 

17.5! DIESEL  PUMP# 

ITN  NASHVILLE  ! 

1978 

j 

155.0! 

54.0! 

1.5! 

!  -  ! 

'.HEATING  COILS 

;  2 

IB 

1111B 

1582683 

i  798 

5A71 1 

155.0! 

54.0! 

8.5! 

- 

!  1400! 

17.51DIESEL  PUR.P# 

ITN  NASHVILLE  ! 

1978 

1 

1 

155.0! 

54.0! 

1.5! 

!  -  ! 

'HEATING 

2  ; 

IP 

1112B 

1590153 

1  798 

5A71  1 

155.0! 

54.0! 

6.5! 

- 

!  1400! 

17.5IUESEL  PUMP# 

!TN  NASHVILLE  i 

1978 

1 

j 

155.0! 

54.0! 

1.5! 

1  -  ! 

SWEATING  COILS 

j  i 

IB 

1113B 

159015* 

1  798 

5*71! 

155.0! 

54.0! 

8.5! 

!  14001 

17.550IESEL  PUMP# 

i TN  NASHVILLE  ! 

1978 

1 

i 

155.0! 

54.0! 

1.5! 

!  -  ! 

IHEATING  COILS 

!  ! 

ZB 

15018 

156227* 

1  983 

5*71 1 

155.0! 

54.0! 

8.5! 

•* 

1  1700! 

17.5IDIESEL  PUMP# 

•TN  NASHVILLE  ! 

1975 

; 

155.0! 

54.0* 

2.0! 

!  -  ! 

IHEATING  COILS 

!  J 

XB 

2001L 

1562271 

i  1*72 

5*71 1 

295.0! 

54.0! 

8.5! 

- 

!  2500! 

17.5! DIESEL  PUMP# 

!TN  NASHVILLE  ! 

1975 

1 

1 

i 

i 

1 

« 

i 

295.0! 

t 

i 

54.0! 

2.0! 

t 

i 

!  -  ! 

!  ! 

i  i 

INEATING  COILS 

i 

« 

!  ! 

!  ! 

j  2 
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ENG* ! 

D  1ST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

t  iVTCCi  DIMENSIONS  ! 

!  NET  iCODEILENGTHtORDTH! 

!  COAST  !  TER  !  SEE !//////!/////! 

1  GUARD  !  T ON-  IPAGE!  OVER-! OVER"! 

!  NUMBER  !  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! 

DRAFT! 

! 

LOAD"! 

ED  ! 
*////! 
LIGHT! 

!  CAP AC  ITT! 

!  ! 

1  CARGO  1 
!////////! 
HORSE!  PASS-  t 
POWER!  ENGERS  1 

HIGH-  !  1  V  E  S  S  E  L  1 

EST  1  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  ! 
FIXED  {  EQUIPMENT  1TC!  BASE  1 

POINT  1  LINE-1  1*0!  LINE-1  1 

(light)  utntitunmn  i  toi ////////// 1 

(FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2  1 

1 

1 

YEAR. 1 
BUILT  *! 
OR  ! 
‘REBUILT! 

! 

! 

(17)  INGRAM  BARGE  CO.  ! 

(CONTINUED) ! 

!  !  1 

!  1  1 

1  1  1 

1  !  ! 

1 

! 

1 

1 

t 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

j 

i 

1 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

IB  2002T 

1562272 

! 

1  144715A71! 

1  1  1 

290.0! 

290.0! 

54.0! 

54.0! 

8.5! 

2.0! 

” 

1 

1 

2500! 

1 7. 5 1  DIESEL  PUMP* 
(HEATING  COILS 

!TN 

! 

NASHVILLE  1 
l 

1975  ! 

! 

IB  2005L 

! 576047 
! 

!  1454J5A711 

1  1  1 

295.01 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

8.5! 

1.51 

" 

1 

2500! 

17.51DIESEL  PUMP, 
Sweating  coils 

!TN 

1 

NASHVILLE  1 
! 

1977  ! 

! 

IB  2004T 

1576043 

1 

1  145515A711 

1  1  1 

290.0! 

290.0! 

54.0! 

54.0! 

3.5! 

1.5! 

“ 

1 

t 

o 

o 

m  1 

17.51DIESEL  PUMP* 
1HEATXNG  COILS 

!TN 

! 

NASHVILLE  1 

1 

1977  ! 

! 

XB  2005L 

1576049 

1 

1  145415A71! 

1  !  1 

295.0! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

8.5! 

1 .5! 

* 

i 

25001 
-  I 

17.51D1ESEL  PUN  P# 
(HEATING  COILS 

!TN 

1 

NASHVILLE  ! 

1 

1977  J 
! 

IB  2006T 

1576050 

1  14551 5 A?1 1 

1  1  • 

290.0! 

290.01 

5*  0! 
54.l‘ 

8.5! 

1.5! 

- 

! 

2500! 
-  1 

17. 5! DIESEL  PUMP* 

!  HEATING  COILS 

1TN 

! 

NASHVILLE  ! 

1 

1977  ! 

! 

IB  2007L 

1577034 

1 

!  14541 5  A  71 ! 

1  1  1 

295.0! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

8.5! 

1.51 

- 

1 

2500! 
-  1 

17.5! DIESEL  PUMP# 

1  HEAT ING  COILS 

UN 

! 

NASHVILLE  ! 

1 

1977  ! 

! 

IB  2Q08T 

1577035 

1 

1  14551 SA  71 1 

i  1  1 

290.0! 

290.0! 

54.0! 

54.0! 

8.5! 

1.51 

- 

1 

25001 
-  ! 

17.5  1  Dt ESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

!TN 

1 

NASHVILLE  1 

1 

1977  ! 

IB  2009L 

1577036 

1 

l  1454 15*71 1 
!  1  ! 

295.01 

295.0! 

54.0! 

54.01 

8.51 

1.5! 

- 

1 

1 

2500! 
-  1 

1 7.5 1DIESEL  PUMP# 

!  HEATING  COILS 

1TN 

t 

NASHVILLE  1 

1 

1977  ! 

! 

IB  2010T 

1577039 

1 

1  1455! 5*71 1 

1  1  1 

290.0! 

290.0! 

54.0! 

54.0! 

8.51 

1.5! 

“ 

1 

1 

2500! 
-  1 

17.5IDIESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

!TN 

i 

NASHVILLE  1 

1 

1977  ! 

! 

IB  201 1 L 

1578702 

1 

l  1454! 5*71 ! 

!  1  1 

295.0! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

8.5! 

1.5! 

- 

1 

1 

2500! 
-  1 

17. Sit . ESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

5  TH 
! 

NASHVILLE  1 

1 

1977  ! 

! 

IB  2012T 

1578704 

l 

!  1 45515471 ! 

1  1  ! 

2*0.0! 

290.01 

54.0! 

54.01 

8.5! 

1.51 

“ 

I 

! 

2500! 
-  i 

17.51DIESEL  PUMP# 
{HEATING  COILS 

!TN 

1 

NASHVILLE  ! 

1 

1977  ! 

! 

IB  201  XL 

1573708 

! 

1  145415A711 

1  !  1 

295.0! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

8.5! 

1.5! 

- 

1 

! 

25001 

-  f 

17.3IDXESEL  PUMP# 
•HEATING  COILS 

!TM 

1 

NASHVILLE  1 

1 

1977  ! 

! 

IB  201  AT 

1578709 

1 

1  145585471 1 

1  !  1 

290.0! 

290.0! 

54.0! 

54.0! 

8.5! 

1.51 

- 

! 

2500! 
.  < 

17.51DXESEL  PUMP# 
1HEAT1N6  COILS 

!TN 

I 

NASHVILLE  ! 

I 

1977  ! 

! 

IB  2015L 

1530346 

1 

1  145415A711 

1  1  1 

295.0! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

3.5! 

1.51 

- 

1 

1 

25001 
-  1 

!?  .5  1  DIESEL  PUMP# 
1KEATING  COILS 

I TN 
! 

NASHVILLE  1 

1 

1977  ! 

! 

IB  2016T 

! 580347 
! 

1  145515471 1 

1  1  1 

290.0! 

290.0! 

54. C! 
54.0! 

3.5! 

1.51 

“ 

1 

1 

2500! 
-  ! 

'7.S1DIESEL  PUMP# 
1HEATZNG  COILS 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

1 

1977  ! 

! 

IB  2017L 

1580352 

1 

1  14541SA711 

1  !  1 

295.0! 

295.0! 

54.01 

54.0! 

3.5! 

1.5! 

“ 

1 

1 

25001 
-  ! 

1 7. 5 ! DIES  EL  PUMP, 
1HEATIN6  COILS 

1TN 

f 

NASHVILLE  1 

1 

1977  ! 

! 

IB  201 8T 

1530353 

l 

1  1 45515471 ! 

1  1  1 

290.0! 

290.0* 

54.0! 

54.0! 

8.5! 

1.5! 

- 

I 

1 

2500! 
-  1 

17.S1DIESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

1  TN 

I 

NASHVILLE  ! 

1 

1977  ! 

i 

IB  2019L 

1582678 

1 

1  14S415A71! 

!  1  1 

295.0! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

3.5! 

1.5! 

“ 

1 

! 

o 

o 

1 

fS» 

17.5)01 ESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

ITN 

1 

NASHVILLE  1 

1 

1978  i 
! 

IB  2020T 

1582679 

! 

!  1 455! 5A71 ! 

!  1  1 

290.0! 

290.0! 

54.0! 

54.0! 

8.5! 

1.5! 

“ 

! 

! 

2500! 
-  1 

17 .5 1 DI ESEL  PUMP# 

1  HEATING  COILS 

ITN 

NASHVILLE  1 

1 

1978  I 
! 

IB  2021L 

1582680 

1 

!  1 454 1 5 A  7 1 f 

1  1  1 

295.0! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

8.5! 

1.5! 

- 

! 

1 

o 
o 
<rt  1 
rv 

17.510IESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

ITN 

! 

NASHVILLE  1 

1 

1978  ! 

! 

IB  2022T 

1562681 

1 

1  1455  15A71  1 

1  1  ! 

290.0! 

290.0! 

54.0! 

54.0! 

3.5! 

1.5! 

“ 

1 

1 

25001 
-  1 

17.51DIESEL  PUMP# 
lKEATING  COILS 

ITN 

! 

NASHVILLE  1 

1 

1973  ! 

! 

IB  2023L 

1590155 

1 

!  145415*71 f 

1  !  ! 

295.0! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

8.5! 

1.5! 

“ 

1 

I 

2500! 
-  1 

17.51DIESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

ITN 

! 

NASHVILLE  1 

1 

1973  ! 

! 

19  2024T 

159C156 

1 

1  145515471 ! 

!  !  1 

290.0! 

2*0.0! 

54.0! 

54.0! 

8.5! 

1.5! 

“ 

1 

1 

2500! 
-  1 

17.51DIESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

ITN 

! 

NASHVILLE  1 

1 

1976  ! 

! 

IB  2025L 

1590157 

! 

!  1 4541 5471  ! 

!  1  1 

295.0! 

2*5.0! 

54.0! 

54.0! 

3.5! 

1.5! 

! 

i 

2500! 
-  ! 

17.5! DIESEL  PUMP# 
{HEATING  COILS 

ITN 

! 

NASHVILLE  1 

1 

1978  ! 

! 

19  2026T 

1 5*0153 

1 

1  14558  5471  ! 

1  1  1 

2*0.0! 

290.0! 

54.0! 

54.0! 

3.5! 

1.5! 

“ 

1 

! 

o 
o 
«"•  1 
«v» 

17.51DXESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

ITN 

! 

NASHVILLE  I 

1 

1978  ! 

1 

13  2  SOI  9 

1562273 

! 

1  1 527!  5471 1 

•  !  1 

295.0! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

8.5! 

2.0! 

1 

! 

28001 
-  1 

17.5 ! DIESEL  PUMP# 

!  HEATING  COILS 

ITN 

1 

NASHVILLE  ! 

1 

1975  ! 

1 

IB  23023 

1576051 

l 

1  1  521  1  54  71  ! 

1  1  1 

294.5! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

3.5! 

1.5! 

” 

f 

! 

28001 
-  1 

17 .5 (DIESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

ITN 

! 

NASHVILLE  1 

1 

1977  ! 

! 

ie  2303B 

1576052 

1 

1  1521  15471  1 

1  !  ! 

294.5! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

3.51 

1.5! 

“ 

! 

1 

2800! 
-  ! 

17.51DIESEL  PUMP# 
•HEATING  COILS 

ITN 

1 

NASHVILLE  1 

1 

1977  ! 

1 

I*  2304B 

1577036 

1 

!  1521 1 5471 1 

1  1  ! 

294.5! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

8.5! 

1.5! 

- 

I 

! 

2800! 
-  1 

1 7. 51 DI ESEL  PUMP# 

!  HEATING  COILS 

ITN 

l 

NASHVILLE  ! 

1 

1977  ! 

! 

IB  23059 

1577040 

I 

!  152115*71! 

1  1  l 

294.5! 

295.0! 

1  «•  3! 
54.0! 

3.51 

1.5! 

- 

1 

1 

26001 
-  1 

17. 51  DIESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

ITN 

1 

NASHVILLE  ! 

1 

1977  | 

! 

10  23069 

1578705 

1 

1  1 521 1 5471 1 

i  «  i 

2*4.5! 

295.0! 

54.0) 

54.0! 

8.5! 

1.5! 

“ 

1 

; 

2800! 
-  j 

17.51DIESEL  PUMP# 
1HEATING  COILS 

ITN 

1 

NASHVILLE  1 

1 

1977  ! 

! 

IB  23078 

1573706 

1 

1  1  521 ! 54  71 ! 

I  1  1 

294.5! 

295.0! 

54. 0! 

54.0! 

3.51 

1.5! 

— 

i 

1 

2800! 

-  t 

17.5! DI ESEL  PUMP# 

! HEATING  COILS 

ITN 

i 

NASHVILLE  1 

J 

1977  ! 

! 

19  23080 

1530343 

l 

!  152115*71! 

!  !  ! 

294.5! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

3.51 

1.5! 

1 

1 

2800! 
-  ! 

17.51DIESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

Itn 

1 

NASHVILLE  ! 

! 

1977  ! 

| 

19  23093 

1580351 

! 

1  152115*71! 

1  1  1 

294.5! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

8.5! 

1.5! 

“ 

! 

! 

2800! 

-  i 

17. 51 DI ESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

ITN 

1 

NASHVILLE  1 

1 

1977  i 

16  23109 

1532634 

1 

1  152115*71! 

!  1  ! 

294.5! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

8.5! 

1.5! 

1 

i 

28001* 

-  1 

17.51  DIESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

ITN 

1 

NASHVILLE  ! 

1 

1973  ! 

! 

19  23119 

1582685 

1 

1  152115*711 

1  !  1 

294.5! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

3.5! 

1.5! 

i 

1 

2800! 
-  I 

17 .5  !  DIES  EL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

ITN 

1 

NASHVILLE  1 

1 

1978  ! 

! 

IP  23123 

1590159 

1  152115*711 

1  1  1 

294.5! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

8.5! 

1.5! 

1 

1 

28001 
-  1 

17 .51  DIESEL  PUMP# 
SWEATING  COILS 

ITN 

1 

NASHVILLE  1 

1 

1978  ! 

! 

IP  23133 

15*0160 

| 

1  152115A/1! 

1  1  1 

2*4.5! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

3.5! 

1.5! 

- 

1 

2 

2300! 

-  ! 

17.51DIESEL  PUMP# 

1 HEATIN6  COILS 

itn 

1 

NASHVILLE  1 

1 

1978  ! 

1 

19  2701L 

1562775 

1 

1  181015*701 

!  j  i 

2*5.0! 

295.0! 

54.0! 
54.  Cl 

8.5! 

2.0! 

* 

2 

i 

3200! 

-  1 

17.5! DIESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

ITN 

! 

NASHVILLE  1 

1 

1975  ! 

! 

19  2702T 

1562276 

! 

1  1 807 1 5470! 

1  !  ! 

290.0! 

29C.0! 

54.0! 
54.  C! 

8.5! 

2.0! 

” 

i 

1 

3200! 

-  i 

17 .5 (DIESEL  PUMPS# 
•HEATING  COILS 

ITN 

1 

NASHVILLE  1 

I 

1975  ! 

! 

10  30019 

1562277 

! 

1  194  3! 5A7oj 

1  1  ! 

295.0! 

2*5.0! 

54.0! 

54.0! 

8.5! 

2.0! 

! 

3500*1 

17.SIDIESEL  PUMPS# 

1  HEAT ING  COILS 

ITN 

1 

NASHVILLE  ! 

1 

1975  ! 

j 

ILLINOIS 

•514202 

1 

!  16681*5*71! 

!  1  ! 

290.0! 

2*0.0! 

52.6! 

52.6! 

12.0! 

2.0! 

” 

! 

1 

3400! 

-  ! 

18.5IDIESEL  PUMPS 
! 

ITN 

f 

NASHVILLE  1 

( 

1968  ! 

! 

JAR  8 

1567025 

1 

!  80015*71! 

1  1  1 

1*5.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1 

1 

1400! 

-  1 

17.0! DIESEL  PUMP 
! 

ITN 

1 

NASHVILLE  1 

1 

1980  ! 

! 

LACROSSE 

1525444 

1 

!  103815*71! 

!  1  1 

155.0! 

155.0! 

54.0! 

54.0! 

12.0! 

2.01 

~ 

1 

1 

2000! 

-  ! 

1 9. 0! DIESEL  PUMP 

1 

ITN 

1 

NASHVILLE  1 

1 

1970  | 

; 

LOUISIANA 

1523760 

! 

!  187015*71 • 

1  !  1 

290.0! 

290.0! 

54.0! 

54.0! 

12.0! 

2.0! 

“ 

« 

i 

3600! 

•  j 

1 9. 0! 01 ESEL  PUMPS 

1 

ITN 

1 

NASHVILLE  ! 

1 

1970  i 
! 

. . 

! 

!  199215A71! 

1  1  1 

295.0! 

295.0! 

54. O' 

54.0! 

<2.0! 

2.0! 

1 

*6cci 

-  i 

•9.C'StC5cL  ?w«?I 

1 

ITS 

I 

1 

! 

MISSOURI 

1514201 

! 

1  166315*711 

1  !  ! 

290.0! 

290.0! 

52.6! 

52.6! 

12.0! 

2.0! 

1 

1 

3400! 

-  ! 

18. 5! DIESEL  PUMPS 

1 

ITN 

1 

NASHVILLE  1 

1 

1968  ! 

1 

PADUCAH 

1523997 

! 

!  103315*711 

1  !  ! 

155.0! 

155.01 

54.0! 

54.0! 

12.0! 

2.0! 

1 

! 

2000! 

-  1 

19.0! D IESEL  PUMP 

ITN 

1 

NASHVILLE  I 

1 

1970  ! 

! 

PORT  ARTHUR 

1525445 

! 

1  199215*71! 

!  !  ! 

2*5.0! 

295.0! 

54.0! 
54. C! 

12.0! 

2.0! 

“ 

1 

1 

3600! 

-  1 

19.01DIESEL  PUMPS 

1 

ITN 

! 

NASHVILLE  1 

1 

1970  ! 

! 

ST.  LOUIS 

1514532 

f 

1  135315*71! 

i  i  i 

170.0! 

170.0! 

52.6! 

52.6! 

12.0! 

2.0! 

“ 

1 

1 

2000! 

-  ! 

18.0! DIESEL  PUMP 
! 

ITN 

1 

NASHVILLE  1 

1 

1*68  ! 

! 

WTB  303 

1628477 

! 

i  8551 5*71 i 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

- 

1 

i 

1434! 

-  ! 

12.6! DIESEL  PUMP 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  1 
( 

1980  ! 

! 

WTB  804 

1628478 

1 

1  355 !  5A.  71  1 
!  !  2 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

- 

1 

< 

1500! 

-  ! 

12.6 ! DIESEL  PUMP 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1 

1980  ! 

! 

WTB  8C5 

1628479 

1 

1  85515*71! 

1  1  1 

195.0! 

1*5.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

j 

i 

1434! 

-  ! 

17 .0 {DIESEL  PUMP 

i 

ITN 

1 

NASHVILLE  1 
! 

I960  1 
! 

WTO  80© 

1628480 

! 

! 

I 

!  85515*71! 

1  !  1 

1  1  1 

1  1  1 

1*5.0! 

195.0! 

! 

i 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

14341 
-  1 
i 
! 

17.0! DI ESEL  PUMP 
! 
i 

i 

ITN 

1 

! 

1 

NASHVILLL  1 

1 

1 

1 

1980  ! 

! 

! 

! 

452 _ 

ENSR! 

OUT!  OPERATOR 


VESSEL  MAKE  ANA  NUMBER 


COAST 

GUARD 

NUNIER 


TABLE  2 


DESCRIPTION  OP  V 


! VTCC1  DIPENSIONS  JORAPT! 

NET  1  CODE! LENGTH! 8PDTH!  ! 

REGIS-!****!  AEG.  I  PEG.! LOAD”! 

TEA  !  SEE! //////! /////!  ED  ! 

TON-  IPAGE!  OVEA-JOVEA-I///P/!  HORSE 
NAGE  !  IV  t  ALL  <  ALL  (LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  1$  {OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  1  AO!  LINE-1  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! //////////: 
ENGERS  )  (FEET)!  LINE-2  ! EE!  LINE-2 


YEAR 
BUILT  ! 
OR 

•REBUILT 


(IT)  INGRAM  MATERIALS  COMPANY 
A.  J.  MORRIS 


CHARLIE  EVERHART 

1534782 

K.  0.  STEWART 

{629308 

i 

L.  A.  EOGIN 

1801230 

1 

PETER  J 

! 641142 

1 

R03ERT  H.  BROWN 

1  536019 

i 

1PC  SC 

!  - 

i 

IMC  59 

i 

(  - 

■ 

INC  60 

i 

I  - 

i 

IMC  61 

i 

!  - 

i 

INI  12 

i 

!  - 

i 

IMI  SO 

i 

!  - 

■ 

INI  51 

< 

• 

IMI  32 

■ 

i 

IPX  33 

I  - 

i 

IMI  34 

* 

■ 

IMI  35 

I 

!  - 

■ 

IMI  3* 

i 

I  - 

• 

IMI  37 

i 

!  - 

■ 

INI  33 

X 

!  - 

1 

IMI  39 

i 

j  - 

1 

IMI  40 

i 

IRI  41 

i 

I  - 

| 

IPX  42 

!  - 

j 

IMI  *3 

,  - 

■ 

XPI  44 

i 

!  - 

i 

IPX  45 

< 

1  - 

1 

IMI  46 

l 

IMI  47 

i 

!  - 

1 

IMI  48 

i 

j  - 

i 

IMI  49 

• 

i 

IMI  50 

X 

!  - 

i 

IPI  51 

• 

!  - — 

I 

IMI  52 

X 

i 

IMI  53 

X 

!  - 

1 

INI  54 

1 

IMI  55 

j 

IPX  56 

1  - 

i 

XMZ  57 

j  - 

■ 

NO  2860 

i 

!  - - 

■ 

NO  3962 

X 

1  - 

1 

PC  103 

X 

!  - 

! 

i 

! 

(32)  INLAND  BARGE  RENTALS/  INK. 

ARK  110 

i 

8AR8 

CARRIE 

1627279 

i 

XBR  115 

X 

i 

I8R  120 

1530804 

i 

ZBR  12) 

1601510 

i 

IBR  126 

i 

j  - 

I 

I9R  128 

X 

,  - 

I8R  129 

■ 

IBR  220 

i 

t 

I8R  221 

i 

I  - 

550220 


69I3A36! 

56.8! 

22.0! 

7.0! 

670 

-  ! 

37.0 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1973 

!  i 

60.0! 

22.0! 

5.3! 

-  ! 

! 

! 

15113  A3  6  f 

87.0! 

30.01 

7.6! 

2000 

-  ! 

34.01  NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1971 

!  t 

87.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

I 

1 

229 ! 3  A  36 1 

94.8! 

34.0! 

8.51 

2200 

-  1 

45. 3 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  I 

1980 

!  ! 

100.0! 

34.01 

7.0! 

-  ! 

l 

! 

12313435! 

65.0! 

28.0! 

7.6! 

1365 

-  | 

32 .0) NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

!  ! 

65.0! 

28.0! 

6.0! 

-  ! 

I 

! 

8213A35! 

56.0! 

24.0! 

8.51 

800 

-  I 

45.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981 

!  ! 

56.0! 

24.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

65! 3*351 

56.6! 

22.0! 

7.01 

670 

-  ! 

37.0 t NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1971 

!  ! 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

-  * 

! 

! 

61 3! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

10.11 

- 

1700! 

12.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1979 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

A1314A461 

195.0! 

35.0! 

10.1! 

- 

1700! 

1 2 .0 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1979 

!  ( 

19S.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

61314A46! 

195.0! 

35.0! 

10.1 ! 

- 

1700! 

1  2  •f'l  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1979 

!  ! 

195.01 

35.01 

1.S! 

-  ! 

! 

1 

61314446! 

195.0! 

35.0! 

10.1! 

- 

1700! 

1 2 .0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1979 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

146!4A43! 

130.01 

24.5! 

6.0! 

- 

400! 

9.2! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1934 

!  f 

130.0! 

24.5! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

509(4443! 

195.0! 

35.0! 

9.3! 

- 

1400! 

1 1 .5 (NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1961 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ( 

! 

! 

S0914A43! 

195.0! 

33.0! 

9.5! 

- 

1400! 

11.5! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1961 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

619I4A43! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1700! 

1 2 .0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1964 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

61 914A43! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

12.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1964 

t  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

619 14A43 ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

12. 0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1964 

!  ! 

195. Ot 

35.0! 

1.6! 

-  I 

| 

! 

619I4A431 

195.0! 

33.0! 

10.0! 

- 

1700! 

1 2. 0 InONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1964 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

61914A43! 

195.0! 

35,  C! 

10.0! 

- 

*  700 ! 

12.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1964 

!  ! 

195.0! 

35. 0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

61914443! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

12. 0 ! NONE 

!TN 

NASHVILLC  ! 

1964 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

l 

! 

619(4443! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1700! 

12.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1964 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

419!4A43! 

195.0! 

35. 0! 

10.0! 

- 

1700! 

12 .0 ! NONE 

ITN 

NASHVILLC  ! 

1964 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

619I4A43! 

195.01 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

12.0! NONE 

ITN 

NASHVILLC  1 

1964 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

619I4A43! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

1 2 .01  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1964 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

619I4A431 

195.0! 

35.0! 

10.  C! 

- 

1700! 

12.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1967 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

61914A43! 

195.0! 

35.01 

10.0! 

- 

1700! 

12  .0  l  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1967 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

61 9  J  4443 ( 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

12.0 {NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1967 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

619I4A43! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

12.01N0NE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1967 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

619! 4443! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1700! 

1 2 .0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1967 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

61914443! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

« 

1700! 

12.01N0NE 

ITN 

NASHVILLC  ! 

1967 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

! 

61914443! 

198.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

12.01P0NE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1972 

!  ! 

198.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

t 

! 

61914443! 

198.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

12.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1972 

!  ! 

198.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

61914443! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

1 2.0 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  l 

1972 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

61914443! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

1 2.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1972 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

41914443! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

17001 

12.01NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1973 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

61 9! 4443! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

1 2 .0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1973 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

61914443! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

1 2.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1973 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

) 

! 

619(4443! 

195.01 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

12.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1973 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

61914443! 

195.0! 

35.01 

10.0! 

«• 

1700! 

12  .0  INONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1977 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

61914443! 

195.01 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

1 2.0 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1977 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

18214446! 

115.0! 

27.0! 

7.0! 

- 

500! 

9.1 ! HONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1949 

!  ! 

115.0! 

27.0! 

1.6! 

-  » 

! 

1 

1  82! 4446! 

115.0! 

27.0! 

7.0! 

- 

500! 

9.1 {NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1957 

1  1 

115.0! 

27.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

10014A46! 

100.0! 

45.0! 

6.0! 

- 

500! 

9. 0! CRANE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1980 

!  ! 

(  ( 

100.0! 

! 

i 

45.0! 

! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

■ 

!  ! 

!  ! 

27514443! 

X 

! 

130.0! 

X 

! 

34.0! 

! 

7.0! 

X 

I 

500! 

! 

7  .0 {NONE 

i 

! 

!IA 

MORGAN  ! 

1974 

!  ! 

130.0! 

34.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

20514443! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

500! 

7.0  INONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1975 

•  * 

120.0! 

rtl 

1.5! 

-  i 

i 

j 

cm  ) 

173UA43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

300! 

7.0! NONE 

SLA 

MORGAN  ! 

1980 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

CITY  1 

20014443! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

500! 

7.oi NONE 

1  LA 

MORGAN  1 

1978 

!  J 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

20014443 ! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

500! 

7. 0 ! NONE 

(LA 

MORGAN  ! 

1972 

!  ( 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

) 

! 

CITY  ! 

20514443! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

500! 

7.0JN0NE 

!LA 

MORGAN  ! 

1971 

1  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

CITY  1 

222! 4 A  43 » 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

500! 

7.0! NONE 

ILA 

MORGAN  ! 

1974 

!  1 

1 20*0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

CITY  ! 

22214443! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

500! 

7*0! NONE 

ILA 

MORGAN  ! 

1975 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

200144431 

12C.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

5001 

7.0! NONE 

ILA 

MORGAN  1 

1970 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  5 

! 

! 

CITY  ! 

201)4443! 

120.0! 

30.0! 

7.01 

- 

500! 

7.0 INONE 

ILA 

MORGAN  ! 

1975 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

CITY  1 

19614443! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

500! 

7.0! NONE 

ILA 

MORGAN  ! 

1976 

1  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

CITY  1 

VESSEL  NAME  AND  HUME  A 


(32)  INLAND  BARGE  RENTALS#  IN!C. 

(CONTINUED) I 


!  iVTCCl  DIMENSIONS  l DRAFT ! 

1  NET  ICODElLENCTHlfiPDTH!  !  ! 

-1HCCXS-! I  NEC.  I  REG.IL0AD-!  I 

1  TEA  1  SEEl //////! /// //!  ED  ! 

I  TON-  ! RACE!  OVEF-IOVEA-1/////1  HOASE 
(  NACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  J LIGHT!  POWER 


1606516 

! 

1 609339 
! 

16  5  2561 
! 

(635562 

! 

1635563 

! 

1641476 

! 

I 

! 589277 
! 

1589537 

I 

! 

I 

1620311 

! 

1645167 

! 

1621978 

! 

! 643630 
! 

I  - 

! 

129203 

I 

! 

I 

!&2> 

! 

(606356 

! 

! 

(607479 

I 

I 

I 


J .  A.  V.  XGLEHART 


LEWIS  G.  HARRIHAN 
PAUL  H  TOWNSEND 


$.  T.  CAAPO 


CAPACITY!  HICH- 
(  EST 

CARGO  I  FIXED 
////////!  POINT 
PASS-  ((LIGHT) 
ENGERS  I  (FEET) 


(VESSEL! 
CARGO  HANDLING  U  (OPERATING  I 
EQUIPMENT  (TC!  BASE  1 
LINE-1  S AO I  LXNE-1  1 
/////////////7// ( TD( ////// ///7! 


200! 4A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  | 

500! 

7 .0! NONE 

!  L A  MORGAN 

1976  ! 

(  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

(  CITT 

! 

208 ( 4 A  4  3 ! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  I 

500! 

7. 0! NONE 

I  LA  MORGAN 

1977  ( 

1  1 

120.01 

30.01 

1.51 

l 

-  ! 

I 

!  CITY 

1 

200I4A43! 

120.01 

30. C! 

7.0! 

500! 

7.0! NONE 

!LA  MORGAN 

1978  ! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

! 

195UA431 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  l 

500! 

7 .0! NONE 

! LA  MORGAN 

1979  ! 

I  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

l 

-  ! 

1 

1  CITY 

1 

19514A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  | 

500! 

7.0! NONE 

!LA  MORGAN 

1979  1 

(  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ) 

1 

(  CITY 

! 

1 95 J4A43 J 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  | 

500! 

7. C I  NONE 

!LA  MORGAN 

1979  ! 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

) 

!  CITY 

! 

195! 4443! 

120.0! 

30.01 

7.0! 

-  ! 

500! 

7 .0! NONE 

JLA  MORGAN 

1979  I 

(  ( 

12C.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

!  CITY 

! 

202J4A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

500! 

7.0IN0HE 

!LA  MORGAN 

1981  ! 

1  1 

120.0) 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

!  CITY 

! 

2021 4443 ! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

500! 

7.01  NONE 

(LA  MORGAN 

1981  ! 

(  i 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

!  CITY 

! 

200! 4443! 

120.0! 

30.  C! 

7.0! 

-  I 

500! 

7.3 | NONE 

!LA  MORGAN 

1981  ! 

i  t 

120.0! 

30.0! 

1.51 

I 

-  I 

I 

!  CITY 

! 

224HA43! 

130.0! 

30.01 

7.0! 

-  ) 

500! 

7 .0) NONE 

!LA  MORGAN 

1977  t 

i  1 

130.0! 

30.01 

1.5! 

! 

-  ! 

( 

1  CITY 

! 

240! 4443! 

130.0! 

30.0! 

7.0! 

500! 

7.0! NONE 

!LA  MORGAN 

1979  ! 

!  1 

130.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

(  CITY 

! 

240 ! 4443 1 

130.0! 

30.0! 

7.0) 

-  ( 

500! 

7.0! NONE 

(LA  MORGAN 

1979  1 

!  1 

130.0! 

30.0! 

2.01 

! 

-  ! 

I 

1  CITY 

I 

240144431 

130.0! 

30.0! 

7.0! 

-  1 

5001 

7 .0 ! NONE 

!LA  MORGAN 

1979  ( 

!  1 

130.0! 

30.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

!  CITY 

! 

240(4443! 

130.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ( 

500! 

7 .01  NONE 

!LA  MORGAN 

1979  I 

1  > 

133.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ) 

1 

!  CITY 

! 

2401 44431 

130.01 

30.0! 

7.0! 

500! 

7.0! NONE 

!LA  MORGAN 

1979  ! 

!  ! 

130.01 

30. C! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

!  CITY 

! 

21914443! 

130.0) 

30.0! 

7.0! 

-  | 

500! 

7 .0! NONE 

! LA  MORGAN 

1981  ! 

!  ( 

130.0! 

30.  Cl 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

!  CITY 

t 

612(4443! 

130.0! 

34.0! 

7.0! 

700! 

7. 0| NONE 

!LA  MORGAN 

1980  1 

(  ( 

130.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

•  i 

! 

I  CITY 

! 

612144431 

130.0! 

34.0! 

7.0! 

70oi 

7.0IN0NE 

!LA  MORGAN 

1981  I 

(  ! 

130.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

1  CITY 

! 

200! 4443! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

500! 

7.0! NONE 

1LA  MORGAN 

1969  ! 

!  1 

12C.01 

30.0! 

1.5! 

( 

-  1 

! 

!  CITY 

! 

196UA43! 

110.0! 

30.01 

7.0! 

500! 

7.0! NONE 

JLA  MORGAN 

1964  ! 

!  ( 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

! 

21214443! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

500! 

7 .0! NONE 

I  LA  MORGAN 

1963  ! 

!  ( 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

! 

200UA4J! 

120.0! 

30. C! 

7.0! 

-  ( 

500! 

7.0IN0NE 

2LA  MORGAN 

1968  1 

!  ! 

12C.0! 

30.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

I  CITY 

! 

1731 44  43 ! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

500! 

7 .0! NONE 

!LA  MORGAN 

1980  ( 

S  ( 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

! 

19514443! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

500! 

7.0! NONE 

!LA  MORGAN 

1979  ! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

!  CITY 

! 

1 20 ! 4A43 ! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

500*! 

7 .0! NONE 

! LA  MORGAN 

1969  ! 

!  ( 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

! 

19514443! 

120.0! 

30. C! 

7.0* 

500* 

7.0IN0NE 

!LA  MORGAN 

1979  ! 

!  ! 

120.1! 

3C.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

; 

!  CITY 

! 

! 1 50786 

!  33S8!1A06! 

406.01 

50.0! 

21.3! 

1500! 

7342! 

86.0! CEMENT  PUMPS 

!NI 

ALPENA 

!  * 

1957 

! 

!  !  ! 

428.0! 

50.0! 

13.1! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1235570 

!  61 75 1 1 A  061 

456.0! 

68.3! 

30-0! 

4000! 

11400! 

92.0! CEMENT  PUMPS, 

SHI 

ALPENA 

!  * 

1964 

! 

!  !  ! 

501.6! 

68.3! 

9.2! 

! 

-  ! 

! ELEVATORS 

( 

! 

1200666 

!  316951406! 

420.0! 

50.  C! 

20.6! 

1500! 

8695! 

65.3! CEMENT  PUMPS 

SMI 

ALPENA 

!  t 

1*59 

! 

i  (  ! 

440.0! 

50.0! 

13.2! 

i 

-  i 

1 

( 

! 

1223376 

!  2763MA06! 

340.0! 

55.1! 

20.5! 

1500! 

5600! 

77 .0! CEMENT  PUMPS, 

!M 

ALPENA 

i 

1923 

1 

!  !  ! 

350.0! 

55.1! 

13.0! 

! 

•  i 

l ELEVATORS 

! 

i 

1248646 

!  28251U06! 

431.0! 

50.1! 

22.1! 

2200! 

7900! 

59.0JCEHENT  PUMPS, 

!NX 

ALPENA 

!  * 

1958 

! 

!  !  ! 

447.0! 

50.1! 

13.6! 

! 

-  ! 

!  ELEVATORS 

i 

! 

1226685 

!  2942*1 A06! 

392.0! 

60.3! 

21.5! 

1800! 

7500! 

84.01CCMENT  PUMPS# 

INI 

ALPENA 

i 

1927 

1 

!  !  ! 

400.0! 

60.3! 

13.6! 

! 

-  ! 

(ELEVATORS 

I 

* 

(16)  INLAND 

MARINE  SERVICE#  IfNC. 

!  !  ! 

! 

i 

i 

1 

j 

! 

i 

! 

PEGGY  W 

1568680 

!  121J3A36! 

58.3! 

--  ! 

9.11 

700! 

-  2 

32.0! NONE 

!FL 

PANAMA  ! 

! 

I  !  ! 

—  ! 

74.1  j 

2.0! 

2 

-  ; 

; 

2 

CITY  ! 

RM  702 

1619676 

!  759S4A43! 

200. oi 

40.C! 

7.6! 

1879! 

9.0 j  NONE 

irL 

PANAMA  ! 

. 

i 

i  j  i 

200.0! 

40.0! 

1.0! 

2 

-  j 

! 

J 

CITY  ! 

RM  703 

1619677 

*!  759S4A43! 

200.0! 

40.0! 

7.o! 

-  * 

1879j 

9.0! NONE 

Ifl 

PANAMA  1 

1980 

i 

!  !  ! 

200.0! 

40.0! 

1.0! 

; 

-  i 

! 

! 

CITY  ! 

RM  704 

1619678 

!  7S9!4A43! 

200.1! 

40.1! 

7.6! 

-  • 

1879*2 

9 .0  J  NONE 

!FL 

PANAMA  ! 

1980 

) 

i  i  j 

200.1! 

40.1! 

1.0! 

« 

-  « 

! 

; 

CITY  ! 

RP  711 

1619665 

!  75914A43! 

200.1! 

40.1! 

7.6! 

1 87  1 

9.0iN0NE 

!  FL 

PANAMA  ! 

1980 

i 

i 

(  !  ! 

!  !  ! 

200.1! 

! 

40.1! 

! 

1.0! 

2 

! 

! 

-  ! 

2 

• 

i 

! 

! 

CITY  ! 

! 

(32)  INLAND 

! 

"ARINE  TOWING  SERIVICE# 

!  !  ! 

!  !  ! 

2 

2 

I 

! 

2 

2 

! 

( 

j 

i 

! 

i 

2 

i 

! 

I 

INC. 

! 

!  !  ! 

i 

! 

2 

j 

! 

j 

2 

! 

NO  106 

1274733 

!  2413436! 

47-0! 

16.0! 

3.5! 

300! 

-  ! 

3J.81N0NE 

Ila 

PLAQUEMINt ! 

1957 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

47.0! 

; 

16.0! 

1 

4.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

2 

i 

j 

2 

i 

! 

! 

(26)  INLAND 

! 

MOLASSES  CO.  ! 

2  •  f 

«  2  ! 

2 

i 

! 

! 

j 

i 

2 

i 

i 

! 

; 

i 

1 

i 

I 

! 

N8L  3 

! 500319 

*!  894 ! 5A  Jo! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  t 

1600! 

15.0IPUHPS# 

CQILS- 

!!A 

DUBUQUc  ! 

1985 

! 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  i 

•DOUBLE 

SKINNCD 

! 

! 

NBL  4 

1512457 

!  660 ! 5*70! 

195.0! 

35. CJ 

10.0! 

-  ! 

1500! 

15.0J  RUMPS, 

COILS- 

!IA 

DUBUQUE  ! 

1967 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! DOUBLE 

SKINNED 

! 

! 

NBL  5 

1617808 

I  83515*70! 

195.0! 

35.0! 

10.3! 

-  ! 

1662! 

14.91PUMPS# 

COILS- 

!  X  A 

OUaUGUE  ! 

I960 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

•DOUBLE 

SKXNNED 

; 

2 

NBL  6 

!617e09 

1  635! 5* 70! 

195.0! 

35.0! 

10.3! 

-  ! 

1662! 

14. 9«  PUMPS, 

COILS- 

iiA 

DUBUQUE  1 

1980 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

j 

-  • 

•DOUBLE 

SKXNNED 

! 

! 

P  ONCE 

(289435 

!  786! 5*70! 

195.0! 

35.0! 

10.1! 

-  * 

1380! 

20.GJPUMPS, 

COILS- 

IIA 

DUBUQUE  ! 

196? 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35. 0! 

1.9! 

; 

-  ! 

{DOUBLE 

SKINNCD 

• 

2 

SAN  JUAN 

1289562 

!  786! 5*70! 

195.0! 

35. Ci 

10.1! 

-  ! 

1380! 

20.0! PUMPS, 

COXLS- 

!  14 

DUBUQUE  ! 

1962 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

2 

-  ! 

•DOUBLE 

SKXNHED 

! 

! 

(EE!  LINE-2  UAEBUILT! 


( 

I 


! 


tabu  2  -  or'.CRiPTioN  or  vessels 


454 


CNCK1 

•  1ST!  OPERVTOR 


VESSEL  NAME  At-  Nt*,8ER 


! 

I 


!  !VTC(.*.  DIMENSIONS  lORATH  !CAfA?<TY!  MICH-  !  !  *  t  $  5  (  L 

l  NE.  ICOOflLEMiTHlQRDTNl  t  !  I  1ST  t  CAR43  HANDLING  IS  IOPEAAT INC 

- - - 1  RCGIS-!  **•*  1  I \L4.  i  REt.llOAO-!  I  CARGO  !  *IXED  I  ESrJIPMENT  1TC!  BASE 

COAST  l  TE*  I  SEC  1  //////I  /////!  ED  I  If///////!  POINT  I  UNC-J  JAO!  UNE-1 

GUARD  I  .0*-  !  PAGE  I  OVEt-tOVEP-h -///!  <-)RSEl  PAS'*  -  l  <LXG«T> !  ////////////  '.'/ITD! ////////// 
NUMBER  I  *  aGE  I  ’  /  I  ALL  !  A!  \  ILICHT!  POWR!  ENCERS  !  <F£M)I  ICE!  LINE-2 


I 

t 

TEAR  : 
BUILT  ! 
OR  I 
♦REBUILT! 


! 

I 

(32)  INLAND  MOVERS#  INC.  I 
CLARENCE  C  1626166 

1 
I 
I 

(29)  INLAND  OIL  AND  TRANSPORT!  CO. 


LADY  GLORIA 

I50C419 

LADT  KIMBERLY 

1293607 

LADT  LINDA 

1513659 

LADY  MARJORIE 

(296549 

LADY  NICNON 

1554866 

LADY  PATRICIA 

(515689 

LADY  ROBERTA 

1565784 

LADY  ROSEMARY 

f/5810 

MARINE 

1515256 

MARY  ROSE 

! 563583 

IOT  305 

1519546 

IOT  304 

(5199J5 

IOT  309 

1551547 

IOT  351 

1296711 

IOT  352 

1296712 

IOT  353 

1530131 

IOT  334 

1530132 

IOT  401 

*!  553431 

IOT  402 

(553434 

IOT  404 

1529148 

IOT  405 

(553119 

IOT  406 

(554065 

IOT  451 

1553432 

IOT  452 

(553433 

IOT  453 

(528733 

IOT  454 

(528926 

IOT  455 

1554066 

IOT  456 

(555647 

I 

(26)  INLAND  RIVERS  CORP. 

! 

I 

COIV.  or  JOLIET  HARBOR 

l  US 

SERVICE) 

I 

JOHN  ALEXA 

! 

(32)  INLAND  SHIPPING  CO. 

! 

1 

C  256 

(512270 

C  257 

(512271 

C  258 

1512272 

C  259 

(512273 

C  260 

(512274 

C  261 

(512275 

C  262 

(512276 

C  263 

1512277 

C  264 

(512278 

C  265 

(516037 

C  269 

(516041 

C  271 

(516043 

C  275 

i 516047 

1 

! 

t 

(26)  INLAND  STEEL  CO. 

l 

EDVARD  L.  RYER50X 

1282106 

JOSEPH  L.  BLOCK 

1574870 

WILFRED  SYKES 

(259193 

! 

i 

1 


1  ! 

1 

1 

1 

!  ! 

l 

! 

! 

! 

5713A35I 

52.7! 

22.1! 

7.5! 

50/! 

(  ! 

!  ( 

55.01 

22.11 

! 

6.0! 

! 

! 

t 

i  ! 

3 1 4  !  .>  A  3  6 1 

! 

148.0! 

! 

30.0! 

1 

6.5! 

3600! 

!  i 

149.0! 

.S.7! 

7.3! 

1 

31 1 1 3  A  361 

143.6! 

29.51 

/  5! 

360  0 1 

!  ! 

US. 01 

30.7! 

7.3! 

34T13A36! 

149.01 

36.0! 

8.5! 

39<\'i 

(  t 

150.0! 

36.1  I 

7.'j! 

! 

3!1t3*J6! 

143. t! 

29.5! 

6.5! 

32P7| 

!  1 

(45.01 

30.0! 

7.3! 

! 

361 ! 3*36! 

148.0! 

30.0! 

8.9! 

WOO! 

t  i 

149.0! 

30.7! 

7.3! 

I 

367 ! 31 36! 

149.0! 

36.0! 

8.  M 

3900! 

!  i 

1 #0.0! 

36.01 

7.0! 

! 

330! 3*36! 

125.03 

42.0! 

8.6! 

4200'. 

!  t 

140.0! 

42.0! 

7.0! 

! 

336(3*36! 

125.0! 

30.0! 

6.5! 

2400! 

!  I 

130.0! 

30.0! 

7.5! 

• 

230 ! 3A  36 ! 

146.0! 

30.0! 

8.1! 

4200! 

1  ! 

148.0! 

30.0! 

7.3! 

1 

32913*341 

149. 0> 

38.0! 

9.0! 

4200! 

!  t 

149.0! 

38.0! 

7.3! 

! 

1 508! 5*70! 

245.0! 

54.0! 

9.0! 

-  ( 

!  ! 

245.  ! 

54.0! 

2.0! 

! 

180815*701 

245.0! 

54.0! 

9.0! 

l 

!  1 

245.0! 

54.0! 

2.0! 

i 

2063 ! 5  A  70 ! 

297.5! 

34.0! 

9.0! 

-  i 

!  ! 

297.5! 

54.0! 

1.3! 

i 

699 !  5*70! 

120.1! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

!  ! 

120.1! 

50.1! 

2.0! 

i 

699 ! 5*70! 

120.1! 

50.1! 

9.0! 

-  ! 

!  1 

120.1! 

50.1! 

2.0! 

I 

71 3! 5A70! 

120.0! 

54.0* 

13.7! 

.  « 

!  ! 

120.0! 

54.  C! 

10.0! 

i 

71315*70! 

120.01 

54. C! 

13.7! 

i 

1  ! 

120.0! 

54.0! 

10.0! 

! 

1659! 5*70! 

297.6! 

54.1! 

9.0! 

•  « 

!  1 

297.6! 

54.1! 

1.5! 

i 

1660! 5 A  701 

297.6! 

34.11 

9.0! 

-  ! 

t  ( 

297.6! 

54.11 

1.5! 

i 

164015*71! 

257.01 

54.0! 

9.0! 

“  1 

i  i 

257.0! 

54.0! 

1.51 

* 

1922(5*711 

300.0! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

i  i 

300.0! 

54.0! 

1.0! 

! 

1734I5A701 

265.0! 

54.  C! 

9.0! 

-  1 

i  ( 

265.0! 

54.0! 

2.0! 

1 

11015*70! 

147.6! 

54.1! 

9.0! 

-  ! 

!  1 

147.6! 

54.1! 

1.5! 

! 

1194(5*701 

297.o! 

54.1! 

9.0! 

-  ! 

I  ! 

297.6! 

54.1! 

1.5! 

! 

1151 15*701 

175.0* 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

!  ! 

175.0! 

54. C! 

1.51 

! 

Y799! 5*70! 

295.0! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

!  i 

295.0! 

04.0! 

1.5! 

! 

122015470! 

175.0! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

(  ! 

175.0! 

54.  C! 

2.0! 

t 

194015A70! 

287.0! 

54.0! 

9.0! 

-  I 

!  ( 

!  ! 

!  ! 

287.0! 

i 

! 

54. C! 

1 

! 

2.0! 

1 

( 

! 

! 

(  ! 

1  ! 

9713*36! 

! 

! 

80.0! 

I 

! 

24.  Cl 

t 

l 

7.5! 

j 

i 

850! 

!  i 

!  ! 

! 

! 

—  ! 

! 

7.5! 

! 

! 

! 

!  ! 
626 !  4*40 ! 

i 

195.0! 

! 

35.0! 

9.0! 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

62514*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

628(4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

■ 

62614*40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

628I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

62814*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

628(4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.S! 

i 

628I4A40! 

195. OJ 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

f  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

62814*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

I 

i  ! 

195.C! 

35.0! 

1.5! 

! 

62614*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

62814*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

;  : 

175. C! 

T?  -ft* 

-  ti 

i 

628(4*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

62814*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1  1 

!  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.3! 

! 

! 

( 

!  1 
763711*03! 

i 

712.0! 

; 

75. 0*! 

! 

27.6! 

! 

9000! 

!  ! 

730.0! 

75.0! 

20.0! 

i 

1232411*03! 

723.0! 

78.0! 

27.6! 

70001 

!  ! 

725.0! 

76.0! 

19.0! 

! 

7347  11A03J 

660.0! 

70.0! 

26.2! 

7000! 

!  ! 

678.0! 

70.0! 

20.0! 

! 

!  I  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  ! 


-  ! 
-  ! 


2800! 


2600! 
-  ! 
36C0! 
-  ! 
1286! 

-  ! 
1286! 
-  ! 
1670! 
-  ! 
1670! 

-  ! 
3800! 
-  ! 
3900! 
-  ! 
2861! 
-  ! 
3243! 
-  ! 
30151 
-  ! 
5100! 
-  ! 
4000! 

-  I 
212/! 

-  I 
3618! 

-  ! 
2063! 

-  * 
5601  ! 
-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 
-  ! 

! 

! 

! 

1500! 
-  ! 
1500! 
-  ! 
1500! 
-  ! 
1500! 
-  ! 
1500! 

-  I 
1500! 

-  ! 
1500! 

-  ! 
1500! 
-  1 
1500! 
-  ! 
1500! 
-  ! 
1500! 

-  i 

1 500! 

-  ! 
1500! 

-  ! 
! 
! 
! 

27650! 
-  ! 
37572! 

-  i 

24243*1 

-  ! 
! 
! 


! 

! 

\ 

35.0INSNE 

! 

! 

! 

! 

36  *0 ! NON* 

! 

38.0! NONE 
I 

42.0!NjNE 

! 

36.0! NONE 

36UIN0NE 

! 

42.0! NONE 
! 

42. 6  !NONE 
! 

40.0! NONE 
! 

36.0 (NONE 

i 

40.1 j  NONE 

20.0IDIESEL  PUMP# 

!  COILS 

20.0! DIESEL  PUJiP# 

!  COILS 

20.81DIESEL  PUNP# 

! COILS 

32.0IDIESEL  PUNP 
! 

32.0! DIESEL  PUNP 

21*  1SEL  PUP*# 
ULS 

20. »  DIESEL  PUNP# 

! COILS 

16. SK  CSCL  PUNP# 

! COILS 

1 6.5 1  DIESEL  PUNP# 
(COILS 

16 .4 ! DI ESEL  PUMPS# 

! COILED 

16. '‘DIESEL  PUNPS# 
(COILED 

16.5  (DIESEL  PIINPS# 
(COILED 

16.5! DIESEL  PUNP# 
(COILS 

I6.3IOIESEL  PUNP# 
(COILS 

16.4! DIESEL  PUNPS# 

I  COILED 

16.41  DIESEL  PUNPS# 

3  CO IL  ED 

16.5! DIESEL  PUNPS# 
(COILED 

1  6.5! DIESEL  PUNPS# 
(COILED 
! 

! 

! 

! 

I 

23.0! NONE 
! 

! 

! 

! 

13.0! NONE 
! 

13.0! NONE 
! 

13.0! NONE 

i 

1 3.oi NONE 
! 

13.0! NONE 
! 

13 .0 (NONE 
! 

13.0 ! NONE 
! 

1 3.0 1  NONE 
! 

1 3.0 1  NONE 
! 

13. 0! NONE 
! 

13.0 JNONE 
i 

13. o! NONE 
! 

13. 0! NONE 
! 

! 

! 

1 

85.03N0NE 

! 

90. 0! SELF-UNLOADER 
! 

85.0! SELF-UNLOADER 
! 

! 


! 

( 

I 

in 

! 

I 

HOUMA 

1980 

! 

1 

!P0 

ST.  LOUIS 

1965 

»*.*> 

ST.  LOUIS 

1963 

(HO 

ST.  LOUIS 

1965 

!ho 

ST.  LOUIS 

196* 

! 

J  NO 

ST.  LOUIS 

1974 

!  HO 

ST.  LOUIS 

1968 

(MO 

ST.  LOUIS 

1975 

!M0 

ST.  LOUIS 

1958 

(MO 

i 

ST.  LOUIS 

1969 

I 

!M0 

ST.  LOUIS 

1975 

!M0 

ST.  LOUIS 

1769 

!M0 

ST.  LOUIS 

1969 

IHO 

ST.  LOUIS 

197? 

(NO 

ST.  LOUIS 

196* 

!M0 

ST.  LOUIS 

1964 

! 

1  MO 

ST.  LOUIS 

1971 

(NO 

| 

ST.  LOUIS 

1971 

1 5*0 

ST.  LOUIS 

1974 

!  MO 

ST.  LOUIS 

1974 

IMO 

i 

ST.  LOUIS 

1970 

i 

!St 

S7.  LOUIS 

1973 

IHO 

• 

ST.  LOUIS 

1974 

IMO 

ST.  LOUIS 

1974 

(MO 

ST.  LOUIS 

1974 

Inc 

ST.  LOUIS 

1970 

IMO 

ST.  LOUIS 

1970 

!M0 

ST.  LOUIS 

1974 

(NO 

! 

1 

l 

ST.  LOUIS 

1974 

1 

! 

! 

! 

1 

1968 

I 

! 

!AL 

! 

MONROE¬ 

VILLE 

1968 

IAL 

! 

MONROE¬ 

VILLE 

1968 

!AL 

! 

MONROE¬ 

VILLE 

1968 

!  AL 
! 

MONROE¬ 

VILLE 

1968 

!  AL 
! 

MONROE¬ 

VILLE 

1968 

!AL 

! 

MONROE¬ 

VILLE 

1968 

IAL 

! 

MONROE¬ 

VILLE 

1968 

IAL 

MONROE¬ 

VILLE 

196a 

!AL 

! 

MONROE¬ 

VILLE 

1968 

IAL 

1 

MONROE¬ 

VILLE 

1968 

!AL 

1 

MONROE- 

Vfll? 

1968 

SAL 

! 

MONROE¬ 

VILLE 

1968 

!AL 

i 

i 

MONROE¬ 

VILLE 

1969 

! 

! 

1  IL 

CHICAGO 

1960 

! 

!  XL 

CHICAGO 

1976 

!  XL 
! 

* 

i 

CHICAGO 

1949 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


CM(I1 

iVTCC 1 

DIMENSIONS  t  DRAFT! 

I  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

1  v 

E  S  S  C  L  ! 

1 

•1ST!  OPERATOR 

NET  1 C ODE  1  LENGTH ( BRDTHl 

t 

1 

1 

EST  |  CARGO  HANDLING 

11  107E9ATINS  1 

! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

1 

1 

* 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

t 

t 

1 

( 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

» 

REGIS"!****! 

REG.  1 

REG. 1  LOAD-! 

I 

CARGO 

l 

FIXED  !  EQUIPMENT 

1TCI 

BASE  ! 

TEA*  1 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

EO  I 

I //////// t 

POINT  !  LlNf-1 

I  AO  1 

LINE-1  ! 

BUILT  I 

VESSEL  MANE  AND  NUMBER 

1  CUAAB 

TON-  1PAGEI 

0VE*-1 OVER-! ///// 1 

HORSE! 

PASS- 

1 (LIGHT>l//////7/////////tTD! //////////! 

OR  ! 

1  NUNDER 

NA6E  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  lLttHTI 

POWER! 

ENGERS 

! 

EFEITM  LINE"  2 

IEC! 

LINE-2  1  ‘REBUILT! 

UR)  INLAND  TUGS  CO. 

! 

1 

I 

1  1 

1  1 

1  1 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

( 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

A  C  SHELTON 

156187* 

1*515*36! 

74.01 

30.0! 

8.0! 

18001 

- 

*1 .01  NONE 

I  IN 

JEFFERSON-! 

1975  ! 

1 

1  1 

80.01 

30.0! 

7.6! 

1 

- 

! 

1 

VILLE  I 

! 

•ILL  CARNCAL 

1*10971 

63*13*361 

135.6! 

*6.91 

9.0! 

5600! 

- 

*5.0IN0NE 

1IN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

! 

1  1 

1*5.0! 

*8.0! 

3.0! 

1 

- 

! 

1 

VILLE  ! 

! 

•ILL  ELHER 

1555705 

78513A35I 

180.0! 

52.0! 

9.2! 

8*00! 

- 

*2 .9 !  NONE 

UN 

JEFFERSON”! 

1971  ! 

I 

t  1 

180.0! 

52.01 

6.6! 

t 

- 

! 

I 

VILLE  ! 

! 

•ILL  FROREICH 

1570081 

1*513*36! 

74.0! 

30.0! 

8.0! 

1600! 

- 

*i.oinone 

ILA  NEW  1 

1976  ! 

! 

I  ! 

80.0! 

30.0! 

7.6! 

1 

- 

* 

I 

ORLEANS  1 

! 

80S  KOCH 

1591151 

*3513*35! 

1*2.51 

35.0! 

8.6! 

*200! 

- 

**•1 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1978  ! 

1 

1  i 

150.0! 

35.0! 

6.0! 

1 

- 

( 

! 

VILLE  ! 

! 

SOB  ST1TH 

16*2652 

60913A36! 

135.61 

*7.2! 

9.6! 

6000! 

- 

17.91  NONE 

1X0  ST.  LOUIS  1 

1981  ! 

1 

1  ! 

1*5.0! 

*S.C! 

9.0! 

! 

- 

1 

! 

I 

1 

CARL  SHELTON 

1550559 

4*313*35! 

13*. 1 1 

*8.0! 

9.0! 

5400! 

- 

*0. 0 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1973  t 

1 

1  1 

1*5.0! 

*1.0! 

8.0! 

| 

- 

1 

1 

VILLE  ! 

! 

CHARLES  1.  PITERS 

15217*0 

*5513*351 

158.3! 

*0.0! 

9.2! 

5600! 

- 

*1 . 0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1970  1 

! 

1  1 

170.0! 

*0.3! 

8.61 

! 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

I 

CHARLES  F  DCTHAR*  JR. 

155905* 

785I3A351 

180.0! 

52.0! 

9.2! 

8*00! 

- 

*2.9! NONE 

UN 

2EEEEAS0X-I 

1972  ! 

I 

1  1 

180.0! 

52.0! 

8.6! 

! 

- 

1 

I 

VILLE  ! 

1 

CHARLES  LEHMAN 

15*3358 

6*313*361 

13*. 1! 

*8.0! 

9.0! 

5600! 

- 

*0.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

l 

1  1 

1*5.0! 

*8.0! 

8.0! 

I 

- 

! 

! 

VILLE  1 

1 

CHERYL  A.  ETNARD 

I  — - 

6113A361 

57.2! 

22.2! 

8.0! 

1000! 

- 

*0.01  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1961  ( 

1 

1  1 

62.01 

22.2! 

6.01 

1 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

CHICAGO  TRADER 

150*892 

13013A351 

84.0! 

32.0! 

7.6! 

1500! 

- 

24.0 !  NONE 

1  IN  JEFFEASON-I 

1966  ! 

1 

1  1 

90.0! 

32.1! 

6.6! 

i 

- 

! 

1 

VILLE  1 

1 

CLYDE  BUTCHER 

1291357 

272! 3*35 ! 

157.51 

*0.0! 

9.2! 

50001 

- 

*1.0! NONE 

UN 

JEFFERSON”! 

1965  ! 

! 

1  1 

170.0! 

*0.1! 

6.6! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  ( 

! 

D  0  DONHAN 

1575251 

1 ASt  3A  361 

76.0! 

30.0! 

8.0! 

1600) 

- 

*1 .0! NONE 

!  L  A 

NEW  ! 

1976  ! 

1 

!  t 

80.0! 

30.0! 

7.6! 

| 

- 

t 

! 

ORLEANS  ! 

| 

D.  RAY  PILLER 

1555*25 

6*313*35! 

134.1! 

*8.0! 

9.0! 

5600! 

- 

40.01NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1974.  1 

1 

1  1 

1*5.0! 

*8.0! 

6.0! 

1 

- 

! 

1 

VILLE  ! 

! 

DAN  j  HOGAN 

1  553901 

26*13*351 

94.01 

35.0! 

9.0! 

2800! 

- 

* 3 .7  ! NONE 

ILA 

NEW  ! 

197*  ! 

1 

1  1 

100.0! 

55.1! 

S.O! 

I 

- 

! 

! 

ORLEANS  1 

! 

DELL  BUTCHER 

1503177 

27213*351 

157.51 

*0.0! 

9.2! 

5000! 

- 

*1 .0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1946  ! 

t 

1  1 

170.0! 

*0.1! 

3.6! 

! 

- 

! 

* 

VILLE  ! 

! 

DELPA*  JAEGAR 

1582087 

1 *513*361 

76.01 

30.01 

3.0! 

1600! 

- 

*1 .0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1977  I 

1 

1  1 

50.0! 

30.0! 

7.6! 

| 

- 

! 

2 

VILLE  ! 

1 

DENNIS  HENDRIX 

1513*66 

7851 3A36 1 

180.01 

52.0! 

9.2! 

8*00! 

- 

*2.9! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

1 

1  1 

160.0! 

52.0! 

8.6! 

! 

- 

i 

1 

VILLE  ! 

! 

DENNIS  NCWHAN 

1281318 

3*313*351 

136.6! 

34.0! 

8.91 

32001 

- 

35.01  HONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1960  ! 

l 

1  1 

1*6.01 

36.6! 

8.0! 

1 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

•ON  STEPHENS 

1619647 

11013A36! 

61.2! 

26.0! 

10.5! 

12001 

- 

35.0 {NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  I 

1960  ! 

1 

!  1 

65.0! 

26.1! 

9.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

FLOYD  H.  8LASKE 

1503329 

27213A  351 

157.5! 

*0.0! 

9.2! 

50001 

- 

*1.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1966  ! 

1 

!  1 

170.0! 

*0.1! 

8.6! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

FRANK  RADER 

15359*0 

785I3A351 

180.0! 

52. C! 

9.2! 

8*001 

- 

*2. 9) HONE 

UN 

JEFFERSON”! 

1971  ! 

1 

1  1 

160.01 

52.0! 

8.6! 

! 

- 

I 

! 

VILLE  ! 

! 

CARY  GRAHAM 

16*40*1 

161 1 3A361 

6*.6! 

28.0! 

9.0! 

15001 

- 

*2.01  HONE 

! 

I 

1961  ! 

| 

1  1 

64.6! 

28.0! 

9.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

HARRY  HACK 

156515* 

78513A36I 

180.0! 

52.0! 

9.2! 

6*00! 

- 

*2.91 NONE 

1IN 

JEFFERSON-! 

1975  ! 

1 

!  ! 

180.0! 

52.0! 

6.6! 

1 

- 

! 

! 

VILLE  I 

! 

HUGH  C.  8LASKE 

12962*5 

30513*33! 

157.5! 

*0.0! 

9.2! 

5000! 

- 

*0.0! HOKE 

!IN  JEFFERSON-! 

19**  1 

! 

!  1 

170.0! 

*0.1! 

6.6! 

! 

- 

! 

1 

VILLE  1 

! 

J  U  HERSHEY 

15001*0 

27213A35! 

157.5! 

*0.0! 

9.2! 

5000! 

- 

*1 .0! NONE 

UN  JEFEEASON-1 

1965  ! 

1 

1  1 

170.01 

*0.1! 

6.6! 

! 

- 

! 

I 

VILLE  ! 

! 

JACK  BULLARD 

15**058 

6*313*351 

134.1! 

*6.0! 

9.0! 

5600! 

- 

40.01  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1972  ! 

1 

!  ! 

1*5.0! 

48.0! 

6.0! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  I 

! 

JACK  D  WOFFORD 

150*813 

2721 3*35! 

157.51 

*0.0! 

9.2! 

5000! 

- 

*1 .0 } NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1966  ! 

1 

1  1 

170.01 

*0.1! 

8.6! 

i 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

JrfHCS  E.  NIVEN 

156*00* 

*2313*35! 

131.5! 

35.2! 

9.5! 

*200! 

- 

*0.6 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1975  ! 

! 

1  1 

131.5! 

35.2! 

8.2! 

! 

- 

1 

! 

VILLE  ! 

t 

JANFS  PHILPOTT 

1568630 

1*513*36! 

76.0! 

30.01 

8.0! 

1800! 

- 

*1 .0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1975  ! 

1 

1  1 

80.01 

30.0! 

7.6! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

JEFF0OAT 

16*03*5 

63*13*36! 

1*5.01 

*8.0! 

9.0! 

6000! 

- 

*3.6! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981  i 

1 

i  1 

1*5.0! 

*8.0! 

8.0! 

! 

- 

( 

! 

! 

! 

JOE  60BZIEN 

1588*66 

78513*35! 

180.0! 

52.0! 

9.2! 

8*00! 

- 

*2. 9! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1978  ! 

! 

1  ( 

160.0! 

52.0! 

3.6! 

! 

- 

t 

! 

VILLE  ! 

! 

JOHN  HATHEUS 

127*720 

A6213A3S! 

138.2! 

34.6! 

8.5! 

*200! 

- 

33. 5 !  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1957  ! 

1 

!  1 

1*8.0! 

34.7! 

8.0! 

I 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

t 

LAURA  NCKINHEY 

1532933 

167I3A36! 

79.7! 

32.0! 

7.9! 

1800! 

- 

31 .5! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1977  ! 

{ 

1  I 

60.01 

32.0! 

7.9! 

| 

- 

! 

! 

ORLEANS  1 

1 

LEHWARD  STEPHENS 

1577*75 

1*513*36! 

76.0! 

30.0! 

8.0! 

1800! 

- 

*1.0! NONE 

ILA 

NEW  1 

1976  ! 

1 

1  ! 

80.0! 

30. C! 

7.6! 

! 

- 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

LEWIS  A  ENLOU 

1561873 

1*513*361 

76.0! 

30.0! 

8.0! 

1800! 

- 

*1.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1975  ! 

! 

1  1 

80.0! 

30.0! 

7.6! 

! 

- 

J 

! 

VILLE  ! 

! 

LOUIS  H.  HEECE 

! 5*6688 

6*313*35! 

134.1! 

*8.0! 

9.01 

5600! 

- 

*0.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

1 

1  ! 

1/)  0! 

*8.C! 

8.0! 

! 

- 

t 

! 

VILLE  ! 

! 

HIKE  8REEN 

1629C00 

11013*36! 

6t.  21 

24.0! 

8.5! 

12001 

- 

35.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1960  ! 

! 

1  ! 

65.0! 

26.1! 

7.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

HIKE  CHARLEVILLE 

1  - 

6913A36! 

57.2! 

22.0! 

3.0! 

1000! 

- 

*0.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1981  ! 

1 

1  ! 

62.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

PAT  BPEEN 

15*2536 

6*313*36! 

134.11 

*6.0! 

9.0! 

5600! 

- 

*0.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1972  ! 

1 

!  ! 

1*5.0! 

*8.0! 

8.0! 

! 

- 

1 

! 

VILLE  ! 

! 

PHOENIX 

1659639 

60913A361 

1*8.7! 

*8.0! 

9,0! 

6000! 

- 

*3.6 { NONE 

!<Y 

LOUISVILLE  1 

1982  ! 

1 

!  1 

1*8.7! 

*8.0! 

8.0! 

! 

- 

2 

! 

! 

! 

R  H  O'NEIL 

157055* 

*2313*36! 

131.5! 

35.0! 

9.0! 

3600! 

- 

i 

*0.5 1N0NE 

!IN 

JEFFEPSON-1 

1976  ! 

1 

1  1 

138.0! 

36.21 

8.2! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

R  W  HATE 

1518*12 

*55! 3*35! 

158.3! 

*0.0! 

9.2* 

5000! 

- 

*1 . 0 ! NONE 

UN 

jefrerson-1 

1969  i 

1 

1  1 

170.0! 

*0.3! 

8.6! 

! 

- 

1 

! 

VILLE  ! 

! 

RICHARD  C.  YOUNG 

1553902 

6*313*35! 

134.1! 

*8.0! 

9.0! 

5600! 

- 

! 

*0.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

197*  ! 

1 

I  1 

1*5.0! 

*8.0! 

8.0! 

1 

- 

j 

! 

VILLE  ! 

! 

ROBERT  GREENE 

1619977 

63AI3A36! 

1*5.0! 

*8.0! 

9.0! 

6000! 

- 

*3. 0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1980  ! 

i 

!  i 

uf.oi 

*3.0! 

3.  U  1 

| 

- 

! 

t 

VILLE  t 

! 

RO0ERT  HAPO 

1619976 

63*13*36! 

1*5.0! 

48.0! 

9.0! 

600oi 

- 

*3 .0 ! NONE 

UN 

JEFFERSON”! 

1980  r 

! 

1  1 

145.0! 

*6.0! 

8.0! 

1 

- 

! 

! 

VJLLE  1 

! 

ROBERT  LONG 

164*0*2 

16113*36! 

64.6! 

26.0! 

9.0! 

1500! 

- 

*2.0 ! NONE 

j 

( 

1981  ! 

1 

1  1 

64.6! 

28.0! 

9.0! 

! 

j 

i 

I 

I 

RUSTY  UARRILLEAUX 

1556622 

1*5!3A36! 

76.0! 

30.0! 

8.0! 

1800! 

- 

*1 • 0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1975  ! 

1 

i  1 

80.0! 

30.0! 

7.6! 

! 

- 

! 

! 

ORLEANS  ! 

) 

SOAP  J 

1517665 

79J3A35! 

61.0! 

22.0! 

6.0! 

760! 

- 

28 .6! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1968  ! 

! 

!  ! 

61.1! 

22.1! 

*a6! 

i 

- 

! 

j 

ORLEANS  ! 

! 

SONNY  IVEY 

1 57299* 

41313A36 ! 

131.5! 

35.2! 

9.0! 

*200! 

- 

A0.61NONE 

i  in 

JEFFERSON-! 

1976  ! 

1 

1  ! 

139.0! 

35.2! 

8.2! 

! 

- 

! 

j 

VILLE  ! 

! 

THURSTON  9  HORTON 

159*62* 

*3513*35! 

1*2.5! 

35.0! 

8.6! 

*200! 

- 

*4.1! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978  ! 

! 

1  1 

150.0! 

35.0! 

6.0! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

TON  FRAZIER 

1606669 

63*13*361 

1*5.0! 

*8.0! 

9.0! 

5600! 

- 

*3.0! HONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979  J 

1 

1  1 

1*5.0! 

*6.0! 

8.0! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

V.  W.  HEYTKALER 

15*8689 

6*312*35! 

134*1! 

*3.0! 

9.0! 

5600! 

- 

<0.0!  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

I 

1  1 

1*5.0! 

*5.0! 

8.0! 

i 

- 

1 

! 

VILLE  1 

! 

W  A  KERNAN 

1559099 

6*313*351 

134.1! 

*6.0! 

9.0! 

5  600  i 

- 

*0.0 !  NONE 

UN 

JEFFERSON- ! 

197*  ! 

1 

1 

1 

!  1 

1  1 

1  I 

1*5.0! 

! 

! 

43.0! 

1 

8.0! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

; 

i 

VILLE  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AhD  NUMBER 


1  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


VTCC!  DIMENSIONS  ‘DRAfTI  2CAPACITY 

CODFILENCTH1SRDTH!  !  ! 

***•1  REG.  !  REG. ! LOAD-!  I  CARGO 

see i //////!///// !  ed  i  unmn 

PAGE!  OV£*-!OVER-l/////l  HORSE!  PASS- 
IV  1  ALL  !  ALL  ILI6HT!  POWER!  ENGERS 


! 

i 

1  1  1 

1  1  ! 

l 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

« 

! 

1 

! 

3 

EH)  INLAND  TUGS  CO. 

! 

1  1  ! 

! 

! 

! 

1 

1 

i 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

1  1  1 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

V  0  WATSON 

1552790 

1  26613*35! 

94.0! 

35.0! 

9.0] 

2600! 

-  j 

43.7! NONE 

!LA 

NEW 

1973  ! 

l 

1  !  1 

100.0! 

35.1! 

3.0! 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

I 

3 

W  T  IOUTANT 

1637070 

1  63413A36! 

145.0! 

48.0! 

9.0! 

6000! 

-  j 

43.61  NONE 

IKY 

LOUISVILLE 

1981  | 

1 

1  !  i 

145.01 

45.0! 

8.05 

I 

-  i 

1 

! 

1 

9 

WALLY  ROLLER 

15601)5 

1  42313A35! 

131.51 

35.0! 

9.0! 

4200! 

-  j 

40 .6 ! NONE 

UN 

JEFFERSON- 

1974  t 

! 

1  1  1 

138.01 

35.2! 

3.0! 

| 

! 

! 

VXLLE 

! 

3 

WA**EN  D 

! 506207 

1  1913A36! 

58.3! 

22.0! 

6.0! 

760! 

-  j 

28.6 ! HONE 

UL 

HENNEPIN 

1966  ! 

! 

1  !  1 

61.0! 

22.2! 

4.6! 

! 

-  | 

1 

! 

! 

WILPUR  MILLS 

! 532924 

!  78S23A352 

16C.0! 

52.0! 

9.2! 

8400! 

-  | 

42. 9 !  NONE 

UN 

JEFFERSON- 

1972  ! 

! 

1  1  ! 

150.01 

52.0! 

8.6! 

! 

-  j 

! 

1 

VILLE 

! 

WILLIAM  JACKSON 

!  S3S636 

1  126HA99! 

45.0! 

35. C! 

10.0! 

375! 

22.0! NONE 

!L4 

NEW 

1972  ! 

! 

1  1  1 

1  1  ! 

45.0! 

! 

35.  C! 

! 

5.0! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

i 

! 

ORLEANS 

1 

1 

I 

(36)  INLET  TOWING/  INC. 
ELK  (I 

! 

! 

1212996 

1  1  ! 

!  1  1 

!  1413936! 

i 

! 

42.6! 

( 

i 

13.6! 

! 

i 

5.6! 

! 

! 

225! 

! 

! 

! 

! 

28.01  NONE 

! 

! 

!  W* 

PORT 

! 

1915  1 

i 

j* 

! 

!  !  1 

48.6! 

13.6! 

5.6! 

! 

i 

! 

ORCHARD 

l 

3 

goblin 

! 506845 

1  3313*361 

61.7! 

17.1! 

9.0! 

800! 

35 .0! NONE 

!VA 

PORT 

1945  ! 

! 

1  1  1 

61.7! 

17.1! 

9.0! 

1 

-  | 

i 

! 

ARCHARD 

! 

MAGIC 

1223529 

!  5713A36! 

87.7! 

21.1! 

12.0! 

HOC! 

50.0! NONE 

1WA 

PORT 

1923  1 

Z 

! 

1  !  1 

92.0! 

21.H 

11.5! 

! 

! 

! 

ORCHARD 

! 

I 

MYSTERT 

1228218 

1  1313A36! 

58.7! 

16.0! 

6.0! 

750! 

28.01  NONE 

!VA 

PORT 

1929  t 

3 

1 

! 

1  !  1 

1  1  1 

64.0! 

! 

17.1! 

! 

8.0! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

ORCH/'.O 

1 

! 

J 

(20)  INMAN  MARINE 

MARY  FERN 

! 

j  586798 

!  1  1 

!  1  1 

!  4713A36! 

! 

! 

51.7! 

! 

! 

20.0! 

i 

i 

5.6! 

! 

( 

440! 

! 

! 

i 

! 

32.0! NONE 

1 

! 

UL 

8ATCHT0VN 

! 

! 

1977  2 

•5 

! 

1  !  ! 

54.0! 

20.0! 

5.0! 

; 

-  i 

! 

! 

! 

"5 

WEST  POINT 

1 676430 

1  5013A361 

60.01 

21.0! 

4.5! 

730  i 

32.01  NONE 

ML 

BATCHTOWN 

1985  ! 

J 

! 

! 

1  1  1 

!  !  1 

60.0! 

1 

21.0! 

! 

4.0! 

j 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

% 

1 

(IS)  INTER  SAY  MARINE 
MISS  GINA  II 

! 

J 

1609315 

!  1  1 

!  !  1 

!  813A351 

! 

1 

27.3! 

j 

» 

11.7! 

i 

i 

4.7! 

2 

i 

600! 

! 

! 

i 

i 

16.0! NONE 

I 

!FL 

LARGO 

! 

1978  ! 

4 

» 

1  !  ! 

27.3! 

11.7! 

3.5! 

! 

-  j 

I 

I 

! 

- 

SEA  LARK 

1695955 

1  713A351 

31.0! 

11.4! 

2.8! 

400! 

-  j 

1 2.0 ! NONE 

1 FL 

LARGO 

1974  2 

1 

1  !  ! 

31.0! 

11.4! 

2.0! 

! 

-  j 

; 

1 

! 

MM  ACS 

£  525  486 

!  25014A431 

110.0! 

45.0! 

3.6! 

-  j 

280! 

9.0! NONE 

!FL 

LARGO 

1970  • 

1 

5  1  1 

110.0! 

45.0! 

1.5! 

i 

! 

! 

1 

1 

MCBRO  97 

1558580 

!  32714*461 

120.0! 

45.0! 

5.5! 

! 

900! 

7.0! NONE 

IGA 

! 

! 

SAVANNAH 

1977  { 

3 

1 

1 

!  1  1 

!  !  ! 

120.0! 

1 

45.0! 

1 

1.5! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

I 

! 

1 

(06)  INTER  ISLAND  80AT  SERVICES/ 

!  1  1 

!  t  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

INC. 

! 

!  1  ! 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

NSI  l 

1565C20 

1  $51101 ! 

! 

-  i 

5.0! 

1100! 

-  i 

11.0!  NONE 

!  VI 

CRUZ  HAY 

1977  2 

| 

! 

! 

!  !  1 

1  1  ! 

65.0! 

i 

18.0! 

i 

4.0! 

! 

! 

! 

84! 

• 

! 

! 

! 

! 

ST  THOMAS 

! 

! 

t 

(33)  INTER-BAY  TOWING  CO. 
MYRA  PATTON 

! 

1262726 

!  1  ! 

1  !  1 

1  5SI3M6! 

! 

! 

65.9! 

i 

! 

23.0! 

! 

! 

10.6! 

1 

! 

800! 

i 

! 

! 

! 

37.0! NONE 

! 

! 

MX 

HOUSTON 

• 

1 

! 

1980  ! 

! 

1  1  1 

65.9! 

23.0! 

10.6! 

! 

! 

1 

1 

OU  311 

1563A26 

1  6213A361 

54.31 

20.0! 

8.7! 

800! 

37.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1975  t 

• 

1  1  ! 

54.31 

20.0! 

e.7i 

i 

! 

! 

! 

POLLY  L. 

1  280645 

!  3313A36! 

46.8! 

20.0! 

7.2! 

600! 

36.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1960  ! 

! 

! 

!  1  1 

!  1  ! 

46.6! 

i 

20.0! 

i 

7.2! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

3 

! 

(32)  INTERCOASTAL  BOAT  AND  MAlRlNI 

!  !  ! 

I  !  1 

i 

! 

1 

2 

! 

! 

j 

i 

* 

i 

! 

! 

i 

! 

1 

! 

SCAVICE/  INC. 

1 

1  !  1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

jl 

MISS  KELLY 

1500886 

!  23! 3A351 

45.0! 

16.0! 

5.0! 

300! 

-  J 

3C.0! DECK 

WINCHES 

! 

1965  ! 

1 

I 

!  !  J 

t  !  1 

45.0! 

1 

16. C! 

! 

5.0! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

g 

(32)  INTERCOASTAL  LIQUID 
CS  1 

I 

MUD  1 

j  - 

1  1  1 

1  !  1 

1  40015470! 

1 

| 

i 

! 

! 

—  ! 

! 

! 

8.0! 

! 

! 

1 

! 

! 

380! 

! 

! 

5.01  PUMP 

! 

! 

1LA 

INTRACOAS- 

1 

i 

1978  i 

$ 

1 

1 

1  1  1 

!  !  ! 

110.0! 

! 

30.0! 

t 

2.0! 

i 

! 

! 

i 

• 

i 

1 

i 

TAL  CITY 

2 

i 

i 

! 

)  INTERCOASTAL  SHIPYARD/  I!NC. 

1  1  1 

1  1  ! 

« 

i 

» 

! 

i 

! 

! 

j 

! 

{ 

! 

« 

i 

! 

! 

! 

5 

’  *T *  CECIL 

J  ...... 

!  20914A46! 

7  20.:.! 

30.0! 

7.0! 

-  i 

575! 

8 . 0 ! NONE 

ILA 

MORGAN 

1980  2 

i 

1  1  1 

) 20.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  j 

! 

i 

CITY 

l 

u*.PT.  FRANK 

s  - 

1  20914A46! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

575! 

8.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1977  I 

i 

!  1  1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

1 

CATHT 

j  - 

!  209! 4A481 

120.0! 

30.01 

7.0! 

-  ! 

575! 

8.05NONE 

ILA 

MORGAN 

1979  1 

i 

l 

1  1  1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

CITY 

! 

GORDON 

i  - 

!  41814A46! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

418! 

8.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1956  1 

h 

• 

1  !  1 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

; 

CITY 

1 

GWEN 

i  ...... 

!  14614*46! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

! 

418! 

8.0 1  NONE 

1  LA 

MORGAN 

1965  ! 

i 

1  !  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  J 

! 

» 

CITY 

1 

JUNE 

i  - 

!  17514A46/ 

100.0! 

28.0! 

6.1! 

-  ! 

350! 

7.5!N0NE 

1  LA 

MORGAN 

1960  J 

» 

1  !  ! 

100.0! 

28.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

i 

KEVIN 

i  - 

!  13214A46! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

.  i 

418! 

8  .0  !  NONE 

ILA 

MORGAN 

1968  *! 

» 

1  !  1 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

i 

-  J 

! 

! 

CITY 

i 

i 

MARK 

i  - 

!  20914446! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

! 

575! 

8.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1968  2 

i 

1  !  ! 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  j 

t 

; 

CITY 

i 

NANA 

J  - — - — 

!  41814A46! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

.  ! 

41 8! 

8.02NONE 

!la 

MORGAN 

1960  1 

= 

1 

!  !  1 

110.01 

30.0! 

1.01 

i 

» 

! 

CITY 

! 

j 

OUR  THING 

i  ...... 

!  300J4A46! 

130.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

350! 

h.sInonf 

•LA 

MORGAN 

1965  2 

! 

1  !  1 

130.0! 

30.0! 

1.5! 

1 

1 

! 

CITY 

i 

PEE  WEE 

!  — — 

!  75 ! 4*461 

100.01 

28.0! 

5.0! 

i 

200! 

7. 5! NONE 

ILA 

MORGAN 

1952  ! 

j 

1  !  1 

100.0! 

28. CJ 

1.0! 

* 

-  ! 

; 

! 

CITY 

! 

TEMPO 

!  127 14A46! 

100.0! 

28.0! 

5.0! 

-  i 

350! 

7. 5  INONE 

!IA 

MORGAN 

1951  J 

i 

i  ■  j 

100.0! 

28. C! 

1.0! 

l 

-  • 

! 

! 

CITY 

• 

VIRSUS 

1  ...... 

•  1 89I4A46! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

418! 

8*0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1956  1 

! 

i 

!  !  ! 

!  !  1 

110.0! 

! 

30.0! 

i 

1.0* 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

CITY 

! 

! 

(22)  INTERLAKE  STEAMSHIP 

i 

COMP  1  ANY/ 

!  !  ! 

!  1  ! 

i 

* 

j 

j 

! 

i 

! 

i 

! 

i 

t 

j 

! 

! 

; 

! 

THE 

! 

1  !  ! 

! 

! 

i 

! 

1 

i 

1 

! 

CHARLES  M.  9EEGHLY 

1275807 

i  1029011*03! 

766.4! 

75.0! 

23.5! 

6500! 

34680! 

90.0JSELF- 

UNLOADER 

!0H 

CLEVELAND 

* 

1981  2 

1  !  ! 

806.0! 

75.0! 

18.0! 

! 

! 

! 

! 

ELTON  HOYT  2ND 

12o4126 

!  7665MA03J 

683.0! 

70.0! 

27.0! 

7000! 

24500! 

92.0! SELf-UNLOADER 

JOH 

CLEVELAND 

* 

1980  ! 

t 

1  1  ! 

898.0! 

70.0! 

18.0! 

i 

-  I 

i 

! 

! 

HARRY  C0UL8Y 

1226  *2 

1  7457! 1A03I 

615.2! 

65. J! 

23.0! 

5000*1 

18030! 

50.0JN0NE 

!0H 

CLEVELAND 

• 

1957  ! 

1 

!  !  1 

631.0! 

65.0! 

15.9! 

! 

! 

! 

! 

HERBERT  C.  JACKSON 

1278780 

S  737011*03! 

670.6! 

75.1! 

27.8! 

6000! 

27665! 

90.5 ! SELF- 

UNLOADER 

!  OH 

CLEVELAND 

• 

1975  J 

! 

J 

f 

!  1  1 

!  !  ! 

1  1  1 

690.1! 

! 

! 

75.1! 

i 

» 

18.0! 

! 

« 

! 

! 

! 

i 

i 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

: 

HIGH-  !  !  V  £  S  S  E  L  !  ! 

EST  !  CARGO  HANOLXNG  !$  !0»£RATXNG  !  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT  £  f C I  BASE  !  TEAR  ( 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

CLIENT) !/////// /////////! TO !////////// I  OR  l 

(FEET)!  LINE-2  ! EE!  LINE-2  ! ♦RC3U2LT ! 


T/3L£  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENG*! 

1VTCCI 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

(CAPACITY  1 

HIGH-  ! 

!  V 

D1STJ  OPERATOR 

NET  1C00E1 
REGIS-!****! 

LEN6TK1BRDTK! 

! 

! 

! 

CARGO  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  ! QPEMTIMC 

FIXED  !  EQUIPMENT 

ITCI  BASE 

VESSEL  NAME  AMP 

l  COAST 

TER  1  SEE! 

f/////l /////! 

ED  ! 

1  //////// 1 

POINT  t  LINE-1 

f  AO 

LINE-1 

NUMBER  !  GUARD 

TON-  1  PAGE  1 

OVER-iOVER-l 

•'///! 

HORSE! 

PASS-  ! 

(LIGHT) 1 /////// /////////) TO  I////////// 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1 

JHT1 

POWER! 

EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

IEE 

line-2 

! 

I 

(22)  INTERLAKE  STEAMSHIP  COMP! ANY/ 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

j 

i 

THE 

! 

t  1 

1 

! 

) 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

J  L  HAUTHE 

126*738 

8421  11A03! 

620.0! 

70.0! 

26.8) 

70001 

24000! 

65. 0 ! NONE 

!0H 

CLEVELAND 

1 

1  1 

647.01 

70.0! 

18.01 

! 

-  1 

! 

JANES  R  BARKER 

1573682 

29629 J 1 A03 ! 

990.01105.0! 

28.8! 

16000! 

66000! 

lOl.OiStLf-UNLOmit 

!0H 

CLEVELAND 

! 

1  1 

1000.01105.01 

23.0! 

! 

-  1 

! 

JOHN  SHERVIN 

17764(5 

124051 1A03! 

786.0! 

75.01 

28.0! 

6500! 

35000! 

90.0! NONE 

!0H 

CLEVELAND 

1 

1  1 

806.01 

75.0! 

16.01 

! 

-  ! 

! 

NESABI  MINER 

! 51147* 

2962911 A03 1 

990.01105.0! 

28.8! 

16000! 

66000! 

101*v I  SELF-UN LOADER 

(OH 

CLEVELAND 

1 

t  i 

1000.01105.9! 

23.0! 

1 

-  ( 

! 

V  J  DELANCEY 

1631668 

5258011*03! 

1000.0! 105.01 

?a.O! 

16000! 

69000! 

118.0! SELF -UNLOADER 

*0H 

CLEVELAND 

1 

1 

1  t 

1012.51105.0! 

1  1 

23.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

» 

! 

(03)  INTERNATIONAL 

« 

BARGE  LEAS! INC 

!  ( 

1  1 

1 

t 

( 

1 

! 

f 

t 

1 

! 

! 

! 

! 

CORP. 

1 

1  t 

I 

I 

! 

l 

1 

BENNY  0 

1286990 

445 !  4A461 

120.0! 

34.0! 

13.0! 

-  ! 

1 50C! 

25.01  NONE 

!NJ 

PORT 

1 

1255641 

1  1 

120.0! 

34.01 

2.5! 

! 

-  ! 

I 

NEWARK 

SILL  J 

47714*46! 

130.0! 

36.0! 

10.0! 

! 

600! 

k.oihon: 

!NJ 

PORT 

1 

1  1 

130.0! 

36.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

NEWARK 

MARY  R 

1255581 

47714*46! 

130.0! 

36.01 

10.0! 

-  I 

600! 

19.0 ! NONE 

!NJ 

PORT 

NO.  73 

5 

1  1 

130.0! 

36.0! 

4.0! 

i 

-  ! 

! 

NEWARK 

1 256055 

39314*46! 

130.0! 

36.01 

10.0! 

-  ! 

BOO! 

19.01  NONE 

!NJ 

PORT 

1 

1 

1  i 

1  1 

130*01 

1 

36.0! 

! 

4.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

NEWARK 

(07)  INTERNATIONAL 

BARGE  LINE  1 S 

1  ! 

!  1 

1 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

CART.  G.H.  SHIFT 

1275121 

3513*361 

55.0! 

17. 5i 

5.0! 

326! 

-  ! 

19. 7j  NONE 

INY 

NTAGARA 

I 

) 

1  { 

1  1 

55.01 

1 

17.5! 

! 

5.0! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

FALLS 

(15)  INTERNATIONAL 

1 

BAwGE/  INC!. 

1  1 

i  1 

! 

1 

! 

! 

( 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

GW6  103 

1509865 

2400 1 5*71 1 

295.0! 

50.0! 

8.5! 

-  1 

2500! 

26.01400  TPH  PUMPS 

IFL 

VERO  BEACH 

! 

1  1 

293.01 

50.0! 

2.5! 

i 

-  ! 

i 

ST  120 

1274526 

97SI5A70! 

24C.0! 

45.0! 

6.0! 

i 

2648! 

15.0! DEEP  WELL 

PUMP 

JFL 

VERO  BEACH 

ST  121 

1 

1  1 

240.01 

45.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

1274527 

97615*701 

240.5! 

45.01 

6.0! 

-  i 

2646! 

15.0IDEEP  WEIL 

PUMP 

!FL 

VERO  BEACH 

1 

1 

!  1 

1  ! 

240.5! 

1 

43.0! 

! 

1.5! 

! 

l 

! 

-  ! 

! 

! 

(30)  INTERNATIONAL 

1 

BARGE*  INC!. 

1  1 

t  t 

1 

1 

( 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

i 

! 

! 

MARJORIE  •) 

1284658 

177v  15671 1 

285.0! 

44.0! 

7.3! 

-  1 

1800! 

15-OICARSO  TANK  PUMP 

UN 

MEMPHIS 

NARY  LEE 

!  1 

285.0! 

45.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

!  SYSTEM 

128R652 

1824  1 S  A  71  ! 

303.0! 

44.0! 

7.5! 

! 

1600! 

1 5.0! CARGO  TANK  PUMP 

!TN 

MEMPHIS 

1 

! 

1  1 
1  1 

303.0! 

! 

44.0! 

! 

2.51 

! 

! 

( 

-  ! 

! 

! SYSTEM 
! 

<J2»  int;«katio«ai. 

! 

INOEPENDEN! T 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TOWING 

i 

1  i 

9811*17! 

! 

26.0! 

! 

! 

65! 

! 

(LA 

HOUMA 

116.01 

1130! 

5V.UI/.5  HP  FUEL  OIL 

! 

!  1 

116.0! 

28.0! 

7.0! 

I 

36! 

!T»AXSF£»  PUMP 

6611A12! 

106.01 

24.0! 

2400! 

53! 

!LA 

HOUMA 

li.UU.y  HP  FUEL  OIL 

! 

! 

!  1 

1  1 

106.01 

24.0! 

I 

3.0! 

1 

! 

! 

55! 

I 

(TRANSFER 

! 

■UNP 

! 

(23)  INTERNATIONAL  HAPINC  SYS! TENS* 

t  1 

f  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

j 

i 

! 

! 

LTD* 

1 

!  ! 

1 

! 

i 

( 

i 

! 

IR39U0IS 

1222231 

51 11A11 1 

61.0! 

21.0! 

6.4* 

120! 

-  ! 

22.0! N-NE 

IWI 

MILWAUKEE 

1 

I  ! 

61.9! 

1 

21.0! 

! 

5.4! 

! 

! 

« 

1501 

1 

1 

! 

<32)  INTERNATIONAL 

1 

HAM*  *  TERMINALS 

1  1 

1  1 

! 

1 

1 

! 

! 

J 

! 

! 

! 

! 

! 

HARRIET  SUE 

1560111 

58*2*35! 

52.1! 

20.0! 

7.0! 

1020! 

-  ! 

32.0! NONE 

(LA 

H1RTLE 

! 

1  ! 

52.1! 

20.0! 

/.O! 

! 

-  ! 

! 

GROVE 

LISA  JOE 

1567901 

5213*35! 

52.81 

20.91 

7.1! 

1200! 

-  ! 

32.0 1  NONE 

!LA 

MYRTLE 

Rf  80S 

1 

1  1 

52.3! 

20. C! 

7.1! 

! 

-  ! 

! 

GROVE 

157. 

638(4*40! 

195.0! 

35.0! 

11.8! 

! 

1500! 

11.3! NONE 

(LA 

MYRTLE 

( 

l 

1  1 

1  1 

195.0! 

! 

35.0! 

I 

1.6! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

» 

i 

GROVE 

(36)  INTIAHATIONAL 

1 

OFFSHORE  S1VC. 

t  1 

1  1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

GOOD  HtWS 

1594248 

6313*36! 

65.0! 

26.0! 

6.5! 

20001 

-  ! 

“  ITOW  WINCH 

!  AK 

SEWARD 

t 

1  1 

65.0! 

26.0! 

6.0! 

! 

-  i 

i 

HARRIS  OAT 

1253495 

13513*36! 

150.0) 

33.0! 

12.0! 

6400! 

-  i 

*6. ol TOW  WINCH 

!  AK 

SEWARD 

1 

;  1 

150.0! 

33.0! 

11.0! 

! 

-  ! 

! 

MA2CN  BAY  ' 

1559932 

91  i  3A36! 

100.0! 

25.0! 

12.0! 

32001 

-  I 

37.0! TOW  WINCH 

(AK 

SEWARD 

! 

f  1 

1CC.0! 

25.0! 

1 1  ;0) 

! 

-  ! 

! 

HOOPER  BAY 

1636305 

5913*361 

75.0! 

26.0! 

6. St 

2000! 

-  ! 

—  STOW  WINCH 

(AK 

SEWARD 

HORTON  BAY 

! 

1  ! 

75.01 

26.0! 

6.0! 

! 

-  i 

! 

1619820 

5913*36! 

69.4! 

26.0! 

6.5! 

1800! 

-  J 

32.0! TOW  WINCH 

(AK 

SEWARO 

1 

1  ! 

69.4! 

26.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

HUM  BAY 

1639881 

1 01 1 3*36! 

(00.0! 

26.0! 

13.0! 

2400  J 

-  i 

50.0STOW  WINCH 

(AK 

i 

SEWARD 

! 

1  1 

100.0! 

26.0! 

10.6! 

! 

-  ! 

! 

PASTOL  SAY 

1656131 

5713*36! 

49.7! 

20.7! 

5.0! 

1500! 

-  ( 

25.0! TOM  WINCH 

UK 

SEWARD 

! 

| 

1  1 

49.7! 

20.7! 

5.0) 

! 

-  1 

I 

SCAHHON  BAY 

1 583359 

97I3A361 

100.0! 

25.0! 

12.0! 

3200! 

-  ! 

36  .0 ! TOW  WINCH 

!  AK 

SEWARD 

AMT  180-1 

I 

!  1 

103,0! 

25.0! 

11.0! 

! 

-  ! 

! 

1593424 

106M4A46* 

130.0! 

54.0! 

12.0* 

-  ) 

2500! 

35.010IL  PUMP 

(AK 

SEWARD 

! 

! 

180.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

AMT  180-2 

1630338 

105314*46! 

180.0! 

54.0! 

17.01 

i 

2300! 

35.0! OIL  PUMP/ 

DECK 

(AK 

SEWARD 

! 

1  ! 

t .0.01 

54.  CJ 

2.0! 

i 

-  ! 

4  RAMP 

*■* 

'  555914 

< 

26714446! 

1 1C.C! 

34.  Cl 

12.  C! 

-  ! 

zo.oion  pus? 

!A< 

i 

1 

1  1 

1  ( 

110.01 

! 

34.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

(16)  INTERNATIONAL 

I 

PARER  COMP  1  ANY 

1  1 

1  ! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

FOREST  QUEEN 

1579633 

11313*36! 

75.5! 

25. 5J 

5.8! 

1700! 

-  1 

12.0! NONE 

(AL 

MOBILE 

JOUTHEKH  rtttl  16 

I 

!  1 

80.0! 

26.0! 

6.2! 

• 

-  ! 

! 

1  - 

1 

j 

18913*36! 

1  ! 

85.0! 

90.0! 

195.0! 

31.1! 
32.0! 
35. OJ 

S.5  1 
6.5) 
10.0! 

'90  i 
! 

-  ! 
-  1 
*500! 

42.01  NONE 

i 

15.0 ! NONE 

(AL 

MOBILE 

IP  20 

*AL 

HOBILC 

! 

1  1 
769J4A401 

1 

IP  22 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

2.0! 

10.0! 

-  ! 
1590! 

! 

1S.0INSUE 

!AL 

MOBILE 

1 

! 

IP  23 

!  1 
769I4A401 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.C! 

10.0! 

-  1 
*55Cvl 

15.0! NONE 

(AL 

MOBILE 

1 

!  ! 
35014A43! 

1 95.01 
124.3! 

35.0! 

32.01 

2,01 

1 

-  1 

705) 

! 

!AL 

MOBILE 

7*01 

Y.0135  TON  DIESEL 

( 

!  1 

124.3! 

32*01 

1.2! 

7.0! 

{ 

-  ! 

900! 

(CRANE 

20.0! NONE 

(AL 

MOBIL* 

1 

1 

! 

1  t 

1  5 

1  ! 

150*01 

! 

£ 

35.0! 

1 

1 

t.OJ 

1 

f 

1 

( 

-  ! 

1 

i 

! 

! 

I 

l 

TEAR 
BUILT  ! 
OR 

•REBUILT! 


1952 

1976 
•  197J 

1977 
1 981 


1956 
1948 
1948 
1948 

1957 


1967 

1943 

1943 


1965 

t94J 


1981 

1980 


*  1946 


1974 

1975 

1976 


1978  I 
! 

1945  I 

1973  i 
! 

1981  ( 
( 

1980  l 
i 

*  1981  I 
l 

1983  I 
I 

1977  l 
I 

1981  i 
1 

1981  ! 


1976 

1975 

1975 

1975 

1975 

1948 

1973 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


m. 


ENGRl 

1VTCC! 

DIMENSIONS  {DRAFT! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  | 

!  V 

£  S  S  E  L  ! 

( 

DIST!  OPERATOR 

NET  1  CODE 1LENGTH! BROTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

1 

!  COAST 

1  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  I 

VESSEL  NAME  AND  HUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PAGE1 

0VEP.-10VER-!  /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !///////////# ////IT D !////////// ! 

OR  ! 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  I 

ALL  1 

ALL  {LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  I 

(FEET)!  LINE- 2 

!EE! 

LINE-2  !*RE8UILT! 

! 

(16)  INTERNATIONAL  PAPER  CONf ! ANT 

!  1 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

t 

! 

1 

! 

! 

! 

t 

! 

I 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SK  167 

1  - 

450 !  4A461 

130.0! 

35.0! 

7.0! 

-  1 

900! 

20.0 ! NONE 

1AL 

Mom?  ( 

1976  ! 

! 

1  ! 

13C.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

sr  ue 

!  - 

45014A461 

1 50.0! 

35.0! 

7.0! 

-  ! 

900! 

20.0! NONE 

!AL 

MOBILE  ! 

1976  ! 

1 

1  ! 

150.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

SK  169 

430 14A461 

150.0! 

35.0! 

7.0! 

-  ! 

900! 

20. 0 1  NONE 

UL 

MOBILE  ! 

1976  ! 

1 

1  1 

150.0! 

35.  C! 

1 .6  1 

! 

-  1 

! 

! 

1 

! 

SK  170 

,  - 

450! 4A461 

150.0! 

35.0! 

7.0! 

-  | 

900! 

20.0! NONE 

IAL 

MOBILE  I 

1976  ! 

! 

!  1 

130.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

SK  171 

!  - 

4S0UA46! 

150.01 

35.0! 

7.0! 

! 

900! 

20.01NONE 

IAL 

MOBILE  ! 

1976  ! 

I 

1  1 

130.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

1 

1 

! 

SK  172 

1  - 

45014A461 

150.0! 

35.01 

7.0! 

-  1 

900! 

20.0! NONE 

!  AL 

MOBILE  ! 

1976  1 

I 

1  ! 

150.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

SK  173 

,  - 

45014A461 

150.0! 

35.0! 

7.0! 

-  ! 

900! 

20.0 ! NONE 

IAL 

MOBILE  ! 

1976  1 

! 

1  1 

150.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

1  . 

! 

1 

SK  223 

550! 4A  461 

180.0! 

35.0! 

8.0! 

-  1 

1200! 

20.0! NONE 

IAL 

MOBILE  ! 

1963  ! 

1 

!  1 

180.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

SK  22> 

i  - 

55014A46! 

180.0! 

35.01 

6.0! 

( 

1200! 

20.0! NONE 

IAL 

MOBILE  ! 

1972  ! 

! 

!  1 

160.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

SK  226 

j  - 

23014*461 

130.0! 

35.0! 

6.0! 

! 

1200! 

20.01  NONE 

!  AL 

MOBILE  ! 

1972  ! 

! 

!  1 

180.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  i 

1 

! 

! 

! 

SK  227 

j  - 

SS014A461 

180.0! 

35. C! 

8.0! 

-  ! 

1200! 

20 .0 ! NONE 

IAL 

MOBILE  ! 

1972  I 

I 

i  1 

180.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ; 

1 

! 

! 

1 

SK  22? 

!  - 

55014A46! 

160.0! 

35.0! 

8.0! 

.  1 

1200! 

20.0! NONE 

IAL 

MOBILE  ! 

1972  2 

! 

!  1 

180.01 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

l 

SK  229 

j  - 

55014A46! 

180.01 

35.0! 

8.0! 

! 

1200! 

20.0*1  NONE 

!  AL 

MOBILE  ! 

1972  ! 

1 

1  ! 

180.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1  1 

•  1 

18C.0! 

! 

35.0! 

! 

2.0! 

! 

1 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(03)  INTERNATIONAL  SHIP  NANAS! ENENT 

!  1 

1  1 

! 

! 

• 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

AND  AGENCY  SERVICES# 

IN!. 

!  ! 

! 

I 

! 

! 

! 

i 

! 

1 

! 

LOUISIANA  BR INSTQNE 

1247757 

8885! 2A221 

590.3! 

80.0! 

34.0! 

7250! 

24640! 

115.0110  STFAR  PUNPS 

ILA 

NEW  ! 

•  1965  ! 

! 

1  1 

612.0! 

80. 0! 

16.0! 

I 

-  ! 

( 

I 

ORLEANS  ! 

! 

LOUISIANA  SULPHUR 

1242964 

65831 2A22! 

504.0! 

63.0! 

31.0! 

7240! 

17360! 

115.013  STE.’H  PUMPS 

!LA 

NEW  ! 

*  1961  ! 

! 

! 

1  1 

1  1 

523.3! 

! 

68.0! 

! 

19.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

1 

I 

S 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

! 

! 

(07)  INTEROCEAN  NANASEHENT 

j 

CoiRP. 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

« 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

BROOKS  RAN6E 

1586130 

63494 12 A22 ! 

664. 01173. 0! 

57.4! 

26700! 

184682! 

157.0! STEAM 

PUMPS 

!CA 

LC.VG  REACH! 

197?  ! 

! 

!  1 

906.01173.0! 

28.2! 

! 

-  ! 

] 

! 

! 

! 

THOMPSON  PASS 

1516131 

63494 12A22! 

664.011 73  .0! 

57.4! 

26700! 

184862! 

157.05STEAM 

PUMPS 

!CA 

LONG  BEACH! 

1978  ! 

! 

!  1 

906.0! 173.0! 

25.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

UST  ATLANTIC 

1601437 

!  1711212A2211H3.01  228.0! 

75.0! 

45000! 

445920! 

159.6! STEAM 

PUMPS 

!CA 

LONG  BEACH! 

1979  ! 

1 

!  1  1 1186.01 228.0! 

40.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

UST  PACIFIC 

1613131 

1  1711212A22I1143. 01223. C! 

75.0! 

45000! 

445920! 

159.6! STEAM 

PUMPS 

!  C  A 

LONG  BEACH! 

1979  ! 

! 

! 

!  1  11188. 01226.C! 

t  !  !  11 

40.0! 

1 

! 

! 

-  1 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(01)  INTERPORT  TOU INC  (  TRANSlP.# 

I  1  1 

!  !  ! 

! 

t 

! 

! 

« 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

INC. 

! 

!  1  1 

* 

I 

! 

1 

! 

i 

1 

I 

! 

LUCINDA  SMITH 

1608953 

t  H613A36! 

85.0! 

23.0! 

11.5! 

3000! 

-  ! 

26 . 0 1  NONE 

I  ME 

WEST  ! 

{979  ! 

I 

1 

!  t  1 

1  !  1 

72.01 

I 

28.0! 

! 

9.5! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

! 

SOUTHPORT  ! 

! 

I 

! 

(01)  INTERSTATE  NAVIGATION 

l 

CO!. 

1  1  1 

I  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CAROL  JEAN 

1670131 

l  66MA01! 

167.4! 

37.6! 

10.0! 

1360! 

ZOO! 

60.0:N0NE 

!RI 

PT.  JUDITH! 

1984  * 

1 

1  !  1 

187.0! 

39.6! 

9.5! 

! 

1300! 

! 

! 

1 

! 

NANISEE 

1549080 

1  6611A121 

100.4! 

27.5! 

9.0! 

1130! 

200! 

34.0! NONE 

!CT 

NEW  LONDON! 

1973  ! 

! 

1  1  1 

100.41 

27.5! 

8.5! 

! 

400! 

! 

! 

! 

! 

MANITOU 

1526663 

•  66MA12! 

100.4! 

27.51 

9.0! 

1130! 

200! 

34.0! NONE 

!CT 

NEW  LONDON! 

1970  ! 

! 

1  1  ! 

100.4! 

27.5! 

8.5! 

! 

400! 

I 

I 

I 

! 

NELSCCO 

•637646 

!  89I1A12! 

124.6! 

29.4! 

8.5! 

1000! 

5! 

40.0! NONE 

!CT 

NEW  LONDON! 

1981  ! 

! 

1  !  1 

143.0! 

29.4! 

6.0! 

! 

550! 

! 

! 

( 

! 

QUONSET 

1213279 

1  214MA12! 

135.5! 

29.0! 

3.5! 

900! 

300! 

39.61N0NE 

!CT 

NEW  LONDON! 

«  1957  ! 

i 

! 

1  1  1 

1  !  1 

146.0! 

! 

50.01 

! 

6.0! 

! 

! 

535! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

(33)  INTRACOASTAL  TONING  8 

! 

! 

1  •  1 

1  1  1 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TRANSPORTATION  CORP. 

! 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

JUNO 

1584635 

1  13413A36! 

87.5! 

32.1! 

16.5! 

3200! 

-  ! 

64  .0 ! NONE 

!YX 

HOUSTON  ! 

1977  ! 

1 

1  1  1 

96.0! 

32.1! 

12.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

PARS 

1510376 

1  9413AJ6! 

82.31 

26.8! 

14.6! 

1700! 

•  1 

39. SHONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1967  ! 

» 

1  !  1 

90.0! 

27. C! 

13.2! 

1 

-  j 

! 

1 

I 

! 

TITAN 

1603677 

!  11713A56J 

88.7! 

32.0! 

16.0! 

3070! 

-  i 

64 .0 ! NONE 

ITX 

HOUSTON  ! 

1979  ! 

1 

1  1  1 

95.5! 

32.0! 

16. C! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

TROJAN 

1258337 

1  97i 3A36! 

81.6! 

24.0! 

8.5! 

900! 

.  J 

26.0! NONE 

ITX 

HOUSTON  I 

1919  ! 

! 

!  1  ! 

86.5! 

24.0! 

8.5! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

! 

ZEUS 

1274689 

1  13313A361 

96.0! 

25.0! 

11.2! 

2400! 

-  ! 

44.0! NONE 

!TX 

CORPUS  1 

f  1976  ! 

! 

! 

1  !  ! 

1  !  1 

103.0! 

! 

25.0! 

! 

11.2! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

CHRIST!  ! 

! 

! 

! 

! 

(26)  IOWA  FLEETING  SERVICE#  l!HC. 

!  1  1 

1  1  ! 

! 

! 

1 

i 

! 

1 

i 

1 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

JOHN  PAUL  ECKSTEIN 

1602136 

1  40213*36! 

129.5! 

42.0! 

9.0! 

5600! 

-  ! 

43. oj  NONE 

1 W I 

CASSV1LLE  ! 

1979  ! 

1 

1  !  1 

140.0! 

42.0! 

8.0! 

J 

-  ! 

( 

1 

1 

! 

JOSEPH  P.  ECKSTEIN 

1600552 

!  40213*36! 

129.5! 

42.0! 

9.0! 

3600! 

-  ! 

43.0! NONE 

HI 

CASSVILLE  ! 

1978  ! 

! 

!  !  1 

140.0! 

42.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

j 

! 

1 

! 

KAY  A.  ECKSTEIN 

1645394 

J  T3413A36J 

168.0! 

42.0! 

9.0! 

5600! 

-  ! 

43. oi NONE 

!  WI 

CASSVILLE  ! 

1982  I 

l 

1  !  ! 

166.0! 

42.0! 

8.0! 

! 

~  ! 

! 

! 

! 

! 

AH  1 01 B 

•506163 

!  96014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1625! 

1 8. 4  !  NONE 

HI 

CASSVILLE  ! 

1966  ! 

AH  1S1L 

! 

*534454 

! 

1  1  1 

{  565144411 

1  !  ! 

200.0! 

200.01 

200.01 

35.0! 
35.  Cl 
35.0! 

\.n 

?*CI 

1.8! 

1 

l 

1 

-  ! 
15441 
-  ! 

t  ^ 

1 

I 

<  *«* 

I 

! 

1 

! 

1971  ! 
! 

AH  152L 

1534455 

1 

1  96514*41* 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1544! 

15.0! NONE 

!VX 

CASSVILLE  ! 

1971  ! 

i  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

CC  51 

1590950 

!  67614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1497! 

16./  *10 NE 

1  WI 

CASSVILLE  ! 

1978  1 

1 

!  1  ) 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CC  52 

•590951 

1  67614A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1497! 

16.  e 

!UX 

CASSVILLE  ! 

1978  ! 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CC  53 

1590952 

I  676UA41! 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

-  ! 

1497! 

16. r 

!  WX 

CASSVILLE  1 

1978  ! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  I 

1 

l 

! 

CC  56 

1590933 

1  67614*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  ! 

1497! 

16.6  « 

1  WI 

CASSVILLE  ! 

1978  ! 

! 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

1 

-  1 

1 

! 

! 

! 

Ct  55 

1*90954 

1  67614*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1497! 

16.61k  j 

!WI 

CASSVILLE  J 

1978  ! 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

! 

-  I 

! 

I 

! 

! 

CC  5? 

1590956 

1  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1497! 

16.4t  NONE 

IWZ 

CASSVILLE  ! 

1978  ! 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

( 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

CC  58 

1590957 

!  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1497! 

1 6.6 ! NONE 

(WI 

CASSVILLE  ! 

1978  ! 

1 

! 

1 

!  1  ! 

!  1  1 

1  !  ! 

195.0! 

1 

! 

35.0! 

I 

! 

1.7! 

! 

I 

1 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

I 

! 

1 

! 

1 

! 

TABLE  2  -  DESC 

RIPTION 

OF 

VESSELS 

459 

ENCR! 

1  1VTCC1 

DIMENSIONS  1 

DRAFT! 

(CAPACITY! 

HIGH-  ! 

1  V 

E  S  S  E  L  ! 

] 

DISH 

OPERATOR 

l  NET  {CODE (LENGTH! 8R0TH1 

! 

LOAD-! 

! 

! 

CARGO  ( 

EST  (  CARGO  HANDLING 

!S 

OPERATING  ! 

1 

t  COAST 

1 

FIXED  ! 

CUIPMENT 

! TC 1  BASE  ! 

YEAR 

l 

VESSEL 

!  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

(AO!  LINE-1  I 

BUILT 

! 

NAME  AND  NUMBER 

1  SIMM. 

TON-  1  PACE! 

OVER-! OVER-! 

/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) 1 //////////////// ITDl ////////// ! 

OR 

1 

1  NUBBEK 

NAGE  l  XV  1 

ALL  1 

ALL  1 

LIGHT! 

POWER ! 

ENCERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2  ! 

‘REBUILT! 

(20)  IOWA 

FLEETING  SERVICE# 

! 

1 

ZINC. 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

t 

! 

! 

1 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

) 

! 

! 

1 

1 

(CONTINUED) ! 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CC  59 

1590958 

67614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1497! 

16.6  IKONE 

!WX 

! 

CASSVILLE  ! 

1 

1978 

CC  2518 

! 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1500941 

69614A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1646! 

1 6. 9 ! NONE 

lux 

CASSVILLE  ! 

I 

1978 

CC  2S2B 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

( 

1590542 

69614A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1648! 

1 6. 9! NONE 

I  wz 

CASSVILLE  1 

1976 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

1 

! 

CC  2530 

1590943 

69614A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1648! 

16. 9! NONE 

!WI 

CASSVILLE  ! 

! 

1978 

CC  2548 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

{ 

1590944 

69614A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1648! 

16.9 ! NONE 

!  VI 

CASSVILLE  ! 

1978 

CC  2558 

1 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

| 

1590945 

69614A41! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1646! 

1 6.9 ! NONE 

1  WZ 

CASSVILLE  ! 

! 

1978 

I 

2  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

CC  2569 

1590946 

69614A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1646! 

16.9! NONE 

2  W I 

CASSVILLE  ! 

1 

1978 

CC  2578 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

I 

-  ! 

( 

( 

1590947 

696UA41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1646! 

16.9! NONE 

!WI 

CASSVILLE  I 

1978 

1 

!  ! 

200.01 

3S.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

{ 

CC  2580 

1590940 

696UA41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1646! 

16. 9 ! NONE 

(wx 

CASSVILLE  ! 

! 

1978 

CC  2590 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

) 

! 

1 >90949 

69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

16462 

16.9 ! NONE 

IWI 

I 

CASSVILLE  1 
l 

1978 

! 

t  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

OK  120 

1630125 

67614A41 1 

1 

—  1 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14. 9 l NONE 

!VI 

CASSVILLE  ! 

I960 

OK  121 

1 

!  1 

19S.0! 

35.0! 

1.6! 

( 

-  ! 

! 

! 

! 

1630126 

676 14A41 1 

—  1 

—  1 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

!  VI 

CASSVILLE  ! 

! 

1980 

IK  122 

I 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

t 

! 

1630127 

67614A411 

—  ! 

—  1 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9 (NONE 

!WX 

CASSVILLE  ! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ( 

! 

! 

OK  123 

1430126 

67614A41I 

—  t 

—  1 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

twz 

CASSVILLE  ! 

1980 

OK  124 

1 

1  ! 

195.01 

35.01 

1.6! 

! 

-  1 

! 

1 

! 

1630129 

67614A411 

1 

—  1 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 4. 9 (NONE 

IWI 

CASSVILLE  ! 

1930 

OK  2268 

1 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1612516 

496I4A44! 

—  1 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.91  NONE 

!  VI 

CASSVILLE  ! 

1980 

PV  176 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

1534921 

885UA41! 

'200.01 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1472! 

18.4! NONE 

IWI 

CASSVILLE  ! 

1971 

PV  177 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

| 

1534922 

86514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1472! 

1  A. 4 ! NONE 

!  WZ 

CASSVILLE  1 

1 

1971 

PV  178 

1 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

1534923 

86514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1472! 

18.4! NONE 

f  W I 

I 

CASSVILLE  ! 

| 

1971 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

PV  179 

1534924 

88514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1472! 

1 8.4  lNONE 

IWI 

CASSVILLE  ! 

1 

1971 

1 

!  ! 

200.01 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

PV  1318 

1530756 

93114A411 

—  1 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

U.91H0NE 

IWI 

CASSVILLE  I 
! 

1971 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

PV  1328 

1530757 

93114A411 

~  ! 

—  1 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 4 .9 | NONE 

IWI 

! 

CASSVILLE  ! 

1 

1971 

PV  1330 

! 

1  ! 

200.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1530758 

931I4A41! 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

!WX 

CASSVILLE  ! 

1971 

PV  1348 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1530759 

9S1J4A411 

--  ! 

—  1 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

!V! 

CASSVILLE  ! 

1971 

TV  135B 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1530760 

93114A411 

—  1 

—  1 

9.0! 

- 

! 

15001 

14.9! NONE 

!Wt 

CASSVILLE  ! 

! 

1971 

PV  1368 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1530761 

93114A41! 

—  1 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9 !  NONE 

IWI 

CASSVILLE  ! 

! 

1971 

PV  1378 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1530762 

93114A411 

—  1 

—  1 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14. 9( NONE 

twz 

CASSVILLE  ! 

1971 

PV  1388 

1 

I  1 

200.0! 

35.01 

1.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

1530763 

93114A41! 

..  i 

—  1 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 4.9J  NONE 

IWI 

CASSVILLE  1 
| 

1971 

PV  139B 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

•  ! 

! 

1 

1530764 

93114A41! 

—  1 

—  1 

9.0! 

- 

1500! 

14. 9! NONE 

!UI 

CASSVILLE  ! 

1971 

PV  1408 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

( 

i 

1 530745 

93114A411 

—  1 

—  1 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9'BONE 

!W! 

CASSVILLE  ! 

1971 

SC  311 

l 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.61 

! 

-  ! 

! 

» 

! 

1626011 

84014A411 

--  ! 

—  1 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9JN0NE 

iwi 

CASSVILLE  ! 

1980 

SC  312 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1626012 

84614A41! 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

IWI 

CASSVILLE  ! 

! 

1980 

SC  313 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1626013 

84S14A411 

—  1 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

15001 

14.9 (NONE 

8  WZ 

CASSVILLE  ! 

1 

1980 

SC  314 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

! 

16260U 

848I4A41! 

1 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

150oi 

14.9! HONE 

!VI 

! 

CASSVILLE  ( 

! 

1980 

i 

SC  315 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1626015 

64614A4K 

—  1 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9  |  NONE 

!VX 

CASSVILLE  ! 

! 

1980 

SC  316 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.M 

I 

-  ! 

! 

! 

(626016 

04814A411 

—  1 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16.9! NONE 

JWI 

CASSVILL&  ! 

I 

1980 

l 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  ! 

1 

i 

SC  317 

1626017 

84814A41 ! 

1 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

iwi 

CASSVILLr  ! 

W0C 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

«  i 

i 

! 

! 

SC  318 

1626018 

846 ! 4 A  41 J 

—  1 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

150oi 

14. 9i NONE 

!WX 

CASSVILLE  ! 

! 

1980 

SC  319 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

i 

! 

1426C19 

S4814A41 i 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.9  SHONE 

f  WZ 

CASSVILLE  ! 

1980 

! 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

t 

•  i 

! 

! 

S6  320 

1626020 

84814441 ! 

—  J 

***  ! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9IN0NE 

IWI 

CASSVILLE  ! 

1980 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

! 

! 

i 

SC  4018 

1427171 

952*4441 ! 

--  • 

—  ! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.9INON6 

!U! 

CASSVILLE  ! 

i 

I960 

SC  4020 

l 

!  1 

203.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

t 

! 

16271*2 

952 ! 4441 1 

—  i 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

isooi 

14. 9! NONE 

!VX 

CASSVILLE  i 

1960 

i 

1 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

i 

i 

SC  4038 

1627173 

95  2  1 4  441  1 

..  j 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9!N0NE 

iwi 

CASSVILLE  ! 

1960 

SC  4048 

1 

1  ! 

200. oi 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1627174 

95214A411 

—  ! 

..  ; 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9 {NONE 

!VI 

CASSVILLE  ! 

! 

1960 

SC  .058 

t 

1  1 

200.0! 

35. Oi 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1627175 

95214A41 1 

! 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! KOBE 

JWI 

CASSVILLE  ! 

1980 

! 

!  1 

200.0! 

35. CJ 

1.6! 

{ 

-  J 

» 

I 

J 

54  4QA8 

1427176 

°52!*M?2 

200.0! 

ni 

9.0* 

- 

• 

122C! 

ST.  LOUIS  1 
! 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

| 

-  » 

! 

! 

SC  4078 

1427177 

95214A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

1500! 

14.9! NONE 

f  Kd 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1980 

SG  4086 

1 

!  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1627178 

9S2I4A48! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9 (NONE 

f  HO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1980 

SC  5298 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

s 

163C16S 

69614A48! 

203.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

14.9! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  1 
! 

1901 

! 

!  ! 

200.0! 

35.1! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

SG  5308 

1630169 

69614445! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ( 

! 

1 

1981 

1 

1 

1  1 

1  ( 

200.0! 

J 

35.1! 

! 

1.6! 

! 

! 

-  i 

i 

! 

! 

! 

! 

(28)  IOWA 

CATEWAT 

TERN 

! 

1 

!  1 

!  i 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

J 

! 

! 

i 

! 

I 

MCKFNZXE  739 

1  - 

100! 4443! 

135.0! 

27.0! 

7.0! 

- 

! 

sori 

9. J! NONE 

IIA 

! 

! 

KEOKUK  ! 

! 

! 

! 

1937 

1 

1 

t 

!  1 

!  1 

1  1 

135.01 

1 

1 

27.0! 

1.0! 

! 

! 

! 

! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


VESSEL  NANE  AND  NUMBER 


(A3)  IOWA  6REAT  LAKES  BOAT  LI 
INC. 


iVTCCi  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

NET  iCODEJLENfiTit!  6»DTh!  1 
REGIS-!****!  REG.  !  REC.ILOAD-! 

TER  (  SEE !//////!/////!  ED  ! 

TON-  SPAGE!  OVER  l  OVER-! /.*///!  NORSE 
NAGE  I  IV  t  ALL  t  ALL  1LXGHT!  ROVER 


CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 
CARGO  !  FIXED  I  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
//////// J  POINT  !  LtNE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  I (LIGHT) I////////////////ITO !////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2 


TEAR 

BUILT 

OR 

♦REBUILT 


ROBERT  C 

1224732 

511011! 

40.6! 

10.9! 

2.0! 

73! 

15.0! NONE 

! T A  LAKE 

1923 

1 

I 

1  1 

!  ! 

40.6* 

! 

10.9! 

1.5! 

! 

1 

46! 

! 

! 

! 

!  OK060JX 

! 

(26)  IOWA  NARINE  REPAIR  CORP.  1 

!  1 

t  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

ALICE  P.  KLUSAK 

1644311 

11213F 36! 

75.0! 

26.0! 

7.0! 

1600! 

-  | 

17*0! HONE 

f X A  KEOKUK 

1982 

1 

1  1 

75.0! 

26. C! 

4.5! 

! 

-  j 

! 

BETTY  EDWARDS 

! 659917 

51 !  3A36! 

50.0! 

22.0! 

6.0! 

650! 

28.0! NONE 

! XL  NORRIS 

1983 

1 

1  ! 

50.0! 

22.0! 

7.0! 

! 

-  j 

( 

HELEN  CLEMENTS 

1523286 

336! 3A  351 

140.01 

45.0! 

7.5! 

5850! 

42.0! HONE 

(IA  KOAKUK 

1969 

1 

1  1 

140.0! 

45.0! 

6.5! 

! 

! 

HELEN  K0L6E 

!  578760 

108I3F36! 

75.0! 

26.0! 

7.0! 

1350! 

30.0! NONE 

IIA  KEOKUK 

1976 

1 

!  ! 

75.0! 

26.0! 

4.5! 

! 

-  j 

! 

JANET  KLUSAX 

1262621 

S4313A35! 

145.6! 

35.0! 

9.0! 

3200! 

35.8! NONE 

! XA  KEOKUK 

*  1971 

! 

1  1 

156.01 

36.4! 

7.6! 

! 

j 

NARY  ELLEN 

1568295 

62! 3F  36! 

58.0! 

20.0! 

7.0! 

600! 

26 .0 ! NONE 

!XA  KEOKUK 

1975 

! 

1  1 

58.0! 

20.0! 

4.5! 

I 

-  j 

( 

TONY  H 

1635272 

3M3F36! 

50.0! 

20.0! 

6.0! 

570! 

-  j 

28.0! NONE 

!1A  KEOKUK 

1981 

1 

!  1 

50.0! 

20.0! 

4.0! 

i 

-  ! 

! 

IN  1 

1277030 

867! 4A461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1400! 

14.5‘NOHE 

! I A  KEOKUK 

1958 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

! 

IN  3 

1277220 

8671 4A461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1400! 

14.5 ! NONE 

IIA  KEOKUK 

1958 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

IN  5 

1277313 

667 14A461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1400! 

14. 5 !  NONE 

! I A  KEOKUK 

1958 

! 

•  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

IN  6 

1277219 

86714A46! 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

-  | 

1400! 

1 4 • 5 ! NONE 

!!A  KEOKUK 

1961 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

IN  7 

1277436 

S6714A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

14.5 ! NONE 

!  I A  KEOKUK 

1958 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

IN  A 

i  ------ 

86714A44! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

1 4.6 ! NONE 

!IA  KEOKUK 

1975 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

IN  9 

1277614 

86714A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1400! 

14.5 ! NONE 

IIA  KEOKUK 

1955 

! 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  | 

! 

IN  11 

*277690 

86714A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1400! 

14.5 {NONE 

i IA  KEOKUK 

1958 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

l 

IN  13 

86314A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1400! 

U.6i  NONE 

! XA  KEOKUK 

1958 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

! 

IK  13 

1269599 

683! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1400! 

14*5! NONE 

! X A  KEOKUK 

1954 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  J 

! 

IN  17 

•269600 

863S4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

14.5 ! NONE 

!IA  KEOKUK 

1954 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

IN  19 

1269603 

683I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1400! 

14*5! LONE 

!X A  KEOKUK 

1954 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

IN  21 

1  - 

880S4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1400! 

14.51  NONE 

!1A  KEOKUK 

1961 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

IN  51 

j  - 

89214A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1400! 

-  !NONE 

IIA  KEOKUK 

1960 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

IN  53 

1  - 

992! 4A46! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1400! 

14.51K0NC 

!IA  KEOKUK 

1962 

i 

! 

i  i 

i  i 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

(11)  IRELAND  NARINE# 

! 

INC.  t 

!  ( 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

J 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

GOLDEN  EAGLE 

1255643 

36I3A36! 

75.3! 

19.0! 

6.0! 

512! 

-  | 

20.0! NOME 

1947 

1 

!  ! 

75.3! 

19.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

PAT  GARRETT 

1272303 

441 3A  36! 

60.5! 

18.0! 

7.2! 

600! 

85! 

35.0! NONE 

!VA  NORFOLK 

1956 

! 

!  ! 

60.5! 

16.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

CHARLIE  H 

j  - 

90I4A43! 

75.0! 

24.0! 

4.0! 

225! 

5. 0! NONE 

1952 

1 

!  1 

7J.0! 

24.0! 

1.0! 

! 

! 

H  A  WRIP1 

1 

1 

!  1 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

! 

1.3! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(01)  ISLAND  CONNUTEP 

! 

CORP.  ! 

1  l 

!  1 

1 

! 

! 

I 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

ISLAND  QUEEN 

1556621 

67I1A11! 

101.3! 

27.0! 

7.3! 

1005! 

-  ! 

57.01  NONE 

!NA  FALHOUTH 

1974 

I 

! 

!  1 

!  ! 

120.6! 

! 

26.0! 

! 

6.6! 

! 

! 

! 

600! 

! 

! 

) 

(36)  ISLAND  FERRY 

AND 

! 

BARGE#  ! INC. 

!  ! 

!  ! 

i 

i 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

ISLAND  FERRY 

1294606 

9 !  1 A  03 1 

52.3! 

16.2! 

5.5! 

165! 

25! 

12*0! NOHE 

IWA  ANACORTES 

1964 

1 

! 

!  ! 

!  t 

55.0! 

! 

16.0! 

! 

3.6! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

(07)  ISLAND  LAUNCH  4 

1 

CREWBOAT 1  CO. 

!  ! 

!  1 

i 

! 

! 

1 

! 

t 

l 

! 

! 

! 

! 

FALCON 

1502276 

7I1C02I 

32.0! 

10.0! 

4.7! 

225! 

23! 

,  9.5 !NONE 

IDE  WILMINGTON 

1972 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

32.0! 

! 

10.1! 

* 

3.0! 

! 

I 

! 

6! 

< 

1 

! 

(36)  ISLAND  TUG  ( 

! 

BARGE  ! 

!  1 

i  | 

! 

i 

i 

! 

i 

! 

I 

! 

i 

! 

! 

CRANE 

1254810 

28133361 

67.3! 

17.5! 

11.0! 

600! 

-  i 

23 .0! NONE 

!VA  BAINBRIDGE 

1944 

1 

!  ! 

72.0! 

19.0! 

9.1! 

! 

-  ! 

! 

!  ISLAND 

GAIL  $ 

1504032 

5S13A36! 

62.1! 

26.0! 

12.0! 

1600! 

-  j 

28.0 ! NONE 

!WA  BAINBRIDGE 

1976 

! 

!  ! 

88.0! 

27.0! 

9.1! 

! 

-  ! 

! 

!  ISLAND 

HELEN  S 

1249861 

4613A36! 

61.3! 

17.1! 

9.5! 

750! 

-  ! 

25.0! HONE 

!VA  BAINBRIDGE 

1945 

I 

1  ! 

67.0! 

18.0! 

9.5! 

! 

! 

!  ISLAND 

PATRICIA  S 

1250446 

3113A36! 

65.0! 

16.0! 

10.0! 

650! 

26. 0! NONE 

!W A  BAINBRIDGE 

*  1963 

1 

1  1 

65.0! 

18.0! 

10.0! 

! 

1 

!  ISLAND 

PAULA  S 

1917105 

12SI3A36! 

95.0! 

25.2! 

11.9! 

1300! 

-  j 

23.0 ! NONE 

!VA  6AXNORIOCE 

1945 

! 

! 

!  1 

!  ! 

100.0! 

! 

28.0! 

! 

11.9! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

!  ISLAND 

(01)  ISLE  AU  HAUJ 

CO. 

! 

#  INC.  ! 

!  I 

(  ! 

! 

! 

! 

! 

J 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

J  AAAMQI 

27  1  ID  12  1 

46.2! 

15.0! 

5.4! 

375! 

7! 

20.0! Nort 

! ME  STONINGTOF 

1982 

1 

!  ! 

46.2! 

15.0! 

4.9! 

! 

62! 

1 

MISS  LIZZIE 

1509268 

13M812! 

45.0! 

14.4! 

5.0! 

250! 

7! 

15.0 ! NONE 

!H£  ST0N1NGT0F 

1967 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

48.9! 

! 

14.4! 

! 

4.6! 

! 

! 

i 

70! 

! 

! 

! 

(26)  ISLE  ROYALE 

! 

FERRY  SERVIC !£/  INC. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

l 

! 

! 

t 

1 

! 

ISLE  ROYALE  QUEEN 

21 

1279222 

44! 1  All ! 

57.0! 

16.4! 

5.6! 

495! 

10! 

26 . 0 1N0NE 

INI  COPPER 

1959 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

65.0! 

! 

18.41 

! 

5.0! 

i 

! 

! 

57! 

1 

! 

! 

!  HARBOR 

(24)  ISLE  ROYALE 

! 

NATIONAL  PARIK 

v  !  8 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

I 

!  *  ■ 

CHARLIE  MOTT 

26 !1 All ! 

52.4! 

14.0! 

4.7! 

450! 

34! 

26.0! NONE 

i MX  ISLE 

1953 

I 

!  ! 

56.0! 

14.0! 

3.7! 

! 

! 

!  ROYALE 

RANGER  7 XX 

1277361 

319I1A12! 

152.6! 

34.0! 

10.*! 

1228! 

100! 

47.514  TON  DIESEL 

INI  HOUGHTON 

1958 

! 

!  ! 

165.0! 

74.0! 

10.0! 

! 

123! 

1CRANE 

j 

J •_  E.  COLO  ME 

1 

!  ! 

45.0! 

12.5! 

4.3! 

1 

{TRANSFER  LIQUID 

!  ROYALE 

I  I  I  I  !  I  !  I  ! 

C  !  Iff  f  !  !  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


461 


ENGR! 

I 

1 VTCCf 

DIMENSIONS  ! DRAFT ! 

CAPACITY! 

HI6H-  ! 

. 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

DIST1  OPERATOR 

1 

1ST  KODElLENGTHlBRDTH! 

! 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  IOPERATING  ! 

-- -- 

----- 

-1REGIS-!****! 

REG.  ! 

KEC. 110*0-! 

CARGO  t 

FIXED  (  EQUIPMENT 

!  T  C ! 

BASE  ! 

YEAR 

!  COAST 

TER  1  SEEJ//////1/////1 

£D  1 

////////! 

9 01  NT  !  LINE-1 

!  AOi 

LIHE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND 

DUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PAGEI 

OVER-1 UVE  R-l /////! 

HORSL 

PASS-  1  (LIGHT) !//////////////// !TD! //////////! 

OR 

t  NUMBER 

NAGE  !  IV  1 

ALL  ! 

ALL  (LIGHT! 

POWER 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

1EE  l 

LINE-2  t  *RE8UILT 

l 

! 

(24)  ISLE  ROTALC  NATIONAL  PAR l K 

1  ! 

1  1 

t  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

t 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

1 

! 

(CONTINUED) ( 

1  ! 

! 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

NPS  3 

32.01 

17.018  TON 

>IESEL 

ISLE  1 

GREENSTONE 

| 

1  ! 

110.01 

32.0! 

1.9! 

(CRANE 

! 

ROYALE  l 

! 

! 

!  ! 

1  1 

61.0! 

! 

24.0! 

1 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

! 

ROYALE  ( 

I 

(06)  ISLETA  MARINA 

rERRIES/ 

! 

XINC. 

1  1 

1  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

ISLETA  I 

! 589309 

19M01'! 

36.0! 

12.8! 

5.3! 

115 

-  1 

7.0! NONE 

!PR 

FAJARDO  ! 

19)7 

! 

t  ! 

36.0! 

12.8! 

5.3! 

44! 

! 

( 

! 

ISLETA  II 

1547512 

t«!ioi:i 

34.0! 

12.8! 

5.2! 

160 

-  ! 

7.0! NONE 

(PR 

FAJARDO  ! 

1973 

! 

!  t 

34.0! 

12.8! 

5.3! 

44! 

! 

! 

! 

ISLETA  III 

1571342 

1911611! 

36.0! 

12.8! 

5.3! 

115 

-  ( 

J.OIKOHE 

IPR 

FAJARDO  ! 

1976 

! 

! 

1  1 

1  t 

36.0! 

! 

12.31 

l 

5.3! 

! 

441 

! 

! 

! 

! 

! 

(22)  ITHACA  NAVIGATION 

CORP. 

I 

! 

!  ! 

1  1 

! 

! 

i 

1 

t 

1 

! 

( 

1 

! 

! 

! 

CORRINNE 

1223076 

2611011  l 

61.9! 

10.2! 

3.0! 

165 

-  ! 

1 2. 0! NONE 

!  NY 

:th*c«  l 

1923 

1 

! 

t  1 

!  1 

61.9! 

! 

10.21 

1 

2.4! 

! 

49! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

(32)  ITT  INDUSTRIAL 

! 

CREDIT  CO!. 

!  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

t 

i 

i 

i 

1 

! 

! 

! 

ARK  EXPRESS 

1538626 

6711C02! 

96.2! 

22.21 

7.5! 

1300 

16! 

34 .0! NONE 

1 

j 

1971 

t 

1  1 

100.0! 

22.2! 

6.6! 

45! 

{ 

! 

i 

LOTTIE 

1631711 

66! 1C  02! 

100.0! 

24.01 

6.8! 

2025 

26! 

36 .0 ! NONE 

! 

l 

1981 

! 

1  1 

100.0! 

2  A.  01 

4.6! 

35! 

! 

! 

! 

M*.  JACK 

1635583 

66MA02! 

93.8! 

26.0! 

8.8! 

1300 

66! 

30.8 ! NONE 

•LA 

MORGAN  ! 

1981 

! 

!  i 

110.0! 

26.01 

6.6! 

32! 

! 

! 

CITY  ! 

SEA  HAWK 

1622767 

67MC02! 

109.6! 

22.0! 

6.5! 

2500 

73! 

35.0! NONE 

!LA 

AMELIA  ! 

1980 

! 

1  1 

123*0! 

23.9! 

4.1! 

46! 

j 

! 

! 

2 

SEA  WAVE 

1630561 

5911C02 ! 

91.  J! 

19.6! 

7.0! 

165C 

26! 

35.05NONE 

I  LA 

AMELIA  ! 

1931 

1 

!  i 

110.0! 

20.9! 

2.3! 

38! 

! 

! 

! 

STATE  COUGAR 

1599296 

202! 1 A02! 

163.5! 

38.  C! 

12.0! 

3000 

2240! 

60.0! DRY  BULK  AIR 

!TX 

ORANGE  ! 

1978 

i 

! 

< 

i  i 

185.0! 

38.0! 

8.0! 

8! 

(COMPRESSOR  PUMP 

! 

! 

2 

WINTER  WIND 

1612997 

23311 A02I 

155.0! 

38.0! 

11.2! 

I860 

584! 

60.02N0NE 

!L  A 

HOUMA  • 

1979 

i 

! 

!  ! 

166.0! 

33.0! 

8.0! 

.  » 

2 

! 

! 

MAR90 

1632638 

8713A36! 

55.3! 

24.0! 

9.2! 

800 

-  i 

3. 5 (NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1961 

1 

!  1 

60.0! 

24.1! 

9.2! 

.  j 

! 

! 

! 

VICKIE  MARIE  C 

1624433 

6113A35! 

60.0! 

24.  C! 

7.5! 

1200 

•  i 

35 .0 !  NONE 

! 

! 

1980 

1 

1 

!  1 

!  1 

60.0! 

! 

24.0! 

1 

7.0! 

! 

-  i 
! 

; 

! 

! 

1 

j 

i 

(21)  J  C  C  T0WIN6  CO. 

• 

! 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

• 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

I 

! 

! 

! 

CMUCKIE  D 

1263633 

6413A35! 

63.5! 

21.0! 

6.3! 

100C 

-  ! 

33.01  NONE 

!VV 

WKEfllKC  1 

1983 

1 

1  1 

63.5! 

21.0! 

6.31 

-  ! 

! 

! 

1 

MAX  K 

1  516426 

6413A35! 

55.1! 

21.01 

4.5! 

80C 

-  ! 

21.01  NONE 

Iwv 

WHEELING  ! 

1968 

! 

!  1 

55.1! 

21.0! 

4.5! 

! 

! 

! 

NO  72 

| 

!  i 

26214A431 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

9.0! NONE 

I 

! 

WHEELING  1 

1960 

1 

1  1 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

9.0! 

-  I 

! _ 

! 

! 

1964 

! CR AHE 

1 

1 

!  1 

1  I 

-  ! 

! 

-  ! 

! 

1.5! 

J 

-  ! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(29)  J  t  J  MARINE/ 

INC 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

« 

! 

! 

! 

! 

JAN 

1293538 

75214F40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1963 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

JEANNE 

1293539 

75214A41J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

19.5! NONE 

IMO 

$7.  LOUIS  ! 

1963 

1 

! 

!  1 

!  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

( 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

(21)  J  t  L  STRUCTURAL/ 

INC. 

! 

1 

(  ! 

!  ! 

! 

! 

» 

i 

! 

! 

! 

! 

t 

i 

! 

2 

i 

! 

J  J  CAVFTT 

1279278 

2113A36! 

38.0! 

1  6.4! 

4.3! 

33( 

-  ! 

23.6JN0NE 

!PA 

ALIQUIPPA  ! 

1960 

1 

!  ! 

42.5! 

16.6! 

26.11 

4.3! 

-  ! 

; 

j 

2 

! 

! 

!  1 

1  ! 

175.1! 

i 

26.1! 

i 

1.3! 

j 

-  « 

i 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

(18)  J  t  P  LEASING 

i 

i 

!  ! 

!  1 

! 

! 

i 

i 

i 

i 

• 

! 

! 

; 

( 

! 

! 

2 

ATC  1317 

,16.0!  NONE 

1979 

ATC  1318 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  i 

! 

! 

! 

j 

tlnV*  1  A  1 

ATC  1319 

! 

!  1 

195.0! 

3S.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

16 .0 ( NONE 

! 

! 

vinki^n.i * i 

ATC  1320 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

v i n i a i 

ATC  1  310 

! 

!  ! 

195.0! 

35. G! 

1.6! 

-  ! 

! 

j 

! 

1979 

; 

! 

1 

!  1 

!  ! 

200.0! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

1 

-  ! 
i 

2 

2 

t 

i 

; 

j 

! 

(36)  J  TC/  INC. 

NO  428 

1 

i 

1908689 

1  ; 

2  ; 
209J4A46! 

! 

! 

-  i 

t 

! 

! 

i 

! 

6.0! 

i 

* 

300! 

j 

i 

26. Ol 

i 

! 

i 

\ 

1944 

WTB  428 

1 

!  1 

104.0! 

32.0! 

2.0! 

.  i 

! 

! 

! 

i 

i 

1  1 

!  ! 

104.0! 

t 

32.0! 

j 

1.9! 

i 

-  I 

i 

i 

i 

! 

i 

1 

1 

(21)  JtT  TOWING 

C.  A.  JOHNSON 

i 

1 

1597582 

1  1 

!  ! 

76J3A36! 

2 

i 

62.0! 

! 

! 

22.0! 

i 

! 

6.0! 

940 

! 

j 

-  ! 

! 

2 

29.2  SHONE 

j 

i 

10H 

! 

! 

EAST  1 

1978 

l 

1  ! 

62.01 

22.0! 

5.01 

-  f 

j 

1 

LIVERPOOL  1 

J 

DOTTY  JOHNSON 

•683304 

• 

7113A36! 

65.0! 

22.0! 

6.5! 

1250 

-  I 

37. oi NONE 

•OH 

EAST  ! 

1935 

» 

! 

! 

•  i 

i  i 

65.0! 

! 

22.0! 

! 

5.5! 

i 

-  ! 

! 

; 

t 

i 

j 

i.IVEflPCU  ! 

I 

(16)  J-ANM/  INC. 

1 

! 

2  i 

i  i 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

j 

i 

I 

! 

i 

J-ANN 

1570130 

142J3A35! 

75.0! 

26.  C! 

7.oi 

1500 

-  ; 

51 .0! NONE 

!  AL 

MOBILE  ! 

1976 

! 

1 

1  ! 

!  i 

75.0! 

! 

26.0! 

i 

6.0! 

i 

-  ! 

! 

i 

i 

! 

! 

i 

; 

! 

(32)  J-W  OPERATING 

COMPANY 

1 

! 

!  • 

1  f 

i 

j 

i 

i 

! 

! 

( 

1 

! 

1 

j 

i 

! 

i 

t 

LOUIS  J. 

1641321 

6711A02J 

110.0! 

26. Ci 

6.0! 

1200 

80* 

25.0 !  NONE 

JU 

MORGAN  ‘ 

1961 

1 

I  1 

110.0! 

26. C! 

6.0! 

28! 

| 

! 

CITY  J 

i 

MISS  CAROLYN 

1582877 

1311C021 

38.0! 

12.0! 

4.5! 

330!  1! 

12.0! NONE 

!  L  A 

MORGAN  ! 

197? 

t 

I 

1  ! 

40.0! 

12.0! 

4. O' 

!  13! 

i 

! 

CITY  ! 

i 

MISS  CELESTE 

1624763 

67  11A02! 

110.0! 

25.0! 

7*01 

1160 

55! 

20.O1NONE 

ILA 

MORGAN  ! 

1980 

i 

! 

1  1 

110.0! 

25.01 

6.0i 

!  32! 

! 

| 

CITE  1 

! 

MISS  JANE 

1572841 

67 11  AO? 1 

110.01 

26.0! 

8.0! 

1180!  80! 

25-OIN0NE 

•LA 

no»5*!;  i 

1976 

I 

1 

1 

J 

1  1 

1  ! 

1  I 

110.0! 

! 

26.0! 

1 

1 

6.0! 

1 

! 

31! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CITY  ! 

* 

1 

! 

j 

i 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGRl 

IVTCC1 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

!  CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

• 

01STI 

OPERATOR 

NET  ! COOE ILENGTHl BROTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  ioperatxng  ! 

TEAR 

{  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////} 

ED  ! 

!////////! 

POINT  1  lINf-1 

1  AO! 

LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAME 

AND 

NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PAGE! 

OVER  'JOVE R“!  /////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

LIGHT) !////////////////!TO!//////////l 

OR 

l  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT ! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FECT)I  LINE-2 

ICC* 

LINE-2  ! 

♦RE8UILTI 

(32)  J-W  OPERATING 

COMPANY 

l 

! 

1 

1  1 

t  i 

i  i 

! 

1 

! 

1 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

l  i 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

HISS  LENE 

1635767 

6211C021 

100.01 

21.0! 

6.0! 

1950! 

20! 

20.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1981 

! 

1  1 

100.01 

21.0! 

5.0! 

52! 

! 

! 

CITY 

HR.  HOWARD 

1602070 

6S11C02I 

94.5! 

21.0! 

6.0! 

1950! 

201 

20. 0 ! NONE 

!LA 

MORGAN 

1979 

l 

!  1 

100.0! 

21.0! 

5.0! 

54! 

! 

! 

LITY 

HR.  ROT 

1340016 

51 11  AO?  1 

100.01 

25. Cl 

7.0! 

1200! 

50! 

20.0 ! NONE 

1  LA 

MORGAN 

1981 

! 

! 

1  ! 

1  I 

1 00. 0! 

1 

25. Cj 

4.01 

! 

27! 

! 

! 

! 

! 

! 

CITY 

(21)  J.  A.  R. 

BARGE  LINES 

1 

! 

t  1 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

JAR  1 

f  552405 

74115*701 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  j 

1701! 

17.0 !  DIESEL 

PUMP 

!PA 

SPEERS 

1973 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ( 

! 

! 

JAR  2 

1552406 

741 1 5  A  70 1 

195.01 

35.0! 

10.0! 

-  J 

1461! 

1 7.01DIESEL 

PUMP 

!PA 

SPEERS 

1973 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  I 

! 

1 

JAR  3 

1552407 

741 1 5A  701 

195.0! 

3S.C! 

10.0! 

-  1 

1481! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

!PA 

SPEERS 

1973 

J 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2,0! 

-  1 

| 

! 

JAR  A 

1555046 

80015A701 

195.01 

35.0! 

10.0! 

-  I 

1701! 

17. 0! DIESEL 

PUMP 

iPA 

SPEERS 

1974 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

JAR  S 

J  555049 

600 1 5  A  70 1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  1 

1480! 

17.01DEEP  WELL 

PUMP/ 

1  OK 

TULSA 

1974 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

!  COILS 

l 

JAR  6 

1555050 

300! 5 A  70 ! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

-  j 

1701! 

17.0IDXESEL 

PUMP 

IPA 

SPEERS 

1974 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

JAR  7 

1555051 

800! 5  A  70 ! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

-  j 

1701! 

17.01  DIESEL 

PUMP 

IPA 

SPEERS 

1974 

! 

1  1 

195.01 

3S.0! 

2.0! 

• 

-  ! 

( 

! 

JAR  9 

1567026 

6001 SA  71 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1480! 

15 . 0 1  DEEP  WELL 

PUMP/ 

!PA 

SPEERS 

1 975 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

{COILS 

! 

JAR  10 

1567027 

74115F71! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  J 

1701! 

17.0 {PUMP 

i  T  N 

COOKEVILLE 

1975 

t 

1  1 

195.0! 

3  S  •  0 ! 

1.5! 

* 

-  i 

| 

! 

JAR  11 

1567028 

741 15F71! 

195.0! 

35.0! 

1  Or  0 1 

-  j 

1701  i 

17.0'PUHP 

!0H 

CINCINNATI 

1975 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

( 

JAR  12 

1615233 

774! 5 A  70 1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1480! 

1S.010EEP  WELL 

PUMP/ 

IPA 

PITTSBURGH 

1975 

1 

! 

1  i 

1  1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! COILED 
! 

! 

! 

1 

(33)  JACKSON  MARINE  CORPORATION 

1  ! 

1  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

90B  AQUARIA 

1592157 

13111  A021 

126.7! 

32.01 

10.5! 

1800! 

200! 

45.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1973 

! 

1  1 

140.0! 

32.0! 

8.0! 

-  ! 

! 

j 

CAPTAIN  CARL 

1527248 

10713A36! 

90.7! 

23.5! 

12.0! 

1700! 

-  ! 

38.0 ! NONE 

!LA 

NEW 

1970 

! 

!  1 

100.0! 

28.9! 

10.5! 

-  j 

1 

) 

ORLEANS 

CHERYL  ANNE 

1593145 

12713*36! 

93.0! 

30.0! 

13.0! 

3400! 

-  i 

38 .0  1  NONE 

!  CA 

SAN  DIEGO 

1978 

1 

!  1 

100.0! 

30.0! 

11.4! 

-  ! 

! 

! 

DOCTOR  JACK 

1574468 

13413A36! 

135.7! 

40.0! 

20.5! 

8800! 

-  ! 

59.0! NONE 

!LA 

NEW 

1976 

| 

i  1 

149.0! 

40.0! 

16.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

GODFATHER 

1562498 

13413A36! 

135.7! 

40.0! 

20.5! 

6200! 

-  ! 

59.0 1  NONE 

!LA 

NEW 

1974 

! 

!  ! 

149.0! 

40.0! 

16.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

MISTER  ALAN 

1565026 

15313*36! 

96.8! 

30.0! 

11.3! 

1700i 

•>  i 

38.0! NONE 

!  HI 

HONOLULU 

1975 

1 

!  ! 

105.0! 

30.0! 

8.0! 

-  i 

! 

I 

MISTER  CHRIS 

1526300 

107! 3A361 

90.7! 

28.5! 

12.0! 

1700! 

-  ! 

36 ,0  1  NONE 

!TX 

HOUSTON 

1970 

! 

!  1 

100.0! 

28.9! 

10.5! 

-  ! 

! 

! 

MISTER  DON 

1 566293 

13013A36! 

100.2! 

31.0! 

14.0! 

3400! 

-  ! 

38.0! NONE 

1 C  A 

SAN  DIEGO 

1975 

1 

i  1 

109.0! 

31.2! 

12.0! 

•  i 

! 

! 

MISTER  FRED 

1567630 

10513*361 

110.9! 

34.0! 

16.0! 

3900  j 

-  i 

51.01NONE 

!TX 

HOUSTON 

1975 

1 

i  i 

121.0! 

34.2! 

13.0! 

-  ! 

! 

I 

MISTER  PETE 

1570419 

13413A36! 

135.7! 

40.0! 

20.5! 

7000! 

-  ! 

59.01  NONE 

!LA 

NEW 

1976 

s 

!  ! 

149.0! 

40.0! 

16.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

MISTER  RANDY 

1594934 

12713A36! 

93.0! 

30.0! 

13.0! 

3400! 

-  ! 

38.0! NONE 

!CA 

SAN  DIEGO 

1978 

l 

1  1 

100.0! 

30.0! 

11.4! 

-  ! 

! 

! 

ROtiBYN  J 

1566232 

15513A36! 

99.5! 

30.0! 

11.3! 

1700! 

-  ! 

30.0 INONE 

!CA 

SAN  OICGO 

1974 

! 

! 

!  ! 

!  1 

105.0! 

! 

30.0! 

! 

7.9! 

! 

-  ( 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

(41)  JACKSON  OFFSHORE  LIHITEOl 

!  1 

!  1 

I 

! 

J 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

1 

! 

CLIPPER  I 

1560512 

6311C021 

90.2! 

21.0! 

6.2! 

2025! 

27! 

29.0 1  NONE 

ICA 

VENTURA 

1974 

1 

!  ! 

95.0! 

22.0! 

5.9! 

61! 

! 

! 

CLIPPER  JACK 

1562749 

6611C021 

97.7! 

21.5! 

6.5! 

2025! 

28! 

29.01  NONE 

ICA 

VENTURA 

1975 

1 

!  ! 

100.0! 

21.7! 

5.6! 

56! 

! 

! 

CLIPPER  JOHNNY 

1578602 

6611C021 

95.9! 

21.5! 

6.8! 

2025! 

28! 

29.0! NONE 

ICA 

VENTURA 

1977 

! 

1  1 

100.0! 

22.0! 

5.6! 

52! 

j 

! 

CLIPPER  LARRY 

1587673 

651 1 C02 1 

94.5! 

25.0! 

7.1! 

2025! 

39! 

29.0! NONE 

!CA 

VENTURA 

1977 

1 

!  ! 

100,0! 

25.2! 

5.6! 

56! 

! 

1 

CLPR  GRAND  CAYMAN 

1616435 

13111A02! 

146.5! 

38.0! 

12.0! 

1800! 

561! 

40.01N0NC 

!CA 

VENTURA 

1980 

! 

!  1 

156,0! 

38.0! 

6.0! 

10! 

! 

1 

PAWNEE 

J567885 

6311C02! 

95.3! 

-  ! 

5.9! 

2025! 

24! 

30.0! NONE 

ICA 

VENTURA 

1977 

! 

!  t 

101.0! 

21.5! 

5.6! 

61! 

! 

1 

SHOSHONI 

1587211 

63! 1  CO? ! 

95.3! 

-  1 

5.9! 

2025! 

241 

JO.OINONE 

ICA 

VENTURA 

1977 

1 

! 

1  1 

!  ! 

101.0! 

! 

21.5! 

I 

5.6! 

! 

61! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  JACKSON/ 
JAY  J 

JACK 

/  INC. 

( 

! 

1647373 

!  ! 

!  1 

74 13A361 

! 

56.5! 

! 

i 

23.2! 

! 

6.5! 

• 

940! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

40.0IHONE 

! 

! 

!LA 

BATON 

1982 

t 

!  ! 

60.0! 

24.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

1 

ROUGE 

MARION  K  JACKSON 

*1632992 

8713A36! 

55.8! 

24.1! 

9.2! 

1200! 

-  ! 

40. Of  NONE 

!LA 

BATON 

1981 

1 

1  1 

60.0! 

24.1! 

7.0! 

-  I 

( 

! 

ROUGE 

WILLIAM  6  JACKSON 

II 

1652257 

4913A36! 

5C.2! 

22.0! 

7.5! 

940! 

-  ! 

35.0IN0NE 

!LA 

BATON 

1982 

I 

! 

1  1 

!  1 

55.0! 

! 

22.0! 

! 

6.5! 

! 

-  I 
! 

! 

! 

1 

! 

ROUGE 

(IS)  JACKSONVILLE 

SHIPYARDS/ 

! 

1  INC. 

i  1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

J  AX  1 

1  241354 

6513A361 

75.9! 

23,0! 

8.0! 

1000! 

-  ! 

32.0  1K0NE 

IFL 

JACKSON- 

1942 

1 

1  ! 

—  ! 

—  1 

—  1 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

J  AX  0 

1254412 

3013*361 

60.7! 

19.0! 

6.01 

500! 

-  ! 

27.9IN0NE 

IFL 

JACKSON- 

1947 

! 

!  ! 

—  ! 

—  ! 

—  ! 

-  ! 

I 

1 

VILLE 

W  R  MONAGHAN 

125738* 

2013A3 bi 

46.1! 

12.01 

5.01 

240! 

-  1 

«r  i 

2.*CrSC!i- 

193* 

» 

t 

1  1 

—  ! 

—  ! 

—  ! 

-  ! 

! 

i 

VILLE 

J  AX  S 

1029678 

401I4A46I 

120.0! 

36.0! 

9.0! 

-  | 

800! 

24. OlKYDRAULIC 

RAMS 

IFL 

JACKSON- 

1942 

! 

!  ! 

! 

--  | 

1.8! 

-  ! 

!  FOR  DUMP 

>OOR$ 

! 

VILLE 

J  AX  00 

1511101 

607 14A46I 

150.0! 

40.0! 

12.0! 

-  j 

1600! 

27.7IHYDRAULXC 

RAMS 

IFL 

JACKSON* 

1967 

1 

1  1 

—  ! 

—  1 

2.5! 

-  ! 

(FOR  DUMP 

DOORS 

! 

VILLE 

(26)  JACOBS/  £•  L. 


0/0/A  JACOBS/  E.  L./  TRINSPOR- 
TATXOH  CO.  ! 


CGB  2870 

1597609 

! 

1 04  3I4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1644! 

19.0  INONE 

tIL  CHICAGO 

! 

1971 

! 

I 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

1 

1 

CGt)  268B 

1597610 

I 

1043  I4A41  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1644! 

19.0! NONE 

!XL  CHICAGO 

I 

1978 

! 

1 

!  ! 

200.0! 

35.01 

1.5! 

!  -  ! 

1 

! 

1 

RF  4630 

158/694 

! 

917I4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1645! 

16. 0! NONE 

I XL  CHICAGO 

! 

1977 

! 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

1 

I 
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ENGRl 

DXST i  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

— 

t  COAST 

t  GUARD 

1  NUMBER 

1VTCC!  DIMENSIONS  {DRAFT! 
NET  iCODEtLENGTHl BROTH!  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  REG.1L0AD-! 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 
TON-  !PAGE!  OVER-! OVER-l ///// 1 
NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1  LIGHT  1 

! CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL!  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  10FEAATIHG  I  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EGUIFNENT  1TC!  BASE  !  YEAN  ! 

!//////// !  FOINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  1  BUILT  I 

HORSE!  FASS-  t  CLIGHT) 1 ////////////////  ITD !////////// !  OA  ! 

FOVEA!  EN6ENS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  (‘REBUILT ! 

! 

! 

(26)  JACOBS#  E.  1./  TRANSPORT! ATION 

1  1 

1  1 

!  ! 

J 

» 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

ELJ  3018 

! 606057 

91 7 ! 4 A  41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  J 

16461 

16.81  NONE 

:  om 

CLEVELAND  ! 

1979 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ELJ  3028 

! 606666 

91714A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*46! 

16.8  !  NONE 

!0H 

CLEVELAND  ! 

1979 

! 

1  1 

1  1 

200.01 

! 

35.0! 

i 

1.6! 

-  I 
! 

! 

! 

! 

(26)  JACOBS/  ELMER  L. 

1  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

I 

! 

C/O  OVENS/  OWENS/  S  RXN!/  LTD. 

1  1 

2 

! 

! 

i 

! 

! 

RF  4648 

1537695 

91714A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1645! 

1 6 .0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

-  i 

1 

! 

RF  463B 

1587696 

91714A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

16*51 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

1  I 

1  1 

200.0! 

! 

35.0! 

! 

1.0! 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

! 

(11)  JANES  RIVER  TOWING  CO./ 

!  INC. 

1  1 

1  1 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

I 

! 

EILEEN  L 

! 261795 

17I3A36! 

52.6! 

17.3! 

6.3! 

400! 

-  ! 

27 .0 ! NONE 

IVA 

NORFOLK  | 

1951 

1  1 

!  1 

55.3! 

17.3! 

! 

6.3! 

! 

-  I 
! 

! 

! 

! 

! 

(32)  JANIE  NARINE/  INC. 

1  1 

1  1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

JANIE  SUE 

1542651 

2011A01! 

42.0! 

16.0! 

3.0! 

1851 

—  ! 

20.0!  NONE 

!LA 

VENICE  1 

1972 

1  1 

!  1 

42.0! 

1 

16.0! 

1 

3.0! 

1 

—  ! 

! 

! 

! 

I 

(31)  JANOUSH  NARINE/  INC. 

1  1 

1  I 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

( 

( 

1 

! 

FRANCES  ANN 

{651661 

10313A35! 

72.0! 

24.0! 

8.5! 

1500! 

-  ! 

30.0! NONE 

IMS 

ROSEDALE  ! 

1982 

1  1 

72.0! 

24.01 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

J  0  BRADFORD 

1511615 

12413A36! 

75.71 

30.0! 

8.0! 

1275! 

-  I 

30.0! NONE 

IMS 

ROSEOALE  ! 

1968 

i  ! 

75.7! 

30.0! 

7.5! 

-  ! 

! 

1 

LOGLOAOER 

1512047 

5813A35! 

60.0! 

21.0! 

6.0! 

800! 

-  ! 

30.0IN0NE 

IMS 

ROSEDALE  ! 

1968 

!  1 

60.0! 

21. 5! 

6.0! 

-  ! 

I 

! 

NR.  TON 

1636921 

72J3A35! 

S8.0! 

24.  C! 

7.0! 

1000! 

-  1 

30.0 ! NONE 

!MS 

ROSEDALE  ! 

1981 

!  1 

60.01 

24.0! 

6.0! 

-  ! 

| 

! 

NEBRASKA  CITY 

1240344 

22513*36! 

128.5! 

28.0! 

7.0! 

2200! 

-  ! 

28 .0 ! NONE 

IMS 

ROSEDALE  ! 

*  1975 

1  1 

128.5! 

28.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

RIVERTON 

1502242 

7313A35! 

64.0! 

22.0! 

6.0! 

1000! 

-  ! 

28.0! HONE 

IMS 

ROSEDALE  ! 

1966 

1  ! 

64.0! 

22.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

VICTORIA 

1284238 

23213A36! 

110.0! 

32.0! 

8.6! 

3200! 

-  ! 

35.0! NONE 

IMS 

ROSEDALE  ! 

1960 

!  1 

!  ! 

110.0! 

! 

32.0! 

! 

7.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(36)  JAY  TOW  l  CONSTRUCTION  CIO. 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SUSAN  H 

1253755 

2613836! 

55.4! 

17.0! 

7.0! 

340! 

-  I 

21 ■ 0 ! NONE 

JWA 

SEATTLE  ! 

*  1967 

1 

1  1 

60.11 

17.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

FURIOUS 

1170391 

13014B43! 

61.0! 

21.0! 

3.0! 

-  | 

50! 

3.0! NONE 

!WA 

SEAT7LE  \ 

1928 

l 

! 

1  ! 

!  1 

61.0! 

1 

21.0! 

! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

I 

! 

(29)  JEFFERSON  BARRACKS  MAPINIE 

1  1 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

SERVICE 

1 

1  ! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

'! 

CARRIE  ELIZABETH 

1599138 

11113A36! 

65.0! 

26.0! 

8.4! 

1350! 

-  ! 

35.01N0NE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

!  ! 

65.0! 

26.0! 

8.4! 

-  ! 

! 

! 

HELEN  0 

1577517 

9213A36! 

66.1! 

24.3! 

8.5! 

1350! 

-  ! 

35.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

!  ! 

66.11 

24.3! 

0.5! 

-  ! 

! 

! 

KAREN  NICHELLE 

1524723 

12513A36! 

74.5! 

27.0! 

8.0! 

1350! 

-  ! 

32 .0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

1 

1  1 

30.0! 

27.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

1 

WENDY  ANN 

1647139 

9213A36! 

69.7! 

26.0! 

7.7! 

1350! 

-  ! 

35.OJN0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

1 

1  ! 

69.7! 

26.0! 

7.7! 

-  ! 

( 

! 

AT  20 

1284526 

82814A41! 

195.0! 

’5-0! 

9.0! 

-  J 

1476! 

15.4JK0NE 

!H0 

3T.  LOUIS  ! 

1961 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

AT  24 

1284584 

528! 4A41 l 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1476! 

1 5 . 4 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1961 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5J 

.  j 

! 

1 

AT  27 

1234858 

82814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1476! 

15.4! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1961 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

AT  30 

!  284893 

828!4A41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1476! 

15.4IN0HE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1961 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

AT  37 

1289186 

627 i 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

I486! 

15.8! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1962 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

j 

OP  206 

|  - 

630! 4 A41 1 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

■  ! 

1400! 

11.01N0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1958 

i 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  1 

! 

! 

CCA  201 

1285059 

878J4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1491! 

15.4! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1960 

! 

1 

!  1 

1  ! 

195.0! 

j 

35.0! 

< 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

i 

i 

! 

! 

(32)  JEFFERSON  NARINE  TOWING 

! 

! 

i  j 

i  • 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

I 

I 

NISS  ENOLA 

1534273 

5013A36! 

54.0! 

20.0! 

8.0! 

600! 

-  ( 

30.0 'NONE 

!LA 

HARVEY  ! 

1971 

1 

1  ! 

54.0! 

20.  C! 

8.0! 

-  ! 

! 

! 

TANA  LYNN 

1626841 

71 ! 3  A  3  6 ! 

55.1! 

21.9! 

3.3! 

800! 

-  ! 

39.0INONE 

!LA 

HARVEY  ! 

i960 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

55.1! 

j 

21.9! 

« 

7.5! 

! 

-  I 
! 

! 

; 

! 

1 

(32)  JEFFERSON/  INC. 

! 

1 

!  ! 

j  i 

i 

■ 

i 

• 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

JEFFERSON 

1564380 

12713A361 

65. Oi 

24.0! 

9.0! 

1200! 

-  » 

40. O'NOME 

! 

1975 

1 

1 

1  1 

1  1 

65.0! 

i 

24.0! 

! 

5.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

(34)  JEFFREY  SAND  CONPANT 

I 

1 

!  ! 

1  1 

i 

i 

j 

i 

! 

i 

• 

! 

! 

* 

i 

! 

! 

ANGUS 

•  283054 

31J3A35! 

—  i 

16.0! 

5-7! 

500! 

-  ! 

14.0! NONE 

JAR 

FORT  SMITH! 

1960 

! 

!  ! 

39.3! 

16.0! 

4.0! 

-  ! 

i 

! 

CAP’N  BILL  J 

1600334 

4213A35! 

40.1! 

20.5! 

7.0! 

800! 

-  ! 

24. oj NONE 

IAR 

FORT  SMITH! 

1978 

1 

!  ! 

50.0! 

20.5! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

CHARLES  JEFFREY  SR 

1575364 

7513AJ5! 

55.5! 

24.0! 

8.5! 

800! 

-  ! 

22.0! NONE 

JAR 

FORT  SMITH! 

1976 

1 

!  1 

55.5! 

24. C! 

8.5! 

-  ! 

! 

! 

JEFFREY  LEE 

1622013 

84S3A35! 

46.1! 

20.0! 

6.3! 

800! 

-  ! 

24 .0 {NONE 

JAR 

LITTLE  ! 

1980 

1 

!  ! 

46.1! 

20.0! 

6.8! 

-  ! 

! 

I 

►OCK  ! 

ROBBIE  J 

1289954 

8  ! 3 A  35  1 

34.9! 

12.1! 

4.2! 

200! 

-  j 

12.0 (NONE 

!0K 

GORE  ! 

1962 

1 

!  ! 

34.9! 

12.1! 

4.2! 

i 

-  i 

! 

! 

SNOW  WILSON 

1  256026 

3313A35J 

—  ! 

16.0! 

5.0! 

sooi 

-  ! 

16.0! NONE 

!  AR 

LITTLE  ! 

1947 

1 

1  ! 

50.0! 

16.0! 

5.0! 

-  I 

l 

! 

ROCK  ! 

W  0  JEFFREY 

1518111 

3013A35! 

45.2! 

18.0! 

2.0! 

300! 

.  i 

16.0! NONE 

!aR 

CONWAY  ! 

1968 

• 

!  ! 

45.2! 

18.0! 

2.0! 

i 

-  i 

! 

! 

F0L  300 

1276589 

52914A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

14001 

14. 0! NONE 

!0K 

SALLXSAU  ! 

1958 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1  -7 ! 

-  ! 

I 

! 

KC8  195 

1  - 

1 35  J4A47 J 

100.0! 

26.0! 

6.0! 

-  j 

215! 

6.0INONE 

1 A  R 

LITTLE  1 

1958 

1 

1  2 

100.0! 

26.0! 

2.0! 

-  1 

( 

I 

ROCK  ! 

NO  5 

|  - 

14514A47! 

121.0! 

30.0! 

6.0! 

-  i 

400! 

6.0! NONE 

IAR 

FORT  SMITH1 

1962 

! 

2  2 

121.0! 

30.0! 

2.0! 

-  i 

! 

I 

NO  211 

j  - 

1 35! 4A47  j 

100. OJ 

26.0! 

6.9! 

-  i 

215! 

6.0INONE 

!0K 

GORE  ! 

1958 

1 

! 

J 

1  1 

!  2 

!  2 

100.0! 

! 

! 

26.0! 

! 

! 

2.0! 

f 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 
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ENGR  ] 

DI ST I  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUH9ER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  number 

<34)  JEFFREY  SAND  COMPANY 

(CONTINUED) 

NO  ill 

NO  500 

NO  510 

NO  521 

NO  711 

NO  2848 

NO  2849 

NO  2850 

NO  2651 

NO  3176 

09  205 

1  - 

TJ  61 

TJ  73 

TJ  375 

TJ  380 

TJ  393 

J  - 

(39)  JERXCO  TOWING/  INC. 

ALIX 

1267961 

JEPICO  SPIRIT 

1259926 

SOUTH  BAY 

1276382 

CAM8ETTA 

H  201 

1622480 

IDEAL  19 

i 

(32)  JERRY'S  BOAT  SVC./  INC. 
ANN  G. 

i 287340 

JULIA  LEE 

1545915 

(20)  JCSCO  CORP. 

M  131 

(32)  JESSICA  MARINE/  INC. 
MISS  JESSICA 

1571390 

(20)  JOE  S.  TOWING  CO. 

CHIEF  POWHATAN  II 

1576832 

DIANNE  NEALE 

1605583 

JANE  NEALE 

1563739 

RICHARD  NEALE 

1541643 

(32)  JOE'S  BOAT  RENTAL/  INC. 
MISS  JORDAN 

1269276 

PATRICIA  L. 

1269928 

SWAMP  ANGEL 

1537840 

(21)  JOHN'S  TOWING 

APKANSAS  TRAVELER 

1500193 

CARL  L.  JOHNSON 

1654502 

KIKSERLY  LYNN 

*1289262 

(21)  JOHN'S  TOWING  SERVICE 
LORI  ANN 

1506377 

TRADE-WINDS 

•259468 

(21)  JOHNSON  TOWING  CO. 
WHAYNE  H 

1256757 

NO  214 

1 

IVTCC!  DIMENSIONS  !D*AFT! 

(CAPACITY 

( 

HIGH¬ 

! 

(VESSEL! 

! 

!  NET 

!C0DE!LENGTK(8RDTH!  ! 

i 

! 

EST 

! 

CARGO  HANDLING 

IS  ! OPERATING  ! 

! 

!R£GIS-!«**M  REG.  !  REG.ILOAD-! 

i  CARGO 

! 

FIXED 

! 

EQUIPMENT 

! TCI  BASE  ! 

YEAR  1 

!  TER 

*  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT 

! 

LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

eUILT  ! 

!  TON- 

! PAGE !  OVER-lOVER-l /////! 

HORSE!  PASS- 

!  (LIGHT 

!////////////////itd!  utuunn 

OR  1 

!  NAGE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  1  LIGHT ! 

POWER!  EN6ERS 

! 

(FEET) 

i 

LINE-2 

!EE!  LINE-2  UREBUILTJ 

! 

i 

i 

i 

i 

i  \ 


t  !  !  !  ! 

!  1  !  1  ! 

t  !  !  1  1 

!  1  !  1  ! 


135UA47! 

100.0! 

26.0! 

6.9! 

!  ! 

1C0.0! 

26.0! 

2.0! 

82! 4A46! 

100.0! 

26.0! 

5.0! 

!  I 

10C.0! 

26.0! 

1.5! 

82I4A46! 

100.01 

26.0! 

5.0! 

!  ! 

100.0! 

26.01 

1.5! 

120UF47! 

100.0! 

26.0! 

7.0! 

!  i 

100.0! 

26.0! 

5.0! 

82I4A46! 

11C.0! 

34.0! 

3.0! 

!  ) 

110.0! 

34.0! 

2.0! 

323J4A47! 

136.0! 

35.0! 

7.8! 

1  ! 

136.0! 

35.0! 

1.8! 

323! 4A47! 

136.0! 

35.0! 

7.8! 

!  ! 

136.0! 

35.0! 

1.8! 

32314A47! 

136.0! 

35.0! 

7.8! 

!  ! 

136.0! 

35*0! 

1.8! 

323  !4A47l 

136.0! 

35.  C! 

7.8! 

!  ! 

136.0! 

35.0! 

1.8! 

272! 4A46! 

140.01 

30.0! 

7.0! 

!  ! 

140.0! 

30.0! 

2.0! 

250! 4A47 ! 

110.0! 

30.0! 

6.7! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

I.dt 

29114A47! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

4.0! 

63SI4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.C! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

405! 4A47! 

135.0! 

40.01 

6.0! 

!  ! 

13S.0! 

40.0! 

1.5! 

40S14A47! 

135.0! 

40.0! 

6.0! 

!  ! 

135.0! 

40.0! 

1.5! 

40514A47! 

1  35.0! 

40.0! 

6.0! 

!  ! 

!  ! 

135.0! 

! 

i 

40.0! 

1.5! 

!  I 

!  ! 

8213036! 

x 

! 

6S.0! 

I 

! 

24.3! 

! 

5.7! 

!  ! 

65.01 

24.3! 

5.7! 

63  !3A35 ! 

71.3! 

22.5! 

8.8! 

!  ! 

71.5! 

22.5! 

8.8! 

6213836! 

60.0! 

24.3! 

5.7! 

!  ! 

55.0! 

24.3! 

5.7! 

221I4A46! 

135.0! 

36.0! 

7.6! 

!  ! 

135.0! 

36.0! 

2.0! 

71214A47! 

204.0! 

40.0! 

10.3! 

!  ! 

204.0! 

40.0! 

10.3! 

221 ! 4 A  47 1 

120.0! 

36.0! 

7.6! 

!  ! 

!  ! 

135.0! 

! 

36.0! 

! 

i 

2.0! 

! 

• 

!  ! 
60! 3A36! 

! 

! 

60.0! 

s 

! 

22.0! 

i 

! 

6.0! 

!  ! 

60.0! 

22.0! 

5.0! 

52! 3436! 

48.0! 

22.0! 

6.0! 

!  !  60.0!  22.0!  5.0! 

!  !  !  !  ! 


!  !  !  !  ! 

!  !  !  I  ! 


237J4A43! 

130.0! 

30.0! 

7.5! 

!  ! 

!  ! 

130.0! 

! 

30.0! 

! 

■ 

1.3! 

! 

i 

i  * 

!  ! 

1 8 ! 1 C  02 ! 

! 

44.6! 

i 

! 

14.0! 

I 

! 

6.0! 

!  ( 

!  ! 

47.0! 

! 

14.0! 

! 

i 

5.0! 

! 

!  ! 
5713A35! 

! 

62.0! 

X 

! 

20.0! 

! 

6.8! 

!  ! 

62.0! 

20.0! 

6.6* 

60S  34351 

48.8! 

22.0! 

6.7! 

!  1 

54.0! 

22.0! 

6.0! 

59I3A36! 

58.0! 

21.0! 

8.0! 

!  ! 

58.0! 

21.C! 

7.0! 

4513A35! 

55.0! 

22.0! 

6.0! 

!  ! 

!  ! 

i  i 

56.0! 

! 

22.0! 

! 

5.5! 

! 

i 

!  X 

t  ! 

3313A36! 

X 

! 

46.1! 

! 

18. C! 

X 

! 

5.0! 

!  ! 

50.0! 

18.0! 

3.9! 

34! 3436! 

49.2! 

16.0! 

5.0! 

!  ! 

50.0! 

16. C! 

3.6! 

7913436 1 
!  ! 

!  ! 

60.0! 

! 

! 

23.0! 
—  ! 

! 

6.5! 
—  I 
! 

!  ! 

!  ! 

24  S  3A  351 

! 

54.6! 

! 

! 

18.8! 

! 

6.2! 

!  ! 

54.6! 

18.8! 

6.2! 

8413A35! 

70.0! 

21.5! 

7.5! 

•  i 

7C.0! 

21.5! 

7*5! 

7S23A35! 

65.0! 

21.0! 

7.1! 

!  !  65.0!  21.0!  7.1! 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  1 

!  !  !  !  ! 


76! 3A35I 

60.7! 

22.0! 

7.8! 

!  ! 

60.7! 

22.0! 

4.0! 

26213435 ! 

134.7! 

28.0! 

7.0! 

!  ! 

!  ! 

145.0! 

! 

28.1! 

j 

6.6! 

i 

!  ! 
17613A35! 

! 

106.0! 

! 

26.1! 

i 

7.51 

!  ! 

111.0! 

26.1! 

5.0! 

31814443! 

135.0! 

27.0! 

6.01 

!  ! 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

!  !  !  1  1 

I  !  !  !  ! 


! 

! 

! 

! 

! 


! 

-  I 
! 

-  ! 
! 

.  i 
I 
! 
! 

-  ! 
I 

-  ! 
! 

-  ! 
! 
! 
! 
I 
! 
! 
! 

-  ! 
! 

! 

-  ! 
! 
! 
! 
! 

530! 

! 

1000! 

! 

330! 

! 

-  ! 
! 

-  ! 
! 

-  ! 

i 

! 

! 

800! 

! 

700! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 
! 
i 
! 
! 

700! 

* 

! 

! 

! 

680! 

1 

730 ! 
! 

1000! 

2 

670! 

* 

! 

! 

( 

800! 

! 

300! 

! 

600! 

! 

! 

! 

! 

800! 

! 

1200! 

! 

760! 

! 

! 

! 

! 

850! 

! 

1800! 

! 

! 

! 

I 

14*0! 


-  ! 
! 
! 
! 


I 

6.0! NONE 

300! 

.  i 

6.5 (NONE 
| 

3001* 

6.5 ! NONE 
• 

300! 

X 

6.5  1N0NE 

225! 

6.0 {NONE 

800! 

1 1 .01  NONE 

8001 

1 1 .01  NONE 

800t 

1 1.0! NONE 

800! 

1 1 • 0 ! NONE 
| 

450! 

7.0! NONE 

300! 

6.0INONE 

800! 

9.7! NONE 

1290! 

10.0 (NONE 

500! 

7 .0! NONE 

500! 

7.0INONE 

SOO! 

! 

7.0! NONE 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

32.0! DECK  CRANE 

38.01N0NE 

36.0! NONE 

1 

1000! 

1 6  •  0! NONE 
| 

1500! 

16.0! NONE 
| 

1000! 

! 

16.0!  NONE 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

30.0! NOME 
| 

1 

36.0! NONE 
! 

! 

! 

! 

600! 

! 

! 

! 

9.5 ! NONE 
! 

! 

! 

! 

2! 

! 

I 

7.5!  NONE 

30! 

I 

I 

! 

i 

X 

! 

X 

! 

30.0! NONE 

29.0! NONE 

I 

;  ! 

28 .0 ! NONE 

1 

! 

,  X 

26.0! NONE 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

28.0! NONE 

27.0! NONE 
| 

! 

18.0! NONE 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

27.0! NONE 

-  ! 

27 .0 ! NONE 

I 

! 

27 .0! NOME 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

33.0! NONE 

! 

32.0INONE 

! 

! 

! 

i 

I 

! 

36 .0! NONE 

400! 

9. 5 ! NONE 

!QK  CORE  i 

UR  FORT  SMITH! 

!0K  CORE  ! 

UR  LITTLE  ! 
!  ROCK  ! 

UR  N.  LITTLE  ! 
!  ROCK  ! 

! Aft  FORT  SMITH! 

UR  FORT  SMITH! 

! AR  FORT  SMITH! 

2  i 

UR  FORT  SMITH! 
! AR  FORT  SMITH! 

2  j 

UR  CONWAY  ! 

!  OK  SALLISAW  ! 

I A R  FORT  SMITH! 

UR  LITTLE  ! 
!  ROCK  ! 

UR  LITTLE  ! 
!  ROCK  ! 

1 AR  LITTLE  ! 
!  ROCK  ! 

! C A  PETALUMA  ! 

! C A  SAN  ! 

!  FRANCISCO  I 
tCA  SAN  ! 

!  FRANCIS*."  i 
! C A  SAN  ! 

!  FPANCI SCO  ( 
! CA  SAN  ! 

!  FRANCISCO  ! 
1 C A  SAN  ! 

!  FRANCISCO  ( 

! L A  CONVENT  ! 
!LA  CONVENT  ! 

!LA  BURAS  ! 

!WV  PARKERS-  ! 
!  BURG  ! 

!VV  PARKERS-  ! 
!  3URG  ! 

!WV  PARKERS-  ! 
!  BUR6  ! 
!VV  NATRIUM  ! 


i  : 

! L A  INTRACOAS-! 
!  TAL  CITY  ! 
! L  A  1NTRAC0AS-! 
!  TAL  CITY  ! 
(LA  INTRACOAS-! 
!  TAL  CITY  ! 


!PA  PITTSBURGH! 
!PA  PITTSBURGH! 
!PA  PITTSBURGH! 

iWV  WHEELING  ! 
! VV  WHEELING  ! 

!PA  SHIPPING-  ! 
!  PORT  ! 

!PA  SHIPPING-  ! 
!  PORT  ! 

i  I 

i  ! 


1958 

1943 

1943 

1951 

1957 
1975 
1975 
1975 
1975 
1963 

1953 
1955 

1954 

1958 
1958 
1958 


1943 

1950 

1943 

1961 

1959 

1955 


1962 

1973 


1961 


1976  ! 


1976 

1979 

1975 

1972 


1962 

1965 

1972 


1965 

1983 

196? 


1966 

1949 


1948 

1927 


ABLE  2  “  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


465 


CNCK! 

IVTCCl 

DIMENSIONS  1DRAFT1 

(CAPACITY) 

HIGH-  ! 

1  V 

E  S  S  £  L  ! 

D1ST!  OPERATOR 

NET  1  CODE ! LENGTH IBRDTHl 

1 

1 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!$  1 

OPERATING  1 

!  COAST 

l  TER  l  SEE!// ////I/////! 

ED  ! 

I ////////! 

POINT  !  LIME-1 

1  AO! 

LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  i  GUARD 

TON-  {PAGE) 

OVER-! OVER-1/////! 

HORSE! 

PASS-  1  (LIGHT) !//////////////// 

IT D!//////////! 

OR 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT ! 

POWER! 

ENGERS  1 

(FEET)!  LINE-2 

ICE! 

LINE-2  (^REBUILT! 

(33)  JOHNSON/  BILL 

! 

I 

!  ! 

!  1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

t 

! 

K$  2 

|  - 

1 00I4A46! 

110.01 

30.0! 

7.0! 

400! 

6.7! NONE 

!TX 

ROCXPORT  ! 

1978 

I 

! 

1  1 

1  1 

110.01 

l 

30.0! 

1.8! 

! 

I 

! 

-  ! 

! 

! 

(33)  JOHNSON/  BILL  N. 
WASH  STORM  3 

i 

! 

I  - 

1  1 

i  ! 

1*914*46! 

1 

J 

110.11 

30.1! 

( 

5.0! 

! 

! 

400! 

I 

! 

6.6! NONE 

!TX 

ROCKPORT  1 

1965 

1 

1 

)  1 

t  ! 

110.11 

1 

30.1! 

1.0) 

! 

! 

1 

—  ! 

) 

! 

(37)  JOHNSON/  KICHAEL  K 

1 

1  1 

1  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

SHAE  LEE 

1573717 

14I3A36I 

38.01 

14.6! 

4.5! 

770! 

-  ! 

27.0 1  NONE 

iOR 

RAINIER  ! 

1976 

1 

! 

1  1 

38.01 

l 

14.61 

4.5! 

! 

1 

! 

*  ! 

! 

1 

(32)  JOHNSON/  PETER  P. 

1 

1 

1  ! 

!  1 

J 

l 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

FDJ  7 

1625304 

696  J  4 A  401 

195.0! 

35.01 

1C.  7! 

-  ! 

1500! 

6.0  1  NONE 

(LA 

NEW  ! 

1980 

1 

! 

1  i 

1  ) 

200.0! 

1 

35.11 

2.0! 

! 

! 

! 

—  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

(AS)  JOHNSTON'S  PORT  33 

! 

/  INC.! 

1  1 

1  t 

1 

1 

i 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

APACHE 

1550868 

1 21 3  A  35  J 

33.8! 

14.0! 

3.3! 

250! 

-  i 

23.0! NONE 

!0K 

CATOOSA  ! 

1973 

\ 

t  1 

33.81 

14.0! 

3.3! 

1 

-  i 

1 

MUOCAT  III 

1278866 

3813A351 

53.5! 

18.01 

5.0! 

600! 

-  ! 

26.0! NONE 

)0K 

CATOOSA  1 

* 

1985 

I 

l 

1  1 

i  * 

53.51 

16.0! 

4.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

(39)  JONES  SAND  CO. 
MARCEL  GARSAUD 

I 

\ 

1292679 

1  1 

1  1 

6I1A02! 

1 

I 

1 

! 

! 

3.0! 

! 

1 

350! 

! 

1 

tCA 

SAN  ! 

1060 

! 

i  : 

45.01 

10.0! 

3.0! 

! 

6! 

1 

FRANCISCO  ! 

BADGER  181-6 

!  - 

413A361 

26.01 

10.0! 

3.S! 

180! 

-  | 

12.01N0NE 

!  C  A 

SAN  ! 

1958 

! 

1  1 

28.01 

10.0! 

3.5! 

1 

-  ! 

1 

FRANCISCO  ! 

JEREMY  FISHER 

! 276998 

27I3A36! 

1 

-  | 

6.4! 

600! 

-  I 

-  1  NONE 

!  C  A 

SAN  I 

1958 

1 

!  ! 

60.01 

17.0! 

6.4! 

! 

-  i 

( 

FRANCISCO  ! 

RANDI 

!  - 

1 

3S13A35! 

!  1 

—  1 

—  1 

—  ! 

—  ! 
—  ! 

! 

^1 

! 

i 

(41)  JONES  TUG  t  BARGE 

CO.  J 

!  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

» 

I 

I 

CORONADO 

1288101 

3611A021 

61.6! 

18.1! 

3.7! 

600! 

25! 

16.0! NONE 

1C  A 

LONG  BEACH! 

* 

1981 

1 

!  1 

64.6! 

18.3! 

2.7! 

! 

20! 

! 

CHALLENGER 

1298993 

12913A36) 

85.0! 

26.1! 

9.6! 

1700! 

SI. 0! NONE 

!CA 

LOS  ! 

1965 

! 

t  1 

85.0! 

26.1! 

7.8! 

I 

I 

ANGELES  ! 

ELSA 

J  269433 

17I3A36I 

48.3! 

16.  C! 

6.0! 

600! 

24. 0 1  NONE 

ICA 

LONG  BEACH! 

1971 

! 

1  1 

48.3! 

16.0! 

6.0! 

1 

! 

MULE 

1272234 

1 61 3  A  36 1 

56.6! 

14.0! 

5.0! 

400? 

24.0! NONE 

!  C  A 

LONG  BEACH! 

ft 

1964 

! 

1  1 

56.6! 

14.0! 

5.0! 

! 

! 

SVANEE 

1583332 

95I3A35I 

61.3! 

23.0! 

9.5! 

1100! 

28. 0! NONE 

iCA 

LONG  BEACH! 

1977 

! 

1  ! 

61. J! 

23.0! 

9.5! 

! 

! 

a-c  805 

1601005 

350J4A431 

130.4! 

30.1! 

4.7! 

350! 

12.0! NONE 

ICA 

LONG  BEACH! 

1943 

1 

1  1 

130.4! 

30.1! 

1.0! 

1 

! 

JONES  2 

1622597 

3401 4A43I 

110.0! 

34.0! 

6.0! 

-  ! 

150! 

1 2.0 1  NONE 

!CA 

LONS  BEACH! 

1944 

l 

1  t 

1  *0.0! 

34.0! 

1.6! 

! 

i 

JONES  NO  5 

1  - - 

340I5A7U 

UO.O! 

39.C! 

7.5! 

350! 

25.0! NONE 

ICA 

LONG  BEACH! 

1982 

i 

!  1 

140. 0! 

39.0! 

7.5! 

! 

! 

JONES  NO  6 

1  - 

540! 5 A  71 ! 

140.0! 

39.0! 

7.5! 

-  ) 

350! 

28.0! NONE 

ICA 

LONG  BEACH! 

1932 

1 

I 

1  1 

1  ! 

140.0! 

i 

39.0! 

7.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

(31)  JONES/  FRANK  t  V. 

* 

4.  LAN! BERT 

!  ! 

1  ( 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

NO  66 

!  - 

14614A43! 

100.0! 

25.0! 

6.6! 

-  ( 

400! 

6.0! NONE 

1939 

l 

1 

1  ! 

!  1 

100.0! 

! 

25.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

—  ! 

! 

! 

£29}  JONNELL  t  CO. 

JL  3 

\ 

\ 

1629005 

l  i 

!  1 

889J4A41J 

! 

! 

195.0! 

35. C! 

1 

! 

12.0! 

! 

I 

1638! 

! 

! 

-  (NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  I 

1980 

i 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

JL  13 

1598777 

91714A41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

1863! 

-  ! NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  l 

1978 

J 

!  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

JL  23 

1598778 

91714A41! 

200.0! 

35. C! 

12.0! 

1663! 

-  (NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

j 

l 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

( 

JL  *6 

1543307 

8871 4A401 

195.01 

35.0! 

12  0! 

-  f 

1838! 

-  ! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

* 

1981 

( 

1 

1  1 

1  1 

195.0! 

1 

35.0! 

1.4! 

! 

! 

! 

*  1 

! 

! 

(11)  JORDAN/  FRANK  L. / 

! 

CORP.  ! 

!  1 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

JEROME  CLARK 

1266306 

6412*22! 

64.6! 

20.9! 

8.6! 

120! 

161! 

18.0J2  PUMPS 

!VA 

NORFOLK  ! 

1953 

! 

1  ! 

70.6! 

21.9! 

5.5! 

! 

-  f 

! 

CAPT.  FRANK 

1277789 

42415A22! 

17C.0! 

35.0! 

8.0! 

-  { 

1200! 

26.012  PUMPS 

IVA 

NORFOLK  1 

1951 

! 

!  1 

170.0! 

35.0! 

6.6! 

! 

-  J 

! 

SUIT 

1001VJ3 

326J5A221 

144.0! 

28.6! 

6.6! 

766! 

14. OlPUMP 

IV  A 

NORFOLK  1 

1950 

1 

I 

1  1 

144.0! 

! 

28.6! 

1.0! 

! 

! 

! 

—  I 

I 

! 

(32)  JORDAN*  XNGERSOLl 
TJ  111 

1 

! 

,  - 

1  t 

202 14*431 

! 

120.0! 

30.0! 

i 

! 

7.0! 

! 

! 

423! 

! 

! 

7 .0 1  NONE 

1  LA 

MARVET  ! 

1981 

1 

!  1 

120.0! 

30. C! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

use  103 

1  - 

202 I4A43I 

120.01 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

423! 

7 .0! HONE 

(LA 

HARVEY  ! 

1980 

! 

1 

!  1 

!  1 

120.0! 

! 

30.0! 

2.01 

! 

! 

! 

—  ! 

! 

! 

! 

(29)  JOTORX  DREDGING/  INC.  ! 

1  i 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

»  r  r 

f 51C557 

25! 3*34! 

‘0/0! 

15/5! 

A, 01 

iAOl 

-  i 

18,0* wo** 

i"o 

ST,  LOUIS  } 

1973 

J 

!  1 

40.0! 

15.5! 

6.9! 

! 

-  1 

1 

BARBARA  SUE 

1267874 

23I3A36! 

47.2! 

U.O! 

3.0! 

400! 

-  ! 

24.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1954 

1 

I  1 

47.2! 

16.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

SHELBY  J 

1569436 

4213A36! 

46.5! 

20.0! 

7.1! 

680! 

-  ! 

33.01  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

1 

!  1 

46.5! 

20.0! 

7.1! 

! 

-  ! 

! 

JTR  301 

1674777 

1 46f 4A46I 

110.0! 

26.0! 

7.0! 

400! 

9 .6 (NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1969 

1 

!  1 

110.0! 

26.0! 

3.0! 

; 

-  ! 

! 

JTR  302 

I ©74778 

146)4*461 

110.0! 

26. 0! 

7.0! 

400! 

1 .4IN0KE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1969 

1 

1  i 

110.0! 

26.0! 

3.0! 

1 

-  ! 

! 

JTR  A31 

J674779 

18214A46! 

120.0! 

28.0! 

7.0! 

m  • 

500! 

9. 6! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

I 

(  1 

120.0! 

26.0! 

3.0! 

i 

-  I 

! 

J7P  402 

1674780 

1 82! 4A46! 

120.0! 

26. C! 

7.0! 

-  i 

500! 

9.61N0NE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

J 

|  | 

120.0! 

26.01 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

JTR  403 

1676851 

182I4A46! 

120.0! 

?6.C! 

7.0! 

500! 

9. 6! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

J 

!  1 

120.0! 

26.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

JTR  501 

1674781 

22914A46! 

130.0! 

30.0! 

7.0! 

650! 

10.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1980 

i 

i 

!  i 

!  1 

I  ( 

—  ! 

! 

! 

2.0! 

! 

! 

t 

! 

1 

t 

i 

! 

i 

! 

4M _ 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGR! 
DX  ST! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


t  SVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT ! 

I  NET  ! CODE! LENGTH ! BRDTH!  ! 

-1RECIS-!****!  AEG.  !  REG.ILOAD-* 
!  TER  l  SEE!//////!/////!  ED  ! 


! CAP AC  ITT !  HIGH  !  (VESSEL! 

!  !  CST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ! TCI  BASE  I 
! ////////!  POINT  •  LINE-1  (AO(  LINE-1  ) 


I  TON-  ! PAGE!  OVER-! OVER-!/////!  HORSE!  PASS-  !  (LIGHT >!//////////////// !TO! ///f ////// ! 


!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT!  POWER*  ENSERS  !  (FEET)! 


LINE-2 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  \ 


I 

! 

(29)  JOTOR2  DREDGING#  INC.  ! 

(CONTINUED)! 


!CCt  LINE-2  ! ‘REBUILT! 


4TR  502 

! 674782 

229! 4A46! 

130.0! 

30.0! 

7.0! 

-  i 

650! 

10.0! NONE 

1 7*0  ST.  LOUIS  1 

1980 

! 

!  ! 

! 

—  ! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

!  ! 

4TR  5C3 

•674753 

229I4AA6! 

130.0! 

30.0! 

7.01 

-  • 

650! 

lO.oihONE 

!M9  ST.  LOUIS  ! 

1900 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

• 

—  1 
i 

2.0! 

■ 

j 

i 

-  ! 
i 

J 

1 

!  ! 

!  ! 

(14)  JUBILEE  NAVIGATION  CO. 
JUBILEE  OF  GEORGIA 

! 

! 

1292509 

!  ! 

!  ! 

78*1411! 

i 

! 

85.0! 

i 

! 

32.0! 

t 

» 

2.7! 

i 

i 

600! 

i 

i 

-  ! 

J 

1 

32.oiftONE 

!  ! 

(  ! 

i  GA  COLUMBUS  ! 

1963 

l 

! 

!  ! 

(  1 

102.0! 

! 

32.0! 

i 

2.3! 

\ 

! 

! 

344! 

! 

! 

1 

!  ! 

!  I 

MS)  JUNGLE  QUEENS#  INC. 

! 

! 

•  ! 

!  ! 

i 

i 

i 

• 

! 

» 

1 

! 

! 

! 

! 

( 

!  ! 

■  * 

FJ.ANIN40  X 

1267769 

10(1316! 

59.4! 

16.21* 

4.0! 

300! 

-  ! 

ii.5  shone 

!FL  MIAMI  ! 

1041 

1 

!  i 

60.5! 

16.2! 

3.5! 

i 

140! 

! 

!  ! 

JUNGLE  QUEEN  III 

(273382 

41J1A03! 

62.0! 

21.0! 

3.0! 

300! 

-  ! 

9.0IN0NE 

(FL  FORT  ! 

1956 

! 

!  ! 

64.0! 

22.0* 

2.$! 

• 

182! 

! 

!  LAUDERDALE! 

JUNGLE  QUEEN  IV 

J533098 

65I1A03! 

76.0* 

26.51 

3.9! 

400! 

■  * 

9,0! NONE 

t FL  FORT  ! 

1971 

! 

!  ! 

81.0! 

25.0* 

3.01 

i 

546!* 

! 

!  LAUDERDALE! 

KIKKQ  II 

1504121 

15(1016! 

56.4! 

20.1! 

2.8! 

33ol 

-  ! 

16. 0! NONE 

! FL  MIAMI  ! 

1966 

1 

!  ! 

60.0! 

22.0! 

2.0! 

i 

150! 

! 

!  ! 

NIKKO  IV 

1521465 

68118161 

59.0! 

20.8! 

5.1! 

33ci 

-  ! 

1S.0IN0NE 

!  FL  MIAMI  ! 

1969 

! 

!  ! 

59.0! 

20.8! 

S.O! 

2 

300! 

! 

1  ! 

(23)  JURKA#  PETER 
GLEN  SHORE 


(33)  K  I 
SANDRA  W 


A  TOWING  CO.#  INC. 


(26)  K  A  STEEL  CHEMICALS 


! 

! 

! 

1276370 

! 

! 

! 

! 

1552789 

I 

! 

! 


! 


! 
! 
( 

26!1*03! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

(  t 

5913*35! 
!  I 

l  ! 

!  ! 

!  ! 


59. 5!  21.0! 

66.0!  21. C! 
!  I 
!  ! 
!  ! 

56.1!  22. ci 
I  ! 
(  ! 
!  ! 


5.0! 

3.0! 

! 

! 

! 

6.  5! 

7.2! 

I 

! 

! 


( 

! 

270! 

I 

! 

! 

! 

800! 

) 

! 

! 

! 


! 

! 

! 

120! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 


(26) 

WTT 

IFK  MARINE 

1001 

! 

!  - 

WTT 

1009 

1282516 

1 

WTT 

1013 

1280776 

WTT 

1015 

1282578 

1 

WTT 

1C16 

1280960 

WTT 

1017 

1282401 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

622I4A41!  195.0!  35.0! 

•  l  195.0!  35. U 
712*4440!  195.0!  35.0! 

!  !  1Q5.0!  35.0! 

712!4A40!  195.0!  35.0! 

t  l  19J.0!  35.0! 

71214440!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

712J4A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

71 2! 4A40J  195.0!  35.0! 


(37)  K.  W.  MARINE  TRANSPORT 
KW  1 

! 

1257591 

KV  ? 

i 275084 

KV  3 

! 273667 

KW  251 

1019166 

KV  601 

1523063 

1 

KW  LAS  *  *N 

1175626 

! 


!  195.0!  35.0! 


! 

! 

I 

(29)  KAYSER/ESTCCH  DXV.  Of  VIlGORO 
INDUSTRIES  • 

ADELE  RILEY  (290941 


!  !  !  t  ! 

!  !  !  '  ! 

*  708I5A7C!  170.0!  33.0! 

!  •  !  170.0!  38.0! 

I  9C015A70!  210.0*  40.0! 
I  !  !  210.0!  40.0! 

!  1112! 5A70!  240.0*  50.0! 

!  !  !  240.0!  50.0! 

326! SA70!  120.0!  33.0! 

!  i  120.0!  33.0! 

319! 5A70!  120.0!  33.0! 

!  !  120.0!  33.0! 

575I5A70!  195.1!  35.1! 


! 


195.1!  35.1! 


I  2482 ! 5A71 (  294.0!  50.0! 


JAKES  A.  LYLES 
SARAH  0.  SMITH 


! 


! 


1299738 

! 


(29)  XAMPSVILLC  FERRY  <XLL!NO!I$ 

DEPT.  OF  TRANS. -DISTRIC!  f- 
8UREAU  OF  MAINTENANCE)! 
JCAMPSVILLE  IX  1597970 

( 

! 597971 
! 

! 

! 

! 

!  . 

! 

! 

! 

(35)  KANSAS  CITY  RIVER80AT#  XfNC. 


!  2482! 5A71 ! 

!  ! 

!  2402J5A71! 

j  | 

i  ! 
!  ! 
!  ! 


rtrni  u.n.t  l  u 


(11)  KAKAK#  LTD. 
KANAK 


294.0*  50. C! 
294.0!  50.0! 
294.0!  50.0* 
298.0!  50.0! 
298.0!  50.0! 


! 


! 


1SI3A35! 
!  ! 

jo i $*42  j 

i  "  i 
!  ! 

J  ! 

!  1 

17I3AJ6! 
!  ! 

!  1 

(  t 

!  ! 


47.7!  11.5! 
*  !  -  ! 
85. Oi  30.0! 
!  ! 
!  ! 
!  * 
52.9!  11.8! 
63.0!  12.0! 
!  ! 
•  ! 
!  ! 


I 

I 

! 

! 

! 

4.3! 

4.3! 

3.5! 

3.5! 

! 

! 

6.1! 

6.1! 


! 

! 

! 

! 

! 

200! 

I 

-  i 
! 
! 
j 

i 

400! 

! 

! 

i 

i 


610! 
-  ! 


! 

! 

I 

! 

f 

20.0! NONE 
! 

O.OlhOMC 

! 

i 

! 

! 

21 .0! NONE 
! 

» 

i 


! 

! 

! 

! 

*M0  ST.  LOUIS 


!VA  HAMPTON 
!  ROADS 
! 

! 

! 


!  !  ! 

!  !  ! 

1  !  ! 

lo.OlNONE  !RI  LEL AND  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  i  ! 

!  !  ! 

30.0! ELECTRIC  WXNCHESjTX  HOUSTOI  ! 
!  !  I 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  (  ! 


I 
! 
! 
| 

1957  I 
( 
! 
! 
! 

1972  ! 
! 
! 
! 


KA 

1 01 

1500659 

!  70015A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  -  ! 

1400! 

20.0! PIPING 

! XL  LEMONT 

!  1978 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0!  ! 

-  ! 

! 

! 

KA 

102 

1589660 

1  70015A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  -  ! 

1400! 

20.0!PIPXNG 

!  XL  LEMONT 

1  1978 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0!  ! 

-  ! 

! 

! 

KA 

103 

1618656 

!  700! 5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  -  ! 

14C0! 

20.0! PIPING 

ML  LEMONT 

!  1901 

I 

!  !  ! 

195.0! 

55.0! 

2.0!  ! 

-  ! 

t 

! 

KA 

104 

1618657 

(  700! 5A70! 

195.0! 

35.C! 

9.0*  -  ! 

1400! 

20.0*!PIPING 

I  XL  LEMONT 

!  1981 

! 

!  !  ( 

195.0! 

35.0! 

2.C!  ! 

-  ! 

! 

! 

9.0! 

1.5! 

! 

o 
o 
«/»  ■ 

1 3.C! NONE 
! 

!tA  KEOKUK  ! 

!  ! 

1955 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1675! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!XL  MORRIS  ! 

!  ! 

1960 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1625! 

-  ! 

13.01N0NE 

! 

!ZL  HOPRIS  1 
!  ! 

1960 

9.0! 

1.5! 

—  ! 

1625! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

!  I A  KEOKUK  ! 

!  1 

1960 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1625! 

-  ! 

13.0IN0NE 

!IL  MORRIS  ! 

!  ! 

I960 

9.0! 

1.5! 

i 

j 

1625! 

-  ! 

! 

* 

13.0! NONE 
! 

! 

1 1 A  KEOKUK  ! 

!  1 

!  ! 

I960 

! 

12.5! 

2.5! 

•  i 

i 

! 

1739! 

-  ! 

i 

46.0(D I ESEL 
; 

PUMP 

S  ! 

ioR  PORTLAND  • 

!  ! 

1949 

10.0! 

1.5! 

”  ! 

2029! 

-  ! 

36.0! DIESEL 

I 

PU**V 

•OR  PORTLAND  ! 

!  ! 

1057 

10.0* 

1.5! 

-  2 

2754! 

-  ! 

*6.01  DIESEL 
( 

PUMP 

!0R  PORTLAND  ! 

!  ! 

1947 

9.0! 

1.8! 

“  ! 

725! 

-  ! 

38.9! DIESEL 
! 

PUMP 

! OR  PORTLAND  ! 

!  ! 

19*2 

9.0! 

1.8! 

“  ! 

725! 

-  ! 

38.0! DIESEL 
! 

PUMP 

JOR  PORTLAND  ! 

!  ! 

19*3 

9.9! 

1.0! 

i 

! 

i 

1378! 

-  i 

I 

! 

42.0! DIESEL 

i 

; 

i 

PUMP 

•OR  PORTLAND  ! 

!  ! 

!  2 

!  ! 

1942 

! 

! 

9.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

2500! 

-  1 

i 

30.0 (PUMPS 

!  ! 

!  I 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1965 

9.0! 

2.0! 

j 

2500! 

-  ! 

30.01PUMPS 

! 

IMS  GREENVILLE! 

!  ! 

1965 

9.0! 

3.0* 

**  ! 

2500! 

.  2 

30.0! PUMPS 
! 

ITN  MEMPHIS  ! 

!  i 

1966 

toms  f 
! 
! 
! 
! 


I 
I 
! 
I 
( 
I 

1978  I 
! 

197*  J 
! 
! 
! 
! 

1982  ! 
! 
! 
! 
I 


MISSOURI  RIVER  QUEEN 

!  - 

9511A16! 

95.0! 

31.0! 

4.5! 

590! 

-  ! 

47.51N0NE 

! MO  KANSAS 

!  1985 

! 

!  ! 

125.0! 

35.0! 

3.0! 

! 

625! 

! 

!  CITY 

WESTPORT 

1256330 

6911A16! 

65.0! 

15.0! 

2.0! 

235! 

-  I 

21 .2! NONE 

!M0  KANSAS 

!  1951 

! 

1  l 

65.0! 

15.0! 

1.5! 

! 

60! 

i 

!  CITY 

NO  3 

01 ! *A*3! 

90.0! 

26.0! 

4.0! 

_  i 

110! 

11.5! NONE 

! MO  KANSAS 

f  1954 

! 

!  ! 

90.0! 

26.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

!  CITY 

! 


table  2  -  description  of  vessels 


467 


!  IVTCC! 

DINENS20NS  ! DRAFT ! 

!  CAPACITY 

!  HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L 

1 

I 

!  NET  ! CODE! LENGTH! BROTH!  ! 

i 

!  EST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  ! OPERATING 

i 

! 

1REGIS-!****! 

ACC.  I  AEG.! LOAD-! 

!  CARGO 

!  FIXED  ! 

EQUIPMENT 

1TC I  BASE 

1 

TEAR  ! 

I  TER  !  sect//////!/////!  ED  ! 

\nmm 

!  POINT  ) 

LINE-1 

!AO!  LINE-1 

! 

BUILT  1 

!  TON-  !PAC£! 

OVER-JOVER-!/////! 

HORSE!  PASS- 

! (LIGHT) I//////F///////// 

1 TO 1 ////////// S 

OR  ! 

!  NAGE  1  IV  ! 

ALL  !  ALL  ! LIGHT! 

POWER!  ENGEAS 

1  ( f SET) 1 

LINE-2 

IEE!  LIHE-2 

MRE8UILTI 

!  !  !  Ill  !  1  1 

!!!!!!!  !  ! 
!  !  !  Ill  !  !  ! 


17013*36! 

69.0! 

26.0! 

9.6! 

1600 

21 • 2  t  NONE 

!Ht 

NAWILI-  ! 

1978  ! 

!  ! 

!  ! 

■  i 

75.0! 

! 

■ 

27. C! 

i 

■ 

6.3! 

i 

i 

* 

i 

i 

! 

( 

WILI/  KAUA I 

i  t 

!  ! 

40)3A36! 

l 

! 

62.2! 

i 

16. si 

i 

! 

8.5! 

730 

i 

! 

! 

35.01N0NE 

i 

!NJ 

BRIDGEPORT! 

1954  I 

!  ! 

!  I 

65.0! 

j 

19.0! 

i 

7.0! 

! 

■ 

-  i 

i 

1 

! 

! 

* 

! 

I 

i  t 

!  t 

21 ! 3 A  36 ! 

34.8! 

! 

t 

15-1 ! 

z 

! 

3.5! 

500 

z 

i 

23! 

i 

! 

21.01N0NE 

! 

! 

!WV 

BELLE  ! 

1950  ! 

!  ! 

36.8! 

15.1! 

2.5! 

! 

! 

32! 3A  36  5 

44.0! 

15.CI 

6.5! 

408 

-  ! 

22 .0! NONE 

1 WV 

BELLE  i 

1956  ! 

!  ! 

44.0! 

15.0! 

S.2! 

-  i 

! 

! 

5514A47! 

10C.0! 

20.0! 

4.0! 

- 

150! 

3.0 !  NONE 

!WV 

BELLE  ! 

1932  ! 

!  ! 

100.0! 

20.  C! 

1.0! 

! 

1 

7314A47! 

100.0! 

20. C! 

4. St 

- 

200! 

5 . 3  !  NONE 

!WV 

BELLE  ! 

1940  ! 

!  1 

100.0! 

20.0! 

1.0! 

! 

1 

73 ! 4A43! 

100.0! 

22.0! 

4.5! 

- 

1501 

5 . 3 ! NONE 

!WV 

BELLE  ! 

1946  ! 

!  ! 

1C0.0! 

22. C! 

1.0! 

-  | 

! 

1 

16014F43! 

100.0! 

24.0! 

5.6! 

- 

350! 

9 . 2 ! NONE 

!  WV 

BELLE  ! 

1951  ! 

1  ! 

100.01 

24.0! 

3.6! 

! 

! 

12514A43! 

75.0! 

32.0! 

5.6! 

- 

200! 

38.0165  TON  CRANE 

|UV 

BELLE  ! 

1947  ! 

!  ! 

!  ! 

i  ■ 

75.0! 

i 

32.0! 

! 

3.5! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

!  ! 
13! 1 A03! 

S 

! 

143.8! 

i 

31.0! 

! 

! 

9.51 

600 

1 

475! 

1 

36.0! ELECTRIC  KELP 

! 

i 

!  C  A 

SAN  DIEGO  ! 

*  1957  ! 

!  ( 

153.0! 

31.1! 

6.0! 

-  ! 

{HARVESTER 

! 

2511A03I 

143.8! 

31.0! 

9.0! 

760 

475! 

36.0IELECTRIC  KELP 

!  C  A 

SAN  DIEGO  ! 

1964  ! 

!  ! 

133.0! 

31.1! 

7.0! 

HARVESTER 

! 

13311*03! 

163.7! 

35.1! 

12.11 

1000 

475! 

51 .0! ELECTRIC  KELP 

!  CA 

SAN  DIEGO  ! 

1977  ! 

!  ! 

181. 4! 

38.1! 

6.0! 

{HARVESTER 

1 

9! 16032 

45.4! 

15.4* 

3.3! 

560 

10! 

25 .0 ! NONE 

!  C  A 

SAN  DIEGO  ! 

1957  ! 

!  ! 

!  ! 

48.0! 

! 

! 

1 

140.6! 

17.5! 

i 

i 

2.4! 

» 

• 

! 

1 

( 

l 

! 

! 

i 

<  » 

61 11*12! 

l 

1 

46.1! 

i 

I 

6.0! 

975 

j 

ICO! 

! 

47.5! NONE 

i 

! 

(  AK 

Juneau  ! 

1983  ! 

!  ! 

!  ! 

140.6! 

! 

46.1! 

« 

3.0! 

i 

■ 

! 

i 

! 

! 

* 

! 

1 

S  5 

!  ! 

2435MA99! 

! 

! 

280.0! 

i 

49.6! 

! 

! 

17.3! 

2200 

i 

1250! 

i 

! 

51.0U  2-TON  HYDRAUL 

! 

! 

-!VA 

SEATTLE  ! 

♦  1980  ! 

!  ! 

!  ! 

290.0! 

! 

■ 

49.6! 

! 

i 

8.3! 

! 

i 

t 

!  IC  CRANES 

i 

! 

! 

• 

i  i 

!  ! 

26515A71! 

! 

! 

128.0! 

z 

! 

32.0! 

z 

! 

12.5! 

m 

z 

I 

4200! 

l 

! 

20. 0! PUMPS 

i 

! 

!NY 

ARTHUR  ! 

1936  ! 

!  ! 

!  ! 

i  i 

128.0! 

! 

t 

32.0! 

! 

7.5! 

! 

i 

! 

1 

i 

I 

! 

■ 

KILL  ! 

x  z 

!  ! 

99J3A36! 

z 

i 

118. oi 

i 

! 

25.1! 

z 

! 

10.5! 

1200 

m  > 

z 

J 

43 ,0 !  NONE 

i 

! 

!VA 

SEATTLE  ! 

1913  ! 

!  ! 

125.0! 

25.1! 

9.5! 

-  ! 

! 

» 

407 ! 4*49 ! 

129.7* 

30.0! 

7.0! 

•• 

700! 

15.0135  TON  CRANE 

!U  A 

SEATTLE  ! 

1944  { 

!  ! 

130.0! 

30.0! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

49614*48! 

206.0! 

35.0! 

6.0! 

- 

1200! 

28.012  1C  TON  CRANES 

»VA 

SEATTLE  ! 

1985  ! 

!  ! 

!  ! 

206.0! 

! 

35.0! 

i 

i 

2.5! 

! 

t 

! 

1 

! 

i 

! 

I 

■ 

i  i 

13! 1C02! 

! 

45.6! 

i 

15.0! 

X 

l 

4.0! 

640 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

! 

!LA 

BURAS  ! 

1981  ! 

i  i 

i  i 

47.0! 

i 

t 

15.C! 

i 

4.0! 

! 

30! 

! 

! 

! 

i 

! 

S  x 

!  ! 

3113*36! 

l 

( 

48.6! 

j 

18.0! 

i 

6.0! 

300 

i 

-  ! 

i 

20. oi NONE 

! 

! 

! 

1966  ! 

!  ! 

50.0! 

18.0! 

5.0! 

-  ! 

! 

! 

36S3A36! 

48.6! 

16.0! 

6.0! 

300 

-  | 

20.0! NONE 

! 

1966  • 

!  ! 

!  1 

so.c: 

1 

1 

18.0! 

2 

5.0! 

; 

i 

-  ! 

i 

2 

i 

! 

! 

i  i 

1613*35! 

1 

28.3! 

t 

15.1! 

» 

4.si 

220 

i 

-  ! 

! 

16. 01  NONE 

s 

! 

!KV 

GRAND  ! 

1957  ! 

i  i 

28.3! 

15.1! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

RIVERS  ! 

1613*35! 

28.3! 

15.1! 

4.5! 

290 

-  i 

16.0INONE 

!  KY 

GRAND  ! 

1954  ! 

!  1 

t  j 

28.3! 

i 

! 

15.1! 

i 

i 

4.0! 

2 

i 

} 

1 

! 

! 

i 

i 

* 

RIVERS  ! 

« 

i  i 

623*4*40! 

i 

195. Oi 

i 

35. Oi 

i 

9.0  5 

X 

! 

1500! 

z 

! 

13.0! NONE 

i 

! 

!KY 

GHENT  ! 

1977  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

; 

! 

62314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

GHENT  t 

1977  ! 

;  | 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

62314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

!  KY 

GHENT  1 

1977  { 

<  | 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

623144401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13. oi NONE 

JKY 

GHENT  ! 

1977  t 

!  ! 

!  ! 

i  i 

195.0! 

i 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

i 

-  ! 
i 

1 

2 

i 

■ 

! 

! 

i 

1  z 

l  ! 

15213836! 

> 

102- «i 

« 

27-oi 

i 

14.0! 

1200 

z 

! 

-  ! 

i 

! 

45 .0 {NONE 

z 

! 

!  AK 

JUNEAU  ! 

1944  ! 

;  j 

j  | 

110.0! 

i 

27.0! 

i 

14.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

> 

!  I 

8811*13! 

! 

59.0! 

! 

33.0! 

! 

6.3! 

340 

! 

-  ! 

1 

30.0 !  NONE 

1 

! 

!  AK 

KETCHIKAN  ! 

1967  ! 

{  j 

59.0! 

34.0! 

6.0! 

1121 

! 

! 

8311*13! 

59.0! 

33.0! 

6.3! 

340 

-  ! 

30.0! NONE 

!  AK 

KETCHIKAN  J 

1968  ! 

i  1 

59.0! 

33.0! 

6.0! 

112! 

! 

! 

58MA13! 

91.9J 

33.0! 

6.  S ! 

635 

-  ( 

37.01N0NE 

( AK 

KETCHIKAN  ! 

1972  ! 

«  I 

i  ! 

1  1 

100. 0! 
« 
i 

38.0! 

! 

! 

6.0! 

! 

! 

90! 

! 

i 

« 

! 

! 

! 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


46ft 


ENCRl 

1  IVTCCI 

DIMENSIONS  1 

&RAFT1 

(CAPACITY! 

HIGH-  | 

\  y 

a  s  s  e  l 

! 

D 1ST!  OPERATOR 

1  NET  1  CODE (LENGTH! BRDTHl 

1 

I 

I 

CST  1  CARGO  HANDLING 

Is  iGCEDATIKC 

! 

CAR  GO  ! 

!  COAST 

1  TER  1  SEEl 

mtnunnx 

ED  t 

!//////// ! 

POINT  1  LINE-1 

|AOt  LtNC-1 

1 

VESSEL  HA HE  AND  NUR8ER 

!  GUARD 

l  TON-  1PAGEI 

0V8R-10VE*-! 

nun 

HORSE! 

pass-  i (light xunittnmntin id! ttututm 

!  NUMBER 

1  NAGE  1  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ! 

LIGHT! 

POWER! 

CNCTCS  I 

(FEET)!  LINE-2 

ICC 

LIBT-2 

! 

I 

I 

<3S>  KEYSTONE  NAVIGATION  CO. /I  LTD. 

1  1  1 

I  !  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

l 

5 

i 

1 

! 

» 

! 

! 

! 

CALIFORNIA 

1603455 

1  6213F361 

58.6! 

22.0! 

6.6! 

8001 

-  ! 

334OUONE 

ITK 

PORT 

1 

! 

1  1  1 

1  1  1 

60.0! 

1 

22.0! 

1 

6.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

1 

J 

J 

ARTHUR 

(07)  KEYSTONE  SHIPPING  CO.# 

! 

A ] SENT 

1  !  1 

!  1  I 

1 

l 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

X 

1 

I 

energy  independence 

1657540 

J  1613111A06I 

640.0! 

95.21 

34.1! 

12000! 

42800! 

U3.oiti.ect»ic  eon* 

1PA 

PHILADEL- 

1 

1  1  ! 

664.0! 

95.21 

19.0! 

-  1 

I  VETO*  STSTEK 

1 

PHJA 

ATICUM  PASS 

1586125 

1  63494 12420! 

874.41173.il 

57.3! 

26700! 

190000! 

174« 1 ! STEAM  PUMPS 

1C  A 

WILMINGTON! 

I 

I  1  1 

906.01173.1! 

23.01 

-  I 

I 

1 

CHELSEA 

1562416 

1  15951 12A20I 

662.51 

90.1! 

34.8! 

15300! 

43000! 

137.6ISTEAN  PUMPS# 

IPA 

PHILADEL- 

! 

1  1  1 

688.51 

90.1! 

20.0! 

-  1 

(COILED 

PHI* 

CHERRY  VALLEY 

1557503 

1  15951  12A201 

662.51 

90.11 

34.8! 

150001 

43000! 

137.6ISTSSK  CURES. 

ifA 

PHILADEL- 

! 

1  !  ! 

688.5! 

90.1! 

20.0! 

-  ! 

1  COILED 

! 

PHI  A 

CHESTNUT  HILL 

1577738 

1  3507212A20! 

861.S1105.8! 

49.1! 

24300! 

100000! 

163.0ISTECK  CUKES. 

IPA 

PHILADEL- 

l 

1  t  1 

SV4. 01106. Cl 

22.6! 

-  1 

1  COILED 

! 

PHIA 

CHILEAN 

1634540 

1  13861 ! 2A20! 

639.71102.0! 

3S.S! 

20460! 

42)36! 

1 $4.5 ! ELEC  STEAM  PUMPSlPA 

PHILADEL- 

1 

1  1  ! 

664.91102.1 1 

20.0! 

-  ! 

ICACTIV.LT  COILED! 

PHIA 

CORONADO 

1553623 

I  1595112420! 

662.51 

90.1! 

34.9! 

150001 

430001 

137.61 STEAC  CUKES. 

IPA 

PHILADEL- 

1 

1  !  ! 

688.5! 

90.1! 

20.0! 

-  \ 

!C--:*CD 

I 

PHIA 

40GAR  N.  QUEENY 

1528567 

1  14423! 2A20! 

632.3! 

90.1! 

36.6! 

15000! 

40000! 

122.0IELCCTC1C  CUKES 

IPA 

PHILADEL- 

1 

t  i  1 

660.21 

90. 2f 

18.0! 

.  1 

IPART14LLT  COILED! 

PHIA 

McDCftlCKSBURC 

1629297 

1  15220124201 

626.6M02.il 

36.01 

20460! 

43000! 

U3.0ISTEAH  CUKPS. 

!PA 

PMILAOEL- 

! 

1  !  1 

631.51102.1! 

20.0! 

-  ! 

(COILED 

I 

PHIA 

SOLOES  SATE 

1524972 

1  27890! 2A20! 

711.11105.11 

43.3! 

20000! 

68000! 

128.0! STEAM  PUMPS# 

!PA 

PHILADEL- 

! 

1  1  1 

731. 01105. 2! 

19.01 

-  J 

{PARTIALLY  COILEOt 

PHIA 

KENAI 

1556127 

l  51490I2A201 

935.5 1 136.1 1 

55.0! 

30000! 

1305001 

178.0! STEAM  PUNPS 

!pa 

PHILADEL- 

! 

1  1  1 

869.01134.2! 

10.0! 

-  ! 

! 

! 

PHIA 

* 

KEYSTONE  CANYON 

1586129 

1  63494(2420! 

874.81173.1! 

57.3! 

26700! 

190000! 

175.0ISTEAK  CUKES 

!CA 

WUM*« 

! 

1  1  ! 

906.01173.1! 

10.0! 

-  1 

t 

! 

KEYSTONER 

1264730 

1  79161 2420! 

529.4! 

68.3! 

30.7! 

7700! 

20500! 

110.0 ICUKCS.  CACTI ALLT 1 C  A 

Pr 

1 

1  1  1 

551.2! 

68.3! 

18.0! 

-  1 

(COILED 

! 

Uf 

KITTANNING 

1579572 

1  350721 2A201 

861.91105.81 

49.1! 

24300! 

100000 ! 

163.3ISTEAH  CUKES. 

!;  - 

1 

1  1  1 

894. 01106. Cl 

22.6! 

-  ! 

ICOILED 

TONSINA 

1515629 

1  51490124201 

838.51136.1! 

35.0! 

30000! 

1305001 

172.0! STEAM  PUMPS 

! 

1  !  I 

869.01136. 2t 

10.0! 

-  1 

1 

Y ALLEY  FORGE 

1505786 

1  16028 124201 

632.3! 

90.1! 

36.6! 

15000! 

41000! 

122.0! ELEC  STEAM  PUKPS 

r 

1 

1 

1  1  1 

1  !  1 

660.2! 

1 

90.2! 

! 

13.0! 

1 

-  ! 

I 

(PARTIALLY  COIL*: 
! 

Dl 

) 

P 

« 

(29)  KIESCL  NARINE  SERVICES 
HARBOR  HUSTLER 

l 

1 

U36134 

1  1  1 

1  !  1 

1  69(34361 

1 

64.01 

1 

23.  C! 

! 

! 

7.0! 

910! 

1 

! 

-  ! 

! 

39 .0 1  NONE 

t 

l  NO 
! 

) 

1 

1  1  1 

64.01 

25.01 

5.0! 

-  ! 

1 

I 

KRISTINA  S 

1509996 

1  43134361 

52.31 

20.0! 

6.1! 

800! 

-  ! 

M.JINONC 

I  MO 

1 

ST#  LOUIS 

! 

1 

1  1  1 

52.3! 

20.01 

4.5! 

-  ! 

I 

1 

CHEN  71 

1297213 

1  83  3! 5471  1 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  | 

1422! 

1 4*0) NON 
! 

IPO 

! 

1 

1  !  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

GW  101 

|  ----- - 

I  3351 5C71 1 

180.01 

40.0! 

10.01 

-  J 

1417! 

14. OM  D!  / 

(NO 

! 

VT.  f  ’ 

• 

! 

!  1  1 

190.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 
245! 

! 

18.0! PUMP 

!K0 

« 

ST.  LOA 

1 

1  1  I 

72.0! 

24.0! 

1.0! 

8.5! 

-  ( 

! 

15.0!  DICS  08- 

ST.  LOUIS 

y 

>0 

1  VII i.Rfl 1 

l 

!  1  l 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  | 

1 

• 

16.01 GH  AND  l:. 

<  it 

1 

i  1  ! 

120.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

!  DIESEL  PlK' 

KP  2 

1  61 7! 5  A  7 1 1 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  J 

10471 

10.011  DIESEL  Wr* 

! 

«pf 

*  V  ,01 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!K0 

ST.  t 

13.011  DIESEL  »U«P 

! 

1  1  1 

72.01 

25.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

I 

N  11 

1275910 

1  63215471! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1207! 

20.012  DIESEL  PUMPS 

•MO 

! 

! 

3T.  I9t> 

* 

1 

1  1  1 

1  1  1 

195.01 

1 

35. C! 

! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

(37)  KICWT  PACIFIC  CO. 
BARGE  405 

1 

1 

1286953 

1  !  1 

1  !  ! 

I  1  82914A401 

I 

1 

236.8! 

! 

! 

60.11 

! 

1 

14.5! 

! 

! 

5000! 

I 

I 

22.6! NONE 

1 

1 

!  VA 

VANCOUVER 

1 

1  1  1 

240.0! 

60.1! 

2.4! 

-  1 

1 

1 

BARGE  406 

1298799 

1  1 829! 4440! 

236.81 

60.1! 

14.5! 

-  i 

50001 

27,61 KONE 

IMS 

HONOLULU 

1 

1  !  1 

240.01 

60.1! 

2.4! 

-  | 

! 

! 

BARGE  407 

1501202 

1  1829144401 

236.81 

60.0! 

14.5! 

-  1 

50001 

27. 6IK0NE 

!WA 

SEATTLE 

I 

1  I  1 

240.0! 

60.01 

2.4! 

-  1 

| 

1 

BARGE  410 

1528634 

i  203014440! 

237.3! 

60.11 

14.5! 

-  j 

3000! 

27.61  NONE 

!  WA 

VANCOUVER 

1 

1  I  1 

240.01 

60.1! 

2.4! 

-  ! 

! 

1 

1  WA 

VANCOUVER 

1 

1  1  ! 

12Q.01 

36.8! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

7.61K0KE 

!  WA 

VANCOUVER 

1 

1  !  1 

145.0! 

32.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

ROCK  SCOW  201 

1503918 

1  1084144431 

200.0! 

45*01 

11.3! 

-  1 

2096! 

16.6! NONE 

!  C  A 

VALLEJO 

! 

1  1  1 

200.0! 

45.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

ROCK  SCOW  202 

1504019 

f  1084144431 

200.0! 

45.0! 

11.3! 

-  1 

2096! 

16.6! NONE 

!  HI 

HONOLULU 

! 

1  1  1 

200.01 

45.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

ROCK  SCOW  203 

1504480 

1  108414443! 

200.0! 

45.0! 

11.5! 

-  j 

2096! 

16.6! NONE 

|WA 

VANCOUVER 

! 

1  1  1 

200.0! 

45.01 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

.ROCK  SCON  204 

.•  504481 

1  108414443! 

200.0! 

45.0! 

11.3! 

-  1 

2096! 

16.6 ! NONE 

!CA 

VALLEJO 

! 

1 

1  1  1 

1  1  ! 

200.0! 

! 

45.0! 

! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

OJl  ktuc.  ion  t  sons  oo»t 

! 

R J  ENT  AL 

1  1  1 

1  !  1 

! 

! 

) 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

1 

! 

! 

DARLA  K 

1448192 

J  6513436! 

63.3! 

23.6! 

8.5! 

1200! 

-  ! 

42.0! NONE 

!LA 

NEW 

1 

!  !  ! 

68.0! 

24.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

TOHAHAVK 

1632105 

1  62134361 

60.3! 

23.6! 

8.0! 

1200! 

-  ! 

42.0! NONE 

!LA 

NEW 

1 

1 

1  !  1 

1  !  1 

65.0! 

! 

24.0! 

! 

6.0! 

1 

-  ! 

I 

! 

! 

l 

! 

ORLEANS 

1 

(33)  KILGORE  NARINE#  INC. 

K  NARINE  II 

1 

1 

1641712 

1  1  1 

1  1  ! 

1  202 ! 14031 

! 

! 

157.0! 

! 

! 

40.01 

! 

! 

12.0! 

3000! 

! 

! 

500! 

! 

! 

1 7.0! NONE 

! 

! 

ILA 

MORGAN 

1 

1  !  ! 

1*2.6! 

40.0! 

5.G! 

20! 

! 

! 

CITY 

K  MARINE  I 

1640564 

1  ?'  .1403! 

187.0! 

40.0! 

12.0! 

3000! 

500! 

17.01  NONE 

!LA 

MORGAN 

1 

!  1  i 

—  1 

—  ! 

8.0! 

20! 

! 

! 

cm 

K  NARINE  III 

1642788 

1  29  *.403* 

197.0! 

40.0! 

12.0! 

3000! 

500! 

17.0 ! NONE 

J  LA 

MORGAN 

1 

1 

I  ! 

(  1  ! 

! 

! 

—  1 
! 

8.0! 

! 

20! 

! 

! 

! 

! 

1 

CITY 

(38)  KIMBALL  BOON  CO. 

! 

! 

!  1  1 

!  !  ! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

.‘ANTE  LEE 

1550727 

!  %  2511402! 

52.6! 

14.0! 

4.6! 

330! 

25! 

14.014000  LB  DIESEL 

!AK 

SITKA 

l 

! 

I 

(  !  ! 

I  (  ( 

I  !  ! 

56.0! 

! 

! 

14.0! 

! 

1 

4.0! 

! 

1 

-  i 

1 

! CRANE 

! 

1 

1 

! 

I 

! 

TEA*  1 
BUILT  I 
OR  I 
REBUILT  I 

I 

! 

! 

W9  J 
I 
! 
( 
« 

IMS  l 
t 

1*77  t 
5 

1975  I 
I 

197*  ! 
J 

1974  ! 
I 

*  1981  1 

! 

1973  ! 
! 

1970  ! 
I 

♦  1940  ! 

! 

1970  ! 
I 

197f  t 


l 


<9'». 

\ 

194C  l 

i 

1 


1 


1965 

1965 
1970 
1934 
1938 

1966 
1966 
1966 
1946 


1982  ! 
! 

1981  1 


1981 

1981 

1981 

1966 


TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


.4.65 


ENGRl 

■***"■“ ------ 

I 

1VTCC!  DIMENSIONS  tORAFT! 

1  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

1VESSCL1 

DS  ST  1 

OPERATOR 

!  NET  IC06EILEMCTHI B90THI 

I 

1 

1 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  lOrCDATIHt  1 

•1  REGIS"!  • *** I  REG.  1  REG. 1  LOAD" 1 

! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

1TCI  BASE  t 

YEAR 

t  COAST 

1  TER  1  SEEI//////1/////I 

ED  1 

1  ////////! 

POINT  !  LXNE-1 

1 A  01  LIME-1  1 

BUILT 

VESSEL  KANE 

AND  NUMBER 

!  4UARB 

1  TON-  IMSC1  OVE  8- ! OVER- !///// !  HOUSE) 

NASS-  ! (LIGHT) 1 //////////////// IT01////////E/I 

OR 

!  NUMBER 

1  NAGE  1  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT  1  POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LXNE-2 

!EE !  LINE-2  !• 

REBUILT 

(23)  KING  CO. 

7HE/  INC. 

!  >  !  ! 

!  1  1  I 

1  !  11 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

!  1 

BARRY  J 

1911172 

2213AJ6!  46.01  13.01 

7.0! 

425! 

- 

1 5.0 ! NONE 

INI  HOLLAND  ! 

1943 

1  1  46.01  13.0! 

6.0! 

! 

- 

! 

!  I 

CAROL  ANN 

1635262 

76I3A361  63.0!  24.0! 

7.51 

900! 

- 

29*01  NONE 

!HX  HOLLAND  ! 

1961 

1  1  68.01  24.01 

5.01 

1 

- 

1 

!  ! 

JULIE  DEE 

1315876 

21 1 3  A  36 1  49.81  14.11 

5.6) 

500! 

- 

17.0IN0NE 

INI  HOLLAND  t 

1930 

1  1  49.81  14.11 

!  !  11 

4.8! 

) 

! 

! 

“ 

1 

! 

!  I 

t  ! 

(03)  KINGSTON 

RECYCLING/  INC. 

(  i  11 

11  II 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

!  1 

|  1 

RB  3 

1251264 

88514A40!  146.01  38. C! 

18.0! 

-  ! 

2200 

27 .0! NONE 

!NY  KINGSTON  ! 

mi 

1  1  146.01  36.01 

3.01 

1 

- 

1 

!  ! 

RB  14 

! 256577 

865 14A401  146.01  38.0! 

18.0! 

-  ! 

2200 

27. 0! NONE 

!MY  KINGSTON  ! 

1948 

I  l  146.0!  38.0! 

II  1  ! 

3.0! 

! 

! 

! 

“ 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

(22)  KINSMAN  LINES/  INC. 

I  1  S  1 

II  1  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

!  ! 

!  1 

HENRY  STEINBRENNER 

! 214234 

549011 A03!  580.0!  60.0! 

22.4! 

20001 

14100 

91  .0 !  NONE 

!0H  CLEVELAND  ! 

1916 

1  !  600.0!  60.0! 

15.4! 

1 

- 

! 

!  1 

KINSMAN  INDEPENDENT 

1222649 

621 3 ! 1 A03 1  $86.3!  60.2! 

22.2! 

2200! 

13900 

68 • 9 ! NONE 

1  OH  CLCVELAND  ! 

1923 

!  !  600.0!  60.4! 

t  1  !  ! 

16.0! 

! 

I 

1 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

(18)  KINZELER 

! 

MARINE  TRANSPOR IT/  INC. 

!  1  !  ! 
It  1  1 

I 

! 

! 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

ELISHA  WOODS 

1249813 

17613A35!  106.0!  26.11 

9.3! 

1500! 

• 

39.0! NONE 

!KY  PADUCAH  ! 

1946 

i 

S 

1  1  112.0!  26.11 
It  It 

9.31 

! 

! 

! 

— 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

(16)  KIRKPATRICK  BARGE  LINES 

! 

1 

1  1  !  ! 
11  l  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

ASC  f 06 

1327852 

111015A70I  250.0!  46.0! 

9.01 

l 

2500 

35.0! HYC.  CARGO  HOSE 

IAL  MOBILE  l 

1970 

! 

!  1  250.0!  48.01 

1  1  1  ! 

2.0! 

! 

! 

I 

“ 

1B0QM-STEAM  COILS!  1 

!  !  ! 

06)  KITSAP  BARGING/  INC. 

1 

l 

!  !  !  ! 

1  1  I  ! 

1 

! 

I 

! 

j 

i 

I 

! 

SEA  WINCH 

124781  7 

i 

21  138361  60.5!  17.3! 

6.0! 

500! 

- 

30 .0 ! NONE 

!UA  PORT 

1973 

1 

!  !  64.8!  19. C! 

6.l! 

! 

- 

! 

(  ORCHARD 

KB  1 

1525609 

17815A70!  96.0!  32.0! 

7.0! 

-  1 

51 6 

16.0! DIESEL 

PUMPS 

! WA  PORT 

1970 

l 

1 

!  !  96.0!  32. C! 

!  1  !  1 

2.0! 

! 

! 

! 

** 

! 

! 

!  ORCHARD 

! 

(23)  KLAHERUS, 

VINCENT 

1 

! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

LINE  ISLAND 

1265169 

1613AJ61  42.8!  12.0! 

5.5! 

1601 

- 

1 2*  0 1  NONE 

J  MI  DETOUR 

1957 

1 

1 

!  !  42.8!  12.0! 

!  !  !  ! 

3.5! 

i 

5 

! 

“ 

! 

! 

I 

1 

(13)  kmd  MARINE,  INC. 

I 

1 

!  !  1  i 

I  1  »  i 

! 

J 

! 

! 

! 

I 

NICOLE  GUIDRY 

1523656 

37 1 3 A  36 1  45.0!  17.6! 

7.0! 

600* 

26.0! NONE 

ISC  CHARLESTON 

1968 

1 

1 

1  1  50.0!  18.0! 

!  !  !  I 

6.0! 

! 

! 

! 

“ 

! 

! 

! 

! 

(37)  KNAPPTON 

CORPORATION 

! 

! 

!  1  ll 

!  1  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

AQU ABUS 

1  - 

i 

511A02!  32.0!  12.0! 

1.6! 

220! 

- 

1 0.0! HONE 

•OR  RAINIER 

1975 

• 

!  !  32.0!  12. C! 

1.0! 

1 

6 

! 

! 

ARCYIC  FALCON 

‘1635515 

14I3A36!  35.0!  12.0! 

7.0! 

530! 

- 

—  ! NONE 

!*k  pvjdmoe 

1981 

! 

!  !  36.0!  12.0! 

7.0! 

! 

- 

! 

!  BAY 

ARROW  2 

1263673 

21 ! 3 A  36 !  53.0!  14.0! 

6.0! 

325! 

- 

U.31NCNE 

|0R  ASTORIA 

1960 

! 

!  1  53.0!  14. C! 

6.0! 

r 

- 

! 

! 

ARROW  3 

1274969 

27 ! 3A38 !  57.5!  15.5! 

5.5! 

5B0! 

- 

1 3*  0! NONE 

10*  ASTORIA 

*  1956 

! 

1  !  60.0!  16.4! 

5.5! 

1 

- 

! 

! 

ASYORIA 

1  529323 

9913A36!  86.0!  23.0! 

13.0! 

1800! 

42.0! NONE 

! W A  SEATTLE 

19)0 

1 

* 

!  !  95.0!  28.0! 

13.  C! 

! 

- 

1 

! 

BETSY  L. 

1  518551 

73J3A36!  72.7!  26.2! 

3.5! 

1700! 

- 

26.0U0NE 

!0R  ASTORIA 

1969 

! 

!  !  76.0!  26.5! 

5.5! 

! 

- 

! 

! 

SLUE  OK 

1236667 

22I3AJ6!  47.1!  15.5! 

4.5! 

44G1 

- 

42 .L! NONE 

JOR  PORTLAND 

♦  1958 

J 

!  !  45.4!  15.5! 

4.5! 

i 

* 

! 

! 

3PANDY  PA» 

1284112 

3553AJ6!  50.5!  17. S! 

6.0! 

550! 

- 

31  .OlNO.’JE 

JOR  PORTLAND 

I960 

I 

!  1  54.0!  13.0! 

6.0! 

I 

- 

! 

! 

CAP  EVANS 

1  557562 

66J3A38!  71.5!  25.0! 

6.5! 

1700! 

- 

51.5! NONE 

! 0 A  BAIMIE# 

1975 

! 

!  •  73.5!  25.0! 

8.5! 

• 

- 

1 

! 

CHAMPION 

1270411 

J 

20! 3A36!  50.6!  14.5! 

4.5! 

440! 

- 

27.0 JNONE 

1  OR  RAINIER 

1955 

j 

!  !  52.0!  14.5! 

4.5! 

1 

- 

! 

CLARKSYON 

1514250 

1C113A36!  74  8!  28.0! 

10.0! 

2550! 

37.1 ! NONE 

!Oft  PORTLAND 

*  1977 

1 

!  !  3C.0!  23.5! 

10.0! 

! 

• 

j 

1 

CLEO  J  SRUSCO 

1537363 

5913A36!  71.5!  24.0! 

5.01 

1350! 

* 

46.0! NONE 

!0R  PORTLAND 

1V72 

! 

•  l  75.0!  24.0! 

8.0! 

! 

- 

j 

! 

COMMANDO 

1273299 

2013436!  50.6!  14.5! 

4.5! 

440! 

- 

44.3IN0NE 

! WA  STEVENSON 

1956 

1 

!  !  52.0!  14.5! 

4.5! 

1 

- 

! 

! 

EARL  H. 

1294637 

121343*1  39,0!  14. Cl 

3.5! 

320! 

- 

15.0INONE 

IOR  PORTLAND 

1964 

1 

!  1  42.01  U.O! 

3.5! 

1 

- 

! 

% 

FIREBALL 

1265180 

3013436!  58.4!  1 6. 5! 

5.0! 

10951 

- 

16.0INONE 

! OR  RAINIER 

1952 

J 

!  J  58.4!  16.5! 

5.0! 

! 

- 

! 

! 

HENRY  3. 

1281082 

3J3A36!  36.2!  1(.0! 

3.5! 

174! 

- 

15.0! NONE 

IOR  PORTLAND 

1946 

I 

!  !  3i.O!  11.0! 

3.5! 

! 

- 

! 

! 

HUSKY 

1265179 

32!i«3»!  58.41  1^6! 

5.1 ! 

10?0! 

- 

44.4 (NONE 

!0R  ASTORIA 

1952 

1 

!  !  60.0!  17.71 

6.1 ! 

1 

- 

I 

! 

IDAHO 

1233796 

59 ! 3* 36 f  80.6!  23.0! 

7.0! 

2000! 

- 

36.0! HONE 

!0R  PORTLAND 

*  1974 

1 

!  1  80.61  23.0! 

7.0! 

1 

- 

! 

! 

IRENE 

1272365 

27;jAJ6!  53.3J  15. 7j 

5.3! 

600! 

- 

13.3! NONE 

1 0 P  RAINIER 

1956 

1 

1  !  53.3!  f5.7i 

5.3! 

! 

- 

! 

! 

JOHN  A. 

1281066 

11*3436!  43.01  12.-6! 

6.0! 

37C! 

- 

17 .0! NONE 

!0R  RAINIER 

1950 

! 

!  !  46.0!  12.5! 

6. Cl 

! 

- 

\ 

! 

JULIUS  SRUSCO 

150193* 

38! 3 A  3  6 !  60.7!  19.2! 

7.0! 

1020! 

- 

45 .0! NONE 

IOR  PORTLAND 

1965 

1 

1  !  65.0!  W.5! 

’.0! 

! 

- 

! 

! 

KNAPPYON 

1503704 

’913AJU  65.01  24.2! 

7. VJ 

1130! 

24.3! NONE 

! OR  PORTLAND 

*  1V/D 

1 

!  !  70.0!  24.2! 

7.9! 

1 

- 

! 

! 

LEWISTON 

1538759 

135!  3*365  79.0!  26.0! 

10.5! 

1800! 

- 

42  .0 !  NONE 

!0R  PORTLAND 

1972 

1 

!  !  8S.0!  27. Cl 

10.5! 

i 

— 

! 

! 

LONGVIEW 

1261524 

1713A36!  42.31  14.01 

6.0! 

460! 

- 

40.01N0NE 

•OR  RAINIER 

1951 

l 

t  !  45.0!  14.0! 

6.0! 

! 

- 

■ 

! 

LOUIE  III 

1249503 

2713436!  66.3!  17.0! 

7.0! 

765* 

- 

31. 0*1  NONE 

•OR  ASTORIA 

1946 

1 

!  !  70.0!  17.0! 

7.0! 

I 

“ 

! 

! 

MULTNOMAH 

151677 5 

31 134  36!  43.5!  19.0! 

».8! 

670! 

- 

19 .6 ! NONE 

•OR  PORTLAND 

196* 

| 

!  J  53.6!  19.01 

6.6! 

i 

- 

! 

! 

NCYDENA 

1231849 

6313436!  99.3!  24.0! 

7.5! 

1700! 

- 

45. 0 ! NOHE 

•OR  rainier 

•  1976 

J 

!  !  101.2!  24.0! 

7.5! 

! 

- 

! 

! 

P  J  ORIX 

1649705 

35913436!  7S.1!  31.11 

11.0! 

2150! 

- 

49.6! NONE 

IOR  PORTLAND 

1982 

I 

•  !  87.1!  32.0! 

10.3! 

! 

i 

! 

RAINIER 

1262816 

17*3436!  42.3!  14.0! 

6.0* 

680! 

- 

40.0! NONE 

! OR  RAINIER 

1969 

1 

!  !  45. 0!  14.0! 

6.0! 

j 

- 

! 

! 

RUSTLER 

1298527 

l 

913A36!  43.1!  14.11 

5.81 

4101 

- 

1 6.5 ! NONE 

!VA  STEVENSON 

1965 

1 

! 

1 

!  !  45.0!  14.81 

!  !  !  ! 

I  !  !  ! 

5.8! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

■Mi. ssss^^iusuSetM  *. itaaiffl •> > 
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TA3LE  2 


DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGRl 

l 

1VTCC1 

DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

•CAPACITY! 

MICH-  1 

!  V 

£  S  S  E  L 

OISH 

OPERATOR 

1 

NET  ICODElLENGTHlbRDTMj 

i 

! 

! 

EST  !  CARSO  HANDLING 

IS  IOPERATING 

I  COAST 

* 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

! Ill  tilt i\ 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1 

0UILT 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

1  GUARD 

a 

10*-  1P/GE! 

OVE®-!OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT)  !/7//////////////!T»> !////////// 

OR 

1  NUMBER 

1 

N*St  i  t¥  1 

ALL  ! 

ALL  (LIGHT ! 

POWER! 

ENGCRS  ! 

(FEET) (  LINE-2 

HE! 

LINE-2 

(‘REBUILT! 

(37)  KNAPPTON 

CORPORATION 

1  1 

!  1 

1  1 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

« 

i 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

(continued; 

1  1 

1 

! 

! 

I 

1 

SARAH  Q®  I X 

1265175 

*813*361 

68.91 

19.21 

8.5! 

1*50! 

-  1 

52.1 ! NONE 

1  OR 

RAINIER 

*  1971 

1  ! 

72.01 

20.4! 

6.5! 

-  ! 

1 

I 

ST.  HELENS 

! 25176* 

1113A36! 

*3.2! 

12.0! 

5.5! 

290! 

-  ! 

14.01  NONE 

!0R 

RAINIER 

19*7 

1  1 

*6.0! 

12.01 

5.5! 

-  ! 

! 

! 

TIGER 

126571* 

3213*361 

56.91 

17.1! 

5.7! 

1 09  i 

-  1 

*6.01  NONE 

!  Oft 

RAINIER 

19*8 

1  1 

56.91 

17.1! 

5.7! 

-  ! 

! 

I 

TONOUZK 

1  266817 

26(3*361 

54.61 

16.0! 

6.3! 

730! 

-  ! 

24.01N0NE 

!  Oft 

ASTORIA 

*  1970 

1  1 

58.0! 

16.0! 

6.5! 

-  ! 

! 

! 

QARONOF 

151 J0*9 

2*061*7*31 

275.0! 

60.0! 

12.0! 

-  J 

5200! 

9.0! NONE 

!  OR 

PORTLAND 

1968 

1  1 

275.0! 

60. C! 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

EL  OORADO 

1 237C15 

12251***1! 

180.1! 

*4.0! 

9.0! 

-  1 

1*50! 

20.01  AUGERS 

!0» 

PORTLAND 

1961 

KC  9 

!  1 

180.1! 

U.C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  1 

155.0! 

*0.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

KC  10 

1517395 

52114A40! 

150.0! 

*0.0! 

9.0! 

-  I 

1100! 

2*. 0! NONE 

IOR 

PORTLAND 

♦  1969 

1  1 

150.0! 

*0.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

KC  11 

j  ------ 

*591***01 

173.0! 

39.0! 

7.0! 

-  i 

1000! 

24.01  NONE 

!0R 

ST.  HELENS 

1965 

KC  12 

1  1 

173.0! 

39.0! 

2.0! 

-  i 

! 

! 

KC  13 

1  1 

200.0! 

*0.0! 

2.6! 

-  ! 

! 

! 

1  1 

165.0! 

35.0! 

2.3! 

-  ( 

! 

! 

KC  14 

! 636159 

16901***0! 

273.0! 

*2.01 

13.5! 

-  i 

2750! 

35.6! NONE 

!Oft 

PORTLAND 

1981 

1  1 

273.0! 

*2.0! 

2.5! 

-  I 

! 

! 

KC  16 

!  1 

2*2.0! 

*2.0! 

2.5! 

-  1 

! 

! 

t  j 

2*2.0! 

*2.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

KC  13 

1277791 

962 !*A*si 

197.6! 

*0.1! 

10.0! 

-  i 

1600! 

27.5! NONE 

loft 

PORTLAND 

1960 

!  1 

200.01 

*0.1! 

2.6! 

-  i 

! 

! 

KC  19 

1282721 

9121***0! 

197.0! 

*0.1! 

13.6! 

-  ! 

1600! 

12.5! NONE 

left 

PORTLAND 

I960 

!  ! 

200.0! 

*0.1! 

2.6! 

-  ! 

i 

l 

KC  20 

1276700 

7391***3! 

176.*! 

*0.1! 

10.0! 

-  i 

1500! 

27. 6!  NONE 

!0« 

PORTLAND 

1958 

1  1 

180.0! 

*0.1! 

2.6! 

-  ! 

1 

! 

KC  25 

3.0! NONE 

1  1 

63.0! 

20. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

i 

KC  29 

1590967 

9051***8! 

190.0! 

50.  C! 

9.0! 

-  j 

2000! 

1 2.0! NONE 

!CR 

PORTLAND 

1978 

g 

!  1 

180.0! 

50.0! 

2.0! 

-  » 

! 

! 

KC  30 

{  -  -  - — - 

8501***3! 

18C.0! 

30. C! 

10.0! 

-  ! 

2300i 

1 0*0 1  NONE 

!  OR 

PORTLAND 

1978 

1  1 

180.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

KC  31 

1 

9041***3! 

180.0! 

50.0! 

10.0! 

-  ! 

2*00! 

10.01N0NE 

ICR 

PORTLAHD 

197! 

KC  130 

!  1 

180.01 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

J 

! 

1  ! 

130.0! 

*0.0! 

—  ! 

-  ! 

! 

! 

BAY 

KC  ISO 

|  - - - 

*501*6**1 

150.0! 

50.01 

—  ! 

•  J 

800! 

—  ! NONE 

•VA 

SEATTLE 

1977 

KC  2C0 

1  1 

150.0! 

50.0! 

—  ! 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

310.0! 

50.0! 

5.0! 

-  ! 
3000! 

1 

! 

KC  *10 

1  1 

310.0! 

50.0! 

3.5! 

-  ! 

! 

! 

•Oft 

!  1 

2*2.0! 

*2.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

KC  *70 

2*291***11 

273.0! 

*2.C! 

13.6! 

-  j 

3*00! 

32 .0! GRAIN  AUGERS 

!Oft 

PORTLAND 

1982 

1  1 

273.01 

*2.0! 

2.6! 

-  | 

! 

! 

RAMONA  101 

1508395 

5861***6! 

1*0.0! 

*2.0! 

11.0! 

-  j 

1383! 

28.01NONE 

1  OR 

PORTLAND 

1967 

1  1 

1*0.0! 

*2.0! 

2.9* 

-  ! 

! 

! 

RAMONA  102 

1  507931 

5231***3! 

1*0.0! 

*2.0! 

9.0! 

-  J 

1*00! 

26.0! NONE 

1  Oft 

PORTLANO 

1967 

1  1 

1*0.0! 

*2.0! 

2.7! 

-  ! 

! 

! 

SHASTA 

1280627 

T  *91**411 

200.1! 

*4.1! 

11.0! 

-  1 

1300! 

52 .0 1AUGERS 

!0R 

PORTLAND 

1960 

j 

'  1 

!  1 

200.1! 

! 

**.1! 

! 

2.5! 

! 

-  ! 
i 

! 

! 

! 

! 

(36)  KNAPPTOK 
ALAPUL 

HARD  IME 

152*820 

!  1 

1  ! 

130! 3A36I 

i 

101.2! 

! 

! 

31.1! 

! 

< 

13.5! 

2250! 

i 

t 

-  ! 

2 

i 

*3.0! NONE 

2 

i 

IVA 

SEATTLE 

1970 

i 

1  ! 

105.0! 

31.1! 

13.5! 

.  > 

! 

! 

9 ILL  CLARK 

! 270852 

11113936! 

90.*! 

24.0! 

11.5! 

1200! 

-  i 

30.0! NONE 

IVA 

SEATTLE 

*  1961 

> 

1  1 

90.*! 

24.0! 

11.5! 

-  ! 

! 

( 

JOHN  ERIK 

! 293373 

1 

13*13*36! 

135.1! 

36.  Cl 

12.1 1 

*300! 

-  ! 

53 .0 1  NONE 

JUA 

SEATTLE 

1963 

1 

1  1 

135.1! 

36. Cl 

12.1! 

-  i 

! 

! 

PORTLAND 

1  290*8* 

7513*36! 

109.7! 

26.7! 

11.81 

2150! 

-  i 

*0.0! NONE 

I  VA 

SEATTLE 

1963 

1 

1  1 

113.0! 

26.7! 

11.9! 

-  i 

! 

! 

TACOHA 

127364* 

*413*36! 

64.5! 

19.5! 

6.5! 

900! 

-  ! 

T7 .0 ! NONE 

iVA 

SEATTLE 

1957 

1 

1  1 

64.5! 

19.5! 

S. 5! 

-  i 

! 

! 

TRADED  VIC 

1252223 

11*13*361 

«9.«! 

24.7! 

11.5! 

1500! 

-  i 

JO .0  J  NONE 

IUA 

SEATTLE 

19*3 

1 

!  i 

89.8! 

24.7! 

11.5! 

-  • 

! 

I 

AQUA  TRAIN 

16535)2 

62*91***31 

*25.01100.0! 

15.5! 

-  1 

20000 ! 

26.0! RAILS 

!VA 

SEATTLE 

1982 

1 

1  1 

*25.0! 100.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

Cl  SHANK 

1296*96 

3*1915*71! 

329.0! 

63.1! 

12.3! 

-  ! 

7000! 

16. oi NONE 

!VA 

SEATTLE 

196* 

1 

1  1 

329.0! 

68.1! 

3.5! 

-  ! 

! 

! 

(LACIER  8AT 

1 266520 

1927 15*71 1 

253.0! 

57.3! 

12.1! 

-  1 

3*00! 

16.012  ELECTRIC  PUHPSIVA 

SEATTLE 

1961 

1 

1  ! 

264.0! 

57.3! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

RAINIER 

125578* 

523 15*71  1 

138.6! 

*0.0! 

9.0! 

-  J 

1250! 

26.0!*  DIESEL  PUHPS 

IVA 

SEATTLE 

19*3 

1 

1 

!  ! 

138.6! 

*0.C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

SEATTLE 

1276618 

239515*711 

308.0! 

56.0! 

11.6! 

-  1 

3800! 

43.912  PUMPS/  1 

!WA 

SEATTLE 

•  1965 

1 

!  1 

303.0! 

56.0! 

3.0! 

-  ! 

! ELECTRIC  BOOM 

! 

SITKA 

1628255 

25061 5A71 1 

272.0! 

60.0! 

14.0! 

-  J 

*250! 

30. 0! PUMPS  AND  RAILS 

IVA 

SEATTLE 

1580 

I 

! 

!  1 

1  J 

272.0! 

! 

60.01 

! 

3.0! 

! 

-  i 
! 

! 

! 

! 

1 

(36)  KNIK  CONSTRUCTION  CO./ 

I 

IJNC. 

{ 

1  1 

1  ! 

! 

! 

J 

! 

j 

\ 

! 

! 

1 

! 

I 

Z2  192 

lAQOQH 

! 

905!*a43! 

130.0* 

50.0! 

10.7* 

-  | 

>7001 

11.51N0NF 

)  AK 

BETHEL 

1979 

! 

1 

1  i 

1  t 

180.0! 

! 

50.0! 

! 

.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  KNOTS  NARINE/  INC. 

I 

1 

1  1 

i  1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TUFT  KNOT 

16*3395 

10813*36! 

72.0! 

26.0! 

10.7! 

2*00! 

-  I 

*0.0! NONE 

!  LA 

NEV 

1981 

t 

! 

1  1 

1  ! 

! 

! 

—  ! 

! 

9.7! 

! 

-  ! 
i 

! 

! 

I 

1 

ORLEANS 

(17)  KNOXVILLE  8ARGE/  INC. 

f 

! 

1  ! 

! 

j 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

JEANNETTE  8 

12528*2 

1313*351 

K2.oi 

18.0! 

5.01 

*00! 

-  i 

35.01  NONE 

!TH  KNOXVILLE 

*  196* 

1 

1  1 

72.0! 

18.0! 

5.0! 

-  i 

! 

! 

R.M.0. 

126**48 

1213A351 

*0.0! 

12.01 

—  ! 

225! 

-  i 

10.01  NONE 

!TK 

KN0XV7LLE 

1951 

J 

1  I 

*0.0! 

12.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

I 

KB  1 

! 

1  ! 

110.0! 

30.01 

1.0! 

-  i 

! 

1 

1 

1 

f 

1  I 

1  1 

!  ! 

100.01 

! 

i 

25.0! 

! 

I 

1.2! 

j 

-  ! 
! 
! 

! 

! 

* 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


CMGftl 

1 

! VTCCI  DIMENSIONS  IDRAFT! 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L 

•ISTI  OPERATOR 

1  NET 

iCODElLENSTHlBRDTMt  ! 

!  1 

EST  { 

CARSO  HANDLING 

IS  {OPERATING 

i 

9 

9 

• 

1 

i 

• 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

* 

• 

i 

• 

i 

-1REG1S- 

>!****!  REG*  !  RES.1LOAD-! 

!  CARSO  { 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

1TC!  BASE 

1  YEAR 

! 

COAST 

!  TER 

!  SEE  1 FFFFFF IFFFFF !  ED  ! 

! ////////{ 

POINT  ! 

LINE-1 

IAOI  LINE-! 

!  BUILT  i 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

i 

GUARD 

i  TON- 

{PAGE!  OVER-! OVER®! //FFF! 

NURSE!  PASS-  ! (LIGHT) !/FFFF/FFFFFF/FF/!TP!//FFFFFF// 

1  OR 

! 

NUMBER 

1  NAS  E 

!  IV  !  ALL  1  ALL  ILICHTI 

POWER!  ENSERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE!  LXNE-Z 

{•REBUILT! 

!!!!!!  !  I  ! 

!!!!!!  11  ! 


(17)  KNOXVILLE  BARGE/  INC. 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED! 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

KB  2 

i  — — 

20014A43! 

100.0! 

26.0! 

5.6! 

-  ! 

175! 

7.0! NONE 

!TN 

KNOXVILLE  1 

1929 

1  1 

100.0! 

26.0! 

1.2! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

ROBERT 

200UA43! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

-  i 

3001 

7.0! NONE 

!TX 

KNOXVILLE  1 

1956 

1  1 

110.01 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

TJ  118 

j  ------ 

16014A461 

75.01 

23.1! 

4.0! 

-  1 

100! 

6.9130  TON 

CRANE 

!TN 

KNOXVILLE  ! 

1950 

1  1 

75.0! 

23.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

TJ  135 

20014A43! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

3001 

7.0 !  NONE 

!TX 

KNOXVILLE  ! 

1955 

1  1 

1  1 

110.0! 

1 

30.0! 

! 

1.7! 

1 

-  1 

1 

! 

! 

t 

! 

(37)  KNUTSON  TOWBOAT  CO. 

1  1 

1  ! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

l 

1 

1 

! 

! 

I 

BEAVER 

1281728 

1113A34! 

48.2! 

13.5! 

4.5! 

640! 

-  1 

21 .0 ! NONE 

!0R 

COOS 

BAY  ! 

1941 

1  1 

O! 

U.OI 

4.1! 

! 

-  1 

! 

! 

CAPT.  LOUIE 

1625105 

4113*36! 

>o.O! 

22.0! 

6.6! 

1750! 

-  1 

27.0 ! NONE 

(OR 

COOS 

BAY  ! 

•  1984 

1  1 

56. 01 

23.0! 

6.o! 

! 

•  t 

! 

! 

GOOSE 

1113636! 

36.5! 

12.0! 

3.8! 

530! 

-  i 

13.5 ! NONE 

IOR 

COOS 

BAY  ! 

1956 

1  1 

36.51 

12.0! 

3.8! 

! 

-  1 

! 

! 

KOOS  2 

1224040 

1013936! 

49.7! 

12.8! 

3.8! 

450! 

-  1 

12.5! NONE 

IOR 

COOS 

BAY  ! 

1924 

!  1 

49.7! 

12.8! 

3.8! 

! 

-  i 

1 

! 

KOOS  A 

1253066 

613636! 

38.3! 

12.1! 

4.4! 

320! 

-  l 

11.0! NONE 

!0R 

COOS 

BAY  ! 

1948 

1  1 

40.0! 

13.81 

4.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

KOOS  4 

$  13*36! 

26.0! 

11.0! 

3.6! 

115! 

-  1 

6.0 l NONE 

IOR 

coos 

e*t  ! 

1971 

1  1 

26.0! 

11.01 

3.0! 

! 

-  * 

{ 

I 

KOOS  7 

1294376 

613*36! 

33.4! 

12.3! 

4.6! 

290! 

-  ! 

10.0! NONE 

!0R 

COOS 

BAY  ! 

1964 

1  1 

36.1! 

12.3! 

3.9! 

! 

-  1 

! 

! 

KOOS  8 

i  — — — 

513A36! 

32.0! 

10.6! 

4.0! 

175! 

-  * 

10.0! NONE 

!0R 

COOS 

BAY  ! 

1953 

1  1 

32.0! 

11.01 

3.61 

» 

-  ! 

! 

1 

KOOS  KING 

1442923 

8213*36! 

64.5! 

23.5! 

8.0! 

1800! 

-  1 

32.0! NONE 

!0R 

COOS 

BAY  l 

1983 

!  1 

65.01 

24.0! 

8.0! 

! 

-  I 

! 

i 

RANGER 

1243899 

1313*361 

43.0! 

12.5! 

5.9! 

550! 

-  t 

15.0 1  NONE 

IOR 

COOS 

BAY  ! 

1952 

1  1 

45.o| 

13.6! 

5.3! 

! 

-  1 

! 

! 

ROVER 

1281906 

513*361 

32.4! 

10.1! 

4.2! 

1651 

-  ! 

10.0! NONE 

IOR 

COOS 

BAY  ! 

1960 

1  1 

32.4! 

10.6! 

4.2! 

i 

"  ! 

! 

! 

THEA  KNUTSON 

1625103 

1213*361 

38.5! 

13.0! 

6.0! 

400*! 

-  ! 

13.01N0NC 

IOR 

COOS 

BAY  ! 

1979 

t  ! 

38.51 

13.0! 

5.6! 

! 

-  ! 

( 

! 

WIOGION 

1295733 

6 13*36 1 

33.4! 

12.3! 

3.9! 

175! 

-  1 

20.0! NONE 

I  OK 

COOS 

8  AT  ! 

1964 

1  ! 

35.0! 

13.6! 

3.6! 

! 

-  ) 

! 

! 

WILLIAM  VAUGHAN 

1229612 

813636! 

43.0! 

11.0! 

5.0! 

320! 

-  ! 

13.5 (NONE 

IOR,  COOS 

BAT  ! 

1930 

1  1 

43.0! 

11.3! 

5.0! 

! 

-  I 

! 

! 

AP  B 

100UA46! 

104.0! 

as  .01 

6.0! 

! 

2501 

6.0! NONE 

!0R 

COOS 

BAY  1 

1944 

!  1 

104.0! 

29.0! 

1.5! 

! 

.  -  ! 

! 

! 

BARGE  320 

1268198 

358! 4*461 

115.4! 

43.5! 

8.0! 

-  1 

6001 

1 2.0! NONE 

lot 

coos 

BAY  ! 

1944 

!  1 

116.0! 

*4.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

KT  41 

210! 4A431 

110.0! 

34. C! 

9.5! 

-  ! 

500! 

12.0! NONE 

! OR  COOS 

BAY  t 

1918 

1  1 

110.0! 

34.0! 

2.0! 

1 

“  ! 

! 

! 

NO  108 

18014*46 ! 

106.0! 

32.8! 

8.0! 

-  ! 

500! 

6. 0! WINCH  AND  SH0VEL10R 

coos 

BAY  1 

1901 

!  1 

106.0! 

32.8! 

2.0! 

1 

-  ! 

!  (REMOVABLE) 

! 

NO  70S 

1641610 

182  14*461 

110.0! 

32.0! 

6.0! 

-  ! 

500! 

12.0! CRANE 

IOR 

coos 

BAY  ! 

1941 

!  1 

1  1 

110.0! 

! 

32.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

1 

I 

! 

! 

! 

(27)  KOCI'  REFINING 

COMPANY 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

GOC  1 

131115A70! 

240.0! 

'  .! 

9.0! 

! 

3000! 

16.3 ( DIESEL 

PUMP 

!MN  PINE 

BEND  1 

1967 

!  1 

1  ! 

240.0! 

! 

.#.0! 

1.5! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  KOCH  SERVICE# 

INC. 

1  1 

1  1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

MATADOR  II 

1605784 

3813*361 

47.1! 

20.1! 

5.5! 

600! 

-  ! 

27 .0! HONE 

!LA 

KOREAN  1 

1979 

!  1 

47.1! 

20.1! 

5.5! 

! 

-  | 

! 

I 

CITY 

! 

MATADOR  IV 

1606904 

3813*36! 

47.1! 

20.1! 

5.5! 

600! 

-  ! 

27.0! NONE 

f  LA 

NOROAN  1 

1979 

!  1 

47.1! 

20.1! 

5.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

MATADOR  VI 

1531674 

2713*36! 

42.0! 

18.0! 

6.0! 

400! 

-  ! 

30.0! NONE 

!  t  A 

NOROAN  ! 

1971 

1  1 

42.0! 

18.  C! 

6.0! 

• 

-  ! 

! 

1 

CITY 

! 

MATADOR  VIII 

1631366 

3813*36! 

47.1! 

20.1! 

7.4! 

600! 

-  ! 

27.01N0NE 

!LA 

MORGAN  I 

1981 

1  1 

47.1! 

20.1! 

4.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

MATADOR  XIV 

1628399 

3813F36! 

1 

—  I 

7.0! 

600! 

-  ! 

27.0! NONE 

!LA 

NEW 

! 

— 

!  1 

50.0! 

18.0! 

6.0! 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS  1 

MATADCR  I 

1005801 

64015*71! 

175.0! 

40.0! 

8.6! 

-  ! 

1655! 

15.01DIESCL 

PUMP 

1LA 

MORGAN  ! 

1969 

!  ! 

175.0! 

40. C! 

I.o! 

i 

-  ! 

1 

! 

CITY 

! 

MATADOR  III 

1289173 

79515*71! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

! 

1102! 

12.0! DIESEL 

PUMP 

(LA 

KORGAN  1 

1962 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

I 

MATADOR  IX 

1C00396 

48115F71! 

—  ! 

—  ! 

8.0! 

-  t 

1102! 

9.01DIESEL 

PUMP 

1LA 

NEW 

! 

— 

1  ! 

160.0! 

42.0! 

1.5! 

# 

-  ! 

2 

I 

ORLEANS  ! 

MATADOR  V 

1633632 

142115*71  1 

249.6! 

52.6! 

11.0! 

-  i 

1421 ! 

16.018  DIESEL  PUMP 

!LA 

NOROAN  ! 

1981 

;  i 

i  i 

249.6! 

! 

52.6! 

i 

1.0! 

i 

! 

-  ! 
i 

! 

j 

f 

! 

CITY 

(32)  KOCH-ELLIS  MARINE  CONTRA ! CTOPS# 

•  i 

i  i 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

2 

i 

i 

! 

! 

! 

INC. 

1 

!  1 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

MITTIE  LOUISE 

1561892 

10813*35! 

66.4! 

24. ci 

10.2! 

135oi 

-  j 

45.0! NONE 

!LA 

WESTWEGO  ! 

1974 

! 

1  1 

70.0! 

26.0! 

7.6! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

P.  N.  ELLIS 

1568835 

5313*35! 

57.51 

24.0! 

7.0! 

1000! 

-  i 

28 .0 !  NONE 

!LA 

VESTVECO  ! 

1977 

1 

!  1 

62.0! 

24.0! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

KE  41 

1557075 

94515*70! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1500! 

32.01  DIESEL 

PUMP 

(LA 

WESTUtGO  1 

1974 

l 

1  1 

19J.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  ; 

! 

! 

! 

KE  42 

1557351 

94515*701 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1500! 

32.0! DIESEL 

PUMP 

!LA 

VESTVEGO  ! 

1974 

i 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

KE  44 

1  585067 

77315*70! 

195.1! 

35.1! 

1C.1! 

! 

1500! 

35.0! DIESEL 

PUMP 

SLA 

VESTVEGO  1 

1977 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.0! 

f 

-  ! 

1 

! 

! 

KC  4F 

156506 5 

733154701 

155.11 

35.1! 

10.1! 

-  1 

ij'/vx 

35 .0 ! DIESEL 

PUS? 

‘*■£57 

»I50  ! 

1777 

I 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

KE  43 

1511816 

65315*70! 

195.0! 

35. Ci 

9.0! 

! 

1350! 

14.5 (DIESEL 

PUMP 

!LA 

VESTVEOO  1 

1960 

1 

1  1 

1)5.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

KE  49 

1511815 

77915*701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1350! 

14.5 (DIESEL 

PUMP 

!LA 

VESTVEGO  ! 

1961 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

KE  50 

1620829 

137715*70! 

238.0! 

50.0! 

11.0! 

! 

3102! 

35.0! DIESEL 

PUMP 

i  LA 

VESTVEGO  ! 

1980 

! 

1  1 

233.0! 

50.0! 

1.6! 

t 

-  ! 

! 

! 

I 

KE  31 

1621744 

137715*701 

233.0! 

50.0! 

11.0! 

-  ! 

3102! 

35. 0! DIESEL 

PUMP 

!L A  WESTWE60  ! 

1980 

1 

!  1 

238.0! 

50.0! 

1.6! 

! 

“  ! 

! 

1 

! 

KE  52 

1637658 

774  15*70! 

195.0! 

35. C! 

10.1! 

•  ! 

1500! 

35.0! DIESEL 

PUMPS 

ILA 

VESTVEGO  ! 

1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

KE  33 

1437659 

77415*701 

195.0! 

35.0! 

10.1! 

! 

1500! 

35.01D  IESEL 

PUMPS 

IL*  WESTWE60  ! 

1981 

l 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

KE  54 

1646961 

174815*70! 

290.0! 

52.6! 

12.0! 

-  ! 

1748! 

35.0! DIESEL 

PUMPS 

?  L  * 

VESTVEGO  1 

1982 

1 

1  1 

290.0! 

52.6! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

i 

LEC  5 

1584806 

51615*70! 

160.1! 

40.0! 

10.5! 

-  ! 

1214! 

35.0! D IESEL 

PUMP 

!LA 

VESTVEGO  1 

1977 

1 

1  1 

160.1! 

40.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

i 

! 

1 

LEC  6 

1511813 

77915*701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1350! 

14. 5 !  DIESEL 

PUMP 

ILA 

VESTVEGO  1 

1961 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

1 

f 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 
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ENCR! 

!  IVTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT  1 

(CAPACITY! 

HIGH-  ! 

(VESSEL 

1 

D  1ST  t 

OPERATOR 

!  NET  {CODE (LENGTH! 3RDTH! 

! 

1 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

! S  (OPERATING 

! 

ITC!  3«S£ 

YEAR 

!  COAST 

1  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

! AO!  LINE-1 

BUILT 

! 

VESSEL  KANE 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1  PAGE! 

0VER-10VER-1/////1 

HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT)  1/F//////////////ITD !////////// 

OR 

! 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1LIGHTJ 

POWER! 

ENGERS  ( 

(FEET)!  LINE-2 

UE!  LINE-2 

IRREBUILT! 

V 

(20)  KOOCH-I-CHING/  CAMP 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

KOOCH-I-CHXNG 

:i 

1269916 

1411A12! 

45.01 

12.0! 

4.0! 

140! 

4! 

15.0! NONE 

!mn  RANIER 

1951 

l  i 

45.0! 

12.0! 

3.5! 

45! 

! 

! 

* 

SAN 

! 295040 

714A431 

30.01 

12.0! 

2.01 

-  1 

12! 

9.01  HAND  HOIST 

!MN  RANIER 

1964 

t 

i 

1  1 

1  1 

30.01 

1 

12.0! 

! 

.5! 

• 

! 

I 

! 

! 

(H)  KOSHOS  CENENT  CO./  INC. 

1  1 

1  1 

l 

1 

1 

l 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

KINGS  LANDING 

1225359 

1411 3A361 

75.51 

22.9! 

4.2! 

1000! 

-  ! 

37 . 5! NONE 

!KY  KOSHOS  DALE 

* 

1958 

1  1 

75.5! 

22.9! 

1.0! 

! 

■5 

KC  28? 

78514F46! 

1 

! 

10.6! 

-  i 

4860) 

20.9! 

IKY  KOSHOS  DALE 

1966 

5 

1  1 

290.0! 

52.5! 

2.0! 

-  ! 

! 

KPC  63 

75014A431 

195.0! 

39.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

1 3.9 (NONE 

!KT  KOSHOS  DALE 

1962 

1  1 

195.01 

39.0! 

1.5! 

•  i 

( 

KPC  6* 

75014A431 

1 95.01 

39. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.9! NONE 

IKY  KOSHOS DALE 

1962 

* 

1  ! 

195.0! 

39.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

KPC  65 

75014A431 

195.01 

39.0! 

9.0! 

-  1 

1S00I 

14.0! NONE 

IKY  KOSMOSOALE 

1963 

i  ! 

195.0! 

39.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

KPC  66 

j  --- - 

75014A431 

195.0! 

39.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

14.0! NONE 

!KY  KOSMOSDALE 

1963 

1  • 

195.0! 

39.0! 

1.5! 

! 

KC  183 

1 850 1 5A481 

195.0! 

52.01 

8.o! 

-  i 

1350! 

21 .0 (NONE 

!KY  KOSMOSDALE 

1933 

•  ! 

195.0! 

52.0! 

2.2! 

-  ! 

! 

! 

KC  1f5 

|  ------ 

125015A481 

240.0! 

50.0! 

8.0! 

-  j 

2200! 

21.0IPUMP 

IKY  KOSMOSDALE 

* 

198V 

1  1 

240.01 

50.0! 

2.0! 

! 

KC  187 

78315A45! 

290.0! 

52.5! 

10.6! 

-  ! 

4860! 

20. 9! PUMP 

•KY  KOSMOSDALE 

1966 

!  I 

290.0! 

52.5! 

2.0! 

! 

! 

KC  285 

12501 S  A  4  9  f 

240.0! 

50.0! 

8.0! 

-  l 

2200! 

21.0! PUMP 

SKY  KOSMOSDALE 

* 

1985 

1  1 

1  1 

240.0! 

1 

SO  •  0 ! 

! 

2.0! 

! 

! 

1 

1 

(03)  KOSNAC  EQUIPMENT  RENTAL/ 

!  INC. 

1  1 

1  ! 

1 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

i 

i 

CHANCELLOR 

12)7774 

67  13A361 

76.0! 

21.0! 

9.3! 

575  ! 

■  I 

19.0! NONE 

! NY  NEW  YORK 

1938 

| 

1  ( 

76.0! 

21.0! 

9.3! 

-  i 

! 

FPEDDY  K  III 

1561095 

4213A36! 

59.  J! 

13.0! 

5.0! 

220! 

-  i 

20. C! NONE 

!NY  NEW  YORK 

1950 

!  1 

59.  3! 

13.0! 

5.0! 

-  ! 

! 

KRAKEN 

1276030 

33 13  A  36 ! 

56.7! 

17.4! 

9.0! 

550! 

27.0! NONE 

! NY  NEW  YORK 

1958 

? 

1  1 

1  1 

56.7! 

! 

17.4! 

! 

9.0! 

i 

t 

! 

! 

! 

j 

(03)  KOSNAC  FLOATING. DERRICK 

!  CORP. 

1  ! 

!  1 

! 

• 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

% 

HAT  DE 

1155151 

8113A361 

82.0! 

19.5! 

9.0! 

410! 

-  | 

29 .0! NONE 

!NY  NEW  YORK 

1857 

1  1 

82.0! 

19.5! 

9.0! 

! 

HUNTINGTON 

1262622 

98! 3A  36! 

91.51 

24.4! 

12.31 

1280  ! 

34.01  NONE 

!NY  NEW  YORK 

1931 

1  1 

91.5! 

24.41 

9.5! 

! 

KOSNAC  GIRLS 

1  243456 

9513A36! 

35.0! 

22.6! 

9.9! 

800! 

•  • 

19.01  NONE 

! NY  NEW  YORK 

1943 

1  1 

1  1 

85.0! 

1 

22.6! 

I 

9.9! 

! 

! 

! 

! 

(35)  KRYSTAL  CORP./  ARNDT/  KE 

JNNETM 

1  ! 

1  1 

! 

1 

1 

! 

! 

I 

1 

! 

I 

! 

i 

KRYSTAL  SEA 

! 594237 

12711A031 

121.0! 

32.0! 

7.3! 

730! 

300! 

40.013"  OIL 

BULK 

!AK  HOMER 

1978 

1  1 

1  1 

134.0! 

! 

32.0! 

! 

4.5! 

! 

1 

!  CARGO 
! 

RUMP 

* 

(36)  KUGKAKTLIK/ 

LTD. 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

■ 

KANGITSUK 

1648368 

5313A361 

63.0! 

20.0! 

5.0! 

780! 

50! 

25. 0! NONE 

(AK  K'.PNUK 

1982 

t 

1  1 

68.0! 

20.0! 

4.0! 

-  | 

! 

VAR  HORSE 

1273599 

4913A36! 

59.6! 

18.7! 

8.2! 

1000! 

29! 

35 . 0! NONE 

!AK  riPNUK 

1957 

!  1 

59.6! 

18.7! 

6.6! 

-  ! 

! 

j 

CHALIN 

1A11C99 

20615A70! 

120.0! 

30.0! 

5.2! 

•  ! 

473! 

8.0! CARGO 

•UMP 

!AK  1‘IPNUK 

1979 

j 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

? 

CHUCKING 

1648369 

12315A70! 

to.tfi 

30.0! 

3.5! 

-  i 

296! 

3.0! CARGO 

•UMP 

! AK  K) PNUK 

1982 

3 

1  1 

1  ! 

80.0! 

J 

30. C! 

! 

1.0! 

! 

I 

! 

! 

j 

(09)  KURT  IRON 
E  15 

METAL  CO. 

1264959 

1  ! 

1  1 

65214A40! 

! 

! 

165.1! 

! 

38.11 

! 

! 

9.7! 

! 

! 

1500! 

I 

! 

1 8. 6 ! NONE 

!MD  BALTIMORE 

1952 

1  1 

165.1! 

38.1! 

1.5! 

-  | 

! 

E  16 

1272308 

652 ( 4  A  40 1 

165.1! 

33.1! 

9.7! 

-  i 

1500! 

18. 6 ! NONE 

!MD  BALTIMORE 

1956 

1  1 

165.1! 

38.1! 

1.5! 

! 

i  R  WILLIS 

1269215 

1900 14A41 ! 

240.0! 

43.1! 

11.01 

-  ! 

2400! 

22.01N0NE 

!MD  BALTIMORE 

1955 

i 

1  1 

1  1 

240.0! 

! 

44.1! 

! 

4.0! 

» 

! 

! 

I 

(38)  KUSKOKWIM 

I 

TRANSPORTATION!  CO. 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

I 

; 

FRANCES  SNOW 

•273943 

55I1A99! 

64.0! 

16. C! 

4.0! 

330! 

55! 

35 .0 (HYDRAULIC  WINCH 

! AK  BETHEL 

1957 

1 

1  1 

64.5! 

20.0! 

3.0! 

-  ! 

'  1 

TANANA  CHIEF 

1503417 

5811A03! 

64.4! 

29.0! 

3.7! 

660! 

26! 

45. 0! NONE 

(AK  BETHEL 

1959 

1 

1  1 

64.41 

29.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

i 

CINNA0AP 

1268132 

7112A03! 

93.5! 

21.4! 

4.0! 

350! 

288! 

38.0! PUMP 

! AK  BETHEL 

* 

1969 

1 

!  1 

98.0! 

22.0! 

1.0! 

! 

s 

JUDY  SNOW 

1  - 

1U13A361 

32.0! 

11.0! 

2.6! 

220! 

10! 

24. OINONE 

!AK  BETHEL 

1962 

1 

1  1 

32.0! 

11.0! 

2.6! 

-  1 

» 

J 

TAMMY 

1287858 

82 13A361 

31.91 

28.2! 

3.0! 

900! 

-  I 

26. oi NONE 

IAK  BETHEL 

1944 

1 

!  1 

56.9J 

29. C! 

3.0! 

! 

TERRY  LEE 

1  - 

1013A361 

39.0! 

12.0! 

5.8! 

320! 

10! 

12. OINONE 

! AK  BETHEL 

• 

197T 

1 

1  1 

39.0! 

12.0! 

5.8! 

! 

TINY 

1659553 

9513A36! 

70.0! 

28.0! 

5.2! 

1170! 

45. OINONE 

IAK  BETHEL 

1983 

X 

! 

1  i 

70.0! 

28.0! 

3.8! 

-  { 

! 

BETHEL 

1 2C6703 

4814A46! 

60.0! 

20.0! 

3.0! 

-  ! 

48! 

5. OINONE 

iak  c:tuc/_ 

1962 

J 

! 

1  1 

60.0! 

20.0! 

.8! 

-  J 

! 

v 

KODIAK.NO  1 

1542418 

22114A46! 

111.8! 

29.0! 

4.0! 

-  | 

2211 

6. OINONE 

!AK  BETHEL 

1945 

{ 

1  i 

til. si 

iv.oi 

1.0! 

-  f 

! 

- 

KUSKO  KATE 

1173460 

21514A431 

129.1! 

34.0! 

6.0! 

-  j 

215! 

6.0! NONE 

!AK  8CTHEL 

1937 

: 

1 

!  ! 

129.1! 

34.0! 

2.5! 

! 

J 

ST.  MICHAEL 

•254548 

6014A431 

59.8! 

24.5! 

4.7! 

-  f 

,  100! 

8. OINONE 

!A<  BETHEL 

1948 

! 

•  1 

59.8! 

24.5! 

1 .5  J 

-  ! 

! 

;■ 

TULUKSAK 

1563224 

32814A43! 

109.9! 

34.1! 

9.0! 

-  j 

340! 

12.0! NONE 

I AK  BETHEL 

1945 

f 

J 

i  i 

109.9! 

34.1! 

3.0! 

-  ! 

! 

i 

? 

YCK  22 

1513914 

12814A43! 

79.9! 

32.0! 

8.0! 

-  ! 

128! 

1 2 .0 !  DIESEL 

PUMP 

IAK  BE7HEL 

1943 

1 

!  1 

79.9! 

32.0! 

5.6! 

! 

,4 

18  1 01 F 

1299059 

577 14A46! 

152.2! 

50.0! 

9.5! 

-  | 

1400! 

1 4 .0 ! NONE 

IAK  BETHEL 

1962 

5 

! 

!  • 

152.2! 

50.0! 

2.5! 

-  1 

! 

CORNELL  10 

1174729 

13015A71! 

79.9! 

29.0! 

6.0! 

-  J 

274! 

1 4.0! DIESEL 

PUMP 

! AK  BETHEL 

• 

1951 

I 

\  !  1 

79.9! 

29.0! 

1.0! 

! 

I  % 

EEK 

1294595 

7115A71! 

70.0! 

24.0! 

3.5! 

-  ! 

71! 

12.0! DIESEL 

tump 

IAK  BETHEL 

1964 

£l 

1 

1  ! 

70.0! 

24.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

; 

NAPAMUTE 

1583500 

33415A71! 

165.6! 

40.0! 

5.0! 

—  1 

334! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

! AK  BETHEL 

1977 

j 

i  1 

165.6! 

40.0! 

1.0! 

!' 

OIL  M 

1175023 

15515A71  1 

113.9! 

34.0! 

4.0! 

-  J 

325! 

20.0IDIESEL 

PUMP 

IAK  BETHEL 

1941 

s 

1 

! 

1 

1  ! 

!  1 

1  1 

120.0! 

! 

34.0! 

! 

! 

1.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
I  GUARD 
!  NUMBER 


(35)  KUSKOKU1N  TRANSPORTATION!  CO. 

(CONTINUED)! 


(32)  KYLE/  CORNELIA  H.  J. 

use  10V 


TOWING  CO./  INC.  ! 


(31)  L  »  H  BARGE  COMPANY 
RF  3410 


(21)  L  (  J  EQUIPMENT  CO. 
NO  608 


(32)  L  t  L  NARINE  SERVICE/  INlC. 


(32)  L  t  L  OIL  CO./  INC. 
ANDY  L 


OFFSHORE  NO  2 


SHITTY  8  I60C023 

! 

SHITTY  11  1577327 

! 

SHITTY  12  1576961 

I 

SHITTY  15  1252682 

! 

SHITTY  H  f  - 

! 

! 

! 

(32)  L  (  L  TOWING/  INC.  ! 

L  MARIE  ! $06674 

! 

! 

! 

(32)  LAN  BOAT-TRUC  RENTAL/  I  INC. 

C  TRUC  NO  3  ! 602795 

! 

CHERAHIE  BO  TRUC  NO  37  1657507 

! 

! 

! 

(32)  UP  BOAT  RENTALS  ! 

CHANCE  {605522 

! 

SPREE  1572368 

! 


C  TRUC  NO  3 
CHERAHIE  BO  TRUC  NO  37 


(32)  UP  BOAT  RENTALS 
CHANCE 


(16)  LON  LEASING 
ATC  13168 


(18)  L/P  LEASING  COMPANY 
LP  100 


(14)  LA  ROCHE  INDUSTRIAL/  INC!. 
A  1  ! 

! 

A  2  ! 

i 

! 

! 


! VTCCl  DIMENSIONS  (DRAFT! 

NET  (C00E1LENGTH18RDTH!  1 
REGIS-!****!  REG.  I  REG. (LOAD-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  IPASE!  OVER-! OVER-!/////!  HORSE 
NAGE  !  IV  I  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER 


!  ! 

!  ! 

(  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

) 

192I5A71! 

100.0! 

30.0! 

7.2!  - 

192! 

i  ! 

100.01 

30.0! 

3.6! 

-  J 

198! 5 A  7 1 1 

106.01 

34.0! 

9.0!  - 

281! 

!  ! 

106.01 

34.0! 

2.0! 

!  ! 

1 

! 

1 

203 14 A46! 

120.01 

30.0! 

6.6!  - 

367! 

!  ! 

I  1 

120.01 

1 

30.0! 

! 

2.4! 

! 

l  ! 

34! 3A35 ! 

1 

—  1 

! 

—  ! 

! 

5.0!  600 

! 

!  ! 

i  ( 

43.3! 

1 

19.0! 

! 

—  ! 

1 

! 

!  ( 
V1714A41! 

! 

200.01 

! 

35.0! 

! 

9.0!  - 

i 

1639! 

!  ( 

!  1 

200.0! 

! 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

! 

!  ! 
41414A471 

! 

175.1! 

1 

26.1! 

( 

9.0!  “ 

! 

900! 

!  ! 

!  ! 

175.1! 

1 

26.1! 

! 

1.5! 

J 

1 

!  ! 
55! 3435! 

! 

—  1 

! 

—  ! 

! 

5.0!  400 

! 

!  ! 

60.0! 

22.0! 

3.6! 

-  j 

81 !3 A35 ! 

! 

—  ! 

6.0!  60C 

-  i 

!  ! 

61.0! 

24.0! 

4.6! 

-  ! 

55J3A35! 

—  ! 

—  ! 

5.0!  40( 

-  i 

!  ! 

60.0! 

22.0! 

3.6! 

-  ! 

55I3A3S! 

—  ! 

—  ! 

5.01  400 

-  | 

!  ! 

60.0! 

22.0! 

3.6! 

-  1 

12614443! 

—  ! 

—  ! 

6.0!  - 

390i 

!  ! 

!  ! 

100.0! 

! 

26.0! 

I 

1.5! 

1 

! 

!  ! 
3313A36J 

1 

41.7! 

! 

18.0! 

! 

5.6!  400 

! 

!  ! 

42.01 

18.0! 

5.0! 

-  ! 

24 ! 3 A3  5 ! 

43.4! 

15.9! 

5.8!  40( 

-  i 

!  ! 

43.4! 

15.9! 

5.4! 

28134361 

45.0! 

16.0! 

5.41  30' 

-  ! 

!  ! 

45.0! 

16. C! 

5.0! 

-  | 

20214A43! 

120.0! 

30.01 

6.6!  “ 

590! 

!  ! 

12C.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

39115A70! 

144.0! 

35.0! 

e,6i  - 

1000! 

!  ! 

144.0! 

35.0! 

2.0! 

34615470! 

150.0! 

35.0! 

9.0  ]  " 

900! 

!  ! 

150.01 

35.0! 

7.0! 

-  f 

211 ! 5*70! 

12C.0! 

36.0! 

6.8!  - 

404! 

!  ! 

12C.0! 

36.0! 

2.0! 

21115470! 

120.0! 

?  6  •  C ! 

6.3!  - 

404! 

!  ! 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

-  f 

365! 5*70! 

1 30. Q! 

35.0! 

7.0!  - 

800! 

!  ! 

130.0! 

35.0! 

2.6! 

-  1 

198! 5*70! 

120.0! 

30.0! 

6.6!  - 

452! 

!  1 

120.0! 

30. C! 

1.0! 

19815A70! 

12C.0! 

30.0! 

6.6!  - 

452! 

(  ! 

120. OJ 

30.0! 

1.0! 

-  J 

26115A70! 

120.0! 

32.0! 

6.0!  - 

5001 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

-  | 

125915A70! 

264. U! 

50.0! 

9.6!  “ 

3344! 

!  1 

!  ! 

264.0! 

! 

50.0! 

1 

1.5! 

! 

! 

!  I 

35! 3A36! 

! 

46.7! 

! 

18.0! 

! 

6.0!  ROC 

! 

-  ! 

!  ! 

!  ! 

52.0! 

! 

18.0! 

! 

5.5! 

! 

! 

!  ! 

1 25I1A03! 

! 

166.0! 

! 

38.0! 

1 

13.0!  2120 

! 

153! 

!  t 

166.0! 

38.0! 

11.0! 

16711A03! 

157.6! 

36.0! 

11.01  2000!  550! 

!  ( 

!  ! 

166.0! 

! 

36.0! 

1 

8.5! 

i 

!  -  ! 

!  ! 

!  ! 
66I1C02! 

» 

125. Oi 

! 

23.9! 

!  I  ! 

5.5!  2400!  66! 

!  ! 

125.0! 

23.9! 

3.5! 

!  -  ! 

66I1C02! 

100.0! 

23.0! 

6.5!  1575 

!  26! 

!  ! 

!  ! 

100.0! 

! 

23.0! 

! 

5.5! 

! 

!  64! 

!  ! 

!  ( 
71 1 ! 4441 ! 

! 

200.0! 

! 

35.  Cl 

! 

10.0!  - 

1  t 

l  1670! 

!  ! 

!  ! 

200.0! 

» 

33.0! 

1 

1.5! 

i 

!  ! 

1  ! 
730I4A45! 

! 

200.0! 

! 

35.0! 

i 

9.0!  - 

j  i 

!  16C0! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

730! 4445 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1600! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

730!4A45! 

200.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1600! 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

730J4A45! 

200.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1600! 

!  ! 

!  ! 

200.0! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

!  ! 

!  ! 
2760! 5A71 ! 

! 

295.0! 

1 

$2.0! 

! 

8.6!  - 

!  i 

!  2500! 

!  ! 

295.0! 

52. C! 

3.0! 

276015471! 

295.0! 

52.0! 

3.6!  - 

!  2500! 

!  ! 

295.0! 

52.  C! 

3.0! 

1  -  ! 

CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


NIGH-  ( 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  1  EQUIPMENT 
POINT  !  LINE-1 

(LIGHT)!//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 


1 5.0! D IESEL  PUMP 

t 

9.01N0NE 

! 

! 

( 

! 

1 0. 0! NONE 
! 

! 


17.2! NONE 
! 

! 

! 

! 

11.0! NONE 
! 

! 

I 

i 

33 .0 (NONE 
! 

33.01NONE 

! 

33. 0! NONE 

t 

33. ol NONE 
! 

12.01  NONE 
! 

! 


26.0! NONE 
! 

30. 0! NONE 

I  ! 

7.0! NONE 
! 

18.01  pu:ips 

i 

U.OIPUNR 

! 

12.0! DIESEL  PUMPS 
! 

12.0IPUHPS 

! 

1 4.01  PUMPS 
! 

6.0IPUMPS 

! 

6.0! PUMPS 
! 

15 .OfOIESEL  PUMP 
I 

16.613000  8.P.H.  DEEP 
(WELL  PUMP 
! 


30.0! NONE 
I 
( 

I 

! 

50.0! NONE 
! 

52.OIN0NE 

! 

! 

! 

! 

31.3! NONE 
! 

29.0! NONE 
! 

! 

! 

! 

16.0! NONE 
! 

! 

! 

! 

19.01NONE 

i 

19.0! NONE 
! 

19.0IN0NE 

! 

19.0! NONE 
! 

! 

! 

; 

30.4i(:75  G.P.M. 
SDIESEL  PUMPS 

30.41875  G.P.M. 
1DIFSEL  PUMPS 


VESSEL 
S  (OPERATING 
TC!  BASE 
AO!  LINE-1 
T6 !////////// 
EE!  LINE-2 


LA  NEW 
ORLEANS 


LA  MORGAN 
CITY 


NS  GREENVILLE 


PA  UNIONTOWN 


LA  MORGAN 
CITY 

LA  3ALDWIN 

LA  MORGAN 
CITY 

LA  MORGAN 
CITY 

! LA  BALDWIN 


NORGAN 

CITY 

INTRACOAS¬ 
TAL  CITY 


YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


.47.4.. _ 

EN5R ! 

BIST!  OPERATOR 


COAST 


VESSEL  NAME 

AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUMBER 

(14)  LA  ROCHE 

1 

! 

INDUSTRIAL,  INC!. 

(CONTINUED) ! 

ING-U  1 

| 

! 

(14)  LAFAR6E  CORP.  SOUTHERN  RlEGION, 

CITADEL 

CEMENT  ! 

CITADEL  1 

j  - 

CITADEL  2 

CITADEL  3 

CITAOEL  4 

1  - 

TRINITY  I 

(236299 

TRINITY  II 

(298740 

! 

(32)  LAFAYETTE 

! 

CREW  80ATS,  XN(C. 

DAVID 

(640433 

DOT 

(634636 

MARY 

(636770 

SOUTH  FORK 

(524813 

! 

(36)  LAFFEATY  TRANSPORTATION 
COEUR  D'ALENE 

FLORENCE  LEE 

GEORGE  A 

JACK  A 

LOUISE  H 

MUDCAT 

PINE  CAT 

POTLATCH 

SARAH  ANNE 

SPOKANE 

ST.  JOE 

ST.  NARXES  III 
VALERIE  LEE 


(03)  LAKE  CHAMPLAIN  TRANSPORT ! ATION 


CO.,  INC. 

! 

ADIRONDACK 

(211156 

CHAMPLAIN 

‘(229460 

1 

CHARLOTTE 

(510445 

i 

ESSEX 

(639911 

GOV.  GEORGE  D.  AIKEN 

•566265 

i 

GRAND  ISLE 

(266C81 

j 

PLATTS3URGH 

(676440 

I 

VALCOUR 

(253785 

! 

! 

! 

(32)  LAKE  CHARLES  DRE0GIN6  S  (TOWING 
! 

! 502641 
! 

(517804 

I 

1293775 
! 

(291920 
( 

i 

(560583 
( 

(560584 
I 

(560585 
I 

(560566 
I 

(560587 
I 

1560588 

(560589 
! 

(560590 
I 

( 


CO.,  INC, 

AL  V.  THOMPSON 

CAPT.  BILL  PARKER 

GUS  J-HENRICIt 

ROBERT  R  MCBRIDE 

LCDST  151 
LCOlT-152 
LCDST  153 
LCDST  154 
LCDST  155 
LCDST  156 
LCDST  157 
LC0ST158 


1'OHPANY 

j 

i 273960 
t 

(270145 


260593 


1  ( VTCC !  DINENSZONS  1  DRAFT  I  (CAPACITY!  HIGH-  (  (VESSEL 

J  NET  !C0DE!LENGTH!6RDTH!  !  !  (  ESI  (  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 

(REGIS-!****!  REG.  !  PEG. (LOAD-!  1  CARGO  (  FIXED  {  EQUIPMENT  (TC(  BASE 

•  TEA  !  SEE!//////!/////!  ED  !  ! ////////!  POINT  !  LINE-1  (AO!  LINE-1 

!  TON-  (PAGE!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// (TO ! ////////// 


!  NAGE  !  IV  ( 

ALL  ! 

ALL  RIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE! 

t.IKt-2  1 

!  !  ! 

!  1  • 

1  !  ! 

•  !  ( 

!  1439J5A71! 

! 

! 

i 

i 

260.0! 

i 

! 

1 

52.5! 

! 

! 

! 

i 

9.0! 

i 

! 

i 

i 

-  1 

! 

! 

i 

i 

2596! 

! 

i 

i 

! 

19.4! GOULD  PUMP-1800 

! 

! 

! 

! 

(MS 

GREENVILLE 

!  !  1 

i  i  1 

!  (  ! 

260.0! 

i 

i 

52.5! 

i 

j 

2.2! 

i 

! 

i 

! 

! 

-  ! 

( 

i 

!GPH 

! 

! 

! 

! 

! 

i  !  ! 

!  i  ! 

!  500! 4A45! 

i 

i 

_  i 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

12.0! 

! 

i 

-  i 

i 

! 

1 5C0! 

i 

i 

-  i 

! 

! 

!  L  A 

NEW 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

!  500UA46! 

! 

-  ! 

12.0! 

I 

1500! 

! 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

!  500S4A46! 

.  i 

! 

12.0! 

-  ( 

1500! 

-  i 

i 

!  (  ! 

1®5.oi 

35.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

(  500(44461 

! 

! 

12.0! 

! 

1500! 

! 

( 

(  (  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

* 

-  ! 

i 

! 

1  1032(44411 

203.0! 

40.0! 

7.5! 

-  ! 

1240! 

24. 3! ELECTRIC  PUMP 

!LA 

LAKE 

(  !  ( 

203.0! 

40.7! 

2.2! 

( 

-  ! 

! 

! 

CHARLES 

)  1102(4441 ( 

205.0! 

40.0! 

8.4! 

-  ! 

1510! 

22.61  ELECTRIC  PUMP 

!LA 

LAKE 

(  !  ! 

i  !  1 

i  i  i 

205*0! 

( 

40.7! 

! 

1.9! 

I 

! 

! 

-  ! 
i 

! 

( 

i 

! 

! 

CHARLES 

I  »  X 

(  (  1 

!  11I1C11! 

( 

42.0! 

12. C! 

! 

4.9! 

1 

450! 

1 

-  ! 

1 

! 

10.5! NONE 

z 

! 

!  L  A 

0ELCAM9RE 

!  !  ( 

42.1! 

*2.0! 

3.0! 

! 

12! 

! 

! 

!  1111C11! 

42.01 

2.0! 

4.9! 

450! 

-  ! 

10.51  NONE 

•LA 

DFLCAM3PE 

!  !  ! 

42.1* 

12.0! 

3.0! 

! 

12! 

! 

! 

!  Illicit! 

42.0* 

12.0! 

4.9( 

450! 

-  ! 

1C. 5! NONE 

•LA 

DELCAM3RE 

!  <  ( 

42.11 

12.0! 

3.0! 

( 

12! 

! 

! 

!  53(14121 

73.7( 

19.7! 

8.4! 

1170! 

$( 

25.0! NONE 

!LA 

DELCAM3RE 

!  (  t 

(  l  ! 

77.0! 

» 

20.0! 

! 

• 

3.7! 

! 

i 

! 

1 

39! 

! 

! 

j 

! 

i 

• 

!  (  ( 

!  1  i 

1  5! 3A36! 

! 

I 

24.0! 

i 

! 

8.0! 

< 

2.  • 

I*  >! 

! 

! 

-  ! 

( 

! 

12.0!  NONE 

! 

! 

!  ID 

COEUR 

!  !  ( 

24.  C! 

8.0! 

2.6! 

{ 

-  ! 

! 

! 

D'ALENE 

(  21 ( 3*361 

46.9! 

16. .’J 

7.0! 

00! 

-  i 

26.0! NONE 

!XD 

COEUR 

(  !  ! 

52.0! 

17.0. 

7.0! 

! 

-  f 

1 

! 

D'ALENE 

(  14I3A36! 

36.9J 

14.0! 

4.5! 

15! 

-  ! 

20.uin:ne 

!  X  0 

COEUR 

(  (  ! 

36.9! 

14.01 

4.5! 

j 

-  ! 

! 

1 

D'ALENE 

(  5(3436! 

24.5! 

9.5! 

3.7! 

115! 

-  ! 

17.0! NONE 

!ID 

COEUR 

!  !  ! 

24.5! 

9.5! 

3.7! 

! 

-  1 

| 

! 

D'ALENE 

!  513*56! 

28.2! 

10.7! 

2.5! 

135! 

-  ! 

1 7.0 l HONE 

!I0 

COEUR 

!  !  ( 

28.2! 

10.7! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

D'ALENE 

!  4(3436! 

30.0! 

9.0! 

3.0! 

143! 

-  ! 

12.0! NONE 

!ID 

COEUR 

!  (  ( 

3C.0! 

9.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

D'ALENE 

1  10(3436! 

42.2! 

15.1! 

7.0! 

230! 

“  ! 

20.5 ! NONE 

(ID 

COEUR 

!  !  ( 

47.0! 

16.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

D'ALENE 

!  5(3436! 

22.0! 

6.81 

3.5! 

94! 

-  ! 

1 2. 0 ! NONE 

(ID 

COEUR 

(  1  i 

22.0! 

8.3! 

3.51 

1 

-  ! 

! 

! 

D'ALENE 

1  5(34361 

31.7! 

10.3! 

4.0! 

143! 

-  ! 

1 8.0IN0NE 

no 

COEUR 

(  t  t 

31.21 

10.3! 

4.0! 

! 

-  ! 

I 

( 

D'ALENE 

!  5(3436! 

26.2! 

8.7! 

2.5! 

115! 

-  ! 

17.0IN0NE 

!  ZD 

COEUR 

1  !  ( 

26.2! 

8.7! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

D'ALENE 

1  5(3*36! 

22.0! 

8.0! 

2.6! 

177! 

-  ! 

12.0 (NONE 

!  ID 

COEUR 

(  (  ! 

22.0! 

8.0! 

2.6! 

( 

-  ! 

! 

! 

D'ALENE 

1  5(3*361 

24.0! 

8.0! 

3.0! 

115! 

-  ! 

17.0!NONE 

t  ID 

COEUR 

!  !  ! 

24.0! 

8.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

D'ALENE 

(  5(3436! 

28.3! 

10.8! 

2.6! 

155! 

-  ! 

17.0! NONE 

!ID 

COEUR 

(  !  ! 

(  (  ! 

(  !  ! 

28. C! 

| 

i 

io.  ei 
! 

! 

2.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  i 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

! 

D'ALENE 

(  !  ( 

(  !  ! 

(  150(1413! 

! 

! 

130.0! 

j 

i 

40.  C! 

! 

i 

8.5! 

! 

! 

365! 

! 

j 

100! 

! 

( 

41  .0  RONE 

! 

! 

!VT 

dURUNGTON 

!  !  1 

152.0! 

42.3! 

7.8! 

i 

311! 

! 

! 

(  299(1413! 

148.3! 

41.2! 

7.5! 

5S0*! 

105! 

39.51N0NE 

!VT 

BURLINGTON 

1  !  ! 

152.0! 

43.0! 

6.5! 

! 

300! 

I 

! 

•  56(1*13! 

111.5! 

32.01 

6.9! 

275! 

107! 

30. 3 1  NONE 

!VT 

BURLINGTON 

!  I  ! 

118.0! 

40.0! 

5.3! 

i 

90! 

! 

! 

(  7611A13! 

81.0! 

38.0! 

7.0! 

275! 

67! 

33.0! NONE 

!VT 

BURLINGTON 

!  !  ! 

100.0! 

43.6! 

S.S! 

! 

90! 

t 

! 

(  94(1413! 

132.0! 

44.0! 

8.4! 

365! 

156! 

39 .3  ( NONE 

!VT 

BURLINGTON 

(  (  ! 

140.0! 

44.0! 

6.9! 

1 

130! 

! 

( 

(  180(1413! 

132.1! 

37.0! 

7.9! 

425! 

179! 

41 .0 (NONE 

iVT 

BURLINGTON 

(  !  1 

137.5! 

43.0! 

6.5! 

! 

130! 

! 

! 

(  268 ! IF  11  ( 

180.0! 

37.0! 

8.6! 

725! 

198! 

36 .0  RONE 

iVT 

BURLINGTON 

!  !  ! 

180.0! 

43.5! 

2.0! 

• 

200! 

I 

! 

(  87(1413! 

177.6! 

43.5! 

7.5! 

70oi 

2651 

32.5  RONE 

!  VT 

8URLINGT0N 

(  (  ! 

!  1  l 

(  (  ! 

190.0! 

; 

i 

45.3! 

! 

j 

5.8! 

j 

i 

! 

! 

( 

346! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

1 

1  !  ( 

!  i  ! 

(  35(3736! 

! 

( 

46.0! 

! 

( 

20.0! 

! 

! 

6.0! 

! 

1 

800! 

! 

! 

-  ! 

! 

20.01  NONE 

! 

I 

(LA 

BALDWIN 

(  !  ( 

46.0! 

20.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  103! 3*36 1 

71.0! 

26.5! 

8.9! 

1130! 

-  ! 

35.O1N0NE 

(LA 

8ALDWIN 

(  !  t 

71.0! 

26.5! 

8.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

(  40! 3*361 

59.6! 

20.0! 

6.6! 

800! 

-  ! 

24.0! NONE 

!LA 

BALDWIN 

!  (  ( 

59.6! 

20.0! 

6.6! 

! 

-  t 

! 

! 

1  40(3436! 

59.6! 

20.0! 

6.6! 

800! 

-  i 

24.0! NONE 

!LA 

BALDWIN 

(  1  ! 

59.6! 

20.0! 

6.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  65QI4AA*! 

225,0! 

3  R,P! 

9.0! 

-  1 

16651 

8.5| NOME 

ILA 

BALDWIN 

1  !  ( 

225.0! 

38.0! 

1.5! 

( 

-  ! 

! 

1 

(  728(44461 

200.01 

40.0! 

10.0! 

-  ! 

1500! 

9.0! NONE 

(LA 

BALDWIN 

(  1  ! 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1  72814A46! 

200.0! 

40.0! 

10.0! 

-  ! 

1500! 

9.0! NONE 

(LA 

BALDWIN 

(  I  ( 

200.0! 

40.0! 

2.01 

! 

-  I 

! 

! 

(  728(4446! 

200.0! 

40.  C! 

10.0! 

-  1 

1500! 

9 .0 ! NONE 

ILA 

BALDWIN 

(  1  1 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

(  728(4*46! 

1  (  ! 

200.0! 

40.0! 

10.0! 

-  ! 

1500! 

9.0| NONE 

(LA 

BALDWIN 

20G.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

(  728(4446! 

200.0! 

40.0! 

10.0! 

-  ! 

1500! 

9.0! NONE 

!LA 

BALDWIN 

1  !  ! 

200.0! 

*0.0! 

2.01 

! 

-  ! 

! 

! 

!  728(4446! 

200.0! 

40.0! 

10.0! 

-  ! 

1500! 

9.0 ( NONE 

!LA 

8AL0WIN 

(  !  ( 

200.0! 

40.C! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

J  728(4446! 

200.0! 

40.0! 

10.0! 

-  1 

1500! 

9.01  NONE 

ILA 

BALDWIN 

1  (  ! 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  728(4446! 

200.0! 

40.0! 

10.0! 

-  J 

1500! 

9.0! NONE 

!LA 

BALDWIN 

!  !  ! 

!  !  ! 

1  (  ( 

200.0! 

J 

! 

40.0! 

I 

! 

2.0! 

! 

I 

1 

-  ! 

I 

* 

( 

1 

1 

! 

I 

! 

( 

! 

YEAR  ( 
BUILT  ( 
OR  ! 
^REBUILT! 


( 

! 


1979  ( 

| 

i 

i 

i 

i 

1987  ! 

! 

1987  J 

i 

1087  i 
I 

1987  ! 

! 

1960  ! 

i 

1965  ( 

( 

( 

I 

! 

1961  ( 

! 

1981  ( 

( 

1981  ( 

» 

1970  ! 

I 

! 

! 

! 

1949  ( 
! 

1957  ( 

( 

1955  ( 

( 

1956  ( 
! 

1956  ( 
( 

—  ! 
! 

*  1950  ! 

! 

1963  ( 

! 

1964  ( 
( 

1951  ( 
! 

1959  ( 
! 

1952  I 
l 

"952  ! 
! 
j 
! 
! 
! 

1913  ! 
! 

1930  ! 
! 

*  1986  ( 

1981  ( 
I 

1975  ! 
( 

1953  ! 

i 

1984  ( 
( 

1947  ! 
! 
! 

I 

! 

1965  ! 
( 

1968  ! 
( 

1944  I 
! 

1963  I 
! 

1948  ! 
( 

1975  t 
! 

1974  ! 
I 

1974  ( 
1 

1974  ( 
I 

1974  ( 
! 

1974  ( 
! 

1974  ( 
( 

1974  1 
( 
I 
f 


TABLE  2  -DESCRIPTION  OF  VI 


ENGR! 
•  1ST! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(32)  LAKE  CHARLES  DREDGING  I 
CO.*  INC. 

(CONTINUED) 

LCDIT  <59 
LCOtT  160 
LCDITCO  120 
LCDCTCO  121 
LCDITCO  123 
LCDITCO  128 
LCDITCO  129 
LCOITCO  130 
LCDITCO  13* 

LCDITCO  135 
LCDITCO  136 
LCDITCO  138 
LCDITCO  1*2 
LCDITCO  1*3 
LCDITCO  1** 

LCDITCO  150 
LSC  302 


(23)  LAKE  MICHIGAN  CONTRACTOR 
DAVID  GLENN 

JANES  HARRIS 

NO.  S 

NO.  182"* 


560591 

560592 


50*70* 

511198 


(32)  LANART  MARINE  SERVICE*  I 
HENRY  LAFONT  SR 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


1VTCC1  DIMENSIONS  {DRAFT! 

NET  {CODE {LENGTH! BRDTHl  1 

REGIS"!****!  REG.  !  REG.JLOAD-l 
TER  !  SEEI//////J/////1  ED  ! 

TON-  IMAGE!  OVER-! OVER-!/////!  HORSE 
NA6E  !  XV  l  ALL  !  ALL  SLX6HT !  ROVER 


5155*0 

522896 


S*  INC. 
236467 


NC. 

628902 


CAPACITY 

CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


! 


(32)  LALAMDE  TOWING*  INC. 

! 

t  i  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ILA  NEW 

! 

IBERIA! 

1982 

BRIAN  L 

I 6*93** 

!  11613A36! 

75.0! 

26.0! 

7.0! 

1*00! 

! 

16.7 ! NONE 

! 

!  !  ' 

75.0! 

26.0! 

S.O! 

! 

1 

! 

! 

! 

1981 

EZORE  L 

!632*11 

! 

!  57!3A36! 

60.5! 

2*.0! 

6.5! 

9*0! 

I 

38.0! NONE 

ILA  NEW 

IBERIA ! 

!  !  ! 

60.5! 

2*.0! 

4.5! 

! 

! 

1 

! 

I 

1982 

LEONARD  L 

16515*8 

1  571 3*161 

75.0! 

26.0! 

7.0! 

1*00! 

! 

1 6.7! NONE 

ILA  NEW 

I9E*IA I 

! 

!  !  ! 

75.0! 

26.0! 

5.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

1981 

SEAN  L 

J6U561 

!  4113A36! 

66.6! 

24.0! 

6.5! 

9*0! 

! 

16. 7 {NONE 

ILA  MEW 

IBERIA! 

I 

!  !  i 

46.8! 

24.0! 

4.5! 

1 

1 

! 

l 

I 

198.2 

THERESA  L 

! 65C670 

!  116I3A36! 

75.0! 

26.0! 

7.0! 

1*00! 

1 

16. 7 ! NONE 

ILA  NEW 

IBERIA  1 

! 

!  1  ! 

75.0! 

26. C! 

5.01 

! 

i 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

S413A36! 

!  ! 

!  I 


!  ! 
!  ! 
!  I 
50.0!  20.0! 
50.0!  20.0! 
!  ! 


! 

! 

! 

5.5! 

*•0! 

! 


(32)  LAMBERT  GRAVEL  CO. 

! 

! 

!  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

JASON  L 

t  28831* 

! 

5713A35! 

59.6! 

22.0! 

7.5! 

3*0! 

18.0 ! NONE 

ILA 

ST.  FRAN- 

! 

1962 

! 

! 

!  ! 

59.6! 

22.0! 

7.0! 

! 

! 

! 

CISVILLE 

1 

JOHN  R 

1269360 

! 

26! 3 A  35 ! 

*6.0! 

16.0! 

4.5! 

306! 

18.0! NONE 

ILA 

ST.  FRAN- 

! 

1955 

! 

1 

!  ! 

*6.0! 

16.0! 

*.0! 

! 

! 

! 

CISVILLE 

! 

MART  G 

120*380 

1 

13! 3 A  35 ! 

35,0! 

12.01 

3.0! 

80! 

15.0! NONE 

ILA 

ST.  FRAN- 

! 

* 

1972 

! 

! 

!  ! 

35.0! 

12.0! 

3.0! 

j 

-  | 

! 

CISVILLE 

1 

RUDOLF  H.  ROTHE 

! 27**49 

! 

29 ! 3 A  35 1 

*8.0! 

16.0! 

5.6! 

300  i 

-  j 

18.0! NONE 

!LA 

ST.  FRAN- 

! 

1957 

! 

i 

!  ! 

*3.0! 

16.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CISVILLE 

! 

68  733 

!  - 

i 

371 !*A*3! 

135.0! 

27.0! 

7.0! 

750! 

7,5!  NONE 

ILA 

ST.  FRAN- 

1 

1933 

! 

i 

!  ! 

135.0! 

27.0! 

1.0! 

! 

! 

! 

CISVILLE 

C»  73* 

i  ...... — 

i 

371 J*A*3! 

135.0! 

27.0! 

7.0! 

750! 

7.5!  NONE 

ILA 

ST.  FRAN- 

I 

1933 

i 

i 

!  ! 

135.0! 

27.0! 

1.0! 

! 

! 

! 

CISVILLE 

! 

6ISSEL  1301 

! 

7*1 !4A*3! 

230.0! 

*0.0! 

7.5! 

-  | 

1  864! 

1 2.0IN0HE 

ILA 

ST.  FRAN- 

! 

1952 

! 

! 

!  ! 

230.0! 

40.0! 

2.0! 

1 

! 

! 

CISVILLE 

! 

NO.  * 

!  - 

! 

375 ! *A*3! 

150.0! 

25.0! 

8.0! 

-  j 

700! 

8.01  NONE 

ILA 

ST.  FRAN- 

! 

1956 

1 

! 

!  ! 

150.0! 

25.0! 

2.0! 

! 

1 

! 

CISVILLE 

! 

j  - 

1 

12S!*A*3! 

08.7! 

23.0! 

6.5! 

-  | 

500! 

9. 0! NONE 

ILA 

ST.  FRAN- 

! 

* 

1956 

! 

! 

!  ! 

98.7! 

25.0! 

1.3! 

! 

! 

! 

CISVILLE 

! 

NO.  8 

!  - 

! 

12514A43! 

98.7! 

23.0! 

6.5! 

500! 

9.0IN0NE 

ILA 

ST.  FRAN- 

1 

* 

1956 

! 

! 

!  ! 

93.7! 

25.0! 

1.3! 

! 

! 

! 

CISVILLE 

1 

NC.  1C 

! 

800 1 4  A  43 ! 

150.0! 

34.0! 

3.0! 

BOO! 

7.4! NONE 

!LA 

$T.  4* AN- 

1 

* 

1957 

i 

! 

J  ! 

150.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

CISVILLE 

1 

NO.  12 

! 

300! * A*6 ! 

129.0! 

30.0! 

6.0! 

-  | 

750! 

7.5IN0NE 

ILA 

ST.  FRAN- 

I 

1923 

i 

!  i 

129.0! 

30.0* 

1.2! 

! 

-  | 

! 

1 

* 

NO.  13 

;  ...... 

i 

300I4A46! 

129.0! 

30.0! 

6.0! 

750! 

7.5! NONE 

ILA 

ST.  FRAN- 

! 

1927 

i 

! 

!  1 

129.0! 

30.0! 

1.2! 

< 

-  j 

! 

! 

CISVILLE 

! 

NO.  1* 

•  ...... 

2 

300! *A*6! 

129.0! 

30.0! 

6.0! 

750! 

7 • 5 ! NONE 

ILA 

ST.  FRAN- 

! 

1928 

i 

! 

i  ! 

129.0! 

30.0! 

1.2! 

! 

! 

! 

CISVILLE 

ST  15 

i  — — 

I 

200! *A*3! 

17S.0! 

40.0! 

8.0! 

600! 

6.5! NONE 

!LA 

ST.  FRAN- 

! 

1935 

! 

( 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

i 

40.0! 

i 

1.5! 

! 

! 

! 

I 

; 

! 

! 

! 

CISVILLE 

! 

! 

03)  LANA  LOUISE*  LTD. 

! 

! 

1 

1 

J  ! 

!  ! 

i 

i 

« 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

LANA  LOUISE 

1630222 

! 

8013*36! 

55.0! 

24.0! 

6.0! 

800! 

38.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

! 

1981 

! 

! 

!  t 

55.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

I 

! 

! 

475 


HX6H-  !  !  V  £  S  S  E  L 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 
FXXCD  (  EQUIPMENT  ITC!  BASE 
POINT  !  LXNE-1  ! AO!  LINE-1 

(LIGHT) !//////////////// !T0 !////////// 
(FEET) !  LXNE-2  ICE!  LINC-2 


!  ! 
728! *A*6! 

1 

200.0! 

i 

*0.0! 

! 

10.0! 

I 

! 

! 

1500! 

! 

9.0  (NONE 

! 

!LA  BALDWIN 

! 

! 

197* 

!  ! 

200.01 

*0.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

197* 

72814A46! 

200.0! 

*0.0! 

10.0! 

- 

1 

1500! 

9.0 ! NONE 

ILA  BALDWIN 

1 

!  1 

200.0! 

*0.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

196* 

606I4A46! 

200.0! 

*0.0! 

8.5! 

- 

! 

2500! 

7. 0 ! NONE 

ILA  BALDWIN 

1 

1  l 

200.0! 

*0.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

196* 

606UAA4! 

200.0! 

*0.0! 

8.5! 

- 

1 

2500! 

7.0 ! NONE 

!LA  BALDWIN 

I 

I  ! 

200.0) 

*0.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

606! 4AA&1 

200.0! 

*0.0! 

8.5! 

- 

! 

2500! 

7.0! NONE 

ILA  BALDWIN 

! 

196* 

i  1 

200.0! 

*0.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1966 

639I4A46I 

200.0! 

*0.0! 

8.5! 

•* 

! 

2500! 

7. 0 ! NONE 

(LA  BALDWIN 

! 

1  ! 

200.0! 

*0.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

639I4A46! 

200.0! 

*0.0! 

8.5! 

- 

I 

2500! 

7.0! NONE 

ILA  6AL0VXN 

i 

1966 

!  I 

200.0! 

*0.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

i 

1966 

639I4A46! 

200.0! 

*0.0! 

8.5! 

- 

I 

25001 

7.0 ! NONE 

ILA  8ALDUIN 

! 

!  ! 

200.0! 

*0.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

! 

1 

606UA46! 

200.0! 

*0.0! 

8.5! 

- 

! 

2500! 

7.0! NONE 

tLA  BALDWIN 

I 

1967 

!  ! 

200.0! 

*0.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1967 

606! *A *61 

200.0! 

*0.0! 

8.5! 

- 

! 

2500! 

7.0! NONE 

!LA  BALDWIN 

! 

!  ! 

200.0! 

*0.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1967 

60614A46I 

200.0! 

*0.0! 

8.5! 

- 

! 

2500! 

7.0! NONE 

ILA  BALDWIN 

! 

!  ! 

200.0! 

*0.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

1968 

606 { * A  46 1 

200.01 

*0.0! 

3.5! 

- 

! 

2500! 

7 .0! NONE 

!LA  BALDWIN 

! 

!  ! 

200.0! 

*0.0! 

1.5! 

! 

.  i 

! 

! 

! 

606 !*A*6! 

200.0! 

*  0  •  C 1 

8.5! 

- 

! 

2500! 

7.0 ( NONE 

ILA  BALDWIN 

! 

1970 

!  ! 

200.0! 

*0.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1970 

329I4A46! 

150.0! 

3*.G! 

6.1! 

- 

! 

1000! 

5.0! NONE 

ILA  BAL0W1N 

! 

!  ! 

130.0! 

34.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

1970 

329! *A*6! 

150.0! 

34.0! 

6.1! 

- 

! 

1000! 

5 .0 ! NONE 

j  LA  BALDWIN 

1 

!  1 

150.0! 

34.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1972 

606I4A46! 

200.0! 

40.0! 

8. Si 

- 

! 

2500! 

7. 0! NONE 

ILA  BALDWIN 

! 

!  ! 

200.0! 

*0.0! 

1.5! 

! 

-  t 

I 

! 

! 

19*3 

626  f  5  A 71 1 

205.0! 

39.1! 

9.3! 

- 

t 

1805! 

16.01PUNPS 

ILA  BALDWIN 

! 

!  ! 

I  ! 

205.0! 

! 

39.1! 

j 

2.0! 

! 

! 

I 

-  ! 

I 

i 

) 

! 

■ 

! 

1 

] 

! 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

2013A36! 

! 

! 

*0.0! 

{ 

io.  oi 

i 

4.5! 

i 

! 

100! 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

5.01  NONE 

! 

!H1  HOLLAND 

! 

1 

1936 

(  ! 

*2.7! 

11.6! 

-  ! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

19*3 

35 1 3  A  36 1 

*2.0! 

12.0! 

6.01 

*50! 

-  ! 

9.0 ! NONE 

!N!  HOLLAND 

! 

!  ! 

*1.9! 

12.5! 

.  i 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

1923 

1*554*43! 

135.0! 

35.0! 

5.9i 

- 

1 

6001 

8.0! NONE 

INI  HOLLAND 

1 

I  ! 

135.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

1 

1966 

11I4A43! 

*0.0! 

20.0! 

3.0! 

- 

! 

30! 

2. 0 ! NONE 

!N!  HOLLAND 

! 

!  ! 

*0.0! 

20.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

1 

1 

I 

1 

! 

YEAR  l 
BUILT  1 
OR  ! 
•REBUILT! 


! 

! 

! 

*0.0! NONE 

! 

! 


! 

I 

! L A  GOLDEN 
!  HEAOOV 
I 


! 

! 

1980  ! 
I 
! 
! 
I 
! 
! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NURSE* 


!  NUMBER 

NAGE  !  IV  1 

ALL  { 

ALL  {LIGHT!  POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

t  EE !  LINE-2  1 

•REBUILT! 

(35)  LAND  OF  FOUR  SEASONS 

! 

1 

LAKIE  SITE 

1  ! 

1  1 

1  1 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

PCPEVf 

I  - 

1313A35! 

40.0! 

12.0! 

1.51  47!  -  ! 

13.5 ! NONE 

1N0  LAKE  02ARK 

1947  ! 

1 

1  1 

40.0! 

12.0! 

1.5! 

! 

! 

barge  1 

j  - 

2014A471 

56.0! 

16.0! 

Ji8l  - 

!  70! 

5.3IN0NE 

!  NO  L«KC  OZARK 

1947  t 

i 

! 

!  1 

1  1 

56.0! 

1 

16.0! 

! 

1.0! 

1 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

(31)  LANE/  ERNEST/  III  AND 

1 

l 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

I 

I 

! 

HENDERSON/  JOEL 

! 

1  ! 

! 

! 

! 

!  ! 

J 

1 

RF  3400’ 

1577710 

91714A41! 

200.1! 

35.0! 

0.7!  - 

!  1543! 

16.02  NONE 

INS  GREENVILLE 

1«76  ! 

I 

1  1 

200.1! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

Rf  4598 

1507197 

91714A41! 

200.1! 

35.1! 

0.7!  - 

!  1554! 

16.0! NOME 

IMS  GREENVILLE 

1977  ! 

! 

1 

1  ! 

1  1 

200.1! 

35.1! 

! 

1.5! 

i 

!  ! 

! 

I 

! 

! 

(IS)  LANE/  MARVIN 

N09RO  aoo 

1 

i 

1502265 

1  1 

!  1 

42514A46! 

! 

I 

110.0! 

! 

! 

43.9! 

! 

7.0!  - 

!  ! 

!  ! 

!  0CO! 

! 

! 

26. 0! NONE 

! 

! 

!FL  JACKSON- 

1933  ! 

1 

! 

1  ( 

!  1 

11C.0! 

! 

43.9! 

! 

2.0! 

! 

!  -  ! 

!  t 

! 

! 

!  VILLE 
! 

(32)  LANGE  TOWING/  INC. 

! 

1 

1  1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i  ! 

!  ! 

! 

i 

! 

! 

ALLURA 

1240902 

1513A35! 

4d.3! 

13.1! 

5.3!  330!  -  ! 

20.0i.N0NE 

!LA  MORGAN 

1962  ! 

! 

1  ! 

46.01 

13.1! 

5.0! 

!  -  ! 

i 

!  CITY 

JOYCE  ELAINE 

1609497 

4513A35! 

46.7! 

20.0! 

6.7!  600!  -  ! 

25. 9*1  NONE 

!IA  MORGAN 

1970  ! 

i 

t  1 

46.7! 

20.0! 

6.71 

1  -  ! 

! 

!  CITY 

HANSUS 

1295592 

4313A35! 

46.01 

20.0! 

6.6!  700!  -  ! 

30.0IN0NE 

!LA  MORGAN 

1979  ! 

t 

1  1 

46.8! 

20.  C! 

6.6! 

I  -  ! 

! 

!  CITY 

(28)  LANGE3ACH  WOOD  PRODUCTS? 


(52)  LAPEYROUSE  TOWING  CO. 
JHJ 


(37)  LATITUDES  NARINE  SERVICE 


IVTCC 
NET  !CODE 
RECi  H»*«* 
TER  !  SEE 
TON-  JPAGE 


DIMENSIONS  i&RAFTI 
LENCTHtSROTHl  ! 

A*C.  1- RfC.UOAD-l 

unmr.nn  ed  \ 

OVER-!OVE*-!/////l  HORSE 


NPS  2C1 

j  - - 

250I4A46! 

140.0! 

34.0! 

9.6! 

-  j 

250! 

6.0 {RAMP 

!  I A 

FORT  ! 

1956 

! 

! 

I  ! 

!  ! 

140.0! 

! 

34.0! 

! 

7.5! 

; 

! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

MADISON  ! 

1 

(09)  LANCENFELOER/  C.  J. 

i 

K  SO*!N/  INC. 

!  ! 

!  ! 

! 

i 

! 

; 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

WASP' 

1513247 

1911A02! 

43.6! 

15.1! 

7.0! 

650! 

.  i 

1 2 .0! NONE 

!M0 

BALTIMORE  ! 

1960 

!  ! 

43.6! 

15.1! 

7.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

GEORGE  H 

1273266 

491 3A  36! 

57.6! 

20.3! 

7.0! 

800! 

-  i 

25 .0! NONE 

!MD 

BALTIMORE  ! 

1957 

!  ! 

57.6! 

20.3! 

6.C! 

1 

-  ! 

j 

! 

) 

HENRY  VAUGHAN 

1511470 

41 !3A36 ! 

51.S! 

20.0! 

7.61 

1060! 

-  ! 

Z5.01H0NE 

!  HD 

BALT1K0AE  1 

1967 

I 

!  ! 

51.8! 

20.0! 

7.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

LITTLE  CHIEF 

1275399 

42! 3A361 

54. o! 

20.0! 

4.6! 

312! 

-  ! 

15.5IHrOMUI.IC  CMNE 

!M9 

BALTIMORE  ! 

1957 

! 

!  ! 

54.6! 

70.0! 

4.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

SAM  N 

1546708 

7 413A36! 

64.8! 

24.0! 

7.7! 

900! 

-  ! 

25.0115  TON  DIESEL 

!MD 

BALTIMORE  ! 

1972 

! 

!  ! 

64.8! 

24.0! 

6.0! 

! 

.  i 

ICPANE 

! 

| 

SC  103 

,  - 

206I4A43! 

127.9! 

31.7! 

7.0! 

450! 

1  2* If  NONE 

!HD 

BALTIMORE  ! 

1954 

! 

t  i 

127.9! 

31.7! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

SC  100 

1277595 

28614A43! 

127.9! 

31.7! 

7.0! 

-  ! 

450! 

12.5! NONE 

f  HD 

B»LTIHO«C  t 

1954 

! 

!  ! 

127.9! 

31.7! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

SC  115 

! 500749 

72? !4 A43 1 

200.0! 

40.0 1 

9.0! 

-  | 

1500! 

16.5! NONE 

|MD 

BALTIMORE  ! 

1965 

! 

!  ! 

200.0! 

40.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

SC  116 

1501110 

729I4A43! 

203.01 

40.01 

9.0! 

1500! 

1 6.5 {NONE 

!ND 

0«lTIP!O»e  1 

1965 

! 

!  ! 

200.0! 

40.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

SC  123 

1  - 

--  !  4A43! 

245.0! 

45.0! 

9.0! 

2325! 

19.0! NONE 

1  HD 

BALTIMORE  ! 

1970 

! 

1  ! 

245.0! 

45.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

SC  124 

! 261 400 

839I4A43! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

1125! 

14.51N0NE 

!M0 

BALTIMORE  1 

1941 

! 

(  I 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

SC  125 

1274792 

039UA431 

195.0! 

35.0! 

0.6! 

-  1 

1125! 

14.51  NONE 

!HD 

BALTIMORE  1 

-- 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

I 

! 

SC  126 

,  - 

53914A43! 

195.0! 

35.01 

8.61 

1125! 

U.5IN0NE 

IMD 

aALTI«0«t  I 

— 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

SC  127 

03914A43! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

11251 

14.51  NONE 

IMD 

e»LTino*c  l 

-- 

! 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

l 

-  ! 

! 

! 

! 

SC  120 

!  - 

839! 4A43I 

195.01 

35.0! 

0.6! 

**25! 

1 4. 5! NONE 

IMD 

BALTIMORE  ! 

-- 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

SC  129 

83914A43! 

195.0! 

35.0! 

0.6! 

-  I 

1125! 

14.5 ! NONE 

IMD 

0ALTIHOAE  1 

-- 

! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

SC  133 

450I4A43! 

150.0! 

36.6! 

12.0! 

600! 

16.UIK0NE 

!MD 

BALTIMORE  1 

-- 

i 

1  i 

15C.0! 

36.6! 

12.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

SC  142 

1254759 

61914A43! 

200.0! 

35.6! 

10.2! 

-  ] 

1100! 

14.5 ' NONE 

!md 

a«LTIHO«E  1 

1948 

! 

!  I 

200.0! 

35.6! 

1.5! 

1 

-  ! 

i 

» 

I 

SC  151 

1273307 

93114A43I 

200.0! 

43.0! 

13.0! 

2129! 

17.01N0NE 

5hd 

BALTIMORE  1 

1957 

I 

!  ! 

200.0! 

43.0! 

13.0! 

! 

•  ! 

! 

! 

t 

SC  152 

1274990 

93114A43! 

200.0! 

43.0! 

13.0! 

-  ! 

2129! 

1 7.0 ! NONE 

IMD 

BALTIMORE  ! 

1957 

l 

!  ! 

200.01 

43.0! 

13.0! 

i 

-  ! 

! 

I 

! 

SC  153 

1171942 

800I4A431 

210.0! 

40.0! 

14.0! 

20001 

u.oMone 

!MD 

BALTIMORE  ! 

1937 

1 

!  ! 

210.0! 

40.0! 

14.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  I 
1  ! 
1  ! 
59.81  19.61 
59.8!  19.61 
i  1 
!  1 
1  ! 


F  L  FULTON 

1269099 

48)3336! 

66.2! 

19.5! 

9.0! 

400! 

-  ! 

30.0 ! NONE 

ICR  PORTLAND  ! 

1955 

! 

!  ! 

!  ! 

66.2! 

! 

19.5! 

! 

7.01 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

!  I 

(41)  LATITUDES 

1 

MARINE  TOWING  U 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

) 

!  ! 

!  ! 

SALVAGE/ 

INC.  ! 

!  I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

!  I 

WAS  CLOUD 

1298254 

19413A36! 

151.0! 

35.0! 

10.0! 

2200! 

-  ! 

—  ! NONE 

! CA  SAN  DIEGO  ! 

1905 

1 

! 

I  t 

!  ! 

151.01 

! 

33. Cl 

5.6* 

i 

i 

! 

! 

1 

!  ! 

(30)  LAWSON  AMO 

! 

LAWSON  TOWING!  CO. 

!  ! 

!  ! 

« 

i- 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

!  ! 

!  I 

GALE  C 

1550006 

761 13*36! 

200. oi 

50.0! 

10.0! 

3400! 

54.01  NONE 

i  A R  WYNNE  ! 

1973 

! 

!  ! 

200.0! 

50.C1 

10.0! 

1 

-  ! 

! 

1  ! 

MARY  L 

1565425 

416I3A36! 

146.0! 

38.0! 

9.5! 

4300! 

43 .0 ! NONE 

1AR  WYNNE  1 

1975 

! 

!  I 

146.0! 

38.0! 

9.5! 

1 

•  > 

! 

!  ! 

PETE  W 

1502509 

275 13A36J 

114.0! 

30.0! 

9.3! 

3200! 

-  i 

42.0! NONE 

!AR  WYNNE  1 

1966 

! 

!  ! 

114.0! 

30.0! 

9.3! 

1 

! 

1  ! 

STEVE  T 

1531157 

75913A36! 

198.01 

50.0! 

10.0! 

8400! 

50.0! NONE 

!Aft  WYNNE  ! 

1971 

! 

3  ! 

198.0! 

50.0! 

10.0! 

i 

-  J 

! 

SUPERIOR 

I28C435 

347  J3A36! 

130.0! 

37.0! 

9.1! 

3900! 

-  1 

37.0! NONE 

! AR  WYNNE  ! 

1960 

! 

!  ! 

130.0! 

37.0! 

9.1! 

! 

-  I 

j 

!  1 

CAPACITY!  HXGK- 
!  EST 

CARSO  !  FIXED 
////////!  POINT 
PASS-  ! (LIGHT) 


1  V  C  S  S  E  L 
CARSO  HANDLING  IS  {OPERATING 
EQUIPMENT  !TCt  BASE 

LINE-1  S  AO I  LINE-1 

//////// ////////{TO! ////////// 


!la  houna 
i 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


477 


ENC't 

OIST! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 


]  NUMBER 

NAGE  !  IV  i 

ALL  ! 

ALL  {LIGHT!  POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE1 

l:ne-2 

•REBUILT 

! 

! 

(28)  LAWSON'S  RIVER  RIDES#  IN!C. 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

i 

j 

i 

i 

i 

! 

! 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

!  1 

! 

! 

! 

2 

! 

2 

BELLE  OF  GUTTEN9ERG 

1222881 

2911A16! 

60.4! 

20.0! 

2.9!  *3!  -  ! 

20.0! NONE 

i  i  a 

GUTTEN3ERS 

1923 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

60.4! 

! 

20.0! 

1 

2.9! 

I 

!  125! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

(14)  LCP  CHEMICALS-GA# 

! 

INC.  ! 

•  ! 

!  t 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

!  ! 

I  1 

j 

i 

! 

! 

LCP  1 

1006320 

5C7 i 5*  7C i 

175.1! 

26.1! 

7.oi  - 

!  720! 

15.112  OECK  CARGO 

IGA 

BRUNSWICK 

1957 

i 

! 

!  ! 

!  : 

175.1! 

! 

26.1! 

! 

2.0! 

i 

j  -  ; 

!  ! 

! PUMPS 
! 

! 

! 

(21)  LCP  CHEMICALS-WEST 

VIRGZ !  N1A# 

!  i 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

t 

INC. 

! 

•  ! 

! 

! 

! 

i  ! 

! 

i 

LCP  2 

1287654 

904I5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1*00! 

16.0IDIESEL  PUMP# 

AIRJUV 

HOUNOS- 

1962 

! 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

'COMPRESSOR 

! 

VILLE 

LCP  3 

! 288500 

904! 5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.01  - 

1  1*00! 

16.0) DIESEL  PUMP# 

AIRJWV 

MOUNDS- 

1962 

2 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

! COMPRESSOR 

! 

VILLE 

LCP  * 

1*294790 

61 4! 5A70! 

106.0! 

50.0! 

8.5!  - 

!  903! 

16.0! NONE 

!WV 

MOUNDS- 

196* 

! 

!  ! 

lOo.O! 

50.0! 

2.3! 

!  -  ! 

! 

! 

VILLE 

LCP  5 

! 295072 

6141SA70! 

106.0! 

50.0! 

8.5!  - 

!  903! 

16.01  NONE 

!WV 

HCUNOS- 

196* 

! 

!  ! 

106.0! 

50.0! 

2.3! 

!  *  ! 

! 

! 

VZLLE 

LCP  6 

1295365 

614I5A70! 

106.0! 

50.0! 

8.5!  - 

!  903! 

16.0 (NONE 

!WV 

MOUNDS- 

196* 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

106.0! 

! 

50.0! 

t 

2.3! 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

VILLE 

(32)  IE  BATEAU  CORP. 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

i 

i 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

SEA  WHALE 

1615622 

49! 1 A  02 i 

84.  o’! 

26.  Q! 

9.0!  750!  67! 

35 .0 !  NONE 

ILA 

HOUMA 

19«0 

I 

!  ! 

96.1! 

26.0! 

7.0! 

!  -  l 

! 

! 

C  BEOUF  BROS.  TOWING  CO 
ANN 

•#  INC. 
1519093 

BAYOU 

1280793 

CRUSADER 

1572058 

:  JANE 

1285776 

JILL 

1265622 

LADY 

isicsei 

!  LYNN 

1299935 

:  pass 

i  29*760 

■  RIVERS 

i  590667 

;  STAR 

1511100 

1 

:  sue 

1521156 

\  sun 

1513369 

LEIGH 

15788*2 

e  is 

e  too 


! 556652 
! 

1508015 


I 


53  8 
BETTY 
3093Y 
BOY 

8UAT0N  18 
BURTON  20 
C  15 
CNU83V 
CPfcOLE  1 
CREOLE  ? 
CREOLE  3 
CREOLE  5 
CREOLE  6 
CREOLE  7 
0  15 

DWIGHT 

C  15 
ELLEN 
0  15 


•595225 

i 

*597131 

260997 


520930 

58908* 

589092 


5120*6 

51223* 

53C656 

58550* 

585505 

585506 


•521110 

> 

1270159 

; 

‘•520929 

{ 

i$o?*u 

! 

! 

! 


(VTCC!  DIMENSIONS  J CRAFT! 

NET  ! CODE! LENGTH ! 8RDTH!  ! 

REGIS-!****!  REG,  !  RE6.JLOAO-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TO*-  IPA6EI  OVER-! OVER*!/////!  HORSE 


82! 3 A3  6! 

61.2! 

24.01 

7.0! 

850! 

63.5! 

!  ! 

41.2! 

24.  C! 

7.0! 

( 

! 

2013A36! 

62.5! 

16.  Cl 

5.0! 

425! 

25.0! 

!  ! 

62.3! 

16.0! 

5.0! 

i 

-  i 

! 

*0!3A34! 

45.4! 

22.0! 

6.0! 

400! 

20.0! 

!  ! 

45.4! 

22.0! 

5.0! 

! 

-  | 

! 

2013A36! 

65.0! 

20*0! 

7.0! 

1000! 

-  i 

20.0! 

!  ! 

65.0! 

20. 0! 

7.0! 

! 

-  ! 

j 

20!3A34! 

45.7! 

15.0! 

5.5! 

275! 

-  | 

22.0! 

!  ! 

45.7! 

15.0! 

5.0! 

! 

! 

16913*36! 

84.5! 

30.0! 

7.5! 

170! 

-  i 

68.0! 

!  ! 

*4.5! 

30.0! 

6.0! 

! 

i 

*0!3AJ6! 

50.0! 

18.0! 

6.0! 

300! 

-  • 

26.  ol 

!  ! 

50.0! 

13.0! 

6.0! 

! 

! 

7 3 ! 3 A  36! 

4C.5! 

22.0! 

7.0! 

1000! 

-  ! 

32.0! 

!  ! 

60.5! 

22.0! 

6.0! 

I 

-  i 

! 

92IJAJ6! 

64.3! 

26.0! 

6.5! 

1000! 

32.0! 

!  ! 

64.3! 

26.0! 

5.5! 

! 

-  1 

! 

3813*36! 

52.0! 

18.0! 

7.0! 

4001 

-  ! 

*0.0! 

!  ! 

52.0! 

18.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

1S0I3A36! 

75.8! 

27.3! 

7.5! 

1130! 

-  | 

66.0! 

!  ! 

75.8! 

27.3! 

7.5! 

! 

! 

10AI3A36! 

70. 0! 

30.  C! 

8.0! 

1200! 

32.0! 

!  ! 

70.0! 

30.0! 

8.0! 

! 

-  i 

I 

50I3A36! 

55.0! 

20.0! 

6.0! 

*00! 

22.0! 

!  ! 

55.0! 

20.0! 

5.0! 

I 

-  J 

! 

200!*A*3 J 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  ! 

250! 

35.0! 

!  • 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

! 

1094! SA70! 

200.0! 

50.0! 

11.0! 

-  I 

2174! 

12.0! 

!  ! 

200.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

! 

1 094! 5*71 • 

I 

-  ! 

11.0! 

-  ! 

217*! 

12.0! 

!  • 

20C.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

! 

1 334! 5A71 I 

264.0! 

50.0! 

12.0! 

-  ! 

3623! 

16.0! 

•  ! 

264.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

j 

1039! 5A79! 

188.0! 

50.C! 

10.0! 

! 

2604! 

20.0! 

t  i 

188.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  • 

1 

83lj  S A  7oi 

132.0! 

54.0! 

12.0! 

-  ! 

1200! 

12.0! 

!  • 

132.0! 

54. G! 

2.0! 

i 

-  i 

j 

365 i 5 A  701 

140.0! 

32.0! 

7.5! 

-  ! 

900  i 

s. si 

!  • 

160.0! 

32.0! 

2.0! 

! 

1 

365  ISA  70  S 

160.0! 

52.0! 

7.5! 

-  ! 

900! 

8. si 

!  ! 

140.0! 

32.0! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

536  S  5 A  70! 

180.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1400! 

10.5! 

1  ( 

180.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ; 

j 

8*5 ! SA70! 

147.1! 

50.2! 

10.6! 

.  i 

1 225  j 

12. oi 

!  ! 

143.0! 

50.2! 

2.0! 

I 

! 

1279I5A7U 

264.0! 

50.01 

10.0! 

! 

31*5! 

15.0! 

!  ! 

264.0! 

50.0! 

1.5! 

1 

1249! 5 A  70! 

194.0! 

54.0! 

12.5! 

-  ! 

7000! 

12-ui 

!  ! 

194.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

33055A70! 

140.0! 

35.0! 

6.0! 

-  ! 

652! 

5.0! 

!  ! 

140.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

! 

330!SA70! 

140.0! 

35.0! 

6.0! 

1 

652! 

5.0! 

!  ! 

140.0! 

35. C! 

1.0! 

! 

-  1 

! 

1094J5A70! 

200.0! 

50.0! 

11.0! 

-  ! 

2174! 

12.0! 

!  i 

200.01 

50.0! 

2.0! 

! 

! 

1 279! 5*71 ! 

264.0! 

50.0! 

10.5! 

-  ! 

2700! 

12.0! 

!  ! 

264.0! 

50.0! 

2.02 

! 

! 

1 670! SA70! 

298.0! 

52.5! 

9.51 

-  ! 

3700! 

18.0! 

!  ! 

293.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  i 

j 

1670! 5A70! 

293.0! 

52.5! 

9.5! 

-  ! 

3700! 

18. oi 

j  i 

298.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

1 054! 5A7oi 

196.0! 

52.6! 

9.01 

-  ! 

2000! 

19. si 

i  i 

196.1! 

52.6! 

1.5! 

i 

-  i 

] 

1033isA?oi 

200.0! 

50.0! 

9.0! 

-  i 

2399i 

17.5! 

i  j 

200.0! 

50.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

103355*70! 

200.0! 

50.0! 

9.0! 

•  i 

2«9?i 

17.5! 

>  ! 

200.0! 

50.0! 

1.S! 

! 

-  i 

! 

10338  5A  70 ! 

200.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

2899  • 

17. si 

i  j 

200.0! 

50.0! 

1.3! 

i 

-  ! 

1 

109415*70! 

200.0! 

50.0! 

11.0! 

i 

2174! 

12.0! 

i  i 

200.0! 

'50.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

3331 5A70! 

132.0! 

54.0! 

12.0! 

-  ! 

1200! 

12.0! 

i  j 

132.0! 

54.0! 

2.0! 

; 

-  ! 

957 1 5A71 1 

199.0! 

50.0! 

10.5! 

-  i 

2174! 

i2. oi 

!  2 

200.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

-  i 

i 

1580I5A70! 

264.0! 

54.0! 

12.0! 

-  ! 

2500! 

12.0! 

!  ! 

264.0! 

54.01 

2.0! 

i 

-  J 

j 

115915A70! 

230.0! 

50.0! 

10.0! 

-  i 

35321 

16. oi 

!  ! 

230.0! 

50. C! 

2.0! 

* 

-  ! 

CAPA,  UY!  HICH- 
!  EST 

CARGO  •  FIXED 
////////!  POINT 


PASS- 


(LXfHT) 


{VESSEL 
CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 
EQUIPMENT  JTC!  BASE 

HNE-1  !  AO!  HNE-1 

//////////////// !TD !////////// 


NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PUMP 

DIESEL  PUMP 

PUMP 

PUMP 

P'JMP 

PUMP 

PUMPS 

DIESEL  PUMP 

PUMPS 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

DIESEL  PUNP 
DIESEL  PUMP 
DIESEL  PUNP 
•PUMP 
PUMPS 

•PUMPS 

i 

•NONE 

! 

•OIESEL  PUMP 

i 

Inone 

DIESEL  PUMP 
PUMP 


!LA 

MONTEGUT 

•LA 

■ 

HONTfcCUT 

ILA 

HOUr.A 

!LA 

MCNT£<4J1 

•LA 

M6NTS5UI 

•LA 

i 

MONTEGUT 

i 

•LA 

BOURG 

!  LA 

i 

HOUMA 

•LA 

HOUMA 

ILA 

i _ 

MONTEGUT 

*!LA 

MONTEGUT 

!LA 

i 

MONTEGUT 

: 

ILA 

HOUMA 

ILA 

i 

HOUHA 

i  L  A 

MONTEGUT 

!LA 

HONTEGUT 

!la 

HOUMA 

•LA 

i 

HONTEGUT 

•LA 

HCU**A 

!LA 

HONTEGUT 

8  LA 

MONTEGUT 

ILA 

MONTEGUT 

i  L  A 

HOUMA 

!LA 

HOUMA 

1  LA 

HOUMA 

it  a 

IONTEGUT 

!LA 

• 

MONTEGUT 

j 

!LA 

MONTEGUT 

Sms 

GREENVILLE 

Sla 

i 

HOUMA 

*!LA 

HOUMA 

! 

! 

rt/R  ! 
BUILT  ! 
OR 


! 

•LA  HOUMA 

< 

•LA  HOUMA 
• 

! LA  HOUMA 
! 

ilA  HOUMA 
I 

Ila  nontsgut 

I 

*!LA  HOUMA 
! 

! LA  HOUMA 

i 

!LA  HOUMA 

i 

i LA  MONTEGUT 

I 

i 


! 
! 

! 
! 

! 
! 

! 

! 

! 

1969  ! 
! 

1927  ! 
I 

1976  ! 

1961  ! 
I 

1953  ! 

! 

1967  ! 

i 

1965  i 
I 

1980  ! 
! 

1978  ! 
I 

1967  l 

1969  ! 
I 

196*  I 
! 

1977  ! 
! 

1958  ! 
! 

1963  ! 
! 

1963  ! 
! 

1967  ! 
! 

1958  ! 
! 

1969  ! 
! 

19*4  ! 
! 

19*4  ! 
! 

19*5  ! 
! 

1976  ! 
! 

1968  ! 
I 

1969  ! 
! 

1953  ! 
I 

1954  ! 
! 

1963  ! 
! 

1968  J 
I 

1968  ! 
> 

1968  ! 
I 

1971  i 
! 

1963  ! 
! 

196*  ! 
! 

1967  1 

i 

1963  1 
! 

1969  l 

l 

1966  *! 
! 

1969  ! 

j 

1967  i 
! 
1 
I 


478 


TABLE  2  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


ENCRI 

1  IVTCC1 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

"  ~ 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  $  S  E  L  ( 

“ 

OIST! 

OPERATOR 

;  NET  jCOCElLENGTHiemHI 

t 

( 

CARGO  ! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

YEAR 

1  COAST 

1  TEA  1  SEE! //////! /////! 

ED  ! 

////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME 

AND 

NUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  1PA6E1 

OVER-! OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD !////////// ! 

OP 

1  NUMBER 

1  NAGE  !  IV  1 

ALL  i 

ALL  {LIGHT! 

POWER) 

EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICE 

LINE-2  1 

•REBUILT! 

(32)  LE  BEOUF 

BROS 

! 

! 

TONING  CO!./  INC. 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

! 

I 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

( 

I 

! 

(CONTINUED)! 

t  l  1 

1 

! 

! 

! 

! 

GIRL 

1513602 

!  1212J5A711 

240.0! 

50.0! 

10.0! 

-  j 

3169! 

15.01  DIESEL 

PUMP 

t  LA 

HOUMA 

1967 

! 

1  1  ! 

1  62715A71! 

240.0! 

195.0! 

50.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 
1381! 

1 

16.01DIESEL 

PUMP# 

! 

t  LA 

M0NTE6UT 

1946 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

; 

-  ! 

! VtNCHf 5 

/  COILED 

! 

L9T  4 

1597457 

1  420*5*71  ! 

no.oi 

35.0! 

3.9! 

**  ! 

3?0! 

12.0! DIESEL 

PUMP 

!LA 

MONTEGUT 

195? 

• 

i 

1  1  1 

140.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

I 

! 

LOT  6 

1 559089 

1  42015A71! 

160.0! 

35.0! 

6.9! 

-  j 

670! 

12.0! DIESEL 

PUMP 

!LA 

MONTEGUT 

1958 

i 

! 

1  !  1 

160.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

i 

! 

L?T  t 

!  . 

!  42015*71! 

160.0! 

35.0! 

8.9! 

-  1 

870! 

12.01 OIESEL 

PUMP 

!  LA 

MONTEGUT 

1959 

1  1  ! 

160.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ( 

i 

! 

LET  10 

! 589087 

1  45015*71! 

180.0! 

38.0! 

6.9! 

-  J 

1087! 

12.ol DIESEL 

PUMP 

!  L 

MONTEGUT 

1959 

! 

!  !  1 

140.01 

36.0! 

1.0! 

-  1 

! 

( 

LET  11 

! 519086 

1  45015A71! 

180.0! 

38.0! 

8.9! 

-  j 

1087! 

12.010ICSEL 

punt 

!LA 

MONTEGUT 

1959 

! 

1  1  1 

1*0.0! 

35. C! 

1.0) 

-  1 

! 

! 

L8T  14 

! 283987 

1  45015*711 

180.0! 

38.0! 

8.9! 

-  | 

1087! 

12.0! DIESEL 

PUMP 

!IA 

MONTEGUT 

I960 

! 

1  1  t 

180.0! 

38. Cl 

1.0! 

-  ! 

! 

1 

LBT  15 

!  - 

1  42015*711 

160.01 

35.0! 

8.9! 

-  j 

870! 

12.01DXESEL 

PUMP 

!LA 

MONTEGUT 

1961 

! 

1  1  1 

1  45015*711 

160.0! 

180.01 

35.01 

38.0! 

1.0! 

-  ! 
1087! 

! 

1 2. 0! DIESEL 

PUMP 

! 

(LA 

MONTEGUT 

1961 

! 

1  1  1 

180.01 

38.0! 

1.0! 

-  ! 

( 

1 

LET  17 

1552391 

I  45015*71  1 

180.01 

38.0! 

8.9| 

-  | 

1037! 

16.0! OIESEL 

PUMP 

!  LA 

MONTEGUT 

196 1 

t 

1  I  1 

180.0! 

38.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

LOT  18 

j 

1  45015*71! 

180.0! 

38.0! 

8.9! 

-  j 

1057! 

12.0! DIESEL 

PUMP 

!  L  A 

MONTEGUT 

1961 

! 

1  1  i 

180.0! 

38.0! 

1.0! 

-  | 

1 

! 

LOT  20 

1263223 

1  164215F711 

290.0! 

50.0! 

10.0! 

-  j 

4120! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

!  L  A 

MONTEGUT 

1952 

I 

1  1  1 

290.01 

50.0! 

2.01 

-  ! 

! 

{ 

LBT  23 

! 284745 

1  36615*70! 

170.01 

35.01 

6.01 

-  i 

875! 

14. Ot  DIESEL 

PUMP 

!L4 

MONTEGUT 

1961 

! 

1  1  1 

170.01 

35.0' 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

LOT  21 

1589787 

1  45015*71! 

279.0! 

50.0! 

12.0! 

-  i 

3623! 

16.0 (DIESEL 

PUMP 

!IA 

! 

MONTEGUT 

1963 

1 

1  1  1 

279.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

LBT  26 

1589788 

1  45015*711 

279.0! 

50.0! 

12.0! 

-  j 

3623! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

!LA 

MONTEGUT 

1963 

1 

1  1  1 

279.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

LPT  27 

1281539 

1  62415*71! 

139.01 

50.0! 

1C.0! 

-  i 

1975! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

!LA 

MONTEGUT 

1960 

1 

1  !  1 

139.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

„  r  2<* 

1502612 

1  70415*711 

<  .Af 

50.0! 

10.0! 

-  i 

1764! 

15.0! DIESEL 

PUMP 

!LA 

HOUMA 

1966 

! 

!  1  I 

140.01 

50.0! 

1.5! 

• 

-  ! 

! 

! 

i 

LPT  JO 

1293334 

1  113415*71! 

240.0! 

50.01 

3.0! 

••  i 

3440! 

14.0!PUM"S 

!LA 

HOUMA 

1963 

i 

! 

1  !  1 

240.0! 

50.01 

2.C! 

j 

-  ! 

! 

| 

L3T  J1 

1293J33 

1  113415F71! 

240.0! 

50.01 

10.0! 

-  | 

3640! 

17.0 !  OIESEL 

»UMP 

I  LA 

MONTEGUT 

196? 

» 

1 

1  1*1 

240.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

! 

j 

LST  32 

1506503 

1  11341SF71! 

240.0! 

50.0! 

10.0! 

-  j 

3640! 

u.oiotesEL 

PUMP 

!L* 

i 

MCNTE1UT 

1963 

i 

J 

1  1  1 

240.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

LOT  33 

1509897 

!  1 1 34 1 5F71 I 

240.0! 

50. C! 

10.0! 

—  I 

3640! 

1 7.0! DIESEL 

PUMP 

i  la 
! 

MONTEGUT 

1963 

! 

! 

1  1  1 

240.0! 

50.0! 

2.0! 

•  I 

! 

! 

LOT  51 

1275062 

1  141715F71! 

299.0! 

50.0! 

9.0! 

•  j 

1437! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

!  LA 

ItONTEGUf 

1951 

I 

1 

1  1  1 

299.0! 

50.0! 

1.3! 

-  ! 

I 

! 

! 

L9T  60 

1264561 

l  1033  15F71 ! 

225.0! 

45.0! 

8.0! 

•  i 

1033! 

20.0!DXESEL 

PUMP/ 

1LA 

MONTEGUT 

1952 

! 

LBT  61 

1 

1  1  1 

225.0! 

45.0! 

1.0! 

-  1 

! WINCHES/  COIL EO 

! 

1 

1264748 

1  1033! 5  F  71 1 

225.0! 

45.0! 

8.0! 

-  j 

1033! 

20.0I0XESEL 

PUMP/ 

1  LA 

1 

MONTEGUT 

1952 

! 

1 

1  1  1 

225.0! 

45.0! 

1.0! 

-  ! 

(WINCHES/  COILED 

! 

LBT  76 

1507824 

1  112815*71! 

194.0! 

50.0! 

11.0! 

-  f 

3623! 

16.0I2UMP 

!LA 

MONTEGUT 

1967 

! 

1 

1  1  1 

194.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

1 

LESLIE 

1520928 

1  158015*701 

264.0! 

54.01 

12.0! 

-  i 

2500! 

12.0! DIESEL 

PUMP 

!L4 

HOUMA 

1969 

! 

t 

1290661 

!  I  1 

264.0! 

54.0! 

2.0! 

-  ) 

i 

1 

! 

LSC  52 

1  122615A711 

264.0! 

50.0! 

10.0! 

—  i 

3381  ! 

15.0IDIESEL 

PUMP 

!LA 

HOUMA 

1943 

! 

! 

1  1  1 

274.01 

50.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

1 

MS  4 

1176309 

1  55515*71! 

195.0! 

35.0! 

8.3! 

-  i 

1273! 

1 2 .0! NONE 

•  LA 

HOUMA 

1945 

1 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

1 

! 

! 

NBC  535 

1174934 

1  71015A711 

220.0! 

40.0! 

10.3! 

-  j 

1684! 

15 .OlUIESEL 

PUMP 

!LA 

MONTEGUT 

1940 

1 

! 

1  1  1 

220.0) 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

» 

! 

I 

SUPER  TEST  2 

1258950 

1  70315*71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

14491 

12.0! NONE 

!LA 

MONTEGUT 

*  1959 

i 

1 

1  !  ! 

195.01 

35.C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

TIN 

1510813 

1  121215*71! 

240.0! 

50.0! 

10.0! 

-  j 

3160! 

15.0!  DIESEL 

PUMP 

!LA 

HOUMA 

1967 

! 

! 

1 

1  !  1 

1  1  1 

240.0! 

! 

50.0! 

( 

1.5! 

! 

-  1 
! 

! 

( 

! 

! 

1 

(07)  LEAGUE  ISLAND 

FERRY  CO. 

1 

1 

t  1  1 

!  1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

POLARIS 

1263245 

t  6i j 1*1 31 

60.2! 

36.1! 

6.5! 

330! 

-  j 

30.0 ! NONE 

INJ 

NATICNAL 

1952 

l 

! 

1 

i  i  j 

i  i  i 

60.2! 

t 

3o.1l 

! 

o.2! 

! 

365! 

! 

! 

! 

! 

FARM 

! 

i 

(U)  LEE/  LUCY 

LIMITED 

1 

1 

i  i  i 

i  t  l 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

( 

! 

( 

! 

! 

1 

LUCY  LEE 

1239996 

!  56313*36! 

166.6! 

36.0! 

$.5! 

3600! 

-  I 

40.0IN0NE 

IMS 

5PEENVXLLE 

1973 

! 

! 

! 

1  1  t 

!  1  1 

176.0! 

! 

36.0! 

! 

8.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

(32)  LEEVAC  MARINE 

I 

TRANSPORTATION 

1  !  ! 

1  1  1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

I 

(A  DJV. 

OF  LEEVAC  COAP. 

1 

1  !  1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

(DOTCO/ 

INC 

•  > 

1 

1  1  1 

! 

| 

! 

! 

! 

! 

) 

CHAMPION 

1506725 

1  9213*361 

65.5! 

22.2! 

7.0! 

1000! 

-  ! 

26.0 {NONE 

!LA 

MORGAN 

1966 

I 

! 

1  1  1 

65.5! 

22.2! 

5.0! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

OOHAR  CAPTAIN 

1596900 

1  8513*36! 

101.2! 

34.0! 

17.8! 

3000! 

-  ! 

55 .0! NONE 

1  LA 

MORGAN 

1978 

1 

1 

1  1  1 

110.0! 

34.0! 

14.0! 

-  ! 

! 

| 

CITY 

1 

DOHAA  LIEUTENANT 

1633211 

1  16713*36! 

94.7! 

30.0! 

14.61 

1950! 

-  ! 

51  .*0!  NONE 

(LA 

MORGAN 

1981 

! 

1 

1  1  1 

100.0! 

30.0! 

9.1! 

-  ( 

! 

! 

CITY 

! 

D  391 

1003442 

1  267 15*701 

117.0! 

27.9! 

8.5! 

-  J 

605! 

16.OI0XESEL 

PUMP 

(LA 

MORGAN 

1948 

! 

1 

1  1  1 

117.0! 

.27.9! 

1.5! 

-  1 

! 

I 

CITY 

! 

OONAR  115 

IS91040 

1  550615*701 

340.0! 

70.0! 

23.5! 

-  | 

12630! 

44.0! 0 IESEL 

PUMP 

I  LA 

MORGAN 

1978 

! 

! 

1  1  ! 

340.0! 

70.01 

3.5! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

OONAR  118 

1545087 

I  58691 5A70! 

350.1! 

70.1! 

23.0! 

-  ! 

13632! 

44. 0 ! DIESEL 

PUMP 

!LA 

MORGAN 

1972 

t 

1 

1  1  1 

350.1! 

70.11 

4.0! 

-  ! 

! 

1 

CITY 

i 

DOHAA  2303 

1514117 

1  146715A70I 

220.0! 

54.0! 

12.7! 

-  i 

3511! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

!LA 

MORGAN 

1968 

! 

DCHAft  6)01 

J 

1  1  i 

230.0K54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

1555613 

1  3461 15*701 

300.0! 

64.0! 

17.8! 

-  1 

8400! 

38.5  I  DIESEL 

PUMP 

!LA 

MORGAN 

1974 

! 

1 

1  1  1 

300.0! 

64.01 

2.5! 

■  ! 

1 

I 

CITY 

1 

OONAR  7001 

1580241 

!  379915A701 

300.0! 

68.01 

18.8! 

-  1 

'1841 

38.5! DIESEL 

PUMP 

!LA 

MORGAN 

1977 

1 

1 

!  1  1 

300.0! 

66.0! 

3.01 

-  ! 

1 

1 

CITY 

! 

2  61 

1010074 

1  35015A70! 

135.0! 

30.0! 

o.O! 

“  ! 

7401 

16.0! DIESEL 

PUMP 

!LA 

MORGAN 

1937 

1 

Z  71 

1 

1  1  1 

135.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

f  ETY 

t 

1517903 

I  629J5A70J 

174.0! 

45.0! 

8.7! 

—  ! 

1619! 

24.0! DIESEL 

PUMP 

(LA 

MORGAN 

*  1959 

! 

1 

1  !  ! 

174.0! 

45.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

CITY 

! 

I  100 

1276984 

!  94215A701 

198.0! 

46.0! 

10.8! 

-  ! 

2255! 

24.0! DIESEL 

PUMP 

!IA 

MORGAN 

1953 

! 

1 

1  1  1 

198.0! 

46.0! 

1.5! 

-  ! 

j 

! 

CITY 

! 

Z  101 

1277563 

!  942 ! 5A701 

198.0! 

46.0! 

10.8! 

-  i 

2255  ! 

24  .0*2  DIESEL 

PUMP 

!  L  A 

POSOAW 

1959 

! 

1 

1  1  1 

198.0! 

46.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

j 

l  110 

1 323263 

1  63515A71! 

174.0! 

45.0! 

8.7! 

—  | 

1619! 

24.010IESEL 

PUMP 

1 L  A 

MORGAN 

i95r 

i 

1 

IS14540 

1  !  1 

174.0! 

45.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

CITY 

i 

Z  112 

!  63415A70! 

174.0! 

45.0! 

8.7! 

-  ! 

1619! 

24.0! DIESEL 

PUMP 

!  LA 

MORGAN 

1960 

i 

! 

! 

1 

1  I  ! 

1  t  1 

!  1  1 

174.0! 

! 

! 

45.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

-  ! 
i 
! 

i 

i 

! 

! 

! 

CITY 

! 

! 

! 

TAILS  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


CNCR1 

T 

IVTCC! 

DIMENSIONS  ! DR  AFT  1 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  I 

DIST!  OPERATOR 

NET  1C0DE1LENGTH13PDTH1 

! 

! 

! 

1ST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  (OPERATING  1 

!  COAST 

j 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

! ////////! 

POINT  !  LINE-1 

tAOi 

LXNE-1  I 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  {PAGE  1 

0VEP-10VER-I/////1 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !T0 !//////////! 

OR 

1  NUMBER 

NAGE  1  IV  ! 

ALL  1 

ALL  RIGHT!  iP«tS*! 

JKiflJ  I 

(FEET)!  LINE-2 

!  EE! 

LZNI-2  MRIWILT! 

(12)  LEEVAC  MARINE  TRANSPORTA 

!  T  ION 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

l 

» 

t 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

i 

j 

! 

i 

i 

! 

1 

t 

( 

! 

1 

1 

! 

! 

(A  0 IV*  OF  LEEVAC  CORP. 

l  1 

1 

! 

! 

i 

! 

; 

i 

l 

(OOICO,  INC.) 

1 

!  1 

l 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED! 

j  , 

i 

!  ! 

1 

! 

» 

i 

i 

i 

1  120 

1253555 

121415A70! 

199.01 

52.0! 

12.3! 

-  ) 

301 9  5 

26.0! DIESEL 

PUMP 

!  LA 

MORGAN  ! 

1960 

1  1 

199.01 

52.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

Z  122 

1257*33 

121415A70! 

199.0! 

52.0! 

12.3! 

v  i 

3019! 

28.0 !  DIESEL 

PUNP 

1  LA 

MORGAN  1 

1962 

1  ! 

1  1 

199.0! 

1 

52.0! 

I 

2.0! 

1 

i 

i 

-  ( 

! 

! 

! 

! 

! 

CITY  ! 

! 

(32)  LEEVAC  PETROLEUM 

1  t 

1 

t 

! 

! 

i 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

! 

1963 

GW  701 

12*2615 

5941SA7H 

180.01 

48.01 

10.01 

-  ! 

16651 

8.616  DIESEL  ENGINE 

!  LA 

MORGAN  I 

!  ! 

180.01 

48.0! 

1.61 

! 

-  ! 

I 

! 

CITY  I 

GW  702 

1293357 

21 d 1 5 A  71 1 

120.01 

30.0! 

6.01 

-  ! 

533! 

4.612  CYL 

>IESEL 

!  L  A 

MORGAN  ! 

1*63 

1  1 

1  ! 

120.01 

1 

30.0! 

1 

1.6! 

I 

1 

l 

-  1 
! 

(ENGINE 

! 

6-  PUMP 

! 

! 

CITY  1 

1 

(01)  LEI ’GH  PORTLAND  CEMENT 

!0. 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

! 

S 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

( 

LEHIGH  1 

1287190 

167914A41! 

250.01 

46.0! 

61.6! 

-  I 

2600! 

27.01  ELECTRIC  CEMENT 

!PA 

PHXLADEL-  I 

1961 

(  t 

1  ! 

250.0! 

1 

46.0! 

3.5! 

I 

I 

-  ! 

! 

(CONVEYORS  t  PUMP! 

(  ! 

PHI  A  ! 

! 

(21)  LEKSE/  BILL 

C  164 

1  1 

!  1 

l 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1  PA 

1 

PITTSBURGH! 

1965 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

i 

C  176 

j 

7  4  2  1 4  A  40 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

! 

15001 

1 3 .0 ! NONE 

l  PA 

PITTSBURGH! 

1964 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5) 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

C  177 

j  ------ 

74214A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3.0! NONE 

!«*A 

PITTSBURGH! 

1964 

C  173 

I  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

j 

! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

1964 

{ 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ; 

i 

* 

! 

C  17? 

74214A40! 

195.0! 

35.3! 

9.0! 

.  1 

1500! 

13.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1964 

i  | 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

CBL  160 

1500! 

1 6. 0 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1965 

1  ! 

1  1 

195.01 

l 

35.0! 

! 

1.5! 

I 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

(37)  LEPPALUOTO  OFFSHORE  MARI I NE 

1  1 

!  1 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

1 

CAROL 

1490315 

* 

8411C021 

! 

-  ! 

8.5! 

2700! 

-  ! 

-  ! 

!LA 

CAMERON  ! 

1915 

1 

1  1 

115.0! 

25.0! 

-  ! 

! 

58! 

I 

( 

1 

» 

FRANCES 

1562156 

6711C021 

1 

•  | 

6.8! 

2025! 

-  1 

-  ( 

!0R 

PORTLAND  ! 

1975 

1 

!  1 

96.0! 

21.6! 

-  1 

! 

41! 

1 

! 

! 

JEFFREY  ARVIO 

1521657 

40MC021 

-  1 

-  ! 

7.6! 

1100! 

•  ! 

-  ! 

!CA 

VENTURA  ! 

1969 

1 

1  1 

60.2! 

16.6! 

-  ! 

! 

49! 

1 

1 

1 

1973 

TIGER  SHARK 

1545257 

6511C02! 

! 

! 

8.8! 

2025! 

32! 

-  ! 

!CA  PORT  ! 

! 

1 

!  1 

!  ! 

85.11 

1 

21.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

49! 

! 

i 

! 

! 

HUENENE  ! 

! 

(32)  LESLIE  S  TONING/  INC. 
EDMOND  A.  CUROLE 

! 

! 

1655036 

1  ! 

1  1 

17413A36! 

1 

! 

—  1 

! 

! 

—  ! 

! 

! 

16.0! 

i 

i 

4800! 

! 

! 

-  ! 

! 

I 

50.0  1N0NE 

! 

! 

!LA 

! 

HCUMA  ! 

1983 

! 

! 

1  1 

!  1 

120.0! 

1 

32.0! 

! 

12.9! 

1 

! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

» 

! 

! 

! 

(32)  LESLtC  S./  INC. 

J.  V.  ALAMO 

! 

! 

1 502262 

i  I 

i  i 

133I3A36! 

1 

1 

—  1 

! 

1 

—  ! 

! 

! 

12.0! 

! 

! 

2400! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

45.0! NONE 

1 

! 

!L4 

! 

HOUMA  ! 

1966 

! 

! 

1  1 

1  1 

100.0! 

1 

27.0! 

! 

9.5! 

! 

J 

! 

-  ! 

! 

( 

! 

! 

1 

! 

! 

; 

(32)  LCVY-NELLON  MARINE 

APRIL  SHOWERS 

! 

1 

1636919 

1  1 

t  i 

2921 1  Al 21 

! 

! 

166.3! 

I 

! 

40.0! 

! 

! 

13.0! 

! 

i 

30001 

! 

! 

694! 

; 

i 

70. 0! NONE 

! 

! 

1L  A 

! 

! 

MORGAN  1 

1931 

1 

!  | 

150.01 

40.0! 

10.0! 

! 

18! 

! 

! 

cm  ! 

SEPTEMBER  MORN 

1635649 

28211A12! 

166.3! 

40.0! 

13.0! 

3000! 

694! 

70.0! NONE 

1  LA 

MORGAN  ( 

1981 

1 

1  ! 

180.0! 

40.0! 

10.0! 

! 

18! 

! 

! 

CITY  1 

SPRING  MIST 

1637693 

25211 A12! 

166.3! 

40.0! 

13.0! 

3000! 

694! 

70.01N0NE 

It  A 

MORGAN  ! 

1981 

1 

1  1 

180.0! 

40.0! 

10.0! 

! 

18! 

! 

l 

CITY  1 

SPRING  RAIN 

1429826 

282  1  1 A  1 2 1 

166.3! 

40.0! 

13.01 

3000! 

694! 

70.0! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1 980 

! 

1  1 

180. C! 

40.0! 

10.0! 

1 

13! 

! 

! 

CITY  ! 

SUMMER  SUN 

1629975 

262} 1A 12! 

166.3! 

40.0! 

13.0! 

3000! 

694! 

70.0! NONE 

1LA 

MORGAN  ! 

1980 

! 

!  1 

1 80.0! 

40.0! 

10.0! 

! 

18! 

! 

1 

CITY  I 

WINTER  SNOW 

1639547 

26211A12I 

166.3! 

40.0! 

13.0! 

3000! 

694! 

70.0! NONE 

!  LA 

MORGAN  ! 

1981 

1 

1 

1  1 

1  1 

180.0! 

1 

40.0) 

1 

10.0! 

! 

1 

! 

16! 

! 

! 

! 

! 

CITY  I 

1 

(01)  LEWIS/  VERNON 

1 

I 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

! 

( 

I 

! 

! 

! 

1972 

HARDY  IX 

|  ----- - 

1511916! 

42.0! 

14.0! 

5.3! 

165! 

-  ! 

15.01  NONE 

(ME 

NEW  HARBOR! 

1 

1 

1  i 

1  ! 

42.0! 

! 

14.0! 

! 

4.5! 

! 

! 

! 

49! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  LI8ERTY  TOWING  CO./  INC 

I 

1  1 
1  1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

( 

! 

( 

I 

! 

1 

KILLY 

1  548493 

5113A36! 

63.0! 

24.0! 

e.oi 

1400! 

*  i 

45.01N0NE 

(LA 

WESTWEGO  { 

197J 

l 

i 

1  ! 

1  1 

65.0! 

1 

24.0! 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

-  i 
2 

i 

; 

j 

i 

1 

(01)  LIEVOW/  ROBERT 
$ f A  PRINCESS 

i 

i 

1503745 

1  1 

1  i 

171191,1! 

! 

2 

45. oi 

! 

! 

14.4! 

! 

! 

5.4! 

! 

! 

150! 

1 

2 

-  i 

j 

i 

12.0!NONE 

! 

! 

!HC 

! 

! 

NORTHEAST  ! 

1966 

i 

i 

•  1 

i  i 

49.0! 

i 

15.01 

! 

,  5.3! 

! 

; 

i 

75! 

! 

i 

1 

l 

HARBOR  ! 

(32)  LIFT  BAR6ES/  INC. 

ATLAS 

! 

■ 

!6d3221 

! 

i  i 

j  t 

236i6A99'l 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

1 

j 

7.0! 

! 

; 

1600! 

i 

i 

130! 

! 

! 

•  < 

! 

! 

! 

! 

! 

1983 

!  i 

85.0! 

56.3! 

4.0! 

! 

-  ; 

1 

! 

! 

FACLE 

1590762 

59  j  6A  99 J 

! 

t 

5.0! 

400! 

-  ! 

! 

! 

! 

1978 

! 

1 

j  i 

i  i 

60.0! 

2 

28.7! 

! 

5.0! 

< 

! 

i 

-  ; 

2 

i 

! 

j 

1 

(32)  LIGHTNING  BOAT  RENTALS 

! 

1 

!  1 

1  i 

j 

j 

2 

j 

2 

i 

i 

! 

2 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

PROTON 

1293844 

8911A02J 

79.3! 

26. oi 

8.?i 

680! 

I2i 

37 .0 {NONE 

1  LA 

MORGAN  ! 

1964 

1 

1 

1  ! 

1  1 

79.3! 

! 

26.0! 

! 

7.0! 

1 

! 

» 

8! 

j 

! 

! 

! 

! 

CITY  t 

2 

(35)  LIMITED  LEASING  CO. 
GUMBO 

1 

1 

1520582 

1  1 

i  i 

2oj  3A 35 i 

i 

42.5! 

i 

i 

14.0! 

« 

j 

5.71 

2 

i 

340! 

2 

j 

-  i 

» 

j 

20.0! NOHC 

1 

1 

1M0 

i 

! 

ST.  ! 

1969 

! 

1  ! 

42.5! 

U.O! 

5.7! 

! 

-  ] 

; 

! 

CHARLES  ! 

JANET  R 

1  602779 

2513A361 

46.0! 

13.0! 

4.0! 

460! 

-  i 

24.0! NONE 

•NO 

ST.  ! 

1979 

( 

1  ! 

46.0! 

H.O! 

3.5! 

! 

-  « 

! 

I 

CHARLES  1 

JOANNE  V 

1  645649 

3513*35! 

46.0! 

18.5! 

6.0! 

460! 

.  j 

IS.OIKONE 

IMO 

ST.  ! 

1982 

i 

( 

1  ! 

1  1 

1  ! 

66.0! 

J 

i 

13.5! 

i 

j 

o.O! 

; 

; 

• 

! 

! 

-  i 

1 

2 

» 

\ 

! 

! 

! 

CHARLES  1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


48ft _ 

ENGR! 

0 1ST!  OPERATOR 


!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUPBE R 

!  GUARD 

1  NUMBER 

! 

i 


(35)  UNITED  LEASING  CO.  1 
(CONTINUED)! 

LEONA  V  1272186 

1 


MINNIE  J. 

1522168 

PATRICIA  LYNN 

12SC184 

LL  1 

1557633 

LL  3 

1537901 

LL  4 

•5.  902 

LL  5 

•537903 

LL  16 

1911539 

LL  19 

1911540 

LL  20 

1930666 

LL  21 

1930687 

MI  3 

(S39758 

NI  4 

1539759 

NI  5 

1539760 

NO  6 

j  ...... 

NO  7 

j  ...... 

NO  9 

1276121 

NO  10 

1278122 

MC  12 

i 273124 

NO  13 

1278125 

R  2 

!  - 

9W6  21 

1279501 

! 

! 

(01)  LINflEkG  NARINE#  INC.  ! 

TENACIOUS  1229223 

! 

! 

i 

(26)  LXNWOOO  MINING  4  MINERAL^  CORP. 

WH  210  !  - 

! 

WH  211  !  - 

! 

! 

! 

(32)  LIQUID  KUD  SALES#  INC.  ! 

LPS  1  !  - 

! 

LPS  2  !  - 

! 

LPS  3  I  - 

i 


(32)-L JTTLE  HIKE#  INC. 
BART  t  DRET 


! 

! 

! 580943 
! 


! 

(13)  LITTLE  RIVER  FISHING  FLE! ET 

JOHNNIE  JR  !  - 

I 

VIRGINIA  R  ! 646294 

! 


! 

(13)  LITTLE  RIVER  QUEEN#  INC.! 

LITTLE  RIVER  QUEEN  ! 698462 


PRIDE  OF  THE  CAROLINAS 


(3.)  LITTLE  ROCK  HARBOR  SERV1!CE 


HARRY  L  HASTINGS  SR 


(36)  LITTLE/  JOHN  L. 
RELIANCE 


1612592 

! 

! 

I 

I 

1206959 

j 

1236019 


! 

! 

(22)  LITTON  GREAT  LAKES  CORP.! 

H/V  PRESQUE  ISLE  1553416 

PRESQUE  ISLE  1553417 

! 

1 

! 


!  IVTCC!  DIPENSIONS  ! DRAFT  1 
I  NET  ! COOE! LENGTH ! 8RDTH!  1 
'I  REGIS* !****!  REG.  !  REG.1L0A0-! 
!  TER  !  SEE! //////! /////!  ED  1 
l  TON-  iPAGEl  OVER-lOVEP-l /////! 
1  NAGE  1  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT! 


(CAPACITY !  HIGH-  !  (VESSEL!  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  ! OPERATING  !  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  TEAR  ! 
\Umill\  POINT  !  LINE-1  1  AO t  LINE-1  !  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT )!////////////////! TO !//////////!  OR  I 
POWER!  ENGEbS  I  (FEET)!  LINE-2  ICC!  LINE-2  ! ^REBUILT! 


1 

1 

l 

1 

I 

1  ! 

1  1 

!  1 

1  1 

4613A361 

1 

1 

! 

51.3! 

! 

1 

! 

! 

18.1! 

i 

i 

! 

! 

6.9! 

! 

! 

1 

660! 

1 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

38 .0! NONE 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!P0  ST.  ! 

1956 

l 

1  1 

51.3! 

18.1! 

6.9! 

! 

-  ! 

! 

!  CHARLES  ! 

J 

813A35! 

33.81 

12.0! 

4.5! 

220! 

-  ! 

20 .0 ! NONE 

!«0  ST.  ! 

1969 

1 

1  1 

33.8! 

12.0! 

4.5! 

1 

-  ! 

! 

!  CHARLES  ! 

1 

3713A36! 

S1.1l 

20.0! 

5.5! 

660! 

-  ! 

22.0! NONE 

!M0  ST.  ! 

1959 

1 

1  1 

51.1! 

20.0! 

5.5! 

( 

-  ! 

! 

!  CHARLES  ! 

1 

21 1 ! 4A46 ! 

12C.0! 

30.0! 

6.9! 

-  ! 

475! 

12.0! NONE 

IMO  ST.  ! 

1974 

1 

1  ! 

120.0! 

30.0! 

1 .0  t 

! 

-  ! 

! 

!  CHARLES  ! 

{ 

22914A46! 

130.0! 

30.0! 

7.0! 

-  J 

475! 

11.0! NONE 

IMO  ST.  1 

1977 

i 

1  1 

130. Cl 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  CHARLES  ! 

i 

22914A461 

130.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

475! 

1 1 • Q ! NONE 

IMO  ST.  ! 

1977 

l 

1  1 

130.0! 

30.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

) 

!  CHARLES  ! 

! 

22914A46! 

13C.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

475! 

1 1 . 0 ! NONE 

! MO  ST.  ! 

1977 

1 

1  1 

130.0! 

30.0! 

1.5! 

1 

-  I 

! 

t  CHARLES  ! 

i 

22914A46! 

no.o! 

30.0! 

6.6! 

.  i 

475! 

1 2. 0 ! NONE 

!N0  ST.  ! 

1967 

i 

!  ! 

1)0.0! 

30.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

!  CHARLES  1 

i 

22914A461 

1)0.0! 

30.0! 

6.6! 

_  i 

475! 

1 2 .oS  NONE 

IPO  ST.  ! 

1987 

i 

■  i 

13C.0! 

30.0! 

1.6! 

i 

-  i 

! 

!  CHARLES  ! 

i 

22914A46! 

! 

1 

6.6! 

-  ! 

47$i 

12.0! 

!  ! 

1987 

l 

1  1 

130.0! 

30.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

22914A461 

-  i 

-  ! 

6.o! 

! 

475! 

12.0! 

!  1 

1987 

1 

i  i 

130.0! 

30.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  I 

! 

231 ! 4A46 ! 

130.0! 

30.0! 

6.5! 

! 

475! 

12.0! NONC 

! MO  ST.  ! 

1972 

! 

1  1 

130.0! 

70.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

!  CHARLES  ! 

! 

23114A46! 

130.0! 

20.0! 

6.5! 

! 

475! 

1 2 • 0  !  NONE 

!H0  ST.  ! 

1972 

1 

1  ! 

130.0! 

30.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

1  CHARLES  1 

! 

23114A46! 

130.0! 

30.0! 

6.5! 

! 

475! 

12.0! NONE 

!M0  ST.  ! 

1972 

1 

!  ! 

130.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  CHARLES  1 

1 

10914A43! 

100.0! 

26.0! 

6.0! 

! 

275! 

8.6 ! NONE 

! MO  ST.  ! 

1947 

I 

1  ! 

100.0! 

26.0! 

1.0! 

• 

-  ! 

i 

!  CHARLES  ! 

i 

10914A43! 

100.0! 

?6.0! 

6.0! 

-  ! 

275! 

8.6 ! NONE 

IMO  ST.  ! 

1965 

! 

1  1 

100.0! 

26.  C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  CHARLES  ! 

i 

25214A461 

130.2! 

29.9! 

7.1! 

-  ; 

475! 

1 2  .0  ! NONE 

!N0  ST.  ! 

1946 

! 

1  1 

130.2! 

29.9! 

1.5! 

i 

-  ! 

l 

!  CHARLES  ! 

! 

25214A43! 

130.2! 

29.91 

7.1! 

! 

475! 

12.0! NONE 

!M0  ST.  ! 

1946 

! 

1  1 

130.2! 

29.9! 

1.5! 

2 

-  ; 

; 

!  CHARLES  ! 

! 

25214A46! 

13C.2! 

29.9! 

7.1! 

i 

475! 

1 2 . oi NONE 

IMO  ST.  ! 

1956 

I 

1  ! 

130.2! 

?9.9| 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I  CHARLES  ! 

! 

25214A46! 

130.2! 

29.9! 

7.1! 

-  ! 

475! 

12.0!N0NE 

!M0  ST.  ! 

1956 

! 

1  1 

1 '0.2! 

29.9! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  CHARLES  ! 

1 

17914A46! 

110.0! 

28.01 

7.0! 

-  ! 

475! 

II.OiNONE 

!H0  ST.  ! 

1964 

! 

1  1 

110.0! 

28.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  CHARLES  ! 

i 

17914AA6! 

110.C! 

26.0! 

7.0! 

-  ! 

475! 

II.OINONE 

! MO  ST.  ! 

1959 

! 

! 

1  1 

!  ! 

i  i 

11C.0! 

! 

i 

25.0! 

! 

i 

2.0! 

I 

i 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

(  CHARLES  I 

!  ! 

i  i 

1 

! 

1 

X  X 

!  ! 

1513*36! 

X 

! 

42.3! 

i 

13.2! 

! 

7.0! 

x 

! 

350! 

X 

I 

-  ! 

X 

! 

26.0 (NONE 

l  I 

!  1 

1PA  SUZIAPD  ! 

4  I960 

1 

! 

1  1 

!  ! 

■  i 

4S.0! 

! 

i 

14. C! 

i 

■ 

7.0! 

! 

t 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  BAY  ! 

!  ! 

i  i 

1 

1 

! 

!  1 
577I4A43! 

i 

! 

194.7! 

X 

! 

35.0! 

X 

! 

8.2! 

X 

! 

-  ! 

X 

! 

1116! 

X 

! 

11 .0! NONE 

I  x 

!  ! 

!  I A  OAVENPORT  I 

1940 

! 

!  ! 

194.7! 

35.0! 

1.9! 

| 

-  ! 

| 

!  ! 

( 

S77UA43! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  I 

1261! 

11.0IPUMP 

! Z A  DAVENPORT  ! 

1940 

1 

1 

!  1 

(  1 

195.0! 

i 

i 

35.0! 

! 

i 

1.2! 

! 

l 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

!  1 

!  1 

20015A71! 

X 

t 

—  i 

x 

! 

—  ! 

i 

7.0! 

! 

1 

-  ! 

! 

350! 

X 

! 

15.0SPUNP 

1  x 

!  ! 

•LA  HOU"A  ! 

1975 

! 

!  1 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

i 

20O15A711 

! 

—  ! 

7.0! 

-  I 

350! 

15.0! NONE 

1LA  HOUMA  ! 

1975 

! 

1  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

!  ! 

i 

20015A71 1 

—  ! 

—  1 

7.0! 

-  ! 

350! 

15.01PUMP 

!LA  HOUMA  ! 

1975 

j 

i 

• 

»  ‘  i 

i  i 

120.0! 

! 

■ 

30.0! 

t 

2.0! 

2 

i 

! 

i 

■ 

-  ! 

2 

! 

j 

1 

I  ! 

!  ! 

i  i 

s 

1 

i 

i  i 

20 1 3 A3  S ! 

i 

i 

36. 8i 

! 

u.oi 

i 

5.8! 

i 

! 

400! 

! 

-  ! 

! 

S.OiNONE 

X  I 

!  ! 

!LA  MORGAN  ! 

1977 

l 

i 

■ 

1  ! 

j  1 

36.8! 

{ 

i 

16.0! 

2 

4.0! 

i 

i 

2 

i 

-  ! 

2 

■ 

{. 

i 

!  CITY  ! 

J  ! 

i  1 

X 

! 

i 

i 

i  i 

2411103! 

j  j 

i 

! 

m  1 

i 

-  ! 

.  t 

■ 

1 

i 

X 

; 

-  • 

a,  i 

1 

-  { 

2 

i  ! 

!  ! 

i  2 

- 

i 

1711D12! 

37.  Si’ 

13. 5l 

6.7! 

$40! 

17! 

1 7 ■ 0! NONE 

•SC  LITTLE  i 

1977 

i 

i 

1  1 

1  1 

37.5! 

i 

t 

13.8! 

! 

4.5! 

! 

1 

2 

6! 

! 

l 

! 

! 

!  RIVER  ! 

!  ! 

<  l 

l 

i 

j 

i  i 

3611C16! 

i 

64.9! 

i 

20.5! 

! 

i 

3.5! 

i 

350! 

! 

20! 

i 

30.0! NONE 

X  1 

!  ! 

!FL  JACKSON-  ! 

1966 

i 

!  ( 

80.0! 

20.5! 

3.0! 

! 

159! 

! 

!  VILLE  ! 

i 

5311C11 1 

73.7! 

19.7! 

8.4! 

1050! 

10! 

28.0! NONE 

1  SC  CHARLESTON! 

1970 

< 

i 

■ 

1  1 

■  i 

i  i 

73.7! 

! 

i 

19.7! 

! 

7.0! 

i 

i 

! 

! 

i 

83! 

! 

■ 

! 

2 

!  ! 

!  ! 

i  i 

X 

1 

! 

i  i 

4413A35! 

i 

! 

54.0! 

i 

20.0! 

2 

; 

7.6  j 

X 

! 

800! 

i 

! 

-  ! 

! 

36.01 NONF 

!  ! 

! AR  LITTLE  ! 

1979 

» 

i 

•  i 

1  j 

54.0! 

i 

20.0! 

j 

6.6! 

! 

! 

! 

.  i 

i 

t 

i 

!  ROCK  ! 

!  ! 

•  ] 

! 

j 

i 

1  i 

6 13B36! 

i 

•  i 

i 

-  j 

i 

5.0! 

i 

200! 

i 

-  1 

i 

22. 0! NONE 

!  ! 
!UA  8AIN3RXDGE! 

1980 

j 

i  j 

42.0! 

12. oi 

4.S! 

! 

-  ! 

• 

!  ISLAND  ! 

1 

13836! 

-  i 

-  1 

6.5! 

160! 

-  ! 

27 • 5 ! NONE 

!WA  SEATTLE  1 

1970 

! 

i 

i  i 

I  i 
1  1 

65.0! 

j 

i 

16.5! 

! 

f 

6.0! 

! 

! 

( 

—  2 
i 

i 

i 

!  t 

i  ! 

1  1 

1 

1 

!  ! 

!  1 

1073 1 3  A  3  6 1 

s 

! 

141.0! 

i 

! 

54.0! 

x 

! 

27.0! 

X 

! 

14840! 

! 

-  ! 

! 

81.0 ! NONE 

X  > 

1  1 

tPA  ttlt  ! 

1973 

! 

1  *  1 

153.3! 

54.3! 

24.0! 

! 

-  2 

! 

1  1 

\! 

22259! 4A46! 

974.6! 104.7! 

28.6! 

-  2 

57200! 

76.0! SELF-UNLOADING#  JPA  ERIE  ! 

1973 

i 

! 

1 

1  ! 

1  1 

1  1 

974.6! 104.7! 

!  '  ! 

!  ! 

12:01 

j 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

{ELECTRIC  BOOH 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

!  1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


48.1 


EN6R ! 

i  meet 

•  IRENS  IONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  | 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

9 1  ST! 

OPERATOR 

l  NET  1C0DE 1  LENGTH ! BRDTH( 

! 

1 

1 

CARGO  1 

EST  t  CARGO  HANDLING 
FIXED  1  EQUIPMENT 

iS'lOPERATING  ! 
!TC!  RASE  ! 

YEAR 

!  COAST 

t  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  I 

i  /////// *'l 

POINT  1  LINE-1 

! AOl  LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NANE 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

!  TON-  ! PAGE! 

OVER-! OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  1 

LIGHT) 1////////////////IT0 !////////// 1 

OR 

!  RUBIER 

1  NAGE  !  IV  { 

ALL  ! 

ALL  (LIGHT ! 

POWER! 

INGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!t(l  HN£~2  ■•ItdUIUt 

(32)  LIZANA  TO VI NS/ 

INC. 

! 

! 

! 

1  I  ( 

(  !  ! 

1  !  t 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

) 

4 

! 

1 

I 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

!  i 

K ARCHE 

1531666 

!  72I3A35! 

55.0! 

22.0! 

7.5! 

6801 

39.01  NONE 

! L *  NEW  1 

1971 

1 

l 

!  !  ! 

1  1  1 

60.0! 

1 

22.0! 

1 

6.5! 

! 

! 

( 

! 

1 

! 

!  ORLEANS  ! 

!  1 

(32)  LOCAL  TUGS/ 

INC 

! 

!  !  ! 

!  1  ! 

1 

! 

l 

! 

! 

! 

l 

l 

1 

! 

1 

1 

!  ! 

!  ( 

AMERICAN  EAGLE 

1647898 

1  631 JA  56! 

61.0! 

24.0! 

8.3! 

903! 

38.0! HONE 

iLA  VENICE  t 

1902 

! 

1  1  1 

61.0! 

24. C! 

7.3! 

! 

-  ! 

I 

t  ! 

OALO  EACLE 

1 644540 

l  *4! 3A36! 

40.0! 

24.0! 

'.1! 

700! 

85! 

34*  0! NONE 

!LA  VENICE  1 

1982 

I 

1  1  ! 

60.0! 

24.  C! 

6.1! 

! 

-  ( 

I 

1  ! 

CHARLES  ALAN 

1299872 

!  43 1 JA  36 1 

54.0! 

22.1! 

7.1 ! 

700! 

-  j 

34.0! NONE 

ILA  VENICE  ! 

1963 

! 

1  1  ! 

54.0! 

22.1! 

6.1! 

* 

| 

!  ! 

GOLDEN  EACLE 

1523875 

!  4313A361 

54.0! 

22.11 

7.1! 

700! 

-  j 

34 .0 ! NONE 

ILA  VENICE  2 

1969 

J 

1  1  ! 

54.0! 

22.1! 

6.1! 

i 

I 

1  1 

GREY  EACLE 

1645735 

!  64! JA  36! 

60.01 

24.01 

7.1! 

7001 

—  j 

34.0! NONE 

(LA  VENICE  1 

1982 

1 

1  1  1 

60.0! 

24.01 

6.1! 

| 

1 

!  1 

CULF  FAGLE 

1565175 

1  61 ! JA 36! 

57.1! 

23.1! 

8.3! 

{060! 

38.0! NONE 

!LA  VENICE  ! 

1975 

! 

1  1  ( 

57.1! 

23.1! 

7.3! 

I 

1 

!  1 

IRON  HORSE 

150*810 

1  4J13A36! 

54.0! 

22.1! 

7.1! 

700! 

-  j 

34.0! NONE 

ILA  VENICE  1 

1966 

! 

!  1  1 

S4.0! 

22.1! 

6.1! 

! 

i 

!  ! 

SILVER  EAGLE 

1523442 

1  4313A361 

54.0! 

22.0! 

7,11 

700! 

34 .0)  NONE 

ILA  VENICE  ! 

!  1 

1969 

! 

1  1  1 

54.01 

22.1! 

6.1J 

! 

! 

VIKING  CAGLE 

1561936 

1  6113A36) 

57.0! 

23.1! 

8.31 

700! 

-  i 

38 ,0  l  NONE 

ILA  VENICE  1 

1975 

! 

1  t  1 

57.11 

23.1! 

7,3! 

1 

I 

!  I 

WAR  EAGLE 

•529914 

1  6413A36! 

57.9! 

23.2! 

S.3! 

1060! 

-  } 

36.OIN0NE 

!LA  VENICE  ! 

1970 

j 

1  1  1 

57.91 

23.2! 

7.3! 

! 

| 

!  ! 

WHITE  EACLE 

1529383 

1  43 1 3 A  36 1 

54,0! 

22.1! 

7.1! 

700! 

34*0! NONE 

ILA  VENICE  ! 

1970 

! 

1  1  1 

54.01 

22.1! 

6.1! 

! 

! 

1  ! 

LT  579 

j  - 

1  21814A46! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  } 

200! 

6*  0! NONE 

ILA  VENICE  I 

1979 

! 

J 

i  1  1 

1  1  t 

120.01 

! 

30.0! 

t 

2.0! 

1 

l 

! 

» 

! 

I  ! 

1  ! 

| 

(30)  LOCKHART- 

! 

COLEHAN  GRAIN  CIO. 

!  !  t 

1  1  1 

; 

i 

1 

! 

! 

i 

; 

i 

! 

! 

! 

1  I 

1  1 

C*C  301 

j  ------ 

1  863  1 4 A  46 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1453! 

15 .0! NONE 

!AR  AUGUSTA  ! 

1957 

! 

! 

!  1  1 

1  1  1 

195.0! 

1 

35.0! 

I 

1-SI 

! 

! 

-  j 

i 

! 

! 

I  ! 

!  ! 

(28)  LOGSDON  SAND  4 

GRAVEL 

1 

1  1  t 

!  1  1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

I  ! 

!  1 

SLVA  LEE 

1295200 

1  15713A36! 

99.65 

26.8! 

8.6! 

1800! 

30.0] NONE 

I  XL  8CAR6ST0WN! 

1944 

! 

1  !  ! 

!  !  1 

®9.  8! 

! 

28.8! 

! 

7.0! 

! 

! 

I 

! 

1 

1 

J  1 

!  1 

(25)  LOGSDON  TUG 

SERVICE/ 

! 

XNCJ. 

1  !  ! 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

I 

1 

! 

1 

!  I 

I  I 

DOROTHY  A 

1270985 

1  2613AJ6! 

—  t 

—  ! 

5.0! 

380! 

-  ! 

19.0IN0KE 

1  XL  BEARDSTOWNl 

1955 

I 

1  1  1 

46.S! 

16.0! 

3.6! 

I 

-  ! 

! 

1  ! 

ELCO 

! 509679 

l  71 ! JA 36! 

—  ! 

—  1 

6.6! 

825! 

-  ! 

25.0! NONE 

!  XL  8f ARDSTOWN 1 

1967 

1 

i  t  i 

57.01 

22.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

I  1 

PIN  OAK 

1652448 

1  65 1 3 A  36 1 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

900! 

-  ( 

25.0! NONE 

1  XL  MEREDOSIA  ! 

1982 

! 

!  1  t 

64.0! 

26.0! 

5.0! 

1 

-  ! 

! 

I  ! 

SPRIG 

1549310 

!  7613*36! 

—  ! 

—  1 

7.9! 

1100! 

-  ! 

24.0! NONE 

IZL  BEARDSTOWNl 

1973 

I 

! 

!  !  ! 

!  1  1 

60.o! 

1 

23.5! 

! 

s.ot 

! 

1 

I 

-  1 

I 

! 

I 

I  I 

1  ! 

(23)  LOGSDON/ 
CO. 

CLYDE 

ELHEA 

RIVER 

! 

CONJSTR. 

1  i  ! 

!  :  ! 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

1  1 

1  1 

( 27131 3 

!  41 ! 3*36! 

—  ! 

—  t 

6.0! 

440! 

22.01  NONE 

IIL  BEAROS  TOWN! 

1955 

I 

!  1  ! 

63.5! 

18.1! 

5.8! 

! 

-  j 

I 

1  ! 

RAY  K 

1259778 

1  3*13*36! 

—  1 

—  ! 

4.5! 

350! 

19.0! NONE 

IIL  BEARDSTOWNl 

1950 

! 

1  )  ! 

!  !  1 

56.2! 

! 

17.0! 

! 

3.6! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

1  1 

!  ! 

(18)  LONE  OAK 

8ARGE 

CORP. 

! 

(  !  ! 

!  !  ! 

1 

l 

1 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1  I 

i  1 

HV  410 

] 278661 

1  9021 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  t 

1463! 

15.8! NONE 

IKY  PADUCAH  ! 

1959 

j 

! 

1  !  ! 

1 °5.0! 

35.0! 

1.91 

! 

! 

1  ! 

YPC  1 08 F 

1  - 

!  679! 4*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1518! 

20 . 3 ! NONE 

IFL  PENSACOLA  ! 

1973 

i 

i  1  i 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

! 

-  | 

| 

1  ! 

TPC  1 0  9  F 

i  - 

1  o79UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1518! 

15.0! NONE 

IFL  PENSACOLA  ! 

1973 

! 

! 

(  /  ! 

!  !  ! 

195.0! 

j 

35.0! 

3.0! 

1 

i 

! 

! 

I 

1  ! 

!  1 

(29)  LONE  STAR 

INDUSTRIES 

j 

j 

!  !  1 

!  !  ( 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

1  l 

1  ! 

(ST.  LOUIS 

DIVISION] 

! 

!  !  I 

! 

1 

i 

i 

! 

1 

I  I 

NC  901 

!  - 

1  328UA48! 

175.0! 

26.0! 

9.oi 

-  1 

850! 

22.0ICERENT  PUNP 

IMO  CAPE  1 

1959 

! 

1  1  J 

175.0! 

26.0! 

2.6! 

I 

-  ! 

( 

I  GIRARDEAU  ! 

NO  1 4C1 

1288127 

!  336 1 4*46! 

195.05 

35.0! 

8.0! 

-  ! 

1350! 

16.010IESEL  SLIDES 

IMO  CAPE  i 

1962 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

1  AND  PUMPS 

I  GIP.ARDEAU  ! 

NO  1502 

j  - 

1  275I4A48! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  ! 

1400! 

17.0! CEMENT  PUMP 

IMO  CAPE  ! 

1949 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

!  GIRARDEAU  ! 

NO  1SC3 

!  - 

!  27514*48! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  ! 

1400! 

17.0ICEMENT  »UMP 

IMO  CAPE  ! 

1949 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

!  GIRARDEAU  ! 

NO  1504 

!  - 

1  275  14A48 1 

195.0! 

35.0! 

8.01 

-  ! 

1400! 

17.0! CEMENT  PUMP 

JNO  CAPE  ! 

1949 

1 

•  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

! 

!  GIRARDEAU  ! 

NO  1505 

!  - 

1  775 1***8! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  ! 

1400! 

1 7.0! CERENT  PUMP 

!M0  CAPE  ! 

1959 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

!  GIRARDEAU  ! 

NO  1506 

j  - 

1  7751***3! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  i 

1400! 

17.0KERENT  PUMP 

IMO  CAPS  ! 

1959 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

i  GIRARDEAU  ! 

NO  1507 

j  - 

!  1 370! 4*43 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1350! 

18.0! CERENT  PUMP 

IMO  CAPE  ! 

1982 

! 

1  !  ! 

195.0! 

R5.0! 

2.0! 

i 

-  | 

! 

!  GIRARDEAU  ! 

NO  1508 

!  - 

!  1 370 1 4A481 

175.0! 

35.0! 

9.0! 

-  l 

1350! 

18.01  CERENT  PUMP 

IMO  CAPE  ! 

1«52 

! 

(  1  1 

195. OJ 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  GIRARDEAU  ! 

NO  1509 

1  - 

1  1370I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1350! 

16.0ICEMENT  PUMP 

IMO  CAPE  ! 

1982 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

I 

! 

!  GIRARDEAU  ! 

1§*9!C£9KNT  pump 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

—  ! 

! 

!  GIRARDEAU  ! 

i 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

( 

! 

!  GIRARDEAU  ! 

i 

NO  1512 

1618063 

1  67  6  8  4  *  *1  1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1501! 

16.6! NONE 

1*0  CAPE  ! 

1980 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

* 

! 

!  GIRARDEAU  ! 

NO  1551 

1  - 

!  7751***61 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  i 

1400! 

21.0! NONE 

!N 0  CAPE  ! 

195! 

1 

1  !  ! 

195.01 

35.0! 

1.9! 

! 

! 

!  GIRARDEAU  ! 

NO  1552 

!  - 

1  775 14**61 

195.0! 

35. 0! 

8.0! 

-  ! 

1400! 

21.0! NONE 

!N0  CAPE  ! 

1958 

I 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

! 

!  GIRARDEAU  ! 

NO  2601 

!2®0998 

1  241 5! 4A48J 

276.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

2400! 

26.6! CERENT  PUNP 

IMO  CAPE  I 

1962 

J 

1  1  1 

276.0! 

50.0! 

2.6! 

! 

i 

!  GIRARDEAU  I 

NO  2602 

1290999 

!  74151***6! 

276.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

2400! 

26.6ICSNENT  PUMP 

IMO  CAPE  ! 

1962 

! 

1  1  1 

276.0! 

50.0! 

2.6! 

! 

-  f 

I 

I  GIRARDEAU  ! 

NO  2801 

1523445 

1  214914A481 

275.1! 

50.1! 

9.0! 

-  ! 

2862! 

26.0! NONE 

IMO  CAPE  I 

1969 

l 

1  1  1 

275.11 

50.11 

2.0! 

t 

-  { 

! 

1  GIRARDEAU  ! 

NO  3201 

1612090 

!  270*  !****! 

295.0! 

52.6! 

9.01 

«  ! 

3200! 

20. 4 1  NO  TORS/  PUMP/ 

IMO  CAPE  ! 

1979 

1 

! 

1 

I  1  1 

1  1  1 

1  1  ! 

295.0! 

! 

! 

52.6! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! A! R  SLIDES 
! 

! 

!  GIRARDEAU  1 

1  ! 

!  ! 

TA3L2  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


482 


CKGH 

DX  ST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

(  COAST 

i  GUARD 

I  NUMBER 

IVTCCl  DIMENSIONS  lO»AFT! 
NET  ICO DEI LENGTH! 6RD1H!  l 

IRE6IS-! **•* 1  REG.  1  PEG.lLOAD-1 

I  TER  1  SE€1 ////// 1 /////!  ED  ! 

I  TON-  1PA6E!  0VEA-1CVEP-1///7/1 

1  NASE  1  IV  1  ALL  !  ALL  (LIGHT ! 

! CAPACITY ! 

t  ! 

!  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS- 
POWER!  ENGERS  ! 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  I  LINE-1 

(LIGHT) l/l  II  m/lllltlll 
(FEET) !  LINE-2 

!  V 
IS  ! 
!TC! 
!  AO! 
!  T  0 1 
SEC! 

E  S  S  £  L  1 
OPERATING  ! 
94SE  ! 
LINE-1  ! 

uu  mm  ! 

LINE-2  ! 

* 

i 

YEAR  ! 
PUILT  I 
OR  I 

*  REBUILT! 

(29)  tONE  STAR 

INDUSTRIES 

t 

1 

l 

1  !  1 

1  1  ! 

t  i  i 

1 

l 

i 

1 

i 

j 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

i 

i 

i 

; 

! 

$ 

! 

1 

(ST.  LOUIS  DIVISION) 

! 

1  !  ! 

i 

i 

i 

i 

1 

2 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

1  1  1 

! 

! 

i 

i 

I 

! 

NO  3202 

! 61 2091 

i  270*1 4A  48! 

295.0! 

52.6! 

9.0! 

-  ; 

3200 

20.4*! MOTORS#  PUMP# 

!M0 

CAPE  ! 

1979 

; 

1  ! 

295.0! 

52.6! 

2.0! 

; 

- 

•AIR  SLIDES 

GIRARDEAU  ! 

NO  3203 

16210*6 

1  2704  54 A48 1 

295.0! 

52.6! 

9.0! 

m  1 

3200 

20.4 ! MOTORS#  PUMP# 

!*0 

CAPE  ! 

1979 

! 

1  1  1 

29J.0! 

52.6! 

2.0! 

; 

- 

•AIR  SLIDES 

GIRARDEAU  ! 

NO  3204 

1621047 

!  2704  14 A48 1 

295.0! 

52.6! 

9.0! 

-  ; 

3200 

20. 4 ! MOTORS#  PUMP# 

!M0 

C*PE  ! 

1979 

1 

1 

1  1  1 

1  !  1 

295.0! 

i 

52.6! 

i 

2.0! 

! 

i 

> 

! AIR  SLIDES 
; 

GIRARDEAU  ! 

! 

(32)  LONE  STAR 

INDUSTRIES# 

i 

in'ic. 

1  1  1 

•  1  1 

; 

i 

i 

! 

! 

i 

« 

2 

2 

j 

! 

j 

TEXCCR 

1267209 

1  1013*36! 

44.9! 

12.4! 

5.6! 

*  i 

- 

14 .0  !NONE 

iiA 

NTH  ! 

1954 

1 

1  !  1 

44.9! 

12.4! 

5.0! 

» 

- 

i 

ORLMNS  ! 

LSCC  27 

1  - — 

1  94614A43! 

200.01 

50.0! 

3.0! 

•  i 

1800 

13.0! NONE 

i  LA 

NFW  ! 

1967 

i 

1  1  1 

2C0.0! 

50.0! 

1.4! 

i 

- 

i 

ORLEXS  ! 

LSCC  111 

t  ------ 

1  94814A46! 

200.0! 

50. C! 

9.0! 

•  i 

2250 

1 2.0! NONE 

!LA 

NFW  I 

1971 

1 

1  1  1 

20C.0! 

SO.O! 

1.5! 

2 

- 

2 

ORLEANS  ! 

NO  1301 

1295972 

1  1 446 1 4 A46 1 

192.01 

50.0! 

10.0! 

-  j 

2000! 

22, 6! NONE 

1  LA 

NEW  ! 

1964 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

192.0! 

! 

50. C! 

! 

3.0! 

! 

1 

2 

“ 

; 

» 

OPLEANS  ! 

j 

(36)  LONE  STAR 

INDUSTRIES# 

i 

IN!C. 

i  i  i 

1  !  1 

i 

i 

i 

i 

2 

j 

i 

! 

1 

2 

1* 

NC  60-435 

j  - 

1  200014A46! 

200.0! 

50.0! 

3.2! 

! 

2000 

12.0! NONE 

!WA 

SEATTLE 

1970 

! 

1  1  1 

200.0! 

50.0! 

1.5! 

2 

- 

! 

« 

NC  60-4J6 

i  - - 

1  200014A46*! 

200. 0! 

50.0! 

8.2! 

.  i 

2000 

12.0!  NONE 

•UA 

- JATTLE 

1970 

i 

1  1  1 

200.0! 

SO.O! 

1.5! 

! 

- 

2 

» 

NO  60-437 

i  - 

1  2000 14A46 1 

200.0! 

50.0! 

3.2! 

m  1 

2000 

1 2 .0  !  NONE 

!wa 

SEATTLE 

1970 

i 

!  !  ! 

200.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

- 

2 

! 

NO  60-436 

i  ------ 

•  200014*461 

200.0! 

SO.O! 

8.2! 

-  t 

2000 

12.0! NONE 

iwA 

1 iATTLE 

1971 

i 

■ 

;  ;  i 

!  ;  ; 

200.0! 

i 

50.0! 

! 

1.5! 

! 

i 

! 

~ 

« 

2 

j 

I 

(32)  L09RIS  G  TOWING  II  CORP.l 

!  !  i 

»  ;  ; 

i 

t 

1 

1 

! 

2 

2 

1 

; 

i 

i 

LADY  G  II 

1533633 

•  9113*361* 

61.3! 

26.1! 

7.5! 

1200! 

- 

30.0! NONE 

!LA 

GALLIANO 

1974 

! 

•  1  ! 

65.0! 

26.1! 

6.7! 

i 

- 

l 

LAOY  G  III 

1570561 

1  70! JA  36! 

56.3! 

24.0! 

7.4! 

1200! 

- 

32.0! NONE 

SLA 

GALLIANO 

1975 

i 

i 

1  1  ! 

1  1  1 

60.0! 

i 

24.0! 

i 

6.3! 

j 

! 

» 

- 

1 

2 

(32)  LOARIS  G* 

; 

TOWIN  (V  COApj. 

1  !  ! 

1  1  1 

i 

i 

i 

! 

! 

2 

i 

< 

! 

LAOY  G  IV 

1501684 

1  7313A36 1 

62.0! 

24.0! 

6.3! 

-  ! 

- 

30.0 ! NONE 

!IA 

GALLIANO 

1965 

1 

! 

1  1  1 

1  1  1 

62.0! 

! 

24.0! 

! 

5.9! 

! 

! 

! 

; 

i 

i 

(32)  LOUIS  t  JANAVEE  TUGS# 

! 

INK. 

1  1  1 

1  !  1 

! 

« 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

RONNIE 

129272S 

!  3113A36! 

49.1! 

17.1! 

7.1! 

600S 

- 

20.01NONE 

SLA 

HOUMA 

1963 

! 

! 

2  1  1 

1  1  1 

55.0! 

! 

17.1! 

! 

5.01 

! 

! 

! 

- 

! 

! 

(16)  LOUISIANA 

DOCK  CO. 

1 

1 

!  1  ! 

1  !  1 

1 

1 

! 

! 

; 

i 

! 

! 

; 

! 

J.  C.  GEE 

1528909 

1  3213A35! 

48.0! 

18.0! 

6.0! 

450! 

- 

16.5! NONE 

iio 

ST.  LOUIS 

1970 

! 

X 

•  !  ! 

!  1  ! 

46. 3! 

« 

16.0! 

t 

6.0! 

t 

j 

i 

! 

! 

(32)  LOUISIANA 

! 

LAND  AND  EXPLO  f  RAT  ION 

1  !  1 

I  i  ! 

i 

? 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

COMPANY# 

THE 

1 

1  1  1 

! 

! 

! 

• 

! 

ieis 

!  - 

!  —  11C03! 

—  1 

—  ! 

2.5! 

300! 

- 

3.0!N9N£ 

i  l  * 

HOim 

1964 

! 

2  !  1 

12.01 

12.0! 

2.5! 

! 

12 

i 

MALL AP  D 

1686282 

1  26110111 

42.2! 

14.5! 

8.0! 

370! 

- 

22. 0! NONE 

!la 

HOUMA 

1984 

i 

!  !  ! 

42.2! 

14.5! 

8.0! 

2 

12 

! 

WIDGEON 

1 553614 

1  1211C03! 

32.8! 

14.1! 

2.5! 

370! 

- 

•.OfNONE 

!.LA 

HOU-A 

1973 

1 

:  i  i 

32.3! 

14.1! 

2.5! 

! 

10 

; 

PALCON 

j  ------ 

i  5I3C361 

—  j 

—  ! 

4.0! 

330! 

- 

22.0! NONE 

SLA 

HOUMA 

1932 

1 

1  1  1 

37.0! 

15.0! 

4.0! 

i 

- 

i 

BARGE  NO.  8 

j  - 

!  -  14*46! 

-  2 

! 

5.0! 

-  * 

1 5 

30.0! NONE 

SLA 

HOUMA 

1935 

f 

i 

1  1  2 

j  j  i 

90.0! 

i 

28.0! 

t 

5.0! 

j 

j 

i 

“ 

; 

i 

(32)  LOUISIANA 

! 

LIMESTONE  AGGREGATES 

i  i  1* 

!  !  ! 

i 

i 

! 

i 

j 

j 

2 

i 

; 

LES  LIMESTONE 

•608212 

1  7  •  13*30! 

56.5! 

22.0! 

«- 5! 

300! 

- 

37.ol NONE 

1LA 

BATON 

1979 

i 

1  1  ! 

60.0! 

22.1! 

7.5! 

1 

- 

2 

ROUGE 

RIP-RAP 

1 296612 

1  2913*361 

51.1! 

20.2! 

4.4! 

670! 

- 

26. 0! NONE 

•LA 

BATON 

1964 

! 

! 

2  1  1 
1  1  1 

51.1! 

! 

20.2! 

i 

3.6! 

! 

i 

i 

* 

2 

i 

RCUSt 

(32)  LOUISIANA 

MATEY  I ALS 

! 

1 

1  1  ! 

1  !  1 

1 

! 

i 

1 

! 

I 

! 

t 

» 

» 

MISS  JULIE 

1545018 

1  5213*351 

56.5! 

20. oi 

7.3! 

sooi 

- 

32 .0! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

1 

!  1  1 

56.5! 

20.0! 

6.0! 

! 

- 

! 

ORLEANS 

PORT  GIBSON 

1290472 

1  7313*35 1 

62.3! 

26.5! 

7.5! 

400! 

- 

43.0! NONE 

!LA 

NEW 

1963 

i 

•  1  1 

62.3! 

26.5! 

7.5! 

1 

- 

2 

ORLEANS 

THREE  KING 

*1559789 

!  7513A35! 

57.0! 

24.0! 

6.0! 

1000! 

- 

35 . 0! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

l 

1  1  1 

57.0! 

24.0! 

5.0! 

! 

- 

2 

OPLEANS 

AO  911 

1524469 

!  79614A431 

203.8! 

47.8! 

8.0! 

-  ! 

1400 

7.0JN0NE 

!LA 

NEW 

1970 

1 

!  1  ! 

203.8! 

47.3! 

2.5! 

{ 

- 

! 

ORLEANS 

AC  701 

1512489 

1  120514*43! 

22C.0! 

50.0! 

10.61 

-  i 

2300 

10.6 ! NONE 

!LA 

NEW 

1967 

< 

!  !  ! 

220.0! 

50.0! 

2.0! 

2 

- 

! 

ORLEANS 

DC  702 

*151310; 

1  120514*43! 

220.0! 

50.0! 

10.6! 

-  ; 

2800 

!  10.6'HONE 

SLA 

NEW 

1967 

!  S  1 

220.0! 

50.  C! 

2.0! 

! 

- 

* 

OUEANS 

DC  703 

1 536663 

1  117314A43! 

220.0! 

49.0! 

12.5! 

! 

2800 

10.5! NONE 

SLA 

NEW 

1971 

1 

1  !  1 

220.01 

49.0! 

2.0! 

! 

- 

!  ! 

ORLEANS 

DC  704 

1537680 

!  117514*431 

220.0! 

49.0! 

10.0! 

-  ! 

2800 

10. 5! NONE 

1 L  A 

NEW 

1972 

!  •  1 

220.01 

49.0J 

7.0! 

1 

- 

! 

ORLEANS 

HC  501 

1521029 

1  78714A43J 

2U0.01 

40.0! 

9.0! 

! 

1400 

9.0! NONE 

•LA 

NEW 

1964 

! 

1  !  1 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

- 

• 

ORLEANS 

N  lOt 

1653620 

i  125414*43! 

—  1 

—  ! 

10.0! 

•  ! 

2800 

!  10.5 ! NONE 

SLA 

NEW 

1982 

i 

1  !  1 

240.0! 

50.0! 

3.0! 

! 

- 

; 

ORLEANS 

N  102 

i  - — 

1  125414A43! 

239.Q! 

50.0! 

10.5! 

-  i 

— 

—  iNONE 

SLA 

NEW 

1983 

i 

!  !  1 

239.0! 

50.0! 

2.0! 

i 

- 

; 

OPLEANS 

N  103 

2  - 

!  125414A43! 

239.0! 

50.0! 

10.5! 

-  ; 

— 

—  ‘NONE 

SLA 

NEW 

1983 

i 

!  1  1 

239.01 

50.0! 

2.0! 

i 

- 

i 

OPLEANS 

SC  700 

^  51 2952 

J  17.05? 

720.0! 

50.0! 

10.6! 

-  j 

2800 

lO.olhONE 

SLA 

NEW 

1967 

1 

|  * 

220.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

- 

! 

ORLEANS 

U  912 

j  - 

1  71814*, 

130.0! 

52.0! 

11.0! 

-  ! 

1000 

!  12.SJ60  TON  CRANE 

SLA 

NEW 

*  1981 

I 

1 

! 

1  ! 

!  f  1 

1  !  1 

130.0! 

1 

! 

52.0! 

! 

! 

11.0! 

! 

i 

1 

1 

; 

i 

• 

ORLEANS 

TABLE  2  “  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


.453 


ENG*! 

1VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT  1 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

OIST! 

OPERATOR 

NET  IC0DE1 LENGTH! 0ADTH! 

? 

! 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  ! OPERATING  1 

!  COAST 

TEA  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE 

-1 

1  AO! 

LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL 

NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  IMAGE  1 

0VEA-10VEA-1/////1 

SE! 

pass-  i (light) i iiimiiniiiiinnumiiHin 

OR 

!  NUMBER 

NAGE  1  XV  1 

ALL  1 

ALL  RIGHT! 

POWER! 

ENGEAS  ! 

(FEET)!  LINE 

-2 

!  EE! 

LINE-2  ! ^REBUILT 

(32)  LOUISIANA 

MENHADEN  CO, 

! 

!  ! 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

LHCO  1 

1011577 

15415A71  1 

100.0! 

33.0! 

5.6* 

- 

320! 

12.012  4"  GEAf 

PUMPS 

/{LA 

CAHEAOH  1 

1949 

! 

1 

1  1 

1  1 

100.0! 

• 

33.0! 

1 

.6! 

! 

| 

( 

{DIESEL  ENGINES 
! 

2 

i 

! 

1 

OS)  LOUISIANA 

PACIFIC 

COAP. 

l 

1 

1  1 

1  I 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

fOST  FALLS 

1270792 

51SA36! 

31.3! 

10.2! 

3.5! 

165! 

-  | 

12.01  NONE 

lie 

POST  T ALLS  I 

1955 

1 

!  1 

1  1 

31.31 

! 

10.2! 

! 

3.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(38)  LOUISIANA 

PACIFIC 

CORP. 

1 

1 

i  1 

j  i 

i 

i 

i 

! 

! 

| 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(KETCHIKAN  OIV.) 

1 

!  1 

i 

! 

; 

! 

! 

! 

! 

(KETCHIKAN  PULP 

CO.) 

1 

1  1 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

; 

A  12  TONGACELL 

1271931 

29J3A36! 

46.7! 

15.0! 

7.3! 

275! 

-  J 

20.0 ! NONE 

!  AK 

KETCHIKAN  ! 

1956 

i 

1  1 

SO.O! 

16.0! 

7.3! 

! 

! 

! 

! 

CATIVO 

•280411 

201 2 I 4A431 

300.5! 

68.0! 

19.5! 

- 

! 

39.0! NONE 

!  AK 

KETCHIKAN  ! 

1960 

j 

1  1 

300.5! 

66.0! 

6.6! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

KP  24 

•504841 

50754*43! 

151.0! 

40.0! 

10.0! 

- 

! 

VOO! 

12.0! NONE 

!  AK 

KETCHIKAN  ! 

1964 

i 

•  ! 

151.0! 

40.0! 

1.5! 

i 

! 

! 

! 

KP  234 

•279703 

9214A46! 

135.0! 

45.0! 

11.0! 

- 

! 

—  j 

11.0! NONE 

J  AK 

KETCHIKAN  ! 

1944 

j 

1  1 

135.0! 

45. C! 

2.0! 

j 

•  t 

! 

! 

i 

LP  1 

•612443 

90S14A46! 

180.0! 

50.0! 

11.5! 

- 

» 

200oi 

1 2.0 ! NONE 

!  AK 

KETCHIKAN  ! 

1979 

! 

1  1 

180.0! 

50.0! 

2.0! 

i 

-  1 

! 

! 

! 

LP  2 

1597024 

90714A46I 

130.0! 

50.0! 

12.0! 

- 

i 

2000! 

12.0! NONE 

!  AK 

KETCHIKAN.  • 

1978 

» 

i 

1  ! 

1  1 

180. C! 

; 

SO.O! 

! 

2.0! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  LOUISIANA 

TOWING 

CORP. 

i 

« 

1  1 

2  ; 

i 

! 

! 

j 

! 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

2 

! 

• 

! 

! 

NR.  EDDIE 

1573908 

6583*36! 

70.3! 

25.0! 

10.5! 

2400! 

51 .sl NONE 

RA 

HA9VEY  ! 

1976 

i 

j 

1  1 

1  1 

75.0! 

; 

25.  C! 

i 

3.5! 

! 

! 

• 

-  i 

i 

! 

! 

! 

! 

2 

i 

(U)  LOUISVI!  * 

GAS  t 

ELECTRI 

! 

1C  CO. 

!  j 

i  i 

i 

! 

i 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

2 

! 

! 

i 

! 

LGSE  1 

1589746 

660! 5*71 1 

! 

--  ! 

12.0! 

- 

j 

1200! 

15.182  115  HP 

!KT 

LOUISVILLE! 

1979 

; 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

—  ! 

i 

-  2 

! ELECTRIC 

PUMPS 

2 

j 

LCiE  2 

•589747 

660! 5*71 • 

..  t 

..  j 

12.0! 

- 

i 

1200! 

14.682  115  HP 

iKY 

LOUISVILLE! 

1979 

1 

2  I 

195.0! 

55.0! 

--  } 

{ 

-  ! 

{ELECTRIC 

PUMPS 

! 

! 

LG5E  3 

•620511 

71 1 85*71 8 

j 

..  i 

12.0! 

- 

j 

1200! 

15-282  115  HP 

!KY 

LOUISVILLE! 

1980 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

..  ; 

! 

-  ! 

{ELECTRIC 

PUMPS 

! 

! 

LG  if  4 

162C512 

71115*71! 

! 

--  • 

12-0! 

- 

! 

1200! 

13.612  115  HP 

|KY 

LOUISVILLE! 

1980 

1 

!  1 

19S.0! 

35.0! 

..  i 

! 

-  ! 

{ELECTRIC 

PUMPS 

! 

* 

LG4E  S 

•65C139 

695 !  5*71 ! 

—  i 

■■  i 

12. oi 

- 

! 

1200! 

17.012  115  HP 

«KY 

LOUISVILLE! 

1982 

i 

i 

!  1 

!  1 

195.0! 

* 

35. Oi 
! 

—  ! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

•ELECTRIC 

! 

PUMPS 

! 

! 

! 

! 

(14)  LOUISVILLE  TOWING 

! 

1 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

NISS  IDA 

1S75979 

7783*36! 

6C.0! 

22. C! 

3.6! 

900! 

-  j 

41. OU  DIESEL 

PUMPS 

!KY 

LOUISVILLE! 

1976 

l 

j 

1  1 
!  ! 

60.0! 

! 

22.0! 

i 

6.0! 

• 

! 

-  • 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(07)  LOVELAND/ 

S.  C./ 

{ 

CO./  In j C. 

!  1 

1  1 

! 

i 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

CHIEF 

•607968 

621  3*36! 

84.0! 

30.0! 

9.8! 

1800! 

-  ! 

48.5 ! NONE 

!PA 

PHILAOEL"  ! 

1979 

1 

!  1 

9C.0! 

30.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

GENERAL  LEE 

•648920 

6713*36! 

104. C! 

34.0! 

11.7! 

2250! 

-  ! 

62.0! NONE 

JPA 

PHILADEL-  I 

1982 

j 

!  1 

110.0! 

35.0! 

10.6! 

I 

-  ! 

! 

( 

PHIA  ! 

NARLENA 

1 508714 

5953*361 

60.6! 

23.0! 

7.6! 

1005! 

-  ! 

48. 0! NONE 

IP* 

PHILAOEL-  ! 

1967 

i 

1  ! 

65.0! 

24.0! 

S.O! 

! 

-  ! 

! 

i 

PHIA  ! 

HISS  HOLLY 

*1  51  7791 

9983*36! 

63.6! 

23.0! 

9.0! 

350! 

-  ! 

35 . 0! NONE 

!PA 

PHILAOEL-  ! 

1968 

1 

!  ! 

43.0! 

24.0! 

8.0! 

•- 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

NISS  LOUISE 

1299658 

4313*36! 

55.6! 

20.0! 

3.0! 

600! 

-  ! 

35.01  NONE 

!°A 

PHILAOEL-  ! 

1965 

! 

1  1 

60.0! 

20.0! 

6.2! 

! 

-  i 

! 

! 

PHIA  ! 

THOMAS  HEBERT 

1570117 

67! 3*36 ! 

89.1! 

27.2! 

12.0! 

2400! 

-  ! 

40. 0 ! NONE 

!0H 

CLEVELAND  ! 

1975 

• 

!  1 

100.0! 

30.0! 

10.0! 

• 

-  i 

! 

I 

1 

LOVELAND 

5 

1280303 

65384**1 ! 

195.1! 

35.1! 

10.0! 

- 

* 

isooi 

22.0! HONE 

IP* 

PHILAD6L-  ! 

1959 

2 

I  1 

195.1! 

35.1! 

2.S! 

i 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

LOVELAND 

7 

*1503720 

87614A40! 

195.1! 

35.1! 

10.7! 

- 

! 

1500! 

1 6 .0 ! NONE 

!PA 

PHILADEL-  1 

1966 

{ 

1  1 

195.1! 

35.1! 

2.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

LOVELAND 

8 

1503721 

576! 4*41 8 

195.1! 

35.  t! 

10.7! 

- 

j 

1500! 

16.0! NONE 

!PA 

PHILAOEL-  ! 

1966 

! 

1  ( 

195.1! 

35.1! 

2.5! 

i 

-  2 

! 

! 

PHIA  ! 

1956 

LOVELAND 

9 

1503724 

67624*41 ! 

195.1! 

35.1! 

10.7! 

- 

i 

1 500! 

16 .0! NONE 

!PA 

PHILADEL"  ! 

1 

2  j 

195.1! 

35.1! 

2.5! 

! 

-  | 

! 

! 

PHIA  ! 

LOVELAND 

10 

1503722 

876  84*41  I 

195.1! 

35.1! 

10.7! 

- 

! 

1500! 

16.0! NONE 

!PA 

PHILAOEL"  ! 

1966 

i 

1  1 

195.11 

55.1! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

LOVELAND 

12 

i 277685 

44784A40I 

120.0! 

34. C! 

10.0! 

- 

! 

1000} 

18.01N9NE 

!PA 

PHILADEL"  ! 

1958 

i 

J  j 

120.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

-  * 

! 

! 

PHIA  ! 

LOVELAND 

13 

*1286993 

44724*408 

120.0! 

34. C! 

10.0! 

- 

2 

1 0OC  8 

IS.OfNONE 

!pA 

PHILAOEL-  ! 

1952 

! 

1  ! 

120.0! 

34.0! 

2.0! 

l 

-  ! 

l 

! 

PHIA  ! 

LOVELANO 

14 

1272769 

143514*40! 

255.8! 

34.0! 

15.6! 

- 

! 

1000! 

26.0! NONE 

!PA 

PHILAOEL-  ! 

1956 

! 

!  • 

255,8! 

34.0! 

2.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

LOVELAND 

15 

*273222 

71084*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1300! 

14.7! NONE 

!  P* 

PHILAOEL-  ! 

1953 

2 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

2 

-  ! 

2 

! 

PHIA  ! 

LOVELAND 

16 

1524083 

106814A48J 

195.1! 

35.0! 

10.5! 

- 

» 

1500! 

24. 0! NONE 

!** 

PHILAOEL-  ! 

1970 

2 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

3.0! 

i 

-  ! 

! 

j 

PHIA  ! 

LOVELAND 

26 

*1517375 

32414*43! 

1 80.0! 

43.6! 

10.61 

- 

2 

1700! 

20.0! NONE 

•PA 

PHILAOEL-  ! 

1968 

» 

1  i 

150.0! 

43.6! 

2.7! 

{ 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

LOVELANO 

34 

1  277390 

28414*43! 

115.1! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

600! 

10.0! NONE 

!PA 

PHILAOEL"  ! 

1958 

1 

1  ! 

115.1! 

35.  C! 

1.0! 

i 

-  2 

I 

! 

PHIA  1 

LOVELAND 

36 

•913447 

25014F46! 

110,0! 

34.0! 

7.0! 

- 

! 

500! 

20.0 ! NONE 

!PA 

PHILADEL”  ! 

1965 

j 

1  1 

HO.O! 

34.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

PHIA  i 

LOVELAND 

38 

1581842 

19524*46! 

110,7! 

30.0! 

6.5! 

- 

! 

500! 

15.0! NONE 

JPA 

PHILADEL-  I 

1969 

j 

!  1 

110.7* 

30.2! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

j 

PHIA  ! 

LOVELAND 

1435 

1535447 

53514*43! 

143.7} 

43.6} 

3.9} 

- 

i 

1100* 

17 , 0  t NONC 

ip* 

P-ILADEl-  ! 

1 9?1 

1 

1  ! 

143,7! 

43.6! 

2.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

LOVELAND 

1721 

1S5S335 

661 84*43! 

172.6! 

43.4! 

8.7! 

- 

! 

1350! 

17.01 M3NF 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1959 

j 

;  ; 

172.6! 

43.6! 

2.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

LOVELAND 

1723 

1552655 

66114*43! 

172.6! 

43.6! 

10.3! 

- 

• 

1350! 

13.9! NONE 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1973 

2 

•  1 

172.6! 

43.6! 

2.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

LOVELAND 

1724 

1565357 

661  84*43  ! 

172.5! 

43.5! 

8.7! 

- 

; 

1300! 

15.1! NONE 

!  PA 

PHILAOEL-  ! 

1975 

2 

J 

1  1 

172.6! 

43.6! 

2.4! 

i 

-  ! 

2 

! 

PHIA  ! 

LOVELAND 

1725 

*1563158 

66114*43! 

172.4! 

43.4! 

3.6! 

- 

2 

1350! 

15  .OINONE 

|PA 

PHILAOEL-  I 

1975 

i 

! 

!  f 

172.6! 

43.6! 

2.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

PHIA  i 

LOVELANO 

1726 

•53C238 

661 84*43! 

172.6! 

43.6! 

3.3! 

- 

! 

1750! 

13. OINONE 

!PA 

PHILAOEL-  ! 

1977 

i 

1  1 

172.6! 

43.6! 

2.6! 

! 

-  2 

! 

! 

PHIA  ! 

LOVELANO 

2041 

•561730 

943! 4*438 

204.0! 

43.5! 

10.6! 

- 

! 

2500! 

20,0! NONE 

IPA 

PHILAOEL-  ! 

1974 

i 

;  ; 

204.0! 

45.3! 

2.7* 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

LOVELAND 

2042 

1576521 

1025  84*43! 

204,0! 

47.0! 

10.2! 

- 

! 

2000! 

1 6 . 0! NONE 

!PA 

PHILAOEL-  ! 

1976 

i 

!  1 

204.0! 

47.0! 

2.6! 

i 

-  i 

j 

! 

PHIA  ! 

LOVELANO 

2761 

•558305 

2041 84*432 

276,0! 

55.0! 

10.6! 

- 

! 

4000! 

20. OINONE 

!PA 

PHILAOEL-  ! 

1974 

J 

!  1 

276.0! 

55.0! 

2.7! 

2 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

LOVELAND 

2762 

•631397 

2041  84*43  8 

276.0! 

55.C! 

11.0! 

- 

( 

4200! 

20.0 ! NON  E 

!PA 

PHILAOEL"  ! 

1981 

J 

! 

1 

1  ! 

2  i 

!  i 

276.0! 

! 

! 

55.0! 

i 

i 

2.9! 

! 

; 

2 

i 

! 

-  ! 
! 
2 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

PHIA  ! 

! 

! 

! 

TACLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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€N«J 

DIST1 

OPERATOR 

i  ! VTCCI  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

t  NET  ICOOEILENOTHIORDTHI  1 

! CARACXTT ! 

!  ! 

HIGH-  ! 
EST  ! 

CARGO  HANDLING 

(VESSEL! 

! S  (OPERATING  i 

! 

1  ■-*•■****•*'--"*  ■ 

! 

COAST 

-1REGIS-!****!  REG.  !  REG.JLOAD-J 
!  TER  !  SEE  1 ED  ! 

!  CARGO  | 

I////////! 

FIXED  ! 
POINT  ! 

EQUIPMENT 

LINE-t 

! TCl  BASE  l 

! AO!  LINE-t  ! 

TEAR  1 
BUILT  | 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

! 

! 

GUARD 

NUMBER 

!  TON-  IMAGE!  OVER-IOVER-! /////! 

!  NACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT! 

HORSEl  PASS-  !< 
POWER!  ENGERS  ! 

(LIGHT) !//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 

!TD!//////////I 
ICE!  LINE-2  l 

OR  1 

•REBUILT! 

(0?)  LOVELAND#  S. 

C.#  CO.# 

INK. 

1  1 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

i 

1 

(CONTINUED)! 

1  ! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

LOVELAND  3001 

1560661 

261 2  1 4  A  41 ! 

300.01 

43.6! 

17.0! 

•  1 

5000! 

30.0! NONE 

!PA 

PHILADEL- 

! 

1977 

! 

i  1 

300.0! 

43.6! 

3.6! 

1 

-  | 

1 

! 

PHIA 

! 

LOVELAND  3241 

1629016 

2Q0014A43! 

327.0! 

87.0! 

10.0! 

•  f 

3500! 

20. 0 ! NONE 

!  P  A 

PHILADEL- 

! 

1948 

! 

1  1 

327.0! 

87. C! 

3.0! 

! 

-  1 

! 

! 

PHIA 

! 

LOVELAND  3401 

! 641S91 

6Q8414A401 

340.0! 

70.0! 

19.91 

100001 

32 -0! NONE 

!PA 

PHILADEL- 

! 

1961 

! 

1  1 

340.0! 

70.0! 

3.0! 

1 

-  1 

! 

! 

PHIA 

* 

LOVELAND  3 A 03 

1290771 

374714440! 

340.0! 

62.6! 

25.4) 

9000! 

32.0! NONE 

!PA 

PHILADEL- 

( 

1963 

1 

! 

1  1 

1  1 

340.01 

1 

62.6! 

1 

25.4! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

PHIA 

1 

! 

(2?)  LOWER  ILLINOIS  TOWING 

CO!. 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

1 

l 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

1 

SISCO 

!  259069 

1413AJ6! 

42.2! 

20.0! 

3.0! 

440! 

-  | 

14.2  I  NONE 

t  XL 

FLORENCE 

I 

1948 

! 

1  1 

45.0! 

20.0! 

3.0! 

! 

1 

! 

l 

TON  EDWARDS 

1551929 

6613AJ61 

56.5! 

21.0! 

7.0! 

680! 

30.0 ! NONE 

ML 

FLORENCE 

l 

1977 

! 

1  1 

60.0! 

21.0! 

—  ! 

» 

-  | 

! 

! 

! 

JANES  765 

!  . 

4014A43 1 

100.0! 

30.0! 

4.0! 

401 

1 2. 0! CRANE 

!  IL 

FLORENCE 

( 

-- 

| 

1  1 

100.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

! 

! 

! 

HEN  124R 

1299589 

93614A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1505! 

15.91N0NE 

f  IL 

FLORENCE 

( 

1965 

! 

! 

1  1 

1  1 

19J.0! 

1 

35.01 

! 

1.7! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

(23)  LUEDTKE  ENGINEERING  CONPIANT 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

I 

CHRIS  E  LUCDTKE 

1235760 

1213F36! 

42.5! 

11.9! 

5.0! 

200! 

15 .0 ! NONE 

INI 

FRANKFORT 

l 

« 

1981 

! 

!  1 

42.5! 

11.9! 

5.0! 

! 

! 

I 

! 

DUKE  LUEDTKE 

1216022 

3213F341 

68.7! 

17.0! 

11.0! 

900! 

-  1 

20.0! NONE 

*N! 

FRANKFORT 

1 

* 

1974 

! 

1  ! 

66.7! 

17.0! 

11.0! 

1 

»  I 

! 

! 

1 

ERICH  R.  LUCDTKE 

1239332 

1213F36! 

42.5! 

11.9! 

5.0! 

200! 

1  5 .0 1  NONE 

INI 

FRANKFORT 

( 

• 

1973 

1 

1  1 

42.5! 

11.9! 

5.0! 

1 

-  j 

! 

! 

! 

GRETCHEN  B. 

1250473 

1 2 ! 3F36 1 

41.9! 

12.5! 

5.7! 

200! 

15.0I50NE 

INI 

FRANKFORT 

! 

• 

1974 

! 

1  1 

41.9! 

12.5! 

5.7! 

! 

-  [ 

! 

! 

t 

KARL  E  LUEDTKE 

1230194 

1313F36! 

55.2! 

14.9! 

6.3! 

600! 

17.0IN0NE 

!  NX 

FRANKFORT 

1 

* 

1978 

! 

!  1 

55.2! 

14.9! 

6.3! 

! 

! 

! 

l 

KURT  R  LUEDTKE 

1515342 

3113F361 

40.9! 

16.7! 

7.7! 

300! 

-  j 

20.0! NONE 

INI 

FRANKFORT 

1 

1929 

1 

1  1 

60.9! 

16.71 

7.7! 

1 

-  j 

! 

! 

1 

PAUL  L  LUEDTKE 

1234074 

12!3f 36! 

42.5! 

11.9! 

5.0! 

200! 

-  i 

15.01N0NE 

INI 

FRANKFORT 

! 

* 

1979 

I 

1  1 

42.5! 

11.9J 

5.0! 

! 

■  j 

! 

! 

! 

SCOW  NO.  15 

1  — - 

32614F46! 

109.1! 

32.0! 

10.7! 

540! 

10.0IN0N5 

!"1 

FRANKFORT 

i 

192J 

1 

1  1 

109.1! 

32.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

SCOW  NO.  17 

!  - 

63o!4F46! 

150.9! 

34.SI 

15.1! 

-  | 

1350! 

1 8.0 IHYORO  DUMP 

INI 

FRANKFORT 

! 

1973 

1 

!  1 

150.9! 

34.5! 

2.0! 

I 

-  ) 

1 

! 

! 

SCOW  NO.  16 

1  - 

H014F43! 

99.9! 

29.9! 

5.6! 

-  j 

31 6 1 

5 .oi NONE 

INI 

FRANKFORT 

I 

* 

1977 

1 

1  1 

99.9! 

29.9! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

SCOW  NO.  21 

1  - 

33814F46! 

125.6! 

31.5! 

11.5! 

625! 

10.5 (NONE 

!.mi 

FRANKFORT 

! 

1918 

! 

i  i 

125.6! 

31.5! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

SCOW  NO.  101 

.  - 

1 

52114F43! 

1  1 
52114F 43! 

130.1! 

130.1! 

130.1! 

36.0! 

38.0! 

33.0! 

11.2! 

2.0! 

11.21 

! 

830! 

850! 

10.0! NONE 

10.0! NONE 

!  NX 
! 

!NX 

FRANKFORT 

FRANKFORT 

! 

j 

1962 

1962 

! 

!  1 

130.1! 

35.3! 

2.0! 

! 

-  t 

! 

! 

! 

SCOW  NO.  103 

1  - 

52114F43! 

130.1! 

38.0! 

11.2! 

850! 

10*01  NONE 

1  NX 

FRANKFORT 

1 

1962 

! 

!  1 

130.1! 

35.0! 

2.0! 

! 

«•  ! 

! 

! 

! 

SCOW  NO.  104 

1  - 

521J4P43I 

130.1! 

35.0! 

11.2! 

-  J 

850! 

10.0! NONE 

INI 

FRANKFORT 

! 

1962 

1 

i  i 

130.1! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

1 

SCOW  NO.  105 

i  - 

333 14A431 

14C.1! 

35.1! 

7.4! 

-  I 

550! 

8.01NONE 

INI 

FRANKFORT 

l 

1959 

1 

i  i 

140.1! 

35.1! 

2.0! 

1 

-  | 

! 

! 

! 

SCOW  NO.  106 

1  - 

333t4A43 1 

140.0! 

35.1! 

7.4! 

550! 

S.01N0NE 

INI 

FRAv'KFORT 

i 

1950 

1 

i  i 

140.0! 

35.1! 

2.0! 

! 

! 

! 

1 

SCOW  NO.  107 

1  - 

30914F431 

150.0! 

32.0! 

7.6! 

SOO! 

0 . 0 1  NONE 

INI 

FRANKFORT 

1 

196? 

1 

1 

t  1 

1  1 

150.0! 

! 

32. C! 

2.0! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

I 

! 

(32)  LUGGER  TUG# 
LUGGER  TUG 

INC. 

1 

1 

(615181 

1  1 

1  1 

44J3A36! 

! 

! 

40.0! 

! 

! 

22.0! 

! 

! 

5.0! 

! 

1 

600! 

1 

! 

( 

! 

32 .0 ! NONE 

! 

! 

JLA 

L AROSE 

! 

! 

1979 

1 

1 

1  1 

1  1 

60.0! 

1 

22.0! 

! 

3.5! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

I 

! 

j 

(29)  ll'HR  BROS.# 
HOUSTON 

INC. 

! 

1 

1592295 

1  1 

!  1 

1 311C02I 

! 

42.0! 

! 

! 

14. C! 

! 

2.6! 

! 

! 

700! 

! 

! 

! 

! 

16.0! NONE 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1978 

1 

1  1 

42.0! 

14.0! 

2.6! 

! 

18! 

! 

! 

1 

ALOIS  LUHR 

1655895 

85413A36! 

170.0! 

46.  Cl 

11.1! 

6600! 

-  | 

52.6! NONE 

1  IL 

COLUMBIA 

I 

1905 

I 

1  1 

170.0t 

46.0! 

11.1! 

! 

-  1 

! 

! 

I 

3ETHANV  DAWN 

1558719 

37313A36! 

114.0! 

37. C! 

10.1! 

4200! 

46.0! NONE 

!  IL 

COLUMBIA 

! 

1974 

! 

1  1 

114.0! 

37.0! 

10.1! 

! 

! 

! 

I 

BILLY  GENE 

1265225 

4613A38! 

56.6! 

22.0! 

6.8! 

760! 

-  ! 

24.5 (NONE 

I  XL 

COLUMBIA 

t 

1953 

I 

I  1 

58.5! 

22.0! 

6.8! 

! 

1 

! 

! 

BUDDY 

1630004 

3113A36! 

46.11 

19.6! 

6.6! 

730! 

7 .6 1  NONE 

in 

COLUMBIA 

! 

1980 

! 

1  I 

46.1! 

19.6! 

6.6! 

! 

! 

! 

! 

CHARLIE  B 

1571722 

3213A36! 

46.0! 

16.0! 

6.0! 

460! 

-  | 

-  1N0NE 

!  XL 

COLUMBIA 

1 

1976 

I 

!  1 

46.0! 

18.0! 

6.01 

1 

! 

! 

! 

CIETUS 

1664666 

248I3A36I 

96.0! 

36.01 

8.0! 

2600! 

-  j 

42.01N0NE 

!XL 

COLUMBIA 

! 

1985 

! 

1  1 

96.0! 

36.0! 

7.0! 

! 

! 

! 

! 

JAY  GENE 

_  1284600 

42I3A36! 

49.7! 

23.0! 

6.7! 

67C! 

-  ! 

24. 5 1  NONE 

(IL 

COLUMBIA 

i 

1961 

1 

!  1 

49.7! 

20.0! 

6.7! 

! 

1 

! 

( 

JAV  LUHR 

1648604 

612(34361 

168.01 

45.0! 

11.9! 

7200! 

46.0INONE 

!  IL 

COLUMBIA 

! 

1982 

1 

1  1 

168.0! 

45.0! 

11.9! 

( 

! 

! 

! 

LENARD 

1531997 

2513A36! 

41.5! 

19.0! 

5.4! 

SOO! 

-  j 

U.SINONE 

I  XL 

COLUMBIA 

! 

1971 

1 

1  1 

41.5! 

19.0! 

5.4! 

1 

! 

( 

! 

NARY  B 

1671279 

32134361 

46.0! 

16.6! 

6.0! 

460! 

26. 0! NONE 

!  XL 

COLUMBIA 

! 

1983 

1 

1  ! 

46.0! 

13.6! 

6.0! 

! 

-  • 

! 

l 

! 

MICHAEL  A 

1513236 

144(3436! 

74.6! 

30.0! 

9.6! 

2000! 

25.0! NONE 

!  XL 

COLUMBIA 

! 

1966 

2 

l 

{  ♦ 

74.4! 

-2G_2! 

9.6! 

| 

-  | 

» 

} 

! 

NIKE 

1513644 

7 1 3 A  36 1 

32.1! 

io. oi 

3.7! 

2  50  i 

14.6 {NONE 

ML 

COLUMBIA 

! 

1957 

1 

!  I 

32.1! 

10.0! 

3.7! 

( 

-  ! 

! 

! 

1 

NR.  C.  J. 

1270840 

243! JF  351 

116.6! 

30.0! 

9.3! 

2800! 

-  j 

35.5! NONE 

ML 

COLUMBIA 

! 

1956 

1 

1  1 

116.6! 

30.0! 

9.31 

! 

-  | 

! 

! 

1 

SHERYL 

1503978 

152I3A36! 

61.7! 

36.0! 

6.6! 

3000! 

35.51N0NE 

ML 

COLUMBIA 

! 

1966 

! 

1  ! 

81.7! 

36.0! 

6.6! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

SIOLA 

1292790 

46  J3A36I 

50.5! 

20.0! 

5.2! 

9001 

22.51  NONE 

!  IL 

COLUMBIA 

! 

1963 

1 

!  I 

50.5! 

20.0! 

5.2! 

! 

-  j 

! 

I 

! 

THE  ADMIRAL 

1277215 

2961  3F  351 

112.5! 

34.0! 

8.2! 

2400! 

35  .0 (NONE 

ML 

COLUMBIA 

! 

1958 

1 

i  i 

112.5! 

34.0! 

8.2! 

I 

! 

: 

! 

TWYLA  A 

1649304 

600134361 

160.0! 

48.0! 

9.7! 

6000! 

52.0 !  NONE 
! 

ML 

COLUMBIA 

! 

1982 

1 

4  !  1 

160.0! 

46.0! 

9.7! 

! 

! 

J 

VICKIE 

1570492 

9«IJfJ5l 

98.2! 

34.0! 

7.0! 

3000! 

-  | 

33.0INONE 

ML 

COLUMBIA 

1 

1975 

1 

1  1 

98.2! 

34.0! 

7.0! 

i 

! 

! 

l 

VICKIE  ANN 

1259446 

9! 3A36I 

37.0! 

11.0! 

4.0! 

150! 

11.0! NONE 

ML 

COLUMBIA 

l 

1950 

1 

!  1 

37.0! 

11.0! 

4.0! 

! 

! 

I 

1 

VOLUNTEER 

1652578 

5013436! 

49.5! 

22.0! 

7.0! 

940! 

•  j 

33. 6 ! NONE 

ML 

COLUMBIA 

1 

1902 

1 

! 

1 

!  1 

1  ! 

1  ! 

49.5! 
"  ! 

! 

22.0! 

1 

! 

7.0! 

! 

1 

I 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

1 
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ENGRt 

DIST! 

VESSEL 

OPERATOR 

1  COAST 

NAME  AND  NUMBER  i  GUARD 

1  NUMBER 

!  1VTCC!  DIMENSIONS  !Dt«ET! 

NET  ICODEIIENSTH! 3N0THI  ! 

S  RESIS-I •••• 1  NEC*  1  DEG. 1  LOAD-! 

1  TEN  1  SEE!//////!/////!  ED  t 

1  TON-  ! PACE  I  OVEN-1 OVED-t /////! 
NNGE  1  IV  1  NLL  1  ALL  1LIGHTI 

i CAPACITY!  HIGH-  !  1  V  E  $  $  £  L  l 

!  (  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  1 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

!////////!  POINT  !  IXNE-1  3 AO!  LlNE-1  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////!T0! ////////// ! 
POWER!  INGERS  1  (FEET)!  LINE-2  |EE!  LINE-2  ! 

i 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT ! 

(29)  IUHR 

! 

! 

BROS./  INC.  1 

1  1 

1  ! 

! 

! 

! 

1 

• 

i 

! 

! 

1 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

| 

(CONTINUED)! 

1  1 

! 

i 

! 

1 

! 

1 

L  327 

j  - 

66714A461 

-  j 

-  ! 

12.0! 

- 

! 

16001 

-  ! 

1 

_ 

! 

l  I 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

L  328 

!  - 

6871*4461 

-  1 

-  ! 

12.0! 

- 

! 

1600! 

! 

! 

• 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

L  329 

!  - 

68714A461 

-  1 

-  ! 

12.0! 

- 

1 

1600! 

! 

! 

! 

i  i 

195.01 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

I 

L  330 

t  - 

68714A46! 

-  ! 

-  ! 

12.0! 

- 

i 

1  ©001 

! 

I 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

L  331 

|  - 

68714A461 

-  J 

-  1 

12.0! 

- 

! 

1600! 

-  ! 

! 

- 

\ 

!  1 

195.01 

35.0! 

2.01 

| 

-  ! 

i 

( 

L  332 

687 14.*46 1 

-  1 

-  | 

12.01 

- 

! 

1600! 

-  i 

! 

- 

1 

1  1 

195.01 

35. 0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

( 

L  333 

!  - 

66714A46! 

-  1 

-  J 

12.0! 

- 

i 

1600! 

.  i 

! 

- 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  i 

i 

! 

L  334 

i  - 

6871 4A461 

-  1 

-  ! 

12.0! 

- 

! 

1600! 

-  i 

! 

- 

! 

1  1 

195.0! 

35. 0! 

2.0t 

! 

-  ! 

i 

! 

L  333 

!  - 

6C714A461 

-  1 

! 

12.01 

- 

1 

1600! 

-  i 

! 

m 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

L  336 

!  - 

68714A46! 

-  1 

! 

12.01 

- 

t 

16001 

! 

! 

m 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

L  703 

1267396 

1861*443! 

120.0! 

30.0! 

5.61 

- 

! 

400! 

S.01N0NE 

!1L 

COLUMBIA  ! 

1954 

! 

1  1 

12C.0! 

30.0! 

1.01 

! 

-  ! 

! 

! 

L  705 

1269166 

18614143! 

120.0! 

30.0! 

5.6! 

- 

< 

400! 

5.0! NONE 

!  XL 

COLUMBIA  I 

1955 

! 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

) 

-  ! 

! 

! 

L  SOI 

1264602 

35414A46! 

140.0! 

34.0! 

- 

! 

700! 

6.61  NONE 

3  XL 

COLUMBIA  ! 

1961 

! 

1  1 

140.0! 

34,0! 

l.M 

! 

-  ! 

) 

! 

L  802 

1284710 

3S414A661 

140.0! 

34. C! 

3.2! 

- 

! 

700! 

6.61  NONE 

(IL 

COLUMBIA  ! 

1961 

1 

!  1 

140.0! 

34. A* 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

L  303 

1  . 

35414A46) 

140.01 

34.U 

8.2! 

- 

! 

700! 

6.6 (NONE 

(IL 

COLUMBIA  ! 

1961 

1  1 

140.0! 

74.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

L  350 

1501087 

33714A43! 

1 50.0! 

35.0! 

7.4! 

- 

! 

700! 

20.01NONE 

lit 

COLUMBIA  ! 

1965 

! 

1  ! 

150.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  1 

1 

! 

L  351 

1502571 

33714A43! 

150.0! 

35.0! 

7.4! 

- 

! 

700! 

20 . 0 ! NONE 

(IL 

COLUM82A  I 

1966 

! 

1  1 

150.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

L  852 

1502572 

337UA43! 

150.0! 

35.0! 

7.4! 

- 

! 

700! 

20.0! NONE 

1IL  C0LUM31A  ( 

1966 

1 

1  1 

150.0! 

35. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

j 

I 

L  853 

1504666 

33714A431 

150.0! 

35.0! 

7.4! 

. 

! 

650! 

20. 0*1  NONE 

!IL 

COLUMBIA  ! 

1966 

1 

1  1 

15C.C1 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

1 

L  354 

1504687 

33714A431 

15C.0! 

35.0! 

7.4! 

- 

1 

650! 

20. 0 1  NONE 

in 

COLUMBIA  ! 

1966 

! 

!  1 

150.01 

55.0! 

1.8! 

! 

-  | 

I 

! 

L  855 

1501083 

33714A46! 

150.0! 

35.0! 

7.4! 

- 

1 

©50! 

8.0! NONE 

!  XL 

COLUMBIA  ! 

1965 

1 

i  i 

150.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

L  901 

1504536 

54514A43! 

W5. 1! 

36.1! 

9.6! 

- 

! 

1200! 

4.21N0NE 

!  XL 

COLUMBIA  ! 

1966 

1 

1  1 

175.11 

56.1! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

L  902 

1504537 

545 1 4A431 

175.11 

36.1! 

9.6! 

- 

! 

1200! 

6.2! NONE 

!  XL 

COLUMBIA  ! 

1966 

! 

1  1 

175.1! 

36.1! 

3.0! 

! 

-  ! 

| 

! 

L  903 

1504583 

545! 4A43! 

175.1! 

36.1! 

9.6! 

- 

! 

1200! 

6.2 ! NONE 

3  XL 

COLUMBIA  ! 

1966 

1 

1  1 

175.1! 

36.1! 

3.0* 

! 

-  ! 

t 

! 

L  904 

1505368 

54514A43! 

175.1! 

36.1! 

9.©! 

- 

! 

1200! 

6.2! NONE 

!  IL 

COLUMBIA  ! 

1966 

! 

!  1 

175.1! 

56.1! 

3.0! 

! 

-  ! 

| 

! 

L  9C5 

1505369 

54514A43! 

175.1! 

36.1! 

9.6! 

- 

! 

1200! 

6.2! NONE 

1  IL 

COLUMBIA  J 

1966 

1 

1  ! 

175.1! 

36.1! 

3.0! 

! 

-  i 

! 

j 

L  906 

1505370 

545 14*43 1 

175.1! 

36.1! 

9.6! 

* 

1200! 

6.2! NONE 

ill 

COLUMBIA  ! 

1966 

! 

1  1 

175.1! 

34.1! 

3.0! 

i 

.  | 

i 

1 

L  907 

1505371 

54514A43! 

175.1! 

36.1! 

9.o! 

- 

1200! 

6.21NCNE 

iiL- 

COLUMBIA  *! 

1966 

1 

175.1! 

3  o  •  1 ! 

3.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

L  903 

1505372 

S4514A431 

175.1! 

36.1! 

9.6! 

- 

! 

1200! 

O.iSNONE 

IIL 

C0LUM8IA  ! 

1966 

1  1 

175.1! 

36.1! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

l 

L  909 

1505373 

5451 4A43I 

175.1! 

36.1! 

9.6! 

- 

! 

1200! 

6. 2! NONE 

!  XL 

COLUMBIA  ! 

1966 

1 

!  1 

175.1! 

36.1! 

3.0! 

{ 

-  ! 

! 

! 

L  910 

1 505374 

54514A43! 

175.1! 

36.1! 

9.4! 

• 

! 

1200! 

6. 2! NONE 

IIL 

C0LUM3IA  1 

1966 

1 

!  1 

17$. 1! 

36.1! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

L  911 

1505375 

54514A43! 

175.1! 

36.1! 

9.6! 

- 

! 

1200* 

6. 2! NONE 

IIL 

COLUMBIA  1 

1966 

1 

1  1 

175.1! 

36.1! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

L  912 

1505376 

54514A43! 

175.1! 

36.1! 

9.6! 

- 

i 

1200! 

6.2 ! NONE 

f  XL 

COLUMBIA  ! 

1966 

1 

1  1 

175.1! 

36.1! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

L  913 

1505377 

54S14A43! 

175.1! 

36.1! 

9.6! 

- 

1 

1200! 

6.2! NONE 

!  XL 

COLUMBIA  ! 

1966 

1 

>  1 

175.1! 

36.1! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

L  914 

1505378 

S45I4A431 

175.1! 

36.1! 

9.6! 

- 

! 

1200! 

6.2 ! NONE 

IIL 

COLUMBIA  ! 

1966 

1  1 

175.1! 

36.1! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

L  915 

1505379 

54514A43! 

175.1! 

36.1! 

9.6! 

- 

i 

1200! 

6.2! NONE 

!  XL 

COLUMBIA  1 

1966 

1 

1  1 

175.1! 

36.1! 

3.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

L  916 

1505652 

54514A43! 

175.1! 

36.1! 

9.©! 

- 

! 

1200! 

6 .2 !NONE 

IIL 

COLUMBIA  ! 

1966 

! 

1  1 

175.1! 

36.1! 

3.0! 

1 

-  ! 

2 

1 

L  917 

1542517 

51014A46! 

175.01 

36.0! 

9.5! 

- 

i 

1200! 

6 .oi NONE 

!  XL 

COLUMBIA  ! 

1972 

! 

!  1 

175.0! 

36.0! 

3.6! 

! 

-  i 

! 

! 

L  918 

1542518 

51014A46I 

175.0! 

36.0! 

9.5! 

- 

t 

120oi 

6.0! NONE 

ML 

COLUMBIA  ! 

197? 

1 

1  1 

175.0! 

36.0! 

3.6! 

! 

-  ! 

| 

! 

L  919 

1542519 

S1014A46! 

175.0! 

36.0! 

9.5! 

- 

! 

1200! 

6. 0! NONE 

ML 

COLUMBIA  ! 

1972 

1 

1  1 

175.0! 

36.0! 

3.4! 

! 

-  ! 

1 

! 

L  920 

1542520 

51014A46! 

175.0! 

36.0! 

9.5! 

- 

! 

1200! 

&  .0 ! NONE 

ML 

COLUMBIA  ! 

1972 

1 

1  1 

175.0! 

36.0! 

3.61 

! 

-  ! 

! 

! 

L  921 

1  - 

54514A46! 

175.0! 

36.0! 

9.3! 

- 

l 

1250! 

6.2 ! NONE 

ML 

COLUMBIA  ! 

1977 

1 

1  1 

175.0! 

36.01 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

t  ( 

L  923 

I  - 

54514A46*, 

175.0! 

36.0! 

9.3! 

- 

! 

1250! 

6. 2! NONE 

ML 

COLUMBIA  ! 

1982 

! 

t  1 

175.0! 

36.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

L  960 

*  1571401 

504I4A43I 

180.1! 

35.1! 

3.3! 

« 

! 

1100! 

10.0! NONE 

ML 

COLUMBIA  ! 

1942 

i 

1  i 

180.1! 

35.1! 

3.3! 

! 

-  ! 

1 

! 

L  961 

1571402 

504 14A43 1 

180.1! 

35.1! 

8.3! 

- 

t 

1100! 

10. 0! NONE 

ML 

COLUMBIA  ! 

1942 

1 

1  1 

160.1! 

35.1! 

8.3 ! 

i 

-  ! 

|  * 

! 

L  262 

154;?06 

450(4443] 

J  2G.G( 

>5.01 

o.2! 

- 

I 

MOO  I 

(C.CfNGNE 

Ml 

COLUKulA  ! 

1975 

1  l 

1 «C. 0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

L  963 

1504682 

615I4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.2! 

- 

! 

1300! 

9.2! NONE 

ML 

COLUMBIA  ! 

1966 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

L  964 

1504683 

61514A43! 

175.0! 

35.0! 

9.2! 

- 

j 

1300! 

9. 2 ! NONE 

ML 

COLUMBIA  ! 

1966 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

L  965 

1504684 

61514A431 

195.0! 

35.  C! 

9.2! 

- 

! 

1300! 

9.2! NONE 

ML 

COLUMBIA  ! 

1966 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.53 

! 

-  ! 

! 

! 

L  966 

1504685 

615UA431 

195.0! 

35.0! 

9.2! 

- 

» 

1300! 

9.2 {NONE 

ML 

COLUMBIA  ! 

1966 

1 

j  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

i 

-  2 

! 

1 

L  967 

1504683 

56714A43! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

i 

1  3ooi 

9.2! NONE 

IIL 

COLUMBIA  1 

1966 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

L  968 

1504689 

56714A43! 

175.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1300! 

9.2! NONE 

ML 

COLUMBIA  ! 

1966 

1 

1  1 

196.0! 

35.0! 

2.0! 

f 

-  j 

2 

! 

L  969 

1504690 

56714A431 

1*5.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

2- 

1300! 

9.2i NONE 

ML 

COLUMBIA  ! 

1966 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  i 

1 

! 

L  970 

1504691 

56714A43! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1300! 

9.2*!  NONE 

ML 

COLUMBIA  ! 

1966 

1 

! 

1  1 

!  i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

i 

2.0! 

j 

j 

! 

; 

i 

-  ! 
i 

i 

1 

1 

i 

! 

1 

i 

; 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


.48$. _ 


CK(M 
•  1ST! 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUM8CR 

1  COAST 

!  GUARD 

i  NUMBER 

SVTCCl  DIMENSIONS  lORAFT! 
NET  1CQDE! LENGTH! 3*DTH!  1 

REGIS-!****!  REG.  !  REG. lLOAD-l 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  l 
TON-  'PAGE!  0VER-10VER-! /////! 
NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  (LIGHT! 

! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  ! 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  9ASE  ! 

I///////!  POINT  !  LINE-1  1  AO!  LINE-1  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD !//////////! 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !CE !  LINE-2  1 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OP  ! 

►REBUILT! 

(29)  LUHR 

1 

BROS./  INC.  i 

(CONTINUED)! 

1  1 

1  1 

1  1 

1  ! 

1 

l 

1 

1 

! 

* 

i 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

L 

971 

1322926 

! 

61514A43! 

!  1 

105.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.2! 

2.0! 

-  i 

1300! 

-  ! 

9.2 1  NONE 
! 

!  XL 
! 

COLUMBIA 

1969 

L 

972 

1522927 

! 

61514A43! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.2! 

2.0! 

“  ! 

1300! 

-  ! 

9. 2| NON* 

! 

IIL 

! 

COLUMBIA 

1969 

L 

975 

1522928 

! 

61514A431 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.2! 

2.0! 

-  ) 

1300! 
-  ! 

9.2IN0NE 

! 

!IL 

! 

COLUMBIA 

1969 

L 

9V4 

! 522929 
! 

61 5 1 4A431 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.2! 

2.0! 

•  ) 

1300! 
-  ! 

9.2! NONE 

i 

!  <L 
! 

COLUMBIA 

1969 

L 

975 

1572951 

! 

30914A431 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

~  ! 

1300! 
-  ! 

9.2 !  NONE 

j 

UL 

1 

COLUMBIA 

1952 

L 

974 

1575537 

72114*43! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

■  1 

1300! 
-  ! 

8 .0 i NONE 
! 

!IL 

I 

COLUMBIA 

1976 

L 

977 

1577240 

! 

74914A43! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

“  ! 

1300! 
-  ! 

8.0IN0NE 

! 

ML 

COLUMSIA 

1976 

L 

97$ 

1500218 

! 

66414A43! 

!  1 

200.0! 
200. Q! 

40.0! 

40.0! 

9.3! 

1.8! 

“  i 

1500! 

-  ! 

11 .0! NONE 
( 

ML 

! 

COLUMBIA 

1965 

L 

979 

1500219 

1 

664! 4A431 

1  1 

200.0! 

200.01 

40.0! 

40.0! 

9.31 

1.8! 

“  ! 

1500! 

-  i 

11.61N0NE 

1 

ML 

( 

COLUMBIA 

1965 

L 

980 

150C220 

! 

66414A431 

1  1 

200.01 

200.0! 

40.C! 

40.0! 

9.5! 

1.8! 

—  ! 

1500! 
-  ! 

11*6! NONE 
t 

IIL 

! 

COLUMBIA 

1965 

L 

981 

1500721 

1 

&6414A431 

1  1 

200.0! 

2CO.OI 

40.0! 

40.0! 

9.5! 

1.8! 

■  1 

1500! 
-  ! 

11.61N0NE 

! 

IIL 

! 

COLUMBIA 

1965 

L 

9e2 

1500333 

! 

66414A43! 

•  1 

200.0! 

20C.0! 

40.0! 

40.0! 

9.5! 

1.8! 

•  ! 

1500! 
-  ! 

11.6IN0NE 

!IL 

! 

COLUMBIA 

1965 

L 

983 

1500334 

1 

66414A431 

1  1 

200.0! 

200.0! 

40.0! 

40.0! 

9.5! 

1.8! 

*  ! 

1500! 
-  ! 

1 1 .6! NONE 
* 

ML 

COLUMBIA 

1965 

L 

984 

1680227 

1 

67214A46! 

1  1 

20C.0! 

200.0! 

40.0! 

40.0! 

10.0! 

2.0! 

"  1 

1600! 
-  i 

ll.oihONE 

! 

ML 

! 

COLUMBIA 

1985 

L 

485 

I68C228 

l 

67214A46! 

!  1 

2C0.0! 

200.0! 

40.0! 

40.0! 

10.0! 

2.0! 

*  ! 

1600! 
-  ! 

11.6IN0NE 

! 

ML 

! 

COLUMBIA 

1965 

L 

984 

163C229 

I 

67214A46! 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

40.C! 

40.0! 

10.0! 

2.0! 

*  I 

1600! 
.  i 

11.6*N0N6 

! 

IIL 

! 

COLUMBIA 

1985 

L 

987 

1680230 

1 

67214A46! 

1  V 

200.0! 

200.0! 

40.0! 

40.0! 

10.0! 

2.0! 

“  ! 

1600! 
-  ! 

11.6! NONE 
! 

ML 

! 

C0LUN3IA 

1985 

L 

988 

1680231 

1 

67214A46! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

40.  C! 
40.0! 

10.01 

2.0! 

—  ! 

1600! 
-  ! 

11.6! NONE 
! 

ML 

1 

COLUMBIA 

1985 

L 

989 

1630232 

1 

67214A461 

1  1 

200.0! 

200.01 

40. C! 
40. C! 

10.0! 

2.0! 

*  ! 

1*00! 

-  ! 

11.6! NONE 
* 

!IL 

I 

COLUMBIA 

1985 

L 

990 

1680233 

1 

1  67214*46!  200.0! 

1  1  1  200.01 

40.0! 

40.0! 

10.0! 

2.0! 

-  ! 

1600* 
-  ! 

11.6JN0NE 

! 

ML 

! 

COLUMBIA 

1985 

L 

991 

1680234 

l 

67214A46! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

40.0! 

40.0! 

10.0! 

2.0! 

•  I 

1600! 
-  ! 

11.6! NONE 
! 

ML 

! 

COLUMBIA 

1985 

L 

992 

1680235 

l 

67214A46! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

40.0! 

40.0! 

10.0! 

2.0! 

•  ! 

1600! 
-  I 

1 1 .6! NONE 
! 

ML 

! 

COLUMBIA 

1985 

L 

993 

1680236 

1 

67214A46! 
i  1 

20C.0I 

200.0! 

40.0! 

40.0! 

10.0! 

2.0! 

*  I 

1600! 
-  ! 

1 1 .6! NONE 
! 

!  IL 
! 

COLUMBIA 

1985 

L 

994 

1680237 

! 

67214A461 

1  1 

200.0! 

200.0! 

40.0! 

40.0! 

10.0! 

2.0! 

”  ! 

1600! 
-  ! 

11.6  l NONE 
! 

ML 

! 

COLUMBIA 

1985 

L  495 

1680258 

! 

67214*461 

1  1 

200.0! 

200.0! 

40.0! 

40.0! 

10.0! 

2.0! 

*  ! 

1600! 

-  1 

1 1  .6  1  NONE 
! 

ML 

! 

COLUMBIA 

1985 

L 

996 

1698613 

1 

67214A46! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

40.0! 

40.0! 

10.0! 

2.0! 

—  ! 

1600! 
-  ! 

1 1  • 6 J  NONE 

I 

ML 

! 

COLUMBIA 

1986 

L 

997 

1698614 

1 

67214*46! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

40. Cl 
40.0! 

10.0! 

2.01 

*  1 

1600! 
-  ! 

1 1 ,o! NONE 
! 

ML 

! 

COLUMBIA 

1986 

L 

998 

1698615 

1 

67214A46! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

40.0! 

40.0! 

10.0! 

2.0! 

-  ! 

1600! 
-  ! 

11.6IN0NE 

! 

ML 

! 

COLUMBIA 

1986 

L 

999 

1698616 

1 

67214A46! 
i  ! 

200.0! 

200.0! 

40.0! 

40.0! 

10.0! 

2.01 

*  ! 

1600! 
-  ! 

11.6IN0NE 

! 

ML 

! 

COLUMBIA 

1986 

L 

1000 

1903E35 

1 

67214A46! 

!  ! 

200.0! 

200.0* 

40.0! 

40.C! 

9.0! 

2.0! 

*  ! 

1600* 
-  i 

11.6! NONE 

1 

!H0 

I 

ST.  LOUIS 

1986 

L 

1001 

1908836 

1 

67214A46! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

40.0! 

40.0! 

9.0! 

2.0! 

—  ! 

1  800! 
-  ! 

11.6IN9NE 

! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS 

1966 

L 

1002 

1908837 

1 

67214A46! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

40.0! 

40.0! 

9.0! 

2.0! 

-  ! 

1490! 
-  ! 

11.6! NONE 
! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS 

1966 

L 

1003 

1908838 

1 

67214A46! 

!  ! 

200.0! 

200.0* 

40. C! 
40.0! 

10.0! 

2.0! 

-  ! 

1600! 
-  i 

11.6 ! NONE 
! 

!IL 

! 

COLUMBIA 

1987 

L 

1004 

1  - 

1 

67214A461 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

40.0! 

40.0! 

10.0! 

2.0! 

“  ! 

1600! 
.  i 

-  ! NONE 

I 

ML 

! 

COLUMBIA 

1987 

L 

1003 

1  - 

! 

67214A46! 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

40.0! 

40.0! 

10.0! 

2.0! 

•  ! 

1600*! 
-  ! 

-  (NONE 
! 

ML 

! 

COLUMBIA 

1987 

L 

1006 

!  - 

I 

67214A46! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

40.0! 

40.0! 

10.0! 

2.0! 

—  ! 

1600! 
-  i 

-  (NONE 

! 

!IL 

! 

COLUMBIA 

1987 

L 

1007 

1  - 

! 

67214*46! 

!  ! 

20C.0! 
200. 0! 

40.0! 

40.0! 

9.0! 

2.0! 

“  ! 

1600*1 
-  ! 

INONE 

! 

Ml. 

! 

COLUMSIA 

1987 

L 

1008 

1  - 

! 

67214*46! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

40.0! 

40.0! 

9.0! 

2.0! 

•  ! 

180C1 
-  ! 

-  INOHE 
! 

!IL 

! 

COLUMBIA 

1987 

L 

1009 

I  - 

! 

67214A46! 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

40.0! 

40.0! 

9.0! 

2.0! 

•  1 

1600! 
-  ! 

INONE 

! 

ML 

! 

COLUMBIA 

1987 

L 

1010 

1  - 

1 

67214A46! 
!  1 

200.0! 

200.0! 

40.0! 

40.0* 

9.0! 

2.0! 

"  ! 

1500! 
-  ! 

-  INONE 
! 

!IL 

! 

COLUMBIA 

1987 

L 

1011 

!  - 

! 

672*4*46! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

40.0! 
40. C! 

9.0! 

2.0! 

“  ! 

1600! 
-  ! 

-  INONE 
! 

ML 

! 

COLUMBIA 

1987 

L 

1012 

1  - 

1 

67214A46! 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

40.0! 

40.0! 

9.0! 

2.0! 

*  1 

1800! 
-  ! 

-  INONE 
! 

ML 

! 

C0LUM9IA 

1987 

L 

1013 

1916317 

1 

672144461 

1  1 

200.0! 

200.0! 

40.0! 

40.0! 

10.0! 
-  ! 

-  ! 

1800! 
-  ! 

-  INONE 
! 

ML 

! 

COLUMBIA 

1987 

L 

1014 

(916318 

! 

67214A46! 
*  1 

200.0! 

200.0! 

40.0! 

40.0! 

10.0! 
-  ! 

“  ! 

1800! 
-  ! 

-  INONE 
! 

!IL 

! 

COLUMBIA 

“ 

L 

1015 

1  - 

! 

67214A46! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

40.0! 

40.0! 

10.0! 

2.0! 

-  ! 

1800! 

-  ! 

! 

ML 

! 

C0LUM8IA 

1987 

L 

2016 

i 659427 
! 

730!4a4U 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

12.0! 

1.7! 

-  1 

1700! 

-  ! 

16.oi.-jc):: 

ML 

1 

CSLU*3tn~ 

1922 

L 

2036 

1659429 

73014A41! 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.01 

12.0! 

1.7! 

”  ! 

1700! 
-  I 

1 6 .0! NONE 

1 

!IL 

! 

COLUMBIA 

1982 

L 

2046 

1659430 

73014A41 ! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.01 

12.0! 

1.7! 

“  ! 

1700! 
-  ! 

1 6.0! NONE 
! 

ML 

! 

COLUMBIA 

1982 

L 

205  6 

1659431 

! 

73014A41 1 
!  1 

200.0! 

2C0.0! 

35.0! 

35.0! 

12.0! 

1.7! 

”  ! 

1700! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

IIL 

! 

COLUMBIA 

1982 

L 

2068 

1659432 

! 

73014A41! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

12.0! 

1.7! 

*  ! 

1700! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

ML 

! 

COLUMBIA 

1982 

L 

2076 

1655648 

1 

62914A461 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

12.0! 

1.7! 

*  ! 

1700! 
-  ! 

14.5 ! NONE 
! 

ML 

! 

COLUMBIA 

1982 

L 

2086 

1655649 

! 

629! 4A46I 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

12.0! 

1.7! 

•  ! 

1700! 
-  ! 

1 4.51  NONE 
! 

!IL 

! 

COLUMBIA 

1982 

L 

2093 

1655568 

! 

70514A46! 
1  1 

200.1! 

200.1! 

35.0! 

35.0! 

12.0! 

1.7! 

"  ! 

1700! 
-  ! 

1  4 .5! NONE 
! 

Ml 

I 

COLUMBIA 

1983 

L 

2106 

1655569 

1 

! 

1 

70514A46! 
1  1 

!  ! 

!  1 

200.1! 

200.1! 

1 

! 

3  3.0! 
35.0! 

1 

I 

12.0! 

1.7! 

1 

! 

1700! 
-  ! 

! 

1 

14. 5 ! NONE 

1 

! 

! 

ML 

! 

! 

! 

COLUMBIA 

1983 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


487 


ENGR! 

OTST !  OPERATOR 


VESSEL  NAPE  AND  NUMBER 


t 

l 

I 


COAST 

SHARD 

NUMBER 


1  1VTCCJ  DIMENSIONS  tDRAfTl  RAPACITY!  HIGH-  I  !  V  E  S  S  £  L 

!  NET  I  CODE  I  LENGTH! 9PDTH!  1  !  !  E$T  (  CARGO  HANDLING  IS  lOPERATING  _ 

-! REGIS-!  **»*!  REG.  I  REG.! LOAD-!  I  CARGO  I  FIXED  I  EQUIPMENT  ITC!  RASE 

!  TER  I  SEE!//////!/////!  ED  I  I////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-T 

!  TON-  tPAGEi  OVER-! OVER-!/////!  HORSEl  PASS-  !  (LIGHT) I //Y/////////////1TD! ////////// 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  RIGHT!  POWER!  ENGERS  1  (FEET)!  LINE-2  I E E !  LINE-2 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


(29)  LUHR  BROS.# 

INC. 

! 

! 

! 

!  1 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED)! 

1  1 

! 

! 

! 

1 

.  211B 

1655570 

70S 14A46! 

200.11 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

! 

!  t 

200.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

.  212a 

(655S71 

705I4A46! 

200.1! 

35. C! 

12.0! 

-  ! 

! 

1  1 

200.1! 

35.0! 

1.7! 

1 

.  2138 

1655572 

70S 14A461 

200.1! 

35.0! 

12.0! 

-  1 

! 

1  ! 

2C0.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

.  2UB 

1655573 

70514A46! 

200.1! 

35.0! 

12.0! 

! 

! 

t  1 

200.11 

35.0! 

1.7! 

! 

.  2158 

1  - 

31 S14A461 

-  1 

-  J 

12.0! 

-  I 

< 

1  ! 

200.01 

35.0! 

2.0! 

1 

.  21 6C 

!  - 

31514A46! 

! 

-  ! 

12.01 

-  I 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

2.0! 

! 

-  2178 

1  - 

31 5 1 4 A461 

1 

-  ! 

12.0! 

-  I 

! 

!  1 

200.01 

35.0! 

2.0! 

l 

.  2188 

,  - 

31  5 1  4  A  46 1 

1 

-  ! 

12.01 

-  ! 

! 

1  1 

200.01 

35.01 

2.0! 

! 

.  30 1 N 

1659433 

687!  4 A 41 1 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

( 

L  302R 

1659434 

68714A41! 

195.0! 

35.0! 

12.01 

-  ! 

i 

!  1 

195.01 

55.0! 

1.7! 

! 

L  303R 

1659435 

68714A41! 

195.01 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

L  304R 

1659436 

68714A411 

195.0! 

35.0! 

'  2.0! 

-  ! 

! 

1  ! 

195.01 

35.01 

1.7! 

! 

L  3C5R 

1659437 

68714A41 1 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

! 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.7! 

! 

L  306R 

1659438 

68714A41! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  | 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

L  307R 

1655574 

6661 4A461 

194.5! 

35.0! 

12.0! 

-  1 

! 

l  1 

194.51 

35.0! 

1.6! 

! 

L  308R 

1655575 

69614A46! 

194.5! 

35.0! 

12.0! 

1 

! 

1  1 

194.5! 

35.0! 

1.6! 

! 

L  309R 

1655576 

4861 4 A46! 

194.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

! 

!  1 

194.5! 

35.01 

1.6! 

! 

L  310R 

1655577 

68614A461 

194.5! 

35.0! 

12.0! 

! 

t 

1  1 

194.5! 

35.  C! 

1.6! 

! 

L  3118 

1655578 

666I4A46! 

194.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

! 

1  1 

194.5! 

35.0! 

1.6! 

! 

L  31 2  A 

1655579 

68614A46! 

194.5! 

35.0! 

12.0! 

! 

! 

1  1 

194.5! 

35.0! 

1.6! 

I 

L  313R 

1656057 

687I4A46I 

195.0! 

35.01 

12.0! 

-  ! 

! 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

L  314R 

1656058 

68714A46! 

195.0! 

35.0! 

12.01 

-  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

L  315* 

1656059 

68714A46J 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

L  MGR 

J656060 

68714A461 

195.01 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

L  317R 

1656061 

68714A461 

195.01 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

L  318* 

! 6S6C62 

687! 4A461 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  I 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

I 

L  319R 

1656105 

687 14 A  46 1 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  i 

! 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

L  320R 

1656109 

68714A451 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1 

1  1 

19S.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

L  321  A 

1656110 

68714A46! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  i 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

L  322* 

1656111 

467I4A46! 

195.01 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6} 

! 

L  323M 

1656112 

68714A46! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

! 

(  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

L  324R 

1656113 

68714A46! 

195.0! 

35.0! 

17.0! 

i 

! 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

L  325 N 

1  - 

68714A46! 

! 

-  i 

12.0! 

-  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

L  326R 

1  - 

63714A46! 

! 

-  i 

t?.0! 

•  i 

1 

!  1 

195.0! 

35  J! 

2.0! 

i 

L"  810 

1505650 

36514A43! 

150.0! 

32  .0! 

3.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

153.0! 

3  .0! 

1.7! 

! 

LP  811 

1505651 

36514A431 

150.0! 

7  2.0! 

8.0! 

-  ! 

1 

!  1 

150.0! 

.  >.0! 

1.7! 

! 

LM  930 

1521954 

52214A43! 

174.9J 

3  ;•  2! 

9.5! 

-  i 

i 

!  ! 

174.9! 

36.2! 

1.3! 

i 

LH  931 

1521985 

S2214A43! 

174.9! 

36.2! 

9.5! 

! 

! 

1  ! 

174.9! 

36.2! 

1.8! 

! 

LH  932 

1521936 

52214A43! 

174.9J 

36.2! 

9.5! 

-  ! 

1 

!  1 

174.9! 

36.2! 

1.3! 

! 

LM  933 

1521987 

52214A431 

174.91 

36.2! 

9.5! 

-  ! 

1 

!  ! 

174.9! 

36.2! 

1.2! 

! 

LM  934 

1521988 

S2214A43! 

174.9! 

36.2! 

9.5! 

-  ! 

» 

t  i 

174.9! 

36.2! 

1.3! 

! 

LM  935 

1521989 

52214A43! 

174.9! 

36.2! 

9.5! 

-  ! 

! 

1  i 

174.9! 

36.2! 

1.6! 

! 

LM  950 

1541994 

S10I4A46! 

175.0! 

38. C! 

10.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

175.0! 

36.0! 

3.6! 

i 

LM  951 

1541  995 

51014A46! 

175.0! 

36. C! 

10/5! 

! 

! 

!  1 

175.0! 

36.0! 

3.6! 

1 

LM  9S2 

1541998 

51014A46! 

175.0! 

36.0! 

10.5! 

-  ! 

; 

!  ! 

175.0! 

36.0! 

3.6! 

j 

NC  lit 

i  - 

1A1 J8A99I 

-  ! 

-  j 

6*0! 

-  1 

! 

1 

!  ! 

!  f 

108.0! 

! 

34.1! 

! 

5.6! 

! 

! 

! 

(32)  LUMA*  MARINE/  INC. 

1 

1 

1  ! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

TAKO  BANDIT 

1580539 

84 ! 3  A  36 ! 

60.0! 

24.0! 

7.0! 

800! 

1 

!  1 

60.0! 

24.0! 

5.0! 

! 

TAKO  BELLE 

1566571 

84J3A36! 

82.4! 

24.0! 

7.0! 

900! 

1 

1  1 

65.0! 

24.0! 

5.0! 

! 

TAKO  RAIDER 

1586386 

81I3A36I 

56.2! 

24.0! 

7.0! 

1000! 

! 

!  1 

65.0! 

24.0! 

5.01 

1 

TARO  RENEGADE 

1544910 

9613A38! 

55.5! 

22.0! 

7.0! 

800! 

1 

1  1 

60.0! 

22.0! 

5.0! 

1 

TAKO  SPIRIT 

1616980 

7813A361 

56.7! 

24.01 

7.0! 

800! 

1 

1  1 

60.0! 

24.  C! 

5.0! 

i 

TAKO  TERROR 

1629953 

7  5!  3  A  3  6 1 

56.7! 

24.0! 

7.0! 

800! 

1 

!  ! 

60.0! 

24.0! 

5.0! 

! 

TAKO  TODDY 

156C202 

81 !  3 A  36 1 

62.3! 

24.0! 

7.0! 

POO! 

1 

! 

! 

1  1 

1  ! 

!  1 

65.0! 

! 

! 

24.0! 

! 

I 

5.0! 

! 

1 

! 

! 

17001 
_  | 

14.5 ! NONE 

1 

!  XL 

i 

COLUMBIA  ! 

1983 

1700! 

14.5  ! NONE 

!  XL 

COLUMBIA  ! 

1983 

1700! 

14.5  INONC 

j 

1  XL 

COLUMBIA  ! 

1983 

1700! 

1 4.5! NONE 

JR 

COLUMBIA  ! 

1983 

1750! 

_  j 

i 

-  I 

i 

! 

i 

- 

1750! 

_  | 

! 

-  1 
« 

X 

! 

- 

1750! 

1 

-  1 
| 

1 

i 

- 

1750! 

I 

X 

I 

i 

- 

1600! 

16.O1N0NE 

I 

1  XL 

i 

COLUMBIA  1 

1982 

1600! 

16.0! NONE 

!  XL 

COLUMBIA  ! 

1982 

1600! 

.  | 

16 .0 ! NONE 

j 

in 

i 

COLUMBIA  ! 

1982 

1600! 

16.0! NONE 

I  XL 

COLUMBIA  ! 

1992 

16001 
.  1 

16.0! NONE 
] 

!il 

1 

COLUMBIA  ! 

1982 

1600! 

16.0 ! NONE 
| 

1  XL 
* 

COLUMBIA  I 

1982 

1600! 

12.0 (NONE 

IXL 

COLUMBIA  ! 

1983 

1600! 

_  | 

12.0! NONE 
| 

in 

1 

COLUMBIA  1 

1933 

1600! 

12.0! NONE 

IXL 

COLUMBIA  ! 

1983 

1600! 

_  1 

12.01N0NE 

1 

!XL 

COLUMBIA  ! 

1983 

1600! 

12. 0! NONE 

j 

IXL 

i 

COLUMBIA  ! 

1983 

1600! 

1 2 • 0! NONE 

2 

!  XL 

i 

COLUMBIA  ! 

1983 

1600! 

12.0! NONE 

2 

IXL 

i 

COLUMBIA  ! 

1983 

1600! 

_  | 

12.0JN0NE 

2 

III 

COLUMBIA  ! 

1983 

1600! 

.  I 

12.0 ! NONE 
| 

!XL 

1 

COLUMBIA  ! 

1983 

1600! 

_  1 

12.0  INONC 
| 

IXL 

i 

COLUMBIA  ! 

1933 

1600! 

—  ! 

12.0! NONE 

ML 

i 

COLUMBIA  1 

1983 

1600! 

12.0 ! NONE 

2 

ML 

i 

COLUMBIA  1 

1983 

1600! 

12.0! NONE 

X 

ML 

i 

COLUMBIA  ! 

1983 

1600! 

12.0 ! NONE 

2 

ML 

i 

COLUMBIA  ! 

1983 

1600! 

—  I 

12.0 ! NONE 

2 

!IL 

i 

COLUMBIA  ! 

1983 

1600! 

1 2. 0! NONE 

ML 

COLUMBIA  ! 

i 

1963 

1600! 

•  I 

12.0! NONE 

2 

ML  COLUMBIA  ! 

i  i 

1983 

1600! 

_  | 

1 2. 0! NONE 

i 

ML 

I 

COLUMBIA 

1983 

1600! 

s 

-  ! 

X 

! 

- 

1600! 

-  ! 

2 

!M0 

i 

ST.  LOUIS 

- 

9001 

3.0 ! NONE 

!IL 

t 

COLUMBIA 

1966 

900! 

8.0 ! NONE 

!IL 

COLUMBIA 

1966 

1250! 

9.21N0NE 

ML 

COLUMBIA 

1969 

1250! 

9.2! NONE 

IXL 

COLUMBIA 

1969 

1250! 

—  ! 

9.2 !  NONE 

i 

ML 

a 

COLUMBIA 

1969 

1250! 

9 . 2 i NONE 

2 

!1L 

• 

COLUMBIA 

1969 

1250! 

9.2 INONE 

ML 

COLUMBIA 

1969 

1250! 

9.2  J  NONE 
| 

!IL 

a 

COLUMBIA 

1969 

1250! 

_  j 

6.0! NONE 

ML 

■ 

COLUMBIA 

1972 

1250! 

6.0IN0NE 

ML 

COLUMBIA 

1972 

1250! 

w  i 

6.  0*1  NONE 

IXL 

! 

COLUMBIA 

1972 

-  t 

-  i 
« 

! 

! 

i 

! 

! 

- 

1967 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

36.0 INONE 

! 

! 

JLA 

BELLE 

1977 

-  ! 

! 

! 

CHASSE 

-  ! 

35.0! NONE 

JLA 

BELLE 

1975 

-  ! 

! 

! 

CHASSE 

-  ! 

37 .0 INONE 

RA 

BELLE 

1977 

-  ! 

) 

I 

CHASSE 

-  ! 

35. 0! NONE 

ILA 

BELLE 

1972 

-  1 

1 

! 

CHASSE 

-  ! 

35.01  NONE 

RA 

BELLE 

1930 

-  ! 

! 

! 

CHASSE 

-  ! 

35*0! NONE 

ILA 

BELLE 

1980 

-  ! 

! 

! 

CHASSE 

-  ! 

33. 5 INONE 

ILA 

eEUE 

1974 

-  ! 

! 

! 

CHASSE 
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ENGH 

01  ST! 

OPERATOR 

! 

1  NET 

! VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 
ICODEILcNGTH! BROTH!  ! 

!CA*ACXTY! 

!  I 

HIGH-  ! 
CST  ! 

CARO  HANDLING 

{VESSEL! 
!S  ! OPERATING  ! 

I 

I 

VESSEL 

! 

NAME  AND  NUMBER  ! 

! 

COAST 

GUARD 

NUMBER 

!  TER 
!  TON- 
!  NAGE 

i  SEE !//////!/////!  CD  ! 

I  PAGE!  OVER-IOVER-J////F! 

!  IV  !  ALL  1  ALL  JLIGHT1 

unmu\  POINT  !  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! J///////// ////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE- 2 

I  AO!  LINE-1  ! 
!TO!//////////l 
ICE!  LINE-2  ! 

BUILT  ! 
OR  I 
♦REBUILT! 

(32)  LVM  TOWING 

CALUMET 

1560224 

l  1 

5  d !3  A3  51 

45.7! 

18.0! 

6.7! 

! 

600! 

! 

-  ! 

! 

23 .0! NONE 

! 

!LA 

MORGAN 

! 

! 

1975 

1 

1  1 

45.7! 

16.0! 

6.7! 

! 

-  ! 

I 

I 

CITY 

! 

LINDA  KAY 

! 510259 

31 1 3  ASS  1 

41.71 

15.0! 

4.6! 

350! 

-  ! 

24. 0 ! NONE 

!LA 

MORGAN 

( 

1967 

! 

1  1 

41.7! 

15.0! 

4.ol 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

RICOHOC 

1553476 

52I3A3SI 

55.0! 

22.0! 

6.6! 

900! 

-  ! 

26.0 ! NONE 

(LA 

MORGAN 

i 

1775 

! 

! 

1  1 

1  1 

55.0! 

22.0! 

6.6! 

1 

! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

CITY 

1 

i 

(32)  LYRES  BROS.  Sr'’ 

! 

CO!./  INC. 

1  1 

!  i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ADABELLE  LYRES 

1666346 

1125211A071 

607.6! 

80.6! 

25.9! 

14175! 

16955! 

130.1 {NONE 

ILA 

NEW 

! 

1973 

l 

1  1 

659.71 

80. A! 

10.5! 

! 

9! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

ALLISON  LYRES 

! 269632 

956911A071 

635.01 

75.0! 

31.7! 

19000! 

17122! 

135.7 I5T/10T/75T/ ELEC. 

I  NY 

NEW  YORK 

1 

1983 

! 

1  1 

665.91 

75.0! 

16.0! 

! 

6! 

I  BOOH.  40T  CRANE 

1 

! 

ASHLEY  LYRES 

!  292191 

778011  A03! 

567.61 

69.0! 

30.1! 

11000! 

159871 

114.8115  TON/  66  TON 

ILA 

NEW 

!  * 

1973 

( 

1  1 

592.61 

69.0! 

12.5! 

! 

12! 

! ELECTRIC  BOOMS 

! 

ORLEANS 

! 

BRINTCN  LYRES 

1288699 

778011 A03 ! 

567.6! 

69.0! 

30.1! 

11000! 

15987! 

11 4. 8! 1 5  TON/  66  TON 

ILA 

NEW 

1  * 

1972 

! 

1  1 

592.6! 

69.0! 

12.5! 

! 

12! 

! ELECTRIC  BOOMS 

! 

ORLEANS 

! 

CHARLOTTE  LYRES 

!  668349 

1125211A071 

607.6! 

80.8! 

25.9! 

14175! 

16955! 

1 30.1 (NONE 

ILA 

NEW 

! 

1973 

! 

1  1 

659.7! 

S0.8! 

10.5! 

! 

9! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

CYGNUS 

! 6 J2750 

8C9811A05I 

584.0! 

68.6! 

29.9! 

18990! 

16031! 

149.6! SO  TON  ELEVATORS 

ILA 

NEW 

i 

1977 

! 

1  1 

633.91 

63.6! 

12.5! 

! 

-  ! 

!4  STERN  RAMP 

! 

ORLEANS 

! 

ELIZABETH  LYRES 

! 500702 

612411 A031 

514.0! 

76.0! 

32.8! 

11660! 

16421! 

112.2115  TON/  SS  TON 

!LA 

NEW 

I 

1965 

! 

1  1 

540.01 

76.01 

15.9! 

1 

4! 

! ELECTRIC  BOOMS 

! 

ORLEANS 

! 

GENEVIEVE  LYRES 

1513140 

6159IU03! 

514.0! 

76.0! 

32.3! 

11660! 

16421! 

112.2115  TON/  88  TON 

ILA 

NEW 

! 

1966 

! 

1  1 

540.0! 

76.0! 

15.9! 

( 

4! 

{ELECTRIC  BOOHS 

! 

ORLEANS 

! 

JAMES  LYRES 

1260564 

77801 1 A03! 

567.6! 

69.0! 

30.1! 

9900! 

15987! 

114.8110/  15  t  66  TON 

ILA 

NFW 

|  * 

1972 

I 

1  1 

592.6! 

69.0! 

12.5! 

| 

12! 

! ELECTRIC  BOOHS 

I 

ORLEANS 

I 

JEAN  LYRES 

! 2P7103 

778011*03! 

567.6! 

69.0! 

30.1! 

9900! 

15987! 

114.8110/  15  4  66  TON 

!LA 

NEW 

|  * 

1972 

1 

1  1 

592.6! 

69.0! 

12.5! 

! 

12! 

! ELECTRIC  BOOMS 

! 

ORLEANS 

! 

JOHN  LYRES 

! 232772 

778011*03! 

567.61 

69.0! 

30.1! 

9900! 

15987! 

114.8110/  15/  t  66  TOR 

!LA 

NEW 

-!  * 

1972 

! 

1  ! 

592.6! 

69.0! 

12.5! 

! 

12! 

{ELECTRIC  BOOHS 

! 

ORLEANS 

! 

JOSEPH  LYRES 

1291326 

7790! 1*03 ! 

567.6! 

69.0! 

30.1! 

9900! 

15987! 

114.6110/  15/  (  66  TOR 

!LA 

NEW 

|  * 

1971 

i 

!  1 

592.6! 

69.01 

12.5! 

( 

12! 

! ELECTRIC  BOONS 

! 

ORLEANS 

1 

LESLIE  LYRES 

1287416 

778011A03! 

567.6! 

69.0! 

30.1! 

9000! 

15987! 

1U.3M0,  t5»  1  66  TONlLA 

NEW 

!  * 

1972 

! 

!  ! 

592.6! 

69.0! 

12.5! 

! 

12! 

! ELECTRIC  BOONS 

! 

ORLEANS 

< 

LET IT I A  LYRES 

*512137 

615911*03! 

514.01 

76. C! 

32.8! 

11660! 

16421! 

112.2115  TON-4  88  TON 

ILA 

NEW 

! 

1968 

* 

1  ! 

540.01 

76.0! 

15.9! 

! 

4! 

!  ELECTRIC  BOOHS 

! 

ORLEANS 

I 

LOUISF  LYRES 

1299936 

632*11*03! 

514.0) 

76.0! 

32.  e! 

11660! 

16421! 

112.2(15  TON  4  88  TON 

ILA 

NEW 

1965 

! 

1  1 

540.01 

76.0! 

15.9! 

! 

4! 

! ELECTRIC  BOOHS 

! 

ORLEANS 

1 

LYRA 

J632749 

771611 *05! 

584.01 

68.61 

28.4! 

16000! 

16647! 

147.7180  TON  ELEVATORS 

ILA 

NEW 

! 

1977 

! 

1  1 

634.3! 

86.6! 

12.7! 

! 

-  ! 

U  STERN  RAMP 

l 

ORLEANS 

! 

MALLORY  LYRES 

! 297384 

956911A07! 

635.0! 

75.0! 

31.7! 

19000! 

17122! 

13S.715T/10T/75T/ELEC. 

INY 

NEW  YORK 

! 

1983 

! 

!  1 

663,91 

75.0! 

16.0! 

1 

6! 

I900HS/40T  CRANES! 

! 

MARGARET  LYRES 

!  668347 

5*9211 *07! 

6C7.6! 

80.8! 

25.9! 

14175! 

16955! 

133.*tN0HE 

!LA 

NEW 

! 

1973 

! 

1  1 

659.7! 

80.8! 

10.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

MARJORIE  LYRES 

1289973 

778011A03! 

567.6! 

69.0! 

30.1! 

11000! 

15987! 

114.6115  TON  4  66  TON 

ILA 

NEW 

!  * 

1973 

I 

1  1 

592.6! 

69.0! 

12.5! 

! 

12! 

(ELECTRIC  BOOMS 

! 

ORLEANS 

1 

NANCY  LYRES 

{236650 

778011A03! 

567.6! 

69. C! 

30.1  ! 

9900! 

15987! 

114.6110/  15/  4  66  T0N1LA 

NEW 

!  ■* 

1971 

! 

1  1 

592.6! 

69.0! 

12.5! 

! 

12! 

! ELECTRIC  BOOHS 

! 

ORLEANS 

RUTH  LYRES 

1502928 

632411A031 

514.0! 

76.0! 

32.6! 

11660! 

16421! 

112.2115  TON  4  88  TON 

!LA 

NEW 

! 

1966 

! 

1  1 

540.0! 

76.01 

15.9! 

! 

4! 

{ELECTRIC  BOOMS 

! 

ORLEANS 

! 

SHELDON  LYRES 

1668350 

11252! 1 *07 ! 

607.6! 

80.8! 

25.9! 

14175! 

16955! 

1 33 .6! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1973 

! 

1  1 

659,7! 

80.6! 

10.5! 

! 

9! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

SHIRLEY  LYRES 

1269283 

77801 1 A  03 ! 

567.6! 

69.0! 

30.1! 

11000! 

15987! 

114.8M5  TON  4  66  TON 

ILA 

NEW 

j  * 

1972 

! 

1  1 

592.6! 

69.0! 

12.5! 

! 

12! 

(ELECTRIC  BOOMS 

! 

ORLEANS 

! 

SOLON  TURMAN 

1285689 

77601 1A03! 

567.6! 

69.0! 

30.1! 

9900! 

15987! 

114.8M5  TON-4  66  TON 

ILA 

NEW 

! _* 

1971 

1 

1  1 

592.6! 

69.0! 

12.5! 

! 

12! 

(ELECTRIC  BOOHS 

! 

ORLEANS 

! 

THOMPSON  LYRES 

1283413 

778011 *03 1 

567.6! 

69.0! 

30.1! 

9900! 

15987! 

114.4110/  15/  4  66  TONlLA 

NEW 

* 

1971 

! 

1  1 

592.6! 

69.0! 

12.5! 

! 

12! 

! ELECTRIC  BOOMS 

! 

OPLEANS 

ZOELLA  LYRES 

1232126 

778011A03! 

567.6! 

69.0! 

30.1! 

9900! 

159*7! 

114.8(10/  15/  4  66  TONlLA 

NEW 

!  # 

1971 

! 

1  ! 

592.6! 

69.0! 

12.5! 

! 

12! 

(ELECTRIC  BOOMS 

! 

ORLEANS 

! 

LY  1 

1531766 

43114A52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14 • 8! NONE 

ILA 

NEW 

1971 

! 

1  ! 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

LY-  2 

1532702 

432! 4*52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

1 4.6! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1971 

! 

1  ! 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

LY  3 

1532703 

43214A52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

! 

934! 

14.8! HONE 

!LA 

NEW 

1 

1972 

! 

1  ! 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

LY  4 

1532704 

43214*52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14. 8! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

1  ! 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

LY  S 

1532705 

432 1 4  A  52 ! 

97.5! 

35. Cl 

12.0! 

! 

934! 

14.8INONE 

(LA 

NEW 

! 

1972 

1 

I  ! 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

! 

LY  6 

1532706 

432 ! 4 A  52 ! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14.5! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1972 

! 

!  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

i 

LY  7 

1532707 

'  43214A52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14.81N0NE 

ILA 

NEW 

! 

1972 

! 

!  ! 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

LY  8 

1532706 

43214*52! 

97.51 

35.0! 

12.0! 

-  ( 

934! 

14,8! HONE 

!LA 

NEW 

! 

1972 

1 

!  ! 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

LY  9 

1532709 

432 ! 4*52 1 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

! 

934! 

1 4. 6  SHONE 

!LA 

NEW 

! 

1972 

1 

1  ! 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

LY  10 

1532710 

43214*52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  1 

934! 

14.8! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1972 

1 

i  ; 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

LY  11 

1512711 

432 1 4*  521 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  t 

934! 

1 4. 6! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1977 

1 

1  1 

97.5! 

35.0! 

1.01 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

LY  12 

1532712 

432 1 4*  52 1 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14 .8 ! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1972 

1 

;  f 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

LY  U 

1532713 

432! 4*52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14  ,8 (NONE 

ILA 

NEW 

I 

1972 

1 

!  ! 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

j 

! 

ORLEANS 

1 

LY  14 

1532714 

43254*52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

! 

934! 

14.8  SHONE 

ILA 

NEW 

1972 

i 

!  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

LY  15 

•352715 

43214AS21 

97.5! 

35.C! 

12.0! 

-  ! 

934! 

1 4.8 ! NONE 

ILA 

NEW 

f 

1972 

! 

!  ! 

97.5! 

35.  C! 

1.0! 

i 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

i 

LY  16 

155271 6 

432I4AS2I 

97.51 

35.01 

*■>  QJ 

—  -  j 

°34! 

1*a«tN0Nf 

ILA 

NEU 

! 

1972 

1 

!  ! 

97.5! 

35.0! 

iloi 

i 

-  ! 

J 

! 

ORLEANS 

j 

LY  17 

1532717 

432S4AS21 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14. 8! NONE 

ILA 

NEW 

i 

1972 

i 

1  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

] 

ORLEANS 

* 

LY  13 

1532716 

43214A521 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

! 

934! 

14.61N0NE 

ILA 

NEU 

1972 

I 

!  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

LY  19 

1532719 

43254*52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

! 

934! 

14.6! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1972 

! 

1  ! 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

LY  21 

1532721 

43214*52! 

97.5! 

3S.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

1 4. 8 ! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1972 

1 

!  ! 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

1 

LY  22 

1532722 

432! 4*52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  j 

934! 

14.8! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

*  !  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

!  s 

ORLEANS 

! 

LY=2J 

1532723 

43214*52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14.8 {NONE 

ILA 

NEW 

! 

1972 

! 

1  ! 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

J 

Lr  28 

1532728 

432I4A52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14.8! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1972 

! 

!  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

( 

LY  29 

1532729 

43214*52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

» 

934! 

14. 8 | NONE 

ILA 

NEU 

! 

1972 

1 

! 

1 

1  1 

1  ! 

!  1 

97.5! 

35.01 

1.0! 

! 

! 

! 

I 

I 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

( 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


1  COAST 
1  CUARO 
!  NUMBER 


* VTCC!  DIMENSIONS  iDRAfTI 
NET  iCODElLENCTMlBRDTH!  | 
R£«IS-!****!  REC.  I  REC.ILOAD-! 

TER  !  SEE  I //////!///// !  ED  I 
TOM-  1PASE!  OVER-!  OVER"! /////J  HORSE 
NA6E  t  IV  1  ALL  !  ALL  tLICHTl  POWER 


(32)  LIKES  BROS* 

l 

STEAMSHIP  CO!*#  INC. 

!  1 

I  I 

I  I 

!  ! 

! 

! 

! 

| 

| 

(CONTINUED)! 

!  I 

!  I 

1 

| 

j 

LY  30 

1532730 

432I4A521 

97,51  35,0! 

12.0! 

.  | 

9341 

14 .8 i NONE 

LY  31 

1 

1  ! 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

1532731 

432I4A521 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  i 

934! 

1 4.8! NONE 
| 

LY  34 

1 

t  1 

97.5!  3S*0! 

1.0! 

-  ! 

1532734 

43214A521 

97.51  35. o: 

12.0! 

-  I 

934! 

14.81  NONE 
! 

LY  36 

1 

1  I 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

1532736 

432I4A52I 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  I 

934! 

14. 8! NONE 
! 

LY  34 

I 

!  I 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  I 

1532738 

43214*521 

97.5!  35.0! 

12.01 

-  I 

934! 

14. 81  NONE 
| 

LY  39 

1 

l  i 

97.5!  35.01 

1.0! 

-  | 

1532739 

43214*521 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  | 

934! 

14.81  NONE 
| 

LY  40 

1 

I  I 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  | 

1532740 

43214*52! 

97.5!  35.01 

12.0f 

-  | 

934! 

1 4.8INONE 
| 

LY  42 

! 

!  1 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  1 

1532742 

43214*521 

97.5!  35.0! 

12.11 

-  | 

9341 

14,81  NONE 
! 

LY  43 

I 

I  I 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  | 

1532743 

43214*521 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  | 

9341 

14.8 (NONE 
| 

LY  46 

I 

I  I 

97.5!  35.0! 

1.01 

-  | 

1532746 

43214*32! 

97.51  35.01 

12.0! 

-  j 

878! 

14.8! NONE 
! 

LY  47 

1 

I  1 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

1532747 

43214*52! 

97.5!  35.01 

12.0! 

-  | 

878! 

14. 8 1  NONE 
! 

LY  44 

I 

i  i 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  I 

1532748 

43214*521 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  i 

874! 

14,8! NONE 

I 

LY  49 

i 

1  1 

97.5!  35.01 

1.01 

-  J 

1532749 

43214*52! 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  i 

8781 

14,8 (NONE 

I 

LY  51 

I 

I  I 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  I 

1532751 

43214*571 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

1 4.8 (NONE 
| 

LY  52 

I 

I  I 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

1532752 

43214*521 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  I 

934! 

14.8 ! NONE 
| 

LY  53 

1 

1  1 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  ( 

1532753 

43214*52! 

97.5!  35. C! 

12.0! 

-  | 

934! 

14.8! NONE 
| 

LY  54 

I 

!  1 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

1532754 

43214*52! 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  | 

934! 

14. 91  NONE 

I 

LY  55 

1 

1  1 

97.5!  35.01 

1.0! 

-  » 

1532755 

43214*521 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  | 

934! 

14.81K0NE 

! 

LY  59 

I 

!  1 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  | 

1532759 

43214*52! 

97.5!  35. C! 

12.0! 

934! 

14.91  NONE 
! 

LY  61 

1 

1  t 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

1532761 

43214*521 

97.5!  35.0! 

12.0! 

934! 

14. 8 1  NONE 
( 

LY  62 

! 

l  1 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  I 

1532762 

43214*52! 

97.5!  35.0! 

12.0! 

934! 

14.8! NONE 
! 

LY  63 

I 

I  1 

97.5!  35.0! 

1.01 

-  ! 

1532763 

43214*521 

97.5!  35. C! 

12.0! 

934! 

14.8 lNONE 
! 

LY  64 

I 

I  1 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

1532764 

43214*52! 

97.5!  35.0! 

12.0! 

9341 

14.8! NONE 
! 

LY  65 

1 

1532765 

1  I 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  I 

43214*521 

97.5!  35.0! 

12.0! 

934! 

14.6! NONE 
! 

LY  66 

1 

I  1 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

1532766 

43214*521 

97.5!  35.0! 

12.0! 

934! 

14.8! NONE 
! 

LY  64 

! 

I  I 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

1532768 

43214*52! 

97.5!  35.0! 

12.0! 

934! 

14.8 (NONE 

LY  71 

1 

1  i 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1532771 

43214*52! 

97.5!  35. C! 

12.01 

934! 

14.8 ! NONE 
! 

LY  72 

I 

1  1 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

1532772 

43214*521 

97.51  J5.C! 

12.0! 

-  ! 

934! 

1 4. 8 ! NONE 
{ 

LY  73 

! 

!  I 

97.5!  35.01 

1.0! 

-  | 

1532773 

43214*521 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  i 

934! 

14.8! NONE 
! 

LY  76 

I 

!  I 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  I 

1532776 

43214*52! 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14.8! NONE 
! 

LY  77 

I 

1  ! 

97.51  35.01 

1.0! 

.  | 

1532777 

43214*52! 

97.5!  35.0! 

12.01 

-  ( 

934! 

14.8 (NONE 
{ 

LY  98 

I 

1  1 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

1 532748 

43214*521 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  [ 

934! 

14. 9! NONE 
! 

LY  94 

I 

I  I 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  I 

1532794 

43214*52! 

97.5!  35.0! 

12.01 

-  | 

934! 

14.8IN0NE 

| 

LY  97 

1 

1  I 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

1532797 

43214*52! 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  j 

9341 

14.8! NONE 
! 

LY  99 

I 

I  1 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  1 

1532799 

43214*52! 

97.51  35.0! 

12.0! 

-  i 

9341 

14.3 ! NONE 
! 

LY  101 

1 

1  1 

97.51  35.0! 

1.0! 

-  ! 

1532801 

43214*521 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  { 

934! 

14.91  NONE 
! 

LY  110 

I 

I  I 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

1532810 

43214*521 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  j 

934! 

14.0 ! NONE 
| 

LY  119 

I 

I  ! 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

1532419 

43214*52! 

97.5!  35. C! 

12.0! 

-  i 

934! 

14.81  NONE 
{ 

LY  122 

I 

!  I 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

1532822 

43214*52! 

97.51  35. C! 

12.0! 

-  i 

934! 

14.o I  NONE 
! 

LY  124 

I 

1  ! 

97.5!  35.01 

1.0! 

-  ! 

1532624 

43214*52! 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  j 

934! 

14.9IN0NE 

LY  135 

1 

!  ! 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

1532835 

43214*52! 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  i 

934! 

1 4. 6 (NONE 
! 

LY  143 

1 

1  ! 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

1532843 

43214*52! 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  j 

9341 

1 4. 8} NONE 
! 

LY  144 

I 

!  ! 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

1532848 

43214*52! 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  i 

934! 

14*  8! NONE 
t 

LY  149 

! 

!  I 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  I 

1532849 

43214*52! 

97.5!  35.0! 

12.01 

-  ! 

934! 

1 4. 8 ! NONE 
! 

LY  150 

I 

I  ! 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

1532850 

43214*521 

97.3!  35.0! 

12.0! 

-  i 

934! 

14.8! NONE 
( 

LY  151 

I 

I  I 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

IS3PA51 

4321**5?! 

97.5!-35.0i 

12.0! 

-  ! 

934! 

1 L 

i 

LY  152 

1 

!  1 

?7.3!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

1532852 

43214*52! 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  1 

9341 

14.8! NONE 

LY  157 

1 

I  1 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

( 

1532857 

43214*52! 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  j 

934J 

1 4.3 1N0NE 
! 

LY  159 

1 

I  I 

97.5!  35. C! 

1.0! 

-  ! 

1532859 

43214*52! 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  i 

934! 

14.8! NONE 

LY  161 

! 

I  I 

97.5!  J5.0! 

1.0! 

-  ! 

1532861 

43214*52! 

97.51  35. C! 

12.0! 

-  i 

934! 

14.81N0NE 

I 

LT  162 

I 

I  I 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

1532662 

43214*521 

97.5!  ~35.CS 

12.0! 

-  | 

934. 

14.8! NONE 
! 

LY  167 

I 

!  ! 

97.5!  33.0! 

1.0! 

-  ! 

1532867 

43214*52! 

97.5!  35.0! 

12.0! 

•  j 

934! 

14.3  HONE 
! 

LY  164 

! 

!  ! 

97.5!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

(532868 

43214*52! 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  j 

934| 

14.8 {NONE 
! 

LY  176 

1 

!  ! 

9/. 5!  35. C! 

1.0! 

-  ! 

1532876 

43214*52! 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  i 

934! 

1 4.8 lNONE 
! 

1 

!  1 

97^5!  35.0! 

1.0! 

-  J 

CAPACITY!  HUM-  |  !  V  E  S  S  E  L 

!  EST  !  CARSO  KANILIN6  (S  (OPERATIN6 
CARSO  I  FIXED  !  EtUIPMENT  (TC!  BASE 
////////  I  POINT  !  LINE-1  t  AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LISHT) I //////////////// IT D !////////// 
EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LXNE-2 


!LA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
t  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLCANS 
ILA  NEW 
I  ORLCANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLCANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
lLA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
J  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLCANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 

ila  ;;:v 

I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
I 
1 


! 

I 

YEAR  1 
BUILT  I 
OR  I 
►REBUILT! 


*  m«  i 

i 

*  we  i 

i 

*  1940  I 

I 

*  1910  1 

I 

1972  I 
I 

1972  I 


49.Q _ 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  Vi 


VESSEL  KAMI  AND  NUHIER 


IVTCCI  OINENSXONS  ! DRAFT!  ! 

NET  ICODEUENCTMlBRDTM!  ! 

REGIS-!****!  AEG.  I  AEG* I  LOAD"! 

TEA  !  SEE  I //////! /////!  ED  ! 

TON*  IPAGE!  OVEP-lOVER-1/////!  MORSE 
MAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT!  MOVER 


{CAPACITY! 

!  ( 

HIGH-  ( 
EST  1 

CARSO  HANDLING 

(VESSEL 
! S  ! OPERATING 

! 

! 

! 

!  CARGO  ! 

FIXED  1 

EQUIPMENT 

f  TCl  BASE 

! 

te*»  t 

!////////! 

POINT  * 

LIME-1 

1  AO!  LSNC-1 

! 

BUILT  ! 

;!  PASS-  !  (LIGHT) ! //////////////// ITD !///f /•//// 1 

OR  1 

It  ENGERS  1 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE !  LINE-2 

{•REBUILT! 

(32)  LYRES  BROS* 

STEANSHIP 

CO!.#  INC. 

1 

1  1 

1  I 

! 

1 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

! 

!  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

!LA  NEW 

1973 

LY  179 

1532879 

! 

1 

43214AS21 

97.5!  35.01 

12.01 

934! 

1 4 ■ 8 1  NONE 

l 

1  1 

97.5!  35.0! 

1.01 

! 

! 

!  ORLEANS 

1973 

LY  113 

1532883 

l 

1 

43214A52! 

97.5!  35,0! 

12.01 

934! 

14.8! NONE 

ILA  NEW 

! 

1  1 

97.5!  35.01 

1.0! 

! 

! 

!  ORLEANS 

1973 

LY  187 

!  5  32887 
! 

1 

43214A521 

97.5!  35.01 

12.0! 

934! 

14. SlhONE 

ILA  NV 

1 

!  1 

97.5!  35.01 

1.0! 

! 

-  ! 

» 

!  ORLEANS 

1973 

LY  195 

t  532895 
t 

1 

43214A5 2! 

97.5!  35.01 

12.0! 

-  I 

934! 

14. 3! NONE 

•LA  NEW 

1 

1  1 

97.51  35.01 

1.0! 

! 

•  | 

! 

!  ORLEANS 

1973 

LY  197 

! 532897 

1 

43214AS2! 

97.5!  35.01 

12.0! 

934! 

14,8 (NONE 

!LA  NEW 

1 

1  1 

97.5!  35.0! 

1.01 

! 

■  ! 

1 

!  ORLEANS 

1973 

LY  200 

1532900 

! 

1 

43214A521 

97.51  35.0! 

12.01 

934! 

1 4,8! NONE 

!LA  NEW 

t 

1  1 

97.51  35.0! 

1.0! 

! 

—  J 

1 

!  ORLEANS 

1973 

LY  201 

1532901 

! 

1 

432I4AS2! 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  I 

934! 

1 4, 81  NONE 

ILA  NEW 

! 

1  1 

97.51  35.01 

1.0! 

! 

! 

!  ORLEANS 

1973 

LY  202 

! 532902 

1 

432! 4A  52! 

97.51  35.0! 

12.0! 

-  | 

934! 

14.8! NONE 

ILA  NEW 

! 

1 

1  1 

97.51  35.01 

1.0! 

! 

! 

!  ORLEANS 

1973 

LY203 

1532903 

! 

1 

43214A521 

97.5!  35.0! 

12.01 

934! 

14.8! NONE 

ILA  NEW 

1 

1  1 

97.51  35.0! 

1.0! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1973 

LY  2H 

1532914 

I 

1 

43214A52! 

97.51  35.01 

12.0! 

-  I 

9341 

14.8! NONE 

ILA  NEW 

I 

1  1 

97.51  35. Cl 

1.0! 

! 

» 

1  ORLEANS 

1973 

LY  224 

! $32924 
! 

1 

432I4AS2I 

97.51  35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

1 4. 3 l NONE 

ILA  NCV 

1 

1  1 

97.5!  35.01 

1.0! 

! 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

1973 

LY  227 

!532927 

1 

43214AS21 

07.5!  35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14.6! NONE 

ILA  NEU 

1 

I  1 

97*5!  35. C! 

1.0! 

1 

1 

!  ORLEANS 

1«73 

LY  229 

1532929 

! 

! 

432I4A5’! 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14. 81  NONE 

!LA  NEW 

1 

1  1 

97.5!  35.0! 

1,0! 

! 

-  f 

1 

1  ORLEANS 

1977 

LY  701 

1578104 

! 

36814A521 

112.5!  35. C! 

9.3! 

335! 

1 1 . 0! NONE 

!LA  NEW 

! 

! 

]  | 

112.5!  35.0! 

2.6! 

1 

•  { 

1 

!  ORLEANS 

1977 

LY  702 

! 579626 

! 

36814AS2! 

112.5!  3S.0! 

9.3! 

-  | 

S35! 

11.0! NONE 

ILA  NEW 

1 

1  1 

112.51  35. 0! 

2.6! 

! 

•  ! 

I 

!  ORLEANS 

1977 

LY  703 

1380866 

! 

! 

36SUA52! 

112*5!  35. C! 

9.3! 

835! 

1 1 • 0 ! NONE 

ILA  NEW 

! 

i  ! 

112.5!  33. 0! 

2.6! 

! 

! 

!  ORLEANS 

1972 

LY  ?01 

1532934 

! 

43214A52! 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14.8! NONE 

ILA  NEW 

1 

1  1 

97.5!  3S.C! 

1.0! 

! 

I 

!  ORLEANS 

1972 

LY  802 

1532935 

! 

43214*52! 

97.5!  35.0! 

12.0! 

934! 

1 4. 8 (NONE 

!LA  NEW 

! 

1 

!  ! 

97.5!  35. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1973 

LY  S04 

1532937 

I 

! 

43214*52! 

97.5!  35.01 

12. OJ 

-  I 

934! 

14.3! NONE 

ILA  NEW 

J 

1  ! 

97.5!  35.0! 

1.0! 

! 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

1973 

LY  806 

! 532939 

! 

432! 4A52I 

97. 5!  35.0! 

12.0! 

934! 

1 4. 3! NONE 

ILA  NEU 

! 

! 

!  •  1 

97.5!  35.0! 

1.01 

! 

■  1 

! 

!  ORLEANS 

1973 

LY  902 

1532942 

! 

1 

43214*521 

97.5!  35.0! 

12.0! 

-  | 

934! 

14.8! NONE 

ILA  NEW 

1 

1  ! 

97.5!  35.0! 

1.0! 

! 

! 

l  ORLEANS 

1973 

LY  903 

1532943 

! 

1 

43214A52! 

97.5!  35.01 

12.0! 

-  ! 

934! 

14. SlhONE 

ILA  NEW 

1 

!  ! 

97.5!  35.0! 

1.0! 

I 

! 

!  ORLEANS 

1973 

LY  904 

1532944 

I 

1 

43214A52! 

97.5!  35.0! 

12.0! 

934! 

1 4.8 1  NONE 

!LA  new 

! 

1  1 

97.51  35.0! 

1.0! 

1 

! 

!  ORLEANS 

1973 

LY  906 

1532946 

! 

1 

432! 4A46I 

97.5!  35.0! 

12.0! 

934! 

1 4.8! NONE 

ILA  NEW 

l 

1 

!  ! 

!  1 

97.51  35. C! 

!  I 

1.0! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

(38)  LYNN  CANAL 
NAVIS  LYNN 

TOWING  CO. 

! 

! 

1275288 

1 

1 

! 

1  I 

(  ! 

10813336! 

!  ! 

!  ! 

89.81  24.7! 

! 

! 

10.0! 

! 

1200! 

1 

! 

! 

! 

30,0! NONE 

! 

!  AK  WRANGELL 

1944 

! 

1 

!  1 

92.0!  26. C! 

10.0! 

! 

! 

*  19o5 

SHAMROCK 

1252179 

1 

2813936! 

67.4!  17.5! 

12.0! 

510! 

-  i 

44.0! NONE 

1 AK  WRANGELL 

1 

1 

1 

l 

1  1 

1  1 

72.0!  20.0! 

!  I 

9.1! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

(32)  LYNN#  VIVIAN  II# 

INC. 

1 

1 

l 

1 

1  1 

I  1 

!  ! 

!  ! 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

36! 

! 

! 

20.0! NONE 

! 

! 

ILA  BELLE 

1985 

VIVIAN  LYNN  It 

1697140 

1 

6611A121 

—  !  —  ! 

5.0! 

15301 

1 

1 

! 

1 

!  1 

!  ! 

110.0!  24.0! 

!  ! 

4.0! 

! 

! 

! 

65! 

! 

! 

! 

!  CMASSE 
! 

! 

(07)  LYNNHAVEN  SERVICES#  INC*! 

1 

1 

!  1 

!  1 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

34.0IN0NE 

! 

! 

IPA  PHILACEL- 

1973 

LOTTIE  SVANN 

1551663 

1 

5413A36! 

47.1!  22.1! 

7.0! 

740! 

| 

1 

!  1 

50.0!  24.0! 

5.5! 

! 

—  f 

! 

l  PHIA 

1973 

MAGGIE  SVANN 

(547880 

1 

12113A361 

71.0!  27.0! 

8.0! 

1600! 

-  ! 

39.01N0NE 

IPA  PHILADEL- 

i 

1 

1  1 

75.0!  30.01 

6.0! 

! 

■  | 

! 

!  PHIA 

1945 

SVANNH7 

i  176452 

! 

1151 1 5 A  701 

215.0!  41.5! 

11.0! 

-  I 

2615! 

21.0! PUMPS 

IPA  PHILADEL- 

! 

! 

1  1 

215.0!  41.5! 

3.0! 

! 

| 

!  PHIA 

1951 

SVANN  20 

1261443 

1 

1 

1 273! 5A701 

229.4!  42.9! 

12.0! 

2985! 

21-.01PUHPS 

IPA  PHILADEL- 

I 

1 

1  1 

1  1 

229.41  42.9! 

!  ! 

5.0! 

t 

! 

1 

1 

! 

1  PHI* 

! 

(32)  LYONS#  BERTON  J. 
BUXTON  L 

1 

1 

•292845 

1 

1 

1 

1  ! 

1  ! 

911012! 

!  ! 

!  1 

—  !  —  ! 

! 

! 

4.8! 

! 

! 

165! 

l 

! 

20! 

! 

! 

S.OINONE 

! 

! 

!LA  HOUMA 

1963 

1 

( 

! 

1 

1  ! 

1  1 

49.0!  16.0! 

!  ! 

4.3! 

! 

! 

11 

! 

! 

! 

1 

(32)  LYTAL  OFFSHORE# 
GERALDINE  LYTAL 

INC* 

1 

1653453 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 

6111A02! 

!  ! 

!  ! 

98.8!  26.0! 

! 

! 

9.5! 

! 

! 

1200! 

I 

! 

i 

i 

35.0! NONE 

! 

! 

ILA  LOCKPORT 

1982 

1 

1 

!  1 

98.8!  26.0! 

7.5! 

! 

30! 

! 

1979 

JAMEST  LTTAL 

1614762 

1 

6611A02! 

97.2!  26.0! 

6.7! 

1200! 

-  ! 

35 .0! NONE 

!LA  LOCKPORT 

l 

1 

!  ! 

97.2!  2d. 0! 

5.0! 

36! 

! 

1980 

NARY  LYNN  LYTAL 

1618309 

! 

6011A02! 

83.5!  24.0! 

7.0! 

1130! 

-  ! 

3S.0IN0NE 

ILA  LOCKPORT 

1 

1 

1 

1 

1  1 

l  1 

83.5!  24.0! 
!  ! 

7.0! 

! 

! 

! 

36! 

! 

! 

(32)  NSW  NARINE  SERVICE# 

1 

IN!  C* 

1 

! 

1  1 

1  1 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

36.0! NONE 

ILA  BELLE 

1969 

NISS  NANCY 

1521655 

I 

9213*36! 

80.0!  24.0! 

9.0! 

1 SOO! 

-  ! 

! 

t 

!  1 

80.0!  24.0! 

8.0! 

! 

—  ! 

1 

!  CHASSE 

1971 

NELOA  FAYE 

1534155 

1 

1G4I3A35! 

—  t  -  ! 

A, 

f.WI 

a  1 

33^5 !  fJOffE 

•LA 

1 

1 

!  1 

70.0!  26.0! 

8.0! 

! 

•  ! 

1  CHASSE 

1980 

ROONEY  N1TCHELL 

1629731 

1 

6713A35! 

—  !  —  ! 

9.0! 

900! 

-  ! 

38 .0! NONE 

ILA  BELLE 

I 

1 

!  1 

60.0!  22.0! 

8.0! 

! 

! 

!  CHASSE 

SIOUX 

1917774 

1 

102215A71 1 

1  -  ! 

12.0! 

-  ! 

! 

I 

* 

1 

1 

! 

1 

1  1 
1  1 

218.0!  42.0! 
!  ! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

(21)  N  AND  0  NARINE# 

INC. 

1 

1 

t 

! 

(  1 

1  1 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

I 

1 

1 

( 

! 

! 

i 

*!PA  PITTSBURGH 

1957 

60AZ 

1275144 

1 

4213*35! 

55. 8!  20.0! 

4.5! 

600! 

25.8 (NONE 

I 

1 

!  1 

60.0!  20.01 

4.5! 

! 

■  ! 

1 

1970 

SUZIE 

1556505 

1 

1513A3S! 

35.0!  16.0! 

2.5! 

200! 

-  ! 

20*51  NONE 

!P.A  PITTSBURGH 

I 

1 

!  ! 

35.0!  16.0! 

2.5! 

! 

—  { 

! 

1957, 

TINNY 

1273483 

I 

50! 3A  35  5 

56.2!  21.01 

6.0! 

450! 

-  ! 

28.0 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH 

! 

! 

1  1 

60.0!  21.0! 

6.0! 

! 

■  ! 

! 

! 

1959 

ON  1154 

1279846 

1 

87414A411 

195.1!  35.1! 

8.7! 

-  ! 

1431! 

16.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH 

( 

1 

1  1 

195.1!  35.1! 

1.7! 

! 

*  | 

! 

I 

1959 

ON  1158 

1279931 

! 

87414A41! 

195.1!  35*1! 

8.7! 

1431! 

16 .0 (NONE 

IPA  PITTSBURGH 

1 

1 

1  1 

195.1!  35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

I 

! 

TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF 


ESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(21)  M  AND  0  NARINE#  INC. 

(CONTINUED) 

DN  1167 


(32)  N  4  C  J  BARGE  RENTAL 
NO  206 


(31)  N  T  BARfiE  CO. 
NT  1 


(3!)  N  W  BARfiE  CO. 
MW  2 


(32)  •— I  DRILLING  FLUIDS  CO. 
APOLLO 


1VTCCI  DIMENSIONS  ) DRAFT! 

NET  ! CODE  I  LENGTH ! BR0TM1  !  ! 

REGIS-!  **•*!  REC.  I  REG.1  LOAD**! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  IPA6C!  OVER-! OVER-! ///// !  HORSE 
NA6C  !  IV  !  ALL  !  ALL  1LICHTI  POWER! 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  £  S  S  6  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  (S  IOPERATXNG 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  JTC!  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  I  AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TD !////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  lEE!  LINE-2 


!  ( 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

I7414A40! 

I 

! 

! 

! 

195.0! 

! 

! 

! 

! 

35.01 

! 

! 

! 

6.01 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1431! 

I 

! 

! 

! 

11 .01  NONE 

! 

1 

! 

! 

!PA  PITTSBURGH 

1959 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

I 

364I4A40I 

-  ! 

-  1 

-  I 

-  $ 

-  IKONS 

(PR  PITTSBURCM 

- 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

-  1 

1 

! 

1 

364! 4 A  43 ! 

! 

-  ! 

-  I 

-  ! 

-  | 

-  INONE 

!PA  PITTSBURGH 

- 

!  ! 

82. 0! 

23.0! 

-  ! 

I 

-  | 

! 

! 

36414A43! 

! 

-  ! 

-  1 

-  1 

-  j 

-  INONE 

!PA  PITTSBURGH 

- 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

-  J 

I 

! 

I 

364! 4*401 

106.0! 

26.01 

2.0! 

-  | 

900! 

5,0! NONE 

!PA  PITTSBURGH 

-- 

!  ! 

106.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

! 

1 

874  !4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1431! 

1 1 .0! NONE 

t PA  PITTSBURGH 

1959 

(  ! 

1  1 

193.0! 

! 

! 

! 

67.51 

35.0! 

2.0! 

! 

! 

1 

I 

1 

! 

! 

!  ! 
309I4A411 

i 

26.01 

! 

8.5! 

! 

1 

8S0I 

1 

15.91  NONE 

! 

! LA  MORGAN 

1950 

!  ! 

!  ! 

67.5! 

I 

26.0! 

1.9! 

! 

! 

1 

! 

! 

( 

!  CITT 

! 

!  ! 
9071 4A41 ! 

I 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

9.01 

! 

! 

907! 

! 

16.51  NONE 

! 

IMS  GREENVILLE 

1979 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

33.0! 

! 

1.7! 

1 

! 

I 

! 

I 

! 

! 

! 

!  ! 
B66I4A41! 

! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

9.0! 

! 

1 

1503! 

1 

19. 1 ! NONE 

! 

INS  GREENVILLE 

I960 

1  ! 

195.0! 

35.  Cl 
! 

1.6! 

! 

! 

I 

I 

I 

! 

! 

!  ! 
311 3A36! 

48.5! 

! 

15.0! 

! 

5.5! 

! 

300! 

! 

! 

24 .0 ! NONE 

I 

(LA  HOUMA 

1970 

!  ! 

48.5! 

15.0! 

3.0! 

! 

! 

! 

67 13436 ! 

55.8! 

24.1! 

7.0! 

800! 

«0.a 1  HONE 

!LA  HOUMA 

1982 

!  ! 

55.3! 

24.1! 

4.0! 

-  j 

! 

1 

2  6  f  3  A  36 ! 

41.6! 

16.0! 

6.0! 

325! 

1 2, 0! NONE 

!LA  HOUMA 

1957 

!  1 

43.0! 

18.0! 

4.0! 

! 

! 

4613A36! 

30.6! 

22.0! 

8.0! 

400! 

24.0IN0NE 

J  LA  HOUMA 

1972 

(  I 

50.6! 

22.0! 

4.0! 

-  j 

! 

! 

246 (4A46 ! 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

-  j 

500! 

17. 0! NONE 

!  L A  HOUMA 

1975 

!  ! 

120.01 

30.0! 

1.5! 

! 

-  f 

! 

! 

246 (4A46! 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

5001 

17.0IN0NE 

1  LA  HOUMA 

1975 

t  i 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

I 

1 

17314A46! 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

500! 

17,0! NONE 

(LA  INTRACOAS- 

1976 

i  i 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

! 

!  TAL  CITY 

17314A90! 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

500! 

1 6.0 ! NONE 

!LA  LAKE 

1977 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.51 

! 

1 

!  CHARLES 

17JIAA50I 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

500! 

16.5! NONE 

(LA  HOUMA 

1977 

t  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

•  | 

! 

! 

208144901 

120.0! 

30.01 

5.0! 

400! 

j. 01  NONE 

! LA  HOUMA 

1 V78 

i  i 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  | 

1 

1 

206! 44901 

120.0! 

JO.Ct 

5.0! 

-  ! 

400! 

16.0! DIESEL 

!L A  LAKE 

1978  . 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

I 

ICOrtPRSSSOR 

!  CHARLES 

14490! 

120.0! 

JO. 01 

5.0! 

-  | 

400! 

16.0! DIESEL 

!LA  VENUE 

1978 

!  1 

120.0! 

JO.O! 

2.01 

! 

ICOMPAESSOR 

! 

"•7I4.UJ! 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

-  ! 

350! 

16.0! NONE 

!LA  VENUE 

1979 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

177! 4A46! 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

-  1 

350! 

IS  .5 INONE 

! LA  HOUMA 

1979 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

t 

-  | 

! 

! 

1 7714490! 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

-  ( 

350! 

1J.5I0IESEL 

! L A  WEST  LAKE 

1980 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

(COMPRESSOR 

! 

1 77! 4A90! 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

-  | 

350! 

1 6.0! DIESEL 

!l A  DULAC 

1980 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  J 

{COMPRESSOR 

! 

17714490! 

120.0! 

30. C! 

5.0! 

-  ! 

350! 

16.0IDIESEL 

! LA  HOUMA 

1980 

1  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

! COMPRESSOR 

! 

1 17144461 

120.0! 

30. C! 

5.0! 

-  ! 

350! 

8.0IN0NE 

(LA  HOUMA 

1981 

I  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

20014490! 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

350! 

17.0! DIESEL 

!  LA  MORGAN 

1981 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

( COMPRESSOR 

l  CITY 

1 1714446! 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

-  I 

350! 

17*01  NOME 

ILA  HOUMA 

1961 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

I 

-  f 

! 

! 

20014A90! 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

-  J 

350! 

17.0! DIESEL 

!  L A  HOUMA 

1981 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

l 

-  ! 

t COMPRESSOR 

! 

200 1 4490 ! 

120.0! 

30. C! 

7.0! 

350! 

17.0! DIESEL 

ILA  HOUMA 

1981 

!  t 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

(COMPRESSOR 

! 

200! 4490! 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

350! 

17,0! NONE 

ILA  HOUMA 

1981 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

200! 4490! 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

350! 

7.0! NONE 

IU  MORGAN 

1981 

!  ! 

120,0! 

30.0! 

2.0! 

1 

-  • 

! 

!  CITY 

200I4A90! 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

350! 

17.0! NONE 

! L A  HOUMA 

1981 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

49214447! 

150.0! 

35.0! 

2.0! 

-  { 

800! 

15.0! DIESEL 

ILA  HOUMA 

1«82 

!  ! 

150.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

! COMPRESSOR 

! 

20014490! 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

-  ! 

350! 

17 .9 iOIESEL 

ILA  VENICE 

1981 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

{COMPRESSOR 

! 

200I4A90! 

120.0! 

30.  C! 

5.0! 

350! 

8.0!4  1ANKS 

ILA  HOUMA 

1981 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

21 514490! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

430! 

7. 5! NONE 

!TX  CORPUS 

1952 

!  ! 

11C.0! 

30.0! 

.  1.0! 

! 

! 

!  CHRIST! 

444344901 

114.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

600! 

28.0! DIESEL 

f  LA  HOUMA 

1957 

!  ! 

1U.0! 

3S.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! COMPRESSOR 

I 

35214490! 

126.0! 

55.1! 

8.0! 

500! 

18. 0 ! NONE 

ILA  HOUMA 

1968 

!  ! 

126.0! 

35.1! 

2.0! 

! 

| 

! 

21 5  14490 1 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

350! 

16.0JN0NE 

!LA  HOUMA 

1965 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

.5! 

! 

-  | 

! 

! 

215 ! 44401 

120. OJ 

30.0! 

5.0! 

-  i 

350! 

17.0! NONE 

!LA  HOUMA 

1965 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

i 

-  t 

! 

! 

21 514446! 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

550! 

6.0 ! NONE 

ILA  HARVEY 

1966 

!  ! 

12C.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  I 

i 

2 

21514490! 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

-  ! 

350! 

16.01DIESEL 

2 LA  HOUMA 

1966 

1  ! 

120.0! 

50.0! 

1.5! 

i 

-  | 

{COMPRESSOR 

! 

170! 4A46! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

450! 

16.0INONE 

!LA  HOUMA 

1969 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

J 

-  | 

! 

! 

170! 4443! 

110.0! 

30.0! 

o.O! 

-  ! 

450! 

1 6.0! NONE 

(LA  HOUMA 

1969 

!  ! 

11C.0! 

30.0! 

.5! 

i 

-  | 

! 

! 

1 70! 4«  46! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

450! 

16.0) NONE 

! L A  HOUMA 

1969 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

•  i 

j 

! 

17315471! 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

-  | 

500*! 

13.0! DIESEL  PUMP 

1  LA  HOUR  A 

1970 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

! 

1 

YEAR 

BUILT 

OR 

♦REBUILT 
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ENGR! 

1  IVTCCI  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

ICAPACITT 

!  HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L 

! 

DISTI  OPERATOR 

!  NET  ! CO  DEI  LENGTH! BROTH!  I 

! 

!  EST  1 

CARGO  HANDLING 

IS  ! OPERATING 

I 

TEAR  ! 

i 

t 

! 

j 

i 

"1  REGIS* !**•* 1  REG.  !  REG. I  LOAD*! 

!  CARGO 

I  FXKEO  ! 

EQUIPMENT 

1TC!  RASE 

1 

COAST 

1  TER  1  SIC1//////U////1  ED  ! 

!//////// 

!  POINT  ! 

LINE-1 

1  AO  I  LINE-1 

BUILT  I 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  1 

1 

GUAM 

I  TON-  IMAGE!  OVER-! OVEA-t /////! 

HORSE!  PASS- 

I (LIGHT) I////////////////1TO! ////////// 

OR  ! 

NUMBER 

!  NAGE  !  IV  !  ALL  1  ALL  1LIGHT! 

POWER!  ENGERS 

!  (FEET) 1 

LINE-2 

!EE!  LINE-2 

! RREBUILTf 

(32)  P-I  DRILLING  FLUIDS  CO. 

! 

1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

l 

(continuidi 

! 

1  1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

DM  79-1 

!  - 

! 

17715A711 

1 20.01 

20.  C! 

5.0! 

350! 

16*01  NONE 

ILA  VENICE 

1*7*  ! 

! 

i 

1  1 

120.01 

30.0! 

1.5! 

1 

-  | 

1 

! 

1 

OH  79-2 

!  . 

! 

1 7715A71! 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

-  ! 

350! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

! L A  VENUE 

1979  ! 

! 

! 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

1 

! 

1 

1 

OP  31-4 

j  - 

! 

200 1 3A  71 1 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

330! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

ILA  HOUMA 

1981  1 

! 

1 

1  1 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

i 

THREE  K  1 

,  - 

1 

19415A711 

110.01 

30.01 

5.0! 

-  | 

5001 

13.0 ! DIESEL 

PUMP 

ILA  HOUMA 

1*59  1 

1 

! 

1 

l 

!  1 

1  1 

110.01 

1 

30.01 

1 

1.5! 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(29)  M.E.R.S.*  INC. 

1 

( 

I 

t  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

i 

i 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

C/O  SCHEf f EL  C  CO. 

l 

1 

!  i 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

ARKANSAS 

1241126 

1 

14313A35! 

123.5! 

28.0! 

7.51 

2400! 

35.3 (NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1**1 1 

1 

I 

I  1 

129.5! 

28.0! 

5.5! 

I 

1 

! 

! 

GLENNE  HOLLINGER 

1274571 

1 

32SI3A36I 

125.0! 

34.0! 

6.0! 

2400! 

-  i 

46.0IH0NE 

IMO  ST.  LOUIS 

1*57  ! 

! 

i 

!  1 

125.01 

34.0! 

6.0! 

! 

! 

! 

1 

PATRICIA  ANN 

1284621 

I 

25613*361 

102.8! 

32.1! 

9.7! 

3200! 

33.0INONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1960  1 

l 

l 

t  ! 

110.0! 

32.1! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO.  3 

t  - 

1 

2181 4A43I 

150.0! 

24.0! 

6.0! 

-  | 

599! 

B.C! NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1959  1 

! 

I 

! 

1 

1  1 

1  1 

150.01 

1 

24.01 

2.0! 

! 

! 

I 

1 

! 

1 

! 

! 

t 

! 

(33)  H.V.  CONSTRUCTOR  CO. 

I 

1 

! 

I 

1  1 

1  1 

! 

1 

t 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

1 

! 

! 

ALASKA  CONSTRUCTOR 

! 291635 

! 

13311A031 

135.0! 

34.0! 

6.0! 

1100! 

300! 

50.3 ! NONE 

( AK  ANCHORAGE 

1944  ! 

1 

1 

1  1 

—  1 

—  ! 

5.01 

I 

! 

! 

CONSTRUCTOR 

1586135 

1 

85  11  AO 1 1 

90.01 

24.01 

4.0! 

5001 

100! 

3.0! NONE 

1  AK  ANCHORAGE 

1977  1 

I 

1 

1  ! 

—  I 

—  ! 

2.5! 

I 

| 

I 

! 

JENNIE  L 

1599597 

1 

14911  AOS  1 

135.0! 

29.CJ 

6.5! 

700! 

200! 

50. Of  NONE 

! AK  ANCHORAGE 

I960  ! 

! 

1 

I 

1 

t  1 

!  1 

1 

1 

«-  1 

1 

4.0! 

! 

I 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

(20)  H/C  TRANSPORT  SERVICES# 

! 

!!NC. 

1 

1  1 

I  1 

1 

1 

I 

1 

! 

! 

! 

1 

( 

! 

I 

! 

! 

! 

AMERICAN  CHALLENGE 

! 665283 

1 

81913A36! 

160.0! 

42.0! 

9.0! 

6000! 

-  ! 

31',*  1N0NL 

!KT  PADUCAH 

1963  ! 

t 

1 

1  1 

160.01 

42.01 

7.5! 

! 

! 

! 

! 

AMERICAN  SPIRIT 

1642137 

00913*36! 

145.0V 

46.01 

9.0! 

6000! 

*5.0! NOME 

IKY  PADUCAH 

1981  ! 

! 

1 

1  1 

145.01 

46.0! 

7.5! 

! 

-  | 

! 

1 

i 

SUNBERLAND  EXPRESS 

1549735 

1 

13713A36! 

75.01 

30.0! 

8.0! 

16001 

35.01  NONE 

IKY  PADUCAH 

1973  ! 

i 

1 

!  1 

75.0? 

30.01 

7.0! 

! 

-  | 

! 

! 

i 

DAVID  T.  SHECHT 

1569356 

1 

785I3A35I 

180.01 

52.01 

9.2! 

8400! 

42.9! NONE 

lOH  CINCINNATI 

1975  ! 

| 

1 

1  1 

150.01 

52.0! 

8.6! 

! 

! 

! 

i 

GEORGE  R.  BAKER 

1636C61 

! 

63413A35! 

135.0! 

46.9! 

8.9! 

6000! 

40. 0 1  NONE 

1  OH  CINCINNATI 

1*61  ! 

! 

1 

1  1 

135.6! 

46.9! 

8.0! 

1 

! 

! 

1 

H.  R.  LA0AR 

1530090 

1 

45513*351 

154.31 

40.3! 

9.0! 

5000! 

50.0 ! NONE 

low  CINCINNATI 

1971  I 

! 

1  ! 

170.0! 

60.31 

6.C! 

1 

i 

1 

! 

HUGH  !.  STEGER 

1539325 

36213*361 

127.7! 

44.0! 

6.61 

5600! 

45.6! NONE 

ION  CINCINNATI 

197B  ! 

I 

1  1 

138.0! 

44.01 

6.0! 

! 

! 

! 

f 

j.  PAGE  HAYDEN 

1516506 

30013*35! 

159.6! 

40.1! 

6.2! 

5000! 

60.1 (NONE 

IOH  CINCINNATI 

1968  1 

! 

!  ! 

165.0! 

40.1! 

6.4! 

1 

-  j 

! 

! 

! 

JANES  H.  CAREY 

1646180 

1 

73413*35! 

144.01 

42.0! 

8.6! 

6000! 

41  .5 ! NONE 

! OH  CINCINNATI 

1*67  1 

1 

1 

I  1 

165.4! 

63.3! 

6.6! 

I 

-  j 

! 

! 

1 

MARIE  THOMPSON 

1512099 

31413*36! 

133.01 

24.4! 

9.0! 

3500! 

*0.0 ! NONE 

IKY  PADUCAH 

1*71  1 

I 

1 

t  i 

133.0! 

34.4! 

7.6! 

! 

I 

! 

! 

POLO  II 

1526074 

75*!J»J5I 

102.31 

33.01 

7.5! 

2400! 

42.0! NONE 

(OH  CINCINNATI 

1970  ! 

! 

1 

1  1 

111.01 

33.01 

7.0! 

1 

! 

! 

i 

THREE  RIVERS  LADY 

1  260E45 

I 

35313*361 

150.21 

35.0! 

9.0! 

3200! 

36.0 ! NONE 

Ur  PAOUCAH 

1977  ! 

! 

1 

1  1 

150.2! 

35.0! 

7.0! 

I 

! 

1 

! 

WILLIAM  f.  PLETTNER 

1647465 

l 

73413*36! 

163.01 

42.0! 

8.6! 

6000! 

41.51  HONE 

! OH  CINCINNATI 

1982  ! 

1 

1 

1  1 

168.0! 

43.3! 

8.6! 

! 

-  j 

i 

! 

! 

WILLIAM  N.  LIGGETT 

1633894 

1 

63413*35! 

135.6! 

46.9! 

8.9! 

6000! 

40 .0 | NONE 

!0H  CINCINNATI 

1981  ! 

! 

1  1 

135.6! 

46.9! 

8.0! 

! 

! 

1 

1 

GT  104 

1  528982 

l 

86314A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1455! 

U.OINONE 

!KY  PADUCAH 

1970  1 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

HBC  7857 

1593918 

1 

84514*461 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

U.OINONE 

!KY  PAOUCAH 

5976  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

H8C  7838 

159391  9 

1 

84314446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

15001 

13.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1978  ! 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

| 

I 

! 

HBC  7859 

1  593920 

84314*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

15001 

1 3. 01  NONE 

IKY  PADUCAH 

1978  ! 

I 

I 

1  1 

195.0! 

35.0) 

1.5! 

1 

I 

I 

! 

HOC  7860 

1593921 

! 

84314A461 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  I 

1500! 

13.0IN0NE 

IKY  PADUCAH 

1978  1 

! 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

1 

! 

! 

1 

HBC  7861 

1593922 

! 

S43UA46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1976  I 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

HBC  7862 

1  593923 

1 

84314A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1978  1 

I 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

I 

! 

! 

H9C  7863 

1593924 

1 

84314A461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

1 3.0 ! NONE 

IKY  PADUCAH 

1978  I 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

1 

! 

1 

HBC  7864 

1593925 

1 

843UA46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

1 3 .0 ! NONE 

JKV  PADUCAH 

1978  ! 

1 

J 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

—  ! 

i 

! 

! 

HBC  7865 

1593926 

1 

84314A461 

195.01 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3.0! NONE 

!KV  PADUCAH 

1978  ! 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

I 

! 

! 

HBC  7866 

1593927 

1 

643! 4A461 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1500! 

13.0IN0NE 

IKY  PADUCAH 

1978  ! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

1 

HBC  7972 

1612204 

1 

84314A46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PAOUCAH 

1979  ! 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

1 

! 

HBC  7973 

1612205 

1 

84314*461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

13.0 1  NONE 

!KY  PADUCAH 

1979  ! 

1 

! 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

HBC  7974 

1612206 

1 

843(4*46} 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PAOUCAH 

1 V79  ! 

! 

t 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

HBC  7975 

1612207 

! 

84314A46! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.01NONE 

!KY  PADUCAH 

1979  1 

I 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

—  ! 

1 

! 

! 

U5C  7??i 

!*12?08 

**51**4*! 

1«5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1500! 

13.0) NONE 

IKY  PADUCAH 

1979  ! 

I 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

! 

! 

! 

HBC  7977 

1612209 

1 

84314A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13*0! HONE 

IKY  PADUCAH 

1979  1 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

! 

! 

! 

HBC  7978 

1612228 

! 

84314A461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

1 3.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

1979  ! 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

( 

i 

HBC  7979 

1612229 

1 

64314*461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1979  ! 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

HBC  7930 

1612280 

1 

84314A461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PAOUCAH 

1979  J 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

i 

HBC  7931 

1 o12231 

84314*461 

195.0! 

35.0! 

9.01 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

1979  ! 

1 

V 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

i 

HBC  7982 

1612232 

1 

84314*46! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

1500! 

13.0! HOHE 

fPCT  MBUCUH 

1979  ! 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

M6C  7983 

1612233 

i 

843(4*461 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1500! 

13.0IN0NC 

IKY  PAOUCAH 

1979  1 

! 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

HBC  7984 

1612234 

84314*46! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1500! 

13*0! HONE 

IKY  PAOUCAH 

1979  1 

1 

! 

! 

1  1 

!  1 

195.01 

1 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

i 

! 

! 
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£N«R| 

9IST! 

VESSEL 

OPERATOR 

HAKE  AND  NUMBER 

I  COAST 

1  CUARD 

f  NUMBER 

1VTCC1 
NET  IC0DE1 
R£GXS-U*«*I 
TER  !  SEE! 
TON-  IMAGE! 
NACE  1  XV  1 

DIHENS 
LENGTH! 
RIG.  1 
////// l 
OVER-! 
ALL  1 

IONS  ! •RAFT) 
BROTH!  1 
REG. ILCAD-I 
/////{  ED  1 
OVER-!/////! 
ALL  (LIGHT! 

HORSE! 

MOVER! 

CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING 
CARGO  !  FIXED  1  EQUIPMENT  !TC)  BASE 

//////// 1  POINT  !  LINE-1  1  AO!  LINE-1 

PASS-  1 (LIGHT) !//////////////// !TD! ////////// 
ENOCHS  !  (FEET)!  LXNE-2  SEE!  LINE-2 

I 

1 

YEAR  1 
BUILT  I 
OR  1 

•REBUILT! 

(20)  ft/C  TRANF90RT  SERVICES/ 

1 

! 

I  INC* 

1  1 

!  1 

1  1 

1 

1 

1 

i 

1 

! 

! 

t 

! 

1 

{ 

! 

! 

(CONTINUED# 1 

1  1 

i 

! 

! 

! 

! 

HBC  7985 

! 612235 

84314A461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15001 

13.0! NONE 

Iky 

PADUCAH 

1979 

! 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

HOC  7988 

1612236 

I43I4A46I 

195.01 

35.01 

9.01 

- 

15001 

13.0 l NONE 

Iky 

PADUCAH 

1979 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.51 

-  1 

1 

! 

H9C  7987 

J61223f 

64314A461 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3 .0 1  NONE 

iky 

PADUCAH 

1979 

I 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

l 

HBC  7988 

f  61 2238 

84314A461 

195.0! 

35.01 

9.01 

- 

1500! 

1 3. 0 ! NONE 

!KY 

PADUCAH 

1979 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

1 

1 

NBC  7989 

1612239 

I4314A461 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

13.0 ! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

HBC  7990 

1612240 

84314A461 

195.01 

35.01 

9.01 

- 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1979 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

I 

HPC  7991 

1612241 

84314A461 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

- 

1500! 

83.OIN0NE 

!KY 

PADUCAH 

1979 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

5 

! 

HBC  8101 

1631993 

84314A401 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1 4001 

It.OINONE 

!KY 

PADUCAH 

1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

HBC  5102 

1831994 

843I4A40! 

195.0! 

35.0! 

10i0! 

- 

1400! 

1 4 .5  ! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  1 

! 

! 

HBC  1*103 

1631193 

843UA401 

195.0! 

35.01 

10.0! 

- 

14001 

14,5! NONE 

Iky 

PADUCAH 

1981 

! 

1  I 

195.01 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

! 

HBC  8104 

1631996 

6431 4A  401 

195.0! 

35. C! 

10.01 

- 

1400! 

14.5! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

1 

! 

HeC  8105 

1631997 

843UA401 

195.0! 

35.0! 

10.01 

- 

1400! 

14.5! NONE 

!KY 

PADUCAH 

1981 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

1 

! 

HBC  6106 

•631998 

84314A401 

195.01 

35.0! 

10.01 

- 

1400! 

14.C1N0NE 

IKY 

PADUCAH 

1981 

1 

l  1 

193.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

! 

HBC  8107 

1631999 

64314A401 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1400! 

U.StNONE 

!KY 

PADUCAH 

1981 

l 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  » 

! 

! 

HBC  8109 

1632001 

277UA40! 

195.01 

35.0! 

10.0! 

• 

1400! 

1 4. 5! NONE 

!ky 

PADUCAH 

1981 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

( 

HBC  8110 

1632002 

843141401 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1400! 

14.5! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1981 

1 

1  1 

195.0* 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

( 

I 

HBC  6111 

1632003 

64314A40! 

195.0! 

35.0! 

10.01 

1400! 

tt.SIKONE 

|XY 

PADUCAH 

1981 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

l.o! 

-  1 

! 

! 

HBC  8117 

1632004 

84314A401 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

14001 

14.S1N0NE 

IKY 

PADUCAH 

1981 

1 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  » 

1 

! 

MB C  8113 

1 632005 

84314A4CI 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1400! 

1t.5i.0HE 

IKY 

PAOUCAH 

1981 

1 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.61 

-  ! 

! 

1 

HBC  8114 

1632006 

643I4A40I 

195.0! 

35. 0! 

10.0! 

- 

1400! 

14.5 !  NONE 

IKY 

PADUCAH 

1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

J 

! 

HBC  1115 

16)2007 

64314A40I 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1400! 

U.StNONE 

w 

PADUCAH 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

1 

HBC  1131 

1632023 

84314A401 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1400! 

14.5 !  NONE 

IKY 

PADUCAH 

1931 

1 

!  1 

105.01 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

HBC  6137 

1432024 

84314A401 

195.01 

35.01 

10.01 

- 

1400! 

14.5! NONE 

2K1 

•AOUCAH 

1961 

! 

1  f 

195.0! 

35.01 

1.61 

-  ! 

! 

! 

HBC  *133 

1632025 

643I4A401 

195.01 

35. Cl 

10.01 

- 

1400! 

14.5! NONE 

UY 

PADUCAH 

1981 

I 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  I 

I 

! 

HBC  8134 

1632026 

84314A4C1 

195.01 

35. C! 

10.0! 

- 

1400! 

14.5! NONE 

!  KY 

PADUCAH 

1981 

i 

1  i 

195.0! 

35. Cl 

1.61 

-  t 

! 

! 

H°C  8133 

1632027 

843 1 4 A  40 1 

195.0! 

35. Cl 

10.01 

- 

1400! 

14.5  1  NONE 

UY 

PADUCAH 

1981 

! 

t  i 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HPC  8138 

1632028 

84314A401 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

HOC! 

It. 5 1  HONE 

IKY 

PADUCAH 

1981 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

HBC  8137 

1632029 

64314A40I 

195.0! 

35. Cl 

10.0] 

- 

1400! 

1 4. 5!  NONE 

IKY 

PADUCAH 

1981 

! 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

H8C  8138 

1632030 

64314A40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

1400! 

u.s!nq;ie 

IKY 

PADUCAH 

1961 

! 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

•  j 

! 

! 

HBC  8139 

1632031 

64314A40I 

195.0! 

3  5,0! 

10.0! 

- 

14003 

14. 5 !  NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

H9C  SHO 

1632032 

64314A401 

195.01 

35.0! 

10.0! 

- 

1400! 

14.5 ! NONE 

Iky 

PADUCAH 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HBC  8141 

1632033 

84314*40! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1400! 

It. 5! HONE 

IKY 

PADUCAH 

1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

••  1 

I 

! 

H3C  8142 

1632034 

84314A401 

195.01 

35.01 

10.0! 

- 

1400! 

U.StNONE 

IKY 

PADUCAH 

1951 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

HBC  8143 

1632035 

84314*40! 

195.0! 

35.01 

10.01 

- 

HCO! 

H.5I  NONE 

IKY 

PADUCAH 

1981 

I 

1  1 

195.0! 

55.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

HBC  81*4 

) 632036 

84314*40! 

10$. 0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1400! 

U . 5 ! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1981 

1 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  I 

1 

I 

HBC  8143 

1632037 

84314*40! 

195.01 

35.0! 

10.0! 

- 

1400! 

14.5! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1981 

1 

1  ! 

195,0! 

35*3! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

1 

HBC  8146 

1632038 

84314*40! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1400! 

H.51N0NE 

SKY 

PADUCAH 

1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

j 

! 

HBC  8147 

1632039 

843I4A40! 

195,0! 

35.0! 

10.0! 

- 

14001 

1t.5f HONE 

Iky 

PADUCAH 

1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

J 

! 

HBC  8148 

1632040 

*4314*40! 

US. 01 

35.0! 

10.C! 

- 

1400! 

14.5IN0NE 

IKY 

PAOUCAH 

1981 

! 

1  1 

195.0* 

35.  C! 

l.o! 

-  * 

! 

! 

HBC  8149 

1632041 

84314*40! 

195.0! 

35„Cl 

10.0! 

- 

1400! 

U.5  J.NOME 

!ky 

PADUCAH 

1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

l.o! 

-  ! 

J 

! 

HBC  8150 

1 632C42 

843UA40! 

195*0! 

35.0! 

10.0! 

- 

UOO! 

1t.5!K0NE 

!<Y 

PAOUCAH 

1981 

! 

!  1 

995.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HBC  7E47X 

1593908 

91514*46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1630! 

1 3.01  HONE 

Iky 

PADUCAH 

1978 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.S! 

-  ! 

J 

I 

HBC  7848X 

1593909 

91514*461 

200.0! 

35.01 

9.0! 

« 

1650! 

13.01HONE 

IKY 

PADUCAH 

1978 

1 

! 

1  ! 

200.0! 

25.0! 

1  ! 

-  ! 

1 

1 

HBC  7849X 

1593910 

91514*4(1 

200.0! 

35.  C! 

9wl 

- 

1650! 

13.OU0NE 

ur 

PADUCAH 

1976 

1 

1  ! 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

» 

HBC  7850X 

1593911 

9UI4A46! 

200.0! 

35.0! 

5.0! 

- 

1650! 

13,0! NONE 

UY 

PADUCAH 

1978 

1 

!  ! 

200.0! 

35,0! 

t.i! 

-  ! 

j 

» 

KBC  7SS1X 

! 59291 2 

’«» 

35  .2! 

?.C! 

HSC  l 

ixr 

.... 

1 

i  i 

200*0! 

35.0! 

1.51 

-  1 

1 

! 

HBC  7852X 

1593913 

91514*461 

200. OJ 

35.0! 

?.0J 

- 

1650! 

1 3 .0  j  NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1975 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

*  ! 

! 

! 

HBC  7853X 

1593914 

91514*461 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1650! 

1 3. 0 1  NONE 

HY 

PAOUCAH 

1975 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

HBC  7855X 

1593916 

91514A461 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1650! 

13.0! NONE 

Ur 

PAOUCAH 

1978 

i 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.51 

-  1 

! 

! 

HBC  78S8X 

1593917 

91514*461 

200.0! 

35,0! 

9.0! 

- 

1650! 

13.0! NONE 

!KY 

PAOUCAH 

1978 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  1 

t 

! 

MFC  7967 X 

1612195 

915*4*461 

2C0.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1650! 

13.0! NONE 

hy 

PAOUCAH 

1979 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

j 

HBC  796SX 

1612200 

91514A461 

200.0! 

35,0! 

9.0! 

- 

1650! 

13.0  iNONE 

!<r 

PAOUCAH 

1979 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.51 

-  i 

! 

» 

H3C  7969X 

161220) 

91514*46! 

200.0! 

35.0! 

9,0! 

~ 

1650! 

13.0 !  NONE 

HY 

PAOUCAH 

1979 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

HBC  7970X 

1612202 

91514A441 

200.0! 

35-C! 

9.0! 

- 

1650! 

13. 0! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1979 

! 

! 

! 

!  1 

1  ! 

1  1 

200.0! 

! 

! 

35.0! 

1 

i 

1.5! 

! 

! 

-  i 

1 

! 

! 

! 

I 

i 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


49.4. 


ENGRl 

01  ST  I 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUMBER 

1  COAST 

{  GUARD 

1  NUH3ER 

1  1VTCC1  0 INCNSIONS  1  DRAFT  ! 

1  NET  l CODE! LENGTH  1 8PDTH1  1 

-lREClS-1****!  REG.  1  REG* 1LOAD-1 

1  TER  1  SEE l ////// l// / // !  CD  1 

I  TON-  1PACEI  0VE9-10Y.A-!/////! 

1  NAGE  1  ZV  1  ALL  1  ALL  {LIGHT! 

tCAPACITYI  HICK-  !  1  V  !  I  1  E  L  1 

1  1  EST  1  CAACS  HAMBURG  IS  tOPCAATINC  1 

1  CASCO  1  HHt  |  EGUISMENT  ITEI  8SSE  1 

unnnn  soim  i  ljhe-i  iaoi  lime-i  i 

HOASEI  SSSL-  I (LIGHT) I ////////////////!TB! ///// / // // t 
AOVEA 1  ENGEAS  1  (FEET) t  LIME-2  IEEI  LIHE-2  1* 

YEAR 

BUILT 

OR 

REBUILT 

1 

1 

(20)  P/G  TRANSPORT  SERVICES,  !INC. 

(CONTINUED) ! 

1  1 

!  ! 

1  ! 

!  1 

l 

l 

1 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

1  1 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

MeC  7971 R 

1612203 

1 

91S14A46! 

1  ! 

20C.0! 

200.0! 

33. L! 
35. C! 

9.0! 

1.51 

1650! 

-  ! 

1 3. 01  NONE 
! 

IKY  PADUCAH  l 
!  ! 

1979 

HBC  8116X 

1632006 

I 

91S14A40) 

!  1 

200.0! 

200.01 

35.  C! 
35. Cl 

10.0! 

1.5! 

* 

1600! 

-  ! 

U.tlhOHE 

UT  PADUCAH  t 

!  1 

1981 

HBC  8117X 

I632C09 

1 

91514A4Q1 

1  1 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

1600! 

-  ! 

14.6INUNE 

! 

IKY  PADUCAH  t 

J  1 

1981 

HBC  dim 

1632010 

1 

91514A40I 
i  1 

200.01 

200.01 

35. Cl 
35.0! 

10.0! 

1.5! 

1600! 

-  1 

14.6! NONE 
! 

!KY  PADUCAH  ! 

!  ! 

1981 

H8C  8119X 

163201 t 
! 

9151 4*401 

I  ! 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

— 

1600! 

-  ! 

14.6 1N0NC 
! 

IKY  PADUCAH  ! 

!  ! 

1981 

HBC  8120X 

1632012 

! 

91514A40! 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

“ 

1600! 

-  ! 

14.6! NONE 
! 

IKY  PIOUCAH  ! 

!  1 

1981 

NBC  3121X 

1632013 

l 

91514A40! 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.  C! 
35. C! 

10.0! 

1.51 

“ 

1600! 

-  ! 

14.61  NONE 
! 

IKY  PADUCAH  1 

I  ! 

1981 

HBC  6122X 

1632014 

I 

« 

91514440! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

19.01 

1.5! 

m 

1600! 

-  I 

14.6! NONE 
! 

(KT  PADUCAH  ! 

i  i 

1981 

HBC  8123X 

1632015 

l 

91S14A401 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

10.01 

1.5! 

" 

1600! 

-  1 

14.6  I  NONE 
! 

!KY  PAOUCAH  I 

!  ! 

1«81 

NBC  I124X 

1632016 

1 

91514440! 
t  1 

230. 0! 
200.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

“ 

1600! 

-  ! 

1 4.6  J  NONE 
! 

!KY  PAOUCAH  ! 

!  t 

1911 

HBC  fit 2 SX 

1632017 

! 

91SI4A40! 

1  1 

200.0! 

200.01 

*5.0! 

35.0! 

10.0! 

1.51 

1600! 

-  1 

U.61N0NE 

! 

IKY  PADUCAH  ! 

!  I 

1981 

HBC  8126X 

163201  8 

1 

915I4A401 

1  1 

2C0.0! 

200.01 

35.  Cl 
35.0! 

10.01 

1.5! 

“ 

1600! 

-  ! 

14.6(N0NE 

! 

fKY  PAOUCAH  ! 

:  t 

1981 

HBC  8127X 

1632019 

1 

91514A'* 

l 

'  .J! 
.00.01 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.51 

“ 

1600! 

-  ! 

U.61N0NE 

! 

IKY  PAOUCAH  ! 

!  ! 

1911 

HBC  81 28X 

1632020 

91514A401 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

1600! 

-  ! 

14. 6 {NONE 
! 

|KY  PADUCAH  1 

!  ! 

1911 

HeC  8129X 

1632021 

1 

91514A401 
l  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 
35. C! 

1C.O! 

1.5! 

” 

1600! 

-  ( 

14.6! NONE 
! 

!KY  PADUCAH  ! 

!  ! 

1981 

HBC  euox 

(632022 

! 

91514*40! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.01 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

“ 

1600! 

-  ! 

1 4. 6 ! NONE 
! 

her  PADUCAH  ! 

1  ! 

1981 

N/G  100 

1518754 

1 

68914A401 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

“ 

1366! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  t 

1969 

K/G  101 

1518755 

» 

629UA40I 
!  1 

195.0! 

195.0! 

25.01 

35.0! 

8.61 

1.6! 

1386! 

-  j 

13.0 (NONE 

!0M  CINCINNATI! 

!  ! 

1969 

H/G  102 

1  518756 

1 

669144401 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 
35.  C! 

8.6! 

1.6! 

“ 

13  56! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

!0K  CINCINNATI! 

!  ! 

1969 

H/G  103 

1518757 

! 

63914*40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

*5.0! 

35.0! 

8.6 ! 
1.6! 

~ 

1386! 
-  ! 

13.01N0N* 

! 

!QH  CINCINNATI! 

!  ( 

1969 

H/G  104 

1518758 

1 

66914A4Q! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.CI 

35.01 

8.6! 

1.6! 

“ 

1386! 
-  ! 

13.0U0NE 

! 

(OK  CINCINNATI! 

!  ! 

1969 

H/G  105 

1518759 

! 

68914A401 

1  1 

195. C! 
195.0! 

35.  C! 
35.0! 

6.6! 

1.6! 

1386! 
-  ! 

13 .0  !hONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1969 

H/G  106 

1518760 

I 

68914A40I 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

8.4! 

1.6! 

” 

1386! 
-  ! 

1 3.01NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

1  ! 

1969 

H/G  107 

1518761 

1 

68914A401 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.C! 
35. C! 

8.61 

1.6! 

1386! 
-  ! 

1 3.01K0NE 
! 

!CH  CINCINNATI! 

!  1 

1969 

H/C  108 

1518762 

I 

o8V!4A*0! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

8.6! 

1.6! 

“ 

1386! 
“  1 

1 3 .0! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  1 

1969 

H/G  109 

1518763 

1 

68914440! 

1  1 

195.0! 

195.01 

*5.0! 

35.0! 

8.6! 

1.4! 

* 

1336! 
-  ! 

13.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

!  I 

1969 

K/G  110 

1527322 

1 

67714*40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

6.6! 

1.5! 

“ 

1437! 
-  ! 

13.O1N0NC 

! 

10H  CINCINNATI! 

!  I 

1970 

H/G  111 

1527323 

l 

67714A401 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

~ 

1417! 
-  ! 

13.O1N0NE 

I 

! OH  CINCINNATI! 

!  1 

19/0 

H/G  112 

1527324 

! 

67  7 1 4  A  40 1 
!  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35,01 

6.6! 

1.5! 

1437! 
-  ( 

1 3 . 0 ! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

I  ! 

1970 

H/C  115 

1527325 

1 

677 ! 4*401 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

“ 

1437! 
-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1970 

H/G  114 

1527326 

1 

677I4A401 
!  ! 

195.01 

19S.0! 

35.0! 

35.01 

8.6! 

1.5! 

“ 

1437! 
-  ! 

13.O1N0NE 

! 

! OH  CINCINNATI! 

1  ! 

1970 

H/G  115 

1527495 

1 

677! 4A40I 
!  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

** 

1437! 
-  ! 

1 3 .0! NONE 
! 

lOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1970 

H/G  116 

1527496 

1 

67714A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

*5.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

“ 

1437! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

!0N  CINCINNATI! 

I  1 

1970 

H/G  117 

1527497 

1 

677I4A40! 
!  ! 

19$.0! 

195.0! 

35.0* 

35.0! 

8.61 

1.5! 

“ 

1437! 
-  ! 

13.0! NONE 

1 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1970 

H/G  118 

1527498 

1 

677I4A401 
!  ! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

" 

1437* 
-  ! 

13.0 !  NONE 
t 

!0H  CINCINNATI! 

1  ! 

1970 

H/G  119 

1527499 

1 

677J4A40! 
!  ! 

19$. 0! 
195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

1437! 
-  ! 

13.0!  NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  i 

1970 

H/G  120 

1527500 

1 

67714A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

” 

1437! 
-  ( 

1 3. 0! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ( 

1970 

H/G  121 

1527501 

1 

677I4A40! 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

— 

14*7! 
-  ! 

1 3.0! NONE 

1 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1970 

H/G  122 

1527502 

1 

67714A40! 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

1437! 
-  ! 

13. 0 ! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1970 

K/G  123 

1527503 

1 

677 1 4  A40 1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

1437! 
-  ! 

13.01N0NE 

! 

i OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1970 

. 

H/G  124 

1527504 

1 

677I4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

1437! 
-  ! 

13.0! NONE 
■ 

(OH  CINCINNATI! 

!  1 

1970 

H/G  126 

1527629 

I 

677I4A40I 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
*5.0! 

8.6! 

1.5! 

“ 

1437! 
-  ! 

13. oi NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  I 

1970 

H/€  127 

1527630 

1 

67714*40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

6.6! 

1.5! 

1437! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1970 

H/G  128 

1527631 

1 

67714*40! 
!  t 

195.01 

195.0! 

35.01 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

” 

1437! 
-  ! 

13 .0 (NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1970 

H/G  129 

1527632 

1 

67714*401 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

3S.O! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

" 

1437! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1970 

S/C-  130 

1577633 

1 

67714A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

3S.0I 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

" 

H37! 
-  ( 

1 3 .0 1  NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  1 

1970 

H/G  131 

1527634 

1 

67714*40! 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

1437! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  i 

1970 

H/C  132 

1527635 

! 

67714A40! 

j  ] 

195.0! 
1  *35.0! 

35.0! 

35.0! 

6.6! 

1.51 

” 

1437! 
-  ! 

13 .0 !  NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

I  1 

1970 

H/G  133 

1527636 

1 

67714A40! 
1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

8.6! 

1.5! 

” 

1437! 
-  ! 

13.0 {NONE 

i 

!9H  CINCINNATI! 

!  ! 

1970 

H/6  134 

1527637 

1 

67714*40! 
1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

“ 

1437! 
-  ! 

1 3.01N0NE 
■ 

!0H  CINCINNATI! 

I  1 

1970 

H/G  135 

1527638 

1 

67714A40J 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

” 

1437! 
-  ! 

1 3  .Oi'  NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1970 

H/G  136 

1527639 

! 

677 i 4A401 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

“ 

14371 
-  * 

15. 0! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  1 

1970 

H/G  137 

1527640 

1 

67714A40! 
1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

1437! 
-  ! 

1 3 .0! NONE 
! 

(OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1970 

H/G  138 

1527641 

1 

67714A40! 
!  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

1 

1437! 
-  ! 

13.0 (NONE 
! 

! 0 H  CINCINNATI! 

1  ! 

1970 

!  !  !  !  1  1  i  !  ! 

!  !!!!!!!  ! 


! 

! 


! 

! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


495 


CNCR1 

MSTI 

VESSEL 

OPERATOR 

RARE  ARB  RUH8ER 

1  COAST 

]  GUARD 

1  NUMBER 

1VTCC1  DIMENSIONS  1 DRATT1 
NET  ! COl'El LENGTH!  BADTHl  ! 

RECIS“! **•*!  RES.  1  REG.1LCAD-J 
TER  I  SEE  1 ////// 1 ///// 1  ED  1 
TOR-  IP  ACE  1  0VER-10VER-1/////1 
NACE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1LTCHTI 

1  CAPAClTTl  HUM-  |  !«!SS:i! 

!  !  EST  1  CARGO  HANHING  IS  I0PCRAT1NG  1 

l  caico  i  rues  i  eguiphen?  ltd  base  i 

uunnn  point  i  ume-i  iaoi  lime-i  i 

MORSE!  PASS-  I (LIGHT) I /////////A //////I SO! //////////I 
POWER !  ENCERS  !  (PEET)I  LIME-2  t EE!  LIME-2  !• 

YEAR  I 
IUILT  I 
OR  l 

REBUILT! 

<?0> 

1 

1 

R/C  TRANSPORT  SERVICES/  ! INC. 

(CONTINUED) | 

1  1 

1  1 

1  1 

t  1 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

t 

! 

1 

J 

t 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

! 

» 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

R/C 

139 

1527642 

! 

67714A401 

1  1 

H5.0! 

195.01 

35.0] 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

“ 

! 

1 

1437! 
-  S 

13.0IN0RE 

! 

!0K  CINCINNATI! 

1  i 

1970 

r/c 

HO 

! 537JCO 

1 

67014A40I 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.01 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

I 

1 

1433! 
-  1 

13.0! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

R/C 

141 

1537201 

1 

670I4A40! 

1  1 

195.0! 

195.01 

55.0! 

35.0! 

8.6! 

1.51 

! 

1 

14331 
-  1 

13.0! NONE 
! 

!CH  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

R/C 

U2 

! 537202 

1 

670I4A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.51 

“ 

1 

1 

1433! 

-  1 

13.0! RONE 
! 

!0K  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

R/C 

145 

1537203 

1 

670! 4A40I 
!  1 

195.0! 

19S.0! 

33.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

1 

1433! 
-  t 

1 3.0 ! NONE 
! 

! ON  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

R/C  144 

1537204 

! 

67014A401 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

* 

1 

1 

1433! 
-  1 

1 3 .0 1  NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

1  t 

1972 

R/C 

145 

1537205 

1 

670I4A401 

1  1 

195.01 

195.0! 

55.0! 

35.0! 

5.62 

1.51 

t 

! 

14331 
-  1 

1 3 .0 1  NONE 
! 

! OH  CINCINNATI ! 

!  ! 

1972 

R/C 

146 

1537206 

1 

67014A40I 

I  1 

195.01 

195.01 

33.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

“ 

1 

1 

1433! 
-  ! 

13.O1N0MC 

! 

! OH  CINCINNATI! 

!  1 

1972 

R/G 

147 

1537207 

I 

67014A40I 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35,0! 

8.6! 

1.5! 

“ 

! 

14331 
-  ! 

13.0IN0NE 

! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

R/C 

148 

1537208 

67014A401 
(  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. 0! 

8.6! 

1.51 

“ 

1 

1 

1433! 

-  ! 

1 3.0 ! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  1 

1972 

R/G 

150 

1539335 

1 

67014A40I 

1  1 

195.0! 

195.0! 

33.0! 

33.01 

6.6! 

1.5! 

“ 

1 

1 

1433! 
-  ! 

1 3. 0 ! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

R/G 

151 

1539336 

670I4A401 

1  J 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.61 

1.5! 

! 

t 

1433! 
-  ! 

1 3 .0 (NONE 

! OH  C1NCIMHATI ) 

!  ! 

1972 

R/C 

152 

1535337 

1 

67014A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.51 

“ 

1 

1 

1433! 

13.0! NONE 
( 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

R/C 

153 

1539338 

1 

670UA40! 

1  1 

195.0! 

193.0! 

35.01 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

“ 

! 

1433! 
-  ! 

13 .0 1  NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

R/C 

154 

1539339 

1 

670(44401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.51 

” 

! 

1433! 
-  ! 

13.0! RONE 
! 

!9H  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

R/S 

155 

1539340 

1 

670I4A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

“ 

J 

1433! 
-  ( 

1 3.0! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

j 

R/C 

154 

1539341 

l 

670I4A401 
t  i 

195.01 

H5.0! 

35.01 

35.0! 

6.6! 

1.5! 

“ 

1 

! 

1433! 
-  ! 

13.0! NONE 

I 

■OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

R/C 

157 

1 539342 
! 

&7014A40I 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

6.6! 

1.5! 

“ 

t 

! 

1433! 
-  ! 

1 3 .0 ! NONE 
( 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

R/C 

158 

1539343 

1 

*701040! 

1  I 

175.0! 

195.01 

33.0! 

35.0! 

6.61 

1.51 

* 

1 

1 

1433! 
-  ! 

1 3 .0 ! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

R/C 

159 

1539344 

! 

670UA401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35,0! 

35.0! 

8.6! 

1.51 

" 

1 

1 

1433! 
-  ( 

13.01R0NE 

I 

! OH  CINCINNATI! 

(  ! 

1972 

R/C 

160 

1539345 

I 

670(44401 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

8.61 

1.5! 

“ 

1 

! 

1433! 
-  ! 

13.01RQNC 

IOH  CINCINNATI! 

1  I 

1972 

M/S 

161 

1539346 

670I4A40I 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.61 

1.5! 

” 

1 

1433! 
-  ! 

1 3. Ot  HOKE 

1 

ION  CINCINNATI! 

1  ! 

19/2 

R/C 

162 

1539347 

! 

67014440! 

!  ! 

H5.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

6.6! 

1.5! 

* 

! 

! 

1433! 
-  ! 

13.0SR3NE 

! 

ION  CINCINNATI! 

!  1 

1972 

R/C 

163 

1539348 

* 

670! 4A401 
!  1 

195.0! 

195.0! 

3S.0! 

35.0! 

6.6! 

1.5! 

" 

I 

I 

1433! 
-  1 

13.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1  ! 

1972 

R/C 

164 

1539349 

I 

670144401 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

33.0! 

8m  61 

1.5! 

“ 

! 

1 

1433! 
-  I 

13.31NONE 

I 

! ON  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

R/6  165 

1539350 

1 

67014A401 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 
35. Cl 

8.6! 

1.5! 

“ 

! 

1 

14331 
-  ! 

13.01  NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

197? 

H/C 

166 

1539351 

I 

670144401 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.01 

5.o! 

1.5! 

" 

! 

1433! 
-  I 

13.0IN0NE 

( 

IOH  CINCINNATI! 

1  ! 

1972 

M/C  167 

1539352 

I 

670I4A40! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1,5! 

“ 

! 

! 

1413! 
-  ! 

1 3 .0*  NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

R/C 

168 

1539353 

t 

67014440! 
i  t 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

6.6! 

1.5! 

” 

1 

! 

1*33! 
-  ! 

13.01N0NC 

! 

IOH  CINCINNATI! 

I  ! 

1972 

R/C 

169 

1539354 

t 

67014440! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

! 

! 

1433! 
-  I 

13.01  NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

1  ! 

1972 

R/G 

170 

1539355 

1 

99914A401 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

~ 

! 

! 

1433! 
-  ! 

1 3 .0  !  NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  t 

1972 

M/C 

171 

1539356 

1 

999144401 

I  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

33.0! 

8.6! 

1.5! 

1 

1 

14331 
-  ! 

1 3 .0 ! NONE 
! 

!0H  C:*'  1ATI ! 

!  1 

1972 

R/C 

172 

1539357 

l 

99914A40! 

1  ! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

3.6! 

1.5! 

” 

! 

1 

1433! 
-  ( 

1 3.0! NONE 
t 

!0H  CINv—hATI! 

!  ! 

1972 

R/C 

173 

1539358 

l 

99914A401 
!  1 

195.0! 

175.0! 

35.0! 

35.0! 

6.6! 

1.5! 

* 

! 

I 

1433! 
-  ! 

!  3.0! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

1  ! 

1972 

M/C 

174 

1559359 

1 

99914A401 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.61 

1.5! 

* 

1 

! 

14331 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

ION  CINCINNATI ! 

!  1 

1972 

R/C 

175 

!5393cO 

1 

999(44401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

5.6! 

1.5! 

** 

! 

! 

1433! 
-  I 

13.01N0NE 

1 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

R/C 

176 

1539361 

1 

9991 4440! 

2  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

* 

! 

1 

14331 
-  ! 

13.0IN0NC 

! 

IOH  CINCINNATI! 

1  ! 

1972 

R/C 

177 

1539362 

I 

999  J4  4  40  1 

1  1 

195.0! 

175.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

* 

! 

! 

1433! 
-  ! 

13.0!N0N£ 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

R/C 

178 

1539363 

! 

99914440! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

8.6! 

1.5! 

“ 

1 

1 

1433! 
-  ! 

13.0! NONE 

1 

•OH  CINCINNATI! 

!  I 

1972 

M/C 

179 

1539364 

1 

999I4A40! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

* 

* 

1 

1433* 
-  1 

13.0! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

R/C 

180 

1539365 

i 

99914440! 

!  ! 

195.01 

1«5.0! 

35.0! 

35.0! 

6.6! 

1.5! 

1 

! 

1433! 
-  ! 

1 3 .0! NONE 
( 

!0H  CINCINNATI! 

!  t 

1972 

R/G 

181 

j  539366 

1 

99914A40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

1 

! 

1433! 
-  1 

1 3.0! NONE 
i 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

R/C 

1f2 

1539367 

1 

99914A40! 

!  1 

195.0! 

195,0! 

35.0! 
35. C! 

6.6! 

1.5! 

“ 

2 

1433! 
-  ! 

13. oi NONE 

ION  CINCINNATI! 

1  1 

1972 

R/C 

183 

1  539368 
! 

99914440! 

!  ! 

195.01 

195.0! 

35.C! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1433! 
-  ! 

13.0IN0NE 

i OH  CINCINNATI! 

!  I 

1972 

R/C 

104 

1539369 

1 

99914*40 ! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

6.6! 

1.5! 

! 

! 

1433! 

.  i 

1 3 .0 ! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  I 

1972 

R/G 

?15 

!516«55 

1 

73114*491 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

15.0! 

35.0! 

*.f! 

1.4! 

« 

! 

-  ! 

1 3.Q!.N0H£ 

! . . 

*0“  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

-i 

R/S 

216 

1536956 

I 

731 14A401 

1  1 

2C0.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.4! 

! 

! 

1561! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

ION  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

R/C 

217 

1556957 

1 

731 14A40! 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.4! 

! 

! 

1561! 

.  i 

1 3. 0! NOME 
! 

•OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

M/C 

218 

1536958 

1 

731 14A40 ! 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.4! 

“ 

! 

! 

1561! 

.  i 

1 3. 0! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  1 

1972 

M/C 

219 

1536959 

! 

73114*40! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

3S.0! 

3.6! 

1.4! 

2 

! 

1561! 
-  ! 

13.0  I  NONE 
! 

{OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

R/C 

220 

1536960 

! 

73114A40! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.4! 

“ 

! 

! 

1561! 
-  ( 

1 3 .0 {NONE 
l 

!0H  CINCINNATI! 

1  ! 

1972 

R/G 

2/1 

1536961 

1 

73114440! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.4! 

i 

i 

1561! 

13.0! NONE 

1 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

R/C 

222 

1536962 

l 

731 ! 4A40! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

3.61 

1.4! 

“ 

i 

! 

1561! 
-  ! 

1 3 • 0 ! NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

R/C 

223 

1536963 

! 

! 

1 

73114440! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

t 

1 

35.0! 

35.0! 

1 

! 

8.6! 

1.4! 

! 

5 

f 

! 

! 

! 

1561! 
-  ! 

! 

! 

13.0! NONE 
! 

! 

1 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1972 

43fi 

TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

Cf  VESSELS 

EMM 

1VTCCI 

DIMENSIONS  1DRAFT! 

tCAPACITYi 

HIGH-  ) 

1  V  E  S  S  E  L  ! 

1 

0  I  ST! 

OPERATOR 

NET  ICODElLENGTHlBROTHl 

! 

1 

! 

EST  I  CARGO  HANDLING 

U  f  OPERATING  ! 

I 

TEAR  ! 
PUILT  ! 

!  COAST 

i 

TEC  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

1 ////////! 

POINT  (  LINE-1 

t  A  0 1  LINE-1  1 

VESSEL. 

NANE  AND  NUH3E A 

5  GUARD 

TON-  1PAGE! 

OVEA-I0VEA-1/////1 

HORSE 

PASS-  !  (LIGHT) !//////////////// 1TD! //////////! 

OR  ! 

!  NUH9C* 

NAGC  !  JV  1 

-U.  1 

ALL  ILIGHT! 

•OWE* 

ENGEAS  ! 

( fEET) !  LINE-2 

ICC!  LINE-2  1«REBUILT ! 

<20)  n/g 

TRANSPORT  SERVICES# 

! 

1 

!  INC. 

1  1 

1  1 

1  1 

l 

i 

! 

! 

1 

! 

1 

* 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

J 

!  1 

!  ! 

!  \ 

(CONTINUED) ! 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

1 

!  ! 
!QH  CINCINNATI! 

1972  ! 

H/C  224 

1534964 

73114A40I 

230.0! 

33.01 

8.6 ! 

- 

1561! 

13.0! NONE 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.41 

-  ! 

! 

i  i 

■OH  CINCINNATI ! 

! 

H/6  225 

15393/0 

1058 I4A401 

200.0! 

35.0! 

8.6! 

«* 

1561! 

1 3 • 0 ! NONE 

1972  ! 

i 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.41 

-  ! 

! 

1  I 

! 

H/6  224 

1539371 

108614A401 

200.01 

35.0! 

8.6! 

- 

1561! 

1 3. 0! NONE 

10H  CINCINNATI! 

1972  ! 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  \ 

1 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

! 

H/G  227 

1539372 

105814A401 

203.01 

35.0! 

8.6! 

- 

1561 ! 

1 3 .0! NONE 

1972  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

i  i 

I 

1972  I 

H/C  224 

1535373 

108C14A40! 

200.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

1561! 

13.0! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

t 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  i 

i 

!  ! 

! 

1972  ! 

N/G  229 

1519374 

108814**0! 

200.0! 

35.0! 

8.6! 

*■ 

1561  i 

13.0! NONE 

I  OH  CINCINNATI! 

! 

\  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  1 
!0H  CINCINNATI! 

! 

M/G  230 

1535375 

10861 4A  40 1 

200.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1561! 

13.0! NONE 

1972  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.41 

-  ! 

! 

!  1 

! 

1972  ! 

A/6  231 

15393/6 

1088  14A40! 

200.01 

35.0! 

8.61 

- 

1561! 

1 3 .0 ! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

“  ! 

! 

1  ! 

! 

n/«  2)2 

1539377 

10381U40! 

200.01 

3S.0! 

8.61 

- 

1561! 

13.0! NONE 

ION  CINCINNATI! 

1972  l 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.4! 

-  » 

I 

!  ! 

! 

n/G  233 

1539375 

1Q8814A40! 

200.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1561! 

1 J • 0 ! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1972  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.41 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

H/C  234 

1529379 

108814A40! 

200.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1561! 

13.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1972  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.41 

-  ! 

i 

!  ! 

! 

H/G  235 

1  539380 

1 086 1 4 A  401 

200.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

1561! 

13.0! NONE 

ION  CINCINNATI! 

1972  ! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

1  1 
IOH  CINCINNATI! 

! 

H/G  234 

1  339381 

10861 4440! 

200.0! 

35.0! 

8.61 

- 

1561! 

13.0! NONE 

1972  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

H/G  237 

1319382 

108314440! 

200.01 

35.0! 

8.6! 

- 

1561! 

13.01N0NE 

!0H  CINCINNATI! 

1972  ! 

1 

I  1 

200.0! 

35.0! 

1.4 

-  J 

t 

!  1 

! 

n/G  233 

1539353 

1088 14A40I 

200.0! 

35.0! 

8. 

- 

1561! 

13.0 ! NONE 

IOH  CIHCIHHATI! 

1972  I 

1 

f  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

A/3  239 

1  539384 

1088J4A40I 

200.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

1561! 

1 3 .0 ! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1977  ! 

1 

1  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.4! 

-  ! 

! 

1  1 
IOH  CINCINNATI! 

! 

1971  ! 

H/G  503 

1531263 

67614A4Q! 

195.0! 

35.0! 

8.61 

- 

1461! 

13.0! NONE 

1 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

1.51 

-  ! 

! 

!  ! 

I 

1971  1 

A/G  310 

1534740 

67614A40! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

1461! 

1 3. 0 ! NONE 

{OH  CINCINNATI! 

1 

!  ! 

H5.0! 

35.  C! 

1.51 

-  ! 

l 

!  ! 

1 

H/G  311 

1534741 

676»4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.61 

- 

1461! 

1 3 .0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1971  ! 

1 

i  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  1 

! 

I  ! 

! 

fl/G  312 

1534742 

67614A401 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1461! 

13.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1971  1 

I 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

!  ! 

! 

1971  ! 

H/G  313 

1534743 

676  14  A  40  1 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

1461! 

1 3 .0! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

J 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

I  ! 

1971  1 

H/G  314 

1534744 

67614A40! 

195.01 

35.0! 

6.6! 

- 

14611 

13.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

I 

H/G  315 

1534745 

67614A40! 

195.0! 

35. Cl 

8.6! 

•• 

1461! 

1 3.01  NONE 

IOH  C INC IHNAT I ! 

1971  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

!  1 

I 

N/G  314 

1534746 

67e>!4A40t 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1461! 

13.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1971  i 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

!  ! 

! 

H/C  317 

1556701 

65914A4C! 

195.0! 

35.0! 

8.6 ! 

- 

1*16! 

1 3.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1977  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

H/G  314 

1556702 

65V14A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1416! 

13.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1977  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

H/G  319 

1556703 

65914A401 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1416! 

13.0IN0NE 

IOH  CINCINNATI! 

1977  ! 

1 

i  i 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

i  i 

IOH  CINCINNATI! 

! 

H/G  320 

1586704 

659  ! 4 A 40 1 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1416! 

13.0 ! NONE 

1977  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

I 

I  ! 

! 

H/6  321 

1586705 

65914A40I 

195.01 

35.0! 

f.'* 

- 

1416) 

1 3.01N0NE 

IOH  CINCINNATI! 

1977 

I 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.  ' 

-  ! 

! 

I  ! 

! 

H/G  322 

1586706 

65914A401 

195.0! 

35. Cl 

6.0. 

- 

1416! 

1  3.0! NONE 

Ion  CINCINNATI! 

1977 

2 

1  1 

195.0! 

35.0! 

*•5! 

-  ! 

! 

!  ! 
!0H  CINCINNATI ! 

H/G  323 

1586707 

65914A40! 

195.0! 

35.01 

8.6! 

- 

1416! 

13.01  HONE 

1977 

| 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

H/G  324 

! 356705 

65914A40! 

195.01 

35.0! 

8.6! 

- 

1416! 

1 3. JJNONE 

1977 

1 

(  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  \ 

H/G  323 

1586709 

659UA401 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1416! 

13.0 ! NONE 

{OH  CINCINNATI! 

1977 

1 

1  ! 

1ft5.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

A/G  326 

1586710 

65914A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

14161 

1  3 .0 ! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1977 

t 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 

H/G  327 

1586711 

65914A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1416! 

13.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1977 

I 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  t 

! 

!  ! 

A/G  323 

1586712 

65914A40! 

195.01 

35.0! 

8.6! 

- 

1416! 

13.0IK0NE 

)0H  CINCINNATI! 

1977 

1 

1  1 

195.0! 

33.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  I 

A/6  329 

1556713 

659! 4A401 

195.0! 

35.01 

8.6! 

- 

1416! 

1 3.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1977  1 

1 

1  ! 

195.01 

55.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

•  ! 

A/G  330 

1586714 

659J4A401 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1416! 

13.0! NONE 

IOH  CINCINNATI) 

1977 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

H/6  331 

1 58671 5 

65914A40! 

195.01 

35.0! 

8.6! 

- 

1416! 

13.0! NOME 

1977 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I  I 

r/6  332 

1620572 

6761 4A401 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1416! 

13.01  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1980 

1 

!  f 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

A/6  333 

1620573 

67614A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

14161 

13.01  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1930 

| 

1  1 

193.0! 

3S.0! 

1.5! 

-  I 

! 

!  ! 

H/G  334 

1620574 

67614A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1416! 

13.OIN0NE 

tOH  CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

H/G  335 

16205  72. 

67614A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1416! 

1 3.0! HONE 

1980 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 

H/G  336 

1621904 

67614A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

14161 

13.O1N0NZ 

i OH  CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ! 
IOH  CINCINNATI! 

I960 

H/G  337 

1621905 

67614A401 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1416! 

13.01N0NE 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

B/6  325 

*621904 

1 

*7414140! 

195,01 

35.0! 

8.6! 

- 

1416! 

1 3.0 ! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1980 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

f  ! 

H/G  339 

1622572 

67614A401 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1416! 

1 3 .0 ! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1980 

1 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 

H/G  340 

1622573 

676I4A40] 

195.0! 

35.01 

8.6! 

- 

1416! 

1 3.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1980 

1 

i  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1  1 

1980 

H/G  341 

1622754 

676UA40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

— 

1416! 

1 3 .0 1  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

1981 

A/G  342 

1640086 

67614A401 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1416! 

1 3.0! NONE 

!0K  CINCINNATI! 

! 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

1  1 

H/G  343 

1640087 

67614A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1416! 

1 3.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1981 

l 

'  1  ! 

195.0! 

33.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

j  ..  J 

H/G  344 

1640058 

676  J4A40I 

195.01 

35.0! 

8.6! 

- 

1416! 

13.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1981 

t 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  1 
IOH  CINCINNATI! 

A/G  345 

1640215 

67614A401 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

1416! 

15  .0  1  NONE 

1981 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

2 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

A/6  346 

1640216 

67614A40! 

195.01 

35.0! 

8.6! 

~ 

1416! 

13.0INONE 

1981 

1 

i 

i 

1  1 
1  1 
1  1 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

I 

! 

1.5! 

! 

j 

-  t 
! 
( 

! 

! 

! 

!  1 

1  ! 

!  ! 
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ENGR! 

(VTCC!  DIMENSIONS  (DRAFT! 

(CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

- 

DXST! 

OPERATOR 

!  NET  (CODE! LENGTH! 8RDTH( 

! 

! 

EST  (  CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

-  ———————— 

(REGIS-!****!  REG.  ! 

REG.! LOAD-! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EIUIPHEHT 

!TC! 

9ASE  ! 

YEAR 

t  COAST 

TER  (SEE!//////!/////! 

ED  ! 

////////! 

POINT  !  LINE-1 

(AO! 

LINE-1  1 

built 

VESSEL 

NAHC  AND  NUHIER 

!  GUARD 

1  TON-  !,»«!  0V£,-!0¥£*-l/////! 

MORSE 

PASS-  ! (LIGHT) !/////f ///////// /!TD! //////////! 

OR 

!  NUMBER 

NAGE  !  IV  1  ALL  ! 

ALL  ILIGHT! 

POWER 

CNGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

( EE1 

LINE-2  !*REBUILT 

(20)  lt/6 

TRANSPORT  SERVICES# 

1 

I 

1 1NC* 

(  (  1 

1  t  ! 

(  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

! 

(CONTINUED)! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

H/G  347 

(640217 

676I4A40!  195.01 

35.0! 

6.6! 

- 

1416! 

13.0INONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1981 

! 

!  I  195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

H/G  348 

1640780 

67614A40!  195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1416! 

13 .0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1961 

l 

!  !  195.0! 

35. 0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

H/G  349 

1640781 

676! 4A40!  195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1416! 

13.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

i 

!  >  195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

! 

H/G  350 

(640782 

676I4A40!  195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1416! 

13.0! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1931 

! 

!  !  195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

( 

! 

! 

H/6  351 

1640783 

676I4A40!  195.01 

35.0! 

8.6! 

- 

1416! 

13.0 (NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1961 

f 

1  1  195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

H/G  352 

164034? 

67614A401  195.0! 

35. 0! 

8.61 

- 

1416! 

13.0 !  NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1901 

1 

I  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

t 

! 

! 

H/G  353 

1640346 

676J4A40!  195.01 

35.0! 

8.6! 

- 

1416! 

1 3 . 0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

!  2  195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

{ 

I 

! 

H/G  354 

(641171 

676I4A40!  195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

1416! 

13.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

j 

!  !  195.0! 

35.  C! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

! 

H/G  355 

1641172 

676 (4A40!  195.0! 

3  5.01 

8.6! 

- 

1416! 

13. 0! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1901 

! 

(  1  195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

H/G  356 

•641173 

C76J4A40!  195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1416! 

13.01N0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

) 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

H/G  357 

(641174 

676I4A40!  193.0! 

35.0! 

1.61 

- 

1416! 

1 3.C ! NONE 

!0N 

CINCINNATI! 

1931 

1 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

! 

H/G  358 

(641176 

67614A40!  195.0! 

33.0! 

6.6! 

- 

1416! 

13.0IN0NE 

ION 

CINCINNATI! 

1981 

( 

!  !  195.0! 

35. 0! 

1.5! 

-  ! 

( 

! 

! 

H/G  400 

1534747 

69614A40!  200.0! 

35*0! 

8.6! 

- 

1565! 

13. Of  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

!  !  200.01 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

H/G  401 

(334748 

696I4A401  200.0! 

35.  C! 

9.6! 

- 

1385! 

13.01N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

i 

!  !  200.01 

35.3! 

1.3! 

-  ! 

I 

J 

! 

H/G  402 

1534749 

69614A40!  200.0! 

35.0! 

i.o! 

- 

1565! 

13 .0! NOME 

tCM 

CINCINNATI! 

1971 

1 

!  !  200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ( 

! 

1 

! 

H/G  403 

1534750 

696! 4A40!  200.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

1585! 

13.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

I 

!  1  200.01 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

( 

! 

I 

H/G  404 

(534751 

696I4A40!  200.0! 

35.0! 

S.6! 

- 

1583! 

13.01  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

( 

!  !  200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ( 

! 

! 

H/G  405 

(610103 

69614A40!  20C.O! 

35.0! 

8.6! 

- 

1576! 

13 .0 {HONE 

iOH 

CINCINNATI! 

1979 

t 

!  !  200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

?/G  406 

(610104 

69V.4A40!  200.0! 

31. C! 

8.6! 

- 

1576! 

13.0IN0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

( 

!  !  200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

H/G  308 

(594682 

70114A4L!  195.0! 

33. 0! 

S.6 ! 

- 

1424! 

1 3.01  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

197* 

! 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

H/G  509 

1594683 

701I4A40!  195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

1424! 

13 .01  NONE 

!  OK 

CINCINNATI! 

1973 

! 

1  (195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

1 

H/G  510 

! 594684 

70124A40!  195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1424! 

13. 0 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1978 

! 

I  !  195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

H/G  511 

(594685 

70114A40!  195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1424! 

13.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1973 

! 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

H/G  512 

! 594696 

701 1 4 A  40 1  195.0! 

35.0! 

8.61 

- 

1424! 

13.0 !  NONE 

JOM 

CINCINNATI! 

1978 

( 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

! 

M/C  513 

(594687 

701I4A40!  195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

1424! 

13.01N0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1978 

! 

!  1  195.0! 

35. C! 

1.41 

-  1 

! 

! 

! 

H/G  514 

(594686 

701 1 4 A  40 1  19J.0! 

35.C! 

6.0! 

- 

1424! 

13.01  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1978 

! 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

H/G  515 

159/689 

701UA40*  195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

1424! 

13.01  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1978 

! 

!  !  195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

H/G  516 

(594690 

70114*40!  195.01 

35.0! 

8.0! 

- 

1424! 

13.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1978 

! 

1  I  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

H/G  517 

1594691 

70114A40!  195.0! 

35.0! 

S.6! 

- 

1424! 

13. OINONE 

ION 

CINCINNATI! 

1973 

( 

1  I  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

H/G  518 

1594692 

70114A401  195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

1424! 

13.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1973 

1 

!  _!  -195*0! 

35. C! 

1.6! 

-  1 

| 

! 

H/G  519 

1594693 

701UA40!  195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

14241 

13.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1978 

! 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

H/G  520 

1594694 

701J4A40!  195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1424! 

13.01  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1978 

! 

!  1  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

H/G  521 

1594693 

70U4A40!  1 95.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1424! 

1 3 .0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1978 

! 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

H/G  522 

1594696 

701I4A40!  195.0! 

35.  C! 

6.6! 

- 

1424! 

13.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1978 

I 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

! 

H/G  523 

(606*37 

729I4A40!  195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1423! 

13. 0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

1 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

H/G  524 

(608158 

729I4A40!  195.0! 

35.  Cl 

3.6! 

- 

1423! 

13.OIN0HE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

! 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

H/G  525 

(608159 

72914A40!  195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1423! 

1 3 .0 ( NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

! 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

H/G  526 

(608160 

729UA40!  195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1423! 

1 3.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

! 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

K/G  527 

(606161 

729UA40!  195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

1423! 

13.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

! 

!  !  195.C! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

H/G  526 

! 608162 

72914A40!  195.0! 

35.0! 

0.6! 

- 

1423! 

1 3 .0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

! 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

| 

! 

! 

H/G  629 

1608163 

72914A40!  195.0! 

35.01 

8.6! 

- 

1423! 

13.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

! 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

H/G  S30 

(606164 

729! 4A40!  195.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

1423! 

13.01N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

! 

!  !  19S.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

1 

! 

R/G  531 

(608165 

72914A40!  195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1423! 

13.0! NONE 

!  CH 

CINCINNATI! 

1979 

! 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

! 

H/G  532 

I6GS166 

729KA40!  195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1423! 

13.0 JNOME 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

t 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

H/G  533 

1606167 

729f/A40!  195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1423! 

13.01  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  I  195.01 

35-0! 

1.6} 

-  ! 

1 

1 

1 

H/G  534 

1608168 

72914*40!  195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

1423! 

1 3.0! NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1979 

. 

1 

1608169 

1  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

| 

1 

! 

H/G  535 

729I4A40!  195.0! 

35.0! 

8.61 

- 

1423! 

13  .OINONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

!  I  195.0! 

35.0! 

1.6) 

-  I 

! 

! 

! 

H/G  536 

( $08170 

7i9|4A40!  195. 01 

35.0! 

8.61 

- 

1423! 

13. OINONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1979 

I 

!  !  195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

1 

I 

! 

H/G  537 

!60d171 

72914A40!  195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1423! 

13. OINONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

l 

!  I  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

H/G  600 

(544561 

678KA40!  195.0! 

25.0! 

8.6! 

- 

1403! 

1 3.0 )  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1973 

! 

!  !  •'>5. oi 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

H/G  601 

(544562 

673KA40!  195.0! 

3S.O! 

8.6! 

- 

14031 

13. OINONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1973 

I 

!  !  195.0! 

35,0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

H/G  602 

1S44563 

673!M40!  195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1403! 

13.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1973 

1 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

! 

H/G  603 

( 344564 

67614A40!  195.0! 

35.01 

8.4! 

- 

1403! 

13. OINONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1973 

! 

1  (195.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

! 

! 

H/G  604 

(54456* 

676J4A40!  195.9! 

35. C! 

0.6! 

- 

14031 

13. OINONE 

IOH 

CINCINNATI! 

-1973 

! 

! 

! 

!  !  195.0! 

I  (  ! 

!  J  ! 

T>.C! 

! 

I 

1.6! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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ENGR! 

1 

! VTCC 1  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

Icapacitt! 

HIGH-  ! 

IliSUU 

{ 

0 1ST! 

OPERATOR 

1  NET 

!C0DE!lenGTh!5RDTh!  ! 

1  t 

EST  ! 

CARGO  HANOLXNG 

! S  'OPERATING  ! 

!TC!  3ASE  ! 

i 

TEAR  ! 

! 

COAST 

!  TER 

!  SEE!//////! /////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!AO!  LINE-1  i 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUH8ER  ! 

GUARD 

J  TON- 

1 P  ACE  1  om-IOVM-l//.'//! 

HORSE  I  PASS-  !  (LIGHT )!////////////////!TO!//////////! 

OR  ! 

! 

NUMBER 

!  NAGF 

!  IV  !  ALL  l  ALL  1LIGHV! 

POWER!  EMGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

! EE!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(20)  H/C 

TRANSPORT  SERVICES/  1INC. 

! 

1  1  i  1 

i 

1 

i 

i 

!  1 

(CONTINUED) ! 

1 

!  !  !  ! 

i 

! 

!  ! 
10H  CINCINNATI! 

1973 

H/G  EOS 

•544566 

! 

678! 4440!  195.0!  35.0! 

3.6! 

- 

! 

1403! 

13.0! NONE 

! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

!0K  CINCINNATI  1 

1973 

H/G  406 

! 544567 

1 

67814A40!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

! 

1403! 

1 3. 0 ! NONE 

J 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

! 

‘OH  CINCINNATI! 

1973 

H/C  607 

1544568 

1 

678J4A40!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

( 

1403! 

1 3. 0 1  NONE 

! 

1 

!  !  195.0!  3S.C! 

1.6! 

! 

-  i 

» 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1973 

H/G  608 

1544569 

! 

67314A4GI  195.0!  35. C! 

3.6! 

- 

! 

1403! 

1 3 .0 ! NONE 

! 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

1 

-  i 

1 

‘  1 
!Ort  CINCINNATI! 

1973 

H/G  609 

! 544570 

! 

67814A40!  195.0!  35.0! 

3.6! 

- 

! 

1403! 

13.0! NONE 

! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

1  1 

1974 

H/G  701 

1552186 

1 

70U4A40!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

! 

1436! 

1 3 .0 ! NONE 

SON  CINCINNATI! 

! 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

1  1 
!0H  CINCINNATI! 

1974 

H/G  702 

1552187 

1 

701J4A401  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

! 

1436! 

13.0  1  NONE 

! 

l 

!  I  175.01  35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

1  1 

H/G  70S 

1552186 

! 

70114A40!  195.0!  35. C! 

8.6! 

- 

! 

1 436  j 

13*0! NONE 

! ON  CINCINNATI! 

1974 

l 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

!  1 

1974 

H/G  704 

1552189 

1 

701 14*401  195.0!  35. C! 

3.6! 

- 

1 

1436! 

13.01  NONE 

10H  CINCINNATI! 

! 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

| 

-  i 

1 

•  1 

1974 

H/G  70S 

1552190 

l 

701 ! 4 A 40!  195.0!  35. C! 

3.6! 

- 

l 

1436*! 

1 3 .0 1  NONE 

! OH  CINCINNATI! 

! 

I 

!  !  105.0!  35.0! 

1.3! 

! 

-  i 

i 

!  ! 

1974 

H/G  706 

1552191 

f 

701 ! 4A40!  195.0!  35.01 

8.6! 

- 

! 

1  436  S 

13.o1none 

!0H  CINCINNATI! 

! 

1 

•  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

•  ! 

1974 

H/G  707 

! 5521?2 

! 

701 ! 4A  401  195.01  35.01 

3.6! 

- 

! 

1436! 

13.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

! 

I 

!  1  195.0!  35. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

1  1 
•OH  CINCINNATI! 

1974 

H/G  708 

1552193 

1 

701I4A40!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

! 

1436! 

1 J.Ot  NONE 

! 

! 

!  !  195.0!  35. 0! 

1.5! 

i 

-  ! 

1974 

H/G  709 

1555194 

1 

70114A40!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

• 

1436! 

1 3 .0 ! NONE 

10H  CINCINNATI! 

! 

| 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  t 

! 

i  ! 

1974 

a/6  710 

1555195 

» 

701!4A40!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

i 

1436! 

13 .C {NONE 

10H  CINCINNATI! 

! 

1 

!  !  1 95.0!  35.0! 

1.5! 

• 

.  ■ 

i 

•  1 

1974 

H/G  711 

1555196 

I 

701 ! 4A40!  195.0!  35. C! 

3.6! 

- 

! 

1436! 

1  3.0*1  NONE 

•OH  CINCINNATI! 

! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

t 

-  ; 

i 

1  ! 

1974 

H/G  712 

1555197 

1 

701 ! 4A40!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

i 

1436! 

1 3 . 0! NONE 

SON  CINCINNATI! 

! 

1 

!  !  193.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

1  1 
!0H  CINCINNATI! 

1974 

H/G  715 

1555198 

1 

701  !4  A40I  195.01  35.0! 

3.6! 

- 

! 

1436! 

1 3. 01  NONE 

1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

.  i 

! 

(  ! 
10H  CINCINNATI! 

1974 

H/G  714 

1555199 

! 

701  ! 4 A4Q 1  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

! 

1 436  j 

13.01N0NE 

1 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1  I 

!0H  CINCINNATI! 

1974 

H/G  715 

l 555200 

! 

701 1 4440!  195.01  35. C! 

3.6! 

- 

! 

1436! 

13.0!  NONE 

! 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

!  ! 

1974 

H/G  716 

1555201 

1 

70114440!  195.0!  35.0! 

3.6! 

•• 

! 

1436! 

13.O1N0NF 

! OH  CINCINNATI! 

l 

1 

•  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

!  ! 

1974 

H/G  717 

1555202 

1 

701 ! 4440!  195.0!  35.01 

8.6! 

• 

I 

1436! 

13.0! NONE 

10H  CINCINNATI! 

! 

J 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

!  ! 

! OH  CIN<-:r.NATT! 

1974 

H/G  718 

1555205 

1 

701 ! 4A4QI  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

1 

1436! 

13.01N0NE 

! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1974 

H/G  720 

1552205 

! 

70114440!  195.0!  35.0! 

3.6! 

- 

! 

1436! 

13.0! NONE 

! 

1 

!  !  195.0!  35.01 

1.5! 

! 

“  ! 

i 

1  1 

H/G  721 

1552206 

1 

70114A40!  195.01  35.0! 

8.6! 

- 

I 

1436! 

1 3 .oi NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1974 

1 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

H/G  722 

1552207 

I 

70114440!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

! 

1436! 

13.0! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1974 

! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ( 

! 

!  ! 

1974 

H/G  725 

1552208 

! 

701 ! 4A40!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

! 

1436! 

13.0! NONE 

10H  CINCINNATI! 

! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

!  ! 

H/G  724 

1552209 

! 

701 1 4 A 40 1  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

! 

1436! 

13 .01  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1974 

! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

•  1 

H/G  72S 

1  55221  0 

1 

70114A40!  195.0!  35.0! 

6! 

- 

! 

1436! 

1 3.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1974 

1 

1 

!  !  195.0!  35.r’ 

• 

-  ! 

1 

!  1 

1974 

H/G  726 

1552211 

1 

70114A40!  195.0!  ' 

• 

i 

1436! 

13.0! NONE 

10H  CINCINNATI! 

l 

1 

!  !  195. C* 

j 

.  i 

1 

1  1 

1974 

H/G  727 

1552212 

! 

701 ! 4 A  40 !  195.0'  3 

i 

1436! 

13. 01  NONE 

10H  CINCINNATI! 

1 

! 

!  !  195.0!  3 

! 

-  ! 

1 

!  1 

1974 

H/G  728 

1552213 

! 

70114A40!  195.0!  ' 

1 

1436! 

13.01N0NE 

10H  CINCINNATI! 

! 

1 

!  !  195.0! 

! 

-  1 

1 

1  1 
! OH  CINCINNATI! 

1974 

H/G  729 

1552214 

1 

701 ! 4A40!  195.0! 

! 

1436! 

13.0! NONE 

1 

1 

!  195.0!  >. 

1 

-  ! 

1 

!  1 

1979 

H/G  730 

1611866 

! 

'  1  0!  195.0!  35. 

1 

1427! 

14 .0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

! 

f 

•  !  195.0!  35.0! 

,.i. 

i 

-  i 

1 

!  ! 

1979 

H/G  731 

1611867 

1 

4  .  »  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

! 

1427!* 

14*0! NONE 

J  OH  CINCINNATI! 

1 

1 

195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

!  ! 

1979 

H/G  732 

1611868 

1 

694 j  *  195.0!  35.0! 

3.6! 

- 

! 

1427! 

14 . 0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

!  ! 

H/G  733 

1611869 

1 

694UA40!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

! 

1427! 

14.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1979 

! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

• 

-  ! 

i 

!  ! 

! 0 H  CINCINNATI! 

1979 

H/G  734 

1611870 

! 

694! 4A401  195.01  35.01 

8.6! 

- 

! 

1427! 

14.0! NONE 

1 

1 

1  1  195.0!  35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

!  I 

! OH  CINCINNATI! 

H/G  735 

1611871 

! 

694 14A401  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

! 

1427! 

14.0! NONE 

1979 

1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

!  ! 

1979 

H/C  736 

1611872 

! 

69414A40!  195.0!  35.0! 

3.6! 

- 

! 

1427! 

14.0!  NONE 

JOH  CINCINNATI! 

! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

1 

1979 

H/G  737 

1611873 

l 

69414A40!  195.01  35.0! 

8.6* 

- 

! 

1427! 

14.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

I  ! 

1979 

H/G  738 

1611874 

! 

69414A40!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

! 

1427! 

14.0! NONE 

JOH  CINCINNATI! 

1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1979 

H/G  739 

1611875 

1 

69414*40!  195.0!  35.0! 

*.6! 

- 

! 

1427! 

14.01N0NE 

! 

1 

1  J  195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1979 

H/G  740 

1611876 

! 

694 ! 4 A40 !  195.0!  35.0! 

8.61 

- 

! 

1427! 

14. 01  NONE 

1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

!  ! 

H/G  741 

1611877 

1 

69414A40!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

! 

1427! 

14.0 1  NONE 

{ OH  CINCINNATI! 

1979 

I 

1 

I  1  195.01  35.01 

1.3! 

1 

-  1 

1 

!  1 

1979 

H/C  742 

1611878 

1 

694! 4A40!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

i 

1427! 

14.01N0NF. 

!0H  CINCINNATI! 

1 

! 

!  !  195.0!  35-0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

«  ! 

1979 

H/G  743 

1611879 

i 

694  J4A40!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

! 

1427! 

1 4 .0! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

1979 

H/G  744 

1611880 

! 

694J4A40!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

i 

1427! 

14.0! NONE 

!0M  CINCINNATI! 

1 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

• 

-  • 

i 

!  ! 

1980 

H/G  745 

12.U1N0NE 

•OH  CINCINNATI ! 

! 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

j 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1980 

H/G  746 

H/C  747 

; 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

!  i 

IOH  CINCINNATI! 

1980 

f 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  t 

1 

12.0! NONE 

i  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1980 

H/G  748 

! 

1 

!  !  1 95.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

* 

!  ! 
•OH  CINCINNATI! 

1980 

H/G  749 

H/C  750 

! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

i 

1 2 .0 1  NONE 

•  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1980 

1 

t 

! 

1 

! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

!  !  (  ! 

!  1  !  ! 

1.5! 

! 

i 

1 

! 

I 

-  ! 
i 
! 

i 

i 

1 

!  ! 

t  1 

l  l 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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ENGR  2 

OIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


IVTCC!  DIMENSIONS 
NET  { CODE! LENGTH! 8RDTH 
REGIS-!****!  REG.  I  REG. 
TER  !  SEE!//////!///// 
TON-  {PAGE!  OVER-! OVER- 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL 


{DRAFT!  ! CAPAC ITT!  HIGH-  ! 

!  !  !  !  EST  ! 

! LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  » 

l  ED  !  !////////!  POINT  ! 

!/////!  HORSE t  PASS-  {(LIGHT)!. 
! LIGHT !  POWER!  EN6EUS  !  (FEET)! 


!  V  C  S  S  E  L  !  ! 

CARGO  HANDLING  (S  {OPERATING  !  ! 

EQUIPMENT  ITC!  BASE  1  YEAR  {* 

LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  1 

/////////////// !T#!/ /////////I  OR  I 
LINE-2  ICE!  LINE-2  !*RE8UILT! 


(20) 

M/G 

! 

! 

TRANSPORT  SERVICES#  IXNC. 
(CONTINUED)! 

!  I 

!  ! 

(  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

i 

« 

! 

« 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

M/G 

751 

!  - 

! 

711UA4C! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

1 

1427! 

-  ! 

12 .0 {NONE 

1 

ION  CINCINNATI! 

!  ) 

1980 

M/C 

752 

!  - - 

! 

7111***0! 

!  ! 

195.0! 

145.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1427! 

-  ! 

12 .0! NONE 
! 

I  OH  CINCINNATI  1 

1  1 

1980 

H/G 

753 

1  - 

711 ! *A*OI 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

1*27! 

-  ! 

12.0! NONE 
! 

10H  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

H/G 

75* 

1636865 

! 

695 ! 4  A  *1 ! 

!  ! 

195.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.61 

1 .  S! 

- 

! 

! 

1561! 

-  i 

13.0! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1979 

M/G 

755 

1636866 

! 

695! *A*1 ! 

!  ! 

195.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

" 

! 

! 

1561! 

-  ! 

13.0! NONE 
t 

! 0 H  CINCINNATI! 

!  ! 

1979 

M/G 

756 

!  636867 
; 

69S!*A*1! 

!  ! 

195.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1561! 

-  ! 

13.0!  NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1979 

M/G 

757 

•626868 

! 

695 ! * A*1 ! 

!  ! 

195.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

- 

! 

! 

1561! 

-  ! 

1 3 • 0! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1979 

H/G 

758 

•636869 

! 

695!*A*1 * 

!  ! 

195.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

“ 

! 

! 

15611 
-  ! 

13.0! NONE 
( 

SOU  CINCINNATI! 

!  ! 

1979 

M/G 

759 

636870 

i 

695  !*A*1 ! 

1  ! 

195.0! 

200.0! 

3  S.O! 
35.0! 

8.6! 

1.5, 

“ 

! 

« 

1561! 

-  ! 

13. 0! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1979 

M/G 

760 

1636871 

! 

69584*41 • 

!  1 

195.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

“ 

i 

! 

1561! 

-  ! 

1 3. 0 ! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1979 

M/G 

761 

•636872 

! 

695!*A*1! 

!  ! 

195.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

— 

! 

1 

1561! 

-  ! 

1 3.0 {NONE 
! 

!9H  CINCINNATI! 

!  ! 

1979 

M/G 

762 

5636873 

2 

695 {* A*1 ! 

!  ! 

195.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

d.6! 

1.5! 

- 

! 

! 

1561! 

-  ! 

13.0! NONE 

i 

!0H  CINCINNATI! 

!  1 

1979 

M/G 

763 

1636871 

6?5!*A*1! 

!  ! 

195.0! 

200.0! 

35. 0! 
35.0! 

8.6! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1561! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1979 

M/G 

815 

1 5527*5 
{ 

766! *A*0! 

!  ! 

200.0! 

200.0) 

35.  C! 
35.0! 

8.6! 

1.*! 

“ 

i 

I 

1561! 

-  ! 

1 3 .0 ! NONE 
! 

(OH  CINCINNATI! 

I  I 

197* 

M/G 

816 

15522*6 

! 

7661 4 A  4Q8 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6) 

1.*! 

- 

! 

! 

1561! 

.  i 

13.0! NONE 
! 

tOH  CINCINNATI! 

!  ! 

197* 

H/G 

817 

15522*7 

i 

7668**40! 

i  j 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.*! 

- 

j 

i 

1561! 

-  ! 

1  3 .0 • NONE 
i 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

M/G 

818 

15522*8 

• 

76684A40! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.4! 

- 

! 

! 

1561! 

-  | 

13.01  NONE 

2 

IOH  CINCINNATI! 

•  ! 

197* 

M/G 

819 

15522*9 

! 

766! *A*0! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

3  S  •  0  8 
35.0! 

8.6! 

1.4! 

- 

i 

i 

1561 8 

-  i 

13.0!  NOME 
! 

(OK  CINCINNATI! 

!  ! 

197* 

M/G 

320 

•552250 

! 

766 ! 4A40 ! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

.4! 

“ 

i 

j 

1561! 

-  ! 

13.0! NONE 

l 

•OH  CINCINNATI! 

!  ! 

197* 

M/G 

821 

{552251 

! 

766! 4  A  40 ! 

!  ! 

2C0.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.4! 

- 

i 

! 

1561! 

-  ! 

1 3.OJN0NE 
; 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

197* 

M/5 

822 

I5522S2 

! 

76614A40! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.C! 
35. C! 

8.6! 

1.*! 

“ 

! 

! 

1561! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

197* 

M/G 

373 

{552253 

! 

766 !* A*0! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.4! 

“ 

! 

! 

1561! 

-  ! 

13. 0! NONE 
! 

•OH  CINCINNATI! 

!  ! 

197* 

M/G 

825 

1552255 

! 

766 ! 4  A  40 ! 

!  t 

200.0! 

200.0! 

55.0! 
35. C! 

5.6! 

1.4! 

— 

! 

! 

1561! 

-  ! 

13.0IN0NE 

! 

IOH  CINCINNATI! 

1  ! 

1974 

M/G 

326 

1552256 

! 

766!*A*9! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

3.6! 

1.4! 

- 

! 

! 

1561! 

-  ! 

13.0 !  NONE 
) 

ION  CINCINNATI! 

1  1 

197* 

M/G 

327 

1552257 

! 

766  !*A*0! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

8.6! 

1.4! 

- 

! 

! 

1561! 

-  ! 

13.01NOME 

! 

IOH  CINCINNATI! 

f  ! 

197* 

M/G 

623 

! 552258 
! 

7  66  8  4  A  40 1 
!  ) 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.4! 

— 

1 

! 

1561! 

-  ! 

13.0) NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

197* 

M/G 

829 

5552259 

• 

7668  4A40! 

!  1 

200.0! 

2CC.0! 

35.0! 
35.  C! 

8.6! 

1.4! 

- 

I 

! 

1561! 

-  ! 

1 3. 0 ! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  J 

197* 

M/G 

830 

•636875 

! 

730! *A*1 I 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.4! 

“ 

! 

! 

1561! 

-  « 

13.0! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

M/G 

831 

! 638876 
! 

730! 4 A  41 8 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.4! 

“ 

• 

! 

i56i  i 
-  i 

1 3.01  NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

M/G 

832 

1636877 

! 

730I4A41 8 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

6.6! 

1.4! 

” 

1 

1561! 

-  ! 

13.0! NONE 

i 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

M/G 

833 

1636873 

! 

73084A41 8 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.4! 

- 

! 

! 

1561! 

-  ! 

1 3 .0*1  NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

M/G 

83* 

!636879 

! 

7308  4 A41 ! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.C! 

35.0! 

6.6! 

1.4! 

“ 

! 

f 

1561* 

-  t 

13.0‘NONE 

! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

M/6 

835 

1636880 

! 

7308  4 A41 8 
i  j 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

6.6! 

1.41 

— 

! 

1 

1561! 

-  ! 

13.01NONE 

! 

!0K  CINCINNATI! 

!  ! 

1931 

M/G 

836 

1636831 

! 

730i 4A41 ! 

!  ! 

20C.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.48 

- 

i 

i 

1561! 

-  i 

1 3.0! NONE 
» 

(OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

M/G 

637 

*636882 

730!*A*1 • 

i  t 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.4! 

- 

! 

! 

1561* 

-  i 

13.0! NONE 
j 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

M/G 

638 

"{636683 

• 

730!*A41 ! 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.4! 

- 

! 

! 

1561! 

-  I 

13.0! NONE 
! 

! OK  CINCINNATI! 

!  1 

mi 

M/6 

339 

! 63686* 

I 

730! 4A41 ! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.4! 

! 

! 

1561 ! 

-  1 

1 3.0  •  NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1951 

M/G 

6*0 

! 636885 
; 

730  84  A  41 ! 
1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.4! 

- 

) 

! 

1561! 

.  i 

1  3 . 0 ! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

M/G 

6*1 

*!  636886 
! 

73C84A41 ! 
!  ! 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.4! 

- 

! 

! 

1561! 

•  i 

13.0! NONE 

i 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

M/G 

8*2 

!634837 

! 

7308  4 A41 8 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.4! 

” 

! 

j 

1561! 

•  i 

1 3.0! NONE 

j 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

M/G 

8*3 

1636868 

! 

7  30  8  4 A  41 8 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

8.6! 

1.4! 

- 

i 

! 

1581! 

-  ! 

1 3 • 0 i NONE 
! 

(OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

M/5 

3** 

! 636889 
! 

730! 4*41 ! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.4! 

- 

! 

! 

1561! 

.  2 

1 3.0 {NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

M/G  9C0 

!  - - 

i 

676 1 4 A  401 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

8.6! 

1.6! 

- 

{ 

i 

1*16! 

-  i 

14.0! NONE 
* 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1982 

M/G 

9C1 

i  - 

t 

676! *A*0! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.6! 

1.6! 

- 

J 

*! 

1*16! 

-  ( 

1  * .oi NONE 
t 

ION  CINCINNATI! 

!  ! 

1982 

M/G 

902 

i  ...... 

i 

676!*A40J 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

j 

! 

1*16! 

-  ! 

14.0! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1982 

n/G 

9u3 

!  — - — 

j 

67o!*A*y{ 
•  ! 

1 

195.0! 

35. Ci 
35.0! 

6.6  { 

1.6! 

- 

1 

! 

•  416! 

-  ! 

»*.G>nvri£ 

1 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

» »62 

M/G 

90* 

i  ...... 

! 

676!*A*0! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

- 

! 

! 

1*16! 

-  t 

1  * .0 ! NONE 
i 

IOH  CINCINNATI! 

!  I 

1982 

M/G 

905 

!  - 

; 

67554A40! 

i  j 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

— 

! 

t 

1*16! 

-  - 1 

1*.  0*1  NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1982 

M/G 

906 

i  — — 

i 

676!*A*0! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

8.6! 

1.6! 

~ 

! 

i 

1*16* 

1*.0!NONE 

! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1982 

M/G 

907 

i  ...... 

» 

676J4A40! 

i _ l 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

6.6! 

1.6! 

— 

i 

i 

1*16* 

-  i 

1* .0 ! NONE 
j 

!0H  CINCINNATI! 

1  l 

1932 

M/G 

908 

i  - 

! 

676  !*A*0! 
•  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

- 

j 

! 

1416* 

-  I 

14.01NONE 

! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1982 

M/G 

909 

;  ...... 

i 

67684A40! 
t  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

- 

< 

| 

1*16! 

.  > 

14.0! NONE 

2 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1982 

M/G 

910 

■  ...... 

i 

57&I4A40! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

“ 

i 

1*16! 

.  2 

14.0JNCNE 

i 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1952 

M/S 

911 

i  ...... 

i 

! 

! 

876! 4**0! 
! 

i  i 

i  i 

195.0! 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

35.0! 

! 

j 

8.6! 

1.6! 

i 

{ 

« 

« 

i 

! 

1*16! 

-  ! 
i 

1* .ol NONE 
! 

! 

! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1982 

TA8LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


5-ftft _ 


ENGR! 

1VTCC! 

DINENSIONS  ! DRAFT ! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

ESS  EL  1 

! 

0 1  ST!  OPERATOR 

NET  (CODE (LENGTH! 3R DTK! 

! 

1 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  1  OPERATING  ! 

! 

TEAK  1 

! 

COAST  t 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  I 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

1  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAHE  AND 

NUPBER 

! 

GUARD  j 

TON-  !PAGE! 

OVER" (OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  1 (LIGHT) !//////////////// !TD! //////////I 

OR  1 

* 

NUNBER  ! 

NAGE  !  IV  l 

ALL  ! 

ALL  ( LIGHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE! 

LINE-2  !*REBUXLT! 

(20>  P/6  TRANSPORT 

SERVICES 

!  ! 

!  ! 

#  ! INC.  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

l 

! 

1 

1 

! 

1 

I 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

(CONTINUED)! 

!  i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

H/G  912 

676I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  I 

1416! 

14 .0! NONE 

1  OH 

CJNCINN**?! 

1982  ! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

"  I 

S 

i 

1 

1 

P/G  913 

676UA40! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

-  ! 

1416! 

14. 0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1982  { 

(  l 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

( 

! 

! 

! 

H/G  914 

676I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6 ! 

-  1 

1416! 

14. 0! NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1982  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

| 

N/G  915 

------ 

67614A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

uni 

1 4 .0 ! NONE 

i  OH 

CINCINNATI! 

1982  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

H/G  916 

676! 4 A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

1416! 

14. 0 ! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1982  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

j 

N/G  917 

676I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

1416! 

14.01  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1932  ! 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

( 

! 

1 

N/G  918 

676 ! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

1416! 

14.01  NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1982  ! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

H/G  919 

676  (4  A 40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

1416! 

14.0 !  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1982  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

H/G  920 

676J4A40! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

-  i 

1416! 

14.0!  NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1982  ! 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  | 

| 

! 

! 

! 

N/S  921 

676KA40! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

-  j 

1416! 

14.01NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

l 

-  I 

! 

| 

1 

! 

N/G  922 

676UA40! 

19S.0! 

35.0! 

8.6! 

-  | 

1416! 

U .0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1982  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

N/G  923 

...... 

676 ! 4A  40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  i 

1416! 

14 .0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

N/G  924 

6?614A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  | 

1416! 

14.0! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1982  ! 

!  ! 

195.0! 

35. 0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

f 

! 

1 

N/G  925 

676UA40! 

195.0! 

35.  C! 

8.6! 

1416! 

14.0!  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

N/G  926 

676I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

1416! 

14.0!  NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1982  ! 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

I 

N/G  927 

676J4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1416! 

14.01  NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1982  ! 

!  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

N/G  926 

676 ! 4 A  40 ! 

195.0! 

55.0! 

3.6! 

1416) 

14 .01  NONE 

i  OH 

CINCINNATI! 

1982  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

N/G  929 

67614A40! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

1416! 

14. 0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1982  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

N/G  930 

------ 

676  J4A49! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  j 

1416! 

1 4.0! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1982  ! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

N/G  931 

676I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1416! 

14.0  tNONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1982  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

( 

! 

! 

! 

N/G  932 

676(4440! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

•  | 

1415! 

14 .0 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1982  * 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

N/G  933 

676I4A40! 

195.0! 

35.01 

8.6! 

-  1 

1416! 

U. OlNONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1982  ! 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

N/G  934 

676J4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.61 

-  | 

1416! 

14.0IN0NE 

!0M 

CINCINNATI! 

1982  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

! 

N/G  935 

67614A40! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

-  f 

1416! 

14.01  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

N/G  936 

676UA40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1416! 

1 4 .0 1  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1932  ! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

! 

I 

! 

N/C  937 

67614A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

1416! 

14.0! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1982  ! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  I 

I 

! 

1 

! 

N/G  938 

676J4A40! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1416! 

14  .0 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1982  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

"  1 

! 

! 

! 

! 

N/G  939 

67614A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

1416! 

1 4 .0 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982  ! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

1 

! 

N/u  940 

67614A40! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

-  I 

141  6! 

1 4.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1982  ! 

!  ! 

195. C! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

I 

I 

8.6! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

N/G  942 

676I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  f 

1416! 

14. OlNONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1982  t 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

f 

N/G  943 

676J4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1416! 

14. OlNONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1982  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

N/6  944 

...... 

67614A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

1416! 

14. OlNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ) 

! 

! 

1 

! 

RT  406 

505830 

661  J4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

14551 

13. OlNONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1966  { 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ( 

! 

! 

1 

! 

SP  101 

676I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  | 

1407! 

13. OlNONE 

J  OH 

CINCINNATI! 

1978  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

VK  24 

505828 

881I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1455! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH  » 

1966  ! 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

I 

! 

! 

UK  27 

526981 

883 !  4A46 J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1455! 

13. OlNONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1970  ! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

! 

WT  418 

505831 

881 ! 4A461 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  J 

1455! 

13. OlNONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1970  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

I 

! 

VT  419 

529125 

933I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  t 

1455! 

IS. OlNONE 

Iky 

PADUCAH  ! 

1970  ! 

!  ! 

!  ( 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

(32)  NADAN  POSE#  INC* 

!  ! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

NAOAH  POSE 

543077 

52(34361 

55.0! 

20.0! 

7.01 

600! 

-  ! 

37. OlNONE 

1LA 

NEW  ! 

1972  ! 

!  ! 

!  ! 

55.0! 

! 

20.0! 

! 

4.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

! 

I 

ORLEANS  ! 

! 

1 

! 

(32)  NADAR l,  INC. 

!  ! 

!  ! 

t 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CAPT.  HE6EAT 

652345 

97(3436! 

! 

-  ! 

6.0! 

900! 

94! 

32.01 

!  L  A 

VENICE  ! 

1982  ! 

!  ! 

!  ! 

65.0! 

! 

25.0! 

! 

5.0! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

» 

(24)  NADELINE  ISLAND  FERRY 

LI! 

HE# 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

J 

! 

f 

! 

{ 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

t 

i 

i 

INC. 

!  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ZSLAND  OUEEN 

506192 

5011 A12I 

71.0! 

34.2! 

8.0! 

500! 

50! 

28.0! NONE 

!WI 

LA  POINTE  ( 

1966  ! 

!  ! 

75.0! 

34.2! 

7.01 

! 

1501 

! 

! 

I 

! 

NADELINE 

669921 

S5I1A13! 

36.51 

35.0! 

7.0! 

65011 

20! 

20.0! NONE 

IWX 

LA  POINTE  ! 

1985  ! 

!  ! 

90.0! 

35.0! 

5.0! 

! 

150! 

! 

! 

! 

! 

NICHE  VO  II 

268696 

66! 1 A12! 

64.0! 

32.0! 

7.5! 

227!  * 

10! 

20. OlNONE 

!WI 

LA  POINTE  ! 

1962  ! 

!  ! 

!  ! 

65.0! 

! 

32.0! 

! 

6.0! 

1 

! 

1 

150! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

(20)  NADXSON  COAL 

(  SUPPLY 

CO! 

!  ! 

!  ( 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

1 

! 

I 

! 

! 

C  T  JONES 

223470 

129!3A36! 

92.1! 

26.1! 

4.3! 

480! 

-  ( 

27.S1N0NE 

!VV 

CHARLESTON! 

1964  ! 

\ 

1  ! 

10C.0! 

26.1! 

4.3! 

1 

-  ! 

» 

! 

! 

! 

CHARLESTON 

254269 

299I3A36I 

135.7! 

28.0! 

7.5! 

1600! 

-  ! 

30.0! NONE 

'IWV 

CHARLESTON! 

1947  ! 

(  ! 

145.0! 

28.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

CRESCENT  CITY 

276194 

462I3A36! 

138.2! 

34.0! 

9.8! 

3800! 

-  ! 

30.0! NONE 

1UV  CHARLESTON! 

1958  ! 

(  ! 

148.0! 

34.0! 

9.3! 

! 

-  I 

| 

! 

! 

! 

E  C  NARSHALL 

262831 

42J3A35! 

75.0! 

20.0! 

6.0! 

800! 

-  I 

35.0! NONE 

f  U  V 

PORT  ! 

1951  ! 

!  ! 

!  ! 

75.0! 

! 

20.0! 

! 

5.6! 

I 

! 

! 

-  ! 
! 

! 

! 

! 

! 

APHERST  1 
! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!» 

!  ! 

VEHICLIES  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 


g 


n 

i 


t 

rj 


UL  ■  i*iii  ‘i.Vliii..  LLOl*  1L 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


501 


EN6M 

OISTI 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

!  COAST 

AND  NUMBER  1  GUARD 

!  NUM8ER 

!  ! VTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFTS 

!  NET  lCODElLENGTHlBRDTHl  1 

-! REGIS*! **•*!  REG.  !  REG. ! LOAD*! 

1  TER  !  SEE! //////!/////!  ED  l 
l  TON-  !PAGE!  OVER*! OVER*!/////! 

1  NAGE  1  IV  l  ALL  !  ALL  ! LIGHT! 

'CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 

!  !  EST  1  CARGO  HANOLING  !$  1  OPERATING  ! 

!  CARGO  I  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  3 

!////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! //////////////// I TD! //////////! 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LXNE-2  !££*  LINC-2  ! 

! 

1 

(20)  MADISON  COAL  t  SUPPLY  CO!. 

! 

I 

! 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

; 

! 

! 

i 

FRED  VAY 

12*9216 

! 

5613*36! 

137.*! 

27.0! 

7.6! 

1350! 

.  i 

38 .0! NONE 

luv 

CHARLESTON! 

! 

! 

!  1 

1*5.0! 

27.0! 

6.2! 

! 

-  i 

! 

! 

i 

IRON  DUKE 

1296959 

! 

6213*36! 

65.0! 

21.C! 

5.6! 

800! 

-  ! 

29. 6! NONE 

!  WV 

PORT  ! 

! 

! 

!  1 

65.01 

21.3! 

5.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

AMHERST  ! 

J.  S.  LEWIS 

1230636 

1 

U113A36! 

161.8! 

30.0! 

5.7! 

1600! 

.  i 

29.5 !  NONE 

!  WV 

CHAILEiTON! 

! 

! 

i  t 

162.0! 

30.2! 

5.0! 

i 

-  i 

! 

! 

1 

LUGEOALE 

16266*4 

! 

*813*36! 

50.2! 

20.2! 

8.2! 

600! 

-  | 

36.0! NONE 

IWV  CHARLESTON! 

1 

! 

!  1 

52.0! 

20.2! 

8.2! 

! 

.  i 

! 

! 

I 

MAJOR 

1228076 

! 

*9*3*36! 

64.7! 

18.0! 

2.7! 

335! 

-  ! 

1 8. 0! NONE 

!WV 

PORT  ! 

! 

1 

!  1 

60.2! 

18.2! 

2.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

AMHERST  ! 

MILTON 

1560309 

! 

8213A36! 

57.2! 

22.2! 

8.2! 

800! 

-  ! 

38 . 0! NONE 

IWV 

CHARLESTON! 

! 

1 

!  ( 

60.0! 

22.2! 

8.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MORRIS  HARVEY 

1265183 

1 

*013*36! 

58.0! 

19. C! 

10.0! 

900! 

-  ! 

19.0! NONE 

IWV 

CHARLESTON! 

! 

! 

!  1 

62.0! 

19.0! 

9.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

RELIANT 

! 279506 

! 

1*2! 3436 ! 

82.9! 

28.0! 

7.3! 

900! 

-  ! 

33 . 0 ! NONE 

!UV  CHARLESTON! 

! 

! 

I  ! 

90.0! 

28.0! 

7.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

TOM  COOK 

1277891 

t 

1513*36! 

37.5! 

13.9! 

5.0! 

220! 

-  ! 

20.0! NONE 

!wv 

CHARLESTON! 

1 

! 

!  ! 

*2.0! 

14.01 

*.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

WEST  VIRGINIA 

15071*7 

! 

51*13*36! 

150.3! 

*2.C! 

11.0! 

52001 

-  i 

*8.0!  NONE 

IWV 

CHARLESTON! 

YEAR 
BUILT 
OR 

i ^REBUILT 


ABC  68 
ABC  219 


A9C  221 


APC  2*0 
ABC  2*1 


ABC  2*2 
ABC  2*3 


ABC  2** 
ABC  2*5 


Aec  252 


ABC  25* 
ABC  *00 


!  — 


A?C  31*2 


(11)  NAOANN/  V.  F./  CORP. 


!  !  150.0!  *2.0! 

2371 AAA7!  135.0!  27.0! 

!  !  133.0!  27.0! 

*75! *A*71  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

*25!*A*7!  175.0!  26. C! 

I  !  175.0!  26.0! 

*2S!*A*7I  175.0!  26.0! 

!  I  175.0!  26.0! 

*25 J*A*7 !  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

*25!*A*7!  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

*25!*A*7!  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

*25!*A*7!  175.01  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

*25 ! A 4*7!  175.0!  26.0! 

!  (  175.0!  26.0! 

425!*A*7J  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

*25! 4AA7 !  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

*25!*A*7t  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

*251**47!  175.0!  26.0! 

!  t  175.0!  26.0! 

*2514*47!  175.0!  26. C! 

1  !  175.0!  26.0! 

*251**47!  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

*25!***7!  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

*2514*47!  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26. C! 

*25 !*A*7!  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

475UA47!  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

*25 1*4*7 !  175.0!  26.0! 

!  I  175.0!  26.3! 

4251**47!  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

*251**47!  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

*25! *A47!  175.3!  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

*25!* 4*7 !  175.0!  26.0! 

!  I  175.0!  26.3! 

*2514447!  175.0!  2o.O! 

!  !  175.0!  26.0! 

42514A47!  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

*2514*44!  175.0!  26.0! 

(  !  175.0!  26.0! 

42514A47!  175.0!  76.0! 

175.0!  24.0! 


42514*40! 
!  ! 

425UA4C! 
!  ! 

*25 ! 4*40! 
!  ! 

425! 4*401 
!  ! 

425 ! 4*40! 
!  ! 

41 9 ! 4*40! 
!  ! 

12714*43! 

i  t 

20oi**43i 
!  ! 

30014*43! 
!  1 

i  | 

i  i 

! 


175.0!  26.0! 
175.0!  26.0! 
175.0!  26.0! 
175.0!  26.0! 
175.01  24.0! 
175.0!  26.0! 
175.0!  25.0! 
175.0!  26.0! 
175.0!  26.0! 
175.0!  26.0! 
175.0!  2 6.C! 
175.0!  26.0! 
130.0!  26. C! 

26. C! 
108.0!  36. ci 
103.0!  36. C! 
90.0!  44.0! 
90. 0!  44. C! 
!  ! 

!  ! 


1976 

196* 


197* 


1959 

1958 


1967 


7.5! 

- 

650! 

10.1 ! NONE 

!  ! 

1925 

1.7! 

9.0! 

_ 

•  • 

1000! 

! 

10.0! NONE 

!  ! 
IWV  CHARLESTON! 

1959 

1.5! 

9.0! 

_ 

-  ! 
1000! 

! 

10.0 ! NONE 

!  1 
! WV  CHARLESTON! 

1959 

1.6! 

9.0! 

_ 

-  ! 
1000! 

i 

10.0!  NONE 

!  I 

!WV  CHARLESTON! 

1959 

1.5! 

9.0! 

_ 

-  ! 
1000! 

! 

10.0! NONE 

!  I 

IWV  CHARLESTON! 

1959 

1.5! 

9.0! 

_ 

-  ! 
1000! 

1 

10.0!N0NE 

!  ! 

! WV  CHARLESTON! 

1959 

1.5! 

9.0! 

.  i 

loooi 

! 

10.0! NONE 

!  ! 

( WV  CHARLESTON! 

1959 

1.5! 

9.0! 

_ 

_  i 

loooi 

! 

10. 0! NONE 

!  ! 
IWV  CHARLESTON! 

1959 

1.5! 

9.0! 

_ 

-  ! 
1C00! 

! 

10.0! NONE 

!  ! 
IWV  CHARLESTON! 

1959 

1.5! 

*  ! 

! 

!  ! 

9.0! 

- 

1COO! 

10.0! NONE 

!UV  CHARLESTON! 

1959 

1.5! 

9.0! 

_ 

-  ! 
1000! 

! 

10.0INONE 

!  ! 

! WV  CHARLESTON! 

1967 

1.5! 

9.0! 

-  ! 
1000! 

! 

10.0! NONE 

!  ( 
•WV  CHARLESTON! 

1967 

1.5! 

9.0! 

_ 

•  * 
toooi 

! 

10.0  JNONE 

!  ! 

J WV  CHARLESTON! 

1967 

1.5! 

9.0! 

-  ! 
1000! 

10.0! NONE 

!  ! 
•WV  CHARLESTON! 

1967 

1.5! 

9.0! 

T  ! 

1000! 

10.0! NONE 

!  ! 
IWV  CHARLESTON! 

1967 

1.5! 

9.0! 

.  i 

loooi 

! 

10.0! NONE 

!  ! 

! WV  CHARLESTON! 

1967 

1.5! 

9.0! 

-  ! 
1000! 

! 

10.0IN0NE 

!  1 
!WV  CHAPICSTON! 

1967 

1.5! 

9.0! 

-  ! 
t  COO  • 

! 

10 .0 ! NONE 

1  ! 
!WV  CHARLESTON! 

1967 

1.5! 

9.0! 

-  ! 
1000! 

10.0‘NONE 

!  ! 
!WV  CMARLEST0H1 

1967 

1.5! 

9.0! 

-  1 
1000! 

! 

10.01N0NE 

!  ! 
!WV  CHARLESTON! 

1967 

1.5! 

9.0! 

-  1 
1000! 

! 

10.0! NONE 

!  ! 

! VV  CHARLESTON! 

1968 

1.5! 

9.0! 

- 

-  ! 

1000! 

! 

10.0IN0NE 

!  1 
ivv  charleston! 

1968 

1.5! 

9.0! 

• 

-  ! 

1C00! 

« 

10.0 ! NONE 

!  1 
IWV  charleston! 

1968 

1.5! 

9.0! 

-  ! 
1000! 

! 

10.01N0NE 

!  ! 
!WV  CHARLESTON! 

1968 

1.5! 

9.0* 

• 

*  ! 
1000! 

! 

10.0! NONE 

!  I 

! WV  CHARLESTON! 

1968 

1.5! 

9.0! 

-  ! 
1000! 

1 

10.0IN0WE 

I  ! 

IWV  CHARLESTON! 

1969 

1.5! 

9.0! 

_ 

-  ! 

10CC! 

! 

10.0! NONE 

!  ! 
!WV  PORT  ! 

1969 

1.5! 

-  ! 

! 

!  AMHERST  ! 

9.0! 

- 

1000! 

10.CINONE 

!WV  CHARLESTON! 

1969 

1.5! 

9.0! 

-  ! 
1000! 

! 

10.0! NONE 

!  ! 
IWV  CHARLESTON! 

1955 

1.5! 

9.0! 

_ 

-  ! 
1000* 

2 

10.0IN0NE 

!  ! 
!WV  CHARLESTON! 

1955 

1.5! 

-  ! 

» 

!  ! 

9.0! 

- 

i  ooo  i 

1 0 .0  j  NONE 

!WV  CHARLESTON! 

1955 

1.5! 

9.0! 

- 

-  j 
1000! 

! 

10.3! NONE 

•  ! 
•WV  CHARLESTON* 

1948 

1.5! 

9.0! 

icooi 

! 

10.0! NONE 

!  ! 
!UV  CHARLESTON! 

_ 

1.5! 

8.0! 

_  ; 
950! 

i 

10.1 ’{NONE 

!  ( 
•WV  CHARLESTON! 

1957 

1.4! 

6.0! 

_ 

-  t 

350! 

! 

9.1!  NONE 

!  ! 
!VV  CHARLESTON! 

1965 

1.5! 

-  i 

J 

1  ! 

5.0! 

i 

350! 

6.5 ! NONE 

!WV  PORT  ! 

1758 

1.5! 

j 

-  i 

! 

*  AMHERST  ! 

4.6! 

-  | 

500! 

S.01N0NE 

•VV  PORT  ! 

1«*0 

1.6! 

j 

*  ! 

2 

!  AMHERST  • 

CAPTAIN  MIKE 

1567666 

! 

26 !3*36! 

53.0! 

14.0! 

5.0! 

*00! 

*  ! 

1 5 .0! NONE 

•VA 

PORTSMOUTH!  1975 

! 

! 

!  1 

53.0! 

1*.C! 

3.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

l 

MARY  HOPE 

1275125 

! 

59 ! 3 A  36 1 

66.0! 

20. 0! 

7.0! 

750! 

-  i 

35.0SN0NE 

!VA 

PORTSMOUTH!  1957 

! 

! 

!  i 

66.0! 

2C.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

BARGE  NO  3 

j 

*50!4A*6! 

123.0! 

34.0! 

e.C! 

•  i 

850! 

II.G'NONE 

!  V* 

PORTSMOUTH!  *  1966 

2 

! 

!  ! 

122.0! 

3*.C! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

I 

! 

BARGE  NO  12 

« 

450UA46! 

122.0! 

24.0! 

8.0! 

-  ! 

350* 

1 1 .oi NONE 

•VA 

PORTSMOUTH!  *  1966 

j 

i 

!  ! 

123.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

2 

l 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NR NE  AND  NUMBER 


02)  MAGEE,  HAROLD 
HP  100 


l  COACT 
I  C*MW 
1  NUNSt* 


! VTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT!  I 

NET  tC0DElLEN3TH!3RDTHl  1  ! 

REGIS-l****!  AEG.  I  REG.lLOAD-l 

ter  !  seei nnn\mn\  ed  i 
CON-  IPAGEI  OVER-! OVER- !/////!  HORSE 
!!’* £  !  IV  t  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER1 


(  !  t  I  ( 

!  1  (  (  ! 

(  !  !  (  1 

1155I5A70!  251.0!  52.0!  10.6!  - 

!  !  251.0!  52.0!  1.6! 

76 6! 5A70 !  195.0!  35.0!  6.5!  - 

!  I  195.0!  35. C!  1.5! 

!  !  !  !  1 

!  !  !  !  ! 


CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


HIGH-  !  (VESSEL 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  (TC!  BASE 
POINT  (  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

(LIGHT) !////////////////! TO !////////// 
(FEET)!  LINE-2  (EE)  LINE-2 


15. 6! DEEP  WELL  PUHP 
I 


(LA  NEW 
(  ORLEANS 


15.6IDEEP  WELL  PUHP  (LA  NEW 


(31)  HAGNOLIA  MARINE  TRANSPORT  CO. 


GILDA  SHUPOEN 


HAL  0.  HILLER 


HP  7  1537296 

I 

HP  8  (537295 

! 

HH  9  154*932 

! 

HP  10  ! 5453*4 

! 

HP  14  1544934 

! 

HP  20  1559396 

1 

HP  21  1560112 

1 

MN  22  1560419 

! 

HP  23  1560113 

1 

HP  24  156C420 

1 

HH  25  1360143 

1 

H»  26  1 56645$ 

I 

HH  27  1565643 

1 

HP  28  1565644 

1 

HH  29  1565645 

1 

HP  106  1549992 

1 

HP  107  1582577 

1 
1 
1 

(33)  HAGNOLIA  TOWING  CO.,  INC!. 

DARA  GAIL  1505*72 


DARA  GAIL  1505*72 

1 
1 
1 

(32)  HAHLER/  BARNET  1 

BARNEY  IV  1283**8 

! 

BARNEY  V  163551* 

1 
1 
I 

(21)  MAIDSVILLE  COAL  COMPANY  1 


(36)  MAJOR  NARINE  TOURS 
EMERALD  PRINCESS 


(36)  MANKE  LUMBER  COMPANY 
DANIELLE 


(36)  MANKE  TOWING  CO. 
A  G  HUBBLE 


(20)  HANSBACK  HETAL  COMPANY  1 


(36)  HANSON  CONSTRUCTION  AND  1 
ENGINEERING  CO.  ! 

NEWPORT  1658*3* 

ELMER  N  (S*2679 

! 

1 


1  ! 

1 2013A36 1 

51.01 

1 

26.0! 

6.5! 

! 

1700! 

! 

37.0! NONE 

! 

INS 

! 

VICKS8UPG  ! 

1  ! 

81.01 

26.0! 

6.0! 

! 

! 

1 

I 

1 0413*36! 

!6.0! 

24. 0! 

7.0! 

1130! 

33.0! NONE 

IMS 

VICKSeURG  ! 

1  1 

86.0! 

24.0! 

6.0! 

J 

! 

1 

1 

29913A361 

145.01 

28.0! 

7.5! 

2230! 

34 .0! NONE 

INS 

VICKS3UP6  ! 

1  1 

145.0! 

28.0! 

6.0! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

253  1  3*36 1 

110.01 

32.0! 

1C.S! 

2250! 

39. 2! NONE 

IMS 

VICKKSSURG! 

1  1 

110.0! 

32.01 

10.0! 

( 

! 

! 

! 

49813A36I 

87.01 

28.0! 

7.5! 

1900! 

-  i 

43 . 0! NONE 

IKS 

VICKSBURG  ! 

1  1 

37.0! 

28.0! 

6.01 

1 

I 

! 

! 

54614A40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

16501 

13.0! NONE 

!TN  NASHVILLE  I 

1  1 

175.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

I 

90! 4*46 ! 

75.0! 

24.0! 

5.0! 

150! 

6. 0! NONE 

IMS 

VICKSPURG 

!  1 

75.0! 

24.0! 

1.6! 

! 

! 

I 

178515*71! 

295.0! 

54.0! 

9.0! 

3100! 

21.0IBOILER#  PUHP 

IMS 

VICKS9UR6 

1  1 

295.0! 

54.0! 

1.0! 

! 

! 

1 

1 941 J  5*71 ! 

295.0! 

54. C! 

9.0! 

-  ! 

3100! 

21.0! BOILER,  PUHP 

!HS 

VICKSBURG 

1  ! 

309.0! 

54.0! 

1.01 

! 

-  ! 

j 

! 

1 81 31  Sf  71 1 

297.  5! 

54.0! 

12.0! 

2600! 

21 .5 ! BOILER/  PUHP 

Ins 

VICKSBURG 

1  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

1813ISF71 J 

297.5! 

54.0! 

12.0! 

-  ( 

2600! 

21.5 1  BOILER/  PUHP 

IMS 

VICKSBURG 

1  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

( 

! 

! 

1 31 3 1 5F  71 1 

275.0! 

S4.C! 

13.0! 

-  ! 

2*00! 

14.0! PUMPS 

!  HS 

VICKSBURG 

1  1 

275.0! 

5*. Cl 

1.5! 

! 

! 

I 

1 898! SF  71 ! 

295.0! 

54.0! 

13.0! 

-  | 

3100! 

13.4 (BOILER/  PUHP 

IMS 

VICKSBURG 

1  1 

295.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

189815A71 1 

295.0! 

54.0! 

13.0! 

-  I 

3100! 

13.4 ! BOILER/  PUHP 

IMS 

VICKSBURG 

1  1 

295.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1  898!  5*71 1 

295.0! 

54.0! 

13.0! 

-  | 

3100! 

13.4I80ILER/  PUHP 

IPS 

VICKSBURG 

1  1 

295.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

189315*71! 

295.0! 

54. C! 

13.0! 

-  | 

3100! 

13.4! 301LER/  PUHP 

IPS 

VICKS9UPG 

1  1 

295.0! 

54.0! 

1.51 

! 

-  ( 

! 

! 

189815*71! 

295.0! 

54.0! 

13.0! 

-  ( 

3100! 

13.4 (BOILER/- PUHP 

IPS 

VICKSBURG 

1  t 

295.0! 

54.  C! 

1.5! 

I 

! 

! 

189315*71  ! 

295.0! 

54.0! 

13.0! 

3100! 

13.4! BOILER/  PUHP 

IPS 

VICKSBURG 

!  1 

295.0! 

54.0! 

1.5! 

1 

! 

I 

191615A71! 

275.0! 

54.0! 

13.0! 

3100! 

21.0IBOILER/  PUHP 

INS 

VICKSBURG 

1  1 

275.0! 

54.01 

1.5! 

! 

! 

1 

191615A71! 

275.0! 

54. C! 

13.0! 

3103! 

21 .0! C02LER/  PUHP 

INS 

VICKSBURG 

1  1 

275.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

! 

1 

191615A71! 

275.0! 

54.0! 

13.0! 

•  ! 

3100! 

21.0! BOILER/  PUHP 

INS 

VICKSBURG 

!  1 

275.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  t 

! 

! 

191615*71! 

275.0! 

54.01 

13.0! 

-  ( 

3100! 

21 .0  !  90ILER,  PUHP 

IPS 

VICKSBURG 

1  1 

275.0! 

54.01 

1.5! 

l 

2 

I 

90015A71! 

242.0! 

50.0! 

9.0! 

2550! 

15.01PUHPS 

IKS 

VICKSBURG 

1  ( 

242.0! 

50. Cl 

1.01 

! 

! 

! 

97515*71! 

20C.0! 

50.0! 

10.3! 

2550! 

15.0! PUMPS 

IPS 

VICKSBURG 

1  1 

1  1 

i  I 

200.0! 

! 

■ 

50.0! 

! 

1 

1.5! 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

< 

! 

! 

1 

! 

! 

j 

I  i 

1  ! 

4713*36! 

i 

! 

61.0! 

! 

18.0! 

! 

5.5! 

1 

1 

670! 

• 

! 

! 

38.0! NONE 

! 

!  TX 

HOUSTON 

1  1 

1  1 

■  i 

61.0! 

! 

18.0! 

! 

• 

5.5! 

! 

i 

! 

I 

i 

! 

i 

1 

i 

! 

I 

] 

i  J 

1  1 

30 1 3 A  361 

! 

1 

i 

! 

! 

i 

1 

6.0! 

X 

! 

400! 

x 

! 

X 

( 

20.0! 

! 

!  LA 

HARVEY 

1  ! 

50.0! 

18.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

( 

i 

2913436! 

i 

—  1 

6.5! 

•  j 

—  ! 

i 

1  J 

1  ! 

■  ■ 

41.0! 

! 

i 

18.0! 

1 

i 

4.0! 

! 

! 

! 

! 

■ 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

<  > 

1  1 

5253*36! 

i 

t 

62.1! 

* 

1 

16.1! 

i 

! 

4.1! 

! 

500! 

i 

( 

-  i 

X 

! 

30. Oi NONE 

i 

! 

!  WV 

MAIDSVILLE 

!  1 

1  1 

62.1! 

! 

16.1! 

! 

4.6! 

! 

* 

! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

J  i 

1  1 

6911F11! 

! 

—  ! 

! 

—  1 

i 

! 

9.0! 

! 

350! 

! 

X 

! 

26.0! 

! 

!VA  SEATTLE 

1  t 

1  1 

85.0! 

! 

18.0! 

1 

7.C! 

! 

! 

i 

* 

100! 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

i  i 

1  1 

58! 3*36! 

i 

62.0! 

! 

! 

23.1! 

x 

! 

8.6! 

X 

! 

680! 

X 

! 

i 

! 

31 .0! NONE 

! 

!VA 

SHELTON 

1  ! 

!  1 

64.0! 

! 

26.6! 

! 

7.0! 

! 

i 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

i  i 

(  1 

1 6!3R  36! 

! 

*9.2! 

i 

14.5! 

! 

5.9! 

! 

300! 

X 

! 

X 

! 

20.0! NONE 

i 

! 

!VA 

SHELTON 

1  1 

53.0! 

15.0! 

5.0! 

! 

-  j 

! 

! 

*713*36! 

65.2! 

20.3! 

9.0! 

600! 

-  j 

41.0JN0NE 

!UA 

SHELTON 

I  1 

1  1 

70.0! 

! 

22.0! 

; 

j 

8.6! 

! 

I 

! 

! 

! 

■ 

! 

! 

! 

! 

i 

X  X 

1  1 

20*1**46! 

x 

! 

110.0! 

i 

! 

30.0! 

X 

! 

7.0! 

1 

X 

! 

480! 

! 

3.0! NONE 

X 

i 

! 

1  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

1 

! 

! 

79S!5A7t! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1400! 

17.513"  DIESEL  PUHPS 

IKY 

ASHLAND 

1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

! 

! 

! 

79515A71I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ( 

1400! 

17.518"  OIESEL  PUHPS 

IKY 

ASHLAND 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

79515*71 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ( 

1400! 

17.5!3"  OIESEL  PUHPS 

!KY 

ASHLAND 

1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

795! 5*71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1400! 

17.518"  DIESEL  PUHPS 

!KY 

ASHLAND 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(  1 

1  ! 

285912**01 

! 

1 

256.5! 

! 

54.7! 

I 

! 

17.2! 

! 

! 

16001 

! 

1 

4000! 

! 

! 

50.0! NONE 

! 

! 

!  VA 

SEATTLE 

1  1 

258.51 

54.7! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

7113A36! 

64.01 

24.01 

8.0! 

850! 

30.0! NONE 

IWA 

SEATTLE 

1  1 

64.0! 

24.01 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1  ( 

!  ! 

1 

f 

! 

! 

! 

! 

J 

( 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

YEAR  1 
BUILT  I 
00 

•REBUILT 

♦  1986 
197*  : 

1969 
1967 
19*7 
I  1971 

1971 

1965 
19*8 

1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
197* 
197* 
197* 
197* 
197* 
197* 
1975 
1975 
1975 
1975 
1967 
1977 

1966 

1960 


1968 

*  1971 

1976 

1950 

1955 

1969 

*  1987 

*  1987 

*  1987 

*  1987 


1983 

1972 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


503 


ENfiRt 

ftlSTl 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(36)  MANSON 

CONSTRUCTION  AND 

! 

!  1  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

ENGINEERING  CO. 

! 

(  !  2 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

(continued: 

! 

1  !  ! 

! 

! 

! 

! 

( 

1 

1981 

GLADYS  H 

2639797 

1  70I3A36! 

69.4! 

19.4! 

6.41 

1200! 

-  | 

30.01  NONE 

!VA  SEATTLE 

2 

!  2  2 

69.4! 

19.6! 

6.4! 

-  i 

! 

! 

HARRY  M 

1564341 

!  101 ! 3A36I 

92.4! 

30.01 

9.0! 

16002 

-  | 

30.01NONE 

! WA  SEATTLE 

1975 

! 

1  l  ! 

92.4! 

30.0! 

9.0! 

-  j 

! 

! 

1978 

JEFFREY  M 

1600733 

J  5013*36! 

69.4! 

19.6! 

6.4! 

1000! 

30.0! NONE 

!WA  SEATTLE 

! 

!  !  t 

69.4! 

19.6! 

6.4! 

-  1 

! 

! 

1965 

MARGARET  M 

1501613 

!  3613A35I 

49.2! 

20.0! 

2.5! 

US! 

30.0! NONE 

!WA  SEATTLE 

! 

1  1  ( 

53.0! 

20.0! 

2.5! 

I 

! 

*  1950 

PETER  M 

1260542 

i  1913A36! 

61.3! 

17.11 

7.5! 

360! 

-  j 

28.6! NONE 

! WA  SEATTLE 

! 

1  !  ! 

65.6! 

18.0! 

7.5! 

-  | 

! 

! 

3C  46 

! 274563 

1  32714A43! 

137.2! 

34.0! 

7.7! 

-  | 

800! 

10.0! NONE 

1  WA  SEATTLE 

1945 

! 

!  !  1 

140.0! 

34.0! 

2.0! 

-  I 

! 

1 

IILLIE  K 

(652076 

!  232514A40! 

250.1! 

72.0! 

13.0! 

-  j 

5510! 

30.0 ( NONE 

! W A  SEATTLE 

1902 

! 

!  !  ! 

250.1! 

72.0! 

3.5! 

-  | 

! 

I 

LC  7 

1292218 

!  7814A46! 

67.7! 

23.5! 

3.5! 

-  i 

120! 

6.0 ! NONE 

1 W A  SEATTLE 

1959 

! 

!  !  ! 

67.7! 

23.5! 

1.0! 

-  | 

! 

! 

1973 

MANSON  41 

1546766 

i  373 ! 4A46 l 

110.0! 

38.  C! 

*  .0! 

-  i 

800! 

13.0! NONE 

!VA  SEATTLE 

! 

1  1  ! 

110.0! 

38.0! 

’  .5! 

-  | 

! 

1 

1969 

MANSON  44 

1524054 

!  64214*46! 

150.0! 

42.0! 

3.0! 

-  i 

1650! 

12.0 ! NONE 

!WA  SEATTLE 

! 

!  !  ! 

150.0! 

42.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

1953 

MANSON  47 

1297885 

!  61S14A46! 

165.0! 

40.1! 

10.0! 

-  i 

1500! 

10.01N3NE 

!  WA  SEATTLE 

! 

!  !  ! 

155.0! 

40.1! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

1953 

MANSON  48 

1297561 

!  615I4A46! 

165.0! 

40.0! 

9.4! 

-  i 

1500! 

U.OINONE 

1 W A  SEATTLE 

! 

!  !  ! 

165.0! 

40.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

1945 

MANSON  49 

1256199 

!  27014*46! 

103.0! 

40.0! 

5.5! 

-  i 

400! 

8. 5  1  NONE 

J WA  SEATTLE 

! 

1  !  ! 

108.0! 

40.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1928 

MANSON  52 

1539538 

!  1021 J4A46J 

258.5! 

38.0! 

11.7! 

-  i 

1500! 

15.3! NONE 

!WA  SEATTLE 

} 

!  !  ! 

258.5! 

38.0! 

3.0! 

-  i 

! 

! 

1945 

MANSON  53 

1285390 

1  1 26 ! 4A46I 

79.0! 

32.01 

5.7! 

-  ! 

2501 

10.5 (NONE 

! WA  SEATTLE 

! 

!  !  ! 

79.8! 

32.0! 

3.1! 

-  ! 

! 

1 

1977 

MANSON  54 

1555878 

!  986(4*46! 

170.0! 

52.0! 

12.0! 

-  j 

2700! 

28.0! NONE 

!WA  SEATTLE 

1 

!  !  1 

170.0! 

52.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

1978 

MANSON  55 

1584934 

1  44314*46! 

140.0! 

40.0! 

10.0! 

-  i 

1200! 

20.0! NONE 

I WA  SEATTLE 

! 

1  1  ! 

140.0! 

40.C! 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

MANSON  58 

(636409 

!  113314*46! 

17?.o! 

54. 0! 

12.0! 

-  i 

2500! 

10.0! NONE 

! WA  SEATTLE 

1931 

! 

!  !  ! 

180.0! 

54. C! 

3.0! 

! 

! 

MANSON  59 

1633262 

!  1133! 4A46! 

179.6! 

54.0! 

12.0! 

-  i 

2500! 

10.01N0NE 

JUA  SEATTLE 

1981 

! 

!  !  ! 

160.0! 

54. C! 

3.0! 

! 

! 

MX  240 

1507174 

!  206114*46! 

240.0! 

60. C! 

12.0! 

-  ! 

5360! 

20 .0 !  NONE 

! WA  SEATTLE 

1°67 

! 

!  !  ! 

240.0! 

60.0! 

3.0! 

! 

! 

1967 

MX  242 

1509479 

!  202414*46! 

240.0! 

60. C! 

12.0! 

-  J 

5360! 

20.0! NONE 

!WA  SEATTLE 

! 

!  !  ! 

240.0! 

60.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

1906 

SEA  PORT 

1696068 

1  205114*40! 

220.0! 

54.6! 

9.0! 

-  ! 

2051! 

22.0 ! NONE 

! WA  SEATTLE 

! 

!  !  ! 

220.0! 

54.6! 

3.0! 

! 

! 

1960 

TFENA 

! 500803 

!  5014*46! 

65.0! 

20.8! 

3.0! 

-  j 

60! 

5.0! NONE 

!WA  SEATTLE 

! 

1  !  1 

65.0! 

21.0! 

.51 

! 

! 

1971 

WESTPORT 

1592239 

!  106314*40! 

150.0! 

52.0! 

12.0! 

-  1 

1063! 

20. 0 ! NONE 

!VA  SEATTLE 

! 

!  !  ! 

130.0! 

60.0! 

4.0! 

“  ! 

! 

! 

(12)  NANTUA  SERVICES/  INC. 
LINDA  L 


PATRICIA  L 


(32)  MARATHON  KARINE/  INC. 
LORETTA  J 

PATRICIA  E 

NR  1 

HR  2 


(03)  NARCf/  PETE* 
PN  3 


(20)  MARIETTA  INDUSTRIAL 
ENTERPRISES/  INC. 
LITTLE  EOVARO 


! VTCCl  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

NET  !C0DF!LEN6TH!BR0TH!  ! 

REClS-1****!  REG.  !  REG.lLOAD-2 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  (PACE!  0VER-10VER-! /////!  HORSE 
NAGE  l  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER 


550974 

510174 


280539 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  C  S  S  E  L 

!  ESI  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 
CARGO  I  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC !  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  t AO t  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) ! /////////////.V/!TD ! ////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 


!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

796 ! 5 A 70 1  195.1!  35.1!  10.5! 

!  I  195.1!  35.1!  2.0! 

855! 5A70!  195. t!  35.1!  10.5! 
!  !  195.1!  35.1!  2.0! 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  ! 


(45)  MAPCO  GAS  PRODUCTS/ 

tNC. ! 

!  ! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

2 

V  382 

1502870 

1377(5*70! 

265.0! 

50. ci 

12.0! 

- 

i 

2700! 

18.02PUNP 

2 AL  DEMOPOLIS 

2  1966 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

265.0! 

! 

50.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

2 

(13)  MAR  KEL/  INC. 

j 

i 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

j 

i 

! 

2 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

2 

! 

DP  58 

i  - 

81  514*41 ! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1677! 

16.92N0NE 

ILA  BATON 

!  1965 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

2 

2  ROUGE 

DP  6B 

i  - 

81 5 ! 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1627! 

1 6.9| NONE 

! LA  BATON 

(  1965 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

1 

!  ROUGE 

OP  73 

i  - 

815I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1627! 

16.91N0NE 

ILA  8AT0N 

2  1965 

! 

!  ! 

2CC.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  J 

2 

!  ROUGE 

IS  283 

1297030 

843I4A41! 

19$.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

1 8.0! NONE 

!LA  BATON 

2  1964 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  J 

2 

!  ROUGE 

IS  291 

! 297038 

843! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

14.02NONE 

SLA  BATON 

1  1964 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  i 

j 

!  ROUGE 

NO  4 

-  ! 4A43! 

120.0! 

30.0! 

5.5! 

- 

i 

5  5  0 1 

-  ! NONt 

ILA  B*TON 

!  1962 

! 

!  ! 

120.0! 

30.  C! 

1.0! 

2 

2 

!  ROUGE 

NO  7 

j  ...... 

! 4A43! 

12C.02 

30.0! 

8.5! 

- 

! 

5502 

IN9NE 

ILA  BATON 

2  1962 

! 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

2 

! 

1  ROUGE 

SKM  206 

1297033 

843 ! 4A41 { 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

2 

1450! 

1 8.0 ! NONE 

ILA  BATON 

!  1964 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.7! 

2 

! 

2 

! 

j 

1  ROUGE 

2 

(3D  NARASCALCO/  JOHN  A. 

! 

! 

!  ! 

2  2 

i 

j 

! 

i 

! 

i 

2 

! 

! 

i 

i 

! 

1 

RI  301 

1622946 

88S14A41! 

195.1! 

35. oi 

10.5! 

- 

2 

1 77  1 

16.0! KUNE 

I  XL  CHICAGO 

!  1980 

! 

2  ! 

195.1! 

25.0! 

1.5! 

2 

J 

t 

!  ! 

132! 3A36J 
!  I 

13213436! 
!  ! 

867255*70! 
!  ! 

8672! 5A70! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

2  2 

952  24*41  ! 
2  2 

2  2 

2  2 

1  ! 

!  2 

2723*352 
2  » 

77524*41! 
!  ! 

!  1 

!  ( 


178.0!  46. C! 
14y.3f  46.4! 
138.0!  46.0! 
149.3!  46.4! 
441.8!  76.0! 
442.0!  76.2! 
441.8!  76. C! 
442.0!  7o.2! 
!  2 
•  2 
2  2 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
!  ! 
!  2 
!  ! 
!  2 
48.4!  15.6! 
45.4!  15.6! 
195.0!  35.0! 
1«5.1f  35.12 
2  I 
I  2 


21.02 
*  8.C! 
21.0! 
18.01 
29.6! 
4.6! 
29.6! 
4.8! 
! 
i 

i 

9.0! 

2.0! 


7200! 

7203' 


! 

! 

i 

3.6! 

3.6! 

8.7! 

1.S! 

! 


2 

2 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


! 
2 
! 

1791! 

1800! 

! 
! 


( 

! 

! 

18.0! GPM  ELECTRIC 
!  PUMPS 

13.0KPM  ELECTRIC 
!  PUMPS 
! 

! 


! 

! 

! 

INC  WILMINGTON 
! 

INC  WILMINGTON 
! 


11! 

11! 

22040! 

22040! 

i 

i 

! 

1450! 

! 

! 

! 

! 

•  j 

1412! 

! 

! 


90. 0 l NONE 
! 


! 

2 
! 

2LA  GARYVILLE 

i 

2LA  GARYVILLE 
! 


78.014  CARGO  PUMPS  t  !LA  GARYVILLE 
(HOT  OIL  HEATERS  1 
73.014  CAR60  PUMPS/  ?!LA  GARYVILLE 
(HOT  OIL  HEATERS  ! 

2 


2 

! 

16.6! NONE 
t 

i 

! 

1 

! 

24.5! NONE 
» 

15.22  NONE 
t 
! 

I 


2 

! 

2 LA  COVINGTON 

1 

2 
! 
i 
! 

!0H  MARIETTA 

1 

{OH  MARIETTA 

2 
2 
! 


! 
2 
! 
( 

1973  2 
2 

1967  l 
! 
2 
! 
! 
2 

1 

2 
! 
2 


! 

•  1901  ! 

•  1982  *! 

2 

1981  ! 
• 

1902  I 
! 
1 
! 
2 

1975  I 
2 
2 
2 
2 
! 

•  1977  I 

j 

1959  2 
! 
2 
! 


TABLE  2  -  OESCRIPT ION  Of  VESSELS 


504 


ENGR! 

01  ST! 

OPERATOR 

!  ! VTCCI  DIMENSIONS  IDRATTI 

!  NET  ! CODE ! LENGTH! BROTH!  1 

I  CAPACITY!  HUH-  ! 
i  !  EST  ! 

!  V  E  S  S  E  L 
CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 

!  ! 

!  ! 

VESSEL 

HARE  AND  NUMBER 

!  COAST 
t  GUARD 
!  NUMBER 

!  TER  !  SEE !//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  ! PAGE!  OVER-! OVER-! /////! 

!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT! 

! ////////!  POINT  1  LXNE-1  ! A0|  LINE-t 

HORSE!  PASS-  !  (LUHT)  !//////////////// |TD! ////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ! EE!  LXNE-2 

I  BUILT  | 
1  OR  ! 
(•REBUILT! 

I  I  1  I  !  t  I  I  I  I  1  I  t 

1  I  t  I  I  t  I  I  I  I  t  II 


09)  MARIN  TUG  AND 

BARGE/  INC!. 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

H- 10  WATER  TAX! 

1 

1600821 

1911 A12! 

47.0! 

14.61 

4.91 

300! 

6! 

12.0! NONE 

1C  A 

SAN 

1979  ! 

! 

1  ! 

30.0! 

14.6! 

4.91 

1 

49( 

! 

! 

FRANCISCO 

H-10  WATER  TAXI 

13 

! 249380 

1211312! 

45.3! 

11.7! 

3.9! 

US! 

5! 

9.0! NONE 

!  C  A 

SAN 

1982  ! 

1 

•  ! 

47.5! 

12.6! 

3,9! 

! 

23! 

! 

! 

FRANCISCO 

MARIN  SAY 

1535117 

3313435! 

36.0! 

24.0! 

9.0! 

680! 

-  ! 

46.0! NONE 

!  CA 

RICHMOND 

1971  ! 

! 

!  ! 

36.61 

24.61 

7.5! 

! 

-  | 

! 

! 

KARIN  SUNSHINE 

1293284 

21 ! 34361 

75.0! 

22.6! 

10.0! 

3501 

35 .0! NONE 

!  CA 

RICHMOND 

1963  ! 

I 

1  ! 

75.0! 

22.5! 

10.0! 

I 

! 

! 

HARIN  TWILIGHT 

1614861 

112134  36 ! 

67.5! 

23. Cl 

8.0! 

1200! 

35 .0 ! NONE 

1CA 

RICHMOND 

1979  ! 

! 

t  ! 

67.5! 

28.0! 

6.0! 

! 

-  | 

! 

! 

KARIN  DAWN 

1504174 

1 3721 5471 ! 

236.0! 

30.4! 

12.0! 

-  I 

3870! 

30.0!  PUMPS 

!  C  A 

RICHMOND 

1966  ! 

! 

1  1 

236.0! 

50.4! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

MARIN  PIST 

1282618 

1 406! 5A  71 1 

25C.0! 

SO.C! 

12.0! 

-  ! 

2859! 

1  5 .0! COILS/ 

OOUBLE 

1 C  A 

RICHMOND 

1960  ! 

! 

1  ! 

250.0! 

50.0! 

2.01 

! 

-  | 

(HULL 

! 

NAXIN  SOONER 

1535329 

134115*71! 

210.0! 

52.0! 

14.7! 

1341! 

20.0M0*  t 

12'  PUMP 

(CA 

RICHMOND 

1977  ! 

! 

!  ! 

21C.0! 

52.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

MARIN  TENOR 

1646823 

1 773154  71 ! 

230.0! 

60.0! 

15.1! 

-  ! 

3850! 

50.0! PUMPS 

!  C  A 

RtCHMOND 

1982  ! 

! 

I 

!  ! 

!  ! 

230.0! 

! 

60.0! 

! 

2.0! 

I 

1 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

(01)  MARINA 

BAY 

! 

COMMUTER  COMP | AST 

!  ! 

!  I 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

INDEPENDENCE 

1641076 

33! 1C11 ! 

74.5! 

18.5! 

6.4! 

1166! 

13! 

25.0! NONE 

!MA 

NORTH 

1981  ! 

1  ! 

74.5! 

18.5! 

5.31 

1 

134! 

! 

! 

QUINCY 

LIBERTY 

1642340 

5311  cm 

74.5! 

18.5! 

6.4! 

1020! 

13! 

25.0! NONE 

IMA 

NORTH 

1981  ! 

1  1 

74.5! 

18.5! 

5.3! 

I 

134! 

! 

! 

QUINCY 

VICTORY 

J6265C6 

12MC111 

40.01 

12.01 

4.01 

330! 

-  J 

8.0! NONE 

IMA 

north 

*  1981  ! 

!  ! 

(  ! 

40.0! 

! 

12.0! 

4.0! 

! 

! 

I 

33! 

! 

! 

! 

! 

! 

QUINCY 

(22)  MARINE 

CONTRACTING  CORP. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

( 

( 

( 

! 

1 

! 

PRAIRIELAND 

127C614 

24 ! 3  436 1 

49.2! 

15.2! 

6.ii 

350! 

22.0! 

!0H 

CLEVELAND 

1955  ! 

1  ( 

50.0! 

15.6! 

6.4! 

1 

! 

! 

TIM9ERLAHD 

12511 51 

1413A36! 

41.3! 

13.1! 

6.9J 

200! 

-  i 

12.5 ! NOME 

!  OH 

CLEVELAND 

1946  ! 

! 

1  ! 

44.0! 

! 

13.4! 

! 

6.9! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(03)  MARINE 

CONTRACTING/  INC. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

<in  c 

1628302 

2513436! 

43.8! 

16.0! 

5.0! 

600! 

-  j 

45.0! NONE 

!NY 

LONG 

1980  ! 

!  1 

!  1 

50.01 

I 

16.0! 

! 

3.5! 

• 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

ISLAND 

(21)  MARINE 

CONTRACTORS/  INC. 

!  1 

!  1 

i 

i 

t 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

i 

OZARK 

1614457 

7213436! 

65.0! 

21.0! 

4.0! 

425! 

26.0! NONE 

*!PA 

PITTSBURGH 

1955  ! 

1  1 

65.0! 

21.0! 

4.0! 

! 

» 

! 

SENECA  BRAVE 

'.244848 

4313A36! 

65.01 

16.0! 

5.0! 

230! 

22.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1950  ! 

1  ! 

65.0! 

16.0! 

5.0! 

! 

-  I 

! 

! 

C  175 

74214440! 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

1500! 

13.0 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1964  ! 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

| 

! 

ING  436 

75314440! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1670! 

13.4  !  NONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1970  ! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1,6! 

! 

! 

1 

JtL  304 

308 l 4 A47 | 

135.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ( 

1000! 

10.0 ! NONE 

!P4 

3CLLE 

*  1956  ! 

!  1 

135.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

! 

VERNON 

J CL  312 

290J4A47! 

135.0! 

35.0! 

3.5! 

1000! 

10.0'NONE 

!*4 

3ELLE 

1937  1 

1  ! 

135.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  J 

! 

! 

VERNON 

JtL  322 

!  ------ 

30814447! 

« 55.0! 

35.0! 

8.5! 

1000! 

10.0 ! NONE 

!PA 

BELLE 

1941  ! 

1  ! 

135.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VERNON 

PC  760 

337J4A47! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  | 

925! 

11. 8! NONE 

!PA 

ELIZABETH 

1955  ! 

(  1 

175.0! 

26.0) 

1.5! 

t 

! 

! 

Z  36 

10014A401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

900! 

10.0 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1953  ! 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

! 

26. C! 

1 

1.5! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  MARINE 

CREWBOATS/  INC. 

!  i 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

BIG  MAC 

-  !  1402! 

44.0! 

-  j 

-  ! 

-  ( 

-  ! 

-  (NONE 

!LA 

BELLE 

1978  ! 

1  ! 

! 

-  ! 

-  ! 

! 

-  ! 

! 

! 

CHASSE 

CATHERINE 

1568338 

911C021 

31.3! 

11.4! 

5.4! 

-  ! 

!  NONE 

!LA 

NEW 

1975  ! 

!  1 

! 

-  ! 

-  ! 

! 

i 

! 

ORLEANS 

DIXIE  12 

1642992 

171 1C021 

33.0! 

14.1! 

6.3! 

400! 

-  i 

(NONE 

I  LA 

NEW 

1981  ! 

!  J 

! 

-  ! 

-  ; 

! 

14! 

i 

• 

ORLEANS 

DIXIE  13 

! 643308 

17 !  1 C  02 1 

38.0! 

i4, ii 

6.3! 

400! 

-  INONE 

!LA 

NEW 

1981  ! 

; 

*  ! 

! 

-  j 

-  ! 

! 

14! 

i 

! 

ORLEANS 

DIXIE  14 

1642993 

1 711C02J 

33.0! 

14.1! 

6.3! 

400! 

{none 

!  LA 

NEW 

1981  ! 

1  ! 

•  j 

! 

-  i 

! 

14! 

i 

! 

ORLEANS 

DIXIE  It 

'643307 

1711C02! 

38.0! 

14.11 

6.3! 

400! 

-  ! 

14.0! NONE 

!LA 

HEW 

1981  i 

1  1 

-  ! 

-  i 

-  • 

! 

! 

i 

ORLEANS 

EMILY 

1536102 

9 ! 1 C02 1 

34.6! 

12.0! 

5.2 ! 

-  i 

-  INONE 

!  LA 

NEW 

1971  ! 

1  1 

-  i 

-  i 

-  i 

! 

i 

! 

ORLEANS 

JENNY  C 

4MC021 

32.  oi 

12. oi 

2.0! 

300! 

15.0! NONE 

!LA 

8ELLE 

1978  ! 

!  1 

32.0! 

12.0! 

1.6! 

i 

9! 

i 

i 

CHASSE 

MARGARET 

1536349 

91U02! 

34.6! 

12.0! 

5.2! 

-  ! 

-  iNONE 

!LA 

NEW 

1971  ! 

i 

t  • 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

MARIA 

•535254 

911C02! 

34.6! 

12.0! 

5.2! 

-  i 

INONE 

!LA 

NEW 

1972  ! 

I  1 

-  j 

•  i 

•  t 

i 

! 

! 

ORLEANS 

MART 

1568337 

9! 1C021 

31.3*1 

11.4! 

5.4! 

-  INONE 

«LA 

NEW 

1975  ! 

!  1 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

MELANIE 

1535255 

911C02! 

34.6! 

12.0! 

5.2! 

INONE 

!LA 

NEW 

1971  ! 

; 

!  1 

! 

.  j 

-  ! 

■ 

! 

! 

ORLEANS 

MISS  NICOLE 

i  604  519 

23! 1 C02! 

44.3! 

14.0! 

7.5! 

70oi 

!NON£ 

JLA 

NEW 

1979  ! 

!  1 

! 

-  ! 

-  1 

1 

-  j 

! 

i 

ORLEANS 

MR.  BUDDY 

j  ...... 

!  1 C  0  2  5 

32.0! 

.  i 

-  j 

-  i 

-  !  NONE 

!LA 

BELLE 

1980  ! 

t 

!  ! 

! 

-  ! 

-  i 

! 

] 

! 

CHASSE 

NO.  J.Y 

i 535570 

5MC02I 

32.3! 

1 2 .01 

4.7 1 

-  j 

—  {nWNE 

SLA 

1971  ! 

•  1 

! 

! 

-  ! 

! 

-  ; 

! 

! 

ORLEANS 

NC.  VIII 

1536351 

92 1C02! 

32.3! 

12.0! 

4.7! 

-  ! 

INONE 

!  LA 

NEW 

1971  *! 

!  1 

! 

-  ! 

-  ! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

RIG  PUNNER 

1537631 

1311C02! 

39.8! 

12.0! 

5.3! 

-  ! NONE 

!  L  A 

NEW 

1964  ! 

!  1 

!  ! 

! 

! 

•  j 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

(29)  MARINE 

EQUIP. 

! 

MANAGEMENT!  CORP. 

1  ! 

!  ! 

i 

i 

i 

* 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

AGS  915 

1597178 

888 ! 4A43! 

195.0! 

35. oi 

9.0! 

1459! 

16 .0 INONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1978  » 

| 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

AGS  917 

1597180  t 

88S14A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1459! 

16 .0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1978  ! 

i  ' 

!  1 

195.0! 

r  5.0! 

1.5! 

! 

! 

.1 

CBL  302 

1553635 

67514A41! 

195.0! 

iS.O! 

12.0! 

-  1 

1506! 

1  9. 2 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1973  1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

J 

CX  903 

1593132 

87814A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1505! 

18 .3 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

1964  ! 

l 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  | 

! 

1 

CUS  826 

1598387 

941 J4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1619! 

17. 3! NONE 

!XT 

LOUISVILLE 

1978  ! 

1 

1 

! 

!  1 

1  1 

!  1 

200.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

i 

t 

! 

! 

! 

I 

f 

i 

! 

TABLE  2  -  OESCRIMTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


I  COAST 
I  GUARD 
!  NUMBER 


t  I V T C C  t  DIMENSIONS  t  DRAFT! 

I  NET  ICODEtLENSTHiQROTHi  1 

JRESXS-!****!  MEG*  !  RE6.IL0A0-I 
I  TEA  |  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  ! PAGE  1  OVE A- lOVE •*!/////!  HORSE 
!  MAGE  J  IV  !  ALL  I  ALL  (LIGHT!  MOVER 


CAMACITT!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  I 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  lOREMATING  !  1 

CARGO  1  FIXED  !  EtUtAMENT  !TC(  BASE  !  YEAR  ! 
////////!  MOINT  !  LINE-1  U6t  LINE-1  l  BUILT  I 

MASS-  I (LIGHT) I //////////////// |TD I //////////  I  OR  I 

ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICE !  LINE-2  ! ‘REBUILT! 


TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


5.Q6 


ENCR! 

OtST!  OPERATOR 

I  IVtCCl  DIMENSIONS  iDRAFT! 

!  NET  1  CODE  1  LENGTH! SRDTHl  ! 

icapacitti 

!  t 

HIGH-  I 
EST  J 

!  V  C  S  S  E  L 
CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 

!  ! 

!  ! 

i 

VESSEL  NAME  AND  NUH0ER  t 

! 

COAST 
GUARD 
NURSE  R 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  CO  ! 

1  TON-  IPAGEI  OVER-IOVEP-! /////! 

1  NAGE  !  IV  1  ALL  1  ALL  ILIGHT! 

!////////!  POINT  }  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

HORSFI  PASS-  1 (LIGHT) !////////// //////|T0|////////// 
POWER!  ENGERS  !  (PEET)I  LINE-2  !EE|  LINE-2 

J  Itnn  1 

!  (UILT  1 

1  o«  1 
MUeBUlLtl 

(?9>  NARINE 

EQUIP*  MANAGEMENT!  CORP. 

1 

1  1 

1 

! 

j 

! 

! 

I 

! 

(CONTINUED)! 

1 

1  ! 

1 

t 

1 

1 

1 

! 

KPT  3R 

1589712 

! 

6331***1! 

195,0! 

35.01 

9.C! 

- 

152*! 

20. G! NONE 

!TN 

NASHVILLE  1 

1977 

! 

1 

1  1 

19J.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

1 

! 

{ 

KfiT  1 0B 

1565198 

1 

733  l*A*1 1 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1667! 

1  3. *! NONE 

1  PA 

PITTSBURGH! 

1975 

! 

1 

1  t 

200.01 

35.01 

1.5t 

-  ! 

! 

! 

! 

K9T  119 

15766*5 

I 

9171***1! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

16*5! 

14.0IN0HC 

!  FL 

VEST  PALM  1 

1970 

! 

l 

1  1 

2CC.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

19.0| NONE 

! 

BEACH  1 

ST.  LOUIS  I 

1 

t 

1  1 

195.01 

35.01 

1.7! 

-  I 

! 

!N0 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1 9.0IN0NE 

! 

1 

1  1 

200.01 

35.01 

1.31 

-  1 

| 

1 

1 

L  509 

1598*56 

1 

6881***11 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1*60! 

16.6! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1978 

| 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

l 

L  90* 

15898*3 

! 

8331 *A*1 2 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1526! 

19.0IHOHE 

!TH  NASHVILLE  ! 

1977 

i 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

t.M 

-  ! 

I 

| 

! 

L  2030 

IM110? 

l 

9171***1 | 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

16*3! 

t  7.0! NONE 

ITN 

NASHVtLLC  I 

1979 

! 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  * 

I 

! 

! 

HEM  3*7 

1299105 

1 

7*21**41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

1 4 .0! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  1 

1965 

! 

1 

t  I 

195.01 

35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

HEM  398 

1295678 

1 

6851***11 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

15191 

16.5IN0NE 

!  NH 

PORTSMOUTH! 

19*4 

! 

I 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

! 

NtN  1C1P 

1617729 

1 

8331***11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

20.0IN0NE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

! 

1 

! 

ME*  1C2R 

1589407 

1 

6331***1! 

195.0! 

35.  C! 

9.C! 

- 

152*! 

20*0| HONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

l 

1 

1  1 

195.0! 

35,0! 

1.61 

-  | 

! 

! 

1 

HEN  107R 

1280226 

! 

8831***11 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

138*1 

15.9! NONE 

! 

1 

1959 

! 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

I 

MM  106R 

129*279 

l 

5631***11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

138*! 

1S.91N0NC 

ITN 

MEMPHIS  ! 

19*1 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ( 

! 

! 

I 

HEN  109R 

1299588 

1 

6361***11 

19J.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

14, 5 ! NONE 

!NT 

NEW  YORK  ! 

1965 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

( 

! 

! 

HEN  1 1 1 R 

129*201 

1 

836 ! * A*1  1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

• 

1505! 

H.5IN0NE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1965 

! 

1 

t  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

| 

1 

! 

HEN  t?3R 

129189* 

1 

8601***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

15.?!k»ne 

1TX 

HOUSTON  l 

1963 

1 

1 

1  ! 

195.01 

35. Cl 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

I 

HER  1 2AR 

129*36* 

1 

8601***1! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1493! 

1 5. 9 ( NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

19** 

! 

1 

!  i 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

I 

HEN  1 25  P 

1299103 

I 

7421*4*1 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1519! 

15.9! NONE 

1TX 

HOUSTON  ! 

1965 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

! 

! 

HEN  1 5  0  F 

1613726 

1 

646!***1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1526! 

19.2 JNONt 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

HEN  157F 

1628359 

1 

8*8 1***1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15221 

19.2! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

1 

t  i 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  I 

I 

! 

I 

HEN  1 5fif 

162769* 

1 

8*81**41 ! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1522! 

19.2IN0NE 

! 

INO  ST.  LOUIS  1 

I960 

1 

1 

i  i 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

NIK  ISVf 

1627695 

1 

8*814**1! 

195.01 

35.  C! 

9.01 

- 

15*21 

H.2IN0NE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1980 

I 

1 

i  i 

195,01 

35.01 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

I 

HEH  1 71  F 

1627958 

l 

8*614**1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

19.2 {NONE 
! 

!H0 

St.  LOUIS  1 

1960 

1 

1 

1  ! 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

HI N  172t 

1627959 

1 

8*814**1 i 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

19.2 !HONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

I.o! 

-  1 

! 

! 

1 

PEN  1 73  F 

16297*6 

1 

8461***1! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

•  - 

1522! 

1 9. 2 !NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  I 

1980 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

HEN  t  74 F 

I63C285 

1 

6481***1! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1522! 

19.2! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  1 

1980 

I 

1 

!  1 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

-  I 

! 

1 

! 

PEN  1 75  F 

1629968 

1 

8*61**41 t 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15221 

19*  2! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1980 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

( 

I 

HEN  176F 

1630286 

1 

84  814441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

19.2!N0NE 

!  HO 

ST.  LOUIS  1 

1980 

I 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

HEH  2018 

1593*19 

1 

9381***11 

20C.0I 

35.0! 

9.0! 

- 

1668! 

18.*! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  I 

1978 

! 

1 

1  1 

20C.0I 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

( 

I 

HEM  202B 

1593*20 

9381***11 

20C.OJ 

35.0! 

9.0! 

- 

1668! 

18.4 1  NONE 

ISO 

ST.  LOUIS  1 

1976 

! 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

HEN  206 R 

1512702 

1 

9371***1! 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.*! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

HEN  207R 

1512703 

1 

9371***1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

1 8 , * ! NONE 

(FL  TAHPA  ! 

1968 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.81 

“  ! 

( 

I 

! 

KEN  203R 

1512701 

1 

93714*41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18*4! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1968 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.81 

-  ! 

| 

! 

! 

HEH-209R 

1512700 

1 

93714*411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.*! NONE 

tic 

CHICAGO  ! 

1968 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.8! 

“  ! 

! 

! 

! 

MEN  211B 

1599367 

1 

69614*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1645! 

1 8.* ! NONE 

w 

LOUISVILLE! 

1978 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

1 

! 

1 

HEN  2128 

1598325 

1 

69614*41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1645! 

14.4IN0NC 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

HEN  2138 

1607*75 

1 

69614*41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1668] 

18*4  I  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  I 

1978 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

HEM  2U8 

1598551 

1 

6961***1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1668! 

1 6. * | NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

! 

1  1 

200. Cl 

35.C! 

1.61 

-  ! 

1 

| 

! 

MEN  2210 

1515389 

1 

68514**11 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

18.5! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1966 

1 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

i 

! 

HEM  2418 

16*3998 

1 

7301***1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

19. *| NONE 

IHO  ST.  LOUIS  I 

1981 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  f 

! 

! 

HEN  3 84 F 

155078* 

1 

5781**41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1496! 

18, S1N0NE 

!  HO 

ST.  LOUIS  1 

1973 

1 

l 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

“  ! 

! 

! 

MEN  385F 

1553**9 

! 

6751**411 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

1506! 

18.5 ! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

( 

! 

HEM  386L 

1299581 

1 

83614*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

14.5! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

1 

! 

1  1 

195.0* 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

HEM  388L 

12980*1 

! 

53614*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15051 

U.SINONE 

!LA 

NEW  1 

1965 

1 

1 

1  1 

195.01 

35. 0! 

1.7! 

-  ! 

| 

! 

ORLEANS  1 

m r  m  i^rii 

! 298043 

! 

83**4*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

U.5IN0NF 

ILA 

NFV  1 

1965 

! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

HEH  391 L 

129*079 

1 

83614**11 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

13.0! NONE 

ITN 

HCMPHIS  ! 

1964 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

| 

HEH  393L 

1 29*203 

1 

6361***1! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1400! 

13.0! NONE 

ILA 

NEW  ! 

196* 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  I 

! 

! 

ORLEANS  ! 

HEM  39*L 

129*082 

1 

8361***11 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1505! 

10*0! HONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

196* 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

HEM  *018 

1507110 

1 

9311***11 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1641! 

19.0IH0XE 

!M0 

ST.  LOUTS  1 

1967 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

MEM  *02p 

1507111 

1 

9311***1 ! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1641! 

19.01  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

19*7 

1 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

1 

! 

HEM  =  *038 

1507105 

1 

9311***1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16*1! 

1 9.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

1 

1 

!  1 

200.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

| 

HEM  *058 

1507107 

! 

9311***11 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

16*1! 

19.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

( 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

) 

1 

MEM  *068 

1507109 

1 

93114**1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16*1! 

1 S.  0!  NOtiE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

I 

! 

! 

t 

! 

1 

1  1 

1  1 
1  1 

200.0! 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

! 

! 

-  ! 

! 

I 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

TABLE  2  -  OESC  AIM  ION  Or  VESSELS 


CMGR*  !  1VTCC 1 

0 1  ST  1  OPERATOR  !  NET  {CODE! 

- - - - - - - {REGIS-!  **** ! 

1  COAST  !  TEA  1  SEE! 

VESSEL  BABE  MO  *'*«*  !  GUARR  !  TON-  IPACE! 

I  NUMBER  !  MAGE  !  IV  ! 

DIHENS 
LENGTH! 
RES.  1 
7/////! 
OVER-! 
ALL  ! 

IONS  ! 
8RD7H! 

RES.! 
/////! 
OVER-! 
ALL  I 

DRAFT! 

1 

LOAD-! 

ED  ! 
/////! 
LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

! 

CARGO  ! 
//////// l 
PASS-  * 
ENSERS  ! 

HICK-  1  1  V  £  S  S  t  L  1 

(ST  1  CAACO  HANtLIIIC  IS  IOKAATINC  1 
FIXED  1  EAUIMENt  ITCt  3ASE  1 

EOINT  1  LIHE-1  IAOI  LINI-I  ! 

ILICHT)1////////////////!TDI//////T///1 
(FEET)!  LIME-2  let!  LtH(-2  I 

! 

! 

YEA*  |< 
BUILT  1 
OR  ! 

‘REBUILT! 

(it)  HAAINE 

1 

! 

EQUIP.  KANACENINTl  COAP. 

1  1  1 

1  1  1 

1  I  I 

* 

! 

1 

1 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

1 

(CONTINUED)! 

i  i  i 

! 

! 

1 

! 

I 

BEK  407® 

1307112 

1  9Jt ]4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1641! 

18.0! NONE 

!IA 

NEW  1 

1967 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

•  | 

! 

l 

ORLEANS  1 

BEK  408® 

1507104 

l  93114A411 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

1*41 ! 

16 .0 (NONE 

i  HO 

ST.  LOUIS  1 

1967 

l 

l  1  1 

200.01 

35.01 

1.61 

-  ! 

1 

1 

1 

BEN  409® 

! 5071 14 

1  9J114A41! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1641! 

18.01N0NE 

lLA 

NEW  ! 

1967 

! 

1  l  ! 

200.01 

35.01 

1.6! 

-  I 

! 

1 

ORLEANS  1 

BEB  6501 

1299585 

1  29714A411 

195.01 

3S.0! 

9.0! 

- 

1505! 

16.41N0NC 

IBO 

ST.  LOUIS  1 

1965 

1 

l  l  1 

195.0! 

35. Cl 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

NEB  *507 

129803® 

1  83614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

16.6! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1965 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

» 

1 

HEN  *503 

1298039 

1  83d 14A41 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

16.6 1  NONE 

l  HO 

ST.  LOUIS  1 

1965 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  t 

! 

1 

I 

BIB  *504 

1299532 

1  I3614A41I 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1505! 

1 6 . 6 1  NONE 

! 

t 

1965 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.71 

~  ! 

1 

1 

1 

BEN  6506 

129803* 

1  83614A41I 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1505! 

1 6.6 ! NONE 

( 

I 

1965 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

1 

1 

BEB  6550 

1 297458 

1  1G05I4A4M 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1579! 

1 6. 0 1  NONE 

IBO 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

! 

1  1  l 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

i 

I 

BFB  6551 

1297460 

1  100314A48! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-• 

1579! 

18.01  NONE 

IBO 

ST.  LOUIS  l 

1965 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

1 

! 

BEN  6552 

1297463 

1  100514*481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1579! 

1 8 .0 1  NONE 

IBO 

ST.  LOUIS  ! 

19*5 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

I 

1 

BEH  4553 

1297455 

1  100514A46I 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

1579! 

18.01  NONE 

!"0 

ST.  LOUIS  ! 

19*5 

1 

:  i  s 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ( 

i 

! 

1 

BEB  *354 

1297462 

1  1005144,8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1579! 

18.0! NONE 

IBO 

ST.  LOUIS  1 

1965 

! 

1  '  1 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  ! 

! 

1 

! 

BEB  6555 

1297436 

1  luj? ! 4  A4®  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1579! 

18*0! NONE 

1  BO 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.01 

1.71 

-  ! 

i 

1 

I 

BEN  6356 

1297457 

l  .V0***4i48i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1579*1 

16  .0 (NONE 

IBO 

ST.  LOUIS  1 

1965 

1 

1  *  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

I 

1 

! 

ben  6357 

1297461 

t  10C4MA48! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

15791 

1 6 .0  1  NONE 

IBO 

ST.  LOUIS  ! 

1963 

l 

1  1  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  1 

1 

1 

! 

BEN  633® 

1297465 

1  1Q05UA481 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

15791 

16.0! NONE 

IBO 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

1 

1  1  1 

195.01 

35.01 

1.71 

-  I 

! 

l 

! 

BEN  6339 

1297749 

1  ♦4514A48! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

16251 

22 .0 1  NOME 

IBO 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

1 

t  (  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

1 

> 

! 

BEN  6560 

1297764 

1  94S14A481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

H25! 

22. 0! NONE 

IBO 

ST.  LOUIS  ! 

1«65 

1 

1  1  1 

20C.0! 

33.01 

1.7! 

-  1 

1 

! 

I 

BEN  *361 

1500.59 

1  94514A48! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1525! 

2  2. 0! NONE 

IBO 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

t 

1  1  1 

200.01 

35.01 

1.71 

-  1 

1 

1 

I 

BEN  6562 

!< *'9947 

1  94514*4*1 

200.0! 

33.01 

9.0! 

- 

1625! 

22.01  NONE 

IBO 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

1 

1  1  1 

200*0! 

35.0! 

1.71 

-  1 

! 

1 

! 

BEN  6363 

129,467 

1  100SUA48! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

15791 

1 8. 0! NONE 

IBO 

ST.  LOUIS  I 

1965 

l 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

1 

BEK  63*4 

1297/66 

1  94J14A48! 

’00.0! 

35.0! 

9.0f 

- 

1625! 

22*01  NONE 

1  BO 

ST.  LOUIS  1 

1965 

1 

!  I  ! 

35.0! 

1.7! 

-  I 

! 

! 

1 

BEB  6365 

1299948 

1  9451  4*48*. 

£  *  .v! 

35.01 

9.0! 

1625! 

22. D1 NONE 

IBO 

ST.  LOUIS  1 

1965 

1 

I  1  i 

Kt-OI 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

i 

1 

NEB  4566 

1297469 

1  100514A481 

1>  '.01 

35.0! 

9.0! 

• 

1579! 

16.0i».0N5 

1 

! 

1965 

1 

■  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

I 

1 

I 

BEN  63*7 

1299931 

i  94514A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

*■ 

1625! 

22.0! NONE 

I 

1 

1965 

! 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

•  1 

1 

! 

BEB  656® 

1297466 

1  1005I4A481 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1579! 

18.0! NONE 

1 

! 

1965 

1 

I  l  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

! 

NEB  6569 

l  - 

1  864.HE46! 

-  * 

-  { 

“  1 

- 

-  1 

-  ! 

1 

! 

- 

BEN  6570 

|  - 

i  94314A461 

.  i 

•  i 

9.0! 

• 

-  ! 

1 

1 

1965 

! 

1  1  1 

200.01 

35.01 

2.0! 

i 

-  1 

! 

1 

i 

BEN  6571 

1  - 

!  364! 4f 461 

-  1 

-  J 

•  i 

* 

-  ! 

l 

i 

- 

BEN  6572 

!297464 

!  100514A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

• 

1$79i 

! 

18.0! NONE 

I 

! 

1965 

l 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

1 

! 

NfN  6573 

1299949 

1  94514*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1625! 

22.0! NONE 

1965 

1 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

I 

1 

BEB  6574 

1299953 

1  94514A45I 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22 . 0! NONE 

* 

! 

1965 

1 

1  1  1 

200.0! 

35. C! 

1.7! 

-  1 

! 

1 

1 

BEB  6575 

1297765 

1  94514448} 

200.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1625! 

22  *0! NONE 

! 

! 

1965 

1 

1  1  1 

200.01 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

i 

BEN  6576 

1297767 

1  945! 4448! 

200.01 

35.01 

9.0! 

• 

1625! 

22.0 ! NONE 

! 

! 

1965 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1*9‘ 

-  ! 

I 

! 

1 

BEN  6377 

1297765 

1  9451  4A4M 

200.01 

35.01 

9.f‘ ' 

- 

1625! 

22 .0! NONE 

1 

! 

1965 

1 

1  !  ! 

200. C! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

f 

1 

BEB  637® 

1297772 

!  94514*48! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

t 

1625! 

22 .0! NONE 

I 

i 

1965 

! 

I  1  ! 

200.0! 

35.C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

BEB  6579 

! $00159 

1  94514446! 

-  1 

-  J 

9.6! 

- 

40! 

-  | 

1 

! 

1965 

! 

!  !  ! 

200.01 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

! 

NEB  6530 

!  - 

1  811I4A41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1627! 

16.9! NONE 

1 

1 

1965 

! 

!  !  ! 

200.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

J 

1 

! 

BEN  6581 

1299952 

!  94514448J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.0! NONE 

! 

! 

1965 

l 

!  (  ! 

200.01 

35.01 

1.7! 

-  ! 

» 

1 

1 

BEN  6512 

1297773 

I  94514443! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22 .0! NONE 

1 

1 

1965 

! 

!  1  1 

200.0! 

35. Cl 

1.7! 

-  ! 

I 

! 

! 

BEH  65 ®3 

1297468 

1  100514448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1579! 

1 8.0 ! NONE 

! 

! 

1»65 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

! 

BEN  6584 

1297771 

1  945144481 

200.0! 

35. 0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.0! NONE 

! 

1 

1965 

! 

!  !  1 

200.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

BEN  6565 

1578163 

1  1004! 4*41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1592! 

19.0! NONE 

( 

! 

1977 

! 

1  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

! 

BEB  6585 

1  - 

1  81 1 1 4441 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1627! 

16.9! NONE 

! 

1 

1965 

! 

1  !  ! 

200.01 

35.0! 

1.7! 

-  » 

f 

1 

1 

BEH  7501 

1542556 

!  936!4440J 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1400! 

1 6.0 ! NONE 

1 

! 

1973 

} 

I  1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

• 

1 

BEN  7302 

1542541 

1  936144401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1300! 

15.51  NONE 

j 

I 

1972 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

MEN  7303 

1542552 

1  93614440! 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

- 

1400! 

16. 0 ! NONE 

1 

! 

1973 

! 

I  1  1 

195.0J 

35. Cl 

2.0! 

-  ! 

i 

! 

1 

BEB  7350 

!  - 

1  97114*46! 

20C.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

971! 

1©.9! NONE 

IBO 

ST.  LOUIS  1 

1972 

! 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

BEB  7351 

1  - 

!  97114446! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

• 

971! 

1 6.9 !  NONE 

1  BO 

ST.  LOUIS  1 

1972 

! 

1  1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  f 

1 

! 

! 

BEB  7352 

!  - - 

!  97114446! 

203.01 

35. C) 

12.01 

- 

971! 

16.9! NONE 

IBO 

ST.  LOUIS  1 

1972 

1 

!  !  1 

20C.1! 

35.1! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

1 

BEB  7901 

1604455 

1  83314D481 

195.01 

55.0! 

9.6! 

- 

1626! 

1 9.0 ! NONE 

1 

I 

1979 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

1 

! 

BEB  22S8F 

1616815 

1  91214*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1662! 

19.41  NONE 

IBO 

ST.  LOUIS  1 

1980 

1 

1  !  1 

200.01 

35.0! 

1.41 

-  1 

1 

! 

1 

BEH  2309E 

1616532 

1  91214*41 ! 

200.01 

35.0! 

9.01 

- 

16621 

19.4  1N0NE 

IBO 

ST.  LOUIS  1 

1979 

1 

1 

I 

1  !  ! 

1  1  ! 

!  !  1 

20C.0] 

35.0! 

1.4! 

! 

! 

-  I 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

TA8LE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


ENSRl 

1  1VTCCI 

DIMENSIONS  1  DRAFT) 

’•***■* 

CAPACITY 

HICH-  ! 

!  V 

c  n  (L  1 

| 

DISTI 

OPERATOR 

1  NET  ICODEllENGTHlBRDTH! 

l 

I 

CARSO  t 

EST  !  CARSO  HANDLING 

IS 

I0PERAT1NE  I 

! 

— — 

1  COAST 

«  EG. I  LOAD* | 

FIXED  1 

:iUI  J-NENT 

1TC!  9ASE  ! 

YEAR 

! 

1  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  1 

mum\ 

POINT  t 

LINE- 1 

1 A  01  LINE-1  1 

BUILT 

! 

VESSEL  NAME  ANI  NUN8ER 

1  4UAR6 

1  TON-  IPA5E1 

OVE4-IOVER-1////71 

HORSE 

PASS-  ! 

aX6HT>i/7//////////////!TD!//////////! 

OR 

I 

1  NUMBER 

1  NA6E  J  XV  1 

ALL  1 

ALL  ILUHTI 

•OWE* 

ENCERS  ! 

(FEET)! 

LXNE-2 

(EC!  LINE-2  1 

♦REBUILT! 

(29)  NARINE 

! 

1 

EQUIP*  PAMA6ENENT!  COFP. 

1  1  1 

1  1  i 

1  1  I 

! 

1 

1 

! 

1 

) 

! 

! 

(CONTINUED) 1 

1  1  1 

! 

1 

! 

! 

NfN  231 »r 

1617CS6 

1  9121M411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1662! 

19.4! NONE 

1H0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

HEN  2359F 

1 

1  1  I 

200.0! 

35.01 

1.4! 

-  1 

! 

1634657 

1  966I4A411 

200.0! 

35.01 

9.61 

- 

1659! 

19.3! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

MEN  234SF 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.  Q! 

1.51 

-  ! 

I 

1634658 

t  96614A41I 

200.0! 

35.01 

9.6! 

• 

1659! 

1 9. 3 ! NONE 

1H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

HEN  238BL 

1 

1  I  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

uitru 

I  96614A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1629! 

16.8! NONE 

1*0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

1  1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

| 

HEN  239SF 

1642334 

1  73014A41! 

200.0! 

35. C! 

9.01 

- 

1664! 

19.4! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

MEN  2408F 

! 

5  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1642315 

1  730I4A411 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1664! 

19.4! NONE 

IRO 

ST.  LOUTS  ! 

1981 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

I 

hepco  1 

1280229 

!  893I4A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

13841 

1 5 .9  |  NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1959 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 
1500! 

! 

12.0! NONE 

1972 

35.01 

l 

1  1  1 

1  68414A401 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.5! 

9.01 

-  ! 

! 

12.0 ! NONE 

15001 

1972 

l 

1  1  i 

1  68414A401 

19$. 0! 
195.0! 

35*0! 
35. C! 

1.5! 

9.0! 

"  1 

! 

12.0! NONE 

130U 

1972 

non  7204 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.51 

-  ! 

! 

1  - 

1  *64! 4A40I 

195.01 

35.0! 

«.0! 

- 

1500! 

12.0 (NONE 

1972 

NO*  7201 

1 

1  (  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  I 

! 

l  - 

l  6S414A40! 

195. oi 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

IZ.OiNONE 

1972 

ROM  7206 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.31 

-  1 

! 

1536636 

1  41414440! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1300! 

12.U1N0NE 

1972 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

NON  7207 

1536637 

1  684I4A40) 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

12.01  NONE 

1972 

NON  7208 

l 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

1536638 

1  684I4A401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1300! 

12.01NONF 

1972 

NON  7209 

l 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ) 

1 

1536639 

1  694I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

• 

1500! 

12.0 1  NONE 

1972 

NON  7210 

1 

1  1  1 

195,01 

35.0! 

1.51 

-  1 

! 

1536640 

1  68414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

12.01  NONE 

1972 

NON  7801 

l 

1  1  ! 

195.01 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

1579237 

1  72814A40 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

12. 0 ! NONE 

1976 

NON  7802 

1 

>  1  1 

19$. 1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1575815 

!  849 1 4 A  401 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1500! 

14.0! NONE 

1976 

NON  7803 

1 

1  I  1 

195.0! 

35.01 

1.0! 

-  ! 

1 

1575816 

1  849! 4 A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6) 

- 

1300! 

U.GtNONE 

1976 

NON  7404 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. H| 

1.0! 

-  ! 

! 

1 575  81 T 

1  549J44401 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1500! 

14 .0! NONE 
! 

i 

1976 

HON  7405 

1 

1  1  ! 

195.01 

35.0! 

1.0! 

-  \ 

1 575815 

1  84914A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

• 

1500! 

14.0! NONE 
! 

1976 

NON  7606 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.C! 

-  ! 

1575819 

1  84914A401 

195.01 

35.0! 

8.6! 

- 

1500! 

U.OINONE 

1976 

NON  7607 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.01 

-  ! 

! 

1575820 

1  84914A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1500! 

14*0!  NONE 
( 

1976 

NON  7608 

1 

1  !  1 

1»5.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

1575821 

1  849J4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1500! 

14.01  NONE 
! 

1976 

NON  7609 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

1575822 

1  849I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1500! 

1 4. 0! NONE 

1976 

PAT  702L 

l 

1  l  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1431468 

!  84214A4K 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

16. 8 (NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1981 

PC  tot 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  1 

! 

1404682 

o* 

o 

O 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1636! 

19. 3! NONE 

|KY 

LOUISVILLE! 

1979 

l 

1  I  I 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

PC  104 

1604685 

1  1 00  9 1  AAAI J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1636! 

19.31N0NE 

Iky 

LOUISVILLE! 

1979 

PC  105 

t 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1694686 

1  1 009)4441 ! 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

1636! 

19.3! NONE 

iky 

LOUISVILLE! 

1979 

PC  107 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  1 

! 

1604688 

1  100914A41I 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1636! 

19.3! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1979 

PC  109 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

1604690 

I  1 009 1  AAAI  1 

195,0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1636! 

19.3! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1979 

PJ  123 

1 

1  1  l 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  1 

t 

1613531 

1  1 009! AAAI  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.21N0NE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1979 

PJ  1158 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1605144 

1  105114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1666) 

19.4! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1979 

PJ  1173 

I 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ) 

! 

1613531 

1  1051I4A41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1666! 

19.4 !  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

PN  128 

\ 

l 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ) 

! 

1613537 

1  1 009 1 4  A  41 J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1520! 

19.2lt.0HE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1979 

PN  129 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1613538 

1  1009)44411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.2!  NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1979 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

PH  130 

1613539 

1  100914A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.2 ! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1979 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

PN  132 

1613850 

1  1 0091 4 AA1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.2IN0NC 

!KY 

LOUISVILLE! 

1979 

P»  135 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

1613542 

!  100914A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.2! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1979 

PV  181 

1 

1  J  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

•>  t 

! 

1534926 

1  38514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1472! 

18.4'NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1971 

PV  185 

1 

2  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.81 

-  ! 

! 

1534930 

1  88S14A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1472! 

18.4! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1971 

RP  344 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ) 

! 

1578198 

!  917I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1639! 

17.2! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

RX  304 

! 

1  1  1 

200.0! 

35. 0! 

1.6! 

-  ! 

I 

1622949 

!  886(4441! 

195.1! 

35.0! 

10.8! 

- 

1778! 

16.0 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1980 

NX  307 

! 

!  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

J 

1622952 

!  86*14441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15291 

20.6 ! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

PI  310 

! 

l  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1622955 

!  5S514A41! 

195.11 

35. C! 

.  r*  ♦  * 

- 

577JI 

14.CIKCJJC 

1950 

RI  311 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1622956 

1  8881  4441  J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1529! 

20.6! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

1980 

RX  312 

1 

1  1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  t 

i 

1622957 

1  68814441! 

195.1! 

35.01 

10.8! 

- 

1778! 

16.ol NONE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1980 

RI  313 

l 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1622958 

1  868(4441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1529! 

20.6 !  HONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

«I  315 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1622960 

!  88814441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1529! 

20.6 IHONE 

!H0 

ST.  LOUIS  I 

1980 

RL  901 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1550783 

1  67814441! 

195. OJ 

35.0! 

9.0! 

- 

1469! 

19.1 IHOHE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1973 

RR  2018 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1598521  \ 

1  94114441! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1639! 

1 7. 3 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1978 

RR  2028 

! 

1  !  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1598257 

1  941144411 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1639! 

17.3! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1978 

RR  2C33 

I 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1598660 

1  941144411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1639! 

17. 3! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1978 

1 

1 

1 

1  1  1 

1  1  ! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1 

1 

1.6! 

! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1 
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€N<St! 

1  IVtCCl  DIMENSIONS  1 D* AFT! 

J  CAPACITY!  HIGH-  ! 

1  V  E  S  S  S  L  1 

1 

*tST! 

OPERATOR 

!  nct  icooeIlemcthi  eaotmI 

1 

t 

! 

CST  1  CARGO  HANDLING 

IS  ! OPERATING  ! 

1 

TEAR  1 

CARGO  1  FIXED  !  EQUIPMENT 

ftumn  point  i  line-i 

!  COAST 

l  TEA  1  SEC  1 //////! /// //! 

ED  t 

1 

IAOI  LINC-t  1 

BUILT  1 

VESSEL  NAME 

AND  NUR3ER 

I  SU AID 

!  TON-  !.««£!  OVEA-IOVEA-I/////I  HOASEI 

PASS-  1 CLIENT) !/////////////// /!TO!///f///»/#I 

0*  1 

!  NUMBER 

1  NA5E  1  IV  1  ALL  !  ALL  ILIEHTI  MOVEM 

ENGEftS  1  (FEET)!  LINE-2 

ICC!  LINE-2  I ^REBUILT ! 

i 

! 

(29)  NARINE  ECUIP.  HANAGCNENT 1  COM. 

1  !  I  1  I 

1  11  1  1 
ill  12 

l 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1  1 

1  ! 

1  1 

1 

1 

I 

ft*  2049 

(CONTINUED) ! 

1590238 

1  1  1  1  f 

1  94114A411  200.01  35.01 

9.0! 

. 

! 

1639! 

1 

17.3! NONE 

1  ! 

! XT  LOUISVILLE! 

1970  I 

1 

1  1  1  200.01  35.0! 

S  .6! 

-  1 

1 

1  1 
1XT  LOUISVILLE! 

1978  1 

ft*  2053 

1591385 

I  94114A41!  200.01  35.01 

9.0! 

- 

16391 

17.3 ! NONE 

1 

1  1  1  200.01  35.01 

1  .  6  1 

-  1 

! 

1  1 
1KT  LOUISVILLE! 

1971  ! 

ft*  2068 

1S90061 

1  941 14*41 1  200.01  35.01 

9.01 

- 

16391 

17.3  1  NONE 

1 

1  l  1  200.01  35.01 

1.61 

-  1 

1 

i  i 

1KT  LOUISVILLE  1 

1078  1 

ft*  2078 

1590366 

1  94114A411  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1639! 

1 7. 3! HONE 

t 

1  1  1  200.01  35.01 

1.6! 

-  1 

1 

!  1 
UV  LOUISVILLE! 

1978  1 

ft*  2093 

1396522 

1  941I4A411  200.01  35.01 

9.0! 

- 

16391 

17.3! NONE 

J 

1  1  1  200.01  35.01 

1.6! 

-  1 

1 

1  1 
UV  LOUISVILLE! 

1976  1 

ft*  2160 

1599024 

1  94  1 1 4 A41  (  200.01  35.01 

9.0! 

- 

U39| 

17.31N9NC 

| 

1  1  )  200.01  35.01 

1.6! 

-  1 

1 

!  ! 
ter  LOUISVILLE! 

1978  1 

ft*  2178 

1600134 

1  941 1 4 A 4 1  1  200.01  35. Cl 

9.0! 

- 

16391 

1 7 • 3 ! NONE 

! 

1  ;  1  200.01  35.01 

1.6! 

-  I 

! 

!  1 
UV  LOUISVILLE! 

1978  I 

ft*  2203 

1600139 

1  94 1 1 4 A41 1  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1639! 

17.3! NONE 

1 

1  1  1  203.01  35. Cl 

I.o! 

-  1 

1 

I  i 

JMO  ST.  LOUIS  ! 

1981  1 

AT*  5 

1636764 

1  84814441!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

15221 

20.01N0NE 

1 

1  !  1  195.0!  35. C! 

1.61 

-  1 

! 

1  1 
!H0  ST.  LOUIS  1 

1 

1«81  ! 

sn  loot  or 

•634363 

1  96614A411  20C.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1659! 

1 9. 31  NONE 

t 

1  1  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

1  1 

1981  1 

sii  ico2er 

1634366 

!  96614A411  200.0!  35.01 

9.01 

- 

1659! 

19.3IN0NC 

tNO  ST.  LOUIS  1 

t 

l  »  !  20C.Q1  35. Cl 

1.5! 

-  1 

1 

t  1 

1981  1 

SEl  1 C02SF 

1634367 

!  96614AL1I  200.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1659! 

19.31  NONE 

MO  ST.  LOUIS  1 

1 

1  1  1  200.01  !S.C! 

1.3! 

-  1 

1 

1  1 
MO  ST.  LOUIS  1 

1981  ! 

SEI  1C04BF 

1634366 

1  96614A411  200.01  35. Cl 

9.01 

- 

16591 

1 9 . 3 1  NONE 

1 

!  1  1  200.0!  35.01 

1.5! 

-  1 

1 

1  i 

MO  ST.  LOUTS  1 

1981  1 

Sf)  1(O50F 

1634389 

1  966(44411  200.01  35. C! 

9.01 

- 

16591 

19.31  NONE 

1 

1  1  (  200.01  35.0! 

1.5! 

»  | 

1 

1  i 

IMO  ST.  LOUTS  1 

1961  ! 

set  1OO60F 

1634390 

1  96614A41!  200.01  35. Cl 

9.0! 

- 

1659! 

19.3 1N0NE 

1 

1  1  1  200.01  3S.CI 

1.5! 

-  1 

1 

1  1 

1981  1 

set  1007BF 

U34391 

1  96614A41I  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1559! 

19.3  !  NONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

! 

1  1  1  200.01  35.0! 

1.51 

-  1 

1 

I  ! 

!»0  ST.  LOUIS  ! 

1981  1 

SCI  100S8F 

1634392 

1  96614A411  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

165«! 

1  9. 3 1  NONE 

1 

1  1  1  20C.0!  33. Cl 

1  .St 

-  1 

1 

1  1 
IMO  ST.  LOUIS  1 

1981 

SEl  10098  F 

1634369 

1  96o!4A41!  2C0.01  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

19.31N0NE 

1 

1  1  1  200.01  35. Ct 

1.5! 

-  I 

! 

1  ! 
!M0  ST.  LOUIS  I 

1981 

SC!  101 03  r 

1634394 

1  96614A41!  2C0.01  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

19. 3! NONE 

1 

1  1  1  2C0.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  I 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1981  j 

SCI  1C119F 

1634395 

!  966 14  441  {  2C0.0I  35.01 

9.0! 

- 

1659! 

19.31  NONE 

1 

1  1  1  200.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  1 
MO  ST.  LOUIS  1 

1981 

SEX  1  Cl  2  or 

1634396 

1  96614AA1I  200. 0!  35.3! 

9.C! 

- 

1659! 

19.3! NONE 

! 

1  !  1  200.0!  3 5. Cl 

1.5! 

-  ! 

!  ! 
MO  ST.  LOUIS  1 

1981 

SEX  10136F 

1634397 

l  96614A41!  200.01  35. C! 

9.0! 

- 

1659! 

19. 3 ! NONE 

1 

1  1  1  20C.01  35. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 
•MO  SI.  LOUIS  1 

1981 

SEX  10U8F 

1634391 

i  V6614A41!  20C.C!  35.01 

9.0! 

- 

1659! 

19.3! NONE 

1 

1  !  1  200.01  35.01 

1.5! 

-  1 

! 

1  1 
MO  ST.  LOUIS  I 

1981 

SU  1C150F 

16343V9 

1  96614F41!  200.0!  35.0! 

9.  o ! 

1659! 

19.31N0NE 

1 

!  1  1  2CC.01  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  1 
MO  ST.  LOUIS  ! 

1901 

SEX  10160F 

1634400 

1  964UA41!  2  CO  -  0 !  35.0! 

9.0! 

1659! 

19.3! NONE 

• 

1  1  1  20C.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

MO  ST.  LOUIS  1 

1981 

SC!  1C170F 

1634401 

1  9641 4461 1  200.01  35. Cl 

9.G! 

1659! 

19.3! NONE 

! 

1  !  1  2C0.0!  35.0! 

1.5! 

—  ! 

! 

i  i 

IMO  ST.  LOUIS  1 

1981 

sn  ioi aer 

1634402 

1  964144411  200.01  35.0! 

9.0! 

1659! 

19.3! NONE 

! 

1  1  1  2 CO - 0 !  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ! 
MO  ST.  LOUIS  ! 

1981 

SU  1C196F 

1634403 

1  96414A41!  200.0!  33.0! 

9.0! 

1659! 

19.31N0NE 

! 

t  ‘  1  2C0.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

1981 

SEI  10203F 

1634404 

1  964144411  200.01  35.0! 

9.0! 

1659! 

19.3 ! NONE 

MO  ST.  LOUIS  I 

1 

1  1  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

1961 

SEI  1021BF 

1634405 

1  96414441!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1659! 

19.3IN0NE 

MO  ST.  LOUIS  ! 

! 

1  1  !  200.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 

1981 

SEI  1 02  2d  F 

1654406 

1  96414441!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

1 9 . 3! NONE 

ini)  ST.  LOUIS  ! 

! 

1  !  1  200.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

1981 

SEI  1023BF 

1634407 

1  96414441!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

19.3! NONE 

•NO  ST.  LOUIS  ! 

i 

!  !  !  200.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 

1981 

SEX  10249F 

1634406 

1  96414441!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

19.3 ! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1 

1  •  1  20C.0!  25.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 
IMO  ST.  LOUIS  ! 

1981 

SEI  10259F 

16344Q9 

1  96414441!  2C0.0I  35.0! 

9.0! 

- 

U59! 

19.3! NONE 

1 

1  !  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

!  ! 

1981 

SCI  10263F 

1634410 

1  96414441!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

19. 3 (NONE 

MO  ST.  LOUIS  ! 

! 

!  1  *  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1941 

SEI  1027BF 

•634411 

1  96414441!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1659! 

19.3! NONE 

i 

1  1  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

l 

1981 

SEX  1C289F 

i 634* 1 2 

!  96414441!  200.0!  35.0! 

9.C! 

- 

1659! 

19.3! NONE 

•MO  ST.  LOUIS  ! 

1 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1981 

SEI  1O290F 

1634413 

!  98414441!  20C.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659* 

19.3i NONE 

• 

!  !  !  200.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

MO  ST.  LOUIS  I 

1981 

SEX  10309F 

1  63441  4 

!  96414441!  200. 0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

19. 3! NONE 

! 

!  !  !  2CC.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

J 

•  • 

1981 

SEX  2001BF 

1641143 

!  96614441!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1659! 

19.3 ' NONE 

! MO  SI.  LOUIS  ! 

1 

!  !  !  200.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  i 

MO  ST.  LOUIS  1 

1981 

SEI  2C026F 

1641144 

i  966 ! 4441 !  20C.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

19.3!  NONE 

1 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1981 

SEI  2003BF 

1641145 

1  96614441!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1659! 

19.3 {NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

I 

!  !  !  200.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1931 

SEl  20043F 

1641146 

!  96614441!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1659! 

19.3  INONC 

! 

!  !  !  20C.C!  25.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  I 

1981 

SEl  2COS0F 

1641147 

!  96614441!  200. 0!  25.0! 

9.0! 

- 

1659! 

19.3! NONE 

!K0  ST.  LOUIS  ! 

! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

•HO  ST.  LOUIS  t 

1981 

SEX  2C068F 

1641148 

!  96614441!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

17. 0! NONE 

! 

1  !  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

!  * 

1981 

Sw  cvv7of 

I641U9 

•  9££»4£4t»  2C0.Q!  25. C! 

v.Qt 

- 

!  1659! 

19. si  NONE 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

1 

!  i  !  200. 0!  35.0! 

1.5! 

1  "  ! 

!  1 
1  HO  ST.  LOUIS  ! 

1981 

SEX  2003BF 

1641150 

!  96614441!  2UC.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

19.3! NONE 

! 

!  1  I  2CG.0!  35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

!  1 

1981 

SEI  2C093F 

1641151 

!  966! 4441 !  200,0!  35. C! 

9.C ! 

- 

!  1659! 

19. ""MONE 

•MO  ST.  LOUIS 

1 

!  !  !  200.0!  35. C! 

1.5! 

I  -  ! 

! 

1981 

SEI  2C10BF 

1641152 

1  966 ! 4441 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1659! 

19.3! NONE 

MO  ST.  LOUIS 

! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

t  -  ! 

• 

1981 

SEI  201 15F 

1 641 153 

!  96614441!  200. C!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1659! 

19.3JN0NE 

MO  ST.  LOUIS 

1 

!  !  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

1981 

SEX  2O120F 

1641154 

!  96614441!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1  1659! 

19.3! NONE 

•MO  ST.  LOUIS 

1 

!  !  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

MO  ST.  LOUIS 

1981 

SEI  2C13BF 

1641155 

!  96614441!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i  1659! 

19.3! NONE 

1 

!  !  !  2C0.0!  35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

1981 

SC!  20148F 

1641156 

!  966144411  2C0.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1659! 

19.3!  .NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

i 

!  !  !  200.0!  35. C! 

1.5! 

1  ~  ! 

! 

1 

MO  ST.  LOUIS 

1961 

SEl  201S8F 

1641157 

!  96614441!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1659! 

19  .3  t  NONE 

l 

!  !  !  200.0!  55. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

TABU  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


510 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


1  COAST 
I  guard 

I  NUMBER 


(29)  MARINE  EQUIP.  MANAGEMENT!  CORP. 


IVTCC 
NET  ICCDC 
REGIS-!**** 
TEA  !  SEE 
TON-  'PAGE 
NAGF  !  IV 


DIMENSIONS  I0RAFT1 
LENGTH!  ji'Oin,  ! 

REG.  !  REG. (LOAD-! 
//////!/////!  ED  ! 
0VEP-10VCP-! /////! 
AIL  !  ALL  (LIGHT ! 


DRAFT!  ! CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  £  $  S  £  L 

!  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 

LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ! TC !  BASE 

ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  I  AOl  LINE-1 

/////!  HORSE!  PASS-  {(LIGHT)!  /  ///////////////  ITD!////////// 
LIGHT!  POWER!  CNGERS  !  (FEET)  I  LINE-2  ICE!  LINE-2 


TEAR  ! 
BUILT  ! 

0:> 

•  REBUILT! 


(CONTINUED)!  !  !  !  ! 


SCI 

acme 

1641138 

! 

!  966I4A41! 

!  !  ! 

200.01 

200.0! 

35.  C! 
33.0! 

SCI 

2C17QF 

1641159 

! 

1  96614A41I 

(  !  ! 

200.01 

200.0! 

35. o: 
3f.9! 

SIX 

201P3F 

1641160 

! 

*  9A6(4A41I 

(  !  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C( 

su 

2C1?9f 

(641161 

! 

!  96414A41I 

(  1  1 

20C.0! 

200.01 

35.0! 

35.01 

sex 

20206F 

1641162 

! 

1  966I4A/1! 

!  (  ! 

2CO.O! 
200. 0! 

35.9! 
35. C! 

SEX 

20219F 

! 6411o3 
! 

(  966(4A41( 

t  (  ! 

200.01 

200.0! 

35. 0! 
35.0! 

SCI 

2C228F 

(641164 

! 

1  96614A41! 

!  (  1 

210.0! 

20C.0! 

35.01 

33.0! 

SCI 

20238F 

!641t65 

! 

!  966(4841 ( 

)  I  ( 

200.01 

200.0! 

35.01 
35. 01 

SEZ 

202A8F 

1641166 

! 

!  96*(*A4li 

1  (  J 

200.0! 

2CO.O! 

35. Cl 
25.0! 

SET 

2C25BF 

1641167 

! 

I  966*4*41! 

!  !  ! 

29C.O! 

200*0! 

35.0! 
35. C! 

SC9 

101 

1544487 

! 

!  1008(4846! 

1  S  ! 

210.0* 

200.0! 

35. C* 
35.9! 

SfR 

102 

(544488 

! 

{  1008 (4*46 ( 

1  !  1 

200. 0! 
200.0! 

35.0! 
25. C! 

SEP 

103 

(544489 

\ 

I  1008! 4A46J 

1  !  ! 

200. G! 
200.0! 

25. C! 
!5.0i 

SER 

10A 

! 544490 
! 

!  1003I4A46! 

!  !  ! 

200. 0! 
200.0! 

35.  C! 
35.0! 

$£• 

105 

(544491 

i 

!  1008(4446! 

I  !  1 

2C0.G1 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

SCR 

1Q6 

1544492 

1 

(  1008(4846! 

(  !  ! 

2CC.0! 

23C.DI 

35. C! 
35. C! 

SER 

107 

1544493 

!  1008(48461 

(  t  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

SCR 

108 

1544494 

1 

1  1 008! 4846 ! 

!  J  1 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

SER 

109 

•544495 

! 

1  100614A46! 

!  1  ! 

210.01 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

SCR 

110 

1544496 

! 

1  1008( 4A46I 

!  !  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

SCR 

111 

1544497 

! 

(  1 008! 4*461 

1  (  i 

200.01 

200.01 

M.O! 

35.0! 

SCR 

112 

(544498 

)  1008(4*461 

t  1  ! 

200.0! 

2CO.O! 

35.0! 

35.0! 

SER 

113 

1544499 

! 

!  1 008 ( 4A46( 

1  l  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

SCR 

114 

1544500 

I 

!  1008I4A46! 

I  !  ! 

230.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

SER 

115 

1544501 

!  1008(4*46! 

1  !  1 

200.0! 

290.0! 

35.  C! 
35.0! 

SCR 

122 

1544508 

1 

!  1003(4*46! 

1  i  ! 

200.0! 

200.0! 

55.0! 

35,0! 

SfR 

126 

1544512 

! 

1  100814A46) 

1  !  ! 

200.01 

200.0! 

35. Cl 
35.01 

SIR 

127 

1544513 

1 

!  1008(4*461 

!  !  t 

200.01 

200.0! 

3S.C! 

35.0! 

SCR 

128 

1544514 

1 

!  1 00814A46! 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

SFR 

129 

1544515 

! 

2  1008I4A46! 

(  !  ! 

203.0! 

200*0! 

35.0! 

35.0! 

SCR 

130 

(544516 

! 

!  1008(4*46! 

1  !  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

SCR 

131 

1544517 

1 

(  1008 ! 4A46! 

!  !  1 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35. C! 

SCR 

132 

1544518 

! 

(  1008(4*46! 

!  (  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

SCR 

133 

(  544519 
! 

1  100824A46I 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

SER 

134 

(544520 

! 

1  1 00814*44! 

!  !  ! 

2CO.O! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

SCR 

135 

(54*521 

!  1  COS (4*461 

I  1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

SCR 

136 

1544522 

! 

!  1008(4*46! 

1  !  ! 

200.01 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

SCR 

137 

1544523 

! 

(  1003(4*44! 

1  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.01 

SFR 

138 

(544524 

! 

!  1 008! 4A46! 

!  !  ( 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

SCR 

139 

(364525 

!  1008*4*46! 

1  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

SCR 

140 

1544526 

( 

I  1006 ‘(4846*! 

1  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

15.0! 

SCR 

1*1 

(544527 

i 

!  1008(4*46! 

!  •  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

SfR 

142 

1 5*4  528 
! 

!  959! 4*46! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

SCR 

143 

(544529 

! 

1  959(4*461 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

SCR 

144 

(544530 

! 

1  959(4*461 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

SCR 

145 

(544531 

! 

t  95914*46! 

(  !  ! 

195.0* 

195.0! 

35.0! 

35.01 

sen 

146 

(544532 

! 

1  95914*46! 

2  !  1 

195.0! 

195.0* 

35.0! 

35.0! 

SCR 

147 

(544533 

! 

!  959(4*46! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

SIR 

148 

(544534 

1 

I  93914A46! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

SCR 

149 

1544335 

( 

!  95914*46! 

1  1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

SCR 

150 

(544536 

! 

1  95914A46! 

(  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

SER 

151 

(549438 

1 

!  100<5(4A46! 

!  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

$f  ft  152 

1549439 

1 

1  1008(4*46! 

1  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

SER 

153 

1549440 

! 

! 

!  100824*461 

!  (  1 

I  1  i 

200.0! 

200.0! 

! 

35.0! 

35.0! 

! 

!  !  !  !  ! 


9.0! 

-  1 

1659! 

19,3!  NONE 

!«0  ST.  LOUIS 

1981 

1,5! 

I 

-  ! 

! 

! 

9.0! 

-  ! 

1659! 

1v.32.NONE 

|M0  ST.  LOUIS 

1981 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

9.0! 

-  1 

1659! 

19.3! NONE 

! MO  ST.  LOUIS 

1981 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

1 

9.0! 

-  1 

1659! 

19.3 {NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

1981 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

9.0! 

-  1 

1659! 

19. 3 ! NONE 

INO  ST.  LOUIS 

1951 

1.5! 

1 

.  i 

! 

! 

9.01 

-  ! 

1 639  i 

19.3! NONF 

IRO  ST.  LOUIS 

1«81 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

9.0J 

•  ( 

1639! 

19 . 3 (NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

1981 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

i 

9.0! 

-  ! 

1659! 

19,3! NONE 

!N0  ST.  LOUIS 

1981 

1.3! 

! 

-  ! 

i 

I 

9.0! 

! 

1659! 

19. 1JN0NE 

!M0  ST.  LOUIS 

1981 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

9.0! 

-  | 

1d5«! 

19.3 ( HoNE 

1H0  ST.  LOUIS 

1981 

1.5! 

! 

-  1 

1 

! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

17.0!  NONE 

1  LA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

9.0! 

-  ! 

loOO! 

17.0 ! NONE 

(LA  NEW 

1973 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

!  0RL5AHS 

9.0! 

-  ! 

1600! 

1 7.9! NONE 

1LA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

9.0! 

-  J 

1609! 

1 7.0  > NONE 

1  LA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

.  i 

! 

!  ORLEANS 

9.0! 

-  ! 

1600! 

17. 0( NONE 

(LA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  1 

( 

!  ORLEANS 

9.0! 

-  1 

UOO! 

1 7.0IN0NE 

(LA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

9.01 

-  ! 

16001 

17.0! NONE 

IIA  NEW 

1973 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

9.0! 

-  ! 

16001 

1 7. 0 ! NONE 

!LA  NEW 

1073 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

9.0! 

-  ( 

1600! 

17.0! NONE 

(LA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  « 

I 

1  ORLEANS 

9.0! 

-  ! 

1600! 

17.OIM0NI 

(LA  NEW 

1973 

2.01 

I 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

9.0! 

-  ) 

1600! 

17 .0} NONE 

ILA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

9.0! 

-  ! 

1600! 

17.01N0NE 

ILA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  ! 

| 

!  OBLEANS 

9,0! 

-  ! 

1600! 

17.01  NONE 

ILA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

9.0! 

-  ! 

1600! 

17.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  I 

I 

!  ORLEANS 

9.0! 

-  1 

16001 

17.01  NONE 

ILA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

“  ! 

( 

1  ORLEANS 

9.0! 

I 

1609! 

1 7. 0 ! NONE 

ILA  NEW 

1973 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

9.0! 

-  1 

1400! 

17.0 ! NONE 

ILA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

9.0! 

-  ! 

1600! 

17. 0 { NONE 

! L A  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  ! 

l 

!  ORLEANS 

9.0! 

-  1 

1400! 

17.0!N0NC 

ILA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

9.0! 

-  ! 

1600! 

17.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

9.0! 

-  ! 

1600! 

17.0 ! NONE 

ILA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

9.0! 

I 

1600! 

17*0! NON! 

(LA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

9.0! 

-  ! 

16001 

1 7. 0 { NONE 

ILA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

(  ORLEANS 

9.0! 

-  ! 

1600! 

17.0! NONE 

ILA  NEW 

1975 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

9.0! 

-  ! 

1600! 

17.0IN0NE 

ILA  NEW 

1973 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

9.0! 

-  ! 

1600! 

17,01  NONE 

ILA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

9.0! 

-  ! 

1600! 

17 .0 {NONE 

ILA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

9.0! 

! 

1600* 

17 .0! NONE 

SLA  NEW 

1973 

2.0* 

J 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

9.0! 

-  ! 

1600! 

1 7.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

9.0! 

1 

16001 

17.0! NONE 

!LA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

9.0! 

-  ! 

1600! 

17. OSNOHE 

!LA  NEW 

197b 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

9.0! 

-  ! 

1600! 

17.01N0NE 

ILA  NEW 

1973 

2.0! 

1 

~  ! 

! 

!  ORLEANS 

9.0! 

! 

1409! 

17.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

9.9! 

-  ! 

1400! 

17.0INONE 

!LA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

9.0! 

! 

14C0! 

17.0! NONE 

!LA  NEW 

1973 

2.0! 

1 

-  J 

! 

!  ORLEANS 

9.0! 

-  ! 

1401! 

17.0INONE 

!LA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

9.0! 

.  i 

1400! 

17.01  NONE 

ILA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

9.0! 

-  ! 

1400! 

17.0! NONE 

SLA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

9.0! 

•  i 

1400! 

17.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

9.0! 

-  ! 

1400! 

17.0! NONE 

HA  NEW 

1973 

• 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

9.0! 

i 

14001 

17.0  JNONE 

HA  NEW 

1973 

2.0! 

i 

-  f 

! 

!  ORLEANS 

9.01 

-  i 

1600! 

17.01NONC 

ILA  NEW 

*973 

2.0! 

j 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

9.0! 

-  ! 

1600! 

17.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

9.0! 

-  ! 

1600! 

17. OINONE 

HA  NEW 

1973 

2.0! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

I  I  l  !  ! 

!  !  I  !  ! 


TAeLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGRl 

•  1ST!  OPERATOR 


1 

VESSEL  NAME  ANU  NUMBER  ! 

t 


COASf 

GUARD 

NUMBER 


!  1VTCC i  DIMENSIONS  ! DRAFT!  ICAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

*  NET  !CODEl LENGTH! 9RDT Hi  l  1  !  EST  l  CARGO  HANDLING  IS  tOPERATING 

■! AEGIS-!****!  REG.  !  REG. {LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  1TC!  BASE 

!  TER  l  $EE!//////!<////!  ED  !  17///////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1 

!  TON-  'PAGE!  OVER-! OVER” !/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////!TD ! ////////// 
!  NAGE  !  XV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT!  POVER!  ENG5RS  !  (FEET)!  LINC-2  !£E!  LINE-2 


| 

TEAR  I 
BUILT  I 
OR  1 
•REBUILT! 


(29)  NARINE 

! 

i 

EQUIP.  MANAGERENTl  CORN. 
(CONTINUED)! 

1  1 

1  l 

1  1 

1  1 

l 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

1 

t 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

I 

1973 

SCR  1 54 

1549441 

! 

100814A46! 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

-  I 
! 

1600! 

-  ! 

17.0! NONE 
! 

!LA  NEW 
(  ORLEANS 

! 

! 

SCR  155 

1349442 

! 

10081 4A461 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.01 

35.01 

9.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

1600! 

-  ! 

17.0!  NONE 
! 

!LA  NEV 
!  ORLEANS 

! 

! 

1973 

SER  156 

1549443 

t 

100814A46! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1600! 

-  1 

17.0 ! NONE 

I 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1973 

SCR  15? 

1549444 

! 

1 0081 4A461 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

-  I 

1 

1600! 

-  ! 

17.0 !  HOME 
! 

!L A  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1973 

SCR  156 

1549445 

100314*46! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

! 

! 

1600! 

-  ! 

17.01  HONE 
( 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1973 

SCR  159 

1549446 

t 

100814A461 

1  ! 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

2.0! 

-  I 

I 

1600! 

-  ! 

1 7. 01  NONE 

t 

t L A  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1973 

SER  160 

1549447 

! 

100814A46! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.01 

-  j 

1600! 

-  ! 

17.01NONE 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1973 

SCR  162 

1549449 

! 

95914*46! 

1  1 

195.01 

195.01 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

2.0! 

I 

1400! 

-  1 

17.0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

! 

1973 

SCR  163 

1549450 

1 

95914*46! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

-  ) 

! 

1400! 

•  i 

17.0! NONE 
! 

tLA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

! 

1973 

SCR  164 

1S494S1 

! 

95914*46! 

!  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

2.0! 

-  ! 

! 

uooi 
-  i 

17.0! NONE 
! 

!LA  NEW 
(  ORLEANS 

! 

! 

1973 

SCR  165 

1549452 

! 

959! 4A4( 

1  i 

195.01 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1400! 

-  ! 

1 7 .0  !  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1973 

SCR  166 

1549453 

1 

95914*46! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

14001 
-  ! 

1 7 .0 ! NONE 
! 

!L A  NEW 
!  ORLEANS 

! 

I 

1973 

SCR  167 

1549454 

I 

95914*46! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

2.0! 

I 

1400! 

-  ! 

17.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1973 

SCR  168 

1549455 

1 

95914*461 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

! 

i 

1400! 

-  ( 

17.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1973 

SER  169 

1549456 

1 

95914*461 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

-  » 

I 

1400! 

-  ! 

1 7  .0  !  NONE 
! 

!LA  NEV 
!  ORLEANS 

I 

1 

1973 

s;r  no 

<549457 

t 

95914*46! 

1  1 

195.0! 

1 95.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.01 

-  ! 
j 

1400! 

-  ! 

17.0 1  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

I 

1973 

SER  171 

15494.1 

95914*461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1400! 

17.0 ! NONE 

ILA  NEW 

! 

1973 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

| 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

_ 

SER  172 

1549459 

I 

95914*46! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  Cl 

9.0! 

2.0‘ 

-  I 

I 

UOO! 

-  ! 

17.0 ! NONE 
! 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1973 

SER  173 

1549460 

1 

W14A46! 

!  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

! 

I 

1400! 

-  i 

17. 0 !  NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

1 

1973 

SER  174 

1349461 

1 

95914*46! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

! 

! 

14001 
-  ! 

17.O1N0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

I 

1973 

SER  175 

1549462 

! 

95914*461 
!  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

1400! 

-  ! 

17 .0! NONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

! 

! 

1973 

SfR  176 

1560848 

1 

100814*41 1 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

2.0! 

-  ! 
! 

1660! 

-  ! 

17. 0 {NONE 

I 

ILA  NEW 

I  ORLEANS 

! 

! 

1975 

SER  177 

1560849 

1 

100414*41! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1660! 

-  ! 

17.01  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

T975 

SER  178 

1560850 

1 

100314*41! 

1  1 

200.01 

20C.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

-.0! 

-  ! 
1 

o 

■o  1 

17.0 ! NONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

! 

! 

1975 

SER  179 

1560851 

100314*411 

200.01 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1660! 

17.0! NONE 

ILA  NEW 

1975 

1 

!  1 

200.01 

35.0! 

2.0! 

1 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

I 

1975 

SCR  160 

1560852 

I 

100814*411 

1  1 

200.0! 

200.C1 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

2.0! 

-  ! 
! 

1660! 

-  1 

17 .0 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

I 

SER  1P1 

1560853 

1 

100814*41 ! 

1  1 

2C0.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.01 

-  1 
! 

1660! 

-  ! 

17.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1975 

SER  1 82 

1560854 

I 

100314*41! 
i  i 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

-  ! 
! 

1660! 

-  ! 

17.0 {NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

! 

1975 

SCR  183 

1560855 

1 

100814*41! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

-  1 
1 

1660! 

-  ! 

17.0 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1975 

SFR  184 

1560856 

1 

100314*411 

1  1 

20C.C! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

2.0! 

-  j 

i 

1©40! 

-  ! 

17.0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1975 

SER  185 

1560857 

1 

1008! 4*41 1 
!  1 

200. 0! 
200. 0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

-  ! 
1 

1660! 

-  ! 

17.0! NONE 
! 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

! 

1975 

SER  136 

156C855 

1 

100614*41! 

1  ! 

2CC.0! 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

2.0! 

-  ! 
I 

U60! 

-  ! 

1 7. 0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1975 

SfR  187 

1560859 

! 

100614*41! 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

! 

! 

1660! 

-  ! 

17.O1N0NE 

t 

ILA  NEW 
l  ORLEANS 

I 

! 

1975 

SER  163 

1560860 

i 

100814*41! 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0 1 
2.0! 

-  ! 
! 

1660! 

-  ! 

1 7.0  j NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

1975 

SER  189 

1560861 

! 

100614*411 
1  1 

200.0! 

2C0.01 

3S.0 ! 
35.0! 

9.0! 

2.0! 

! 

j 

1560! 

-  ! 

17.01N0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1975 

SER  190 

1560862 

! 

100814*41! 
!  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

2.0i 

i 

! 

1660! 

-  i 

17.0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1 

1975 

SER  191 

1589503 

1 

94614*46! 
i  j 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

1 

uooi 
-  ! 

1 7 .0 ! NONE 
j 

ILA  HEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1975 

SER  201 

! 558617 

1 

1031 14*41! 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  1 

1530! 

-  i 

17.0! NONE 

j 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1 

1974 

SER  202 

1558818 

! 

103114*41! 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35-0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

1 530  i 
-  ! 

17. ol NONE 
! 

!LA  NEV 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974 

SER  203 

1558819 

1 

103114A41J 
1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.01 
35. fl! 

9.0! 

1.6! 

1530! 

-  ! 

17.0 ! NONE 

i 

tLA  NEW 

I  ORLEANS 

! 

1 

1974 

SCR  204 

1558820 

1 

103114*41! 
1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

1530! 

-  ! 

17 .0 (NONE 
i 

SLA  NEW 
(  ORLEANS 

! 

1974 

SCR  205 

1556821 

1 

103124*41! 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1530! 

-  ! 

17. ol NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974 

SER  2C6 

1558822 

! 

103114*41! 
1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

1530! 

-  ! 

1 7. 0! NONE 
! 

! L A  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974 

SCR  207 

1558823 

1 

103114*41! 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1530! 

-  ! 

1 7.0! NONE 

i 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974 

SfR  206 

1558824 

1 

103114*411 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1530! 

-  ! 

17. oi NONE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1 

1974 

SER  209 

1558825 

! 

1031 14*411 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1530! 

-  ! 

1 7. Oi NONE 
! 

!LA  NEV 
!  ORLEANS 

! 

1 

1974 

SCR  210 

1556326 

! 

103114*411 
1  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1530! 

-  ! 

17.0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1 

1974 

SCR  211 

1558827 

1 

1 031 1 4*41 1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1530! 

-  ! 

17. 0 ! NONE 

I 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974 

SCR  212 

1558823 

! 

103114*411 
!  ! 

195.0! 

195,0! 

35.0! 

35.0! 

9.U! 

1.6! 

1530! 

-  ! 

17.0! NONE 
; 

ILA  NEV 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974 

SFR  213 

!  553829 

1 

103114*41! 
1  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

15.01 

9.0! 

1.6! 

- 

1530! 

-  ! 

17.0 InONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974 

SER  214 

1558830 

i 

103114*41! 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1530! 

-  I 

17.0! NONE 
« 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

i 

1974 

SCR  215 

1 556331 

i 

103114*41! 

i  | 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1530! 

-  ! 

17.0! NONE 

2 

!L*  NEW 

2  OILCANS 

i 

! 

1974 

SER  216 

1560863 

t 

103114*411 

1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1530! 

-  ! 

1 7 .ol NONE 
! 

!LA  HEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1975 

SER  217 

i 560364 

I 

1 

! 

103114*41! 
1  ! 

1  !  ! 

•  1 

195.0! 

195.0! 

j 

i 

35.0! 

35.0! 

! 

! 

9.0! 

1.6! 

i 

i 

- 

1530! 

-  ! 

! 

! 

17.0! NONE 
) 

! 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1975 
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EN6R! 

0 1  ST  1 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

1  GUARD 

!  NUMBER 

1  1VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

1  NET  ICODEi LENGTH! BRDTH!  1 

1  AEGIS"!****!  AEG.  !  REG.1L0AD"! 

1  TEA  !  SEE!//////!/////!  ED  1 

1  TON-  'PAGE!  0V£ P-lOVE A" 1 /////! 

1  NAGE  1  IV  1  ALL  !  ALL  lLIGHTl 

! CAPACITY!  HIGH-  !  1  V  E  S  S  S  L  ! 

!  !  EST  1  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING  ! 

(  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  1  AO!  LINE-1  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) 1////////////////ITD!//////////! 
POWER!  FNGERS  1  (FEET)!  LINE-2  tEE!  LIHE-2  ! 

! 

1 

YEAR  1 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(29) 

! 

! 

NARINE  EQUIP.  MANAGEMENT 1  CCRP. 
(CONTINUED)  1 

!  1  1 

!  !  1 

!  !  1 

1  !  1 

! 

! 

1 

i 

1 

! 

! 

t 

; 

i 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

SER 

218 

1560865 

1 

1  103114A41! 

1  !  ! 

1 95.0*1 
195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

j 

i 

1530! 

-  ! 

17.01M0NE 

I 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

SEA 

219 

1560866 

1 

1  103114A41! 

1  !  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

! 

! 

1530! 

-  I 

17.0) NONE 
! 

!L A  NEW 

I  ORLEANS 

1975 

SEA 

220 

1560867 

1 

!  1031  !4  A41  } 

1  !  ! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

1 

1530! 

-  ! 

17.0! NONE 
! 

1 L A  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

SEA 

221 

1540868 

1  103114A41! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

i 

i 

1530! 

-  ! 

17.0! NONE 
! 

(LA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

SEA 

222 

1560669 

1 

1  1 031 ! 4 A41 1 

|  {  i 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.01 

1.6! 

“ 

( 

! 

1530! 

-  ! 

17.01N0NE 

! 

!L A  NEW 
(  ORLEANS 

1975 

SEA 

223 

1560870 

1 

l  1031 ! 4  A  41 1 
!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

1 

1530! 

-  ( 

17.01N0NC 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

SEA 

224 

1560671 

1 

1  103114441! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

j 

1530! 

-  ! 

17.0! NONE 
! 

1 L A  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

SEA 

225 

1560872 

1 

1  103114A41! 

1  !  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.61 

“ 

| 

1530! 

-  ! 

17.0! NONE 
! 

!la  NEW 
!  OILCANS 

1975 

SEA 

226 

1560873 

l 

1  1031 14441 1 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

l 

! 

1530! 

-  ! 

17.0! NONE 
! 

! L A  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

SEA 

227 

1560874 

1 

1  1031 14A41 ! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

1 

1530! 

-  ! 

17.0! NONE 
! 

!la  new 
!  ORLEANS 

1975 

SEA 

226 

1560875 

1 

1  103114A411 

1  1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1530! 

-  ( 

17.01  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

SEA 

229 

1560876 

I 

1  103114A41! 

1  !  1 

195.01 

19$.0l 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

! 

! 

1530! 
-  ! 

17 .0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

SEA 

230 

1560877 

1 

!  1031!  4A41 1 

i  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1530! 
-  ! 

1 7. 0 ! NONE 
! 

!L A  NEW 

I  ORLEANS 

1973 

SEA 

232 

1560879 

l 

I  103114A411 
!  1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

I 

! 

1530! 

-  1 

17,0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

SEA 

233 

1560880 

1 

1  103114441! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

1 

! 

1530! 
-  1 

1 7. 0! NONE 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

SEA 

234 

1560881 

1  1031 1 4  A  41  ! 

1  1  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1530! 
-  1 

1 7.0! NONE 
! 

!LA  NEW 

I  ORLEANS 

1975 

SEA 

235 

1560682 

l 

!  103114441! 

1  t  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1530! 
-  1 

17.0! NONE 
! 

!L A  NEW 

I  ORLEANS 

1975 

SEA 

236 

1560683 

1 

1  1031  1  4  A41  1 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1 

1 

15301 
-  ! 

1 7. 0 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

SEA 

237 

1  560684 

1 

!  1031 ! 4A41 1 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

* 

! 

1530! 
-  ! 

17.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

SEA 

238 

1560885 

1 

1  103114441! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

» 

l 

1530! 
-  I 

17.01N0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

SEA 

239 

1  560686 

1 

1  1 031 1 4441  1 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

1 

1530! 
-  ! 

17.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

SEA 

240 

1560887 

1 

1  103114A41! 

{  l  5 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1530! 
-  1 

17.0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

SEA 

241 

1560883 

1 

1  103114A4U 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

3S.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1 

! 

1530! 

-  j 

17.0! NONE 
! 

ILA  NEW 

I  ORLEANS 

1975 

SEA 

242 

1560889 

! 

!  103114A41! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1530! 
-  1 

17.0INONE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

SEA 

243 

1560890 

! 

1  1031144411 

!  1  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1530! 
-  1 

17.0 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

SEA 

244 

1 .#608'*1 

1 

1  1031! 4441 ! 

!  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

15301 
-  ! 

1 7. 0! NONE 

I 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

SEA 

245 

1560892 

! 

!  1031 !4A41 1 

!  *  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

! 

1 

1530! 
-  1 

17.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

SEA 

246 

1632653 

1 

!  98J14A46! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1498! 
-  1 

16.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

SEA 

301 

!>S6484 

1 

1  1 0?4  !4 A46! 

!  i  i 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

2 

! 

14261 
-  1 

17.01NONC 

! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

SEA 

302 

1556485 

! 

!  102414446! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

** 

! 

! 

1426! 
-  1 

17.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

SEA 

303 

1556486 

i 

1  102414446! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9J 

“ 

1 

! 

1426! 
-  1 

17.0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

SEA 

304 

1556437 

1 

!  102414446! 

I  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

1 

! 

1426! 
-  1 

17.0! NONE 

I 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

SEA 

305 

1556488 

! 

1  1024! 4A46! 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

{ 

{ 

1426! 
-  1 

17.01N0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

SEA 

306 

155  657 

1 

!  1024*4446! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0' 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

i 

! 

1426! 
-  1 

17.0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

SEA 

307 

1557658 

! 

!  1024*4446! 

t  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1426! 

-  i 

17.01  NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

SER 

306 

1557659 

1 

1  1 024 14446! 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1426! 
-  ! 

17.0 ! NONE 
! 

!  LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

SEA 

309 

1557660 

I 

1  102414446J 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

! 

! 

1426! 
-  1 

17.0 !  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

SER 

310 

1557661 

1 

!  102414446! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

i 

1426! 
-  1 

17.0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

2 

SER 

311 

1557662 

1 

1  102  •»  144461 

|  {  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0* 

"l 

! 

14£6! 

-  i 

1 7.0! NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

SER 

312 

1557663 

1 

1  1024 ! 4446  i 

1  !  ! 

i«5.o: 

1V5.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

1 

! 

1426! 
-  ! 

17.0! NONE 
! 

1  LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

SER 

313 

1537664 

1 

!  1024*4446! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1 

14>6! 
-  1 

1 7. 0 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

SEA 

314 

1557665 

1 

1  102414446! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9-0! 

2.0! 

— 

! 

! 

1426! 

-  2 

1 7.0INONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

SCR 

315 

1557666 

1 

!  1024 ! 4446! 

!  !  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

J 

! 

1426i 
-  1 

17.0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

SCR 

401 

1557382 

1 

!  1  063*4446! 

!  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

| 

1426! 
-  ! 

17.0 (NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

SER 

402 

1557383 

I 

1  106314446! 

200.0! 

2CC.C! 

35.0) 

35.C! 

9.0! 

• 

! 

1426! 
—  • 

1 7.0! NONE 
• 

ILA  NEW 
!  CSLCAflS 

1974 

! 

SER 

403 

1557384 

i 

*!  1063UA46i 

!  1  ! 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0* 

9.0J 

1.6! 

- 

i 

1426! 
-  ! 

17. 0!  NONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1974 

SEA 

404 

i 557385 

1 

!  106314446! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

1426! 
-  ; 

17.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

SCR 

405 

1557386 

! 

!  1063*4446! 

!  !  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

3  S  •  0 ! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

i 

1 426 ! 
-  ! 

17.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

SER 

406 

1557387 

! 

1  106314446! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35  .0! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

i 

! 

1426! 

17.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

SEA 

407 

1557388 

i 

!  1063UA46! 

t  i  j 

200.0! 

200.0! 

35.0* 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1426! 

1 7 .0  !  NONE 
! 

ILA  NEW 

I  ORLEANS 

1974 

SER 

408 

1557389 

! 

!  1063S4A46! 

j  j  i 

700.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

1426! 
-  ! 

17.0!  NONE 
! 

!LA  NEW 

J  ORLEANS 

1974 

SER 

409 

1557390 

! 

!  1 06314446! 

i  !  ! 

200. C! 
200.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

1426! 

-  i 

1 7. 0 l NONE 

1 

ILA  NEW 
*!  ORLEANS 

1974 

SEA 

410 

1557391 

1 

1  1063UA46! 

i  !  2 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1426! 
-  ! 

17.0 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

SEA 

411 

1557392 

1 

1 

1 

!  106314446! 

!  !  ! 

!  1  1 

!  1  1 

200.0! 

200.0! 

! 

! 

35.01 

35.0! 

i 

! 

9.0! 

1.61 

! 

! 

! 

! 

1426! 
-  ! 
! 

! 

17.0! NONE 

I 

! 

! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 
) 

! 

1974 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


1VTCCI  DIMENSIONS  IDAAFT!  (CAPACITY!  NISH-  !  (VESSEL 

NET  1CODE! LENGTH! BRDTH!  !  !  !  EST  !  CARSO  HAMBLINS  !$  (OPERATING 

REGIS-! *♦**!  RES.  !  RES. (LOAD-!  !  CARSO  I  PIXEO  !  ERUXBHENT  |TC !  BASE 

TER  !  SEE1//////I/////I  ED  !  X ////////!  POINT  I  LXNE-1  !AO!  LIHE-1 

TON-  (PA6E!  OV€1*-!  OVER-! ///// !  HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)  I////////////////ITD! /  ///////// 
NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  I  LIGHT |  POWER!  ENSERS  !  (FEET)!  LINE-2  (EE !  LXNE-2 


(29)  NARINE  EOUIP.  MANAGEMENT!  CORN. 


YEAR  ( 
BUILT  1 
OR  ! 
♦REBUILT! 


(CONTINUED)! 

1  1 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

!  ! 

SER 

412 

! 557393 

106314A46! 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

-  1 
! 

1426! 

-  ! 

17.01  NONE 

1 

I  LA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

1974 

SER 

413 

! 

57394 

106314A46! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6) 

! 

1426! 

-  ! 

17.0! NONE 
! 

ILA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

SER 

414 

! 557395 

1C6314A46! 

!  1 

200.0! 
200. 0! 

35. 0! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

1 

! 

14261 
-  ! 

17.0 (NONE 
! 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

1974 

SCR 

415 

! 557396 
i 

106314A46! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

1426! 

-  ! 

17.3! NONE 
( 

ILA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

SER 

416 

!557667 

! 

106314*461 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1426! 

-  ! 

17.0! HONE 
! 

ILA  NEN  1 

1  ORLEANS  1 

1974 

SER 

417 

(557668 

! 

106314 A46 { 

1  1 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1426! 

-  ! 

17. 0 (NONE 
! 

ILA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

SER 

418 

{557669 

1 

1063 14A46I 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1 

1426! 

-  ! 

17.0! NONE 
! 

ILA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

SER 

419 

1557670 

! 

106314446! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1426! 

-  1 

17.0! NONE 
! 

ILA  NEW  ! 

!  ORLEANS  1 

1974 

SER 

420 

! 557671 
! 

106314A461 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

1*26! 

-  I 

17.01NONE 

1 

ILA  NEW  ! 

1  ORLEANS  ! 

1974 

SER 

421 

1557672 

! 

106314A461 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

4.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1426! 

-  1 

17 .0! NONE 
! 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ( 

1974 

SER 

422 

1557673 

! 

106314AC6! 

!  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

1426! 

-  ! 

17.01N0NE 

I 

! L A  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

SER 

423 

i 

557674 

106314A46! 

1  1 

200.01 

200*01 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.61 

-  ! 

! 

1426! 

-  ! 

17.0! NONE 
! 

ILA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

SER 

424 

1557675 

! 

1 063! 4A461 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  1 

1 

1426! 

-  ! 

17.0! NONE 
! 

ILA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

SER 

425 

1557676 

! 

106314A461 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

J 

1426! 

-  ! 

17.0! NONE 

1 

ILA  NEN  1 

1  ORLEANS  1 

1974 

SHE 

8001L 

i 

619501 

6?614A41 1 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  Cl 

9.0! 

1.71 

-  ! 

! 

1501! 

-  1 

16.9 ! NONE 
! 

!M0  ST.  LOUIS  | 

!  ! 

1980 

SHE 

3C02L 

1619502 

l 

67614A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.71 

-  I 
! 

1501! 

-  t 

1 6.91  NONE 
! 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1980 

SHE 

8003L 

1619503 

! 

67614A41! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7| 

-  t 
! 

1501! 

-  1 

1 6. 9! NONE 
! 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1980 

SHE 

8Q04L 

1619504 

! 

676(4441 { 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.71 

-  ! 

! 

1501! 

-  1 

16.9! NONE 
! 

1  MO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1980 

SHE 

8C05L 

1619505 

! 

676  14A41 1 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

1501! 

-  ! 

16.91N0NE 

! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1  ! 

1980 

SHE 

8006L 

1619506 

1 

67614A411 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

1501! 

1 6.91N0NE 
! 

1  MO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1980 

SHE 

8007L 

1619507 

1 

67614A41 ! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

55.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1501! 

-  ! 

16.9! NONE 
! 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1^80 

SHE 

8008L 

1619508 

1 

6)61  4441  1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  1 
! 

1501! 

-  ! 

16. 9 ! NONE 

I 

IMO  ST.  LOUIS  1 

I  I 

1980 

SHE 

8009L 

1 

1 

619509 

676(4*41 ! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

1501! 

-  ! 

16.9! NONE 
! 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1980 

SHE 

fOIOL 

1 

1 

619510 

67614A41! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 
j 

1501! 

-  ! 

16.9 (NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1  1 

1080 

SHE 

com 

1 

1 

619511 

67614A41 ! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

-  i 

i 

1491! 

-  ! 

19.3! NONE 
! 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1980 

SHE 

3C12F 

• 

1 

619512 

67614A41 1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
! 

1491! 

-  ! 

19.3! NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1980 

SHE 

8C13F 

1 

1 

619513 

67614A41! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  I 
! 

1401! 

-  ! 

19.3! NONE 
! 

! mo  ST.  LOUIS  ! 

!  1 

1«80 

SHE 

•cm 

! 

1 

619514 

676I4A41! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
1 

1491 ! 

-  ! 

19.3‘NONE 

! 

!N0  ST.  LOUIS  1 
!  ! 

1980 

SHE 

3015F 

1 

1 

619515 

07614A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

! 

1491! 

-  ! 

10.3 InONE 
! 

!M0  ST.  LOUIS  1 
!  1 

1980 

SHE 

8031F 

1 

1 

62C321 

67614A41! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.C! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
! 

1491! 

-  ! 

19*3 ! NONE 
! 

!N0  ST.  LOUIS  ! 

!  1 

1980 

SHE 

8032F 

1 

1 

62C322 

676 ! 4441  * 
i  ; 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.C! 

1.5! 

-  ! 
! 

1491! 

*  | 

19. 3! NONE 
! 

! MO  ST.  LOUIS  l 
!  ! 

1980 

SHE 

8C33L 

! 

62C323 

676 !  4441  ! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 
i 

1501! 

-  ! 

16.9!N0NE 

i 

•MO  ST.  LOUIS  2 
!  ! 

1980 

SHE 

8034L 

62C324 

!  67614441! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35*0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

1501! 

*  ; 

16.9iN0NE 

! 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

!  t 

1980 

SHE 

8C35L 

620325 

1  676  !  <*441  ! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

55.0! 

!5.0! 

).0! 

1.7! 

-  j 

i 

1501  i 
-  ! 

16.9! NONE 
{ 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1980 

SHE 

8C41F 

i 

620331 

!  84814A41! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

'5.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1526! 

-  ! 

1 9. 2 1  NONE 
! 

!N0  ST.  LOUIS  ! 

!  I 

1930 

SHE 

8042F 

620332 

!  84814441! 

i  ;  i 

19S.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 
! 

152o! 

-  ! 

19*2! NONE 
! 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

!  1 

1910 

SHE 

e043F 

620133 

!  848 ! 4441 ! 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 
! 

1526! 

-  i 

19.2 INONE 

i 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1980 

SHE 

8044F 

620334 

1  843144411 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

15261 
-  ! 

19.2! NONE 
! 

•HO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1980 

SHE 

8C45F 

620335 

1  84314441! 

!  1  J 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

i 

1526! 

*  i 

19.2JN0NE 

i 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

I  ! 

1980 

SHE 

8C46F 

622452 

1  90714441! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

i 

1523! 

-  ! 

20.0! NONE 
! 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1980 

SHE 

8047F 

622453 

!  90714441! 

!  !  ! 

1)5.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  i 

i 

1523! 

-  ! 

20.0 ! NONE 

j 

!N0  ST.  LOUIS  ! 

•  ! 

1980 

SHE 

3048F 

622454 

!  9Q714441! 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

1523! 

-  ! 

20.01N0NE 

! 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1980 

SHE 

8G49F 

622455 

1  9C714441! 

1  l  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.3! 

9.0! 

1.6! 

* 

1523! 

-  ! 

20 . 0! NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1980 

SHE 

8050F 

622456 

1  90714441! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

1525! 

-  ! 

20.0! NONE 
! 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1980 

SHE 

8051  f 

622457 

1  9C714441! 

•  «  » 

19S.0! 

195.0! 

3S.0! 

35.2! 

9.0! 

1.4! 

* 

1 

1523! 

-  ! 

20.01N0NE 

i 

•HO  ST.  LOUIS  ! 

i  i 

1980 

SHE 

5052F 

622458 

1  90714441  ! 
1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1523! 

-  ! 

23.0IN0NE 

1 

i*0  ST.  LOUIS  i 
!  1 

1930 

SHE 

8053F 

622459 

1  90714441! 

!  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

1523! 

-  ! 

23.0! NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 
!  ! 

1980 

SHE 

8C54F 

622460 

1  907J  4441 1 
1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1523! 

-  I 

20.0IN0NE 

! 

|M0  ST.  LOUIS  ! 
!  ! 

1930 

SHE 

8055  f 

1  90714441! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1523! 

-  ! 

20.0! NONE 
! 

JMO  ST.  tOUIS  ! 
!  1 

1980 

SHE 

8056F 

!  90714441! 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.61 

- 

1523! 

-  ! 

20.0 {NONE 
! 

!N0  ST.  LOUIS  ! 
!  ! 

1980 

SHE 

8057  f 

— 

!  90714441! 

!  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1523! 

-  ! 

20.0! NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 
!  ! 

1980 

SHE 

6C58F 

— 

!  9C714A41! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1523! 

-  ! 

20.0! NONE 
! 

!H0  ST.  LOUIS  1 
!  ! 

1980 

SHr 

3059F 

— 

1  90714441! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1523! 

-  1 

2C.0! NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 
I  ! 

198C 

SHE 

8060F 

662466 

!  907 14441! 

1  1  1 

1  2 

!  1 

195.01 

195.01 

1 

! 

35.0! 

35.0! 

! 

! 

9.0! 

1.6! 

! 

1 

- 

1523! 

-  ! 

I 

! 

20.0 INONE 
! 

! 

! 

!M0  ST.  LOUIS  ! 
!  ! 
(  1 
!  1 

1980 
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ENG*  ! 

BIST!  OPERATOR 

!  IVTCC!  0 INENS IONS  lORAFT!  iCAPACITY! 

!  NET  UODElLENGTHlSRDTH*  •  ! 

HIGH-  ! 
ESI  ! 

•VESSEL 
CARGO  HANDLING  !$  'OPERATING 

{ 

i 

VESSEL  NAN*- AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NUMBER 

1  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  •//////// 

!  TON-  JPAGt !  OVEP-!OVcR-! /////!  HORSE!  PAS$- 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER !  EN6ERS 

POINT  ! 
(LIGHT)  ! 
(FEET)' 

LINE-1  ! AO!  LXNE-1 

////////////////!TO!////////// 
LINE-2  |EE!  LINE-2 

BUILT  ! 

OR  | 

•REBUILT! 

!  I  1  !  t  t  !  !  !  !  i  !  ! 

t  !!!!!!!  !  !  !  !  ! 


(29)  NARINE 

EQUIP.  HAHACEHENT!  CC9P. 

1  !  ! 

! 

i 

« 

i 

! 

i 

; 

i 

! 

(CONTINUED)! 

!  1  1 

* 

i 

» 

1 

i 

i 

i 

i 

SHE  8C61L 

!  627574 

1  676I4A411 

1*5. oi 

35. C! 

9.0! 

i 

1 58ol 

1 6 . 9  j  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.C! 

1.6! 

i 

-  1 

! 

! 

! 

SHE  3062L 

1 627575 

1  67614A41! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1501! 

16. 9<N0NE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

l 

1  1  1 

195.01 

35. C! 

1.7! 

i 

-  i 

; 

! 

! 

SHE  8C63L 

1627576 

1  67614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  * 

1 501  i 

16.9I.N0NE 

!-0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

1  !  1 

195. 9! 

35. C! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

i 

SHE  3064L 

! 627 577 

1  67614A411 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

_  i 

1501! 

1 6.9! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  i 

1*80 

! 

1  1  1 

1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

j 

-  i 

i 

; 

! 

SHE  8065L 

1627578 

!  676I4A411 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1501! 

16.9JN0NE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

{ 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

i 

“  ! 

i 

! 

! 

SHE  8066L 

1627579 

1  67614A411 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1570! 

16.9! NONE 

!  1*0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

1  1  1 

195.0! 

25.  C! 

1.6* 

i 

-  1 

l 

! 

i 

SHE  8C67L 

1627580 

i  676UA41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1520! 

1o.9!N0NE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

1  1  1 

1*5.0! 

S3. 0! 

1.6! 

i 

-  i 

! 

; 

! 

SHE  8056L 

! 627581 

!  67614A411 

195.0! 

25. C! 

9.0! 

-  < 

1520! 

16.9! NONE 

i*o 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

■ 

« 

! 

SHE  3G69L 

1627582 

1  67614A41! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1520! 

1 6.*j  NONE 

i  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

1  !  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

j 

-  • 

i 

2 

I 

SHE  8C70L 

1627583 

1  676 ! 4 A  41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1520*! 

16.9! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

j 

-  i 

| 

! 

; 

SHE  407 1 L 

i 627584 

1  67614A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

m  1 

1520! 

16  .9 !  NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  i 

j 

! 

i 

SHE  8072L 

1627585 

1  67614*41 J 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

i 

1 520  i 

16. 9 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  «! 

1*31 

! 

1  1  l 

1*5.0! 

35.0! 

1.6! 

-  » 

J 

i 

! 

SM  8073L 

1627586 

!  67614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1520! 

16. 9! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

1  1  ! 

195. C! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

! 

1 

! 

SHE  3074L 

1627587 

1  676 1 4*41! 

19$. 0! 

35. C! 

9.0! 

i 

1S2oi 

16.9IN0NE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

{ 

! 

SHE  8C75L 

1627568 

!  67614A411 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  * 

1520! 

16. 9! NONE 

i"0 

ST.  LOUIS  ! 

t981 

! 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

“  ! 

! 

j 

j 

SHE  5106L 

1633799 

!  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1502! 

17.0JN0NE 

i  MO 

ST.  LOUIS  i 

1*81 

1 

1  1  1 

195.0! 

75.0! 

1.6! 

! 

-  • 

» 

! 

j 

SHE  81G7L 

1633800 

!  67614A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

i 

1502! 

17.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  *! 

1981 

i 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  J 

! 

! 

! 

SHE  S10SL 

i 633801 

!  676HA41! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

-  ! 

1502! 

17.01N0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  • 

j 

2 

! 

SHE  8109L 

14J3802 

1  67614A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1502! 

17.ol.NONE 

!  NO 

ST.- LOUIS  ! 

1981 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  • 

i 

• 

! 

SHE  311 OL 

1633803 

!  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1502! 

1 7.OIN0NE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

» 

-  ! 

i 

! 

! 

SHE  «111L 

1633604 

!  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1502! 

1 7.ol NONE 

•MO 

SI.  LOUIS  ! 

1981 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  i 

« 

! 

1 

SHE  6117L 

1633805 

1  67614441! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1502! 

17.oj.NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

• 

! 

! 

SHE  S113L 

! 633806 

1  676*4441! 

195.0! 

3S.C! 

9.0! 

i 

1502! 

1 ?.oi NONE 

!  HO 

ST.  LOUtS  ! 

1981 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

• 

! 

2 

SHE  811*L 

1633607 

!  “>7614441 ! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

.  i 

1502! 

17.OIN0NE 

•MO 

ST.  LOUIS  ’• 

1981 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

*! 

-  ! 

i 

! 

! 

SHE  8115L 

1633808 

1  6761*441 J 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

-  1 

1502! 

17.0*!N0NE 

!M0 

ST.  LOUtS  ! 

1981 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1* 

-  i 

i 

2 

! 

SHE  8116L 

1634344 

1  67614A4U 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1502! 

17.01N0NE 

1H0 

ST.  LOUIS  I 

1981 

1 

(  1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

1 

-  i 

• 

! 

! 

SHE  61171 

1634345 

!  6761*4*1! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

.  i 

1502! 

17. ol NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  i 

i 

! 

t 

l 

SHE  6113L 

1634346 

!  67614441  1 

195.0! 

35.0! 

V .  0 ! 

-  1 

1502! 

17.0!N0N£ 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1*81  l 

! 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

■ 

! 

{ 

SHE  3119L 

1634347 

!  6761*441 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1502! 

17 .0! NONE 

!K0 

ST.  LOUIS  i 

4  9 

! 

1  !  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

» 

-  ■ 

» 

i 

! 

SHE  3120L 

1634348 

1  67614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1502! 

17. 0? NONE 

*!H0 

ST.  LOUIS  ! 

19 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

j 

( 

t 

SHE  8121L 

1634349 

!  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1502! 

17.0'NCNE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

t 

• 

1 

SHE  3122L 

1634350 

1  67614A41! 

195.0! 

35.C1 

9.0! 

-  j 

1502! 

17.oi NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

* 

1 

1  1  ! 

195.0! 

15.0! 

1.6! 

j 

-  j 

; 

J 

; 

SHE  6123L 

1634351 

!  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

15021 

17.0  JNONE 

ino 

ST.  LOUIS  i 

1981 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  i 

i 

j 

! 

SHE  3124L 

1634352 

!  67614A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1 502 

17 .oi NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  i 

i 

2 

; 

SHE  812SL 

1634353 

!  67614A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

*1 

1502! 

17.0! NONE 

'•MO 

ST.  LOUIS  1 

1931 

t 

i  !  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  i 

! 

2 

! 

SHE  3126L 

*1634354 

*!  67614A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1 502 1 

17 .ol NONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  j 

i 

j 

! 

SHE  6127L 

1634355 

1  676 ! 4 A  41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1502*! 

17.0'NONE 

Imo 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

!  1  1 

1*5.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  i 

i 

j 

! 

SHE  8128L 

1634356 

1  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ] 

1 502  i 

17 .0! NONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1*81 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  » 

i 

i 

i 

SHE  8129L 

1634357 

1  67614A41! 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1502*! 

17.0!N0NE 

{MO 

ST.  LOUIS  ! 

1931 

1 

1  1  1 

1*5.0! 

35. C! 

1.6! 

I 

-  ; 

» 

; 

2 

SHE  3130L 

1634358 

!  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

15021 

17 .oi NONE 

ino 

ST.  LOUIS  ? 

1*31 

t 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

l 

2 

; 

SHE  8131L 

1634359 

1  67614A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  j 

1502! 

17. OINONE 

‘NO 

ST.  LOUIS  ’• 

1981 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  i 

i 

i 

! 

SHE  6132L 

1634360 

!  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1502! 

17. OINONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1931 

! 

!  1  1 

19S.0! 

35. 0! 

1  .o ! 

j 

-  i 

i 

2 

! 

SHE  8133L 

1634361 

!  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1502! 

17.oinONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

!  !  1 

1*5.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

; 

■ 

! 

SHE  8134L 

1634362 

!  676UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1502! 

1 7. oInOHE 

*'H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

i 

* 

2 

SHE  8135L 

163*363 

!  67614441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1502! 

17. OINONE 

•MO 

ST.  LOUIS  *! 

1981 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

I.o! 

j 

-  j 

« 

j 

■ 

1619516 

1  10201**41! 

200.0! 

35.0! 

*»9* 

-  i 

143*! 

U.7IH0HF 

*!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

j 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

i 

i 

! 

SHE  80176L 

*1619517 

1  1020UA41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16351 

16.7*!NONE 

•MO 

ST-  LOUIS  ! 

1980 

! 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  » 

i 

J 

j 

SHE  801  SSL 

1619518 

o 

M 

o 

**■ 

»• 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

M  1 

1635! 

16.7 ! NONE 

*!M0 

ST.  LOUIS  1 

1980 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  | 

! 

i 

; 

SHE  8019BL 

1619519 

!  102014A41! 

200.0! 

35.C! 

9.0! 

-  1 

1635! 

16.7 ! NONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

J 

-  ! 

« 

» 

i 

SHE  8020BL 

1619520 

!  1020UA41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1635! 

16. 7!  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  J 

1980 

1 

1  !  1 

20C.O! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

i 

» 

2 

SHE  8021 BL 

1619521 

1  102014A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1635! 

16.7 !NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  j 

1980 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

! 

! 

j 

SHE  6C22BL 

1619522 

•  102014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1635! 

1 6.7! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  • 

1980 

1 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

2 

! 

SHE  80239L 

1619523 

!  102014A41! 

200.0! 

35.C! 

9.0! 

* 

1635! 

16.?i NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

J 

l 

! 

SHE  8O240L 

1619524 

i  102014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1635! 

16.  7*1  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

! 

i 

1  1  ! 

!  1  ! 

!  !  ! 

200.0! 

! 

! 

35. C! 

! 

! 

1.6! 

1 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

f 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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EN6M 

DISTI 

OPERATOR 

1VTCC !  DIMENSIONS  1DRAFT! 
NET  1C0DE! LENGTH! BRDTHl  ! 

REGIS-!*****  REG.  !  REG.! LOAD-! 
TER  !  SEE  I//////!/////!  ED  1 
TON-  1  PAGE !  OVER-J OVER-!/////! 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  'LIGHT! 

! CAPACITY! 

!  ! 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!  V  E  S  S  £  L  ! 
!S  {OPERATING  ! 

! 

! 

VESSEL  NAME 

!  COAST 

AND  NURBER  !  GUARD 

!  NURBER 

HORSE 

POWER 

ttnmn  point  !  *j»**~i  iaoi 

PASS-  !  (LIGHT.  : ;/////////////!T0! 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  tEE ! 

LXNE-1  I 
//////////! 
LINE-2  ! 

BUILT  ! 
OR  ! 

•RIDUILT! 

! 

! 

(29)  NARINE  EQUIP.  NANAGENENT !  CORP. 

(CONTINUED)! 

!  1 

I  1 

i  j 

i  i 

! 

! 

i 

j 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

j 

! 

! 

1 

! 

SHE  8025BL 

1619525 

1 

1 020! 4A41 ! 
i  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1,61 

“ 

1635! 

1 6 .7 ! NONE 
* 

!  HO 
; 

ST.  LOUIS  ! 

; 

1980 

SHE  80269L 

1619526 

; 

95714A41! 

!  ! 

200.0! 

200.0* 

35.0! 

35.0! 

9.  * 
1*^2 

** 

1635! 

16.7 ! NONE 

i 

mo 

2 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

SHE  802 70L 

1 619527 

i 

1 020! 4A41 ! 

i  i 

200.0* 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

•* 

1635! 

16.7 ! NONE 

l 

!N0 

i 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

SHE  602881 

! 61 95  28 
! 

1 020! 4A41 ! 

i  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

** 

1635! 

1 6.7 ! NONE 

i 

•HO 

ST.  LOUIS  j 
; 

1980 

SHE  80293L 

!  6 1  9529 

i 

957J4441  *! 

!  ! 

200. 0! 
200.0! 

35.0* 

35.0! 

9.0: 

1.6! 

“ 

163S! 

1 6.7  *  NONE 
! 

!  NO 
; 

ST.  LOUIS  • 

1980 

SHE  3030BL 

! 61 9530 

i 

1020! 4 A41  ! 

i  i 

200.0! 

200.0! 

35.0* 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1635! 

1 6. 7 ! NONE 

2 

!  HO 
i 

ST.  LOUIS  * 
l 

1980 

SHE  803681 

•620326 

! 

957S4A41 ! 

t  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1635! 

1 6. 6 ! NONE 

l 

!  HO 
! 

ST.  LOUIS  • 
! 

1980 

SHE  80379L 

! 62C327 

957! 4  A  41  ! 

■  i 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0* 

1.6! 

“ 

1635! 

16.6! NONE 
; 

!N0 

i 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1980 

SHE  6O380L 

! 620328 
; 

957! 4 A41  • 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1635! 

16.6 ! NONE 

i 

MO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1980 

SHE  30398L 

1620329 

i 

957  !4A41 ! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1635! 

16.6! NONE 
! 

tHO 

! 

ST.  LOUIS  1 
I 

1980 

SHE  8C40BL 

•620330 

; 

95714441! 

!  j 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1635! 

16.6 ! NONE 
! 

J  HO 
! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1980 

SHE  8074BF 

i 631132 
! 

964J4A41! 

{  J 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.6! 

1.5! 

m 

17651 

19.3! NONE 
! 

!  NO 
! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981 

SHE  80778F 

1631133 

i 

964 ! 4A41 ! 

i  | 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.6! 

1.5! 

~ 

1769! 

19.3! NONE 
! 

MO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981 

SHE  3078BF 

i 6311 34 
! 

96414441! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.6! 

1.5! 

“ 

1769! 

19.3! NONE 
! 

!  NO 
! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981 

SHE  8079BF 

•  631 1 35 
! 

964 ! AAAI ! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35. 0! 
35. C! 

9.6! 

1.5! 

1769! 

19.3! NONE 
! 

MO 

t 

ST.  LOUIS 

I 

1981 

SHE  3C80BF 

1631136 

! 

96414A41! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

3S.C! 

35.0! 

9.6! 

1.5! 

“ 

1768! 

19.31  NONE 
! 

MO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981 

SHE  80819F 

1631137 

! 

96A! AAAI ! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.6! 

1.5! 

“ 

1768! 

1 9. 3! NONE 
! 

MO 

! 

ST.  LOUIS 

! 

1951 

SHE  80929 F 

1631139 

! 

964 1 4AA1  ! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0* 

9.6! 

1.5! 

“ 

1768! 

1 9. 31  NONE 
! 

•NO 

) 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981 

SHE  8C836r 

1631139 

! 

96 A  !  AAAI ! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.6! 

1.5! 

“ 

1768! 

1 9. 3 ! NONE 

j 

MO 

! 

$r.  louis 

! 

1981 

SHE  80843F 

1631140 

1 

96  A  S4AA1  • 

!  ! 

200.0* 

20C.0! 

35. C! 
35. C! 

9.6! 

1.5! 

* 

1769! 

1 9 . 3 ! NONE 
! 

MO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

SHE  8085BF 

1631141 

1 

964! AAAI ! 

!  1 

200.0! 

2CC.0! 

35.0! 

35.0! 

9.6* 

1.5! 

t768  J 

19.3! NONE 
! 

MO 

! 

ST.  LOUIS 

1980 

SHE  80369F 

1631142 

l 

96 A ! AAAI  ! 

!  S 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.6! 

1.5! 

“ 

1769! 

19.3IN0NE 

! 

MO 

! 

ST.  LOUIS 

1900 

SHE  80878F 

1631143 

! 

964 ! 4A41 ! 

!  • 

200.0! 
200. 0* 

35. C! 
35.0! 

9.6! 

1.5! 

“ 

1763* 

19.3! NONE 
! 

MO 

! 

ST.  LOUIS 

1980 

SHE  80986F 

*631144 

1 

964J4A41! 

!  ! 

2C0.0! 

20C.0! 

35.0! 
35. C! 

9.6! 

1.5* 

" 

1 763  j 

19.31N0NE 

2 

Mo 

! 

ST.  LOUIS 

1981 

SHE  80898F 

!  <>31145 
! 

964J4A41! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.6! 

1.5! 

“ 

1768! 

1 9.ji NONE 
! 

MO 

! 

ST.  LOUIS 

1981 

SHE  8090BF 

1631U6 

« 

96 A! AAAI  1 

i  i 

203.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.6! 

1.5! 

1763! 

19. 3! NONE 
! 

MO 

! 

ST.  LOUIS 

1951 

SHE  9091 BF 

1631147 

1 

964*4441  ! 

!  • 

200.0! 

200.0! 

35. C* 
35.0! 

9.6! 

1.5! 

” 

1768! 

19.3! NONE 
! 

!  NO 
! 

ST.  LOUIS 

1981 

SHE  8C92BF 

1031148 

1 

966*4441* 

•  ! 

20C.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

** 

1659! 

19.3 ! NONE 
! 

MO 

ST.  LOUIS 

1981 

SHE  8C93BF 

*631149 

1 

96614441! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0* 

1.5! 

“ 

1659! 

19.3 ! NONE 
! 

Mo 

i 

ST.  LOUIS  ! 

1961 

SHE  8C943F 

1631150 

1 

966*4441! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C* 

9.6! 

1.5! 

“ 

1659! 

1 9. 3! NONE 
! 

MO 

! 

ST.  LOUIS 

1981 

SHE  8095BF 

1631151 

i 

964 ! 4441  ! 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.6! 

1.5! 

“ 

1659! 

19.3! NONE 
! 

MO 

! 

ST.  LOUIS 

1931 

SHE  8C96BF 

i 633799 

1 

966  *4441  * 
i  i 

200.0! 

200.0! 

35.C! 

35.02 

9.6! 

1.5! 

“ 

1659! 

19. 3 ! NONE 
{ 

MO 

! 

ST.  LOUIS 

1981 

SHE  8097BF 

•633790 

| 

966*4  441  j 

i  j 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.6! 

1.5! 

“ 

1659! 

19.3iN0NE 

! 

!  NO 
! 

ST.  LOUIS 

1981 

SHE  309?&f 

i 433791 
t 

9  66 i  4441  ! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.6! 

1.5! 

“ 

1659! 

19.3! NONE 

J 

MO 

! 

ST.  LOUIS 

1981 

SHE  8099BF 

1633792 

i 

906*4441 « 
j  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1659* 

19.  JSNONE 

2 

MO 

! 

ST.  LOUIS 

1981 

SHE  31003F 

1633793 

i 

966 ! 4441 ! 
i  i 

2CC.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.6! 

1.5! 

•* 

1659! 

19.3! NONE 
! 

!  NO 
! 

ST.  LOUIS 

1981 

SHE  31 01BF 

1633794 

i 

9  6  6 i 4A41 ! 

«  i 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.S! 

“ 

1659! 

19.3JN0NE 

2 

MO 

! 

ST.  LOUIS 

1981 

SHE  31028F 

1633795 

i 

960 ! 4441 • 

!  ! 

203.0! 

200.0! 

35.0* 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1659! 

19.3! NONE 

2 

MO 

2 

ST.  LOUIS 

1981 

SHE  8103SF 

1033796 

i 

966*4441! 

i  i 

200.0! 

23C.0! 

3S.C! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

* 

1659! 

19. 3i NONE 

2 

MO 

i 

ST.  LOUIS 

1981 

SHE  8104&F 

1633797 

i 

96614441 < 

;  » 

200.0! 

200.0* 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1659! 

19.31NONE 

» 

Mo 

! 

ST.  LOUIS 

1931 

SHE  9105BF 

•63379$ 

i 

96oi 4441 j 

j  < 

230.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1659! 

19.3 ! NONE 
; 

MO 

! 

ST.  LOUIS 

1981 

SPL  1 

1628560 

1 

88814441  ! 

•  ! 

195.0! 

195.0! 

35. CJ 
35.0* 

12.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

16.2 ! NONE 

i 

MO 

2 

ST.  LOUIS 

1980 

TA  IOC 

1602523 

» 

654 ! 4441 ! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

12.0! 

1.5! 

“ 

1510! 

1 6. 2 {NONE 
; 

MO 

! 

ST.  LOUIS 

1979 

TA  103 

•602524 

654*4441 J 
i  j 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

12.0! 

1.5! 

” 

1510! 

16. 2! NONE 
; 

!  HO 

2 

ST.  LOUIS 

1979 

TA  11$ 

1629156 

! 

676*4441  ! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

«.o* 

1501! 

16. 2! NONE 
f 

•NO 

! 

ST.  LOUIS 

1980 

IA  133 

•629135 

! 

676*4441 < 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. G! 
35. C! 

12.0! 

1.6! 

“ 

1501! 

16.2SN0NE 

2 

MO 

! 

ST.  LOUIS 

I960 

TA  134 

1629136 

i 

67614441! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

12.0! 

1.6! 

“ 

1501! 

16.2 ! NONE 

2 

MO 

ST.  LOUIS 

1980 

TA  136 

162)139 

i 

676 !  4441  ! 

*  i 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0* 

12.0* 

1.5* 

1501! 

16.2 ! NONE 

2 

•NO 

i 

ST.  LOUIS 

1900 

TA  137 

1629139 

i 

676*4441* 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

12.0! 

1.6! 

** 

1501! 

16.2! NONE 

MO 

! 

ST.  LOUIS 

1980 

IA  138 

1629140 

i 

676! 4A41 ! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

12.0! 

1.6! 

1501! 

16.2  SHONE 

MO 

i 

ST.  LOUIS 

1950 

TA  142 

1629803 

j 

676*4441* 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0* 

12.0! 

1.68 

1501! 

16.2! NONE 

2 

MO 

i 

ST.  LOUIS 

I960 

TA  143 

1629304 

i 

676*4441* 

•  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

12.0! 

1.68 

~ 

1501  i 

1 6.2 ! NONE 
! 

•NO 

! 

ST.  LOUIS 

1980 

TA  144 

*053597 

714*4441! 
i  j 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

12.0! 

1.58 

~ 

1523! 

14.2! NONE 
i 

MO 

! 

ST.  LOUIS 

1982 

TA  145 

*653598 

i 

! 

1 

714*4441! 

!  ! 

1  ! 

;  i 

195.0! 

195.0! 

i 

i 

35. C! 
35.0! 

! 

{ 

12.0! 

1.5! 

j 

j 

1523! 

16.2 {NONE 
! 

! 

i 

MO 

i 

i 

! 

ST.  LOUIS 

1982 

TA5LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


516 


ENGR! 

DIST {  OPERATOR 


I  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  I  GUARD 
1  NUMBER 


1 VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

NET  1CCDE! LENGTH! BROTH!  ! 
R£GIS“!**C*1  RES.  !  PEG.ILOAD-! 

TER  J  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  !PAGE!  OVER-JOVE*-! /////!  HORSE 


CAPACITY!  HIGH-  !  I  V  E  S  S  E  L 

!  EST  !  CARSO  HANDLXN6  IS  (OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ! TC t  BASE 
////////!  POINT  !  LXNE-1  ! AOl  LINE-1 
PASS-  ! (LIGHT) !////////// //////ITO!////////// 


NACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER 


ENGERS  I  (FEET)!  LIHE-2  !E£!  LINE-2 


! 

( 

TEAR  ! 
BUILT  ( 
OR  ( 
♦REBUILT! 


(29)  MARINE 

EQUIP.  MANAGEMENT!  CCRP. 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

TA  146 

1653599 

71 4I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

12.01 

- 

! 

1526! 

16. 2! NONE 

(MO 

ST.  LOUIS 

1982 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

I 

! 

TA  147 

1653600 

71 4! 4 A41 1 

195.0! 

35.01 

12.0! 

- 

! 

1528! 

16.2 (NONE 

1M0 

ST.  LOUIS 

1982 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1 

1 A  146 

1653601 

71414A411 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1 

1528! 

16.2 1  NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS 

1982 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.S! 

! 

-  ! 

1 

1 

TA  149 

1653602 

71414A411 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

i 

1528! 

16. 21  NONE 

(MO 

ST.  LOUIS 

1982 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ( 

1 

1 

TA  15C 

1653603 

71414A41I 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

i 

1526! 

16.2 (NONE 

1M0 

ST.  LOUTS 

1982 

! 

1  1 

195.01 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1 

TA  151 

! 653604 

7141 4A41 t 

195.01 

35.0! 

12.0! 

- 

I 

1526! 

16.21  NONE 

1M0 

ST.  LOUIS 

1982 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

1 

TA  ?01 

1603102 

69614A41! 

200.01 

35.0! 

12.0! 

- 

I 

1604! 

16.2 (NONE 

(MO 

ST.  LOUIS 

1979 

! 

1  1 

200.0! 

35. 0! 

1.6! 

! 

-  1 

1 

1 

TA  202 

1606103 

69614A41! 

200.0! 

35.01 

12.0! 

- 

! 

1644! 

16.2! NONE 

lMO 

ST.  LOUIS 

1979 

! 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

1 

TA  205 

1606104 

696I4A41! 

200.01 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1644! 

16.21  NONE 

1M0 

ST.  LOUIS 

1979 

! 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

1 

TA  204 

1606105 

69614A41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1 

16441 

16.21  NONE 

I  MO 

ST.  LOUIS 

1979 

! 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

1 

1 

TA  206 

1403107 

69614A41! 

200.0) 

35. 0! 

12.0! 

- 

1 

1644! 

16.2 (NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1979 

! 

1  1 

200. 0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

TA  200 

1610547 

79314A411 

200.0! 

3S.Q! 

12.0! 

- 

! 

16621 

16.2 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1979 

! 

t  ! 

200*01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

I 

TA  210 

1609102 

69614A41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1 

1662! 

16.2! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1979 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

1 

TA  500 

1294200 

63614A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1505! 

16. 2 1  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1964 

! 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

1 

TA  502 

! 254394 

89314*41 1 

195.3! 

35.0! 

12.0! 

- 

1 

1417! 

16. 2 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1961 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

I 

1 

TA  400 

1595421 

726I4A41! 

200.01 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1668! 

16.21N0NE 

1  HO 

ST.  LOUIS 

1978 

! 

t  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  1 

1 

1 

TA  401 

1598641 

69614A41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1664! 

16.2! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1978 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

1 

1 

TA  402 

1632601 

91714A41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1632! 

16. OlNONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1972 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

I 

1 

TA  61C 

1639415 

696(4*41 ! 

200.01 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1644! 

16.2! NONE 

(MO 

ST.  LOUIS 

1981 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

1 

1 

TA  611 

1639416 

69614*411 

200,0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1644! 

16.2 (NONE 

1*0 

ST.  LOUIS 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1  •  6  ( 

! 

-  1 

1 

1 

TA  612 

1639417 

69614A41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

16441 

16.2! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1981 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

! 

TA  61 J 

1641970 

69614A41 1 

200.01 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1644! 

16.2! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1931 

1 

!  ! 

200.0! 

35.01 

1.61 

! 

-  I 

! 

1 

TA  614 

1645466 

69d 14A41 l 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1 

1644! 

16.2! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

1 

! 

TA  620 

1635650 

69614A41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1644! 

16.2  1N0NF 

IMO 

ST.  LOUIS 

1981 

! 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1.4! 

! 

-  1 

1 

1 

TA  621 

1635851 

69614*46! 

200.0! 

35. C! 

12.0! 

- 

1 

1644! 

16.2 1N0NE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1981 

1 

1  1 

29C.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

1 

TA  422 

1635852 

69614A46I 

200.0! 

35.  C! 

12.0! 

- 

! 

1644! 

1 6. 2 lNONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1931 

1 

1  1 

200.0! 

55.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

1 

TA  624 

1635854 

69614*46! 

200.0! 

35. C! 

12.0! 

- 

! 

1644! 

16.2! NONE 

IMO 

ST. -  LOUIS 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

TA  901 

1633853 

94614*461 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1678! 

16. 2 (NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

1 

1 

TA  2000 

1630040 

67614A411 

195.0! 

35. C! 

12.0! 

- 

! 

15011 

16. OlNONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1980 

I 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  1 

I 

1 

TA  2C01 

1630049 

67614A41I 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1501! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1980 

I 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

1 

TA  2002 

1 6301  '.3 

67614A41 1 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1501! 

16. OlNONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1980 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

1 

TA  2003 

1630124 

47614*41 { 

195.0! 

35.0! 

12.01 

- 

! 

1501! 

16. OlNONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1980 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

! 

TA  2CC4 

1631673 

95014*41 t 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1644) 

16.2 INONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1981 

! 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

I 

TA  2005 

! 631 674 

95014*41 1 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1 

16441 

16.2! NONC 

IMO 

ST.  LOUIS 

1981 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

TA  2006 

1431675 

95014A41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1 

1644! 

16.2IN0KE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1981 

I 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

1 

TA  2007 

1631676 

95014A41 1 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

) 

1644* 

16.2! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.S! 

! 

-  i 

! 

1 

TA  2006 

1 631\ 77 

95014A41 1 

200.0! 

35.02 

12.0! 

- 

! 

16441 

16.2 INONE 

JMO 

ST.  LOUIS 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

TA  2009 

(631678 

95014A41 1 

200.0! 

35.01 

12.0! 

- 

! 

1644! 

16.2 lNONE 

IMO 

$T.  LOUIS 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

j 

TA  2070 

1610442 

79314A41 ! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1662! 

16.2IN0NE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1979 

1 

!  I 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

j 

1 

TA  6230 

1635853 

6/614*46! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

16441 

1 6. 2 1  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1981 

i 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

1 

TSP  701 

1629465 

84214441 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

16.5 lNONE 

1TN 

NASHVILLE 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

TL  2070 

1615251 

901 14A41 1 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1 

1647! 

1  •  5 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

I960 

1 

!>  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

VOP  761L 

1579227 

67914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1486! 

1 6.9! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1976 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

1 

VOP  7729L 

1576383 

91714A41I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1645! 

1 6. OlNONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1977 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  1 

! 

l 

HAW  749 

1560529 

93314A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1639! 

20.0! NONE 

ixY 

LOUISVILLE! 

1974 

i 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

WHS  111 

j 625460 

67614A411 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

j 

1 501  i 

16. OlNONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1 

I960 

1 

1 

!  ! 

!  1 

195.0! 

! 

35.0! 

i 

1.6! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

1 

(33)  MARINE 

1 

FUELING  SERVICE/  1INC. 

1  1 
1  1 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

I 

JANE  6. 

1504508 

23134351 

41.2! 

18.2! 

6.2! 

330! 

-  ! 

26. OlNONE 

ITX 

PORT 

1 

1966 

1 

!  1 

41.2! 

18.2! 

6.2! 

1 

-  ! 

! 

! 

ARTHUR 

1 

SHIFTER  X 

1616059 

3513*35! 

41.6! 

16.  U! 

7.6! 

600! 

-  ! 

30.0! NONE 

IT). 

PORT 

! 

1979 

1 

1  1 

41.6! 

18.0! 

7.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ARTHUR 

1 

SHIFTER  XI 

1662196 

4013A35! 

48.6! 

16.01 

7,6! 

600! 

-  ! 

31. OlNONE 

ITX 

PORT 

1 

1983 

1 

I  1 

46.6! 

18.0! 

7.6! 

i 

-  ! 

1 

I 

ARTHUR 

J 

SHZLO 

1501971 

25 1 3 A  35 ! 

37.9! 

20.0! 

5.7! 

300! 

-  ! 

30. OlNONE 

ITX 

PORT 

J 

1965 

1 

1  i 

37.9! 

20.0! 

5.7! 

J 

-  1 

1 

1 

ARTHUR 

I 

STAR 

1598752 

1913A36! 

42.7! 

16.11 

5.6! 

600! 

-  ! 

29.01N0NE 

ITX 

PORT 

1 

1977 

1 

1  1 

42.7! 

18.1! 

5.6! 

1 

-  I 

! 

I 

ARTHUR 

1 

DO  1 

1  - 

47514A43! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

475! 

8.0! NONE 

ITX 

PORT 

! 

1978 

1 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

ARTHUR 

1 

DB  2 

1 - 

47514A43I 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

4751 

6 .0 1  NONE 

ITX 

PORT 

1 

1978 

1 

1 

1 

1 

110.0! 

! 

30.1! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

-  1 

1 

1 

I 

I 

ARTHUR 

1 

f 
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ENGPJ 

DXST!  OPERATOR 

VESSEL  NAHE  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

!  ! VTCC!  DIMENSIONS  1DRAFT! 

1  NET  1C0DE1LENGTH! BROTH l  ! 

JREGIS-!**** !  REG.  1  REG.1L0A0-! 
i  TER  !  SEE ! //////!/////!  EO  ! 

!  TON-  'PAGE!  0VER-10VER-! /////» 

!  NAGE  !  IV  1  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  $  E  L  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC*  OASE  1 

tnnttn  point  !  line-i  iaos  lxne-i  ! 

PASS-  !  (LIGHT)  !///7////////////!TO!////7/////! 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE- 2  SEE!  LXNE-2  I 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(33)  NARINE  FUELING  SERVICE# 

l 

!INC. 

1  !  1 

1  1  1 

!  1  1 

1 

1 

! 

{ 

i 

i 

j 

j 

! 

j 

i 

j 

! 

! 

! 

! 

| 

! 

1 

! 

! 

! 

(continued: 

1  1  1 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

DB  3 

J  60014A43! 

120. oi 

40.0! 

7.0! 

-  i 

600! 

6.0JN0NE 

!TX 

PORT  ! 

1982  ! 

1  !  1 

120.0! 

40. C! 

2.01 

-  ! 

1 

! 

ARTHUR  1 

1 

08  4 

1  60014A43! 

120.0! 

40. C! 

7.0! 

-  • 

600! 

6.0SN0NE 

!TX 

PORT  ! 

1982  ! 

1  i  1 

120.0! 

40.  Oi 

2.0! 

-  I 

! 

! 

ARTHUR  1 

! 

03  5 

1  47514A43! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

-  j 

475! 

6.0! NONE 

!  TX 

PORT  1 

1982  ! 

1  !  i 

110.01 

30.0! 

2.0! 

•  { 

! 

! 

ARTHUR  ! 

! 

LUMINETT A 

1  575UA46! 

195.0! 

35.0! 

11*0! 

-  j 

57S! 

6.0IDIESEL 

PUMP 

ITX 

PORT  I 

1943  t 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  i 

j 

! 

ARTHUR  ! 

! 

PCPEYE 

1  50014A43! 

90.0! 

40.0! 

8.0! 

-  i 

500! 

120.0! 40  TON 

CRANE 

ITX 

PORT  1 

1960  l 

1  1  1 

90.0! 

40.0! 

5.0! 

-  ! 

i 

• 

ARTHUR  ! 

! 

APC  2 

1  1 53! 5A71 l 

100.0! 

28.0! 

4.5! 

-  i 

225! 

14.0!DIESEL 

PUMP 

ITX 

PORT  ! 

1964  ! 

1  !  1 

100.0! 

28.0! 

2.0! 

-  t 

! 

! 

ARTHUR  ! 

! 

DB  NO.  13 

1  219J5A71! 

116.0! 

31.01 

7.0! 

-  * 

219i 

7.0 ! DI £S  EL 

PUMP 

!TX 

PORT  ! 

1948  ! 

1  1  1 

116.0! 

31.0! 

1.5! 

-  | 

| 

! 

ARTHUR  ! 

! 

ENTERPRISE  9522 

1  -  15*71 ! 

-  ! 

-  i 

-  j 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

-  ! 

NFS  2 

1  146 15A71 ! 

loc.oi 

27. C! 

5.0! 

1 

148! 

11.01DIESEL 

PUMP 

! 

ITX 

! 

PORT  J 

* 

! 

1960  ! 

1  !  • 

100.0! 

27.0! 

1.5! 

-  ! 

| 

! 

ARTHUR  l 

! 

MIDFUCLFR  8 

j 299528 

!  63415A711 

203.0! 

35.0! 

10.5! 

-  i 

684! 

lO.St  DIESCL 

PUMP 

ITX 

PORT  t 

1965  ! 

!  1  1 

203.0! 

35.0! 

10.5! 

-  ! 

! 

! 

ARTHUR  ! 

! 

MOBIL  MtOSTREAHER 

1282824 

l  19915A71! 

115.0! 

23.0! 

7.C ! 

-  j 

199! 

10.0! DIESEL 

PUMP 

!TX 

PORT  ! 

I960  ! 

!  1  ! 

115.0! 

28.0! 

1.5! 

-  ! 

( 

! 

ARTHUR  ! 

) 

S  2 

!  450! 5  A  7 1 1 

100.0! 

28.0! 

6.0! 

-  j 

160! 

9.0! DIESEL 

PUMPS 

ITX 

PORT  ! 

• 

1978  ( 

1  1  1 

1  1  1 

100.0! 

! 

28.0! 

! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

l 

i 

! 

i 

ARTHUR  ! 

! 

{ 

i 

(18)  MBINC  INOUSTRIES/  INC. 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

i 

i 

» 

! 

! 

! 

! 

J 

! 

| 

! 

! 

THRUSTER 

1641622 

1  66 !  3*36! 

55.0! 

22.  oi 

6.6! 

670! 

-  ! 

30.0! NONE 

!KY 

HAYSVILLE  ! 

• 

1983  ! 

1  1  ! 

1  1  • 

SS.O! 

-  ! 

! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

f 

(09)  NARINE  LAUNCH  CO.#  INC. 

1  1  ! 

1  1  1 

| 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

1 

I 

} 

I 

! 

! 

} 

OIVISION  Of  VANE  ?ROTHE!S 

1  1  i 

1 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

CARLYN 

! 51SC85 

!  40! 1*02! 

53.  C! 

20.8! 

10.3! 

225! 

401 

19.01PUM® 

!MD 

BALTIMORE  ! 

1970  ! 

! 

!  i  1 

58.0! 

20.8! 

7.5! 

•  i 

! 

! 

! 

! 

VILLKATE 

1611544 

!  45 !  1 A02 ! 

61.8! 

16.6! 

7.5! 

270! 

43! 

22 .0! PUMP 

•MD 

SALT IHORE  ! 

1930  ! 

i 

1  1  ! 

1  !  ! 

64.9! 

! 

13.6! 

5.9! 

i 

-  I 

i 

i 

i 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

(30)  "ARINE  LOGISTICS  CO. 

i 

!  !  1 

!  !  1 

! 

! 

; 

! 

i 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

HERMAN  V 

! 575676 

!  96! 3A  361 

94.7! 

23.4! 

10. o! 

1600! 

-  » 

56.0! NONE 

|WA 

SEATTLE  ! 

* 

1980  ! 

! 

•  •  ! 

101.0! 

24.  C! 

10.6! 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

NARINE  CHALLENGER 

•549743 

!  187S3A36! 

148.0! 

33.0! 

17.0! 

5040! 

-  ! 

53 .0 1  NONE 

!  V  A 

SEATTLE  ! 

* 

1977  ! 

! 

!  !  ! 

151.0! 

37.0! 

14.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

NARINE  COKMANOER 

! 608462 

!  13513*36! 

133.5! 

33.1! 

17.0! 

1600! 

-  ! 

56.0! NONE 

!wa 

SEATTLE  ! 

1979  ! 

j 

!  •  • 

143.0! 

34.6! 

14.6! 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

MARINE  CONSTRUCTOR 

♦646126 

!  1 35 ! 3*  36! 

134.6! 

33.1! 

13.9! 

4000! 

-  ! 

56.0! NOME 

!VA 

SEATTLE  I 

* 

1982  ! 

» 

!  !  ! 

143.0! 

3  3.9! 

13.9J 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

MARINE  EXPEOITER 

•431574 

1  8413*34! 

101.0. 

26.7! 

14.6! 

3200! 

-  ! 

56.0! NONF 

!  WA 

SEATTLE  ! 

1954  ! 

! 

1  !  • 

107.0! 

2o.7* 

14.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

MARINE  PIONEER 

! 647237 

1  101 ! 3*36* 

69.3! 

23.3! 

6.5! 

20001* 

-  ! 

40.0! NONE 

!VA 

SEATTLE  ! 

1982  ! 

• 

!  •  l 

75.0! 

26.6! 

6.0! 

-  i 

! 

! 

1 

! 

MPE  105 

1507942 

!  1 9 ! 3 A  36 ! 

46.0! 

14. C! 

o.O! 

550! 

-  i 

15.0SN0NE 

!va 

SEATTLE  ! 

1944  ! 

! 

1  !  ! 

56.0! 

14.6! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

J 

! 

PETER  V. 

1566779 

!  9813A36! 

94.4! 

28.0! 

13.6! 

1200! 

-  ! 

37.0IN0NE 

!wa 

SEATTLE  ! 

1944  ! 

! 

•  !  ! 

100.0! 

31.6! 

10.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

SANDY 

1557330 

1  143! 3*56! 

135.0! 

33.0! 

22.0! 

5750! 

-  ! 

38.0! NONE 

ICA 

SAN  1 

1974  ! 

! 

1  !  ! 

135.0! 

38. C! 

19.0! 

-  ! 

! 

! 

FRANCISCO  I 

! 

MLC  230 

! 64C561 

1  1527J4A461 

260.4! 

43.0! 

10.6! 

-  i 

3000! 

1 5. OlNONE 

!VA 

SEATTLE  1 

1944  ! 

I 

1  S  ! 

260.4! 

49.0! 

2.6! 

-  ! 

i 

l 

! 

! 

MLC  260 

I5P1255 

1  1527J4A46! 

259. C! 

43.  C! 

10.6! 

-  j 

2400! 

18. OlNONE 

!VA 

SEATTLE  ! 

1944  ( 

! 

1  !  ! 

260.4! 

49. C! 

2.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

MLC  261 

! 58G636 

1  1 527! 4A461 

260.0! 

48.0! 

10.6! 

-  i 

2400! 

18.6! NONE 

!  WA 

SEATTLE  ! 

* 

1971  ! 

! 

1  !  1 

260.4! 

49.0! 

2.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

i 

MIC  242 

1563795 

1  1 294! 4A46 1 

260.4J 

48.0! 

10.0! 

-  • 

2400! 

27. OlNONE 

SWA 

SEATTLE  ! 

1945  ! 

1 

!  !  1 

261.0! 

49.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

MLC  243 

1541C13 

1  1292HA46i 

259.4! 

48.0! 

10.6! 

-  j 

2400! 

24.6! NONE 

I  WA 

SEATTLE  J 

* 

1976  ! 

! 

!  t  ! 

260.0! 

49.0! 

2.6! 

-  ! 

J 

! 

! 

! 

MLC  2f  4 

1439882 

!  3532UF46! 

252.0! 

73.0! 

14.7! 

-  • 

3532! 

25 .0! NONE 

!  WA 

SEATTLE  ! 

1982  ! 

1  1  1 

282.0! 

78.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

MLC  344 

1674179 

1  5214UA44! 

33C.0! 

*6.0! 

16.3! 

-  | 

11000! 

40.0! HYDRAULIC  BOOM 

!UA 

SEATTLE  ! 

1984  ! 

1 

1  !  ! 

33C.O! 

86.0! 

2.6! 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

MLC  790 

1550249 

!  33614*44! 

109.9! 

31. o! 

8.0! 

-  ! 

oCO! 

12.0! NONE 

!wa 

SEATTLE  ! 

1942  ! 

1 

1  1  1 

110.0! 

34.1! 

2.0! 

-  i 

» 

! 

! 

! 

MLC  1420 

l 563S91 

1  33624A46! 

1C9.9J 

34.1J 

6.0! 

-  * 

600! 

12 .0! NONE 

!  WA 

SEATTLE  ! 

1953  1 

1 

!  !  1 

110.0! 

34.o! 

2.0! 

-  ! 

j 

! 

1 

! 

MLC  165 

164286? 

1  63715*71 ! 

165.0! 

35.  C! 

3.3! 

-  • 

1181 ! 

55.0!N0NE 

!va 

SEATTLE  i 

*1943  ! 

1 

i 

1  1  ! 

1  !  ! 

165.0! 

f 

35.  C! 

i 

2.0! 

i 

-  ! 

1 

1 

i 

» 

i 

J 

i 

! 

! 

! 

(32)  MARINE  OFFSHORE  SERVICES!#  INC. 

!  !  ! 

1  1  ! 

i 

• 

j 

i 

j 

i 

j 

i 

5 

« 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

3PANEPHEN 

1629208 

f  6051*02 ! 

83.5! 

24.0! 

8.4' 

640! 

60* 

34 . 6|  NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1980  ! 

1  !  i 

39.0! 

24.0* 

6.6! 

-  i 

! 

! 

CITY  ! 

! 

jmcc 

1626347 

J  6011*02! 

•3.5! 

?4.G! 

3.4! 

640! 

60! 

34.6! NONE 

•LA 

CAMERON  ! 

1980  ! 

i 

1  •  ! 

59.0! 

24.0! 

6.6! 

-  ! 

! 

i 

{ 

» 

STEPANDT 

•630378 

1  6011*02! 

83.5! 

24.0! 

8.4! 

640! 

60! 

34.6! NONE 

SLA 

MORGAN  ! 

1980  ! 

!  S  1 

96.0! 

24.0! 

0.6! 

-  i 

i 

! 

CITY  ! 

! 

TAURUS 

•420761 

1  60 ! 1*02 ! 

33.5! 

24.0! 

e.4» 

640! 

60! 

34.6! NONE 

!  LA 

MORGAN  ! 

1980  ! 

!  !  ! 

69.0! 

24.  C! 

6.o! 

-  ! 

i 

i 

CITY  ! 

1 

VJ  I 

•617308 

1  56I1A021 

86.0! 

26.  ! 

10.5! 

750! 

-  j 

34 .6 ! NONE 

!LA 

HOUNA  ! 

1920  ! 

1  !  ! 

!  i  i 

106. C! 

! 

"■  ! 

5.6! 

# 

6! 

j 

| 

j 

! 

! 

1 

! 

(11)  MARINE  OIL  SERVICE#  INC. 

i  i  i 

1  1  ! 

j 

i 

j 

! 

j 

j 

i 

| 

i 

! 

i 

! 

J 

2 

I 

MARTIN  J  HA'ILl  Y 

1229451 

1  33! 2*2*5 

58.7*! 

15.1! 

3.0! 

190! 

66! 

20.0S3"  DIESEL  PUN* 

!  VA 

NORFOLK  ! 

1930  ! 

i  !  1 

55.7! 

13.1! 

5.0! 

-  i 

! 

l 

! 

! 

MOSTAKK 

! 260845 

!  55! 2*  24! 

51.6! 

23.0! 

9.0! 

245! 

90! 

30.0! A"  OIESEL  POOP 

!VA 

NOREOLK  ! 

1950  J 

•  i  | 

31.6! 

23.0* 

7.0! 

-  i 

1 

1 

! 

PANCHO 

•230127 

i  23! 2 A  24 i 

53.5! 

15.o! 

7.0! 

180! 

45! 

1 5.0! 2"  DIESEL  PUMP 

!VA 

NORFOLK  ! 

1930  • 

!  !  ! 

1  !  i 

53.5! 

t 

15.6! 

i 

5.0! 

t 

.  i 

i 

i 

i 

i 

j 

! 

! 

j 

i 

(32)  MARINE  OPERATORS#  INC. 

i 

1  1  • 

!  1  1 

i 

i 

i 

« 

i 

i 

j 

i 

i 

i 

l 

! 

J 

! 

! 

SPECK 

1  5S1C02! 

26.0! 

10.0! 

3.C! 

20C! 

-  i 

8. 0! NONE 

SLA 

LAFAYETTE  ! 

197?  ! 

1  !  1 

26.0! 

10.0! 

3.0! 

J 

6! 

! 

! 

! 

! 

LEAK 

!  95J4A90! 

110.0! 

30.0! 

7.3! 

-  • 

559! 

6.0! NONE 

!LA 

LAFAYETTE  1 

1965  ! 

!  1  1 

110.0! 

30.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

« 

! 

I 

NOP  7 

I  93! 4A43J 

120.0} 

30.0! 

7.3! 

-  J 

559! 

6.C {NONE 

!LA 

LAFAYETTE  ! 

1965  ! 

1  !  1 

1  1  ! 

1  !  1 

120.0! 

i 

i 

30.0! 

j 

i 

1.4! 

i 

i 

i 

-  i 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  N UNDER  1  GUARD 

!  NUMBER 


(32)  NARINE  OPERATORS/  INC.  I 
(CONTINUED) ! 


(13)  NARINE  PAINTING  t  REPAIR! 
RPC  t  ! 


(33)  NARINE  SERVICES  AND  EO’JIlPNENT 


(31)  NARINE  SERVICES  CORP. 
CLOLINGER 


NARK  EVAN  1652055 

! 

! 

! 

(33)  NARINE  TRANSPORT  CO.  OF  1TCXAS 

NARINE  DIANOND  ! 304069 

! 

NARINE  PEARL  ! 527355 

! 

NARINE  RUBY  1526610 


(03)  NARINE  TRANSPORT  HANAGEMUNT/ 
INC./  AGENTS  ! 

FEDERAL  SEAWAY  169420 

i 

NARINE  PRINCESS  165242 


0.  T.  SAN  DIEGO 
CHENICAL  PIONEER 


NARINE  CHEHIST 
NARINE  DUVAL 


NARINE  FLORIDIAN 


! VTCC!  DIMENSIONS  IORAFTI  !CAPACITY|  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

NET  !COO£!L€NGTH!3ftDTH!  !  I  !  EST  I  CARGO  HANDLING  IS  IOPERATING 

REGIS-!****!  REG.  I  REG.ILOAD-!  1  CARGO  !  FIXED  I  EQUIPMENT  ITC!  BASE 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  ! AOI  LINE-1 

TON-  ! PAGE!  OVER-! 3VE*“! ///// !  HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) !//////////////// |T0 ! ////////// 
NAGE  I  17  !  ALL  !  ALL  (LIGHT !  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  lEE!  LINE-2 


(16)  NARINE  TRANSPORTATION  SEfRVXCE/ 


! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  f 
♦RETUILTJ 


93I4A43! 

120.0! 

30.0! 

7.3! 

I 

5$*>! 

6. 0 ! NONE 

!LA 

LAFAYETTE  ! 

1965 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

9SI4A9®! 

12C.0! 

30.  C! 

7.0! 

559! 

5. 3! NONE 

I  LA 

LAFAYETTE  ! 

1966 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.4! 

t 

-  ! 

! 

! 

1 

93! 4A99! 

11C.0! 

30.0! 

7.3! 

-  i 

559! 

5.6! NONE 

!  L  A 

LAFATFTTE  1 

1970 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.4( 

i 

-  i 

J 

! 

! 

9314*43! 

110.0! 

30.0! 

7.3! 

5591 

6.0! NONE 

!IA 

LAFAYETTE  ! 

1R70 

!  ! 

11C.C! 

30.0! 

1.4! 

! 

-  i 

l 

! 

I 

93J4A43! 

12C.0! 

30.0! 

7.3! 

-  ! 

559! 

6.0! NONE 

!LA 

LAFAYETTE  ! 

1970 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.4! 

! 

-  1 

! 

! 

1 

9314A43! 

ItC.O! 

30.0! 

7.3! 

-  I 

559! 

6 .0 ! NONE 

I L* 

LAFAYETTE  ! 

1972 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.4! 

! 

-  5 

! 

! 

! 

93J4A43! 

110.0! 

30.0! 

7.3! 

559! 

6*0! NONE 

!  L  A 

LAFAYETTE  ! 

1976 

!  ! 

110.2! 

30.1! 

1.4! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

9314*43! 

120.0! 

32.0! 

7.3! 

-  ! 

559! 

6.0! NONE 

!LA 

LAFAYETTE  ! 

1978 

!  ! 

1  2  C. U ! 

32.0! 

1.4! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

9334*43! 

120.0! 

32.0! 

7.3! 

559! 

6*0! NONE 

!  LA 

LAFAYETTE  ! 

1978 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

103 !  4*43! 

120.0! 

30.  C! 

7.0! 

580! 

5.7!  NONE 

t  L  A 

LAFAYETTE  ! 

1R80 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

103 ! 4*43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  l 

550! 

5.7 ! NONE 

!U  LAFAYETTE  | 

1980 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

114! 4*43! 

120.0! 

30.01 

7.0! 

-  | 

560! 

5.81NONE 

!LA 

LAFAYETTE  ! 

1981 

!  ! 

120.0! 

30.C! 

1.4! 

1 

-  ! 

I 

114! 4A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

$80! 

5.S1N0NE 

lLA 

LAFAYETTE  ! 

1961 

!  ! 

1 20. 0! 

30.0! 

1.4! 

i 

-  i 

! 

431 !4A99! 

140.0! 

39. C! 

9.0! 

-  J 

1100! 

7. 6 !  NONE 

!LA 

LAFAYETTE  ! 

1«84 

i  j 

140.0! 

39.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

433 ! 4 *43  ! 

140.0! 

3.91 

9.0! 

-  f 

1140! 

7.6‘NONE 

1  LA 

LAFAYETTE  ! 

1973 

!  ! 

UC.O! 

3.9! 

1.4! 

! 

-  ! 

i 

93S4A42! 

120.0! 

30.0! 

7.3! 

-  ! 

5  5  9 1 

6.0! NONE 

!LA 

LAFAYETTE  ! 

1966 

!  ! 

1  ! 

120.0! 

30.0! 

; 

1.4! 

j 

! 

! 

■ 

-  « 

; 

i 

i 

1 

!  ! 

i  1 

27S I 4 A4S ! 

195.0! 

! 

j 

35.0! 

# 

9.0! 

x 

j 

i 

1300! 

! 

! 

19.81400  e.P.H.  PUMP 

! 

1947 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

! 

-  ! 

!  DA  AG  LINE 

275 !4 A48I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1300! 

23.71400  8.P.H.  PUMP/! 

1947 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

IDRAG  LINE 

! 

275! 4A48! 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

1300! 

23.71400  a.P.H.  PUMP 

! 

1952 

!  J 

195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

275! 4448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 30C! 

23.71400  0.P.H.  PUMP 

! 

1959 

!  ! 

!  ! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

! 

i 

1 .6! 

! 

i 

! 

! 

■ 

-  ! 

! 

i 

1 

! 

■ 

! 

! 

■ 

.  j 

!  ! 

190  J4A46 ! 

_  | 

x 

I 

-  ! 

s 

! 

5.6! 

i 

! 

X 

! 

—  ! 

i 

! 

5.61N0NE 

i 

1 

!TX 

HOUSTON  ! 

1979 

!  ! 

!  ! 

i  i 

11C.0! 

30.0! 

! 

• 

5.0! 

i 

I 

I 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

•  ! 
SO! 3*  36! 

57.  2i 

i 

! 

22.1! 

J 

! 

6.5! 

i 

! 

800! 

X 

! 

-  ! 

> 

! 

28.0! NONE 

X 

! 

!M$ 

LAKE  ! 

1983 

!  1 

57.2! 

22.1! 

5.0! 

-  ! 

! 

I 

FERGUSON  ! 

511! 3A36< 

154.5! 

45.0! 

6.6! 

5  600! 

-  ! 

36. 5 {NONE 

IMS 

LAKE  I 

1956 

!  ! 

162.0! 

45.0! 

4.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

FERGUSON  ! 

71 13A36! 

56.0! 

22.0! 

6.5! 

800! 

-  ( 

28.0!  NONE 

IMS 

LAKE  ! 

1982 

!  ! 

!  ! 

56.0! 

62.2! 

22. C! 

! 

• 

5.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

FERGUSON  ! 

l  X 

!  ! 

8413*36! 

! 

26.0! 

! 

7.5! 

! 

680! 

X 

* 

-  ! 

X 

! 

28.0! NONE 

X 

! 

!TX 

HOUSTON  ! 

1966 

!  ! 

65.0! 

27.0! 

5.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

34! 3A361 

46.8! 

16.0! 

6.4! 

260! 

-  ! 

22 .0! NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1970 

!  ! 

50.0! 

13.0! 

5.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

34! 3*36! 

46.8! 

18.0! 

6.4! 

280! 

-  i 

22 .0! NONE 

!TX 

HOUSTON  I 

1970 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

50.0! 

16.0! 

i 

5.4! 

i 

i 

1 

i 

! 

-  ! 

) 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

101 6411 *05  £ 

682.0! 

! 

! 

75.1! 

j 

| 

30.5! 

! 

! 

18000! 

i 

j 

22646! 

i 

i 

130.0 ! NONE 

! 

! 

!0H 

TOLEDO  ! 

1972 

!  ! 

652.0! 

75.1! 

17.0! 

1 

-  ! 

j 

! 

19516!  1*06 ! 

674.5! 

96.1! 

41. S! 

13800! 

57517*! 

119.31N0NE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

•  1982 

l  » 

703.6! 

96.4! 

19.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

73088! 2 A  24 ! 

925.9! 166.0! 

60.0! 

26000! 

210671*! 

1 53.0 {CENTRIFUGAL 

!  C  A 

LONG  ! 

1978 

!  ! 

952.8! 166.0! 

37.6! 

! 

-  ! 

! PUMPS 

( 

BEACH  ! 

73086! 2A24! 

925.8! 166.0! 

60.0! 

28CD0! 

210671! 

153.0! CENTRIFUGAL 

1 C  A 

LONG  ! 

1978 

!  ! 

925.9! 166.2! 

37.0! 

X 

-  ! 

! PUMPS 

1 

BEACH  ! 

16276 !  2*21  ! 

638.5! 

90.0! 

35.4! 

17500! 

32140! 

144*0! DEEP  WELL  PUMPS 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1983 

!  ! 

688. 5! 

90.0! 

16.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1551 0 !2 A21 ! 

641.9! 

89.0! 

37.0! 

15000! 

40262! 

130.0! DEEP  WELL  PUMPS 

!NY 

NEN  YORK  ! 

1970 

!  ! 

672.3! 

89.0! 

22.0! 

! 

-  j 

! 

! 

7638! 2A24 ! 

535.3! 

80.1! 

32.7! 

7000! 

276561 

1 20.0! DEEP  WELL  PUMPS 

!NY 

NEW  YORK  ! 

*  1970 

!  ! 

612.0! 

80.1! 

19.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

7697! 2A24! 

535.3! 

80.1! 

32.2! 

7000*! 

27819! 

122.0! DEEP  WELL  PUMPS 

!NY 

NEW  YORK  ! 

♦  1967 

!  i 

612.0! 

80.1! 

19.0! 

i 

-  ! 

j 

! 

(30) 

MARINE  TRANSPORTATION 

CO!./  INC. 

j 

!  !  1 

! 

!  ! 

! 

i 

! 

KAY 

D. 

1240858 

j 

17013A35!  108. ol 

30.0! 

8.0!  1800! 

-  j 

25.0! NONE 

!  TN 

DYERSBURG  ! 

*  1962 

» 

1 

i  ‘  165.6! 

36.0! 

7.0!  1 

-  i 

I 

2 

t 

MTC 

941 

! 261C73 

! 

1386I5A71 !  264.0! 

45.0! 

8.0!  -  ! 

2456! 

1 5. 3 1PUMPS 

!TN 

DYERSBURG  ! 

1951 

! 

! 

!  !  264.0! 

45.0! 

1.5!  ! 

-  ! 

! 

! 

J 

MIC 

942 

1261122 

i 

694  IS  A71  !  170.0! 

45.0! 

3.0!  -  ! 

1500! 

15.31PUHPS 

!TN 

DYERSBURG  ! 

1951 

! 

! 

!  !  170.0! 

45.0! 

1.5!  ! 

-  ! 

! 

! 

! 

ARTIC  MARINE 

1552890 

! 

61MC11J 

95.0! 

21.0! 

5.5! 

2025! 

20! 

26.0! NONE 

!FL  PANAMA 

! 

1977 

! 

! 

!  ! 

95.0! 

22.0! 

4.0! 

t 

60! 

! 

!  CITY 

1 

ATLANTIC  RAY 

! 557345 

! 

66!  1C  11 ! 

100.0! 

21.5! 

5.5 ! 

1530! 

20! 

26 .0 ! NONE 

!FL  PANAMA 

! 

1974 

! 

! 

!  ! 

100.0! 

22.0! 

4.0! 

i 

45! 

! 

!  CITY 

! 

80NN1E  0 

! 596161 

! 

63MC12! 

100.0! 

24.0! 

5.0! 

18001 

20! 

30.0! NONE 

! AL  MOBILE 

! 

1978 

! 

! 

!  ! 

100.0! 

24.0! 

4.5! 

2 

45! 

! 

! 

1 

CAPT.  GEO 

! 593394 

! 

2971 1A12S 

176.0! 

38.0! 

12.0! 

2000! 

500! 

48.01NOME 

!FL  PANAMA 

1 

1978 

! 

! 

!  ! 

176.0! 

38.0! 

8.0! 

1 

15! 

1 

!  CITY 

! 

CYNTHIA  N 

1573864 

! 

92MC12! 

101.0! 

24.0! 

5.5! 

2000! 

20! 

32.0! NONE 

! AL  MOBILE 

1 

1976 

! 

! 

)  ! 

101.0! 

24.  C! 

4.5! 

! 

60! 

! 

! 

! 

TA6LF  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


(16)  NARINE  TRANSPORTATION  SEMVICEs 
INC.  1 

(CONTINUED) t 


ELSIE  0 

1634092 

99MC121 

110.0! 

24.0! 

5.5! 

2400! 

20! 

32.0! NONE 

!FL  PANAMA 

1981 

! 

!  ! 

110.0! 

24.0! 

4.5! 

! 

90! 

! 

!  CITY 

HELEN  N 

1660815 

97I1C12! 

126.0! 

26.0! 

6.0! 

3200! 

60! 

34.01N0NE 

lLA  MORGAN 

1983 

1 

t  ! 

126.0! 

26.0! 

5.01 

! 

55! 

! 

I  CITY 

4ANNIE  R 

1570748 

9  2 1 1 C 1 2  ( 

101.0! 

24.0! 

5.5! 

2000! 

20! 

32.0! NONE 

!TX  PORT 

1976 

! 

!  ! 

101.0! 

24. C! 

4.5! 

! 

60! 

! 

!  O’CONNOR 

JOEY  0 

1293191 

13311 A12! 

124.5! 

32.0! 

10.5! 

1000! 

442( 

50.0! PNEUMATIC  PUMP 

!FL  PANAMA 

1963 

! 

!  ! 

136.0! 

32.0! 

7.0! 

1 

-  ! 

! 

!  CITY 

JUDY  D 

1596704 

63MC11I 

96.0! 

21.5! 

5.5! 

2025! 

-  ! 

26.0! NONE 

!LA  HARVEY 

1978 

! 

!  ! 

96.0! 

22.0! 

4.0! 

! 

45! 

! 

1 

KEARIE  P 

1615516 

99MC12I 

110.0! 

24,0! 

5.5! 

2400! 

20! 

32.0! NONE 

!LA  VENICE 

1979 

! 

!  ! 

110.0! 

24.0! 

4.51 

! 

90! 

( 

! 

LORI  D 

1557522 

99MC12! 

110.0! 

24.0! 

5.  5! 

2400! 

20! 

32.0! NONE 

(LA  DULAC 

1978 

! 

!  ! 

110.0! 

24.0! 

4.5! 

! 

90! 

1 

1 

LUCY  0 

!  605072 

70! 1A12! 

120.0! 

2S.C! 

8.5! 

1500! 

120! 

50.01  NONE 

!TX  FREEPORT 

1979 

! 

!  ! 

!  ! 

120.0! 

! 

28.0! 

! 

7.5! 

! 

! 

! 

15! 

! 

! 

! 

! 

! 

(07)  MARINER  TIMES/ 

INC. 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

! 

MARINER 

1501903 

1  29  J 1  *02! 

148.2! 

36.0! 

10.0! 

1700! 

525! 

64.0! NONE 

! LA  MOPGAN 

1965 

! 

1 

!  ! 

!  ( 

165.0! 

j 

36.1! 

! 

5.0! 

! 

( 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  CITY 

1 

(17)  MARION  SAND  t 

GRAVEL/ 

! 

IN!  C. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

] 

• 

i 

{ 

! 

! 

! 

I 

I 

i 

i 

S  615 

i  - 

21054*40! 

140.01 

35.  oi 

10.0! 

1 0OO ! 

12.9! NONE 

!TN  CMATTA- 

1960 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

140.0! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

i 

! 

( 

-  ! 

1 

! 

! 

I  NOOGA 

! 

(15)  MARIOS/  EOHOND 

J. 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

I 

! 

! 

I 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

8UTCH 

(272400 

12MA11! 

37.5! 

11.5! 

3.5! 

120! 

-  ! 

13.5! NONE 

!FL  marathon 

1956 

! 

!  ! 

39.9! 

11.5! 

3.4! 

! 

6! 

! 

(32)  MARITIME  OIL  RECOVERT/  t!NC. 

CN  409  !  - 

! 

HELEN  8  127293? 

! 

LORRAINE  K  (234734 

! 

1 

! 

(03)  MARITIME  OVERSEAS  CORPORtATION 

OVERSEAS  HARRIETTS  ! S9C624 

I 

OVERSEAS  JOTCE  (921012 

l 

OVERSEAS  MARILYN  (390623 


t VT CCS  DIMENSIONS  (DRAFT!  (CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

NET  ! CODE! LENGTH ( BRDTH!  (  (  !  EST  !  CARGO  HANDLING  (S  (OPERATING 

REGIS* (♦*** 1  REG.  (  REG. (LOAD-!  {  CARGO  I  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC !  9ASE 

TER  I  SEE!//////!/////!  CD  !  (////////(  POINT  I  LINE-1  !AOI  LINE-? 

TON*  (PAGE!  OVER-! OVER”! /////(  HORSE!  PASS-  ( (LIGHT) ( ////////////////( TD ! ////////// 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LISHT!  ®OWER|  EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2  (EE!  LINE-* 


(  !  !  i  ! 

20SI4A46!  110.0!  30.0!  6.6! 

!  !  110.0!  30.0!  1.0! 

1026! 5A71 1  234.0!  30.0!  IO.d! 

!  !  234.0!  30.0!  2.0! 

1001 ! SA71 1  200.0!  40.0!  9.0! 

!  (  200.0!  40.C!  2.0! 

1  !  (  1  ! 

!  !  !  !  ! 

I  (  t  !  ! 

9695MA06!  544.3!  74.8!  33.9! 
!  !  567.2!  74.9!  7.3! 

1491911 A03!  -  !  -  !  29.2! 

!  !  625.0! 103.2!  25.0! 

9693MA06!  544.5!  74.!!  33.9! 
!  I  567.2!  74.91  7.3! 


540!  10. 

-  ! 

2668!  16. 
-  ( 

1500!  14. 

-  ! 

! 

! 

! 

28606!  134. 

-  » 

5300!  - 

-  ! 

286061  134. 


0110  9.8  TON  BOOMSlNY  NEW  YORK 
(4  ELEC.  WINCHES  ! 

!  * 

!  ! 

0! 10  9.6  TON  BOOMS !NY  NEW  YORK 
U  ELEC.  WINCHES  ! 


! 

!  (  ! 

731.0! 105.1 t 

5.3! 

! 

- 

! BOOMS 

! 

OVERSEAS 

ALICE 

!  514925 

!  16471I2A20! 

632.3! 

90.1! 

36.71 

13600! 

42351 

143.016  PUMPS/  2  10 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1968 

! 

!  !  ! 

660.2! 

90.1! 

7.6! 

! 

- 

!  TON 

! 

OVERSEAS 

ARCTIC 

I  510877 

!  22099! 2A20! 

711.11105.1! 

43.3! 

18200! 

69446 

128. 0!4  PUMPS/  2  5  TONINY 

NEW  YORK  ! 

1971 

i 

!  !  ! 

731.05105.1l 

3.3! 

! 

- 

! 

( 

OVERSEAS 

BOSTON 

1630050 

1  48990I2A20! 

425.31133.2! 

55.1! 

19575! 

135684 

178. 5!3  PUMPS  AND  2 

(NY 

NEW  YORK  ! 

1974 

! 

!  2  ! 

555.01133.3! 

8.6! 

! 

» 

MO-TON  BOOMS 

! 

OVERSEAS 

CHICAGO 

!  56341 2 

I  35279! 2 A 20 ! 

461.7!  105.7! 

49.1! 

24500! 

101513 

161.012  PUMPS/  2  15 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1977 

! 

!  !  ! 

494.0M05.9! 

4.2! 

( 

- 

!  TON 

! 

OVERSEAS 

JUNEAU 

! 553137 

!  4940012A201 

453. 61134. 7! 

51.9! 

23400! 

134933 

153.014  PUMPS/  2 

INY 

NEW  YORK  ! 

1973 

! 

!  !  ! 

443.01134.7! 

9.1! 

I 

- 

MS-TON  BOOMS 

I 

OVERSEAS 

NATALIE 

1257156 

1  25574I2A20! 

824.21104.5! 

46.21 

20900! 

82020 

141.014  PUMPS/  2 

!HY 

NEW  YORK  ! 

1961 

! 

!  !  ! 

460.01104.5! 

10.3! 

! 

- 

MO-TOM  MUMPS 

! 

OVEPSEAS 

HEW  YORK 

1388001 

!  3531 7 ! 2 A 20 ! 

361. 71105.7! 

49.0! 

24500! 

101207 

161.012  CARGO  t  2 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1977 

! 

!  !  ! 

594. 0! 105.9! 

3.9! 

1 

- 

!  15-TON  PUMPS 

1 

OVERSEAS 

OHIO 

13*6647 

!  3527922A201 

861. 71105.7! 

49. 1  • 

24500! 

10U32 

161.012  PUMPS/  2  IS 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1977 

! 

!  !  ! 

394.01105.9! 

3.9! 

! 

- 

MON 

i 

OVERSEAS 

VALDEZ 

! 51 7186 

(  16471 ! 2*20! 

632.3! 

90.1! 

36.7! 

13600! 

42351 

143.016  PUMPS/  2  10 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1968 

! 

(  !  ! 

640.2! 

90.1! 

7.6! 

1 

- 

MON 

1 

OVERSEAS 

VIVIAN 

1318125 

(  16471I2A20! 

632.3! 

90.1! 

36.7' 

13600! 

42351 

143.0(6  PUMPS/  2  10 

Iny 

NEW  YORK  ! 

1969 

! 

!  !  I 

660.2! 

90.1! 

7.6! 

t 

- 

MON 

! 

OVERSEAS 

WASHINGTON 

15*8955 

!  3S31712A20! 

861. 72105.7! 

49.1! 

24500! 

101377 

161 .0!2  CARGO  t  2 

INY 

NEW  YORK  ! 

1978 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

894.0! 105.9! 

!  ! 

6  3! 

! 

! 

! 

“ 

115-TON  PUMPS 
! 

) 

! 

(03)  MARITIME  TRANSPORT/ 

! 

INC.! 

!  !  ! 

!  !  ! 

♦ 

i 

1 

i 

1 

i 

1 

i 

I 

1 

1 

! 

CAPE  BURLINGTON 

1262777 

!  85214*40! 

146.1! 

35.2! 

16.5! 

-  i 

2100 

24 ,oi NONE 

!NY 

STATEN  ! 

1951 

! 

!  !  ! 

146.1! 

34.2! 

3.0! 

i 

- 

! 

! 

ISLAND  ! 

CAPE  HARRISON 

1266457 

!  886I4A40! 

146.0! 

34.0! 

16.5! 

-  ! 

2100 

24.0! NONE 

!NY 

STATEN  ! 

1953 

! 

!  !  ! 

146.0! 

33.0! 

3.0! 

! 

- 

! 

! 

ISLAND  ! 

COEN  163 

1573846 

!  670! 4A43! 

165.0! 

42.5! 

3.4! 

-  1 

1400 

1 2.0! NONE 

! 

1976 

! 

!  !  ! 

165.0! 

42.5! 

2.0! 

i 

- 

! 

I 

COEN  166 

1573847 

!  67014*43! 

165.0! 

42.5! 

4.4! 

-  1 

1400 

1  2.0! NONE 

! 

1976 

1 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

165.0! 

! 

42.5! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

t 

! 

” 

! 

! 

! 

! 

(07)  MARITRANS  OPERATING 

1 

partjners 

{ 

!  (  ! 

!  !  ! 

j  !  ! 

! 

! 

! 

j 

I 

; 

! 

! 

! 

! 

AMBASSADOR 

1374207 

!  9413*36! 

114.5! 

34.0! 

18.5! 

3800! 

- 

s 

76.0! NONE 

!PA 

PHILADtL-  ! 

1976 

! 

!  !  1 

118.4! 

34.0! 

18.5! 

! 

- 

! 

! 

PHIA  I 

Challenger 

1513794 

!  13213*36! 

111.0! 

30.1! 

14.5! 

3200! 

- 

54. 3! NONE 

!PA 

PHILADEL-  ! 

196e 

I 

!  (  ! 

111.0! 

32.0! 

13.0! 

! 

- 

1 

! 

PHI  A  1 

CHARGER 

1553443 

!  13013*36! 

100.5! 

27.0! 

14.0! 

2200! 

- 

SO. 3i NONE 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1974 

! 

!  !  ! 

100.5! 

27.0! 

12.5! 

! 

- 

! 

i 

PHIA  ! 

CLIPPER 

1520645 

!  18013* 36 ! 

155.0! 

34.5! 

18.5! 

560C! 

- 

70. 0! NONE 

IFL 

TAMPA  ! 

1969 

! 

!  !  ! 

155.0! 

36.0! 

17.0! 

! 

- 

j 

! 

COLUMBIA 

1641135 

!  12513*36! 

125.0! 

37.1! 

17.4! 

6140! 

- 

67.0iN0NE 

!  FL 

TAMPA  ! 

1981 

! 

!  !  ! 

136.5! 

37.1! 

16.7! 

» 

- 

! 

! 

CORS.'IR 

! 536436 

!  12413*36! 

113.0! 

32.2! 

13.3! 

4300! 

- 

53.01  NONE 

!PA 

PHRAOEL-  ! 

1972 

! 

!  !  ! 

114.0! 

34. C! 

13.0! 

! 

- 

! 

! 

PHIA  ! 

CCUGAP 

1569665 

!  11613*36! 

105.01 

29.0! 

15.0! 

2200! 

- 

55.0! NONE 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1975 

! 

!  !  ! 

105.0! 

29.0! 

15.6! 

( 

- 

! 

! 

PHIA  ! 

COURIER 

1511916 

!  7413*36! 

65.0! 

24.0! 

10.G! 

1000! 

- 

50.0! NONE 

1VA 

NORFOLK  1 

1967 

! 

!  1  ! 

47.0! 

24.  C! 

3.0! 

! 

- 

! 

! 

CRUSADER 

1511237 

!  13213*36! 

111.0! 

30.2! 

IS  .0! 

3200! 

- 

5C.OINONE 

IP*  PHILAfEL-  1 

1967 

f 

!  (  ( 

111.0! 

30.2! 

13.5! 

! 

- 

( 

I 

PHIA  ! 

DEFENDER 

1520451 

i  1  321  3*361 

100.51 

27.0! 

14.0! 

2250! 

- 

48.0! NONE 

!PA 

philaoel-  I 

1969 

! 

!  !  ! 

ICO. 5! 

27.0! 

12.5! 

! 

- 

! 

! 

PHIA  ! 

TEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


5.20 


EN5M 

01  ST! 

VESSEL  name 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

I  COAST 

!  V.UARO 

!  NUMBER 

!  IVTCC I  DIMENSIONS  1  DRAFT  1 

1  NET  1C9DE1LENCTH! BROTH!  1 

IRECIS-!***-!  REG.  !  REG.ILOAD-! 
l  TER  1  SEE!//////! /////!  ED  1 

1  TON-  IP  AGE!  OVER-! OVER"! /////! 

!  NAGE  1  IV  !  ALL  1  ALL  SLIGHT ! 

{CAPACITY! 

!  ! 
1  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS-  1 
POWER!  ENGERS  ! 

HIGH-  !  IVE5HM 

EST  )  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING  ! 
FIXED  1  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

POINT  !  LINE-1  2 AO!  LINE-1  ! 

(LIGHT) !////////////////! TD !////////// I 
(FEET)!  LINE-2  1EE!  LINE-2  ! 

1 

1 

TfAR  1 
BUILT  1 
OR  l 

•REBUILT! 

(07)  NARITRANS 

OPERATING 

1 

! 

PA«T!NEAS 

I  1  1 

1  1  1 

1  I  I 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

i 

! 

! 

! 

I 

1 

I 

1 

I 

I 

(CONTINUED)! 

1  !  1 

l 

! 

! 

1 

! 

l 

DELAWARE 

! 609686 

1  6413A36! 

82.01 

26.0! 

12.5! 

1800! 

-  1 

56. 5 ! NONE 

IPA 

PHILADEL-  l 

1979  l 

l 

1  1  1 

62.0! 

26.0! 

10.5! 

! 

-  | 

! 

1 

PHI  A  ! 

! 

DIPLOMAT 

1590232 

!  132  !  3 A3  A 1 

118.5! 

34.0! 

16.8! 

3632! 

-  i 

60.0IN0NE 

1  PA 

PHILADEL-  1 

1978  ! 

1 

1  1  1 

113.5! 

34.01 

16.8! 

! 

-  j 

1 

I 

PHI  A  1 

1 

DRIVE* 

!5S32«1 

1  13013A36! 

ICO. 5! 

27.01 

U.O! 

2200! 

-  j 

45.0! NONE 

IPA 

PHILADEL-  1 

1973  1 

! 

1  1  1 

100.5! 

27.0! 

12.5! 

t 

-  ! 

i 

1 

PHIA  I 

! 

ENDEAVOR 

1529705 

1  13213A36! 

110.5! 

27.01 

13.0! 

24001 

-  i 

46. 0! NONE 

IPA 

PHILADEL-  I 

1970  I 

! 

1  1  1 

110.5! 

32.0! 

11.5! 

I 

-  » 

! 

! 

PHIA  ! 

1 

ENTERPRISE 

1587753 

1  13213A36! 

136.0! 

37.0! 

18.5! 

5600! 

-  ! 

64.0! NONE 

IPA 

PHILADEL-  1 

1977  l 

! 

1  1  1 

136.0! 

37.0! 

16.4! 

j 

-  ! 

! 

1 

PHI*  1 

I 

FORT  NOLAB IRO 

1576489 

1  10213A361 

43.5' 

24.0! 

7.0! 

13501 

-  ! 

38 . 5 1  HONE 

IPA 

PHILADEL-  ! 

1976  ! 

! 

1  1  1 

66.0! 

24.0! 

sj.O! 

! 

-  ! 

! 

1 

PHIA  ! 

1 

FORT  MCHENRY 

! 253361 

1  12713A36! 

100.2! 

25.1! 

12.5! 

1125! 

-  j 

35 .1 ! NONE 

IPA 

PHILADEL-  ! 

1976  l 

! 

1  !  1 

104.8! 

25.1! 

11.5! 

! 

-  • 

! 

j 

PHI*  ! 

l 

FREEDOM 

! 61 S  200 

1  12013A361 

125.0! 

37.1! 

17.4! 

5750! 

-  j 

64.0i NONE 

*!FL 

TAM®A  ! 

1979  ! 

! 

1  1  ! 

136.6! 

37.1! 

16.8! 

! 

-  ! 

! 

| 

I 

HONOUR 

1565902 

1  11413A36! 

136.51 

37.0! 

13.2! 

5600! 

-  • 

64.0! NONE 

t  FL 

TAMPA  1 

1975  1 

! 

1  1  1 

136.5! 

37.  C! 

13.2! 

I 

-  ! 

t 

1 

1 

INDEPENDENCE 

1620723 

1  12013A36! 

125.0! 

37.1! 

17.01 

5600! 

•  ! 

64 .0 ! NONE 

!FL 

TAMPA  l 

1960  ! 

! 

1  !  1 

136.6! 

37.1! 

16.3! 

! 

-  i 

! 

1 

1 

INTREPID 

1526565 

1  IPO  1 3  A  3  6 1 

129.7! 

34.5! 

U.O! 

5600! 

-  j 

64.0! NONE 

IFL 

TAHPA  I 

1971  1 

1 

!  !  1 

135.01 

36.0! 

16.5! 

1 

-  { 

1 

1 

! 

LIBERTY 

1534965 

!  i2813A'joi 

136.51 

37.0! 

16. 01 

70C01 

■  i 

81.CJNCNE 

If  L 

TAM® A  1 

1971  ! 

1 

1  1  ! 

149.5! 

37.01 

16.0! 

! 

-  j 

! 

I 

1 

MARINER 

1298539 

1  19213*36! 

110.7! 

29.6! 

17.2! 

3070! 

-  » 

S6.OIN0NE 

IFL 

TAMPA  l 

•  1982  1 

! 

1  1  ! 

120.01 

29.6! 

16.  r« 

! 

-  f 

I 

l 

I 

NAVIGATOR 

1537824 

1  13413A36! 

121.51 

35.0! 

15.3! 

5600! 

-  | 

64.0! NONE 

IFL 

TAHPA  l 

1972  ! 

1 

1  i  1 

123.5! 

35.0! 

15.3! 

! 

-  j 

! 

1 

1 

OCEAN  SERVICE 

1507101 

t  1 93 13A361 

127.51 

32.3! 

15.0! 

3200! 

-  ! 

62.0IN0NE 

IPA 

PHILADEL-  1 

1967  l 

I 

1  1  1 

127.5! 

33. C! 

13.5! 

i 

-  ! 

j 

! 

PHIA  I 

i 

PATHFINDER 

1542692 

l  1 26 1 3A361 

91.5! 

26.3! 

14.0! 

2200! 

-  ! 

51 .oi NONE 

IPA 

PHILADEL-  1 

1972  I 

1 

1  !  1 

100.51 

26.6! 

12.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

PHIA  ! 

! 

PATRIOT 

1636105 

!  13213A361 

110.2! 

34.0! 

14.  o! 

3000! 

-  1 

42.0! NONE 

If  L 

TAMPA  ! 

1961  I 

; 

1  !  1 

IIS. 5! 

34.0! 

13.3! 

! 

-  j 

i 

1 

I 

RANGER 

i  508340 

1  13413*361 

96.51 

27.0! 

13.0! 

1700! 

-  ! 

55.0! NONE 

IPA 

PHILADEL-  1 

1967  ! 

i 

1  1  1 

100.6! 

27.0! 

11.0! 

! 

-  • 

! 

1 

PHIA  ! 

1 

ROANOKE 

1506289 

1  18913A36! 

97.3! 

33.0! 

8.5! 

2100! 

-  • 

52.0! NONE 

IPA 

PHILADEL-  1 

1966  ! 

1 

!  !  ! 

103.0! 

35.01 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

\ 

PHIA  ! 

! 

SCHUM.KILL 

1633396 

!  73! 3*36! 

76.0! 

28.  C! 

10.5! 

1880! 

-  ! 

3.1 ! NONE 

IPA 

PHILADEL-  ! 

1961  ! 

1 

1  1  ! 

78.0! 

28.0! 

9.5! 

! 

-  » 

! 

I 

PHIA  ! 

! 

SEAFARER 

1532672 

1  12213A36! 

121.5* 

36.5! 

18.0! 

5600! 

-  | 

64.0! NONE 

IFL 

TAMPA  ! 

1971  ! 

! 

1  !  • 

135.0! 

3*. 51 

16.5! 

; 

■  » 

! 

! 

! 

SUGAR  C 

1176594 

1  ICO  13*36 ! 

65.  5! 

24,0! 

1200! 

-  ! 

-  {NONE 

IPA 

PHILADEL-  i 

1968  1 

* 

1  1  1 

! 

-  ! 

-  ! 

! 

-  • 

; 

! 

PHIA  ! 

I 

TRANSPORTER 

1290145 

1  14013A351 

90.0! 

28.0! 

3.5! 

1600! 

-  ! 

44 .3 ! NONE 

IPA 

PHILADEL-  ! 

1962  I 

1 

1  1  1 

90.0! 

28.0! 

7.0! 

i 

-  ! 

! 

1 

PHIA  ! 

! 

TRAVELLER 

1515013 

1  t32 ! 3  A  3  6  i 

91.5! 

27.0! 

13.3! 

2  200! 

-  * 

55 .0! NONE 

IPA 

PHILADEL-  1 

1968  ! 

! 

1  !  ! 

'00.0! 

27.0! 

TJ  .01 

! 

-  I 

! 

i 

PHIA  l 

! 

VALOUR 

!569i41 

1  1 5213*36! 

125.0! 

37.0! 

13.2! 

5600! 

-  ! 

64.O1N0NE 

ire 

TAMPA  1 

1975  ! 

! 

1  1  1 

136.0! 

37.0! 

13.21 

i 

-  1 

! 

i 

1 

VENTURER 

1550670 

1  13113*3;-! 

99.51 

32.0! 

16.0! 

3200! 

-  j 

52.0! NON* 

IFL 

TAMPA  ! 

1973  1 

1 

!  !  1 

111.0! 

32.0! 

16.0! 

1 

-  ! 

• 

! 

! 

VOYAGER  II 

1566625 

1  131 13*36! 

99.5! 

32.0! 

15.0! 

32S0! 

-  j 

58. 0( NONE 

!*A 

PHILADEL-  *1 

1974  ! 

1 

!  !  1 

111.01 

32.01 

13.5! 

! 

-  ! 

! 

| 

PHIA  I 

I 

WICOMICO 

1512840 

1  9013*361 

63.9! 

23.0! 

8.6! 

1020! 

-  » 

43.01N0NE 

!PA 

PHILADEL-  i 

1968  1 

1 

1  !  ! 

68.91 

23.8! 

8.0! 

! 

-  • 

! 

1 

PHI*  ! 

! 

ARGOIL  130 

1175226 

1  82015A701 

196,1! 

40.1! 

12.0! 

-  i 

1975! 

27.01PUNP 

IPA 

PHILADEL-  ! 

1941  t 

! 

1  1  I 

196.1! 

40.1! 

2.01 

1 

-  ) 

! 

! 

PHIA  1 

! 

ARGOIL  175 

1254394 

1  1036! 5  A  70 1 

213.0! 

42.8! 

12.0! 

-  ! 

2578* 

16. 6IPUNPS 

!M0 

BALTIMORE  ( 

1947  l 

! 

1  1  1 

218.0! 

43.0! 

2.4! 

! 

-  • 

! 

! 

l 

CH£P  36 

1293343 

!  1 24615*701 

195.0! 

51.0! 

11.0! 

-  t 

3070! 

21.012  DIESEL  PUMPS 

!PA 

PHILADEL-  1 

1963  I 

! 

1  1  1 

195.0! 

51.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

! 

PHIA  t 

J 

CHEN  TEN 

1520776 

!  81215*701 

190.0! 

35.0! 

9.51 

-  I 

17C0! 

28.0! ROTARY 

PUMP 

!PA 

PHILADEL-  1 

1969  ! 

! 

!  1  ! 

195.1! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

PHIA  l 

2 

COCKPIT  POINT 

1293445 

1  2996! 5*70} 

277.9! 

60.0! 

18.4! 

-  ! 

6253! 

2S.0JPUHP,  COILS/ 

!PA 

PHILADEL-  1 

1963  ! 

1 

1  !  1 

277.9! 

60.0! 

3.0! 

i 

-  ! 

{DOUBLE 

BOTTOMS 

I 

PHIA  1 

1 

HT  17 

1173641 

1  103215*701 

207.5! 

42.1! 

11.5! 

-  ! 

2260! 

26.0!2  DIESEL  PUMPS 

IPA 

PHILADEL-  1 

1937  I 

! 

1  1  1 

207.5! 

42.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA  I 

! 

INTERSTATE  1 

1259429 

!  67515A701 

224.1! 

40.1! 

11.6! 

-  ! 

2343! 

17.0! DIESEL 

DEEP  V ELL! PA 

PHILADEL-  1 

1950  ! 

1 

!  1  1 

224.1! 

40.1! 

2.5! 

! 

-  ! 

1  PUMP 

! 

PHIA  1 

! 

INTERSTATE  3 

1173630 

1  76515A70! 

190.0! 

40.0! 

12.4! 

-  ! 

1968! 

15.0!  ROTARY 

PUMP/ 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1937  I 

] 

!  !  1 

190.0! 

40.0! 

2.1! 

! 

-  | 

KOIIS 

1 

PHIA  I 

1 

INTERSTATE  24 

1298499 

1  13721SA701 

225.1! 

SO.O! 

12.4! 

-  ! 

3500! 

28.012  DEEP 

WELL 

IPA 

PHILADEL-  1 

1965  i 

! 

i  1  ! 

236.0! 

50.0! 

2.1! 

! 

-  ! 

1  PUMPS 

! 

PHIA  I 

t 

INTERSTATE  25 

1509900 

1  137215A70! 

236.0! 

50.0! 

12.2! 

-  ! 

3500! 

28.012  DEEP 

WELL 

IPA 

PHILADEL-  1 

1967  | 

1 

t  !  1 

236.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1  PUMPS 

! 

PHIA  1 

I 

INTERSTATE  29 

1536  83  7 

1  1 74215A701 

261.3! 

54.1! 

13.5! 

-  ! 

459c! 

25.012  DEEP 

WELL 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1971  1 

! 

1  1  1 

261.3! 

54.1! 

3.6! 

! 

-  J 

! PUMPS/ 

COILS 

1 

PHIA  1 

1 

INTERSTATE  30 

1284032 

1  1807 J5A70! 

240.5! 

58. C! 

14.3! 

-  ! 

4282! 

26. 0! CENTRIFUGAL  AND 

!PA 

PHILADEL-  | 

1961  1 

! 

1  1  1 

240.5! 

58.2! 

3.6! 

! 

-  ! 

! ROTARY 

PUMPS 

1 

PHIA  1 

1 

INTERSTATE  32 

1287990 

1  1832 15A70  1 

255.1! 

54.1! 

14.0! 

-  ! 

4300! 

26.012  PUMPS 

!PA 

PHILADEL-  1 

1962  ! 

i 

1  !  1 

255.1! 

54.1! 

3.6! 

I 

-  ! 

1 

1 

PHIA  i 

! 

INTERSTATE  34 

1293149 

1  19521 5 A  70 1 

255.0! 

54. 0! 

15.6! 

-  ! 

4870! 

27.012  PUMPS 

(PA  PHILAOEL-  1 

1963  ! 

! 

1  1  ! 

255.1! 

54.1! 

3.0! 

! 

-  | 

1 

! 

PHIA  ! 

! 

INTERSTATE  35 

1552065 

1  218715*70! 

269.3! 

54.0! 

16.0! 

-  ! 

3920! 

34.012  PUMPS 

IPA 

PHILADEL-  ! 

1973  ! 

1 

1  (  1 

269.3! 

54.0! 

3.0! 

1 

-  | 

! 

! 

PHIA  J 

| 

INTERSTATE  36 

1552900 

1  218715*70! 

269.3! 

54.0! 

16.0! 

-  1 

3920! 

34.012  PUMPS 

IPA 

PHILADEL-  ! 

1973  l 

I 

1  1  ! 

269.3! 

54.0! 

3.0! 

! 

-  } 

! 

! 

PHIA  I 

1 

INTERSTATE  37 

1552673 

1  216/15*701 

269.31 

54.  C! 

18.31 

-  I 

3920: 

♦i.AO  ftll.O 

IPA 

I L* DEL-  ! 

1  978  1 

1 

t  1  1 

269.3! 

54.0! 

3.0! 

! 

-  J 

i 

1 

PHIA  ! 

! 

INTERSTATE  38 

1553120 

!  21 8715*70! 

269.0! 

54.0! 

14.1! 

-  ! 

4500! 

30.012  bXESEl  5EEC 

JNJ 

BAYONNE  ! 

1973  I 

1 

!  !  ! 

269.0! 

54.0! 

3.5! 

! 

-  • 

! WELL  PUMPS 

1 

! 

INTERSTATE  48 

1516368 

1  2940! 5A70! 

310.0! 

64.0! 

17.0! 

•  j 

7777! 

35.012  DEEP 

WELL 

IPA 

PHILADEL-  I 

1968  ! 

1 

!  !  1 

310.0! 

64.0! 

5.0! 

i 

-  j 

IPUMPS 

1 

PHIA  ! 

1 

INTERSTATE  50 

1510652 

1  316415*701 

300.0! 

62.0! 

16.0! 

i 

7280! 

35.01  CENTRIFUGAL  AND 

IPA 

PHILADEL-  ! 

1967  ! 

1 

1  1  ! 

300.0! 

62.0! 

5.3! 

! 

-  ! 

! ROTARY 

PUMPS 

! 

PHIA  ! 

! 

INTERSTATE  52 

1523741 

!  316415A70! 

300.0! 

62.0! 

16.8! 

-  ! 

7400! 

39.012  OEEP 

WELL 

IPA 

PHILAOEL-  ! 

1969  • 

1 

!  1  t 

300.0! 

62.0! 

3.7! 

! 

-  • 

1PUNPS 

1 

PHIA  1 

I 

INTERSTATE  53 

1530062 

1  316615A70! 

300.0! 

62.0! 

20.0! 

-  ! 

7400! 

39.0!?  DEEP 

WELL 

IPA 

PHILADEL-  ! 

1971  • 

1 

1  1  1 

300.0! 

63.0! 

3.8! 

! 

-  ! 

! PUUPS 

1 

PHIA  ! 

! 

INTERSTATE  55 

1 54(437 

1  311315A70! 

300.1! 

62.1! 

17.5! 

-  ! 

7400! 

39.012  DEEP 

WELL 

IPA 

PHILADEL-  ! 

1972  I 

1  V 

1  1  1 

300.1! 

62.1! 

3.0! 

! 

-  j 

IPUMPS 

1 

PHIA  ! 

! 

INTERSTATE  70 

1540401 

1  521215*70! 

350.0! 

70.0! 

21.0! 

-  ! 

11200! 

53.312  OEEP 

WELL 

IPA 

PHILADEL-  I 

1972  J 

! 

1  1  1 

350.0! 

.*0.0! 

3.3! 

! 

-  « 

IPUMPS/ 

COILS 

1 

PHIA  i 

1 

INTERSTATE  71 

1563364 

1  546715*70! 

380.0! 

64.0! 

22.0! 

-  1 

12500! 

39.012  SXER 

BATH 

IPA 

PHILAOEL-  I 

1975  I 

! 

1  1  1 

380.0! 

64.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

IUNITS 

! 

PHIA  I 

I 

INTERSTATE  72 

1574128 

1  546715A70! 

380.0! 

64.0! 

24.6! 

-  ! 

10600! 

46.014  OEE° 

WELL 

IPA 

PHILAOEL-  ! 

1976  1 

1 

t 

! 

1  !  1 

1  !  t 

!  !  1 

380.0! 

! 

1 

64.0! 

! 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

IPUMPS 

1 

1 

1 

1 

PHIA  1 

I 

l 

I 

VESSEL  MAKE  AND  NUM8ER 


I  COAST 
!  GUARD 
I  NUMBER 


(0?)  PARXTRANS  OPERATING  PART  INCAS 
L.P.  ! 

(CONTINUED)! 


INTERSTATE  136 
INTERSTATE  140 


1611433 

! 

1327693 

! 

! 507495 
! 

! 523233 
! 

! 515042 
! 

J 520667 
! 

1536673 

! 

! 562452 
! 

1414210 

! 

1624039 

! 

1416104 

1 

1646669 


OCEAN  250  1529918 

! 

OCEAN  255  1534910 

1 

OCEAN  262  1222839 

! 

OCEAN  CITIES  1537129 

1 

OCEAN  STATES  1545314 

1 

SONAT  SI  1643261 

1 

YORK  RIVE*  1255246 

! 

1 

I 

(26)  MARK  TWAIN  RIVERBOAT  CO. 1 


(37)  PARK*  PAUL  A. 
CRAIG  N 


PATERSON  PERRY 


(J2>  MARLIN  0AR(E  CO. 
MARLIN  110 


(33)  MARLIN  FLEETING  t  SVC.  CIO. 


(32)  PARLXN  NARINE  CO»P. 
TIKI 


VXRGXE  CfcNAC 


t  1VTCCI  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

1  NET  !  CODE 1 LENGTH 1 9RDTH l  1 

-IRE51S-!****!  REG.  1  PEG. (LOAD* I 
1  TER  !  SEE  1//////!///// 1  ED  1 
1  TON-  1PAGE!  OVER-10VCR-1/7///1  HORSE 
!  NAGE  1  XV  1  ALL  I  ALL  (LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  1  t  V  E  S  $  I  L 

I  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 
CARGO  t  FIXED  !  EtUIPNENT  !TC!  BASE 
mnm\  point  i  line-i  iaoi  linc-i 

PASS-  t (LIGHT) I // ///A/ //////// /JTD I ////////// 
ENGERS  1  (FEET)  1  LINE-2  |EEl  LINE-2 


(26)  MARSEILLES  NARINE  t  FLEE ! T  INC 

ARROW  1537051 

1 

DANNY  LEE  PARTRIDGE  1622534 

! 

GARY  D  PARTRIDGE  1570857 

! 

NICHOLAS  DUNCAN  1237039 

1 
1 
I 


!  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  i 

1  1  1 

1  763215*70! 

! 

! 

1 

1 

! 

399.9! 

! 

! 

! 

! 

68.2! 

! 

! 

! 

1 

! 

32.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

1S0001 

! 

1 

! 

! 

54.013  DEEP 

WELL 

( 

1 

( 

I 

(PA  PHILAOEL- 

! 

1 

1979 

1  1  1 

399.91 

68.2! 

7.0! 

1 

-  I 

( PUNPS 

(  P'*t  A 

1 

i  799615A70! 

384.61 

46.0! 

31.1! 

-  ! 

18000! 

50.014  PUMPS 

(PA  PhILADCL- 

*  1976 

!  1  1 

358.0! 

69.0! 

7.0! 

! 

■  1 

! 

1  PHIA 

1 

1  64091 SA701 

400.0! 

66.0! 

24.0! 

-  * 

14448! 

42.012  OEEP 

WELL 

IPA  PHILAOEL- 

1967 

1  1  1 

400.0! 

66.0! 

3.1! 

I 

(PUMPS 

!  PHIA 

1969 

1  627815A70J 

400.01 

64.0! 

21.3! 

-  1 

14500! 

*6.013  OEEP 

MELL 

IPA  PHILADCL" 

1  1  1 

400.0! 

66.0! 

3.4! 

! 

-  1 

(PUMPS 

!  PHIA 

1  64301 5A701 

400.0! 

70.0! 

27.6! 

-  ! 

14520! 

35.013  DEEP 

WELL 

!PA  PHILAOEL- 

I960 

‘  1  1 

400.0! 

70.0! 

5.5! 

1 

-  ! 

1  PUMPS 

(  PHIA 

1  77J915A701 

415.3! 

74.0! 

23.9! 

14800! 

40.014  DEEP 

WELL 

IPA  PHILADCL- 

1969 

1  1  1 

435.0! 

74.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! PUMPS 

!  PHIA 

1974 

!  9401 1 5A  70! 

450.1! 

80.1! 

28.01 

-  ! 

22000! 

68.014  OEEP 

WELL 

(*A  PHILADEL- 

1  1  1 

450. ll 

•0.1! 

5.4! 

1 

-  J 

1PUMPS 

!  PHIA 

1 

1  1 0666 1 5 A70 1 

474.01 

64. C! 

28.3! 

-  ! 

23880! 

40.014  DEER 

WELL 

(FL  TAMPA 

197$ 

1  1  1 

476.0! 

34.0! 

6.0! 

I 

IRUNRS 

! 

1979 

1  1054915 A70 l 

479.51 

84.0! 

28.51 

**  | 

25324! 

40.014  4500 

GRH  DEER 

1  FL  TAMPA 

1  1  1 

479.51 

34.0! 

6. SI 

S 

-  ! 

(WELL  PUMPS 

! 

1980 

1  10*491 5A7Q! 

479.5! 

34.01 

23.51 

-  | 

*;;74i 

40.0(4  4300 

CRN  DEER 

(FL  TAMPA 

•  1  l 

479.5! 

84.01 

5.0! 

I 

-  i 

(WELL  PUMPS 

( 

1 

1  1193915A701 

511.0! 

84.0! 

25.3! 

11939! 

40.014  OEEP 

WELL 

(FL  TAMPA 

1981 

1  1  1 

511.01 

84.0! 

6.5! 

t 

-  | 

|M/S»S* 

4500 

HR 

1 

I  119801 5A70! 

511.0! 

64.0! 

3C.I! 

119391 

40.0(4  OEEP 

WELL 

IPA  PHILAOEL- 

1981 

1  1  1 

511.0! 

84.0! 

5.4! 

! 

(RUMPS* 

4500 

HP 

1  PHIA 

t  141721 5  A  701 

52C.0! 

85.0! 

32.0! 

-  ! 

33264! 

64.0(5  DEER 

WELL 

IF  L  TAMPA 

1971 

1  !  1 

520.0! 

85.  Cl 

5.1! 

1 

'  “  ! 

(PUMPS 

I 

I  146781  5A  70! 

5*6.0! 

85.0! 

32.31 

-  ! 

34100! 

70.014  DEEP 

WELL 

1 FL  TAM. A 

1970 

!  !  1 

546.2! 

85.2! 

5.4! 

! 

-  j 

(PUMPS 

| 

1  1447915A7C! 

546.0! 

es.ci 

32.0! 

-  ! 

34100! 

7C.0I4  OEEP 

WELL 

(FL  TAMPA 

1971 

1  1  1 

546.2! 

85.2J 

6.0! 

1 

(PUMPS 

! 

1  1666015A70! 

562.1! 

90.4! 

36.4! 

16640! 

24.014  DEEP 

WELL 

(PA  PHILADEL- 

1977 

1  1  1 

So2.1 ! 

90.4! 

6.3! 

! 

(PUMPS 

1  PHIA 

1  14679! 5A70! 

546.0! 

65.0! 

32.0! 

34100! 

70.0(4  DEEP 

WELL 

(FL  TAM®* 

1972 

1  1  1 

546.2! 

85.2! 

4.7! 

! 

(PUMPS 

( 

1  1066815A70! 

47o. 0! 

8t.O! 

28.3! 

-  ! 

238301 

40.0(4  PEEP 

WELL 

I  FL  TAMPA 

1975 

1  1  1 

474.0! 

P4.QI 

6.0! 

! 

-  j 

(RUMPS 

1 

{  5264! 5A701 

366.0! 

66.0! 

21.3! 

5264! 

40.0(3  DEER 

WELL 

(PA  PHILADCL- 

1981 

1  1  1 

366.0! 

66.0! 

4.3! 

1 

(RUMPS* 

4500 

HR 

1  PHIA 

1«4« 

1  121315*70! 

216.0! 

42.0! 

12.3! 

2540! 

22.0(2  ROTARY  RUNRS 

IPA  PHILAOEL- 

1  1  1 

!  !  1 

214.0! 

! 

42.0! 

! 

3.0! 

I 

! 

1 

! 

1 

! 

!  PHI* 
t 

1  1  1 
!  8711A11! 

! 

85.0! 

1 

27.0! 

4.5! 

! 

800! 

! 

1680! 

1 

37.0! NONE 

! 

!P0  HANNIBAL 

1964 

1  1  ! 

1  1  1 

120.0! 

I 

33.01 

! 

4.0! 

i 

1 

! 

339! 

! 

! 

! 

I 

! 

1  1  1 

1  1913A36! 

! 

5C.0! 

! 

14.0! 

! 

2.6! 

! 

700! 

! 

! 

14.0! NONE 

1 

!WA  CAMAS 

1942 

1  1  ! 

5C.0! 

14.0! 

2.6! 

! 

-  i 

! 

j 

1941 

1  6014*43! 

75.0! 

24.0! 

3.7! 

60! 

15 .0 ! NONE 

iWA  CAMAS 

i  i  i 

75.0! 

24.0! 

3.7! 

! 

! 

! 

1  237(4*0! 

112.0! 

29.0! 

7.11 

-  ! 

492! 

12.0SN0HE 

SWA  CAMAS 

19*7 

1  1  1 

!  1  1 

112.0! 

1 

29.0! 

! 

1.9! 

! 

i 

I 

! 

( 

! 

( 

I 

!  1  ! 

1  19014A46! 

! 

—  i 

1 

—  ! 

1 

6.6! 

i 

( 

500! 

! 

20.0 ! NONE 

! 

I  LA  NOUN* 

1976 

!  !  1 

110.4! 

30.1! 

1.5! 

i 

1 

j 

!  19014A46! 

—  1 

—  ! 

6.6! 

500! 

20.CIN0NE 

(LA  HOUMA 

1976 

1  !  ! 

110.6! 

30.1! 

1.5! 

! 

•  { 

l 

j 

•  11 5 1 4A46  ! 

--  1 

—  ! 

7.5! 

60ci 

20.0! NONE 

!L*  HOUMA 

1971 

1  !  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

j 

! 

! 

1  11514A46! 

—  ! 

—  ! 

7.5! 

600! 

20.0! NONE 

(LA  HOUMA 

1971 

1  !  1 

!  !  1 

120.0! 

! 

30. C! 

! 

2.C! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

!  1  ! 

1  104 13A Jc! 

! 

61.4! 

! 

24.1! 

1 

7.0! 

! 

1  SCO! 

• 

! 

36.0 l NONE 

I 

ITX  DICKINSON 

1976 

1  !  ! 

68.9! 

2o.1 ! 

5.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1  1  5791 4A  43! 

297.4! 

54.1! 

8.6! 

-  ! 

3000! 

12.4! NONE 

!TX  DICKINSON 

1971 

!  1  1 

297.61 

54.1! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

i 

!  95014A46! 

250.0! 

50.^! 

8.6! 

-  ! 

2300! 

10. 6 ! NONE 

ITX  DICKINSON 

1967 

1  1  1 

250.0! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  | 

I 

! 

!  95014A46! 

263.0! 

50.0! 

8.61 

-  I 

2600! 

10.6! NONE 

ITX  DICKINSON 

*  1984 

1  1  1 

263.0! 

50.01 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

1  163414A43! 

290.01 

52.5! 

8.6! 

2350! 

12.0IN0NE 

ITX  DICKINSON 

1969 

!  !  1 

290.0! 

52.5! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

1969 

1  1634I4A43! 

290.0! 

52.5! 

6.6! 

-  ! 

2450! 

12.0! NONE 

!TX  DICKINSON 

1  1  1 

1  !  1 

240.0! 

j 

52.5! 

[ 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

I 

! 

1  !  i 

!  41 134361 

! 

57.8! 

13.0! 

! 

7.2! 

! 

600! 

j 

! 

32.0! NONE 

1 

!LA  HCUMA 

1961 

1  1  1 

57.8! 

1S.C! 

6.0! 

! 

-  j 

! 

! 

J  1213A34! 

46.0! 

15.0! 

6.0! 

400! 

-  | 

25. 0! NONE 

JLA  HOUMA 

1953 

1  1  1 

! 

—  ! 

5.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

1  34 13*36! 

53.9! 

16. C! 

7.0! 

60oi 

-  ! 

28.0! NONE 

1  LA  HCUNA 

1978 

i  «  » 

— —  | 

v»0! 

1 

-  1 

j 

1 

i  115 14*44! 

—  i 

—  ! 

7.5! 

600! 

20*0! NONE 

It*  HOUMA 

1971 

!  !  1 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

l 

! 

1  11514*44] 

«  j 

—  I 

7.5! 

-  ! 

600! 

20.0! NOME 

•LA  HOUMA 

1971 

1  1 

i?c.oi 

30.0! 

2.0! 

! 

j 

! 

1  11514*441 

-- 

—  ! 

7.5! 

400! 

20.01NON* 

(LA  HOUMA 

1071 

!  ! 

1  1  ! 

120.0! 

! 

30.  C! 
! 

2.0! 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

1  ! 

1  3113*35! 

! 

47.4! 

! 

16.0! 

! 

5.3! 

! 

420! 

i 

45i 

! 

20.0! NONE 

i 

1  XL  OTTAWA 

1972 

•  !  ! 

48.01 

18.  Cl 

4.0! 

i 

-  j 

! 

! 

i960 

1  3513*35! 

41.1! 

16.91 

6.1! 

460! 

52! 

20.0! NONE 

1  XL  OTTAWA 

!  1 

42.0! 

20.0! 

4.1! 

i 

-  I 

! 

! 

!  ’113A35! 

52.6! 

20. C! 

7.1! 

910! 

76! 

26.0 (NONE 

!IL  OTTAWA 

I960 

1  ! 

53.0! 

20.C! 

5.5! 

I 

-  i 

! 

! 

1  ,1513*35 

124.7! 

24.0! 

8.3! 

1 5  3  Cl 

-  i 

32.0! NONE 

t XL  OTTAWA 

*  1971 

1  1 

1  ! 

!  1 

123.0! 

] 

j 

26.0! 

! 

7.0! 

! 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

TEAR  1 
BUILT  1 
OR  I 
REBUILT! 


TASLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


522 


ENGRl 

1 

1VTCCI  DIMENSIONS  l DRAT  T ! 

(CAPACITY! 

HIGH- 

! 

ivmui 

PUT  1 

OPERATOR 

l  SET 

!  CODE  l  LENGTH  11**0  TH! 

1 

!  ( 

tST 

1 

CAH40  KiXStlNS 

IS  ! OPE  * AT  tSG  I 

IPEGIS- 

!**•*!  AEG*  !  ACG.IL0AC-! 

!  CASCO  1 

FI*tO 

! 

EQUIPMENT 

1TC I  BASE  J 

TEA* 

1  COAST 

1  TEA 

1  SEC !////#/!/////!  CO 

l 

I////////J 

POINT 

! 

UNE-1 

IAO!  UNI-1  l 

BUILT 

VtSJCI. 

N*NE  AMD  NUH0ER 

t  GUARD 

!  TON- 

!PAGE!  OV€»-!OVER-l/////l 

HORSE i  PASS-  t (LIGHT)! 

nnnnmmtnwtummn 

0* 

!  HUA3E* 

!  SAGE 

!  IV  1  ALL  1  >LL  I LIGHT! 

power i  cM«m  s 

Wfc  O! 

UNE-2 

$EC1  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(32)  HA»$H 

LAND  "AA1NE  NOUHA# 

1  INC. 

1  ! 

1 

! 

! 

1  1 

! 

! 

DAVE  1 

46014*461 

120.0! 

30.0! 

6.6!  “ 

I  400) 

6.0! NONE 

f  LA  SOUP* 

1979 

1  1 

120.0! 

20. 01 

1.61 

i  -  t 

1 

1 

6.0!  fi ONE 

1  1 

120,0! 

30  1 

1.6! 

1  -  * 

I 

! 

DC  19-6 

463I4A4C: 

12c. 05 

30.0! 

6.61  - 

(  4001 

ISWIKOHC 

UA  OOMHA 

1959 

1  1 

120,01 

30.0! 

1.4! 

l  -  ! 

1 

| 

JAOCO  l 

21JI4F431 

120,0! 

30.0! 

5.0!  - 

J  450! 

4.6IN0HE 

!  L A  HOUMA 

1961 

(  I 

120,3! 

30.0! 

1.6! 

I  -  ! 

I 

) 

MACSHLAND 

121 

4601*4461 

120.01 

30.0! 

0.6!  “ 

!  *C0! 

lO.OtKOKt 

(LA  HOUMA 

I960 

!  1 

1 20.01 

30.0! 

1.61 

!  -  1 

! 

I 

MARSHLAND 

122 

460)4*461 

12C.0! 

30.0! 

6. 6 1  “ 

!  *001 

10.0INONE 

! LA  HOUMA 

1980 

1  1 

120,0! 

30.C! 

1.6! 

!  -  I 

f 

1 

MARSHLAND 

123 

460(4*461 

120.01 

30.31 

6*  ol  ” 

!  4C0! 

10.0IN3NC 

!LA  HOUMA 

1981 

1  1 

120.0! 

30. C! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

J 

MARSHLAND 

124 

11*14*461 

120.0! 

30.0! 

5.61  - 

!  350! 

II.OtNQNE 

!14  HOUM* 

1981 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.3! 

1  -  1 

1 

J 

MARSHLAND 

131 

i  ----- - 

*7014**61 

130.0! 

30.01 

6.6!  - 

!  450! 

10.0! NONE 

11*  HOUR* 

1931 

1  1 

130.01 

30.0! 

1.6! 

1  '  ! 

1 

I 

TAA  120 

I  ------ 

11514**61 

120.0! 

30.01 

5.S!  - 

!  450! 

4. 6 ! NOSE 

!LA  HOUMA 

1981 

1  1 

120.01 

30.  Cl 

1.5! 

!  -  1 

1 

! 

TPA  121 

1151***61 

120.01 

30.0! 

5.5!  " 

!  430! 

4. o! NONE 

I  LA  HOUMA 

1981 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

!  -  ( 

! 

! 

DAVE  3 

*6015*701 

120.01 

30.01 

6.61  * 

!  4001 

11.0IPUHP-C0NVCREB 

1 LA  HOUHA 

1980 

1  1 

!  1 

12C.C! 

! 

30.  C! 

1 

1.6! 

1 

1  -  1 
!  1 

!  COMPARTMENTS 

1 

! 

! 

MM  MARTIN  MAPI  ETTA  AGGREGAT 

ICS 

1  1 

1  1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

!  t 

1  ! 

I 

I 

! 

LSG  2 

1601***31 

100.0! 

26.01 

6.0!  “ 

!  350! 

40.0! DIESEL- ELECTRIC 

IKY  LOUISVILLE 

1929 

1  1 

100.01 

26. C! 

1.5! 

1  -  I 

ICONVEYO* 

1 

LSG  21 

1601***3! 

110.0! 

28.0! 

7.3!  " 

!  *00! 

aO.OINONt 

!KY  LOUISVILLE 

19*8 

1  1 

110. C! 

28.01 

1.5! 

1  -  1 

! 

! 

LSC  2? 

16014**31 

110.0! 

28.01 

7.3!  “ 

!  *001 

AO.OtSONC 

!KY  LOUISVILLE 

1948 

!  1 

1  ! 

110.0! 

1 

26.0! 

1 

1.31 

1 

!  -  1 
!  ! 

I 

! 

! 

1 

(32)  PAATIK  OFFSHORE  BOATS 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

I 

! 

t  1 

!  ! 

1 

! 

1 

! 

NICOLE  PAPTIN 

155*281 

9911  AO? 1 

—  j 

9.0!  12001  65! 

30*0! NONE 

!L A  GALXANO 

1974 

1  1 

1  1 

110.01 

I 

25.0! 

1 

8.0! 

1  20! 

!  ! 

! 

! 

1 

(32)  MARTIN/  AND AEV  SEA  SERVI 

ICE/ 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

1 

!  ! 

1  ! 

1 

! 

! 

INC* 

!  1 

! 

! 

l 

!  1 

I 

i 

ELDA  PARTIN 

15*3778 

1171 1A121 

16ft. 0! 

38.0! 

12.0!  3201 

1  750! 

(0.0! NONE 

t 

1975 

1  1 

1  1 

185.31 

1 

36.0! 

1 

9.0! 

s 

1  20! 

!  ! 

! 

I 

! 

! 

(33)  PAATLAN? 

MARINE#  IRC. 

1  1 

1  1 

1 

l 

I 

1 

l 

I 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

I 

! 

9ETTT  X 

1269932 

1 028! 5*701 

200.0! 

*:,.ci 

10.2!  - 

!  1028! 

JO.OIOIESEL 

PUMP/ 

!TX  HOUSTON 

1955 

1  1 

200.01 

43.0! 

2.01 

1  -  ! 

tCOILS 

! 

NPI  101 

1294402 

1416 15*70 1 

233.0! 

52.  C! 

9.6!  - 

!  26*5! 

14.0! DIESEL 

PUHP/ 

I  TX  HOUSTON 

1964 

1  1 

233.01 

52.01 

2.0! 

!  -  ! 

!  COILS 

| 

PHI  110 

1294727 

126715A70! 

201.0! 

52.0! 

9.6!  “ 

!  2613! 

14.0'DICSEL 

PUMP/ 

ILA  NEW 

1964 

1  1 

201.0! 

52.0! 

2.0! 

!  -  I 

! COILS 

!  ORLEANS 

PHI  111 

1294728 

1 267! 5*70 1 

201.0! 

52.0! 

9.6!  - 

!  2613! 

14.01DIESEL 

PUMP/ 

UA  NEW 

1964 

1  1 

201.01 

52.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! COILS 

!  ORLEANS 

HPI  201 

1630586 

163115*701 

252.0! 

50.0! 

10.01  - 

•  3005! 

14  .OlOICSEL 

PUHP# 

JYX  HOUSTON 

1981 

1  1 

252.0! 

50. C! 

2.0! 

!  -  ! 

! COILS 

! 

PHI  202 

1630587 

1 631 1 5*701 

252.01 

50.0! 

10.0!  - 

!  3005! 

14. OlDIESCL 

PUMP# 

ITX  HOUSTON 

1981 

1  1 

252.0! 

30.01 

2.0! 

1  -  ! 

!  COILS 

| 

PPI  JC1 

1501749 

171015*70! 

28C.01 

50.01 

10.0!  - 

t  2830! 

14.01  DIESEL 

PUHP# 

!TX  HOUSTON 

1965 

1  1 

280.0! 

50.0! 

1.7! 

t  -  ! 

icons 

\ 

PPl  302 

1501750 

171015*701 

280.0! 

50.0! 

10.0!  - 

!  3716! 

14 .0! DIEjEL 

PUHP# 

ILA  NEW 

1965 

1  1 

280.0! 

50.0! 

1.7! 

I  -  ! 

(COILS 

1  ORLEANS 

HPI  303 

1516977 

180815*701 

245.0! 

54.0! 

9.61  - 

!  29B1! 

?0. OlOICSEL 

PUHP# 

ILA  NEW 

1968 

1  1 

245.0! 

54.01 

1.5! 

!  -  1 

!  COILS 

!  ORLEANS 

PPI  30A 

1517132 

180815*701 

245.0! 

54.0! 

9.61  - 

!  2981! 

20.0I0ICSIL 

PUHP# 

SLA  NEW 

1968 

1  1 

245.01 

54.0! 

1.5! 

!  -  ! 

(COILS 

!  ORLEANS 

PPl  307 

1520239 

180815470! 

245.0! 

54.0! 

9.6!  - 

1  2981! 

20.0! DIESEL 

PUHP# 

ITX  HOUSTON 

1969 

1  1 

2*5.0! 

54. Cl 

2.0) 

!  -  ! 

(COILS 

! 

PPI  305 

1520432 

180815*70! 

2*5.01 

54.01 

9.6!  " 

1  2981  ! 

20.0! DIESEL 

PUHP/ 

ITX  HOUSTON 

1969 

1  1 

245.0! 

54.01 

1.7! 

!  -  ! 

icons 

1 

PPI  SOI 

1637326 

82015*70! 

195.0! 

35.01 

8.6!  ~ 

!  1*85! 

14. OlDIESCL 

PUHP/ 

ITX  HOUSTON 

1981 

1  l 

195.01 

35. C! 

1.0! 

!  -  ! 

icons 

! 

PPI  402 

1637327 

82015*701 

195.0! 

35.01 

8.6!  " 

!  1485! 

14. OlDIESCL 

PUHP/ 

ITX  HOUSTON 

1981 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.0! 

!  -  ! 

(COILS 

! 

HPI  *03 

1637328 

82015*701 

195.0! 

35. Cl 

e.6!  - 

1  1485! 

14.0! DIESEL 

PUHP/ 

ITX  HOUSTON 

1981 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  ! 

icon 

| 

HPI  *0* 

1637329 

82015*70! 

195.0! 

35. Cl 

8.0!  “ 

!  1485! 

14.01DIESEL 

PUHP/ 

ITX  HOUSTON 

1981 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.0! 

!  -  ! 

icons 

( 

HPI  501 

1637326 

1 404! 5*70! 

197.61 

54.0! 

9.0!  - 

!  2163! 

1 8 .01  DIESEL 

PUHP 

ITX  HOUSTON 

1973 

1  1 

!  ! 

197.6! 

! 

54.0! 

1 

2.0! 

! 

!  -  ! 

!  ! 

! 

! 

I 

(09)  HAAVLANO 

TOURS/  INC. 

1  1 

!  I 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

!  ! 

!  I 

1 

! 

! 

! 

BALTIMORE 

DEFENDER 

134*943 

17MC16! 

41.0! 

13.01 

2.2!  185!  -  ! 

1 3. 0! HONE 

!N0  BALTIMORE 

1972 

1  1 

44.0! 

13.0! 

1.8! 

!  85) 

! 

! 

3ALTIP0AE 

GUAADIAN 

1635911 

2011D161 

46.6! 

14.0! 

2.5!  100!  -  ! 

9.01N0NE 

!H0  BALTIMORE 

1981 

1  1 

48.0! 

14.3! 

2.3! 

1  85! 

! 

! 

BALTIHOAE 

PATRIOT 

1276880 

61  11916! 

59.0! 

26.0! 

6.6!  6501  -  ! 

36 • 0 1  HONE 

!HD  BALTIMORE 

*  1973 

1  ! 

65.0! 

26.0! 

6.3! 

!  149! 

! 

] 

BALTXPOAE 

PATRIOT  II 

1281867 

9J11C161 

64.5! 

19.0! 

5.4!  *25!  -  ! 

22.0!N0W: 

!HD  BALTIMORE 

I960 

j 

1  1 

6*. 9! 

20. C! 

5.0! 

!  211! 

1 

! 

3ALTIP0AE 

PATRIOT  III 

1680391 

6611C16! 

77.0! 

24.0! 

5.7!  450!  -  ( 

27.51N0NE 

(HD  BALTIMORE 

1985 

!  1 

1  1 

84.0! 

! 

24.0! 

! 

5.2! 

! 

!  290! 

(  ! 

! 

! 

! 

! 

(01)  PASS 

BAY 

LINES 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

I 

I 

FREEDOM 

1559113 

6711C111 

100.0! 

*0.0! 

5-6!  2000!  -  ! 

40.01  NONE 

!KA  BOSTON 

1974 

1  1 

103.2! 

*0.81 

4.6! 

i  399! 

! 

! 

GAAC20US  LADY 

1654113 

36 ! 1C  11 ! 

61.3! 

20*31 

7-7!  1800!  -  ! 

30.0 (NONE 

IMA  BOSTON 

1983 

1  1 

61.6! 

20.9! 

6.5! 

!  1*9! 

I 

! 

NANTASCOT 

129490* 

6211*11! 

60.0! 

27.0! 

6-5!  2251  -  ! 

30.0INCNC 

!NA  BOSTON 

196* 

1  1 

64.5! 

27.0! 

5.0! 

!  259! 

! 

! 

HEW  BOSTON 

129*632 

6311*11! 

90.0! 

27.0! 

6.5!  225!  -  ! 

30. OlNONE 

!MA  BOSTON 

*  1977 

1  i 

92.9! 

27.0! 

5.0! 

!  460! 

! 

! 

SEABREEZE 

1598341 

1811C11! 

4*. 7! 

15.0! 

3.6!  750!  -  ! 

17. OlNONE 

!H*  BOSTON 

1978 

(  1 

1  ! 

1  1 

45. 0! 

! 

15.0! 

! 

! 

3.1! 

! 

! 

!  49! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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COAST 
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REGIS'!****!  REG.  !  REC.ILOAD- 
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HORSE 

POWER 
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CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  ECUIPRENT  ITC1  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINC-1 

PASS-  ! (LIGHT)! //////////////// !TO! ////////// 
CNGER5  ]  (FEET)!  LINE-2  !CEt  LINE-2 


! 

1 

YEAR  I* 
BUILT  ! 
OR  t 
•REBUILT! 


(01>  MASSACHUSETTS  TOWING 

! 

! 

CO.! 

1  ! 

I  ! 

!  t 

1 

! 

! 

! 

1 

l 

) 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

RAHWAT 

! 243979 

142 ! 3A36! 

100.7! 

25.2! 

12.5! 

2200! 

37.01  NONE 

1  HA 

FALL  RIVER! 

1942 

! 

!  ! 

101.0! 

2S.2! 

11.0! 

! 

1 

I 

TOWNASTER 

I243C99 

12313A36! 

94.1! 

25.1! 

12.5! 

2200! 

-  ! 

31.0! HONE 

!  HA 

FALL  RIVER! 

1952 

! 

! 

!  ! 

!  ( 

101*01 

! 

25.1! 

! 

10.0! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(S3)  NASSNAM  CONSTRUCTION 

! 

COMPANY 

!  ! 

t  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

AL  GOULT 

1501064 

2413*351 

JS.OI 

20.  Cl 

3.5! 

414! 

26.0! HONE 

! 

1966 

! 

i  i 

33.0! 

20.0! 

3.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

BILL  0*  DONLEY 

1527546 

103J3A35! 

60.01 

24.0! 

7.7! 

1030! 

34.0! NON! 

! 

1970 

! 

!  ! 

60.0! 

26.0! 

7.7! 

1 

-  | 

! 

t 

RILL  STAHL 

1422602 

11!  JAS5! 

31.01 

13.21 

4.  SI 

400! 

-  j 

20.0! NONE 

IFL 

ja:kson-  1 

199C 

1 

!  1 

31.0! 

13.21 

4.5! 

! 

-  ! 

1 

I 

V1LLE  ! 

DUTCHMAN 

! 531151 

3013*35! 

42.0! 

16.0! 

5.7! 

460! 

•  1 

22.2!  NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

! 

1  ! 

42.01 

16.0! 

5.71 

1 

I 

I 

E  FRANCS 

!  232993 

31I3A35! 

44.11 

16.11 

3.0! 

ISO! 

-  j 

19.5! NONE 

1  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1933 

! 

!  ! 

64.1! 

16.1! 

3.0! 

! 

-  | 

! 

1 

FINfS  BLUFF 

I2t1752 

22 ! 3*35 ! 

42.0! 

16.0! 

2.5! 

330! 

24  .0 !  NONE 

1  HO 

ST.  LOUIS  1 

1963 

! 

i  i 

42.0! 

16.01 

2.51 

1 

1 

I 

FRANK  PITI 

1524C04 

3013*35! 

42.21 

19.0! 

4.0! 

460! 

-  j 

24 .0 { NONE 

1 

1970 

1 

i  i 

46.0! 

18.0! 

4.01 

! 

1 

! 

JESS  WOOLDRIDGE 

1536661 

4713*351 

60.0! 

21.0! 

5.5! 

680! 

31 . 5! NONE 

! 

1974 

! 

i  i 

60.0! 

21.01 

5.5! 

! 

! 

! 

KAY 

1633344 

913*35! 

38.0! 

12.0! 

2.5! 

340! 

18.0! NONE 

)  HO 

KANSAS  ! 

1943 

I 

i  i 

42.0! 

12. Cl 

7.5! 

t 

! 

1 

CITY  ! 

L  P  WRIGHT 

1591131 

67 !  3*35 ! 

55.5! 

21.01 

5.5) 

680! 

•  i 

24. 0! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

i 

i  i 

55.5! 

21.0! 

5.5! 

! 

I 

1 

PAUL  III 

1273930 

1613*35! 

45.0! 

14.0! 

5.3! 

240! 

1 7. C ! NONE 

IPO 

KANSAS  ! 

1957 

I 

i  i 

45.0! 

U.O! 

5.3! 

! 

! 

! 

CITT  ! 

RAY  PENSRUN 

! 529793 

2913*35! 

46.01 

13.0! 

4.0! 

463! 

24.0! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

! 

!  ! 

46.0! 

18.0! 

4.0! 

1 

! 

! 

SKIP 

J  544990 

2613*35! 

40.0! 

20.0! 

6.5! 

460! 

-  ! 

29. 0! NONE 

IFL 

JACKSON-  ! 

1974 

! 

i  i 

40.0) 

20.0! 

6.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

VILLE  ! 

TRIAD 

1265937 

57! 3*35! 

61.71 

20.0! 

6.3! 

540! 

-  j 

22.5! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1953 

t 

!  ! 

41.7! 

20.0! 

6.3! 

! 

! 

! 

CP  103 

25314*43! 

100.0! 

45.0! 

3.0! 

760! 

!  NONE 

IHO 

KANSAS  ! 

1978 

( 

!  ! 

100.0! 

45.0! 

1.51 

1 

! 

! 

CITY  ! 

C3  ICG 

!  - 

25314*47! 

100.0! 

4S.0! 

3.0! 

760! 

!  NONE 

IPO 

KANSAS  ! 

1979 

! 

!  ! 

10C.0! 

45.0> 

1.5! 

! 

! 

! 

CITY  ! 

CP  105 

j  - 

26314*43! 

100.01 

50.0! 

3.0! 

8501 

(NONE 

IHO 

KANSAS  ! 

1980 

! 

!  ! 

100.0! 

50.0! 

1.5! 

1 

! 

! 

CITY  ! 

CP  100 

!  - 

26314*43! 

100.0! 

50.0! 

3.0! 

-  ! 

850! 

-  INONE 

I  no 

KANSAS  1 

1980 

! 

1  ! 

100.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

l 

! 

CITY  ! 

N  22 

,  - 

36614*47! 

135.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

oOO! 

7 .0 ! NONE 

!LA 

VIDALI A  ! 

1965 

! 

!  ! 

135.01 

35.0! 

2.0! 

! 

! 

1 

NC.  20 

!  - 

90J4F44! 

—  ! 

—  ! 

-  i 

10! 

2.51N0KE 

!LA 

VIDAL IA  ! 

19*9 

I 

!  ! 

70.01 

25.0! 

! 

1 

! 

NO.  JOS 

l  - 

10914*47! 

100.0! 

26.0! 

3.5! 

-  1 

300! 

5. 3  INONE 

IHO 

ST.  LOUIS  J 

1935 

! 

i  t 

100.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

! 

1 

NO.  310 

,  - 

12714*43! 

110.0! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

350! 

5.5! NONE 

1  HO 

ST.  LOUIS  I 

1937 

! 

!  ! 

110.0! 

2o.O! 

1.0! 

! 

! 

! 

NO.  312 

1  - 

12714*4  n 

11C.0! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

350! 

3. 3! NONE 

1  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1937 

( 

!  ! 

110.01 

26.0! 

1.0! 

! 

! 

! 

NO.  313 

!  - 

12714*43! 

100.0! 

26. C! 

6.01 

-  I 

350! 

5. 5  1  NONE 

!K0 

ST.  LOUIS  ! 

1937 

! 

t  i 

100.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

! 

! 

NO.  317 

12714*43! 

110.0! 

26. Cl 

6.0! 

-  ! 

35C! 

5.51  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  • 

1937 

! 

i  i 

110.0! 

26.0! 

1.0! 

i 

! 

! 

NO.  318 

j  - 

1 27{4A4T! 

11C.0! 

26. C! 

6.0! 

-  ! 

350! 

5. 5! NONE 

!ho 

ST.  LOUIS  ! 

1937 

! 

!  ! 

1 1C.0! 

26.  C! 

1.0! 

! 

! 

! 

NO.  319 

1  - 

12714*43! 

1 1C. 0! 

26.  C! 

6.0! 

! 

350! 

5.5 1  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1937 

! 

!  ! 

110.0! 

?o.C! 

1.0! 

! 

! 

1 

*0.  121 

!  - 

12714*43! 

110.0! 

24.0! 

6.0! 

-  ! 

350! 

5.5!  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1939 

! 

!  ! 

110.0! 

26. C! 

1.0! 

! 

! 

! 

NO.  326 

j  - 

12714*431 

110.0! 

26.  C! 

6.0! 

350! 

5.5! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1949 

! 

!  ! 

11C.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

! 

» 

o 

. 

o 

X 

!  - — 

1 27! 4*43! 

110.0! 

26.  C! 

6.0! 

350! 

5.5IN0ME 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1956 

! 

!  ! 

110.0! 

26.0! 

1.0! 

1 

i 

! 

NO.  333 

I  - 

127!4*43! 

110.0! 

26. C! 

6.0! 

350! 

s.sInone 

!ho 

ST.  LOUIS  ! 

1956 

! 

!  ! 

110.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

! 

! 

NO.  336 

j  - 

12714*43! 

11C.0! 

26.0! 

6.0! 

350! 

5 .5  INONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1957 

! 

!  ! 

110.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

! 

* 

KC.  431 

1 46! 4*43! 

120. Cl 

32.  Cl 

6.0! 

400! 

6.0 ! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1958 

J 

1  ! 

120.01 

32.0! 

1.0! 

! 

1 

! 

NO.  G32 

j  - 

14614*43! 

120,0! 

32. C! 

6.0! 

400! 

6. 0! NONE 

ILA 

VIDALIA  ! 

1958 

l 

!  ! 

120.0! 

32. C! 

1.0! 

! 

I 

! 

NO.  433 

j  - 

14614*43! 

120.0! 

32.  Cl 

6.0! 

400! 

6.0IN0NE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

195? 

! 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

1 

! 

! 

NO.  G3* 

H6UA43! 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

4001 

6.0IH0NE 

!  L  A 

VID-LIA  ! 

1958 

! 

!  ! 

120.0! 

32.01 

1.0! 

! 

! 

! 

NO.  G3S 

!  - 

14614*43! 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

400! 

6.0! HONE 

ILA 

VIDALIA  ! 

1958 

I 

!  ! 

120.0! 

32. C! 

1.0! 

! 

! 

! 

NO.  G36 

!  - 

14614*43! 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

-  J 

400! 

6.0! NONE 

(HO 

ST.  LOUIS  ! 

1959 

I 

(  ! 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

! 

_  > 

( 

! 

i 

NC.  G37 

1  - 

14614*43! 

120.0! 

32.0! 

6.01 

400! 

6.ON0NE 

IHO 

ST.  LOUIS  i 

1959 

! 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

! 

! 

I 

NO.  67* 

!  - 

14614*43! 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

400! 

6.0! NONE 

ILA 

VIDALIA  l 

1959 

! 

!  ! 

120. 01 

32.0! 

1.0! 

! 

! 

( 

l 

NO.  6?9 

146! 4*43! 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

400! 

6.0 {NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  i 

1959 

( 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

! 

.  j 

i 

1 

NO.  660 

i  - 

14614*43! 

120.0! 

32.0! 

4.0! 

-  i 

400! 

6.oj  NONE 

ILA 

VIDALIA  ! 

1959 

!  1 

12C.0! 

32.0! 

1.0! 

i 

! 

! 

NC.  661 

i  - 

1 46! 4*43! 

120.0! 

32.01 

6.0! 

400! 

6.0! NONE 

ILA 

VIDALIA  ! 

1960 

! 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

! 

! 

i 

NO.  662 

1  . 

146UA43! 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

-  J 

400! 

6 ,0! HONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1960 

! 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

1 

! 

! 

NO.  463 

i  ...... 

14614*43! 

120. 0! 

32.C! 

6.0! 

400! 

6.0 INONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

I960 

i 

!  ! 

120.0! 

12. C! 

KO! 

! 

! 

! 

NO.  666 

!  . 

1 46  !  4*43  J 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

-  J 

400! 

6 .0 ! NONE 

ILA 

VIDALIA  ! 

I960 

! 

!  ! 

120.0! 

32.  C! 

1.0! 

! 

! 

! 

NO.  445 

!  — — 

14614*43! 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

400! 

6. 0! HONE 

!H0 

ST.  LOUIS  l 

1960 

! 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

! 

! 

! 

HO.  446 

t  ...... 

30014*43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

•  t 

450! 

7.0! NONE 

ILA 

VIDALIA  ! 

1955 

i 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

4.0! 

i 

-  ! 

i 

i 

NO.  5P8 

i  - 

21314*43! 

110.0! 

32.0! 

7.3! 

300! 

6.0!  NONE 

!  L  A 

VIDALIA  ! 

1964 

! 

!  1 

110.0! 

32.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

NO.  799 

j  ...... 

11514*43! 

110.0! 

26.C! 

6.0! 

-  J 

350! 

5.5 ! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1957 

i 

!  ! 

110.0! 

26. C! 

1.0! 

f 

! 

! 

NO.  300 

!  — - 

11514*43! 

110.0! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

350! 

5.5! NONE 

!ho 

ST.  LOUIS  ! 

1957 

! 

! 

! 

!  * 

!  ! 

!  ! 

110.0! 

! 

; 

26.0! 

! 

! 

1.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

• 

i 

! 

! 

I 

52fL„ . . 

ENGRi 

ox  it  l  operator 

j  COAST 

VESSEL  HAKE  AND  NUMBER  !  GUARD 
!  NUMBER 


! 

05)  NASSHAN  CONSTRUCTION  COMPANY 
(CONTINUED) ! 


NO.  958 

1  - 

NO.  1502 

!  - 

NO.  CO  102 

!  - 

S*  202 

!  - 

SK  203 

SK  20* 

1  - 

SK  20) 

!  - 

SK  206 

t  - 

5*  211 

!  - 

SK  21* 

!  - 

SK  217 

!  - 

SK  224 

!  - - 

J 

(35)  PASSMAN,  JOHN 
JOHN  JANES 

1 

CONTRACTING  CO. 

J  271160 

LOLA  P 

1504736 

NARK 

1277403 

PATRICIA  ANN 

! 277668 

STEVE  RODGERS 

1263*64 

SUE 

(650467 

C3  101 

!  - 

IN  580 

1622636 

MCC  501 

1502716 

KCC  502 

1502720 

MCC  503 

1502721 

KCC  504 

1502722 

KCC  505 

1502723 

KCC  506 

1507724 

KCC  507 

1  - 

KCC  508 

1  - 

KCC  506 

|  - 

KCC  510 

|  - 

RCC  511 

1  - 

KCC  512 

KCC  513 

1  - 

KCC  514 

|  - 

KCC  515 

KCC  516 

1  - 

NO  33* 

1  - 

NO  33) 

j  - 

NO  351 

1  - 

1 

(32)  HASTE*  KARINE 
HASTE*  1 

! 

1 

1  - 

t 


! 

( 

(26)  MATERIALS  SERVICE  COUP.  ) 

(DIVISION  Of  GENERAL  DTlANICS) 
AUSES  HASCS77  ! !C?SiO 

! 


GEORGE  V.  LCNZIE 

1271296 

t'ERHAN  CROWN 

129Q684 

I 

IDA  CROWN 

1275502 

1 

IRVING  CROWN 

1264066 

| 

JOHN  f. 

1 24331 S 

1 

KIOWA 

1501784 

I 

LIKET  II 

1506862 

1 

HALLARD 

15S2638 

I 

I 


I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION 

1  Of  VESSELS 

I 

1VTCC1  DXKENSIONS  (DRAFT! 

1  CAPACITY! 

HIGH-  1 

l  V  £  S  S  C  L 

1 

I 

1  NET 

IC0tEIU»(THie»t>TH1  I 

1  1 

CST  1 

CARGO  HANDLING 

1$  (OPERATING 

1 

1 

•!  REGIS- 

!«*•*!  REG.  1  REG. 1  LOAD-! 

1  CARGO  1 

FIXED  1 

EQUIPMENT 

1TC]  BASE 

1 

UAH  1 

1  TER 

!  S£C! //////! /////  I  £6  ! 

1 //////// ! 

POINT  1 

LINE-1 

UOI  UX£-1 

I 

BUILT  1 

1  TON- 

!F«EI  0VI9-!O*eR-l/e///l 

HORSE!  PASS-  ! 

(LIGHT) 1 

/////////////// /I TDl ////// ////l 

OR  ( 

1  NAGE 

1  IV  1  ALL  1  ALL  1LX5HT! 

POWER!  EN6ERS  1 

(FEET)! 

LINE-2 

1EE!  LINE**  2 

MREBUIIT! 

1  26014A43! 

30.0! 

50.0! 

4.0! 

-  1 

700! 

5.5 !NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1 

— 

1  1  1 

flC.O! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

1 

1964 

1  105014A43! 

220.0! 

45.0! 

1.0! 

1000! 

8 .0! NONE 

!H0 

FT.  LOUIS 

1 

1  1  1 

220.0! 

45.01 

3.0! 

i 

-  I 

! 

l 

! 

1978 

1  25314A43! 

1CO.O! 

45. Cl 

3.0! 

-  | 

760! 

6.0! NONE 

(NO 

KANSAS 

! 

1  1  1 

100*01 

45.0! 

1.5! 

! 

-  1 

( 

! 

cm 

! 

1955 

1  57014A431 

180.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1300! 

21 .0! NONE 

!  HO 

ST.  IOUIS 

! 

1  1  1 

180.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

t 

! 

ST.  LOUIS 

! 

1955 

1  570! 4A43I 

HO.O! 

3S.0! 

9.0! 

1300! 

2UOINONE 

!N9 

I 

1  1  1 

180.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

* 

! 

! 

1955 

1  57014A43! 

18C.0! 

55.0! 

9.0! 

1300! 

21 .0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

! 

1  f  1 

130.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1955 

1  57014A43! 

1S0.0! 

35.0! 

9.0! 

-  l 

1300! 

21 ■ 0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

! 

1  1  t 

180.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

1955 

1  57014A43! 

180.0! 

35.01 

9.0! 

-  l 

1300! 

2U0IN0NE 

1  NO 

ST.  LOUIS 

! 

1  5  1 

180.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

1955 

1  57014A431 

130.0! 

35.0! 

9.0! 

1300! 

2U0f  NONE 

(HO 

ST.  LOUIS 

! 

1  1  1 

180.0! 

35.0! 

US! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1955 

!  57014A43! 

180.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1300! 

21 .0! NONE 

!LA 

vioalia 

! 

I  1  1 

180.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

I 

! 

! 

1955 

1  570I4A43! 

130.0! 

35.0! 

9.0! 

1300! 

21 .0! NONE 

H'O 

ST.  LOUIS 

! 

1  !  1 

130.0! 

35.0! 

US! 

1 

-  ! 

! 

! 

ST.  LOUIS 

! 

1960 

(  S7014A43! 

180.0! 

35.0! 

6.01 

-  i 

1300! 

21. 0 ! HONE 

!H0 

! 

!  1  1 

1  1  1 

130.0! 

! 

25.0! 

J 

1.5! 

t 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

i 

1 

! 

1 

! 

1  !  1 

1  !  1 

1  4213*35! 

! 

! 

45*0! 

i 

18.01 

! 

6.5! 

! 

! 

850! 

! 

-  ! 

! 

23.3 ! HONE 

1 

ino 

KANSAS 

! 

! 

1956 

!  1  1 

65.0! 

18.0! 

6.5! 

I 

-  ! 

| 

! 

CITY 

( 

1966 

1  7513A3SI 

57.0! 

22.0! 

4.0! 

760i 

.  1 

21.OM0NE 

MO 

CLARYVILLE ! 

1  !  1 

57.0! 

22.0! 

4.0! 

! 

ioi 

! 

1 

! 

1959 

!  24I3A35! 

47.8! 

17.0! 

4.6! 

340! 

-  ! 

19.$ ! HONE 

ino 

KANSAS 

! 

1  1  1 

47.8! 

17.0! 

4.9! 

! 

-  ! 

! 

( 

CITY 

1 

1958 

1  1113A35! 

38.6! 

12.1! 

4.1! 

460! 

-  ! 

14.5! NONE 

MG 

KANSAS 

1 

1  1  1 

38.6! 

12.1! 

4.0! 

1 

-  i 

! 

! 

CITY 

i 

1951 

1  3413A351 

60.0! 

15.0! 

4.0! 

650! 

-  ! 

22.0 JNONE 

MO 

KANSAS 

i 

!  1  1 

60.0! 

15.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

i 

1982 

1  5013A35! 

51.0! 

22.6! 

7.0! 

940! 

-  ! 

25.5! NONE 

MO 

KANSAS 

! 

1  1  1 

51.0! 

22.6! 

d.6! 

! 

“  ! 

! 

! 

CITY 

1 

1978 

1  25314A46! 

100.0! 

45.0! 

3.0! 

-  ! 

760! 

4.5! HONE 

MO 

KANSAS 

! 

1  !  ! 

100.0! 

45.0! 

US! 

! 

.  1 

! 

! 

CITY 

1 

1980 

!  47014A461 

150.0! 

40.0! 

8.5! 

-  | 

4701 

10.5! NONE 

MO 

KANSAS 

1 

1  (  ! 

150.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

.  1 

! 

! 

CITY 

! 

me 

(  379I4A46I 

149.2! 

35.0! 

8.5! 

1165*! 

10. 5 (NONE 

MO 

KANSAS 

I 

1  1  ! 

150.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

1968 

1  37614A46! 

t  1  1 

149.2! 

35.0! 

8.5! 

1165! 

10.51  HONE 

!H0 

KANSAS 

I 

150.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

1963 

!  37614A46! 

146.2! 

35.01 

3.5! 

1165! 

10.5  JNONE 

MO 

KANSAS 

! 

1  !  ! 

150.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

1 

1968 

1  37614A46! 

146.2! 

35.0! 

8.5! 

-  ( 

1165! 

10.5IN0NE 

MO 

KANSAS 

! 

t  1  1 

150.01 

35. C! 

1.7! 

! 

H  1 

! 

I 

CITY 

1 

106* 

I  37914A46! 

149.2! 

35.0! 

8.5! 

-  | 

1165*1 

10.51NONE 

MO 

KANSAS 

! 

1  !  1 

150.0! 

35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

CITY 

\ 

1968 

1  37914A46! 

149.2! 

35.01 

8.5! 

-  ! 

1165! 

10.5! HONE 

MO 

KANSAS 

1 

1  1  1 

150.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

( 

MO 

CITY 

1968 

t  37914A46! 

149.2! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1165! 

10. SlNONE 

KANSAS 

! 

1  1  1 

150.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  I 

! 

! 

CITY 

1 

1968 

I  37914A46! 

149.2! 

35.0! 

8.5! 

1165! 

10.5IN0NE 

INO 

KANSAS 

! 

1  1  1 

150.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

I 

CITY 

! 

1968 

1  37914A46! 

149.2! 

35.0! 

3.5! 

1165! 

10.5 ! NONE 

MO 

KANSAS 

1 

1  1  ! 

150.0! 

35.0! 

U7f 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

1968 

!  37914A46! 

149.2! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1165! 

10. 5 {HOME 

MO 

KANSAS 

t 

!  1  1 

150.0! 

35.0! 

U7! 

1 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

1968 

1  37914A46! 

149.2! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1165! 

10.5! NONE 

MO 

KANSAS 

! 

1  1  1 

150.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

1968 

1  37914A46! 

149.2! 

35.0! 

3.5! 

1165! 

10.5  JNONE 

MO 

KANSAS 

! 

1  !  1 

150.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

! 

CITY 

! 

1968 

I  379! 4446! 

149.2! 

35.0! 

8.5! 

1165! 

1C. 5! NONE 

Mo 

KANSAS 

! 

1  1  1 

150.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

( 

1968 

1  37914A46! 

149.2! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1165! 

10. SlNONE 

MO 

KANSAS 

I 

1  1  1 

150.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

1968 

1  37914A46! 

149.2! 

35.0! 

8.5! 

1165* 

10.51  NONE 

MO 

KANSAS 

1 

1  1  ! 

150.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

I 

1968 

1  37914A46! 

149.21 

35.0! 

8.5! 

1165! 

10. SlNONE 

MO 

KANSAS 

! 

1  1  I 

150.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  !  ‘ 

1 

! 

CITY 

! 

1956 

1  1 27 14A461 

110.0! 

26.0! 

6.0! 

-  J 

350! 

5.  SlNONE 

1H0 

KANSAS 

! 

1  !  1 

110.0! 

26.C! 

1.0! 

! 

-  ( 

! 

1 

CITY 

t 

1956 

1  1 2714*46! 

110.0! 

26.0! 

6.0! 

350! 

S. SlNONE 

ino 

KANSAS 

! 

1  !  ! 

110.0! 

26.  OJ 

UO! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

1955 

1  32714A46! 

126.0! 

32.0! 

9.0! 

-  ! 

400! 

7.0! NONE 

MO 

KANSAS 

! 

1  !  1 

1  1  1 

126.0! 

I 

32.0! 

! 

2.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

) 

CITY 

I 

! 

♦ 

!  !  1 

1  1  1 

1  11013A35! 

i 

! 

! 

! 

—  ! 

! 

8.0! 

! 

1200! 

1 

! 

-  ! 

i 

! 

27.0! 

! 

!LA 

! 

PLAQUEKINE! 

1980 

1  1  1 

1  !  1 

1  1  ! 

65.0! 

! 

! 

23.0! 

! 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

» 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

I 

! 

1  1  I 

1  1  ! 

!  136!333i! 

! 

1 

?9. 5! 

I 

! 

28.5! 

! 

! 

3.01 

! 

! 

1020! 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

16.8 (NONE 

! 

! 

JIL 

CHICAGO 

! 

! 

! 

1967 

!  '"i 

85.7! 

28.5! 

7.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1956 

1  1 8013A36! 

103.5! 

30.0! 

8.6! 

2000! 

-  I 

33.01NONE 

JIL 

CHICAGO 

! 

!  !  1 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

1963 

1  2813*36! 

49.6! 

17.6! 

6.4! 

440! 

-  ! 

1 8. 0 ! HONE 

!!L 

CHICAGO 

! 

!  !  1 

50.0! 

18.0! 

5.5! 

! 

-  1 

1 

! 

! 

1957 

1  5813*36! 

66.3! 

21.0! 

5.5! 

750! 

-  ! 

16.0 ! NONE 

!  XL 

CHICAGO 

1 

1  !  1 

70.0! 

21.0! 

4.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1952 

!  18413A36! 

95.1! 

30.0! 

8.5! 

1800! 

-  ! 

16.0! NONE 

IIL 

CHICAGO 

1 

1  1  1 

103.0! 

30.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

CHICAGO 

! 

1942 

1  713A36! 

31.3! 

11.9! 

3.5! 

165! 

-  ! 

12.01  NONE 

IIL 

! 

i  1 

31.31 

12.0! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1965 

M  9913A36! 

71.  S! 

26.0! 

8.0! 

1140! 

-  ! 

15.0! NONE 

JXL 

CHICAGO 

! 

1  1  ! 

76.0! 

26.0! 

7.0! 

! 

-  ) 

! 

! 

! 

1967 

1  2113A361 

39.6! 

15.6! 

5.81 

330! 

-  1 

17.5 ! NONE 

IIL 

CHICAGO 

1 

1  1 

39.6! 

15.6! 

5.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1973 

!  1 5513*36! 

88.0! 

30.0! 

7.0! 

1650! 

-  ! 

16.0! NONE 

IIL 

CHICA60 

1 

1  1 

1  1  1 

88.0! 

30.0! 

1 

6.61 

! 

! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

VESSEL  NAME  AND  HUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
1  NUMBER 


!  1VTCC 1  DIMENSIONS  | Off AFT  I 

1  NET  l CODE  1  LENGTH ! 6POTH!  ! 

-IREGIS-!****!  REG.  !  REG. i LOAD"! 
I  TER  I  SCSI//////!/////!  ED  l 
!  TON-  (PAGE!  OVER-!  OVER-! ///A/f 
!  NAGE  I  IV  !  ALL  !  ALL  1  LIGHT! 


(2*>  MATERIALS  SERVICE  CORP.  1 

(OIVISION  OP  GENERAL  DYlAMICS) 
(CONTINUED)! 


I  5713*36! 

!  t  ! 

(  35 ! 3A36! 

!  !  ! 

I  9? !  5A361 

!  !  ! 

!  26! 3*36 ! 

t  l  l 

!  21 ! 3*36 ! 

!  !  ! 

-  !  58514*46!  * 

!  !  !  1 

-  1  585 !  4A«*6 !  ' 

I  ill 

-  !  585 !4A46! 

!  !  ( 

-  !  58514*46! 

!  !  ! 

-  (  58514*46! 

!  !  ! 

-  !  S8S ! 4 *46 ! 

(  !  ! 

-  !  58  5 !  4  *4  6 1 

!  !  ! 

-  !  585 ! 4 A  46 ! 

!  !  ! 

-  (  535(4*46! 

!  !  ! 

-  !  585 ! 4*46! 

!  !  ! 

-  !  535 ! 4*461 

!  !  ! 

-  1  585(4*46! 

!  •  ! 

-  !  565 ! 4*46! 

!  !  ! 

-  \  56514*46! 

!  !  ! 

-  !  58514*46! 

!  !  ! 

-  1  56514*46! 

!  !  ! 

-  !  565*4*46! 

!  *  ! 

-  !  565 ! 4*46! 

!  !  ! 

-  !  585! 4*46 ! 

!  !  ! 

—  !  585 ! 4  *4  o ! 

!  !  ! 

—  !  555(4*46! 


!  585 ! 4*46 ! 
!  !  ! 
!  535*4*46! 


!  64014*46! 
!  !  ! 
!  585S4A46! 


!  585! 4*46! 
!  !  ! 
!  585(4*46! 


!  38514*46! 
!  !  ! 
!  58524*46! 


-  !  565*4*46! 

!  !  ! 

-  i  535 ! 4*46  2 

!  !  ! 

-  !  535 • 4*46 ! 

!  !  ! 

-  !  585 !4A4o* 

!  !  ! 

-  !  59514*46! 

!  !  ! 

-  !  64414*46 ! 


!  644! 4*46 ! 

!  !  ! 

!  644! 4*46! 

!  !  ! 

!  644*4*46! 

!  1  ! 

!  644 • 4*46! 

!  !  ! 

!  644 ! 4*46! 


-  !  64414*46! 


•  64414*46! 

!  !  ! 

!  644 ! 4*46! 

!  !  ! 

!  64414*462 

i  t  • 

!  644  !4*46! 

!  !  ! 

!  64414*46! 

!  !  ! 

!  64414A46! 

!  !  ! 

!  64424*46! 

1  !  ! 

f  644*4*46! 


CAPACITT!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L  l  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  !  ! 

CARGO  !  FIXED  I  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  1 

////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  l  BUILT  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TO !////////// 1  OR  ! 
ENGERS  !  (FEET)!  LXNE-2  !EE!  LINE-2  IMESUXLTt 


8.0! 

8.0! 

750 

-  j 

30.0 (NONE 
! 

!IL  MORRIS 
! 

1966 

4.0! 

5.0! 

700 

-  i 

-  t 

28.5! NONE 
! 

!IL  MORRIS 
! 

1973 

6.0! 

5.5! 

mo 

•  i 

-  i 

1 6.0! NONE 
! 

1  XL  CHICAGO 
! 

1971 

5.0! 

4.6! 

350 

-  ! 

-  ! 

23.6! NONE 
! 

(XL  MORRIS 
! 

1960 

5.8! 

5.8! 

330 

-  ! 

-  ! 

17.5! NONE 
! 

1  XL  CHICAGO 
! 

1967 

9.0! 

1.6! 

— 

1350! 

-  ! 

12.0! NONE 
! 

! XL  HOARI J 
! 

1960 

9.0! 

1.6! 

- 

1350! 

-  ! 

1 2 .0 ! NONE 

i 

I  XL  MO £ CIS 
! 

I960 

9.0! 

1.6! 

- 

1350! 

-  ! 

12.0 ! NONE 

(XL  MORRIS 
! 

1960 

9*0! 

1.6! 

- 

1350! 

-  ! 

12.0! NONE 
! 

!XL  MORRIS 
! 

I960 

9.0! 

1.6! 

- 

1350! 

-  ( 

1 2.0! NONE 
! 

! XL  MORRIS 
! 

1960 

9.0! 

1.6! 

- 

1350! 

-  ! 

12*0! NONE 
! 

!  XL  MORRIS 
! 

1963 

9.0! 

1.6! 

- 

1350! 

-  ! 

12.01N0NE 

! 

! XL  MORRIS 
! 

1963 

9.0! 

1.6! 

— 

1350! 

-  ! 

12.0! NONE 

j 

(XL  MORRIS 
! 

1963 

9.0! 

1.6! 

1650! 

-  ! 

12*0! NONE 
{ 

!IL  MORRIS 
! 

1963 

9.0! 

1.4. 

— 

1350! 

-  ! 

1 2 .oj  NONE 

j 

! IL  MORRIS 
! 

1963 

9.0! 

1.6! 

- 

1350! 

-  ! 

1 2 .0 ! NONE 
! 

1  XL  MORRIS 
! 

1963 

9.0! 

1.6! 

- 

1350! 

-  t 

12.0! NONE 
! 

STL  MORRIS 

i 

1963 

9.0! 

1.6! 

- 

1350! 

-  ! 

12.0! NONE 
! 

!ZL  MORRIS 
! 

1963 

9.0! 

1.6! 

" 

1350! 

-  ! 

12.0! NONE 
! 

1 IL  MORRIS 
! 

1963 

9.0! 

1.6! 

- 

1350! 

-  ( 

12.01N0NE 

! 

(XL  MORRIS 
! 

1963 

9.0! 

1.6! 

" 

1350! 

-  ! 

12.0 ! NONE 
! 

! IL  MORRIS 
! 

1963 

8.5! 

1.5! 

— 

1423! 

-  ! 

11.5 ! NONE 
! 

(IL  MORRIS 
! 

8.5! 

1.5! 

- 

H23! 

-  ! 

11.5 ! NONE 
( 

(XL  MORRIS 
! 

1954 

6.5! 

1.5! 

“ 

1423! 

-  ! 

11.S2N0NE 

! 

!  IL  MORRIS 
! 

1*54 

8.5! 

1.5! 

” 

1423! 

-  ! 

11.SIN0NE 

I 

!  IL  MORRIS 
! 

1954 

8.5! 

1.5! 

- 

14231 
-  ! 

11 .5! NONE 
! 

(IL  MORRIS 
! 

1954 

8.51 

1.5! 

“ 

1423! 

-  ! 

11.5!  NONE 
t 

!IL  PORRIi 
» 

1954 

8.5! 

1.5! 

- 

1423! 

-  ! 

11.5! NONE 
! 

ML  MORRj) 

! 

1954 

7.6! 

1.6! 

“ 

1300! 

-  ! 

13.01N0NE 

! 

2IL  MOR  *  IS 

1 

1941 

10.0! 

1.5! 

“ 

1730! 

-  ! 

11.5! NONC 
! 

! IL  CHICAGO 
( 

1955 

10.0! 

1.5! 

- 

1730! 

-  ! 

11.5! NONE 
! 

! IL  CHICAirt 
! 

1955 

10.0! 

1.5! 

— 

1730! 

-  ! 

11.5! NONE 
! 

! IL  CHICAGO 
! 

1955 

10.0! 

- 

1730! 

11 .51N0NE 

! XL  CHICAGO 

1955 

1.5! 

-  ! 

! 

10.0! 

1.5! 

- 

1730! 

-  ! 

11.5 ! NONE 
! 

!IL  CHICAGO 

1955 

10.0! 

1.5! 

- 

1730! 

-  ! 

11.5! NONE 
! 

!IL  CHICAGO 
! 

1955 

10.0! 

1.5! 

- 

1 73C! 

-  ! 

11. 5! NONE 
i 

( IL  CHICAGO 
! 

1955 

10.0! 

1.5! 

- 

1730! 

-  ! 

11. 5 ! NONE 
i 

ML  CHICAGO 
{ 

1955 

10.0! 

1.5! 

- 

1730! 

.  i 

11. 5  JNONE 
! 

!IL  CHICAGO 

1955 

10.0! 

1.5! 

- 

1730! 

•  t 

11 .5! NONE 

i 

! XL  CHICAGO 

1955 

10.6! 

1.6! 

“ 

1730! 

.  i 

12.6! NONE 

j 

ML  CHICAGO 

l 

1955 

10.6! 

I.o! 

• 

1730! 

-  ! 

12. 6! NONE 
! 

Ml  CHICAGO 

i 

!  1955 

10.6! 

- 

1730! 

1 2.6 {NONE 

ML  CHICAGO 

1955 

1.6! 

-  ! 

! 

10.6! 

1.6! 

- 

1730! 

-  j 

1 2.6! NONE 
! 

ML  CHICAGO 

i 

1955 

10.6! 

1.6! 

- 

1730! 

-  i 

1 2. 6! NONE 

i 

ilL  CHICAGO 

i 

1955 

10.0! 

- 

1500  j 

1 2.6  j  NONE 

ilL  CHICAGO 

1956 

1.6! 

! 

-  • 

; 

t 

10.0! 

-  i 

1500! 

12.  6! NONE 

ilL  CHICAGO 

1956 

1.6! 

i 

-  i 

i 

i 

10.0! 

-  i 

1500! 

1 2.6 ! NONE 

ilL  CHICAGO 

1956 

1.6! 

< 

-  ! 

! 

i 

10.0! 

1.6! 

- 

1500! 

-  ! 

1 2. 6 {NONE 
! 

ML  CHICAGO 
! 

!  1956 

! 

10.0' 

1.6! 

- 

1500! 

-  ! 

12.6!N0NE 

! 

ML  CHICAGO 

i 

1956 

10.0! 

- 

1500! 

1 2. 6 (NONE 

ilL  CHICAGO 

!  1956 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

10.0! 

1.6! 

- 

150C! 

-  i 

12.6JN0NE 

! 

ML  CHICAGO 
! 

1956 

10.01 

1.6! 

■ 

1500! 

-  ! 

12.6! NONE 
! 

ML  CHICAGO 
! 

!  1956 

! 

10.0! 

1.6! 

- 

15001 
-  ! 

1 2.61  NONE 
i 

ML  CHICAGO 
! 

!  1956 

10.0! 

1.6! 

! 

» 

1500! 

-  t 

j 

! 

12.6! NONE 
! 

! 

! 

ML  CHICAGO 
! 

! 

! 

!  1956 

! 

J 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


526 _ 

ENCK! 

0 1  ST !  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  MIME* 


1 

tVTCC!  DIPENSIONS  IDAAFTl 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

{VESSEL 

l 

1 

!  NET 

KOOE1LENGTHIHROTH!  ! 

!  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  !OPE»AT!NG 

! 

! 

-IPEGIS- 

•!  ***►!  REG.  !  AEG.  !  LOAD”! 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

IT  C  l  BASE 

! 

YEAR  ! 

!  COAST 

!  TER 

!  SEE!//////!/////?  ED  ! 

!//////// ! 

POINT  ! 

LINE-1 

!*0t  LlNt-1 

1 

8UILT  ! 

I  GUARD 

I  TON- 

!«*A6C!  OV£P“!OVEP”! /  ////! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT)! ////////////////! TO !//////////! 

OR  ! 

*  NUN9ER 

!  NAGE 

!  IV  !  ALL  t  ALL  1LIGHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!t£!  LINE-2 

! ‘REBUILT! 

! 

t 

(26)  MATERIALS  SERVICE  COUP.  I 

(DIVISION  OF  GENERAL  DTIANICS) 
(CONTINUED) 1 

NSC  917  i  - - 

! 

NSC  919  !  — - 

! 

NSC  1103  !  - 

l 

NSC  1104  !  - 

! 

NSC  1105  !  - 

! 

NSC  1106  !  - 

i 

NSC  1107  !  - 

! 

NSC  1108  !  - 

! 

NSC  1109  !  - 

! 

NSC  8400  !  - 

! 

NSC  8401  !  - 

! 

NSC  8402  !  - 

! 

NSC  6403  !  - 

! 

NSC  6404  !  - 

! 

NSC  8405  !  - 

NSC  6406  !  - 

! 

NSC  6407  !  - 

! 

NSC  8408  !  - 

! 

NSC  8409  !  - 

I 

NSC  8700  !  - 

! 

NSC  8701  !  - 

| 

NSC  8702  I  - - 

! 

NSC  8703  1  - - 

! 

NSC  8704  !  - 

! 

NO.  750  i  - - 

! 

NO.  751  I  - 

I 

NO.  752  !  - 

! 

NO.  753  !  - - 

I 

NO.  754  !  - 

! 

NO.  755  !  - 

I 

NO.  756  I  - — 

I 

NO.  757  !  - 

! 

NO.  758  I  - 

! 

NO.  759  I  - 

! 

NO.  8100  I  - 

I 

NO.  8101  I  - 

! 

NO.  8102  !  - 

t 

NO.  8103  !  - 

I 

NO.  8104  !  - 

! 

NO.  8105  !  - 

f 

NO.  8106  I  - 

! 

NO.  8107  !  - 

I 

NO.  8108  !  - 

i 

NO.  8109  i  - 

! 

1 

i 

(20)  PATERIALS  TRANSFER  AND  SALVAGE 
CORP.  ! 

D.  L.  CILLAHD  1227830 

I 

SARA  1276996 

! 

NO  493  !  - 

) 

f 

! 

JIG)  PATHIES  COAL  CO.  ! 

ROUILEE  1537199 

! 

1 

! 


!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

644  !4 A46 ! 

1 

{ 

t 

i 

195.0! 

1 

! 

! 

i 

35. C! 

! 

i 

i 

! 

10.0! 

I 

! 

! 

■ 

i 

! 

i 

i 

i 

• 

15001 

! 

! 

i 

i 

j 

1 2. ol NONE 

! 

1 

! 

! 

i 

i(L 

CHICAGO 

!  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

! 

-  ! 

{ 

! 

644S4A46! 

195.0! 

33.0! 

10.0! 

- 

! 

1500! 

1 2.6! NONE 

ML 

CHICAGO 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

S90UA46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1479! 

14.0! NONE 

!  I L 

CHICAGO 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

590J4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

! 

1479! 

14.0! NONE 

!IL 

CHICAGO 

!  ! 

105.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

60914*46! 

200.0! 

35.0! 

10.6! 

- 

i 

1563! 

1 4 • 0 ! NONE 

t!L 

LOCKPORT 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

609!4A<*>! 

200.0! 

35.0! 

10.6! 

- 

! 

1563! 

14.0! NONE 

lit 

LOCKPORT 

!  ! 

2CO.O! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

609I4A46! 

200.0! 

35.0! 

10.6! 

- 

! 

1563! 

14.1‘INONE 

ML 

LOCKPORT 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

609 (4A46! 

200.0! 

35. C! 

10.6! 

- 

! 

1563! 

14.0! NONE 

!IL 

LOCKPORT 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

60914446! 

20C.C! 

35.  C! 

10.6! 

- 

! 

14791 

H.OIAONE 

ML 

LOCKPORT 

!  ! 

200. Ct 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

I 

601 ! 4  A  45 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1870! 

14.0! NONE 

ML 

LOCKPORT 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

60U4A43! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1870! 

1 4. 0! NONE 

ML 

LOCXPORT 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

601 ! 4*43 I 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

! 

1870! 

14.0! NONE 

!IL 

LOCKPORT 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  i 

1 

! 

601  !4A43 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1870*1 

*,4.0!  NONE 

ML 

LOCKPORT 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

601 !4A43 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1370! 

1 4. 0! NONE 

ML 

LOCKPORT 

!  ! 

115.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  i 

! 

! 

601 ! 4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

187oi 

14.0! NONE 

ML 

LOCKPORT 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

2 

1 

601 ! 4  A  43 ! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

! 

1870! 

14. 0! NONE 

ML 

LOCXPORT 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

601 !4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1870! 

14.0! NONE 

!IL 

LOCKPORT 

!  ! 

195.0! 

33.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

60114A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1670! 

14.0  JNONE 

ML 

LOCKPORT 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

601 ! 4*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1670! 

14 .0! NONE 

ML 

LOCKPORT 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

645*4445! 

200.01 

35. 0! 

9.0! 

- 

! 

1599! 

1 2.61  NONE 

ML 

LOCK*ORT 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

! 

645  !4*43 ! 

200.0! 

35. 0! 

9.Q! 

- 

! 

1599! 

12.6! NONE 

ML 

LOCKPORT 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

64514A43! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

i 

1599! 

12.6 (NONE 

ML  LOCKPORT 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

{ 

64SMA43! 

200.0! 

35. 0! 

9.0! 

- 

! 

1599! 

12.6 ! NONE 

!IL 

LOCKPORT 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

645! 4443! 

200f  0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1599! 

12.6IN0NE 

ML 

LOCKPORT 

!  ! 

200.0! 

35.01 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

! 

635 ! 4443! 

200.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

! 

1704! 

1 4.0! NONE 

ML  CHICAGO 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

63514443! 

200.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

l 

1704! 

14.01N0NE 

ML 

CHICAGO 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

. 

! 

-  ! 

I 

! 

635J4A43! 

200.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

! 

1704! 

14.0IN0NE 

XL 

CHICAGO 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

635J4A43! 

200.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

! 

1704! 

14.0! NONE 

III- 

CHICAGO 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

l 

» 

635I4A43! 

200.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

! 

1704! 

14.0! NONE 

ML 

CHICAGO 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

I 

! 

635UA43! 

20C.0! 

35.0! 

3.61 

- 

i 

1704! 

14.0! NONE 

!IL 

CHICAGO 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

635J4A43! 

200.0! 

35.0! 

8.6! 

1704! 

14.0JSONE 

ML 

CHICAGO 

i  i 

2GC.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

635J4A43! 

200.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

t 

1704! 

14.0! NONE 

!IL 

CHICAGO 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  | 

j 

! 

635 ! 4443 ! 

200.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

! 

1 70  A  i 

14.o! NONE 

ML 

CHICAGO 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

63SI4A43! 

200.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

» 

1704! 

14 .0! NONE 

!IL 

CHICAGO 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

l 

-  j 

» 

! 

633(4440! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1900! 

14 .0! NONE 

ML 

LOCKPORT 

•  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

! 

63S14A40! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1900! 

14.0 ! NONE 

ML 

LOCKPORT 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

635! 4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1900! 

1 4.0JN0NE 

ML 

LOCKPORT 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

635I4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1900! 

14.0 {NONE 

ML  LOCKPORT 

J  ! 

200.0! 

35.01 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

635  ! 4  A  40 1 

200.9! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1900! 

1 4.0! NONE 

ML 

LOCKPORT 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

63514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1900! 

14.0IN0NC 

ML 

LOCKPORT 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

635KA40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1900! 

14.0! NONE 

!IL 

LOCKPORT 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

t 

! 

635!4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1900! 

1 4.05NONE 

ML 

LOCKPORT 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

63514440! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1900! 

14.0 ! NONE 

ML 

LOCKPORT 

!  ! 

200.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

63554A40! 

200.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

! 

1900! 

1 4 .0 ! NONE 

!IL 

LOCKPORT 

!  ! 

!  ! 

i  i 

200.0! 

i 

i 

35.0! 

! 

i 

2.0! 

! 

t 

! 

! 

< 

-  ! 

! 

i 

J 

i 

; 

! 

1 

I 

i  i 

!  ! 

4413F36! 

i 

! 

60.7! 

! 

16.0! 

! 

! 

4.6! 

\ 

! 

400! 

j 

i 

.  I 

< 

i 

18.0! NONE 

! 

! 

! 

!  ! 

64.3! 

18.0! 

4.0! 

! 

-  j 

! 

! 

11515736! 

86.9! 

21.1! 

7.6! 

700! 

-  i 

21 .0 !NONE 

JVV  WITCHER 

!  ! 

86.9! 

21.1! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND 

146I4A43! 

100.0! 

26.0! 

6.2! 

- 

! 

400! 

9.1 1N0NE 

1 

!  ! 

i  1 

100.0! 

! 

< 

26.0! 

! 

i 

1.1  j 

! 

! 

■ 

-  ! 
i 

! 

! 

1 

) 

! 

i 

!  1 

!  ! 

24J3A35! 

i 

J 

50.0! 

i 

i 

16. oi 

i 

5.0! 

l 

! 

330! 

I 

-  ! 

i 

! 

30.0! NONE 

! 

!PA 

COURTNEY 

! 

!  ! 

!  1 

50.0! 

16.0! 

! 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

J 

! 

1 

I 

I 

I 

1956  ! 
t 

1956  l 
l 

1970  I 
i 

1«70  ! 
t 

1973  ! 

1 

1973  ! 

! 

1973  t 
I 

1973  ! 

1 

1973  ( 

! 

1983  ! 

I 

1983  1 
I 

1983  ! 

! 

1983  ! 

! 

1983  ! 

! 

1983  1 
! 

1983  t 
! 

1983  i 
I 

1983  I 
! 

1983  » 
i 

1987  ! 

1987  ! 

J 

1987  ! 

! 

1987  J 
I 

1987  ! 

! 

1975  ) 

I 

1®75  ! 

I 

1975  J 
1 

1975  I 
t 

1975  ! 
f 

1973  ! 
I 

1 775  ! 
I 

1975  ! 
! 

1975  I 
I 

1975  ! 
! 

1981  ! 
! 

1981  J 
1 

1981  ! 
! 

1981  | 
I 

1981  I 
I 

1981  1 
! 

1961  ! 
I 

1981  ! 
I 

1981  ! 
! 

1961  | 
i 
! 
I 
I 

1957  I 
! 

1937  ! 
I 

1937  I 
I 
! 
1 
! 

1971  | 
I 
! 
i 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENCR! 

MST1  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

1  lVTCCl  DIMENSIONS  (DRAFT! 

(  NET  !  CODE  I  LENGTH) BROTH!  1 

1  COAST  !  TER  !  SEE! //////! /////!  ED  ! 

t  GUARD  !  TON-  (PAGE!  OVER-! OVER-! /////I 

(  NUMBER  !  MAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

{CAPACITY!  NIGH-  I  !  V  £  S  S  E  L  ! 

!  !  ESI  !  CARGO  HANDLING  IS  10PERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  (  EQUIPMENT  !Tc!  BASE  l  YEAR 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////// ////// |TD !////////// !  OR 

POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EC!  LtNE-2  t*REBUIL1 

r. 

! 

! 

09)  PATSON  NAVIGATION  CONPANlY 

!  !  ! 

!  !  1 

!  !  1 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

KAUAI 

!62t  *12 

(  1759911 A071 

677.01 

95.0! 

34.1! 

32000! 

24200! 

131 .0! STEAH 

COILS 

!  C  A 

LOS  ! 

1980 

! 

!  !  ! 

720.51 

95.2! 

2.0! 

-  ! 

l 

1 

ANGELES  I 

LUPLINE 

1549900 

!  18744 !1 A09 1 

769.5! 

92.01 

30.6! 

30000! 

18300! 

H5.0IRAHP 

YSTEH/ 

!CA 

SAN  1 

1982 

! 

!  !  ! 

926.51105.0! 

15.0! 

-  I 

) STEAH 

COILS 

I 

FRANCISCO  ! 

NANUKAI 

1524219 

t  1647211A37! 

667.0! 

95.1! 

34.1! 

32000! 

24700! 

131.0! STEAH 

COILS 

!  CA 

SAN  ! 

1970 

1 

!  »  ! 

720.5! 

95.2! 

12.3! 

-  ! 

( 

! 

FRANCISCO  I 

NANULANI 

! 526400 

1  16483! 1A07I 

677.0! 

95. 1! 

34.1! 

32000! 

24700! 

131.0! STEAH 

COILS 

IWA 

SEATTLE  i 

1970 

! 

1  1  1 

720.5! 

95.2! 

12.3! 

-  I 

( 

! 

I 

HATSONIA 

(553090 

!  1 3002! 1  AOS l 

703.01105.51 

35.3! 

30000! 

198121 

166. 3) RAHP 

SYSTEM/ 

ICA 

SAN  1 

1987 

! 

!  1  i 

760. 01105. 8! 

17.51 

-  ( 

!  STEAH 

COILS 

I 

FRANCISCO  ! 

NAUI 

1591709 

!  17568! 1 A071 

677.0! 

95.0! 

34.11 

32000! 

24300! 

131.0! STEAH 

COILS 

!CA 

LOS  ! 

1978 

! 

!  i  ! 

720.5! 

95.2! 

12.0! 

-  ! 

! 

! 

ANGELES  ! 

NAUNALEI 

(246343 

!  13566! 1 A  09 i 

606.2! 

71.2! 

33.0! 

9000! 

15300! 

98.5!  STEAH 

COILS/ 

ION 

PORTLAND  ! 

1965 

! 

!  !  ! 

630.4! 

71.5! 

14.0! 

-  * 

! AUTOMOBILE  CRANE! 

! 

JOE  SEVIER 

1300799 

!  66! 3A  36! 

80.0! 

24.0! 

11.0! 

1500! 

-  ! 

45.0! NONE 

!  HI 

KAHULUt  t 

1965 

i 

!  !  ! 

60.0! 

24.0! 

10.6! 

-  ! 

! 

t 

1 

NAOI 

1  616705 

!  8313A36! 

75.0! 

23.3! 

11.9! 

1600! 

-  ! 

34*0! NONE 

(HI 

HILO  ! 

1980 

! 

!  !  ! 

75.0! 

23.3! 

11.9! 

-  ) 

! 

! 

t 

KALEAKALA 

J  676972 

!  3362I4A50! 

—  ! 

—  J 

14.6! 

—  j 

4653! 

96.0! CRANE 

(HI 

HONOLULU  I 

1984 

) 

!  !  I 

350.0! 

64.5! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

( 

ISLANDER 

1  292510 

!  3340 1 4A  501 

307.8! 

50.1! 

17.9! 

-  | 

5400) 

56 .4 ! NONE 

!MI 

HONOLULU  1 

1963 

1 

!  1  1 

312.6! 

50.1! 

4.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

NAUNA  LOA 

1676973 

!  356214A50! 

1 

—  ! 

14.8! 

-  j 

4653! 

98.0! CRANE 

!Ht 

HONOLULU  ! 

1984 

! 

1 

1  !  ! 

!  !  ! 

350.0! 

i 

64.5! 

! 

6.0! 

i 

-  ! 

j 

i 

i 

! 

! 

! 

I 

(26)  HATTESON/  L. 

V./  IUC. 

! 

! 

!  I  1 

i  i  l 

i 

{ 

i 

! 

i 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

BFTTE  LYNN 

! 272590 

t  66! 3A  36! 

47.01 

20.0! 

5.5! 

600! 

.  « 

32  «ol NONE 

II A 

BURLINGTON! 

1956 

! 

1  !  ! 

47.0! 

20.0! 

5. 5! 

-  i 

! 

! 

1 

BURLINGTON 

1611964 

!  7913AJ6! 

60.0! 

24.0! 

3.5! 

650! 

-  ( 

30.0! HONE 

!IA 

BURLINGTON! 

1979 

! 

!  !  1 

60.0! 

24.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

) 

! 

HENRY  J  II 

1257117 

1  1613F361 

39.0! 

11.0! 

4.0! 

165! 

.  2 

15.0! NONE 

!  XA 

BURLINGTON! 

1948 

i 

1  1  ! 

38.0! 

11.0! 

4.0! 

-  i 

! 

) 

1 

MELISSA  K 

! 255365 

1  23J3A35! 

50.0! 

18.0! 

4.5! 

350! 

-  ! 

25.0! NONE 

!  X  A 

BURLINGTON! 

1951 

! 

1  l  1 

50.0! 

18.0! 

4.5! 

-  ) 

( 

! 

! 

NANCY  JENE 

1240269 

1  7613A35! 

91.0! 

26.0! 

4.5! 

945! 

-  ! 

30.0! NONE 

!!A 

BURLINGTON! 

1941 

! 

!  !  1 

91.0! 

26.0! 

4.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

UNIVERSAL  MONAD 

1290155 

1  5313AJ5! 

54.5! 

22.0! 

6.5! 

660! 

-  ! 

40.0! NONE 

!IA 

BURLINGTON! 

1963 

! 

!  !  ! 

54. 5! 

22.0! 

6.5! 

-  ! 

! 

I 

3  P  102 

j  - 

!  50014A46! 

100.0! 

40.0! 

6.0! 

-  j 

550! 

7.0! NONE 

!XA 

BURLINGTON! 

1951 

! 

•  !  1 

100.0! 

40.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

9R  103 

!  - 

!  60014A46! 

120.0! 

32.0! 

7.0! 

-  ! 

600! 

6.0! NONE 

!  r  a 

BURLINGTON! 

1951 

! 

!  !  ! 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

» 

-  ! 

2 

l 

1 

CO  102 

I  - 

!  120S4A461 

110.01 

24. C! 

5.0! 

-  J 

600! 

6. 0 ! NONE 

!IA 

BURLINGTON! 

-- 

! 

!  !  1 

110.0! 

24.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

LUH  145 

.  - 

!  16014A46! 

92.0! 

45.0! 

4.0! 

-  ! 

400! 

7.0! NONE 

UA  OURLIHGTOH! 

1«81 

! 

1  !  ! 

100.0! 

45.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

NO  27 

1  - 

1  20014A431 

100.01 

32.0! 

3.5! 

-  1 

465! 

5 . 0 ! NONE 

!IA 

BURLINGTON! 

1946 

! 

1  1  1 

100.0! 

32.0! 

1.5! 

-  ; 

! 

! 

NO  101 

j  - 

!  12014A46! 

110.0! 

24.0! 

5.0! 

-  ! 

600! 

9.0! NONE 

!  I A 

BURLINGTON! 

— 

! 

1  1  1 

110.0! 

24.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

» 

NO  103 

1267617 

1  22714A43! 

100.0! 

30.0! 

7.5! 

-  J 

465! 

10.0'NONE 

!XA 

BURLINGTON! 

1954 

! 

!  !  1 

10C.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NO  106 

1  267620 

!  22714A43! 

100.0! 

30.0! 

7.5! 

-  * 

465! 

10.0! NONE 

!  IA 

9U*LINGT0N! 

1954 

! 

!  !  ! 

100.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

NO  109 

1267623 

!  227I4A43! 

100.0! 

30.0! 

7.5! 

-  ! 

465! 

10.0! NONE 

!  IA 

BURLINGTON! 

1954 

1 

!  !  1 

100.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  529 

!  25014F4S! 

80.0! 

45.0! 

6.6! 

-  | 

350! 

7*0! NONE 

!  TN 

CHATT  AN’JO-I 

1960 

l 

1  !  ! 

80.0! 

45.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

GA  t 

NO  1126 

j  - 

1  25014F43! 

100.0! 

45. C! 

6.6) 

-  J 

400! 

7 .0 !  NONE 

!  TN 

CMATTANOO-! 

I960 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  1 

10C.0! 

I 

45. Cl 
! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

GA  t 

! 

(32)  HATTIE-S/  INC. 

( 

! 

!  !  1 

!  1  I 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

NATTIE-S 

1292953 

1  60MA02! 

61.3! 

22.0! 

6.0! 

600! 

67! 

22.01N0NE 

!LA 

HARVEY  ! 

1963 

I 

1 

!  !  ! 

)  !  t 

65.0! 

! 

22.0! 

! 

5.0! 

! 

-  ! 

; 

! 

! 

j 

i 

! 

1 

(32)  NAY  BROTHERS/  INC. 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

HAY  BROTHERS  17 

!  - 

!  50  0 ! 4  A  40 ! 

150.0! 

26.0! 

3.0! 

-  j 

5001 

20.0)NONE 

1LA 

GARDEN  I 

1927 

! 

!  1  l 

150.CJ 

26.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

HAY  BROTHERS  19 

1  - 

!  464 ! 4440! 

1  50. 0! 

26.0! 

9.0! 

-  i 

500! 

20.0! NONE 

!LA 

GARDEN  1 

1927 

! 

!  !  1 

15C.0! 

26.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

MAY  BROTHERS  22 

1  - 

1  46414A4Q! 

150.0! 

26.0! 

8.0! 

-  j 

500! 

20.0IN0NE 

!LA 

GARDEN  1 

1927 

1 

!  I  1 

150.0! 

26.0! 

1.7! 

-  i 

2 

! 

CITY  1 

HAY  BROTHERS  23 

1  - 

1  464 ! 4A40! 

15C.0! 

26.0! 

8.0! 

.  < 

500! 

20.0! NONE 

!LA 

GARDEN  ! 

1927 

t 

i 

!  !  ! 

!  1  1 

150.0! 

i 

26.0! 

! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

CITY  ! 

! 

i 

(30)  HAYS  NARINE 

1 

SERVICE/  INC!. 

!  !  1 

!  !  ! 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CONNIE  HAYS 

1261919 

!  206 ! 3 AJ6 1 

105,0! 

27.0! 

7.3! 

1730! 

-  ! 

26. 0! NONE 

!KY 

CLINTON  ! 

*  1974 

! 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

10S.0! 

! 

27.0! 

! 

6.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

(30)  NAYS  TOWING 

CO./  INC. 

! 

! 

1  !  < 

!  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

CART.  ZAC 

1257354 

!  12713A36! 

91.2! 

26.0! 

8.0! 

960! 

-  ! 

26.0IN0NE 

! 

! 

1948 

! 

1  1  1 

91.2! 

26.0! 

7.4! 

-  I 

■ 

! 

1 

EOWARD  C.  NAYS 

1260322 

!  9313A36! 

120.0! 

23.1! 

7.5! 

1530! 

-  ! 

33*0 !  NONE 

IKY 

CLINTON  ! 

1940 

! 

! 

!  !  1 

!  !  1 

122.5! 

! 

28.1! 

! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

l 

(30)  HAYS/  £•  C. 

TRANSP.  CO. 

! 

!  INC. 

!  1  1 

j  *  i 

! 

* 

! 

! 

! 

« 

i 

| 

i 

« 

! 

« 

! 

2 

CARRIE  HAYS 

1262C29 

1  234*3436! 

no. oi 

29.0! 

9.  si 

1800! 

-  i 

34 .oi NONE 

IKY 

CLINTON  *! 

1951 

! 

1  1  1 

110.0! 

29.0! 

9.3! 

-  ! 

j 

! 

! 

PEGGY  NAYS 

1261523 

1  209I3A36! 

117.0! 

27.5! 

10.6! 

1800! 

-  ! 

37  *0! NONE 

!KY 

CLINTON  ! 

1951 

! 

! 

!  !  1 

!  1  ! 

117.0! 

! 

27.5! 

j 

10.6! 

« 

! 

! 

! 

t 

i 

! 

! 

(20)  NAYSVILLE  OREOGING  CO./ 

1 

!  INC. 

1  !  1 

!  !  ! 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

2 

i 

! 

! 

< 

! 

! 

! 

! 

ACADIAN 

1293237 

1  6813A35! 

64.0! 

20.0! 

6.0! 

495! 

-  ! 

20.0IN0NE 

IKY 

NAYSVILLE  ! 

1963 

! 

1  !  1 

64.0! 

20.  C! 

5.0! 

-  ! 

i 

! 

! 

KeL  11 

j  - - 

1  66014A45! 

--  i 

—  ! 

9.0! 

-  j 

1500! 

15.0‘NONE 

!KY 

NAYSVILLE  ! 

1«58 

1 

!  i  ! 

195. Oi 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

I 

K9L  13 

j  - 

!  774J4A45! 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

-  2 

1500! 

15*0!N0HE 

IKY 

NAYSVILLE  ! 

1958 

1 

!  !  ) 

195. C! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

l 

K6L  16 

j  - 

1  860! 4*45! 

—  ! 

—  ! 

9.01 

-  ! 

1500! 

15.0! HONE 

IKY 

NAYSVILLE  ! 

1958 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ; 

! 

! 

! 

KPL  19 

!  - 

1  860! 4 A  43 ! 

! 

—  ! 

9.0! 

-  | 

15Coi 

15.0! NONE 

JKY 

NAYSVILLE  1 

1956 

! 

! 

( 

!  1  1 

!  !  1 

!  !  ! 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

i 

2.0! 

! 

j 

2 

i 

1 

-  ! 

! 

j 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

t 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


528 


ENCRl 

DTSTI  OPERATOR 

VESSEL  NAHE  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NUMBER 

1  1VTCC!  DIHf NSIONS  iDRAfT! 

1  NET  1C0DE1LENGTH10RDTK1  1 

IREGIS- !**** I  AEG.  1  PEG.1L0AD-1 
l  TEA  I  SEE l //////!///// 1  ED  1 
!  TON-  {PAGE!  0V8P-I OVER-! /////! 

1  NAGE  !  IV  1  ALL  1  ALL  (LIGHT! 

{CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL!  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  I  ! 

1  CARGO  !  FUED  !  EQUIPMENT  1 TC !  3ASE  !  TEAR  ! 

!////////!  POINT  !  LXNE-1  !A0!  LINE-1  !  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  ! (L IGHT )! ////////////////! TD| ////////// !  OR  1 

POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2  ! RRE0UILT! 

(20)  HAYSVILLE  DREDGING  CO./ 

!  INC. 

!  i 

!  1 

!  1 

1 

f 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

! 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUEOJ 

1  1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

KPL  22 

86014A4S! 

! 

—  i 

9.0! 

-  ! 

1500! 

15.0 !  NONE 

!ky  haysville 

1956 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

HD  14 

j  ------ 

1 27! 4A431 

100.0! 

26.0! 

6.5! 

-  1 

300! 

9. 5! NONE 

Iky  haysville 

1948 

1  ! 

100.0! 

26.0! 

1.2! 

! 

-  ! 

» 

! 

HD  103 

12714A43! 

IOC. 3! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

300! 

9. 5 !  NONE 

Ur  haysville 

1929 

1  1 

100.0! 

26.0! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

HD  167 

16014A43! 

100.0! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

300! 

1 0. 0 ! NONE 

IKY  HAYSVILLE 

1949 

1  1 

100.01 

26.0! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

HD  169 

16014A43! 

100.0! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

300! 

10. 0 ! NONE 

IKY  HAYSVILLE 

1949 

1  1 

100.01 

26. C! 

1.2! 

| 

-  ! 

! 

! 

HO  201 

16014A431 

100.0! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

300! 

9.5! NONE 

IKY  HAYSVILLE 

1957 

1  1 

100.0) 

26.0! 

1.2! 

I 

-  ! 

! 

1 

HD  202 

16014*43! 

100.0! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

300! 

9. 5 {NONE 

!KY  HAYSVILLE 

1957 

!  1 

100.0! 

26.  C! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

I 

HD  204 

16214A431 

100.01 

26.0! 

6.5! 

! 

400! 

9.5! NONE 

IKY  HAYSVILLE 

1974 

1  1 

100.01 

26.0! 

1.2! 

! 

-  ! 

I 

! 

HD  205 

j  - - 

15214*43! 

100.01 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

400! 

9 . 5  !  NONE 

IKY  HAYSVILLE 

1974 

1  1 

100.0! 

26.0! 

1.2! 

1 

-  ! 

! 

! 

HD  6001 

11014*43! 

110.01 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

300! 

6.5! NONE 

Ur  HAYSVILLE 

1926 

1  1 

110.0! 

26.0! 

1.2! 

! 

-  i 

! 

! 

HD  275 

5815*71! 

60.0! 

20.0! 

8.0! 

-  ! 

120! 

4.012"  PUHP 

!ky  haysville 

1950 

1  ! 

1  ! 

60.0! 

i 

20.0! 

! 

1.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

(1fl>  PC  BRIDE  TONING  CO./  INC!. 

1  i 

1  1 

i 

; 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

I 

! 

! 

GEORGIA  H 

IO0CO56984O! 

11013*35! 

75.0! 

28.0! 

9.0! 

1130! 

-  ! 

32.OIN0NE 

IKY  LOUISVILLE 

1976 

! 

1 

1  ! 

75.51 

28.01 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

GLENN  R 

1528756 

1 

13013*35! 

75.5! 

26.0! 

9.5! 

1130! 

-  ! 

26.0! NONE 

!KY  LOUISVILLE 

1970 

! 

1 

1  1 

80.0! 

26.0! 

9.5! 

! 

-  ! 

( 

! 

SHARON  H 

JOOCOS696391 

11013*35! 

75.0! 

28.0! 

9.0! 

1130! 

-  ! 

32.0! NONE 

IKY  LOUISVILLE 

1976 

1 

1  1 

75.5! 

28.0! 

3.01 

! 

-  ! 

! 

! 

SUSAN  C.  MCBRIDE 

1  241557 

27513*361 

135.3! 

31.1! 

7.2! 

3400! 

-  ! 

30.0! NONE 

! KY  LOUISVILLE 

*  1971 

! 

!  1 

148.61 

32.5! 

6.0! 

! 

-  i 

! 

! 

C  294 

1521704 

62314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

150oi 

13.0! NONE 

IKY  LOUISVILLE 

1969 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

C  295 

1521705 

62314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1500! 

13.0! NONE 

UY  LOUISVILLE 

1969 

! 

1 

j 

•  i 

i  i 

195.0! 

; 

35.0! 

! 

1.5! 

t 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(07)  HC  CANNON,  J.  K. ,  INC. 

l 

! 

!  1 

!  ! 

i 

j 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

NANUCOKE 

1244C69 

9813*36! 

81. 6i 

24.1! 

10.01 

800  i 

-  ! 

40.0! NONE 

IDE  WILKINGTON 

1943 

! 

J 

!  ! 

!  1 

31.6! 

j 

24.1! 

! 

7.6! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

i 

! 

! 

(03)  HC  COAHACK  AGGREGATES 

! 

! 

!  ! 

1  1 

j 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

MCCORMACK  BOYS 

1646543 

58*3*36! 

85.0! 

26.0! 

9.5! 

3000! 

-  ! 

30. 0! TOWING  WINCH 

!LA  HORGAN 

1982 

l 

!  ! 

85.0! 

26.0! 

7.5! 

! 

-  t 

! 

!  CITY 

HIKE 

1268360 

1213*36! 

43.6! 

14.0! 

4.6! 

173! 

-  i 

13.OIN0NE 

!XY  NEW  YOU 

1954 

! 

1  1 

43.6! 

15.0! 

3.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

WK  J  HCCORHACK 

1557507 

3713*36! 

64.0! 

24.0! 

9.6! 

1350! 

-  ! 

32.0! NONE 

•NY  STONY 

1974 

! 

!  1 

70.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

-  t 

! 

!  BROOK 

EASY 

1282787 

46314*471 

120.0! 

38.0! 

10.7! 

•  « 

$5oi 

19. OlNONE 

!NY  NEW  YORK 

1960 

! 

1  1 

120.0! 

38. C! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

HUGHES  36 

1269923 

44314*431 

119.8! 

38. Cl 

10.0! 

-  ! 

1200! 

19.0! NONE 

! 

1955 

! 

!  1 

119.8! 

38.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

HUGHES  39 

1283193 

48214*43! 

125.0! 

38.2! 

10.0! 

-  ! 

1200! 

19.0!N0NE 

! 

1960 

1 

!  1 

125.0! 

38.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

HUGHES  43 

1256681 

49014*43! 

120.0! 

40.0! 

11.0! 

! 

1360! 

19.0! NONE 

! 

1961 

; 

! 

!  1 

120.0! 

40.0! 

2.0! 

i 

-  i 

| 

! 

HUGHES  47 

1292337 

47814*41! 

120.0! 

40.0! 

11.0! 

-  j 

1400! 

19. oi NONE 

! 

1963 

! 

1  1 

120.0! 

40.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

HUGHES  138 

1292799 

52114*431 

150.2! 

38.0! 

11.2! 

-  ! 

1200! 

16 .0 ! NONE 

! 

1963 

1 

!  1 

130.2! 

38.0! 

2.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

HUGHES  139 

1292800 

52114*431 

130.2! 

38.0! 

11.2! 

-  i 

1200! 

16 .0 !  NONE 

i 

1963 

! 

!  1 

130.2! 

36.0! 

2.5! 

i 

-  ! 

( 

i 

LEE  10 

1293968 

45314*46! 

120.0! 

38.0! 

10.7! 

-  ! 

900! 

18.0 ( NONE 

! 

1964 

! 

!  ! 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

HC  10 

1294906 

54514*46! 

110.0! 

35.3! 

12.0! 

-  ! 

1100! 

1 8.0! NONE 

!NJ  SOUTH 

1964 

1 

1  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

!  AMBOY 

HC  11 

1294907 

54514*46! 

110.0! 

35.7! 

12.0! 

-  ! 

1100! 

1 6 .0! NONE 

! NJ  SOUTH 

1964 

1 

1  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

!  AN30Y 

HC  12 

1294908 

54514*46! 

110.0! 

35.5! 

12.0! 

! 

1100! 

1 5. 0 !  NONE 

IN J  SOUTH 

1964 

! 

!  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1  AH30Y 

HC  13 

1532172 

451  14*46! 

110.0! 

35.7! 

12.0! 

t 

1100! 

18.0!NONE 

!NJ  SOUTH 

1971 

! 

1  1 

13C.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1  AHBOY 

HC  14 

1532173 

45114*46! 

-  i 

! 

12.0! 

-  ! 

-  » 

-  ! 

! N J  SOUTH 

1971 

1 

!  ! 

132. oi 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  AHBOY 

HC  15 

1294905 

54514*461 

! 

I 

11.5! 

-  ! 

-  ! 

-  ! 

1NJ  SOUTH 

1964 

! 

!  1 

130.0! 

40. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  AHBOY 

HC  50 

1272199 

43714*43! 

120.0! 

36.0! 

11.0! 

-  ! 

900! 

19.0! NONE 

!NY  NEW  YORK 

1956 

1 

J 

!  1 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

HC  53 

1  - 

43714*43! 

120.0! 

36.0! 

11.0! 

-  ! 

900! 

19.0IMONE 

!NY  N'V  YORK 

1956 

1 

1  ! 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

HC  54 

1518309 

51914*46! 

130.0! 

40.0! 

11.0! 

-  1 

1350! 

1 8.0! NONE 

!NY  V  YOAK 

1968 

! 

1  1 

130.01 

40.0! 

3.0! 

! 

-  ( 

! 

! 

HC  55 

1  294178 

45414*46! 

120.0! 

38.0! 

10.8! 

-  ! 

1200! 

16.0! NONE 

! 

1964 

1 

!  1 

120.3! 

38.2! 

2.0! 

1 

-  i 

! 

! 

HC  56 

1251972 

46814*46! 

120.3! 

38.2! 

10.8! 

! 

120oi 

18.0! NONE 

! 

1960 

! 

1  1 

120.3! 

38.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

HC  57 

1290734 

46814*46! 

120.0! 

38.0! 

11.0! 

-  ! 

1200! 

18 .0 ! NONE 

! 

1962 

! 

:  \ 

i  20.0! 

3o.0t 

2.01 

1 

-  I 

! 

1 

1 

HC  56 

1257607 

46814*46! 

120.0! 

38.0! 

11.0! 

-  ! 

1200! 

18.0 INONE 

! 

1962 

1 

1  J 

120.0! 

38. C! 

2.0! 

l 

-  ! 

! 

i 

HC  60 

1513627 

47814*43! 

130.0! 

40.0! 

10.0! 

1 

1300! 

1 7. 0! NONE 

!HY  NEW  YORK 

1968 

1 

1  1 

130.0! 

40.0! 

3.0! 

) 

-  ! 

! 

! 

HC  84 

i  - 

46314*46! 

-  ! 

! 

10.7! 

-  1 

1000! 

-  ! 

iHJ  SOUTH 

- 

1 

1  ! 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

!  AMBOY 

HC  92 

1  - 

49414*46! 

! 

-  ! 

10.7! 

-  ! 

1000! 

! 

INJ  SOUTH 

- 

! 

!  ! 

131.0! 

38.1! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

1  AHBOY 

HC  94 

1  - 

49414*461 

-  i 

! 

10.7! 

-  ! 

1000! 

! 

!NJ  SOUTH 

- 

l 

1  ! 

131.0! 

38.1! 

2.0! 

! 

-  i 

i 

!  AHBOY 

HC  97 

I  - 

49414*46! 

-  i 

-  ! 

10.7! 

-  ! 

1000! 

-  i 

INJ  SOUTH 

- 

!  ' 

1  ! 

131. oi 

38.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

.!  AHBOY 

HC  423 

1290124 

45514*47! 

120.0! 

38.0! 

11.0! 

-  ! 

900! 

22. 0 1  NONE 

!NY  HEW  YORK 

1962 

! 

1  1 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

HC  511 

1294879 

54514*47! 

130.0! 

40.0! 

11.0! 

-  i 

1100! 

22.0!  NONE 

INY  NEW  YORK 

1964 

! 

!  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ( 

! 

! 

HC  518 

1294876 

54514*47! 

130.0! 

40. C! 

11.0! 

-  i 

1100! 

22.0 ! HONE 

INY  NEW  YORK 

1964 

t 

! 

! 

!  1 

1  ! 

1  1 

130.0! 

! 

! 

40.0! 

! 

I 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

...529 

ENGK! 

BIST!  OPERATOR 

! 

I  NET 

IVTCC!  DIMENSIONS  10RATTI 
{CODE {LENGTH! BROTH!  ! 

! CAPACITY ! 

!  ! 

HIGH-  ! 
EST  ! 

CARGO  HANDLING 

(VESSEL  ! 
!$  {OPERATING  ! 

! 

! 

| 

-fftEGIS-t****!  REG#  !  RES. {LOAD-! 

1  CARGO  ( 

FIXED  1 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

TEAR  ! 

!  COAST 

1  TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!AO|  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

1  TON- 

{PAGE!  OVER-IOVER-I/////1 

HORSE!  PASS-  !<LXGHT)!////////////////!TD!//////////! 

OR  ! 

1  NUMBER 

I  NACE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT! 

ROVER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

Ittl  LINE-?  1' 

‘REBUILT! 

!  I  I  !  !  I  I  1  I  t  I  II 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  II 


(03)  MC  COARACK 

AGGREGATES 

! 

1 

i  i 

! 

j 

! 

! 

! 

| 

! 

(CONTINUED)  ! 

1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

HC  526 

! 295922 

1 

545 !4A47 ! 

130.0! 

40.0! 

11.0! 

-  1 

1100! 

22. 0 ! NONE 

!NT  NEW  YORK 

1966 

t 

1 

1  l 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

MC  527 

1295923 

1 

54514A47! 

130.0! 

40.0! 

11.0! 

-  ! 

1100! 

22 .0! NONE 

! NT  NEW  YORK 

1964 

! 

1 

!  ( 

130.0! 

40.  C! 

2.01 

! 

-  | 

! 

! 

MC  534 

! 296192 

I 

545 1 4 A47 { 

130.0! 

40.0! 

11.0! 

! 

1100! 

22 .0 ! NONE 

!NT  NEW  YORK 

1964 

! 

l 

1  ! 

130.0! 

40.  C! 

2.0! 

! 

i 

! 

MC  535 

! 296193 

1 

54SMA47! 

130.0! 

40.0! 

11.0! 

-  ! 

1100! 

22.0! NONE 

(NT  NEW  YORK 

1964 

I 

1 

!  ! 

130.0! 

40.0» 

2.0! 

! 

! 

! 

MC  537 

! 296195 

! 

54514A47! 

13C.0! 

40.0! 

11.0! 

! 

11001 

22 .0! NONE 

(NT  NEW  YORK 

1964 

! 

I 

!  t 

130.01 

40.0! 

2.0! 

1 

-  | 

1 

! 

MC  555 

! 296672 

! 

S16UA47! 

130.0! 

40.0! 

11.0! 

-  ! 

1100! 

22 .0 ! NONE 

INT  NtV  YORK 

1964 

! 

I 

!  t 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

MC  561 

! 297290 

I 

545 ( 4A47! 

130.0! 

40.0! 

11.0! 

-  ! 

1100! 

77.O1N0NE 

INT  NEW  YORK 

1964 

! 

! 

!  ! 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

MCCORMACK  60 

1513624 

! 

56814*43! 

150.0! 

40.0! 

10.0! 

-  ! 

1300! 

17.0! NONE 

!NT  NEK  YORK 

1968 

! 

! 

!  1 

150.0! 

40.0! 

3.0! 

! 

! 

{ 

MCCORMACK  61 

1515260 

1 

47814A43! 

130.0! 

40.01 

10.0! 

! 

1300! 

17*01  HONE 

! NY  NEW  YORK 

1968 

! 

! 

1  1 

130.0! 

40.0! 

3.0! 

! 

! 

in i  ncv 

! 

! 

1  1 

150.0! 

40.0! 

1.7! 

! 

! 

! 

MCCORMACK  63 

! 51 7098 

1 

56514A431 

150.0! 

40.0! 

10.0! 

1 

1300! 

18.01  NONE 

!NY  NEW  YORK 

♦  1975 

( 

! 

! 

1 

!  ! 

1  ! 

15C.0! 

! 

40.0! 

1 

3.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(07)  MC  K  TOWING  PARTNERS 

! 

! 

! 

! 

!  i 

1  ( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

I 

! 

NAVASOT4 

{625801 

! 

9913A36! 

-  ! 

-  1 

13.0! 

2800! 

5.7! NONE 

IDE  WILMINGTON 

1983 

! 

! 

1 

I 

!  ( 

!  t 

100.5! 

! 

30.0! 

! 

11.0! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(30)  MCALISTER 

CONSTRUCTION 

! 

C!Ow 

1 

1 

t  ! 

{  ( 

! 

! 

! 

! 

l 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

INC. 

t 

( 

t  1 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

I 

BARBARA  ANN 

! 2A9936 

! 

2413A36! 

56.0! 

15.  C! 

4.0! 

365! 

U.LIHOHE 

ITN  MEMPHIS 

1962 

! 

{ 

!  ! 

36.0! 

15.0! 

1.5! 

1 

! 

! 

OAVIO  MCALISTER 

! 533274 

1 

210!  3A361 

103.4! 

30.  C! 

10.0! 

3200! 

40.0 { NONE 

Ill  KEH.HIS 

1971 

! 

I 

(  ! 

103.4! 

30.0! 

9.5! 

! 

! 

! 

JIM  WALDEN 

! 293756 

! 

5313A36! 

60.0! 

24,0! 

7.0! 

800! 

20.01  NONE 

ITN  MEMPHIS 

1965 

! 

i 

!  1 

64.5! 

24. C! 

5.0! 

! 

! 

! 

JOE  MCALISTER 

!559720 

! 

26513A36! 

1 1 o.O! 

34. C! 

10.6! 

3203! 

42.0! NONE 

ITN  MEMPHIS 

1976 

l 

! 

1  t 

116.0! 

34.0! 

9.5! 

1 

! 

! 

HAfttLU 

1261882 

! 

3413A36! 

48.0! 

15.0! 

3.5! 

4001 

16.4!  NONE 

!TN  MEMPHIS 

1962 

! 

1 

!  i 

43. 0! 

15.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

MARTHA  MAC 

!  2864  21 

! 

15  !  3  A  3  6 ! 

42.5! 

16.0! 

3.5! 

3001 

27.0IN0NE 

!TN  MEMPHIS 

1961 

! 

1 

!  ! 

42.5! 

16.0! 

3.0! 

l 

! 

! 

MISS  HATTIE  MAC 

{294337 

! 

16613A36! 

95.0! 

28. C! 

7.0! 

1530! 

40.9! NONE 

ITN  MEMPHIS 

1964 

! 

1 

i  i 

95.0! 

23.0! 

6.5! 

1 

-  l 

! 

! 

SALLY  ESTELLE 

127021  3 

1 

3413A36! 

54.0! 

H.OI 

5.5! 

600! 

27.0! NONE 

ITN  MEMPHIS 

1958 

1 

! 

i  i 

54.0! 

13.0! 

5.0! 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

1 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

! 

! 

M  6515 

{299387 

l 

510I4A46! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

-  ! 

1000! 

9.01N9NE 

ITN  MEMPHIS 

1965 

! 

{ 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

M  6516 

{295368 

1 

51014A461 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  » 

1000! 

9.0! NONE 

!TN  MEMPHIS 

1965 

! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

! 

! 

M  6517 

1299389 

I 

51014*46! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  ! 

1000! 

9.0! NONE 

ITN  MEMPHIS 

1965 

1 

I 

I  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

M  651? 

{•299390 

! 

51014*46! 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

1000! 

9.0! NONE 

! TN  MEMPHIS 

1965 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

N  6519 

{295391 

1 

51014*46! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

-  ! 

1000! 

9 .0 1  NONE 

!TN  MEMPHIS 

1965 

1 

l 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

• 

2 

! 

M  6520 

1299392 

1 

51014*46! 

195.0! 

35.0! 

6.C! 

i 

1000! 

9.0! NONE 

!TN  MEMPHIS 

1965 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

; 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

1 

M  ©621 

1505862 

! 

51014*46! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

-  ! 

1000! 

9.0! NONE 

ITU  NEHPHIS 

1966 

! 

! 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

M  6622 

! 503863 

! 

51014A46! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  ! 

1000! 

9. 0! NONE 

!TN  MEMPHIS 

1966 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

1 

H  6623 

1503564 

1 

51014*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1000! 

9.0! NONE 

ITN  MEMPHIS 

1966 

1 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

H  6524 

1503865 

1 

51 0! 4 *46! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

! 

1000! 

9. 0! NONE 

ITN  MEMPHIS 

1966 

{ 

I 

t  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

« 

! 

M  6625 

j  503366 

! 

51  0! 4*46 1 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  j 

1000! 

9.0*!N0NE 

!TN  MEMPHIS 

1966 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

I 

! 

N  6626 

1  503867 

l 

51014*46! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

! 

1000! 

9.0! NONE 

!TN  MEMPHIS 

1966 

1 

2 

!  ! 

19$.0! 

35.0! 

1.5! 

< 

; 

! 

H  6325 

1515929 

! 

510! 4*46! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

-  ! 

1100! 

9.0! NONE 

!TN  MEMPHIS 

1968 

! 

{ 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.51 

! 

! 

! 

M  6829 

1515930 

1 

51014A4M 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1100! 

9.0! NONE 

IT.  NEHPHIS 

1968 

! 

! 

t  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  I 

I 

! 

M  7134 

1534411 

1 

51014*461 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

I 

1100! 

9.0JN0NE 

ITN  MEMPHIS 

1971 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

! 

! 

M  7135 

1534412 

1 

51014*46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

! 

1100! 

9.0! NONE 

ITH  KCKPHIS 

1971 

i 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

M  7136 

1534413 

1 

510! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1100! 

7.0IN0NE 

!TN  MEMPHIS 

1971 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

! 

! 

M  7137 

1534414 

1 

51014*46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  1 

1100! 

9.0! NONE 

!TN  MEMPHIS 

1971 

1 

! 

•  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

i 

! 

M  7138 

1534415 

J 

51014*46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1100! 

9.0JN0NE 

ITN  HE "PHI S 

1971 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

; 

I 

r.  7137 

1534  416 

! 

57014:461 

•  75.0! 

?3.v2 

7.6! 

-  1 

•  ivQl 

?.Cf  JiOhc 

!Tn  KiftAnli 

1571 

! 

l 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  I 

! 

! 

M  7140 

1534417 

! 

51014*46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  J 

1100! 

9. 0 ! HONE 

ITN  NIftPHIS 

1971 

! 

! 

I  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

l 

( 

{ 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

2 

! 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

J 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

| 

! 

! 

! 

J 

1  l 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

! 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

! 

! 

! 

! 

!  ( 

195.0! 

35.01 

1.6! 

| 

! 

! 

! 

! 

! 

{ 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

i  ! 

195.0! 

! 

j 

35.  C! 
J 
! 

1.6! 

! 

i 

! 

! 

! 

•  » 

j 

i 

j 

i 

! 

! 

! 

I 

530 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


ENGRl 
01  ST! 


VESSEL  NAME  AND  NURSE R 


COAST 

GUARD 

NUHBSP 


!  IVTCC 

1  NET  !COOE 
")  REGIS  !*♦*« 
i  TER  !  SEE 
!  TON*  I PAGE 
1  NAGE  !  IV 


DIMENSIONS  ! DRAFT i 
LENGTHJ8P0TH!  ! 

KEG.  !  <>£<». 1L0AD-! 
//////!/////!  ED  ! 

OVER-! OVER*! /////!  HORSE 
ALL  !  ALL  {LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
CARGO  !  FIXED  !  EOUIPMEKT 

////////!  POINT  !  LINE-1 

PASS-  i (LIGHT  > I//////////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 


VESSEL! 
!OPE*ATING  ! 
J  9ASE  ! 
AO!  LINE-1  ! 
TD !//////////! 
EE!  HNE-2 


1 

i 

YEAP  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 


! 

! 

(70)  MCALISTER  CONSTRUCTION  C!0., 
INC.  ! 

(CONTINUED)! 


! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
i 

! 

( 
i 
! 

1 
! 

! 

! 
j 
! 

! 

! 

! 

j  ..... 

! 

!  - 

! 

!  - 

! 

I  - 

! 

!  - 

| 

;  - 

! 

! 521253 

i 

{521254 

! 

1521255 

! 

1521256 

! 


1 


510I4A46 

l 

51Q14A46 


! 

! 

! 

9.6! 

1.6! 

9.6! 

1.6! 


!  510HA46 

!  ! 

!  510 ! 4A44 

!  ! 


! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 


S1014A46 

* 

510!4A46 

! 

510I4A46 

! 

510J4A44 

! 

S1014A46 

! 

S10!4A46 

I 

S10!4A46 

! 

510I4A46 

! 

510! 4A46 
• 

1  Or! 4A43 
! 

510! 4A  46 

! 

510! 4  A  46 ! 
! 

510S4A46 

! 

510J4A46 

! 

51014A43 


195.0!  3 5.C! 

195.0!  35.0! 

165.0!  35.0! 

195.0!  35.0! 

195.0!  35.0!  10.0! 
195.0!  35.0!  1.5! 

195.0!  35. C!  10.0! 
195.0!  35.0!  1.5! 

195.0!  35. C!  10.0! 
195.0!  35.0!  1.5! 

195.0!  35. C!  10.0! 
195.0!  35.01  1.5! 

1R5.0!  35.0!  10.0! 
195.0!  35.0!  1.5! 

195.0!  35. C!  10.0! 
195.0!  35.0!  1.5! 

195.0!  35.0! 

195.0!  35.0! 

195.0!  35.0! 

195.0!  35.0! 

195.0!  35.0! 

195.0!  35.0! 

195.0!  35. C! 

195.0!  35.0! 

195.0!  35. 0! 

195.0!  35. C! 

195.0!  35.0! 

195.0!  35.0! 

195.0!  35.0! 

195.0!  35.0! 

195.0!  35.0! 

195.0!  35.0! 

110.0!  30.0! 

110.0!  30. C! 

195.0!  35.0! 

195.0!  35. C! 

195.0!  35.0! 

195.0!  35.0! 

195.0!  35.0! 

195.0!  35.0! 

195.0!  35.0! 

195.0!  35.0! 

195.0!  35.0! 


9.5! 
1.5! 
9.2! 
2.6! 
9.2  J 
2.6! 
9.0! 
2.0! 
9.0! 
2.0! 
9.0! 
2.0! 
9.0! 
2.0! 
9.0! 
2.0! 
6.0! 
1.0! 
9.5! 
1.5! 
9.5! 
1.5! 
9.5! 
1.5! 
9.5! 
1.5! 
9.6! 


1100 


1100 

nco! 


1100 

1100 


9.GJN0NE 

l 

9. OINONE 
» 

9.0! NONE 

i 

9.o1none 

I 

9.oi NONE 

i 

9.0 !  NONE 

! 

9 .0! NONE 

i 

9.oi NONE 
! 

9.0! NONE 
l 

9 .0 ! NONE 
! 

9.0 ! NONE 

i 

9.0! NONE 
1 

9.0! NONE 

! 

9. 0 ! NONE 

! 

9.0 ! NONE 

! 

9.0! NONE 
! 

8.0'NONE 

i 

9.0 ! NONE 
! 

9.01N0NE 

! 

9.0! NONE 
! 

9.0SN0NE 

! 

9.0!h0NE 


! 


TN  MEMPHIS  ! 

! 

TN  MEMPHIS  ! 

I 

TN  MEMPHIS  ! 

! 

TN  MEMPHIS  ! 

! 

TN  HCR®HI $  ! 

! 

TN  MEMPHIS  ! 

I 

TN  MEMPHIS  ! 

! 

TN  MEMPHIS  ! 

! 

TN  MEMPHIS  ! 

1 

TN  MEMPHIS  ! 

1 

TN  MEMPHIS  ! 

! 

TN  MEMPHIS  ! 

! 

TN  MEMPHIS  ! 

I 

TN  MEMPHIS  ! 

! 

TN  MEMPHIS  ! 

! 

TN  MEMPHIS  i 
] 

TN  MEMPHIS  ! 


TN  MEMPHIS  ! 

I 

TN  MEMPHIS  ! 

! 

TN  MEMPHIS  ! 


1975  ! 

i 

1976  ! 

i 

1976  i 

i 

1976  j 

; 

1976  ! 

i 

1976  i 

i 

1976  i 

l 

1975  1 

i 

1981  ! 
! 

1951  ! 

t 

1985  i 

1985  I 
! 

1985  ! 
! 

i9sr-  { 
! 

1985  ! 
1 

1960  ! 

j 

1969  I 
! 

1969  ! 

j 

1969  ! 
! 

1969  ! 
! 

I960  ! 
! 
! 
! 


1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

- 

! 

!  ! 

! 

A  6008 

j  - 

510) 4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

1100 

9.01NONE 

!TN  MEMPHIS  ! 

I960  ! 

! 

!  1 

195.0! 

3S.0! 

1.5! 

i 

- 

! 

!  1 

! 

R  6009 

!  - 

51014A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

1100 

9.0 !  NONE 

■IN  HEN»HIS  ! 

I960 

! 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

- 

! 

!  ! 

! 

RED  6204 

12*9050 

510I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  J 

1000 

9.0IN0NE 

!TN  NENPHI S  ! 

1962 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

1 

! 

“ 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

<C7)  MCALLISTER  6R0S.* 

INC. 

! 

I 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

!  ! 

1  ! 

CHARLES  0. 

1255246 

89I3A36! 

102.0! 

25.5! 

11. S! 

1600! 

- 

35.0 ! NONE 

ISC  CHARLESTON! 

1948 

! 

!  ! 

102.0! 

25.5! 

10.5! 

! 

- 

! 

!  ! 

CCNAL  «.  MCALLISTER 

1623341 

9313A36! 

9S.2! 

25.1! 

12.6! 

1800! 

1502 

16.0! NONE 

!N0  ST.  LOUIS  ! 

1946 

! 

!  ! 

105.5! 

26.0! 

10.6! 

- 

! 

!  ! 

DOROTHY  H 

! 262671 

97S3AJ8! 

97.0! 

25.2! 

11.0! 

1000! 

- 

33 .0 (NONE 

•Fl  palatla  ! 

1951 

! 

!  ! 

103.6! 

25.2! 

11.0! 

1 

- 

! 

!  ! 

ERIC  MCALLISTER 

1273511 

171 !  3 A  36 ! 

96.4! 

26.2! 

13.3! 

3000! 

- 

38.01NONE 

!PA  PHILAD6L-  ! 

•  1982 

I 

!  ! 

98.4! 

26.2! 

12.1! 

! 

- 

! 

!  PHIA  ! 

ESTHER  K. 

{244165 

1 36! 3  A  36 ! 

91.7! 

24.1! 

13.5! 

1600! 

- 

42.0! NONE 

IV*  NORFOLK  1 

1943 

i 

!  ! 

98.0! 

24.1! 

13.5! 

i 

- 

! 

!  ! 

JAMES  MCALLISTER 

*1273684 

17113A36! 

98.4! 

26.2! 

13.3! 

3000! 

- 

47 .0 ! NONE 

IP*  PHIUOEL-  1 

*  1981 

! 

!  ! 

90.4! 

26.2! 

13.3! 

! 

- 

i 

!  PHIA  ! 

MICHAEL  J  MCALLISTER 

! 274443 

13413AJ6! 

96.3! 

26.7! 

13.1! 

2000! 

- 

28. OINONE 

IP*  PHILAOEL-  1 

1957 

! 

!  ! 

96.3! 

26.7! 

12.1! 

! 

- 

! 

I  PHI*  1 

TERESA  MCALLISTER 

! 285037 

151  !3A36! 

93.5! 

27.0! 

13.0! 

1800! 

- 

SO. OINONE 

1?*  PHILAOEL”  ! 

*  1951 

| 

j  j 

100.0! 

27.0! 

13.0! 

i 

- 

! 

!  PHIA  ! 

THOMAS  H 

1244068 

99! JA36! 

31.1! 

24.0! 

11.0! 

70oi 

- 

35. OINONE 

I FL  JACKSON-  1 

1943 

J 

!  ! 

81.1! 

24.0! 

9.5! 

! 

- 

! 

!  VILLC  ! 

CONTAINER  TRANSPORT  a 

1295374 

475 ! 4  A  5  0  S 

305.7! 

50.0! 

14.0! 

-  • 

2COO 

48. OINONE 

IV*  NORFOLK  ! 

1945 

! 

!  ! 

333.0! 

50.0! 

8.0! 

! 

- 

! 

!  ! 

CONTAINER  TRANSPORT  5 

! 28831 6 

47514A50! 

305.7! 

50.0! 

14.0! 

-  • 

2000 

43. OINONE 

! VA  NORFOLK  ! 

1945 

! 

!  ! 

333.0! 

50.01 

S.O! 

I 

- 

l 

CONTAINER  TPAHSPORT  6 

1283647 

475 ! 4A50J 

305.7! 

50. C! 

14.0! 

-  J 

2000 

48. OINONE 

!VA  NORFOLK  ! 

1945 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

333.0! 

! 

50.0! 

! 

8.0! 

i 

! 

! 

' 

! 

i 

!  ! 

!  ! 

(11)  MCALLISTER  BROS.* 

INC. 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

j 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

!  1 

!  1 

8ARSAPA  fi.  MCALLISTER 

1506606 

12613A36! 

113.0! 

32.0! 

13.8! 

5850! 

- 

30. OINONE 

IV*  NEVPOPI  1 

1966 

! 

!  ! 

117.0! 

32.0! 

13.5! 

! 

- 

! 

I  NEWS  1 

BRENT  K  MCALLISTER 

1663280 

18613A36! 

97.2! 

33.0! 

16.5! 

3900! 

- 

27. OINONE 

IV*  NEWPORT  I 

1984 

! 

!  ! 

105.0! 

33.1! 

14.3! 

! 

- 

I 

!  NEWS  1 

CAPTAIN  BILL 

1511 822 

1 26! 3A  36 ! 

117.8! 

31.5! 

15.0! 

5600! 

- 

66. 5 {NONE 

IV*  NORFOLK  1 

1967 

! 

!  ! 

124.0! 

31.5! 

14.5! 

! 

- 

! 

!  ! 

EILEEN  MCALLISTER 

! 580227 

118! 3 A  3  6 ! 

! 

! 

14.0! 

3600! 

- 

-  ! 

!  ! 

1976 

1 

!  ! 

112.5! 

34.0! 

14.0! 

! 

- 

! 

!  1 

FRANCES  K.  MCALLISTER 

1286583 

133I3A36! 

94.3! 

25.0! 

11.6! 

2000! 

- 

Si .0 1  NOME 

J V A  fit  VHUR  1  i 

15*2 

1 

!  ! 

101.0! 

25.01 

11.6! 

! 

- 

! 

1  NEWS  1 

GREGG  MCALLISTER 

1258651 

117! 3 A  36  f 

111.0! 

27.0! 

13.6! 

2000! 

- 

45.0! NONE 

1FL  JACKSON”  I 

1949 

! 

!  ! 

111.0! 

27.0! 

13.6! 

! 

- 

! 

!  VILLE  ! 

NANCY  MCALLISTER 

1669634 

186! 3 A  36 ! 

97.2! 

33.0! 

16.5! 

3900! 

- 

27. OINONE 

IV*  NEWPORT  I 

1984 

! 

!  ! 

105.0! 

33.1! 

14.3! 

I 

- 

! 

!  NEWS  ! 

PATRICE  MCALLISTER 

1507302 

12913A36! 

117.0! 

32.0! 

14.0! 

1600! 

- 

30.0! NONE 

IV*  NORFOLK  I 

1967 

! 

! 

!  ! 

!  1 

118.9! 

j 

32.0! 

! 

10.7! 

i 

! 

j 

” 

! 

! 

!  i 

!  ! 

(08)  MCALLISTER  BROS.* 

INC. 

! 

! 

!  ! 

i  1 

i 

i 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

!  1 

!  ! 

P.  t.  BRANCH 

i 

!  ! 

! 

!  ! 

FRITZI  K.  MCALLISTER 

1507960 

1  30! 3 A  36! 

115.0! 

31.  C! 

14.0! 

4300! 

- 

52.0  SHONE 

!PR  SAN  JUAN  ! 

1968 

! 

!  ! 

115.0! 

31.0! 

14.0! 

i 

- 

i 

!  ! 

JOAN  MCALLISTER 

!  251 637 

13413F36! 

94.3! 

25.2! 

12.0! 

1800! 

- 

18. OINONE 

!PR  SAN  JUAN  I 

1942 

! 

!  i 

94.3! 

25.2! 

10.6! 

i 

- 

i 

!  ! 

MARIANNE  MCALLISTER 

1502588 

131 13A36 ! 

111.52 

31.0! 

13.5! 

3800! 

- 

52. OINONE 

!PR  SAN  JUAN  | 

1966 

! 

!  ! 

111.5! 

31.0! 

13.5! 

! 

- 

! 

!  ! 

MARY  L  MCALLISTER 

!  259402 

113  !3F36! 

100.0! 

26.0! 

11.2! 

1200! 

- 

30. OINONE 

IPL  SAN  JUAN  1 

1950 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

100.0! 

! 

! 

26.0! 

! 

t 

11.2! 

! 

i 

j 

i 

I 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


531 


ENGR! 

1VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  I 

! 

DISTI  OPERATOR 

NET  1C0DE1L6NGTH18RDTH1 

2 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  lOPERATINC  I 

! 

REGIS-!****! 

REG.  ! 

REG. ! LOAO-! 

! 

CARGO  ! 

FIXEO  !  EQUIPMENT 

I  TCI 

BASE  1 

YEAR  | 

!  COAST  1 

TER  1  SEE !//////!/////! 

ED  ! 

I////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  HAKE  AND  NUH3ER 

1  GUARD  ! 

TOM-  1PAGE! 

0VEP-10VER-1 /////! 

HORSE! 

PASS-  I (LIGHT) !//////////////// !T0!//////////! 

OR  ! 

!  NUMBER  I 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  SLIGHT ! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET) !  LINE-2 

ICC! 

LINE-2  !«REBUILT| 

(08)  MCALLISTER  EROS*#  INC 

I  1 

!  1 

!  1 

!  1 

1  1 

1 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

I 

I 

! 

I 

I 

! 

P.  R.  BRANCH 

!  ! 

1  1 

1 

i 

| 

! 

! 

1 

(CONTINUED) !  ! 

i  1 

i 

! 

! 

! 

! 

l 

NEIL  KCALLISTER 

127(950  1 

11413F36! 

89.0! 

25.0! 

1 2.0! 

1800! 

-  j 

16.0! NONE 

!PA 

SAN  JUAN  I 

1957  ! 

!  1 

1  1 

89.0! 

25.0! 

12.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

l 

ROSEMARY  KCALLISTER 

1297886  I 

4913F36! 

100.3! 

27.11 

12.0! 

1300! 

-  I 

45.0! NONE 

!PR 

SAN  JUAN  ! 

1965  ! 

1  1 
1  1 

1  1 

!  1 

100.3! 

! 

27.1! 

1 

10.6! 

! 

! 

“  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

(03)  KCALLISTER  BROTHERS# 

1  1 

INC  1  -  1 

1  ! 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

A  J  KCALLISTER 

1238601  1 

13313A36! 

105.5! 

25.0! 

13.9! 

1800! 

-  | 

33.0! NONE 

INT 

NEW  YORK  l 

*  1960  1 

1  ! 

1  1 

113.0! 

27.0! 

12.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

ALEXANDRA  KCALLISTER 

1256333  ! 

10113A36! 

96.0! 

24.0! 

11.5! 

1600! 

-  j 

25.0! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1948  ! 

1  1 

1  1 

102.0! 

24.0! 

10.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

AMERICAN  EAGLE  . 

1527215  1 

131 I3A36 1 

106.5! 

32.0! 

15.0! 

4300! 

-  | 

45.0!  NONE 

!  C  A 

SAN  ! 

1970  ! 

1  1 

1  1 

115.01 

32.0! 

14.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

FRANCISCO  1 

BRIAN  A  KCALLISTER 

1285265  ! 

1 32  f  3 A  36 1 

93.61 

27.  C! 

14.0! 

1800! 

-  1 

25.0! NONE 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1961  ! 

1  1 

l  1 

101.0! 

23.3! 

12.2! 

! 

-  | 

! 

! 

*! 

BRUCE  A  MCALLISTER 

1  561760  I 

13313A36! 

106.8! 

30.  C! 

14.7! 

4300! 

-  j 

37.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  1 

1974  ! 

1 

1  • 

111.6! 

30.0! 

12.7! 

! 

-  | 

{ 

! 

! 

DAVID  MCALLISTER 

1273952 

14613A36! 

96.3! 

26.7! 

13.3! 

2000! 

-  | 

34 .0  j  NONE 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1957  ! 

1 

1  1 

102.6! 

26.8! 

9.5! 

! 

-  • 

! 

I 

! 

DOROTHY  MCALLISTER 

1260208  ! 

9513A36! 

88.7! 

25.0! 

11.1! 

1600! 

-  1 

25 .0 ! NONE 

!FL 

JACKSON-  ! 

♦  1976  ! 

1  1 

1  1 

95.0! 

25.0! 

9.61 

! 

-  1 

I 

! 

VILLE  ! 

6* ACE  MCALLISTER 

1515673  ! 

8313AJ61 

106.2! 

30.0! 

16.8! 

3160! 

-  | 

34.8 ! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1968  ! 

1  I 

!  1 

110.1! 

30.0! 

12.3! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

ISABEL  A  MCALLISTER 

1294920  ! 

13313A361 

102.0! 

30.1! 

15.0! 

2400! 

-  | 

35.0! PUMP 

|NY 

NEW  YORK  I 

1964  ! 

1  ! 

!  1 

102.0! 

30.1! 

15.0! 

! 

-  | 

1 

I 

1 

J.  P.  MCALLISTER 

1294919 

13313A36! 

104.51 

30.01 

1S.1! 

2400! 

-  j 

35.0! NONE 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1964  ! 

1  ! 

1  1 

110.01 

30.0! 

13.5! 

! 

■  j 

! 

! 

1 

JANE  MCALLISTER 

1  51  4463 

8313AJ6! 

1C6.2! 

30.0! 

16.8! 

3160! 

-  J 

34. 0! DIESEL  PUMP 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1968  ! 

1  ! 

1  1 

110.1! 

30.0! 

12.8! 

! 

-  J 

! 

l 

! 

JUSTINE  MCALLISTER 

1262277 

9713AJ6! 

96.3! 

25.2! 

13.1! 

1800! 

-  j 

25 . 0 ! NONE 

!FL 

JACKSON-  ! 

*  1971  ! 

1  1 

1  1 

103.0! 

26.1! 

10.3! 

! 

-  J 

1 

! 

VILLE  ! 

KATMRYNE  E.  MCALLISTER 

1567935  ! 

13413A36! 

101.21 

32.0! 

14.7! 

4300! 

-  j 

37.0! NONE 

INY 

NEW  YORK  1 

1975  ! 

1  ! 

1  1 

111.5! 

32.0! 

12.3! 

! 

i 

! 

! 

! 

MARGARET  M  MCALLISTER 

1227410  ! 

19313A36! 

102.8! 

28.1! 

13.5! 

1800! 

-  i 

27.01  NONE 

INJ 

CAMDEN  ! 

*  1957  ! 

1  ! 

1  1 

108.01 

29.0! 

13.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

MARJORIE  8.  MCALLISTER 

1560097 

1 29! JA J6! 

111.5! 

30.1! 

17.0! 

3900! 

-  | 

37.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1974  ! 

1  ! 

1  1 

111.5! 

30.1! 

13.6! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

MARK  MCALLISTER 

1505813  ! 

12113A36! 

121.1! 

32.1! 

10.9! 

4800! 

-  i 

30 .0 ! NONE 

!VA 

HAMPTON  ! 

1967  ! 

1 

1  1 

—  ! 

.-  i 

10.9! 

! 

-  j 

i 

i 

ROADS  ! 

MARTHA  M 

1523417 

12113A36! 

?  J.  8! 

25.  li 

12.0! 

1600! 

-  • 

16.C! NONE 

ISC 

CHARLESTON! 

19*2  ! 

! 

1  1 

?3. 8! 

25.1! 

12.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MCALLISTER  BROS. 

1277931 

15713A36! 

03.6! 

26.0! 

13.7! 

1800! 

-  • 

25.6! NONE 

!NY 

NEW  YORK  1 

1958  ! 

1 

1  1 

100.0! 

26.6! 

11.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

PETER  MCALLISTER 

•239570 

66 1 3F  361 

75.9! 

23.5! 

9.0! 

1300! 

-  • 

16. oi NONE 

IFL 

JACKSON-  ! 

S94C  ! 

! 

1  1 

75.9! 

25.5! 

9.0! 

! 

-  • 

! 

I 

VILLE  ! 

STEVEN  MCALLISTER 

1257273 

13213A36! 

94.6! 

25.3! 

11.3! 

1000! 

-  • 

25 .0  ! NONE 

!NJ 

CAMDEN  ! 

10*9  • 

1 

1  1 

98.6! 

25.5! 

10.0! 

! 

-  • 

! 

I 

1 

TIMOTHY  MCALLISTER 

1274845 

14o!JAJ6! 

96.3! 

26.7! 

13.3! 

2000! 

-  ! 

34.0!  NONE 

!M*r 

NEW  YORK  ! 

1957  ! 

1 

1  ! 

102.6! 

26.7! 

9.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

VICTORIA  MCALLISTER 

1256947 

13613A36! 

94.3! 

25.  C! 

13.7* 

1200! 

-  ! 

25.0! NONE 

•NY 

NEW  YORK  ! 

♦  1975  ! 

! 

•  < 

101.0! 

25.0! 

11.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

WK.  H.  MCALLISTER 

1264785 

15313A36! 

104.2! 

26.1! 

12.3! 

1500! 

-  ! 

32.0! NONE 

1  SC 

CHARLESTON! 

*  1952  ! 

! 

1  1 

110.5! 

26.1! 

10.3! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

CHESAPEAKE  TRADER 

1651327 

424814F43! 

30C.0! 

90.0! 

14.6! 

-  ! 

-  ■ 

20. 0 ! NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1982  ! 

! 

1  1 

300.0! 

90.  C! 

3.0! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

AMERICAN  20 

1251397 

1267  15A71  1 

229.5! 

42.3! 

14.0! 

-  ! 

3133! 

64.0! 2  PUMPS  AND 

!  NY 

NEW  YORK  l 

19*6  ! 

! 

i  i 

229.5! 

42.3! 

3.0! 

! 

-  ! 

'.COILS 

! 

! 

MCALLISTER  54 

1520634 

328315A71! 

309.3! 

64.0! 

19.6! 

-  ! 

9483! 

29.0!2  PUM°S  AND 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1969  ! 

1 

1  1 

309.0! 

64. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

•COILS 

! 

! 

MCALLISTER  80 

1643194 

465415F71! 

328.2! 

70.0! 

20.7! 

I 

10305! 

38.4J0EEP  WELL  PUMPS 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1981  ! 

! 

1 

1  1 

1  1 

343.3! 

i 

70.0! 

i 

3.3! 

{ 

i 

“  ! 

; 

j 

! 

! 

! 

! 

i 

j 

(CJ)  MCALLISTER  LIGHTERAGE 

! 

LI  1 NE# 

1  1 

i  j 

i 

» 

1 

2 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

INC. 

1 

i  i 

j 

i 

! 

i 

I 

! 

30ST0N  PATRIOT 

1636315 

34141 4  A  50! 

300.0! 

72.0! 

10.5! 

! 

7500! 

IS. G! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1931  ! 

! 

1  1 

300.0! 

72.0! 

3.0! 

! 

-  f 

i 

! 

! 

MC  ALL  1ST ER  EXPRESS 

1636059 

341414A50! 

300.0! 

72.0! 

13.5! 

-  ! 

7500! 

1  5.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1981  ! 

l 

1  1 

300.0! 

72.0! 

3.0! 

i 

-  ! 

J 

! 

! 

MCALLISTER  ANGELS 

1504862 

184  314A40! 

303.3! 

38.0! 

17.0! 

i 

4800! 

20.0! NONE 

!H» 

NEW  YORK  ! 

1953  ! 

1 

!  1 

303.5! 

38.0! 

3.0! 

» 

-  1 

• 

! 

! 

MCALLISTER  SHUTTLE 

153C005 

129314A46! 

20C.11 

56.1! 

12.9! 

.  j 

3000! 

1 5  «oj  NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1970  ! 

1 

1  1 

203. 1 ! 

56.1! 

3.0! 

i 

-  • 

i 

! 

! 

MCALLISTER  TRANSPORTER 

1578526 

3397 1 4A50! 

3CC.01 

72.0! 

17.4! 

-  i 

7500! 

is.oInone 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1976  ! 

1 

1 

1  1 

j  j 

300.0! 

i 

72.0! 

2 

3.0! 

! 

i 

“  ! 

i 

; 

( 

I 

! 

! 

(13)  MCALLISTER  TOWING  CO. 

1 

1 

1  i 

1  1 

1 

! 

j 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

( 

AMERICA 

1647299 

13J13A36! 

94.0! 

26.0! 

10.5! 

1200! 

-  j 

40.0! NONE 

!SC 

CHARLESTON! 

1982  • 

! 

1  1 

105.0! 

28.0! 

2.0! 

! 

-  j 

l 

! 

! 

CAPTAIN  MASH 

1277585 

91 1 3*  36! 

75.0! 

24.0! 

8.0! 

1300! 

-  1 

50.0  j  NONE 

ISC 

CHARLESTON! 

1967  ! 

1 

1  1 

75.0! 

24.0! 

7.5! 

! 

-  i 

» 

! 

! 

CHARLESTON 

121074? 

11013A36! 

9C.6! 

21.6! 

12.0! 

1800! 

-  • 

40.0! NONE 

ISC 

CHARLESTON! 

*  1966  * 

! 

1  1 

95.3! 

21.6! 

11.4! 

! 

-  J 

i 

! 

! 

GEORGETOWN 

1107522 

103! 3A  36! 

95.7! 

21.  C! 

13.0! 

700! 

-  J 

30.0 !  NONE 

ISC 

CHARLESTON! 

*  1955  ! 

1 

1  1 

103.0! 

21.0! 

11.5! 

i 

-  ! 

; 

! 

! 

HINTON 

1532613 

89I3A36! 

7*.3! 

24.3! 

3.5! 

1800! 

-  1 

55.0!  NONE 

ISC 

CHARLESTON! 

1977  ! 

1 

1  ! 

83.0! 

24.3! 

3.1! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

LEWIS  G  SEA9R00K 

1 259079 

77!  3A 36! 

98.5! 

26.2! 

11.1! 

3600! 

-  • 

40.0!  NONE 

!SC 

CHARLESTON! 

197*  ( 

1 

1  ! 

110.0! 

26.2! 

10.5! 

! 

-  j 

i 

! 

I 

SAMUEL  A  GUILDS 

1081493 

7413E36J 

90.0! 

21.0! 

11.2! 

1800! 

-  j 

40 .0  j  NONE 

!  SC 

CHARLESTON! 

*  1962  ! 

1 

!  1 

90.0! 

21.0! 

10.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

SOUTH  CAROLINA 

1647300 

133! 3  A  36  S 

94.0! 

26.0! 

10.5! 

1200! 

-  j 

40.0! NONE 

(SC 

CHARLESTON! 

1982  ! 

! 

1  1 

105.0! 

28. 0! 

2.0! 

i 

-  J 

! 

1 

! 

KARTCCO  14 

1  - 

600J4A43 1 

150.0! 

32. C! 

5.0! 

i 

500! 

7.0JNONE 

ISC 

CHARLESTON! 

I960  ! 

! 

i  i 

15C.0! 

32. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

J 

! 

! 

MARTOCO  15 

.  . 

60014A431 

150.0! 

32.0! 

5.0! 

! 

500! 

7.0! NONE 

ISC 

CHARLESTON! 

1901  ! 

• 

i  i 

150.0! 

32.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

MARTOCO  2? 

»  ------ 

50014A43! 

110.0! 

34.0! 

7.0! 

-  j 

500! 

7 . 0  !  NONE 

JSC 

CHAW  ESTON! 

I960  J 

i 

1  ! 

11C.0! 

34.0! 

1.5! 

j 

-  J 

l 

! 

! 

MARTOCO  BARGE  23 

i  - 

50014A43! 

110.0! 

34. C! 

7.0! 

-  j 

500! 

10.0! NONE 

JSC 

CHARLESTON! 

1945  ! 

i 

i  i 

110.0! 

34.0! 

1.5! 

j 

-  J 

i 

! 

! 

M4RTOCO  10 

1257271 

76  8! 5 A71 1 

178.0! 

38.0! 

12.0! 

1739! 

25 .0  !  DIES  EL  PUMPS 

ISC 

CHARLESTON! 

19*9  ! 

1 

•  1 

178.0! 

33. C! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MARTOCO  11 

1514303 

2771  5A71! 

110.0! 

32.0! 

7.6! 

-  | 

750! 

7 .0! DIESEL  PUMPS 

ISC 

CHARLESTON! 

*  1972  | 

i 

1  1 

120.0! 

32.0! 

1.2! 

! 

-  J 

! 

! 

1 

MARTOCO  12 

i 256736 

1 569! 5*71! 

2?0.2! 

50.1! 

10.8! 

-  ! 

3108! 

1 7 .0 ! 0 1 ES  EL  PUMPS 

ISC 

CHARLESTON! 

•  1973  ! 

! 

! 

i 

1  1 

•  ! 

!  ! 

290.2! 

t 

i 

50.1! 

! 

2 

2.0! 

! 

! 

! 

i 

! 

■ 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(13)  MCALLISTER  TOWING  CO. 

(CONTINUED) 

MARTOCO  13 


(29)  MCBRIDE/  CHARLES  J. 
ANN  101 3 


(32)  MCCALL  CREWS*  INC. 
ELIZABETH  MCCALL 


(32)  MCCALL*  DAVID*  INC. 
DAVID  NCCALL  INC 


(32)  MCCALL*  DIANA*  INC. 
DIANA  MCCALL 


(03)  MCCORMACK*  JOHN  J. 

C/0  LEESIDE  MARINE*  INC 
SEAVI EVER 


(20)  MCDERMOTT*  MARNO 
RN  S3 


(32)  MCDONOUGH  MARINE  SERVICE 
(DIV.  OF  MARMAC  CORPORA 


! VTCC!  DIMENSIONS  ! 
NET  ICODElLENGTHlBROTH 
REGIS-!****!  REG.  !  REG. 
TER  !  SEE!//////!///// 
TON-  IMAGE!  OVER-IOVER- 
NA6E  !  IV  I  ALL  !  ALL 


1569I5A71! 
!  I 

!  ! 

i  1 

(  ! 

906I4AA1! 
!  I 

!  ! 

!  I 

i  ! 

16MC11! 
!  ! 

!  I 

I  ! 

!  ! 

6  5 !  1 C 1 2 ! 
!  ! 

!  I 

i  ! 

(  ! 

6711*03! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  1 


290.2!  50.1! 

29C.2!  50.1! 
I  ! 
! 

! 

200.0!  35.0 

200.01  35.0 
I 
! 

! 

46.0!  14.6 
46.0!  14.0 
! 

I 

! 

35.1!  21.0 
90.0!  23.0 
! 

! 

I 

103.0!  26.0 

103.0!  23.0 
! 

I 


53.7!  11.2 
56.0!  12.0 
! 

! 


!  ! 

!  ! 

!  ! 

548I4A41! 


ORAFT! 

1 

LOAD-! 

ED  ! 

/////!  HORSE 
LIGHT!  MOVER 


(32)  MCDEMNOTT* 

INC0RM0RATE6  I 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

JAAANAC  65 

1692699 

!  29911A02! 

146.2! 

42.0! 

16.0! 

6140! 

800! 

55.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

! 

1985 

! 

1  !  ! 

205.0! 

42.1! 

11.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

JARAMAC  69 

1692(90 

!  299MA02! 

196.2! 

42.0! 

16.0! 

6140! 

800! 

35 • 0! NONE 

SLA 

MORGAN 

! 

1985 

! 

!  !  ! 

205.0! 

42.1) 

11.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

JARAMAC  72 

(503381 

!  16711 402 ! 

163.8! 

3S.0! 

14.1! 

1700! 

400! 

50.0! NONE 

!  LA 

MORGAN 

! 

1*66 

! 

I  !  ! 

163.6! 

35.0! 

9.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

JARAMAC  73 

1503515 

!  188I1A02! 

163.9! 

35.0! 

14.1! 

1700! 

400! 

50.0  INONE 

1  LA 

MORGAN 

! 

1966 

1 

!  !  ! 

163.8! 

33.0! 

9.0! 

» 

-  1 

! 

! 

CITY 

! 

ICE  BERG 

1508077 

(  90I3A36! 

71.5! 

25.0! 

11.5! 

1700! 

-  ! 

30.0 ! NONE 

!LA 

MORGAN 

1 

1967 

1 

!  !  1 

75.0! 

25.0! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

ICE  MACK 

1507298 

!  90! 3A36I 

71.5! 

25.0! 

11.5! 

1700! 

-  ! 

30. 0! NONE 

!LA 

MORGAN 

! 

1967 

! 

!  !  ! 

75.0! 

23.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

JARAMAC  62 

(659964 

(  196I3A36! 

117.5! 

37.CI 

11.1! 

6140! 

“  ! 

58.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

I 

1983 

! 

!  !  ! 

126.0! 

37.1! 

16.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

JARAMAC  63 

! 66CC22 

!  196 ! 3 A36 ! 

117.5! 

37.0! 

18.1! 

6140! 

-  1 

58. 0! NONE 

(LA 

MORGAN 

! 

1983 

! 

!  !  1 

126.0! 

37.1! 

16.0! 

1 

-  I 

! 

! 

CITY 

! 

INTERMAC  627 

(536379 

(  9896  1 4 A4 3 1 

530.0! 1 60.0! 

26.8! 

-  | 

27000! 

40.01LAUNCMING 

DEVICCILA 

MORGAN 

! 

1977 

! 

!  !  ! 

580.01160.01 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

XNTERMAC  650 

1626227 

!  2663514*43! 

650.21170.2! 

29.6! 

44900! 

45.0! LAUNCHING 

DEVICCILA 

MORGAN 

! 

1980 

! 

!  !  ! 

650.2! 170.2! 

7.0! 

! 

-  * 

! 

! 

CITY 

! 

L9R  140A 

1507122 

!  454I4A43! 

140.0! 

39.0! 

5.5! 

500! 

6. 0! NONE 

1L  A 

MORGAN 

! 

1967 

! 

!  !  ! 

140.0! 

39. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

I 

MCDERMOTT  164 

! 523340 

!  941 I4A43! 

160.0! 

54.0! 

10.5! 

2400! 

1 3.5! NONE 

!IA 

MORGAN 

! 

1969 

! 

!  !  ! 

160.0! 

54.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

» 

CITY 

! 

MCDERMOTT  166 

1523699 

!  94114*43! 

160.0! 

54.0! 

10.5! 

2400! 

1 3.5 i NONE 

!LA 

MORGAN 

! 

1970 

I 

!  !  ! 

160.0! 

34.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

MCDERMOTT  201 

1278394 

!  1 33114*43! 

200.0! 

60.0! 

9.5! 

2307! 

9.2 ! NONE 

!  L  A 

MORGAN 

! 

1974 

! 

1  !  I 

200.0! 

60.C! 

3.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

CITY 

! 

OCEANIC  93 

1570744 

!  1121614*43! 

450.0M50.0! 

22.0! 

-  ] 

15000! 

34.01LAUNCKIMG 

DEVICCILA 

MORGAN 

1 

1976 

! 

!  !  ! 

450.0! 1 50.0! 

6.0! 

1 

-  i 

! 

! 

CITY 

! 

-REED  5 

1169562 

!  19514*43! 

100.0! 

30.0! 

8.0! 

-  I 

450! 

13.5 ! NOME 

!LA 

MORGAN 

! 

1963 

I 

!  !  ! 

100.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

TIDELAND  14 

(553580 

!  2370(4*43! 

240.0! 

72.0! 

14.0! 

-  ! 

4000! 

23.0 {NONE 

!LA 

MORGAN 

! 

1973 

I 

!  !  ! 

240.0! 

72.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

TXOELAND  19 

1615665 

!  256414A43! 

250.0! 

72.0! 

12.4! 

4500! 

14.3! NONE 

!LA 

MORGAN 

! 

1979 

( 

!  !  I 

250.0! 

72.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

{ 

I 

CITY 

1 

EMMA  COFFEY 

1278502 

!  913A35! 

31.5! 

12.2! 

2.8! 

335! 

17 .0  INONE 

!TX  HOUSTON 

1950 

I 

!  !  ! 

31.5! 

12.2! 

2.0! 

I 

I 

MISTER  MAC 

!  - 

1  97J3A36! 

60.9! 

24.5! 

8.0! 

1200! 

35.0! NONE 

!TX  HOUSTON 

1981 

! 

!  !  ! 

65.0! 

26.1! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

U  142 

1528453 

!  105I3A36! 

100.0! 

28.0! 

13.0! 

2200! 

-  ! 

30.0INONE 

!LA  NEW 

1966 

! 

!  !  ! 

100.0! 

28.0! 

11.9! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

A  1 

!  - 

!  153 ! 4A43! 

100.0! 

30.0! 

5.0! 

-  ! 

320! 

6 .0! NONE 

!LA  HACK9ERAY 

1957 

! 

!  !  ! 

100.0! 

30.0! 

1.0! 

-  J 

! 

! 

AB  200 

1604813 

!  1053 14A43! 

150.0! 

54.0! 

11.5! 

-  ! 

2003! 

1 2. 5 ! NONE 

ILA  NEW 

1979 

! 

!  !  J 

180.0! 

54.0! 

1.5! 

-  f 

| 

!  ORLEANS 

AB  300 

! 60S724 

!  10S314A43! 

180.0! 

54.0! 

11,5! 

-  ! 

2003! 

1 2. 5 ! N  ONE 

!LA  HOUMA 

1979 

1 

!  !  ! 

180.0! 

54.0! 

1.5! 

-  f 

I 

! 

AB  500 

!  - 

!  1053! 4A43! 

180.9! 

54.0! 

11.5! 

-  ! 

20031 

12.5! 

! 

1980 

! 

!  !  ! 

180. OJ 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

AB  70L 

!  - 

1  10J3UAO1 

ISO. 01 

54.01 

11.5! 

-  ! 

2003! 

12.5 iNONE 

t 

1*50 

! 

!  !  ! 

180.0! 

54.0! 

1.51 

! 

! 

A9  800 

1  - 

!  1067UA43! 

180.0! 

54.0! 

11.5! 

-  i 

2003! 

12.5! NONE 

! 

1979 

! 

!  !  ! 

180.0! 

54.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

ABC  352 

1  - 

!  71 1 1 4A43I 

195.0! 

35. Cl 

11.0! 

-  j 

1700! 

12 .0 ! NONE 

1 

1980 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

! 

ABC  701 

1613218 

!  676(4443! 

195.01 

35.01 

11.0! 

-  j 

1700! 

1 2.0! NONE 

! 

1979 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35. 0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

ABC  702 

1613219 

!  676J4A43! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  § 

1700! 

1 2 . 0! NONE 

1 

1979 

! 

!  !  J 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

1 

ACE  101 

(280536 

!  48214A43! 

180.0! 

38.C! 

7.5! 

-  ! 

1050! 

8.5 ! NONE 

!la  new 

1960 

!  1  ! 

180.0! 

38.0! 

1.5! 

! 

(  ORLEANS 

ANN  7 

!  150J4A43I 

100.0! 

26.0! 

5.9! 

•  i 

295! 

6.9 ! NONE 

»LLA  HARVEY 

1965 

I 

!  1  ! 

100.0! 

26.0! 

1.3! 

1 

! 

a  11 

|  ----- - 

!  64014A43! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  j 

1000! 

9.5  INONE 

! 

1961 

I 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

BA  12 

!  331 ! 4A43! 

140.0! 

39.01 

6.0! 

-  ! 

7. 0! NONE 

! 

1978 

! 

!  1  ! 

140.0! 

39.0! 

1.5! 

! 

! 

CARGO 

//////// 

MASS- 

ENGERS 


HIGH-  I 

EST  I  CARGO  HAN0LZN6 
FIXED  !  EQUIPMENT 
MOINT  !  LINE-1 

(LIGHT)!//////////////// 
(FEET) I  LINE-2 


17.0IDIESEL  MUMMS 
! 

! 

* 

! 

—  (NONE 
! 


15.0! NONE 
! 
i 
! 

! 

-  INONE 

! 

! 

! 

! 

20.01NCNE 

I 

! 

! 

I 

! 

14.0 INONE 
( 

! 

! 


VESSEL 
S  IOMEMATING 
TC!  BASE 
AO!  LINE-1 
TD !////////// 
EE!  LINE-2 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  1 
•REBUILT! 


I 


TA9LE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  NANE 


(32)  "CDONOUGH 
(DIV.  OF 


!  COAST 
AND  NURSE A  I  GUARD 
I  NUN3ER 


MARINE  SERVICE  1 
NARHAC  CORPORA! ION) 
(CONTINUED)! 


1VTCC 
NET  {CODE 
REGIS-!**** 
TER  !  SEE 
TON-  {PAGE 
NAGE  !  IV 


0 IKEKSIONS  l DRAFT 
LENGTH! dRDTH! 

REG.  !  REG.lLOAD- 
//////! /////!  CD 
OVER-! OVER-!///// 
ALL  !  ALL  {LIGHT 


CAPACITY)  HIGH-  !  {VESSEL! 

f  EST  )  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  ! 
CARGO  I  FXXtP  !  EQUIPMENT  STC!  BASE  ! 
//////// 1  POINT  !  LINE-1  ! AO)  LINE-1  ! 
PASS-  J (LIGHT) !//////////////// )TD{ //////////) 


ENGERS  !  (FEET)) 


IEE)  LINE-2  !*RESUILT! 


33114A43! 

UO.O! 

39.0! 

6.0! 

-  j 

-  ! 

7.0! NONE 

! 

; 

1980 

!  ! 

140.0! 

39. C! 

1.5! 

-  ; 

! 

! 

j 

331 !4A46! 

140.0! 

39. C! 

6.0! 

-  5 

725! 

7 .0 !  NONE 

!LA 

NEW  j 

1980 

!  ! 

UC.G! 

39.0! 

1.5! 

.  i 

i 

! 

ORLEANS  ! 

551I4A43! 

111.0! 

'>0.0! 

9.3! 

-  j 

1385! 

1 0 .3 1  NONE 

!TX 

CHANNEL-  ! 

1963 

!  ! 

111.0! 

50.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

VICV  ! 

551J4A43! 

111.0! 

50. C! 

9.3! 

-  ) 

1385! 

10.3 !  NONE 

IT  X 

CHANNEL-  ! 

1962 

!  ! 

111.0! 

50.0! 

1.3! 

-  ! 

• 

I 

VIEV  ! 

509UA43! 

111.0! 

50. C! 

9.3! 

-  ! 

1385! 

“''.siNONE 

!  TX 

CHANNEL-  ! 

1962 

»  < 

111.0! 

50.  C! 

1.3! 

_  i 

j 

! 

VIEW  ! 

miu43*! 

110.0! 

30.0! 

S.S! 

-  { 

-  i 

6. 5! NONE 

1 

! 

1957 

!  ! 

t 10.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

1 9814A43 ! 

110.0! 

30. C! 

o.O! 

-  • 

425! 

7.OSN0NE 

! 

I 

1976 

!  ! 

110. 0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

426!4A46! 

140.0! 

39. CJ 

6.0! 

-  i 

885! 

9.0! NONE 

!LA 

HARVEY  ! 

1968 

!  ! 

140.0! 

39.0! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

I 

42614A46 ) 

140.0! 

39.0! 

8.0! 

-  ! 

86si 

9.0! NONE 

ILA 

HARVEY  ! 

1969 

!  ! 

140.0! 

39.0! 

1.S! 

-  ! 

i 

! 

! 

426UA43! 

UO.O! 

39.0! 

6.0! 

-  j 

885! 

9.0! NONE 

! 

t 

1969 

!  ! 

140.0! 

39.0! 

1.5! 

-  ; 

! 

i 

i 

426UA43! 

140.0! 

39. C! 

S.C! 

-  { 

685! 

9 .0 ! NONE 

Ila 

HARVEY  ! 

1968 

!  ! 

140.0! 

39.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

427S4A46! 

—  ! 

! 

7.0! 

-  { 

9eai 

8.0! 

! 

i 

1969 

i  ! 

UO.O! 

39.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

i 

42714A43! 

140.0! 

39.0! 

3.0! 

-  J 

385! 

9.0! NONE 

!LA 

HARVEY  ! 

1969 

!  ! 

140.0! 

39.0! 

I.o! 

-  ! 

! 

! 

I 

427!4A43! 

140.0! 

39.0! 

3.0! 

-  I 

66  5  i 

9.0! NONE 

ILA 

HARVEY  ! 

1969 

(  ! 

UO.O! 

39.0! 

I.o! 

-  ! 

! 

! 

! 

193! 4A49! 

110.3! 

30.1! 

6.6! 

-  ! 

193! 

6.0! NONE 

ILA 

HACXBEARY  ! 

1978 

)  ! 

110.3! 

30.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

I 

426I4A46! 

140.1! 

39.8! 

3.0! 

-  j 

665! 

9.0! NONE 

ILA 

HARVEY  ! 

1969 

!  ! 

140.1! 

39.8! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

! 

42614A43! 

140.1! 

39.8! 

7.0! 

-  | 

300! 

9.5 ! NONE 

ILA 

MORGAN  ! 

1969 

j  j 

140.1! 

39.3! 

1.5! 

-  t 

! 

i 

CITY  ! 

233 i 4 A  43  S 

110.0! 

35.0! 

6.0! 

-  j 

4ooi 

7 .0! NONE 

i*o 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

i  i 

110.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

! 

4ol 4A43  j 

60.0! 

20.0! 

3.0! 

-  ! 

100! 

4. 0! NONE 

! 

! 

1963 

!  ! 

40.0! 

20.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

22714A43! 

100.0! 

4S.0! 

5.5! 

-  ! 

415! 

6.5! NONE 

!LA 

HARVEY  1 

1967 

(  ! 

100.0! 

45.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

22714A43! 

100.0! 

45.0! 

5.5! 

-  J 

415! 

6.5 ! NONE 

ILA 

HARVEY  ! 

1967 

!  ! 

100.0! 

45. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

2 

227! 4A43 ! 

100.0! 

45.0! 

5.5! 

-  J 

415! 

4. 5 {NONE 

!UV  PARCERS-  J 

t968 

!  ! 

1CO.O! 

45.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

3URG  ! 

22714443! 

1CC.0! 

45.C! 

5.5! 

-  • 

415! 

6.5‘NONE 

ILA 

HARVEY  ! 

1968 

!  ! 

100.0! 

45.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

22714A43) 

100.0! 

45.0! 

5.5! 

-  ! 

415! 

6. 5 {NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

(  ! 

100.0! 

45.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 32! 4A46 J 

110.0! 

30.0! 

5.5! 

-  I 

*25! 

6.5! NONE 

!LA 

CROHN  ! 

1955 

!  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

l 

! 

POINT  ! 

162)4446! 

110.0! 

30.0! 

5.51 

-  ! 

450! 

6.4! KO^C 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1957 

!  ! 

11C.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

142(4A43! 

110.0! 

'0.0! 

5.5! 

-  j 

450! 

6.4 ! NONE 

ILA 

INTRACOAS-I 

1957 

!  1 

110.0! 

jO.O! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

TAL  CITY  ! 

146314A43! 

21C.0! 

60. C! 

12.5! 

-  I 

2957! 

13.5! NONE 

! 

! 

1932 

!  ! 

210.0! 

60.0! 

1.5! 

-  ! 

( 

! 

I 

27014446) 

120.0! 

32.0! 

7.0! 

-  ! 

650! 

8.0! NONE 

t  OH 

8CLPRE  ! 

1960 

!  ! 

12C.0! 

32.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

2701***6! 

120.0! 

32.0! 

7.0! 

-  | 

650! 

8. 0! NONE 

ILA 

HARVEY  ! 

I960 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

1.4! 

-  I 

! 

! 

I 

306!4A46! 

120.0! 

40.0! 

6.5! 

-  i 

680! 

7. 5! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1962 

!  ! 

120.0! 

40. 0! 

t.4{ 

-  ! 

i 

j 

ORLEANS  ! 

2S2UA43) 

120.0! 

32.0! 

7.0! 

-  i 

650! 

8.0! NONE 

Ila 

HARVEY  ! 

1965 

!  ! 

1  20. 0! 

32.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

2S2!4A43) 

120.0! 

32.0! 

7.C! 

-  J 

650! 

S. 0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1965 

!  ! 

120.0! 

32. C! 

1.5! 

-  ! 

• 

! 

1 

27C! 4A43! 

120.0! 

32.0! 

7.0! 

-  i 

650! 

8.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1966 

!  1 

120.0! 

32.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

I 

21014A46! 

110.0! 

30.0! 

6.5! 

-  i 

425! 

7.5JN0NE 

!LA 

CROWN  ! 

1957 

i  i 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

-  • 

i 

! 

POINT  ! 

4C3*!4A43i 

14C.1! 

39.1! 

3.0! 

-  J 

835! 

9.oi NONE 

!LA 

HARVEY  ! 

1968 

!  ! 

140.1! 

39.1! 

1.6! 

-  j 

» 

1 

! 

403! 4A43! 

140.1! 

39.0! 

8.5! 

-  ! 

731  i 

9.0 ! NONE 

Ila 

HARVEY  ! 

1968 

!  ! 

140. t! 

39.1! 

1.6! 

• 

-  ! 

* 

! 

! 

221)4446! 

12C.0! 

30.0! 

6.5! 

-  ! 

440! 

S.C! NONE 

!LA 

CPOWN  ! 

1960 

t  j 

1 20. C! 

30. C! 

2.0! 

-  • 

i 

! 

POINT  ! 

23314443! 

110.0! 

35.0! 

6.0! 

-  I 

400! 

7.0UONC 

!R0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

j  i 

110.0! 

35.  C! 

1.5* 

* 

-  J 

» 

! 

! 

7  6  0 !  4  A  4  3 ! 

14C.0! 

39. C! 

8.0! 

-  { 

eisi 

9.0! NONE 

(LA 

HARVEY  I 

1968 

i  i 

UC.O! 

39.C! 

I.o! 

—  i 

i 

! 

! 

41754A43! 

140.0! 

J9.0! 

8.0! 

-  J 

835! 

9*0  •  NONE 

■ 

I 

1969 

)  ! 

140.0! 

39.0! 

1.5! 

-  { 

i 

i 

; 

417)4443! 

140.0! 

39.0! 

3.0! 

-  j 

53$! 

9.0! 

i 

2 

1969 

!  ! 

140.0! 

39.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

i 

41 7! 4A43! 

140.0! 

39,0! 

3.0! 

-  ! 

885! 

9.01NONE 

; 

! 

1969 

!  ! 

UO.O! 

39.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

i 

! 

417!4A43! 

140.0! 

39.C! 

8.0! 

-  ! 

865! 

9.ol NONE 

! 

1 

1969 

i  i 

UO.O! 

39.0! 

1.6! 

-  ! 

« 

! 

! 

404!4A40l 

UC.O! 

39.0! 

3.  0! 

-  ! 

885! 

9. 0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1969 

!  ! 

140.0! 

39.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

ORLtANS  t 

404*4443! 

1*0.1! 

39.0! 

3.G! 

-  * 

885! 

o.oIncne 

ILA 

HARVEY  ! 

1969 

!  ! 

UC.1! 

39.1! 

1.6! 

* 

-  ! 

! 

! 

! 

417!  4A46! 

UO.O! 

39.0! 

6.0! 

-  * 

685! 

9.0! NONE 

ILA 

HARVEY  ! 

1969 

!  ! 

UC.O! 

39.0! 

1.5! 

-  i 

! 

1 

! 

41 7! 4A46 ! 

UO.O! 

39. C! 

3.0! 

-  j 

835 ! 

9. 0! NONE 

!LA 

HARVEY  ! 

1949 

!  ! 

UO.O! 

39.C! 

1.5! 

-  i 

• 

! 

! 

417J4A46J 

UO.O! 

39.0! 

6.0! 

-  ! 

855? 

9.oi NONF 

ILA 

HARVEY  ! 

19o9 

I  f 

UO.O) 

39.0! 

1.5! 

-  i 

; 

! 

1 

404UA43i 

UO.O! 

39.C! 

3.0! 

-  i 

885! 

9.0JNONE 

!LA 

HARVEY  ! 

1969 

!  ! 

140.1! 

39.1! 

2.0! 

-  ! 

; 

! 

1 

404! 4446! 

-  ! 

*  ! 

8*5! 

-  | 

685! 

-  2 

!LA 

NEW  ! 

1969 

!  ! 

UC.O! 

”39.  j 

2.0! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  ] 

41 7! 44  46! 

UO.O! 

39.0! 

3.0! 

-  • 

685! 

9.0INONE 

!TX 

CHANNEL-  ! 

1969 

!  I 

140.0! 

39.0! 

1.5! 

-  ! 

2 

! 

VIEW  ! 

417I4A43! 

14C.0! 

39. C! 

3.0! 

-  ! 

835! 

9.oi NONE 

! 

1 

1969 

!  ! 

UO.O! 

39.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

! 

41714443! 

UO.O! 

39.0! 

8.0! 

-  1 

685! 

9 .0!  NONE 

! 

1 

1969 

i  i 

UO.O! 

39.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

1 

TABLE  2  -  DE5CRIP1I0N  Of  VESSELS 
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ENGR! 

DIST ! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

!  COAST 

AND  NUMBER  1  6UARD 

1  NUMBER 

! VTCC !  DIMENSIONS  1 DRAfTl 
NET  1C3DE1LENGTH! J»DTHi  ! 

REGIS-!****!  REG.  1  REG*! LOAD-! 
TER  !  SEE!//////!/////*  ED  ! 
TOM-  1PAGE 1  OVER-! OVER-!/////! 
NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  RIGHT! 

! CAPACITY !  HIGH-  !  IVHHl  I 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  {OPERATING 

!  CARGO  *  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  BASE 

!  ////////  l  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

HORSE I  PASS-  !  (LIGHT)  1////////////////IT0! ////////// 1 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  1  EE!  LINE-2 

! 

! 

YEAR  ! 
eUILT  ! 
OR  ! 

♦REBUILT! 

(32)  MCDONOUGH 

MARINE 

!  ! 

!  i 

SERVICE  1 

(  1 

1  ! 

1  1 

i 

! 

i 

! 

; 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(DIV.  OF 

MARMAC 

COKPOKAl 10N>  ! 

!  1 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

(CONTINUED) l  ! 

1  1 

1 

! 

j 

I 

i 

! 

I 

JC  549 

j  - 

41714A43! 

14C.0! 

39. Cl 

8.oi 

« 

! 

665! 

9. 0 ! NONE 

* 

1969  ! 

! 

1  1 

140.0! 

39. C! 

1.5! 

! 

-  | 

j 

1 

I 

JO  55? 

1516632 

760! 4A43! 

140.0! 

39.0! 

6.0! 

- 

! 

585! 

9.0! NONE 

It  A 

HARVEY 

1969  ] 

! 

!  t 

HC.O! 

39. C! 

1.6! 

! 

-  i 

i 

! 

! 

40  571 

1 566506 

491UA43! 

150.0! 

40.0* 

9,0! 

- 

1 

966! 

10. 0!  NONE 

!  VA 

NORFOLK 

I960  ! 

! 

!  1 

150.0! 

40. C! 

2.0! 

# 

-  ! 

i 

! 

! 

JO  572 

1556507 

491 14A431 

15C.0! 

*0.0! 

9.0! 

- 

j 

966! 

10.0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

I960  ! 

! 

!  1 

150.0! 

40.0! 

2.0! 

| 

-  ! 

! 

! 

! 

JO  573 

1556505 

49114A43! 

150.01 

40.0! 

9.0! 

- 

i 

966! 

1 C  .0 1  NONE 

SLA 

NEW 

1  °61  ! 

l 

1  1 

150.0! 

40. C! 

2.C! 

i 

-  | 

! 

i 

ORLEANS 

t 

JO  574 

! 526500 

4911*443! 

) 50.0! 

40. C! 

9.0! 

- 

■ 

966! 

10.0! NONE 

!L4 

HARVEY 

1941  ! 

t 

!  1 

150.01 

40.0! 

2.0! 

i 

-  i 

i 

I 

! 

JO  6C1 

1544336 

91214A43! 

165.0! 

54. Cl 

11.0! 

- 

• 

1675! 

1 2 .0! NONE 

!L  A 

HARVEY 

1974  ! 

! 

!  1 

165.1! 

54.1! 

1.5! 

i 

-  » 

! 

! 

! 

JO  602 

1544337 

91214A43! 

165.0! 

54.  C! 

11.0! 

- 

i 

1675! 

12.0! NONE 

!LA 

HARVEY 

1974  I 

1 

1  1 

165.1! 

54.1! 

1.5! 

! 

-  i 

i 

! 

! 

JO  603 

1344335 

912! 4A43! 

165.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

1 

1675*1 

12.0!  NONE 

•LA 

HARVEY 

1974  ! 

! 

!  ! 

165.1! 

54.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

i 

! 

JO  6C4 

1544339 

91 2 !4A43! 

165.0! 

34.  C! 

11.0! 

- 

j 

1575! 

12.0 !  NONE 

SLA 

HARVEY 

1974  ! 

1 

!  ! 

165.1! 

54.1! 

1.5! 

j 

-  { 

i 

! 

1 

JO  605 

1544340 

91254A43! 

165.0! 

S4.C! 

91.0! 

- 

• 

167S! 

1 2.0! NONE 

!TX 

CHANNEL- 

1974  ! 

1 

!  ! 

165.1! 

54.1! 

1.5! 

i 

-  j 

i 

! 

VIEW 

! 

JO  606 

1544341 

91 2 ! 4 A43 ! 

165.0! 

54. C! 

11.0! 

- 

i 

1 375  i 

12. o! NONE 

1  VA 

NORFOLK 

1974  ! 

i 

!  ! 

165.1! 

54.1! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

( 

! 

KS  3 

i  . 

19614A461 

110.0! 

30.0! 

6.  C! 

- 

i 

475! 

7. 0 ! NONE 

!IA 

HARVEY 

195!  1 

! 

1  ! 

110.0! 

30.0! 

1.4! 

• 

-  | 

! 

! 

i 

KS  11 

|  - - - 

260!4A43i 

120.0! 

30. C! 

7.0! 

- 

1 

566! 

d.OlNONE 

t  L  A 

HARVEY 

1959  ! 

l 

!  1 

120.01 

30.  C! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

KS  12 

l  - 

260I4A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

i 

450! 

S.O! NONE 

ILA 

HACKBERRY 

1959  I 

1 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

1 

! 

KS  13 

,  - 

260!  4  443 ! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

j 

566! 

8.01  NONE 

ILA 

HARVEY 

1959  | 

1 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

| 

1 

ks  n 

1  - - 

26014A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

i 

36  6! 

8.0! NONE 

!IA 

HACKBERRY 

1959  ! 

1 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.6! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

KS  15 

1  - 

27514A43! 

120.0! 

30.0! 

7.5! 

- 

i 

600! 

6. 5 {NONE 

!LA 

HARVEY 

1960  ! 

! 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

KS  16 

1  - 

275J4A43! 

120. C! 

30.0! 

7.5! 

- 

t 

600! 

8.5! NONE 

!LA 

HARVEY 

I960  ! 

1 

!  1 

120-05 

30.0! 

1.4! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

KS  101 

1511654 

725! 4*401 

200.01 

35.0! 

11.0! 

- 

! 

1910! 

1 2 .0! NONE 

!IA  NEW 

1967  ! 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

KS  10? 

1511655 

72514A40! 

200. 0! 

35. C! 

11.0! 

- 

1 

1910! 

12.0! NONE 

ILA 

NEW 

1967  ! 

I 

1  1 

200.01 

35. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

! 

KS  20? 

1  - 

174! 4A43! 

110.01 

30. C! 

6.0! 

- 

1 

420! 

7 .6 {NONE 

ITX 

CHANNEL- 

1959  ! 

1 

!  1 

HC.O! 

30.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

VIEW 

! 

KS  203 

!  - 

20014A43! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

! 

425! 

7.6  {NONE 

ITX 

CHANNEL- 

1961  ! 

! 

!  1 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

VIEW 

I 

KS  204 

1  - 

2on»'.s*.:: 

• *iTni 

30.0! 

6.0! 

- 

! 

42C! 

7 •  6  !  HONE 

ITX 

CHANNEL- 

1962  ! 

I 

!  1 

110.01 

30. c: 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

VIEW 

! 

KS  274 

,  - 

27014446! 

120.0! 

32.0! 

7.iji 

- 

! 

650! 

8.0! NONE 

ITX 

CHANNEL- 

1958  ! 

! 

1  ! 

120.01 

32.0! 

1.4! 

! 

..  j 

! 

! 

VIEW 

! 

KS  275 

270UA46! 

120.0! 

32.0! 

7.0! 

- 

! 

6$oi 

S.01N0NE 

ITX 

CHANNEL- 

1953  ! 

! 

1  1 

120.0! 

32.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

1 

! 

VIEW 

! 

KS  311 

1  - 

20914A461 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

| 

425! 

7 .0! NONE 

ITX 

channel- 

1962  ! 

! 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

1 

VIEW 

! 

KS  331 

1  - 

2141 4A 46! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

! 

4*0! 

7.0! NONE 

ILA 

HOUMA 

1975  ! 

! 

1  I 

12C.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ( 

! 

I 

! 

KS  332 

1  - 

21414A461 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

! 

440! 

7.01N0ME 

ITX 

GALVESTON 

1978  ! 

1 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

1 

! 

KS  533 

1  - 

21414A461 

UC.O! 

3C.0! 

6.0! 

•• 

1 

440! 

7.0! NONE 

ILA 

VENICE 

1976  1 

1 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

1 

! 

KS  334 

j  - 

21 4 !  4  A  46! 

120.0! 

30.C! 

6.0! 

- 

; 

440! 

7. OINONE 

ITX 

PORT 

1976  ! 

l 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

LAVACA 

! 

KS  335 

j  - 

20014A46! 

1  2  C. 0 1 

30.0! 

6.0! 

- 

! 

440! 

7 .0! NONE 

ITX 

PORT 

1979  ! 

! 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

LAVACA 

! 

KS  336 

,  - 

200J4A46! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

! 

400! 

7 .0! NONE 

ITX 

INGLES  IDE 

1979  ! 

1 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

I 

! 

KS  337 

1614256 

20214A43! 

12C.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

1 

590! 

7.0! NONE 

! 

1979  ! 

I 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

KS  336 

1636168 

20214A46! 

—  ! 

—  ! 

9.6! 

- 

J 

1615! 

6 .0 !NONE 

! 

1981  1 

! 

1  1 

120.2! 

30.1! 

2.0! 

! 

-  i 

i 

1 

! 

KS  350 

,  - 

20914A43! 

120.0! 

30.0! 

6.3! 

- 

1 

440! 

7.3iN0NC 

!LA 

NEW 

1966  ! 

1 

*  1 

12C.0! 

30.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

( 

l 

ORLEANS 

! 

KS  352 

,  - 

20914A43! 

120.0! 

30.0! 

6.3! 

- 

! 

464! 

3.01N0NE 

ILA 

NEW 

1963  ! 

1 

!  ! 

120.0! 

30.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

KS  353 

1  - 

22114A43! 

120.0! 

30.0! 

6.3! 

- 

1 

440! 

7.3 ! NONE 

ILA 

HOUMA 

1957  ! 

! 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

< 

! 

KS  390 

1  - - 

23514A43! 

10C.O! 

39.0! 

6.0! 

- 

1 

500! 

7. OINONE 

i  T  X 

CHANNEL- 

1975  ! 

! 

1  1 

100.01 

39.0! 

1.51 

! 

-  ! 

I 

! 

VIEW 

! 

KS  391 

1  - 

23514*43! 

100.01 

39.0! 

6.0! 

- 

! 

500! 

7. OINONE 

ITX 

MACK0ERRT 

1975  ! 

! 

!  1 

100.0! 

39. C! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

! 

1 

KS  392 

1  - 

235! 4*431 

100.0! 

39.0! 

6.0! 

- 

! 

SCO! 

7. OINONE 

!  T  X 

CHANNEL- 

1976  ! 

1 

!  1 

100.0! 

39.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VIEW 

! 

KS  393 

!  - 

23514A43! 

100.0! 

39.0! 

6.0! 

- 

• 

500! 

7.0IN0NE 

ITX 

CHANNEL- 

1976  1 

! 

1  1 

100.0! 

39. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

i 

VIEW 

! 

KS  394 

1  - 

23514A431 

100.0! 

39. C! 

6.0! 

- 

! 

500! 

7.0! NONE 

ITX 

CHANNEL- 

1976  1 

l 

•  1 

100.0! 

39,0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

VIEW 

! 

KS  395 

1  - 

23514A43! 

100.0! 

39.0! 

6.0! 

- 

! 

500! 

7. OINONE 

!VV 

PARKERS- 

1976  ! 

i 

!  ! 

•00.01 

39.01 

• .  5t 

1 

I 

* 

! 

2  USC 

KS  396 

1  - - 

23514A43! 

100.0! 

39.0! 

6.0! 

- 

l 

500! 

7 .oi NONE 

ITX 

CHANNEL- 

1976  ! 

1 

1  ! 

100.0! 

39.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VIEW 

I 

KS  396 

i  - - 

23514A43! 

100.0! 

39.0! 

6.0! 

- 

! 

500! 

7. OINONE 

lAL 

MOBILE 

1976  ! 

! 

!  ! 

1C0.0! 

39.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

KS  399 

1  - 

23514A451 

100.0! 

39.0! 

6.0! 

- 

! 

500! 

7.0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1976  ! 

1 

1  ! 

100.0! 

39.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

1 

1 

KS  401 

1  - 

277! 4A431 

110.0! 

40.0! 

6.0! 

- 

! 

615! 

7. OINONE 

ITX 

CHANNEL- 

1979  ! 

! 

1  1 

110.0! 

40.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VIEW 

! 

KS  402 

!  - 

27714A43! 

110.0! 

40.0! 

6.0! 

- 

! 

615! 

7.0! NONE 

ITX 

CHANNEL- 

1979  1 

I 

1  1 

110.0! 

40.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

VIEW 

1 

KS  403 

j  - 

27714443! 

110.0! 

40.0! 

6.0! 

- 

! 

615! 

7.0! NONE 

lAL 

MOBILE 

1979  ! 

1 

!  ! 

110.0! 

40.0! 

1.5! 

! 

-  I 

i 

! 

! 

KS  404 

j  - 

277! 4A431 

11C.0I 

40.01 

6.0! 

- 

! 

615! 

7 .0! NOME 

ITX 

CHANNEL- 

1979  ! 

1 

!  ! 

110.0! 

40.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VIEW 

! 

KS  *05 

1  - 

277I4A43! 

110.01 

40.0! 

6.0! 

- 

1 

615! 

7.0IN0SE 

IVA 

NORFOLK 

1979  ! 

1 

1  ! 

110.0! 

40.0! 

1.5! 

| 

-  ! 

! 

! 

! 

KS-406 

j  - 

277  14 A43 1 

HC.O! 

40.01 

6.0! 

- 

! 

615! 

7. OINONE 

ITX 

CHANNEL- 

1979  I 

1 

1  1 

110.0! 

40.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VIEW 

KS  407 

1  - 

27714*431 

110.0! 

40.0! 

6.0! 

- 

I 

615! 

7 .0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1979  i 

1 

!  ! 

110.01 

40. C! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

i 

! 

! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EN(K1 

DIST! 

VESSEL  NINE 

OPERATOR 

AND  NUMEft  i 

COAST 

GUARD 

NUMBER 

IVTCC 1 
NET  ! CODES 
REGIS-U***! 
TER  I  SEE! 
TON-  iPAGE! 
NACE  !  IV  ! 

OIRENSIONS  1  DRAFT! 
LENGTH! BRDTHl  ! 

REG.  !  REG.1LOAO-! 
//////!/////!  ED  1 
OVE»-lOVER-!/////| 
ALL  1  ALL  (LIGHT! 

1  CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  | 

1  CARGO  1  FIXED  1  EQUIPMENT  ITC !  BASE  1 

1 //////// t  POINT  I  LINE-1  1 AOl  LINE-1  I 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////// //////////! TO !//////////! 
POWER!  EMGERS  !  (FEET)!  LXHE-2  ! EE!  LlNC-2  ! 

1 

! 

YEAR  t 
BUILT  ! 
OR  I 
•REBUILT ! 

(12)  RCDOHOUGH 

RANINE  SEAVICE! 

i  i 

!  1 

1  I 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

I 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

(DIV.  OF 

NARHAC  CORPORA  I 

ION) 

1  1 

1 

! 

! 

1 

I 

1 

(CONTINUED)! 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

KS  401 

27714A43! 

110.0! 

(0.0! 

6.0! 

615! 

7.01N0NC 

IVA 

NORFOLK  ! 

1979 

i 

i  i 

110.01 

40.01 

1.5! 

» 

-  ! 

! 

I 

! 

KS  409 

27714A43! 

110.0! 

40.0! 

6.0! 

-  | 

615! 

7.0!  NONE 

IVA 

NORFOLK  ] 

1980 

! 

1  ! 

110.0! 

40.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

t 

KS  410 

277I4A43! 

110.0! 

(0.0! 

6.0! 

-  i 

615! 

7.01  NONE 

1 

1980 

! 

i  i 

110.9! 

(0.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

KS  411 

277UA43! 

110.0! 

40.CI 

6.0! 

-  | 

615! 

7.0! NONE 

!IN 

TELL  CITY  ! 

I960 

1 

1  ! 

110.0! 

(0.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

KS  (12 

277! 4A43! 

110.01 

(0.0! 

6.01 

-  I 

615! 

7. 0 l NONE 

!LA 

HARVEY  ! 

1980 

1 

t  ! 

110.0! 

(0.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

KS  413 

277!*A43l 

110.0! 

(0.0! 

6.0! 

-  | 

615! 

7.0! NONE 

!AL 

NOBILE  I 

1980 

! 

i  i 

110.0! 

(0.0! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

! 

KS  414 

— — 

277I4A43! 

110.0! 

(0.0! 

6.0! 

-  | 

615! 

7.0INONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

t  ! 

110.0! 

(0.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

| 

! 

! 

KS  415 

27714A43! 

110.0! 

(0.0! 

6.0! 

-  | 

615! 

7.0! NONE 

Ml 

NOBILE  ! 

1980 

! 

!  i 

110.0! 

(0.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

I 

! 

KS  414 

292UA43! 

110.0! 

(0.0! 

6.C! 

555! 

r.OlNONC 

ILA 

NEW  ! 

1982 

1 

i  i 

110.01 

(0.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

| 

KS  417 

292I4A43! 

110.0! 

(0.0! 

6.0! 

555! 

8.0! NONE 

ILA 

HARVEY  ! 

1912 

j 

!  1 

110.0! 

(0.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

KS  412 

29214*43! 

110.0! 

(0.01 

6.0! 

5551 

7 .0  1  NONE 

!TX 

CHANNEL-  ! 

1982 

2 

i  i 

110.0! 

(0.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

VIEW  I 

i 

KS  419 

29214*43! 

110.0! 

(O.C! 

6.0! 

555! 

7.0!  NONE 

ILA 

HARVEY  ! 

1982 

i 

!  t 

110.0! 

(0.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1 

! 

KS  420 

29214*43! 

110.0! 

(0.0! 

6.0! 

555! 

7. 0 l NONE 

!LA 

MACKBERRY  ! 

1982 

I 

1  ! 

110.0! 

(0.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

K 1  421 

29214*43! 

110.0! 

(0.0! 

6.0! 

555! 

7.0IN0NE 

!LA 

NEW  ! 

1982 

1 

t  i 

110.0! 

(0.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

| 

ckl-mnS  ! 

1 

KS  422 

29214*43! 

110.0! 

(0.0! 

6.0! 

555! 

7.0! NONE 

!TX 

CHANNEL-  ! 

1982 

l 

t  i 

110.0! 

(0.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VIEW  I 

! 

KS  423 

29214*43! 

110.0! 

(0.0! 

6.0! 

555! 

7. 0 ! NONE 

ILA  HACKBERRY  ! 

1982 

1 

I  ! 

110.0! 

(0.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

I 

KS  450 

------ 

47814*46! 

140.0! 

4  5  •  C 1 

7.0! 

995 ! 

8.01  NONE 

!VA 

NORFOLK 

1977 

I 

i  i 

140.0! 

(5.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

KS  431 

296I4A43! 

100.0! 

(S.C! 

$.5! 

640! 

6.5 (NONE 

1H0 

ST.  LOUIS 

1969 

! 

!  1 

10C.0! 

46. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

J 

KS  482 

29414*43! 

10C.0! 

(S.C! 

5.5! 

•  f 

640! 

..SIMONE 

ILA 

HARVEY 

1970 

! 

!  I 

100.0! 

46. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

KS  521 

40714*46! 

11G.0! 

52.0! 

6.5! 

840! 

7.5 ! NONE 

ILA 

HARVEY 

1973 

i 

i  i 

110.0! 

52.0! 

1.5! 

1 

-  1 

! 

I 

t 

KS  522 

309*4*46! 

110.0! 

52.0! 

6.0! 

840! 

7.O1H0NE 

!1N 

TROY 

1976 

l 

!  ! 

1 10.0! 

52.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

KS  523 

309(4*46! 

110.0! 

52.0! 

o.OJ 

840! 

7.0! NONE 

!TX 

CHANNEL- 

1976 

! 

i  i 

110.0! 

52.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VIEW 

! 

KS  524 

30914*46 ! 

110.0! 

52.0! 

6.0! 

240! 

7.01NONF 

!TX 

CHANNEL- 

1976 

! 

!  ! 

11C.0! 

52.0! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

! 

VIEW 

! 

KS  525 

30914*46! 

110.0! 

52.0! 

6.0! 

840! 

7.0! NONE 

!TX 

CHANNEL- 

1976 

1 

1  ! 

110.0! 

52. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

VIEW 

1 

KS  524 

3E5I4A46! 

110.0! 

52.0! 

6.5! 

933! 

7.5 !  NONE 

1TX 

CHANNEL- 

1773 

! 

i  i 

110.0! 

52.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

VIf.V 

1 

KS  541 

352! 4A43t 

100.0! 

54.0! 

6.0! 

784! 

7.0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

1780 

! 

!  ! 

100.0! 

54.01 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

KS  542 

35214*43! 

10C.0! 

54.0! 

6.0! 

784! 

7.01N0NE 

ILA 

HARVEY 

9980 

! 

i  i 

100.0! 

54.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

J 

KS  543 

352 ! 4 A43 ! 

1C0.0! 

54.0! 

6.0! 

784! 

7. 0! NONE 

!LA  NEW  j 

i960 

i 

1  ! 

100.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

t 

KS  544 

352 ! 4 A  43 ! 

100.0! 

54.0! 

6.0! 

754! 

7.0! none 

!KY 

wickliffe 

1980 

! 

!  ! 

10C.0! 

54.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

I 

! 

! 

KS  545 

35214*43! 

100.0! 

54.0! 

6.0! 

-  ! 

784! 

7. 0! NOME 

•LA 

HARVEY 

1980 

1 

i  i 

100.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

KS  546 

l 

35214*43 ! 

100.0! 

54. C! 

6.0! 

784 ! 

7. 0 1  NONE 

ILA 

NEW 

1930 

! 

!  ! 

100.0! 

54.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

1 

KS  601 

66614443! 

150.0! 

60.0! 

7.0! 

14201 

8.0! 

! 

1976 

l 

!  ! 

15C.0! 

60.0! 

1.5! 

! 

-  ( 

! 

! 

! 

LB  ICO 

47514443! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

1300! 

9.51N9NE 

! 

1943 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

N  ol 

5614443! 

60.0! 

26.0! 

4.0! 

-  | 

126! 

5 .01  NONE 

!7K 

GALVESTON 

I960 

! 

!  1 

60.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

*  62 

5614*43! 

60.0! 

26.0! 

4.0! 

126! 

3 . 0 ! NONE 

!LA 

NEW 

I960 

! 

!  ! 

60.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

! 

R  43 

5614*43! 

6C«  0 ! 

?6.0! 

4.G! 

126! 

5.0! NONE 

!LA 

NEW 

I960 

\ 

!  ! 

60.0! 

26.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

J 

R  64 

5614*43! 

60.0! 

26.0! 

4.0! 

126! 

5 .0 ! NONE 

ILA 

HARVEY 

196C 

! 

!  ! 

60.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

R  65 

5614*43! 

6C.0! 

26.0! 

4.0! 

-  1 

126! 

5.0 (NONE 

ILA 

HARVEY 

1968 

! 

!  ! 

60.0! 

26.0! 

1.5! 

l 

-  ! 

! 

! 

! 

H  66 

56! 4*452 

60.0! 

26.0! 

4.0! 

-  j 

125! 

5 . 0! NONE 

!LA 

HARVEY 

1968 

2 

1  ! 

60.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

R  69 

60 14*46! 

60.0! 

24.0! 

4.0! 

115! 

5.0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1970 

! 

!  ! 

60. 0! 

24.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

N  52 

10014*43 ! 

52.0! 

24.0! 

5.0! 

230! 

6. 0! NONE 

ILA 

NEW 

1933 

! 

!  ! 

62.0! 

24.0! 

1.5! 

1 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

R  11C 

16214A46! 

110*01 

30.0! 

5.5! 

425  I 

6. 5 (NONE 

!LA 

HARVEY 

1955 

1 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

R  111 

20014*46! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

425! 

7.0! NONE 

ILA 

CROWN 

1965 

! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

* 

-  ! 

! 

! 

POINT 

! 

R  117 

13414*43! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

425! 

7.0! NONE 

!LA 

NEW 

1«65 

I 

i 

I  ! 

■  ‘O.u! 

3y.C  1 

•  •  >* 

! 

-  ! 

i 

• 

0*LE*«S 

i 

R  116 

1 94! 4*43! 

11C.0! 

30.0! 

6.0! 

-  j 

425! 

7.0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1965 

i 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

i 

n  ii9 

16414443! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

-  i 

425! 

7 . 0 ! NONE 

!TX 

INGLE51DE 

1965 

! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

H  120 

1(414*45! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

-  j 

425! 

7.0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1965 

! 

!  ! 

11C.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

R  121 

204! 4*43! 

110.0! 

30.C! 

6.3! 

425! 

7. 3  J  NONE 

ILA 

HARVEY 

1966 

1 

!  ! 

110.0! 

30. C! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

N  122 

20414443! 

110.0! 

30.0! 

6.3! 

-  ! 

425! 

7.3! NONE 

!LA 

HARVEY 

1966 

! 

I  ) 

11C.0! 

30.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

i 

! 

1 

R  123 

204! 4*43! 

11C.0! 

30. C! 

6.3! 

•  ! 

425! 

7 .3 (NONE 

!LA 

HARVEY 

1966 

! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

R  133 

19814*43! 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

-  | 

450! 

6 ■ 0 ! NONE 

!LA 

NEW 

1953 

! 

f  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

R  514 

j 

99514443! 

225.0! 

50.0! 

9.0! 

2340! 

10. OlNONE 

!TX 

CHANNEL- 

1953 

! 

! 

!  ! 

225.0! 

50.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

vnw 

! 

R  515 

1280447 

1279UA43! 

264.1! 

50.0! 

9.0! 

-  | 

2665! 

10.0! NONE 

!  TX 

CHANNEL- 

1960 

! 

!  ! 

264.1! 

50.0! 

1.S! 

1 

-  ! 

» 

! 

VIEW 

| 

R  516 

26C860 

127914443! 

264.0! 

50.2! 

9.0! 

•  i 

2350! 

1 0. 5  !  NONE 

!TX 

CHANNEL- 

1951 

1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

264.0! 

51.0! 

i 

i 

1.5! 

! 

! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

VIEW 

! 

! 

! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(32)  NC00N0U5M  MARINE  SERVICE 
<0! V.  OF  HARM4C  CORPORA 
(CONTINUED) 


JWTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

NET  !  CODE! LEN4TH! 3*0TH!  ! 

REGIS"! **** 1  RES,  !  AEG,! LOAD"! 

TER  I  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  IMAGE!  OVER"! OVER"! ///// 1  MORSE 
NACE  l  IV  I  ALL  !  ALL  1LI5HTI  ROVER 


CAPACITY!  HIGH-  1  !  V  E  S  S  E  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-! 

PASS-  !  (LIGHT) I////////////////ITOI ////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE)  LINE-2 


! 

! 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT ! 


!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

» 

! 

! 

1 

1 

! 

2 

* 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

982144431 

195.0! 

52.5! 

10.5! 

- 

2554! 

11.3! NONE 

|TX  CMANhEL- 

1960  ! 

!  I 

195.0! 

52.5! 

t.S! 

-  1 

! 

(  VIEW 

! 

98214440! 

195.0! 

32.01 

10.0! 

- 

982! 

1 1 .0! NONE 

ITX  CMANNEL- 

1961  ! 

1  ! 

V)5.0! 

52.0! 

1.51 

-  ! 

! 

!  VIEW 

I 

982144431 

195.0! 

52. C! 

10.0! 

- 

1000! 

11.0! NONE 

ITX  CHANMEL- 

1963  ! 

t  ! 

195.0! 

52.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1  VIEW 

! 

I960  ! 

1130I4A43! 

195.0! 

52.0! 

10.0! 

- 

16760! 

1 1 .0 1  NONE 

! 

t  t 

195.0! 

52.  G! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

1961  ! 

96214443! 

195.0! 

32. C! 

10.0! 

- 

167601 

11 .0! NONE 

1 

!  ! 

195.0! 

32.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

1 

56SUA4J! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

13001 

9,7! NONE 

1 

1961  ! 

!  ! 

195.0! 

33.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

I 

56514440! 

195.0! 

35. C! 

8.8! 

- 

13001 

9.8! NONE 

! LA  NEW 

1939  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1 

643(4443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

13001 

1 0  .0 ! NONE 

(LA  NEW 

1942  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

S96J4A43! 

195.0! 

33.0! 

6.5! 

- 

1300! 

9 . 5  !  NONE 

!LA  NEW 

1940  1 

1  ! 

195.0! 

35. 0! 

1.5! 

-  ! 

! 

t  ORLEANS 

! 

1941  ! 

55114443! 

195.0! 

35.  C! 

8.5! 

- 

13001 

9.51N0NE 

(LA  NEW 

(  1 

193.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  » 

( 

!  ORLEANS 

! 

595 ! 444J 

*95. 

35.0! 

8.5! 

- 

13001 

9 , 6 ! NONE 

!LA  NEW 

1948  | 

! 

'5.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

64014*43, 

3.0! 

9.3! 

- 

1300! 

10.0! NONE 

!LA  NEW 

1946  ! 

!  ! 

19*. 

).0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

583(4443! 

195. v. 

35.0! 

8.6! 

- 

13001 

10.0! NONE 

!LA  NEW 

1963  ! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  1 

I 

!  ORLEANS 

! 

595 ! 4443! 

195.01 

35.0! 

8.7! 

- 

1300! 

9. $ ! NONE 

ITX  CHANNCL- 

1«48  l 

1  ! 

195.1! 

33.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  VIEW 

! 

59514443! 

195.0! 

35.0! 

6.7! 

- 

1300! 

9.5 ! NONE 

(LA  NEW 

1948  I 

!  ! 

195.1! 

33.1! 

1  •  o ! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

84014443! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1300! 

10.0! NONE 

!LA  NEW 

1934  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

I 

!  ORLEANS 

1 

650MA43! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1450! 

10.51N9NE 

1LA  NEW 

196*  ! 

!  ! 

195.  ! 

33. C! 

1.5 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

475 i 4A431 

195.0! 

35.  C! 

8.5! 

- 

1300! 

9.5! NONE 

1LA  NEW 

1967  ! 

l  ! 

«*»4,0! 

33.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

(  ORLEANS 

! 

4T5 ! 4*43! 

195.1! 

33. C! 

8*5 ! 

- 

1300! 

9.S1N0NE 

!L4  NEW 

1966  ! 

t  ! 

1 95.  JS 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

627(4443! 

149.0! 

33.0! 

8.61 

- 

1400! 

10.5 ! NONE 

!LA  NEW 

1966  ! 

!  ! 

195.0! 

45.01 

*.o! 

•  i 

• 

(  ORLEANS 

! 

6? » ! 4A43! 

195. J1 

ji.Ct 

.0* 

- 

1300! 

10.0 (NONE 

!LA  NEW 

1970  ! 

!  ! 

195.01 

35. t! 

1,5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

J 

716(4443! 

19?-*.! 

35.0! 

9. SI 

- 

1485! 

10.6 ! NONE 

ILA  NEW 

1979  ! 

!  ! 

19iw! 

3'-)! 

1.6! 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

! 

71 614443! 

195.0! 

33.0! 

9.51 

- 

1455! 

10.6! NONE 

!LA  NEW 

1979  l 

! 

195.0! 

35.  C! 

1.61 

"  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

71614443! 

1)5.0! 

r.oi 

*.5i 

- 

1485! 

W.a!  NONE 

ILA  NEW 

1979  ! 

!  ! 

195.0! 

3i.01 

8.6. 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

! 

716I4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1485! 

K.61N0NE 

ILA  NEW 

1979  ! 

I  ' 

195.0! 

35.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

716144(3! 

!  t 

<*5.0! 

35.0! 

<*.'! 

- 

1485! 

1U.61N0NE 

lLA  NEW 

1979  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

715  !4**J! 

195.0! 

35.0! 

9-J! 

- 

1485! 

10.6! NONE 

ILA  NEW 

me  ! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

*  -6! 

-  I 

• 

!  ORLEANS 

i 

716r  '43! 

195.0! 

35. C! 

7.5! 

- 

1485! 

10.6 ! NONE 

(LA  NEW 

1980  ! 

1 

195.0! 

55.  C! 

1.6! 

"  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

71614443! 

195.0! 

35.0! 

9.51 

- 

1485! 

10. v 1  NONE 

!LA  NEW 

1930  ! 

•  t 

195. C! 

35  ! 

»  6! 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

! 

7H<4443! 

195.0! 

35.0! 

4.51 

- 

1485! 

1  **  6  {NONE 

!LA  NEW 

1980  ! 

!  ! 

19'  0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

)16!4A*>3! 

1)5  0! 

3S.C! 

9.5! 

- 

1485! 

10.6! NONE 

!LA  NEW 

1930  ! 

!  ! 

195. r* 

35. C! 

i  6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

* 

71614447' 

1950! 

5),0! 

r.S! 

- 

1485! 

1  ).  5!N0VE 

ILA  NEW 

1930  1 

!  t 

IvS.Ol 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

T1614A43! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1485! 

10.6 1  NONE 

!LA  NFV 

1980  ! 

!  ! 

K,OJ 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

!  ORLEI  '$ 

! 

716 !  4443! 

iv?. 0! 

35.0! 

9.5! 

- 

14851 

10.6 (NONE 

ILA  Fi*' 

1980  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

! 

716(4443! 

19S.0! 

35.0! 

7.5! 

— 

1 » )5! 

10*  f*)N9N* 

ITX  CmaNL* L- 

1980  ! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

!  VIEW 

j 

71 4! 4A431 

195. P« 

35.0! 

9.5! 

' 

14851 

10/  MNOHE 

KA  Nf- 

1980  i 

1  ! 

195.*! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

t 

*  0RLF4NS 

2 

1980  ! 

71614  43! 

195.0! 

35.0! 

9.3! 

- 

1485! 

10.6IH0NC 

!LA  HARVEY 

!  ! 

1 9  -  *0! 

35.1 ! 

1.6! 

-  ( 

! 

! 

! 

71614443! 

1950! 

35.0! 

9.  :i 

t  4  >  h 

10.6U0U 

!  >  NEW 

m**  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

i. .  i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

71 6!4 »  3! 

m*0! 

?  .J 

f.5! 

- 

♦4851 

10.6!)""<t 

ILA  NEW 

1980  ! 

!  ! 

19*. 0! 

35.0! 

I.w 

*  ! 

I 

'  ORLlANV 

! 

1980  i 

71614443! 

195. 0« 

35.0! 

9.51 

- 

1485! 

i,  6!  NONE 

(LA  NEW 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

1 

71614443! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

148.‘ 

1C,  6!NJ  JE 

!LA  NEW 

1980  1 

!  ! 

195.  U 

35. c: 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

7  i6!4v  ,3! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

_ 

14r  1 

1L.6! NONE 

!LA  NEW 

1960  ! 

!  ! 

195.0! 

35- 0! 

1.6! 

-  i 

' 

(  ORLEANS 

! 

1980  ! 

716! 4*43! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

— 

1485! 

1 0.6 ! NONt 

'  V,A  NEW 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  , 

! 

•  ORLEANS 

! 

7161*443! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

14851 

10.6! NONE 

(LA  HU 

1980  • 

i 

195.0! 

35. w* 

1.  ! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

719(4443! 

195.0! 

35.01 

9.5! 

- 

1  *3! 

1O.61N0HE 

!tA  n£» 

5950  2 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1980  * 

71614443! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1485! 

10.6 ! NONE 

ILA  NEW 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

71614A43! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1485! 

10.6 (NONE 

!i '  Nr.* 

1980  ! 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

2 

i  ORLEANS 

3 

71614443! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1485! 

10.6IN0NE 

ITX  fnfiFEL- 

mo  i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

I 

!  VJcV 

i 

mo  i 

71 6! 4*43! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1485! 

10. 6 ! NONE 

ILA  NEW 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

71614*43! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1485! 

10. A! NONE 

!»A  HARVr‘, 

1980  I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

716UA43! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1625' 

10.6INON' 

ITX  CHANNEL" 

I960  1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

J. 

! 

71614443! 

195.0! 

35.0! 

0.5! 

- 

1485! 

10.5!M?NE 

1H  HARVEY 

*980  ! 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

- 

• 

! 

! 

47514443! 

195.1! 

35.1! 

8.5! 

- 

13*01 

9. SIMONE 

ILA  NEW 

1968  ! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1-5! 

-  1 

! 

!  ORLCXNS 

i 

5631444*1 

195.11 

35.1! 

6.5! 

- 

1200! 

9.21N04E 

.LA  KtU 

'96*  ! 

!  ! 

!  1 

f  ! 

195.1! 

! 

I 

75.1' 

! 

! 

2.0! 

! 

f 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

! 

l  ORLEANS 
! 

! 

! 

! 

! 

DESCRIPTION  OP  VESSELS 


I  1VTCC!  OIRCNSIONS  Itum  ICAPACITT1  KICK-  I  I  V  l  I  HI  I  I 

t  NET  ICODEILSHSTMlaDDTHI  I  I  I  ESI  I  CAXO  HANDLING  tS  lOPEAATINC  I  t 

-IR£SIS-I«*«»I  AES.  !  AES.1LOAD-!  1  CAASO  !  PIUD  I  EAU1PNENI  ITC!  BASE  I  TEAR  I 

I  TEA  I  SEP!//////!/////!  ID  !  !////////!  POINT  !  LINE-t  IAO!  HNE*1  I  IUILT  1 

I  TON-  IPASE!  OVEP-IOVER-I  /////I  HORSE!  PASS-  !tltSHTM////////////////ITO!//////////l  OR  ! 
I  NASf  !  IV  I  ALL  I  ALL  ILICMTI  POVC'I  ENGERS  !  (PEETII  LINE-2  ICE!  LINE-2  IaREBUILT! 


VESSEL  NANE  AND  MIRIER 


02)  RCDOVOUSH  NARINE  SERVICE 
COIV.  OP  RARRAC  CORPORA 
(CONTINUED) 


91014A46I 

2*0.0! 

50.0! 

12.01 

-  I 

25001 

13.01NONE 

1LA  NEW  1 

1972  1 

I  1 

240.0! 

50.0! 

1.61 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

1972  ! 

105514A46I 

240.01 

50.0! 

9.0! 

-  I 

24101 

1 0. 0  IN  ONE 

! TX  CHANNEL-  ! 

1  ! 

240.0! 

50.01 

1.61 

! 

-  1 

! 

!  VIEW  ! 

! 

1972  t 

103514*461 

24C  01 

50.0! 

9.0! 

•  I 

24101 

1 0.0! NONE 

!LA  HARVEY  ! 

1  ! 

24C.O! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

!  ! 

! 

1972  ! 

105SJ4A46! 

2*0.0) 

50.01 

9.0! 

-  t 

2*101 

1 0. 0 ! NONE 

!LA  NEW  ! 

1  1 

24C.01 

50.0! 

1.6! 

! 

-  1 

1 

!  ORLEANS  ! 

! 

10SS14A46! 

2*0.0! 

50.C! 

9.01 

-  ! 

2*101 

10.0! NONE 

!TX  CHANNEL-  1 

1972  ! 

t  ! 

2*0.0! 

50.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

!  VIEV  1 

! 

1977  ! 

605144431 

200.01 

40.0! 

9.5! 

-  1 

1905! 

10.5 lNONE 

1 L A  NEW  ! 

t  1 

200.0! 

*0.0! 

1.5! 

t 

-  1 

! 

1  ORLEANS  ! 

1 

60514A431 

200.01 

40.0! 

9.51 

-  i 

1905! 

10.5 ! NONE 

!LA  NEW  I 

1978  ! 

!  1 

200.01 

*0.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

!  ORLEANS  1 

1 

1978  ! 

60514443! 

200.01 

40.0! 

9.5! 

-  1 

19051 

10.5 lNONE 

ILA  NEW  ! 

1  1 

200.01 

40.C! 

1.51 

| 

-  1 

! 

!  ORLEANS  I 

! 

1978  1 

S0S14A431 

200.01 

40.0! 

9.5! 

-  ! 

1905! 

10.5! NONE 

ILA  NEW  ! 

!  ! 

200.01 

40.0! 

1.5! 

1 

-  I 

! 

1  ORLEANS  1 

I 

1977  I 

2347I4A431 

240.01 

72.0! 

15.0! 

-  ! 

5240! 

16.0  lNONE 

ILA  HOUNA  1 

1  ! 

2*0.01 

72.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

!  ! 

I 

234714A43I 

2*0.0! 

72.0! 

15.0! 

-  ! 

52*0! 

16.01  NONE 

!LA  HO* SAN  ! 

1977  ! 

1  1 

2*C.)1 

72. C! 

2.01 

! 

-  ! 

1 

!  CITY  I 

! 

1977  ! 

236714443! 

2*0.01 

72.0! 

15.0! 

-  1 

52*0! 

1 6.01  NONE 

ILA  HOUNA  ! 

1  1 

240.01 

72.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

!  i 

1982  ! 

7310144431 

25C.OI 

72. C! 

14.0! 

-  ! 

52*0! 

1 5 .0 ! NONE 

!  ! 

1  1 

500.01 

72.0! 

2.0*. 

! 

-  ! 

1 

!  ! 

1 

1954  ! 

20014443s 

16C.0! 

35.0! 

6.0! 

-  ! 

710! 

7.01  NONE 

ILA  NEW  I 

1  l 

160.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS  I 

! 

1961  ! 

2  !0  |4M  3! 

1 40.01 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

6?n| 

7.C1N0NE 

! LA  HARVEY  ! 

!  1 

160.0! 

30.0! 

1.SI 

I 

-  ! 

; 

!  1 

! 

I960  ) 

204144431 

11C.0! 

30. Cl 

6.3! 

-  ! 

*25! 

7 . 31 N0ME 

ILA  HARVEY  ! 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

1 

'  ! 

r 

!  ! 

! 

1978  ! 

20014*43! 

iic.oj 

30.C! 

6.01 

-  ! 

*2*! 

7.01NSMC 

1  TX  NORT  ! 

!  1 

110. J! 

30.0! 

1.5! 

! 

•  3 

1 

!  LAVACA  ! 

! 

2C014A43I 

110.01 

30.01 

6.0! 

-  ! 

*2*! 

7 .Ct  NONE 

ILA  NEW  ! 

1978  I 

1  1 

1VJ.01 

30. 0! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

!  ORLEANS  ! 

! 

1978  ! 

200U4A3I 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

*2*! 

7.0 1  NONE 

ILA  VENICE  ! 

!  1 

no. oi 

30.0! 

1.5! 

| 

-  ! 

1 

«  1 

! 

1978  ! 

20014A43! 

110.01 

30.  C! 

6. Cl 

-  I 

*2*1 

7 .01 NOMC 

1TX  CHANNEL-  ! 

1  ! 

110.0! 

to. c: 

1.51 

1 

-  1 

1 

!  VIEW  ! 

! 

1978  I 

2C014A43! 

110.01 

30.0! 

6.0! 

- 

*2*! 

7,,0!.N0NC 

!LA  HARVEY  ! 

1  1 

110  3! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1  ! 

! 

1978  ! 

20014443! 

11C.0! 

30.0! 

i.Ol 

- 

*2*! 

7 .01  NONE 

!LA  HARVEY  1 

1  I 

110.0! 

30.01 

1.5! 

-  ! 

I 

!  1 

! 

1978  | 

20014443! 

110.01 

30.  C! 

6.0! 

-  1 

*24! 

7  .0 !  NONE 

!TX  ItaGELS IDE  | 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  I 

i 

1978  1 

20014*43! 

11C.0! 

30.0! 

6.0! 

-  1 

*24  < 

7.0US/5E 

ILA  HACX22RRY  ! 

!  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

1  1 

! 

1978  ! 

2C0I4A43! 

110.01 

30. Ci 

6.0! 

- 

424! 

7.0! LCNC 

ILA  tNTRACOAS-l 

1  I 

110.01 

30.01 

1.5! 

-  ! 

1 

!  T*L  CITY  l 

i 

1978  ! 

2001**43! 

11C.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

*24! 

7.01N0NE 

ILA  VENICE  ! 

!  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ! 

! 

1978  ! 

2001*443! 

110.01 

'0.0! 

6.01 

! 

424! 

7. 0! NONE 

ILA  NEW  ! 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS  I 

I 

1978  ! 

2001*4*3! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

*24! 

7.0IN0NE 

!TX  CHANNEL-  I 

!  1 

110.0! 

30. C! 

1.5! 

-  i 

l 

!  VIEW  ! 

! 

20014443! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

424! 

7.0! HOWE 

ILA  NEW  ! 

1978  1 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1.51 

-  ; 

1 

1  ORLEANS  ! 

! 

1978  ! 

2001*443! 

110.01 

30.0! 

6.C! 

- 

*24! 

7.0! NONE 

ILA  **OUNA  1 

1  ! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

1978  ! 

2001***3! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

*24! 

7.n| NONE 

ILA  VENICE  ! 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1.51 

-  j 

j 

!  1 

1 

me  ! 

2001*4*31 

11C.0! 

30.  C! 

6.0! 

- 

42  4 1 

7.ol NONE 

!LA  HARVEY  ! 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  i 

1 

!  1 

! 

*  1957  t 

1 96! *4*6 1 

110.0! 

30.0! 

6.5! 

- 

424! 

7.3! NONE 

ILA  HlftVEtf  ! 

!  ! 

110.01 

30.0! 

1.5! 

.  i 

! 

!  ! 
!TX  CHANNlI  -  ! 

! 

1967  ! 

17*1*443! 

110.01 

30.0! 

6.3! 

- 

42  5*! 

7. 3! NON 5 

1  1 

110.01 

30.0! 

1.*! 

-  ! 

i 

!  VIEW  ! 

! 

203  1*443! 

110.0! 

30.0! 

6.3! 

- 

*25! 

7. 3  j  NONE 

ILA  HARVEY  ! 

1967  ! 

!  1 

110.0! 

30. C! 

1.4! 

-  i 

! 

!  ! 

! 

2C4I4A43! 

110.01 

30.0! 

7.0! 

• 

500! 

6 .6  lNONE 

ILA  NEW  ! 

1063  ! 

I  1 

110.0! 

30. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

1851*4*3! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

*25! 

7.0  lNONE 

1 YX  CHANNEL-  1 

1953  ! 

!  ! 

110.0! 

30. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  VIEW  ! 

! 

1958  ! 

27014446! 

120.0! 

32.0! 

7.0! 

- 

650! 

3.01N0NE 

ILA  HARVEY  ! 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

1.*! 

.  t 

! 

!  ! 

! 

1960  ! 

1*214446! 

100.0! 

26.0! 

S.C! 

- 

29si 

6.0! NONE 

ILA  HOUNA  ! 

!  1 

100.0! 

2b. C! 

1.2! 

-  ! 

i 

!  ! 

j 

1080  i 

2101*4*3! 

120.0! 

30.C! 

6.0! 

- 

**C! 

7.0! NONE 

SLA  HOUNA  ! 

!  ! 

12C.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

I 

1981  ! 

2001*443 ! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

*40! 

7.01H0NE 

JLA  HARVEY  ! 

1  I 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

1981  ! 

20014443! 

120.01 

30.0! 

6.C! 

- 

440! 

7.0! NONE 

!LA  HOUNA  ! 

!  ! 

120.0! 

30.C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

1981  I 

2CO!*A*31 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

440! 

7.0 ! NONE 

JLA  HOU**A  1 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 

I 

1931  ! 

2001*4*31 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

440! 

7.3! NONE 

!YX  0CU9LE  ! 

•  i 

12C.0! 

ip%tr» 

1.5! 

-  1 

l 

<  RAVOU  1 

! 

1981  ! 

2Coi*4*ji 

120.0! 

30.  C! 

d.O! 

- 

440! 

7.oiN0NE 

ILA  HARVEY  ! 

i  i 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

!  ! 

! 

1981  ! 

2001*4*3! 

120.01 

30.0! 

6.0i 

- 

440! 

7 .oi NONE 

!LA  HARVEY  ! 

1  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

1981  ! 

2001*4*3! 

120.0! 

30.01 

6.0! 

- 

440! 

7 .0! NONE 

ILA  VENICE  ! 

!  ! 

12C.0! 

30.0! 

1.5! 

■  i 

! 

!  1 

! 

1931  J 

2001*443! 

12C.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

440*! 

7.0! NONE 

!LA  HOUNA  ! 

1  1 

12C.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

2001*443! 

120.0! 

20.01 

6.0! 

- 

440! 

7.01N0NF 

!LA  HOUNA  ! 

1981  ! 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  I 

! 

2001*4*3! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

440! 

7.0! NONE 

ILA  VENICE  ! 

1931  I 

1  1 

120.0! 

30.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

2001*443! 

120.0! 

2U.0! 

6.0! 

- 

440! 

7.0! NONE 

!'.A  ZSTRACOAS-! 

1981  ! 

1  1 

120.01 

30. C! 

1.5! 

-  ! 

i 

!  ial  cm  i 

! 

1931  ! 

2001*4*3! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

**0! 

7 .oj  NONE 

ILA  HACXoCRRY  ! 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

1«31 

2001*446! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

*40! 

7 • 0! NONE 

JLA  HOUNA 

!  ! 

120.0! 

30. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

2001*446! 

120.0! 

30.  C! 

6.0! 

- 

440! 

7.0IN0NE 

ILA  HARVEY  ! 

1931  ! 

1  ! 

(  1 

1 

120.01 

i 

30.0! 

1 

! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

; 

{ 

i 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

T ABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

I 

IVTCCl  DIMENSIONS  J  DRA FT J 

(CAPACITY! 

HIGH-  ! 

IVISSEL 

!  ! 

DXST! 

OPERATOR 

l  NET 

ICOSEILENCTHlHAOTHI  1 

!  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

! S  ‘OPERATING 

!  ! 

-I  REGIS- 

RE*.  !  REG.lLOAD-1 

!  CARGO  t 

FIXE)  ! 

EQUIPMENT 

I  TCI  »AS2 

!  YEAR  ! 

I  COAST 

!  TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  1 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

MO!  LINE-1 

!  BUILT  ! 

VESSEL  NANC 

AND  NUMBER 

!  CUARD 

1  TON- 

iPAOf!  OVtR-!OV£t-| /////! 

NORSE!  »ASS-  !  (LIGHT) !//////////////// !TD !////////// 

!  0*  ! 

I  NUMBER 

1  NA«E 

!  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT ! 

•OVER!  ENGERS  ! 

CPCKTM 

LINE-2 

!E£!  LINE-0 

MRE3UIL7! 

!  !  I  !  I  !  t  1  I  !  I  I  1 

1  till!!!!!  !  !  1 


(32)  MCDONOUGH  MARINE  SERVICE!  !(!!(!!!!  !  1  ! 

(01V.  OF  PARPAC  CORPORA!  ION)  !!!!!!!  !  !  !  I  I 

(CONTINUED) !  !!!!!!!  !  !  i  ! 


PCD  316 

!  —  ! 

200! 4 A  465 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

-  1 

440! 

7.0! NONE 

!TX  CHANNEL- 

1961  ! 

!  ! 

!  1 

12C.C! 

30.0! 

1.5! 

{ 

-  ! 

1 

!  VIEW 

i 

PCD  317 

!  -  ! 

200! 4A  40! 

120. 0! 

30. C! 

6.0! 

! 

440! 

7.01  NONE 

!PA  PITTSBURGH 

1931  ! 

!  ! 

!  ! 

12C.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

NCO  318 

!  -  ! 

200I4A46! 

120.0! 

30.0! 

4.0! 

-  ! 

440! 

7.Q! NONE 

!TX  CHANNEL- 

1981  ! 

!  ! 

(  1 

120.0! 

30. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

!  VIEW 

) 

HCO  319 

1  -  j 

200MA46! 

1 2C.0J 

30. C! 

6.0! 

-  ! 

440! 

7.0IMNE 

!LA  H0UP4 

1931  ! 

!  i 

t  ! 

12C.0! 

30.C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

PCD  320 

!  -  l 

200! 4A46 ! 

120.0! 

30. C! 

6.0! 

-  | 

440! 

7.0 ! NONE 

!  LA  HOUPA 

1981  ! 

!  1 

!  ! 

12C.0! 

30.0! 

I.it 

1 

-  ( 

! 

| 

! 

PCD  321 

!  .  ! 

200I4A43! 

120.0! 

30.01 

6.0! 

-  ! 

440! 

7.0IN0NE 

!L A  HARVEY 

1981  ! 

!  ! 

!  ! 

1 20. 0! 

30.0! 

1.8* 

I 

-  ! 

) 

! 

! 

PCD  322 

!  -  ! 

2C0J4A43! 

120.0! 

20.C5 

6.0! 

! 

440! 

7 .0! NONE 

UA  VENICE 

1981  • 

!  ! 

!  ! 

120.0! 

30.  C! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

PCD  323 

!  -  ! 

2UJ4A43! 

120.05 

30. C! 

6.0! 

-  ! 

440 ! 

7. 0! NONE 

*TX  PORT 

1982  ! 

i  ! 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ( 

! 

!  LAVACA 

1 

PCD  324 

j  -  1 

2U14A43! 

120.)! 

30.  C! 

6.0! 

-  I 

440! 

7.0 1  NONE 

!IA  MACKSERRY 

1982  ! 

!  1 

!  ! 

120.0! 

30.01 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

PCD  325 

!  -  ! 

2U54A43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

! 

440! 

7  *  0 i NONE 

!LA  INTRACOAS- 

1952  1 

!  ! 

1  ! 

120.01 

30.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

!  TAL  CITY 

! 

PCD  326 

1  ... -  j 

21 4 ! 4 A 43  ! 

120.01 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

440! 

7.0M0NE 

!TX  GALVESTON 

1982  ! 

t  ! 

i  i 

120.0! 

30. C! 

1.3! 

1 

-  ! 

! 

i 

! 

PCD  327 

j  -  j 

21  4  !  4 A43  j 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

-  1 

440! 

7.0! NONE 

!  LA  HOUNA 

1982  ! 

!  I 

!  ! 

120.  Ot 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

PCD  328 

1  -  ! 

214UA431 

120.0! 

!O.CJ 

6.0! 

-  | 

440! 

7.0!  NONE 

!LA  MACKEERPY 

1982  ! 

!  ! 

;  i 

12C.0! 

10.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PCD  329 

,  -  j 

21  4 ! 4A  46 i 

120.0! 

20. C! 

6.0! 

-  J 

440! 

7 .0! NUN* 

!LA  GUEYDAN 

1982  ! 

!  ! 

!  ! 

12C.0! 

30. C! 

1.5! 

• 

.  i 

! 

! 

! 

PCO  330 

j  j 

21 4 ! 4A  46! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

! 

440! 

. 7.0! NONE 

! L A  INTRACOAS- 

1982  ! 

!  ! 

i  ! 

120.0! 

30  C! 

1.5! 

» 

-  i 

! 

I  TAL  CUT 

1 

PCD  331 

j  -  j 

21 4 ! 4A  46  ! 

12C.0! 

30.1! 

6.0! 

! 

440! 

7.0! NONE 

!TX  CHANNEL- 

19B2  | 

!  ! 

!  ! 

120.0! 

30. Cl 

1.5! 

! 

•  i 

! 

!  VIEW 

» 

PCD  332 

!  -  ! 

21 4 ! 4 A46 ! 

120.0! 

30.0. 

6.0! 

-  ! 

440 ! 

7.0( NONE 

ML  NOBILE 

1952  ! 

!  ! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

i 

! 

! 

PCD  333 

j  -  i 

21 4 { 4A46 i 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

440! 

7.0 !  NONE 

•LA  HOUPA 

1982  ! 

!  ! 

i  j 

120.0! 

30.0! 

1.51 

I 

•  ■ 

! 

! 

! 

PCD  33-. 

!  -  ! 

21 4 ! 4 A46 1 

120.0! 

50. C! 

6.0! 

-  ! 

440! 

7.0! NONE 

!t A  HARVEY 

198?  I 

J  1 

!  ! 

12C.0! 

30. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PCD  335 

!  -  ! 

21 4 !  4A4e> ! 

12C.0! 

30.C! 

6.0! 

-  ! 

440! 

7.C! NONE 

•LA  HACXBCRRY 

1982  ! 

!  ! 

!  ! 

12C.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PCD  336 

!  -  ! 

214I4A46! 

12C.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

440! 

7. 0! NONE 

!LA  VENICE 

1980  ! 

!  1 

!  1 

12C.0I 

30. C! 

1.3* 

! 

-  1 

! 

! 

! 

PCD  337 

!  -  ! 

21414448! 

120. 0! 

30.  C! 

6.01 

-  ! 

440! 

7.0M0NE 

1LA  MORGAN 

M81  ! 

!  ! 

!  ) 

12C.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i  cm 

! 

PPS  149 

1  -  ! 

27454A46! 

110.0! 

40.0! 

6.0! 

-  ! 

555! 

7.0! NONE 

!LA  NEW 

1956  ! 

!  ! 

!  ! 

110.0! 

40. C! 

1.5! 

! 

-  I 

I 

!  ORLEANS 

! 

PPS  151 

I  .  1 

274! 4*46 ! 

110.0! 

40.0* 

6.0! 

-  ! 

555! 

7. 0 l NONE 

!TX  CHANNEL- 

1958  t 

!  ! 

!  1 

110.0! 

40.0! 

1.5! 

« 

-  ! 

! 

!  VIEW 

! 

PPS  152 

1  -  1 

274I4A  (\ 

110.0! 

40.01 

6.0! 

-  i 

555! 

7.0! NONE 

!LA  NEV 

1  958  1 

!  ! 

!  i 

110.0! 

40.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  OPLEANS 

! 

PPS  153 

t  -  | 

274(4446! 

110.0! 

40. C! 

6.0! 

-  ! 

555! 

7.0 ! NONE 

ILA  NEW 

1956  1 

!  ! 

!  ! 

110.0! 

40.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

PPS  156 

!  -  ! 

204 ! 4  A  46 ! 

11C.0! 

40.C! 

7.01 

i 

430! 

8.0! NONE 

!LA  NEW 

1964  ! 

!  1 

!  ! 

110.0! 

40. C! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

KPS  157 

l  -  1 

271J4A46! 

110.0! 

40.0! 

6.4! 

-  1 

755! 

7.4! NONE 

!LA  NEW 

1964  ! 

(  ! 

!  ! 

110.0! 

40.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

I  OALEANS 

! 

PPS  217 

!  .  ! 

404  J  4 A  46 ! 

140.0! 

34.0! 

8.5! 

-  1 

942! 

9.5 ! NONE 

!LA  HARVEY 

1968  1 

!  1 

!  ! 

140.0! 

34.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PPS  219 

j  -  j 

404  !  4A  46 i 

140.0! 

34.0! 

5.5! 

-  1 

942! 

9.5 !NON£ 

SLA  HARVEY 

1969  ! 

!  1 

!  ! 

140.0! 

34.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

PPS  219 

j  -  l 

30H4A46! 

136.0! 

35.0! 

6.5! 

-  ! 

633! 

7.5JN0NE 

SLA  HARVEY 

1957  ! 

!  ! 

!  ! 

138.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

PPS  220 

1  -  ! 

301 14446! 

136.0! 

35.0! 

6.5! 

1 

633! 

7.5INONE 

!LA  HOUPA 

1957  ! 

!  ! 

!  1 

136. C! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

PRC  178 

j  -  i 

204*4446! 

110.0! 

30.0! 

6.4! 

-  i 

423! 

7.4 !  NONE 

!TX  CHANNEL- 

1959  t 

(  ! 

!  I 

11C.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

.  i 

! 

!  VIEW 

J 

PRC  191 

1  -  ! 

312UA43! 

160.0! 

35.0! 

6.0! 

-  1 

720! 

7.0! NONE 

(LA  NEW 

1959  ! 

I  ! 

!  ! 

160.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

PRC  194 

!  -  ! 

204J4A46! 

110.0! 

30.0! 

6.4! 

-  ! 

425! 

7.4*N0NE 

! LA  HARVEY 

1959  ! 

i  1 

!  ! 

110.0! 

30.01 

1.5! 

! 

-  ! 

f 

! 

i 

pnc  1  ?6 

!  .  ! 

204! 4446! 

110.0! 

30.0! 

6.4! 

! 

425! 

7.4 ! NONE 

!LA  HARVEY 

1959  I 

!  ! 

1  I 

110.0! 

30. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

| 

! 

PRC  620 

1  -  ! 

280I4A43! 

16C.0! 

30.0! 

6.0! 

! 

620! 

7.0 ! NONE 

1 L A  NEW 

1959  ! 

!  ! 

!  ! 

160.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  t 

! 

1  ORLEANS 

! 

PRC  711 

j  -  ! 

280! 4443! 

160.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

620! 

7.0! NONE 

I  LA  NEW 

1960  ! 

!  ! 

!  ! 

160.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

PRC  759 

!  -  ! 

280! 4443! 

160.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

620! 

7. 0 ! NONE 

ILA  NEW 

1961  ! 

!  ! 

!  ! 

140.0! 

30.0! 

1.5* 

! 

-  i 

! 

1  OALEANS 

! 

NO  20 

I  -  ! 

1452UA43! 

269.0! 

50.0! 

11.0! 

-  ! 

3465  i 

12.0! NONE 

! 

1944  ! 

!  ! 

!  ! 

269.0! 

30.0! 

1.5! 

j 

-  i 

! 

! 

! 

NO  64 

s  -  1 

160J4A43! 

100.0! 

26.0! 

5.5! 

-  i 

31 5  i 

6.51N0NE 

!LA  NEW 

1936  ! 

!  ! 

!  ! 

100.0! 

26. C! 

1.0! 

I 

-  • 

! 

!  ORLEANS 

1 

NO  211 

!  -  ! 

42514A43! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

-  i 

945i 

11.0! 

! 

1951  ! 

!  ! 

1  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  212 

!  -  ! 

425*4443! 

175.0! 

26. C! 

10.0! 

-  ! 

945! 

11  .OMONE 

! 

1951  ! 

i  i 

!  ! 

175.0! 

26.  C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

NC  218 

i  -  i 

425*4443! 

175.0! 

26. C! 

10.0! 

i 

945! 

11.0! NONE 

SLA  NEW 

1951  ! 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

NO  221 

j  -  1 

4ESHAAJ! 

t/D.O* 

26.0! 

10.0* 

-  i 

945 ! 

1 1  .ulhOfiE 

ILA  HEW 

*753  ! 

1  ! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  i 

j 

!  OPLEANS 

! 

NO  222 

!  -  ! 

42514A43! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

! 

945! 

1 1 .0 ! NONE 

2 LA  NEW 

195*  ! 

<  i 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

!  OALEANS 

! 

NO  223 

i  -  ! 

42514A43! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

-  i 

945! 

11.0 ! NONE 

ILA  NEW 

1955  ! 

!  1 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

NO  224 

,  -  t 

425J4A43! 

175.0! 

26. OJ 

10.0! 

-  ! 

945* 

11.01N0NE 

ILA  NEW 

1955  ! 

!  ( 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

NO  226 

j  -  ! 

425*4443! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

-  ! 

945! 

11.0! NONE 

•LA  NEW 

1955  ! 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

HO  228 

!  .  1 

42514443! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

! 

650! 

15.9 !NONE 

•LA  NEW 

1955  ! 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

NO  229 

1  -  j 

425I4A43! 

175.0! 

26.  C! 

10.0! 

-  1 

650! 

15.9! NONE 

!LA  NEW 

1955  ! 

!  ! 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

NO  230 

1  -  j 

42514443! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

-  ! 

850! 

15.9IN0NE 

ILA  NEW 

1955  ! 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

NO  231 

!  - —  ! 

425!4A43! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

-  ! 

850! 

1 5.9! NONE 

ILA  NEW 

1955  ! 

!  i 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

NO  232 

!  -  ! 

425 ! 4443 1 

175.01 

26.0! 

10.0! 

! 

850! 

15.9! NONE 

ILA  NEW 

1955  ! 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1  OALEANS 

! 

!  !!!!!!!  I  !  !  I  ! 


! 


TABLE  2  “  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(32)  MCDONOUGH  MARINE  SERVICE 
(OIV.  OF  MARHAC  CORPORA 
(CONTINUED) 

NO  233 


!VTCCl  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

NET  ICODEILENGTH1BRDTM!  ! 

SSXS- !****!  REG.  !  REG.lLOAO-1 
TER  !  SEEl//////! /////!  ED  I 
TON*  !PAGEl  3VER-IOVEA-! /F///1  HORSE 
NAGE  !  IV  i  ALL  !  ALL  ! LIGHT !  POVER 


CAPACITY!  HIGH-  I  !  V  F.  S  S  E  L 

!  EST  I  CARGO  HANDLING  !$  (OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC !  SASE 

/////// t\  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  I (LIGHT) I ////////////////ITD !////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LXNE-2  ICC!  LINE-2 


!  1  11! 

42S14A43!  175.0'  26.0!  10.01 
!  !  175.0!  26.01  1.5! 

- 

! 

i 

! 

l 

6501 
-  1 

! 

15.9! NONE 
! 

!  ! 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1955  ! 
! 

21014A43!  120.0!  30.0!  6.0! 

- 

! 

440! 

7.01N0NE 

!LA  NEW  ! 

1957  1 

!  1  120.0!  30. Cl  1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

1957  i 

17614A43!  120.0!  30. Cl  6.0! 

!  !  120.0!  30.0!  1.5! 

- 

! 

! 

440! 

-  ! 

7.0! NONE 
( 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

17614A43!  120.0!  30.0!  6.0! 

!  !  120.0!  30.0!  1.5! 

- 

! 

! 

i  *■ 

o 

7.0 ! NONE 
( 

(LA  NEW  ! 

1  ORLEANS  ! 

1961 

! 

17654A43!  120.0!  30.0!  6.0! 

!  !  120.0!  30.0!  1.5! 

- 

! 

I 

4401 
-  1 

7.0! 

! 

!  ! 

!  ! 

1962 

450I4A40!  175.0!  26.0!  10.0! 

!  !  175.0!  26.0!  1.5! 

- 

! 

! 

945! 

-  t 

11.0 !  NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1965 

450I4A40!  175.0!  26.C!  10.0! 

!  !  175.01  26.0!  1.5! 

“ 

! 

! 

945! 

-  I 

11.0 ! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1965 

450! 4A401  175.0!  26.0!  10.0! 

!  !  175.0!  26. C!  1.5! 

“ 

I 

! 

945! 

-  I 

11.0!N0NE 

! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1*65 

4S0(4A40l  175.0!  26.0!  10.0! 

!  !  175.0!  26.0!  1.5! 

- 

! 

! 

*45! 

-  I 

1 1 .0 ! NONE 
! 

1PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1965 

450I4A40!  175.0!  26.0!  10.0! 

!  !  175.0!  26.0!  1.5! 

- 

! 

! 

945! 

-  ! 

1 1 • 0! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1*69 

45014A40!  175.0!  26.C!  10.0! 

!  !  175.0!  26.0!  1.5! 

- 

! 

! 

945! 

—  • 

11,  31N0NE 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1969 

450UA40!  175.0!  26.0!  10.0! 

!  !  175.0!  2o.O!  1.5! 

- 

! 

! 

945! 

-  ! 

11.0! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1969 

45CUA40!  175.0!  26.0!  10.0! 

!  I  175.0!  26.0!  1.5! 

- 

! 

I 

945! 

-  ! 

1 1 .0 ! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1969 

4S014A40!  175.0!  26.0!  10.0! 

!  !  175.0!  26.01  1.5! 

- 

I 

! 

US! 

-  ) 

11.0! HONG 
! 

(PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1969 

* 

450I4A40!  175.0!  26.0!  10.0! 

!  !  175.0!  26.0!  1.5! 

- 

! 

I 

945! 

-  ! 

11 .0 ! NONE 
! 

! PA  PITTSBURGH! 

!  I 

1969 

450! 4A401  175.0!  26.0!  10*0! 

5  J  175.0!  26.0!  1.5! 

“ 

I 

! 

945! 

-  i 

11 .0! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1969 

450!4*40!  175.0!  26.C!  10.0! 

!  !  175.0!  26.0!  1.5! 

“ 

! 

! 

945! 

-  ! 

1 1 .0 ! NONE 
* 

!PA  PITTSBURGH! 

!  1 

1969 

450! 4A40!  175.0!  26.0!  10.0! 

!  1  175.0!  26.0!  1.5! 

- 

! 

! 

945! 

-  ! 

11.0! NONE 
i 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

196* 

450! 4A40!  175.0!  26.0!  10.0! 

!  !  175.0!  26.0!  1.5! 

! 

I 

945! 

•  i 

11 .OINONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1969 

450! 4A40!  175.0!  26.0!  10.0! 

•  !  175.01  26.0!  1.5! 

! 

j 

945! 

-  ! 

11 .OINONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1969 

450UA40!  175.0!  2(.t>!  10.0! 

•  !  175.0!  26.0!  1.5! 

i 

! 

945! 

-  ! 

11. OINONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1969 

450UA40!  175.0!  26.0!  10.0! 

!  !  175.0!  26.0!  1.S! 

! 

! 

945! 

-  ! 

11. OINONE 

l 

! PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

196* 

450! 4A40!  175.0!  26.0!  10.0! 

!  !  175.0!  26. C!  1.5! 

! 

I 

945! 

-  ! 

11. OINONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1*69 

450I4A40!  175.0!  26.C!  10.0! 

!  !  175.0!  ?6.C!  1.5! 

! 

! 

945! 

-  ! 

11. OINONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  1 

1969 

450I4A40!  175.0!  26. C!  10.0! 

!  !  175.0!  26.0!  1.5! 

! 

! 

945! 

-  ! 

11. OINONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

I  ! 

1*69 

450!4A40!  175.0!  26.01  10.0! 

!  !  175.0!  26.0!  1.5! 

! 

! 

945! 

-  ! 

11. OINONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1949 

450UA40!  175.0!  26. C!  10.0! 

!  !  175.0!  26. C!  1.5! 

“ 

! 

! 

945! 

-  ! 

11. OINONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1969 

450! 4A40!  175.0!  26.C!  10.0! 

!  !  175.0!  26. C!  1.5! 

“ 

i 

l 

945! 

-  ( 

11. OINONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1969 

450I4A40!  175.0!  26. C!  10.0! 

!  !  175.0!  26.0!  1.5! 

- 

! 

! 

945! 

-  ! 

11. OINONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  1 

1969 

425UA43!  175.0!  26.0!  10.0! 

!  !  175.0!  ?6.0!  1.5! 

- 

! 

! 

945! 

-  ! 

11.0! 

! 

!  • 

1  ! 

1*55 

729I4A43!  1*5.0!  15. Cl  10.0! 

!  I  1*5.0!  35.0!  1.5! 

“ 

! 

! 

1425! 

-  i 

1.1! NONE 
! 

!  ! 

!  ! 

1953 

1316UA43!  200.0!  50.0!  10.0! 

!  !  200.0!  SO. 0 !  1.5! 

• 

! 

1 

950! 

-  ! 

11. OINONE 
! 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  I 

1957 

413UA46!  -  !  -  !  9.0! 

!  !  175.0!  26.0!  1.3! 

— 

! 

! 

1000! 

-  ! 

-  ! 

1 

!  ! 

!  ! 

IPA  DUNLEVT  ! 

!  ! 

1956 

427! 4A401  175.0!  26.0!  10.0! 

!  !  175.0!  26.0!  1.6! 

” 

! 

! 

1030! 

-  ! 

11. OINONE 
! 

1984 

4?7!4A40!  175.01  26.0!  10.0! 

!  !  175.0!  26.0!  1.6! 

“ 

! 

! 

1030! 

-  ! 

11. OINONE 
! 

!PA  DUNLEW  I 

1  ! 

1984 

427!4A40!  175.0!  26.0!  10.0! 

!  !  175.0!  26.0!  1.*! 

- 

! 

I 

1030! 

-  ! 

11. OINONE 
! 

IPA  DUNLEVY  I 

!  ! 

1984 

427I4A40!  175.0!  26.0!  10.0! 

!  !  175.0!  26.0!  1.6! 

- 

t 

i 

1030! 

-  ! 

11. OINONE 
! 

IPA  DUNLEVY  ! 

!  I 

1984 

42714A40!  175.0!  26.0!  10.0! 

!  !  175.0!  26.0!  1.6! 

- 

! 

! 

1030! 

-  ! 

11. OINONE 
! 

IPA  OUNLEVY  ! 

!  ! 

1984 

427! 4A40 !  175.0!  26.01  10.0! 

!  !  175.0!  26.0!  1.6! 

“ 

! 

I 

1030! 

-  ! 

11 .OINONE 
! 

|PA  DUNLEVY  ! 

!  I 

1984 

42714A40!  175.0!  26.0!  10.0! 

!  !  175.0!  26-0!  I.o! 

- 

! 

! 

1030! 

-  ! 

11 .0! NONE 
! 

IPA  DUNLEVY  ! 

!  I 

1984 

427! 4A43!  175.0!  24.0!  1C.0! 

!  !  175.0!  26.0!  1.6! 

* 

! 

1 

1030! 

-  ! 

11.0IN6NE 

! 

IPA  DUNLEVY  1 

!  ! 

1984 

427I4A40!  175.0!  26.0!  1C.U! 

!  !  175. 0!  26.0!  1.6! 

! 

! 

o 

O  1 

11 .OINONE 
! 

!*>A  DUNLEVY  ! 

!  1 

1984 

427 ! 4A40!  175.0!  26. C!  10.0! 

!  !  175.0!  26.01  1.6! 

! 

1 

1030! 

-  ! 

1 1 .OINONE 
! 

|PA  3UNLEVY  ! 

!  ! 

1984 

427 1 4 A 40 1  175.0!  26.0!  10.0! 

J  !  175.0!  26.0!  1.6! 

• 

i 

! 

1030! 

-  ! 

11. OINONE 
! 

•PA  DUNLEVY  1 

•  ! 

1984 

427 ! 4A4Q)  175.0!  24.0!  10.0! 

!  !  175.0!  2*.G!  1.6! 

I 

1 

1030! 

? 

1 1 .OINONE 
! 

•PA  DUNLEVY  ! 

!  ! 

1984 

427I4A40!  175.0!  26.C!  10. (.1 
!  !  175.0!  26. C!  1.6! 

" 

t 

! 

1030  J 
-  ! 

11  .jIN6.NL 
! 

!PA  DUNLEVT  l 
!  1 

• 

42714A40!  175.0!  26.0!  10.0! 

•  !  175.0!  26.0!  1.6! 

- 

1 

! 

1030! 

-  ! 

11. OINONE 
! 

IPA  DUNLEVY  ! 

!  ! 

1*84 

427 S 4 A40 1  175.0!  26.0!  10.0! 

!  !  175.0!  26.0!  1.6! 

” 

! 

I 

1030! 

-  ! 

11. OINONE 
! 

•PA  OUNLEVY  ! 

!  ! 

1984 

427 ! 4A46!  -  J  -  I  10.0! 

!  !  175.0!  24.0!  1.0! 

! 

! 

o 

M 

O  1 

-  ! 

! 

!  I 

!  t 

1*84 

427!4A44!  -  !  -  !  10.0! 

!  1  175.0!  26.0!  1.0! 

" 

i 

i 

1030! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

1984 

42714*46!  -  !  -  !  10.0! 

!  !  175.0!  26.0!  1.0! 

“ 

! 

! 

1030! 

-  ! 

-  ! 
i 

!  ! 

!  ! 

1984 

427|4A4s!  -  !  -  !  10.01 

!  !  175.0!  26.0!  1.0! 

! 

! 

1030! 

-  ! 

! 

! 

!  1 

!  ! 

1*34 

427I4A46!  -  J  -  J  10.0! 

!  !  175.01  26. C!  1.0! 

! 

! 

1030! 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

1*84 

433S4A40!  175.0!  26.0!  10.0! 
!  !  175.0!  26.0!  1.5! 

!  !  !  !  1 

1 

! 

I 

10001 
-  I 
! 

11. OINONE 

j 

JUV  PARKERS-  ! 

!  BURG  ! 

!  ! 

1956 

TEAR  ! 
BUILT  l 
OR  ! 
REBUILT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAPE  AMD  NUMBER 


(32)  PCOONOUGH  MARINE  SERVICE 
(DIV.  OF  MARMAC  CORPORA 
(CONTINUED) 

NO  1150 


I VTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT ! 

NET  !CODE {LENGTH! BRDTH |  ! 

REGIS-!****!  AEG.  !  PEG.fLOAD-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON*  I  PAGE!  OVER-! OVER-!/////!  HORSE 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT !  ROVER 


CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  !OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// ITD !////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2 


433! 4F46 ! 

-  ! 

•  i 

-  ! 

- 

-  ! 

-  ! 

! 

- 

433S4A40! 

17S.0! 

26.0! 

io.oi 

- 

1000! 

11.0! NONE 

!WV 

PARKERS¬ 

1956 

!  t 

175.0! 

26.  C! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

BURG 

433.UA41! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

- 

1000! 

1 1 .0 ! NONE 

tw  V 

PARKERS¬ 

1956 

!  i 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

BURG 

433I4A40! 

175.0! 

26. C! 

10.0! 

• 

1 00ft ! 

11.0! NONE 

!VV 

PARKERS¬ 

1956 

!  ! 

175.0! 

2o.O! 

1.5! 

-  ! 

! 

( 

BURG 

450! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

- 

10001 

1 1 .0! NONE 

!UV 

PARKERS¬ 

1956 

i  i 

175.0! 

26.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

BURG 

433! 4  A  40 i 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

- 

1000! 

1 1 .0! NONE 

tvv 

PARKERS¬ 

1956 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

.  i 

1 

1 

BURG 

433UA40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1000! 

1 2.0! NONE 

ILA 

NEW 

1957 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

4  S  3 !  4  A  40  ! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

- 

1000! 

11 .0! NONE 

!VV 

PARKERS¬ 

1956 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

BURG 

433! 4A4C! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

- 

1000! 

11.0! NONE 

!UV 

PARKERS¬ 

1956 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

BURG 

450! 4A40! 

175.0! 

26.  C! 

10.0! 

- 

1000! 

11 .0! NONE 

ivv 

PARKERS¬ 

19*6 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

j 

! 

BURG 

43314A40! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

- 

1000! 

11.0! HONE 

JWV 

PARKERS¬ 

1956 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.S! 

-  ! 

! 

i 

BURG 

4S0I4A40! 

175.0! 

26.01 

10.0! 

- 

1000! 

1 1 .0 ! NONE 

iuv 

PARKERS¬ 

1956 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

BURG 

45014*40! 

175.0! 

26. C! 

10.0! 

- 

1000! 

11.0! NONE 

!WV 

PARKERS¬ 

1956 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  I 

I 

! 

BURG 

450(4440! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

- 

1000! 

11 .0! NONE 

!UV 

PARKERS¬ 

1954 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

BURG 

450! 4440! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

- 

1000! 

11.0! NONE 

!VV 

PARKERS¬ 

1957 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

BURG 

42SI4A40! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

- 

943! 

11.0! NONE 

ILA 

NEU 

1955 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

-  1 

! 

« 

ORLEANS 

425 ! 4  A  40 1 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

- 

945! 

11.0! NONE 

!  LA 

NEW 

1955 

:  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

425UA401 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

- 

945! 

11.0! NONE 

ILA 

NEW 

1957 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

742 !  4446! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1425! 

1 1 .0! NONE 

!  IN 

TELL  CITY 

1959 

!  ! 

195.0! 

35,0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

742KA40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

• 

1500! 

11.0IN0NE 

! XN  TELL  CITY 

1976 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

742I4A40! 

195.0! 

35.01 

10.0! 

- 

1500! 

1 1 *0! NONE 

!  IN 

TELL  CITY 

1976 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

6«5!4A40! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

1500! 

1 2.1 ! NONE 

!IN  TELL  CITY 

1978 

!  ! 

195.0! 

55.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

490I4A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9 {NONE 

! 

1977 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

69014A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500) 

14.9f  NONE 

! 

1977 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

676! 4A41 ! 

195.0! 

*5.0! 

12.0! 

- 

1501! 

16.2! NONE 

I 

1960 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

20  S ! 4 A  46 ! 

120.0! 

50.0! 

6.0! 

- 

440! 

7.0! NONE 

ILA 

HOUMA 

1975 

1  I 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

( 

208! 4 A  43 ! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

440! 

7.0! NONE 

IUV 

PARKERS¬ 

1975 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

BURG 

208I4A43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

440! 

7.0! NONE 

ILA 

VENICE 

1975 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

205! 4A46! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

440! 

7.0 ! NONE 

ILA 

HOUMA 

1975 

!  ! 

12C.Q! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

20? !4A4o! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

440! 

7 .ol NONE 

ILA 

NEW 

1975 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

20?!4A43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

425! 

7.0! NONE 

ILA 

NEW 

1975 

!  ! 

120.0! 

30. C! 

1.5! 

-  ! 

; 

! 

ORLEANS 

20514A431 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

440! 

7.ol NONE 

ILA 

NEW 

1975 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

20S!4A43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

440! 

7. 0! NONE 

ILA 

VENICE 

1975 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

20614A43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

440! 

7.0! NONE 

ILA 

INTRACOAS¬ 

1975 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

TAL  CITY 

203I4A43! 

120.0! 

30.0) 

6.0! 

- 

440! 

7.0! NONE 

ILA 

NEW 

1975 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

21 4I4A46! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

440! 

7.0! NONE 

!LA 

HACK8CRRY 

1975 

!  ! 

120.0) 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

214! 4 A  46  ! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

440! 

7.0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1975 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

| 

214UA43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

440! 

7.0IN0NE 

ITX 

CHANNEL- 

1975 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

VIEW 

21 4! 4A43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

440! 

7.0! NONE 

!AL 

MOBILE 

1975 

!  ! 

12C.0! 

30.0! 

1.S! 

-  ! 

! 

! 

21414A46! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

440! 

7.0! NONE 

ILA 

VENICE 

1975 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

j 

! 

214! 4A46! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

440! 

7 .0! NONE 

ILA 

NEW 

1975 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

214I4A46! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

440! 

7 .0! NONE 

ITX 

CHANNEL- 

1975 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.S! 

-  ! 

! 

1 

VIEW 

214I4A46! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

440! 

7.01  NONE 

ILA 

HACKBERAY 

1975 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

265 ! 4 A43 1 

120.0! 

45.0! 

7.0! 

- 

700! 

8.0! NONE 

ILA 

NEW 

1963 

!  ! 

120.0! 

45.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

76SUA43! 

160.0! 

50.0! 

11.0! 

- 

1875! 

1 2.0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1969 

!  ! 

160.0! 

50.0! 

1.6! 

-  I 

! 

1 

252I4A43 I 

120.01 

32.0! 

7.0! 

- 

650! 

8.0! NONE 

1VV 

PARKERS¬ 

1965 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

1.4! 

-  * 

! 

1 

BURG 

252J4A43! 

120.0! 

32.0! 

7.0! 

- 

650! 

8.0! NONE 

I  PA 

PITTSBURGH 

1965 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

1.4! 

-  ! 

| 

! 

2S2!4A46! 

120.0! 

32.01 

7.0! 

- 

650! 

8.oi NONE 

!VV 

PARKERS¬ 

1965 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

1.5! 

-  ! 

( 

! 

BURG 

342! 4A43I 

140.0! 

34.0! 

7.8! 

- 

780! 

9.01  NONE 

!IN 

TPOV 

1970 

!  ! 

140.01 

34.0! 

1.5! 

-  ! 

| 

1 

342I4A43! 

140.0! 

34.0! 

7.8! 

- 

920! 

9.0! HONE 

IIN 

TROY 

1970 

!  1 

140.0! 

34.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

165I4A43! 

100.0! 

30.0! 

5.6! 

- 

340! 

6,4!N0«C 

!L* 

uioyry 

1964 

!  ! 

100.0! 

30.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

J 

202I4A46! 

—  1 

—  ! 

6.0* 

* 

2110! 

10.01  NONE 

fLA 

NEW 

19«1 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  1 

! 

I 

ORLEANS 

202 ! 4 A  46 1 

—  ! 

—  ! 

6.0! 

- 

2110! 

10.0 ! NONE 

SLA 

HEW 

1981 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

200I4A46! 

i 

—  ! 

6.0! 

- 

2110! 

10.0! NONE 

SLA 

NEW 

2 

!  ! 

120.0! 

30. 0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
REBUILT! 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


l  COAST 
i  GUARD 
!  NUMBER 


! VTCC t  DIMENSIONS  (DRAFT! 

NET  ICODEiLENCTHlBRDTH!  ! 

REGIS- !****!  REG.  I  REG. 1  LOAD”! 

TER  !  SEE! //////I /////!  ED  ! 

TON-  1PAGE!  OVE*-!OVEP-!J////»  HORSE 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  !'  X G HT t  POWER 


(32)  MCDONOUGH  MARINE  SERVICE! 

<OIV.  OF  NARNAC  CORPORAlION) 


CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC !  BASE 

ttt/tftn  POIN*  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LI6KT) ! ////////////////! TO !///////// / 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2 


YEAR  { 
BUILT  ! 
OR  I 
REBUILT! 


SE  504 

(CONTINUED)! 

! 645366 

!  !  1  ! 
200 14A46 !  —  !  —  1 

! 

6.0! 

_ 

t 

i 

! 

2110! 

! 

10. 0 ! NONE 

! 

ILA  NEW 

1982 

SS  101 

! 

1  - 

!  1  120.0!  30.0! 

88614A43!  195.0!  35.0! 

1.01 

11.0! 

_ 

i 

i 

-  ! 
1700! 

! 

1 2. 0! N  ONE 

!  ORLEANS 

! 

1980 

T  45 

! 

j  - 

!  !  195.0!  35. C! 

355! 4A43 !  140.0!  34.0! 

1.51 

7.9! 

_ 

! 

1 

-  ! 
920! 

! 

9.0! NONE 

i 

1 LA  HARVEY 

1966 

T  50 

! 

t  - 

!  !  140.0!  34.0! 

S61 ! 4A43 !  163.0!  40.0! 

1.6! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1320! 

! 

10.01NONE 

i 

ILA  HARVEY 

1960 

T  517E 

! 

j  - 

!  !  165.0!  40.0! 

41 7! 4*46!  140.0!  39.0* 

1.6! 

8.0! 

! 

! 

-  j 

885  1 

j 

9.0! NONE 

; 

IVA  NORFOLK 

; 

1966 

T  $m 

! 

1501163 

!  !  140.0!  39.0! 

403! 4A43!  140.1!  39.1! 

1.5! 

6.7! 

_ 

! 

I 

-  ! 
685! 

! 

9.0 ! NONE 

! 

•LA  HARVEY 

1966 

TJ  1 3  £ 

! 

j  - 

!  !  U0.1!  39.1! 

21014A43!  110.0!  39.0! 

1.6! 

6.2! 

_ 

! 

! 

-  i 

454! 

! 

7.5! NONE 

! 

!L*  HARVEY 

1955 

TJ  14E 

j 

i 501 269 

!  !  110.0!  30.0! 

190I4A43!  100.0!  30.0! 

1.3! 

6.0! 

! 

! 

-  ! 
445! 

! 

7.5! NONE 

i 

•LA  HACK8ERRY 

1965 

T4  151 

i 

*501582 

•  !  100.0!  30.0! 

190J4A40!  ICO. 0!  30.0! 

1.5! 

6.0! 

_ 

! 

! 

-  « 

445* 

i 

7.5! NONE 

i 

1  LA  HARVET 

1965 

TJ  160 

! 

! 529904 

!  !  100.0!  30.0! 

1 90 ! 4 A43 !  110.0!  30.0! 

1.5! 

6.0! 

.. 

! 

i 

-  ! 
376! 

l 

7.0!  NONE 

! 

!L A  HARVEY 

1970 

T4  161 

j 

*1529905 

•  !  110.0!  30.0! 

19054A43!  110.0!  30.0! 

1.6! 

6.0! 

_ 

i 

j 

37di 

i 

7.0 !  NONE 

! 

•LA  HARVEY 

1971 

T4  16? 

« 

*1529906 

!  !  110.0!  30. C! 

1 90! 4A43!  110.0!  30.0! 

1.6! 

6.0! 

i 

! 

425! 

2 

7.0! NONE 

! 

! L A  HACKBCRRY 

1971 

T4  163 

! 

1529907 

!  !  11C.0!  30. C! 

19014*43!  110.0!  30.0! 

1.6! 

6.0! 

. 

! 

» 

.  i 

378'. 

7 .0! NONE 

! 

! LA  HARVEY 

1971 

T  4  164 

2 

*1529905 

!  !  110.0!  30.0! 

19014*43!  110.0!  30.0! 

1.6! 

6.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
375! 

7. 0! NONE 

* 

ILA  HARucy 

1971 

T4  165 

i 

*1529909 

!  !  110.0!  30.0! 

1 90 ! 4A43 !  110.0!  30.0! 

1.61 

6.0! 

! 

1 

-  ! 
378! 

i 

7.0IN0NE 

! 

!LA  HARVEY 

1971 

T4  166 

{ 

*1532436 

!  !  110.0!  30.0! 

190! 444!!  110.0!  30.0! 

1.6! 

6.0! 

! 

! 

-  1 
378! 

! 

7.0! NONE 

! 

!LA  HARVEY 

1971 

T4  167 

! 

! 5*2437 

!  i  110.0!  33. C! 

1 90! 4 A43 !  110.0!  30.01 

1.6! 

6.0! 

i 

i 

-  1 
375! 

! 

7. 0! NONE 

! 

•LA  HARVEY 

1976 

T  4  168 

l 

! 532435 

i  !  110.0!  30. C! 

!  19014*43!  110.0!  30.01 

1.5! 

6.0! 

i 

i 

-  1 
425! 

! 

7.0! NONE 

! 

ILA  HARVEY 

1976 

T  4  169 

! 

1532439 

!  !  110.0!  30.0! 

19014A43!  110.0!  30.0! 

1.5! 

7.0! 

! 

1 

-  1 
425! 

! 

7 .0! NONE 

! 

!LA  VENICE 

1977 

T4  170 

! 

1532440 

1  !  !  110.0!  30.C! 

!  1 90! 4A43 J  110.0!  30.0! 

1.5! 

6.0! 

! 

! 

378! 

! 

7.0! NONE 

! 

!LA  HARVEY 

1977 

T4  171 

! 

1532441 

!  !  110.0!  30.0! 

•90! 4A43!  110.0!  30.0! 

1.5! 

6.0! 

_ 

! 

1 

-  I 
378! 

! 

7.0 ! NONE 

! 

! TX  CHANNEL- 

1977 

T  4  17E 

! 

1301714 

!  !  !  110.0!  30.0! 

1  19014A43!  100.0!  30.0! 

1.51 

6.0! 

_ 

! 

1 

-  ! 
445! 

• 

7.6 1  NONE 

!  VIEW 

!LA  HARVET 

1965 

T4  iat 

! 

! 5018 M 

!  !  !  100.0!  30.0! 

»  1 90 14A43 !  100.0!  30.0! 

1.5! 

6.0! 

_ 

! 

! 

-  1 
445! 

! 

7.6 ! NONE 

! 

!LA  HARVEY 

1965 

T4  19E 

! 

1502165 

!  !  I  100.01  30.0! 

!  190I4A43!  100.0!  30.0! 

1.5! 

6.0! 

1 

! 

-  ! 
445! 

! 

7.6! NONE 

I 

!LA  HARVEY 

1965 

TJ  309 

1 

1260547 

!  1  !  100.0!  30.0! 

!  31D14A46!  135.0!  40.0! 

1.5! 

6.0! 

! 

! 

-  i 

840! 

! 

3, 7 {NONE 

! 

!LA  HARVEY 

1950 

TJ  331 

j 

*266436 

!  !  t  135.0!  40.0! 

!  207 ! 4A43!  120.0!  30.0! 

1.5! 

6.51 

_ 

! 

! 

-  ! 
600! 

! 

7. 3! NONE 

! 

ILA  SLIDELL 

1954 

TJ  343 

! 

j  - 

!  !  !  120.3!  30.0! 

!  214J4A43!  120.0!  30.0! 

1.51 

6.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
500! 

! 

7.0IN0NE 

! 

ILA  CROWN 

1950 

T4  345 

1 

t  - 

!  1  !  120.0!  30.0! 

•  214I4A43!  120.3!  30.0! 

1.5! 

6.0! 

_ 

1 

! 

-  ! 
515! 

i 

7.0! NONE 

!  POINT 

!LA  HARVEY 

1924 

TJ  347 

! 

1  - 

!  !  !  120.0!  30.0! 

1  21414A43!  120.0!  30. C! 

1.5! 

6.0! 

» 

i 

-  ! 
si  i 

i 

7.0! NONE 

! 

!LA  CROWN 

1924 

TJ  365 

! 

1269853 

!  !  !  120.0!  30.0! 

!  405 ! 4 *43 !  135.0!  40.0! 

1.5! 

8.0! 

_ 

! 

| 

-  1 
900! 

! 

3.51N0NE 

!  POINT 

ILA  HARVEY 

1955 

TJ  430 

1 

«  ...... 

1  !  !  135.0!  40.0! 

!  29414*43!  120.0!  3o.O! 

1.5! 

7.0! 

• 

j 

i 

-  ! 
700! 

i 

3 .0  j  NONE 

! 

! 

1966 

TJ  455 

! 

j  . 

1  •  !  120.0!  36.0! 

1  29414*45!  120.0!  36.0! 

1.5! 

7.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
700! 

i 

8.01NONE 

i 

! 

2 

1966 

TJ  420E 

! 

1502230 

!  !  !  120.0!  36.0! 

!  23114*46!  12C.0!  30.0! 

1.5! 

7.0! 

! 

i 

5»5! 

; 

s.oInone 

!  i 

!PA  PITTSBURGH ! 

1966 

TJ  42U 

i 

1502405 

!  !  !  120.0!  50.0! 

!  23114*46!  120.0!  30.0! 

1.6! 

7.0! 

_ 

j 

» 

555! 

I 

8.ol NONE 

!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 

1966 

TJ  422E 

; 

j  502407 

!  !  !  120.0!  30.0! 

!  231 ! 4*46 !  1?0.0!  30.0! 

1.6! 

7.0! 

_ 

i 

i 

56S 1 

j 

8 .0 ! NONE 

! 

:l*  new 

! 

I 

1966 

TJ  423E 

» 

1502549 

!  !  !  120.0!  30.0! 

!  231 ! 4*46!  120.0!  30.0! 

1.6! 

7.0! 

! 

! 

585! 

i 

8.0! NONE 

!  ORLEANS 

•LA  HARVEY 

! 

! 

1986 

TJ  424  E 

i 

1503328 

!  !  !  120.0!  30. C! 

!  231*4*46!  120.0!  30.0! 

1.6! 

7.0! 

_ 

i 

i 

585 1 

j 

3 .0! NONE 

2 

1 L A  HARVEY 

! 

! 

1966 

TJ  425E 

2 

1 503493 

!  !  !  120.0!  30.0! 

!  231 ! 4*46!  170.0!  30.0! 

1.6! 

7.0! 

♦ 

! 

5«5! 

j 

3.0*!N0NE 

i 

Ila  hapvey 

! 

! 

1966 

TJ  426E 

! 

*1503659 

1  !  !  120.0!  30.0! 

!  23114*46!  120.0!  70.0! 

1.6! 

7.0! 

j 

2 

-  ! 
555! 

i 

8.0! NONE 

!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 

1966 

TJ  4276 

1 

!  !  !  120.0!  50.0! 

1  23114*43!  12C.0!  30.0! 

1.6! 

7.0! 

_ 

i 

; 

.  1 

583! 

j 

8.0! NONE 

! 

! 

1 

l 

1966 

TJ  425E 

i 

;  ...... 

!  !  !  120.0!  30.0! 

!  245*4*43!  120.0!  30.0! 

1.5! 

7.0! 

. 

! 

2 

-  i 

5S5l 

8. 0! NONE 

1 

■ 

i 

! 

1966 

TJ  429E 

j 

i  - 

!  !  !  120.0!  30.0! 

!  24514*43!  120.0!  30.0! 

1.5! 

7.0! 

_ 

• 

i 

.  2 

5  C  5 1 

! 

6.0! NONE 

1 

2 

1 

2 

1966 

TJ  430E 

! 

i  ...... 

!  !  !  120.0!  30.0! 

!  245! 4*43 !  120.0!  30.0* 

1.5! 

7.0! 

_ 

i 

i 

-  2 

5  £5 1 

i 

8.0'HONC 

i 

» 

i 

1966 

TJ  431 E 

< 

i  - 

•  !  !  120.0!  30.0! 

!  245*4*43!  120.0!  30.0! 

1.5! 

7.0! 

_ 

2 

* 

_  i 

5551 

i 

5.ol NONE 

i 

i 

> 

1966 

TJ  432E 

! 

i  ...... 

!  !  i  120.0!  30.0! 

i  zi*!*#*')1  170,91  'O,0« 

1.5! 

7.0* 

! 

i 

.  j 

585*1 

i 

8.0! NONE 

; 

i 

i 

1966 

TJ  4346 

i 

i  - 

!  •  !  120.0!  30.0! 

!  245! 4*43!  120.0!  30.0! 

1.5* 

7.0! 

_ 

t 

i 

•  i 

S  85 1 

i 

8.0! NONE 

i 

i 

i 

1966 

TJ  4356 

; 

i  - 

!  !  !  120.0!  30.0! 

1  245! 4A43!  120.0!  30.0! 

1.5! 

7.0! 

_ 

i 

i 

-  i 

5  8  5 1 

j 

8 • 0! NONE 

i 

! 

! 

1966 

TJ  512E 

i 

i  - 

!  !  !  120.0!  30.0! 

1  41714*43!  140.0!  34.0! 

1.5! 

5.0! 

. 

2 

i 

-  ! 
885! 

9.ol NONE 

i 

! 

! 

1966 

TJ  <14£ 

« 

1  . 

•  1  !  140.0!  39.0! 

!  403! 4*43!  140.0!  39.0! 

1.5! 

8.0! 

_ 

i 

i 

-  i 

•85* 

9.0! NONE 

i 

t 

! 

! 

1966 

TJ  151UF 

I 

1313964 

•  !  !  140.0!  39. C! 

!  19714*46!  110.0!  70.0! 

1.5! 

5.51 

! 

i 

-  j 
390! 

6.5 SNONE 

i 

•LA  HOU**A 

! 

! 

1957 

TJ  271UF 

1 

1264749 

!  1  !  110.0!  30.0! 

!  1 40! 4*43!  100.0!  26. C! 

1.3! 

6.0! 

_ 

i 

! 

.  I 

375! 

! 

6. 9! NONE 

2 

Ila  mou*a 

! 

! 

1953 

TJ  275UF 

! 

126491  8 

!  !  !  100.0!  26.0! 

!  1*0*4*43!  100.0!  26.0! 

1.0! 

6.0! 

! 

! 

-  ! 
375! 

! 

6.9! NONE 

!  ! 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

1953 

U  140 

1 

1594264 

!  !  !  100.0!  26.0! 

1  40114F43!  140.0!  40.0! 

1.0! 

7.6* 

! 

! 

-  2 
88C! 

! 

9.01NONE 

ILA  MORGAN 

! 

1 

197* 

U  141 

! 

1639591 

!  !  !  140.0!  40.0! 

!  41114*46!  —  !  —  1 

1.5! 

7.5! 

I 

! 

-  ! 
950! 

! 

1 0 . 5! NONE 

!  CITY 

! 

l 

l 

1981 

! 

1 

1 

!  1  !  140.0!  39.0! 

1  !  !  1  ! 

1  1(1! 

1.2! 

; 

i 

! 

i 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(32)  MCDONOUGH 
(DIV.  OF 


MARINE  SERVICE 
MARMAC  CORPORA 
(CONTINUED) 


IVTCCl 

DIMENSIONS  iORAFT! 

t  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L  I 

1 

NET  ! CODE ! LENGTH tGRDTHt 

! 

I 

I 

EST  !  CARGO  HANDLING 

! S  (OPERATING  ! 

! 

ECIS-I **•*! 

REG.  ! 

REG. ! LOAD-! 

! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC! 

3ASE  1 

YEAR  ! 

TER  !  SEE  1  //////! ///// ! 

ED  ! 

! ////////I 

POINT  !  UNE-1 

!  AOS 

LINE-1  ! 

8UILT  | 

TON-  tPAGE! 

OVEP-JOVCR-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) I///7//////7///// ITO! ////////// ! 

OR  i 

NAGS  !  TV  ! 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT ! 

•OVER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

IEEI 

LINE-2  ! 

•REBUILT! 

1  ! 

i  ! 

!  i 

i  i 

i  i 

322UA43! 

11C.0! 

! 

« 

i 

i 

i 

43.  oi 

! 

! 

1 

! 

i 

7.0! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

! 

580! 

! 

! 

! 

1 

! 

6.0! NONE 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

1980  l 

!  ! 

110.0! 

43.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

171 1**43! 

110.0! 

30.0! 

6.01 

- 

i 

425! 

7. ol NONE 

!L* 

HARVEY 

1980  ! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

19114A43! 

110.0! 

30.C! 

6.0! 

- 

! 

425! 

7.0! NONE 

!LA 

HARVEY 

1980  ! 

{  1 

11C. 01 

30. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

101!<A4?t 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

! 

425  ! 

7,0 ! NONE 

!L* 

HARVEY 

1980  ! 

!  1 

110.0! 

30.0! 

1.51 

I 

-  1 

! 

! 

! 

191 I4A43! 

110.01 

30. C! 

6.0! 

» 

! 

425! 

7 .0 ! NONE 

IVA 

NOPFOLK 

1980  ! 

1  ! 

11C.0! 

30.0! 

1.51 

! 

-  i 

! 

! 

! 

21314A43! 

120. Ot 

30.01 

6.0! 

- 

i 

4*0! 

7.0 1  NONE 

!LA 

HARVEY 

1981  ! 

1  J 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

265!4«43! 

110.0! 

39. C! 

6.1! 

- 

< 

560! 

7.0! NONE 

UA 

HARVEY 

196P  ! 

1  1 

110.0! 

39.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

26514*43! 

110.0! 

39.0! 

6.1! 

- 

! 

560! 

7.0! NONE 

!LA 

SLIDELL 

1968  ! 

!  ! 

110.0! 

19.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

38014*43! 

120.0! 

45.  Ct 

7.0! 

- 

i 

805! 

8.5! NONE 

!L* 

HARVEY 

1968  ! 

1  ! 

120.0! 

45.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

252I4A43! 

120.0! 

32.0! 

7.0! 

- 

! 

6501 

8.0! NONE 

!TX 

CHANNEL- 

1«65  ! 

!  1 

120.0! 

32.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

VIEW 

! 

21814*43! 

120.0! 

32.0! 

7.0! 

- 

I 

650! 

8. 0! NONE 

!LA 

HARVEY 

ms  ! 

1  1 

120.0! 

32.0! 

1.5! 

! 

-  1 

» 

! 

! 

104314*43! 

180.CI 

54.0! 

11.0! 

- 

! 

2360! 

12.0! NONE 

!LA 

NF.. 

1976  ! 

1  ! 

1*0.0! 

54.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

i 

I 

ORLEANS 

; 

1048*4*43! 

180.01 

54.C! 

11.0! 

- 

! 

2360! 

12.0  iNONE 

!LA 

NEW 

1976  i 

!  ! 

180.0! 

54.0! 

1.6! 

! 

.  i 

! 

! 

ORLEANS 

1 

104314*46! 

180.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

2 

236ol 

12.0! NONE 

!LA 

HARVEY 

1976  ! 

!  1 

180.0! 

54.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

| 

! 

1019I4A431 

160.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

I 

2360! 

12.0! NONE 

!LA 

HARVEY 

1978  ! 

!  ! 

180.0! 

54.0! 

1.6! 

! 

.  2 

i 

! 

! 

1019I4A43 ! 

180.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

! 

2360  i 

1 2 .0 ! NONE 

1  LA 

NFW 

1979  ! 

1  ! 

180.0! 

54.0! 

1.3! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

1017I4A43! 

1*0.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

! 

2360! 

12.O1N0NE 

!LA 

HARVEY 

1979  ! 

!  ! 

180.0! 

54.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1019 ! 4  A  43 ! 

180.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

! 

2360! 

12.0 !  NONE 

!lA 

NEW 

1979  ! 

!  ! 

180.0! 

54.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

; 

1019I4A43! 

160.0! 

54. C! 

11.0! 

- 

I 

2360! 

1 2.OIN0NE 

(LA 

HOUMA 

1980  ! 

!  ! 

180.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

101914*46! 

160.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

! 

2360! 

12.0! NONE 

!  LA 

NEW 

1981  ! 

1  ! 

180.0! 

54.0! 

1.5! 

( 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

101914*46! 

180.0! 

54. C! 

11.0! 

- 

1 

2360! 

12. 0 !  NONE 

!TX 

CHANNEL- 

1981  l 

!  ! 

180.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

VIEW 

! 

101  9j4A46! 

180.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

! 

2360! 

12.01N0NE 

!L»  H**m 

1981  ! 

!  ! 

1*0.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

( 

453! 4*43! 

140.0! 

40. C! 

6.9! 

- 

! 

662! 

9.01  NONE 

!LA 

HARVEY 

1981  f 

!  ! 

UO. 0! 

40.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

45314A43 ! 

140.0! 

*0.0! 

8.0! 

- 

! 

862! 

9.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1981  ! 

!  ! 

140.0! 

40.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

45314A43! 

140.0! 

40.0! 

8.0! 

- 

1 

862! 

9.0! NONE 

ILA 

NEW 

1961  ! 

!  ! 

140.0! 

*0.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

45314*43! 

140.01 

*0.0! 

8.0! 

- 

! 

862! 

9.01N0NE 

!LA 

NEW 

1981  ! 

!  ( 

140.0! 

*0.0! 

1.5! 

! 

-  I 

» 

! 

ORLEANS 

! 

453 ! 4*43! 

14C.0! 

*0.0! 

8.0! 

•m 

! 

862! 

9.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1981  ! 

!  ! 

140.0! 

*0.0! 

1.5! 

| 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

43314*43! 

140.0! 

*0.0! 

8.0! 

- 

1 

8621 

9.0! NONE 

ILA 

NEW 

1981  ! 

1  1 

140.0! 

*0.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

109514*43! 

160.0! 

5*.0! 

11.01 

- 

! 

2360! 

12.0! NONE 

ILA 

NEW 

1982  ! 

!  1 

180.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

109514*43! 

150.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

! 

2360! 

12.0 {NONE 

ILA 

NEW 

1982  1 

!  ! 

180.0! 

54.0! 

1.51 

1 

-  ! 

( 

! 

ORLEANS 

! 

109514A43! 

180.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

! 

2360! 

12.0! NONE 

ILA 

NEW 

1982  f 

1  1 

180.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

109514*43! 

180.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

! 

2360! 

1 2.0! NONE 

ILA 

NEW 

1982  | 

1  ! 

180.0! 

54. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

1 

93614*43! 

160.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

I 

2104! 

12.0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

1981  I 

!  1 

160.0! 

54.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

! 

! 

! 

93614*43! 

160.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

i 

2104! 

1 2. 0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1981  1 

1  1 

160.0! 

54.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

I 

93614*43! 

160.0! 

54.  C! 

11.0! 

- 

! 

2104! 

12.0IN0NE 

ILA 

HARVEY 

1981  ! 

!  ! 

160.0! 

54. C! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

1 

! 

93614*43! 

160.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

» 

2104! 

12.0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1981  ! 

!  ! 

160.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

93314*43! 

160.0! 

54.0! 

11.5! 

- 

! 

21721 

12.5 (NONE 

! 

1977  ! 

1  ! 

160.0! 

54.  Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

{ 

! 

93314*43! 

160.0! 

54.0! 

11.51 

- 

! 

2172! 

12.5! 

!LA 

NEW 

1977  ! 

!  ! 

160.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

1 

93314*43! 

160.0! 

54.0! 

11.5! 

- 

! 

2172! 

12.5 ! NONE 

! 

1977  ! 

!  1 

160.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

| 

1 

105214*43! 

180.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

1 

2285! 

12.0! NONE 

! 

1981  ! 

1  ! 

180.0! 

54.0! 

11.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

103214*43! 

180.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

! 

2285! 

12.0! NONE 

ILA 

HOUMA 

1981  ! 

1  ! 

150.0! 

54.0! 

11.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

105214*43! 

180.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

! 

2285! 

12.0! NONE 

! 

1982  ! 

1  1 

130.0! 

54.0! 

11.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

20214*43! 

120.02 

30.0! 

6.0! 

- 

J 

440! 

7.01NONE 

!LA 

HOUMA 

1980  I 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

20214*43! 

120.0! 

30.0* 

6.0! 

- 

! 

440! 

7.0 ! NONE 

!LA  MORGAN 

1980  ! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

CITY 

! 

20214*43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

! 

440! 

7.QIN0HE 

!LA 

HACK9ERRY 

1980  ! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  I 

I 

! 

! 

20214*43! 

120.01 

30.0! 

6.0! 

- 

! 

440! 

7.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1980  ! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  I 

1 

! 

CITY 

! 

20214*43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

! 

440! 

7.0! NONE 

ILA 

CUEV0AN 

1980  ! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

1 

1 

! 

20214*45! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

2 

4401 

7. 0 !HONc 

ILA 

MORGAN 

1930  I 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

{ 

! 

CITY 

! 

20214*43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

440! 

7.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH 

1980  ! 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

20214*43! 

120.0! 

30.01 

6.0! 

- 

i 

440! 

7.0! NONE 

ILA 

INTRACOAS¬ 

1980  ! 

1  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

TAL  CITY 

1 

19314*43! 

100.0! 

35.0! 

5.5! 

“ 

409! 

6.5! 

1 

1958  ! 

!  ! 

100.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

19314*43! 

100.0! 

35.0! 

5.5! 

- 

40! 

6.5! 

! 

1962  ! 

!  ! 

100.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

20014*43! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

425! 

7.0! 

! 

1966  ! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  | 

1 

! 

! 

20014*43! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

425! 

7.0! 

! 

1969  ! 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

110.0! 

30.01 

! 

1.5! 

! 

OT  < 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

.5.4.3 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


CNGR! 

DISTI  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 

!  HUMBER 

i 

i 

(32)  MCDONOUGH  NARINE  SERVICEl 

(DIV.  OF  RARHAC  CORPORA! ION) 
(CONTINUED)! 

V?  1016  !  - 

! 

ve  1017  !  - 

! 

VB  1018  !  - 

l 

VB  1019  !  - 

! 

VB  1020  I  - 

! 

VB  1021  !  - 

I 

VB  1022  J  - 

! 

VB  1023  !  - 

i 

VB  1024  j  - 

! 

VB  1025  !  - 

! 

VB  1026  !  - 

! 

ve  1027  !  - 

i 

VB  1028  j  - 

! 

VB  1029  !  - 

! 

V3  1030  !  - 

!  “ 

V“  1031  !  - 

! 

ve  io32  t  - 

j 

VP  1033  I  - 

! 

VP  1034  !  - - 

! 

V5  1035  !  - 

! 

VCM  77  !  - 

! 

VGH  78  !  - 

! 

WGH  79  J  - 

! 

VGH  30  !  - - 

! 

WGH  61  !  - 

t 

WGH  82  j  - 

! 

WGH  83  !  - 

) 

VGH  84  !  - 

! 

SC  224  !  - - 

! 

ac  227  !  . - 

! 

C  1  «  - 

t 

GEL  2  i 501 207 

• 

5°L  8  !  - 

i 

GMR  70  i  2705  54 

» 

KENTUCKY  j  - - 

i 

H  40  i  - 

! 

H  519  !  . 

! 

n  553  !  - 

! 

M  554  !  - 

! 

n  603  1016725 

) 

SB  11  !  - 

! 

U  715  1500370 

! 

U  716  1500803 

! 
i 

(1o)  MCGEE  f  A«  P.#  CONSTRUCT  I ! ON  CO. 

SFNGAL  LAO  ! 245264 


<?;)  MCGEE#  MAX 
RP  9 4 


•612551 

i 

1627474 


(33)  »CGILL#  DONALD  RAY 
ABC  stse 


1623567 

1 


1  1VTCCI 

DIMENSIONS  {DRAFT! 

(CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

1  NET  1C0DE1LENGTM1BRDTH! 

1 

! 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

!S  (OPERATING 

1RECIS-!****! 

REG.  1 

REG. J  LOAD-1 

! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

1 TC ! 

BASE 

YEAR 

1  TER  1  SEE  1 ////✓/ 1 ///// 1 

CD  1 

!////////! 

POINT  !  LXNE-1 

t  AO  1 

LINE-1 

BUILT 

1  TON-  1PAGE! 

OVER-! OVER- !/////! 

HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT)!/////// ///////// 

1TD ! //////// / / 

OR 

1  NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  RIGHT! 

POVER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LXNE-2 

ICC 

LXNE-2 

•REBUILT 

!  1  1 

i  1  1 

1  !  ! 

i  !  1 

1  !  1 

1  4271 4A431 

1 

1 

1 

1 

l 

175.0! 

! 

! 

! 

I 

26. Cl 

1 

1 

l 

1 

1 

10.0! 

! 

j 

i 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

10301 

! 

! 

! 

! 

! 

11.0! 

1984 

1  !  1 

175.0! 

26.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1  42714443! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

-  ! 

1030! 

11.0! 

1984 

1  !  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1  42714A43! 

175.0! 

26. C! 

10.0! 

-  ! 

1030! 

11.0! 

1984 

1  l  1 

175.0! 

26.01 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1  427144431 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

! 

1030! 

11.0! 

1984 

1  !  1 

175.0! 

26.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

l  42714443! 

175.01 

26.0! 

io;oi 

• 

1030! 

11.0! 

1984 

t  l  l 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1  42714443! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

-  ! 

10301 

11.0! 

1985 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.S! 

I 

-  ! 

! 

!  42714443 ! 

175.01 

26.0! 

10.0! 

-  ! 

1030! 

11.0! 

1985 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i  427! 4443 ! 

175.0! 

26. C! 

10.0! 

! 

1030! 

11.0! 

1985 

!  !  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

!  42714443! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

-  « 

1030! 

11,0! 

1985 

!  !  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

!  42714443! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

■  i 

1030! 

11.0! 

1985 

!  !  ! 

175.01 

26.0! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

!  42714443! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

-  ! 

10301 

11.0! 

1985 

1  !  ! 

175.0! 

26,  C! 

1.5! 

» 

-  ! 

! 

1  427144431 

175.01 

25.0! 

10.0! 

*  I 

1030! 

11.0! 

1985 

1  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1  42714443! 

175.0! 

26. C! 

10.0! 

-  1 

1030! 

11.0! 

1985 

1  !  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

2 

!  42714443! 

175. Ot 

26.0! 

10.0! 

-  ! 

10302 

11.01 

1985 

!  1  ! 

175.0! 

26. 0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  42714443! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

! 

1030! 

11.0! 

1985 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

!  42714443! 

175.0! 

26.01 

10.0! 

-  j 

1030! 

11.0! 

1685 

1  !  1 

175.0! 

76.0! 

1.5! 

• 

-  j 

! 

!  42714443! 

175.0! 

26.  Cl 

10.0! 

•  i 

103oi 

11.0! 

1985 

!  !  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

!  42714443! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

-  ! 

1030! 

11.0! 

1985 

!  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

!  42714443! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

-  ! 

1030! 

11.0! 

1985 

!  1  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1  42714443! 

175.0! 

26.  C! 

10.0! 

-  ! 

1030! 

11.0! 

1985 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1  69514440! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

1946! 

1 2.0! NONE 

1LA 

HARVEY 

1949 

1  !  1 

195.01 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

1  69514440! 

195.0! 

35.01 

11.0! 

-  ! 

1966! 

12.0 ! NONE 

!  LA 

NEW 

1969 

!  !  1 

195.01 

35.0! 

1.3! 

! 

•  2 

! 

ORLEANS 

1  69514440! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

1966! 

12.01NONE 

!LA 

NEW 

1969 

1  !  ! 

195.01 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

I  69514440! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

1966! 

12.01N0NE 

RA 

NEW 

1969 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

1 

-  ! 

! 

ORLEANS 

•  69514440! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

1966! 

12.0! NONE 

IAL 

MOBILE 

1969 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

1 

1  69514440! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

1966! 

12.01N0NE 

RA 

NEW 

1969 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

1  6951444C! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

1966! 

12.0! NONE 

IAL 

M03ILC 

1969 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

“  ! 

! 

1  69514440! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

1966! 

12*0 {NONE 

I  LA 

HARVEY 

1969 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

1  636154701 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

11600! 

10.5! MUMP 

RA 

NEW 

1956 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

ORLEANS 

!  65915471! 

195.01 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

11600! 

10.5 ! DEEP  WELL  PUNP# 

RA 

HARVEY 

1956 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

!  COILS 

1  50915471! 

172.0! 

37.0! 

8.0! 

! 

9000! 

9 .0 ! 0 1 ESEL 

ENGINE# 

!LA 

CROWN 

1973 

1  !  ! 

172.0! 

37.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

'.PUN* 

POINT 

!  63515470! 

1*0.0! 

*5.0! 

9.5! 

•  i 

10490* 

10,5  !  DIESEL 

PUMP 

RA 

HARVEY 

1965 

1  !  ! 

130.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  2 

! 

2 

!  41555470! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  i 

12605! 

11.0‘DIESEl 

PUMP 

i  LA 

NEW 

1966 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

; 

i 

OILCANS 

!  1  821  5471! 

110.0! 

30.0! 

6.5! 

-  i 

3000! 

6.4! NONE 

RA 

HARVEY 

1956 

i  j  I 

11C.0! 

30,0! 

1.5! 

i 

•  f 

» 

i 

I  127915471! 

254.0! 

50.2! 

9.0! 

-  j 

20900! 

10. 5! DIESEL 

PUMPS 

J  LA 

HARVEY 

1950 

!  !  1 

264.0! 

51.0! 

1.5! 

| 

-  ! 

j 

i 

1  299  J  5471 1 

104.0! 

40.0! 

7.5! 

-  i 

4600! 

G.s'e’*  punp 

!  L  A 

HARVEY 

1961 

1  !  ! 

104.0! 

40.0! 

1.6! 

! 

-  ; 

; 

l 

1  114515470! 

278.0! 

50.0! 

9.5! 

-  i 

23000! 

10.5 InONE 

RA 

NEW 

1947 

!  !  ! 

278.0! 

50.0! 

1.5! 

t 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

1  982! 5470! 

195.0! 

52.5! 

10.0! 

i 

2000! 

11.0! NONE 

iiA 

HARVEY 

1959 

!  1  ! 

195.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1  98215470! 

195.0! 

52.5! 

10.0! 

-  i 

1300! 

11.01N0NE 

!TX 

CHANNEL- 

1964 

!  !  ! 

195.0! 

52.5! 

1.5! 

2 

-  ! 

! 

! 

VIEW 

1  40015471! 

160,0! 

40.0! 

7.0! 

i 

6800! 

8.0! NONE 

RA 

HARVEY 

I960 

!  !  ! 

150.0! 

40.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1  19615471! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

1200! 

7.0 ! NONE 

RA 

HARVEY 

I960 

1  !  1 

110.0! 

30.0! 

1.52 

! 

-  ! 

! 

! 

1  34215471! 

120.0! 

32.0! 

7.0! 

-  ! 

1400! 

8.0! PUMP# 

ENGINE 

!  L  A 

HEW 

1965 

!  !  ! 

120.0! 

32.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

i 

ORLEANS 

1  34215471! 

120.0! 

32.0! 

7.0! 

-  ! 

1400! 

8.0SPUMP# 

ENGINE 

1 L  A 

HARVEY 

1965 

1  1  1 

1  1  ! 

i  i  i 

120.0! 

! 

32.0! 

• 

1.5! 

j 

• 

i 

j 

-  2 
j 

i 

1 

2 

l 

! 

1  i  1 

!  48! 3436! 

i 

51.3! 

j 

1  3.2! 

i 

6.6! 

300! 

-  2 

l 

27.O1N0NE 

! 

!LA 

MORGAN 

1957 

1  !  ! 

1  !  1 

■  i  i 

51.3! 

j 

16.2! 

i 

4.0! 

i 

i 

2 

j 

i 

-  | 
i 

; 

i 

! 

! 

CITY 

1  !  ! 

!  84654441  ! 

■ 

i».oi 

i 

35. di 

i 

10.0! 

j 

*  2 

2 

1’42*l 

! 

—  !  NONE 

! 

2 

!M0 

ST.  LOUIS 

1679 

5  5  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

2 

! 

1  71114*41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

.  2 

1742! 

—  'NONE 

0 

ST.  LOUIS 

1680 

!  !  5 

i  i  j 

i  i  i 

195.0! 

i 

i 

35.  Ci 

i 

1.7! 

i 

• 

i 

; 

-  i 

i 

i 

i 

! 

i 

2 

2 

■ 

!  Si 

!  !  5 

5  730! 4*46! 

f 

2CC.oi 

1 

35.0! 

j 

9.oi 

j 

.  j 

i 

1500! 

i 

16.0 {NONE 

1 

2 

IMS 

GREENVILLE 

1980 

!  5  5 

1  !  ! 

1  !  ! 

200.0! 

i 

i 

35.  C! 

! 

! 

1.6! 

1 

i 

! 

j 

•  ! 

1 

2 

; 

j 

2 

! 

! 

1 

TA9LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENSR! 

1  1VTCC! 

OIMFNSIONS  10RAFT! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

1 

DlST!  OPERATOR 

1  NET  ICODEtLENGTHlBRDTH! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  ! OPERATING  ! 

! 

REG.  1 

!  COAST 

1  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

////////! 

POINT  !  LINE-1 

t  AOI 

LINE-t  1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  ANO 

NUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  ‘PACE! 

0VEP-10VER-1/////1 

HORSE 

PASS-  !(LIGMT)|////////////////!TDl//////////! 

OR  ! 

1  NUMBER 

1  NAGE  !  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT! 

POWER 

ENGERS  1 

(fEED!  LXNE-2 

SEC! 

LINF-2  !*RE9UILT! 

I 

1 

(33)  PCG1NNES  INDUSTRIAL  MAIN! TENANCE 

1  1  1 

1  !  ! 

1  !  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

! 

! 

! 

! 

CORPORATION 

! 

1  !  1 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

! 

KINEFISH 

1531786 

1  6613A 361 

60.1! 

22.2! 

7.5! 

sso 

-  ! 

34 .0! NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1970  ! 

1 

1  !  ! 

60.1! 

2  2.2! 

7.5! 

-  I 

! 

! 

! 

MIKC  V 

1645638 

1  64314140! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1369! 

13.0!  NiONE 

ITK 

HOUSTON  ! 

1982  1 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

MINC  VI 

1 6  4  $  ft  59 

1  34314/40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1869! 

13.0INONE 

!TX 

HOUSTOM  1 

1982  ! 

HIM  VII 

i 

i  i  i 

195.01 

35. C! 

1.0! 

-  i 

i 

{ 

! 

1974  ! 

l 

!  !  1 

19  5.01 

35.0! 

1.0! 

-  i 

! 

! 

i 

1  !  1 

1  1  1 

m  !oi 

1 

35.0! 

! 

1.0! 

i 

•  ; 
i 

! 

! 

I 

! 

! 

(20)  MCGINNIS,  INC. 
e»UCE  D 

i 

t 

1543927 

1  1  ! 

!  !  1 

!  37 1 3A  35 ! 

1 

1 

56.0! 

i 

i 

18.6! 

! 

5.0! 

700 

i 

1 

-  ! 

! 

! 

26. 0 ! nqnE 

! 

! 

IOH 

CINCINNATI! 

! 

! 

1972  ! 

l 

!  1  1 

56.0! 

18.61 

I.o! 

-  ! 

! 

i 

! 

CHRIS  ARDEN 

1596450 

1  2113*35! 

55.7! 

18.4! 

5.0! 

800 

-  I 

28.0! NONE 

!  OH 

SOUTH  ! 

1978  ! 

1 

1  !  1 

55.7! 

18.6! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

POINT  ! 

! 

CITY  Of  SOUTH  POINT 

1269981 

1  47 ! 3  A  35  1 

70.0! 

20.0! 

5.0! 

500 

-  t 

26. 0! NONE 

IKY 

CATLETTS-  ! 

*  1966  1 

1 

1  1  ! 

70.0! 

20. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

BURG  ! 

! 

CRYSTAL  ANN 

1640957 

!  36! 3  A  36 1 

5o.O! 

13.6! 

—  1 

800 

-  | 

25.6! NONE 

!  OH 

SOUTH  ! 

1981  ! 

l 

1  !  1 

56.0! 

18.6! 

5.0! 

-  ! 

! 

! 

POINT  I 

! 

JO  ANN  MCGINNIS 

1568574 

1  5813A35! 

53.3! 

18.7! 

5.0! 

700 

-  ! 

27.3 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975  ! 

| 

1  1  1 

58.01 

16.7! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

! 

JOHN  J.O. 

1607315 

1  5113AJ5! 

52.2! 

22.0! 

7.0! 

800 

-  ! 

28.5! 

IOH 

WHEELERS-  ! 

1979  r 

l 

1  !  1 

52.2! 

22.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

BURG  ! 

1 

KEN  J 

1551785 

1  36 ! 3  A  3  6 ! 

56.0! 

13.6! 

—  ! 

800 

-  ! 

25.6! NONE 

!0H 

SOUTH  ! 

1979  ! 

1 

1  1  1 

56.0! 

13.6! 

5.0! 

-  ! 

t 

! 

POINT  ! 

t 

LITTLE  JOE 

1252C62 

!  34IJA351 

35.5! 

1 S  .0! 

5.6! 

600 

-  ! 

21.0! NONE 

IOH 

SOUTH  ! 

1944  ! 

1 

1  1  i 

35.5! 

18.01 

1.8! 

-  ! 

I 

! 

POINT  ! 

! 

MAC  MCGINNIS 

1264446 

1  7613AJ6! 

63.7! 

23.5! 

6.6! 

760 

-  i 

28 .0 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1961  ! 

1 

1  1  ! 

66.0! 

23.5! 

6.0! 

-  ! 

I 

! 

! 

THE  STREAKER 

155G171 

1  2113A35! 

37.01 

10.0! 

2.9! 

73 

-  ! 

12.0 ! NONE 

!0H 

SOUTH  ! 

1972  I 

1 

!  !  1 

37.0! 

10.0! 

1.0! 

-  | 

! 

! 

POINT  1 

! 

VIVIAN  HC  GINN  IS 

1577834 

1  3513AJ6! 

50.0! 

18.5! 

5.0! 

500 

-  I 

26.0! NONE 

IOH 

HAVERHILL  ! 

1976  1 

1 

1  1  1 

50. 0! 

16.5! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

WILLIAM  3 

•561219 

1  3713A35! 

56.0! 

13.6! 

5.0! 

POO 

-  ! 

28.0 ! NONE 

!  OH 

SOUTH  I 

1974  ! 

1 

i  1  ! 

56.0! 

18.6! 

1.6! 

-  1 

! 

{ 

POINT  ! 

! 

| 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

; 

j 

POINT  ! 

! 

A  *"4  7 

i  --- - 

!  72414A4Q! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1700! 

15.4‘NONC 

!  OH 

SOUTH  ! 

1961  ! 

! 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

POINT  ! 

! 

?C  *04 

!>1»482 

1  81614A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1500! 

17.0! NONE 

!  OH 

SOUTH  1 

1961  ! 

J 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

POINT  ! 

! 

3C  640 

1294214 

1  85614A41* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

17.0IN0NE 

!0H 

SOUTH  ! 

1964  ! 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

| 

POINT  ! 

! 

ec  641 

1294215 

1  85614A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1497! 

17.0! NONE 

!0H 

SOUTH  ! 

1964  ! 

! 

■  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  » 

! 

! 

POINT  ! 

! 

8C  643 

1294217 

1  65614A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

1 7 .0  tNONE 

!  OH 

SOUTH  ! 

1961  ! 

1 

2  !  i 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

POINT  1 

! 

CLEREHONT 

1257759 

!  2714F46! 

63.1! 

19.11 

2.0! 

- 

25! 

13.0! DIES EL /ELECTRIC 

!0H 

SOUTH  ! 

1949  ( 

1 

1  1  1 

65.1 ! 

19.1! 

1.0! 

-  ! 

!  CONVEYOR 

! 

POINT  ! 

! 

HLEM  1188 

1605768 

•  1 052! 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

10.8! 

- 

1600! 

19.01N0NE 

! 

1979  ! 

! 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

1 

NO  430 

!  146UA43! 

100.0! 

26.0! 

6.2! 

- 

400! 

9.1 1 NTNE 

!  OH 

SOUTH  1 

1937  ! 

NO  434 

1 

!  t  1 

100.0! 

26.0! 

1.1! 

-  ! 

! 

• 

POINT  1 

1 

1 

!  1  1 

100.0! 

26.0! 

1.1! 

-  ! 

I 

! 

POINT  ! 

! 

ALLIED  CHEMICAL  NO 

35 

1253812 

1  43515A71! 

175.1! 

26.1! 

3.0! 

«■ 

900! 

15.0IN0NF 

!0H 

SOUTH  ! 

1949  ! 

1 

!  1  1 

175.1! 

26.1! 

2.5! 

-  1 

! 

! 

POINT  ! 

1 

ALLIED  CHEMICAL  NO 

36 

1267911 

1  386!SA71! 

175.1! 

26.1! 

3.0! 

- 

735! 

1 5.0! NONE 

!  OH 

SOUTH  ! 

1954  ! 

BETH 

1 

1  !  1 

175.1! 

26.1! 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

POINT  ! 

i 

1939  1 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

POINT  ! 

! 

I«I  966 

1013655 

1  39655A70! 

130. C! 

50.0! 

9.0! 

- 

2000! 

14.0! PUMP 

IOH 

SOUTH  ! 

1959  ! 

l 

! 

t  !  1 

1  1  ! 

130.0! 

! 

50.0! 

1 

2.0! 

1 

-  1 
! 

! 

! 

! 

! 

POINT  ! 

1 

! 

f 

(23)  MCKENZIE  DREDGING  CONPANlY 

!  !  1 

!  !  1 

! 

! 

l 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

ANN 

1258286 

!  17S3A35! 

42.0! 

13.6! 

3. si 

500 

-  I 

21 .0 ! NONE 

i  i  a 

BURLINGTON! 

1949  • 

1 

!  !  1 

42.0! 

13.6! 

2.5! 

-  i 

i 

i 

i 

! 

FRED  R.  MCKENZIE 

106234# 

}  46  2  3 A  3 6 1 

46.2! 

20.0! 

3.9! 

650 

-  ! 

2r.0!N0N£ 

!IA 

BURLINGTON! 

1960  ! 

1 

!  !  ! 

46.2! 

20.0! 

3.7! 

-  ! 

i 

! 

! 

KANGAROO 

1225347 

1  44 ! 3A351 

55.1! 

20.3! 

3.8! 

750 

-  ! 

24.0‘KCNf 

!  I A 

BURLINGTON ! 

1969  ! 

MCKENZIE  781 

! 

!  1  1 

5S.1! 

20.3! 

3.3! 

-  1 

i 

! 

! 

1943  ! 

1 

!  j _ ! 

104.0! 

29.01 

1.0! 

-  ! 

i 

! 

! 

1932  I 

NO  1 

I 

!  !  ! 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

-  1 

1 

3.5! NONE 

I 

1 

1970  I 

PONTOON  BARGE 

1 

i 

t  1  1 

!  »  ! 

64.0! 

! 

30.0! 

! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

t 

! 

I 

(16)  MCKENZIE  SERVICE  CO.* 

i 

INI  C. 

!  I  1 

!  !  1 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

ALVA 

1515853 

!  62  !3a36! 

63.0! 

22.1! 

6.6! 

1000 

-  ! 

42.0 (NONE 

!FL 

PENSACOLA  ! 

1966  ! 

! 

!  !  ! 

63.0! 

22.1! 

6.3! 

-  ! 

! 

! 

! 

PHILIP 

1261823 

i  36 ! 3A  36 ! 

57.6! 

17.0! 

6.7! 

500 

-  « 

25.O1N0NE 

1  TL 

PENSACOLA  1 

1951  ! 

! 

!  ! 

57.6! 

17.0! 

6.7! 

. 

-  i 

> 

i 

! 

SAND  STORM 

1633411 

!  93 1 3*36! 

63.0! 

24.1! 

9.6! 

1200 

-  ! 

37 ,0 ! NONE 

ifL 

PENSACOLA  ! 

1911  ! 

1 

!  !  ! 

63.0! 

24.1! 

9.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

P  394 A 

1276376 

!  103715A70J 

210.0! 

44.0! 

6.6! 

- 

750! 

15. 5 ! NONE 

!FL 

PENSACOLA  ! 

1958  ! 

j 

•  i  • 

■>4  «  A  • 

44.03 

3.6! 

•  i 

i 

i 

i 

?  394* 

1276377 

1  1037 15 A70! 

210. oi 

44.0! 

6.6! 

- 

75oj 

15.3!N0M« 

!FL 

PENSACOLA  ! 

1953  J 

i 

i  i  i 

210.0! 

44.0! 

3.6! 

-  ! 

i 

! 

! 

SP  5 

1 512402 

j  1203! 5470! 

298.0! 

52.6! 

9.6! 

- 

4017! 

19,552  DIESEL  DEEP 

IfL 

PCNS ACOLA  ! 

196P  ! 

; 

i  ;  i 

293.01 

52.6! 

2.0! 

-  ♦ 

•WELL  PUMPS 

i 

! 

S»  4 

i 512487 

!  120315A70! 

293.0! 

52.6! 

9.6! 

- 

40175 

19.S12  DIESEL  DEEP 

ifL 

PENSACOLA  1 

1968  ! 

1 

! 

1  *  ! 

1  1  ! 

298.0! 

! 

52.5! 

! 

2.0! 

! 

-  ! 
! 

1WELL  PUMPS 
! 

! 

! 

! 

1 

(33)  MCKINLEY*  3RADLEV/  SR. 

! 

1 

!  !  ! 

1  !  1 

i 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1938  ! 

MASCOT 

1237780 

11J3A35! 

39;9! 

12.8! 

4.6! 

134 

-  ! 

10.0! NONE 

I TX 

NEDERLAND  ! 

1 

J  !  ! 

!  500!4a43! 

42.0! 

12.6! 
30.  C! 

4.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

MCK  26 

l 

1 

1 

1  !  ! 

!  !  1 

1  (  1 

120,0! 

! 

» 

30.0} 

! 

! 

1.5! 

! 

» 

-  i 

i 

! 

1 

i 

i 

I 

! 

1 

! 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


1  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


!  lVTCC!  DIMENSIONS  (DRAFT!  ! CAPACITY 

1  NET  I  CODE!  LENGTH! 6RDTH!  !  t 

-ItEGtS-!****!  REG.  !  RCG.1LOAO-!  !  CARGO 

!  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  !  !//////// 

!  TON-  tPAGE!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE!  PASS- 
!  NAGE  i  IV  !  ALL  !  ALL  ILXGHT!  MOVER!  ENCERS 


(32)  MCKINNEY  HARBOR 

TOVING  !  l 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

GLENN  W 

•253270  ! 

15513A36! 

49.0! 

30.0! 

9.4! 

1800! 

- 

31 .0  !  NONE 

1LA 

SLIOELL  , 

1947 

! 

!  ! 

49.0! 

30.0! 

9.4! 

1 

- 

! 

! 

SHANNON  HOLSTON 

1554289 

73I3A35! 

50.0! 

24.0! 

8.2! 

800! 

- 

39.0! NONE 

!  L  A 

SLIDELL 

1974 

j 

!  ! 

57.0! 

24.0! 

7.6! 

! 

- 

! 

1 

TANYA  MCKINNEY 

i  426240 

91 ! 3 A3S  ! 

66.01 

24.0! 

IC.O! 

12001 

- 

40. 01  NONE 

!LA 

SLIDELL 

1980 

! 

!  ! 

77.0! 

24.0! 

8.0! 

! 

- 

1 

1 

WARREN  MCKINNEY 

1571097 

86  !  J A 36 ! 

62.0! 

24.0! 

9.11 

900! 

- 

26.0! NONE 

(LA 

SLIDELL 

1976 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

65.0! 

! 

24.0! 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

— 

! 

1 

! 

! 

(32)  MCKINNEY  T0VIN6 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

; 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

A  A  MCKINNEY 

1292775 

168J3A36! 

87.2! 

30.0! 

10.3! 

18C0! 

- 

47.0IH0NE 

!LA 

SLIDELL 

1963 

! 

!  ! 

98.0! 

30.0! 

8.0! 

! 

- 

! 

1 

ANITA  DOMINO 

1540391 

6913A35! 

55.2! 

22.0! 

7.0! 

1000! 

- 

34.0f NONE 

1LA 

SLIDELL 

1972 

! 

!  ! 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

- 

! 

1 

SUL  GRANTHAM 

1594343 

85 ! JC  36 1 

62.0! 

24.0! 

9.1! 

1200! 

- 

28.0! NONE 

LA 

SLIDELL 

1974 

! 

!  ! 

65.0! 

24.C! 

7.0! 

! 

- 

1 

1 

CAJUN  HUSTLER 

1527969 

6513A351 

56.6! 

20. C! 

7.0! 

1000! 

- 

36.  0 ! NONE 

(LA 

SLIDELL 

1970 

! 

!  ! 

60.0! 

20.0! 

5.0! 

! 

- 

I 

! 

DC  PRILL  MCKINNEY 

1641432 

8S13A35! 

56.0! 

24.1! 

8.6! 

1000! 

- 

40.0! NONE 

(LA 

SLIDELL 

1981 

! 

!  ! 

60.0! 

24.1! 

7.C! 

! 

- 

! 

1 

DORIS  MCKINNEY 

1545297 

7713A36! 

61.4! 

24.0! 

8.0! 

1500! 

- 

40.01  NONE 

1LA 

SLIDELL 

1980 

i 

!  ! 

65.0! 

24.0! 

6.9! 

! 

- 

! 

! 

STEVE  A 

5543295 

151J3A35! 

80.4! 

30.0! 

10.1! 

1800! 

- 

38.0!non: 

!LA 

SLIDELL 

1975 

! 

!  ! 

65.01 

30.01 

8.5! 

1 

- 

! 

! 

JUc  ELLEN 

1615164 

8913*35! 

61.0! 

24.1! 

9.6! 

1200! 

- 

40.0! NONE 

(LA 

SLIDtLL 

1970 

1 

!  1 

65.0! 

24.1! 

8.0! 

i 

- 

! 

! 

SUE  KCLSTON 

1569175 

10713*35! 

70.0! 

24.  C! 

10.6! 

1350! 

- 

49.oincn: 

!  L 

SLIOELL 

197$ 

! 

!  t 

70.01 

24.  C! 

8.C! 

1 

- 

! 

! 

UNCLE  TAL 

! 502665 

74 ! J*  361 

iC.O! 

24.1! 

9.0! 

690! 

- 

28.0! NONE 

I  LA 

SLIDELL 

1974 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

65.0! 

! 

24.11 

! 

7.0! 

1 

! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

(14)  RCNILLAN/  JOHN 

! 

M.  SAVMILiL  CO. 

!  1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

; 

i 

! 

! 

1 

! 

s 

TAMMY 

1507724 

1113A36! 

27.5! 

12.0! 

3.9! 

330! 

- 

23.01  NOME 

1  A  L 

STOCKTON 

1967 

! 

!  1 

27.  S! 

12.0! 

3.9! 

! 

- 

! 

! 

TUPEkO 

1604065 

613*361 

32.0! 

9.9! 

3.0! 

160! 

- 

16*01  NONE 

IAL 

STOCKTON 

1947 

! 

!  1 

32.0! 

9.9! 

3.0! 

! 

- 

! 

! 

eL  6 

j  - 

18054*46! 

125.0! 

25.0! 

4.0! 

280 

5.0! NONE 

ML 

STOCKTON 

1948 

! 

!  ! 

125.0! 

25. C! 

1.5! 

I 

- 

! 

! 

NO  137 

!  - 

35014*46! 

128.0! 

32.0! 

8.0! 

700 

1 9.0 (NONE 

ML 

STOCKTON 

1937 

i 

!  1 

128.0! 

32.0! 

1.3! 

! 

- 

I 

! 

1947 

NO  140 

!  - 

35014*45! 

128.0! 

32.0! 

8.0! 

755 

19.01  NONE 

IAL 

STOCKTON 

! 

!  ! 

126.0! 

32.0! 

1.3! 

! 

- 

! 

1 

! 

! 

(37)  MCNAI R-BOICEs  INC.  ! 

D/O/A  ROGUE  RIVER  JET  8!ATS 


C'NTENIAL 

! 610439 

5I1C11 ! 

30.0! 

11. C! 

1.0! 

1000! 

-  ! 

6.5 (NONE 

!0R 

GOLD  2CACM ! 

1976 

l 

!  ! 

JC.O! 

11.0! 

.9! 

t 

42! 

! 

! 

I 

GCLD  PEACH! 

1975 

JCmN  ADAMS 

!  - 

511811! 

37.5! 

12.2! 

2.5! 

500! 

-  ! 

6.5! NONE 

!0R 

l 

i  ! 

37.5! 

12.2! 

2.0! 

! 

49! 

! 

! 

! 

1978 

LAP9Y  LUCAS 

!S9*?63 

5 ! IP  1 1 ! 

47.5! 

11.0! 

1.0! 

720! 

-  ! 

6. SHONE 

!0R 

GOLD  8* ACM! 

1 

!  ! 

42.5! 

11.0! 

.6* 

! 

63! 

! 

! 

! 

pAwADisr  e*p 

•608148 

5  MCH  ! 

32.0! 

11.5! 

1.C! 

500! 

-  • 

6.5INCNE 

•OR 

GOLD  8£*CH! 

1978 

t 

!  J 

32.0! 

11.5! 

.9! 

! 

36! 

! 

I 

RUEL  HAWKINS 

•535636 

5  !  1  Cl  1  ! 

40.0! 

12. C! 

1.0! 

750! 

49! 

6. 5 (NONE 

I  OR 

GOLD  PEACH! 

1967 

! 

!  ! 

40.0! 

12. C! 

.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

SADIE  ADAMS 

!  687  39  8 

5MP11  ! 

43.0! 

13.0! 

1.0! 

1000! 

-  ! 

6.5INONE 

!  OR 

GOLD  BEACH! 

1965 

! 

!  ! 

43.0! 

13.0! 

•  6! 

! 

63! 

! 

! 

! 

TRUOY  D 

j  - 

5I1C111 

26.0! 

11.5! 

1.0! 

500! 

-  ! 

6. SHONE 

!0R 

GOLD  8EACH! 

1975 

! 

• 

!  ! 

!  ! 

28.0! 

{ 

11.51 

i 

.9! 

! 

! 

! 

41! 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

(33)  PEAOOR/ 

! 

E.  y./  MARINE  TRIANS./ 

!  ! 

!  ! 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

{ 

i 

i 

! 

i 

! 

i 

1 

i 

! 

INC. 

i 

!  ! 

! 

! 

! 

i 

! 

1956 

PAPA  FA*L  M 

•272321 

15! 3 A  36 ! 

42.5! 

15.5! 

5.5! 

400! 

-  ! 

17.0INONE 

!TX 

BAYTOWN  ! 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

42.5! 

! 

15.5! 

< 

5.5! 

! 

i 

i 

10! 

! 

! 

I 

1 

i 

! 

! 

(33)  MEADOR/ 

t 

EARL  ! 

«  i 

i  i 

1 

j 

i 

! 

i 

» 

j 

i 

I 

! 

i 

■ 

! 

• 

GLADYS  D 

1292306 

1211*01 ! 

37.9! 

1  5.0! 

5.7! 

400! 

-  ( 

20.0JNONE 

i 

i 

1963 

! 

!  ! 

!  ! 

37.9! 

i 

1  J.O! 

j 

5.7! 

i 

i 

j 

-  ! 

1 

! 

• 

! 

J 

j 

i 

(31)  PEAOOWS/ 

j 

0.  i  MEADOWS/  di./  INC. 

!  ; 

j  [ 

j 

i 

i 

i 

i 

i 

■ 

1 

J 

i 

i 

i 

1 

i 

* 

DsjOOAH  LYNN 

!2!8645 

36S3F361 

49.5! 

20.0! 

6.0! 

660! 

.  1 

27. oiNON* 

it  a 

LAKE  ! 

19*2 

i  i 

49.5! 

20.0! 

5.0! 

; 

-  j 

! 

! 

PROVIDENCE! 

NO.  3 

! 597524 

28014*43! 

uc:o! 

30.0! 

7.5! 

cOO! 

11.0'NDNF 

•LA 

LAKE  ! 

195! 

j  i 

HG.O! 

30.3! 

1.5! 

i 

-  i 

l 

i 

PROVIDENCE! 

HO.  4 

i  - 

260!**43! 

140.0! 

30.0! 

7.5! 

-  • 

600! 

11.3! NONE 

i  LA 

LAKE  ! 

19$? 

;  j 

140.0! 

30.C! 

1.5! 

; 

-  i 

! 

1 

PROVIDENCE! 

NC.  19 

$0!4A-3! 

150.0! 

26.0! 

4.5! 

-  • 

150! 

5. 0! NONE 

i  L  A 

LAKE  » 

1941 

j 

!  ! 

150.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

PROVIDENCE! 

NO.  155 

25014A43! 

12C.0! 

30.0! 

7.0! 

.  i 

650! 

40*  3! CRANE 

!  LA 

LAKE  ! 

1928 

! 

!  ! 

!  ! 

12C.0! 

! 

30.0! 

! 

1.6! 

! 

i 

t 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

PPOVIDEHCC! 

1 

(30)  MEMPHIS 

! 

BARGE  LINE/  INC.! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

l 

! 

SE89ING 

1534296 

232  !  JA36 ! 

35.0! 

30.0! 

7.5! 

1800! 

-  ! 

40.0 (NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1971 

!  ! 

65.0! 

30.0! 

5.0! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

HIGH-  !  {VESSEL  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  ! 
FIXED  !  EIUXPHENT  tTC!  BASE  ! 
POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 
(LIGHT) I ////////////////! TD!  /  /////////I 


LINE-2  i*Rf BUILT i 


(30)  MEMPHIS  MARINE  SERVICE#  !INC. 


f  7(itl  Sa/u!  2)5.0!  52.5!  J5.0! 

!  !  295.0!  52.5!  2.0! 

1 743! 5A 70!  295.0!  52.5!  13.0! 

!  !  295.0!  52.5!  2.0! 

91415A701  147.5!  52.5!  13.0! 
J  !  147.5!  52.5!  2.0! 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 


cd.GiOIESEL  "Unr 
! 

20.0! DIESEL  PUMP 
! 

21.0IDI ESEL  PUMP/ 

! 091  SIDE/BOTTOH 


iTJi  RENrnI J 
! 

!T«  MEMPHIS 
! 

JTH  MEMPHIS 


SINCLAXR-ST.  LOUIS 

1256C14 

! 

(  207! 3A36! 

i  |  i 

114.6! 

114.8! 

30.1! 

30.1! 

11.6! 

11.6! 

3600! 

i 

-  ! 

-  ! 

41 .Of NONE 
! 

|TN  MEMPHIS 
! 

194? 

GLENN  D  54 

!  255C97 

i 

*•  1 3014*48! 

!  !  ! 

1C0.0! 

103.0! 

26.0! 
26. C! 

6.9! 

1.0! 

.  i 

! 

400! 

-  ! 

9.0 (NONE 

i 

!TN  MEMPHIS 
! 

1953 

LS  2005 

i  5  5776* 

1  1034*5*71! 

240.0! 

50.0! 

11.5! 

.  j 

3069! 

1 5. oj  NONE 

!TN  MEMPHIS 

1945 

i 

!  !  ! 

240.0! 

50.  C! 

1.6! 

j 

•  i 

i 

i 

L3  2009 

•262597 

•  1093! 5*71 ! 

240.3! 

50.0! 

12.0! 

.  j 

324  6  i 

1 5 .oi NONE 

i TH  MEMPHIS 

1551 

i 

!  !  ! 

240.0! 

SO.  C! 

1.6! 

i 

.  i 

! 

i 

SINCLAIR  7 

1262691 

1  1 1 2065A71 ! 

240.0! 

50.1! 

12.0! 

.  j 

3533! 

15.0! NONE 

JTH  NfNOHIS 

1951 

240.0!  50.1! 
!  ! 

I  i 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


I  COAST 
!  GUARD 
i  NUMBER 


I  SVTCC!  DIMENSIONS  ! 0<t AFT!  'CAPACITY 

!  NET  !C ODE! LENGTH!  DRDTHI  !  I 

-! PEGIS-I * ••* !  REG.  !  REG.SLOAD-l  !  CARGO 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !//////// 

!  TON-  'PAGE!  OYEP-lOVEP-!/////!  HORSE!  PAS5- 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT!  POWER !  ENGERS 


! 

! 

no  MEMPHIS  MARINE  SERVICE#  !  INC  - 
(CONTINUED)! 


SINCLAIR  16 

1537765 

•  1111 1SA71 ! 

221.0! 

50.0! 

11.3! 

! 

3278! 

15*0! NONE 

!tn 

MEMPHIS 

1945 

!  !  ! 

221.0! 

50.0! 

1.4! 

i 

*  i 

< 

i 

SS  2023 

•262756 

!  127915A7U 

2S4.0! 

50.2! 

10.6! 

-  ! 

2700! 

14.0!N0NE 

!tn 

MEMPHIS 

1951 

!  !  ! 

254.0! 

50. 2! 

1.5! 

! 

-  ! 

l 

! 

SS  2024 

126275? 

!  1 279 ! 5A71 l 

264.0! 

50.  C! 

10.6! 

•  t 

2700! 

18.0‘NONC 

ITN 

MEMPHIS 

1951 

!  !  1 

244.0! 

50.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

i 

SS  ?J25P 

1262757 

!  1 279! 5  A  71 ! 

2*4.0! 

50.0! 

10.6! 

-  ! 

2700! 

1  -J.O!  NONE 

iiN 

MEMPHIS 

1951 

!  !  ! 

!  !  ! 

264.0! 

; 

50.0! 

! 

1.S! 

! 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

2 

(30)  PEPPHIS  QUEEN 

COMPANY 

!  !  ! 

!  i  i 

i 

l 

! 

i 

! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

; 

2 

j 

8CLLE  CAROL 

1510498 

!  25 ! 1A16J 

60.0! 

12.0! 

2.1 ! 

60! 

-  ! 

25.0! NONE 

!TN 

HFHPHIS 

1967 

!  !  ! 

74.0! 

14.0! 

1  •  &! 

! 

65! 

! 

2 

CAPT.  JAKE 

!  5  31797 

!  20! 1 A 11 ! 

39.7! 

12.C! 

3.9! 

175! 

-  ! 

19.0! NONE 

1  TN 

MEMPHIS 

1971 

1  !  ! 

42.0! 

12. C! 

3.4! 

! 

17! 

! 

2 

ISLAND  PRINCESS 

1512663 

t  1 2! 1 A1 1 ! 

35.7! 

10.  C! 

3.6! 

125! 

-  ( 

12-0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1966 

!  !  ! 

35.7! 

10. C! 

2.9! 

! 

40! 

j 

! 

ISLAND  QUEEN 

1456648 

!  99 ! 1 A 1 1 ! 

35*01 

26.  C* 

5.6! 

800s 

-  ! 

?6.0 !  NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1933 

i  !  ! 

100.0! 

36.0! 

5.1! 

! 

400! 

! 

! 

LCRAC 

1562419 

1  37MA11! 

63.9! 

16.0! 

9.2! 

350! 

-  ! 

19.0  J  NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1975 

!  !  1 

63.9! 

16. 0! 

9.21 

! 

49! 

! 

2 

MEMPHIS  QUEEN  II 

1269760 

!  43 !1 All ! 

64.6! 

2o.O! 

4.9! 

360! 

-  ! 

38.0! NONE 

!  TN 

KFXPHIS 

1955 

1  !  ! 

75.0! 

36.0! 

4.4! 

t 

306! 

j 

i 

MEMPHIS  QUEEN  III 

! 605060 

!  5911F16! 

104.0! 

26.0! 

5.9! 

1000! 

*  i 

35.0! NONE 

!TN 

HFHOHIS 

1979 

!  !  ! 

119.0! 

38.0! 

5.4! 

! 

400! 

! 

i 

MEMPHIS  SHOWBOAT 

1297336 

!  1 42  ! 4  A 1 1  ! 

104.01 

41.0! 

2.3! 

! 

-  i 

33.01N0NE 

•TN 

MEMPHIS 

1964 

!  !  ! 

i  !  1 

1C4.0! 

! 

51.0! 

« 

2.0! 

! 

i 

i 

599! 

1 

j 

i 

! 

2 

(32)  MENARD  FUEL  t 

SUPPLY  CO 

t  !  ! 

!  !  ! 

» 

i 

i 

i 

i 

1 

i 

1 

1 

i 

; 

i 

i 

JIG  M 

1651537 

1  49!3*36! 

—  ! 

—  • 

8.0! 

250! 

-  i 

36 . 0 ! NONE 

Ila 

A*4CVXLLE 

1983 

!  !  ! 

51.4!* 

20.1! 

6.0! 

! 

•  1 

i 

j 

MENARD  1 

!  204 ! 5 A  70! 

12&.0! 

30.01 

7.0! 

! 

212! 

6. 0! D I ES  EL 

PUMP 

Ila 

A>*CVILLE 

1973 

!  !  ! 

120.0! 

30.C! 

3.0! 

i 

.  i 

! 

j 

MORGAN  6 

!  50 ! 5 A  70 ! 

70.0! 

24.0! 

4.0! 

-  j 

179j 

6.01DIESCL 

PUMP 

!  LA 

A34>.V!LkC 

1965 

!  !  ! 

70*0! 

24.0! 

1.0! 

i 

•  i 

! 

1 

(29)  MERCANTILE  BANK#  TRUSTEE!  OF 

KATHRYN  ECKSTEIN  FOR  JOIN  PAUL 
ECKSTEIN  ! 


CC 

3020 

1594403 

!  1020S4A48! 

209.0! 

35.01 

9.0!  -  ! 

1500! 

14.9  {NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

! 

1978 

! 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6!  ! 

-  ! 

! 

! 

! 

CC 

3038 

1594404 

!  1C2014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0!  -  ! 

1500! 

14.9'NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

i 

1976 

! 

!  !  ( 

200.0! 

35.0! 

1.6!  ! 

-  ! 

l 

! 

• 

CC 

3040 

1594405 

!  1020J4A43! 

200.0! 

35.0! 

9.0!  -  ! 

1500! 

14.91N0NE 

!H0 

ST.  LOUIS 

! 

197? 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6!  ! 

-  ! 

! 

! 

! 

(29)  MERCANTILE  BANK#  TRUSTEE!  OF  RAY 
A.  ECKSTEIN  FOR  RAYMOND! A. 
ECKSTEIN#  JR.  ! 

CC  3223  1594423 

! 

CC  I23B  1594424 


(29)  MERCANTILE  BANK#  TPUSTEE!  Of  RAY 
ECKSTEIN  FOR  CYNTHIA  EClSTEIN 

CC  3138  ! 594*14 

! 

CC  3149  ! 594415 

1 

CC  3158  1594416 

! 

CC  3169  ! 59441 7 

! 


(29)  MERCANTILE  BANK#  TRUSTEE!  Of  RAY 
ECKSTEIN  FOR  JOANNE  ESP!R 

CC  325B  1594426 

! 

CC  326B  !594427 

! 

CC  3279  1594426 

! 

CC  333B  1594434 

! 

$6  309  1625363 

! 


(29)  MERCANTILE  BANK#  TRUSTEE!  OF  RAT 
ECKSTEIN  FOR  JOSEPH  ECKSTEIN 
CC  3053  1594406 


(29)  MERCANTILE  BANK#  TRUSTEE!  OF  RAT 
ECKSTEIN  FOR  MART  KAY  E1KSTEZN 
MONAHAN  ! 


CC 

3268 

1594429 

!  1020 !4 A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0!  - 

! 

1500! 

14.91N0MS 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

CC 

3298 

1594430 

!  1020 J4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0!  - 

j 

1500! 

14. 9JN0NE 

•HO 

ST.  LOUIS  *! 

1978 

i 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

» 

CC 

3303 

*1594431 

!  1020J4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0!  - 

! 

1500! 

14. 9! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  j 

« 

• 

j 

CC 

331B 

1594432 

!  102014A45! 

200.0! 

3S«G! 

9.0!  - 

i 

1500! 

14.9! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  f 

! 

• 

! 

HIGH-  !  !  V  E  S  S  c  L  ! 

EST  *  CARGO  HANDLING  !$  ! OPERATING  ! 
FIXED  !  E3UIPMENT  !TC!  ?ASE  ! 

POINT  !  LINE-1  S AO!  LINE-1  ! 

(LIGHT) !//////////////// !T0 !//////////! 
(FEET)!  LINE-2  !££!  LINf-2  ! 


1020I4A48! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

! 

1500! 

14.9! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1976 

!  ! 

200.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1020! 4A43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9'NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

!  ! 

(  ! 

!  ! 

200.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

; 

! 

! 

» 

i 

! 

! 

2 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

102014 A48J 

i 

i 

200.0! 

{ 

i 

35.0! 

j 

i 

9.0! 

! 

! 

! 

! 

1 

1500! 

! 

1 

14.9! NONE 

! 

! 

iwo 

ST. 

! 

! 

LOUIS  ! 

1978 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1020I4A43! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.9! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

•  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  t 

! 

! 

! 

1 020  J4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1  500! 

14.91N0NE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1976 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

102014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

16.9! NONE 

Imo 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

200.0! 

! 

; 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

! 

i 

i 

i 

i 

-  ; 
i 

J 

! 

i 

; 

j 

j 

i 

! 

! 

I 

I  ! 

!  ! 

102014A46! 

i 

! 

200.0! 

! 

! 

35.0! 

i 

! 

9.0! 

j 

1 

-  1 

i 

! 

1500! 

! 

; 

1 4 .9  j  NONE 

! 

! 

•  HO 

ST. 

• 

2 

LOUIS  i 

1978 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

» 

-  i 

1 

1 

! 

1020! 4A 68! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14. 9j NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

« 

i 

j 

1020! 4A49! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

1 4 • 9 i NONE 

*!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

2 

! 

102014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

14.9 ! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  » 

; 

» 

• 

848! 4A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9!N0NE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

i 

j 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

i 

i 

! 

! 

! 

-  i 

j 

i 

1 

j 

i 

• 

i 

i 

« 

! 

• 

!  ! 

!  ! 

1020 14A46! 

i 

t 

200. oi 

i 

i 

35.0! 

» 

i 

9.oi 

» 

t 

.  i 

i 

■ 

1500! 

• 

i 

14.9 ! NONE 

Imo 

ST. 

i 

! 

LOUIS  ! 

1978 

i  { 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

i 

1 

» 

1020*!4A4?< 

200.0! 

3  S.O! 

9.0! 

•  i 

1500! 

14. 9! NONE 

ino 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

!  • 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

-  ! 

! 

! 

! 

10?0»4A4Mt 

70O.OJ 

35-0! 

9.0! 

-  ! 

15001 

14.91N0NE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  i 

\ 

» 

! 

102014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1500! 

14.9J  NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

!  ! 

200.0! 

35. 0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

1 

j 

TEAR 

BUILT 

OP 

•REBUILT 


! 
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ENCR! 

i 

! V T C C 1  DIMENSIONS  {DRAFT! 

!  CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

{VESSEL! 

! 

>  X  ST ! 

OPERATOR 

!  NET 

!CODE!LENGTH!BROTH!  ! 

!  ( 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  {OPERATING  ! 

i 

-  PRECIS- 

!•***!  REG.  !  REG. ! LOAD-! 

!  CARGO  ! 

FIXE©  ! 

EQUIPMENT 

1TCI  9AS  E  ! 

YEAR 

1  COAST 

l  TER 

.  SEE !//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LIME-1 

1 AO  2  LXNE-1  I 

BUILT 

j 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

!  TON- 

{PAGE!  OVER“!OVER“! ////«! 

HORSE!  PASS-  | 

(LIGHT) !////////////////!TD !//////////! 

OP 

i 

l  NUMBER 

!  NACE 

!  IV  !  ALL  !  ALt  SLIGHT! 

POWER!  ENCERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

!  !!!!!!!  !  t  !  ! 

!  *  I  t  !  I  I  !  !  !  !  1 


(29)  MERCANTILE  SANK#  TRUSTEE!  OF  RAY  !!!!!!  !  !  !  !  ! 

ECKSTEIN  FOR  RAYMOND  A.!  !*!!!•(  t  !  !  ! 

ECKSTEIN  !  !!!!!!!  (  !  !  ! 


CC  3218 

! 594422 

!  1020! 4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9*  NONE 

( 

1 

1978 

! 

!  i  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

CC  3240 

1594425 

!  10201  4 A  48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

{ 

1500! 

1 4 .9 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  I 

1978 

! 

!  •  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  | 

! 

I 

! 

SG  301 

!  - 

!  84314A4S! 

195.01 

35.0! 

9*0! 

- 

; 

1500! 

14.9! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1930 

l 

{  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

! 

! 

! 

SG  307 

1625361 

1  848S4A4M 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 4 . 9! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

SG  310 

‘625364 

*  648I4A43! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9 | NONE 

!  MO 

ST.  LOUTS  ! 

1980 

! 

! 

•  !  ! 

!  !  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

I.o! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(29)  MERCANTILE 

SANK# 

; 

TRUSTEE!  OF  RAY 

!  (  ! 

!  !  ! 

i 

j 

! 

{ 

t 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

; 

! 

! 

i 

ECKSTEIN 

IRREVOCABLE 

TRIST  OF 

!  !  ! 

i 

! 

l 

! 

i 

| 

! 

! 

1976  FOR 

TERESA  ECKSTE! 

!  !  ! 

! 

! 

; 

< 

} 

i 

! 

! 

CC  3C93 

1594410 

•  1020UA48! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.9! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

!  !  I 

2C0.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

! 

2 

CC  3108 

1594411 

i  1020! 4A  49! 

200.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

t 

1500! 

14.9! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

! 

! 

! 

CC  3110 

1594412 

!  1 020! 4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9JN0NE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

197* 

i 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

CC  312B 

‘594413 

!  102014A4S! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

] 

1500! 

14 .9! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

! 

! 

!  !  ! 

i  j  t 

200.0! 

! 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

2 

(29)  MERCANTILE 

BANK, 

! 

TRUSTEE!  Of  PAY 

i  !  ! 

!  !  • 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

i 

i 

ECKSTEIN  TRUST 

OF  f /ti/O! SUSAN 

•  !  ! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

ECKSTEIN 

! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

\ 

! 

! 

CC  3170 

!  59441  8 

1  1 020! 4A431 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.9IN0KE 

JHO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

!  t  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

j 

! 

i 

CC  3150 

‘594419 

!  1 020! 4A  48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

{HO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

2 

CC  3193 

•594420 

•  1 020! 4A43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1500! 

14.9J  NONE 

!M0 

SI.  LOUIS  i 

1978 

l 

!  !  ! 

200.0! 

35  0! 

1.6! 

; 

-  • 

2 

( 

! 

CC  3200 

1594421 

!  102054A A8! 

200.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.9*  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

i 

! 

!  !  • 

!  !  ! 

200.0! 

! 

35.  C! 

! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(29)  MERCHANT  GRAIN  t 

! 

! 

!  »  ! 

!  !  ! 

! 

! 

t 

i 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

TRANSPORTATION, 

INC. 

; 

!  !  ! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

A°C  811 

*598435 

i  696J4A41! 

2C0.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1672! 

21.01N0NE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

ARC  812 

!  598436 

!  6  96 !4  A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1672! 

21 .0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.C! 

1 

! 

! 

i 

AR  801 

!  636626 

l  700J4A4PJ 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1522! 

18.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

I.o! 

! 

-  2 

! 

1 

! 

AP  802 

1636627 

!  700S4A48! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

1522! 

1 8.01NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  2 

I 

! 

! 

AR  8C3 

1636628 

!  70014A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1522! 

18.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

• 

■ 

AR  804 

1636629 

•  7C0J4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1522! 

1 8  •  0 ! NONE 

{MO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

! 

!  !  • 

195.0* 

35.0! 

1.4! 

! 

-  • 

2 

! 

! 

AP  805 

*636630 

!  700*4*481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1522! 

18.0! NONE 

*M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  1 

! 

! 

1 

AP  8C6 

! 636631 

!  70014*481 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

t 

1522! 

1 8 .0 1  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1961 

! 

!  •  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

! 

! 

! 

AP  SO? 

.'636632 

!  70014*48! 

195.0* 

35.0! 

9.G! 

- 

j 

1522! 

13.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

j 

!  •  1 

195.0! 

35.  o: 

3.8! 

i 

-  ! 

2 

! 

■ 

AR  80* 

1636633 

!  70014A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1522! 

1 8 .oj  NONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

2 

! 

t 

AR  809 

!  636634 

!  70014A43* 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1522! 

18.0! NONE 

f  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1931 

i 

!  •  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

AR  510 

•536635 

•  700J4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1522! 

13.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

j 

i  !  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  • 

2 

! 

2 

AR  511 

j  8  36636 

!  700!4A4*i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1522! 

18. O  S  NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1931 

! 

!  •  ! 

195.0! 

35.  C! 

I.o! 

! 

! 

{ 

2 

AP  312 

'.636637 

!  7C054A4** 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1522! 

18.0! NONE 

i«o 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

!  !  ! 

195.01 

35.0! 

1.0! 

! 

-  • 

i 

! 

; 

AR  513 

1836638 

•  70014*48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

j 

1522! 

18.0‘NONE 

I  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

| 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  • 

• 

! 

i 

AR  8)4 

1 536839 

i  700! 4*48 • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1522! 

1 3.0! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

19P1 

• 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

! 

! 

! 

AP  815 

•636640 

!  70054*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1522! 

18.0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1931 

i 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  • 

i 

! 

! 

AR  518 

*836641 

!  700*4*45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1522! 

18.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1951 

i 

i  ;  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  J 

* 

! 

j 

AP  817 

*836642 

!  700UA48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1522! 

18.02N0NE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

i  i  > 

195.0* 

35.0! 

1.8! 

2 

-  2 

! 

! 

i 

AP  81* 

*636643 

!  70014*42! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

■ 

1522! 

18.05N0NE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1931 

j 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  » 

! 

; 

! 

AR  819 

'.836644 

!  70024A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1522! 

13.01NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

i  i  i 

195.0! 

35.0* 

1.5! 

i 

•  * 

• 

J 

! 

AP  *20 

! 636645 

!  700! 4A48! 

195.0* 

35. C! 

9.0! 

- 

■ 

1522! 

1 8 .0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

)  981 

i 

i  t  i 

195.0! 

35.0! 

I.o! 

t 

-  2 

2 

• 

2 

AP  621 

1636646 

!  700J4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.C! 

- 

2 

1522! 

1 3 .0! NONE 

i*»o 

ST.  LOUIS  i 

1931 

i 

i  •  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

J 

-  J 

i 

2 

1 

AP  322 

•636647 

!  70054A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1522! 

13.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

«  i  ; 

195. C* 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ; 

; 

» 

i 

AP  623 

*636643 

!  700 1 4 A  46 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1522! 

1 8  .0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  • 

1931 

!  !  ! 

193. C! 

35 .0! 

l.i; 

* 

• 

» 

• 

! 

AR  324 

J435649 

•  700J4A48 • 

195.0* 

35.0* 

9.0! 

- 

i 

1522! 

13.0JN0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

i  t  i 

195.  C! 

35.  C! 

1.6! 

i 

-  * 

! 

! 

■ 

AP  825 

*636650 

!  700J4A43! 

195.0! 

55.  C! 

9.0! 

- 

! 

1522! 

18.0JN0HE 

!M0 

ST.  LOUIS  • 

1931 

i 

I  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  » 

! 

! 

j 

AR  *26 

1636671 

!  700!4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1522! 

18 .0! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

j  t  • 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

» 

-  • 

! 

2 

! 

A*  327 

*1436672 

•  7C0!4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1522! 

18.0! NONE 

!mo 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  f 

! 

! 

i 

AP  826 

!  836673 

!  7C0!4A4*‘ 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1522! 

1 3 .0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

; 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

2 

! 

! 

A>  529 

! 436674 

!  700! 4A4ii 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

1522! 

13.0! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

!  i  ; 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  • 

» 

i 

i 

AR  33C 

•536675 

!  700!  4*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1522! 

1 3. 0 ! NONE 

!«0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

i  »  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  * 

2 

j 

i 

AR  331 

•836676 

!  70ol 4A43! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1522! 

13.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  *! 

1981 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

i 

AR  832 

! 836637 

!  7C0S4A4S! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

« 

1522! 

18.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

:  :  :  :  i.o:  s  -  !  s  !  i 

!  !!!!!!!!!  »  ! 
!  !  !  !  !  ! 


! 


! 


! 


£48 

TABLE  2  -  DESCftIPTION 

OP 

VESSELS 

ENGftl 

‘  IVTCIl  DIMENSIONS  1 DftAFTl 

!  CAPAC ITT ! 

HIGH-  1 

IHiSft! 

! 

D  t  ST! 

OPEftATO* 

NET  !  CODE ! LENGTH! 3* DTH! 

! 

! 

! 

EST  !  C  Aft  GO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LIKE-1 

!S  (OPERATING  I 
!TC!  3ASE  I 

!  AO!  LINE-1  ! 

! 

TEAft  ! 

t  COAST 

TEft  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

I////////! 

BUILT  ! 

VESSEL  name 

AND  NUNSEft 

!  CUAftl 

TON-  ! PAGE!  0VEP-10VEK-U////1 

HOUSE  1 

PASS-  ! CLIGHT) !/////// /////////1TD1//////////I 

Oft  ! 

!  NUNBEft 

NAGE  l  IV  !  ALL  1  ALL  (LIGHT ! 

POWER! 

ENGEftS  ! 

(FEET) !  LINE-2 

!  EE!  LINE-2  |«AE8UILT! 

<29)  H£»CHANT 

4ft AIN  t 

! 

! 

! 

1  I  !  1 

I  !  11 

!  1  1  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

!  t 

j  j 

I 

1 

! 

TftANSPOftTAT ION/  INC. 

! 

1  !  !  ! 

! 

! 

! 

!  ! 

(eoNTMueg)  l 

1  I  !  ! 

1 

1 

! 

!  ! 
!*0  ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

A*  1019 

•633256 

7431 4A461  200.01  35.0! 

8.0! 

- 

mu 

18.0! NONE 

! 

I  |  200.01  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ! 

! 

1981  1 

AN  1026 

1833257 

74314A43!  200.0!  55.0! 

9.0! 

- 

1691! 

18.0! NONE 

! NO  ST.  LOUIS  ! 

1 

1  1  200.0!  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

1981  l 

A*  1053 

1633236 

74314A4S1  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1691! 

1 8.0! NONE 

(NO  ST.  LOUIS  ! 

! 

l  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 
IN)  ST.  LOUIS  1 

! 

1981  ! 

AN  1049 

1633259 

74314A431  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1691! 

1 8.0 ! NONE 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

19S1  ! 

AN  1038 

1633260 

743I4A481  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1691! 

1 8. 01NONE 

!N0  ST.  LOUIS  ! 

( 

1  1  200.01  35.01 

1.61 

-  ! 

! 

I  I 

t 

1978  l 

CBL  401 

1614991 

90614A4S1  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1645! 

18.0IN0NE 

!N0  ST.  LOUIS  I 

! 

l  1  200.01  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

1978  ! 

£11  402 

!  014992 

90614A481  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1645! 

18. 0! NONE 

IFftO  ST,  LOUIS  ! 

1 

1  1  200.01  35. 01 

1.6! 

-  I 

1 

!  ! 

J 

1978  ! 

COL  403 

1614993 

90614 A45I  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1645! 

18.0  INO'IE 

! NO  ST.  LOUIS  ! 

1 

1  1  200.01  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

1973  1 

OS  3 

1 551835 

69314A4S1  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

15281 

18.0! NONE 

(NO  ST.  LOUIS  ! 

! 

1  I  195.0!  35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

1973  ! 

OS  7 

!  SSI  857 

69314A48!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1526! 

18.0 1  NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

! 

1  1  195.01  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

1973  ! 

05  10 

1331060 

69314A461  195.01  33.01 

9.0! 

- 

1526! 

18.0! NONE 

!N9  ST.  LOUIS  ! 

l 

1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

1974  ! 

OS  119 

1580173 

72414A481  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1678! 

20.0 ! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

I 

1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  1 
! NO  ST.  LOUIS  ! 

! 

1974  { 

OS  133 

1360175 

72414A48!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

16781 

20 .0 ! NONE 

! 

1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

1976  ) 

OS  159 

1576313 

73414A481  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1664! 

20.0 1  NONE 

t*0  ST.  LOUIS  ! 

1 

1  1  195.01  35.0) 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

1977  ! 

H  201 

157*385 

70014A481  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

18.0! NONE 

! NO  ST.  LOUIS  ! 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.61 

-  ( 

!  ! 

1 

1977  ! 

H  202 

1576366 

70014A48!  195.0!  35.01 

9.0! 

1500! 

18.0 (NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

1  ! 

! 

1977  ! 

H  203 

1576367 

70014A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

1500! 

16.0  I  NONE 

|N0  ST.  LOUIS  ! 

1 

1  1  195.01  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  1 
!N0  ST.  LOUtS  ! 

! 

1977  I 

X  203 

1576359 

70014A48!  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1500! 

1 8.0! NONE 

{ 

1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ! 

i 

H  206 

157*390 

700! 4A431  195.01  35.01 

9.0! 

1500! 

18.0! NONE 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

1977  1 

1 

1  I  195.0!  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

2  ! 

! 

1978  I 

H  1028 

1576367 

70014A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

1645! 

18.0! NONE 

(NO  ST.  LOUIS  ! 

1 

1  l  200.01  35.0! 

1  •  o ! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

1977  ! 

H  1033 

157*368 

743I4A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

1645! 

1 8.0! NONE 

(MO  ST.  LOUIS  ! 

1 

1  !  200.01  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 
1M0  ST.  LOUIS  ! 

1977  I 

H  1046 

1576369 

74314A48!  200.0!  35. C! 

9.0! 

1645! 

18.3! NONE 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 
!M0  ST.  LOUIS  ! 

I 

1977  l 

H  1959 

1576370 

74314A43!  200.0!  35.0! 

9.0! 

1645! 

1 8.0! NONE 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

1977  ! 

H  1069 

157*371 

74314A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

1645! 

18.0! NONE 

! MO  ST.  LOUIS  1 

1 

1  !  20C.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

1977  | 

H  107B 

1576372 

74314A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

1645! 

1 8 .0 ! NONE 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

1 

!  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

!  ! 

! 

1977  I 

H  1209 

1585476 

743I4A43!  2C0.01  35.0! 

9.0! 

1645! 

18.0! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

! 

1  !  200.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

1977  j 

H  1213 

! S85477 

74314A4M  200.0!  35. C! 

9.0! 

1645! 

18.O1N0NE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1 

1  !  200.0!  35. C! 

1.6! 

•  i 

I 

!  ! 

! 

1977  ! 

M  1226 

1585478 

74314A48!  200.C!  35.0! 

9.C! 

- 

1645 1 

18.0! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1 

!  1  200.01  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

1977  ! 

N  1239 

1585479 

74314A481  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1645! 

18.0 !  NONE 

!N0  ST.  LOUIS  I 

! 

!  !  200.01  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

1977  ! 

H  1249 

1385366 

74314A48!  200.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1645! 

18,01  NONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1 

1  1  200.01  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

1977  ! 

H  123? 

! 585567 

74514A4&I  200.01  35. Cl 

9.0! 

- 

1643! 

1 8. 0! NONE 

!N0  ST.  LOUIS  ! 

1 

1  !  200.01  35. Cl 

1.6! 

-  j 

! 

!  ! 

! 

1977  ! 

H  1268 

1585568 

74314A481  200.01  35. C! 

9.0! 

- 

1645! 

1 3 • 0 ! NONE 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

» 

1  1  200.01  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

1977  I 

M  1220 

1583569 

74314A43!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1645! 

13.0! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

I 

1  I  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  t 

! 

!  ! 

! 

1977  ! 

H  1243 

1533570 

74314A481  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1645! 

18.01N0NE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

! 

!  !  200.0!  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

1977  ! 

H  1309 

1585572 

743UA4S!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1645! 

13.0! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1 

1  !  200.01  35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

!  ! 

! 

1977  ! 

H  1319 

1585573 

74314A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1645! 

18.0! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

! 

!  !  200.0)  35.0! 

1.6! 

-  i 

1 

!  ! 

! 

1977  ! 

H  1349 

1585576 

743UA48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

I64$i 

18.0! NONE 

(NO  ST.  LOUIS  ! 

1 

1  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  !  ! 

!  ! 

! 

1981  1 

IC  8101 

1651585 

888! 4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1518! 

16.01NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

(  ! 

1981  i 

ZC  8105 

1631589 

888 ! 4A41 {  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

18.0! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  I 

1 

!  !  195.0!  *35.0! 

I.o! 

-  ! 

! 

!  < 

! 

1981 

ZC  8102ft 

1631586 

888! 4A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

18.0IN0NE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1981 

ZC  81039 

1631587 

947UA46!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1667! 

18.0! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

!  ! 

1981 

XC  81049 

1631388 

947UA49!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1667! 

18 .0  (NONE 

!H0  ST.  LOUtS  ! 

I 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1979 

JT  4 

1611773 

986 !4A43!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

18.0 ! NONE 

!N0  ST.  LOUIS  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

.  i 

! 

!  ! 

1979 

JT  5 

1611774 

986! 4A49!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

1 8. 0! NONE 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

1079  i 

JT  20 

1611794 

V63UA46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

*465! 

•5.C!S3X£ 

!-0  ST.  LOUIS  ! 

1 

1  J  195.0!  35.0! 

1.6! 

1979 

JT  24 

1611798 

963K/.48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1465! 

18.0 ! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

1978 

K  401 

1583312 

70014A48I  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 8 . 0! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

1978 

K  402 

1531383 

700I4A48 l  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

18.0! NONE 

JMO  ST.  LOUIS  ) 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  1 

1978 

X  403 

1566364 

70014A481  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

18.0 ! NONE 

IMO  ST  LOUIS  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

I  2 

1978 

K  404 

1566868 

700I4A581  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

18.01  NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1 

!  !  195.0!  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

1978 

X  405 

1588695 

700I4A43!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

18.0 ! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  i 

j 

!  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

« 

1978 

X  406 

1538696 

70014A48!  195.0!  55.0! 

9.0! 

- 

1500! 

18.0! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  I 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  f 

! 

!  I 

IMO  ST.  LOUIS  l 

1978 

X  407 

1588697 

70014A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

18.01  NONE 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

1978 

X  409 

1581699 

70014A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

18.01 NONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

!  !  !  I 

!  !  !  1 

1.6! 

! 

! 

-  ! 
! 
! 

! 

1 

! 

1  ! 

! 

1  ! 

TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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VESSEL  NANE  AND  NUMBER 


(29)  MERCHANT  CRAIN  4 

TRANSPORTATION,  INC. 


i  COAST 
1  GUARD 
I  NUNSEP 


! VTCC !  0 MENS  IONS  ! ON  AFT !  tCAPACITYI  HIGH-  !  I  V  E  S  $  E  L  !  I 

NET  I  CODE (LENGTH! 3PDTH)  1  !  I  EST  !  CARGO  HANDLZNG  IS  (OPERATING  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  REG.! LOAD")  I  CARGO  !  FIXEO  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  (  TEA* 

TER  (  SEE! //////!/////(  ED  !  ! ////////I  POINT  (  LINE-1  1  AO!  LINE-1  I  BUILT 

TON-  IPACF!  OVER"! OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT )! 1111111111 7/////ITD !////////// !  OR 

NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER!  ENGERS  I  (FEET) I  LINE-2  ! EE!  LINE-2  (‘REBUILT 


(CONTINUEDX 

! 

!  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

K  410 

(588700 

i 

700(4*48! 

1R5.0! 

3  5.0! 

9.0! 

-  ( 

1500! 

13.0! NONE 

(HO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

! 

! 

!  ! 

195.01 

35. Cl 

1.61 

l 

-  ! 

! 

! 

( 

K  411 

(559707 

! 

70014*48! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 8*0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1978 

i 

! 

i  ! 

195.0! 

35.01 

1.61 

! 

-  t 

i 

2 

1 

K  412 

1 589815 

1 

700J4A48I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUTS  1 

1978 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

] 

-  1 

I 

! 

1 

K  413 

(59CC51 

1 

700I4A45! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1500! 

18.0! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

! 

! 

1  I 

195.0! 

35. C! 

1 . 6 ! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

K  414 

(590461 

1 

7C0I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18.01 NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

me 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

# 

-  ! 

! 

! 

( 

K  301  ? 

(533366 

i 

91714A48! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  j 

1645! 

18,0 ! NONE 

JHO 

ST.  LOUIS  1 

1977 

» 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

] 

-  I 

! 

! 

! 

K  3029 

(588367 

! 

917I4A48! 

200.01 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1645! 

18.01 NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

l 

! 

i  ! 

200.01 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

A  3039 

1588368 

! 

91714A48! 

200. 0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1645! 

18.0! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1977 

! 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

A  3048 

(588369 

! 

91  7 !  4A43 ! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1645! 

18*0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  1 

1977 

1 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

l 

A  3056 

1588370 

! 

91714A43! 

200. C! 

35.01 

12.0! 

-  ! 

164$) 

18.0! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1977 

( 

! 

!  ! 

20C. 01 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

A  309P 

(568374 

1 

91714A48! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1645! 

18.0! NONE 

(MO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

J 

l 

(  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

I 

-  1 

! 

! 

1 

A  31CB 

1588375 

1 

917(44451 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1645! 

1 8. 0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

1977 

1 

( 

t  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

A  312B 

1538377 

1 

917(4445! 

200.0! 

35.0! 

12.01 

-  I 

16451 

18.0! NONE 

JHO 

ST.  LOUIS  1 

1977 

1 

1 

!  ( 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  I 

j 

! 

I 

A  3130 

(586378 

! 

917(4448! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  i 

1645! 

18. 0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

1 

! 

i  ( 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

A  314P 

•586379 

( 

91714A4?! 

200.0! 

35.0! 

12.01 

-  j 

1645! 

1 8.0! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1977 

! 

1 

(  ! 

200.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

A  3159 

(588380 

l 

91714*43! 

200.01 

35. C! 

12.0! 

-  j 

1645! 

13.0! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1977 

l 

1 

i  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ( 

! 

! 

! 

A  3166 

(582381 

I 

91  7(  444!! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  1 

1645! 

1 3.0! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1977 

l 

1 

(  ! 

200.0! 

35. Cl 

1.9! 

! 

.  ; 

1 

! 

! 

MAC  601 

(626564 

1 

700(4448! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

i48?i 

13.01  NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1930 

i 

l 

1  i 

1 0  5  .  0 ! 

35.  C! 

1.8! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

MAC  602 

!o26565 

! 

7C014A4S! 

195.0! 

35.01 

11.0! 

-  1 

1487! 

13.0! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1930 

I 

1 

t  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MAC  603 

(626566 

1 

700(4448! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

1487! 

U.OlNONE 

!-0 

SI.  LOUIS  1 

1980 

! 

! 

1  ( 

195.0! 

J  5.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

l 

MAC  «C4 

1626567 

! 

700(4443! 

195.0! 

35. C! 

11.0! 

-  ! 

1487! 

18 .0! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1980 

! 

! 

>  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  | 

! 

! 

I 

H AC  605 

(626568 

I 

700(4445! 

195.0! 

35.  C! 

11.0! 

-  ! 

1437! 

18.0! NONE 

1  HO 

ST.  LOUIS  1 

1930 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

HAC  6C6 

•6?  1 

1 

700(4443! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

1487! 

18.0! NONE 

MO 

ST.  LOUIS  I 

1980 

l 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

l 

H*C  607 

1 6263/u 

i 

700(4445 ! 

1Q5.0! 

35. 0! 

11.0! 

-  ! 

1487! 

13.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1930 

1 

1 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

I 

-  ! 

! 

• 

! 

HAC  608 

1626571 

( 

700(4448! 

195.01 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

1437! 

18. 3! NONE 

JHO 

ST.  LOUIS  1 

1980 

t 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

» 

-  ! 

1 

! 

! 

HAC  609 

(626572 

! 

700(4448! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

1 4  •  7  i 

1 3.0! non* 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

193C 

! 

! 

1  l 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

HAC  610 

(626573 

! 

700(44431 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

1487* 

18. 0! NONE 

JHO 

ST.  LOUIS  ! 

1930 

( 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

MC  611 

(026574 

1 

700(4*481 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  1 

1487! 

18.0IN0NE 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1980 

1 

! 

(  ! 

193. Ot 

35.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

! 

! 

! 

HAC  612 

0  26575 

( 

700(4*45! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

! 

1437! 

U.OlNONE 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1980 

I 

t 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

« 

! 

MAC  613 

(626576 

1 

700(444*! 

195.0! 

*5.0! 

11.0! 

-  ! 

1487! 

U.OlNONE 

ino 

ST.  LOUIS  1 

1930 

! 

1 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  1 

! 

1 

l 

HAC  614 

I&26577 

J 

700(4445! 

195.0! 

3S.C! 

11.0! 

-  1 

1487! 

18. 0! NONE 

iro 

ST.  LOUIS  | 

1980 

! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

-  ! 

1 

! 

1 

MAC  615 

(626578 

1 

700(4448! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

! 

1487! 

13.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1950 

! 

! 

(  ! 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

MAC  616 

(626579 

1 

500(4*45! 

155.0! 

*5.0! 

11.0! 

—  ! 

1437! 

18. C! NONE 

i*o 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

j 

1 

•  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

» 

-  ! 

1 

; 

HAC  617 

(626580 

! 

700(4*48! 

195.01 

35. C! 

11.0! 

-  1 

1487! 

1  A.ol NONE 

JHO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

! 

1  1 

195.0! 

15.0! 

1.3! 

1 

-  1 

1 

1 

1 

! 

MAC  618 

1626581 

1 

700(4*48 ! 

195.0! 

35.  C! 

11.0! 

.  j 

1487! 

13.0! NONE 

JHO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

I 

( 

( 

!  ! 

195.0! 

36.  C! 

1.8! 

{ 

-  ! 

! 

1 

! 

MAC  619 

(626502 

! 

700(4*481 

195.0! 

!5.0! 

11. C! 

-  ; 

1487! 

16.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

l 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

-  ! 

{ 

1 

1 

I 

MAC  620 

(626563 

1 

700(4*48! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  1 

14*7! 

18. C! NONE 

i  HO 

SI.  LOUIS  1 

( 

( 

!  ! 

195. OJ 

35.0! 

1.3! 

! 

.  1 

! 

1 

! 

HAC  621 

1626584 

1 

700(4*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1487! 

13.0! NONE 

IHO 

SI.  LOUIS  1 

19© 

I 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

1 

-  ; 

1 

! 

! 

HAC  622 

!o26535 

( 

7C0MA4S! 

195. C! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1487! 

13.0! NONE 

MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

j 

J 

!  ! 

195.0! 

15.0! 

1.0! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

HAC  623 

! 026536 

1 

700(4*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1437! 

13.0 !  NONE 

MO 

ST.  LOUIS  1 

1931 

i 

! 

•  ! 

195.0! 

*5.0! 

1.0! 

! 

-  1 

1 

! 

! 

HAC  624 

(626587 

J 

700(4*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1487! 

15.0JN0NE 

JHO 

ST.  LOUIS  I 

1931 

! 

S 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

( 

-  ! 

! 

! 

HAC  625 

(076538 

J 

700(4*4 K 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1437! 

13.0! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

j 

j 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

j 

l 

HAC  626 

•636656 

( 

700(4*43! 

195.0! 

*5.0! 

11.0! 

"  ! 

1487! 

1 3. 0 ! NONE 

JHO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

! 

J 

MAC  627 

(036657 

! 

700(4*42! 

PS. 0! 

35.0! 

11.0! 

.  ; 

1487! 

18.0! NONE 

MO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

! 

• 

!  i 

195.0! 

3  5.3! 

1.7! 

1 

-  ! 

2 

1 

! 

HAC  628 

(636658 

( 

700(4*43! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

•  1 

1487' 

U.OlNONE 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1931 

{ 

5 

1  1 

195.0! 

35-0! 

1.7! 

! 

; 

1 

1 

t 

HAC  629 

j  630659 

i 

700(4*4*! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  1 

1437! 

1j.01.V5NE 

MO 

ST.  LOUIS  ! 

1931 

1 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  1 

1 

« 

HAC  630 

(636660 

t 

700(4*48! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  j 

14*7! 

13.0! NONE 

JHO 

ST.  LOUIS  ! 

1961 

1 

5 

1  ; 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

* 

-  ! 

■ 

1 

HAC  631 

! 6I660I 

1 

700(4*45! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  1 

14*7! 

18.0! NONE 

!  **0 

SI.  LOUIS  1 

1981 

1 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  1 

1 

» 

i 

MAC  632 

i 836662 

1 

700(4*41! 

195.0! 

35. C! 

11.0! 

—  1 

1437! 

13.0 ! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  J 

1981 

! 

1 

1" 

1  ; 

195. J! 

35. J! 

1.7! 

1 

-  1 

1 

1 

i 

HAC  633 

!6368o3 

2 

700(4*43! 

195.0! 

35-0! 

11.0! 

-  j 

1487! 

18.3! NONE 

JHO 

SI.  LOUIS  ! 

195) 

! 

« 

* 

1  ; 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

1 

-  1 

1 

• 

J 

1 

HAC  634 

(636664 

1 

700(4*43! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

! 

14  37! 

U.OlNONE 

MO 

ST.  LOUIS  | 

1931 

; 

1 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

j 

-  ! 

t 

1 

! 

HAC  635 

(636665 

1 

700(4*431 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

i 

1437! 

13.0!N0NE 

i  *40 

ST.  LOUIS  1 

1961 

1 

I 

1  | 

195.0! 

*5.01 

1.7J 

! 

-  1 

! 

! 

1 

HAC  636 

(036668 

• 

700(4*431 

1*5.0! 

35.01 

11.0! 

-  ! 

1457! 

18. 3! NONE 

MO 

ST.  LOUIS  ! 

1931 

J 

2 

!  1 

195.0! 

35. C* 

1.7! 

* 

-  1 

1 

1 

! 

HAC  637 

(336667 

i 

700(4*481 

195.0! 

35. Cl 

1*  .0! 

■  1 

1437! 

1 8.01N0NE 

MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

« 

1 

!  ! 

195.0! 

55. C! 

1.7! 

• 

-  ! 

1 

1 

1 

! 


I 


! 

! 


i 

! 


rms  2  -  o'scKt'm*  or  vessels 


tH4M  !  t'.TCCI  D\  .ENSIONS  !oraft! 

eZSTl  OPERATOR  !  NET  K03CILENGTH' ^IOTh!  I 

— - - - — - !  R  EG  I S- !  *  *  ** !  R!C.  i  * ^ G- ! LOAD- 1 

!  COAST  1  TEA  1  SC*!//////!/////!  20  l 

VESSEL  NAME  AND  HI'  I8EW  I  GU.'RP  l  TON'  »*AGE!  OVE P-IOVE •  “!////»  i 
I  N*>R8ER  I  NAGS  t  IV  1  ALL  !  ALL  tCtOHTJ 


! CARACI « 1 !  MICH-  I  I  V  E  U  C  i  I 

I  I  EST  !  CARGO  MASKING  IS  10*1  RATING  I 

I  CARGO  |  MX'*  I  COWI*V*T  ITC!  9AS2  I 

\mnm\  point  i  line-i  iaoi  line-i  i 

HORf *i  pass-  i  *.UHT>u»// Munnutt  -.<//////////! 
POWER!  2NCEPS  I  (FEET) !  LU**?  I  »  LINE-2  I 


! 

TEAR  I 
BUILT  | 
OR  I 
REBUILT! 


(29)  MERCHANT 

GRAIN  1 

I 

f 

1 

i 

1 

ii  i  : 

7  1  »  1 

1  !  11 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

TRAN  SPORT  AT  10'**/  INC. 

! 

1 

•  1  1  ! 

1 

1 

1 

(CONTINUED! 

! 

1  I  1  1 

1 

1 

1 

U97! 

-  1 

RAC  6T8 

1636668 

! 

1 

! 

70014A48I  195.01  35.01 

1  !  195.0!  35.0! 

11.0! 

1.7! 

-  1 

MAC  439 

1636669 

1 

1 

1 

70014*43*  195.0.  !5.0I 
!  :  to$. 0!  35.01 

1.0* 

1.71 

-  1 
! 

1*871 
-  1 

MAC  640 

1436670 

1 

1 

1 

7*5014* 4*1  195.0!  35.0. 

•  1  195.0!  35.0! 

11.0! 

1.7! 

! 

1 

14871 
-  ! 

RAC  641 

1 636671 

1 

i 

i 

700 ! 4*4*1  195.0!  35.3! 

!  1  195. 0!  35. Cl 

11.31 

1.71 

1 

-  1 

RAC  642 

1  5!f . J2 

I 

i 

l 

70014*4*1  195  01  35.01 

1  1  195.0!  it.O! 

•  .0! 
1.71 

'  1 

1 

1487! 

-  1 

HAC  2019 

IC2S760 

1 

i 

i 

74314*48!  20C.0I  35.01 
l  1  200. 0!  35.01 

9.01 

1.61 

-  1 

1 

1631! 

-  ! 

RAC  2029 

1623761 

! 

l 

i 

74314*43!  2TO.OI  35.0! 

1  1  100.0!  15. C! 

9.0! 

1.4! 

1 

1651! 

-  1 

RAC  2039 

1623762 

! 

l 

74314*441  200.01  35.0! 

1  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.61 

* 

16511 
-  1 

HAC  2049 

1623743 

1 

l 

i 

74JI4A441  200.01  35. 01 
l  1  200.01  35. C! 

9.0! 

1.61 

-  ! 

1 

1651! 

-  I 

RAC  2059 

1623764 

l 

i 

! 

74314*451  200.0!  35.0! 

1  1  200.01  35.01 

9.0! 

1.6! 

-  1 
i 

1631! 

HAC  206B 

1423765 

1 

1 

! 

7*31 4*48 1  200.01  35.0! 

!  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.61 

-  i 

i 

1651! 

-  1 

HAC  207? 

1  v.2  3766 

1 

1 

1 

74^14*4* (  200. Cl  55.01 

1  1  200.0!  35.01 

9.0! 

1.6l 

-  i 
! 

1631! 

-  1 

HAC  2089 

1623767 

l 

1 

1 

74314A45J  200.01  T.Ol 

1  1  200.01  35.01 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1631! 

-  ! 

HAC  2C9B 

I 6"3768 

1 

1 

I 

743UA481  70C.0I  35.0! 

1  1  200.01  33.01 

9.01 

1.61 

-  1 
! 

1651! 

-  ! 

HAC  2109 

*623769 

1 

1 

I 

74314A48I  200.0!  33.0! 
t  !  200.0!  35.0! 

9.01 

1.61 

-  ! 

1 

1651! 

HAC  2118 

1623770 

1 

1 

! 

743I4A4M  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

1 

! 

1651! 

-  ! 

HAC  2126 

1623771 

1 

1 

743I4A48)  200.0!  33.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1651! 

-  I 

HAC  21 38 

1623772 

1 

1 

I 

743I4A43!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  1 
! 

1631! 

-  ! 

HAC  2149 

1623773 

1 

I 

743UA4S!  200.0!  35.0! 

!  !  200.01  35. 0! 

o.O! 

1.6! 

-  1 
! 

1651  5 
-  ! 

HAC  215B 

1623774 

1 

1 

! 

74 3! 4A4? !  200.0!  3S.C! 

!  !  200.01  35.0! 

9.01 

1.6! 

1 

1 

1651! 

-  t 

HAC  2168 

! 623775 
! 

1 

i 

74314A4M  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.01 

1.6! 

1 

1651! 

-  ! 

HAC  2175 

1623776 

! 

i 

i 

74314*43!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35. C! 

9.01 

1.6! 

-  I 
! 

1651! 

-  ! 

MAC  2188 

1623777 

! 

i 

! 

743I4A48!  200.0!  35. C! 

1  !  200.01  35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

16511 
-  1 

HAC  2195 

1623778 

! 

1 

743! 4A44!  200.0!  35.0! 
f  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  1 

1 

Ubtl 

HAC  220* 

1623779 

i 

i 

74314*4*!  20C.0!  35.0! 

1  1  2C0.0!  35.0! 

9.0! 

1.6* 

-  ! 

! 

1651 1 
-  1 

HAC  2218 

1623760 

! 

i 

i 

74314443!  200.0!  35.0! 

!  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

I.o! 

-  1 

1 

1651! 

-  ! 

HAC  222 9 

1623781 

1 

i 

i 

743I4A48!  200.0!  35.0! 
t  !  200.01  35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  1 

1 

1651! 

-  ! 

HAC  2238 

1623782 

l 

i 

74  J!-«A4?1  200.01  35.0! 

1  t  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1651! 

-  ! 

HAC  224e 

1623743 

! 

i 

i 

743I4A4S!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

1 

1 

1651! 

-  ! 

HAC  22SS 

1623784 

I 

! 

1 

7431444*1  200.01  35.0! 

1  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  1 

1 

1651! 

-  ! 

HAC  2268 

1623785 

1 

1 

l 

743I4A48!  200.01  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1651! 

-  1 

HAC  2273 

1623736 

! 

! 

I 

74314A48I  200.0!  35. C! 

!  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  I 

.  1 

1651! 

-  ( 

HAC  22SB 

1623787 

1 

! 

* 

74314A48!  200.0!  35.01 
!  1  200.0!  35.0! 

9.01 

1.6! 

-  ! 

1 

1651! 

-  I 

SAC  2293 

1621738 

! 

1 

1 

74314A48!  2C0.0!  35.0! 

I  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.61 

-  1 

1 

1651! 

-  ! 

HAC  2309 

1623789 

I 

1 

1 

74314A44!  200.0!  35.0! 

1  !  200.0!  35.0! 

9.01 

1.6! 

-  1 

1 

1651! 

-  ! 

HAC  2319 

1626073 

I 

1 

l 

74314A48!  200.0!  35.0! 

!  1  200.01  35.0* 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1633! 

-  ! 

HAC  2320 

1626074 

! 

i 

i 

74314A481  200.0!  35. C! 

!  1  200.0!  35. 0! 

9.0! 

1.6! 

I 

1 

1633! 

-  ! 

HAC  2338 

1626075 

} 

i 

l 

74314A48!  200.0!  35.0! 

!  •  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 
t 

1633! 

-  ! 

HAC  2X49 

1 626076 

1 

! 

! 

74314A48!  200.0!  35.01 
!  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1633! 

-  ! 

HAC  2338 

1426077 

1 

1 

74314A461  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

1 

; 

1633! 

-  1 

HAC  2X6B 

1626078 

! 

i 

1 

74314A48!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  i 

1 

1633! 

HAC  2378 

1626079 

! 

! 

! 

74314A48!  200.0!  35. C! 

1  1  200.01  35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  1 
{ 

1633! 

-  ! 

HAC  2368 

1626080 

1 

1 

1 

74314A48!  200.0!  35. 0! 

!  !  200.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

-  1 

1 

1633! 

-  ! 

HAC  2398 

1626081 

! 

1 

1 

74314*48!  200.0!  35. C! 

1  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1633! 

-  ! 

HAC  2408 

1626082 

t 

1 

74314A48!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  15.0! 

9.0! 

1,4! 

-  1 

1 

1633! 
-  ! 

HAC  2613 

1633221 

! 

! 

1 

743! 4A48!  200.0!  35.0! 

!  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.0! 

-  1 
i 

1651! 
-  ! 

HAC  2423 

1626084 

1 

f 

1 

743!4A48!  200.0!  35.0! 

!  *  200.0!  35. 0! 

9.0! 

1.0! 

-  i 
! 

1651! 
-  ! 

HAC  2438 

1626085 

1 

I 

1 

74314*46!  200.0!  35.0! 
!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.0! 

1 

1651! 
-  ! 

RAC  2449 

•626086 

1 

< 

i 

74314*48!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.0! 

-  1 

1 

1651! 

-  ! 

HAC  245B 

1626087 

I 

i 

! 

743UA46!  200.0!  35.0! 
{  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.0! 

1 

! 

1651! 
-  ! 

HAC  2468 

1626088 

! 

1 

! 

74314448!  200.0!  35.0! 
»  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.0! 

-  1 

1 

1651! 
-  ! 

HAC  2478 

1626039 

1 

1 

1 

74JI4A4S!  200.0!  35.01 
1  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.0! 

j 

1651! 
-  ! 

HAC  2488 
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1 

1 

1 

743UA48!  200.01  15.0! 
1  1  200.0!  35.01 

9.0! 

1.0! 

-  i 
! 

1651! 
-  ! 

HAC  2498 
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! 

1 

I 

743I4A48!  200.0!  35.0! 
!  !  200.0!  35.0! 

9.01 

1.0! 

-  1 

1 

1651! 
-  ! 

1  !  I  I 

!  !  I  1 
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j 
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1980 

18.0 (NONE 

1R0  ST.  LOUIS  1 

2  2 

1980 

18.0! NONE 

(MO  ST.  LOUIS  ! 
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i9eo 

18.0! NONE 

j 

IHO  ST.  LOUIS  I 
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I960 

1 

18.01NUNE 

•HO  ST.  LOUIS  1 
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18.3!N0Nr 

•HO  ST.  LOUIS  ! 

2  j 

I960 

16. Of 

1  HO  ST.  LOUIS  ! 
j  2 

1980 
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IHO  ST.  LOUIS  ! 

1980 

le.oiNONE 

• 

2  2 

! HO  ST.  LOUIS  ! 
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1980 

i 

13. 0! NONE 

!«0  ST.  LOUIS  ! 
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1980 

18.01NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1  j 

1980 

T  0  «  01  NONE 

I 

!R0  ST.  LOUIS  i 
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1980 

16.01N0NC 

!M0  ST.  LOUIS  I 
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1930 

I6.01N3NE 

i 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

2  I 

1960 

18.*)"inon: 

IHO  S'*.  LOUIS  I 

1  2 

1980 

•8.0! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  J 

j  | 

1980 
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IHO  ST.  LOUIS  1 
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H.OUONE 

i 

!*0  ST.  LOUIS  ! 

2  1 

I960 

18 .oj  NONE 

IHO  ST.  LOUIS  ! 
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1980 

18.0! NONE 
■ 

IHO  ST.  LOUIS  ! 

2  j 

1980 

l 

18. OlNONE 

!M0  ST.  LOUIS  1 

1  2 

1980 

1 8.0! NONE 

i 

!H0  ST.  LOUIS  ! 
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1980 

1 

18.01N0NE 

•no  ST.  LOUIS  ! 
j  { 

1980 

le.oiNONE 

• 

! MO  ST.  LOUIS  ! 
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1980 

• 

18.0! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 
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1 6. OlNONE 

IHO  ST.  LOUIS  ! 

1  | 

1980 

18.0! NONE 

!N0  ST.  LOUXS  ! 

j  j 
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16.0  SHONE 

•HO  ST.  LOUIS  ! 

2  1 

1980 

18 .0! NONE 

!N0  ST.  LOUIS  ! 
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1980 

1 8.0 } NONE 

IHO  ST.  LOUIS  1 
|  | 

1980 

18.0! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 
j  ) 
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i 

IHO  ST.  LOUTS  ! 
j  j 
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s 

1 8 .0! NONE 
| 

IHO  ST.  LOUXS  ! 
1  2 
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i 

IHO  ST.  LOUIS  ! 
2  1 
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• 

1 8.0 ! NONE 

IHO  ST.  LOUIS  ! 

i  { 
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!N0  ST.  LOUXS  J 

j  i 
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18. OlNONE 

IHO  ST.  LOUIS  i 
2  1 

1981 

18. OlNONE 

IHO  ST.  LOUIS  ! 
j  2 
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18. OlNONE 

{NO  ST.  LOUIS  ! 
2  | 

1981 

16.0! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  I 
2  ( 

1981 

16. OlNONE 

IHO  ST.  LOUIS  ! 

|  j 
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I 

18. OlNONE 

IHO  ST.  LOUIS  1 
2  2 

1981 

1 

18. OlNONE 

!H0  ST.  LOUIS  { 
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1 
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RAC  2SOB  1 626092 

I  ! 

!  ! 

1  1 

!  ! 

)  ! 

743I4A46! 

! 

! 

1 

! 

20C.0! 

! 

1 

1 

! 

! 

35.01 

i 

! 

! 

! 

9.0! 

! 

! 

1 

« 

1 

1651! 

i 

! 

1 

1 

! 

18.0! NONE 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!R0  ST.  LOUIS  t 

1981 

RAC  2516 

1 

1624093 

!  1 
743!  4A481 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

1.01 

9.0! 

• 

-  ! 
1651! 

! 

16.0! NOME 

1 

!R0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

RAC  2520 

I 

! 626094 

!  I 

74314A4S! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

33.0! 

1.0! 

9.01 

_ 

-  I 
1651! 

1 

16.0! NONE 

! 

(NO 

ST.  LOUIS  ! 

1961 

RAC  2530 

! 

!  624095 

!  1 
74314A4S! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.01 

1.0! 
9*0  J 

_ 

-  1 
16511 

! 

1 6.0 1  NONE 

! 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

1981 

RAC  2540 

t 

1626096 

1  ! 
74314A48! 

200.0! 

200.0! 

35.01 

35.0! 

1.01 

9.0! 

-  1 
16511 

1 

16.0! NONE 

! 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

RAC  2550 

! 

1624097 

!  ! 
743! 4A46) 

200.0) 
200. 0) 

35.0! 

35.0! 

1.0! 

9.0! 

• 

-  1 
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! 

1 6  .0 1  NONE 

! 

!  MO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

RAC  2549 

! 

(626098 

1  ! 
743I4A48! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.01 

9.0! 

• 

-  ! 
1631! 

1 

1 6.0! NONE 

! 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1961 

RAC  2570 

! 

1624099 

!  t 

743I4A48! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.0! 

9.0! 

• 

-  ! 
1651! 

! 

1 8. 0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 
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RAC  2500 

1 
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!  ! 
74314A46! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.0! 

9.0! 

. 

-  1 
1651! 

! 

18.0! NONE 

1 

!R0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

RAC  2590 

( 

1624101 
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35.0! 

35.0! 
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9.0! 

_ 
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! 

18. 0! NONE 

! 
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t 
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200.0! 
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35.0! 
35. C! 
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9.U! 

_ 
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! 
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ST.  LOUIS  ! 
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! 
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200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.0) 

9.0! 

_ 

-  ! 
1651! 

! 

18.0! NONE 

! 

!R0 

ST.  LOUIS  ! 

1961 

RAC  2620 

! 

1 6261 04 

1  ! 
743! 4A43 ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

_ 

-  1 
1631! 

1 

18.0 l NONE 

1 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1901 

RAC  2639 

1 

1626105 

!  I 

743I4A46! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

-  ! 
1651! 

! 

18.0! NONE 

1 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 

1961 

RAC  2649 

! 

(624106 

!  ! 
743I4A49! 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

_ 

16511 

! 

16.0! NONE 

! 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1901 

RAC  2658 

1 

1624107 

!  ! 
743I4A48! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

_ 

-  1 
16511 

1 

18.0! NONE 

! 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1961 

RAC  2669 

1 

1626108 

!  ! 
74314A44! 

200.0! 

2C0.0! 

35.0! 

35.01 

1.6! 

9.0! 

-  1 
1651! 

l 

1 6.0 ! NONE 

1 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 
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RAC  2678 

1 
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!  1 
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1.6! 

9.0! 

_ 
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! 
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( 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 
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1 
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1.6! 

9.3! 

_ 

-  1 
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j 
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! 

!R0 

SI.  LOUIS  ! 
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RAC  2690 

t 

1626111 

!  ! 
743I4A4S! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

_ 

-  1 
1651! 

! 

18.0! NONE 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 
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RAC  2709 

1 

1426112 

!  ! 
743I4A4S! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

• 

-  ! 
16511 

! 

1 6. 0 ! NONE 

! 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 
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RAC  2718 

1 
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200.0! 
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1.6! 

9.0! 
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! 
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! 
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! 
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200.0! 
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1.6! 

9.0! 
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! 
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!N0 

ST.  LOUIS  1 

1901 
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1 
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35.0! 
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9.0! 

• 
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! 
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! 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 
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! 
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200.01 
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9.0! 

. 
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! 
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! 
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1 

1626117 

!  ! 
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9.0! 

_ 
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! 

18.0 l NONE 

! 

!R0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

REL  7-063 

1 

1609254 

!  ! 
91 7J4A42 J 

200.0! 

20C.0! 

35. C! 
35.  C! 

1.0! 

9.0! 

- 

-  ! 
1646! 

! 

1 6.0! NONE 

! 

!PA 

PMILAOEL-  1 

1979 

RL  6 Cl 

1 

1597864 

l  ! 

871I4A41! 

200.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

1.6! 

6.7! 

_ 

-  1 
1450! 

1 

16.0 ! NONE 

j 

IRO 

PHIA  ! 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

RL  602 

1 

1597865 

!  ! 
071 l 4441 ! 

195.1! 

195.0! 

35.1! 
35. Cl 

1.7! 

3.71 

_ 

-  ! 
1450! 

! 

16.0! NONE 

! 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

RL  603 

! 

1597866 

1  ! 
37114441! 

195.1! 

195.0! 

35.1! 

35.01 

1.7! 

6.7! 

- 

-  ! 
1450! 

! 

16.0! NONE 

! 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

RL  604 

1 

1597867 

!  ! 
87114441! 

195.1! 

195.0! 

35.1! 

35.0! 

1.7! 

8.7! 

_ 

-  ! 
1450! 

! 

16.0! NONE 

! 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

RL  605 

1 597P68 

!  ! 
371 ! 4*41 1 

195.1! 

105.0! 

35.1! 

35.0! 

1.7! 

6.7! 

_ 

-  1 
1450! 

1 6 .0 ! NONE 

1 

MO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

RL  5C6 

! 

1597869 

!  ! 
87114A41! 

195. It 
105.0! 

35.1! 

35.0! 

1.7! 

8.7! 

_ 

-  ! 
1450! 

1 

16.0! NONE 

! 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

RL  607 

! 

1597870 

!  ! 
67114A41! 

195.1! 

195.0! 

35.1! 

35.C! 

1.7! 

8.7! 

_ 

1450! 

! 

1 6.0! NONE 

! 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

1979 

HI  606 

! 

1597871 

)  ! 
071I4A41! 

195.1! 

195.01 

35.1! 

35.0! 

1.7! 

6.7! 

- 

-  ! 
1450! 

1 6.0! NONE 

! 

!R0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

RL  409 

( 

1597872 

!  ! 
87114441! 

195.1! 

195.01 

35.1! 

35.0! 

1.7! 

6.7! 

- 

-  ! 
1430! 

l 

16.0! NONE 

! 

!  MO 

ST.  LOUIS  ( 

1979 

RL  610 

1 

1597-73 

!  ! 
871I4A41! 

195.1! 

195.0! 

35.1! 

35.0! 

1.7! 

6.7! 

_ 

1450! 

I 

16.0JN0NE 

! 

!R0 

ST.  LOUIS  1 

1979 

RL  411 

1 

1597874 

t  ! 

871 ! 4A41 ! 

1r*.1! 
t  —  .01 

35.1! 

35.0! 

1.7! 

8.7! 

-  ! 
1450! 

2 

1 6. o! NONE 

! 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

RL  412 

! 

1597875 

!  ! 
37114441! 

195.1! 

195.0! 

35.1! 

35.0! 

1.7! 

8.7! 

_ 

-  ! 
1450! 

2 

1 6 • ol NONE 

! 

MO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

RL  613 

1 

1S97876 

•  ! 
871I4A41! 

195.1! 

195.0! 

35.1! 

35.0! 

1.7! 

8.7! 

-  ! 
1450! 

! 

16.0! NONE 

! 

!R0 

ST.  LOUIS  ) 

1979 

RL  614 

1597677 

!  ! 
87114441! 

195.1! 

195.0! 

35.1! 
35. C! 

1.7! 

8.7! 

-  ! 
1450! 

! 

16.01  NONE 

! 

!R0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

RL  615 

1 

1597678 

!  ! 
871 ! 4A41 ! 

195.1! 

195.0! 

35.1! 

35.0! 

1.7! 

3.7! 

_ 

-  ! 
1450! 

i 

16.0! NONE 

! 

!R0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

RL  616 

! 

1597679 

!  ! 
871 {4A41 ! 

195.1! 

195.0! 

35.1! 

35.0! 

1.7! 

3.7! 

- 

.  ; 

1 450 1 

! 

16.0! NONE 

! 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

t 

RL  SOI 

! 

1597699 

!  ! 
100914A41! 

195.1! 

195.0! 

35.1! 

35.C! 

1.7! 

8.7! 

- 

-  i 

1441  i 

! 

17.0! NONE 

! 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

RL  eo2 

! 

1597900 

!  ! 
100914A41! 

195.1! 

195.0! 

35.1! 

35.0! 

1.7! 

6.7! 

-  ! 
1441! 

! 

17.01NONE 

! 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

RL  503 

1 

1597901 

!  1 
1009J4A41  i 

195.1! 
195. 0} 

35.1! 
35.  C! 

1.7! 

8.7! 

_ 

-  ; 
1441! 

! 

17.0! NONE 

! 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

197- 

j 

RL  504 

! 

1597902 

!  ! 
1009J  4441 ! 

195.1! 

195.0! 

35.1! 
35. C! 

1.7! 

8.7! 

_ 

-  ! 
1441  ( 

» 

1 7.0! NONE 

! 

!M0 

ST.  LOUIS  i 

1976 

RL  305 

! 

1597903 

!  t 

100914441! 

195.1! 

195.0! 

35.1! 

35.0! 

1.7! 

3.7! 

_ 

-  ! 
1441! 

! 

17.0! HONE 

! 

!R0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

RL  006 

I 

1597904 

!  ! 
1009I4A41! 

195.1! 

195.0! 

35.1! 

35.0! 

1.7! 

3.7! 

_ 

-  ! 
1441! 

! 

17. 0! NONE 

! 

MO 

ST.  LOUIS  ! 

1«7t) 

ML  507 

1 

1597905 

!  ! 
1009J4A41! 

195.1! 

195.3! 

35.1! 

35.0! 

1.7! 

6.7! 

1441! 

! 

17.0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

ML  5013 

! 

1597831 

!  t 

917I4A41! 

195.1! 

200.0! 

35.1! 

35.0! 

1.7! 

3.7! 

. 

-  ! 
1587! 

! 

16.1! NONE 

i  no 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

ML  3C23 

1 

1597832 

!  i 

91714A41 ! 

200.1! 

200.0! 

35.1! 

35.0! 

1.5! 

8.7! 

-  ! 
1587! 

! 

16.11N0NE 

! 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

ML  503fl 

! 

1597333 

I  ! 

917 14441 ! 

200.1! 

200.0! 

35.1! 
35.  C! 

1.5! 

3.7! 

. 

-  1 
1587! 

1 

Id. 1 ! NONE 

! 

MO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

ft  5043 

1 

1597634 

!  ! 
91714441! 

200.1! 

200.0! 

3S.1! 

35.0! 

1.5! 

6.7! 

_ 

-  ! 
1587! 

! 

16.1  inane 

! 

!R0 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

! 

1 

! 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

200.1! 

| 

3  5.1! 

i 

j 

1.5! 

! 

« 

-  ! 

! 

! 

! 

2 

i 

! 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  or  VESSELS 


!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 

I  NUMBER 

! 

i 

<293  MERCHANT  GRAIN  i  ! 

TRANSPORTATION/  XNC.  1 
(CONTINUED) I 


1597838 

! 

I5R7339 

! 

15978*0 

i 

! 597841 
t 

1597842 

I 

1597843 

! 

! 597344 
1 

1597645 

1 

•597346 

I 

1597347 

l 

1597848 

1 

1597849 

l 

1597350 

1 

1 597851 
1 

1597852 

t 

1597353 

1 

1597854 

1 

1597855 

! 

•597856 

1 

1597857 

I 

1597858 

1 

1597859 

1 

1597860 

1 

1597861 

1 

1597862 

1 

1597863 

1 

1597881 


1597883 

! 

1597384 

1 

1597885 

1 

1597886 

I 

1597887 

1 

1597888 

1 

1597889 

1 

1597890 

1 

1597591 

1 

1597892 

1 

1597893 

I 

1597894 

1 

1597895 

1 

1597896 

1 

1597897 

1 

1597893 


ML 

520B 

PL 

5213 

ML 

5220 

ML 

S23B 

ML 

5240 

ML 

525B 

ML 

5263 

ML 

5270 

ML 

5269 

ML 

529B 

ML 

5303 

ML 

5310 

ML 

5320 

ML 

5338 

ML 

7015 

ML 

7020 

ML 

70T8 

ML 

7049 

ML 

7058 

Ml 

"  6B 

H! 

)7B 

ML 

708B 

ML 

7090 

ML 

7103 

ML 

7110 

ML 

7120 

ML 

7130 

ML 

7149 

ML 

7150 

ML 

71 6B 

ML 

717B 

ML 

7180 

OKG  11 

OKG  12 

OKG  13 

OK 

S  15 

OKC  16 

OKC  17 

OKG  18 

1VTCC1  DIMENSIONS  lOAAfTl  1CAPACITT!  HIGH-  1  1  V  E  S  S  t  L 

NET  ICODEllENGTMl BROTH  1  1  1  1  EST  I  CARGO  HANDLING  IS  10PERATING 

REGIS*!****!  Mi.  1  REG.lLOAD-l  1  CARGO  !  FIXED  1  EQUIPMENT  ITC!  9AS£ 

TER  1  SEE! ////// !///// 1  £0  !  !////////!  POINT  !  UNC-1  1A0I  LlNt't 

TON*  1  PAGE!  OVER-! OVER-!/////!  HORSE!  PASS”  t (LIGHT)  !/////////////// /!TD!/ // // ///// 
NAGE  1  IV  1  AIL  1  ALL  1LIGHT!  POVEM  ENGERS  !  (fEET)l  LtNE-2  UE!  LlNE-2 


9171 4A41 1  200.0!  35.0! 

1  1  200.1!  35.1! 

91714*41!  200.0!  35.0! 

!  I  200.1!  35.1! 

91?!4A43!  200.0!  35. C! 

!  !  200.0!  35.0! 

91714A41!  20C.0!  35.0! 

1  !  200.1!  35.1! 

917I4A4U  200.0!  35.0! 

!  1  200.1!  35.1! 

91714*48!  200.3!  35.0! 

!  !  20C.3!  35.0! 

91714A41!  23C.O!  35.0! 

1  1  200.1!  25.1! 

917 ! 4 A41 !  200.0!  35.01 
!  !  200.1!  35.1! 

91714A46!  200.0!  35. C! 

!  !  200.0!  35.0! 

91714A48!  200.0!  35.0! 

!  I  2C0.0!  55.01 

91 7 I4A41 1  200.0!  35. C! 

!  !  200.1!  35.1! 

917 ! 4A41 1  200.0!  35.01 
(  !  2C0.1!  35.1! 

91714A48!  200.0!  35.01 
!  1  200.01  35.0! 

917! 4A41 !  200.0!  35.0! 

!  !  200.1!  35.1! 

917UA4S!  200.0!  35. C! 

!  !  203.01  35.0! 

917I4A48!  2C0.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35. C! 

91 7 ! 4A48 1  200.0)  33.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

91714A41!  2C0.0!  35.0! 

!  !  200.1!  35.1! 

91714A4I!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

91714A48!  200.0!  35.01 
!  !  200.0!  35.0! 

91714A48!  200.0!  35.0! 

t  !  200.0!  35.0! 

917I4A4S!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

91714A4P!  200.0!  35. C! 

!  !  230.0!  35. C! 

917!4A4»!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.3! 

«17!4A41!  200.0!  35.0! 

!  !  200.1!  35.1! 

917I4A48!  200.0!  35.0! 

1  !  200.0!  35.0! 

91714A43!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

91714A48!  200.0!  35.0! 

!  I  200.0!  35.0! 

91714A41!  200.0!  35.01 
!  !  200.11  35.1! 

105114A41!  200.01  35.01 
!  I  200.11  35.1! 

1051 ! 4A41 !  200.0!  35.01 
!  1  200.1!  35.1! 

105114A41!  200*01  35. C! 

!  !  200.1!  35.1! 

1 051 14*41 1  200.0!  35.0! 

!  !  200.1!  35.1! 

1051 14A41  !  200.0!  35.0! 

!  !  200.1!  35.1! 

105114A41I  2CQ.0!  35.01 
!  1  200.1!  35.1! 

105114A41!  200,0!  35.0! 

1  1  200.1!  35.1! 

10S114A41!  200.0!  35.01 
!  !  200.1 !  35.1! 

1051 14A41 !  200.0!  35.01 
!  !  200.11  35.1! 

1051 1 4A41 1  200.0!  35.0! 

!  I  200.1!  35.1! 

105114A41!  200.0!  35.0! 

1  !  20).  1!  35.11 

1051 S4A41 1  200. 0 !  35.0! 

!  !  200.1!  35.1! 

1051 I4A41 !  200.0!  35.0! 

!  !  200.1!  35.1! 

10S114A41I  200.0!  35.0! 

!  !  200.1!  35.1! 

1 051 J 4A41 !  200.0!  35.01 
!  I  200.1!  35.1! 

1051 !4A41 I  200.0!  35.0! 

j  !  200. *  I  35-11 
1051  24A41 !  200.0!  35.0! 

!  !  200.1!  35.1! 

1051I4A41!  200.0!  35.0! 

!  !  200.1!  35.1! 

65414A41!  195.0!  35.0! 

!  I  195.0!  35.0! 

654J4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

65414*41 !  195.0!  35.0!. 

!  !  195.0!  35.0! 

654*4241!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

654I4A41!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

65424A411  195.0!  35. C! 

I  !  195.0!  35.0! 

65414A41!  195.0!  35.0! 
I  1  195.0!  35.0! 

!  I  !  I 

!  !  !  ! 


! 

8.7! 

_ 

! 

1537! 

! 

16.1 !NONE 

1  ! 

IHO  ST.  LOUIS  ! 

1978 

1.5! 

6.7! 

-  ! 
1587! 

! 

16.1! NONE 

!  ! 
1M0  ST.  LOUIS  ! 

1978 

1.5! 

9.0! 

_ 

-  ! 
1645  ! 

! 

1 8  .0! NONE 

1  ! 

!M0  ST.  LOUIS  I 

1976 

1.6! 

8.7! 

-  ! 
1587! 

16.1 (NONE 

!  ! 
!M0  ST.  LOUIS  ! 

1978 

1.5! 

8.7! 

-  i 

1587*1 

! 

16.1 (NONE 

!  ! 
(MO  $T.  LOUIS  1 

1978 

1.5! 

9.0! 

-  ! 
1645! 

18.01N0NE 

!  ! 

! MO  ST.  LOUIS  1 

1976 

1.6! 

6.7! 

-  ! 
1587! 

t 

16. 1 ! NONE 

!  ! 
(NO  ST.  LOUIS  1 

1978 

1.5! 

8.7! 

-  ! 
1587! 

t 

14.1 !NONE 

!  ! 
!M0  ST.  LOUIS  ! 

1978 

1.5! 

9.0! 

-  ! 
1645! 

I 

18.0! NONE 

!  ! 
!H0  ST.  LOUIS  ! 

1976 

1.61 

9.0! 

_ 

-  1 
1645! 

! 

18.0 ! NONE 

!  1 
(MO  ST.  LOUIS  ! 

1976 

1.6! 

8.7! 

-  ( 
1587! 

! 

16.1! NONE 

!  ! 
!M0  ST.  LOUIS  1 

1974 

1.5! 

8.7! 

_ 

-  i 

1587*! 

I 

16.1 ! NONE 

1  ! 
!M0  ST.  LOUIS  1 

1978 

1.5! 

9.0! 

-  ! 
1645! 

l 

1 8.0! NONE 

!  ! 
!M0  ST.  LOUIS  1 

1976 

1.6! 

8.7! 

-  ! 
1587! 

! 

16.1!  NONE 

!  ! 

1  MO  ST.  LOUIS  ! 

1976 

1.5! 

9.0! 

_ 

-  ! 
1645! 

! 

18.0! NONE 

!  I 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1976 

1.4! 

9.0! 

_ 

-  ! 
1645! 

1 

18 .0 1  NONE 

j  ! 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1976 

1.6! 

9.0! 

.. 

-  ; 
1645! 

1 

18.01  NONE 

1  1 
IMO  ST.  LOUIS  ! 

1976 

1.6! 

8.7! 

_ 

-  ! 
1587! 

; 

16.1  *!  NONE 

1  ! 
!N0  ST.  LOUIS  1 

1978 

1.5! 

9.0! 

_ 

-  ! 
1645! 

1 

18.O1N0NE 

!  ! 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

1976 

1.6! 

9.0! 

-  ! 
1645! 

i 

16.0! NONE 

!  ! 
IMO  ST.  LOUIS  ! 

1976 

1.6! 

9.0! 

_ 

-  ! 
1645! 

1 

1 6.01N0NE 

!  ! 
IMO  ST.  LOUIS  ! 

1976 

1.5! 

9.0! 

_ 

-  1 
1645! 

1 

1 3 .0! NONE 

!  ! 
IMO  ST.  LOUIS  ! 

1976 

1.6! 

9.0! 

_ 

-  I 
1645! 

! 

1 8.0 ! NONE 

1  ! 
IMO  ST.  LOUIS  ! 

1976 

1.6! 

9.0! 

_ 

-  ! 
164>t 

1 

18.01  NONE 

!  ! 
IMO  ST.  LOUIS  ! 

1976 

1.6! 

8.7! 

-  ! 
1587! 

1 

16.1IN0NE 

!  1 
IMO  ST.  LOUIS  * 

1978 

1.5! 

9.0! 

-  ! 
1645! 

! 

16.0! NONE 

!  ! 
IMO  ST.  LOUIS  ! 

1976 

1.6! 

9.0! 

_ 

-  I 
1645! 

! 

18.01  NONE 

!  ! 
IMO  ST.  LOUIS'! 

1976 

1.6! 

9.0! 

-  1 
1645! 

! 

16.0! NONE 

!  1 
! MO  ST.  LOUIS  ! 

1976 

1.6! 

8.7! 

-  ! 
1587! 

i 

16.1  InONE 

!  1 
!M0  ST.  LOUIS  1 

1978 

1.5! 

6.7! 

_ 

-  ! 
1586! 

! 

17.1 INONE 

!  ! 
!M0  ST.  LOUIS  ! 

1978 

1.5! 

8.71 

_ 

-  ! 
1586! 

! 

17.1 INONE 

!  I 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1976 

1.5! 

8.7! 

_ 

-  ! 
1536! 

1 

17.11  NONE 

!  ! 
IMO  ST.  LOUIS  ! 

1978 

1.51 

8.7! 

-  ! 
1586! 

l 

17- 1 INONE 

!  ! 
IMO  ST.  LOUIS  ! 

197P 

1.5! 

8.7! 

_ 

-  ! 
1586! 

! 

17.1 INONE 

!  ! 
IMO  ST.  LOUIS  1 

1978 

1.5! 

8.7! 

_ 

-  ! 
1586! 

! 

17.1! NONE 

!  1 
IMO  ST.  LOUIS  1 

1978 

1.5! 

8.7! 

- 

-  ! 
1566! 

1 

17.1 INONE 

!  J 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

197? 

17.1! NONE 
! 

17.1 (NONE 
! 

17.1! NONE 
• 

17.1 INONE 
! 

17.1 ! NONE 
! 

17.1 ! NONE 
! 

17.UN0NF 

! 

17.1 ! NONE 
! 

17.1! HOME 
i 

17.1! NONE 
! 

17.11N0NE 

i 

Zl-ol NONE 
! 

21.0! NONE 
! 

21 .01  NONE 
! 

21 .0 ! NONE 

i 

21.0! NONE 
! 

21 .0! NONE 
! 

21 .0 ! NONE 


TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  1 
REBUILT! 


VESSEL  NAME  AND  NUN3E* 


!  COAST 
]  GUARD 
I  NURSE* 


I  IVTCCl  DIMENSIONS  ! DRAFT!  I 
!  MET  1  CODE! LENGTH ! 6RDTH !  !  I 
JREGIS-!****!  REG.  !  REG* ! LOAD*!  1 
!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  I 
1  TON-  !PAGc!  OV£R-!OVE»-| /////  HORSE! 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT)  ROVCAI 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING  !  { 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITCl  BASE  !  TEAR  ! 

////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

PASS-  ! JLZGHT )!////////////////! TO !////////// I  OR  1 

ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2  !*AESU1LT! 


F.*i4 

ENGM 

DISTJ 

OPERATOR 

1  COAST 

VESSEL  NAME 

AND  NUM3ER 

!  GUARD 

!  NUMBER 

I 

! 

(29)  MERCHANT  GRAIN  t  1 

TRANSPORTATION/  INC.  ! 

(CONTINUED)  ! 

WTT  4304  1611963 

I 


WTT 

3305 

1611964 

WTT 

8306 

1611965 

| 

WTT 

3307 

1611966 

WTT 

8308 

1611967 

j 

WTT 

8310 

1611969 

j 

WTT 

3311 

1611970 

1 

WTT 

8312 

1611971 

| 

WTT 

3313 

1611972 

1 

WTT 

3314 

1611973 

1 

WTT 

83093 

1  61196$ 

! 

! 

! 


(26)  MERCURY  SIGHTSEEING  60AT1S#  INC. 
SKYLINE  PRINCESS  1271101 

1 

SKYLINE  9UECN  I275C33 

I 
! 
t 


(33)  NERICHEN  CO. 

HER  1 

1 

1543996 

HER  2 

1543997 

HER  3 

1549270 

HER  4 

1349517 

HER  5 

1560287 

NER  6 

1561722 

HER  7 

1298130 

HER  6 

1298291 

I 

(42)  KERRY  HONARCH  CRUISES/ 

I 

IlNC. 

ROYAL  PPINCZ 

1523790 

1 

(29)  HEPS/  INC. 

HISS  SUSAN 

1 

1 

1287946 

REDNECK 

1640286 

EBS  2 

1285107 

1 

(41)  “ETSON  HARINE 

CLEAN  WATERS  I 

1 

! 

1293858 

HR.  CLEAN  III 

1697031 

! 

1 

(16)  HETZGER  TOWING  l  ORcDGXNt  G  CO. 

CAMERON 

1504420 

ST.  3ERNAR0 

ST.  CHARLES 

1506480 

VERMILLION 

1504419 

! 

(07)  HEYLE  TOWING 

HICKORY 

! 

I 

! 

HOLLY 

1  - 

! 

(03)  *XCU!?*N  ATLANTIC  CORK 

! 

ATLANTIC 

*262007 

ERIE 

1292345 

HURON 

1279177 

SUPERIOR 

1287733 

1 

I 

(23)  HICMIGAN-WISCOHSIH  TRANS!.  CO. 

BADGE*' 

1265*56 

CUT- OF  MIDLAND  41 

1240326 

SPARTAN 

1264500 

1 

1 


! 


(ABLE  2 


DESCRIPTION  OF  V 


SSLS 


1 

1VTCC! 

MKENSIONS  1  DRAFT! 

1  CAPACITY  1 

HIGH-  ! 

1  V  E  S  S  E  L 

1 

1 

!  NET 

!C05E!LENCTHlflP3TH!  ! 

1  1 

EST  1 

CARGO  HANDLING 

IS  10°ERATING 

l 

! 

1  REGIS" 

•!****! 

REG.  !  REG. ! LOAD- 1 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPNENT 

iTC!  BASE 

1 

YEAR  1 

1  TER 

t  SEC  1 ////// 1 ///// !  ED  1 

\mnm\ 

POINT  ! 

l »N£-1 

1  AO  t  LINE-1 

1 

BUILT  1 

1  TON- 

IP AGE  1 

OVEB-IOVE#-! /////! 

HORSE!  PASS-  !(lIGHT)!////////////////!T0l/////////7 

OR  1 

1  NAGE 

1  IV  ! 

ALL  1  ALL  ! LIGHT  1 

POWER !  EKGEKS  1 

(FEET) * 

LINE- 2 

IEE!  LINE-2 

{•REBUILT! 

1  1  1  1 

1  1  1  1 

1  !  It 

!  !  11 

1  1  1  ! 

69614A45!  200.01  35.0! 

i 

i 

! 

i 

i 

9.1*! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1644! 

! 

! 

• 

i 

i 

1 8  .o! NONE 

!  ! 

!  i 

•  ! 

!  ! 

!  ! 

1  HO  ST.  LOUIS  ! 

1  1  200.01  35.0! 

1.6! 

I 

“•  ! 

J 

!  ! 

1  HO  ST.  LOUIS  ! 

69614AAM  200.0!  35. C! 

9.0! 

1644! 

is.oInone 

1  1  200.01  35.0! 

1.6! 

! 

1 

!  ! 

69614A481  200.0!  33.0! 

9.0! 

-  l 

1644! 

18.0! NONE 

1  HO  ST.  LOUIS  ( 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

i 

!  ! 
!H0  ST.  LOUIS  I 

696I4A4S!  230. 0!  35.0! 

9.0! 

-  | 

1644! 

1 J  .0! NONE 

1  !  200.0!  35. 0! 

1.6! 

! 

J 

!  ! 

69614A4S!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  l 

1644! 

is.oInone 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

!  !  203.0!  35.C! 

1.6! 

! 

! 

•  ! 
!P0  ST.  LOUIS  ! 

69614A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  | 

1644! 

1 6.C!N0NE 

!  |  200.0!  35.01 

1.6! 

1 

! 

!  ! 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

69614A48I  200.0!  35.01 

9.0! 

1644! 

18.0! NONE 

1  >  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

! 

I  ! 

69614AA8!  200.01  35. Cl 

9.0! 

1644! 

IS.OINONE 

SHC  ST.  LOUIS  ! 

1  {  ZCO.Ol  35. C! 

1.6! 

! 

! 

I  ! 

69614A43!  200.0!  35.0! 

9.0! 

16441 

IS.OINONE 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

\  1  200.01  33.0! 

1.6! 

! 

! 

!  I 

69614A48!  200.01  55.01 

9.0! 

164*1 

16.0! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1  1  200.01  35. Cl 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

!  ! 

69614A48I  200.01  35.01 

9.0! 

-  | 

1644! 

IS.OINONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

5  1  200.0!  35.0! 

1  1  i  1 

1.6! 

! 

t 

! 

! 

i 

I 

■ 

i 

! 

1 

!  ! 

I  ! 

1  1 

11  1  1 

1  !  1  ! 
3611  *16!  59.01  17.0! 

I 

! 

4.3! 

l 

1 

530! 

i 

! 

! 

U.61N0NE 

!  I 

1  XL  CHICAGO  ! 

1  1  65.0!  17. Cl 

4.3! 

! 

110! 

! 

!  ! 

3111A16!  62.0!  17.8 

4.9! 

470! 

-  1 

1 4. 6 ! NONE 

! XL  CHICAGO  I 

•  !  66.0!  17.6. 

11  !  1 

4.7! 

I 

! 

I 

i 

127! 

! 

i 

! 

« 

!  ! 

!  I 

]  I 

(1  i  1 

11  1  ! 
79815A70!  195.1!  35.0! 

! 

10.7! 

X 

I 

i 

! 

1791! 

i 

! 

19.0 10IESEL 

PL'.IP# 

!  ! 
!YX  HOUSTON  ! 

1  1  195.1!  35. 0! 

2.0! 

! 

! COILS# 

OS..  SKIN!  ! 

7981 SA 70 !  195.1!  35.0! 

10.7! 

1791 » 

1 9.0 ! DIESEL 

PUNP# 

!TX  HOUSTON  ! 

1  !  195.11  35. 0! 

2.0! 

! 

(COILS# 

DBL.  SKIN!  ! 

79815A70!  195.1!  35.0! 

10.7! 

1791! 

1 9.0! DIESEL 

PUNP# 

!TX  HOUSTON  ! 

1  t  195.1!  35.0! 

2.0! 

! 

{COILS# 

DSL.  SKIN!  ! 

79815A70!  195.1!  35.01 

10.7! 

1791! 

19.01DXESEL 

PUNP# 

ITX  HOUSTON  ! 

1  1  195.1!  35.0! 

2.0! 

I 

(COILS# 

DSL.  SKIN!  ! 

87915A70!  195.1!  35.0! 

10.7! 

1791! 

19.0IOIESEL 

PUHP# 

ITX  HOUSTON  I 

!  !  195.1!  35.0! 

2.0! 

! 

(COILS# 

OBL.  SKIN!  ! 

67915A70!  195.1!  35. C! 

10.7! 

1791! 

1 9.0! DIESEL 

PUMP# 

!TX  HOUSTON  ! 

!  !  195.1!  35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! COILS# 

DBL.  SKIN!  ! 

822! 5A71 1  105.0!  35.C! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

17.8! PUHPS 

! 

I  I  195.0!  35.0! 

1.3! 

! 

! 

1 

8221SA71!  195.0!  35.0! 

9.0! 

1400! 

17.8 (NONE 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

!  1  !  ! 

1.3! 

! 

! 

! 

■ 

! 

1 

! 

1 

I 

! 

> 

j 

!  !  !  I 

'  !  !  !  ! 
64 11  Cl  1 1  16C.0!  28.0! 

! 

8.5! 

i 

! 

1650! 

! 

! 

33.0! NONE 

! 

I  HI  HONOLULU 

!  !  160.0!  29. 0! 

!  1  !  ! 

8.0! 

! 

t 

I 

I 

i 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

{ 

11  1  ! 

1  !  !  I 

79I3A35!  62.2!  24.0! 

i 

! 

8.7! 

i 

! 

300! 

! 

! 

70.0 ! NONE 

! 

1 IL  WOOD  RIVER 

!  !  62.2!  24.0! 

8.7! 

! 

{ 

! 

! XL  WOOO  PIVER 

49I3A36!  52.8!  22.0! 

7.2! 

10001 

20.0! NONE 

!  1  52.6!  22.0! 

7.21 

! 

I 

I 

366ISA70!  170.0!  35.0! 

6.0! 

-  J 

875* 

14.0! OIEStL 

PUMP 

1  XL  WOOD  RIVEP 

!  !  170.0!  35.0! 

!  1  !  1 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

I 

1 

) 

1  1  !  ! 
11  !  ! 

1 251 2A241  135.0!  35.0! 

io.o! 

! 

1340* 

I 

2001 

! 

33.0! NONE 

j 

!CA  LOS 

!  1  US.01  35.01 

7.0! 

i 

-  ! 

! 

!  ANGELES 

19912A241  147.51  33.0! 

14.0! 

3000! 

500! 

39.0! NONE 

1 C A  POINT 

!  1  180.0!  38. C! 

!  !  11 

11.01 

! 

t 

! 

! 

i 

! 

■ 

! 

! 

1 

!  CONCEPTION 

1 

| 

!  !  1  ! 

!  !  1  ! 

54614A46!  13C.0!  38.0! 

l 

! 

9.0! 

i 

I 

1 

1000! 

! 

9.0! NONE 

1 

! 

(  1  150.0!  38.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

1 

S3414A43!  If 0.0!  58.0! 

9.0! 

1C00! 

9.0! NONE 

! 

!  !  180.0!  38.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

40914A43!  160.0!  36.0! 

8.0! 

1000! 

8.0! NONE 

1 

!  !  160.01  36.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

9.0! NONE 

1 

546I4A43!  180.0!  38.0! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

! 

!  1  18C.0!  36.0! 

!  !  1  I 

2.0! 

! 

! 

8.0! 

I 

! 

! 

i 

! 

! 

| 

! 

! 

| 

!  1  l  ! 

1  !  !  1 

1 92! 4A431  112.0!  34.6! 

X 

! 

! 

500! 

! 

14.0! NONE 

! 

IPA  PHILADEL- 

1  t  112.0!  34.6! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

!  PHIA 

18214A43!  112.0!  34.6! 

8.0! 

-  ! 

500! 

14.0! NONE 

IPA  PMILADEL- 

\  !  112.0!  34.6! 

!  !  11 

2.0! 

! 

t 

! 

! 

t 

! 

i 

! 

! 

1 

!  PHIA 

I 

J 

!  !  1  ! 

!  1  1  t 

1010 ISA 70!  215.01  42.01 

* 

11.3! 

i 

l 

i 

! 

2246! 

! 

15.0! DIESEL 

PUNP# 

1 

2 N  T  NEW  YOxK 

!  !  215.0!  42.0! 

3.0! 

l 

-  ! 

! COILS 

! 

!NY  NEW  YORK 

1269I5A70!  237.0!  43.3! 

12.5! 

-  | 

2609! 

13.0ID16SEL 

PUMP# 

!  1  237.7!  43.7! 

2.5! 

! 

—  ! 

! COILS 

! 

112315A70!  237.0!  43-9! 

12.0! 

2675! 

16.2101.  *EL 

PUHP# 

JNY  NEW  YORK 

!  1  237.0!  43.9! 

2.3! 

! 

!  C 

I 

133015A70!  237.6!  43.0! 

13.0! 

2500! 

23.51 0 

*LCC. 

JNY  NEW  YORK 

!  1  237.6!  43.0! 

!  !  11 

3.0! 

I 

! 

I 

i 

m 

! 

j 

*ILS 

! 

J 

1 

!  1  !  ! 

1  1  !  ! 

2 033 M.41 4!  393.7!  59.7! 

i 

15.5! 

1 

70001  * 

i 

! 

26! 

! 

63.6! NON 

1 

!HI  LUDIN6T0N 

!  1  410.6!  60.4! 

14.01 

l 

235! 

! 

! 

633I1A14!  369.2!  5b. 2! 

18.5! 

6000!* 

261 

76.0! HONE 

INI  LUOXNGTOX 

!  !  407.0!  58.6! 

14.0! 

i 

200! 

! 

! 

INI  LUDINGTON 

203311  AIM  393.7!  59.7! 

18.5! 

7000! ♦ 

?6t 

84.0! NONE 

!  !  410.6!  60.4! 

!  !  !  ! 

14.0! 

I 

» 

! 

235! 

1 

! 

1 

! 

!  !  1  1 

1  (  1  ! 

! 

! 

f 

!♦ 

!  ! 
PAILRO! AD  CARS! 

I 

1 

! 

I 

1979  1 
! 

1979  | 
t 

1979  ! 
1 

1979  l 
! 

1979  t 
1 

1979  1 
! 

1979  ! 
! 

1979  1 
1 

1979  i 
1 

1979  ! 
1 

1979  1 
! 
I 
! 
I 

1956  I 
1 


1972  I 

1972  1 

1973  1 

1973  t 
1976  I 

1974  ) 

1965  1 
19A5  ! 

1969  ! 

1962  ! 
1981  t 
1961  ! 

t 

1964  1 
1986  1 

g 

1966  ! 

1960  ! 

1961  I 
1966  1 

*  1963  1 
1935  I 

(931  < 

1963  ! 
1959  J 

1962  ! 

1953  I 
1941  1 
1952  ! 


TABLE  ?  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  555 


ENGRl 

! 

IVTCCI  DIMENSIONS  1  DRAFT l 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

{VESSEL! 

— — * 

DIST!  OPERATOR 

J  NET 

!CODE!LEN6TM!0RDTH!  I 

!  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  (OPERATING  ! 

i 

i 

i 

- JREStS- (***• I  REG.  !  REG. (LOAD-! 

!  CARGO  ! 

FIXED  | 

EQUIPMENT 

ITC!  BASE  t 

YEAR 

!  COAST 

!  TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  1 

!////////( 

POINT  ! 

LXNE-1 

1  AO  I  UKE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

1  «U*K» 

!  TON- 

J  PAGE!  OVER"! OVER"! /////! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TO !//////////  ! 

OP 

1  NUKBft 

1  tiAQC 

!  XV  !  ALL  !  ALL  !LXSHT! 

POWET!  ENCERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

I  EE !  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(33)  MID 

COAST 

BARGE  CORPe 

! 

1  1 

1 

! 

! 

t 

! 

! 

A  A  MORA 

1617324 

6913A36! 

55.0! 

22.0! 

8.5! 

800 

-  ! 

40. 0 ! NONE 

!TX 

PORT 

1979 

! 

!  1 

55.0! 

22.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

ARANSAS 

ALFRED  MORA 

1614147 

6813A36! 

52.0! 

22.0! 

8.5! 

800 

-  ! 

40.0! NONE 

ITX 

PORT 

1979 

! 

1  t 

52.0! 

22.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

ARANSAS 

MC  ICO 

1528625 

575S5A701 

193.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1350! 

H.Mpubb 

ITX 

PORT 

1941 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  » 

! 

! 

ARANSAS 

MC  200 

1526624 

5751SA70! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1350! 

14.6! PUMP 

ITX 

PORT 

1941 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  i 

« 

! 

ARANSAS 

MC  300 

1174295 

51215A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1000! 

H.o'lPUBP 

ITX 

PORT 

1945 

! 

!  • 

19>.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

ARANSAS 

MC  400 

1270064 

111 315A70! 

221.0! 

50.01 

10.0! 

- 

2000! 

is.oipubb 

!TX 

PORT 

1935 

* 

!  1 

221.0! 

50.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

ARANSAS 

MC  SOO 

1263140 

27615A70! 

139.0! 

32.0! 

7.5! 

- 

500! 

1*  *0 ! PUBP 

ITX 

PORT 

1952 

1 

1  1 

139.01 

32.0! 

7.5! 

-  ! 

! 

! 

ARANSAS 

MC  600 

1258758 

142715A70! 

280.01 

50.0! 

10.0! 

- 

2500! 

18.0!PUBP 

ITX 

PORT 

1955 

! 

! 

i  i 

1  ! 

280.01 

30.0! 

! 

2.5! 

-  I 
! 

! 

! 

( 

ARANSAS 

(A2)  MID 

PACIFIC 

OF  HAWAII/ 

! 

ZINC* 

1  1 

1  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

ONO  MANA 

1633925 

6211016! 

62*0! 

31.0! 

6.0! 

256 

-  ! 

90*01  NONE 

!HI 

KANEOHE 

1980 

! 

! 

!  1 

1  1 

62.0! 

31.0! 

! 

4.6! 

126! 

! 

! 

( 

! 

(32)  PID 

RIVER 

BARGE  CORP. 

! 

1 

I  ! 

1  ! 

1 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

HN  103 

1503717 

87614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

16.0! NONE 

(LA 

BATON 

1966 

1 

i  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

HH  104 

1503716 

87614A99! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

16.0! NONE 

!  L  A 

BATON 

1966 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ( 

! 

! 

ROUGE 

HM  104 

15C3719 

87614A99I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

16.0! NONE 

(LA 

BATON 

1966 

1 

1  ! 

195.0! 

3’i.O! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

ROUGE 

HM  107 

1612497 

69014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

14.6!N0NE 

(LA 

BATON 

1979 

! 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.8! 

-  ( 

1 

! 

ROUGE 

HM  108 

1612498 

69014A41! 

193.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1470! 

1 4.6! NONE 

(LA 

BATON 

1979 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.81 

-  ( 

! 

! 

ROUSE 

HM  109 

1612499 

69014A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1470! 

14.6! NONE 

!LA 

BATON 

1979 

I 

!  ! 

193.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

t 

! 

ROUGE 

HM  11C 

1612500 

69014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1463! 

14.6! NONE 

(LA 

BATON 

1979 

! 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  | 

j 

( 

ROUGE 

HM  111 

1613001 

69014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1463! 

14.6 (NONE 

(LA 

BATON 

1979 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

I 

! 

ROUGE 

HM  112 

1613002 

690 1 4 A  41  ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1470! 

1 4.6 } NONE 

(LA 

BATON 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  j 

! 

! 

ROUGE 

HH  113 

1613683 

69014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

1 4.6IN0NE 

(LA 

BATON 

1979 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

i 

P.OUGE 

HM  114 

1612901 

69014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

14.6INCNE 

(LA 

BATON 

1979 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

HM  116 

1 $74551 

638 14 A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1415! 

16.0! NONE 

(LA 

OATON 

1978 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

( 

ROUGE 

HM  117 

1574547 

63614*41  ! 

195.0! 

35.  C! 

9.6! 

- 

1407! 

1 6.0! NONE 

(I.A 

BATON 

197P 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

HM  118 

1574553 

63314A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.6! 

- 

1407! 

16.0! NONE 

(LA 

BATON 

1978 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

( 

ROUGE 

l!M  119 

157*545 

03814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1415! 

1 6. 0 ! NONE 

(LA 

BATON 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

HM  120 

157*546 

636 • 4*41 ! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1415! 

16.0! NONE 

(LA 

BATON 

1976 

1 

1  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  i 

! 

I 

ROUGE 

HM  121 

1574548 

6S814A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1415! 

1 6.0 ! NONE 

(LA 

BATON 

1976 

! 

1  I 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

ROUGE 

HH  122 

157*550 

63614*  41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1415! 

16.0! NONE 

(LA 

BATON 

1976 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ; 

i 

( 

ROUGE 

HM  123 

1574552 

63614*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 41  si 

16.0! NONE 

(LA 

BATON 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

HM  124 

1574554 

63814A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1415! 

1 6. 0 ! BONE 

(LA 

BATON 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

ROUSE 

HM  307 

1628257 

769UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1466! 

14.6 {NONE 

ILA 

BATON 

198C 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

HM  508 

1626288 

76914A41  1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1466! 

14.6! NONE 

(LA 

BATON 

1980 

HM  1238 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

( 

ROUGE 

1573373 

1000! 4*41 ! 

200.0! 

55.01 

9.0! 

- 

1645! 

1 5.0! NONE 

ILA 

BATON 

1977 

I 

1  ! 

1  1 

20C.0! 

35.  C! 

! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

1 

( 

ROUGE 

(30)  MID 

SOUTH 

NARINE 

! 

! 

1  1 

1  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

I 

CG3  194 

!  ------ 

71 1 ! 4*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1520! 

20.0! NONE 

(TN 

MEMPHIS 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

( 

CGB  193 

j  - 

71 1 ! 4*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

20.OINOHE 

(TN 

MEMPHIS 

1980 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

( 

CCS  196 

1  - 

711 14*41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

2C  .0 ! NONE 

(TN 

MEMPHIS 

1980 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

! 

RXV  10SS 

! 637184 

106514*46! 

•  ! 

! 

9.0! 

- 

1800! 

1 8.0 ! NONE 

(TN 

( 

MEMPHIS 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

RIV  1069 

1  637133 

1 065 ! 4*46 ! 

•  ! 

! 

V  .  0 ! 

- 

1800! 

1 3.0! NONE 

(TN 

MEMPHIS 

1961 

! 

( 

1  1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

( 

1 

(29)  MID-AMERICA 

! 

TRANSPORTATION 

!  1 

!  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

( 

COMPANT 

1 

1  1 

! 

1 

! 

( 

( 

ANN  3 

1556145 

21 913*35! 

91.5! 

32.0! 

8.0! 

1800 

-  ! 

32.0! NON  E 

!N0 

ST.  LOUIS 

1974 

( 

1  1 

91.5! 

32.0! 

5.5 1 

-  ! 

1 

( 

AUDREY  " 

OUTS 

( 274839 

425 ! 3*35 J 

149.1! 

35.1! 

8.0! 

3200 

-  ! 

41.2! NONE 

(MO 

ST.  LOUIS 

1957 

! 

1  ! 

149.1! 

35.1! 

6.5! 

-  ! 

! 

* 

FORWARD 

1546961 

1 34! 3*35 1 

84.0! 

26.0! 

7.61 

1130 

-  1 

78. Of  NON? 

("0 

ST,  LOUIS 

1°75 

i 

1 

1  1 

•4.0! 

26.0! 

6.51 

-  • 

! 

JUNKO  HAAYNAN 

! 293510 

514*3*35! 

165.0! 

35.0! 

8.0! 

3200 

-  i 

46. 5 ! NONE 

(MO 

ST.  LOUIS 

1964 

1 

1  ! 

165.0! 

35.0! 

6.5! 

-  ! 

2 

1 

MAT  2 

1274839 

5S21/.A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1538! 

1 3. 5 ! NONE 

(MO 

SI.  LOUIS 

1951 

1 

!  • 

105. 0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

( 

MAT  17 

1275719 

699!  4*41 2 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.6! NONE 

(NO 

ST.  LOUIS 

1958 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

1 

( 

NAT  18 

! 27$720 

69914U1! 

195.0! 

35.0! 

9.0  J 

- 

1550! 

18.6! NONE 

(MO 

ST.  LOUIS 

1958 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  j 

! 

( 

HAT  19 

1275721 

699 ! 4*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

13.*! NONE 

!  BO 

ST.  LOUIS 

1956 

1 

f  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

( 

MAT  20 

1  275722 

69914*41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1S50! 

18.6 {NONE 

INC 

ST.  LOUIS 

1958 

1 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

MAT  21 

1275770 

699  ! 4 A 41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.6 ( NONE 

(MO 

ST.  LOUIS 

1956 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

( 

HAT  22 

1275771 

69914A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

1 8. 6 ! NONE 

(HO 

ST.  LOUIS 

195? 

! 

! 

1 

f  1 

!  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

! 

! 

1.5! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

( 

! 

556 

TA9LC  2  -  DESCRIPTION 

Of  VESSELS 

ENGS! 

! 

tVTCCj  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

{CAPACITY ( 

HIGH-  ) 

!  V  £  S  S  E  L 

I 

! 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET 

!CODE!L£NSTH!3RDTH!  ! 

t  ! 

EST  t 

CARGO  HANDLING 

IS  10PERATING 

l 

! 

-!»E«I$- 

!****!  RcC.  !  PEG.1LOAD-! 

!  CARGO  1 

FIXED  ( 

EQUIPMENT 

ITC!  BASE 

( 

YEAR  ! 

!  COAST 

l  TER 

{  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  { 

LINE-1 

!  AO  1  LINE-1 

! 

SUILT  ! 

VESSEL  NAME 

ANO  NUMBER 

l  GUARD 

1  TON- 

1 P AGE t  OV£f-tOVER-|/////l 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)! //////////////// !TD I ////////// ! 

OR  ! 

!  NUMBER 

1  NAGC 

!  IV  !  ALL  !  ALL  ILICHT! 

POWER!  ENGEAS  ( 

(FEET)! 

LINE-2 

ICE!  LINE-2 

IME9UILT! 

I  !  !  !  !  1  !  I  S  1  !  !  ! 

I  !  !  !  I  !  I  i  I  !  !  II 

lax  i  I  I  1  I  I  I  II  I  I  I 


<2?> 

MXO-AMERICA 

COMPANY 

TRANSPORTATION 

! 

(CONTINUED) 1 

! 

! 

1 

1  1 

!  1 

!  1 

! 

; 

1 

I 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

1958 

MAT 

23 

1273822 

! 

! 

1 

699  14*411 
i  1 

195.01 

195.0! 

35. Cl 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

— 

1550! 

-  ! 

16  r  6 ! NONE 

I 

!  NO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

MAT 

24 

! 275305 

1 

1 

! 

69914A41! 

1  1 

195.0! 

19S.0! 

35.0! 

35.0! 

9.C! 

1.5! 

- 

1550! 

-  1 

16.6 ! NONE 
! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1958 

MAT 

25 

1275823 

! 

! 

1 

69914A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1550! 

-  1 

18.6 (NONE 
! 

!10 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1958 

MAT 

26 

1275878 

! 

! 

! 

699I4A41 1 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1550! 

-  ! 

18.6! NONE 
! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1958 

MAT 

27 

1275  911 
i 

1 

1 

69914A411 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.3! 

— 

1550! 

-  ! 

18.6! NONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1958 

MAT 

It 

1275978 

! 

1 

69914A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1550! 

-  ! 

1 S. 6 {NONE 
! 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1958 

MAT 

29 

1275934 

l 

1 

1 

6V914A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1550! 

-  ! 

18.6 ! NONE 
! 

1N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1958 

MAT 

31 

1276125 

! 

! 

1 

69914A411 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0t 

1.5! 

- 

1550! 

-  ! 

16.6! NONE 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1958 

MAT 

33 

1276127 

! 

1 

1 

699UA41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1550! 

-  ! 

16.6 (NONE 
! 

!R0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1958 

MAT 

3* 

1276167 

1 

1 

1 

69914A411 

1  I 

195.0! 

195.0! 

3S.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1550! 

-  I 

18.6! NOME 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  1 

1958 

MAT 

35 

1276210 

t 

! 

• 

699 1  4  A  41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.01 

9.0! 

1.5! 

- 

1550! 

-  ! 

1 8 .6  !  NONE 

1 

1M0 

ST.  LOUIS  1 

1958 

MAT 

36 

1276211 

! 

i 

i 

699I4A411 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1550! 

-  ! 

18.61  NONE 
! 

!H0 

1 

ST.  LOUIS  ! 

195? 

RAT 

37 

1276212 

1 

i 

i 

69914A41! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1550! 

-  ! 

16.6! NONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1958 

MAT 

36 

1276322 

1 

i 

i 

69914A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1550! 

-  ! 

1 8.6! NONE 

I 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1Q58 

MAT 

19 

1276400 

! 

i 

l 

69914A41! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. Cl 

V.O! 

1.51 

- 

1550! 

-  ! 

18. 6!  h ONE 
! 

!  HO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1958 

MAT 

70 

1277815 

! 

i 

i 

60014A41I 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.C! 

1.5! 

- 

1524! 

-  ! 

1 3.6  (NONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1958 

MAT 

71 

1277816 

1 

l 

i 

60014A41! 

!  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1524! 

-  ! 

1 3. 6 1  NONE 
! 

!  NO 
! 

ST.  LOUIS  ! 

1958 

MAT 

72 

1277865 

! 

! 

! 

60014A411 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.11 

35.1! 

9.C! 

1.5! 

- 

1524! 

-  ! 

13.61N0N5 

! 

•NO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1958 

MAT 

73 

1277907 

1 

1 

1 

60014 A41 1 
!  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1524! 

-  ! 

1 3. 6 1  NONE 
! 

1M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1958 

NAT 

74 

1277916 

t 

! 

1 

6C014A41 1 
!  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.51 

“ 

1524! 

-  ! 

1 3. 6 ! NONE 
! 

(MO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1958 

MAT 

75 

1277939 

1 

1 

60014A41I 
!  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

1524! 

-  1 

13.61N0NE 

! 

!H0 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1958 

MAT 

76 

1292370 

I 

« 

i 

62514A41 1 
!  ( 

195.11 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1520! 

-  ! 

19.01NONE 

1 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1963 

MAT 

77 

1293465 

I 

i 

i 

74214A41! 

1  1 

195.1! 

195.11 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

15201 
-  I 

19.01  NONE 
! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1964 

MAT 

78 

1293466 

1 

i 

! 

74214441 1 
!  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.51 

” 

1520! 

-  ! 

19.0 (NONE 

1 

lHO 

1 

ST.  LOUIS  » 

196* 

MAT 

79 

1293467 

1 

1 

! 

74214A41 1 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1520! 

-  ! 

19.0! NONE 

I 

IMO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1964 

MAT 

60 

1293468 

I 

! 

i 

74214A41I 

1  1 

195.1! 

195.11 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

1520! 

-  1 

19.0IN0NE 

! 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1964 

HAT 

dl 

I29J469 

t 

i 

! 

742I4A41! 

!  t 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

15201 
-  1 

19.0! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  I 

1964 

MAT 

62 

1293665 

! 

! 

f 

74214A41! 

1  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.51 

— 

1520! 

-  1 

19 .0 (NONE 
! 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1964 

MAT 

83 

1293636 

1 

1 

l 

74214A411 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.11 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1520! 

-  1 

19.0 ! NONE 
! 

!H0 

ST.  LOUIS  I 

1964 

MAT 

84 

1293687 

! 

! 

1 

74214A41! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1520! 

-  1 

1 9.0IN0NE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1964 

MAT 

83 

1293688 

! 

1 

1 

74214A41! 

1  I 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

* 

1520! 

-  ! 

1 9 . 0 ! NOME 

1 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1964 

MAT 

66 

I  294075 

1 

1 

I 

742I4A41 1 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1520! 

-  ! 

1 9. 0! NONE 

1 

IMO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1964 

MAT 

87 

1294076 

! 

1 

1 

74214A41 1 
!  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.11 

9.0! 

1.5! 

- 

1520! 

-  I 

19.0INONE 

! 

!  NO 
! 

ST.  LOUIS  1 

1944 

MAT 

68 

1294077 

I 

1 

! 

742I4A411 
!  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1520! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1944 

MAT 

89 

1294139 

! 

1 

1 

74214A411 
!  1 

195.11 

195.1! 

35.11 

3  S  •  1 1 

9.0! 

1.5! 

- 

1520! 

-  ! 

19.0IN0NE 

1 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1964 

MAT 

90 

1294140 

! 

! 

I 

74214A41 I 

1  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

— 

1520! 

-  I 

19.0! NONE 
! 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1964 

MAT 

91 

1294141 

f 

1 

( 

742I4A41I 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1520! 

-  !' 

19.0IN0ME 

i 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1964 

MAT 

92 

1503969 

l 

1 

1 

62514A41I 

1  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1532! 

-  ! 

1 2 .7! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1964 

MAT 

93 

1503970 

1 

1 

1 

625I4A41 { 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1532! 

-  ! 

12.7IN0NE 

! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

MAT 

94 

I 50*971 

1 

1 

! 

625I4A41 1 
1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

153Z* 

-  ! 

12.71  NONE 
) 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

MAT 

95 

1554498 

1 

1 

1 

675I4A40! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5: 

1532! 

-  1 

16.7 (NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

19/4 

MAT 

96 

1574695 

1 

1 

1 

68914A401 
1  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.8! 

- 

1690! 

-  ! 

16.0 ! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

MAT 

101 

1588673 

1 

1 

I 

625I4A41 ! 

I  I 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1486! 

-  ! 

17.0! NONE 

1 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

MAT 

102 

1588674 

1 

I 

1 

62514A41 1 
!  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

7.0! 

1.6! 

- 

1486! 

-  ! 

17.O1N0NE 

1 

!R0 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

MAT 

103 

1596851 

1 

I 

1 

67614A411 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

1500! 

-  1 

14.21NUNE 

1 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

MAI 

1C4 

1596652 

1 

1 

! 

67614*4? 1 
1  1 

irJtGi 

195.0! 

35. v! 
35.0! 

"•Cl 

1.6! 

- 

iscct 
-  i 

! 

i  ~ 

♦»  •  t 

1979 

MAT 

1C5 

1596853 

1 

1 

1 

676I4A41 1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1500! 

-  ! 

16.2! NONr 
! 

IMO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

MAT 

106 

1601733 

1 

1 

1 

67614A411 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

-  I 

16.01N0NE 

1 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

197? 

MAT 

107 

1401734 

1 

1 

1 

67614A41! 
1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

15001 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

MAT 

108 

16  11735 

1 

! 

1 

676I4A41I 

1  1 

175.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.4! 

~ 

150C! 

-  ! 

1 6«  01  NOME 

1 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

MAT 

109 

1601736 

1 

1 

! 

67614A41! 
1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

1500! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

IMO 

A 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

MAT 

110 

1614484 

1 

! 

! 

4761 4 A  41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1501! 

-  ! 

16. 2! NOME 
! 

IMO  ST.  LOUIS  I 
!  ! 

1980 

MAT 

111 

1614485 

1 

I 

I 

676I4A41! 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.01 

1.6! 

1301! 

-  I 

16.2! MORE 

1 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

NAT 

112 

1614486 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

67614A411 
!  1 

1  1 

!  1 

195.0! 

195.0! 

! 

I 

35.0! 

35.0! 

! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1501! 

-  ! 
t 
! 

16.2 (NONE 
! 

1 

1 

IMO 

! 

! 

! 

ST.  LOUIS  1 

1980 
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£N6«! 

! 

JVTCCl  DIMENSIONS  ! ORAFT! 

icAPAcirr! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L 

OISTI 

OPERATOR 

1  HE! 

•CODElI.ENGTHiePOThJ  ! 

!  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

is  IOPEAATINC 

-JRECIS- 

!****!  RES.  !  •ES.1LOAO-! 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

IT  C  t  BASE 

!  YEAR  : 

1 

COAST 

i  TEA 

1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

1  //////// ! 

POINT  ! 

LINE-1 

!»OI  LINt-t 

!  BUILT  ! 

VESSEL  HAKE 

AND  miMOEA  ! 

CUARD 

i  TON- 

SPACE l  OVER-!OV£A-!/////i 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! 

////////////////! TO! ////////// 

!  ON 

* 

NUMBER 

!  NASS 

!  IV  1  ALL  !  ALL  RIGHT! 

POWER!  ENSERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

1  EC 1  LINE-2 

! ^REBUILT 

!  !  !  J  !  !  1  I  !  I  ! 

!  !!!!!!!  !  I  ! 


(2D)  niD-AHERICA 

TRANSPORTATION 

1 

!  ! 

l 

1 

! 

1 

! 

1 

( 

COHPANT 

1 

! 

!  ! 

! 

i 

» 

! 

! 

i 

! 

(CONTINUED) * 

« 

!  ! 

j 

! 

i 

1 

! 

! 

I 

PTC  533 

i  500644 

i 

64014A4O! 

1<»5.1! 

35.1! 

9.0! 

-  1 

1513! 

13.0! HONE 

mo 

ST.  LOUIS  1 

1966 

I 

i 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.S! 

! 

-  | 

! 

i 

PTC  534 

ISQ064S 

! 

640RA40I 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1513! 

13. 01  NONE 

MO 

ST.  LOUIS  I 

1966 

i 

1 

!  ! 

195.11 

35.1! 

1.5! 

1 

1 

1 

PTC  535 

1500644 

! 

64C14A401 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

! 

1513! 

13.0IN0NS 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1966 

! 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

! 

! 

PTC  534 

•SCC447 

! 

640UA401 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  j 

1513! 

13.0! NONE 

thO 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

! 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

! 

! 

PTC  537 

1500648 

* 

640J4A401 

195.1! 

35,1! 

9.0! 

-  ! 

1513! 

13.0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

! 

! 

j  ] 

1V5.11 

35.1! 

1.S1 

! 

! 

! 

PTC  538 

1500649 

! 

640!4A40t 

195,11 

35.1! 

9.0! 

1 

1513! 

13.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

1 

1 

!  ! 

195.1! 

35. 1! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

PTC  53« 

1500650 

1 

64014A40! 

195.1! 

35.11 

9.0! 

! 

1513! 

13.0IN0NE 

1  NO 

ST,  LOUIS  ! 

1966 

! 

1 

f  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

1 

PTC  540 

1500451 

! 

O4014440! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

i 

1513! 

13.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

1 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

I 

PTC  541 

! 500452 

1 

64014A4Q! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

! 

1513! 

1 3.o! NONE 

iHO 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

! 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.S! 

1 

-  | 

! 

! 

PTC  542 

1500653 

1 

64014A40! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1513! 

13.0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

! 

1 

!  t 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

PTC  543 

1500654 

1 

640! 4A40! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  I 

1513! 

13.0'NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

! 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

1 

! 

PTC  544 

! 5CC655 

1 

64014A4C1 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1313! 

13. CRONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1966 

1 

1 

t  ! 

195,1! 

35.11 

1.5! 

! 

! 

! 

PTC  545 

1500656 

i 

64014A40! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1513! 

1 3.0IN0NC 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

1 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

! 

! 

PTC  544 

1633114 

• 

67614A4AJ 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

I 

1501! 

21 . 0! HONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

1 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

l 

! 

! 

PTC  547 

1653115 

1 

67&J4A45! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1501! 

21.3M0NE 

MO 

ST.  LOUIS  t 

1931 

j 

1 

!  ! 

200,1! 

35.1! 

1.5! 

1 

I 

! 

PTC  548 

1433114 

! 

67614A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

i 

15C1 1 

21  .C ! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

! 

1  ! 

200. 1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

( 

PTC  549 

1633117 

1 

67614A491 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ( 

1501! 

21.0! NONE 

MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

I 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

» 

! 

! 

PIC  550 

1633118 

1 

670 ! 4 A45  ! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1501! 

21.0IN0NE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1931 

! 

l 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

1 

PIC  551 

1633119 

1 

676I4A43! 

195.11 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1501! 

21. Cl  NONE 

MO 

ST.  LOUIS  { 

1931 

l 

! 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

1 

! 

! 

PTC  552 

(633120 

! 

676! 4A481 

195.1! 

35.1! 

9.C! 

-  ! 

1501! 

21.01N0NE 

MO 

ST.  LOUIS  ! 

1081 

! 

1 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

PTC  553 

! 633121 

1 

676! 4A481 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

15011 

21  »01 NONE 

MO 

ST.  LOUIS  I 

1981 

! 

i 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

! 

! 

PTC  554 

1633122 

! 

676I4A48! 

195.1! 

35,1! 

9.01 

-  ! 

1501! 

21 .0! NONE 

MO 

ST.  LOUIS  l 

1781 

1 

1 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.51 

! 

1 

! 

PTC  555 

1633123 

! 

67614A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  I 

1501! 

21 .0! NONE 

INC 

IT.  LOUIS  1 

1911 

! 

1 

!  I 

200.1! 

35.11 

1.5! 

% 

-  | 

1 

! 

PTC  3009 

1633099 

1 

69A14A4SJ 

200.11 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1643! 

21  .OINONE 

MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

! 

!  1 

200.11 

35.1! 

1.5! 

t 

! 

» 

PTC  3019 

1433100 

1 

696 ! 4A43! 

200.1! 

35,11 

9.0! 

-  ! 

1643! 

21 .0 ! NONE 

MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

t 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

PTC  3020 

J63310t 

! 

69614A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1643! 

21.0M0NE 

MO 

ST.  LOUIS  i 

1981 

1 

1 

I  ! 

200.1! 

35.11 

1.5! 

! 

I 

1 

PTC  3030 

1655102 

1 

696! 4A48J 

200.1! 

35.11 

9.0! 

-  1 

1643! 

21.0!N0N£ 

i«0 

ST.  LOUIS  l 

1981 

! 

! 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.51 

I 

-  | 

! 

! 

PTC  3040 

1 633103 

! 

69614A48* 

200.11 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1643! 

21.01N0NE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

1 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  f 

! 

i 

PTC  3050 

IA33104 

i 

696!4A48| 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

! 

164  3* 

21 .0! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

! 

i 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

( 

-  ! 

! 

J 

PTC  30o2 

1633105 

l 

69614A43J 

200.11 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1643! 

21 .0 ! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

i 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

1 

1 

1 

PTC  3070 

1633106 

1 

69614A4M 

200.1! 

35.1 1 

9.0! 

•  1 

1643! 

21.0IH0NE 

{NO 

ST.  LOUIS  I 

1981 

1 

t 

i  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

1 

PTC  3089 

J  4331 07 

i 

69614A48! 

200.11 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1643!’ 

21 -0! NONE 

MO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

! 

l 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

PTC  3099 

1633106 

i 

696I4A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1643! 

21.0IN0KE 

Mo 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

i 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

I 

! 

i 

PTC  3100 

1633109 

i 

696I4A48! 

200.1! 

35.1! 

9.01 

! 

1643! 

21 .01  NONE 

MO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

1 

i 

1  ! 

200-1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

PTC  3110 

1633110 

l 

69614A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

I 

1643! 

21 .0! NONE 

MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

! 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

f .  5! 

! 

-  | 

! 

! 

PTC  3120 

1633111 

i 

696 !  4A43! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

! 

1643! 

21 .0! NONE 

MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

! 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

PTC  3130 

1633112 

! 

696I4A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1643! 

21 .0 ! NONE 

IHO 

CT-  LOUIS  ! 

1981 

! 

i 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.51 

1 

) 

! 

PTC  3140 

1633113 

1 

69614A48! 

200.1! 

35.1! 

y.O! 

! 

1643! 

21.0! NONE 

Mo 

ST.  LOUIS  ! 

1961 

! 

! 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

200.1! 

; 

35.1! 

! 

1.5! 

I 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

1 

142)  MO-PACIfIC 
NAUPAKA 

TOWING  LTD. 

! 

I 

1661812 

! 

1 

I 

!  ! 

!  ! 

651 3A  36! 

i 

i 

49. 5! 

! 

! 

26. 0! 

! 

! 

13.5! 

! 

! 

1500! 

! 

! 

! 

( 

35.31  NONE 

i 

! 

1  HZ 

HONOLULU  ! 

1983 

! 

1 

1  ! 

69.5! 

26.6! 

9.0! 

! 

! 

I 

NIAU 

1  510052 

1 

401 3A  36! 

65.0! 

20.0! 

8.3! 

1250! 

-  ! 

30.2i.N0NC 

« H  Z 

HONOLULU  ! 

1967 

1 

! 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

65. 0! 

! 

20.0! 

! 

7.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

(15)  MO-SOUTH  TOWING  CO, 

! 

1 

! 

! 

!  1 

!  ! 

I 

1 

t 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

AUITA  H 

)  663777 

! 

61 9! 3A36! 

170,0! 

45.0! 

7-3 1 

6400! 

45. 0! NONE 

!FL 

TAMPA  1 

1983 

! 

1 

!  1 

170.0! 

45. C! 

7.8! 

! 

-  • 

! 

! 

ANNE  8 

1569145 

i 

46813A35! 

140.0! 

38.0! 

8.61 

4200! 

-  | 

38.2! NONE 

i 

1975 

« 

t 

i  i 

1*9.0! 

0*6* 

j 

-  • 

» 

! 

AUDREY  PEARSON 

1506803 

i 

60I3A36! 

60.7! 

24.5! 

8-6! 

600! 

34.0IN0NE 

IfL 

TAMPA  ! 

1966 

l 

t 

!  ! 

60.7! 

25.0! 

8.6) 

1 

! 

) 

ElAtA  VILAOH 

1179843 

i 

351 3A  36! 

58.0! 

19.0! 

7.6! 

600! 

28,0! NONE 

IFL 

TAMPA  ! 

1959 

f 

i 

(  1 

58.0! 

19.0! 

7.6! 

I 

! 

! 

CHARLENE  9, 

16855/3 

! 

3  49  f  3A  361 

130.01 

33.7! 

8.6! 

2800! 

43.01  HONE 

IfL  T*BP*  1 

1985 

! 

i 

1  ! 

130.0! 

33.7! 

7.6! 

! 

! 

! 

ELEANOR  GORDON 

1538801 

1 

80113436! 

195.0! 

54.0! 

6.5 ! 

7500! 

45.5! NONE 

IFL 

TANPA  ! 

1971 

i 

1 

i  ! 

195,0! 

55.0! 

8.5! 

! 

-  j 

1 

! 

ELECTA A 

1513942 

1 

68J3A36! 

60,5! 

24.1! 

6.0! 

1000! 

34 .0 ! NONE 

IFL 

TANPA  1 

1968 

! 

J 

i  i 

64.0! 

24.8! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

CINHY  NOVELL 

051949 

1 

6813*36! 

60.5! 

24.1! 

8.0! 

10001 

34.0! HONE 

IFL 

TANPA  ! 

1973 

* 

1 

!  1 

44.0! 

24.8! 

8.0! 

1 

1 

J 

GIQLIC  XHISHT 

1521  420 

1 

397134361 

162.7! 

50.1! 

8.5! 

7500! 

45.3IK0HE 

IFL 

TANPA  ! 

1969 

I 

1 

!  * 

180.1! 

50.5! 

8.5! 

! 

-  1 

! 

! 

JENNY  S 

!  301  709 

! 

59713435! 

180.11 

50.1! 

9.0! 

6450! 

45.0! HONE 

IFL 

TANPA  ! 

1965 

! 

1 

!  t 

180.1! 

50,1! 

7.0! 

{ 

! 

t 

JULIA  WOODS 

1298198 

1 

59713A361 

190.1! 

50.5! 

8.6! 

6430! 

45.5IH0NE 

IFL 

TANPA  ! 

1965 

J 

! 

1 

1 

2 

! 

t  J 

1  1 

!  1 

180.1! 

! 

! 

50.5! 

! 

! 

6.6! 

1 

i 

j 

f 

i 

! 

1 

! 

! 

l 

1 

I 
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ENCRl 

. 

1VTCC 1 

DINENSIONS  1  DRAFT! 

! CAPACITY! 

HUH-  ! 

!  V 

E  $  S  C  L 

♦ 

DIST1 

OPERATOR 

NET  1C0DE! LENGTH! BRDTK! 

I 

i 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!$  {OPERATING 

! 

REGIS-! ***•! 

REG.  1 

RE6.1L0AD-! 

! 

CARCO  ! 

FIXED  !  ERUIPRENT 

1TCI 

BASE 

1 

YEAR 

{ 

!  COAST 

TER  1  SEES//////!/////! 

ED  ! 

!//////// ! 

POINT  !  LINE-1 

!A0| 

LINE-1 

1 

BUILT 

VESSEL  NARE 

AND  MUNIER 

1  GUARD 

TON-  1  PAGE  1 

OVER-! OVER”! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT)!///////////////- 

ITdl ////////// 1 

OR 

1  NUHBER 

NAGE  !  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT! 

POWER ! 

ENGERS  ! 

(TEETH  LINE-2 

ICE! 

LXNC-2 

(•REBUILT ) 

(15)  NID-SOUTH 

TOWING  CO. 

! 

! 

! 

1  1 

1  ! 

1  ! 

l 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

1  1 

1 

! 

! 

1 

! 

KAREN  J 

! 67CS47 

5341 3A361 

176.01 

45.0! 

7.6! 

6400! 

-  ! 

45.0! NONE 

IFL 

TAHPA 

1984 

! 

1  1 

176.01 

45.0! 

7.8! 

-  ! 

! 

RARTHA  LYNN 

1504678 

59713A34! 

180.11 

50.5! 

8.6! 

7500! 

-  ! 

45.5!  NONE 

IFL 

TAMPA 

1966 

! 

i  i 

180.1! 

50.5! 

8.6! 

-  ! 

! 

NARY  LOU 

J  685579 

34913A361 

130.0! 

33.7! 

8.6! 

2800! 

-  1 

43.0! NONE 

IFL 

TAHPA 

1985 

l 

!  1 

130.01 

33.7! 

7.6! 

-  ! 

( 

NS  T 

1264941 

7513A35! 

82.01 

22.1! 

7.0! 

800! 

-  ! 

37.0! NONE 

t  LA 

PORT 

1953 

J 

1  1 

82.0! 

22.1! 

5.6! 

-  ! 

! 

SULPHUR 

LY  20 

1532720 

43214*52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  | 

934! 

14.8! NONE 

1972 

I 

!  ! 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

LY  24 

1532724 

43214A521 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14.8! NONE 

1972 

! 

1  ! 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

LY  25 

1532725 

43214A52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  I 

934! 

1 4. 8 ! NONE 

1972 

1 

1  ! 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  1 

! 

LY  26 

1532726 

43214A521 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  J 

934! 

14.8! NONE 

1972 

1 

1  1 

97.5! 

35.0! 

1.0) 

-  ! 

! 

LY  27 

1532727 

43214A52! 

97.5! 

35.01 

12.0! 

-  j 

934! 

14.35N0NE 

1972 

J 

1  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

LY  32 

1532732 

43214A52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  j 

934! 

14.8! NONE 

1972 

1 

1  1 

97.5! 

35. C! 

1.0! 

-  I 

! 

LY  35 

1532733 

432 1  4 A  32 1 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14.6! NONE 

1972 

l 

1  1 

97.51 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

LY  35 

1532735 

452144521 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  j 

934! 

14.8! NONE 

1972 

! 

1  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

LY  37 

1532737 

43214A52! 

97.5! 

35.0! 

12.01 

-  i 

934! 

14.8! NONE 

1972 

1 

1  1 

97.51 

35.  C! 

1.0! 

“  ( 

I 

LY  41 

1532741 

43214A521 

97.5! 

35.0! 

12.01 

-  f 

934| 

14,8! NONE 

1972 

1 

1  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  1 

! 

LY  4* 

1532744 

432! 4A521 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

*  ! 

934! 

1 4 .3  !  NONE 

1972 

l 

!  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  » 

! 

LY  45 

1532745 

43214A52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14.6 ( NONE 

1972 

< 

t  ! 

97.5! 

3S.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

LY  50 

j  532750 

43214A32! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  | 

934! 

14.8 ! NONE 

1972 

! 

1  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  I 

! 

LY  56 

1532756 

43214A52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  i 

934! 

14.8! NONE 

1972 

1 

1  1 

97.5! 

35.01 

1.0! 

-  ! 

! 

LY  57 

1532757 

432 14AS2 1 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

1 4. 8! NONE 

1972 

1 

!  ! 

97.5! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

1 

LY  56 

1532758 

432  14  A  32 1 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  I 

934! 

1 4. 8 ! NONE 

1972 

1 

!  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

LY  60 

1532760 

43214AS2! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

U.biKONE 

1972 

I 

1  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

“  * 

| 

LY  67 

1532767 

432UA52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14.6IN0NE 

1972 

t 

1  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

LY  69 

1532769 

43214A571 

97.51 

35.0! 

12.0! 

-  j 

934! 

14.6! NONE 

*972 

! 

1  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  I 

! 

1972 

LY  70 

1532770 

43214A52! 

97.51 

35.  C! 

12.0! 

-  ! 

934! 

*4.6 ! NONE 

I 

1  1 

97.5! 

35.01 

1.01 

-  ! 

! 

LY  74 

1532774 

43214A521 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  j 

934* 

14.8! NONE 

1972 

1 

i  1 

97.5! 

35.01 

1.0! 

-  ! 

( 

LY  75 

1532775 

43214A52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  i 

934! 

14.3! NONE 

1972 

! 

1  ! 

97.51 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

LY  76 

1532778 

43214A52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14.8! NONE 

1972 

! 

(  1 

97.5! 

35.01 

1.0! 

-  ! 

! 

LY  80 

1532780 

43214A52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  I 

934! 

14.8!  NONE 

1972 

! 

!  ! 

97.51 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

LY  82 

1532732 

43214A521 

97.5! 

35.01 

12.01 

-  ! 

934! 

1 4 .8 ! NONE 

1972 

J 

1  i 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

LY  S3 

1532783 

43214A52! 

97.5! 

35.01 

12.0! 

-  ! 

934! 

1 4. 8 ! NONE 

1972 

1 

1  ( 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

LY  90 

1532790 

43214A521 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14.6! NONE 

1972 

! 

1  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

LY  100 

1532800 

43214A52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

•  ! 

934! 

14. 3! NONE 

1972 

1 

1  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  f 

! 

LY  103 

1  532803 

43214A52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  I 

934! 

14. JthONE 

1972 

1 

1  i 

97.5! 

35.  C! 

1.0! 

-  ! 

! 

LY  104 

1532804 

43214AS2! 

97.51 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14.8! NONE 

1972 

! 

1  ! 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

I 

LY  107 

1532807 

43214A5 2! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14.3! NONE 

1972 

! 

1  ! 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

ly  toe 

!  5 32806 

43214A52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14.8! NONE 

1972 

i 

!  1 

97.5! 

3’i.Ol 

1.0! 

-  I 

! 

LY  109 

5532609 

43214A521 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14.5  Shone 

1972 

! 

!  ! 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

1 

LY  116 

1532816 

43214A52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  i 

934! 

H.SlHOHE 

1972 

1 

1  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

LY  117 

1  53281  7 

43214A52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  i 

934! 

14.8! NONE 

1972 

1 

!  ! 

97.51 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

LY  120 

1532320 

43214A521 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  i 

934! 

14.3! NONE 

1972 

! 

1  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

LY  123 

1532823 

43214A521 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  i 

954! 

15.OJN0NE 

1972 

1 

!  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  i 

1 

LY  128 

1532825 

43214A32! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  | 

934! 

14.8! NONE 

1972 

I 

1  t 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  i 

! 

LY  129 

1532829 

43214A521 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

1 4. 6! NONE 

1972 

! 

I  1 

97.5! 

35.  C! 

1.0! 

-  ! 

! 

LY  140 

1532840 

43214A52! 

97.5! 

39.01 

12.0! 

-  i 

934! 

1 4 . 8 ! NONE 

1972 

1 

!  ! 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  1 

! 

LY  142 

1532842 

43214A52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  I 

934! 

1 4. 3 ! NONE 

1972 

1 

!  ! 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

LY  145 

1532845 

43214A521 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  1 

934! 

14. 3! NONE 

1972 

i 

i  i 

97.55 

35. C! 

1 . 0 1 

“  i 

i 

• 

* 

LY  154 

1532854 

432S4A5 2! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

U.dlHONE 

1973 

1 

1  ( 

97.5! 

35. C! 

1.0! 

“  ! 

! 

LY  155 

1  532855 

432J4A52J 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ) 

9341 

1 4. 3 ! NONE 

1973 

1 

!  ! 

97.5! 

35.  C! 

1.0! 

-  ! 

! 

LY  158 

1532858 

432 14A52J 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14.8! NONE 

1973 

1 

1  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

LY  169 

1532869 

43214A52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  J 

934! 

1 4.3 {NONE 

1973 

1 

1  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

LY  171 

1532871 

45214A5 2! 

97.5! 

35.01 

12.0! 

-  J 

934! 

14.35NO.1E 

1973 

1 

1  ! 

97.5! 

35.01 

1.0! 

-  ! 

! 

LY  172 

1532872 

43214A521 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  | 

934! 

14.8! NONE 

1973 

1 

1  1 

97.5! 

35.  C! 

1.0! 

-  ! 

! 

LY  161 

1532881 

43214A52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  i 

934! 

14.3! NONE 

1973 

I 

i  1 

97.5! 

35.01 

1.0! 

-  1 

! 

1973 

LY  191 

1532891 

432I4A521 

97.5! 

35.0! 

12.01 

-  I 

934! 

14 .8 !  NONE 

1 

1 

1 

!  1 

1  1 

1  f 

97.5! 

! 

! 

35.01 

! 

! 

1.0! 

! 

-  ! 
! 
1 

! 

1 

! 
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ENGR! 

1VTCC1 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  1 

(VESSEL 

OISTI 

OPERATOR 

NET  ! CODE  1  LENGTH!  9*0THl 

I 

t 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  ! OPERATING 

1  COAST 

!  TER  !  SEE l ////// 1 ///// ! 

ED  l 

I////////I 

POINT  !  LINE-1 

!  40!  LINE-1 

1  BUILT 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

1  GUARD 

TON-  !PA*£! 

OVE  R-1 OVER-! /////! 

HORSE 

1 

PASS-  I  (LIGHT) !/////// /////////ITDl////////// 

1  OR 

!  NUABER 

NAGf  !  tV  1 

ALL  1 

ALL  1LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICE!  LINE-2 

(‘REBUILT! 

(15)  FID-SOUTH 

TOWING  CO. 

1 

! 

! 

1  ! 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED] 

t 

!  1 

1 

! 

1 

! 

! 

I 

LT  19* 

1S3289* 

*32  !  *A 52 ! 

97.51 

35.0! 

12.0! 

- 

9341 

1 4.8! NONE 

1 

!  1973 

l 

I  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

LT  20* 

153290* 

*32  !*A52 ! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

- 

934! 

14.3!  NONE 

! 

1  1973 

I 

1  ! 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

LY  207 

1532907 

*32 !*AS2 ! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

- 

934! 

1 4. 8 ! NONE 

! 

1  1973 

! 

!  i 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

LY  212 

1532912 

*32! AA521 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

- 

934! 

14.8! NONE 

! 

!  1973 

1 

1  ! 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

I 

LY  219 

•532919 

*321 *A52 1 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

- 

934! 

14. 8  !NONE 

! 

l  1973 

! 

!  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

LY  220 

1532920 

*32!*AS2! 

97.51 

35.0! 

12.0! 

- 

934! 

14.8! NONE 

! 

1  1973 

1 

1  ! 

97.51 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

I 

LY  221 

1532921 

*32 1 ^  A  52 ! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

- 

934! 

14.8 ! NONE 

! 

l  1973 

! 

1  1 

97.5! 

35.01 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

LY  225 

1532923 

*321 *A52) 

97.51 

35.0! 

12.0! 

- 

934! 

H.JIXONE 

I 

1  1973 

j 

!  i 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

LY  225 

1532925 

432UAS21 

97.5! 

35.01 

12.0! 

- 

934! 

14.8! NONE 

( 

1  1973 

1 

1  ! 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

j 

AST  1 

1276998 

6*1 1  *A*0! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

ifL  TAHPA 

l  1959 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

| 

! 

AST  2 

1278999 

84 1 ! A A*Q ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6 ! NONE 

!FL  TAHPA 

!  1959 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

AST  6 

1279139 

341UAA0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0 ! NONE 

IFL  TAHPA 

1  1959 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

1 

AST  12 

1279*33 

8*1 1 A A *01 

195.0! 

3S.0! 

9.01 

- 

1S00I 

13. 6 (NONE 

IFL  TAHPA 

1  1959 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

AST  13 

1279*75 

8*11*4*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAHPA 

!  1959 

! 

!  < 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

AST  1* 

1279*76 

84114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 6 ! NONE 

IFL  TAHPA 

l  1959 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

AST  16 

1279560 

8*1  !*A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3*6 (NONE 

!  FL  TAHPA 

!  1959 

* 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

| 

! 

AST  21 

j  279561 

8331*4*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAMPA 

!  1959 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

AST  23 

1279617 

883iAA*0! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

13.6 (NONE 

IfL  TAHPA 

!  1959 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

AST  26 

1279855 

8831*4*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1S00! 

13.61  NONE 

IFL  TAHPA 

!  1959 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

AST  27 

1279879 

883! 4AA0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6 (NONE 

IFL  TAHPA 

!  1959 

1 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

i 

AST  29 

1279966 

883! 4 A  *0 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAHPA 

!  1°.*9 

1 

1  ! 

19S.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

I 

! 

AST  30 

1279993 

8831*4*01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6 ! NONE 

IFL  TAHPA 

1  1959 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

AST  32 

1280033 

8831*4*01 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3.6l NONE 

! FL  TAHPA 

!  1959 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

AST  3* 

1279227 

7*8! *A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13. 6!  NONE 

IFL  TAHPA 

!  1959 

1 

1  1 

195. 0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

AST  38 

1279307 

748 1AAA0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0 !  NONE 

!FL  TAHPA 

!  1959 

! 

:  l 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

1 

AST  39 

12793*7 

74814A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.61N0NE 

IFL  TAHPA 

!  1959 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

! 

AST  *1 

1279308 

7*81*4*01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6 (NONE 

IFL  TAHPA 

!  1959 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  1 

! 

! 

AST  *3 

127950* 

7*81*4*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13. 6! NONE 

IFL  TAHPA 

!  1959 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

AST  ** 

1279505 

7*81*4*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6! NONE 

IFL  TAMPA 

!  1959 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  I 

! 

! 

AST  *5 

1279571 

7*8144*0! 

195.0! 

31.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3a  XI  NONE 

!FL  TAHPA 

!  1959 

! 

1  1 

175.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

AST  *7 

1279619 

7*51*4*01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6IN0NE 

IFL  TAHPA 

!  1959 

• 

i  ; 

195.0. 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

AST  *8 

j  279686 

7*8i*A*oi 

195.0! 

35.0! 

9. Cl 

- 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAHPA 

i  1959 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

AST  50 

1279353 

7981*4*0! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.61N0NE 

IFL  TAHPA 

!  1959 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  1 

! 

! 

AST  51 

1279573 

798! *4*01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

!FL  TAHPA 

!  1959 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

i 

AST  52 

1279580 

798! *4*01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

ifL  TAHPA 

!  1959 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

AST  55 

127965* 

7981*4*01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  »AHPA 

l  1959 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

t 

! 

AST  56 

1279666 

7981*4*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.61N0NE 

IFL  TAHPA 

1  1959 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  I 

! 

! 

AST  59 

1279725 

7981*4*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6 (NONE 

IFL  TAHPA 

!  1959 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

AST  60 

127973* 

7981*4*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

!  FL  TAHPA 

!  1959 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

I 

AST  61 

1279756 

7981*4*0! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6 ! NONE 

!FL  TAHPA 

!  1959 

1 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  I 

! 

I 

AST  63 

J  27980* 

7981*4*0! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13. 6! NONE 

!  FL  TAHPA 

!  1959 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

*  ! 

l 

! 

AST  201 

1292369 

625144*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.61N0NE 

IFL  TAHPA 

!  1963 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

AST  202 

1500555 

6*01*4*0! 

>5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.61  NONE 

IFL  TAHPA 

1  1966 

1 

!  ! 

195.0! 

35. 0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

AST  203 

1500556 

6*0! *4*0 1 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 6 !  NONE 

IFL  TAHPA 

1  1966 

| 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

AST  20* 

1500557 

6*01*4*01 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

i FL  TAHPA 

!  1966 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

AST  205 

1500558 

6*0! *4*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.61N0NE 

IfL  TAHPA 

1  1966 

f 

j  j 

195.01 

35.0s 

i  .6! 

-  I 

t 

{ 

! 

AST  206 

1500559 

UOHAAoi 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAHPA 

!  1966 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

AST  207 

1500560 

6*01*440! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAHPA 

I  1966 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

I 

AST  208 

1500561 

64014440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! HONE 

IFL  TAHPA 

!  1966 

! 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  t 

1 

1 

AST  209 

1500562 

64014440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6 ! NONE 

IFL  TAHPA 

!  1966 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

AST  210 

1  900563 

640144401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAHPA 

!  1966 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

AST  211 

150056* 

640144401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.8 l NONE 

.IFL  TAHPA 

1  1966 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

AST  21? 

1500565 

64014440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

150G! 

1 3.6! NONE 

IFL  TAHPA 

i  1966 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

AST  213 

1500566 

64014440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15001 

13.61N0NE 

IFL  TAHPA 

I  1966 

! 

1 

I 

!  ! 

!  J 

!  1 

195.0! 

1 

! 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

j 

1 

; 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


561 


EN6R! 

01  ST  J 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

A HD  NUMBER 

1  COAST 

1  GUARD 

1  NUMBER 

tVTCCt  DIMENSIONS  tORAFTl 
NET  1  CODE  1  LENGTH! ORDTHl  1 

REGIS-1****!  REG.  1  REG.lLOAO-l 
TER  1  SEC17/// //!/////!  ED  l 
TON-  (PACE1  OVER-tOVER-i/////! 
NAGE  1  IV  !  ALL  !  ALL  ILIGHT! 

(CAPACITY!  HIGH-  1  (VESSEL 

(  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  1  EQUIPMENT  ETC!  BASE 

itttntH  1  POINT  !  LINE-1  (AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! //////////////// !T6 !////////// 
POWER!  EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2  !Et!  LINE-2 

t  ! 

1  1 

1  YEAR  ! 

1  BUILT  1 

I  OR  ! 

(♦REBUILT! 

(IS)  KID-SOUTH 

TOWING  CO* 

1 

i  l 

!  1 

1  ! 

! 

! 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

! 

(CONTINUED) ! 

!  t 

1 

; 

! 

! 

1 

HST  214 

( 500567 

64014A40! 

195.0! 

35. 0*! 

9.0! 

- 

1500! 

13.61  NONE 

|FL  TAMPA 

t  1966 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  215 

1500566 

6401 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6!  NONE 

!  FL  TAMPA 

1  1966 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

! 

! 

HST  216 

1500569 

64014*40! 

195.01 

35.0! 

?.Q1 

- 

1  500! 

13.6 (NONE 

!  FL  TAMPA 

l  1966 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  217 

1500570 

640! 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6 ! NONE 

!FL  TAMPA 

1  1966 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  1 

! 

! 

HST  21® 

1500571 

640! 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

!  FL  TAMPA 

1  1966 

I 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

HST  219 

1500572 

44014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

(FL  TAMPA 

i  1966 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

HST  220 

1500573 

64014A40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6 ! NONE 

! FL  TAMPA 

!  1966 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

( 

HST  221 

1500574 

64014A40) 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

(FL  TAMPA 

!  1V66 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6i 

-  ! 

! 

! 

HST  222 

1500575 

64014A4O1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.61  NONE 

(FL  TAMPA 

!  1966 

| 

!  ! 

19$. 0! 

35.0! 

1.6! 

-  J 

! 

! 

HST  223 

t  500576 

6401 4A40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

(FL  TAMPA 

!  1966 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

i 

HST  224 

I50C577 

64C14A40! 

195.0! 

35.01 

9.01 

- 

1500! 

1 3.6 (NONE 

(FL  TAMM 

!  1966 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

( 

HST  225 

1500578 

64014*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6! NONE 

!*L  TAH*A 

1  1966 

« 

l 

1  ! 

193.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

( 

HST  226 

1500579 

640(4*40! 

1V5.C! 

35.01 

9.0! 

- 

15001 

1 3.6! NONE 

(FL  TAMPA 

1  1966 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

l 

HST  227 

1500580 

64014A4C! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

(FL  TAMPA 

!  1966 

1 

1  1 

195-0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

t 

HST  22® 

1500581 

64014*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

!  FL  TAMPA 

!  1966 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  j 

! 

l 

HST  229 

1500582 

64014*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6 ! NONE 

(FL  TAMPA 

!  1966 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

HST  230 

1  500583 

64014*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 6IN0NE 

(FL  TAMPA 

1  1966 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

i 

HST  231 

1500584 

64014*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 61  NONE 

(FL  TAMPA 

t  1966 

l 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

( 

HST  232 

150C585 

64014*40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 6 (NONE 

i FL  TAMPA 

1  1966 

1 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  233 

1500586 

64014*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6 ! NONE 

(FL  TAMPA 

!  1966 

1 

!  ! 

195.0! 

3S.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

( 

HST  234 

1  500587 

640(4*40! 

195.3! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0 ! NONE 

!  FL  TAMPA 

1  1966 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

1 

HST  235 

1  500585 

64014*40! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 6 (NONE 

IFL  TAMPA 

!  1966 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  236 

15C0589 

640(4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13*6! NONE 

(FL  TAHPA 

1  1966 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

I 

( 

HST  237 

150C590 

64014*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.MN0NE 

IFL  TAHPA 

i  1966 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1  .6! 

-  ( 

I 

( 

HST  238 

I  500591 

64014*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAHPA 

!  1966 

t 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

HST  239 

1500592 

64014*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 6! NONE 

(FL  TAHPA 

1  1966 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

( 

HST  240 

1500593 

64014*40! 

1«5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

(FL  TAMPA 

!  1966 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  241 

1500594 

64014*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

1 3 .0  !  NONE 

IFL  TAHPA 

!  1966 

5 

l  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

HST  242 

1500595 

64014*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

(FL  TAH*A 

1  1966 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  243 

1500596 

64014*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 6 ! NONE 

(FL  TAMPA 

!  1966 

t 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  244 

1500597 

64014*40! 

105.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 0 ! NONE 

IFL  TAMPA 

!  1966 

t 

1  l 

105.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

HST  245 

1500598 

640(4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15001 

1 3. 6  l  NONE 

(FL  TAMPA 

1  1966 

! 

I  ! 

195.0! 

35,  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  246 

( 500599 

640(4*40! 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

15001 

13.6IN0NE 

IFL  TAMPA 

!  1966 

1 

I  ! 

195.01 

35.0! 

1  •  6  ( 

-  ! 

! 

I 

HST  247 

1500600 

64014*40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

(FL  TAMPA 

I  1966 

{ 

1  1 

195.01 

35.0! 

I.o! 

-  ! 

! 

I 

HST  248 

1500601 

64014*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

(FL  TAMPA 

l  1966 

l 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

MST  249 

1500602 

64014*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAHPA 

!  1966 

1 

(  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

* 

1 

HST  250 

15C0603 

640(4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6 ! NONE 

!FL  TAHPA 

I  1«67 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  251 

150C604 

64014*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

(FL  TAHPA 

I  1966 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  252 

‘500605 

64014*401 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6 ! NONE 

!  FL  TAHPA 

!  1966 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  253 

155C600 

64014*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

(FL  TAMPA 

I  1966 

I 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

HST  254 

1500607 

64014*401 

195.01 

35.0! 

9.C! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAHPA 

I  1966 

| 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

HST  255 

! 500608 

64014*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

1  3.6 !  NONE 

(FL  TAHPA 

I  1966 

1 

1  1 

1 V  5 . 0 ! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

HST  256 

1500609 

64014*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

(FL  TAHPA 

1  1966 

1 

(  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  I 

! 

t 

HST  257 

150C610 

64014*40! 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

1500! 

13.6! NONE 

(FL  TAHPA 

1  1966 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

HST  256 

1500611 

64014*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

150G! 

1 3. 6! NONE 

t  FL  TAHPA 

!  1966 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ( 

I 

1 

HST  259 

1508473 

64014*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

150C1 

1  3. 6 ! NONE 

IFL  TAMPA 

!  1967 

1 

!  1 

195.0! 

35.CJ 

1.6! 

-  I 

! 

! 

HST  260 

1 508474 

62014A40! 

195.0! 

35.0! 

?.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

!FL  TAHPA 

!  1967 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

HST  261 

1508475 

62014*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

*3.6 ! NONE 

(FL  TAHPA 

1  1967 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

HST  262 

1508476 

620(4*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

13. o! NONE 

JFL  TAHPA 

1  1967 

I 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

MST  263 

1508477 

62014*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAMP* 

1  1967 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

! 

MST  264 

1508473 

62014*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

(FL  TAHPA 

1  1967 

1 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

1 

HST  265 

1508479 

62014*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6  !NCXE 

! FL  TAHPA 

l  1967 

) 

t  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  266 

1508480 

62014*40! 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAMP* 

1  1967 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

’1.6! 

-  ( 

! 

! 

HST  267 

1508481 

62014*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAHPA 

!  1967 

1 

1 

!  ! 

1  ! 

f  ! 

195.0! 

! 

! 

35. C! 

! 

! 

1.6! 

-  f 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

( 

I 

562 

TAbLt  Z  “  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

ENGM 

! 

JVTCC!  DIMENSIONS  1DMFT! 

{CAPACITY! 

HIGH- 

i 

•VESSEL! 

1  ! 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET 

ICOOE ! LENGTH!  B*DTM!  ! 

!  ! 

EST 

i 

CARGO  HANDLING 

!S  !0DERAT XNG  1 

!  ! 

-{REGIS 

-!*«*♦!  REG.  1  REG. {LOAD-! 

!  CARGO  l 

FIXED 

j 

EQUIPMENT 

!TC!  ?A$E  1 

!  YEA*  ! 

l  COAST 

!  TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT 

i 

LINE"! 

! *01  LIVf-1  ! 

E  8UILT  ! 

VESSEL 

NAME  AND  NUKdER 

i  GUARD 

!  TON- 

•  mt!  ovet-iovta-! /////! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT ) 

!//////////////// 

!T 0 !////////// ! 

!  0*  ! 

\  NUA3EA 

!  NAfiE 

1  IV  !  UL  1  ILL  {LIGHT  1 

POWER!  ENSERS  ! 

<FEET> 

! 

LINE-2 

!EC!  LINE-2  1 

!  * AE9UI LT! 

(15)  MO-SOUTH 

TOMNG  CO.  ! 

(CONTINUED)! 

1  ! 

!  1 

! 

! 

j 

i 

1 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

AST  263 

1508482 

! 

62014440! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.2! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  j 

! 

1500! 

-  ! 

1 3. dl NONE 
! 

!FL  TAAPA 

I 

!  1967 

J 

AST  269 

! 508*83 

1 

62014*40! 

1  1 

'95.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  1 

1 

1500! 

-  ! 

13.6! NONE 

•FL  TAHPA 
! 

1  1967 

! 

AST  270 

1508484 

1 

620(4*40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1 . 6 1 

l 

1 

1500! 

-  ! 

1 3 • 6 ! NONE 
! 

! FL  TAN** 

! 

!  1967 

j 

AST  271 

1508435 

! 

62014*401 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

-  1 

1 

1S0C! 

-  1 

13.6! NONE 
» 

1 FL  TRAP* 

! 

*!  1967 

AST  272 

•508486 

! 

62014*40! 

1  1 

19* ,0! 
195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

1 

1 

1500! 

-  ! 

13. 6! NONE 

j 

!FL  TAAPA 
! 

i  1967 

! 

AST  273 

1508487 

62014*40! 

1  ! 

193.0! 

195.0! 

35. 0! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  j 

■ 

1500! 

13.6! NONE 
! 

!  FL  TAAPA 
! 

!  1967 

! 

AST  274 

1508488 

1 

62014*40! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  i 
* 

1500! 

-  1 

1 3.6 {NONE 
! 

!FL  TAAPA 
! 

!  1967 

! 

AST  275 

1508489 

l 

62014*40! 

•  1 

395.0! 

195.0! 

35.C! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

i 

■ 

1500! 

-  | 

1 3 • 6 ! NONE 
! 

!FL  TAN®* 

! 

»  1 967 

! 

AST  276 

1508490 

! 

62014*40! 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0» 

1.6! 

i 

» 

1500! 

.  ! 

1 3. 6 ! NONE 

• 

!  FL  TAAPA 
! 

!  1967 

! 

2 

AST  277 

1508491 

! 

62014*40! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.C! 

9.0! 

1.6! 

! 

t 

isooi 
-  ! 

1 3 . 6 i NONE 

i 

(FL  TAHPA 
! 

1  1967 

! 

AST  278 

1508492 

! 

62014*40! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  i 

i 

1500! 

-  ! 

1 5.61N0NE 
! 

!FL  TAA®* 

! 

!  1967 

! 

AST  279 

1508493 

i 

62014*401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.6! 

•  i 

1 

1500! 

-  i 

13.6! NONE 
! 

1  FL  TAAPA 
! 

!  1967 

! 

2 

AST  280 

1 508494 
! 

62014*40! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

1 

i 

1500! 

-  ! 

1 3. 6 ! NOME 
! 

!FL  TAAPA 
! 

I  1967 

! 

AST  281 

1508495 

i 

62014*40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

i 

1500! 

-  ! 

1 3. 6! NONE 
! 

t FL  TAAPA 

j 

!  1967 

! 

AS)  282 

1508496 

1 

62014*40! 

•  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

55.0! 

9.0! 

1.6! 

-  i 

1500! 

-  ! 

13.6 !  NONE 
j 

t  FL  T*A°A 
! 

!  1967 

i 

t 

2 

AST  283 

1508*97 

; 

620*4*40! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  i 
■ 

1500! 

-  » 

1 3. 6 ! NONE 

i 

!  FL  TAAPA 
• 

*!  1967 

2 

! 

AST  294 

*1508498 

i 

62014*40! 

■  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

.  i 

isooi 

.  i 

13.6! NONE 
! 

! FL  TAAPA 

2 

*!  967 

1 

2 

AST  285 

1508499 

! 

62014*401 

1  1 

195.0! 

105.0! 

35.0! 

35.0! 

9.3! 

1.6! 

.  i 

i 

1 500! 

.  i 

13.6IN0NE 

2 

Ifl  TAAPA 

j 

j  1967 

2 

AST  286 

1508500 

i 

62014*40! 

•  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  i 

| 

isooi 

.  ■ 

13.6! NONE 
! 

irL  TA*PA 

i 

!  1967 

; 

AST  287 

1 506501 

1 

62014*40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  t 

j 

1500! 

-  ! 

1 3.6 {NONE 
! 

!FL  TAAPA 
! 

!  1967 

! 

AST  288 

1508502 

1 

62014*40! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  i 
! 

1500! 

-  i 

1 3 .6! NONE 
! 

!FL  TAAPA 

1 

!  1967 

! 

AST  289 

1508503 

j 

62014*40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

1 

1500! 

-  \ 

13.61N0NE 

! 

IFL  TAAPA 
! 

!  1967 

I 

AST  290 

1508504 

1 

62914*40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  1 

1 

1500* 

•  • 

13.6! NONE 
! 

•FL  TAAPA 
! 

I  1967 

! 

AST  2M 

1529920 

! 

63414*40! 
i  i 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.62 

-  ! 

1 

1500! 

-  ! 

13.6! NONE 
! 

!FL  TAHPA 
! 

!  1971 

! 

AST  292 

1529921 

1 

634*14440! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  1 
1 

1500! 

-  ! 

13.65N0NE 

! 

!TL  TAAPA 

1 

!  1971 

! 

AST  293 

1529922 

! 

63414*40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  1 
1 

150C! 

-  ! 

1 3.62N0NE 
! 

!FL  TAAPA 
! 

!  1971 

! 

AST  294 

1529923 

1 

63414*40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Oi 
35.0* 

9.0! 

1.6! 

-  ! 
( 

1500! 

-  ! 

13.6!N0NE 

; 

IFL  TAAPA 
! 

!  1971 

! 

AST  295 

1529924 

1 

63414*40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.C! 

1.6! 

-  1 
1 

1500! 

-  ! 

13.6JN0NE 

! 

IFL  TAAPA 
! 

1  1971 

! 

AST  296 

1529925 

1 

63414*40! 

1  ! 

195.0* 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 
! 

1500! 

-  ! 

13.61N0NE 

! 

1 FL  TAHPA 
! 

!  1971 

! 

AST  297 

1529926 

! 

634 i 4*40! 

!  1 

195.0! 

Y  95.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1 

! 

1500! 

-  2 

13.6! NONE 
! 

IFL  TAAPA 

I 

!  1971 

1 

i 

AST  298 

1529927 

1 

63414A40! 

!  1 

Y95.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

I.o! 

“  1 
i 

1500*! 

-  ! 

13.6 ! NONE 
» 

!FL  TAAPA 
! 

!  1971 

! 

AST  299 

1529928 

1 

63414*401 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

i 

l 

1500! 

-  ! 

13.6! NONE 
( 

!FL  TAAPA 
! 

I  1971 

! 

AST  300 

1529929 

! 

63414*40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0* 

1.6! 

.  i 

i 

150)! 

-  ! 

1 3.6JN0NC 
; 

ifl  TAAPA 
( 

I  1971 

! 

AST  301 

1529930 

I 

63414*40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

-  i 
i 

1500! 

-  ! 

13.6IN0NE 

! 

! FL  TAMP* 

! 

!  1971 

! 

t 

AST  302 

1529931 

63414*401 

1  1 

193.0! 

195.0! 

55.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  j 

i 

1500! 

-  ! 

1 3. 6 ! NONE 
< 

!FL  TAAPA 
! 

!  1971 

! 

AST  303 

1529932 

1 

63414*40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1500! 

-  ! 

1 3.6 ! NONE 

! FL  TAMPA 
! 

!  1971 

! 

AST  3Q4 

1529933 

63414*40! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

m  J 

J 

1  L» 
O 

o 

13 .6 {NONE 
i 

•FL  TAAPA 
! 

!  1971 

! 

AST  305 

15. ’9934 
j 

63414*40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  j 

1 

1500! 

-  ! 

1 3.6!  NONE 
! 

! FL  TAAPA 

1 

!  1971 

! 

AST  306 

1529935 

1 

63414*40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.6! 

-  j 

1 

1500! 

-  ! 

1 3. 6! NONE 
; 

2FL  TAAPA 

1 

1  1971 

! 

AST  307 

1529936 

1 

634(4*40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.01 

9.0! 

1.6* 

1 

1 

1500! 

-  ( 

13.6! NONE 
! 

IFL  TAAPA 
! 

!  1971 

I 

AST  308 

1529937 

j 

63414*40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  1 
1 

1500! 

-  1 

13.6 !  NONE 
! 

IFL  TAAPA 
! 

!  1971 

; 

AST  309 

*1529938 

1 

63414*401 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.61 

-  j 

i 

1500! 

-  « 

13.6‘NONE 

! 

! FL  TAAPA 
! 

i  1971 
• 

AST  310 

1529939 

1 

634 ! 4*40! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

•  j 

i 

isooi 
-  ! 

1 3.61  NONE 

j 

IFL  TAAPA 
! 

*!  1971 

2 

AST  311 

1529940 

1 

63414*40! 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

i 

1500! 

•  2 

13.6IN0NE 

! 

!FL  TAAPA 
! 

*!  1971 

! 

AST  313 

1529942 

! 

63414*40! 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 
1 

isooi 

-  i 

1 3. 6! NONE 
! 

! FL  TAAPA 
! 

!  1971 

! 

AST  3U 

1529943 

1 

63414*40! 
1  1 

195.0! 

1)5.0! 

35.0! 

35.0! 

9.02 

1.6! 

-  1 
1 

1500! 

-  ! 

1 3.6 (NONE 

t 

!FL  TAAPA 

1 

!  1971 

i 

AST  315 

1529944 

I 

63414*40! 
!  2 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  1 
! 

1500! 

-  « 

1 3.6! NONE 
! 

IFL  TAAPA 

1 

!  1971 

! 

AST  316 

1529945 

1 

63414*40! 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.61 

1500! 

-  j 

1  3. 6!  NONE 
* 

•FL  TAMPA 
! 

•  1971 

! 

2 

AST  317 

1529946 

1 

63614*60! 
{  j 

195.0! 

195-0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6* 

-  * 

1500! 

-  ! 

1 3.6! NONE 

i 

! f L  TAAPA 
! 

!  1971 

i 

AST  318 

1529947 

1 

63414*40! 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.02 

1.6! 

-  1 

1500! 

-  ! 

13.6 (NONE 
! 

X  FL  TAAPA 

2 

!  1971 

! 

AST  319 

1529948 

1 

63414*401 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

i 

1500! 

-  ! 

13.6 {NONE 
! 

!  FL  TAHPA 

1 

!  1971 

! 

AST  320 

1529949 

! 

63414*40! 
t  1 

195-0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1500! 

-  I 

1 3. 6 ! NONE 
! 

IFL  TAHPA 
! 

!  1971 

! 

AIT  321 

1529950 

1 

63414*40! 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1500! 

-  ! 

13 .6! NONE 
! 

1  FL  TAAPA 
! 

!  1971 

1 

AST  322 

1529951 

634(4*401 

195.0! 

35-0! 

9.0* 

- 

1500* 

1 3. 61  NONE 

!FL  TAAPA 

!  1971 

! 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1 

1 

1.6! 

1 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

\ 

! 

! 

2 

i 

1 

I 

I 

EN4*  1 
DIST! 

OPERATOR 

VESSEL 

NAME 

AND  NUMBER 

1  COAST 

!  CUARD 

1  NUMBER 

(15)  MID-' 

MST  323 

SOUTH 

! 

1 

TOVXNG  CO.  1 

(CONTINUED)! 

! 529952 

HST  324 

1525953 

PST  325 

1529954 

NST  326 

1529955 

MST  327 

1529956 

NST  328 

1529957 

NST  329 

1  529958 

MST  330 

1529959 

MST  332 

1529961 

MST  333 

!  529962 

MST  334 

!  529963 

NST  335 

1529964 

NST  336 

1529965 

NST  337 

1529966 

MST  338 

1529967 

MST  339 

1529968 

M5T  340 

1529969 

MST  341 

1529970 

MST  342 

*529971 

MST  343 

1529972 

MST  344 

*529973 

MST  345 

1529974 

NST  346 

1529975 

MST  347 

1529976 

MST  342 

•529977 

MST  349 

1529978 

NST  350 

1529979 

MST  353 

1529982 

nsr  354 

1529983 

NST  355 

!  5299  J4 

MST  356 

1579985 

MST  357 

1529986 

MST  355 

1529987 

MST  359 

1529988 

PST  360 

I579W 

NST  361 

j 579990 

MST  362 

1565180 

MST  363 

1565181 

MST  364 

! 545132 

MST  365 

1565183 

MST  366 

•565134 

MST  "47 

•565185 

MST  368 

1565186 

MST  *69 

1565187 

MST  370 

1 565183 

r«T  371 

*506883 

MST  372 

•536889 

MST  373 

j 536891 

MST  374 

1536892 

MST  375 

1536893 

MST  376 

1536394 

MST  3/7 

*536895 

MST  378 

1586396 

MST  3/9 

1586899 

! 

I 

* 


TA8LC  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


563 


icmcirri  huh-  !  immi  t 

I  1  EST  I  CARGO  HANDLIKC  IS  IORERATING  1  1. 

1  CARGO  1  FIXED  1  EOUIPHEItt  ITC!  BASE  1  TEAR  t 

Uin/lin  POINT  1  LIKE-1  t AO!  LINE-1  1  BUIL1  I 

I  PASS-  I (LICNT) I //////////////// ITRI///////F// I  OR  I 

1  ENSERS  1  (FEET)!  LIHE-2  !££!  LINE-?  I»REB0ILT! 

! 

! 

I 

1500! 

! 

1 

! 

! 

13.6 ! NONE 

j 

i 

1 FL  TAMPA 

! 

1 

( 

1 

! 

1971 

isooj 

13.6! NONE 

!FL  TAMPA 

! 

1971 

1500! 

13.6 ( NONE 

1  FL  TAMPA 

! 

1971 

1500! 

1 3.6! NONE 

!  FL  TAMPA 

1 

1971 

1500! 

1 3.6! NONE 

t FL  TAHPA 

! 

1971 

1 

1500! 

1 3. 6! NONE 

1  FL  TAHPA 

! 

1971 

3500! 

13.61N0NE 

!  FL  TAMPA 

! 

1971 

15001 

13.6! NONE 

!  FL  TAMPA 

1 

1971 

1500! 

1 3. 6 (NONE 

!FL  TAMP* 

! 

1971 

1 

1500! 

13*6! NONE 

JFL  TAMPA 

1 

1971 

15001 

1 3.6 (NONE 

!FL  TAMPA 

! 

1971 

1500! 

1  3*6 1  NONE 

JFL  TAMPA 

! 

1971 

1500! 

13.6! NONE 

!FL  TAMPA 

! 

1971 

J 

1500! 

U.oInonc 

!  FL  TAMPA 

I 

1971 

1500! 

1 3.6 ! NONE 

! FL  TAHPA 

! 

1971 

l 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAHPA 

! 

1971 

1500) 

1 3. 6 1N0NE 

! FL  TAMPA 

! 

1971 

1500! 

! 

13. 6! NONE 

!FL  TAMPA 

! 

1971 

1500! 

1 3. 6 ! NONE 

1  FL  TAMPA 

! 

1971 

1S00! 

13.6!N0NE 

!  FL  TAMPA 

1 

1971 

1500! 

13.6! NONE 

1  FL  TAMPA 

I 

1971 

1500! 

13.4!  NONE 

!FL  TAHPA 

! 

1971 

1500! 

13.6! NONE 

1  FL  TAMPA 

! 

1971 

1500! 

13.6  1N0NE 

(FL  TAMPA 

! 

1971 

1500! 

13.61  NONE 

!FL  TAHPA 

I 

1971 

1500! 

13.6IN9NE 

!  FL  TAH*A 

! 

1971 

1500! 

13.6! NONE 

1  FL  TAHPA 

! 

1971 

1 5001 

13 .6 ! NOSE 

!FL  TAMPA 

! 

1971 

1500! 

1 3.6 1  NONE 

JFL  TAMPA 

! 

1971 

1S00! 

13,6! NONE 

IFL  TAMPA 

I 

1971 

1500! 

13.6IN0NE 

JFL  TAMPA 

1 

1971 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAMPA 

i 

1971 

1500! 

I 

13.61N0NE 

!FL  TAMPA 

1 

1971 

1500  j 

. 

13.6! NONE 

IFL  TAMPA 

I 

1971 

1500! 

1 3. 6 !NOHE 

IFL  TAMPA 

I 

1971 

1500! 

13. 6! NONE 

IFL  TAHPA 

! 

1971 

1500! 

16.9 ‘NONE 

IFL  TAM»A 

! 

1975 

J 

1500! 

16.9{ NONE 

IFL  TAMPA 

I 

1975 

isooj 

1 6.9 1  NONE 

1  FL  TAMPA 

I 

1975 

1 

1500! 

16.9 1  NONE 

IFL  TAMPA 

i 

1975 

1500! 

16.9 1  NOME 

IFL  TAMPA 

! 

1975 

1 

1500! 

1 

16.9! NONE 

IFL  TAMPA 

1 

1975 

i 

isooj 

16.9R0NE 

IFL  TAHPA 

! 

1975 

i 

1500! 

16. 9 {NONE 

IFL  TAMPA 

1 

1975 

! 

1500* 

I 

16. 9f  NONE 

IFL  TAMPA 

! 

1975 

1  JVTCCi  0 IMF NS  IONS  10RAFT! 

!  NET  1COOE! LENGTH! 8RDTH!  I 

! RE4IS-! »**• I  REE.  t  PEC.ILQA6-! 

I  TER  I  SEE!//////!/////!  ED  ! 

1  TON-  {RACE!  OVER-lOVER-!/////!  HORSE 
I  NASE  l  IV  l  ALL  !  ALL  RIGHT!  ROVER 


!  1 

!  ! 

!  t 

!  i 

634*4A40l 
!  ! 

63AI4A40! 

!  ! 

634UA40! 

!  ! 

63414*40! 

!  ! 

62014*40! 

!  ! 

62014*40! 

!  ! 

62014*40! 

I  ! 

620! 4A40! 

!  ! 

62014A40! 

!  1 

620S4A4Q! 

*  ! 

620! 4*43! 

!  ! 

620! 4*40 J 
!  ! 

620! 4A  40! 

!  ! 

620J4A4Q! 

!  ! 

62014*401 
!  ( 

620I4A40! 

!  ! 

62014440! 

!  i 

620*4*401 
!  I 

62054*40! 

•  ! 

62014*40! 

!  ! 

62014*40! 

!  ! 

620! 4*40 ! 

!  ! 

62014*40! 

!  ! 

620I4A40! 

!  1 

62014*40! 

!  ! 

620! 4A40! 

!  ! 

62014*401 
!  ! 

62014*40! 

!  ! 

620!4*40! 

!  I 

62CS4440! 

!  ! 

62014*40! 
!  ! 

62014*401 

j  * 

O2oi«*4oi 
!  ! 

62054*40! 
!  ! 

62014*401 
!  ! 

62014*40! 

i  j 

616U*40i 
!  ! 

61614**0! 
!  1 

61614*40! 
!  ! 

616*4*40! 
!  ! 

61614*40! 
!  ! 

61614*40! 
!  ! 

61614*40! 
•  ! 

61614*40! 
!  ! 

61**4*40! 
1  ! 

69014*41! 
!  ! 

69014*41! 
i  i 

69oj  4*41 ! 
!  ! 

69014*41! 
•  ! 

690*4*41! 
!  ! 

690*4*41! 
!  ! 

69014*41! 

!  ! 

69014*41 ! 

j  f 

69oi 4*41 j 
!  ! 

!  ! 

•  ! 


! 

! 

! 

195.0! 

195.0! 

195.0! 

195.0! 

195.0! 

195.0! 

195.0! 

195.0! 

195.0! 

195.0! 

195.0! 

195.0J 

195.0! 

195.0! 

195.0! 

195.0! 

195.01 

195.01 

195.0! 

1  >  5  01 
195.0! 
195.01 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.01 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195. C! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.3! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.3! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.3! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.3! 
195. C! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0* 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
193.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0* 
195.0! 
195.0! 
195.01 
195.3! 
195,0* 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.3! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
195.0! 
! 
! 


! 

! 

I 

35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.01 
35.0! 
35.01 
35.01 
35.0! 
35. Cl 
35.0! 
35.  Cl 
35.3! 
33.0* 
33.0! 
35.0! 
35.0! 
35.  C! 
35.0! 
35.0! 
35.01 
35.0! 
35.01 
35.0! 
35.0! 
35.3! 
35.0! 
35.0! 
3  5.0! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.01 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35. C! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.  C! 
35.0! 
35.0! 
35.01 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.  C! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.01 
35. C! 
35.01 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.  C! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.0*. 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.  C! 
35.0! 
35.0* 
35.02 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.C! 
35. C! 
35.02 
35.0! 
TS.Of 
35.01 
35. C! 
35.0! 
35.3! 
35.0! 
55.0! 
35. C! 
35.0! 
35.0! 
35.0* 
35.02 
35.0! 
35. C! 
35.0! 
j 
! 


! 

i 

i 

t 

9.0! 

1.6! 

9.0! 

1.6! 

9.0! 

1,6! 

9.0! 

1.61 

9.0! 

1.5! 

9.0! 

1.5! 

9.0! 

1.5! 

9.0! 

1.5! 

9.0! 

1.51 

9,0! 

1.5! 

9.0! 

1.5! 

9.C! 

1.5! 

9.0! 

1.3! 

9.0! 

1.5! 

9.0! 

1.5! 

9.0! 

1.5! 

9.0! 

1.5! 

9.0! 

1.51 

9.0! 

1.5! 

9.0! 

1.5! 

9.0* 

1.5! 

9.0! 

1.5! 

9.0! 

1.5! 

9.0! 

1.5! 

9.0! 

1.5! 

9.0! 

1.5! 

9.01 

1.5! 

9.0! 

1.3! 

9.0! 

1.5! 

9.0! 

1.5! 

9.0! 

1.5! 

9.0! 

1.5! 

9.0! 

1.5! 

9.0! 

1.5! 

9.0! 

1.5! 

9.0! 

1.5! 

9.0! 

1.6! 

9.0! 

1.*! 

9.0* 

1.6! 

9.0! 

1.*! 

9.0! 

1.6! 

9.0! 

I.o! 

9.0! 

1.M 

9.0! 

1.6* 

9.0! 

1.6! 

9.0! 

I.o! 

9.0! 

1.6* 

9.0! 

I.o! 

o.O! 

1.*! 

9.01 

1.6! 

9.0! 

1.6! 

9.0! 

1.6* 

9.G* 

1.6! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 


-  ! 
1500! 
-  ! 
1500! 
-  ! 
1500! 

-  I 
15001 

-  ! 
1500! 

-  ! 
15001 
-  ) 
1500! 
-  ! 
1500! 
-  ! 
1500! 
-  ! 
! 
! 


! 

1 4. 9 ! NONE 
! 

14.9J  NONE 
I 

14. 9 (NONE 
! 

14.9! NONE 
1 

14.9JN0NE 

! 

14.9! NONE 
! 

1 4.9 J  NONE 

14.9 ! NONE 
! 

14.9! NONE 
! 

! 

1 


! 

!FL  TAM*** 
I 

2 Ft.  TAN*** 
! 

!FL  I*K°A 
! 

•FL  TAN*** 
! 

!FL  TAMP* 
! 

!FL  TAMPA 
! 

ieL  TAN*** 
! 

! FL  TAMP* 
! 

!FL  TAMP* 

I 

! 

! 


<977 

1977 


ENG*  | 

OtST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AMR  HUMBER 


I 

t 

i 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


! VTCC1  DIMENSIONS  ! DRAFT 
NET  (CODE! LENGTH! SRDTHt 
AEGIS-!****!  REG.  !  REG. ! LOAD- 
TEA  !  SEE!//////!/////!  ED 
TON-  IP  AGE!  OVER-IOVER-!///// 
NAGE  !  IV  I  ALL  !  ALL  (LIGHT 


(capacity!  high-  f  i  v  n  i  a 

I  !  CST  !  CARGO  HANDLING  !S  tCPtRCTI&G 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  ¥*SC 
I ////////!  POINT  I  LINE- 1  1  AO!  LXWE-1 

HORSE!  PASS-  !<LlGHT)!////////////////!TD|//////</// 
POWER!  ENGERS  (  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LIHl-2 


! 

I 

YEAR  ! 
BUILT  I 
OP  I 
'REBUILT! 


! 

! 


CIS)  NI6-S0UTH 

N ST  380 

TOWING  CO.  1 

{CONTINUED) ! 

1584900 

NST  381 

1586902 

NST  382 

1602536 

NST  383 

1602537 

MSI  384 

1602538 

NST  395 

1602539 

NST  386 

i  - 

NST  387 

1  - 

NST  388 

!  - - 

NST  389 

1  ..... 

"ST 

1  - 

NST  391 

NST  392 

1640531 

NST  393 

1640532 

NST  394 

1640333 

NST  401 

1634973 

NST  40? 

1634974 

NST  403 

1634975 

NST  <fl 

1634974 

NST  405 

1634977 

NST  406 

1634975 

NST  407 

1634979 

NST  408 

1614980 

NST  410 

1 634982 

NST  411 

1634983 

NST  413 

1634985 

NST  414 

1634986 

NST  415 

1634987 

NST  416 

(646556 

NST  417 

1646557 

NST  418 

I646S58 

NST  419 

1646559 

NST  420 

1646560 

NST  421 

1646561 

NST  422 

1646562 

NST  423 

1646563 

NST  424 

1646564 

NST  425 

1646565 

HST  426 

1646566 

NST  427 

1646567 

HST  428 

1646561 

NST  429 

1646569 

HST  430 

1646570 

NST  431 

1649068 

NST  432 

! 649069 

NST  433 

1649070 

NST  434 

1649071 

NST  435 

I649C72 

NST  436 

1649073 

NST  437 

1649074 

NST  438 

I64907S 

NST  439 

1649076 

NST  440 

1649077 

NST  441 

1649078 

! 

! 

! 


69014*41! 

1?5.0I 

35.0! 

9.0 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

l»6 

69014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6 

901 1 4A41 ! 

195.0! 

33.0! 

9.0 

1  ! 

195.01 

35.01 

1.6 

901 14*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

!  I 

195.0! 

35.01 

1  «6 

901I4A41J 

195.0! 

35.0! 

9.0 

!  ! 

195.0! 

35.  Cl 

1.6 

901I4A41! 

195.01 

35.0! 

9.0 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6 

711 ( 4  A  41 ! 

195.3! 

35. C! 

9.0 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1*6 

711I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

>  t 

195.0! 

35. C! 

1.6 

71114A411 

195.0! 

35.0! 

9.0 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1*6 

711I4A41! 

1«5.0! 

35.0! 

9.0 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6 

695I4A46! 

—  i 

—  1 

9.0 

!  ! 

200.0! 

35.  C! 

1*4 

695 14446 ! 

--  ! 

—  1 

9.0 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.4 

695I4A46! 

-  | 

—  ! 

9.0 

I  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.6 

69SI4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

1  ! 

195.0! 

33.0! 

1.6 

695I4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6 

747I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6 

747I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.6 

747I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

!  I 

195.0! 

33. Cl 

1.6 

747! 4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.6 

747I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6 

747I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.6 

74714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1.6 

747 I4A40I 

195.0! 

35.01 

9.0 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6 

74714440! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.6 

747I4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0 

t  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6 

747I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.6 

747I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6 

747I4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0 

I  I 

195.0! 

35.01 

1.6 

747(4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.6 

747I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

I  ! 

195.0! 

35.01 

1.6 

747! 6440! 

195.01 

35.0! 

9.0 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.6 

747I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.6 

747I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.6 

747I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1.6 

747I4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.6 

747I4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.6 

747 1  4 A 40 ! 

195.01 

35.0! 

9.0 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.6 

747I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.6 

747I4A40! 

195.0! 

55.0! 

9.0 

1  I 

195.0! 

35.01 

1.6 

747I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1.6 

747I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6 

74714440! 

195.01 

35.01 

9.0 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6 

74714440! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1.6 

747I4A40! 

195.01 

35.0! 

9.0 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6 

747I4A40! 

195.01 

35.0! 

9.0 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6 

747I4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0 

!  1 

195.0! 

35. 0! 

1.6 

747I4A40I 

195.01 

35.  C! 

5.0 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1.6 

74714  UC* 

155.0! 

35.0! 

9.0 

! 

195.0! 

35.01 

1.6 

747141  ’A 

195.0! 

35.0! 

9.0 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6 

74714440! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1.6 

747I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6 

747I4A40! 

195.01 

35.0! 

9.0 

I  1 

195.0! 

35.01 

1.6 

747)4440! 

195.0! 

35.0) 

9.0 

1  1 

195.C! 

35.0! 

1.6 

747I4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1.6 

!  1  !  ! 
!  ! 


!  I 

!  ! 

!  ! 

!  I 


- 

1500* 

14*9 (NONE 

1 

- 

1500! 

14.9IN9NC 

* 

1400! 

1 6.0 ! NONE 

- 

14001 

16,0! NONE 
| 

- 

.  | 
14001 

16.0INONE 

- 

1400! 

16.0! NONE 

I 

- 

15201 

20.0  i  NONE 
| 

- 

1500* 

20.0! NONE 

- 

15001 

20.OU0NC 

- 

15001 

20.01  NONE 

- 

2000! 

20.0  l  NONE 
| 

- 

20001 

20.0! NONE 
■ 

- 

20001 

20.0 ! NONE 

1 

- 

1500! 

16.0! NONE 
| 

- 

15001 

U.OINONE 

- 

15001 
.  1 

13.6IN0NE 

j 

- 

1500! 

13.6! NONE 

1 

- 

1500! 

13.6 !  NONE 

- 

1500! 

13.61  NONE 
| 

- 

15001 

13.6!  NONE 
| 

- 

1500! 

13.6) NONE 

- 

1500! 

13.6! NONE 
| 

- 

1500! 

a  | 

13.6! NONE 
| 

- 

1500! 

.  1 

13.6  INONE 
| 

- 

1500! 

13.61  NONE 

j 

- 

1500! 

13.6 ! NONE 

- 

15001 
.  1 

13.6! NONE 

j 

- 

1500! 

13.6! NONE 
| 

- 

1500! 

13. 6 ! NONE 
| 

- 

1500! 

13.6! NONE 

j 

- 

ISOCf 

1 3. 6 ! NONE 
| 

- 

1500! 

13.6! NONE 

I 

- 

1500! 

.  1 

1 3.6  INONE 
| 

- 

1500! 

1 3.6 1  NONE 
| 

- 

1500! 

1 3.6! NONE 

j 

- 

1500! 

13.6 ! NONE 

- 

1500! 

13.6  INONE 

- 

15001* 

13.6  I  NONE 

j 

- 

1500! 

13.6IN0NE 

j 

- 

1500! 

13.6! NONE 
| 

- 

1500! 

13. 6! NONE 

- 

1500! 

13.61N0NE 

t 

- 

1500! 

.  1 

i 

13. o!  NONE 

j 

- 

1500! 

13.6!N0ME 

- 

1500! 

13.61  NONE 
| 

- 

1500! 

13.6 ! NOME 

I 

- 

1 5GGJ 

13.61  KOiiE 

- 

1500! 

.  1 

13.6! NONE 

1 

- 

1500! 

13.6! NOME 

j 

- 

1500! 

13.6 (NONE 
| 

- 

1500! 
v  1 

13.6  J  NONE 
| 

- 

1500! 

1 3.61N0NE 

- 

1500! 

13.6! NONE 

- 

1500! 

13. 6 1  NONE 

-  !  ! 

!  ! 

!  ! 


! 

1 

I 

t P L  TAftPA 
! 

JFL  TAHPA 

I FL  TAHPA 
( 

I RL  TANPA 
! 

t f L  TANPA 
! 

!FL  TANPA 
I 

If L  TANPA 
I 

I  PL  TANPA 
! 

1  FL  TANPA 
( 

I  PL  TAN»A 
! 

!  PL  TANPA 
! 

!  PL  TANPA 
! 

I  FL  TANPA 
! 

(FL  TAHP, 

( 

!FL  TAN!*/ 

» 

!F‘ 

I 

If  * 

! 

lfl  N» 

i 

IFL  TAN* 

I 

IFL  TAMP* 
I 

’  TAHPA 

-  TAN 
I 

! PL  TAN* A 
I 

FL  TAHPA 
MRPA 
N*» 

if  -  If  m 
5 

TANPA 

I 

!  PL.  TANPA 
I 

IFL  TANPA 
I 

IFL  TANPA 
! 

JFL  TANPA 
I 

IPL  TAN»A 
! 

IFL  TANPA 
1 

IFL  TAH*A 
I 

IFL  TAHPA 
I 

IFL  TANPA 

IFL  TANPA 
I 

IFL  TANPA 
I 

IFL  TAHPA 
I 

IFL  TAH*A 
! 

IFL  TANPA 
I 

IFL  TANPA 
I 

IFL  TAHPA 
I 

IFL  TANPA 

IFL  TAHPA 
I 

IFL  TAHPA 
I 

IFL  TAHPA 
I 

IFL  TAHPA 
I 

IFL  TANPA 
I 

IFL  TANPA 
I 

.IFL  TANPA 
! 

IFL  TAHPA 
I 

IFL  TANPA 


tm  1 
IDT?  I 
197V  ! 
1979  ( 
197V  I 

1979  1 

1980  I 

1981  I 
1981  I 
1981  I 

1981  I 
J9«1  | 
19*. 


}  41  I 

I 

!  M  ! 

»  I 

\  « 

*  i 

I  * 

I  1 1  .1 

I 


« 

I  1  , 

> 

«  ,M 
{ 

I 


1 98?  I 
I 

1  982  I 
I 

1982  I 
I 

19fl2  ! 
1 

198?  t 
I 

1982  I 
I 

1982  I 
I 

1982  I 
I 

1982  | 
I 

198?  I 
I 

1982  I 
I 

1982  ! 
! 

1982  I 
! 

1982  I 
I 

1982  ! 
* 

1982  ! 

I 


1982  I 
I 

1982  ! 
I 

1982  I 
! 

1982  I 
I 

1982  ! 
I 

1982  I 
I 
! 
I 


f  I 


I 

I 


TABLE  l  -  DESCRIPT ION  OF  VESSELS 


.5.6.5 


ENGRl 

D I ST  1  OPERATOR 


VESSEL  HARE  AND  NUMBER 


(15)  PIO-SOUTH  TOWING  CO. 

(CONTINUED) 

HST  442 
HST  443 
H$T  AAA 
MSI  AAS 
HST  446 
HST  4A7 
PST  AAS 
RSI  449 
NST  A50 
MST  451 
HST  452 
NST  453 
MSI  ASA 
NST  455 
NST  456 
NST  457 
HST  458 
HST  AS? 

HST  460 
hst  5Ci 
HST  502 
NST  5C3 
HST  5CA 
HST  5C5 
N.ST  506 
HST  507 
HST  508 
HST  5C? 

HST  510 
HST  511 
HST  512 
HST  513 
HST  514 
NST  515 
HST  516 
HST  517 
HST  518 
HST  51? 

N.ST  520 
HST  521 
HST  522 
HST  523 
HST  52A 
NST  525 
HST  526 
HST  527 
HST  525 
HST  529 
HST  530 
HST  531 
HST  532 
HST  537 
HST  534 
HST  535 


I  COAST 
t  GUARD 
!  NUMBER 


JVTCC I  DIHlNS IONS  10RATT!  1  CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L  1  l 

NET  I CODE! LENGTH! 9RDTH1  !  I  !  EST  I  CARGO  HANDLING  IS  !ONG»AT!HC  !  I 

REGIS"! *•**!  REG.  !  REG.ILOAD-l  !  CAR60  !  FIRED  !  EQUIPMENT  1TC !  BASE  !  TEAR  I 

TER  I  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  1*0!  LINE-1  !  BUILT  ! 

TON-  ! PAGE !  OV£R-!OVER-l/////i  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TD !////////// I  OR  ! 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  1U0HT!  POWER!  ENCCRS  !  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2  !*RIBUILT| 


! 

f 

1649079 

1  1  11 

1  1  1  1 

1  !  1  1 

1  !  It 

74714*40!  195.01  35.01 

1 

1 

1 

! 

9.0! 

! 

1 

! 

I 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

1500! 

i 

! 

1 

I 

13.61  NONE 

! 

I 

I 

! 

IFL  TAHPA 

! 

1 

!  1982 

! 

!  I  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

1 

I 

I 

! 649060 

74714A40!  195.01  35.01 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3 .6  !  NONE 

IFL  TAHPA 

1  1982 

l  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

| 

-  ! 

! 

! 

I 

I649C81 

74714A40!  195.0!  35. Cl 

9.0! 

-  1 

15001 

1  3 .6 1  NONE 

IFL  T AH.' A 

!  1982 

) 

1  1  195. Cl  35.0! 

1.6! 

| 

-  1 

1 

1 

! 

! 649082 

747 l 4A401  195.01  35.01 

9.0! 

! 

1500! 

13.6 1  NONE 

!FL  TAHPA 

!  1982 

! 

1  1  195.01  35.0! 

1.6! 

1 

-  | 

! 

! 

i 

1642597 

71614A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAHPA 

1  1983 

! 

!  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

1642598 

71614*401  195.0!  35.01 

9.0! 

-  1 

1500! 

13. 6! NONE 

!FL  TAHPA 

!  1983 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

16*2599 

71614*40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  I 

15001 

13.6IN0NE 

!FL  TAHPA 

I  1983 

l 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

J  642600 

71614*40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

13.6! NONE 

)FL  TAHPA 

!  1983 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 6*2601 

71614*40!  195.0!  15.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

13.61N0NE 

IFL  TAHPA 

!  1983 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

( 

I 

I642&02 

71614*401  195.0!  35.C! 

9.0! 

! 

1SC0! 

13.6! NONE 

!FL  TAHPA 

l  1953 

! 

!  !  195.01  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

1642603 

716(4*40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

13.6 {NONE 

(FL  TAHPA 

!  1983 

1 

!  !  195.0!  25.0! 

1.61 

t 

-  i 

! 

! 

! 

! 0*2604 

71614*40!  195.01  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500*! 

1 3 .6! NONE 

IFL  TAHPA 

!  1983 

i 

!  !  195.0!  25. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

{6*2605 

71614*40!  195.0!  35.01 

9.0! 

I 

1500! 

13. ©'NONE 

!FL  TAHPA 

!  1965 

! 

!  !  193.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

1642606 

71654**0!  195.0!  35.0! 

9. 01 

1 

1SC0I 

1 3.61  NONE 

IFL  TAHPA 

!  1983 

! 

•  !  195. 0!  35.0! 

1.61 

l 

-  ! 

! 

1 

1 

1642607 

71614*401  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  I 

1500! 

13.61H0NE 

IFL  TAHPA 

!  1983 

| 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 0*2608 

71614*40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

1 3.6 {NONE 

IFL  TAHPA 

!  1983 

! 

!  i  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

i 

1642609 

71614*40!  1?5.0!  *5.0! 

9.0! 

-  ' 

1500! 

13.61H0NE 

IFL  TAHPA 

1  1?S3 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

.  i 

| 

l 

! 

1642610 

7UI4A4C!  195.0!  3S.0! 

9.0! 

I 

1500! 

1 3  •  6 ! NONE 

IFL  T»HPA 

!  1953 

! 

•  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1642611 

71614*40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.6IN0NE 

IFL  TAHPA 

!  1981 

! 

!  !  195.0!  25. 0! 

1.6! 

! 

.  j 

! 

i 

! 

•679817 

63Q!4»40!  195.0!  35. C! 

5.0! 

-  ! 

1450! 

13.61N0NE 

!  FL  TAHPA 

1  1984 

l 

!  1  195.0!  35. C! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

i 

•  679515 

63014*40!  195.0!  35.0! 

8.01 

-  * 

5450! 

1 3 . o ! NONE 

IFL  TAHPA 

1  1984 

| 

1  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

i 

1  67951? 

63014*40!  195.0!  33. 0! 

8*01 

-  ! 

1450! 

13.61NONF 

IFL  TAHPA 

!  1984 

! 

!  1  195.0!  35. u! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 679820 

63014*40!  1?>.0l  35.0! 

2.0! 

-  ! 

•450! 

13.6! NONE 

!FL  TAHPA 

1  1 9f  4 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1679821 

'3014*40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

-  I 

1450! 

13.61N0NE 

IFL  TANM 

!  1954 

> 

!  t  195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

1079522 

63014*40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

-  t 

1450! 

13.6! NONE 

IFL  TAHPA 

1  1934 

! 

!  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

••  ! 

! 

! 

1679523 

83014*40!  D5.0!  35.0! 

6.0! 

•  | 

1450! 

13.51N0NE 

1 FL  TAM®* 

!  1934 

l 

!  !  195.0!  '5.0! 

2.01 

t 

-  ! 

! 

! 

! 

1679524 

63014*40!  195.0!  35. C! 

6.0! 

-  ! 

1450! 

1 3.6!U9NE 

! FL  TAHPA 

1  1985 

! 

!  !  1*95.0!  35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1679825 

63014*40!  195.0!  35.0! 

3.0! 

-  I 

1450! 

1  3 .6  *  NONE 

IFL  SAHPA 

!  1985 

1 

!  i  195.0!  35. C! 

2.0! 

! 

! 

1 

! 

1679826 

A3014A40!  195.0!  55. C! 

8.0! 

» 

1450! 

13.6! NONE 

IFL  TAHPA 

!  1985 

! 

!  !  1?5.0!  35. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

I 

1679827 

43014*40!  1?5.0!  35. C! 

8.0! 

-  ! 

1450! 

1 3. 6! NONE 

!FL  TA«p* 

!  1«85 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

2.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

1679828 

610!4*40!  1?5.0!  35. C! 

3.0! 

-  1 

1450! 

1 3 » 6 1  NON* 

IFL  TAHPA 

1  1985 

! 

!  !  193.0!  35.0! 

2.0! 

» 

-  ! 

! 

! 

I 

1679829 

63014*40!  195.0!  35. C! 

3.0! 

-  ! 

U501 

13.61N0NF 

IFL  TAMP* 

1  1935 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.01 

1 

-  ! 

! 

! 

1679830 

63014*40!  195.0!  35. C! 

8.0! 

l 

1450! 

13. ©’NONE 

! FL  TAHPA 

l  1935 

i 

!  !  1?5.0!  35.0! 

2.*" 

! 

-  ! 

! 

! 

*1679831 

63014*40!  1?5.0!  25.0! 

8.0! 

-  i 

1450! 

1 3.6 | NONE 

! TAHPA 

1  1985 

! 

!  !  1 >5.0!  35. C! 

2.0! 

i 

1 

1 

! 679*32 

630! 4*40!  195.0!  35.0! 

8.0 ! 

-  j 

1450! 

13.^!N0NL 

IFL  TAHPA 

!  1985 

i 

!  !  1?5.0!  l*.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

l 

1 679833 

63014*40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

! 

1450! 

13. ©{NONE 

IFL  T AHPA 

!  1985 

! 

!  !  1 95.0!  35. C! 

:.o! 

I 

-  » 

I 

1679834 

630*4*40!  195.0!  35.0! 

3.0! 

! 

1 45oi 

13.6  SHONE 

IFL  TAHPA 

!  1985 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1679835 

630(4*40!  195.0!  36.0! 

8.0! 

! 

14<oi 

13.©!H0NE 

! FL  TAHPA 

!  1985 

i 

!  !  1*  v.O!  i 5 . C ! 

2.0! 

j 

-  1 

! 

! 

! 

1079836 

63014*40!  195.0!  35.0! 

3.01 

-  i 

1450! 

1 3 -&! NONE 

|FL  TAHPA 

!  1985 

! 

!  !  1c'.0!  35.C! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

1679*37 

63014*40!  14>» 0*  35. 0! 

3.0! 

I 

1450! 

13.MN0NC 

! FL  TAHP* 

i  1985 

1 

•  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

1679831 

53014*40!  '?5.0!  33.0! 

2.01 

-  i 

1450! 

13.0 ! NONE 

IFL  TAHP* 

1  1985 

1 

•  !  195. o!  35..;! 

.  .0! 

! 

-  i 

! 

! 

1675839 

63014*46!  •  !  -  ! 

8.0! 

.  » 

1450! 

1 ' .6 {NONE 

IFL  TAHPA 

1  1995 

! 

!  !  195.0!  25.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1679840 

©30!4A4*»  195.0!  35. 

8.3! 

! 

1450! 

13.5JN0NE 

IFL  TAHPA 

!  1955 

!  {  105.0!  35. a 

2,0! 

J 

-  ! 

! 

! 

1 

1679*41 

630I4A41  *  195. C!  3.*.C! 

a  ,0! 

-  1 

1450! 

1 3. 6! NONE 

IFL  TAHPA 

I  1985 

J 

!  t  195.0*  25.0! 

2.0! 

1 

! 

! 

1679842 

61314*46!  195.D!  35.0! 

8.0! 

-  ! 

1450! 

1 3. 6! NONE 

!FL  TAMPA 

!  1985 

i 

!  *  195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

1679843 

63014*46!  19;.C  35.0! 

6.0! 

-  1 

1450! 

1 3. 6! NONE 

! FL  TAHPA 

!  1?85 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

2.C! 

! 

! 

! 

1679844 

63014*46!  195.0!  35.0! 

2.3! 

-  ! 

1453! 

13.6! NONE 

IFL  TAHP* 

!  1986 

1 

i  !  (95.0!  25. C! 

2.0! 

1 

-  j 

! 

! 

1679845 

63014A46!  195.0!  35. T! 

8.0! 

.  « 

1450! 

13*o! NONE 

i  FL  TAHPA 

!  1935 

! 

t  !  195. C!  35. C! 

2.0! 

f 

-  ! 

1 

! 

! 

1479846 

6301(446!  1?5.0!  35.3! 

2.0! 

-  ! 

1450! 

13.6! NONE 

| Ft  TAHPA 

!  1985 

! 

!  !  195.0!  25.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1  - 

C3u!4F46!  196.0!  35.0! 

3.0! 

-  ! 

1450! 

13. ©'NONE 

j  FL  TAHP/ 

!  1985 

! 

!  !  195.0!  35.3! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

1 

! 

630!4f 46!  195.0!  35.0! 

8.0! 

-  ! 

1450! 

1 3 .6! NONE 

!FL  TAMPA 

!  1955 

! 

!  !  19S.0!  35. C! 

2.0! 

i 

-  ! 

{ 

! 

! 

i  ...... 

63014F46!  195.3!  35.0! 

£.0! 

-  i 

1450! 

13.s*!N0hE 

IFL  TAH»A 

!  1985 

i 

!  !  1 05.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  t 

! 

! 

j  - 

<,30!4F46!  195.0!  35. C! 

6.0! 

-  ! 

1450! 

13.6! NONE 

! FL  TAHP/ 

!  1985 

! 

!  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

,  - 

630! 4F 46 !  195.0!  35.0! 

8.0! 

-  I 

1450! 

1 3 .6 (NONE 

|FL  TAHPA 

1  19S5 

1 

1 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

2.0! 

i 

1 

! 

! 

! 

.  i 

t 

i 

i 

i 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


566 


ENCRI 

DIST!  OPERATOR 


VESSEL  HARE  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 

HUMBER 


IVTCC 
NET  {CODE 
REGIS-!**** 
TEA  I  SEE 
TOH-  t'-Aa* 
NAGl  I  XV 


DIMENSIONS  IDRAFT! 
LENGTH! 2PDTM1  1 
REG.  !  PEG.UOAD-! 

mmumn  eo  i 

OVCP-!OV£P-|/n//l  HO«SE 
ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER 


CAPACITY 

CARGO 

mum 

PASS¬ 

ENGERS 


HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  <JASE 
POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

(light)  im/mtmm/f\id\ftct/f/fff 

(FEET)!  LINE-2  ! EC!  LINE-2 


YEA*  ! 
BUILT  ! 
OR 

RE9UILT! 


(IS)  MID-SOUTH 

TOWING 

! 

! 

CO.  ! 

1  i 

1  ! 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

i 

1  1 

!  i 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

1 

! 

!  ( 

! 

! 

! 

HST  536 

j  - 

63014F46! 

195.0! 

3S.CI 

5.0!  - 

!  H50! 

1 3.6! NONE 

!FL 

TAMPA  ! 

1985 

1 

I  1 

1*5.01 

35.0! 

2.0! 

1  -  ! 

! 

! 

I 

MSI  537 

!  - 

630!4f*M 

1*5.0! 

35.0! 

6.0!  - 

J  1450! 

1  J. M  NONE 

!FL 

TAHPA  1 

1*65 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

2.0! 

I  -  ! 

1 

! 

! 

HST  538 

I  . 

630I4F46! 

195.01 

35.0! 

$.0!  - 

!  1450! 

1 3.6) NONE 

!FL 

TAMPA  ! 

1*S5 

! 

1  t 

1*5.0! 

35.0! 

2.0! 

!  -  I 

! 

! 

! 

AST  S31) 

1  - 

630UA46! 

195.0! 

35. Cl 

8.0!  - 

!  1450! 

13.6! HONE 

IFL 

TAMPA  ! 

1985 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

!  -  ! 

1 

! 

AST  540 

!  - 

63014A46! 

1*5.0! 

35.  C! 

$.0!  - 

!  1450! 

13.6 ! NONE 

IFL 

TAMPA  ! 

1*85 

l 

1  1 

1*5.0! 

35.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

HST  541 

j  - 

630 1 4A46 1 

1*5.0! 

35.0! 

8.0!  - 

!  1450! 

13.61  NONE 

IFL 

TAHPA  ! 

1985 

! 

!  • 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

I 

! 

HST  542 

!  - 

63014444! 

195.0! 

35. Q! 

8.0!  - 

!  1450! 

13.6IN0NE 

IFL 

I 

TAHPA  ! 

1985 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

HST  543 

!  - 

63014A46! 

195.0! 

35.  C! 

8.0!  - 

!  1450! 

13.6! NONE 

IFL 

TAHPA  1 

1*85 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1  -  ! 

( 

! 

1 

HST  544 

1  - - 

63014446! 

1*5.0! 

35.0! 

8.0!  - 

!  1450! 

1 3.6! NONE 

IFL 

TAMPA  1 

1985 

! 

!  1 

1*5.0! 

35.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

l 

HST  545 

!  - 

630UA46! 

1*5.0! 

35.0! 

8.0!  - 

!  1450! 

13.6! NONE 

IFL 

! 

TAHPA  ! 

1*85 

! 

f  1 

19S.01 

35.0! 

2.0! 

1  -  ! 

! 

5 

HST  546 

!  - 

630 1 4446 | 

195.0! 

35. C! 

8.0!  - 

!  1 45  0  ! 

13.6! NONE 

IFL 

TAHPA  1 

1985 

i 

!  1 

195.0! 

35. Ci 

2.0! 

1  -  I 

! 

1 

HST  547 

j  ...... 

63014A461 

195.0! 

35.0! 

8.0!  - 

(  1450! 

13.6!  NONE 

IFL 

! 

TAHPA  1 

1*55 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

HST  544 

1  - 

630J4A46! 

1*5.0! 

35.0! 

1.0!  - 

1  1430! 

1 3. 6! NONE 

IFL 

! 

TAH*A  I 

1985 

j 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

I 

HST  549 

i  - 

63014*46! 

1*5.0! 

35. C! 

8.0!  - 

!  1450! 

1 3. 6 ! NONE 

IFL 

TAHPA  ! 

1955 

! 

1  ! 

1*5.0! 

35. C! 

2.0! 

!  -  ! 

i 

! 

!Ft 

! 

TAHPA  I 

1*85 

13.6IN0NE 

! 

! 

1  1 

I  1 

195.0! 

• 

35.0! 

! 

2.0! 

j 

!  -  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

(16)  HID-SOUTH 

TOWING 

! 

CO.  ! 

1  1 

!  1 

i 

■ 

i 

; 

i 

!  ! 

!  ! 

j 

! 

! 

! 

! 

HR  102 

1502508 

157915A71! 

263. oi 

54. ci 

9.0!  “ 

!  3100! 

14.0101ESEL 

PUMP 

UL 

HFTROPOLIS! 

! 

1966 

! 

1  ! 

264.0! 

54.0! 

1.5! 

!  -  ! 

» 

HST  FUELER  1 

'.51716$ 

65555A70! 

1*5.0! 

35.0! 

10.0!  - 

!  1750! 

32.0 i oi  ES  CL 

PUMP 

•II 

! 

METROPOLIS! 

1 

i 

1965 

! 

! 

!  i 

!  1 

1*5.0! 

35.0! 

! 

1.6! 

• 

!  -  ! 

!  ! 

j 

i 

I 

(11)  RZOATLANTZC  TOWING  CO.  I 

1  1 

{  ! 

i 

! 

! 

; 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

I 

! 

i 

i 

ESTHER  S 

15060*4 

13413*36! 

*9.4! 

29.6j 

15.0!  19001  -  ! 

50 .0 ! NONE 

!VA 

! 

! 

NORFOLK  ! 

! 

! 

1968 

1 

! 

1  1 

1  1 

115.0! 

! 

30.0! 

15.0! 

!  -  ! 

!  ( 

! 

1 

(32)  MIDGET  TOWING 

! 

! 

•  1 

!  1 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

I  I 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

HR.  BYRON 

12*6698 

6813A351 

S6.5! 

20.0! 

7.3!  800!  -  I 

34.0! NONE 

!LA 

NEW  1 

1*64 

! 

! 

!  1 

1  1 

60.0! 

! 

20.3! 

! 

5.0! 

i 

!  -  1 

1  ! 

! 

! 

I 

! 

ORLEANS  ! 

! 

(16)  MIDSTREAM 

FUEL 

! 

SERVICE*  ! INC. 

1  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

LU-ASH 

! 585102 

2613A54! 

39.3! 

18.0! 

!  400!  -  ! 

-  !  NONE 

!  AL 
! 

MOBILE  ! 

1977 

! 

1  ! 

35.5! 

18. C! 

-  ! 

!  -  ( 

! 

1 

nr  443 

1521875 

65515A70! 

1*5.1! 

35.1! 

10.01  - 

l  11C49! 

2S.0 ! DIESEL 

DEEP 

WELUAL 

! 

MOBILE  ! 

! 

1970 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.0! 

!  -  ! 

IPUHP 

HF  501 

1611905 

76015470! 

192.1! 

42.0! 

11.7!  - 

!  149$! 

19.0! DIESEL 

PUHP 

!AL 

MOBILE  ! 

! 

1*79 

l 

!  1 

1*2.1! 

42.  C! 

.6! 

1  -  ! 

! 

! 

HF  601 

1612644 

44915A  701 

160.1! 

42.1! 

7.6!  - 

!  7500! 

1 7.0! DIESEL 

DEEP 

WELLIAL 

MOBILE  ! 

1979 

! 

!  1 

160.1! 

42.1( 

1.0! 

t  -  ! 

IPUHP 

! 

! 

HF  602 

! 61 5616 

449!  ’01 

160.1! 

42.1! 

7.61  - 

!  7500! 

17.0I0I6SEL 

PEEP 

WELLIAL 

MOBILE  ! 

1979 

! 

1  ' 

160.1! 

42.1! 

1.0! 

!  -  ! 

!*UMP 

* 

! 

HF  731 

! 662943 

69015A701 

1*5.11 

35.1! 

9.6!  - 

1  1U716! 

18.01DIESEL 

DEEP 

WELLIAL 

MOBILE  1 

1982 

1 

1  1 

1*5.1! 

35.1! 

1.0! 

!  -  ! 

IPUHP 

! 

! 

HF  732 

! 662944 

69015*70! 

1*5.1! 

35.1! 

9.6!  - 

!  10716! 

18.0! DIESEL 

DEEP 

WELUAL 

MOBILE  ! 

1 98*. 

I 

! 

1  ! 

!  1 

195.1! 

! 

35.1! 

1 

1.0! 

! 

!  -  ! 

!  ! 

IPUHP 

1 

j 

i 

! 

! 

(32)  HZDSTREAH 

FUEL 

! 

SERVICES/!  INC. 

!  1 

i  1 

! 

! 

l 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

( 

I 

! 

CINDY 

I50U01 

2711*32! 

—  ! 

—  ! 

5.3!  330!  —  ! 

14.0! NONE 

!LA 

PORT  ALLEN! 

1943 

! 

!  1 

50.5! 

14.0! 

—  ! 

!  —  ! 

! 

! 

! 

CAPT.  SHERHAN 

•508797 

4913*361 

48.0! 

20.0! 

5.0!  42C!  -  ! 

24.0! NONE 

I  LA 
! 

PORT  ALLEN! 

! 

1967 

1 

1  i 

5C.0! 

20.0! 

5.0! 

1  -  ! 

! 

KIM  LEI 

1560343 

67! JA  36! 

—  ! 

—  ! 

7.0!  1000!  -  ! 

38.0! NONE 

!LA 

PORT  ALLEN! 

1974 

l 

{  1 

65.0! 

24.0! 

—  ! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

HR.  4UNIOUS  « 

1508798 

49J3A36! 

48.0! 

20.0! 

5.0!  460!  -  ! 

24. 0! NONE 

t  L  A 

PORT  ALLEN! 

1 

1967 

! 

J  i 

50.0! 

20.0! 

5.0! 

!  -  1 

! 

! 

ORA  D 

1255028 

21 ! 3A  361 

—  ! 

—  ! 

4.0!  450!  -  ! 

25.01  NONE 

(LA 

PORT  ALLEN! 

! 

1948 

! 

!  ( 

44.2! 

11.7! 

—  ! 

!  -  1 

! 

! 

PATRICIA  WRIGHT 

1285549 

4013*361 

—  ! 

—  ! 

6.0!  10501  -  f 

35 .0! NONE 

ILA 

PORT  ALLEN! 

1981 

! 

I  ! 

52.0! 

21.0! 

—  1 

! 

! 

! 

COLLINS  7 

! 271139 

43215*711 

150.0! 

37.0! 

9*0!  ’ 

!  1116! 

30.0!o:escl 

PUHP 

ILA 

! 

PORT  ALLEN! 

! 

1933 

! 

i  1 

150.0! 

37.0! 

1.51 

! 

HF  211 

1287304 

1744! 5A71 { 

297.5! 

52.5! 

8.5!  - 

!  4221! 

20.0I0IESEL 

PUHP 

ILA 

PORT  ALLEN! 

! 

1961 

! 

!  1 

2*7.5! 

52.5! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

I 

MIOSTREAH  FUELER  17 

{643900 

55515A70! 

158.0! 

40.0! 

8.5!  - 

!  9361 

14.0! DIESEL 

PUHP 

ILA 

PORT  ALLEN! 

R  1981 

! 

!  1 

158.0! 

40.0! 

1.5! 

! 

! 

1 

7.  65 

!  - 

37015*71 1 

135.0! 

35.0! 

8.0!  - 

!  850! 

15 .0! DIESEL 

PUHP 

ILA 

PORT  ALLEN! 

1937 

! 

1 

1  1 

1  ! 

135.0! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

(43)  HIDWEST  CONSTRUCTION  COMPANY 

!  t 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

J 

! 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

AND  LUhk 

6S0S., 

INC.  ! 

!  > 

i 

i 

i  S 

I 

1 

AL0O8 

1287949 

7913*35 1 

61.3! 

25.0! 

6.61  153CI  -  ! 

31.0! NONE 

!N£ 

NEBRASKA  ! 

1962 

1 

1  1 

61.3! 

25.0! 

6.6! 

!  -  ! 

! 

! 

CITY  I 

BONNIE  8AUN 

1234623 

2013A35! 

43.5! 

13.0! 

3.0!  265!  -  ! 

14. 5 (NONE 

!NE 

NEBRASKA  ! 

*  1955 

! 

1  1 

46.0! 

13,0! 

3.0! 

!  -  ! 

! 

! 

CITY  1 

TWYLA  MARGE 

1282261 

6515*351 

60.4! 

24.0! 

5.7!  900!  -  ! 

31.0 ! NONE 

!NE 

NEBRASKA  ! 

I960 

SY3  16 

1 

1  1 

60.4! 

24.0! 

5.7! 

! 

! 

CITY  ! 

j  - 

367 1 4*431 

175. 

40.01 

ii.ii  - 

!  1272! 

8.0! NONE 

!  HE 

NEBRASKA  ! 

1966 

! 

1 

J  1 

!  1 

175. 

40.0! 

! 

9.0! 

! 

!  ! 

! 

• 

( 

! 

CITY  ! 

! 

! 

(26)  HIDWEST  FOUNDATIONS  1 

1  1 

!  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

! 

I 

! 

1 

NO  184 

!  — - 

31714F46! 

1 

-  I 

9.0!  - 

!  750! 

7.5 ! NONE 

lit 

PEORIA  t 

1952 

1 

!  ! 

120.0! 

35.0! 

1.5! 

1  »  } 

! 

! 

t 

NO  185 

1  - 

39814F46! 

-  i 

-  ! 

10.0!  - 

!  .750! 

8. 5! NONE 

!IL 

PEORIA  ! 

1928 

! 

1  1 

120.0! 

35.0! 

2.01 

!  -  ! 

! 

! 

!IL 

! 

PC0R2A  1 

! 

! 

! 

1952 

1 

! 

f 

1  1 

1  1 

!  1 

120.0! 

! 

j 

35.CS 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

!  t 

!  ! 

! 

! 

f 

! 

I 

TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGftt 

•1ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUNBER 

!  COAST 
!  GUARD 

1  NUHSE* 

1VTCC! 
NET  1C0DEI 
REGIS-!****! 
TER  !  SEE) 
TON-  iPASEl 
NAGE  i  IV  ! 

DIMENSIONS  ! 
LENGTH! BADTH! 
REG.  !  REG. I 
//////I/////! 
OV£P-!OVER-t 
ALL  1  ALL  ! 

DRAFT! 

! 

LOAD-! 

ED  1 
/////! 
LIGHT! 

(CAPACITY! 

!  I 

1  CARGO  | 
1 //////// | 
HORSE!  PASS-  ! 
POVER!  EN6ERS  ! 

NIGH-  •  (VESSEL! 

EST  !  CARGO  HANDLING  IS  lOPERATING  ! 
FIXED  |  EQUIPMENT  STCl  BASE  ! 
POINT  !  LINE-1  1 AO!  LINE-1  1 
(LIGHT)  !////////// 7/////! TD !////////// ! 
(FEET)  |  LINE-2  !£C!  LINE-2  ! 

) 

! 

YEAR  J 
BUILT  ! 
OR  ( 

‘REBUILT ! 

(26)  MIDWEST  FOUNDATIONS 

! 

1 

l 

!  1 

1  1 

1  1 

1 

! 

( 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

( 

! 

! 

( 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

(CONTINUED)! 

!  1 

| 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

NO  331 

127I4A461 

110.0! 

26.0! 

6.0! 

350! 

5.5 ! NONE 

1 IL 

PEORIA  ! 

1956 

110.01 

26.0! 

1.0! 

I 

-  ! 

1 

! 

! 

NO  332 

12714A46! 

110.01 

26.0! 

6.0! 

350) 

5 .5 1  NONE 

!IL 

PEORIA  i 

1953 

1  1 

110.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

-  • 

! 

! 

1 

PC  937 

95714A43! 

35.0! 

50.01 

6.6! 

500! 

7.0( NONE 

ttL 

PEORIA  ! 

1966 

!  1 

1  1 

65.0! 

1 

50.0! 

! 

1.5! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(01)  MINK  TRANI*CRTAT ION  I2t< 

!  INC. 

1  1 

1  1 

l 

! 

! 

l 

t 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

VALTER  N 

!  558270 

6611A031 

155.7! 

38.0! 

13.0! 

2120! 

1831 

50.0! NONE 

!NJ 

SEA  BRIGHT! 

*  1986 

1  1 

1  1 

166.0! 

1 

38.0! 

11.01 

! 

! 

609! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

(03)  PINK  TRANSPORTATION  IV/ 

I  INC. 

!  1 

!  1 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

( 

! 

! 

1 

! 

l 

1 

CATHERINE  J 

1623430 

6411C02! 

100.0! 

24.0! 

5.0! 

1515! 

28! 

20.0 1  NONE 

!NJ 

SEA  BRIGHT! 

1980 

!  ! 

1  1 

100.0! 

1 

24.0! 

! 

4.0! 

! 

! 

! 

152! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(03)  NIMH  TRANSPORTATION  IX, 

!  INC. 

!  1 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

JACK  V 

1623644 

67! 1C  02! 

104.01 

25.1! 

5.0! 

2100! 

-  ! 

53  .0 !  NONE 

!NJ 

SEA  BRIGHT) 

1980 

1  1 

1  ! 

110.0! 

1 

26.0! 

! 

4.0! 

! 

! 

! 

1 5$  I 
! 

! 

! 

! 

! 

l 

( 

(03)  NIMH  TRANSPORTATION  V, 

!KC. 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

( 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

l 

HAR30R  CONHUTER  V 

! 623597 

67! 1C  11 1 

105.0! 

24.0! 

7.0! 

1650! 

25! 

15.5 1  HONE 

!NJ 

SEA  8RZGHT! 

1980 

1  1 

1  1 

105.0! 

1 

24.0! 

! 

4.0! 

1 

! 

! 

157! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(031  PIKA  TRANSPORTATION  VI/ 

1  INC. 

1  1 

!  1 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

( 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

PAUL  SALARD 

1627340 

6311  CO?! 

98.0! 

24.0! 

4.6! 

1515! 

28! 

20*0! NONE 

!NJ 

SEA  BRIGHT! 

1980 

i  l 

1  1 

105.0! 

! 

24.0! 

1 

4.0! 

! 

! 

! 

149! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(29)  "IKE'S*  INC. 

!  1 

• 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CASEY  JOE 

1567019 

7013A361 

61.5! 

22.0 

6.0! 

1095! 

-  ! 

38.0! NONE 

I  IL 

CAIRO  ! 

1975 

61.5! 

22.0! 

5.5! 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

ROSE  MARIA 

1563983 

7013A361 

61.5! 

2  2.0! 

6.0! 

1095! 

-  ! 

38.0! NONE 

(;l 

CAIRO  1 

1975 

!  1 

«  j 

61.5! 

1 

22.0! 

! 

5.5! 

! 

! 

1 

-  I 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

<141  PILLER  (  COPPANT/  INC. 

i  i 
!  1 

i 

i 

! 

! 

I 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

BIG  SEE 

1260507 

2613A361 

55.0! 

18.0! 

5.5! 

400! 

-  ! 

21*5! NONE 

!AL 

DENOPOLIS  I 

19*6 

58.5! 

11.0! 

5.5! 

t 

-  ! 

! 

! 

! 

h  eo 

9214A43! 

70.01 

24.0! 

3.0! 

-  ! 

12! 

14,0! LOADER 

!AL 

DEHOPOLIS  ! 

1948 

!  1 

70.0! 

24.0! 

.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

SCNOCO  tot 

16514AA3! 

105.0! 

30.0! 

4.0! 

350! 

9.0! NONE 

1AL 

OEHOROLIS  ! 

1941 

l  | 

i  i 

105.0! 

1 

30.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

* 

! 

! 

! 

! 

<231  NILLEA  BOAT  LINE.  INC. 

i  i 

•  t 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

- 

ISLANDER 

! 656811 

6211  All  l 

—  ! 

—  ! 

3  -  3  ! 

440! 

27.0! NONE 

!0H 

PUT-IN-BAY! 

1983 

;  { 

90.3! 

33.0! 

6.0! 

! 

448! 

! 

! 

! 

PUT-IN-PAY 

1279033 

6211A12! 

60.3! 

31.0! 

8.0! 

440!# 

9! 

27.0! NONE 

!  OH 

PUT-IN-BAY1 

1959 

64.9! 

33.5! 

6.5! 

! 

150! 

! 

( 

! 

VEST  SHORE 

1252256 

64 1 1 A 12! 

60.2! 

30.0 

8.0 

230!# 

7! 

22.01N0NE 

!0M 

PUT-IN-HAY! 

1947 

1  1 

64.9! 

30.51 

6.5! 

! 

244! 

! 

! 

! 

VILLI  AN  H .  MILLER 

1267685 

6S11A121 

60.2! 

31.0! 

8.5! 

380!* 

9! 

SI aO  t  NONE 

!0H 

PUT-IN-BAY! 

1954 

1  1 

i  | 

64.9! 

1 

32.9! 

! 

7.0! 

! 

! 

I 

250! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

<331  NILLEA  NARINE  SERVICE 

[  | 

i  l 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

j 

i 

i 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

HI  DEE  IV 

1277945 

1411AQ2! 

40.0! 

12.0! 

3.5! 

23oi 

-  ! 

12.0! NONE 

!TX 

AN4HUAC  ! 

*  1981 

1  1 

43.01 

12.0! 

3.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

HOT  SHOT 

1265263 

713*36! 

45.2! 

14.6! 

6.0! 

420! 

-  | 

15 .0! NONE 

!TX 

ANAHUAC  ! 

*  1981 

1  1 

45.2! 

i 

14.6! 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

-  1 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

(29)  MILLER,  ROBERT  t  ASSOCIAfTFS 

1  I 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

• 

ABC  6CS? 

1594143 

91714A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1645! 

11.0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

1978 

1 

1  ! 

20C.0! 

35.0 

1.5! 

1 

-  i 

i 

! 

! 

ABC  6068 

! 594144 

91714A49! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1 64  5  j 

1 1 . 0 1  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

197! 

l 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  t 

! 

! 

! 

ABC  >01P 

1598143 

69614A46! 

200.0! 

35.0 

9.0! 

1672i 

19.1 {NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  ! 

197! 

1 

i  i 

20C.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ABC  8C35 

1593145 

6961  AAA*! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

U72! 

19.11  NONE 

!"0 

ST.  LOUIS  ! 

197* 

1 

;  ; 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

ABC  32)8 

1630015 

946$  4A46! 

200.0! 

35.0 

9.0! 

1500! 

1 6.0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

i  1 

200.0! 

35.0 

1.6! 

i 

•  i 

( 

! 

! 

ADI  1 

1  - 

86314*41! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

U43i 

17.0 ! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  J 

1980 

l 

i  j 

195.0! 

35.0 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

ATH  2003 

1614910 

70ol 4A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1511! 

19.8! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

1  1 

1«5.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ATM  2C04 

1614911 

70014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1511! 

19,8 (NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1980 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ATH  2C05 

1614912 

70014A46! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

1511! 

10.8IN0NE 

!"0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

i  I 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

*  ! 

! 

! 

! 

ATH  2006 

1614913 

7C0! 4A461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1511! 

1 9.81N0NS 

!"0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

1  1 

195.0! 

35.0 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ATH  2007 

161(914 

7C014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1511! 

19. 8 (NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  | 

1980 

t 

;  i 

195.0! 

*«  iM 

2.0! 

i 

•  i 

i 

I 

! 

ATH  2006 

1614915 

70014446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1511! 

1  9,  3*1  NONE 

l  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

ATH  2009 

1614916 

70014A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1511! 

19,31  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  J 

198C 

! 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

ATH  2010 

1614917 

70014A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1511! 

19.6IN0NE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ATH  2011 

1614916 

70C! AAAcj 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1511! 

19.8! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

j  I 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

ATH  2012 

1614919 

70014A41J 

195.0! 

35.0 

9.0! 

1511! 

19. 8 (NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  I 

1980 

1 

j  I 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

( 

-  ! 

! 

1 

! 

ATH  2013 

1614920 

70014A48! 

195.0! 

35.0 

9.0! 

1511! 

19.EU0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

!  1 

193.0! 

35.0! 

2  •  C 1 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

ATH  2014 

1614921 

70014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1511! 

19.8! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

r 

-  ! 

! 

! 

! 

ATH  2C15 

1614922 

7C014A45! 

195.0! 

35.0 

9.0! 

-  j 

1511! 

19,3! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

t  j 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

ATK  2016 

1614923 

700! 4A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1511! 

1 9 .8  J  NONE 

!H0 

St.  LOUIS  ! 

1980 

I 

1 

1  ! 

!  ! 

195.0! 

1 

35.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

!  * 

!  ! 

VEHICLES  ! 

! 

! 

i 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

1 

1VTCCJ  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

!  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

{VESSEL! 

! 

DI STl  OPERATOR 

1 

NET  !COOE {LENGTH! BROTH!  ! 

1  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

1 

■' — ------ 

-iRc6IS-i‘***J  REG.  t  REG.lLCAO-t 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

ltd  HASS  ! 

YEAR  ! 

!  COAST 

l 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  ( 

LINE-1 

! AO!  LINE-1  I 

GUILT  1 

VESSEL  NAPE  AND  NUMBER 

1  GUARD 

! 

TON-  ‘PAGE!  OVEB-! OVER-! /////! 

HORSE!  PASS-  !(LI6HT>!////////////////!to! //////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

J 

NAGS  !  TV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT ! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET) ! 

LINE-2 

ICC !  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

( 29)  HILLER, 

ROBERT  4  ASSOCIATES 

1  1 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

l  1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

( 

1 

3A  100 

j  - 

711 ! 4A481 

195.0! 

35.0- 

12.0! 

-  j 

1730! 

19. C! NOSE 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1980 

1 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

9A  200 

I428C37 

71114A48! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1730! 

1 9 .0 ! NONE 

1N0 

ST.  LOUIS  ! 

1930 

! 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

3A  1013 

1606995 

71914A461 

235.0! 

35.0! 

7.o! 

-  j 

2728! 

--  ! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1979 

! 

!  1 

235.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

BAR  H 

1625741 

95214A461 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

—  ! 

—  1N0NE 

{NO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

BAR  J 

1  £>25742 

95214A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

—  ! 

—  !  NONE 

1  NO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

9F  1019 

1614546 

71914A46! 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1664! 

—  ! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

1979 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

BN  1008 

1640905 

73014A411 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  | 

1773! 

1  9.0! NONE 

1  NO 

ST.  LOUIS  I 

1981 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

CA.  1013 

! 620762 

66614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19.31N0NE 

!  NO 

ST.  LOUIS  2 

1980 

I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CBL  303 

1553635 

67514A41  1 

195.0! 

35. C‘ 

9.0! 

-  ! 

1506! 

20.4! NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  1 

I 

1974 

I 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

{ 

C6B  133 

!t>09240 

89514A411 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1499! 

18.6! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  I 

1979 

( 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

CG8  133 

!  - 

83814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

15.6 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  I 

1974 

! 

•  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CGB  171 

1611027 

89514A4C! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1499! 

18.6! NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  I 

1979 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CGB  219B 

1571686 

97714A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

! 

1637! 

1 8 • 6 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  I 

1976 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ( 

1 

l 

1 

CG3  2320 

1577923 

73614A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1664! 

19.1! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  I 

1976 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

( 

-  ! 

( 

! 

I 

CGB  2660 

1595767 

93714A41! 

200.0! 

3S.C! 

9.0! 

-  ! 

1637! 

17.3! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

1978 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

( 

1 

CGB  2693 

1595768 

93714A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1639! 

17.3! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1978 

! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

CM  133 

1548377 

67614A41 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  I 

1469! 

19.1 (NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

( 

i 

DM:11 

1430331 

843! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1773! 

—  !  NONE 

|N0 

ST.  LOUIS  t 

1980 

1 

!  ! 

1 05.0! 

35.0! 

I.o! 

1 

-  i 

! 

{ 

! 

DFN-18 

1613406 

9t  8! 4A44 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

2318! 

—  1  NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  I 

1979 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OHL  7C 

!o42708 

730! 4A41 ! 

200.01 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1773! 

19.0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

I 

1951 

6E-13C 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

! 

!  - 

1 

67SS4A41 ! 

!  ! 
673I4A41 ! 

195.0! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

-  ! 

1 

1469! 

-  ! 
1469! 

19.1 ! NONE 
! 

19.1! NONE 

!  NO 

1 

1  NO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1 

ST.  LOUIS  t 

l 

1975 

1975 

EE  ISO 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1623715 

833! 4A46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

2495! 

—  ! NONE 

INO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1979 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

] 

-  ! 

! 

EE  1320 

1569129 

91714AA6! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

2728! 

—  ! NONE 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978 

! 

i  i 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

EVV  113 

1611928 

743!4A48i 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1650! 

1 6. 6 ! NONE 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1979 

! 

;  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

FEJ  1013 

1614546 

90814A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

2119! 

—  (NONE 

INO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1979 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

GMT  301 

1541581 

971 ! 4A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

16001 

19*0! NONE 

!D£ 

WILMINGTON  1 

1 

)9?? 

1 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

GKT  829 

1565192 

T33I4A41! 

200.0! 

35.0! 

10.8! 

-  ! 

1500! 

1 7 .0 l NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

1 

1 

GNT  8C13 

1541581 

971I4A46J 

20C.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1730! 

19,0! NONE 

INO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1972 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

GNT  8043 

1541584 

971 ! 4 A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

19.0‘NONE 

INO 

i 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1972 

! 

!  ! 

2C0.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

GMT  8050 

1541535 

971 !4A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1600! 

19.0! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

M0?2 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

GNT  8070 

1541587 

973HA41 ! 

290.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1621! 

16.0! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

6MT-808P 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  i 

! 

1 

1541588 

97314*41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1621! 

16.9! NONE 

i*o 

ST.  LOUIS  ! 

j 

— 

;  j 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  j 

i 

i 

GNT  826B 

1 565189 

73314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1667! 

18. 4 ‘NONE 

1M0 

ST.  LOUIS  1 

1975 

i  • 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

1 

i 

GNT  8279 

1565190 

733*!4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

16671 

18.4JN0NE 

!  MO 

ST.  LOUIS  i 

1975 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

* 

-  j 

! 

! 

! 

GNT  5?8B 

1565191 

73314A41! 

2C0.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1 667  j 

18.4! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1975 

l 

(  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

GNT  8303 

156S193 

733I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1667! 

18.4 ! NONE 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

1  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

6NT  8348 

1565197 

75314A41! 

200.0! 

35. 0! 

9.0! 

-  ! 

1667! 

18.4! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1975 

! 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

I 

HLEN  -138B 

1621721 

917! 4A46! 

2CO.OJ 

35.0! 

9.0! 

I 

1756! 

—  iNONE 

INO 

1 

ST.  LOUIS  1 
! 

198( 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

HLEN-139B 

1621722 

917UA46! 

200.0! 

35.nl 

9.0! 

-  ! 

—  ! 

—  (Hone 

INO 

1 

ST.  LOUIS  I 

1 

1981 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

HUB  4 

1  - 

70CI4A4S! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1730! 

19 .0 ! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

I  !* 

195.01 

35.0! 

1.5! 

| 

-  ! 

I 

! 

1 

II  2 

1642950 

849 J  4&46I 

195.0! 

35:01 

9.0! 

-  I 

1707! 

19.0! NONE 

I  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1980 

ITC  ■■101 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

| 

-  1 

( 

I 

1636929 

683UA41! 

195.0! 

35.01 

9.01 

-  ! 

1519! 

19.3!  NOME 

INO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1981 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

XTC-102 

1636930 

686 14A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519| 

19.3 INONE 

INP 

j 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

ITC  104 

1636932 

86814A41 1 

195. 01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19. 3 1  NONE 

1110 

ST.  LOUIS  1 

1981 

ITC  105 

1 

>  > 

i 

3,.w{ 

i .  , ! 

! 

-  i 

2 

2 

1636933 

868I4A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1519! 

19.3! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1 

1981 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

ITC  108 

1636936 

88814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19. 3! NONE 

in: 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

» 

-  ! 

! 

ITC  109 

1636937 

838I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19.31  NONE 

ino 

i 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1981 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

ITC  110 

1636936 

868I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19.3! NONE 

INO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1 

1981 

ITC  111 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1636939 

806! 4*41 { 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1519! 

19.3! HOME 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

ITC  112 

1636940 

68814A41 1 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

1519! 

19.31  NONE 

INO 

! 

ST.  LOUIS  1 

I 

1981 

I 

1  I 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ( 

! 

ITC  115 

1636943 

88814*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19.3  INONE 

UNO 

! 

ST.  LOUIS  I 

I 

1981 

1 

!  ! 

155.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

ITC  119 

1636947. 

88814*41 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19.3IN0NE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

1 

1  ! 

195.01 

35.01 

1.5! 

! 

-  I 

! 

I 

1 

ITC  122 

1636950 

686 ! 4 A  41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19.31  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

1 

I 

1 

!  t 

!  ( 

1  I 

195.01 

l 

1 

35.01 

1 

1 

1.5! 

! 

! 

i 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

1 

1 

! 

T ABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


1  COAST 
1  GUARD 
!  NUMBER 


(29)  MILLER#  ROBERT  t  ASSOCIATES 
{CONTINUED) ! 


1 VTCCl  DIMENSIONS  1  DRAFT ! 

NET  iC0DE!LEN6TH!9RDTH!  ! 
REGIS-!****!  REG.  I  REG.ILOA0-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  (PAGE!  OVER-IOVER-!/////!  HORSE 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  JLIGNT!  POWER 


8E6 1  AAAI !  19S.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

888! AAAI !  195.01  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

676IAAA7!  193.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

676IAAA7!  195.0!  35.0! 

!  !  195.01  35.0! 

676 !Ak^7!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

676! AAA7!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

6961AAA7!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

696! AAAI !  200.0!  35.01 
!  !  200.0!  35.0! 

700! AAA6!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

963!  AAAI  *  195.0!  35.0! 

!  I  195.0!  35.0! 
963! AAA! |  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

963! AAAI !  !  —  ! 

!  !  195.0!  35.1! 

886! AAAI!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

8A91AAA1 !  195.9!  35.0! 

!  !  195.0!  35.01 

700IAAAS!  195.0!  35. C!  1 
!  !  195.01  35.0! 

8A91AAA1!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  3S.CI 

730! AAAI !  200.0!  35.0!  1 
!  !  200.0!  35.0! 

8831AAA6!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

833IAAA6!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

6S31AAA61  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

8831AAA6I  195.0!  35.0!  1 
!  !  195.0!  35.0! 

883! AAA6!  195.01  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

883! AAA6!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

363! AAA6!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

933IAAA6!  195.0!  3S.C! 

!  J  195.0!  35.01 

700! 4A46 !  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

67614A48!  195.0!  35.0! 

I  !  195.0!  35.0! 

676UA48!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.01 

676IAAA3!  195. C!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

7G0I4A4R!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

964 !4 A41 !  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

730! AAAI !  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

846I4A46!  195.0!  35.0! 

!  )  195.0!  35.0! 

933! AAAI !  200.0!  35.0! 

!  I  200.0!  35.0! 

983! AAAI!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

863!  AAAI !  195.0!  35.0! 

I  !  195.0!  J5.0J 
363! AAAI!  195.0!  35.0! 

(  !  195.01  35. C! 

383! AAAI !  195.01  35. 0! 

!  !  195.0!  35.0! 

863! AAAI !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

883! AAAI |  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

383}  AAAl !  195.3!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

383UA41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

700! AAA6!  195.0)  35.0! 

!  I  195.0!  35.0! 

633I4A46!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

6761AAA6!  --  !  "  ! 

I  !  195.0!  55.0! 

1 039! AAAI !  19S.0!  35.C! 

!  1  195.0!  35.0! 

1009! AAAI !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

1051 ! AAAI !  20C.01  35. C! 

!  !  200.0!  31.0! 

1 051 ! AAAI !  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

917J AAAI !  200.0!  35.0! 

!  J  200.01  35.0! 

917! AAAI J  2 CO. 0 f  35.0! 

!  I  200.0!  35.0! 

917! AAAI !  23C.0!  35.0! 

!  (  203.0!  35.0! 

1 009 ! AAAI !  195.0!  35.0* 

!  I  195.0!  35.0! 

730! AAAI !  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

!  !  !  ! 

!  !  I  ! 


CAPACITY!  HIGH-  !  IVESStL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  I  TCI  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  t AO I  LINE-1 

PASS- “! (LIGHT) !//////////////// !TD !////////// 
ENSERS  1  (FEET)!  LINE-2  !£E!  LXNE-2 


! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


19.31  NONE 
! 

19.3 ! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

16.0 ! NONE 
! 

1 6.0! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

1 6.0! NONE 
! 

1 A • 7 | NONE 
! 

19.G1N0NE 

I 

18.5! NONE 
! 

1 8 . 5 ! NONE 
! 

18.5! NONE 
! 

17.3! NONE 
! 

19.2JN0.NE 

I 

1 9. 0! NONE 
! 

19.2! NONE 

1 9. OINONE 
! 

1 9.0 INONE 
! 

19.0! NONE 
! 

1 9.0 ! NONE 
! 

19.0! NONE 
! 

19.0 !NONE 
! 

1?.0!none 

! 

19.01N0NE 

! 

19.0! NONE 
! 

19.0!N0NE 

! 

19.0! NONE 
! 

1 9.0! NONE 
! 

19.0! NONE 
! 

19,3! NONE 
1 

19.01N0NE 

! 

19.0! NONE 
! 

19.02N0NE 

! 

19. A! NONE 

f 

19.0SNONE 

! 

19.0! NONE 
! 

19,0! NONE 
! 

19.0! NONE 
! 

19 .0  JNONE 
! 

19.0! NONE 
! 

1 9.0! NONE 
! 

19.0! NONE 
! 

19.0! NONE 
! 

—  'NONE 
! 

-  ! 

1 

19. 3! NONE 
! 

19.3! NONE 
! 

19,4 INONE 
! 

19. A! NONE 
! 

17.0! NONE 
1 

17.0! NONE 
! 

17 .0 {NONE 

| 

19.2 1  NONE 
! 

19.01N0NE 

! 

! 

! 


! MO  ST.  LOUIS  ! 

1  MO  ST.  LOUIS 
I 

! MO  ST.  LOUIS  : 
! 

! MO  ST.  LOUIS 
! 

! MO  ST.  LOUIS 
t 

(MO  ST.  LOUIS 
! 

1M0  ST.  LOUIS 
! 

!H0  ST.  LOUIS 
! 

|M0  ST.  LOUIS 
! 

1  MO  ST.  LOUIS 
I 

! MO  ST.  LOUIS 

! 

!H0  ST.  LOUIS 
! 

! MO  ST.  LOUtS 
! 

!M0  ST.  LOUIS 
! 

IMO  ST.  LOUIS 
! 

HO  ST.  LOUIS 
! 

IMO  ST.  LOUIS 

HO  ST.  LOUtS 
! 

IMO  ST.  LOUIS 
! 

IMO  ST.  LOUIS 

HO  ST.  LOUIS 
! 

HO  ST.  LOUIS 
! 

IMO  ST.  LOUIS 
! 

HO  ST.  LOUIS 
I 

HO  ST.  LOUIS 
I 

I  MO  ST.  LOUIS 
! 

IMO  ST.  LOUIS 
I 

IMO  ST.  LOUIS 

IMO  ST.  LOUIS 

HO  ST.  LOUtS 
1 

HO  ST.  LOUIS 
! 

IMO  ST.  LOUIS 

!M0  ST.  LOUIS 
! 

HO  ST.  LOUIS 
! 

IMO  ST.  LOUIS 
! 

HO  ST.  LOUIS 
! 

HO  ST.  LOUIS 
! 

HO  ST.  LOUIS 
! 

IMO  ST.  LOUIS 
t 

HO  ST.  LOUIS 
I 

IMO  ST.  LOUIS 

!M0  ST.  LOUIS 

HO  ST.  LOUIS 
I 

!M0  ST.  LOUIS 
! 

! 

! 

IMO  ST.  LOUIS 
! 

HO  ST.  LOUIS 
! 

IMO  ST.  LOUIS 
! 

HO  ST.  LOUIS 
! 

HO  ST.  LOUIS 
1 

IKY  LOUISVILL 
! 

HO  ST.  LOUIS 
! 

HO  ST.  LOUIS 
! 

IMO  ST.  LOUIS 
! 

! 

I 


TABLE  2  -  DESCRIPTIONS  VESSELS 


VESSEL  N»KE  AND  HUMBER 


(29)  HILLER# 


ROBERT  t  ASSOCIA 
(CONTINUED) 


! VTCC !  DIMENSIONS  lDRAfTi 
NET  !C0DE!LENGTH!9*DTH!  I 

REGIS-f ** •* I  RES.  !  REG.ILOAO-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  I 
TON-  IMAGE!  OVER“!OVEP“! /////!  HORSE 
NACE  !  IV  l  ALL  ‘  ALL  ! LIGHT!  ROVER 


CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

{  EST  |  CARGO  HANDLING  IS  2  OPERATING 
CAR60  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  1 AOl  LINE-1 

PASS-  I (LIGHT)! /////// /////////!TOJ/ ///////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EC!  LINE-2 


TEAR 

BUILT 

OR 

♦REBUILT 


!  ! 

!  ! 

!  1 

!  ! 

73014048! 

!  ! 

917I4A41! 

!  ! 

917I4A41! 

!  ! 

783! 4A48! 

!  ! 

7831 4A43! 

!  ! 

78314448! 

!  2 

783UA4*! 

2  2 

7*3! 4A48! 

!  ! 

94014A43! 

!  ! 

94014*48! 

!  i 

907! 4  A  48 ! 

!  ! 

907J4A48! 

!  ! 

9  07 ! 4  A  4  8 1 

1  ! 
907 14A48 ! 

2  ! 
907! 4A4A1 

!  ! 

71114A44! 

!  ! 

84  8 ! 4 A 46 ! 

!  ! 

648I4A46! 
!  1 

700! 4 A  48 ! 
!  ! 

950! 4A48! 

2  I 

95024A48! 
!  2 

95024A48! 
2  ! 

95024A48! 
!  ! 

950! 4  A  4  8 ! 

1  ! 

950 ! 4  A  4  8 1 
!  ! 

95024A4S! 

!  ! 

950J4A46! 
!  ! 

95024A48! 
!  ! 

950! 4 A48 I 
!  ! 

95014448! 
!  ! 

95024A48! 

2  I 

95024A49! 
2  ! 

9S024A48! 
>  ! 

95024A48! 
2  2 

95024A4B2 
!  ! 

95024A482 
!  ! 

95024A48! 
2  ! 

908J4A46I 
i  2 

994I4A41! 

!  1 

88524A41! 

I  I 

$4814441! 
!  ! 

84824A41! 
!  ! 

84314A47! 

!  I 

84814A47! 
!  ! 

848! 4A47! 
i  i 

7001 4A40! 
!  ! 

71114A40! 
!  2 

972I4A46! 

!  i 

848I4A46! 
!  1 

846UA46I 
1  2 

93324A411 
!  I 

93314A46! 
!  2 

84314A41! 
!  ! 

69624A462 
I  ! 

I  f 

!  I 


!  ! 

!  ! 

!  ! 

J  ! 
200.0!  35.0! 
200.01  35.0! 
200.0!  35.0! 
20C.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35. C! 
1«5.0!  35.0!  1 
195.0!  35.0! 
1*5.0!  35.0!  1 
195.0!  33.0! 
1*5.0!  35. Cl  1 
195.0!  35.0! 
195.0!  35. C!  1 
1*5.0!  35.0! 
195.01  35. C!  1 
195.0!  35.0! 
1*5.0!  35.0!  1 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0!  1 
1*5.0!  35.0! 
1*5.0!  35.0!  1 
195.0!  35. C! 
1*5.0!  35.0!  1 
1*5.0!  35.0! 
195.0!  35.0!  ' 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0!  ' 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0!  * 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
1*5.0!  35.0! 
195.0!  35. C!  ' 
1*5.0!  35.0! 
200.0!  35.02  ‘ 
200.0!  35.0! 
200.0!  35. C!  * 
200.0!  35.0! 
200.02  35.C2 
200.0!  35.0! 
200. OJ  35.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35. C! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35. C! 
200. 0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35. Ct 
200.0!  35. C2 
200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35. C! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
200.01  35.0! 
200.0!  35.0! 
2C0.0!  35. C! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
1*5.0!  35.0! 
1*5.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.01 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.01 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.01  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
200.01  35.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35.01 
200.0!  35.0! 

!  ! 

I  ! 


- 

1 

1 

1773! 

1 9 .0  !  NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

i  1 

1981 

- 

I 

! 

I 

16461 

17.1! NONE 

z  ■ 

INO  ST.  LOUIS  ! 

j  | 

1979 

- 

i 

! 

i 

1647! 

17.OIN0NE 

1*0  ST.  LOUIS  ! 

j  1 

1979 

- 

i 

! 

i 

1765! 

20.0! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  I 

i  1 

1975 

- 

i 

i 

1765! 

20.0JNCME 

Z  1 

! NO  ST.  LOUIS  ! 

1975 

- 

z 

! 

t 

1765j 

20. oi NONE 

!HC  ST.  LOUIS  ! 

1975 

- 

z 

! 

i 

17651 

20.0! NONE 
| 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

j  j 

1975 

- 

i 

! 

■ 

1765! 

20.0! NONE 

i 

(HO  ST.  LOUIS  ! 

1975 

- 

! 

! 

1743! 

1 

20.0  !  NONE 

!N0  ST.  LOUIS  ! 

1977 

- 

! 

i 

1743! 

20.0  j  NONE 

1*0  ST.  LOUIS  i 
j  | 

1977 

- 

z 

! 

1720! 

1 9.0! NONE 

MO  ST.  LOUIS  ! 

i  l 

1979 

- 

! 

i 

1720! 

19,0! NONE 
| 

z  z 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

1979 

- 

z 

! 

17201 

19.0! NONE 
| 

1*0  ST.  LOUIS  ! 

1979 

- 

z 

! 

i 

1720! 

19.0! NONE 
| 

!H0  ST.  LOUIS  i 

j  | 

1979 

- 

i 

! 

• 

1720! 

19.0! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

197* 

- 

i 

l 

i 

20'.  Cj 

—  ! NONE 

(HO  ST.  LOUIS  ! 

•  i 

1981 

i 

! 

.VI  )! 

—  (NONE 

I  I 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1980 

- 

! 

i 

• 

! 

V  6! 

—  (NONE 

Z  1 

MO  ST.  LOUIS  ! 

t  i 

1980 

- 

z 

! 

1730! 

19.0! NONE 

z  z 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

me 

- 

! 

! 

i 

1850! 

19.01  NONE 

j 

!M0  ST.  LOUTS  1 

1979 

- 

z 

! 

i 

1850! 

19 .0 ! NONE 
| 

(NO  ST.  LOUIS  ! 

1979 

- 

z 

! 

i 

1850! 

19 .0 ! NONE 
| 

Mo  ST.  LOUIS  ! 

j  | 

1979 

- 

z 

! 

t 

1850! 

19.0! NONE 

INO  ST.  LOUIS  ! 

|  | 

1979 

- 

z 

( 

1850z 

19.0IN0NE 

!M0  ST.  LOUIS  I 

|  j 

1979 

- 

i 

! 

i 

18501 
_  1 

19.01N0NE 

(HO  ST.  LOUIS  ! 

|  | 

1979 

- 

z 

! 

1850! 

19.01N0NE 

I 

INC  ST.  LOUIS  I 

1*79 

- 

z 

! 

1850! 

19.0! NONE 

I 

|M0  ST.  LOUIS  J 

1979 

- 

! 

1850! 

19,0! NONE 
| 

! HO  ST.  LOUIS  I 
|  | 

1979 

- 

z 

! 

1850! 

19.0IN0NE 

j 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1979 

- 

! 

! 

1850! 

19.0 ! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1979 

- 

! 

18501 

19.0 (NONE 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1979 

- 

! 

1350! 

19.0! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  1 

1979 

- 

! 

i 

1550! 

19.0! NONE 

(HOST.  LOUIS  1 

1979 

- 

i 

l 

i 

1850! 

19.0! NONE 
| 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

1979 

- 

1 

! 

1150! 

19 .0 {NONE 
* 

MO -ST*  LOUIS  ! 

1979 

- 

z 

! 

■ 

1850! 

z 

19.0! NONE 

j 

MO  ST.  LOUIS  | 

|  | 

1979 

- 

i 

! 

■ 

1850! 

1 9, 0! NONE 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1979 

- 

! 

! 

1637! 

—  ! NONE 

[HO  ST.  LOUIS  ! 

1979 

- 

! 

! 

< 

1353! 

16.01N0NE 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1975 

- 

l 

I 

i 

1100! 

—  (NONE 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1977 

- 

! 

1 

1100! 

—  INONE 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1979 

- 

z 

1 

1 

1742! 

—  !NONE 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1979 

- 

! 

1 

15261 

16.01  NONE 

!  ! 

MO  ST.  LOUIS  ! 

|  j 

1979 

- 

! 

1 

1524! 

16.0  INONE 

j 

MO  ST.  LOUIS  ! 

|  j 

1979 

- 

1 

J 

1526! 

16.0! NONE 

MO  ST.  LOUIS  ! 

<  i 

1979 

- 

i 

1 

1512i 

—  j  NONE 
| 

ipo  st.  louis  i 

i  i 

1980 

- 

I 

! 

• 

15121 

“  {NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

1980 

- 

i 

I 

1493! 

—  INONE 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1  | 

1971 

- 

z 

! 

2400! 

—  INONE 

j 

MO  ST.  LOUIS  ! 

j  | 

1980 

- 

z 

! 

1741! 

12.01N0NE 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1980 

- 

! 

! 

• 

1100! 

—  INONE 
| 

!  ! 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

1977 

- 

i 

l 

1667! 

—  (NONE 

MO  ST.  LOUIS  I 

1977 

- 

s 

1 

1754! 

INONE 

IHO  ST.  LOUIS  ! 

1978 

- 

I 

! 

2000! 

! 

—  ! NONE 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1978 

TABLE  2  -  DESCRIPTION!  OF  VESSELS 


571 


ENGR! 

DIST ! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUHBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

IVTCC!  OINENSI ONS  l DRAFT! 
NET  1  CODE! LENGTH! BROTH!  1 

REG  IS- l*RR*l  REG.  !  REG.lLOAO-1 
TER  1  SEE !//////!/ ////I  EO  1 
TON-  IP  AGE  1  0VER-10VER-1/7///1 
NAGE  1  XV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

1  CAPACITY!  HUH-  1  IUSULI  1 

!  !  EJt  t  CXXSO  HANDLIKE  IS  tOPCMT INfi  1  t. 

1  CARSO  t  FIXED  1  EQUIP HEKT  ITCI  OASE  !  FEAR  1 

1 //////// 1  ROIHI  1  LINE-1  1  AO!  LINE'S  1  8UILT  1 

HORSE  1  PASS-  1  CLIENT) !////////////////! ID! //////////I  OR  1 
ROUE  SI  EHEERS  I  C  FEET) 1  LIHE-2  IEEI  LIHE-I  l*RESUILT! 

(2?)  HILLER/  ROBERT  t 

! 

! 

ASSOCIATES 

1  1 

!  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

* 

! 

! 

I 

! 

» 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

RM  42B 

! 59851 0 

69614A41! 

195.0! 

35.0! 

8,6! 

-  ! 

1673! 

—  (NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

*  ! 

! 

! 

AH  498 

1630264 

95714A41! 

195.0! 

35.0! 

4.61 

-  ! 

1673! 

—  ! NONE 

2M0 

ST.  LOUIS  I 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

! 

rm  see 

1630265 

95714A46! 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ( 

1895! 

12.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS- ! 

1980 

l 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

) 

-  ! 

! 

! 

AH  518 

!  - 

107314A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1670! 

16.0! NONt 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

! 

i 

AR  538 

1634538 

10731 4A46I 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1633! 

—  !NONE 

1  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

t 

RR  211 S 

1600362 

941 1 4  A  41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ( 

1639! 

17.3  l NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

1  1 

200.0! 

35.01 

I.o! 

I 

•  ! 

! 

! 

SFX  101 

1641602 

88314A46! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1707! 

1 2. 0 ! NONE 

1  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

1 

-  I 

! 

I 

SL  1C9 

1608070 

69614A461 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1644! 

18.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

S5  102 

95114F461 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

17.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  l 

1972 

! 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

SIL  2256 

1641091 

73014A41 1 

200.0! 

35. C! 

12.0! 

-  I 

1773! 

19.0IN0NE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.4! 

! 

•  I 

! 

! 

TOPR  1 

1644245 

676 ! 4  A  4  8 1 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1  S9?i 

19.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

TH  16 

,  - 

91 8! 4A461 

200.0! 

35. C! 

10.0! 

! 

1S641 

1 2.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

( 

! 

TH  29 

1641385 

80314A461 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

! 

1707! 

12.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

I 

-  1 

! 

! 

TOf  1428 

1611786 

1 0521 4A41 1 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1636! 

18.0IN0NE 

(HO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

TO  F  1458 

1611789 

1 052! 4 A  41 ] 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1636! 

18.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

! 

! 

WE  101 

1644067 

67614A43! 

195.0! 

35. C! 

9.6! 

-  i 

1597! 

19.0! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

i 

1  1 

1  1 

195.0! 

! 

35.0! 

1 

1.7! 

i 

! 

< 

-  j 

i 

! 

! 

! 

! 

(22)  MILLFR-ANDERSON 

CO. 

i 

! 

!  1 

!  ! 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

KAY 

1257783 

4! 1 4021 

36.0! 

9.0! 

4.0! 

104! 

6! 

8.0 1  NONE 

JOH 

ASHTABULA  ! 

•  1949 

1 

! 

1  1 

1  1 

36.0! 

i 

9.0! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  HILPARK  DRILLING 

FLUIDS 

1 

1  1 

1  1 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

HOF  1 

1641507 

7313A36! 

51.4! 

24.0! 

8.3! 

800! 

-  ! 

41  .0 1 NONE 

!LA 

NEW  ! 

1981 

l 

1  1 

55.0! 

24.1! 

6.5! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS  ! 

WOOLFORO 

1541432 

6613A36! 

575.5! 

22.0! 

4.0! 

800! 

-  ! 

38.0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1972 

1 

!  1 

400.0! 

22.01 

6.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  1 

LAHCO  I 

10014A43! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  ! 

250! 

5.61N0NE 

ILA 

HOUMA  ! 

1976 

! 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

LAHCO  II 

1  - 

10014A4S! 

110.0! 

20.0! 

5.0! 

-  1 

250! 

5.6! 

ILA 

HOUMA  ! 

1977 

! 

!  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

LAHCO  III 

!  - 

100UA41! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  I 

250! 

5.61  NONE 

ILA 

HOUMA  ! 

1978 

! 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

HHS  101 

.  - 

204 1 4  A  4  3 1 

11C.0! 

33  0! 

5.5! 

-  i 

120! 

16.0! DIESEL  AIR 

ILA 

NEW  ! 

1957 

1 

!  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! COMPRESSOR 

! 

ORLEANS  ! 

HHS  102 

j  - 

20414A43! 

110.0! 

30.0! 

5.5! 

-  ! 

120! 

16.01DZESEL  AIR 

ILA 

NEW  ! 

1957 

! 

1  1 

11C.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

{COMPRESSOR 

! 

ORLEANS  ! 

HHS  103 

1  - 

529UA43! 

110.01 

30.0! 

5.5! 

-  ! 

350! 

ia.O!DI£SEL  AIR 

ILA 

NEW  ! 

1955 

l 

!  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

KONPRESSOR 

1 

ORLEANS  ! 

HRS  104 

!  - 

20414A43! 

110.0! 

30.0! 

5.5! 

-  i 

210! 

20.0 ! DIESEL  AIR 

!LA 

NEW  l 

1955 

! 

!  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

1 

.  i 

!  COMPRESSOR 

! 

ORLEANS  ! 

HHS  105 

1 00 1 4*43 ! 

110.0! 

30. C! 

5.5! 

-  i 

350! 

16.0! OXESr  AIR 

ILA 

NEW  ! 

1955 

i 

1  ! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

ICOMPRESSOR 

1 

ORLEANS  J 

HHS  1C6 

!  - 

35C14A43! 

110.0! 

30.0! 

5.5! 

-  ! 

210! 

18.0JDIESEL  AIR 

!LA 

NEW  ! 

1956 

• 

!  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! COMPRESSOR 

! 

ORLEANS  ! 

HHS  108 

!  - 

35014A43I 

110.0! 

70.0! 

5.5! 

-  i 

21oi 

20.0 {AIR  COMPRESSORS 

!  L  A 

NEW  ! 

1961 

1 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

■ 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

HHS  109 

1  - 

350! 4A431 

120.0! 

34.0! 

6.5! 

-  « 

350! 

20 .0! TANKS 

ILA 

NEW  ! 

1967 

1 

I  1 

120.0! 

34.  C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

HHS  110 

1  - 

14614A431 

11C.0! 

30.9! 

5.5! 

-  i 

120! 

16.01AIR  COMHRESSCR 

ILA 

NEW  ! 

1957 

! 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS  ! 

HH$  111 

!  - 

14614A431 

11C.0! 

30.0! 

5.5! 

-  ! 

120! 

16.0! AIR  COMPRESSOR 

ILA 

NEW  i 

1957 

! 

1  ! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ; 

! 

t 

OPLEXNS  ! 

HHS  301 

1  - 

560 1 4  A  43 ! 

135.01 

34.0! 

7.0! 

44  oi 

20.0! TANKS 

ILA 

NEW  ! 

*  1957 

1 

!  1 

135.0! 

34.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS  1 

NO  19-6 

1  - 

100UA43! 

110.0! 

34. C! 

6.o; 

-  ! 

400! 

20.0! TANKS 

ILA 

NEW  ! 

1960 

1 

1  1 

110.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  1 

LHJ  2 

1  - 

1 25! 5  A  7 1 J 

110.0! 

30.0! 

5.5! 

-  I 

100! 

18.0IDXESEL  PUMP 

ILA 

NEW  ! 

1957 

! 

! 

1  ! 

1  1 

110.0! 

! 

30.0! 

! 

1.5! 

I 

! 

I 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

(27)  HINNESOTA 

HARBOR 

! 

SERVICE! 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

COMPANY 

1 

!  ! 

1 

t 

! 

! 

! 

! 

1 

BECKY  SUE 

1  587330 

51IJA361 

51.5! 

20.1! 

7.1! 

800! 

-  ! 

26.0! NONE 

!MN 

ST.  PAUL  ! 

1977 

1 

1  ! 

51.5! 

20.1! 

7.1! 

! 

-  * 

! 

! 

CAEE 

1264740 

1013AJ61 

43.5! 

16.2! 

4.9! 

700! 

-  1 

24 .0 ! NONE 

!hn 

ST.  PAUL  ! 

1976 

! 

!  1 

43.5! 

16.2! 

4.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

MANITOU 

I2S9401 

8313A36! 

82.1! 

20.1 1 

4.9! 

1000! 

-  ! 

26.5! NONE 

INN 

ST.  PAUL  ! 

1950 

l 

1  ( 

32.1! 

20.1! 

4.0! 

! 

-  1 

! 

1 

NARY  ANN  II 

1680641 

130! 3A  36! 

79.7! 

34.1! 

7.3! 

1809! 

-  ! 

37.01N0NE 

!NN 

ST.  PAUL  I 

1985 

! 

1  1 

»7.0! 

34.1! 

7.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

SATURN 

1239015 

52 1 3 A  35 ! 

66.0! 

18.5! 

7.0! 

1000! 

-  ! 

17.0! NONE 

INN 

ST.  PAUL  ! 

*  1972 

i 

!  ! 

70.01 

18.5! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

TON  THUN3 

1261848 

7!  3 A 36 ! 

35.0! 

10.5! 

4.5! 

250! 

-  ! 

H.0INON5 

INN 

STILLWATER! 

1951 

1 

1  1 

35.0! 

10.5! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

WILLIAM  KIM8LE 

1291565 

5313A36! 

56.3! 

22.1! 

S.O! 

670! 

-  ( 

1 6.3! NONE 

!MN 

ST.  PAUL  ! 

1963 

! 

1 

1  ! 

1  1 

56.3! 

! 

22.1! 

1 

4.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

! 

(37)  HIRENE  CO 

./  THE 

! 

1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

» 

i 

! 

( 

! 

! 

3EAVEH 

1243114 

131JA34! 

45.4! 

13.5! 

4.9! 

440! 

-  ! 

20.01  NONE 

!  OR 

PORTLAND  ! 

1945 

; 

!  1 

45.4! 

13.5! 

4.4! 

i 

-  » 

1 

! 

RAHONA  III 

j  296185 

1613A36! 

45.0! 

14.0! 

5.0! 

640! 

-  ( 

30.01  NONE 

*0R 

PORTLAND  \ 

1963 

! 

1 

1  i 

1  1 

45.0! 

! 

14.0! 

! 

4.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

! 

! 

) 

(15)  HISENER  NARINE  CONSTRUCT ! ION  CO. 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

1 

BAYOU  BOBCAT 

1905255 

5 ! 1  Cl  1 1 

26.0! 

8.0! 

2.5! 

210! 

-  ! 

7.5 (NONE 

!FL 

TAHPA  ! 

1974 

1 

!  ! 

26.0! 

3*0! 

2.2! 

I 

6! 

( 

! 

BAYOU  BRAT 

1602002 

1 91 1C  05! 

45.0! 

15.0! 

4.0! 

650* 

5! 

17.0! NONE 

!FL 

TAMPA  ! 

1960 

1 

I 

! 

1  1 

1  1 

!  1 

47.0! 

! 

! 

15.8! 

! 

! 

3.01 

! 

! 

! 

I 

! 

31! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


572 


ENGR! 

IVTCCI 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

1  CAPACITY! 

HICK-  ! 

f  V  £  S  S  e  L 

0 1  ST! 

OPERATOR 

NET  ICOOElLENCTH! BROTH! 

! 

* 

i 

CST  !  CARGO  HANDLING 

!  S  ! OPERATING 

1  COAST 

TER  1  SEE1//////1 /////! 

ED  ! 

! / /////// 1 

POINT  I  LINE-1 

1A0I  UHE-t 

eUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  6UARD 

TON-  ‘PAGE! 

OVER-lOVER-1 /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT ) !// ////////////// !TD! ////////// 

OR 

!  XUR8ER 

NA4E  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LXNE-2 

ICC!  LINE-2 

•REBUILT 

! 

! 

(15>  PXSENEK  NARINE  CONSTRUCT !  ION  CO. 

!  ! 

1  1 

!  ! 

I 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

» 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

!  1 

! 

! 

i 

! 

! 

BAYOU  BASE 

1609007 

5913A361 

65.6! 

24.0! 

8.5! 

1350! 

-  i 

*0.0 ! NONE 

!FL  TANPA 

1979 

l 

(  1 

65.61 

24.0! 

8.0! 

-  t 

I 

I 

BAYOU  BANDIT 

1553389 

91 »3A36! 

68.11 

24.C! 

11.0! 

1350! 

-  j 

40. 0! NONE 

IFL  TAMPA 

•  1981 

l 

1  1 

75.0! 

24.3! 

9.0! 

-  i 

! 

! 

BATOU  BEAST 

1511343 

1413A351 

*0.01 

16.0! 

*.5! 

350! 

-  i 

22.01  NONE 

IFL  TAMPA 

1967 

! 

1  1 

40.0! 

1  6.C! 

3  .Cl 

-  ! 

! 

! 

BAYOU  BEAVER 

S  - 

713A351 

23.7! 

11.9! 

4.2! 

175! 

-  f 

8. 5 (NONE 

IFL  TAMPA 

1973 

! 

!  1 

30.2! 

12.0! 

3.5! 

-  i 

! 

! 

BAYOU  BRAVE 

1547831 

8513*361 

59.31 

22.0! 

8.2! 

900t 

-  j 

32.01N0NE 

JFL  TAMPA 

1973 

! 

i  » 

50.0! 

22.0! 

6.51 

-  i 

i 

1 

BAYOU  BRONCO 

1542986 

9I3A35I 

30.0! 

11.6! 

5.4! 

1751 

-  j 

s.oi'none 

IFL  TAMPA 

1972 

! 

1  1 

34.01 

12.0! 

4.6! 

-  j 

i 

! 

BAYOU  BRUTE 

1290587 

1*13*361 

43.5! 

15.5! 

6.0! 

330! 

-  j 

16.01  NONE 

!FL  T  AM°A 

1963 

! 

1  1 

43.51 

15.5! 

5.5! 

-  j 

! 

! 

3AY0U  BULL 

1616334 

7413A36! 

75.0! 

26.  C! 

6.5! 

1350! 

-  i 

40.0IN0NE 

IFL  T*N«>A 

198C 

1 

!  1 

75.01 

26.0! 

8.0! 

-  i 

! 

1 

BAYOU  BUTTrtEAD 

1519989 

7! 3*351 

28.7! 

11.9! 

4.2! 

175! 

-  j 

8.0! NONE 

!FL  TAMPA 

1969 

| 

1  1 

30.2! 

12.0! 

3.5! 

-  i 

! 

! 

SEA  DOZER  I 

161*98* 

2313*36! 

47.0! 

18.0! 

5.0! 

460! 

-  l 

17.01  NONE 

IFL  TAMPA 

1980 

1 

!  1 

47.0! 

18.0! 

4.4! 

-  i 

! 

! 

SEA  DOZER  II 

1617232 

2313*36! 

47.0! 

16. C! 

5.0! 

460! 

-  i 

17.0! NONE 

IFL  TAMPA 

I960 

1 

1  1 

47.0! 

18.0! 

4.4! 

-  ! 

! 

! 

JIM  BROUN 

157203* 

2527! 4*431 

250.01 

72.0! 

10.9! 

•  | 

2527! 

18.4IN0NE 

IFL  TAMPA 

1976 

! 

1  1 

250.1! 

72.11 

2.3! 

•  J 

I 

| 

NISENER  1501 

16063*5 

56414A431 

150.01 

45.0! 

7.0! 

-  i 

1040! 

9.7IK0HE 

!FL  TAMPA 

1979 

1 

1  1 

150.0! 

45.0! 

1.5! 

-  f 

! 

! 

NISENER  1701 

1617810 

69714A43! 

170.01 

—  ! 

7.9! 

-  i 

1500! 

9.9  (NONE 

IFL  TAMPA 

I960 

! 

!  1 

170.0! 

50.0! 

2.0! 

-  | 

( 

! 

NISENER  1702 

1618323 

69714A46! 

170.0! 

—  ! 

7.91 

-  j 

1500! 

9. 9 | NONE 

IFL  TAMPA 

1980 

l 

1  ! 

170.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

NISENER  1801 

1600863 

113914A43! 

180.0! 

60.0! 

8.0! 

-  i 

20001 

16.01N0NE 

IFL  TAM»A 

1979 

1 

1  1 

160.0! 

40.0! 

2.0! 

-  J 

! 

1 

MK  386 

1529723 

5301***6! 

150.0! 

45.0! 

7.6! 

-  j 

1000! 

9.6IN0NE 

IFL  TAM»A 

1970 

l 

1  1 

150.0! 

45.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

HN  377 

1536541 

4131**431 

140.0! 

40. C! 

6.5! 

-  i 

413! 

9. 5! NONE 

I FL  TAMPA 

1971 

! 

1  1 

140.1! 

*0.0! 

1.5! 

-  j 

! 

1 

mm  399 

1544905 

23214A43! 

1 2C.1 1 

32.0! 

4.9! 

-  i 

232! 

9.0! NONE 

1  FL  TAMPA 

1972 

I 

1  1 

120. 1! 

32. C! 

1.5! 

-  | 

I 

! 

NK  All 

1  554932 

53014A461 

150.0! 

*5.0! 

6.3! 

-  j 

530! 

8.6! 

IFL  ST, 

1974 

! 

1  1 

150.01 

*5.0! 

US! 

•  | 

! 

1  PETERSBURG 

NM  *14 

1  577686 

42114**31 

130.01 

*5.0! 

5.1! 

-  j 

421! 

10. 6 ! NONE 

IFL  TAMPA 

1977 

1 

1  1 

130.0! 

*  5  •  C I 

1.3! 

-  | 

! 

! 

«»  C15 

1  579250 

3171***31 

130.0! 

*5.0! 

3.7! 

-  j 

317! 

8.6! NONE 

IFL  TAM®* 

1977 

l 

1  1 

130.61 

*5.1! 

1.3! 

-  ! 

1 

I 

NN  417 

1582997 

1139!***?! 

13C.01 

60.CI 

6.0! 

-  j 

1700! 

14.6IN0NE 

IFL  TAMPA 

1977 

1 

1  1 

180. 0! 

60.0! 

1.8! 

-  ! 

I 

1 

NN  421 

1575572 

5**1 *A*3! 

150.0! 

*5.0! 

6.31 

-  i 

10001 

9.6IN0KE 

IFL  TAMPA 

1976 

1 

!  1 

150.2! 

*5.1! 

1.S! 

-  I 

! 

) 

nn  1502 

1611111 

56*14*43! 

150.0! 

*5.0! 

7.21 

•  ! 

1104! 

9.9! NONE 

|FL  TAMPA 

1979 

! 

1  1 

150.0! 

*5.0! 

1.3! 

-  f 

! 

! 

NN  1503 

1614985 

5521**43! 

150.0! 

*5.0! 

7.2! 

-  j 

1104! 

9.9! NONE 

IFL  TAMPA 

1979 

1 

1  1 

150.0! 

*5.0! 

1.3! 

-  J 

! 

1 

NN  1504 

1624485 

56*1**43! 

150.01 

45. C! 

7.2! 

-  j 

1128! 

9.9IN0NE 

IFL  TAMPA 

1980 

! 

i  i 

150.0! 

45.0! 

1.3! 

-  ! 

| 

! 

UK  1505 

1626769 

56414*43! 

150.0! 

45.0! 

7.21 

-  ! 

1128! 

9.91N0NE 

IFL  TAMPA 

1980 

1 

1  1 

150.0! 

45.0! 

1.3! 

-  1 

! 

! 

NO  2101 

1607884 

147914A43! 

210.0! 

—  ! 

10.0! 

-  i 

2900! 

5. 0 1  NONE 

IFL  TAMPA 

1979 

1 

1 

!  1 

1  1 

210.0! 

1 

60.0! 

! 

3.0! 

! 

—  ! 

! 

! 

! 

! 

(16)  MISS  ALA  REALTY 

I 

! 

1  » 

1  1 

1 

1 

! 

! 

; 

i 

! 

! 

! 

! 

NR.  P.  J. 

161538* 

6211*031 

-  1 

24.9! 

10.0! 

1306! 

96! 

34.0! NONE 

! 

1979 

1 

1 

1  1 

1  l 

106.7! 

1 

26.0! 

j 

7.0! 

! 

"  1 

! 

! 

! 

1 

(32)  PISS  BETTY# 
NISS  BETTY 

INC. 

! 

1571301 

1  1 

1  ! 

43! 3*36! 

1 

1 

51.6! 

i 

! 

20.0! 

! 

! 

7.0! 

600! 

129! 

! 

i 

30.0! NONE 

! 

1 

!LA  GOLDEN 

1976 

! 

! 

1  1 

1  1 

55.0! 

i 

20.0! 

! 

4.5! 

! 

“  i 

I 

! 

!  MEADOW 
! 

(32)  NISS  ROBBIE/  INC. 

! 

1 

1  1 

1  1 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

\ 

! 

1 

! 

NISS  ROBBIE 

1541398 

59I1C02! 

79.8! 

16.8! 

5.5! 

1875! 

8! 

17.01N0NE 

I L A  VENICE 

1972 

! 

1 

1  1 

i  i 

85.0! 

1 

18.8! 

! 

4.5! 

—  ! 

! 

1 

1 

! 

(32)  NISSXSStPPI 

! 

FLEET  t  T0VIIN6 

i  i 

i  i 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

( 

! 

1 

t 

CRAY  HAWK 

1622231 

5713*361 

55.0! 

22.0! 

7.5! 

900! 

-  j 

42 .01  NONE 

1 

1980 

! 

! 

!  1 

1  1 

55.01 

I 

22.0! 

! 

6.5! 

! 

“  ! 

! 

! 

1 

(31)  NISSISSIPPI 

LINESTONE 

1 

I 

1  1 

1  1 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

CORPORATION 

1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

CAROLYN  DAVIS 

1632368 

8313*36! 

56.6! 

24.0! 

6.2! 

800! 

-  | 

22 .0 1  NONE 

INS  FRIARS 

1981 

1 

1  1 

56.6! 

24.0! 

6.2! 

-  J 

| 

1  POINT 

CLINT  DAVIS 

1521923 

9713*35! 

65.0! 

26.0! 

8.0! 

1050! 

-  ! 

26.0! NONE 

IMS  FRIARS 

1969 

1 

1  1 

65.01 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

t 

!  POINT 

CLINTON  PERRY 

1261386 

1513*35! 

43.01 

12.0! 

5.0! 

185! 

-  { 

18. 5! NONE 

{MS  FRIARS 

1951 

! 

1  1 

43.0! 

12.0! 

5.0! 

-  ! 

! 

I  POINT 

JOE  CLAY  DAVIS 

153*783 

9713A351 

64.0! 

24.0! 

8.0! 

1050! 

-  ! 

26. 01  NONE 

IMS  FRIARS 

1971 

! 

i _ j 

44.0! 

24.0! 

2.01 

{ 

-  j 

I 

!  rwlnl 

SYDNEY  DAVIS 

1236378 

84 i 3 A3S ! 

73.0! 

22.0! 

6.0! 

1000! 

-  | 

25.0! NONE 

2HS  FRIARS 

1937 

! 

1  1 

73.0! 

22.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

!  POINT 

WHITEWATER 

127*289 

1313*361 

42.0! 

15.0! 

3.5! 

165! 

-  j 

15.0! HOHE 

IMS  FRIARS 

1957 

1 

1  1 

42.0! 

15.0! 

3.0! 

-  I 

! 

!  POINT 

1937 

WILLIE  FRANKLIN 

1236101 

2313*361 

60.0! 

16.0! 

3.5! 

300! 

-  j 

15.0! NONE 

IMS  FRIARS 

! 

1  1 

60.01 

16.0! 

3.0! 

-  | 

1 

1  POINT 

AS  26 

1  - 

12514A461 

130.0! 

30.0! 

7.5! 

-  i 

450! 

10.9 JNONE 

IMS  FRIARS 

1951 

1 

1  1 

130.0! 

30.0! 

1.5! 

-  i 

! 

I  POINT 

AS  27 

1  - 

12514*46! 

130.0! 

30.01 

7.51 

-  j 

450! 

10.9! NONE 

IMS  FRIARS 

1951 

! 

1  1 

130.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  POINT 

AS  306 

j  - 

12514*46! 

130.0! 

30.0! 

7.5! 

-  i 

450! 

1 0.9 1  NONE 

IMS  FRIARS 

1949 

1  1 

130.0! 

30.0! 

1.5! 

-  I 

! 

I  POINT 

BENTLEY 

225I4A46J 

195.0! 

35.0! 

7.7! 

•  ! 

1300! 

10.9! HONE 

.IMS  FRIARS 

1955 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  POINT 

HEIDI 

I  - 

2171 4 A  43 1 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

•  i 

1000! 

9  .0 }  NONE 

IMS  FRIARS 

1955 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

1  POINT 

JANES  265 

27514A46! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  j 

1100! 

1 0.0 ! NONE 

IMS  FRIARS 

1947 

! 

1 

! 

1  1 

!  1 

!  1 

195.01 

I 

1 

35.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  POINT 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  573 


ENCM 

l  IVTCCI 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

JCAPACITY! 

HIGH-  i 

!  V 

E  S  S  £  L  ! 

DIST! 

OPERATOR 

1  NET  1  CODE} LENGTH! BROTH! 

! 

* 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  (  EQUIPMENT 

|$  [OPERATING  ! 

!  COAST 

1  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

! /////// / ! 

POINT  !  LINE-1 

I  AO  1 

LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

I  GUARD 

!  TON-  (PAGE ! 

OVER-! OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

LIGHT) !//////////////// !TD!/ /////////! 

OR 

!  NUMBER 

1  NAGE  !  IV  l 

ALL  ! 

ALL  {LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!«! 

LINE-2  ! ^REBUILT! 

<51)  MISSISSIPPI 

LIMESTONE 

! 

i 

! 

!  !  ! 

1  !  ! 

1  !  I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

J 

i 

CORPORATION 

t 

!  !  ! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

!  1  ! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

N  316 

!  - 

!  130 1 4A46! 

110.01 

28.0! 

7.0! 

-  ! 

4001 

11.01  NONE 

IMS 

m*Rs  l 

1953 

1 

i  1  1 

110.01 

23.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

| 

POINT  ! 

NITA 

!  217 ! 4 A43 ! 

195,0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1000! 

9.0! NONE 

IMS 

FRIARS  ! 

1955 

1 

!  1  I 

19S.01 

35. C! 

1.5! 

I 

-  ! 

i 

! 

POINT  ! 

SOGERS 

I  - 

!  217J4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1000! 

9.0  JNONE 

IMS 

FRIARS  ! 

1955 

!  !  ! 

195.0! 

35.C! 

1.51 

! 

-  J 

! 

I 

POINT  ! 

RUSTY 

j  - 

!  217UA43! 

195.01 

35*0! 

9.6! 

-  ! 

1000! 

9.0! NONE 

IMS 

FPIARS  I 

1955 

! 

!  1  ! 

195. oi 

35.0! 

1.5! 

1 

J 

! 

! 

POINT  1 

SCHO  1010 

1  271  520 

!  602! 4 A41 ! 

200.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1100! 

1 4, 3 1  NONE 

IMS 

friars  ! 

1956 

i 

!  1  1 

200.0! 

28.0! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

POINT  1 

T  109 

!  1 25 !  4A43! 

120.01 

30.0! 

6.5! 

-  ! 

425! 

7.5! NONE 

IMS 

friars  ! 

1953 

i 

1  !  i 

120,0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  » 

( 

! 

POINT  I 

T  263 

i  - 

1  12514A43! 

120.0! 

30.0! 

6.5! 

-  | 

423! 

7.SIN0NC 

IMS 

FRIARS  l 

1953 

! 

!  1  ) 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

1 

-  1 

! 

! 

POINT  ! 

T  325 

!  - - 

!  1 25 l 4A43! 

120.0! 

30.0! 

6.51 

! 

425! 

7.5 ! NONE 

IMS 

FRIARS  ! 

1953 

! 

1 

!  (  ! 

!  !  ! 

120.0! 

30.0! 

! 

1.0! 

! 

"  ! 

! 

! 

! 

! 

POINT  ! 

1 

(31)  MISSISSIPPI 

! 

MARINE  CORPO ! RAT  ION 

!  t  ! 

1  !  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

HULL  it 

1630357 

!  14513*35! 

77.7! 

30.0! 

8.0! 

1800! 

-  ! 

40.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1965 

1 

!  !  ! 

34.0! 

30.  C! 

7 

I 

-  j 

! 

! 

! 

t  55 

1265754 

!  110! 4A43 ! 

100.0! 

26.0! 

6.U. 

-  ! 

3501 

6.  5 !  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1953 

1 

(  1  i 

100.0! 

26.0! 

1.3! 

! 

-  j 

1 

! 

I 

T  57 

1265756 

!  110UA431 

IOC.O! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

350! 

6.5! NONE 

(MS 

GREENVILLE! 

1953 

! 

!  1  1 

100.0! 

26.0! 

1.3! 

! 

-  t 

| 

! 

1 

T  59 

1266644 

1  1 10! 4A43I 

100.0! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

350! 

6.5 !NONE 

IMS 

CPESNVILUI 

1953 

i 

1  1  ! 

IOC.O! 

26.01 

1.3! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

cc  110 

1006106 

1  293 ! 5*70! 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

! 

700! 

16.7! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1957 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

l 

! 

GASFSEE  I 

1252226 

!  763! 5*70! 

195.0! 

35. C! 

4.5! 

-  I 

200! 

40.0! DIESEL  POWERED 

IMS 

GREENVILLE! 

1947 

; 

!  •  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

( 

-  J 

IPUHP 

! 

! 

GASf REE  II 

•692340 

1  8615*70! 

6C.0! 

30.0! 

5.5! 

! 

200! 

16.0! DIESEL  POWERED 

IMS 

GPEENVILLE! 

K  70 

{ 

1  i  ! 

60.0! 

30.0! 

1.0! 

i 

-  | 

!PUMP 

! 

! 

NH  101 

1502507 

!  157915471! 

255.0! 

54.  C* 

9.0! 

-  ! 

3100! 

14.0  JNONE 

IMS 

GREENVILLC ! 

196  j 

| 

•  !  • 

264.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

MM  103 

1539714 

1  1211 15*71 ! 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

3100! 

14.0 ! 01 ESEL  POWERED 

!MS 

GREENVILLE! 

1957 

1 

I  !  1 

264.9! 

50.  C! 

1.5! 

! 

-  f 

IPUHP 

! 

! 

f 

NNS  1200 

1273953 

1  615! 5*20! 

116.0! 

50.0! 

9.0! 

! 

1321! 

17.0101 ESEL  POWERED 

IMS 

GREENVILLE! 

195V 

\ 

1  1  ! 

116.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1  PUMP 

! 

! 

NWS  1308 

•511368 

!  73515A20! 

1 50.6! 

50.2! 

9.0! 

-  ! 

1602! 

16.0101 ESEL  POWERED 

IMS 

GREENVILLE! 

1967 

i 

1  1  ! 

150.0! 

50.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

!  PU.1P 

! 

! 

NKS  1404 

1517C06 

1  79515*20! 

195.0! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

17. 3IDICSCL  POWERED 

IMS 

GREENVILLE! 

1968 

1 

1  1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.5* 

! 

-  ! 

!  PUMP 

! 

I 

NO  365 

1920329 

!  57315A20! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

17.1 1DIESEL  POWERED 

IMS 

GPEENVILLE! 

1945 

1 

i  i  i 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  J 

IPUHP 

! 

! 

NO  ?ll 

1296924 

1  812I5A7C! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1352! 

1 6.5 1 01 ESEL  POWERED 

IMS 

GPEENVILLE! 

1964 

1 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

“  ! 

IPUHP 

! 

! 

! 

1 

<31)  MISSISSIPPI 
CO. 

OOT  HILLER 

! 

MARINE  TRANS } PORT 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1544705 

!  25613*36! 

103.9! 

32.0! 

8.6! 

22501 

.  | 

42.0IN0NE 

•MS 

VICKSBURG  ! 

1972 

! 

1  1  1 

10J.9! 

32. C! 

7.9! 

! 

-  j 

• 

• 

! 

LESLIE  0 

1514533 

I  25513*361 

110.3! 

34. C! 

3.0! 

2250! 

-  • 

36 .0 ! NONE 

!PS 

VICKSBURG  ! 

1968 

j 

i  !  1 

110.0! 

34.0! 

7.0! 

! 

-  • 

! 

i 

• 

HARK  SHURDEN 

i  5  36CS6 

1  22013*36! 

126.5! 

33.5! 

8.6! 

3200! 

-  i 

34.0! NONE 

!MS 

VICKSBURG  ! 

1972 

i 

!  !  ! 

138. 0! 

36.5! 

6.0! 

* 

-  ! 

• 

! 

I 

MARY  ANN 

1544253 

1  1 2e 13*36 1 

93.2! 

30.0! 

8.0* 

22S0! 

-  j 

40 .0 ! NONE 

INS 

VIC<S9UPt  i 

1972 

1 

!  1  1 

93.2! 

30.0! 

7.6! 

i 

-  j 

! 

; 

! 

MISS  KATHY 

1555383 

1  46613*34! 

1  50.2! 

38. 0! 

11.0! 

4200* 

-  ! 

42  .0 ! NONE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1974 

2 

1 

1  1  ! 

130.2! 

38.0! 

10.5! 

! 

-  ! 

j 

! 

j 

NN  11 

•244702 

1  1 87815*71 ! 

295.0! 

54.0! 

13.0! 

-  2 

3100! 

13.4 ! NONE 

IMS 

6RCENVILLE*! 

1972 

! 

1  1  1 

295.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MM  12 

1544703 

1  1 57815*71 ! 

295.0! 

54.0! 

13.0! 

-  ! 

3100! 

13.4 !  NONE 

!R$ 

GREENVILLE! 

1972 

-i 

1  !  ! 

295.0! 

54.0! 

1.51 

! 

-  J 

! 

! 

! 

MM  1J 

i$44933 

1  1 81 315*71 ! 

27S.0! 

54.0! 

13.0! 

! 

3100! 

14.9! NONE 

IMS 

SPEENV1LLF! 

1972 

1 

!  1  ! 

2T$. 0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

j 

! 

HM  15 

15516*9 

1  191315*711 

295.0! 

54.0! 

12.0! 

-  i 

2600! 

21 . 5 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1973 

1 

!  1  l 

295.0! 

54.0! 

1.5! 

i 

-  f 

! 

! 

! 

M*  17 

1552277 

!  191315*711 

295.0! 

54. Cl 

12.0! 

-  ! 

2600! 

21 . SlNONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1973 

! 

!  1  ! 

295,0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

MH  16 

1552901 

!  1913I5A71! 

29$. 0! 

54.2! 

12.0! 

1 

2600! 

21.5! NONE 

IMS 

GPEENVILLE! 

197? 

1 

!  1  1 

29$. 0! 

54.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

; 

! 

HP  19 

1552902 

!  189515*71! 

27S.0! 

54.0! 

12.0! 

i 

2400! 

14. 0! NONE 

iws 

GPEENVILLE! 

1973 

! 

!  1  ! 

27S.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MM  TC 

1549820 

!  1991*5*71! 

297.6! 

54.0! 

13.0! 

! 

5174! 

17*6! NONE 

SMS 

GPEENVILLE! 

1973 

1 

!  1  ! 

297.6! 

54.0! 

1  .d! 

! 

-  | 

! 

j 

• 

MP  31 

1549821 

1  1991*5*711 

297.6! 

54.0! 

13.0! 

•  ; 

5174! 

17.61N0NE 

IMS 

GPEENVILLs! 

1973 

i 

!  •  ! 

297.5! 

54.0* 

1.6! 

i 

-  | 

! 

; 

1 

MN  32 

1552533 

1  199115*711 

297.6! 

54.0! 

13.0! 

-  ! 

5174! 

17.6! NONE 

!  MS 

GREENVILLE! 

1973 

1 

!  !  1 

297.6! 

54.0! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

1 

• 

2 

MP  33 

•56C950 

J  219515*71! 

297.6! 

54. C! 

12.0! 

-  i 

4000* 

1  6. C! BOILER/  PUMP 

IMS 

GREENVILLE! 

1974 

| 

•  •  1 

297.6! 

54.  C! 

1.5! 

f 

-  • 

( 

! 

i 

MM  34 

*1561736 

!  215715*71! 

222.0! 

54.0! 

12.0! 

-  ! 

4000! 

16.0! BOILER/  PUMP 

‘MS 

GPEENVILLE! 

1974 

i 

!  !  1 

282. OJ 

54.0! 

1.5! 

• 

-  ! 

! 

i 

i 

j 

MP  35 

1539802 

!  1 527! 5A  71 1 

297.6! 

54.0! 

13.0! 

.  1 

5174* 

16.6! pUMP 

IMS 

GREENVILLE! 

1972 

< 

!  !  1 

297.6! 

54.0! 

1.6! 

i 

-  • 

i 

! 

i 

MP  36 

! $41067 

!  l527i5A71! 

297.6! 

54.0! 

13.0! 

.  i 

5174! 

16.8! PUMP 

!M$ 

GPEENVILLE! 

1972 

1 

!  !  ! 

297.6! 

54.  Cl 

1.6! 

2 

-  ! 

i 

j 

! 

i 

HP  108 

155C823 

1  169315*71! 

290.0! 

52.5! 

11.0! 

-  i 

3200! 

17. 5 ! 0 I ESEL  PUMP 

!H$ 

VICK30UR6  ! 

1^73 

j 

!  1  1 

290.0! 

52.5! 

1.5! 

i 

-  ! 

< 

i 

• 

2 

MP  109 

1550824 

•  169315*71! 

290.0* 

52.5! 

11.0! 

—  i 

3000! 

17.3 ! D  IESEL  PUMP 

i  HS 

VICKSBURG  ! 

1973 

2 

! 

! 

!  !  i 

!  !  ! 

290.0! 

52.5! 

j 

1.5! 

1 

j 

; 

“  ! 

i 

! 

2 

2 

; 

j 

<31)  MISSISSIPPI 

! 

-ALABAMA  POAT!  LEAS- 

!  !  1 

!  !  ! 

* 

i 

j 

« 

i 

; 

\ 

2 

i 

2 

! 

2 

t 

2 

i 

ING*  INC. 

1 

1  !  i 

i 

{ 

l 

! 

2 

i 

! 

KALA 

1  262173 

!  11213*36! 

32.0! 

26.5! 

7.0! 

1500! 

-  ! 

35.0! NONE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1951 

« 

i 

i  !  ! 

83.0! 

26.5! 

6.5! 

i 

-  ! 

! 

• 

! 

i 

FTC  108 

1  296915 

1  111814*40! 

220.0! 

50.0! 

8.5! 

-  2 

2300! 

14.0! NONE 

•MS 

VICK S0UP6  ! 

1964 

i 

1 

!  !  ! 

220.0! 

50.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

* 

! 

TeL  702 

1275439 

•  131614*40! 

20C.C! 

5C.C! 

2.0! 

-  j 

2000! 

14.0! NONE 

ins 

VICKSBURG  ! 

1957 

! 

I 

!  !  ! 

20C.0! 

50.0! 

1.5! 

» 

-  ! 

i 

! 

! 

1 

T9L  7C3 

1275659 

1  1316*4*40! 

20C.0! 

50. C! 

6.C* 

-  ! 

2C00* 

V  .0! NONE 

INS 

VICKSBURG  ! 

1957 

; 

! 

1 

!  1  ! 

!  !  ! 

!  !  1 

200.0! 

50.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

i 

! 

2 

i 

! 

! 

■ 

! 

2 

i 

t 

1 

2 

2 

i 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


5.7A. _ 


ENGR! 

IVTCCl 

DIMENSIONS  ‘ORAfTl 

ICAPACITY! 

HIGH-  | 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

! 

©1ST! 

OPERATOR 

NET  1CODEILCN5TH13RDTHI 

( 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  IOPERATING  ! 

• 

!  COAST 

TER  l  SEE  1 ////// 1 ///// 1 

ED  ! 

1 ////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  1 

BUILT  | 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  IPAGCI 

OVER-lOV £*-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD !////////// ! 

OR  ! 

1  NUMBER 

MCE  !  IV  ! 

ALL  1 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

CHEERS  1 

CfEET)!  LINE- 2 

ME! 

LINE-2  IME0UILT! 

(29)  MISSOURI 

! 

! 

8AR6E  LINE  CONPJANY 

1  1 

1  ! 

!  ( 

1 

1 

t 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

ARTHUR  E.  SNIDE* 

1272142 

3291 JA351 

144.1! 

34. C! 

6.0! 

3200! 

-  j 

43.0!  NONE 

JHO 

CAPE  1 

1956  ! 

1 

1  1 

153.0! 

34.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

GIRARDEAU  1 

C  V  RUSHING 

1501595 

24813*35! 

99.5! 

33.5! 

8.0! 

1200! 

-  ! 

45.0! NONE 

!«0 

CAPE  ! 

1966  ! 

t 

I  1 

106.0! 

34.  C! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

GIRARDEAU  ( 

! 

ELIZABETH  ANN 

1278271 

32913A35I 

144.1! 

34.01 

7.0! 

2700! 

-  ! 

44.0 !  NONE 

!H0 

CAPE  ! 

1959  ! 

l 

1  1 

153.0! 

34.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

GIRARDEAU  ! 

! 

JIN  6UTTRY 

1643536 

5313A351 

55.01 

22.1! 

5.5! 

730! 

-  ! 

28.0! NONE 

!M9 

CAPE  I 

1981  ! 

l 

1  i 

60.0! 

22.1! 

4.5! 

-  j 

! 

! 

GIRAROCAU  ! 

j 

JOANNE 

1297545 

1991 3A  351 

96.0! 

34.0! 

7.5! 

1800! 

•  i 

16.0! NONE 

!  MO 

<A»E  ! 

•  1970  ! 

1 

!  1 

1C2.0! 

34.0! 

7.0! 

•  ! 

! 

! 

GIRARDEAU  ! 

! 

HILTON  V  ROTH 

1270266 

48313*35 1 

155.5! 

44.  C! 

7.0! 

3600! 

-  j 

38. 0 ! NONE 

!  NO 

CAPE  ! 

•  1982  ! 

l 

1  1 

164.0! 

44.0! 

6.0! 

-  J 

! 

! 

GIRARDEAU  ! 

! 

C  294 

1521706 

62314*40! 

J  95.01 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1 3.0 (NONE 

!H0 

CAPE  ! 

1969  ! 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

GIRARDEAU  ! 

! 

C  297 

1521707 

62314*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

!N0 

CAPE  ! 

1969  ! 

1 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.5! 

-  | 

! 

1 

GIRAPDEAU  ! 

! 

C  29fl 

1  521  706 

62314*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 3. 0! NONE 

!M0 

CAPE  I 

1969  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

l 

1 

GIRARDEAU  ! 

! 

C  299 

1521709 

62314*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0! NONE 

! MO  CAPE  ! 

1969  ! 

t 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

GIRARDEAU  ! 

! 

C  JCO 

1521710 

62314*401 

195.01 

35.  C! 

9.01 

-  j 

1500! 

13.0! NONE 

IHO 

CAPE  ! 

1969  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  I 

1 

! 

GIRARDEAU  ! 

! 

C  301 

1521711 

62314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0 l NONE 

1  MO 

CAPE  ! 

1969  ! 

1 

1 

1  ! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

! 

1.3! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

GIRARDEAU  ! 

! 

! 

! 

(29)  MISSOURI 

! 

RIVER  BARGE  LINKS# 

!  1 

1  1 

1 

1 

! 

1 

l 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

I 

! 

! 

INC. 

1 

1  1 

1 

l 

1 

! 

( 

1 

! 

9ELZONI 

1506973 

24513*36! 

104.2! 

34.1! 

7.0! 

2550! 

-  f 

26.01  NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ( 

1967  ! 

! 

1  1 

109.0! 

34.1! 

6.5! 

-  | 

1 

! 

l 

t 

COLT 

1633747 

111  13*36! 

—  1 

24.0! 

8.0! 

1350! 

-  ! 

—  I  NONE 

!LA  NEW  ! 

1981  ! 

! 

1  t 

70.0! 

24.0! 

7.0! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

TROTTER 

1631633 

11313*361 

—  | 

24.0! 

3.0! 

1  350! 

-  i 

—  ! NONE 

!LA  NEW  ! 

1981  ! 

! 

1  1 

70.0! 

24.0! 

7.0! 

-  ! 

I 

1 

ORLEANS  I 

! 

VICKS8URG 

1290399 

39913*361 

119.01 

36.0* 

7.5! 

2700! 

•  i 

26.0! NONE 

JMO 

ST.  LOUIS  ! 

1963  I 

1 

1  1 

126.0! 

36.  Ol 

-  j 

I 

I 

! 

! 

a  731 

1551634 

93314*411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

16501 

14.01  HONE 

I  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

1 

3  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

! 

! 

8  732 

1551635 

93314*411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1650! 

16.0!  NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

1 

1  1 

290.0! 

35. C! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

i 

! 

S  733 

1551636 

93314*411 

200. Cl 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1650! 

18.0 ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

1 

i  i 

200.01 

35.0! 

1.61 

•  ! 

! 

! 

1 

! 

3  734 

1  551  637 

93314*41! 

200.0! 

25. C! 

9.0! 

-  ! 

1650! 

1 8.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

! 

! 

! 

! 

8  735 

1  55163  S 

93314*41! 

2QC.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1650! 

18.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  I 

1973  ! 

I 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

8  751 

1562410 

90114*411 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

•  ! 

1639! 

18. 0! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

i 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

•  J 

I 

! 

! 

! 

6  752 

1562411 

90114A41I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1639! 

U.OINONE 

!M0 

ST.  LOUIS  I 

1975  ! 

1 

i  i 

2C0.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

8  753 

1562412 

90114*411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1639! 

15.0! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

1 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

8  754 

1562413 

90114A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1639! 

18.0! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

* 

! 

B  755 

1552414 

90114*411 

200.0! 

35.  C! 

9.01 

•  ! 

1639! 

18.0! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1975  1 

! 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

l 

! 

SC  615 

1264547 

67614*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

17.01NONC 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1961  ! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

HR8  721 

154C562 

86014*41! 

200.01 

35. C! 

9.01 

-  i 

1505! 

18.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

l 

»  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

i 

! 

HRS  722 

1540563 

88014*411 

20C.0I 

35.0! 

9.0! 

“  | 

1505! 

13.O1N0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

1 

l  1 

290.01 

35. S! 

1.8! 

-  { 

! 

! 

1 

! 

HR3  723 

1  540564 

680(4*411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  l 

1505! 

18.9! NONE 

I  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1972  t 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.81 

-  { 

I 

I 

! 

! 

HRB  724 

1540565 

S8014A41 1 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  I 

1505! 

18.0IN0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  ( 

1972  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

•  ! 

! 

! 

1 

! 

HR3  725 

1540566 

88014*401 

200.0' 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

15*7! 

14.6 !NON£ 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

l 

1 

!  1 

1  1 

200. C 

I 

35.0! 

! 

1.8! 

! 

—  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(35)  MISSOURI 

RIVER  SAND  CO. 

1 

! 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

! 

I 

! 

! 

NANCY  £  II 

1291001 

1013*361 

40.9! 

12. C! 

3.6! 

220! 

-  ! 

15.6! NONE 

!M0 

800NVILLE  ! 

*  1983  ! 

1 

1  ! 

40.9! 

12.0! 

3.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

80  1 

1290959 

14014*47! 

100.0! 

26.0! 

6.2! 

-  | 

300! 

10.0! NONE 

1M0 

ROCHEPORT  1 

1963  I 

l 

1  ! 

100.0! 

26. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

I 

1 

! 

80  2 

1  290960 

14014*471 

100.0! 

26.0! 

6.2! 

-  ! 

300! 

10.0! NONE 

!H0 

ROCHEPORT  I 

1963  ! 

t 

1  1 

100.0! 

26.0! 

1.0! 

-  ! 

» 

! 

! 

! 

NO  3 

1  - 

9114*43! 

10C.0! 

72.0! 

4.3! 

-  i 

250! 

5.5IN0NE 

IHO 

300NVILLE  I 

1947  ! 

! 

1  1 

100.0! 

22.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

! 

! 

NO  4 

1  - 

9114*43! 

100.0! 

22.0! 

4.3! 

-  i 

250! 

5.5  ! NONE 

!M0 

900NVILLE  ! 

1947  ! 

I 

1  1 

100.0! 

22.0! 

1.5! 

•  ! 

! 

! 

I 

! 

NO  5 

2714*43! 

60.0! 

20.0! 

3.0! 

-  ! 

75! 

3.6 {NONE 

!H0 

800NVILLE  ! 

1959  ! 

1 

1  1 

40.0! 

20. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

NC  6 

10914*43! 

10C.0! 

26.0! 

5.0! 

-  j 

300! 

7.5! NONE 

IHO 

800NVILLE  I 

1965  ! 

1 

1  1 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

i 

NO  6 

109J4A46! 

100.0! 

26.0! 

5.5! 

-  ! 

300! 

7.5!  NONE 

IHO 

ROCHEPORT  1 

1973  ! 

1 

1 

1  1 
1  1 

100.01 

! 

26.0! 

1 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

(29)  MISSOURI 

TOWING  C  8AR6C 

ICO. 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

HELEN  VIKfZKS 

1 637050 

23IJA 351 

50.0! 

*  5.  C! 

3.C! 

3201 

•  { 

20. CfL'SNE 

l“0 

ST .  LOUIS  I 

t?S1  S 

! 

1  ! 

50.0! 

18. C! 

5.0! 

-  I 

! 

I 

1 

! 

JOANNE 

1240956 

1613*361 

41.51 

14.41 

4.5! 

33C! 

-  J 

20.0 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1950  I 

! 

1  1 

41.5! 

14.4! 

4.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

SLAVE  IV 

! 523146 

2613*351 

50.0! 

18.0! 

5.0! 

450! 

-  ! 

1 8.0 ! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  I 

1969  ! 

! 

! 

1  1 
1  1 

50.0! 

1 

13.0! 

! 

5.0! 

! 

*  I 

* 

! 

1 

! 

! 

! 

(01)  HISTY  CHARYENS#  !Ht. 

1 

1 

1  1 
1  1 

2 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

JAZZ 

1563669 

711011! 

26.0! 

9.5! 

3.0! 

200! 

11 

1 0.0 ! NONE 

I  HA 

8RANT  ROCK( 

1977  ! 

1 

1 

1  I 

1  1 

26.0! 

! 

9.5! 

i 

2.9! 

! 

6! 

! 

1 

1 

! 

'{ 

1 

1 

(32)  HIT#  JOSEPH#  INC. 

! 

I 

1  1 
1  1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

HARK  I 

|  mmmmmm 

2011 C  0 1 1 

52.0! 

20.0! 

4.0! 

460! 

•  | 

30. 0 ! NONE 

1 

! 

1971  I 

1 

I 

I 

1  1 
1  1 
1  1 

52.0! 

! 

i 

20.0! 

1 

! 

4.0! 

! 

52) 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


575 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(32)  MOBIL  OIL 
SUPCO  XIV 


IVTCC !  DIMENSIONS  lORAFT! 

NET  !C0DE!LENGTH!9WHl  ! 

RE6IS-!****!  REG.  i  REG. 'LOAD-! 

TER  t  S£E I //////!✓////!  ED  ! 

TON-  • PAGE  1  OVER-IOVER-I/////I  HORSE 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILIGHT!  POWER 


(32)  MOBIL  OIL 
HISS  SUPERIOR  70 


(32)  MOBIL  OIL  CO. 
SUPCO  IX 


HOtJlL  CHICAGO 
H08IL  MERIDIAN 


MOBIL  MOUNT  VERNON 
MOBIL  SERVICE 


MOBIL  SUPPLY 


(C3)  MOBIL  OIL  CORPORATION 
MOBIL  JOLIET 


MOBIL  LFADER 


(03)  MOBIL  OIL  CORPORATION 
MC9IL  ARCTIC 


MOBIL  CHAMPLAIN 


(32)  MODERN  ftOAT  SERVICE/ 
CAPT.  LUKE  C. 


•67CS00 

! 

1511*57 

! 

1292292 

I 

1292445 

I 

129239* 

I 

!  50212  6 
! 

1502149 

I 

1502127 

! 

1502128 

! 

1502150 

! 

1502129 

! 

!  51 1 658 
! 

1511659 

1 

•573492 

! 

1573493 

1 

1573494 

1 

157)495 

! 

1 

1 

INC!. 

1 643272 
1 

! 526736 

1 

! 

1 


!  1 

1  ! 

!  1 

1213AJ51 
!  1 

19J3A35! 

1  i 

60! 4  A A3 ! 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1311C02! 

!  1 

1  1 

1  1 

1  ! 

1513A36! 

!  1 

106! 4A431 
!  1 

2714A43! 

!  1 

2714A43! 

!  1 

1  ! 

!  ! 

1  1 

46666 ! 2A  20! 

1  1 

169812A20! 

!  ! 

135S12A20! 

'  1  I 

1925 • I2A20! 

!  ! 

1149I2A201 
!  ! 

4612A20! 

1  ! 

11995  !2A20! 
1  1 

1 84  13*361 
!  1 

1 3013*36! 

i  I 

13313A36! 
!  ! 

18213*36! 

1  ! 

11513*36! 
1  ! 

71I3A34! 

!  1 

127215F711 

!  1 

2070I5A711 

!  ! 

545515*71 1 
1  1 

7297 ! 5A71 ! 
I  1 

127215F71! 
<  1 

1  1 

!  1 

1  1 

40513*36! 
!  ! 

19913*351 
1  1 

1212(5*71! 
!  ! 

129215*71 | 
!  t 

132015A71! 
1  1 

1337! 5A71 1 
1  1 

143615*71! 
1  ! 

139715*71! 
1  1 

133715*71! 
1  1 

1 436! 5*71 ! 
1  1 

139715*71! 
!  ! 

1430*5*71! 

I  j 

1436!  5*71  j 
1  1 

165315*71! 
1  1 

173115*711 
1  I 

6051 5 A  71 1 
1  1 

176015*71! 
1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

7513*36! 
1  1 

1213*36! 
1  1 

1  1 

1  1 


1  1 
!  ! 

1  1 
33.7!  13.1! 
33.7!  15.1! 
39.8!  18.0! 
39.8!  18.0! 
45.0!  24.0! 
65.0!  24.0! 

1  ! 

!  ! 

1  ! 
38.0!  14.1! 
38.0!  14.1! 

!  ! 

1  ! 

!  ! 
34.1!  15.0! 
34.1!  13.01 
90.1!  22.1! 
90.1!  22.1! 
55.0!  24.0! 
35.0!  24.0! 
55.0!  24.0! 
55.01  24.0! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

894.61132. 2!  1 
930*01132. 3!  2 
299.6!  43.3!  1 
299.3!  43.3! 
292.3!  43.1!  1 
300.0!  43.2! 
708.2MC2.0!  ! 
743.01102.4! 
212.0!  39.0!  1 
216.2!  39.0! 
92.5!  21.0! 
92.3!  21.0! 
618.1!  34.2!  : 
641.ni  84.4! 
96.6!  28.0!  ' 
103.6!  2A.1 1  4 
101.0!  30.0!  1 
108.0!  30.0!  ‘ 
106.1!  32.0!  4 
110.0!  32.0!  4 
110.0!  32.0!  ■ 
116.0!  32. C!  1 
30.3!  25.4! 
50.9!  25.5! 
65.4!  25.3! 
89.8!  25.3! 
227.0!  43.4!  4 
227.0!  43.4! 
260.0!  57.0!  4 
260. C!  57.0! 
3)3.0!  64.0!  I 
3*3.0!  64.0! 
405.0!  72.0!  : 
405.0!  72. C! 
227.0!  4J.3! 
227.0!  43.3! 

!  ! 

!  ! 

I  l 
140.0!  44.0! 
140. 0!  44.0! 
150.2!  44.2! 
150.2!  44.2! 

2 20.0!  52.5! 
220.0!  52.5! 
220.0!  52.5! 
220.0!  S2.51 
220.0!  S2.5! 
220.0!  52.5! 
220.0!  52.3! 
220.0!  52.5! 
220.0!  52.5! 
220.0!  52.5! 
220.0!  52.5! 
220.0!  32.5! 
22C.O!  52.5! 
220. C!  52.5! 
220.0!  52.5! 
270.0!  52.5! 
220.0!  52.5! 
270.0!  52.5! 
220.0!  52.5! 
220.0!  52.5! 
220.0!  52.5! 
220.0!  52.5! 
297.5!  54.0! 
297.5!  54. C! 
297.5!  54.0! 
297.5!  54.C! 
146.5!  54. C! 
146.5!  54.0! 
297.5!  54.0! 
297.5!  54.0! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

—  !  —  ! 

65.0!  24.0! 
—  !  —  ! 

43.4!  17.0! 

!  ! 

!  ! 


CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

•  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 
CARGO  !  FIXED  1  ECUIPHENT  !TC|  PASE 

nnim\  point  !  lxne-i  uoi  line-i 

PASS-  ! (L XGHT) !/////////////// /!T0!/7//////// 
EHGERS  !  (FEET)!  LINE-2  If 6!  LINE-2 


12.0! NONE 

! 

12.0!  NONE 


! 

! 

110! 

-  ! 

1 

3.01N0NE 

! 

! 

! 

1 

330! 

! 

! 

13! 

! 

! 

6 .0! NONE 

!LA  LAKE 

t 

I 

12! 

! 

i 

! 

! 

!  ARTHUR 

I 

) 

1701 

i 

! 

IS! 

i 

! 

8.0! NONE 

!LA  HOUMA 

! 

i 

300! 

6.0 (NONE 

!LA  HOUMA 

i 

* 

82! 

3.6 ! GAS  COMPRESSORS 

!LA  HOUMA 

I 

92! 

3.61MARSHCRANE 

!LA  HOUMA 

I 

! 

2! 

! 

! 

! 

« 

! 

! 

30000! 

! 

! 

134400! 

i 

! 

152.313  STEAM/  2 

!CA  LOS 

! 

-  ! 

!  ELECTRIC  PUMPS 

!  ANGELES 

920! 

3584! 

16.5! PUMPS/  BOON 

!NY  NEW  YORK 

2160! 

3674! 

15.5  1PUMPS/  900M 
| 

INY  NEW  YORK 

15900! 

5521 4  ! 

124.514  STEAM  PUMPS 

!CA  LOS 

( 

-  ! 

I 

!  ANGELES 

940! 

2274! 

1 6. 6! PUMPS 

!NY  NEW  YORK 

560! 

145! 

30.0! PUMPS 

!NY  NEW  YORK 

USSO! 

35633! 

170.054  STEAM  TURBO  t 

1 C A  LOS 

! 

-  ( 

!4  STRIPPER  PUMPS!  ANGELES 

3000! 

-  ! 

_  . 

34. 0! NONE 

!NY  NEW  YORK 
| 

3000! 

I 

-  ! 

34.0! NONE 

!NY  NFV  YORK 

3900! 

-  ! 

-  ! 

67.41N0NE 

!PA  PHILADEL- 

! 

-  ! 

* 

I  PHIA 

3900! 

-  ! 

_  > 

67.41N0NC 

! 

1 

1600! 

—  . 

-  ! 

25 .0  j  NONE 

•NY  NEW  YORK 

1200! 

i 

-  ! 

.  1 

1 5 .3! NONE 
| 

!NY  NEW  YORK 

s 

* 

2771! 

19.01PUMPS 

!NY  NEW  YORK 
| 

i 

■ 

41 44  i 

29. oi PUMPS 

INY  NEW  YORK 
| 

! 

12998! 

35.0'PUMPS 

!PA  PHILADCL- 

! 

.  t 

! 

!  PHIA 

15792*' 

52.0120/000  BPH 

! 

! 

-  ! 

{DIESEL  PUMPS 

( 

! 

! 

2771  ! 

-  ! 

! 

19.0IPUHPS/  COILS 
! 

! 

INY  NEW  YORK 
! 

! 

! 

! 

3600! 

j 

i 

-  j 

i 

i 

40.0! NONE 

! 

1 

!H0  ST.  LOUIS 

j 

50001 

-  i 

17.0! NONE 

! NO  ST.  LOUIS 
| 

! 

2160! 

17.01PUMP 

IMG  ST.  LOUIS 
| 

! 

2566! 

17.01PUMP 

! MO  ST.  LOUIS 
j 

! 

2440! 

17.0IPUHP 

!M0  ST.  LOUIS 

! 

2177! 

17.0iPUMP 

!M0  ST.  LOUIS 
| 

! 

i 

2566! 

17.0‘PUKP 

IMO  ST.  LOUIS 

1 

I 

i 

2447! 

17.0JPUMP 

i 

!M0  ST,  LOUIS 
| 

s 

• 

2177! 

I 

17.0! PUN® 

IMO  ST.  LOUIS 

! 

* 

2S63i 

17.01PUMP 

!M0  ST.  LOUIS 

j 

I 

1 

2447! 

17.01PUNP 

!M0  ST.  LOUIS 

j 

i 

2566! 

17.01PUMP 

IMO  ST.  LOUIS 
| 

1 

2563! 

17.oi PUMP 

IMO  ST.  LOUIS 
| 

I 

■ 

3361  *! 

16.4! NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

! 

i 

3600! 

16.0! NONE 

! MO  ST.  LOUIS 

I 

S 

1 

1993! 

16.O1N0NE 

!M0  ST.  LOUIS 
| 

I 

! 

! 

3617! 

-  ( 

! 

1 5 • S  i  NONE 
! 

! 

!M0  ST.  LOUIS 
! 

! 

! 

! 

600! 

! 

! 

20! 

! 

; 

—  iwONC 

! 

! 

ILA  VENICE 

I 

400! 

20! 

—  ! NONE 

ILA  VENICE 

YEAR  : 
BUILT 
OR 

♦REBUILT 
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ENGRl 

01  ST!  OPERATOR 

I  IVTCCI  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

!  NET  ICOOEILEN5THIBROTHI  I 

I  CAPACITY!  HUH-  ! 

!  I  EST  I 

1  V  E  S  S  E  L  I 
CARGO  HANDLING  IS  10PERATINC  I 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

l 

I 

I 

COAST 

GUARD 

NUMBER 

I  TER  I  SCC I // ////l /////»  IP  ! 

I  TON-  IPAGE!  OVEt-lOVER-l/////! 

I  NASC  !  XV  I  ALL  I  AIL  ILICHT! 

!////////!  POINT  1  LINE-1  ! AO!  LINE-1  1 

HORSE!  PASS-  KLISHT) !////////////////! 101 //////////! 
POWER!  ENOERS  !  (FEED!  LINE-J  IEE!  LINE-I  1 

BUILT  1 
OR 

♦REBUILT1 

!!!!!!  II  I 

1  I  I  I  I  I  II  I 


(28)  MODERN  TRANSPORT 

M/G  504 

1309542 

I  1 

696I4A40! 

200.0! 

! 

35.0! 

8.0! 

! 

! 

1250! 

I 

21 • 0! NONE 

! 

!HN  WINONA 

1967 

j 

I  I 

I  I 

200.0! 

! 

35.  C! 

! 

1.9! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(S3)  POCRBE#  C.  E. 

SOM  264 

1027235 

1  I 

I  I 

1192I5A70! 

! 

i 

264. 0*! 

! 

! 

50.0! 

! 

1 

9.6! 

! 

! 

! 

! 

2000! 

! 

I 

1 8.0 ! DIESEL  PUMP 

! 

1 

1 AL  M03ILE 

1977 

I  1 

I  I 

284.0! 

! 

50.0! 

! 

2.0! 

! 

1 

! 

i 

i 

I 

! 

(36)  MOGUL  OCEAN  TOWING#  LTD. 
CHATHAM  STRAIT 

1503426 

!  I 

l  I 

S7I3A36! 

i 

i 

65.4! 

! 

1 

21.2! 

! 

11.0! 

! 

! 

76S ! 

! 

! 

! 

! 

4 .0! NONE 

! 

! 

! AX  WRANGELL 

1966 

!  1 

70.0! 

22.0! 

8.21 

! 

! 

! 

MOGUL 

1269614 

11I3A36! 

117.7! 

31.1! 

16.5! 

2150! 

-  j 

45 .0! NONE 

IWA  SEATTLE 

1965 

I  1 

118.0! 

31.1! 

16.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

PERIL  STRAIT 

1501167 

57I3A38! 

65.4! 

21.4! 

11.0! 

350! 

-  1 

4.0! NONE 

|AK  WRANGELL 

1965 

» 

!  I 

I  1 

70.0! 

! 

22.0! 

! 

8.2! 

1 

! 

! 

! 

I 

I 

1 

(32)  MOLDS  BOAT  CO. 

I  1 

I  I 

! 

! 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

HARDHEAD 

1296867 

34I3A36I 

47.0! 

18.5! 

6.0! 

3001 

-  ! 

27.01  NONE 

!LA  HARVEY 

1966 

1  I 

t  1 

55.0! 

! 

13.5! 

1 

♦  •0! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

I 

(23)  "OLINE  CONSUMERS  COMPANY! 

I  1 

!  I 

i 

i 

j 

j 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

JAMES  P.  PEARSON 

1287293 

73I3A36! 

73.0! 

24.  Oi 

5.oi 

540! 

30 .0 ! NONE 

! XL  MOLINE 

1954 

!  ! 

73.0! 

24.0! 

5.0! 

1 

j 

! 

SKIPPY 

1278793 

15I3A35! 

*0.3! 

9.0! 

2.9! 

160! 

12! 

1 1  •  4*|  NONE 

!!L  MOLINE 

1932 

1  1 

40.3! 

9.0! 

2.9! 

! 

! 

I 

THE  VANCE 

1285133 

5 13*351 

32.9! 

12. 5! 

4.S! 

150! 

14.01N0NE 

!  XL  MOLINE 

*  1948 

I  1 

32.9! 

12.5! 

4.5! 

! 

-  1 

! 

1 

WANDA  ISABELLE 

1538300 

69I3A38! 

51.0! 

23.0! 

6.5! 

1200! 

-  ! 

30.0 ! NONE 

!  IL  MOLINE 

1977 

I  I 

61.01 

23.0! 

6.0! 

i 

! 

! 

CONSUMERS  5 

90I4A43! 

100.0! 

26.0! 

6.0! 

■  i 

400! 

3.3 ! NONE 

! IL  MOLINE 

1954 

!  I 

100.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

! 

! 

CONSUMERS  6 

9014A43! 

100.0! 

26.0! 

6.0! 

400! 

8.3! NONE 

i XL  MOLINE 

1954 

I  I 

100.0! 

26.0! 

1.0! 

i 

! 

! 

CONSUMERS  10 

198I4A431 

110.0! 

28.0! 

7.3! 

500! 

3.6I.I0NE 

1  IL  MOLINE 

1930 

I  I 

110.0! 

28.0! 

1.3! 

! 

! 

! 

CONSUMERS  11 

193I4A43! 

110.0! 

28.0! 

7.3! 

-  | 

500! 

8.6! NONE 

ItL  POLIHE 

1930 

!  I 

110.0! 

23.0! 

1.31 

! 

! 

| 

CONSUMERS  12 

25I4A43! 

7C.0! 

16.0! 

2.8! 

-  I 

90! 

6.0! NONE 

!IL  MOLINE 

1928 

I  I 

70.0! 

16.0! 

1.2! 

! 

! 

! 

CONSUMERS  13 

95l4A4o! 

108.0! 

24. C! 

5.0! 

175! 

6.0! NONE 

I  IL  MOLINE 

1929 

!  1 

108.0! 

74.0! 

1.2! 

! 

l 

! 

CONSUMERS  14 

95I4A43! 

108.0! 

28.0! 

5.0! 

-  | 

100! 

6  .0 (NONE 

ML  MOLINE 

1928 

1  I 

108.0! 

28.0! 

1.2! 

! 

! 

! 

CONSUMERS  16 

174*4*43! 

150.0! 

30.01 

6.5! 

650! 

9.5 !  NONE 

!IL  MOLINE 

1984 

I  1 

160.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

! 

I 

CONSUMERS  17 

17414*43! 

150.0! 

30.  Cl 

6.5! 

-  I 

650! 

9. 5 ! NONE 

!  IL  MOLINE 

1984 

I  I 

150.0! 

30. C! 

1.5! 

l 

! 

l 

CONSUMERS  18 

174I4A43! 

15C.0! 

30.0! 

6.S! 

-  ! 

650! 

9.5! NONE 

S X L  MOLINE 

1984 

!  I 

15C.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

CONSUMERS  16 

17414A431 

15C.0! 

30.0! 

6.5! 

650! 

9.51N0NE 

!  XL  MOLINE 

1984 

I  1 

150.0! 

30. C! 

1.5! 

! 

! 

! 

CONSUMERS  21 

t50!4A46l 

152.0! 

34. Cl 

6.0! 

425! 

8.01N0NE 

!  IL  MOLINE 

*  1951 

I  1 

152.0! 

34. C! 

1.5! 

! 

•  ! 

! 

| 

MOLINE  7 

1 45 ! 4*43! 

100.0! 

23.0! 

6.0! 

400! 

0.5IN0NE 

!  IL  MOLINE 

1946 

!  ! 

100.0! 

28.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

MOLINE  8 

145! 4*43! 

100.0! 

28.0! 

6.0! 

-  ! 

400! 

8. 5 1  NONE 

1  XL  MOLINE 

1946 

I  I 

100.0! 

23.0! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

! 

NO.  1 

14514*43! 

100.0! 

26.0! 

6.0! 

400! 

e.SlNONE 

1 IL  HOLINE 

1950 

I  I 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

NO.  2 

145! 4*43! 

100.0! 

26.0! 

6.0! 

*00! 

8.5 !NONE 

1  IL  MOLINE 

1950 

I  1 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

NO.  3 

1451 4  A  43 ! 

100.0! 

26. C! 

6.0! 

-  ! 

400! 

8.5 ! NONE 

i XL  MOLINE 

1950 

!  I 

100.0! 

26.01 

1.51 

! 

! 

| 

NO.  IS 

90I4A43! 

100.0! 

26.0! 

6.0! 

300! 

3 . 3 ! NONE 

! XL  MOLINE 

1953 

1  1 

1  1 

100.0! 

i 

26.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(28)  MOLO  SAND  t  GRAVEL 

MAGIC 

1  I 

I  1 

2! 3*35! 

i 

! 

26.0! 

! 

! 

9.0! 

! 

! 

2.0! 

! 

! 

100! 

! 

! 

! 

( 

4.  S ! NONE 

! 

! 

! X *  ouburue 

1952 

!  1 

26.0! 

9.0! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

SAND  INSPECTOR 

2214*461 

—  ! 

—  ! 

3.3! 

-  ! 

9.0IN0NE 

!  IA  0U8U3UE 

1962 

I  I 

I  1 

4S.0! 

! 

16.0! 

! 

3.2! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(21)  MON  RIVER  TOWING/  INC. 
ALIGUIPPA 

1264934 

I  ! 

!  I 

202 !  3*36 ! 

1  I 

! 

! 

103.7! 

! 

! 

27.0! 

! 

! 

6.5! 

! 

! 

1400! 

! 

! 

! 

! 

27. 6! NONE 

! 

! 

!PA  PITTSBURGH 

1953 

116.3! 

27.5! 

6.5! 

! 

-  j 

! 

I 

BARBARA  ANN 

1261628 

205  1 3 A 3 6 1 

108.0! 

27.1! 

8.0! 

22501 

-  J 

23.01N0NE 

I  PA  PITTSBURG* 

1950 

1  1 

108.0! 

27.1! 

6.0! 

! 

! 

! 

ENVOY 

1500969 

11213*35! 

65.0! 

21.0! 

7.C! 

760! 

30.0! NONE 

!PA  SPEERS 

1965 

I  I 

65.0! 

21.01 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

EXPLORER 

1298207 

11 213*351 

65.0! 

21.01 

7.0! 

760! 

-  j 

30.0 ! NONE 

!PA  SPEERS 

1965 

I  I 

65.0! 

21.0! 

6.5! 

! 

! 

EXPRESS 

1298207 

11 2 1 3A35! 

65.0! 

21.01 

7.C! 

760! 

-  i 

30.0! NONE 

|PA  SPEERS 

1965 

I  I 

65.0! 

21.0! 

6.5! 

i 

~  ! 

! 

I 

JAC03  G 

1526969 

19613*361 

84.0! 

26.0! 

7.5! 

1130! 

-  J 

31.0! NONE 

»PA  8CLLE 

1970 

I  I 

84.0! 

26.0! 

7.0! 

! 

-  I 

! 

!  VERNON 

JESSE  3.  GUITMAN 

150*0*7 

201 l 34331 

34.01 

2  6.  C! 

7.51 

■  CcCi 

i 

tr A  GPCvSS 

1966 

I  1 

84.0! 

26.0! 

7.0! 

! 

-  i 

! 

1 

LEO  0.  GUTTMAN 

1546557 

198I3A35! 

78.2! 

26.0! 

7.1! 

1130! 

31 .0! NONE 

!PA  SPEERS 

1973 

I  I 

78.2! 

26.0! 

6.5! 

I 

! 

! 

LILLIAN  G 

1507264 

25613*35! 

9C.0J 

30.0! 

7.9! 

1700! 

-  ! 

34.01  NONE 

(PA  SPEERS 

1967 

1  1 

90.0! 

30.0! 

7.0! 

! 

! 

MARTIN  G 

1501747 

195! 3*35! 

34.0! 

26.0! 

7.1! 

1020! 

31 .0 1  NONE 

IPA  SPEERS 

1965 

I  I 

84.0! 

26.0! 

6.5! 

! 

-  j 

! 

! 

ROSE  G 

1271024 

1 1 213*35 ! 

68.0! 

22.2! 

7.4! 

770! 

30.0 ! NONE 

IPA  SPEERS 

1973 

I  1 

68.0! 

22.2! 

6.5! 

! 

-  1 

! 

! 

SARAH  S 

1561757 

198! 3*36! 

73. 2! 

26.0! 

7.1! 

1130! 

-  | 

31 .0! NONE 

IPA  BELLE 

1975 

!  I 

78.2! 

26.0! 

6.5! 

! 

! 

!  VERNON 

SHANNOPIN 

1261553 

206! 3*36! 

101.1! 

26.5! 

6.5! 

1066! 

-  j 

28. 5 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH 

1951 

I  I 

108.3! 

27.0! 

6.5! 

i 

-  I 

! 

t 

TITAN 

1265429 

20213A36J 

103.7! 

2  7.0! 

6.5! 

1400! 

-  ! 

27*  6 ! NONE 

'(PA  PITTSBURGH 

1953 

!  I 

116.8! 

27.5! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VULCAN 

1265184 

202  13*361 

103.71 

27.0! 

6.5! 

1400! 

-  j 

27. 6! NONE 

!PA  PITTSBURGH 

1953 

1  1 

116.8! 

27.5! 

6.5! 

! 

! 

! 

ABC  255 

425! 4*40 ! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

930! 

10.7! NONE 

IPA  BELLE 

1972 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  VERNON 

TAIIE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 
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ENGRl 

DIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

1  HUMBER 

IVTCCt  DIMENSIONS  ! DJAFTt 
NET  1  CODE! LENGTH! 9R0TH1  ! 

R2GIS-I ***•!  REG.  !  REG.lLOAD-l 
TER  I  SEC!//////!/////!  ED  1 
TON*  t'BAGE!  OVER-lOVEfi-!/////! 
NAGC  1  IV  1  ALL  1  ALL  ILICHT! 

HORSE 

BOVS* 

{CAPACITY!  HIGH*  !  {VESSEL!  ! 

1  !  EST  1  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  !  ! 

!  CARGO  t  FIXED  !  EQUIPMENT  |TCS  BASE  !  YEAR  ! 

!////////(  POINT  |  LINE-1  S AO!  LINE-1  !  QUILT  ! 

!  PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////I TD1//////////I  OR  t 

!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  UE!  LINE-2  !*REBUILTI 

(21) 

BON  RIVER 

TOVINC#  INC. 
(CONTINUED) 

!  ! 

>  ! 

!  I 

J  1 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

1 

( 

! 

! 

! 

! 

)  1 

!  ! 

!  1 

!  ! 

ABC 

256 

4?S! 4  A  40 1 

175.11 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

930! 

1 0.7 1 NONE 
! 

|PA  BELLE  ! 

1  VERNON  I 

1972 

ABC 

257 

42514*40! 

!  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 
26. 1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

930! 

-  ! 

10.7! NONE 
! 

!PA  BELLE  t 

(  VERNON  ! 

1972 

ABC 

258 

42514A40! 

!  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.51 

— 

930! 

-  1 

10 .7 1  NONE 
! 

IP*  BELLE  1 

I  VERNON  1 

1972 

ABC 

25* 

425 14A40I 
!  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.11 

9.0! 

1.5! 

— 

930! 

-  1 

10.7! NONE 
! 

!PA  BELLE  ! 

!  VERNON  ! 

1972 

ABC 

260 

425 ! 4A40! 

!  ! 

175.11 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

— 

93*1 
-  ) 

10.7) NONE 
! 

f PA  BELLE  1 

1  VFRNOH  ! 

1972 

ABC 

261 

42514*40! 

!  ! 

175.1* 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.U! 

1.5! 

- 

930! 

-  ! 

10.71  HONE 

5 

!P«  OtLLE  ! 

!  VERNON  ! 

1972 

ABC 

262 

425! 4A401 

1  ( 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.11 

9.0! 

1.5! 

“ 

930! 

-  1 

1 0  •  7i NONE 
! 

!PA  BELLE  1 

t  VERNON  ! 

1*»72 

ABC 

265 

425UA40I 

1  ! 

175.1! 

175.1! 

26.11 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

— 

930! 

-  1 

10.71NPAC 

!PA  BELLE  ! 

i  VERNON  I 

197? 

ABC 

264 

425UA40! 

!  i 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

930! 

-  1 

lO.’IUNE 

! 

!PA  BELLE  i 

!  VERNON  1 

1972 

ABC 

265 

425 !4 A40! 

!  ( 

175.0! 

175.01 

26.  C! 
26, C! 

9.0! 

2.0! 

” 

930! 

-  ! 

11.01N0NE 

1 

I  PA  8tlLE  ! 

!  VERNON  ! 

1974 

ABC 

266 

42SI4A40! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 
26. C! 

9.0! 

2  •  C ! 

930! 

1 1 .0! NONE 
! 

!’A  BELLE  ! 

(  VERNON  ! 

1976 

ABC 

267 

425I4A40! 

!  ! 

175.0! 
175. 0! 

26. C! 
26.0! 

9.0! 

2.0! 

• 

930! 

-  1 

II.QtllONE 

* 

!PA  3ELL2  t 

!  VERNON  ! 

1977 

ABC 

268 

42514*40! 

!  ! 

175.0! 

175.01 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

930! 

-  1 

11 .01  NONE 
! 

!PA  BELLE  ! 

!  VERNON  t 

1978 

ARC 

269 

42SI4A40! 

I  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

9.01 

2.0! 

** 

930! 
-  1 

1 1 .01  NONE 

I 

!PA  BELLE  t 

!  VC ANON  ! 

1979 

ABC 

270 

42514A4C! 

!  ( 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

2.0! 

930! 

-  1 

1 1 .0! NONE 
! 

(PA  BELLE  ! 

!  VERNON  ! 

1979 

ABC 

271 

* ----- 

425 ! 4A40! 

!  ! 

175.0! 

175.01 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

930! 
-  ! 

1 1  .0 ! NONE 

I 

!PA  BELLE  ! 

!  VERNON  ! 

1979 

A*C 

272 

425UA40! 

1  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 
26.  C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

930! 

-  i 

11.0! NONE 
! 

t  PA  BELLE  1 

I  VERNON  ! 

1*79 

ABC 

275 

425I4A4C! 

1  ! 

175.01 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

2.0! 

* 

930! 

1 1  .01  NONE 

1 

|PA  BELLE  > 

!  VERNON  ! 

1979 

ABC 

274 

4?514*40! 
t  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

930! 
-  ! 

11.0IN0NE 

1 

!PA  BELLE  1 

!  VERNON  1 

1980 

ABC 

275 

425UA40I 
!  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.01 

9.0! 

2.01 

- 

9301 
-  ! 

1 1 • 01  NONE 
! 

JPA  BELLE  1 

!  VERNON  ! 

1980 

ABC 

276 

425 ! 4A40I 
t  ! 

175.01 

175.0! 

26.01 

26.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

930! 
-  ! 

1 1 .0! NONE 
! 

! PA  BELLE  ! 

!  VERNON  ! 

1980 

ABC 

277 

425!  4*40! 

1  ! 

175.0! 

175.0! 

26.01 

26.0! 

9.0! 

2.0! 

• 

930! 
-  ! 

1 1 . 0! NONE 
! 

!PA  dcLLE  1 

!  VERNON  I 

I960 

ABC 

278 

425  I4A40 1 

1  ! 

175.0! 

175.01 

26.0! 

26.0! 

9.01 

2.01 

- 

j 

9301 
-  1 

11.01  NONE 
! 

JPA  BELLE  ! 

!  VERNON  ! 

I960 

ABC 

279 

42514A40I 
!  I 

175.0! 

175.0! 

26.01 

26.01 

9.01 

2.01 

— 

930! 
-  ! 

11.0! NONE 
! 

(PA  BELLE  I 

(  VERNON  ! 

1980 

ABC 

280 

425I4U0! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

9.3! 

2.0! 

— 

930! 
-  1 

11.01N9NE 

! 

(PA  3ELLE  ! 

1  VERNON  ! 

1981 

ABC 

281 

42514A40I 
!  ! 

175. **! 
175.  J! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

2.0! 

” 

930! 
-  ! 

11.0! NONE 
! 

|PA  BELLE  ! 

!  VERNON  ! 

1981 

JtL 

105 

32614*40! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

o 
o 
»  1 

1 1 .0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  1 

1«50 

JtL 

104 

450! 4A4C! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

26. C! 
26.0! 

3.4! 

1.41 

“ 

1000! 
-  ! 

11 .0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

I  1 

1937 

m 

105 

----- 

328UA40! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

26.01 

26.01 

9.0! 

1.5! 

* 

900! 
-  1 

II.OINONt 

!»A  PITTSBURGH! 

!  t 

1950 

JSL 

441 

261754 

52714*40! 

!  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.7! 

* 

995! 
-  ! 

13.01  NONE 

IPA  PITTSJURGH! 

!  ! 

1951 

JIL 

1306 

276831 

30914A40! 

1  t 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.0! 

1.3! 

* 

6SO! 
-  I 

11.3 1  NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

1  I 

1937 

4?l 

1508 

276R33 

309I4A40! 

!  ! 

175.0! 

U5.3! 

26.0! 

26.0! 

8.0! 

1.3! 

— 

850! 
-  ! 

11.3! NONE 

I 

IPA  PITTSBURGH! 

!  t 

1937 

JtL 

131? 

276637 

309I4A40! 

!  ! 

175.5! 

178.0! 

26.0! 

26.0! 

8.0! 

1.3! 

— 

550! 
-  ! 

1 1 . 3! NONE 

1 

|P*  PITTSBURGH! 

!  ! 

1937 

JSL 

1314 

276839 

30914A40! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

26.01 

26.0! 

8.0! 

1.3! 

“ 

550! 
-  1 

11.3! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1937 

JtL 

1315 

276840 

30914*40! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.0! 

1.3! 

— 

850* 
-  1 

1 1 • 31  NONE 

1 *A  PITTSBURGH! 

!  ! 

1946 

JCL 

1516 

276641 

30914*40! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.05 

8.0! 

1.3! 

* 

850! 
-  ! 

11.31N0HE 

I 

! PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1946 

JtL 

1317 

276842 

30914*40! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.0! 

1.3! 

— 

850! 
-  I 

11.31  NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  I 

1946 

JtL 

1318 

276843 

30914*40! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.0! 

1.3! 

” 

8501 
-  ! 

11.3IN0NE 

1 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1946 

JSL 

131? 

276844 

30914*40! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.0! 

1.3! 

” 

550! 
-  ! 

11.3! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

19(6 

JtL 

1320 

276845 

30914*40! 

1  l 

175.01 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.0! 

1.3! 

- 

850! 
-  ! 

1 1 .3! NOME 
! 

IPA  PITYS9UR6H! 

!  1 

1946 

JIL 

1321 

276646 

30914*40! 

!  ( 

17S.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.0! 

1.3! 

“ 

850! 
-  ! 

11 .3! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

I  ! 

1946 

JtL 

1322 

276647 

309! 4640! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.0! 

1.3! 

880! 
-  ! 

1 1 .3! NONE 
! 

JPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

19(6 

JtL 

1323 

276848 

30914*40! 

1  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.01 

1.31 

*■ 

850! 
-  ! 

11 • 3! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  t 

19(6 

JtL 

1325 

275130 

30914*40! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.0! 

1.3! 

" 

850! 
-  ! 

11 .3 !hONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

I  ! 

19(6 

JCL 

1328 

278133 

30914440! 
1  1 

175.0! 

175.01 

26.0! 

26.0! 

6.0! 

1.3! 

“ 

850! 
-  ! 

1 1 .3 {NONE 

1 

»PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

19(6 

JtL 

1330 

278135 

30914*40! 

!  ( 

175.01 

175.0! 

26.01 

26.0! 

8.0! 

1.3! 

850! 
-  ( 

1 1  •  3 ! NONE 
( 

|PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

19(6 

JtL 

1333 

276138 

30914*40! 
!  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.0! 

1.3! 

850! 

1 2.0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  1 

19(6 

JIL 

1335 

278140 

30914*40! 

!  ! 

175.0: 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.0! 

1.3! 

“ 

850! 
-  ! 

11. 3! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

19(6 

JtL 

1336 

278141 

30914*40! 
!  ! 

175.0! 

175.01 

26.0! 

26.01 

8.0! 

1.3! 

“ 

850! 
-  ! 

11.31N0NE 

! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

19(6 

1 

JtL 

1337 

278142 

30914A40! 

i  » 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.C! 

1.3! 

550! 
-  ! 

11.3! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  i 

19(6 

JSL 

1339 

278144 

309! AA40! 
!  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.0! 

1.3! 

” 

i 

850! 
-  ! 

11  • 3 ! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1946 

JtL 

1341 

278146 

30914*40! 
!  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.0! 

1.3! 

• 

8S0! 
-  ! 

11.3! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1946 

JtL 

1343 

276148 

42414*40! 
!  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

8.0! 

1.3! 

" 

850! 
-  ! 

1 1  .3 (NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1947 

JtL 

1344 

275149 

42414*40! 
!  J 

!  ! 

!  ! 

175.1! 

175.1! 

! 

! 

26.1! 

26.1! 

! 

! 

8.0! 

1.3! 

! 

550! 
-  ! 
i 
1 

11.31  NONE 
! 

! 

1 

!PA  PITTSBURGH! 

!  I 

!  ! 

1  ! 

1947 

TABLE  2  -  OCSCWfTIOh  OF  VESSELS 
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CNGRl 

IVTCCl 

DIMENSIONS  10RAFT* 

!  CA*AC ITT! 

HIGH-  ! 

!  V 

6  S  S  £  L  ! 

! 

BIST! 

OPERATOR 

1  NET  iCODEllCNGTHlBRDTH! 

! 

! 

! 

CARGO  ! 

EST  ! 
FIXED  ! 

CARGO  HANDLING 
EQUIPMENT 

!S  ! OPERATING  ! 

1 

TEAR  ! 

1  COAST 

!  TER  !  SEES //////I /////! 

ED  J 

!//////// ! 

POINT  ! 

LINE-1 

•AO 

LINE-1  ! 

PUILT  1 

VESSEL  NAME 

AND  NUH9ER 

1  GUARD 

TON-  !P»«t 

OVEP-lOVER-i 

mm 

MOOSE! 

PASS-  ! 

LIGHT)! 

utmunuuu 

STD 

utmnm 

OR  ! 

J  NUMBER 

NAGE  1  IV  J 

ALL  1 

ALL  ! 

LIGHT! 

POKE,! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE 

LINE-?  ! 

•REBUILT! 

<?t) 

MH  RIVER 

TOWING*  INC. 

l 

1 

! 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

| 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

(CONTINUED)  l 

!  1 

! 

i 

1 

! 

j 

J 

JtL 

1345 

1278150 

42414A401 

175.11 

26.1! 

8.01 

! 

550! 

11.3! 

NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1947  1 

{ 

1  ! 

175.1! 

28.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

JtL 

1347 

1270152 

42414440! 

175-11 

26.11 

8.0! 

1 

9501 

11. M 

NONE 

!PA 

PITTSBURGH  1 

1947  1 

1 

1  1 

175.1! 

26.11 

1.3! 

i 

«.  i 

i 

! 

1 

ja 

1248 

1276153 

424144401 

175.1! 

26.1! 

3.01 

-  i 

350! 

11.3! 

(ONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1947  ! 

! 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

| 

-  ! 

i 

1 

! 

JIL 

1349 

!  27^1 54 

42414A401 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  I 

330! 

it. si 

NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1947 

! 

1  ! 

175.1! 

25.1! 

1.3! 

j 

.  i 

! 

! 

I 

JtL 

1350 

! 270155 

42414A401 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  j 

850! 

11.3! 

NONE 

J  PA 

PITTS3URSH ( 

19.7  ! 

1 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

i 

•  i 

! 

t 

! 

JtL 

1351 

1270156 

42414A40! 

175.1* 

26.1! 

8.0! 

-  i 

9*;.: 

11.3! 

NONE 

!PA 

putssurgh! 

1947  l 

! 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

i 

-  ! 

! 

I 

1 

! 

JtL 

1355 

1278160 

424! 4A40I 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  | 

350! 

11.31 

NONE 

•PA 

PITTSBURGH* 

1947  ! 

1 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

i 

■  < 

! 

1 

! 

JIL 

1256 

1278161 

42  4 1 4  A  40 ! 

175.1! 

26.1! 

8.01 

-  i 

850! 

11.3! 

NONE 

SPA 

PITTSBURGH  f 

1947  ! 

1 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

« 

.  t 

i 

! 

I 

JIL 

1357 

1278162 

424 ! 44  40 1 

175.11 

26.1! 

8.01 

-  i 

350 1 

ii. si 

NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1947  1 

l 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.31 

i 

-  ! 

! 

1 

i 

JIL 

135* 

1278163 

424144401 

175.1! 

26.1! 

5.0! 

-  ! 

350! 

11.3! 

NONE 

IPA 

pmseu»&M 

19^7  l 

! 

1  1 

175.1! 

26.11 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

I 

l 

JIL 

1359 

1270164 

424144401 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  ! 

850! 

11.3! 

NONE 

SPA 

pittssurgiu 

1947  1 

1 

1  1 

175.1! 

26.11 

1.3! 

t 

-  ! 

i 

1 

i 

JIL 

1362 

1278167 

42414A401 

175.1! 

26.1! 

9.01 

-  ! 

D50! 

ii. ji 

NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1947  1 

1 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

JIL 

1363 

1278168 

424 1 4A  40 1 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

! 

950! 

11.3! 

NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1947  » 

l 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

! 

_  ! 

1 

1 

! 

JIL 

1365 

1278170 

424144401 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  ! 

950! 

11.3! 

(ONF 

!PA 

PITTSBURGH  1 

1948  1 

1 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

| 

-  ! 

! 

1 

! 

JIL 

1367 

1278172 

424144401 

175.1! 

26.1! 

6.C ! 

1 

850! 

11.3! 

’.ONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1940  ! 

1 

1  1 

175.1! 

26.11 

1.3! 

1 

-  i 

1 

t 

! 

JIL 

1 360 

1278173 

42414440! 

175.1! 

26.1! 

5.0! 

! 

850! 

11.3! 

NONE 

IPA 

PITTS3URGH! 

1949  1 

1 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.31 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

JIL 

1269 

1270174 

42414440! 

175.1! 

26.1! 

3.0! 

-  1 

650! 

1.-  ! 

NONE 

1  PA 

PITTSBURGH! 

1946  ! 

! 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

! 

-  ; 

! 

1 

! 

JIL 

1370 

1278175 

42414A40! 

175.1! 

26.1! 

0.0! 

-  ! 

950! 

11.3! 

NONE 

!PA 

PXTTS9UP6H* 

1948  ! 

! 

(  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

JIL 

1371 

1278176 

42414440 1 

175.1! 

26.11 

6.0! 

-  ! 

050! 

11.3! 

NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1948  ! 

! 

1  t 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

JIL 

1372 

12  177 

42414440! 

175.1! 

26.1! 

l.Oi 

-  ! 

850! 

11.3! 

NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1946  • 

! 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

JIL 

1374 

1270179 

424144401 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  ! 

050! 

11.3! 

NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1948  ! 

I 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

j 

! 

! 

JIL 

1376 

1270161 

424!4A*0! 

175.1! 

28.1! 

0.0! 

-  i 

850! 

11.3! 

NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1940  ! 

1 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.31 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

JIL 

1377 

1278102 

42414A40! 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  i 

950! 

11.3! 

NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

1948  ! 

1 

1  t 

175. .1 

26.1! 

1.3! 

! 

-  * 

t 

JIL 

1378 

1278183 

42414A401 

175.1! 

26.1! 

6  •  C ! 

-  1 

550! 

11.3! 

NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1948  I 

1 

1  ! 

175.11 

26.1! 

1.3! 

1 

-  j 

j 

1 

! 

JIL 

1379 

1278184 

424 1 4440! 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  1 

050! 

ii. si 

NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1948  ! 

1 

!  1 

175.11 

2e.11 

1.3! 

! 

-  ! 

t 

t 

! 

JIL 

1380 

1270185 

42414A40! 

175.1! 

26.1! 

8.01 

-  I 

850! 

11.3! 

NONE 

!  PA 

PITTSBURGH! 

1940  ! 

1 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

1 

-  ! 

! 

1 

i 

JIL 

130? 

1270107 

424 1 4*40! 

175.1! 

26.1! 

S.01 

-  1 

350! 

11.3! 

NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1945  i 

l 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

( 

1 

! 

JIL 

1284 

1270189 

474*4440! 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  ! 

650! 

11.3! 

NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1948  • 

1 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

| 

! 

JtL 

1365 

1270190 

42414A4C! 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  ! 

850! 

11.3! 

NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

U40  ! 

1 

!  ! 

175.1! 

26.1* 

1.3! 

! 

-  » 

! 

! 

; 

JIL 

1386 

12781  91 

4  i‘4!4A40! 

175.11 

26.1! 

8.0! 

-  ! 

650! 

11.3! 

(ONE 

SPA 

PITTS9URGHI 

1948  j 

1 

!  1 

175.1! 

26.11 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

1 

t 

JIL 

138? 

1278192 

424 1 4 AiU! 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  ! 

650! 

11.3! 

NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1943  *| 

l 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

JtL 

1388 

1270193 

42414A40I 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  1 

3501 

11.3! 

(ONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1949  1 

! 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

l 

-  ! 

! 

1 

1 

JIL 

1389 

1270194 

42414A401 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  1 

650! 

11.3! 

NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1948  1 

1 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

i 

1 

JIL 

1390 

1 270195 

424! 4440! 

175.1! 

26.11 

6.0! 

-  ! 

850! 

11.3! 

NONE 

|pa 

PITTSBURGH! 

1946  • 

I 

1  1 

175.1! 

26.5! 

1.3! 

I 

-  1 

i 

i 

! 

JtL 

1392 

1270197 

424144401 

*75.1! 

26.1! 

6.0! 

! 

850! 

ii. si 

NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1948  ! 

! 

!  ! 

175.1! 

26.11 

1.3! 

! 

-  i 

l 

1 

! 

JtL 

1393 

1270198 

424 1 4A401 

175.1! 

26.11 

6.0! 

-  ! 

950! 

11.3! 

NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1  948  ! 

1 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

{ 

-  ! 

! 

! 

! 

JtL 

1394 

1278199 

42414*40! 

175.1! 

26.1! 

8.01 

-  j 

850! 

11.3! 

NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1948  ( 

i 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

j 

-  ! 

i 

! 

I 

JIL 

1393 

i 278200 

42414A40! 

175.1 ! 

26.1! 

8.0! 

850! 

ii. si 

(ONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1948  ! 

t 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

JtL 

1396 

1270201 

424 1 4A40I 

175.1! 

26.1! 

3.0! 

-  ! 

«5oi 

11.3! 

NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1949  ! 

1 

1  1 

175.1! 

26*1! 

1.3! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

JtL 

1398 

1278203 

42414440! 

115.1! 

26.1! 

6.01 

850! 

ii.ii 

NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1949  » 

1 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

1 

-  ! 

j 

* 

! 

JtL 

1399 

1278204 

424 1 4449! 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

850! 

11.3! 

NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1940  ! 

l 

!  1 

175.11 

26.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

JIL 

1401 

1270206 

424 ! 4440! 

175.1! 

26.1! 

8.3! 

350! 

11.3! 

(ONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1948  ! 

! 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.31 

1 

-  ! 

! 

» 

! 

JtL 

1402 

1278207 

42414440! 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  J 

850! 

11.3! 

>JONE 

IPA 

PITTS0UR6H! 

1948  ! 

1 

1  1 

175.1! 

26,11 

1.3! 

l 

.  i 

i 

! 

! 

JtL 

1403 

1270208 

42414440! 

175.1! 

2o.1t 

3.01 

850! 

ii. si 

NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1940  { 

1 

!  1 

175.  t! 

26.1! 

1.3! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

JtL 

1404 

1278209 

424 14440 1 

1 75-1  * 

26.1! 

8.0! 

850! 

11.31 

(ONE 

iPA 

PITTSBURGH! 

1948  ! 

1 

I  ! 

175.1! 

26.11 

1.3! 

! 

-  1 

i 

1 

,-v« 

! 

1  1 

175.1! 

26.‘li 

list 

j 

-°i 

i 

"v”v 

..  . 

' 3  ‘ 

! 

JtL 

1409 

1 27321 4 

424(44401 

175.1! 

26.1! 

0.0! 

•  J 

650! 

ii. si 

NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1946  ! 

1 

;  * 

175.11 

26.1* 

1.3! 

1 

-  ; 

1 

I 

! 

JtL 

1412 

1278217 

424i;nci 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  ! 

ssoi 

11.3! 

NONE 

iPA 

PITTSBURGH! 

1948  ! 

j 

1  J 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

i 

-  1 

1 

1 

! 

JtL  1414 

1273219 

42414*40! 

175.1! 

26.1! 

8.01 

850! 

11.3* 

(ONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1946  ! 

! 

1  > 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

i 

-  i 

; 

1 

! 

JtL 

1416 

1278221 

42414440! 

175.1! 

“'■'ll 

8.0! 

-  ! 

650! 

ii. si 

NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1948  ! 

! 

|  i 

175.1 

1! 

1.3! 

! 

-  1 

! 

1 

! 

JtL 

1422 

*273227 

30914440! 

175.0! 

8.0! 

-  J 

650* 

11.3! 

NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1949  ! 

! 

!  1 

175.0! 

1.3! 

! 

-  1 

* 

j 

! 

JtL 

1423 

1270226 

30914440! 

175.0! 

25..  i 

8.0! 

350! 

11.3! 

NONE 

!PA 

PlTT$3UR6Hi 

1949  ! 

! 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.3* 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

JtL 

1424 

1270225 

30914440! 

175.0! 

26.0! 

a.o! 

050! 

11.3! 

NONE 

fPA 

PITTSBURGH! 

1949  ! 

1 

1  i 

175.0! 

26.0! 

1.3! 

1 

-  ! 

! 

! 

» 

JtL 

1426 

! 277345 

419 14*401 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  | 

350! 

11.3! 

NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1958  i 

! 

I 

5 

1  ! 

1  1 

1  1 

1*5.1! 

J 

! 

26.1! 

1.3! 

1 

! 

1 

! 

i 

-  ! 

! 

» 

! 

i 

1 

! 

1 

l 

! 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


579 


ENG*! 

PI  ST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 

1  GUARD 

1  NUMBER 

1  IVTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

1  NET  1C00E1LEN6TH19RDTH!  1 

-IREGIS-*****!  REG.  1  RES.lLOAD-t 

1  TER  1  SEE! //////!/// 7/ 1  ED  1 

1  TON-  1PAQE!  0VER-10VER-1/////1 

1  NAGE  1  IV  !  ALL  1  ALL  1LUHT1 

{CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

!///////'!  POINT  !  LINE-1  t AO!  LINE-1  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TO!J/////////! 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ! EE!  LINE-2  I* 

! 

!. 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
0*  ! 
REBUILT! 

<21)  NON  * IVER 

TOVING#  INC. 

! 

1 

! 

!  Ill 

1  1  1  1 

1  1  1  1 

1 

1 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  I 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

111! 

! 

i 

! 

1 

!  ! 

J tL  1*31 

! 277570 

1  41914A40!  175.1! 

26.1! 

8.0! 

- 

! 

350! 

11.3 ! NONE 

t  PA  PITTSBURGH! 

19S8  ! 

! 

1  1  1  175.1! 

26.11 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

t 

JtL  1432 

1277571 

1  41914A40!  WS.1! 

26.1! 

8.0! 

- 

! 

850! 

11.3! NONE 

1 P A  PITTSBURGH! 

1958  ! 

! 

1  1  1  175.1! 

26.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

j 

JIL  1436 

1277575 

1  41914A40!  175.1! 

26.1! 

8.0! 

- 

I 

850! 

1 1 . 3! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1958  ! 

! 

1  1  1  175.11 

26.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

JtL  1*39 

128082* 

1  42414A40!  175.1! 

26.1! 

6.0! 

- 

! 

650! 

I1.1IN0HE 

! PA  PITTSBURGH! 

1960  ! 

J 

1  1  1  175.1! 

26.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

1 

JRL  1*41 

! 280826 

1  42414A401  175.1! 

26.1! 

8.01 

- 

! 

3S0! 

11.3! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1960  ! 

I 

1  1  1  175.1! 

26.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

JtL  1*42 

1280827 

1  424 14A40!  175.12 

26.1! 

3.0! 

- 

! 

650! 

11.3! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

I960  ! 

! 

1  1  1  175.1! 

26.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

JtL  1**3 

1230826 

1  42414A40!  175.1! 

26.1! 

3.0! 

- 

! 

850! 

11.3 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1960  ! 

! 

1  1  !  175.1! 

26.1! 

1.31 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

JtL  1*4* 

!  23C829 

!  424 ! 4 A40 1  175.1! 

26.1! 

e.oi 

- 

! 

850! 

1 1  -  3 1  NONE 

! PA  PITTSBURGH! 

1960  ! 

! 

1  !  !  175.1! 

26.1! 

1.3! 

! 

-  » 

t 

!  ! 

! 

JtL  1*45 

1 23C830 

!  42414A40*  175.1! 

26.1! 

8.0! 

- 

! 

850! 

11.3*!  NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

I960  ! 

! 

1  !  »  175.1! 

26.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

NO  1245 

128*917 

!  42014A40!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

900! 

1 0. 7 1  NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1961  ! 

! 

!  !  1  175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

NO  1249 

1280734 

!  42014*401  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

900! 

10.7! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1961  ! 

! 

1  1  1  175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

!  ! 

1 

NO  1272 

128C737 

1  42014A40!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

900! 

1 0. 7 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1961  ! 

! 

!  1  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

NO  1277 

1264922 

1  41614A40!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

900! 

10.7! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1961  ! 

! 

1  1  !  175.11 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

!  1 

! 

NO  12SO 

1286363 

1  416 ! 4A401  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

900! 

10.7 {NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1961  ! 

! 

1  1  1  173.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

NO  1282 

1286365 

!  42214A40!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

930! 

10.7! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1961  ! 

1 

1  !  1  175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1  1 

1 

NO  1283 

1286366 

1  42214A40!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

( 

930! 

10.7 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1961  j 

1 

1  1  1  175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

« 

!  ! 

! 

NO  1223 

1284763 

1  42214A40!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

930! 

10-71  NONE 

IPA  PITTSRURGH! 

1961  ! 

1 

1  1  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  i 

i 

!  ! 

! 

NO  1295 

1287370 

1  422! 4A40!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

930! 

10.7 ! NONE 

!»A  PITTSBURGH! 

1962  ! 

! 

1  !  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

NO  1297 

1  287372 

!  42214A40!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

i 

930! 

10.7 ! NONE 

!»A  PITTSBURGH! 

1962  ! 

i 

!  !  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

!  ! 

! 

NO  1298 

1287373 

!  42214A4C!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

930! 

10. 71N0NE 

IPA  PITTSBURGH! 

1962  ! 

1 

>  !  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

NO  1301 

1289522 

I  42214*40!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

930! 

10.7! NONE 

!»A  PITTSBURGH! 

1962  ! 

1 

1  !  !  175.1! 

26.11 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

NO  1302 

1289523 

!  422 ! 4 A40!  175.1! 

26.1! 

9.01 

- 

! 

930! 

10.7INONE 

!»A  PITTSBURGH! 

1962  ! 

! 

!  !  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

NO  1 3C3 

1289524 

!  422  !4 A40 !  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

930! 

1O.71N0NE 

!PA  PITTSBURGH! 

1962  ! 

1 

!  !  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

i 

NO  1306 

1289527 

!  42214*40!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

930! 

10.7! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1962  ! 

l 

1  )  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

NO  1308 

1259529 

!  42214*401  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

930! 

10.7 {NONE 

|PA  PITTSBURGH! 

1962  ! 

1 

1  1  1  175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I  1 

! 

NO  1311 

1289719 

1  42214*40!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

930! 

10.7! NONE 

•PA  PITTSBURGH! 

1962  • 

I 

!  1  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

NC  1313 

1289721 

!  42214*40!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

930! 

1O.71N0NE 

JPA  PITTSBURGH! 

1962  ! 

! 

1  !  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  t 

! 

NO  1314 

1201C12 

1  428! 4*40!  175-1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

930! 

10.7! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1963  ! 

! 

!  !  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

I 

NC  1313 

1291150 

!  428! 4*40!  175.11 

26.1! 

9.0! 

• 

! 

930! 

10.7! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1963  ! 

1 

!  !  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

“  ! 

! 

!  ! 

! 

NC  1320 

1292059 

!  42354*40!  175.1! 

26.1! 

9.3! 

- 

! 

930! 

1 0. 7 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1963  ! 

! 

!  !  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

, 

NO  1323 

1292C42 

t  *26 ! *A  *0!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

930! 

1 0 . 7 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1963  ! 

1 

!  !  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

1 

-  ( 

! 

!  ! 

i 

NO  1325 

1292511 

!  *23!*A*0!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

930! 

10.7 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1983  ! 

l 

!  !  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

( 

!  ! 

! 

NO  1326 

1292512 

!  *26! 4**0!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1 

930! 

10. 7! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1963  ! 

i 

1  !  !  175.1! 

26.1! 

1.51 

! 

r  ! 

« 

!  ! 

! 

NO  1323 

1292514 

!  423 ! 4**0!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

930! 

1 0. 7  j  NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1963  ! 

1 

1  !  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

t 

!  ! 

! 

NO  13*1 

1501244 

!  *26!*A*0!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

950! 

10. 7! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1965  ! 

1 

!  !  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

NO  13*2 

1501245 

!  *281***01  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

930! 

10. 7!N0NE 

!PA  PITTSBURGH! 

1965  ! 

1 

!  !  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

NO  13*3 

1501246 

!  *28! **40!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

930! 

10.7! NONE 

!*>A  PITTSBURGH! 

1965  ! 

! 

!  !  !  175-1! 

26.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  I 

I 

NO  1344 

1  501  247 

!  *28!4**0!  175.1! 

26.1 ! 

9.0! 

- 

I 

930! 

10. 7! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1965  ! 

1 

!  !  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

1 

-  i 

! 

!  ! 

! 

NO  1346 

1501249 

!  423!*A*0!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

930! 

10.7! NONE 

!°A  PITTSBURGH! 

1965  ! 

1 

!  !  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

l 

!  ! 

! 

NO  13*8 

1501251 

!  42314*40!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1 

930! 

10.71N0NE 

!PA  PITTSBURGH! 

1965  ! 

! 

!  !  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

( 

!  ! 

2 

NO  1345 

1506030 

!  *23 ! 4*  40!  17<.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

i 

930! 

10.7! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1967  ! 

* 

!  !  1-175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

!  ! 

1 

NO  1370 

! 504035 

!  *23!*A40!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1 

930. 

1 0.7 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1967  ! 

j 

!  !  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

1 

-  i 

« 

2  2 

! 

NO  1373 

1509047 

!  42514*40!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

930! 

10.7! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1967  ! 

! 

!  !  !  175.1! 

25.1! 

1.5! 

1 

-  i 

2 

!  ! 

! 

NO  1375 

1509049 

!  *28! 4A  40!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

930! 

10.7 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1967  ! 

1 

!  !  S  175.15 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

!  ! 

! 

NO  1376 

1509C50 

!  *2314*40!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

930! 

1 0.7 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1967  { 

• 

!  !  !  175.1! 

. * 

-  T  5* 

» 

—  * 

!  1 

I 

NO  1377 

1509051 

!  *28! 4*40!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

1 0 . 7  1  NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1967  ! 

j 

!  t  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

!  ! 

1 

NO  1379 

1509053 

1  423!*»40!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

930! 

10.7! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1967  ! 

1 

!  !  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

NO  1380 

1509054 

!  *28!*A40!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

930! 

10. 7! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1967  ! 

1 

!  !  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  | 

2 

!  ! 

! 

NO  1382 

1509056 

i  *2314*45!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1 

930i 

10*7 !NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1967  ! 

i 

!  !  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

i 

1  2 

! 

NO  1398 

j  51 1932 

!  *28! 4A4G!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1 

930! 

10.71  NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1968  ! 

1 

1  !  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

I  J 

! 

NO  1*00 

1511934 

!  *28!4**0!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

930! 

10. 7  J  NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1968  ! 

1 

!  !  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

< 

!  ! 

! 

NO  1*01 

1511935 

!  *23! *A*0!  «75.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

i 

930J 

10.71  NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1968  1 

f 

!  !  1175-1! 

26.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

; 

!  ! 

! 

NO  1*02 

1511936 

1  *23!***0!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

930*! 

10.7 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1968  1 

1 

!  !  !  175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

l 

NO  1*37 

1518712 

!  428UA40!  175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

i 

930! 

10.7! NONE 

!PA  PITTSBURG"! 

1969  J 

1 

1 

1 

1  !  !  175.1! 

!  i  !  ! 

!  !  !  ! 

26.1! 

! 

1.3! 

-  ! 
! 
! 

! 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


580 


ENiftl 

OTSTI 

VESSEL  NANS 

OPERATOR 

AND  NUNSEft 

!  COAST 

!  GUARD 

I  NUMBER 

1VTCC !  OIHENSIONS  t DRAFT! 
NET  ICODElLENCTHldRDTHl  1 

»EGXS“!****I  REG.  1  REG.  HOAD*! 
TER  1  SEE!//////! /////I  ED  1 
TON-  IB  AGE  1  OVER-10VEB-1/////1 
NAGE  I  XV  1  ALL  l  ALL  (LIGHT! 

HORSE 

BOWER 

CABACITT!  HIGH-  !  (VESSEL!  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OBERATXNG  !  i 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC !  BASE  !  TEAR  ! 

Utmn\  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LXNE-1  !  BUILT  ! 

BASS-  I (LX6HT> ! //////////////// f TO  1 ////////// 1  OR  ! 

ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICC!  LINE-2  !*R£BUILT! 

(21)  BOH  RIVER 

TOWING#  INC.  ! 

(CONTINUED) I 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

HO  1439 

1519401 

1 

42314A40! 
t  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9-0! 

1.3! 

* 

930! 

10.7 (NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

j 

1969 

NO  1440 

1519402 

1 

428 1 4A401 
l  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.3! 

” 

930! 
-  ! 

10. 7! NONE 
! 

!PA 

! 

Pittsburgh! 

! 

1969 

NO  1443 

1 522643 

1 

4281 4  A  401 

1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.3! 

“ 

930! 

-  ( 

10.7! NONE 
! 

!PA 

PITTSBURGH! 

! 

1969 

NO  1445 

1522645 

1 

42314440! 

1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.3! 

“ 

930! 

10.71  NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1969 

NO  1444 

1522846 

1 

42S14A40! 

1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

930! 
-  ! 

10. 7 {NONE 
! 

iPA 

! 

PITTSBURGH! 

1 

1969 

i 

NO  1447 

1522847 

! 

42814A401 

1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.3! 

930! 
-  1 

1 0. 7 ! NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

1 

1969 

NO  1450 

1591330 

1 

430! 4A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.5! 

2.0! 

“ 

1150! 

-  ! 

13.0! NONE 
( 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1978 

NO  1451 

1591331 

l 

43014A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

2o.O! 

26.0! 

9.5! 

2.0! 

" 

1150! 
-  ( 

1 3. 0 ! NONE 

IPA 

( 

PITTSBURGH! 

! 

1978 

NC  1452 

1591332 

1 

43014A40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.5! 

2.0! 

• 

1150! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1978 

NO  1453 

1591333 

1 

43014A401 

1  1 

195.01 

195.0! 

26.  C! 
26. C! 

9.51 

2.0! 

- 

1150! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1976 

NO  1454 

1591334 

l 

430(4440! 

!  1 

195.01 

195.01 

26.0! 

26.0! 

9.5! 

2.0! 

1150! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!pa 

! 

PITTSBURGH! 

I 

1978 

NO  1455 

j  591  335 

1 

430! 4A  40! 

1  1 

195.0! 

195.01 

26.0! 

26.0! 

9.5! 

2.0! 

“ 

1150! 
-  ! 

13.0!  NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1978 

NO  1456 

1591336 

1 

430! 4A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.5! 

2.0! 

“ 

1150! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

1978 

NO  1457 

1591337 

1 

43014A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.5! 

2.0! 

1150! 
-  ! 

13  .0 !  NONE 
! 

IPA 

i 

PITTSBURGH! 

! 

1978 

NO  1450 

1591336 

1 

43014A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

26.C! 

26.0! 

9.5! 

2.0! 

“ 

1150! 
-  ! 

13.0!  NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

1 

1976 

NO  1 459 

1591339 

1 

43014A401 

1  1 

195.01 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.5! 

2.0! 

“ 

11501 
-  I 

1 3. 01  NONE 
( 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

1978 

NO  1460 

1591340 

1 

430144401 

1  .  1 

195.01 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.5! 

2.0! 

• 

1150! 
-  ! 

13.01  NONE 
! 

!PA 

i 

PITTSBURGH! 

! 

1978 

NO  1461 

1591341 

I 

43014A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

26.C! 

26.0! 

9.5! 

2.0! 

- 

1150! 
-  ! 

13. 0 ! NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1978 

NO  1462 

1591342 

1 

43014A40! 

1  1 

195.01 

195.0! 

26.  C! 
26.0! 

9.5! 

2.0! 

“ 

1150! 
-  ! 

13.01N0NE 

l 

IPA 

! 

PlTISPURfiMl 

1978 

NO  1463 

1591343 

4301 4A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

26.0! 
26.  C! 

9.5! 

2.0! 

- 

1150! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

1978 

NO  1464 

1591344 

! 

43014A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.5! 

2.0! 

“ 

1150! 
-  ! 

13.OIN0NE 

! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

1978 

NO  1465 

1591345 

l 

43014A401 
!  1 

195.0! 

195.0! 

26. C! 
26. C! 

9.5! 

2.01 

“ 

1150! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

1978 

NO  1466 

1591346 

1 

430(4440! 
t  1 

195.0! 

195.0! 

26.0! 
26. C! 

9.5! 

2.0! 

• 

1150! 
-  ! 

13.01N0NE 

! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1978 

NC  1467 

1591347 

1 

43014A401 
!  1 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

2o.C! 

9.5! 

2.0! 

“ 

1150! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1978 

NO  1466 

1591348 

! 

43014A40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.5! 

2.0! 

“ 

1150! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

!PA 

I 

PITTSBURGH! 

! 

1978 

NO  1469 

1591349 

1 

43014A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

26. C! 
26.0! 

9.5! 

2.0! 

* 

1150! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1978 

NO  1470 

1591350 

! 

43014A40! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.5! 

2.0! 

“ 

1150! 
-  ! 

13.0 !  NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH l 
! 

1978 

NO  1471 

1591351 

1 

43014A40! 

1  1 

195.0! 

195*0! 

26.0! 

26.0! 

9.5! 

2.0! 

1150! 
-  I 

13.0 ( NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

197? 

NO  1472 

1591352 

1 

43014A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.5! 

2.0! 

“ 

1150! 
-  ! 

13.0IN0NE 

! 

!PA 

1 

PITTSBURGH! 

! 

1976 

NC  1473 

1591353 

t 

430! 4A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.5! 

2.0! 

“ 

1150! 
-  ! 

1 3 .0 ! NONE 
! 

IPA 

l 

PITTSBURGH! 

! 

1973 

! 

NO  1474 

1 591354 

1 

43014A40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.5! 

2.0! 

“ 

1150! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

iPA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1978 

NO  1475 

1591355 

1 

43014A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.5! 

2.0! 

“ 

1150! 
-  ! 

13. 0! NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1978 

NO  1477 

1528057 

! 

42814A40! 

1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

" 

930! 
-  ! 

10.7! NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1970 

i 

NO  1476 

1528058 

l 

42814A40! 

1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

930! 
-  ! 

10. 7! NONE 
( 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1970 

NO  1479 

1523059 

1 

42814A40! 

1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

" 

930! 
-  ! 

10.7! NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1970 

NO  1460 

1521060 

I 

428! 4 A  401 

1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

930! 
-  * 

10.7 !  HONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1970 

NO  14ft 

(528061 

1 

42614A40! 

1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.01 

1.5! 

* 

930! 
-  ! 

10.7! NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

1 

1970 

NO  1482 

(528062 

1 

42614A40! 

1  1 

175.1! 

175.11 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

930! 
-  ! 

10.7! NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1970 

NO  1483 

1529343 

1 

426 14A40I 

1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

930! 
-  ! 

10. 7 ! NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

1 

1970 

NO  1485 

1529345 

1 

42814A401 

1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

930! 
-  ! 

10.7 (NONE 
! 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

1970 

NO  1486 

1529346 

1 

423 14A401 

1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

930! 
-  ! 

10.7 ! NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1970 

NO  1487 

1529347 

42314A40I 
!  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

” 

930! 

-  i 

10.7! NONE 
! 

IPA 

i 

PITTSBURGH ! 

! 

1970 

NO  1498 

1529343 

1 

42314A401 

1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

930 1 
-  ! 

10.7! NONE 
! 

!*pa 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1971 

NO  1499 

1529349 

1 

428 14A401 

1  1 

175.1! 

175.1! 

26.11 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

930! 
-  ! 

10*7 {NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

i 

1971 

NO  1500 

1529350 

l 

42814A40! 

!  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

930! 
-  ! 

1 0.7 ! NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1971 

h'O  1563 

1 5  4c  53  Z 

1 

42314A4C1 
!  1 

173.11 

175.1! 

24.1! 

26.1! 

usi 

- 

-  M! 

10.71 UZZZ 
u 

r 

JU  1  ”  ! 

1972 

• 

NO  1564 

1542953 

1 

428! 4A401 
!  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

930! 
-  ! 

1 0. 7  j  NONE 
i 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1972 

NO  1566 

1542955 

1 

42814A401 
1  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1 .51 

“ 

930! 

-  t 

10.7! NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1972 

NO  1567 

1542956 

* 

42814A40! 

1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

930  *! 

-  ! 

10.7 !  NONE 
i 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

i 

1972 

NO  1568 

1542957 

1 

42814*40! 

!  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

930! 
-  ! 

10.7! NONE 
! 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

1972 

NO  1569 

1542953 

1 

426! 4A401 

1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

~ 

930! 
-  ! 

10-7 ! HONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1972 

NO  1570 

1542959 

1 

42814A40! 
1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

930! 
-  ! 

10.7 ! NONE 
! 

J.PA 

PITTSBURGH! 

1 

1972 

NO  1571 

1542960 

I 

42314A401 
!  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

930! 
-  ! 

10.7 {NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

1 

1972 

NO  1572 

1542961 

1 

1 

1 

423I4A40! 
1  1 

1  1 

1  1 

175.1! 

175.1! 

! 

26.1! 

26.1! 

! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

930! 
-  ! 

! 

! 

10.7 (NONE 
! 

! 

! 

IPA 

! 

! 

! 

PITTSBURGH! 

! 

! 

1 

1972 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


.581 


ENG*  1 
DIST! 


VESSEL  HAKE  AND  NUMBER 


!  ! VTCC 1  DIMENSIONS  IOPAFI! 

{  NET  ICODElLENGTH!e*OTH|  ! 

- | REGIS- I****!  AEG.  !  PEG.1LOAD-! 

COAST  !  TEA  !  SCC I //////! /////!  ED  ! 

GUARD  I  TON-  1PAGEI  OVER"! OVER-! ///// l  HORSE 


CAPACITY!  HX6H-  !  !  V  E  S  S  E  L  I  l 

!  EST  !  CARGO  HANOLING  IS  !OPE»ATING  !  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  RASE  !  YEAR  ! 
umm\  POINT  |  LINE-1  ! AO!  LINE-!  !  BUILT  I 
PASS-  t (LIGHT) !//////////////// !TD!/ /////////!  OR  ! 


1  NUMBER 

1  NACE  t  IV  j 

ALL  ! 

ALL  1  LIGHT ! 

POWEPj 

ENGERS  1 

(FEET)!  LXNC-2 

(EE!  LINE-2  (ME3UILT 

(21)  MON  PIVEA 

! 

I 

TOWING#  INC.  1 
(CONTINUED)! 

!  !  1 

1  1  t 

1  (  ! 

1  t  ! 

1 

! 

1 

l 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i  i 

i  i 

i  i 

i  i 

NO  1579 

1544863 

\ 

!  4281 4A40! 

1  !  1 

175.1! 

175.1! 

2c.  1 1 
26.1! 

9.0! 

1.5! 

! 

930! 

10.7  1  NONE 
! 

IP*  PITTSBURGH! 

!  i 

1973 

NO  1580 

1544864 

! 

!  42614A401 

!  •  ! 

173.1! 

175.1! 

26.1! 

26.11 

9.01 

1.5! 

1 

930! 

10.7! NONE 
! 

1PA  PITTSBURGH ! 

!  ! 

1973 

NO  1581 

1544865 

! 

!  42814A40! 

1  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.11 

9.0! 

1.5! 

! 

930! 

10.7! NONE 
! 

IP*  PITTSBURGH! 

1  ! 

1973 

NO  1582 

(544866 

! 

1  428 14A40! 

1  1  i 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

! 

930! 

10.7! NONE 
! 

! PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1973 

NO  158} 

1554702 

! 

1  42614A40I 

1  1  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

! 

930! 

10.7! NONE 

i 

(PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1974 

NC  1584 

1 554703 

!  42814*40! 

!  1  1 

175.11 

175.1! 

76.1! 

26.1! 

9.0! 

1.51 

! 

930! 

10.7 j NONE 

j 

!PA  PITTSBURGH ! 

!  ! 

1974 

NO  1585 

1554704 

! 

1  42314*40! 

!  1  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

! 

930! 

-  j 

1 0 . 7*1  NONE 

j 

JPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1974 

NO  1586 

1554705 

1 

1  42314*40! 

!  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.11 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

! 

930! 

.  j 

10.7 ! NONE 
{ 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1974 

NO  1587 

1554706 

! 

1  42814*40! 

1  1  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

! 

930! 

-  ! 

10. 7 {NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

1  ! 

1974 

NO  1588 

1554707 

! 

1  42314*40! 

1  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.11 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

! 

930! 

-  ! 

10.7 ! NONE 
i 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1974 

NO  1589 

1554706 

! 

1  42814*40! 

1  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

0.0! 

1.5! 

! 

930! 

-  i 

10.7! NONE 
» 

!»A  PITTSBURG  H 
!  ! 

1974 

NO  1590 

1554709 

! 

1  42314*40! 

!  !  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

! 

930! 

1 0. 7 i NONE 

i 

•PA  PITTSBURGH! 

!  t 

1974 

NO  1591 

1554710 

1 

1  42314*40! 

1  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

! 

938! 

•  i 

10. 7 i NONE 

i 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1974 

NC  1592 

1554711 

! 

l  42814*40! 

!  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

t 

930! 

.  i 

10. 7! NONE 
; 

!PA  PITTSBURGH! 

!  1 

1974 

NO  159} 

1554712 

1 

!  42314*401 

1  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.11 

9.0! 

1.5! 

m  1 

1 

730! 

-  ! 

10.7!  NONE 
! 

IP*  PITTSBURGH! 

1  ! 

1974 

NO  1594 

•554713 

| 

1  42614*40! 

1  !  ! 

175.1! 

175.1! 

2c.1! 

26.1! 

9.0! 

1  •  S ! 

-  1 

i 

930! 

-  t 

10. 7! NONE 

i 

!PA  PITTSBURGH! 

1  ! 

1974 

NO  1595 

1554714 

t 

1  42614*40! 

1  1  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

930! 

-  ! 

10. ?!  NONE 
< 

1  PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1974 

NO  1596 

1554715 

1 

1  42314*40! 

1  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

930! 

.  i 

1 0 .7 ! NONE 
! 

JPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1974 

NC  1597 

1554716 

! 

1  42314*401 

1  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.11 

26.11 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

930! 

-  ! 

10.7! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1974 

NO  1617 

!  - 

! 

!  42914*47! 

1  1  ! 

! 

175.1! 

-  • 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1020! 

-  ! 

INONE 

1 

IP*  BELLE  1 

1  VE’HCN  1 

1987 

NO  1670 

1570085 

1 

!  42314*401 

1  !  t 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

930! 

-  ! 

1 0 . 7 1  NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1  ! 

1976  - 

NC  1671 

1 570086 
! 

1  42814*40! 

!  1  1 

175.1! 

175.1! 

?6.1! 

2c.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

930! 

-  ! 

10. 7  INONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

NO  8672 

1570087 

1 

1  42314*40! 

1  1  1 

173.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

930! 

“  ! 

1 0. 7 ! NONE 
! 

1  PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

NO  1673 

157C068 

1 

!  42814*40! 

1  !  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

930! 

-  ! 

10.71  NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

NO  U?4 

! 570C89 
! 

1  42814A4C1 

!  1  1 

175.1! 

17S.1! 

26.1! 

?6.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

930! 

-  i 

10.71NCNE 

!PA  PITTSBURGH! 

!  I 

1976 

NO  U75 

1570090 

! 

1  42314*40! 

1  1  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
i 

930! 

-  ! 

10.7 ! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

NO  1676 

1570C91 

! 

!  4?  8! 4*40! 

1  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  i 
! 

93  C! 

-  ! 

10.71N0NE 

! 

•PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

NO  1677 

1570092 

! 

!  42814*40! 

1  i  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.51 

1 

930! 

-  ! 

10.71N0NE 

! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

NO  1678 

! 570093 
i 

!  42314*401 

1  !  1 

175.1 ! 
175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

930! 
-  ! 

10.7 1  NONE 

1 

!°A  PITTSBURGH! 

!  ( 

1976 

NO  1679 

1570C94 

! 

1  42614*40! 

i  1  ! 

175.1! 

175.1! 

26.lt 

26.1! 

9.0! 

1.5* 

-  ! 

1 

950! 

-  ! 

10.7 • NONE 
! 

JPA  PITTSBURGH! 

!  1 

1976 

NO  1680 

1570095 

1 

1  42314*40! 

!  I  l 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.51 

-  1 
! 

930! 

-  » 

10.7  INONE 
! 

!PA  PITTSBURGH* 

!  ! 

1976 

NO  1681 

1570096 

! 

1  42614*40! 

1  1  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1  * 
26.1! 

9.01 

1.5! 

-  ! 

! 

930*1 

.  I 

10.7  INONE 

i 

•PA  PITTSBURGH! 

I  ! 

1976 

NC  1682 

! 570C97 

i 

!  42314A4C! 

!  !  1 

175.1! 

175.11 

26.11 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

! 

j 

930! 

-  i 

10.7 {NONE 

i 

IPA  PITTSBURGH! 

!  1 

1976 

NC  1683 

i57CC98 

1 

!  42314*40! 

1  ?  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  i 
! 

930i 
-  ! 

10. ?!  NONE 

I 

!PA  PITTSBURGH! 

!  I 

1976 

NC  1684 

1570079 

! 

1  42314*401 

1  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

930! 
-  ! 

10. 7 INONE 
» 

•PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

NO  1636 

1579883 

1  42914*40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  ! 

1020! 

1O.7iN0NC 

IPA  PITTSBURGH! 

1977 

! 

1  1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

!  ! 

NO  1687 

1579834 

1 

1  42914*40! 

!  1  I 

175.1! 

175.1! 

26.11 

2c.11 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1020! 
-  1 

10.7! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  I 

1977 

NO  1488 

1579885 

! 

1  42914A401 

!  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  I 
! 

1020! 

-  i 

10. 7 INONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977 

NO  1689 

1579886 

! 

1  42914*40! 

1  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

7.0! 

1.5! 

-  I 
! 

102  oi 

-  ! 

10.7! NONE 
! 

!®A  PITTSBURGH  J 
!  ! 

1977 

NO  1690 

1579637 

! 

1  42914*40! 

1  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  J 

i 

1020! 
-  ! 

10.7 INONE 

i 

!°A  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977 

NO  1691 

1579868 

! 

1  42914*40) 

!  1  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

i 

! 

1020! 
-  ; 

10.7! NONE 
| 

!PA  PITTSBURGH! 

1  ! 

1977 

NO  1692 

1579839 

! 

!  42914*40! 

1  1  ! 

175.1! 

175.U 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1020! 
-  ! 

10.7 ! NONE 
| 

!*>A  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977 

NO  1693 

1579890 

! 

1  42914*40! 

!  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.01 

1.5! 

-  1 
! 

1020! 
-  ! 

10.7! NONE 
< 

1®A  PITTSBURGH! 

!  I 

1977 

NO  1694 

1579891 

! 

1  42914*40! 

!  1  1 

175.1! 

175.1! 

2c.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

o 

O  1 

10.7 INONE 

i 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977 

NO  1695 

1579892 

1  42914*40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

! 

1020! 

10.7! HONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1977 

1 

1  !  1 

175.1! 

26.11 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

NO  1696 

1579893 

! 

!  42914*40! 

!  !  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9,.)J 

1.5! 

-  j 

i 

10701 
-  ! 

10, 7jN0M£ 

! 

•  Oft  t>iT*$eu®Su! 

I  1 

1977 

NC  1697 

1579894 

! 

1  42914*40! 

1  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

! 

• 

1020! 
-  ! 

10.7 {NONE 

i 

!PA  PITTSBURGH! 

!  1 

1977 

NO  1499 

1579896 

I 

!  42914*40! 

i  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  i 

; 

1020! 
-  ; 

1 0. 7 1  NONE 
! 

!®A  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977 

NO  1728 

15*3138 

1 

!  42914*40! 

!  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  i 

i 

1020! 

-  i 

10. 7 INONE 

JPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977 

NO  1729 

1588139 

! 

I  42914A40! 

1  !  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

2c.11 

9,0! 

1.5! 

-  ! 
! 

1020*! 
-  ! 

10.7'NONE 

! 

!PA  P».TT$3UR6H! 

!  ! 

1977 

NO  1730 

1533190 

! 

!  42914*401 

1  1  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

t 

1020! 
-  i 

1 0. 7 1  NONE 
! 

!**a  PITTSBURGH! 

!  1 

1977 

NO  17J1 

•583191 

! 

1  42914*401 

1  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

.  • 

! 

1  o 

o 

10.7! NONE 
i 

!PA  PITTSBURGH! 

!  1 

1977 

NO  1732 

1538192 

1 

1  42914*40! 

1  1  1 

175.11 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

. 

! 

1020! 

-  i 

10. 7  1, NONE 

l 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977 

NC  1734 

1538194 

1 

1  42914*40! 

1  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.S! 

-  ! 
! 

1020! 
-  ! 

10.7! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977 

582  TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


£N«»t 

1VTCC! 

DIMENSIONS  1D3AFT! 

ICAPACITY! 

HIGH-  ! 

{VESSEL 

I 

DISH 

OPERATOR 

NET  !C0DS1LENCTH{3PDT«! 

! 

! 

! 

EST  !  CARSO  HANDLING 

! S  ! OPEDAT ING 

! 

i  COAST 

TER  !  SEE!//////!/////! 

EC  1 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!A0!  LINE-1 

BUILT  I 

VESSEL  NAME 

AND  NUN5ER 

!  GUARD 

TON-  1PA3E1 

OVEP-IOVER-I/////I 

HORSE 

PASS-  ! (LIGHT) I////////////////ITO! ////////// 

OP  I 

1  NUMBER 

NAGC  I  IV  I 

ALL  1  LIGHT! 

POWER 

ENCERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

IE£!  LINE-2 

•REBUILT! 

(21)  “ON  RIVER 

TOWING,  INC. 

! 

! 

! 

!  1 

1  ! 

!  1 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

» 

I 

I 

(CONTINUED)! 

!  ! 

l 

! 

! 

! 

! 

NO  1735 

1556195 

429I4A40! 

25.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.71NONC 

!PA  PITTS9URGH 

197?  1 

! 

!  ! 

! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1 

NC  1736 

1588196 

429J4U0! 

26.1! 

9.0! 

- 

10201 

10.7! NONE 

iPA  PITTSBURGH 

1977  I 

! 

!  i 

26.1! 

1.3! 

-  | 

! 

! 

I 

NO  173? 

! 538197 

42914440! 

26.1! 

9.U! 

- 

1020! 

10. ? l NONE 

!PA  PITTSBURGH 

1978  I 

! 

i  ! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

! 

NO  1736 

! 5881 99 

429 { 4A401 

26.1! 

9.01 

- 

10201 

10.7| NONE 

!PA  PITTSBURGH 

1978  | 

! 

!  1 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

NO  1740 

1558200 

42914A40! 

26.1! 

9.C! 

- 

1020! 

10. 7! NONE 

{PA  PITTSBURGH 

1978  I 

! 

!  ! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

NO  1741 

1558201 

429(4443! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

1 0. 7 ! NONE 

1  PA  PITTSBURGH 

1978  i 

1 

{  j 

25.1! 

1.5! 

-  ! 

| 

! 

1 

NO  1742 

1566202 

429 { 4A40i 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

!PA  PITTS9URGH 

197?  ! 

! 

{  1 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

{ 

! 

I 

NC  1743 

! 568203 

42914A40! 

26.1 ! 

9.0! 

- 

1020! 

10*  7 (NONE 

JPA  PITTSBURGH 

19?*  I 

! 

!  i 

26.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

1 

NO  1744 

1513204 

42914440! 

26.1! 

9.C! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

!PA  PITTSBURGH 

19?6  1 

l 

1  ! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1 

NC  1745 

1588205 

429{ 4A4QJ 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7IN0NE 

jpA  P1TTS9UR6H 

1978  l 

t 

!  ! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

l 

NO  1746 

1535206 

429I4A40! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

!PA  PITTS9UR6H 

1978  1 

1 

!  ! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

t 

! 

I 

NO  1747 

! 566207 

429  J  4A40! 

26.1! 

9.0! 

- 

10201 

10. 7l NONE 

IPA  PITTSBURGH 

1978  1 

! 

!  ! 

26.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

I 

NO  1600 

1617007 

4?9 { 4A4Q! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.MX0HE 

IPA  SPEERS 

I960  I 

! 

!  ! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

NO  1601 

! 61 7098 

42914A4C! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7 ! NONE 

!PA  SPEERS 

1980  I 

l 

!  ! 

• 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

! 

NO  1602 

f  'il  7099 

42914440! 

1 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7 1N0NE 

! PA  SPEERS 

1980  I 

! 

!  1 

26.1! 

1.S! 

-  ! 

! 

1 

I 

NO  1603 

{617100 

4  29 { 4  A4C! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.71NONE 

IPA  SPEERS 

1980  I 

! 

!  t 

1 

26.1! 

1.5! 

-  i 

| 

! 

1 

NO  1604 

1617101 

42914A40! 

• 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

iPA  SPEERS 

1980  I 

! 

1  ! 

26.1! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

t 

NO  1605 

{617102 

42914440! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

IPA  SPEERS 

1960  ! 

! 

1  1 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

1 

NO  1606 

{617103 

4?9{4A40{ 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10. 71N0NE 

IPA  SPEERS 

I960  I 

I 

1  i 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

NO  1607 

{617104 

42914A401 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7 ! NONE 

!PA  SPEERS 

1980  ! 

! 

!  ! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

1 

NO  1606 

{617105 

42914A40! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

1 0.7 1N0NE 

!PA  SPEERS 

1980  l 

! 

!  ! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

1 

* 

| 

NO  1609 

{617106 

42914440! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

!PA  SPEERS 

1980  I 

i 

t  ! 

26.1! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  1810 

1635793 

429! 4*4C{ 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

1 0.7 !  NONE 

!PA  SPEERS 

1981  I 

! 

!  ( 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

NO  1611 

{635794 

42914A401 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

IPA  SPEERS 

1981  1 

! 

!  ! 

26.1! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

I 

NO  1812 

1635795 

42914440! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

!RA  SREERS 

1«81  I 

! 

!  ! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

t 

NO  1613 

J635796 

429144401 

26.11 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

IPA  SPEERS 

1981  l 

! 

1  ! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

NO  1614 

{635797 

429 { 4A401 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.71N0NE 

IPA  SPEERS 

1981  I 

! 

I  ( 

26.1! 

'..5! 

-  ! 

t 

! 

1 

NO  1815 

{635798 

42914440! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7 ! NONE 

!PA  SPEERS 

1981  I 

1 

1  1 

26.1! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

I 

NO  1616 

J  635799 

42914440! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10. 7! NONE 

IPA  SPEERS 

1931  ! 

! 

i  1 

! 

26.1! 

1.5! 

“  ! 

! 

! 

! 

NO  1817 

1635300 

429J4A4C! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

!  PA  SPEERS 

1931  I 

! 

!  ! 

26.1! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

! 

NO  1616 

•635601 

42914440! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10. 7 INONE 

IPA  SPEERS 

1981  ! 

! 

{  t 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

NO  1819 

{635602 

42914440! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.71N0NE 

!PA  SPEERS 

1981  ! 

• 

!  ! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

NO  1900 

•630306 

42914447! 

1 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

IPA  9ELLE 

1965  I 

! 

!  1 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

I  VERNON 

I 

NO  1901 

{680307 

42914447! 

• 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10. 71N0NE 

!PA  3ELLE 

1985  I 

| 

1  1 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  VERNON 

I 

NO  1902 

*{660306 

429144471 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

!PA  8ELLE 

1985  ! 

! 

!  1 

26.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  VERNON 

I 

NO  1903 

1680309 

42914447! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7JN0NE 

!PA  BELLE 

1985  I 

! 

!  ! 

26.1! 

1.5! 

-  I 

1 

1  VERNON 

I 

NO  1904 

1860311 

42914447! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

!PA  BELLE 

1985  ! 

t 

I  ! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  VERNON 

! 

NO  1905 

168C312 

4?9{ 4447J 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

IPA  BELLE 

1985  ! 

{ 

!  ! 

26.1! 

1.5! 

-  I 

! 

!  VERNON 

1 

NO  1906 

*1 63C31 3 

429144471 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

IPA  BELLE 

1985  ! 

! 

!  i 

26.1! 

1.3! 

-  1 

! 

!  VERNON 

I 

NO  1907 

{  68031  4 

42914447! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7 {NONE 

IPA  BELLE 

1985  ! 

! 

!  i 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  VERNON 

1 

-NO  1908 

1680315 

42914447! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.71N0NE 

IPA  8ELLE 

1965  ! 

1 

!  ! 

26.1! 

1.5! 

-  1 

! 

I  VERNON 

! 

NO  1909 

1680316 

42914447! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.71N0NE 

IPA  BELLE 

1985  j 

! 

!  1 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  VERNON 

I 

NO  1910 

{68C317 

42914447! 

26.1! 

9.01 

- 

1020! 

10.7! NONE 

IPA  BELLE 

1935  j 

f 

1  1 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

t  VERNON 

! 

NO  1911 

! 66C316 

42914A47! 

26.1! 

9.0! 

- 

10201 

10.7IN0HE 

IPA  BELLE 

1985  1 

! 

!  1 

26.1! 

1.5! 

-  | 

! 

I  VERNON 

! 

NO  1912 

1680319 

42914447! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

1 0.71N0NE 

IPA  BELLE 

1985  I 

{ 

!  1 

26.1! 

1.5! 

“  ! 

! 

I  VERNON 

1 

HW  IT  I  3 

{ ijVJtV 

42*14447! 

24.11 

7.01 

— 

•  Alrtl 

10  7  •  2  “  f 

im  ofi  1  c 

1°5S  ! 

! 

1  1 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

i 

j  VERNON 

i 

NO  1914 

1680321 

42914447! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7IN0NE 

IPA  BELLE 

1985  ! 

! 

1  1 

1 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  VERNON 

I 

NO  1915 

{680322 

429144471 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

IPA  BELLE 

1985  1 

! 

!  1 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

I  VERNON 

! 

NO-1916 

1680323 

42914447! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7 {NONE 

! PA  BELLE 

1985  ! 

! 

!  1 

1 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

I  VERNON 

1 

NO  1918 

‘680325 

42914447! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

IPA  BELLE 

1985  ! 

! 

1  i 

! 

26.11 

1.5! 

-  ! 

! 

I  VERNON 

I 

NO  1919 

1680326 

42914A47! 

26.1 ! 

9.0! 

- 

1020! 

10 .7 ! NONE 

IPA  BELLE 

1985  ! 

! 

1  1 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

I  VERNON 

1 

NO  1920 

S680327 

42914447! 

! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7 ! NONE 

IPA  BELLE 

1985  ! 

! 

1  ! 

1 

26.1! 

1.5! 

—  j 

! 

I  VERNON 

! 

NO  1921 

1680328 

42914447! 

1 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7 {NONE 

IPA  BELLE 

1985  ! 

! 

1  1 

26.1! 

1.5! 

-  • 

! 

I  VERNON 

_  ! 

NO  1922 

168C329 

42914447* 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7 {NONE 

IPA  BELLE 

1985  ! 

! 

! 

!  1 

1  ! 

!  ! 

26.1! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

.  i 

i 

! 

1 

! 

! 

!  VERNON 

1 

J 

I 
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ENGR! 

1VTCC1 

DIMENSIONS  1  0. ANT! 

!  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

£  S  S  E  L  1 

DIST!  OPERATOR 

NET  (CODE! LENGTH! 3RDTHI 

1 

1 

I 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

iS  10PERATXNG  ! 

!  COAST 

TER  !  SEE!//////!/////! 

CD  1 

! //////// ! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  I 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  IPAGE1 

0VER-10VER-! ///// 1 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// 1  TO !////////// i 

OR 

!  NUMBER  1  NAGE  !  XV  ! 

ALL  1 

all  !light! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2  !E£! 

LINE-2  !*REBUILT 

- 

(21)  NON  RIVER  TOWING/ 

INC. 

t 

! 

i  i 
!  1 

1 

! 

! 

! 

| 

! 

! 

(CONTINUED! 

|  | 

1 

1 

! 

! 

NO  1923 

1650330 

429I4A47! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  i 

1020 

10 .7 | NONE 

!PA 

9ELLE 

1965 

( 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

VERNON 

NO  1924 

1610331 

42914A47! 

175.1! 

26.1! 

9.01 

-  j 

1020 

10.7! NONE 

!PA 

8ELLE 

1985 

! 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

• 

! 

VERNON 

GBL  9 

1174913 

83515A71! 

195.0! 

45.01 

9.5! 

-  I 

1924 

14.0! DIESEL 

PUMP 

!PA 

SPEERS 

1940 

{ 

!  1 

225.0! 

45.0! 

1,51 

• 

I 

OBI  10 

1174940 

83515A711 

195.0! 

45.0! 

9.5! 

-  J 

1924 

14.0! DIESEL 

PUMP 

IPA 

SPEERS 

1940 

1 

1  1 

22S.0! 

45.0! 

1.5! 

• 

! 

NRT  15 

1541305 

7821 5A71 t 

155.1! 

52.1! 

10.0! 

-  i 

1650 

15.810XESEL 

PUMP 

IPA 

SPEERS 

1972 

1 

!  | 

155.1! 

52.1! 

1.61 

- 

! 

NRT  16 

1541304 

S4415A711 

100.1! 

52.1! 

10.0! 

-  j 

1150 

15.3 !  DIESEL 

PUMP 

!PA 

SPIERS 

1972 

1 

1  1 

100.1! 

52.1! 

1.6! 

- 

! 

NRT  17 

1541307 

54415A71! 

100.1! 

52.1! 

10.0! 

-  i 

1150 

15.3!DIE$:i 

PUMP 

LA 

SPEERS 

1972 

1 

1  1 

100.1! 

52.1! 

I.o! 

,  - 

| 

NRT  IB 

1541 308 

78215A71! 

155.1! 

52.1! 

10.01 

-  j 

1650 

1S.8!DIESEL 

PUMP 

IPA 

SPEERS 

1972 

! 

1  1 

155.1! 

52.1! 

1.61 

- 

! 

NRT  56 

1295997 

82215A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1422 

17. 0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH 

1964 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2  •  0 1 

- 

! 

NRT  59 

1296051 

822  1 5  A  71  | 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

■  i 

1422 

17.0INONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1964 

l 

l 

1  1 

1  1 

195.01 

1 

35.0! 

! 

2.0! 

! 

— 

I 

! 

(11)  MONAD  SYSTEMS/ 
NISS  JENNIFER 

INC 

• 

1 

1 

1531761 

!  1 

1  1 

65 13A36I 

1 

1 

59.2! 

! 

! 

22.1! 

! 

! 

7.0! 

1 200  i 

! 

! 

32 .0 !  NONE 

!VA 

NORFOLK 

1971 

1 

1 

1  1 

65.0! 

! 

22.1! 

! 

7.0! 

! 

1 

HARBOR 

02)  NONICA  LEE  TORINO 

CO./ 

1 

X1NC. 

1  '  1 

1  1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

NONICA  LEE  I 

1270292 

2413A36! 

49.21 

15.  2! 

6.4! 

3001 

- 

27 .0! NONE 

LA 

NEW 

•  1979 

1 

1 

1  1 

!  1 

51.2! 

1 

16.0! 

1 

5.0! 

! 

“ 

! 

! 

ORLEANS 

(31)  KONII/  W.  M. 

AN  1379 

1 

( 

1 279632 

1  1 

1  1 

85114A451 

1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

! 

9.0! 

1405 

! 

! 

18.2! NONE 

IMS 

GREENVILLE 

1959 

1 

1  | 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

- 

! 

AN  1479 

1630557 

946! 4445 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

“  1 

1677 

17.0IN0NE 

IMS 

GREENVILLE 

1980 

l 

1 

1  ! 

1  1 

200.0! 

! 

35.0! 

1.5! 

! 

— 

! 

(21)  N0N0N6AHELA  POME* 

! 

COMPANtY 

1  1 

1  I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

PLEASANTS  K 

1615693 

44 13A361 

51.5! 

20.0! 

7.0! 

680! 

- 

23.0! NONE 

!  WV 

PLEASANTS 

1979 

l 

1  1 

51.5! 

20.0! 

7.0! 

- 

! 

POWER  STA 

REODY  K 

1504353 

1913A361 

33. 0! 

14.0! 

5.2! 

340! 

- 

31 • 0 ! NONE 

!UV 

FORT  MAR- 

1966 

1 

1 

1  1 

1  1 

35.0! 

! 

16.0! 

! 

5.21 

! 

- 

! 

! 

TIN 

03)  MONSANTO  CO. 

N  30 

1299826 

1  1 

!  1 

82215A7CI 

! 

1 

195.0! 

! 

! 

35. C! 

! 

! 

9.0! 

1400 

! 

! 

17.3IPUNP/ 

HEATING 

!TX 

CHOCOLATE 

1965 

! 

! 

1  1 

!  1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

2.0! 

! 

ICOILS 

! 

OA  YOU 

(29)  MONSANTO  COMPANY 

1 

1 

!  ! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

LONG  JOHN 

1505065 

24 1 3A351 

39.4! 

15.1! 

4.0! 

330! 

- 

17.0! NONE 

(AL 

DECATUR 

1966 

i 

1  1 

45.0! 

15.11 

4.0! 

- 

! 

N  27 

1519350 

681 1  5 A 71 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1727 

21 .01  ELECTRIC  PUMPS 

IIL 

SAUGET 

1969 

! 

!  1 

200.01 

35.0! 

2.0! 

- 

! 

M  2R 

! '75773 

1175I5A70! 

210.0! 

44.0! 

9.01 

-  ! 

100< 

14.51PUMP  t 

PRESSURE 

1FL 

PENSACOLA 

1956 

1 

1 

1  1 

1  1 

210.0! 

! 

44.0! 

! 

4.0! 

! 

! SAFETY 
! 

EQUIPMENT! 

! 

! 

(03)  NONTAUJC  OIL  TRANSPORTATIION 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

CORP. 

t 

1  1 

! 

! 

! 

i 

! 

CldAO  ALBANY 

1566553 

791215A70! 

376.0! 

76.0! 

25.9! 

-  ! 

1972  C 

40 .0 ! NONE 

t  nt 

NEW  YORK 

1975 

1 

1  1 

376.0! 

75.0! 

5.0! 

» 

- 

! 

! 

CIBRO  NORFOLK 

1417547 

815115A70! 

40C.0! 

74.0! 

25.2! 

-  i 

21400 

61 .0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1980 

1 

1  1 

400.0! 

76.  C! 

4.0! 

- 

! 

! 

CX3R0  PHILADELPHIA 

1592477 

984415470! 

425.0! 

74.6! 

33.9! 

-  J 

24245 

56.0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1978 

I 

i  i 

425.0! 

74.6! 

5.0! 

- 

! 

I 

CldRO  SAVANNAH 

1624472 

8151 15A701 

400.0! 

78.0! 

24.2! 

2140< 

61 • 0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1980 

l 

1 

1  1 

1  1 

400.0! 

! 

75.0! 

i 

4.0! 

! 

! 

! 

! 

(32)  MONTCO/  INC. 
JOSEPH  J  0R5ER0N 

1 

1 

15)7053 

1  1 

1  1 

13311A02! 

! 

! 

155.6! 

i 

! 

38.0! 

! 

! 

12.5! 

2240! 

549 

! 

! 

42  .0 (NONE 

! 

! 

LA 

BELLE  PASS 

1977 

1  ! 

166.0! 

38.0! 

8.0! 

- 

! 

! 

JUAN  J  ORGERON 

1574106 

116I1A021 

160.5! 

36.0! 

10.5! 

2240! 

48( 

63.0IN0NE 

!la 

VENICE 

1976 

1 

1  1 

165.0! 

36. Cl 

5.0! 

16 

! 

! 

LILLI  A  K  ORGERON 

1576242 

11711A02! 

177.0! 

36.0! 

12.0! 

2420! 

257 

42.0IN0NE 

(LA 

dELLc  PAjS 

1976 

! 

|  t 

12711 A02 1 

140.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

! 

I 

MYRTLE  C  ORGERON 

1569993 

176.0! 

38.0! 

14.0! 

2650! 

32; 

42 .0! NONE 

LA 

BELLE  PAS' 

1975 

1 

!  1 

180.0! 

34.0! 

9.5! 

- 

! 

! 

TILLMAN 

1444243 

7711A031 

! 

-  ! 

5.0! 

1200! 

231 

-  ! 

1980 

t 

!  1 

62.0! 

30.0! 

4.0! 

- 

! 

! 

AOSELLA 

I610C64 

77J6A99J 

1 

-  ! 

4.5! 

35C! 

?< 

-  ! 

! 

1979 

1 

1 

1  1 
1  1 

6C.0! 

! 

30.  C! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  NONTEI’O#  JOHN 

CONT. 

1 

1 

1  ! 

1  1 

! 

! 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

NIKE 

1534522 

1713A36! 

34.4! 

16. C! 

5.6! 

400! 

- 

30.0IN0NE 

!LA 

HOUMA 

1971 

1 

1 

1  1 
1  1 

! 

! 

—  ! 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

(22)  MhU  VIC 

DRAVO  1136 

1 

I 

!  - 

1  1 
16414A471 

! 

1 

115.0! 

! 

i 

25.0 

! 

i 

7.0! 

450 

! 

! 

11  .5! NONE 

! 

i 

!9H 

CLEVELAND 

1939 

1 

1 

1  1 

1  I 

115.0! 

! 

24.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

i 

! 

! 

(15)  MOODY  BROS.  Of 

! 

JACKSONVILLE/ 

1  ! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

INC. 

1 

1  1 

! 

! 

I 

I 

1 

LYNN 

1507661 

1111A01! 

55.01 

12.1! 

5.6! 

350! 

24 

-  !NOME 

!FL 

GPEEN  COVE 

1967 

1 

!  t 

38.0! 

12.1! 

4.5! 

9 

l 

! 

SPRINGS 

AMERICAN 

1447390 

1 24 1 3A56] 

61.0! 

26. C! 

9.0! 

1100! 

- 

43.0 ! NONE 

IFL 

GREEN  COVE 

1982 

1 

1  1 

61.0! 

26.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

SPRINGS 

ANNE  M.  GUIDRY 

1  63921  3 

64 J  3 A 36! 

61.0! 

24.0! 

7.9! 

1000! 

- 

28  •  0! NONE 

!FL 

GREEN  COVI 

1981 

1 

1  .  1 

65.0! 

24.6! 

6.9! 

! 

! 

SPRINGS 

CARRYALL  II 

1247102 

191 3A 35! 

51.9! 

14.0! 

4.6! 

330! 

- 

9.0! NONE 

!f  L 

TAMPA 

1946 

1 

!  1 

51.9! 

14.0! 

3.6! 

- 

! 

! 

CHARLOTTE 

1270540 

7 ! JA36 ! 

54.0! 

15.0! 

S.C! 

-  1 

- 

12.01N0NE 

IFL 

GREEN  COV! 

1952 

! 

1 

! 

1  1 

•  j 

i  i 

54.0! 

! 

15.3! 

1 

! 

5.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

SPRINGS 

584 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
I  GUARD 
1  NUMBER 


(1$)  MOODY  BROS.  OF  JACKSONVILLE# 
INC.  ! 

(CONTINUED)! 


•VTCC 
NET  ‘CODE 
REGIS-!**** 
TER  !  SEE 
TON-  !pa;e 
NA6E  !  IV 


IONS  JORAFT 
8RDTH! 

REG.ILOAD- 
/////!  ED 
OVER-!///// 
ALL  {LIGHT 


CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


CARGO  HANDLING 
EQUIPMENT 
LINE-1 

//////////////// 

LINE-2 


!  V  E  S  S  E  L  1 
!S  ‘OPERATING  ! 
!TC!  BASE  ! 
! AOl  LINE-1  1 
fTD J//////////I 


COTTON  STATE 

1261427 

1613A361 

36.0! 

12.0! 

I 

1  1 

38.0! 

12.0! 

DUMA*  POWER 

1632921 

72 ! JA  361 

61.0! 

24. 0! 

! 

!  ! 

61.0! 

24.0! 

GREEN  COVE 

!  $87880 

4413A36! 

60.31 

22. C! 

! 

1  ! 

60.3! 

22.0! 

GULF  DIAMOND 

1  7 

13A361 

1  1 

63.7! 

63.7! 

23.9! 

23.9! 

JACKSONVILLE 

1533253 

64 13 A  36 1 

59.3! 

22.1) 

! 

1  1 

$9.3! 

22.1! 

LOU  ANN  GUIDRY 

1629*88 

10913A36J 

57.81 

24.0! 

1 

l  1 

57.81 

24.0! 

HALlNDA  H 

! 269C1 4 

31  1  3  A  36 1 

46.9! 

6.0! 

! 

1  l 

46.91 

6  •  C 1 

MAR  10 

183C319 

961 3 A  36 1 

94.41 

26.0! 

| 

!  ! 

94.4! 

26.0! 

NARY  G 

1276615 

1713A35! 

46.0! 

15.5! 

! 

1  1 

46.01 

15.5! 

NISS  JOAN 

1637713 

12913A361 

60.0! 

24.0! 

{ 

!  1 

6C.01 

24.0! 

HISS  VICKIE 

i 304021 

1113A351 

45. 5! 

12.5! 

1 

1  1 

45.5! 

12.5! 

N03AO  II 

1521822 

1713A36! 

43.51 

15.0! 

1 

1  1 

43.61 

15.0! 

NVW  61 

1557133 

3213A36! 

54.5! 

14.0! 

1 

i  1 

54.51 

14. C! 

OR  ANGIDALE 

1617693 

2313*36! 

40.0! 

14.0! 

1 

!  1 

40.01 

14.0! 

RfO  ANGUS 

1523102 

50! 3 A  36! 

46.8! 

18.0! 

1 

1  1 

50.0! 

13.0! 

RHONDA  N 

1630988 

8013*361 

50.0! 

20.0! 

1 

•  1 

50.01 

20.0! 

RINGPCWER 

1 29C980 

1213A36J 

43.5! 

15.0! 

1 

!  1 

43.6! 

15.0! 

RITA  C 

1631870 

80  13*36! 

3C.01 

16.0! 

1 

!  ! 

50.0! 

16. C! 

SUSSEX 

1528724 

93J3A36! 

59.5! 

23.0! 

1 

!  ! 

59.5! 

23.0! 

TI9UR0N 

1275791 

41*3*36! 

62.0! 

22.0! 

l 

I  ! 

62.0! 

22.0! 

W  P  SCOTT 

1649244 

37I3A36* 

40.0! 

20.0! 

1 

!  1 

4C.0! 

20.0! 

Y10R  CITT 

l 504524 

10013*36! 

65.0! 

24.0! 

i 

!  1 

65.0! 

24.0! 

BtH  1052DS 

1504012 

67114A66! 

119.1! 

50.1! 

! 

1  1 

119.1! 

50.1! 

6B  11 

1  . 

30014*43! 

110.01 

30.0! 

1 

i  i 

110.01 

30.0! 

JASON  110 

1 60C829 

1 85 I4A43! 

110.0! 

30.0! 

1 

i  ! 

110.0! 

30.0! 

JASON  122 

1601390 

21314A43! 

12C.1! 

30.1! 

! 

!  1 

120.1! 

30.1! 

JASON  124 

1617265 

20014A43! 

120.1! 

30.1! 

I 

1  ! 

120.1! 

30.1! 

KP  2 

1552370 

J8514A46! 

115.0! 

40.0! 

I 

1  I 

135.0! 

40.0! 

K$  312 

!  - 

20914A46! 

12C.0! 

30.0! 

1 

!  1 

120.0! 

30.01 

H  827 

!  - 

627 ! 4A43 ! 

195,0! 

35.0! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.01 

N  829 

!  - 

627 ! 4A43 1 

195.01 

35.0! 

l 

I  1 

195.0! 

35.0! 

N03R0  12 

1551664 

342*4*461 

120.0! 

45.0! 

I 

1  1 

120.0! 

45.0! 

HOBRO  46 

1  2581  33 

1 4614A46 J 

100.0! 

24.5! 

i 

!  1 

100.0! 

24.5! 

H09R0  61 

1557133 

321 4A46I 

50.0! 

14.0! 

! 

!  t 

54.5! 

20.C! 

H03RO  91 

1555004 

342 1 4A46J 

120.0! 

45.  C! 

l 

1  1 

120.0! 

45.0! 

HOBRO  99 

1591692 

327! 4A  46! 

120.0! 

45. C! 

! 

1  1 

120.0! 

45.0! 

HOBRO  100 

•593442 

32714A461 

120.0! 

4S.0! 

1 

1  1 

120.0! 

45.0! 

H03A0  101 

1595561 

32714A46I 

120.0! 

45.0! 

1 

!  1 

120.0! 

45.0! 

HOBRO  103 

1600194 

32714A46! 

120.0! 

45.0! 

1 

!  1 

120.0! 

45.0! 

HOflRO  104 

1601320 

32714*46! 

120.0! 

45. C! 

1 

!  ! 

120.0! 

45.0! 

HOBRO  105 

1602282 

32714*46! 

120.0! 

45.0! 

1 

!  1 

120.0! 

45.0! 

HOBRO  106 

160891  9 

32714*46! 

120.0! 

45.0! 

I 

!  ! 

120.0! 

45.0! 

HOBRO  108 

1616525 

32714A46! 

120.0! 

45.0! 

! 

!  1 

120.0! 

45.0! 

HOBRO  109 

1639671 

34614A46! 

120.0! 

45. 0! 

1 

f  1 

120.0! 

45.0! 

HOBRO  111 

1647061 

! 

35114A46! 

!  1 

120.0! 

« 2C.C1 

45.0! 

» »  *t 

H08R0  119 

1695433 

33814A46! 

120.0! 

45.0! 

1 

!  ! 

120.0! 

45.0! 

HOBRO  510 

1592149 

216! 4A46! 

120.0! 

30.0! 

! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

HOBRO  561 

1584640 

216 ! 4A46! 

120.0! 

30.0! 

! 

!  1 

120.0! 

30.0! 

HOBRO  912 

1  - 

42514A46! 

150.0! 

40.0! 

! 

1  ! 

150.0! 

40.0! 

HOBRO  913 

s  - 

42514A46! 

150.0! 

40.0! 

! 

!  ! 

150.0! 

40.0! 

HOBRO  1072 

1252534 

100014A46! 

130.0! 

34.0! 

!  \ 

!  1 

130.0! 

34.0! 

HOBRO  1075 

1252995 

1000! 4A46! 

130.0! 

34.0! 

J 

!  J 

130.0! 

34.0! 

HOBRO  1207 

1642158 

54314*461 

150.0! 

45.0! 

! 

1  ! 

150.0! 

45.0! 

MOORO  1501 

1654006 

56614*46! 

160.0! 

50.0! 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

160.0! 

! 

! 

50.0! 

! 

! 

6.0! 

165! 

-  | 

9. 0! NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1955 

5.0! 

! 

! 

! 

SPRINGS  ! 

8.0! 

10001 

-  i 

1 8. OlNONE 

!FL 

6*EFN  COVE! 

1981 

6.5! 

! 

1 

! 

SPAIN6S  1 

7.0! 

1050! 

23.01  NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1977 

7.0! 

! 

-  i 

! 

l 

SPRINGS  I 

10.6! 

1400! 

-  i 

23. 0! NONE 

1 F  L 

GREEN  COVE! 

1976 

7.6! 

! 

-  j 

1 

! 

SPRINGS  1 

7.0! 

1000! 

-  j 

29.01N0NE 

1FL 

GREEN  COVE! 

1971 

7.01 

! 

! 

! 

SPRINGS  ! 

8.0! 

1000! 

-  ! 

16.0! NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1980 

6.6! 

! 

-  | 

! 

! 

SPRINGS  ! 

4.0! 

300! 

9.0! NONE 

1FL 

GREEN  COVE! 

1954 

3.0! 

! 

-  J 

! 

! 

SPRINGS  ! 

10.6! 

1400! 

-  ! 

24.0! NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1982 

6.6! 

! 

! 

! 

SPRINGS  ! 

4.5! 

335! 

9.0 !  NONE 

!  FL 

GREEN  COVE! 

1958 

4.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

SPRINGS  ! 

8.0! 

1000! 

-  i 

24.0! NONE 

!  FL 

GREEN  COVE! 

1981 

6.6! 

! 

! 

! 

SPRINGS  I 

6.5! 

350! 

-  j 

18.0 ! NONE 

FL 

GREEN  COVE! 

1968 

5.5! 

! 

-  ( 

! 

SPRIN6S  ! 

6.0! 

410! 

16.0! NONE 

i  FL 

GREEN  COVE! 

1979 

4.6! 

! 

! 

! 

SPRINGS  t 

4.8! 

300! 

9.0 ! NONE 

!FL 

GREEN  COVE  1 

1948 

3.6! 

! 

! 

! 

SPRINGS  ! 

5.6! 

500! 

18.0 !  NONE 

t  FL 

G»EEN  COVE! 

1979 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

SPRINGS  ! 

5.5! 

300! 

26. 0 ! NONE 

•FL 

GREEN  COVE! 

1969 

5.0! 

! 

! 

( 

SPRINGS  ! 

7.6! 

500! 

11.0! NONE 

If  L 

GREEN  COVE! 

1981 

6.0! 

! 

.  i 

! 

! 

SPRINGS  ! 

6.0! 

300! 

-  | 

1 4. 0 ! NONE 

•FL 

GREEN  COVE! 

1979 

4.6! 

I 

-  i 

! 

! 

SPRINGS  ! 

7.6! 

500! 

11 .0 ! NONE 

(FL 

GREEN  COVE! 

1981 

6.0! 

! 

-  ! 

l 

I 

SPRINGS  ! 

6.0! 

609! 

-  i 

28.0 ! NONE 

FL 

GREEN  COVE! 

1970 

5.5! 

! 

-  { 

1 

SPRINGS  ! 

6.6! 

1500! 

-  i 

32.01N0NE 

I  FL 

GREEN  COVE! 

1955 

7.0! 

i 

! 

! 

SPRINGS  ! 

5.5! 

600! 

-  i 

34.0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1982 

4.0! 

! 

! 

! 

SPRINGS  ! 

10.6! 

1209! 

-  * 

28.0 ! NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1966 

8.61 

I 

! 

! 

SPRINGS  ! 

8.5! 

1205! 

17.0! NONE 

IFL 

JACKSON-  ! 

1966 

1.0! 

! 

! 

VILLE  ! 

6.5! 

-  ! 

750! 

8.5 ! NONE 

1  FL 

GREEN  COVE! 

1955 

1.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

SPRINGS  ! 

6.6! 

7.0! NONE 

FL 

GREEN  COVE! 

1973 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

SPRINGS  I 

6.6! 

7 .0 {NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1978 

2.0! 

! 

! 

1 

SPRIN6S  ! 

6.6! 

7.0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1979 

2.0! 

! 

! 

SPRINGS  I 

7.6! 

700! 

9.0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1967 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

SPRINGS  I 

7.0! 

650! 

7. OlNONE 

I 

1 

1962 

2.0! 

! 

! 

! 

I 

9.0! 

-  ! 

1400! 

10. 0! NONE 

1 f  L 

GREEN  COVE! 

1970 

1.0! 

1 

! 

I 

SPRINGS  ! 

9.0! 

1400! 

10.01NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1970 

1.0! 

! 

-  i 

1 

SPRINGS  ! 

6.7! 

-  ! 

8G0i 

9.0! NONE 

•FL 

GREEN  COVE! 

1973 

1.0! 

! 

! 

1 

SPRINGS  I 

6.4! 

-  | 

50! 

7.9JN0NE 

IFL 

GREEN  COVE  1 

1923 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

SPRINGS  ! 

6.0! 

-  1 

400! 

6.0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1960 

1.0! 

1 

! 

I 

SPRINGS  1 

7.0! 

-  ! 

600! 

9.0 ! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1973 

2.0! 

I 

.  i 

! 

! 

SPRINGS  I 

6.5! 

-  ! 

800! 

9 .0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1928 

1.5! 

! 

t 

! 

SPRINGS  1 

6.5! 

-  ! 

600! 

9,oi NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1928 

1.5! 

! 

! 

I 

SPRINGS  ( 

6.5! 

600! 

9.0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1978 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

SPRINGS  1 

6.5! 

300! 

9.0IN0NE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1978 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

SPRINGS  1 

6.5! 

-  t 

600! 

9.0  (NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1978 

1.5! 

! 

-  f 

! 

SPRINGS  1 

6.5! 

-  ! 

800! 

9.9!N0NE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1979 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

SPRINGS  I 

6.5! 

-  ! 

8001 

9.0! NONE 

IFL 

GREEN  C0VE1 

1979 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

SPRINGS  I 

6.5! 

600! 

9. 0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1979 

1.51 

! 

! 

1 

SPRINGS  1 

6.5! 

-  ! 

800! 

9.0!  NONE 

IFL 

TAHPA  ! 

1981 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

6.5! 

600! 

9.0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1982 

t-5S 

! 

.  i 

i 

i 

SPRINGS  ! 

5.8! 

-  ! 

800! 

9. OlNONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1986 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

1 

SPRINGS  I 

6.6! 

500! 

7,0! NONE 

IFL 

TAHPA  I 

1978 

1.5! 

! 

! 

I 

1 

6.6! 

500! 

7. OlNONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1977 

1.0! 

! 

( 

I 

SPRIN6S  1 

8.0! 

900! 

9.0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1970 

2.0! 

! 

! 

1 

SPRINGS  ! 

7.0! 

-  ! 

900! 

9. OlNONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1970 

1.5! 

! 

i 

I 

SPRINGS  I 

8.0! 

1000! 

11. OlNONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1947 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

SPRINGS  I 

8.0! 

-  ! 

1000! 

11 .OlNONE 

'IFL 

6REEN  COVE! 

1947 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

SPRINGS  ( 

9.0! 

1200! 

11. OlNONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1981 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

I 

SPRINGS  1 

9.0! 

-  1 

1590! 

11. OlNONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1983 

2.0! 

! 

! 

! 

SPRINGS  ! 

I 


J 


! 


1 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


585 


ENG*! 

HIT!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

i  COAST 

!  GUARD 

1  NUMBER 

JVTCCl  DIMENSIONS  {DRAFT! 
NET  ICODElLENGTHlBRDTHl  { 

!RECIS-!«***1  REE.  !  REG.UOAD-! 

TER  (  SEC!//////{/////{  ED  { 

!  TON-  IPA3E!  OVER-! OVER- 1 /// / /\ 
NAGE  !  IV  {  ALL  !  ALL  1LICHT* 

NORSE 

POWER 

CAPACITY! 

1 

CARGO  ! 
////////! 
PASS-  1 
EN6ERS  ! 

HIGH-  !  !  V  C  S  S  E  L  !  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  1$  (OPERATING  l  t 
FIXED  !  EQUIPMENT  STCl  BASE  1  YEAR  1 
POINT  •  LINE-1  !A0!  LINE-1  !  BUILT  * 
LIGHT)! /////////F//////1T0! ////////// !  OR  ! 
(FEET)!  LINE-2  ICC  1  LINE-2  1*XEQUILT! 

! 

! 

(IS)  POODY  BROS.  Of  J  ACKSONVI ! LLE/ 

{  ! 

!  1 

!  1 

! 

! 

! 

l 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

INC. 

! 

l  t 

1 

! 

i 

! 

! 

1 

(CONTINUED)! 

!  ! 

J 

1 

! 

! 

! 

I 

H09R0  1502 

126CC97 

606  14A461 

165.01 

56. 01 

9.01 

- 

1500! 

11.0IN0NE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1942 

! 

i  ! 

165.01 

56.0! 

2.0! 

-  1 

! 

SPRINGS  ! 

MC3A0  2300 

1667607 

988 1 4A461 

190.0! 

52.0! 

9.7! 

- 

2300! 

1  $ .0 {NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1984 

I 

l  I 

190.0! 

52.01 

1.6! 

-  ! 

! 

SPRINGS  1 

H03R0  2301 

J69C284 

398J4A461 

190.0! 

52.0! 

9.7! 

- 

2300! 

1 5 .0 (NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1985 

I 

!  1 

190.0! 

52.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

SPRINGS  ! 

MOdRO  4000 

1532543 

1 668! 4A46I 

240.01 

72.0! 

12.0! 

- 

4000! 

1 8 • 6 !  NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1971 

! 

!  ! 

240.0! 

72.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

SPRXN6S  ! 

H0fl*0  110ABS 

1644225 

379 l 4A46! 

120.0! 

45.0! 

6.5! 

- 

-  ! 

! 

! 

1951 

! 

!  I 

120.0! 

45.0! 

1.6! 

-  1 

! 

1 

MOdRO  1 1 2A8S 

! 64902  8 

339I4A46! 

120.0! 

45.0! 

6.5! 

- 

800! 

9. 0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1982 

! 

1  ! 

120.0! 

45.0! 

1.6! 

-  | 

! 

SPRINGS  I 

N03R0  847A0S 

! 526886 

340  1 4  A  46 1 

120.0! 

40.0! 

7.6! 

- 

800! 

9.0 1  NONE 

!  FL 

GREEN  COVE! 

1970 

I 

!  1 

120.0! 

40.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

SPRINGS  ! 

HOBRO  1 OOOAPS 

1546784 

47  2 1 4  A  46 1 

150.0! 

45.0! 

7.4! 

- 

1000! 

10.0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1975 

l 

!  1 

150.11 

45.0! 

2.1! 

-  ! 

! 

SPRINGS  ! 

NOBPO  1C03A9S 

1603659 

46114*461 

150.01 

45.  Ot 

7.5! 

- 

10001 

1 0. 0 1  NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1979 

l 

!  1 

150.0! 

45.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

SPRINGS  ! 

NOBRO  1 004  AOS 

1648877 

47214A46I 

150.0! 

40.0! 

7.5! 

- 

1000! 

10.0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

19«2 

1 

!  ! 

150.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

SPRINGS  ! 

HOOPO  100SA8S 

I67C038 

485! 4A46I 

150.01 

45.0! 

7.0! 

- 

1000! 

1 0.0 ! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1984 

! 

1  1 

150.0! 

45.  C! 

1.0! 

-  ! 

! 

SPRINGS  1 

NOBPO  1006A8S 

1688459 

4S514A46! 

15C.0! 

45.0! 

7.0! 

- 

1000! 

10.0INONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1984 

! 

1  ! 

150.0! 

45.0! 

1.0! 

-  1 

1 

SPRINGS  ! 

N03RC  1007ABS 

1694178 

45  5 1 4 A  461 

150.0! 

45.0! 

7.0! 

- 

tOOO! 

10.0! HONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1984 

I 

1  1 

150.0! 

45.0! 

1.0! 

-  ! 

1 

SPRINGS  I 

NOBRO  1200ABS 

!  572990 

54414A46! 

150.0! 

45.  C! 

8.  SI 

- 

1200! 

11.01  NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1976 

! 

1  I 

150.2! 

45.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

SPRINGS  ! 

NC3»0  1 203 ABS 

1595102 

56414A46! 

150.0! 

45.0! 

6.9! 

- 

1200! 

11.0!  KOHE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1978 

! 

1  ! 

150.0! 

45.0! 

2.21 

-  ( 

! 

SRRXNGS  ! 

NOBRO  1 204  APS 

1604950 

564 ( 4 A46 1 

150.0! 

45.0) 

8.9! 

- 

1200! 

1 1 .0  ! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1979 

t 

1  t 

150.0! 

45.0! 

2.1! 

-  1 

1 

SPRINGS  ! 

N03RO  1205ABS 

1618365 

55214*461 

150.0! 

45.0! 

8.01 

- 

1200! 

1 I.01N0NE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1980 

1 

I  1 

150.0! 

45.0! 

2.0! 

-  ( 

! 

SPRINGS  ! 

NCBRO  1206A8S 

1626488 

55214A46! 

150.0! 

45.  G! 

9.0! 

- 

1200! 

11.0! NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

I960 

f- 

1  1 

150.0! 

45.0! 

2.1! 

-  ! 

! 

SPRINGS  ! 

NOBRO  12Q8A0S 

1449699 

556 1 4  A46 1 

150.01 

45.0! 

9.0! 

• 

1200! 

11.0IN0NE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1982 

! 

1  l 

150.0! 

45.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

SPRINGS  ! 

NOBRO  2000ABS 

•613897 

93  3  UA46! 

1  SC. 01 

52.0! 

10.9! 

- 

2000! 

12.01N0NC 

!  FL 

GREEN  COVE! 

1979 

1 

1  ! 

180.0! 

52.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

SPRINGS  ! 

NOBRO  2001 ABS 

1625266 

92314A46! 

160.0! 

52,0! 

10.0! 

- 

2000! 

12.0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1980 

! 

1  1 

180.01 

52.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

SPRINGS  ! 

HC0PO  2003ABS 

1636829 

9331 4 A46 1 

180.0! 

52. C! 

10.0! 

- 

20001 

12.01N0NE 

IFL 

GREEN  COVE ! 

1931 

! 

1  1 

180.0! 

52.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

SPRINGS  ! 

HOB*G  2005  ABS 

1649243 

939J4A46! 

180.0! 

52.0! 

9.0! 

- 

2000! 

12.0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1982 

l 

!  1 

180.0! 

52.0! 

2.0! 

-  | 

! 

SPRINGS  1 

NOBRO  3001  ASS 

1453106 

1 294 1 4A46I 

200.0! 

60.0! 

9.0! 

- 

3000! 

62.01175  TON  CRANE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1982 

1 

t  i 

200*0! 

60.0! 

2.0! 

“  ! 

! 

SPRINGS  ! 

REED  1 

j  - 

175J4A43! 

100.01 

30.0! 

6.5! 

- 

350! 

r.OlNOME 

! 

1963 

i 

1  1 

100.01 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

AN  708 

1619682 

75914A43! 

20C.1 1 

40.1! 

10.0! 

- 

1879! 

II.O'.NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1980 

1 

1  1 

200.1! 

40.1! 

1.5! 

-  1 

! 

SPRINGS  ! 

AN  709 

1619683 

75914A43! 

200.1! 

40.1! 

10.0! 

- 

1879! 

11.0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1980 

1 

!  1 

200.11 

40.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

SPRINGS  ! 

TRENT  120 

! 4C0830 

20414AA3! 

120.01 

30.0! 

6.o! 

- 

—  ! 

7.0IN0NE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1976 

1 

1  1 

120.01 

30. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

SPRINGS  ! 

TRENT  121 

1601391 

21314A431 

120.1! 

30.1! 

o.6! 

- 

—  ! 

7.01K0NE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1978 

! 

1  1 

120.1! 

30.1! 

2.0! 

-  ! 

| 

SPRINGS  ! 

TRENT  123 

1o12582 

21 3! 4A43! 

120.1! 

30.1! 

6.4! 

- 

—  ! 

7.0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1979 

l 

1  1 

120.11 

30.1! 

2.0! 

-  ! 

1 

SPRINGS  t 

TRENT  125 

1616914 

21314A43! 

120.1! 

30.1! 

6.6! 

- 

—  ( 

7.01N0NE 

IFL 

6*tCN  COVE! 

1979 

! 

!  1 

120.1! 

30.1! 

2.0! 

-  ! 

i 

SPRINGS  ! 

TS  503 

1646386 

20214A43! 

120. C! 

30.  C! 

6.0! 

- 

211  i 

5.1*1  NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1982 

1 

!  1 

120.C! 

30. C! 

1.5! 

-  ! 

I 

SPRINGS  1 

BEN  1051 

1504012 

671 !  5A71 1 

119.0! 

50.0! 

7.0! 

- 

1000! 

12.01N0NE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1966 

; 

i 

!  1 

!  ! 

119.0! 

! 

50.0! 

! 

2.0! 

! 

-  ! 

( 

i 

i 

SPRINGS  ! 

1 

(32)  NOONN AID  NARINE/  INC 

i 

i 

!  1 

!  ! 

j 

! 

I 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

OPS  I 

{441322 

20014A43! 

120.1! 

30.1! 

5.0! 

- 

400! 

10.0 1  NONE 

!LA 

PATTERSON  1 

1931 

! 

1 

!  1 

!  ! 

120.1! 

! 

30.1! 

! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

l 

(30)  POORE/  JANES  R.  INS. 

I 

AGE1NCY 

!  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

1 

CHEN  73 

1297267 

83315A71 1 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1422! 

13.0! NOME 

ITN 

MEMPHIS  I 

1964 

i 

1 

1  1 

1  i 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

i 

-  1 
i 

1 

j 

! 

! 

(2?)  POORE /  OKIE  SALVAGE 

1 

1 

!  1 

!  1 

! 

! 

i 

i 

i 

i 

i 

t 

i 

! 

! 

CAPTAIN  VAL 

! 296567 

37! JA36! 

48.0! 

20.0! 

5.3! 

750 

-  1 

32.1 1  NONE 

!N9 

ST.  LOUIS  1 

1965 

1 

1  1 

48.01 

20.0! 

5.8! 

-  1 

! 

! 

DOROTHY  JUNE 

1262362 

26713A36! 

119.0! 

45.0! 

8.0! 

3800 

-  j 

52.01  NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1951 

! 

1  1 

119.0! 

45.0! 

8.0! 

-  t 

! 

1 

EAST  WIND 

'.240183 

613A341 

60.3! 

17.1! 

7.6! 

40C 

-  ! 

23.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  t 

1940 

1 

!  1 

60.3! 

17.1! 

7.6! 

-  f 

! 

i 

! 

LCR-NAR 

1279288 

5813*36! 

55.1! 

20.0! 

7.2! 

600 

-  ! 

36.21N0HE 

Imo 

ST.  LOUIS  ! 

1959 

! 

1  ! 

60.0! 

20.0! 

7.2! 

-  ! 

! 

! 

STEPHEN  fOSTER 

1255920 

19JJ3A36! 

98.1! 

23.1! 

9.9! 

1300 

-  j 

38.5! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1946 

! 

j 

!  1 

!  ! 

105.0! 

! 

28.1! 

f 

5.9! 

f 

-  i 

i 

i 

J 

i 

! 

(01)  MORAN  TOWING  t  TRANSPORT  1 ATION 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

j 

i 

! 

i 

t 

i 

i 

! 

CO./  INC. -SEABOARD 

ship  1 1 ns 

!  1 

! 

! 

i 

! 

I 

COPPANT/  DIV.  OF  PORAN! 

!  1 

! 

! 

! 

1 

1 

ALICE  HORAN 

157C205 

188! 3A36! 

124.0! 

34.0! 

17.0! 

4700 

-  | 

'5.C1N0NE 

1NY 

NEW  YORK  ! 

1975 

1 

1  ! 

126.0! 

34.0! 

16.0! 

-  ! 

! 

! 

APY  HORAN 

1546569 

If 613F36I 

93.6! 

31.0! 

14.3! 

3300 

-  ! 

63.01  NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1973 

1 

1  1 

107.0! 

31.0! 

12.4! 

-  ! 

! 

« 

CLAIRE  PORAN 

S24C098 

169J3A36! 

107.0! 

25. C! 

13.6! 

1750 

-  ! 

46.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1940 

1 

1  1 

113.0! 

25. Cl 

12.0! 

-  j 

! 

I 

CYNTHIA  HOPAN 

1273285 

16213*36! 

100.31 

27.01 

14.0! 

1750 

-  ! 

33.0! NONE 

1  NY 

NEW  YORK  t 

1«57 

l 

1  1 

1C6.01 

27.0! 

12.5! 

-  i 

; 

1 

OXANA  L.  MORGAN 

1272347 

162! 3A  36! 

100.3! 

27.0! 

14.0! 

1750 

-  1 

33 . 0 ! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1956 

I 

1  1 

106.0! 

27.0! 

12.5! 

•  ! 

I 

1 

DORIS  MORAN 

1648858 

19313*36! 

—  1 

—  1 

15.6! 

5000 

•  i 

49.0! NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1982 

! 

!  1 

126.0! 

34.0! 

11.6! 

-  i 

1 

1 

OCROTHT  MORAN 

1537370 

10113A36! 

99.1! 

32.0! 

14.0! 

3300 

•  J 

33 .0 ! NONE 

JNY 

NEW  YORK  ! 

1977 

1 

! 

! 

1  ! 

1  1 

1  ! 

107.6! 

I 

j 

34.8! 

i 

i 

12.0! 

i 

■ 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

TABLE  l --  DESCRIPTION  OE  VESSELS 
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ENQR  { 

1VTCC1 

DIMENSIONS  10RAFTI 

1CAPACITY! 

HIGH-  l 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

OIST!  OPERATOR 

NET  !  COOE ! LENGTH ! &RDTH! 

! 

* 

! 

CST  |  CARGO  HANDLING 
FIXED  |  EQUIPMENT 

IS  ! OPERATING  1 

YEA* 

!  COAST 

!  TER  1  SEC !//////!///// 1 

ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

1  AO 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND 

NUMBER 

!  guard 

TON-  1  PAGE ! 

0VEP-10VEP-1/////1 

HORSE! 

•ASS-  HLXGHT) !////////////////! TO! //////////! 

OR 

!  NUMBER 

NAGE  l  IV  1 

ALL  1 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

CNGERS  ! 

(FEET)! 

LtNE-2 

!EE! 

LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(01)  PO* AN  TOWING 

! 

1 

t  TRANSPORT IATICN 

1  1 

1  1 

t  t 

1 

1 

l 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

CO./  INC. -SEABOARD  SHIPlING 

1  ( 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

CONPANT/  DIV. 

07  HORAN! 

I  I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

!  ! 

l 

! 

1 

! 

j 

! 

! 

ELIZABETH  HORAN 

J  305916 

1212*36! 

102.0! 

28.5! 

16.5! 

4290! 

-  i 

52  *0)  NONE 

1NT 

NEW  YORK  1 

1967 

! 

t  1 

110.0! 

28.5! 

13.01 

1 

-  ! 

! 

! 

ESTHER  HORAN 

! 29291 0 

10713*36! 

112.11 

31.6! 

17.0! 

63251 

-  1 

33  .0  |  NONE 

!NT 

NEW  YORK  1 

1963 

l 

i  ! 

120.0! 

31.61 

14.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

EUGENE  F.  HORAN 

!  242344 

1 49 13A  36 ! 

99.6! 

27.1! 

13.9! 

17501 

-  ! 

46.3 ! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1951 

J 

1  1 

106.0! 

27.11 

12.3! 

! 

-  1 

! 

! 

GEORGIA  HORAN 

125796* 

15113A361 

99.5! 

27.1! 

13.6! 

1750! 

-  ! 

49.2! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1949 

1 

i  i 

106.0! 

23.6! 

12.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

HARRIET  HORAN 

1536553 

17113A36! 

99.9! 

29.0! 

15.31 

2150! 

-  ! 

45.0! NONE 

1  NY 

NEW  YORK  ! 

1978 

! 

1  1 

99. *1 

29.0! 

14.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

HE  IDE  HORAN 

1568743 

18813A361 

115.2! 

34.0! 

15.91 

4300! 

-  ! 

49. 0 ! NONE 

!TX 

PORT  ! 

1975 

! 

t  1 

126.0! 

34.0! 

13.0! 

1 

•  I 

! 

{ 

ARTHUR  ! 

JUOY  MORAN 

! S  4509  4 

16713A36! 

98.6! 

31.0! 

14.3! 

3300! 

.  i 

48. 0 ! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

197? 

1 

1  ! 

107.0! 

31.0! 

12.4! 

! 

-  ! 

! 

I 

H.  HORAN 

1256655 

107 1 3A3ol 

112.11 

31.6! 

17.0! 

6325! 

-  ! 

33.0! NONE 

I  NT 

NEW  YORK  ! 

1961 

I 

1  ! 

120.01 

31.6! 

14.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

MARGARET  HORAN 

<612922 

1 01 1 3  A  36 ! 

99.1! 

32.0! 

14.0! 

3300! 

-  ! 

33 • 0! NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1979 

! 

t  1 

107.61 

34.61 

12.01 

! 

-  ! 

! 

! 

HARCOT  HORAN 

i 276023 

9613A36! 

64.31 

24.0! 

14.0! 

12301 

-  ! 

15.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1958 

! 

t  1 

90.4! 

24.7! 

9.51 

! 

-  ! 

1 

! 

MARION  HORAN 

1649807 

19313F36! 

1 

—  ! 

16.3! 

5000! 

-  ! 

*>.OINONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1982 

t 

1  1 

126.0! 

34.0! 

16.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

MAUREEN  HORAN 

! 501 *05 

2513A36! 

99.8! 

29.1! 

13.6! 

2150! 

-  ! 

60 .01  NONE 

I  NY 

NEW  YORK  ! 

1*65 

I 

1  1 

105.0! 

29.11 

12.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

MIRIAM  HORAN 

1613894 

10113A361 

99.1! 

32.0! 

14.0! 

3300! 

-  ! 

33.0! NONE 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1979 

! 

1  ! 

107.6! 

34.8! 

12.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

MOIRA  HORAN 

1501536 

2513A36! 

99.5! 

29.0! 

13.6! 

2150! 

-  ! 

60.0! NONE 

I  XT 

NEW  YORK  ! 

1965 

! 

!  ! 

99.5! 

29.0! 

12.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

NANCY  HORAN 

1277551 

15513A36! 

95.0! 

25.8! 

13.6! 

1600! 

-  ! 

44.7 1  NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1958 

! 

1  1 

100.5! 

25.3! 

12.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PATRICIA 

1259380 

19ol3A36! 

1CC.01 

29.0! 

14.0! 

3500! 

-  ! 

*8 .0 ! NONE 

•NY 

NEW  YORK  ! 

1963 

! 

!  1 

106.01 

29.0! 

12.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

SHEILA  HORAN 

! 569710 

2001 3*36! 

113.2! 

34.0! 

15.91 

43001 

-  ! 

49.O1N0NE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1975 

1 

1 

1  1 

1  1 

126.0! 

! 

34.0! 

! 

13.01 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(01)  HORAN  TOWING 

OF 

MAINE/ 

1 

I 1 NC  • 

!  1 

1  1 

j 

i 

t 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

KERRY  HORAN 

1290772 

19713A361 

100.9! 

29.0! 

15.3! 

35001 

-  i 

31 .0! NONE 

!HE 

PORTLAND  l 

1963 

! 

1 

!  1 

!  ! 

108.0! 

! 

29.2! 

! 

13.61 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

! 

(09)  HORAN  TOWING 

OF 

) 

MARYLAND!/  INC. 

1  ! 

1  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

CAME  CHARLES 

1 54*311 

1 871 3*361 

98.7! 

31.0! 

15.5! 

3300! 

-  ! 

50.0! NONE 

!ND 

BALTIMORE  ! 

1972 

! 

!  i 

107.0! 

31.01 

13.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

CAPE  R0MA1N 

1611666 

10113A36! 

99.2! 

34.0! 

13.7! 

3300! 

-  ! 

50.0! NONE 

!ND 

BALTIMORE  ! 

1*79 

l 

1  1 

107.6! 

34.8! 

12.31 

1 

-  ! 

I 

! 

FELLS  POINT 

1272889 

18013*36! 

99.5! 

27.0! 

14.0! 

2400! 

-  ! 

35 .0 ! NONE 

!ND 

BALTIMORE  ! 

1956 

1 

i  i 

105.0! 

27.0! 

14.0! 

1 

-  ! 

| 

! 

GRACE  HORAN 

1508659 

19113A36! 

93.0! 

28.0! 

15.0! 

3165! 

-  ! 

47.0! NONE 

!HD 

BALTIMORE  ! 

1967 

1 

i  i 

107.0! 

23.0! 

15.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

HAWKINS  POINT 

1263352 

16113A36! 

100.0! 

27.0! 

14.0! 

1750! 

-  ! 

44  •  0 1  NONE 

!ND 

BALTIMORE  ! 

1952 

1 

i  i 

104.0! 

27.4! 

12.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

KINGS  POINT 

1272861 

16013*36! 

*9.5! 

27.0! 

14.0! 

24001 

-  ! 

38.0! NONE 

!MD 

BALTIMORE  ! 

1956 

1 

1 

1  ! 

1  1 

105.0! 

! 

27.0J 

i 

14.0! 

! 

1 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

(07)  PORAN  TOWING 

OF 

! 

PENNSYLVANIA/ 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

INC. 

1 

1  1 

2 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

CAPE  HAY 

1546570 

15713*36! 

107.0! 

31.0! 

15.0! 

3300! 

-  I 

53 .0 !  HONE 

IPA 

philadel-  1 

1973 

! 

1  1 

107.0! 

31.0! 

13.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PH  X  A  ! 

CAROLYN 

1235654 

13913A36I 

36.7! 

24.0! 

13.0! 

1800! 

-  ! 

45. 01  HONE 

!PA 

philadel-  ! 

1936 

1 

1  f 

95.0! 

24.0! 

10.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA  I 

H.  C.  JEFFERSON 

1235788 

13913*36! 

88. 7! 

24.0! 

13.0! 

1800! 

-  ! 

48. 0! NONE 

!PA 

philadel-  ! 

1959 

! 

1  1 

95.0! 

24.0! 

10.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

PHJA  1 

REEDY  POINY 

1276333 

1 09I3A361 

56.3! 

26.0! 

14.0! 

2400! 

-  ! 

46.01N0NE 

!pA 

PHILADEL-  I 

1958 

1 

1  1 

97.8! 

26.0! 

12.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

PHIA  ! 

SEWELLS  POINT 

1581156 

161 13*36! 

98.5! 

29.0! 

16.5! 

2360! 

-  ! 

37.0! NONE 

IPA 

PHILADEL-  1 

1977 

I 

1  1 

96.5! 

29.01 

9.0! 

! 

-  ! 

( 

t 

PHIA  ! 

WAGNERS  POINT 

1240611 

16713*361 

97.2! 

27.1! 

13.3! 

17501 

-  ! 

44.0! NONE 

IMA 

PHILADEL-  1 

1965 

1 

1 

!  I 

!  1 

103.0! 

! 

27.1! 

! 

11.6! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

PHIA  ! 

(33)  HORAN  TOWING 

OF 

TEXAS/ 

! 

I1NC. 

!  1 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

JOAN  HORAN 

1569388 

1 9913  A  36! 

106.0! 

31.0! 

17.0! 

4700! 

-  ! 

35  *0 INONE 

!TX 

PORT  ! 

1977 

! 

1  1 

106.0! 

31.0! 

16. C! 

! 

-  ! 

! 

! 

ARTHUR  ! 

FLORIDA 

1623034 

7847 J5A71 ! 

400.0! 

78.0! 

26.0! 

20628! 

30.013  DIESEL  HUMPS 

!TX 

PORT  ! 

1980 

1 

1  ! 

400.0! 

76.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ARTHUR  ! 

NEW  YORK 

1524266 

141  87 !  5  A  71  1 

508.0! 

89.6! 

34.0! 

-  ! 

32425! 

60.013  OXESEL  PUMPS 

ITX 

PORT  ! 

1969 

! 

!  1 

506.0! 

69.6! 

4.0! 

! 

-  ! 

* 

l 

ARTHUR  ! 

TEXAS 

1  - 

784715A71! 

400.0! 

78.0! 

26.0! 

-  | 

20626! 

30.013  DIESEL  PUMPS 

!TX 

PORT  ! 

1980 

! 

I 

1  1 

l  ! 

400.0! 

! 

78.0! 

! 

6.0! 

! 

l 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

ARTHUR  ! 

(33)  HORAN  TOWING 

OF 

TEXAS/ 

j 

line. 

1  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

i 

i 

E.  K.  BLACK 

1235630 

7113*36! 

86.3! 

22.0! 

10.4! 

1800! 

-  • 

31 .5 !NONE 

!TX 

PORT  ! 

1936 

1 

!  1 

92.0! 

23.0! 

8.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ARTHUR  ! 

HELEN  HORAN 

1299319 

201 13A36! 

101.1! 

23.6! 

15.0! 

3500! 

-  ! 

35.0! NONE 

ITX 

PORT  ! 

1965 

1 

1  ( 

103.0! 

28.6! 

13.0! 

! 

-  i 

! 

! 

ARTHUR  ! 

HART  HORAN 

1556154 

1CM!3A5d! 

32.G! 

15.91 

33001 

-  i 

32.  CtKcrjz 

IT* 

PORT  ! 

1977 

« 

! 

1  1 

105.0! 

34.3! 

13.61 

! 

-  ! 

! 

i 

ARTHUR  1 

STELLA  II 

1251941 

6313A36! 

88.3! 

22.0! 

10.4! 

1800! 

-  ! 

32 • 0! NONE 

!TX 

PORT  ! 

1947 

1 

! 

1  1 

1  ! 

92.0! 

! 

23.0! 

i 

10.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

ARTHUR  ! 

(11)  HORAN  TOWING 

OF 

l 

VIRGINIA!/  INC. 

1  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

i 

CAPE  ANN 

1575568 

199  J3A36 1 

114.0! 

32.0! 

14.0! 

4290! 

-  ( 

58.0! NONE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1967 

! 

1  1 

114.0! 

32.0) 

14.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

CAPE  COD 

1509126 

1213A361 

102.0! 

26.5! 

16.5! 

4290! 

-  ! 

52. 0  J  NONE 

iVA 

NORFOLK  ! 

1976 

1 

1  2 

110.0! 

28.5! 

13.0! 

i 

-  ! 

! 

I 

CAPE  HATTERAS 

1507513 

19813A36! 

102.0! 

28.6! 

16.5! 

4290! 

-  ! 

52.0! NONE 

!VA 

NORFOLK  l 

1967 

1 

i  1 

110.0! 

28.6! 

13.6! 

I 

-  ! 

! 

! 

CAPE  HENLOPEN 

1545501 

16713*36 1 

98.6! 

31.0! 

15.6! 

3300! 

-  ! 

50. 0  S  HONE 

IVA 

NORFOLK  ! 

1972 

1 

1  1 

107.2! 

31.0! 

12.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

CAPE  HENRY 

1299319 

20113A36! 

101.0! 

28.61 

15.0! 

4290! 

-  ! 

52.0! NONE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1967 

1 

t  1 

110.0! 

28.6! 

13.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

CAVALIER 

1269416 

11913A36! 

97.2! 

27.0! 

14.5! 

23601 

-  ! 

35.0! NONE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1954 

1 

! 

1 

1  1 

!  1 

1  ! 

106.0! 

! 

» 

27.0! 

! 

! 

11.0! 

! 

! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

TASU  2  -  frCSCKIPTIOM  OF  VCSSILS 
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ENGRJ 

OUT!  OPERATOR 

NET 

IVTCC !  DIMENSIONS  lDRAFTi 
(CODE! LENGTH! 8RDT Hi  ! 

(CAPACITY! 

!  ( 

HIGH-  ! 
EST  ! 

CARGO  HANDLING 

(VESSEL! 
!S  (OPERATING  ! 

! 

1 

YEAR  ! 

i 

i 

l 

i 

i 

i 

* 

! 

1 

t 

* 

t 

• 

• 

1 

1 

1 

1 

« 

1 

1 

1 

1 

•! 

REGIS- 

!••*•!  FES.  1  ACC. IIOFO-! 

!  CARGO  I 

FIXED  1 

EQUIPMENT 

IT  C !  BASE  ! 

I 

VESSEL  RARE  AND  NUMBER  I 

COAST 

TEA 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

I////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

IAOI  LIKE-1  1 

BUILT  I 

GUARD 

TON- 

IPACE!  OVER-! OVER- ! ///// ! 

HORSE!  PASS-  ((LIGHT) !/////////////// /( TO !  //////////I 

OR  ! 

! 

NUMBER 

MAGE 

t  IV  1  ALL  t  ALL  ILISHT! 

POWER!  EN6ERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

! EC!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(11)  MORAN  TOWING 

OF 

VIRGINIA!*  INC. 

!  1  ( 

! 

! 

I 

! 

1 

I 

(CONTINUED  l 

!  !  1 

! 

1 

I 

1 

! 

! 

I 

CEDAR  POINT 

(251519 

!  15K3A36! 

99.5! 

27.1! 

13.8? 

1750! 

-  ! 

48 .6 ! NONE 

!VA 

( 

NORFOLK 

1949 

! 

!  !  1 

106.0! 

23. 6! 

11.3! 

! 

-  ( 

! 

DRUM  POINT 

(513005 

l  175! 3A J6! 

99.6! 

27.0! 

15.5! 

23601 

-  ! 

35 .0! NONE 

(VA 

NORFOLK 

1968 

( 

!  1  ! 

99.8! 

27.0! 

13.6! 

i 

-  ! 

j 

1 

SWAN  POINT 

( 240467 

!  161(3436! 

100.0! 

27.4! 

13.5! 

1750! 

! 

48 .6 1  NONE 

(VA 

( 

NORFOLK 

1950 

l 

!  !  f 

106.0! 

27.4! 

12.0! 

i 

-  ! 

! 

TOWN  POINT 

(511619 

!  175  !3A  36 1 

99.0! 

27.3! 

16.0! 

23601 

-  ! 

30.0! "ONE 

(VA 

( 

NORFOLK 

1967 

! 

!  !  ( 

99.0! 

27.3! 

16.0! 

1 

-  ! 

! 

WATCRBAR6E  NO* 

2 

j  - 

1  19H5A71! 

118.0! 

34.6! 

7.0! 

-  ! 

500! 

23.0 {NONE 

I  VA 
! 

( 

NORFOLK 

1945 

! 

! 

!  1  t 

1  !  i 

119.0! 

! 

36*0! 

! 

2.0! 

! 

! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

(Oi)  MORANIA  OIL  TANKER 

! 

CORP.! 

I  !  I 

!  !  1 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

( 

( 

! 

1 

! 

( 

1 

MORANIA  1 

1556953 

I  134134361 

118.7! 

34.0! 

16.0! 

4300! 

-  ! 

63 .0 ! NONE 

(NY 

( 

NEW  YORK 

1979 

MORANIA  2 

! 

!  I  ! 

126.0! 

34.0! 

12.0! 

| 

-  ! 

( 

1534946 

!  1?9!3A35( 

112.2! 

31.0! 

13.5! 

30001 

-  i 

55 .0! NONE 

(NY 

( 

MEW  YORK 

1971 

t 

i  i  i 

120.0! 

31.0! 

13.5! 

| 

-  ! 

! 

MORANIA  3 

(550653 

1  13413A36! 

116.7! 

34.0! 

14.5! 

43001 

-  ! 

69.0! NONE 

( 

1973 

! 

!  1  t 

116.7! 

34.0! 

10.7! 

i 

-  1 

! 

| 

MORANIA  A 

(553289 

1  134(3436! 

113.7! 

34.0! 

15.0! 

4300! 

-  ! 

65.0! NONE 

1 

1973 

! 

i  i  i 

1 18.71 

34.0! 

15.0! 

i 

-  ! 

! 

i 

MORANIA  B 

(273540 

i  99(3436! 

68.5! 

24.0! 

10.9! 

1000! 

-  ! 

1 5  .0  1  NONE 

(NY 

1 

NEW  YORK 

1957 

MORANIA  170 

1 

!  !  ! 

83.9! 

74.9! 

9.3! 

! 

-  ( 

! 

(279594 

!  U4015A71! 

240.0! 

43.2! 

16.5! 

-  i 

3620! 

16 . 0  1  NONE 

(NY 

( 

NEW  YORK 

1959 

MORANIA  190 

i 

!  !  1 

240.0! 

43.2! 

4.0! 

I 

-  1 

! 

(285129 

!  1350(5471! 

230.1! 

43.1! 

15.5! 

i 

3170! 

1 6. 0! NONE 

(NY 

( 

NEW  YORK 

1961 

MORANIA  190 

l 

!  !  ( 

230.11 

43.1! 

3.0! 

2 

-  * 

! 

(291292 

1  1446(5471 ! 

240.0! 

43.3! 

16.0! 

-  ( 

3620! 

16.0! NONE 

(NY 

( 

NEW  YORK 

1963 

MORANIA  210 

1 

!  !  ! 

240.0! 

43.3! 

4.0! 

i 

•  i 

! 

(535148 

!  1 57 1 15A71 1 

240.0! 

43.6! 

17.9! 

-  t 

3337! 

22. 0 ! NONE 

INY 

( 

NEW  YORK 

1971 

MORANIA  300 

! 

J  !  ! 

240.0! 

43.6! 

5.0! 

2 

-  ! 

! 

(516514 

!  2042  S  5  A  71  ( 

296.5! 

43.2! 

20.01 

i 

5070! 

20 . 0! NONE 

(NY 

( 

MEW  YORK 

1966 

MORANIA  310 

I 

!  !  ! 

296.5! 

43.2! 

6.0! 

i 

-  ! 

! 

(652241 

!  2246(54711 

249.9! 

52.0! 

17.6! 

i 

6451! 

30.0! PUMPS 

(DC 

( 

WILMINGTON 

1982 

i 

!  !  ! 

255.0! 

52.0! 

6.0! 

i 

-  ! 

i 

MORANIA  400 

(587329 

!  5651  1  5 A 7 1 ( 

398.0! 

64.0! 

27.0! 

i 

13000! 

35  »  0! NONE 

IDE 

WILMINGTON 

1977 

MORANIA  410 

! 

!  1  ! 

398.01 

64.0! 

6.0! 

! 

! 

( 

1603306 

I  5293I5A71! 

404.9! 

64.0! 

24.7! 

-  t 

13000! 

35.0! NONE 

(DC 

( 

WILMINGTON 

1979 

! 

!  !  ! 

404.9! 

64.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

MORANIA  440 

(287426 

!  502J5A71J 

396.01 

36.8! 

21.3! 

! 

11531! 

35.OIN0NE 

(NY 

NEW  YORK 

1962 

MORANIA  440 

l 

!  !  ! 

396.0! 

36.8! 

6.0! 

! 

-  ( 

! 

( 

! 625979 

!  5044 ! 5F  71 ! 

396.3! 

72.0! 

21.0! 

-  ! 

12915! 

43.0! DIESEL 

PUMPS 

( 

I960 

» 

( 

!  !  ! 

!  !  ! 

396.3! 

! 

72.0! 

! 

4.0! 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

(12)  POREHEAD 

CITY 

! 

TOWING  CO.!*  INC. 

!  !  ! 

1  !  ! 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

MARGARET 

(213038 

!  1091JA36! 

91.5! 

24.1! 

11.0! 

1200! 

-  ! 

55.0! NONE 

INC 

! 

| 

HOAEMEAO 

•  1970 

! 

! 

!  !  ! 

!  1  ! 

96.5! 

! 

25.1! 

! 

11.0! 

t 

! 

! 

-  ! 
i 

! 

! 

CITY 

(IS)  NOREHEAD 

MARINE 

i 

SERVICE*!  INC. 

!  !  ! 

!  (  ( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

• 

! 

I 

DISCOVERY 

! $16358 

!  7I3F36! 

29.2! 

12.0! 

3.71 

180! 

-  ! 

1 2 .0 1K0KE 

IKY 

! 

HEBRON 

1966 

KEVIN  M 

! 

!  !  ! 

29  * 

12.0! 

3.0! 

! 

-  i 

! 

1546652 

1  2513FI6! 

47 

18.4! 

5.5! 

520! 

-  ! 

25.0! NONE 

!KY 

! 

HEe«ON 

1973 

( 

!  !  ! 

47.D 

13.4! 

5.0! 

! 

-  ! 

» 

ROSEA!  " 

1 572219 

i  83J3F36! 

60  3! 

22.2! 

6.0! 

850! 

-  2 

25. 0! NONE 

!KY 

! 

i 

HE3R0N 

1977 

! 

( 

!  (  ! 

!  (  ! 

60. 5! 

! 

22.2! 

5.0! 

! 

! 

i 

-  ! 

( 

! 

! 

02)  FOACAN  HAAINC 

SVC.* 

( 

INC.  1 

!  !  ( 

!  !  I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

i 

! 

( 

( 

MISS  NORMA 

1588446 

!  27(3436! 

45.0! 

20. C! 

4.5! 

600! 

-  ! 

35 .0 ! NONE 

(LA 

! 

i 

HARVEY 

1977 

1 

! 

!  !  ( 

!  !  ( 

45.0! 

! 

20.0! 

! 

4.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

i 

(13)  MORRISON* 

R. 

L. 

I 

S  SONS*  (INC. 

(  !  I 

(  !  ( 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

i 

( 

t 

( 

APAZONAS 

1507472 

(  19I3A36! 

41.9! 

14.1! 

6.3! 

400! 

26 . oi NONE 

z  sc 

MC  CLCL- 

1967 

MICHAEL 

1 

!  !  ! 

41.9! 

14.1! 

6.3! 

( 

-  i 

» 

! 

LANVILLC 

(608533 

1  12I3AJ6! 

42.2! 

12.4! 

6.0! 

230! 

-  ! 

24 .5 ! NONE 

(SC 

MC  CLCL- 

1979 

MORRISON 

1 

!  !  ! 

42.2! 

12.4! 

5.0! 

! 

-  ! 

| 

( 

LANVILLC 

!  - 

j 

!  150(4443! 

!  !  ( 

!  300! 4A  46 ! 

62.0! 

62.0! 

96.0! 

40.0! 

40.0! 

30.0! 

4.5! 

1.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

ISO! 

-  ( 
jooi 

5 .0! NONE 
i 

9.0! NONE 

•SC 

1 

(SC 

MCCLCL- 

LANVILLE 

1984 

1955 

MORRISON  1 

MC  CLEL- 

1 

!  !  ! 

1  300 ! 4 A  46  2 

98.0! 

110.0! 

30.0! 
30. C! 

1.0! 

7.0! 

! 

-  ! 
3001 

I 

9 .0  j  NONE 

! 

(SC 

LANVILLC 

1942 

1 

i 

MC  CLEL- 
LANVILLC 

!  !  ! 

!  30014A46! 

110.0! 

110.0! 

30. Oi 
30.0! 

1.0! 

7.0! 

-  f 
2751 

1 

9.0SN0NE 

i 

ISC 

1956 

MC  CLCL- 

( 

I 

i  !  ! 

!  !  ! 

110.0! 

! 

30.0! 

! 

1.0! 

! 

1 

! 

-  i 
! 

t 

i 

! 

! 

LANVILLC 

(39)  MORTON  MARINE 

I 

EQUIPMENT* !  INC. 

I  !  ! 

!  !  I 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

1 

( 

PRINCE  WILLIAM 

SOUND 

(526342 

!  1 35 ! 1 *03 ! 

176.4! 

39.0! 

14.5! 

3000! 

632! 

56.0! NONE 

i 

1970 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

1A6.0! 

! 

40.0! 

! 

11.5! 

! 

! 

! 

20! 

i 

! 

! 

i 

i 

(26)  MORTON  THIOKOL/ 

INC 

I 

( 

!  !  ! 

!  !  1 

! 

1 

! 

! 

! 

• 

2 

i 

i 

! 

; 

i 

! 

MOR-THI 

(550452 

!  4113A36! 

43.6! 

13.5! 

12. oi 

500! 

-  ! 

23.312  5  TOM 

WINCHES 

(LA 

1 

WEEKS 

1973 

1 

!  !  ! 

50.6! 

15.5J 

12.0! 

! 

-  ! 

t 

ISLAND 

MORTON  SALT  74 

(554659 

!  74014A41! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

! 

2101! 

1 5 . 0! NONE 

(MI 

! 

( 

DETROIT 

1974 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

195.0! 

i 

35.  C! 

i 

2.0! 

i 

! 

2 

-  ! 

! 

! 

! 

(32)  "OSS  HAA60*  AAAIHE 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

i 

! 

i 

i 

i 

! 

j 

i 

i 

i 

; 

i 

i 

LONG  HARBOR 

(296697 

!  135I1A03! 

! 

-  i 

9.6! 

1700! 

650! 

31 .0! WINCH 

1AK 

HOMER 

1964 

! 

i  •  ! 

167.0! 

36.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

UNCLE  SAM 

(279988 

!  4213*36! 

40.9! 

1  7.0! 

6.5! 

700! 

-  ! 

30.0! WINCH 

(AK 

t 

i 

HOMER 

*  1980 

! 

! 

!  !  ! 

!  I  l 

65.0! 

! 

18.5! 

J 

6.5? 

! 

1 

! 

-  ! 
i 

; 

i 

(32)  AA.  CAOm,  INC. 

i 

j 

!  !  i 

!  !  ! 

i 

i 

! 

! 

j 

i 

! 

i 

i 

i 

i 

1 

! 

HR.  CPOSBY 

1613173 

!  53J3A35! 

46. 4i 

20. C! 

7.0! 

600!* 

-  ! 

28 .OSNONC 

!  L  A 
! 
i 

HARVEY 

1979 

! 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

50.0! 

! 

20.1! 

j 

6.0! 

i 

! 

j 

-  ! 

! 

j 

i 

(15)  PPL  BARGE 

SERVICES* 

! 

INC.! 

!  !  ! 

!  i  j 

! 

i 

J 

i 

i 

! 

i 

! 

; 

i 

i 

! 

j 

RSI  105 

1518626 

!  1 103! 4*61 ! 

221.1! 

35.1! 

10.0! 

-  ! 

1875! 

16 .0 ! NONE 

! 

1969 

! 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

221.1! 

i 

i 

35.1! 

! 

j 

2.2! 

! 

j 

! 

1 

! 

-  i 

t 

! 

! 

j 

; 

! 

! 

( 
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CHGR ! 

! 

1 VTCCI  OSKENSIONS  {DRAFT! 

ICAPACITT! 

HIGH-  ! 

!  V  £  S  S  C  L  ! 

( 

OISTI 

OPERATOR 

1  NET 

ICODEIIENGTHIQRDTH!  1 

[  1 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

tS  DERATING  I 
!TC!  BASE  ! 

I  AO!  LXNE-1  ! 

! 

!  COAST 

r?M* 

!  SEE1 ////// !/ //// {  EO  ! 

POINT  ! 

LINE-1 

BUILT  ! 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

I  GUARD 

l  TON- 

IPAGEI  OVER-I OVER"! /////! 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) I ////// 77// ////// |TO! ////////// ! 

OR  ! 

1  NUMBER 

!  NA5E 

1  IV  t  ALL  1  ALL  1  LIGHT  1 

POWER!  EN6ERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

! EE!  LINE-2  J 

•REBUILT! 

(27)  CULLER  BOAT  CO.#  INC. 


KATHY  N 

! 291 301 

TAYLORS  FALLS 

PRINCESS 

1683350 

TAYLORS  FALLS 

QUEEN 

1637394 

! 

(IS)  HULZCR  CRUSHED  STONE# 

! 

INK. 

A  V  PULIER 

1576869 

JANE  A 

! 259718 

JOYCE  A 

1563766 

JUDIE  G 

1657397 

RUPERT  G 

1282752 

BARGE  NO.  1 

BARGE  NO.  2 

!  - 

3ARGE  NO.  3 

!  - - 

BARGE  NO.  4 

!  - 

IN  776 

j  - 

IP  975 

IP  977 

!  - 

NO  DO 

NO  61 

j  - 

NO  62 

!  - 

NO  63 

1  - 

NO  64 

!  - 

NO  6S 

1  - 

NO  66 

!  - 

NO  67 

NO  6« 

NO  160 

NO  HI 

!  - 

NO  162 

NO  183 

I  - 

NO  154 

NO  200 

!  - 

NO  201 

NO  202 

!  - 

NO  203 

j  - 

NO  204 

• 

1  - 

NO  205 

j  - 

NO  206 

!  - 

HO  207 

!  - - 

NO  20S 

!  - 

NO  209 

NO  210 

1  - 

NO  *11 

NO  212 

NO  213 

!  - 

NO  214 

NO  215 

NO  216 

1  - 

NO  217 

j  - 

NO  220 

NO  221 

NO  222 

HO  228 

NO  229 

NO  230 

911411! 

40.0! 

12.0! 

2.0! 

165! 

-  ! 

1 8 • 0 ! NONE 

INN 

TAYLORS 

1963 

t  ! 

40.0! 

12.  Cl 

I.o! 

49! 

! 

! 

FALLS 

3011CIH 

65.0! 

22.01 

1.5! 

120! 

-  ! 

27.0! NONE 

!PN 

TAYLOR! 

1985 

!  ! 

78.2! 

22.0! 

1.2! 

2501 

! 

I 

FALLS 

3011A11 ! 

65.0! 

19.  o! 

1.8! 

2601 

-  1 

25.8 ! NONE 

(MN 

TAYLORS 

1981 

!  ! 

!  I 

78.3! 

! 

19.6! 

! 

i 

1.5! 

I 

i 

150! 

! 

i 

! 

1 

! 

! 

FALLS 

!  ! 

!  ! 

24013A36! 

! 

! 

51.5! 

I 

l 

27.1! 

1 

7.9! 

21001 

< 

! 

-  ! 

i 

! 

32. 0! NONE 

! 

!  IN 

TELL 

CITY 

1976 

i  ! 

*1.5! 

27.1! 

«-.*! 

-  ! 

1 

1 

20513A36! 

115.0! 

27.4! 

8.51 

2100! 

-  ! 

30.01  NONE 

UN 

TELL 

CITY 

1952 

!  ! 

115.0! 

27.41 

8.5! 

-  ! 

! 

I 

1613A3M 

40.0! 

14.0! 

5.0! 

440! 

-  ! 

1 6.0! NONE 

!IN 

TELL 

CITY 

1973 

!  ! 

40.0! 

14.0! 

2.6! 

-  ! 

I 

! 

16I3F36! 

40.0! 

14.0! 

5.0! 

440! 

-  I 

16.0! NONE 

!IN 

TELL 

CITY 

1985 

!  ! 

40.0! 

14.0! 

2.6! 

-  ! 

» 

I 

1213A36! 

—  ! 

—  ! 

—  1 

240! 

-  ! 

13.0  l  NONE 

!XL 

6RAYVILLE 

1«50 

!  1 

35.0! 

12.3! 

3.61 

-  1 

I 

! 

3014A46! 

—  ! 

—  J 

4.0! 

-  j 

60! 

5.6! NONE 

1 IL 

CtAYVXLLE 

1946 

!  ! 

30.0! 

20.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

3014A46! 

—  ) 

—  ! 

4.0! 

-  j 

60! 

5. 6! NONE 

XL 

6RAYVXILE 

1950 

!  1 

80.0! 

20.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

30I4A46! 

—  ! 

—  ! 

4.0! 

-  i 

60! 

5.6! NONE 

XL 

CRAYVILLE 

1959 

!  ! 

30.0! 

20.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

3014A46! 

—  1 

—  1 

4.0! 

-  ! 

60) 

5 .6  I  NONE 

t  XL 

CRAYVILLE 

1974 

!  1 

80.0! 

20.0! 

1.01 

—  i 

! 

1 

563I4A46! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  < 

1200! 

8.8! NONE 

!IN 

TELL 

CITY 

1970 

!  1 

175.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

563(4446! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

••  1 

1200! 

8. < ! NONE 

!IN 

TELL 

CITY 

1978 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  1 

1 

! 

56314446! 

193.0! 

35.01 

10.0! 

-  1 

1200! 

8.MN0NE 

UN 

TELL 

CITY 

1978 

1  I 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

256 !  4A461 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

-  ! 

400! 

8. t! NONE 

UN 

TELL 

CITY 

1965 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

-  ! 

« 

I 

25614A46! 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

-  i 

400! 

6.6IK0NE 

UN 

TELL 

CITY 

1965 

!  1 

120.0! 

32.01 

1.0*1 

-  ! 

I 

! 

256UA45! 

120.01 

32.0! 

6.0! 

-  i 

400! 

8.6! NONE 

UN 

TELL 

CITY 

1965 

!  ! 

120.0) 

32.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

256144461 

120.0! 

32.0! 

6. Of 

-  j 

400! 

6. 6 !  NONE 

UN 

TELL 

CITY 

1965 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

2S6UA46I 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

-  i 

400! 

8.6! NONE 

UN 

TELL 

CUT 

1965 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

1.01 

-  ! 

! 

I 

236I4A46! 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

•  i 

400! 

8.6! NONE 

!TN  TELL 

CITY 

1965 

!  1 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

-  ! 

( 

! 

256I4A46! 

120.0! 

52.01 

6.0! 

-  i 

400! 

8.6! NONE 

UN  TELL 

CITY 

1965 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

-  ) 

! 

! 

256 ! 4446! 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

-  j 

400! 

8.6! NONE 

UN 

TELL 

CITY 

1965 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

256 ! 4A46I 

120.0! 

32.01 

6.0! 

-  ! 

400! 

8.6 1  NONE 

!IN 

TELL 

CITY 

1965 

!  ! 

120.01 

32.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

500I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  i 

1400! 

14.0!  NONE 

UN 

TELL 

CITY 

1968 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

S0014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

■  ! 

1400! 

14.01N0NE 

UN  TELL 

CITY 

1968 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

50014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

•  | 

1400! 

14.0! NONE 

!IN 

TELL 

CITY 

1968 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

500J4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  j 

1400! 

14.0! NONE 

UN 

TELL 

CITY 

1968 

!  ! 

192,0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

| 

! 

50014A461 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ) 

1400! 

14.0! NONE 

UN  TELL 

city 

1968 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

y.m 

-  ! 

! 

! 

50014146! 

195.0! 

35.0! 

9.61 

-  | 

1400! 

14.0! NONE 

UN 

TELL 

CITY 

1973 

I  ! 

19S.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

50014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  j 

1400! 

14.0! NONE 

UN 

TELL 

CITY 

1973 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

! 

S00I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  i 

1400! 

14. 0 ! NONE 

UN 

TELL 

CITY 

2 

1973 

!  ! 

195.3! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

S0014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  i 

1400! 

14.0! NONE 

UN 

TELL 

CITY 

1973 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

| 

! 

500J4A46! 

195.0! 

35.0) 

9.6! 

r  ! 

140C1 

U.oiNONE 

UN 

TELL 

CITY 

1973 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

50014A46I 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  J 

1400! 

U.OINONE 

!IN 

TELL 

CITY 

1973 

!  ! 

19S.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

_ 

500I4A46! 

195.3! 

35.0! 

9.6! 

-  j 

1400! 

U.OINONE 

UN 

TELL 

CITY 

1973 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

500I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1400! 

U.OINONE 

UN 

TELL 

CITY 

t973 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

50014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1400! 

1 4 .0! NONE 

IIN 

TELL 

CITY 

1973 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

( 

! 

500I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  J 

1400! 

U.OINONE 

!IN 

TELL 

CITY 

1973 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

5001 4A46J 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1400! 

1 4.0! NONE 

UN 

TELL 

CITY 

1973 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

50014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  j 

1400! 

U.OINONE 

!IH 

TELL 

CITY 

1973 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ( 

! 

! 

50014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  j 

1400! 

U.OINONE 

UN 

TELL 

CITY 

1973 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

500J4A46J 

195.01 

35.0! 

9.6! 

-  j 

1400! 

U.OINONE 

!IN 

TELL 

CITY 

1973 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

SOOt  4A46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  i 

1400! 

14.0! ) ONE 

UN  TELL 

CITY 

1973 

!  ! 

19S.01 

35.0! 

1.5! 

-  » 

! 

! 

500(4446! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  i 

1400! 

14.5 : NONE 

!1N 

TELL 

CITY 

1973 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

s 

! 

! 

S0014A46! 

195.01 

35.01 

9.6! 

-  i 

1400! 

U.OINONE 

JIN 

TELL 

CITY 

1973 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

500! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  i 

1400! 

U.OINONE 

!IN 

TELL 

CITY 

1973 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

50014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

14001 

U.OINONE 

UN 

TELL 

CITY 

1976 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

500! 4A  46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1400! 

14.0! NONE 

UN  TELL 

CITY 

1976 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

50014A461 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

uooi 

U.OINONE 

UN  TELL 

CITY 

1976 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

50014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1400! 

14.0  1  NONE 

UN 

TELL 

CITY 

1979 

!  ! 

175.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

500 (4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1400! 

14.0 (NONE 

UN 

TELL 

CITY 

1979 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

5Q014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1400! 

U.OINONE 

UK 

TELL 

CITY 

1979 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

i 

mu  2  -  description  op  vessels 
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ENCR  1 

IVTCCI 

DIMENSIONS  lORAFTt 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S 

E  L  ! 

! 

DXSTl 

OPERATOR 

' 

NET  tCODEIl 

SNCTHlBWNl 

! 

1 

I 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

! 

YEAR  ! 

l  COAST 

TER  1  SEE !//////!/////! 

ED  ! 

\nmnt\ 

P0IN7  !  LINE* 1 

1  AO  1 

LXNE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUH06R 

!  GUARD 

TON-  IPA6EI 

0VER-I0VER-I/////1 

HORSE! 

pass-  taicHT)!  ;///////////////!to! ununtn 

OR  1 

t  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT! 

TOWERt 

ENGERS  t 

(PEET)t  LINE-2 

IEC! 

LINE-2  MRE8UILT! 

(14)  MULZER  CRUSHED 

STONE# 

I 

I 

XNIC. 

1  1 

i  : 

t  i 

1 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

! 

t 

I 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

(CONTINUED) *, 

i  i 

! 

« 

1 

( 

I 

! 

NO  231 

|  ...... 

500I4A46! 

195.01 

33.0! 

9.0! 

-  | 

14001 

14.0IN0NE 

IZN 

TELL 

CITY  I 

1979  ! 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  | 

1 

! 

1 

1 

NO  232 

1  - 

500(4*461 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  j 

1400! 

14.0! NONE 

!  IN 

TELL 

CITY  ! 

1979  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

■  | 

1 

1 

! 

! 

NO  233 

t  - 

50014*44! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

14001 

14.0 ! NONE 

!XN 

TELL 

CITY  1 

1979  ! 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

1 

I 

1 

NO  234 

500(4*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1400! 

14.0! NONE 

! IN  TELL 

CITY  ! 

1979  1 

! 

1  1 

195.01 

35.01 

1.5! 

-  5 

» 

1 

1 

| 

NO  235 

500J4A46J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1400! 

14.0INONE 

!  IN 

TELL 

CITY  ! 

1979  ! 

1 

i  i 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  1 

1 

! 

! 

1 

NO  236 

!  - 

5001 4A461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1400! 

14.0! NONE 

i  In 

TELL 

CITY  1 

1980  ! 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

! 

! 

NO  237 

j  ------ 

«® 

«» 

** 

o 

o 

v> 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  j 

1400! 

14.0! NOSE 

(IN 

TELL 

CITY  ! 

1980  t 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

t 

NO  23? 

!  - 

50014A46I 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

-  j 

1400! 

14.0! NONE 

!  IN 

TELL 

CITY  J 

mo  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

I 

I 

I 

I 

NO  239 

!  - 

5C0I4A46I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1400! 

14 .0 (NONE 

IXN 

TELL 

CITY  ! 

1980  ! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

! 

1 

1 

1 

NO  240 

l  - 

500J4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1400! 

14.0! NONE 

IIN  TELL 

CITY  ! 

1980  1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

•  | 

! 

! 

! 

1 

NO  241 

!  - - 

5001 4 4461 

195.01 

35.0! 

9.01 

-  | 

1400! 

14.0!N0NE 

UN 

TELL 

CITY  l 

1980  l 

I 

l  1 

195.01 

35.0! 

1.51 

-  j 

! 

! 

! 

1 

NO  242 

!  — - 

5001 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

-  j 

1400! 

14.0! NONE 

UN 

TELL 

CITY  ! 

1979  1 

! 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  I 

i 

! 

1 

1 

NO  243 

1  - 

50014A461 

195.01 

35.0! 

9,01 

-  j 

1400! 

14. 0! NONE 

UN 

TELL 

CITY  ! 

1986  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.9! 

1.5! 

-  | 

l 

| 

! 

! 

NO  244 

1  - 

500(44461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1400! 

14.01NONE 

!IN 

TELL 

CITY  t 

1966  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.S! 

-  ! 

! 

! 

I 

) 

NO  245 

f  - - 

50014446! 

195.0! 

35. 01 

9.0! 

-  i 

1400! 

14.0! NONE 

!IN 

TELL 

CITY  t 

1986  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ( 

! 

! 

i 

! 

NO  246 

500! 4A48J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

■  j 

1400! 

14 . 0 ! NONE 

UN 

TELL 

CITY  ! 

1986  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

NO  247 

j  - 

50014446! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

•  i 

1400! 

14.0! NONE 

UN 

TELL 

CITY  ! 

1986  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

NO  24! 

!  - 

50014*461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  ! 

1400! 

14 .0 {NONE 

UN 

TELL 

CITY  l 

1986  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

NO  249 

SC014A46I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1400! 

14.0! NONE 

UN 

TELL 

CITY  ! 

1986  I 

J 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

NO  251 

j  - 

50014*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  1 

1200! 

12.0! 

UN 

TELL 

CITY  ! 

1987  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

NO  252 

.  - 

50014446! 

193.0! 

35.0! 

o.O! 

•  I 

12001 

12.0! 

UN 

TFLL 

CITY  ! 

1967  ! 

J 

i  t 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

! 

NO  253 

1  - 

50Q14A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  | 

1200! 

12.0! 

UN 

TELL 

CITY  I 

1987  I 

! 

! 

i  i 

:  i 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.51 

! 

“  1 

! 

! 

! 

! 

1 

J 

(07)  PUNDT#  NAT  8. 

1 

! 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

1 

l 

! 

! 

t  TEL  139 

1607035 

676144481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1495! 

16.OIN0NG 

!TN  MEMPHIS  i 

3979  1 

I 

! 

i  ) 

i  i 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

"  1 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

(15)  PURPHY  CONSTRUCTION  COMP! ANY/ 

i  i 

i  i 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

THE 

! 

1  1 

! 

j 

! 

I 

1 

1 

1 

LEE 

126467$ 

1213*36! 

46.5! 

15.0! 

6.0! 

400! 

-  j 

14.0! NONE 

UL 

WEST 

PALM  1 

1952  ! 

! 

i  i 

51.0! 

15.0! 

5.5! 

-  { 

1 

! 

BEACH  1 

I 

OKEECHOBEE 

1557963 

1413C36! 

35.0! 

14.0! 

3.0! 

400! 

-  I 

12.01NCNE 

1 FL 

WEST 

PALM  1 

1974  ! 

! 

1  1 

35.01 

14.0! 

2.0! 

-  J 

! 

! 

BEACH  ! 

! 

ST.  LUCIE 

1241566 

1413*36! 

40.5! 

13.5! 

6.0! 

300! 

-  i 

1  2.0! NONE 

1  PL 

WEST 

PALM  ! 

1942  ! 

! 

1  1 

40.5! 

13.5! 

5.5! 

-  i 

I 

I 

REACH  ! 

! 

NO.  9 

J  - 

5514A431 

9C.9! 

30.0! 

4.0! 

-  J 

80! 

5.0! NONE 

!  PL 

WEST 

PALM  ! 

1955  ! 

1 

1  1 

9C.0! 

30.  Ct 

2.0! 

-  I 

! 

! 

BEAU  ! 

! 

NO.  10 

1  - 

5514A461 

90.0! 

30.0! 

4.0! 

-  i 

30! 

5 .0! NONE 

UL 

WEST 

PALM  I 

1969  ! 

1 

:  i 

IOC. 01 

45.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

OEACH  ! 

I 

NO.  1612 

1  - 

3C014A46J 

110.0! 

40.0! 

6.01 

-  ! 

200! 

7.O1N0HE 

1  FL 

WEST 

PALM  ! 

1966  ( 

t 

1  J. 

1  1 

11C.0! 

! 

40.0! 

! 

3.0! 

! 

“  I 

! 

! 

! 

! 

BEACH  ! 

! 

! 

! 

(32)  MURPHY’S 

LEASE 

1 

AND  WELD I! NO 

1  t 

t  1 

! 

! 

! 

1 

! 

j 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

StAVICtS/  INC 

1 

1  1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

MISS  NAY 

1292617 

34134361 

46.21 

18.0! 

5.01 

60  9 1 

-  I 

28.0! NONE 

ILA 

A38EVILLE  1 

♦  1932  ! 

l 

1  1 

50.0! 

18.0! 

3.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

HP.  EHILE 

!5?8R50 

401 3*  36! 

46.9! 

18.3! 

4.0! 

*001 

-  J 

25.01N0NE 

ILA 

ABBEVILLE  1 

1961  ! 

1 

1  ( 

46.9! 

18.0! 

4.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

1 

HP.  ROBERTS 

1281498 

2413*361 

45.0! 

16. C! 

7.0! 

400! 

-  I 

10.0 ! NONE 

!LA 

ABBEVILLE  ! 

1959  ! 

! 

j  i 

43.  ti 

16.  C! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

VANESSA  RAf 

1648861 

4213*361 

—  ! 

—  ! 

5.0! 

4001 

-  1 

17.0IH0HE 

ILA 

ABBEVILLE  ! 

198?  1 

| 

1  1 

Pfl.CI 

21.0! 

3.9! 

-  i 

! 

! 

) 

J 

NL  1 

1274410 

9914*45! 

—  i 

—  ! 

5.0 ' 

-  { 

-  ! 

7,0! NONE 

!LA 

ABUEVILLE  ! 

1981  ! 

1 

1 

1  ! 

1  1 

110. 0! 

! 

30. 0! 

! 

2.0! 

! 

*  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

(17)  MUSCLES  SHOALS 

NARINE 

1 

SE 1RVIC2# 

!  1 

1  1 

! 

! 

i 

i 

» 

» 

; 

i 

i 

! 

! 

J 

! 

INC. 

! 

1  1 

i 

j 

i 

j 

! 

1 

auo  hac 

1279101 

3413*351 

47.0! 

20.’ i 

5.0! 

360! 

-  | 

27.0!  NONE 

!AL 

FLORENCE  ! 

1959  ! 

1 

1  1 

47.0! 

20.1! 

4.5! 

-  i 

» 

I 

j 

! 

CART.  JOHN  8 

1580016 

4313*35! 

50.3! 

20.4! 

7.3! 

800! 

-  ! 

39.U1N3NE 

(AL 

FLORENCE  ! 

1974  ! 

1 

1  1 

SO. 31 

21.0! 

5.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

NORMA  M 

1283167 

813A351 

32.9! 

11.5! 

3.7! 

145! 

-  J 

2c.O! NONE 

!AL 

FLORENCE  ! 

1960  ! 

1 

1 

!  1 

1  1 

40.0! 

J 

11.51 

« 

3.5! 

! 

-  I 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

i 

! 

(33)  nUSGKOVE 

Y 6*1 no  Stft.  / 

! 

In  1  c . 

1  1 

j  * 

! 

! 

t 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

! 

S 

1 

1 

! 

1 

euoor  MCDOW 

1252C69 

20i3A36! 

44.2! 

14.6! 

6.0! 

a';50! 

-  ! 

30.ON0NE 

!  TX 

HOUSTON  ! 

1947  ! 

1 

1  1 

48.0! 

1 5.6* 

6.0! 

-  1 

! 

i 

! 

» 

DIANNA  H 

1247633 

4513AJ6! 

72.0! 

20.2! 

7.5! 

800  j 

**  | 

25.0I.10NE 

f  TX 

HOUSTON  J 

194S  i 

J 

i  1 

72.0! 

20.2! 

7.5! 

-  ! 

I 

! 

1 

! 

JERRY  LYNN 

1240470 

2613AJ61 

60.3! 

17.0! 

6/Oj 

350! 

-  I 

29.O1N0WE 

!TX 

HOUSTON  ! 

'  1941  J 

i 

!  1 

60.4! 

17.0! 

6.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

SIR  FREDRICK 

i  24061 2 

4713A36! 

61 .0! 

20.0! 

5.4! 

800  f 

.  i 

59  > 0! NONE 

!TA 

HOUSTON  ! 

1941  | 

I 

1  1 

61. 0» 

20.0! 

5.o! 

-  ( 

j 

I 

! 

! 

STUD 

1525929 

34 1 SA  36! 

60.0! 

24.0! 

8.5! 

700! 

*  j 

J3.01NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1970  i 

i 

i 

• 

1  1 

!  1 

1  1 

60.0! 

! 

! 

24.0! 

( 

! 

4.5! 

i 

1 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

« 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VE: 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(29)  NVSTIC  NARINE  EQUIPMENT  1 
PARTNERS  I 

KENTUCKY  HERCHANT  1685550 

1 

TENNESSEE  N6RCHANT  1633551 

! 

! 

! 

(01)  NYSTIC  SEAPORT  MUSEUM#  XlNC. 


! VTCC l  DIMENSIONS  I  DRAFT  1 
NET  ! CODE! LENGTH! 6 ROTH!  ! 

REGXS“1***«!  AEG*  l  REG.1LOAD-1 
TER.  !  SEE!//////!/////!  ED  l 
TON-  IPAGEJ  OVER-IOVEP-I/////I  HORSE 
NAGE  !  IV  I  ALL  I  ALL  ILXGHT!  POV?» 


(13)  N  K  G  NARINE  SERVICE 
HART  JIN 


(33)  N  L  BAROID/N  L  INDUSTRIE! S 


(13)  N.C.N.B.  LEASING  CORN. 
GOLDEN  COUGAR 


(IS)  NADLC#  LEWIS  R.  ! 

NORTHERN  CHIEF  1244144 

! 

I 

! 

(32)  NAGUIN  TOWING  SERVICE#  ZINC. 

EVELYN  C  I  904702 

! 

NANCY  8  ! 291929 

! 


(01)  NARSXFF#  JOHN  V.  ! 

HART  C  ! 513979 

! 

! 

! 

(33)  NASH#  MICHAEL  T.  ! 

BIG  NONNA  1510737 

I 
I 
! 

(31)  NATCHEZ  BOAT  STORE#  INC.! 

BIENVILLE  15  ! 270235 

! 

I 

I 

(32)  NATCO  OFFSHORE#  INC.  I 

NATCO  4  1629511 

I 

NATCO  5  1630683 

I 

NATCO  6  1631873 

! 

NATCO  7  ! 634018 

! 

! 

I 

(01)  NATIONAL  AUDU90N  SOCIETY! 


(32)  NATCO  OFFSHORE#  INC. 
NATCO  4 


(21)  NATIONAL  BARGE  CO. 
MB  CO  20 


(32)  NATIONAL  NARINE  SERVICE#!  INC. 

NATIONAL  ENERGY  1614608 

! 

INTERCITY  1  1270342 

I 

LTC  59  1264606 

! 

N.N.S.  NO.  1202  1  . 

! 

NHS  1302  1294211 

I 

NHS  1303  1295430 

! 

! 

! 


! 

! 

J 

! 

1 

! 

1 

! 

■ 

i 

i 

i 

i 

349I3A36 

121.5! 

33.7! 

10.5! 

2800 

| 

121.51 

33.71 

10.5! 

349! JA 36 

121.5! 

53.7! 

10.5! 

2800 

! 

! 

121*51 

l 

33.7! 

! 

10.51 

! 

1 

! 

! 

2511816 

l 

53*1! 

! 

19.4! 

! 

6.3! 

75 

1 

57.01 

21.1! 

4.5! 

2316816 

53.0! 

14.7! 

9.1! 

97 

! 

61.6! 

14.1! 

6.0! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

37 S  3435 

1 

59.1! 

1 

20.0! 

6.0! 

350 

! 

59.1! 

! 

20.0! 

1 

6.0! 

! 

! 

! 

—  I4A06 

1 

! 

120. 0! 

30. C! 

i 

1 

7.5! 

1 

! 

■ 

120, 0! 

i 

30.0! 

1 

1 

-  1 
! 

1 

i 

! 

46! 1  AO? 

i 

! 

98.81 

1 

26.0! 

! 

3. A* 

1300 

! 

1 

110.01 

! 

26' " 

i 

*! 

i 

! 

i 

99| 3  A  3  6 

! 

fl.1I 

i 

! 

24.0! 

1 

9.8! 

700 

{ 

i 

81.1! 

! 

i 

24.0! 

1 

i 

9.3! 

! 

i 

! 

I 

13013A3S 

i 

1 

35.0! 

• 

35.0! 

i 

! 

8.5! 

2200 

t 

85.01 

35.0! 

8.3! 

116! 3  A  35 

72.9! 

26.0! 

8.5! 

1020 

! 

f 

72.9! 

! 

i 

26.0! 

I 

3.51 

! 

• 

! 

i 

1111812 

I 

! 

40.0) 

! 

11.3! 

1 

! 

5.0) 

220 

i 

! 

40.0! 

! 

■ 

11.6! 

1 

4.41 

j 

! 

! 

39 1 1  Cl 1 

i 

! 

41.4! 

i 

! 

16.1! 

4.01 

1060 

! 

! 

65.0! 

! 

16.5! 

! 

i 

3.01 

l 

1 

X 

! 

5511  AO 

! 

75.0! 

i 

I 

22.0! 

! 

3.5! 

500 

! 

! 

75. 0! 

! 

• 

22.0! 

! 

i 

3.0! 

! 

! 

1 

64 ! 1  AO 

i 

I 

106.9! 

< 

! 

26.0! 

! 

8.4! 

1200 

! 

120.0! 

26.0! 

7.6! 

64 !  1  AO 

106.9! 

26.01 

8.4! 

1200 

! 

170.01 

26.0! 

7.6! 

64 | 1 AO 

106.9! 

26.0! 

6.4! 

1200 

! 

120.0! 

26.0! 

7.61 

64 ! 1  AO 

106.91 

26.0! 

6.4! 

1200 

! 

! 

120.0! 

1 

i 

26.0! 

! 

a 

7.6! 

! 

■ 

! 

! 

101101 

1 

! 

32.0! 

i 

l 

11.6! 

i 

! 

3.0! 

155 

! 

32.0! 

11.6! 

2.S1 

10I1D1 

32.0! 

11.6! 

3.0! 

155 

!  ! 

32.0! 

11.6! 

2.5! 

! 

!  !  !  !  1 

!  !  !  !  ! 

40213A36!  140.8!  43.3!  11.0! 
!  !  140.81  43.3!  8.0! 

136515A71!  270.0!  50.0!  8.5! 

!  !  27C.0!  50.0!  1.4! 

1 576! SA71 !  290.0!  50.0!  8.5! 

!  !  290.0!  50.0!  1.5! 

500I5C71!  100.0!  50.0!  8.5! 

!  !  100.0!  50.01  1.0! 

81013A71!  139.0!  50.0!  8.5! 

I  !  139.0!  50.0!  1.8! 

807! 5A71 !  139.0!  50.0!  8.5! 

!  i  139.0!  50.0!  1.81 

!  2  !  !  ! 

!  !  II! 


ARACXTT!  HIGH-  I  I  V  £  S  S  E  L 

!  EST  I  CARGO  HANDLING  t$  {OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITCI  BASE 
nuun  POINT  !  LINE-1  I  AO  I  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) !////////// ////// !TD! ////////// 
GN5ERS  !  (FEET)!  UNE-2  !EE!  LINE-2 


33.7! NONE 
! 

33.71N0NE 

I 

I 

! 

! 

2  S. 0! NONE 
I 

78.0! NOME 
I 
! 

! 


8 .0 1  NONE 
! 

! 

I 

1 

30. 8 1N0NE 


34 .0 lhONE 
! 

28.01N0NE 

! 

I 

! 

12.0! NONE 
l 
I 
! 

I 

15.0INONE 

t 

I 

! 

! 

22.0! NONE 


34.0! NONE 

! 

36.0! NONE 

! 

36.0 ! NONE 
! 

36.0! NONE 


10.01  NONE 

! 

10.0! NONE 
I 
! 

! 


INY  NEW  YORK 

! 

1ST  NEW  YORK 

I 


1CT  HYSTXC 
ICT  MYSTIC 

! 

IKY  CASCTV1LLE 
! 
t 
! 

I 

! LA  BERWICK 
! 

! 

! 

t 

!LA  PATTESSON 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

( 

! 

1  LA  8UAUX 
!  BRIDGE 
!LA  BREAUX 
!  BRIDGE 
! 

2 
I 

INC  8I0DEF9P0 

! 

! 

I 

! 

!TX  SA3INE 
!  PASS 
! 

! 

IMS  NATCHEZ 

t 

! 

! 

!LA  GOLDEN 
!  MEADOW 
!  L A  GOLDEN 
!  MEADOW 
JLA  GOLDEN 
!  MEADOW 
!LA  GOLOEN 
1  MEADOW 
! 

! 

( 

SMC  BREMEN 
! 

I M£  BREMEN 

I 

! 

! 


1506398 

! 

! 

!  1 
827J4A41 ! 

! 

195.0! 

! 

35.01 

! 

9.7! 

! 

1 

! 

165E1 

! 

15.6! NONE 

!  ! 
|PA  PITTSBURGH) 

1966 

! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.1! 

! 

-  ! 

! 

I  i 

1967 

1510800 

! 

827I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.7! 

- 

! 

1656! 

15.61N0NE 

|PA  PITTSBURGH! 

! 

! 

!  ) 

195.0! 

35.0! 

1.1! 

1 

-  ! 

! 

!  1 

1969 

1520626 

{ 

! 

995! AAAI S 

195.0! 

35.0! 

10.01 

- 

! 

1650! 

18.4! NONE 

(PA  PITTSBURGH! 

! 

)  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  1 

! 

!  1 

1969 

1520627 

! 

! 

995I4A41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1650! 

18.4! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1972 

1538167 

! 

995  !4A41 1 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

! 

1650! 

1 8 .4 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1972 

! 536168 
! 

! 

995! AAAI ! 

195.0! 

35.  Cl 

10.0! 

- 

I 

1650! 

16.4 1  NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1972 

1536169 

! 

! 

995I4A41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

I 

1650! 

1 6.4 ) NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

! 

!  1 

19S.0! 

35.01 

1.8! 

$ 

-  ! 

! 

!  ! 

1972 

1538170 

I 

995! AA<1 2 

195.01 

3S.C! 

10.0! 

- 

I 

1650! 

1 8. 4 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

! 

! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

! 

-  I 

! 

!  ! 

1977 

1576463 

i 

I 

6  d  1 !  4  A  AT  ! 

195.1! 

35.1! 

11.0! 

- 

1 

2027! 

16.0IN0NE 

!PA  PITTSBURGH! 

! 

1  j 

19S.1I 

3S.1! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1  ! 

1977 

i 576484 
! 

! 

! 

68114441! 

195.1! 

35.1! 

11.0! 

- 

! 

2027! 

16. 0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

! 

1 

!  ! 

!  2 

195.1! 

1 

35.1! 

I 

1.8! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  1 

!  ! 

45.3 ! NONE 
I 

23.0! DIESEL  PUHP 

! 

1 8.0! DIESEL  PUMP# 
(COILED 


16.514  PUMPS#  HEATING! MO 
1  COILS  ! 

1 8.0 1  DIESEL  PUMP  !TX  I 

!  ! 

U.OIOIESEL  PUMP  !TX  I 

!  ! 

!  ( 

I  ! 


! MO  ST.  LOUIS 
I 

ITX  HOUSTON 

I 

ITX  HOUSTON 
! 


TEAP  ! 
BUILT  ! 
0*  1 
REBUILT! 


1985  ! 
! 
1 
! 
I 

•  1474  1 

! 

1432  ! 
! 
I 
I 
I 

•  1983  ! 

I 

I 

I 

I 

1447  I 
I 
! 
I 
» 

1981  ! 

! 
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ENCRl 

1  IVTCCI  DIMENSIONS  IDtArlt 

{CAPACITY! 

hIGH- 

! 

... 

(VESSEL! 

! 

•1ST!  OPERATOR 

1  NET  !C09E!LEM5TH!9»DTHi  ! 

t  ! 

ESI 

1 

CARGO  HANDLING 

IS  ! OPERATING  1 

L 

i 

i 

i 

« 

i 

} 

t 

i 

» 

| 

t 

i 

l 

i 

i 

i 

• 

i 

i 

i 

» 

i 

i 

-m«IS“!****t  REG.  !  RZC.ILOAO-! 

1  CARSO  1 

FIXED 

I 

EIUIPNENT 

!TC!  BASE  ! 

YEAft  1 

| 

COAST 

1  TEA  I  SEE!//////!/////!  ED  t 

!////////! 

POINT 

! 

LINE-1 

!  AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AM»  HU HAS  ft  ! 

4UARD 

!  TOM-  IPASE!  OVER-lOVER-!/////! 

HOftSE!  *ASS-  J  (LIGHT ) 

!//////////////// u&!  mu  nun 

Oft  ! 

! 

NUMBER 

!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

POWER!  ENGERS  1 

(FEET)! 

LINE-2 

ice !  LINE-2  ! 

•REIUILT! 

(32) 

NATIONAL 

MARINE  SERVICE/!  INC. 
(CONTINUED) 1 

l 

1 

!  ! 

1  1 

1 

1 

! 

j 

1 

1 

! 

I 

1 

! 

1 

1 

! 

NftS 

1304 

! 305572 
! 

I 

1 

8471SA71! 
t  1 

144*01 

144.0! 

50.01 

50.0! 

6.51 

1.6! 

-  1 

1300! 

-  1 

18.0! DIESEL  PUMP/ 
(COILED 

1.40 

1 

ST. 

LOUIS 

! 

1 

1966 

NNS 

1 303 

1505767 

! 

1 

1 

K715A71! 

!  1 

144*0! 

14**0! 

50.01 

50.01 

8.5! 

1.6! 

-  1 

13001 
-  ! 

18.0IDICSEL  PUN ft/ 
(COILED 

tftO 

! 

ST. 

LOUIS 

1 

I 

1966 

NMS 

130* 

1511369 

1 

! 

t 

73815A711 
t  1 

150.0! 

150*0! 

50.01 

50.0! 

8.5! 

1.51 

-  ! 

13001 
-  1 

56.01PUHPS/  COILED 

I 

UL 

! 

HARTFORD 

! 

! 

1967 

NftS 

1314 

1517318 

! 

1 

! 

7J815A71! 

!  1 

150*0! 

150.0! 

50.  C! 
50.0! 

8.51 

1.5! 

“  1 

13001 
-  I 

16.0! PUMPS/  COILED 
! 

!IL 

1 

HARTFORD 

! 

! 

1967 

NftS 

1400 

1538116 

1 

1 

1 

75015A71I 

1  1 

195.01 

195.01 

35.0! 

35.0! 

8.51 

1.8! 

“  ! 

1350! 

-  1 

U.OletCSEL  ftUftPr 
(COILED 

!ftO 

! 

ST. 

LOUIS 

1 

! 

1972 

NftS 

1401 

1538258 

1 

i 

750! 5871 1 
!  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.01 

8.6! 

1.6! 

—  1 

13601 
-  1 

16.0! DIESEL  PUMP 
! 

!TX 

! 

HOUSTON 

! 

1 

1972 

NftS 

1402 

! 545773 

1 

1 

1 

75015A711 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.Q! 

8.6! 

1.61 

■  1 

13601 
-  1 

16.0! DtESCL  PUMP 

1 

!TX 

« 

HOUSTON 

! 

! 

1973 

NftS 

1403 

1545774 

1 

1 

1 

75015A70! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0' 

8.6! 

1.61 

-  ! 

13641 
-  1 

U.OlPUft?/  COILED 
! 

jpo 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

1973 

NftS 

1406 

1517006 

! 

! 

t 

79S15A71! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  Cl 
35. Cl 

8.6! 

I.ot 

“  ! 

1371! 

-  ! 

17.8 (PUftP/  COILED 

I 

(MO 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1968 

NftS 

1407 

1517010 

t 

1 

1 

79515A7U 

I  1 

195.1! 

195.1! 

35.0! 

35.0! 

8.5! 

1.*1 

-  1 

1371! 

-  1 

17.8IPURP/  COILED 
! 

SftO 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1968 

NftS 

1401 

! 591 305 
! 

! 

1 

8751SA71! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.8! 

-  ! 

1565! 

-  1 

16.01DIESEL  PUftP 
! 

(NO 

1 

ST. 

LOUIS 

! 

I 

1978 

NftS 

1409 

1591306 

! 

1 

1 

875I5A71! 

!  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.61 

1.8! 

"  1 

1585! 

-  ! 

16.01DICSCL  PUftP 
! 

IMG 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1978 

NftS 

1424 

(627554 

I 

1 

1 

82015A71 1 

1  1 

195.01 

195.01 

35.0! 

3S.0! 

8.6! 

t.6! 

•  ! 

13201 
-  1 

19.4IDICSCL  PUftP 
! 

1R0 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

1981 

NKS 

1425 

1627555 

! 

1 

! 

8201SA71! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

8.6! 

1.6! 

-  ! 

1320! 

-  1 

1 9. *|ME$EL  PUftP 
! 

!ftO 

! 

ST. 

LOUIS 

I 

( 

1941 

NftS 

1426 

1627556 

1 

t 

1 

520(54711 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

31.  Cl 
35. 01 

8,6! 

1.6! 

-  t 

1320! 

-  1 

19.4!01ESEL  PUftP 
( 

!ftO 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1961 

NftS 

1427 

! 627557 
! 

1 

1 

82015*71! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

6.6! 

1.6! 

-  1 

(  u 
w 
o 

19.41DIESEL  PUftP 
! 

IftO 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1981 

NftS 

142? 

! 627558 
! 

1 

1 

82015A71! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

8.6! 

1.6! 

-  ! 

13201 
-  1 

19.4' DIESEL  PUftP 
t 

(MO 

1 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1981 

N*S 

3429 

1627559 

1 

1 

82015A7U 

1  1 

195.0! 

m.o! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

-  1 

1320! 

-  1 

19.4! DIESEL  PUN? 

1 

!*0 

! 

ST. 

LOUIS 

i 

I 

1951 

NftS 

1430 

(627560 

1 

1 

82015*71 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

f  .6! 
1.6! 

-  1 

1320! 

-  1 

19.4! DIESEL  PUftP 
! 

HO 

1 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1981 

NftS 

1431 

(627651 

1 

1 

1 

82015A71! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.61 

-  1 

1320! 

-  1 

19.4! DIESEL  PUftP 
! 

IftO 

( 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1981 

NftS 

1432 

1627562 

! 

1 

! 

82015*71 ! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

5.6! 

1.6! 

—  1 

1320! 

-  ! 

19.4! DIESEL  PUftP 
! 

lno 

! 

ST. 

LOUIS 

1 

I 

1 9?1 

NftS 

1433 

1627533 

I 

1 

1 

82015*71! 

!  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

-  1 

1320! 

-  ! 

19.41DIESEL  PUftP 
! 

IftO 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1981 

NHS 

1434 

1627564 

1 

1 

1 

82015*71 I 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6* 

1.6! 

-  ! 

1320! 

-  1 

19.410IESCL  PUftP 
! 

IftO 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

I 

1981 

NLS 

1435 

1627565 

1 

1 

8201CA71I 

1  1 

193.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

—  1 

1320! 

-  1 

1 9.4! DIESEL  PUftP 

1 

!N0 

! 

ST. 

LOUIS 

i 

1981 

NftS 

1436 

1627566 

1 

! 

1 

32015*71 1 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.0* 

-  1 

13201 
-  1 

19.41DIESEL  PUftP 
! 

IftO 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

* 

1981 

NftS 

1437 

1627567 

! 

1 

1 

820ISA71 1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

6.6! 

1.6! 

-  1 

13201 
-  1 

1 9.4! DIESEL  PUftP 

1 

IftO 

! 

ST. 

LOUIS 

t 

! 

1981 

NftS 

1438 

1627568 

! 

1 

1 

820 15*71  1 
i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

■  I 

13201 
-  ! 

19.4! DIESEL  PUftP 
! 

!ftO 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1931 

NftS 

1439 

1627569 

! 

1 

1 

82015*21! 

1  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

6.6! 

I.ot 

-  I 

1320! 

-  1 

1 9.4! DIESEL  PUftP 
l 

!H0 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

( 

1981 

NHS 

1440 

1618898 

1 

1 

1 

82415*711 
!  1 

195.0! 

195.0! 

15.0! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

-  ! 

1320! 

-  1 

19.01DUSEL  PUftP 
! 

IftO 

! 

ST. 

LOUIS 

I 

1 

1980 

NftS 

1441 

1618899 

! 

1 

1 

82415*71! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.61 

1.6! 

”  1 

1320! 

-  1 

19.0HIESEL  PUftP 
» 

IftO 

1 

ST. 

LOUIS 

! 

1980 

NftS 

1442 

1618900 

! 

1 

1 

82415471! 

(  l 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

-  1 

1320! 

-  1 

19.0! DI SSCL  PUftP 

I 

IftO 

I 

ST, 

LOUIS 

! 

1 

1980 

NHS 

1443 

1618901 

( 

l 

1 

82415*71! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Ct 
35.0! 

8.61 

1.6! 

-  ! 

13201 
-  1 

19.0! DIESEL  PUftP 
! 

IftO 

1 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1980 

NftS 

1444 

(618904 

! 

1 

1 

80215A71! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

•  I 

1351! 

-  1 

18~4!DI£SEL  PUftP 
! 

IftO 

ST. 

LOUIS 

1 

1 

*  1 

NftS 

1445 

1818905 

1 

1 

1 

80215471 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

-  ! 

1351! 

-  1 

1 6 .4 | DIESEL  PUMP 
! 

!  MO 

1 

ST. 

LOUIS 

1 

! 

1/oO 

NKS 

1446 

1818906 

1 

1 

1 

30215*71 1 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

-  ! 

1351! 

-  1 

18.4 (DIESEL  PUftP 
! 

IftO 

1 

ST. 

LOUIS 

I 

( 

1980 

NftS 

1447 

1 ©1 8907 

1 

1 

1 

30215*71 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.o! 

1.6! 

■  j 

1351! 

-  ! 

18.4 (DIESEL  PUftP 

2 

IftO 

1 

ST. 

LOUIS 

! 

mo 

NftS 

1448 

1618896 

1 

1 

1 

824! 5  A  71 ! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

“  ! 

1320! 

-  ( 

19.0I0IESEL  PUMP 
! 

!ftO 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1980 

NPS 

1449 

(6l<!897 

i 

l 

1 

82415*71 ! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

?.6! 

1.6! 

-  1 

1320! 

-  ! 

19.0! DIESEL  PUftP 
! 

IftO 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1980 

NftS 

1450 

*1545965 

1 

1 

1 

75015*71 1 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

8.6! 

1  •  o ! 

“  ! 

1400! 

-  ! 

16.0! PUftP/  COILED 
! 

IftO 

! 

ST. 

LOUIS 

i 

i 

1973 

NftS 

1451 

1545966 

1 

! 

1 

75015A71 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.61 

1.6! 

"  1 

1400! 

-  ! 

16.0IPUHP/  COILED 
! 

IftO 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1973 

NftS 

1452 

1545967 

1 

1 

1 

75015*71! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

3.6! 

1.6! 

-  ! 

1400! 

-  ( 

16.0! PUftP/  COILED 
! 

IftO 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1973 

NftS 

1453 

1549515 

1 

1 

1 

74115A71! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

J5.0! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

•  ! 

1377! 

-  < 

16.2 ! PUMP/  STEAM 
!  COILS 

!HO 

! 

ST. 

LOUIS 

i 

J 

1973 

NftS 

1454 

1549516 

1 

1 

1 

74115*71! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

6.0! 

1.6! 

—  ! 

1377!* 

-  ! 

16* 2! PUMP/  STEAM 
(COILS 

!H0 

! 

ST. 

LOUIS 

1 

! 

1973 

NftS 

14S5 

1577448 

! 

1 

1 

84715*71! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

3.6! 

1.6! 

”  ! 

1350! 

-  ! 

17.01PUHP 

! 

IftO 

1 

ST. 

LOUIS 

i 

i 

1977 

NftS 

1456 

1577449 

1 

1 

1 

34715*71! 

1  1 

19  5.0*. 
195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.61 

1.61 

-  ! 

o 

| 

17.0! PUftP 
! 

IftO 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1977 

NftS 

1457 

1577450 

{ 

1 

j 

64715*7!! 

;  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

75.0! 

6.0! 

1.4! 

i 

1350! 

-  ! 

17.01PUHP 

■ 

ifto 

1 

ST. 

LOUIS 

1 

i 

1977 

i 

NftS 

145? 

*1577451 

1 

* 

i 

84715*71! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

S.o! 

1.6! 

**  ! 

1350i 
-  i 

17.0(PUftP 

! 

ino 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1977 

NHS 

1459 

1577452 

1 

i 

i 

34715*71! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

I.o! 

-  ! 

1347! 

-  ! 

17.0JPU1P 

! 

!HO 

! 

ST. 

LOUIS 

i 

i 

1977 

NftS 

1460 

1577453 

1 

i 

i 

84715*71! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

3.6! 

1.6! 

-  1 

1350! 

-  ! 

17.01PUHP 

! 

!ftO 

! 

ST. 

LOUIS 

» 

! 

1977 

NNS 

1461 

1577454 

1 

i 

i 

84715*71! 

i  j 

195.0! 

195.0! 

35.C! 

35.0! 

8.o! 

1.6! 

i 

1350! 

-  ! 

17.01PUMP 

2 

ifto 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1977 

NftS 

1462 

*377455 

i 

i 

l 

647 i 5A7 t 1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

6.6! 

1.6! 

*  1 

1350! 

17.01PUMP 

2 

1H0 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1977 

NftS 

1463 

1577456 

1 

< 

1* 

84715A71 ! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.61 

1.6! 

-  i 

1350! 

-  i 

17.0!PUftP 

i 

!ftO 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1977 

NftS 

1464 

1577457 

j 

i 

84715A71 ! 

t  I 

1)5.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

3.6! 

1.41 

-  ! 

1350! 

-  j 

17.oipUftP 

1 

ino 

! 

ST. 

LOUIS 

i 

i 

1977 

NftS 

1465 

1577458 

1 

! 

1 

i 

j 

i 

i 

547I5A71 i 
!  j 

i  ! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

35.0! 

! 

! 

8.6! 

1.6! 

! 

! 

1350! 

-  ! 

! 

! 

17.0! PUMP 
! 

! 

! 

!ftO 

! 

! 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

! 

1977 

TA91C  2  -  DESCRIPTION  0 f  VESSELS 
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5NGM 

1  IVTCCI 

DIMENSIONS  10R*FT! 

! CAPACITY! 

HUH-  ! 

!  V 

E  S 

S  C  L 

! 

l 

6IST1 

OPERATOR 

1  NET  l CODE! LENGTH! 3RDTH1 

! 

! 

! 

CST  !  CARGO  HANDLING 

IS  J0PEMTIN4 

1 

1 

!  COAST 

1  TER  1  SEE! //////I /////! 

ED  ! 

uuttntx 

POINT  !  LINE-1 

l  AO 

i 

3UILT  ! 

VESSEL  nape 

AND  NUFflER 

!  GUARD 

1  TON-  1FA5E1 

0VE»-!0VER-1 

nun 

HORSE! 

PASS-  !<LIGHT>!/////7/f////.V//!T0! //////////I 

oa  { 

1  HUNSt* 

1  NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1  LIGHT* 

POWER! 

EN6ERS  ! 

(FCET)I  LINE-2 

ICC 

LINE-2 

l*RE3UILT| 

(32) 

NATIONAL 

J 

t 

MARINE  SERVICE# !  INC. 

1  l  1 

I  1  1 

t  1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

l 

1 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

J 

1 

I 

! 

t 

(CONTINUES)! 

t  1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

NFS 

1466 

1577459 

1  84715*71 1 

195.0! 

33.0! 

8.6! 

- 

1 

1350! 

17.0IPUFP 

1F0 

ST. 

LOUIS 

! 

1977  1 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

NFS 

1467 

1571460 

1  3471 5*7  J 

195.01 

35.  Cl 

S.5! 

- 

! 

1330! 

1 6 .0! DIESEL  PUMP 

!M0 

ST. 

LOUIS 

I 

1977  ! 

1 

1  1  1 

175.01 

35.CI 

1.6! 

! 

-  1 

1 

! 

! 

! 

NFS 

1458 

1377461 

1  84715*711 

195.0! 

35.0! 

8.6 ! 

- 

! 

13502 

17.01PUFP 

!H0 

ST. 

Louir 

4 

1977  ! 

( 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

NFS 

1459 

1577462 

1  84715*71! 

195.01 

3S.0! 

8.6! 

- 

I 

1330! 

17.01  PUMP 

IPO 

ST. 

LOUIS 

! 

1977  ! 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

1 

-  1 

! 

1 

1 

1 

NFS 

1470 

1 5 '7232 

1  8C915A71J 

195.01 

25.0! 

9.0! 

- 

I 

1660! 

21.3  !1  DEEP  VEIL  PUNPIMO 

ST. 

LOUIS 

l 

1978  ! 

{ 

!  1  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

l 

-  ! 

! AND  ENGINE 

! 

! 

! 

NFS 

1471 

15972J3 

!  80915*71 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1660! 

21.311  OECP  WELL  PUNPlFO 

ST. 

LOUIS 

1 

1978  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

t 

-  ! 

! AND  ENGINE 

! 

! 

! 

NFS 

1472 

1597234 

1  80915*71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

l 

1660! 

21.311  DEEP  HELL  PUNPIHO 

ST. 

LOUIS 

! 

1978  1 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

l 

-  ! 

UNO  ENGINE 

! 

! 

i 

NFS 

1473 

1597235 

1  80915*71! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1 

1660! 

21.311  DEEP  WELL  PUNPlFO 

ST. 

LOUIS 

! 

1978  ! 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

I 

-  ! 

! AND  ENGINE 

! 

! 

1 

NFS 

1474 

1577236 

1  30915*71! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1660! 

21. 3! 1  DEEP  WELL  PUNPlFO 

ST. 

.OUIS 

1 

1978  ! 

1 

!  1  1 

195.0. 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! AND  ENGINE 

I 

| 

! 

NFS 

1475 

1597237 

1  80915*71  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1660! 

21.311  DEEP  WELL  PUNPiHO 

ST. 

LOUIS 

1 

1978  { 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.01 

1.9! 

I 

*  ! 

! AND  ENGINE 

! 

! 

! 

NFS 

1476 

1596543 

!  84215*71! 

195.01 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

(312! 

1S.01DIESCL  PUNP 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1 

1978  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

t 

5 

! 

! 

NFS 

1477 

1597206 

!  84215*71! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1312! 

18.0101 ESEL  PUNP 

!H0 

ST. 

LOUIS 

! 

197A  ! 

i 

1  1  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

{ 

-  ! 

I 

! 

i 

! 

NFS 

1478 

1599930 

1  914 1 5*71 l 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

! 

1330! 

17.0! PUNP 

ir,  o 

ST. 

LOUIS 

i 

1979  t 

! 

1  l  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

• 

-  1 

! 

i 

! 

! 

NFS 

1479 

1599981 

1  9:415*71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

i 

1350! 

17.01PUNP 

!F0 

ST. 

LOUIS 

! 

1979  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

NFS 

1460 

1600252 

1  80915*711 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

• 

760! 

21. JM  CARGO  PUNP# 

!N0 

ST. 

LOUtS 

! 

1979  1 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

» 

-  ! 

! DIESEL 

! 

! 

! 

NFS 

1481 

! 40C253 

1  80915*71! 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

i 

1760! 

21.311  CARGO  PUNP# 

!F0 

ST. 

LOUIS 

i 

1979  ! 

! 

1  I  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! DIESEL 

! 

! 

! 

NFS 

1462 

1600254 

l  80915*71! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

• 

1760! 

21.311  CARGO  PUNP# 

!  NO 

ST. 

LOUIS 

! 

1979  ! 

i 

!  1  1 

195.0! 

35.01 

1.8! 

! 

-  i 

IDIESCL 

! 

» 

{ 

NFS 

1463 

1600255 

!  80915*71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

! 

1760! 

21.311  CARGO  PUNP# 

•PO 

ST. 

LOUIS 

j 

!979  • 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

“  1 

!  DIESEL 

! 

i 

! 

NFS 

1454 

1602716 

1  80915*71! 

195.0! 

35. Cl 

8.61 

* 

! 

1350! 

1 7.0 1  PUMP 

!P0 

ST. 

LOUIS 

i 

1979  • 

1 

1  !  1 

195  0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

NFS 

146S 

1 602  71 9 

1  80915*711 

19. .0! 

35.0! 

8.6! 

- 

! 

1350! 

1 7.01PUNP 

!F0 

ST. 

LOUIS 

! 

1979  ! 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

t 

! 

! 

! 

NFS 

1466 

1602720 

1  91415*71! 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

! 

1350! 

17.0! PUMP 

I  NO 

ST. 

LOUIS 

! 

1979  ( 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

NFS 

1*87 

1602721 

1  91415*711 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

! 

1350! 

17.0IPUFP 

I  MO 

ST. 

LOUIS 

! 

1979  | 

1 

1  !  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

! 

“  1 

! 

! 

! 

! 

NFS 

148f 

1616274 

1  30915*71  1 

195.01 

35.0! 

6.6! 

* 

! 

1382! 

23.0! DIESEL  PUKP 

ipo 

ST. 

LOUIS 

! 

1980  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.M 

I 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

NFS 

1469 

1618275 

1  80915*71! 

195.01 

55. C! 

8.6! 

- 

I 

1382! 

23.0! DIESEL  PUMP 

!M0 

ST. 

LOUIS 

1 

1980  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

* 

I 

1 

i 

NFS 

1490 

1616276 

1  30915*71! 

195.0! 

55.01 

8.6! 

- 

! 

1382! 

23. 01 01 ESEL  PUMP 

!F0 

ST. 

LOUIS 

! 

1980  ! 

1 

■  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

! 

! 

! 

NFS 

1491 

1616277 

1  30915*711 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

l 

1352! 

23.0! D IESEL  PUMP 

!F0 

ST. 

LOUIS 

! 

1980  ! 

i 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

“  ! 

! 

1 

! 

! 

NFS 

1492 

1613278 

I  80915*711 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

! 

1382! 

23.05DIESEL  PUMP 

IPO 

ST. 

LOUIS 

! 

1980  J 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

NFS 

1*93 

1616279 

•  80915*71! 

195.0! 

33.0! 

8.6! 

- 

! 

1382! 

23.0! DIESEL  PUMP 

!F0 

ST. 

LOUIS 

| 

1980  ! 

{ 

1  1  t 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

NFS 

1494 

1618230 

1  30915*71! 

195.0! 

35.0! 

3.6 ! 

- 

! 

1382! 

23.0! DIESEL  PUMP 

IPO 

ST. 

LOUIS 

! 

I960  1 

! 

1  1  1 

1C5.0! 

3J.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

I 

! 

J 

NFS 

1495 

*618281 

!  80915*71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

i 

1382! 

23 .0! OIESEL  PUMP 

!F0 

ST. 

LOUIS 

! 

1960  1 

1 

t  1  1 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

1 

I 

! 

NFS 

1496 

1618692 

!  82415*71! 

195.0! 

33.0! 

6.6! 

- 

* 

1320! 

19  .0! DIESEL  PUMP 

!N0 

ST. 

LOUIS 

» 

1980  ! 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

1 

i 

! 

NFS 

1497 

1613893 

!  82415*71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

! 

1320! 

19.0 1 DI ESEL  PUMP 

!N0 

ST. 

LOUIS 

! 

I960  ! 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

-  ! 

! 

i 

i 

I 

NFS 

1498 

1618894 

1  82415*711 

195.0! 

33.0! 

8.6! 

- 

I 

1320! 

1 9.0! DI ESEL  PUKP 

ii’O 

ST. 

LOUIS 

! 

1980  ! 

l 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

NFS 

1499 

1616895 

1  82415*71! 

195.0! 

35. C* 

8.6! 

• 

• 

13201 

19.0! DI ESEL  PUNP 

!F0 

ST. 

LOUIS 

» 

1980  ! 

! 

1  !  ! 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

i 

-  1 

! 

1 

i 

! 

NFS 

1510 

1600256 

!  87915*71! 

200.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

! 

1520! 

17. OIPUFP 

IPO 

ST. 

LOUIS 

! 

1978  ! 

« 

1  !  1 

200.0! 

33.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

' 

! 

! 

NFS 

1511 

*600257 

1  87915*71  ! 

200.0! 

35.01 

8.6! 

- 

j 

1520! 

17.01PUNP 

mo 

ST. 

LOUIS 

! 

1978  ! 

1 

1  1  ( 

200.01 

35. Cl 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

j 

NFS 

1601 

1286066 

t  108915*71! 

182.0! 

50.0! 

3.5! 

- 

! 

1720! 

16.012  PUNPS 

1ZL 

HARTFORD 

! 

1961  ! 

i 

!  !  ! 

182.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

NFS 

1602 

1286265 

1  161815*71! 

132.01 

50.0! 

6.6! 

■«- 

! 

1720! 

16.0! COILS 

!WV 

SOUTH 

! 

1961  ! 

! 

i  1  ! 

182.0! 

50.  C! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

! 

CHARLESTON! 

! 

NFS 

1605 

1  - 

1  80415*71! 

199.01 

40.0! 

8.5! 

- 

i 

1580! 

18.7! PUNP 

mo 

ST. 

LOUIS 

! 

1957  l 

1 

!  1  1 

199.0! 

40.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

NFS 

1650 

1558762 

!  74115*71! 

150.0! 

50.0! 

8.6! 

- 

i 

1630! 

16.51PUMP#  COILED 

IHO 

ST. 

LOUIS 

! 

1974  | 

! 

1  1  ! 

150.0! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

NFS 

1651 

1558763 

1  79515*71! 

150.0! 

50.0! 

6.6! 

- 

! 

1650! 

16.3! DIESEL  PUNP# 

!P0 

ST. 

LOUIS 

! 

1974  ! 

! 

1  !  ! 

150.1! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

!  COILED 

1 

! 

! 

NFS 

1652 

1558764 

1  79515*71! 

150.0! 

50.01 

8.6! 

- 

! 

1650! 

16.51DIESEL  PUNP# 

mo 

ST. 

LOUIS 

! 

1974  ! 

! 

!  1  ! 

150.1! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

!  COILED 

! 

1 

j 

NFS 

1701 

1256*21 

I  113615*71! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

*- 

! 

1400! 

19.0! ELECTRIC  PUNP 

!TX 

HOUSTON 

i 

1965  ! 

i 

i  !  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

j 

NFS 

1702 

‘15*5964 

1  750 ! 5*71 i 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

i 

1400! 

16.0!PUNP 

iro 

ST. 

LOUIS 

i 

1973  \ 

i 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

i 

; 

NFS 

1801 

1511374 

1  100015*71! 

195.0! 

50.0! 

8.5! 

- 

! 

1800! 

le.oipUNP#  COILED 

!IL 

HARTFORD 

i 

1967  ! 

i 

i  !  1 

195.0! 

50.0! 

1.7! 

! 

7  ! 

t 

! 

j 

! 

NFS 

1802 

1567125 

!  103815*71! 

155.0! 

54.0! 

6.6! 

- 

! 

1759t 

1 6.61PUNP 

!IL 

HARTFORD 

i 

1975  ! 

•- 

j  2  1 

155*0! 

54.0! 

1.6! 

J 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

NFS 

1903 

1567126 

i  113615*71 j 

200.0! 

50.0! 

8.6! 

- 

! 

1940! 

17.0! DIESEL  PUNP 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1 

1975  ! 

! 

!  1  1 

200.0! 

5C.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

» 

i 

J 

NFS 

1904 

1567127 

1  113615*71! 

200.0! 

50.0! 

8.6! 

- 

! 

1940! 

16.6IDEEP  WELL  PUMP 

mo 

ST. 

LOUIS 

i 

197>  ! 

» 

1  !  1 

200.0! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  > 

! AND  ENGINE 

! 

i 

! 

NFS 

1905 

1567128 

!  113615*71! 

200.01 

SO.O! 

8.6! 

- 

! 

1940! 

16.6! DEEP  WELL  PUNP 

mo 

ST. 

LOUIS 

! 

1975  ! 

2 

1  1  ! 

200.0! 

50.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! AND  ENGINE 

! 

! 

! 

NFS 

1906 

*1  567129 

!  113615*71! 

200.0! 

50.0! 

8.6! 

- 

i 

1940! 

16.61DEEP  WELL  PUKP 

mo 

ST. 

LOUIS 

I 

1975  ! 

! 

1  1  1 

200.0! 

50.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! AND  ENGINE 

! 

! 

1 

NFS 

1951 

1567131 

1  113615*711 

200.0! 

50.0! 

8.6! 

- 

j 

1926! 

16.612  DEEP  WELL 

INO 

ST. 

LOUIS 

! 

1976  ! 

!  !  1 

200.0! 

50.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! PUMPS  t  ENGINES 

I 

! 

! 

NFS 

1952 

1567132 

1  113615*71! 

200.0! 

50.0! 

8.6! 

- 

! 

1926! 

16.612  DEEP  WELL 

mo 

ST. 

LOUIS 

! 

1976  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! PUMPS  t  ENGINES 

! 

! 

! 

NFS 

1953 

1567133 

1  113615*711 

20C.0! 

50.0! 

8.6! 

- 

i 

1926! 

17.012  PUMPS  t  ENG- 

mo 

ST. 

LOUIS 

I 

1976  ! 

1 

1  1  ! 

200.0! 

50.0! 

1.6! 

l 

-  ! 

!IN£$#  OCESCL 

! 

! 

! 

NFS 

2300 

1629443 

1  156115*71! 

205.0! 

54.0! 

8.61 

- 

! 

2150! 

16.6! DIESEL  PUKP 

IT* 

HOUSTON 

! 

>  1980  1 

1 

! 

! 

!  (  1 

!  1  1 

!  !  1 

205.0! 

1 

! 

54.0! 

! 

( 

1.6! 

i 

! 

i 

! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


.593 


ENG*! 

! 

1VTCC1 

DIMENSIONS  {DRAFT! 

I  CAPACITY! 

NIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  I 

! 

D 1ST!  OPERATOR 

I  NET  1C0DE 1  LENGTH  10* DT Hi 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  1  OPERATING  ! 

1 

!  COAST 

1  TER  1  SEE! //////! /////I 

€0  | 

I ////////! 

»OINT  !  LINE-1 

I  AO  1 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND 

NUN8ER 

!  GUARD 

1 

TON-  1FAGE1 

OVER*! OVER"!/////! 

NORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TO! //////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

IMAGE!  IV  1 

ALL  1 

ALL  I LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  I 

(FEET)!  LINE-2 

SEE! 

LINE-2  l*RE8UILTl 

! 

1 

(32)  NATIONAL  NARINE  SERVICE/ !  INC. 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED) ! 

1  1 

1 

! 

! 

! 

1 

NNS  2301 

! 629444 

156115A71! 

205.0! 

54.0! 

8.6! 

-  | 

2150! 

16.6! DIESEL 

‘UHP 

IT* 

HOUSTON  ! 

*  I960  ! 

! 

1  ! 

205.01 

54.0! 

1.6! 

-  | 

! 

1 

! 

NFS  2501 

{294444 

2462 1 SA701 

293.01 

5C.0! 

8.5t 

-  | 

2500! 

32.512  PUMPS 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1964  ! 

1 

1  1 

293.01 

50.01 

2.5! 

•  I 

! 

1 

! 

1964  t 

NFS  2502 

1294676 

2431 1 5 A  70 1 

280.0! 

50.0! 

8.5! 

-  1 

2500! 

32.512  PUMPS 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1  1 

280.0! 

50.0! 

2.5! 

-  ! 

t 

! 

! 

1964  | 

NFS  2503 

! 294394 

270015A70! 

281.5! 

50.0! 

6.5! 

-  j 

2500! 

32.512  PUMPS 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

NNS  2505 

! 

1  1 

2*1.5! 

50.0! 

2.5! 

! 

! 

I 

1966  ! 

! 

1  1 

300.0! 

50.0! 

2.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

1966  ! 

NFS  2507 

! 503868 

241615A701 

300.0! 

50.0! 

6.5! 

-  ! 

2500! 

32.012  PUMPS 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1  1 

300.01 

50.0! 

2.6! 

-  I 

! 

l 

! 

1946  ! 

NKS  2602 

!  - 

247615A70! 

310.01 

50.01 

J.6! 

-  i 

2600! 

32.012  PUMPS 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1  1 

310.0! 

50.0! 

2.6! 

-  | 

1 

! 

! 

NNS  3100 

! 537148 

150015A71! 

298.0! 

54.0! 

8.5! 

-  J 

3100! 

18.1 IPUNP/  COILED 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

! 

1  1 

296.0! 

54.0! 

1.8! 

-  f 

! 

! 

! 

1972  ! 

NNS  3101 

1337149 

1 500! 5*71 ! 

298.0! 

54.0! 

8.5! 

-  i 

3100! 

16.1 ! PUMP/  COILED 

IHO 

$T.  LOUIS  ! 

! 

1  1 

298.01 

54.0! 

1.6! 

-  J 

! 

l 

! 

NNS  3102 

1545 968 

188515A711 

298.0! 

54.0! 

8.6! 

-  | 

3100! 

17 .b 1  PUMP/  COILED 

1  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

| 

!  1 

298.0! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

l 

! 

1973  ! 

NNS  3103 

i54im 

138515A71! 

295.0! 

54.0! 

b.  6! 

-  ! 

3100! 

17.6! PUMP/  COILED 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

l 

1  1 

296.0! 

54.0! 

2.0! 

-  I 

! 

! 

! 

1975  I 

NNS  3104 

1567122 

1901! 5A711 

295.0! 

54.0! 

8.6! 

-  J 

3100! 

16.61PUHP 

1  XL 

HARTFORD  ! 

1 

1  1 

296.01 

S4.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

! 

1975  ! 

NNS  3105 

1567123 

1901 !?A71! 

296.0! 

S4.C! 

8.6! 

-  ! 

3100! 

U.iipUMP 

1  XL 

HARTFORD  ! 

l 

1  ! 

296.0! 

54.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

NNS  3106 

1617689 

223915A711 

297.6! 

S4.0! 

3.6! 

■  j 

3000! 

25 .0 1  DIESEL 

PUMP/ 

!TX 

Houston  ! 

1980  ! 

! 

1  ! 

297.6! 

54.0! 

1.6! 

-  ! 

! COILED 

( 

! 

NNS  3107 

1617684 

2239 15A71 1 

297.6! 

34.0! 

6.6! 

■  J 

3000! 

25.0 1DIESEL 

PUMP/ 

!TX 

HOUSTON  ! 

1980  ! 

| 

!  1 

297.6! 

54.0! 

1.6! 

-  | 

1  TOILED 

! 

! 

NNS  3108 

1618902 

1 992! 5  A  71 1 

297.6! 

54.0! 

8.6! 

-  1 

2920! 

25.0! DIESEL 

PUMP/ 

1TX 

HOUSTON  1 

I960  ! 

j 

1  1 

297.6! 

54.0! 

1.61 

-  ! 

i COILED/ 

HEATER 

! 

! 

NNS  3109 

1618903 

1 992 1 5A71 1 

297.6! 

54.0! 

8.6! 

-  i 

2920! 

25.0!D:ESEL 

PUMP/ 

!TX 

HOUSTON  1 

1980  ! 

! 

1  1 

297.6! 

54.0! 

1.6! 

-  ! 

! COILED/ 

HEATER 

! 

! 

1961  ! 

NNS  3110 

1627570 

196015A71! 

297.5! 

54.0! 

3.6! 

-  i 

2910! 

24.0! DIESEL 

PUMP/ 

!TX 

HOUSTON  ! 

! 

!  1 

297.5! 

54.0! 

1.6! 

-  ! 

{HEATER 

I 

t 

NFS  3111 

1627571 

1 96013*71 ! 

2/7.5! 

54.0! 

6»b! 

-  j 

2910! 

24 .0! DIESEL 

PUMP/ 

!  TX 

HOUSTON  ! 

1981  ! 

I 

!  1 

297.5! 

54.0! 

1.6! 

-  J 

(HEATER 

! 

1 

NNS  31 K 

1627572 

196015A7M 

297.5! 

54.0! 

a.b! 

-  i 

2910! 

24 .0 1  DIES  EL 

PUMP/ 

ITX 

HOUSTON  ! 

1961  ! 

! 

1  1 

297.5! 

54.0! 

1.6! 

-  ! 

1HEATER 

i 

! 

1981  ! 

NNS  3113 

! 6?7*73 

1  96015*71  1 

297.51 

54.0) 

8.6! 

•  i 

2910! 

24.0! DI ESEL 

PUMP/ 

ITX 

HOUSTON  ! 

l 

!  ! 

297.5! 

54.0! 

I.b! 

-  1 

! HEATER 

! 

! 

1969  I 

NFS  3203 

! 522859 

1 593! 5 A  7 1 1 

298.0! 

54.0! 

6.5! 

-  j 

3240! 

18.512  DIESEL  PUMPS/ 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1  1 

296.0! 

54.0! 

1.6! 

-  1 

! COILED 

! 

1 

WJ 

16.5 ! DIESEL 

ST.  LOUIS  ! 

! 

I 

1  1 

1  1 

112.0! 

! 

54. C! 

I 

1.5! 

! 

“  ! 

! COILED 
t 

1 

I 

! 

1 

(32)  NATIONAL  NARINE/  INC* 

! 

! 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1975 

ARGONAUT 

1562640 

69513A35! 

176.7! 

54.1! 

9.3! 

10100! 

-  i 

54.8  J  NONE 

I  LA 

NEW  1 

1 

1  1 

190.6! 

55.1! 

8.3! 

-  J 

! 

! 

ORLEANS  1 

1964 

513  DA  DDT 

1294085 

63! 3 A  36 ! 

51.3! 

24.1! 

10.0! 

1400! 

•  | 

44.0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

I 

i  i 

65.0! 

24.1! 

8.0! 

-  I 

I 

I 

ORLEANS  t 

SILL  MCCORMICK 

1  278C14 

46213*351 

138.2! 

34.6! 

6.2! 

3200! 

-  j 

40.0! NONE 

!LA  NEW  ! 

1959 

| 

1  • 

148.6! 

34.7! 

6.0! 

-  1 

I 

! 

ORLEANS 

1972 

JUCKLES 

1542067 

!SJn*35l 

85.0! 

30.0! 

7.5! 

1700! 

-  ! 

30.01  NONE 

1  LA 

NEW 

! 

1  1 

85.0! 

30.0! 

7.0! 

-  j 

! 

1 

ORLEANS 

! 

C«P*N  HACK 

1515884 

2713435! 

47.0! 

13.0! 

5.5! 

730! 

-  1 

22.0! NONE 

!LA 

NEW 

1968 

! 

1  1 

47.3! 

13. C! 

5.0! 

-  » 

! 

! 

ORLFANS 

CITY  OF  ST.  LOUIS 

! 502276 

40713A551 

164.0! 

40.0! 

8.6! 

5000! 

-  J 

37.0! NONE 

!LA 

NEf 

1966 

1 

t  ! 

164.0! 

40.G! 

3.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CONSTRUCTOR 

I292S66 

4313*35! 

45.6! 

13.0! 

5.0! 

670! 

■  f 

24. d! NONE 

!LA 

NEW 

1963 

! 

1  1 

45.6! 

18.0! 

5.0! 

-  ! 

* 

! 

ORLEANS 

CRAIG  n 

J  272240 

46213A35! 

138.2! 

34.6! 

6.2! 

2560! 

•  t 

36.01  NONE 

1  LA 

NEW 

1956 

! 

!  1 

143.0! 

34.7! 

3.0! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

CRUSADER 

1523245 

3213A35! 

40.0! 

16.0! 

4.?! 

330! 

-  J 

30 .01  NONE 

!LA 

NEW 

1969 

I 

1  1 

40.6! 

17.2! 

4.8! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

DANIEL  VE9STER 

!  2R8C62 

44213A35! 

151.0! 

40.0! 

9.0! 

4320! 

-  ! 

43.0 ! NONE 

1  LA 

NEW 

1962 

! 

1  1 

164.0! 

40.0! 

8.0! 

-  -j 

! 

1 

ORLEANS 

EASTERN 

1271680 

59913435! 

155.0! 

36.0! 

9.2! 

3500! 

-  ! 

43 . 4 1  NONE 

)LA 

NEW 

1956 

f 

1  1 

167.0! 

36.5! 

7.1' 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

JACK  CROWLEY 

!  5*35021 

461JA35! 

51.5! 

20. C! 

5.5! 

730! 

-  | 

22.0! NONE 

1  LA 

NEW 

1977 

! 

1  1 

S5.0! 

20.0! 

5.0! 

-  ! 

j 

! 

ORLEANS 

JANES  f  TOVEY 

1)65705 

49613A35! 

152.0! 

50.1! 

9.0! 

7000! 

"  ! 

58.0! NONE 

ILA 

NFW 

1975 

1 

1  i 

ICd.O! 

50.1! 

3.3! 

-  ! 

! 

! 

ORLFANS 

JASON 

1557274 

65013A35! 

176.7! 

54.1! 

9.3! 

10100! 

-  J 

52.SINONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

190.6) 

55.1! 

8.3! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

LOIS  ANN 

!556o29 

35613*35! 

140.0! 

45. Cl 

7.5! 

$650! 

-  i 

42.0! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

1  1 

140.0! 

45  0! 

6.5! 

-  i 

! 

1 

ORLEANS 

LY«N  ? 

!2721o5 

46213A351 

136.2! 

34.  b! 

3.2! 

2560! 

-  i 

36.O1N0NE 

ILA 

NEW 

1958 

! 

1  1 

148.6! 

34.7! 

3. Cl 

-  i 

■ 

! 

ORLEANS 

NORTHERN 

1512466 

46213A35! 

159.6! 

40.1! 

3.5! 

5000! 

■  j 

51 .6! NONE 

ILA 

NEW 

1968 

1 

1  1 

183.7! 

41.3! 

6.4! 

-  j 

-i 

! 

ORLEANS 

ORLEANIAN 

1535492 

32913*35! 

132.0! 

3b.O! 

6.7! 

3800! 

-  j 

44.01  NONE 

ILA 

NEW 

1971 

1 

1  1 

140.0! 

36.0! 

7.8! 

-  | 

j 

! 

ORLEANS 

pere  NARCUETTE 

1571622 

20513*36! 

100.5! 

34.0! 

9.01 

2600! 

-  i 

43.0! NONE 

!LA 

NEW 

1976 

t 

!  1 

100.5! 

J4.0! 

3.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

RAGING  CAJUN 

1  507045 

5613A36! 

49.0! 

17.0! 

7.0! 

500! 

-  j 

22*0! NONE 

ILA 

NEW 

1971 

1 

!  ! 

'59.0! 

1 7.C! 

6.01 

-  l 

i 

j 

ORLEANS 

RANGER 

1268376 

7613A35I 

65.0! 

20.1! 

5.6! 

580! 

-  j 

25.5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1954 

i 

i 

!  1 

70.0! 

20.1) 

5.31 

-  j 

! 

! 

ORLEANS 

ROT  FECHLING 

1501192 

440131351 

151.0! 

40.0! 

9.0! 

4800! 

-  i 

43 .0 {NONE 

ILA 

NEW 

1965 

! 

f  ! 

164.0! 

40.0! 

6.0! 

~  ! 

! 

! 

ORLEANS 

SARAH  ELIZABETH 

1518936 

465 !3fl 35 1 

151.0! 

40.0! 

9.2! 

5600! 

•  ! 

43 • 0 ! NONE 

ILA 

NEW 

1969 

1 

1  1 

164.0". 

40.0! 

8.5! 

•  i 

! 

! 

ORLEANS 

SOUTHERN 

1266359 

6001 3  *35  k 

IDS. 6! 

36.1 ! 

9.2! 

4200! 

•  i 

48.41N0NE 

!LA 

NEW 

•  1972 

1 

1  1 

187.01 

36.5! 

7.1! 

-  ! 

) 

1 

ORLEANS 

SLAVEYOP 

1505710 

4  313*351 

49.71 

18.0! 

5.0! 

670! 

-  i 

22.8 ! NONE 

ILA 

NEW 

1967 

1 

1  1 

53.0! 

13.C! 

5.0! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS 

THERESA  SELFY 

1275952 

75013A35I 

184.4! 

45.1! 

8.8! 

6000! 

-  ! 

47.71N0NE 

ILA 

NEW 

1956 

I 

!  1 

200.0! 

45. M 

6.61 

“  ! 

i 

! 

ORLEANS 

TROJAN  WARRIOR 

157C736 

205  ! 3  A  36 1 

100.51 

34.01 

9.0! 

2800! 

-  ! 

43.0IN0NE 

ILA 

NEW 

1078 

1 

1  i 

100.5! 

34.01 

3.0! 

“  ! 

i 

l 

ORLEANS 

1956 

WESTERN 

l 27(631 

599'3AJ5! 

155. Cl 

36.0! 

9.2! 

3500! 

-  j 

48 . 4  j  NONE 

IL  A 

NEW 

1 

• 

1  I 

167.01 

36.5! 

7.1! 

-  | 

! 

1 

ORLEANS 

OK  101 

1587081 

62514A48! 

195.01 

<5.01 

9.0! 

-  f 

151C! 

14.9JN0NE 

ILA  NEW 

1977 

t 

1  1 

195.01 

15.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

OK  102 

1587982 

6-514*48! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14. V! NONE 

ILA 

NFW 

1977 

! 

1 

1 

/ 

1  1 
1 

195.0! 

1 

1 

35.0! 

! 

1.6! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

VESSEL  NAHE'ANO  NUN3E* 


!  COAST 
k  GUARD 
!  NUMBER 


! VTCC !  DIMENSIONS  IDRAFT!  ! 

NET  !CODElLEN5TMlSAOTH!  !  ! 

REGIS-!****!  REG.  I  REG.JLOAD-! 

TE*  !  SEC!//////!/////!  ED  ! 

TON-  !P*GEl  OVE*-!OVER“! /////!  HORSE 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILI6HT!  POVE* 


(32)  .NATIONAL  NARINE/  INC.  ! 

(CONTINUED)! 


CAPACITY!  MI6H-  !  !  V  E  S  S  £  L  I 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING  l 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  JTC!  «ASE  I 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 
PASS-  ! (LIGHT) !////////// //////! TO !//////////! 


ENGERS  !  (FEET)! 


SEC!  LINE-2  !*8E3UILT 


D2S14A4S1 

1)5.0! 

35.0! 

9.0! 

t 

1500! 

14.9 l NONE 

SLA  NEV 

1977 

1  ! 

1*5.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

(  ORLEANS 

50014*41! 

175.0! 

26.0! 

3.7! 

-  i 

959! 

15.4! NONE 

! L A  NEW 

1950 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  t 

! 

!  ORLEANS 

1951 

500! 4A41 ! 

175.0! 

26.0! 

3.7! 

-  i 

934! 

1 5 .6 ! NONE 

!LA  NEW 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

-  • 

! 

!  ORLEANS 

50014A41! 

175.0! 

26. C! 

8.7! 

-  j 

934! 

1 5 .o ! NONE 

•LA  NEW 

1*53 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

-  1 

j 

!  ORLEANS 

SOO!  4A41 ! 

175.0! 

26. C! 

8.7! 

-  i 

984! 

15. 6! NONE 

(LA  NEW 

1953 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

-  ! 

l 

!  ORLEANS 

50054*41! 

175.0! 

26.  C! 

8.7! 

-  i 

984! 

15.5! KONE 

!LA  NEW 

1954 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7* 

-  t 

i 

!  ORLEANS 

SCO ! 4  A  41 ! 

175.0! 

26.01 

8.7! 

-  • 

984i 

15.61  NONE 

!LA  NEW 

1954 

! 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

500J4A41 ! 

175.0! 

26.0! 

3.7! 

-  * 

984j 

1 5.6 InONE 

!LA  NEW 

1954 

•  » 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

-  i 

j 

!  OPLEANS 

5001*4441 ! 

175.0! 

26.0! 

3.7! 

-  i 

934! 

1S.61N0NE 

!LA  NEW 

195* 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

-  ! 

l 

!  ORLEANS 

500! 4441 l 

175.0! 

26.0! 

8.7! 

-  i 

984! 

1 5.6 INONE 

!LA  NEW 

1954 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

.  j 

! 

!  ORLEANS 

500I4A41! 

175.0! 

76.0! 

3.7! 

-  j 

9  E  4  j 

1 3 . 61  NONE 

!LA  NEW 

1954 

i  i 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

-  1 

! 

!  OPLEANS 

500  j 4A41 ) 

175.0! 

26.0! 

8.7! 

-  ! 

934! 

1 5.6  INONE 

•LA  NEW 

1955 

.«  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SOO! 4A41 ! 

175.0! 

26.0! 

8.7! 

-  ! 

934! 

15.6! NONE 

(LA  NEW 

1955 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

-  i 

! 

(  ORLEANS 

500J4A41J 

175.0! 

26.0! 

8.7! 

-  ! 

934! 

15.6! NONE 

1  LA  NEW 

1955 

j  i 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

-  i 

j 

!  ORLEANS 

500*4*41! 

175.0! 

26.0! 

3.7! 

-  j 

96ft ! 

15 .5  j  NONE 

! LA  NEW 

1957 

!  ! 

175. 1! 

26.1! 

1.8! 

-  i 

• 

!  ORLEANS 

500! 4A41 i 

175.0! 

26.0! 

3.7! 

-  • 

963! 

15. 5!  NONE 

(LA  NEW 

1957 

!  ! 

175. H 

26.1! 

1.3! 

-  ] 

! 

!  ORLEANS 

450  S4A41 J 

175.0! 

26.0! 

3.7! 

-  J 

981! 

1 5 .6  !  NONE 

!LA  NEW 

1955 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

45014441! 

175.01 

26.0! 

8.7! 

-  • 

931! 

1 5. 6 INONE 

!LA  NEW 

1955 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

-  1 

j 

!  ORLEANS 

412(4440! 

175.0! 

26.0! 

3.7! 

-  * 

991! 

11,4! NONE 

! LA  NEW 

1953 

i  l 

175.1! 

26.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  OPLEANS 

41214A40! 

175.0! 

26.0! 

8.7! 

-  • 

936! 

11. 3!N0NE 

!LA  NEW 

1955 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

41214A40! 

173.0! 

26.0! 

3.7! 

-  ! 

1001! 

11.4JN0NE 

!LA  NEW 

1957 

!  1 

175.11 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

412! 4440! 

175.0! 

26.0! 

3.7! 

-  ! 

986! 

11 .3! NONE 

!LA  NEW 

1957 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

41  2! 4440! 

175.0! 

26.0! 

8.7! 

-  t 

996! 

11.41N0NE 

(LA  NEW 

1958 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  1 

! 

!  OPLEANS 

14>* 

41214*40! 

175. Cl 

26.  Cl 

8.7! 

-  t 

996! 

11.4! NONE 

(LA-NEW 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

50014A40! 

175.0! 

26.0! 

3.7! 

-  • 

984! 

1 4.3! NONE 

!LA  NEW 

19S0 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1950 

o 

o 

o 

175.0! 

26.0! 

3.7! 

-  I 

1009! 

14.8! NONE 

1LA  NEW 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.51 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

500! 4A4Q! 

175.0! 

26.0! 

3.7! 

-  ! 

1009! 

14.3 INONE 

!LA  NEW 

1954 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  ! 

i 

!  OPLEANS 

60014440! 

195.0! 

3S.C! 

8.7! 

-  1 

1513! 

1 2.5 ! NONE 

(LA  NEW 

1955 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

600! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.71 

-  ! 

1515! 

12.5 INONE 

!LA  NEW 

1955 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

635I4A40! 

195.0! 

35.0! 

3.7! 

-  i 

"35! 

13.2! NONE 

-(LA -NEW 

1958 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

! 

!  ORLEANS 

6J3UA40! 

195.0! 

35.0! 

3.7' 

* 

1 5.2JNONE 

!LA  NEW 

1953 

!  ( 

195.1! 

35.1! 

1.61 

! 

!  OPLEANS 

63814*40! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

13.2! NONE 

!LA  NEW 

1958 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

!  OPLEANS 

633 ! 4440! 

195.0! 

3S.G! 

8.7! 

1 3. 2! NONE 

!LA  NEW 

1958 

!  I 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

!  OPLEANS 

63314*40! 

1“'  ' 

35.0! 

8.7! 

13.21NONE 

!LA  NEW 

1958 

!  ! 

• 

5r.1! 

1.6! 

! 

!  ORLEANS 

63314*40! 

(,  -  i 

0! 

8.7! 

- 

sJ! 

13.2! NONE 

!LA  NEV 

1958 

!  ! 

1"*  t 

1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

635(4*40! 

is.  « 

i 

3.7! 

- 

1433! 

13.2! NONE 

!LA  NEW 

1959 

!  ! 

195.3. 

. 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

638(4*40! 

195.0! 

33.0! 

3.7! 

- 

14331 

1 3. 2! NONE 

!LA  Nt-tf 

1959 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

638(4*40! 

195.0! 

35.0! 

3.7! 

- 

1433! 

13.2 INONE 

!LA  NEW 

1959 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

633! 4*40! 

1«5.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1433! 

1 3 . 2! NONE 

!LA  NEW 

1959 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

63814440! 

195.0! 

35.0! 

3.7! 

- 

1433! 

13.2i NONE 

•LA  NEW 

1959 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

65814440! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1441! 

13.6! NONE 

! LA  NEW 

1964 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

688t4440i 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1441! 

13.6  SHONE 

!LA  NEW 

1964 

!  ( 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

68314*40! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1441  j 

13.6! NONE 

JIA  NEW 

1964 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

688(4*40! 

195.0! 

35.0! 

3.7! 

- 

1441 ! 

13.6!N0NE 

!LA  NEW 

1964 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

.1.6! 

-  i 

j 

!  ORLEANS 

68814*40! 

195.0! 

35.0! 

3.7! 

- 

1441  j 

1 3. 6 1  NONE 

!LA  NEV 

1964 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

.  i 

j 

!  ORLEANS 

4**14*40! 

195.1J 

35.1! 

8.7! 

- 

1472! 

13. 8] NONE 

!LA  HEW 

1967 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

68814*40! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1472! 

13.8SN0NE 

! LA  NEW 

1967 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.41 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

68614*40! 

195.1! 

35.1! 

8,7! 

- 

1472! 

13«si NONE 

!LA  NEW 

1969 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

68814*40! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1472! 

1 3. 3 INONE 

SLA  NEW 

1967 

! 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

68814*40! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1472! 

1 3.8! NONE 

!LA  NEW 

1967 

1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

68814*40! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1472! 

13.5SN0NE 

!LA  NEW 

1967 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

68814*40! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1472! 

13. el  NOME 

!LA  NEW 

!  1967  ! 

! 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

J 

68814A40! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1472! 

13.8! NONE 

!LA  NEW 

1  1967 

1 

! 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

I 

i 

688!4A40t 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1472! 

13.81  NONE 

!LA  NEW 

I  1967  ! 

! 

195.1! 

35.1! 

1.41 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

TA3LE  2-  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


595 


ENG*! 

. 

1VTCC1  DIMENSIONS  (DNAfT! 

JCAPACITY!  HI6H-  I 

!  V  E  S  S  E  L 

! 

D  1ST! 

OPERATOR 

NET  !COD£!lENGTH!SNDTHt 

1 

! 

! 

EST  !  CARGO  HAN0LIN6 

! S  ! OPERATING 

i. 

REGIS-!****!  REG.  !  REC.1L0A0-! 

! 

CANCO  1 

’ IXED  !  EGUIPHCNT 

ITC  f  9ASE 

YEAR  ! 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

EO  ! 

!////////! 

'OINT  !  LINE-1 

1  AO!  LIME-1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUN3E  * 

t  GUANO 

TON-  (PAGE!  OVEN-IOVES-I /////!  N0NSE1 

PASS-  !  (LIGHT) !//////////#. ////!T0 !////////// 

OR  ! 

1  HUMBER 

NACE  1  IV  1  ALL  1  ALL  (LIGHT!  POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET) |  LINE-2 

ICE!  LINE-2 

!* 

IE9U1LT! 

(32)  NATIONAL 

NARINE/  INC. 

! 

I 

! 

11  1  ! 

1  1  1  ! 

1  I  !  1 

1 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

(CONTINUED) ! 

1  1  1  1 

I 

! 

! 

! 

i 

DN  738 

J  51 2791 

68814A40!  195.11  35.11 

8.7! 

- 

! 

1469! 

1 3.8! NONE 

!LA  NEW 

1967  ! 

! 

1  1  195.1!  35.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

(  ORLEANS 

! 

ON- 730 

! 512792 

68814A40!  195.1!  35.1! 

a. 7! 

- 

! 

146V! 

13.8! NONE 

SLA  NEW 

1967  ! 

! 

•  1  195.1!  35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

ON  740 

J  512793 

68814A401  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

! 

1469! 

13.8! NONE 

!LA  NEW 

1967  ! 

! 

1  1  195.1!  35.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

DN  741 

1512794 

668! 4A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

» 

1469! 

13.81N0NE 

!LA  NEW 

1967  ! 

! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

DN  743 

1547001 

67614A40!  195.1!  35.1! 

3.7! 

- 

! 

1483! 

14 .8!  NONE 

SLA  NEW 

1973  ! 

! 

•  1  195.1!  35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

ON  744 

1547002 

67614A40I  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

! 

1483) 

1 4. 8! NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

OP  745 

J  547003 

676! 4A40!  195.1!  35.1! 

6.7! 

- 

» 

1483! 

14.9! NONE 

!IA  NEW 

1973  ! 

! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

1 

ON  746 

!  547004 

676 !4A40(  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

t 

1483! 

14. 8! NONE 

SLA  NEW 

1973  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

j 

-  J 

! 

!  ORLEANS 

! 

ON  747 

1547005 

676!4 A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

! 

1483! 

14.8!N0NE 

!LA  NEW 

1973  ! 

! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

{ 

-  ) 

! 

!  ORLEANS 

! 

ON  748 

1547006 

676J4A40!  195.1!  35.1! 

6.7! 

- 

i 

1483! 

14.9) NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

j 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

DN  740 

!  547007 

67o! 4A40 !  195.1!  35.1! 

6.7! 

- 

i 

1463! 

U.a’lNONE 

SLA  NEW 

1973  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

OH  730 

1547008 

676! 4A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

! 

1463! 

14.8! NONE 

!IA  NEW 

1973  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

DN  751 

1547C09 

676! 4A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

i 

1483! 

14.8 ! NONE 

SLA  NEW 

1973  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

! 

-  ; 

t 

!  ORLEANS 

! 

OK  752 

1547010 

676J4A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

! 

1463! 

14.sl NONE 

SLA  NEW 

1973  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

ON  753 

1  547011 

67614A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

! 

1453! 

14.3! NONE 

(LA  NEW 

19/3  ! 

I 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

! 

-  i 

j 

!  ORLEANS 

! 

ON  754 

1547012 

67614A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

! 

1453! 

14.91  NONE 

•LA  NEW 

1973  I 

J 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

ON  755 

1547013 

676! 4A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

! 

1483! 

14.8 ! NONE 

(LA  NEW 

1973  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

ON  756 

I547CH 

I  676 ! 4 A40 !  195. t!  35.1! 

3.7! 

- 

! 

1483! 

1 4.8  J  NONE 

!LA  HEW 

1973  ! 

1 

!  1  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

1 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

( 

ON  757 

1547015 

676! 4 A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

! 

1483! 

14.8! NONE 

!LA  NEW 

1973  I 

! 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

)  ORLEANS 

! 

ON  758 

1  - 

!  919UA40!  195.0!  35.0! 

3.7! 

- 

! 

1446! 

1 5.5 ! NONE 

1  LA  HEW 

1959  ! 

l 

1  !  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

ON  759 

!  - 

!  919 ! 4 A40!  195.0!  35.0! 

8.7! 

- 

! 

1446! 

15.5! NONE 

!LA  NEW 

1959  ! 

! 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

l 

!  ORLEANS 

! 

DN  760 

1  - 

!  919J4A40!  195.0!  35.0! 

8.7! 

- 

! 

1446! 

15.51NONE 

SLA  NEW 

1959  ! 

! 

•  !  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

ON  761 

1  - 

!  919! 4 A 40 !  195.0!  35.0! 

8.7! 

- 

i 

1446! 

16.1 ! NONE 

!LA  NEW 

1960  ! 

! 

1  !  !  195.1!  3S.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

OK  762 

|  - 

!  948! 4*40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

! 

1459! 

nr.OINONE 

!LA  NEW 

1965  ! 

! 

!  !  !  195.1!  15.1 ! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

ON  763 

1  - 

!  943 ! 4A40!  195.0!  35.0! 

3.7! 

- 

I 

1459! 

17.0!  NO NF. 

ILA  NEW 

196*  ! 

! 

!  1  !  IDS. 11  35.11 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i 

DN  764 

1  - 

!  842 ! 4A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1 

1483! 

17.6 !  NONE 

ILA  NEW 

1972  ! 

! 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.4! 

1 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

I 

ON  766 

1  - 

!  948 ! 4A 40!  195. C!  35.0! 

3.7! 

- 

! 

1459! 

17.0! NONE 

!LA  NEW 

1962  I 

1 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

ON  767 

1  - 

!  948J4A40!  195.0!  35.0! 

3.7! 

- 

i 

1459! 

17.0! NONE 

SLA  NEW 

1963  ! 

1 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

DN  768 

1  - 

1  DASUA40!  IDS,  1 !  35.1! 

3.7! 

- 

1 

1459! 

17 .0! NONE 

SLA  NEW 

1965  1 

1 

!  !  !  195.1!  35.1! 

t.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

DN  769 

!  - 

i  94814A40!  195.0!  35.0! 

3.7! 

- 

1 

1459! 

17.01N0NE 

!LA  HEW 

1964  ! 

! 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1  03LEAMS 

! 

ON  771 

1  - 

!  91314A40!  195.1!  35.1! 

3.7! 

- 

1462! 

16.4  !  NONE 

•LA  NEW 

1954  ! 

! 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

! 

DN  773 

!  - 

!  913J4A40!  195.1!  35.1! 

3.7* 

- 

1462! 

1 6. 4 ! NONE 

!LA  NEW 

1954 

i 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

: 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

| 

ON  776 

1542533 

!  842*4640!  195.1!  35.1! 

5.7! 

- 

1456! 

16. 3i NONE 

!LA  HEW 

1972 

1 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1-5! 

-  ! 

J 

(  ORLEANS 

DN  1  77 

1542531 

!  84 2 *4 A40 !  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1456! 

16. 3 ! NONE 

!LA  NEW 

1972 

! 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

! 

.  ! 

! 

J  ORLEANS 

ON  778 

1542530 

!  842J4A40!  195.1!  35.1! 

6.7! 

- 

1456! 

16.3IN0NE 

!LA  NEW 

1972  ! 

f 

!  •  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

1 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

ON  770 

!  413J4A40!  175.0!  26.0! 

9.0! 

- 

ioooi 

12.0! NONE 

!LA  NEW 

1954 

! 

!  !  1  175.0!  26. C! 

1.5! 

-  j 

! 

!  ORLEANS 

! 

OH  779 

1542528 

!  342!4A40!  195.1!  35.1! 

8.7* 

- 

1456! 

1 6. 3 ! NONE 

!LA  NEW 

1972 

* 

!  J  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  | 

J 

!  ORLEANS 

ON  780 

j  54252S 

!  34214A40!  195.1!  35.1! 

3.7! 

- 

1  456 ! 

16. 3! NONE 

!LA  NEW 

1972 

! 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

t 

!  ORLEANS 

ON  798 

1263822 

!  870! 4 A40!  195.0!  35.0! 

3.7! 

- 

1493! 

1 6.6  SHONE 

ILA  NEW 

1952 

i 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

>  ORLEANS 

ON  812 

i  - 

!  91*!4A41!  195.0!  35. C! 

3.7! 

- 

1406! 

16.2! NONE 

ILA  NEW 

1960 

! 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

» 

!  ORLEANS 

DN  848 

i  ------ 

!  934!4»41!  195.0!  35.0! 

8.7! 

- 

1419! 

17. 3l NONE 

!LA  NEW 

1964 

j 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

ON  1201 

1576121 

!  96754A40!  195.1!  35.1! 

3.7! 

- 

1477! 

16.6!  NONE 

ILA  NEW 

1977 

• 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

ON  1202 

1279859 

!  96054A41!  195.1!  35.1! 

3.7! 

- 

1413! 

17.8  JNONE 

!LA  NEW 

1965 

! 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

-  i 

» 

!  ORLEANS 

ON  1203 

1299860 

•  DEO ! A  A  At !  1DS.1!  IS.l! 

3.7! 

- 

141  ji 

17.eihONE 

!LA  NEW 

1965 

i 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

.  1 

1 

!  ORLEANS 

ON  1204 

1 51 921 2 

!  971S4A41!  195.1!  35.1! 

3.7! 

- 

1438! 

1 7.6 ! NONE 

!LA  NEW 

1969 

i 

•  !  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  i 

1 

!  OPLEANS 

h:23  6i 

{  .'/.•I 

J.7* 

- 

1413! 

17.3S&SKZ 

*«  «  *</■» 

1 

196* 

1 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

-  i 

! 

i  ORLEANS 

ON  1207 

1299854 

!  960S4A41!  195.1!  35.1! 

3.7! 

- 

1413! 

17.8! HONE 

!LA  NEW 

1965 

! 

•  !  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

ON  1206 

1299851 

!  960S4A41!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1413! 

1  7.8JN0NE 

!LA  NEW 

1965 

j 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

-  j 

! 

!  ORLEANS 

ON  1209 

1502363 

!  960S4A41 !  195.1!  35.1! 

3.7! 

- 

1413  j 

17.8! NONE 

!LA  NEW 

1966 

» 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

-  ! 

» 

I  ORLEANS 

ON  1210 

1295466 

!  1 044! 4A41 !  195.1!  35.1* 

3.7! 

- 

1402! 

19.7jNCN£ 

ILA  NEW 

1964 

t 

•  !  !  195.1!  35.1! 

1.8! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

ON  1211 

1 29J368 

!  799! 4A41 i  195.0!  35. C! 

3.7! 

- 

1431! 

17.0! HONE 

SLA  NEW 

1985 

! 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

ON  1212 

1295469 

!  1 044 ! 4 a 41 !  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1402! 

19.7  JNONE 

!LA  NEW 

1964 

! 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

ON  1213 

I  - 

!  91914441!  195. C!  35.0! 

8.7! 

- 

1406! 

16.2! NONE 

SLA  NEW 

1960 

! 

!  •  !  195.1!  35.1! 

1.3! 

-  i 

1 

!  ORLEANS 

ON  1214 

1506656 

!  1116S4A41!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1402*! 

1 9 . 7 ! NONE 

!LA  NEW 

1967 

1 

I 

i 

!  *  !  195.1!  35.1! 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

1.8! 

! 

! 

-  ! 
! 
! 

! 

1 

i 

!  ORLEANS 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


! 

! 

(32)  NATIONAL  NARINE/  INC.  ! 

(CONTINUED)! 

DP  1215  129560? 

! 


IVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

NET  !  CODE  HEN GTHlflRDTHl  ! 

REGIS-!****!  REG.  J  AEG.! LOAD**! 

TER  !  SEE !//?///! /////!  ED  ! 

TON-  IPAGE!  OVER-! OVER-! //?//!  HORSE 
PAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  tLlGH7l  POWER 


!  !  !  !  ! 

!  !  It! 

!  I  1  !  I 

!  !  !  !  ! 

104414A41!  195.11  35.1!  8.7!  - 

!  !  195.1!  35.1!  1.3! 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

!  EST  1  CARGO  HANDLING  IS  lOPcRATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  I TC !  3ASE 
till  HI  !\  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  !(LIGMT>!///f///////////mO!////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  IEE!  LINE-2 


! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
0*  ! 
♦REBUILT! 


19.7 ! NONE 
! 


! L A  NEW 
!  ORLEANS 


DR  1216 
OR  1217 
DR  1218 
DN  1219 
ON  1220 
DR  1221 
DP  1222 
DP  1223 
OP  1224 
OR  1225 
OP  1226 
OP  1227 
OP  1229 
DR  1229 
OP  1230 
OP  1231 
OP  1232 
DR  1233 
DP  1234 
DP  1235 
DR  1236 
OR  1237 
OR-1238 
DP  1239 
DP  1240 
OR  1241 
OR  1242 
DR  1243 
OR  1244 
ON  1245 
OR  1246 
OR  1247 
OR  1248 
OR  1249 
OR  1250 
OR  1251 
DR  1232 
OR  1253 
OR  1254 
OR  1255 
OR  1256 
DR  1257 
OR  1258 
DR  1259 


! 296728 
! 

88514A41 ! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

- 

! 

! 

1441! 

-  ! 

16.4 ! NONE 
! 

HA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

1 

1964 

1506649 

1 

1116KA41! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.SI 

“ 

! 

! 

1402! 

-  ! 

19.7! NONE 
! 

!  LA 
! 

NEW 

ORLEANS 

1 

l 

1967 

! 543129 
! 

98914 A41 1 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

I 

1 

14461 
-  ! 

18.41  NONE 
! 

HA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

! 

1972 

1543123 

! 

98914A41  1 
!  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

“ 

» 

! 

1446! 

-  ! 

18.4 ! NONE 
! 

HA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

! 

1972 

1299857 

! 

96014A41! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

! 

I 

1413! 

-  ! 

17.3! NONE 
! 

HA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

! 

1965 

1299858 

! 

96014A411 

1  1 

195.1! 

195.11 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.7! 

- 

I 

! 

1413! 

-  1 

17.3 ! NONE 
! 

I L  A 
! 

NEW 

ORLEANS 

! 

1 

196$ 

1502362 

! 

96014A411 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

! 

I 

1413! 

-  ! 

'17.8! NONE 
! 

HA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

! 

1966 

150142? 

! 

94314A41 1 

1  1 

105.1! 

195.11 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

“ 

! 

I 

1426! 

-  ! 

18.1 (NONE 
! 

HA 

NEW 

ORLEANS 

I 

l 

1965 

1531432 

! 

94414A41I 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

— 

! 

! 

1426! 

-  ! 

18.1! NONE 
» 

HA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

! 

1965 

150U29 

! 

94314A41! 

1  1 

195.1! 

105.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

! 

! 

1426! 

-  ! 

18.1 1  NONE 

JLA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

! 

1965 

j  - 

! 

919I4A40! 

1  1 

105.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

- 

! 

! 

1406! 

16.2! NONE 
! 

HA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

! 

I960 

1296727 

! 

86514A41 1 
!  1 

105.1! 

105.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

- 

1 

! 

1441! 

-  I 

16.4!  NONE 
! 

HA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1 

! 

1964 

1532357 

! 

10A014A411 

1  1 

105.1! 

105.1! 

35.1! 

35.1! 

e.7i 

1.7! 

- 

1 

! 

1441! 

-  1 

19.8  !  HONG 

1 

HA 

! 

NEW 

ORLEANS 

« 

! 

1971 

1299861 

! 

96014A411 

1  1 

105.11 

105.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

! 

! 

1413! 

-  ! 

17.81N0NE 

! 

JLA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

! 

1965 

1519215 

1 

97U4A411 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.8! 

- 

1 

! 

1436! 

-  ! 

17.61N0NE 

! 

HA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

! 

1969 

1515220 

1 

97114A411 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

6.7! 

1.3! 

- 

1 

! 

1438! 

-  ! 

17. 6 ! NONE 
! 

HA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

1 

1969 

1519218 

I 

97114A41! 

1  1 

195.1! 
195. tl 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

- 

! 

! 

1438! 

17.6 ! NONE 
! 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

I 

! 

1969 

1299862 

1 

96014A41! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

! 

! 

1413! 

-  ! 

17.8! NONE 
! 

HA 

I 

NEW 

ORLEANS 

! 

I 

1965 

1502371 

1 

9601 4A41 1 

1  1 

105.11 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.7! 

- 

i 

! 

14131 

17.81N0NE 

i 

HA 

! 

NEW 

ORLEANS 

( 

! 

1966 

1501426 

1 

94614A41! 

!  1 

105.1! 

105.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

! 

! 

1426! 

-  ! 

13.1! NONE 
! 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1 

! 

1965 

1299674 

94814A40! 

1  1 

105.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1419! 

-  ! 

17.3! NONE 
! 

HA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

! 

1965 

1519217 

1 

97H4A41! 

1  1 

105.1! 

105.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.8! 

” 

! 

! 

1438! 

-  ! 

17.6 ! NONE 

1 

HA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1969 

1532351 

! 

940! 4  A  41 1 

1  1 

105.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

! 

! 

1443! 

-  ! 

17.3IN9NC 

! 

HA 

I 

NEW 

ORLEANS 

I 

! 

1971 

1502370 

1 

96014A41 1 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.7! 

- 

! 

1 

1413! 

-  ! 

17.3! NONE 
! 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

! 

1966 

1506657 

1 

111614A41! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.8! 

- 

! 

! 

1402! 

-  ! 

19.7  INONE 
! 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

! 

1967 

1519219 

! 

97114A41! 

!  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.8! 

— 

! 

! 

1438! 

-  I 

17.6 ! NONE 
! 

!La 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

! 

1969 

1299852 

! 

96014A41! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

6.7! 

1.7! 

“ 

! 

1 

1413! 

-  » 

1 7.8! NONE 

1 

ILA 

I 

NEW 

ORLEANS 

1 

! 

1965 

1506647 

! 

111614A411 
!  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.8! 

“ 

! 

! 

1402! 

19.7) NONE 
'  ! 

HA 

1 

NEW 

ORLEANS 

1 

I 

1967 

1532354 

1 

104014A41! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1441! 

-  ! 

1 9. 8  INONE 
! 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

I 

1 

1971 

1532555 

1 

10A014A411 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

" 

! 

! 

1441! 

-  I 

1 9. 3! NONE 
l 

HA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

1971 

1543130 

1 

98914A41! 

1  1 

195.11 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

“ 

! 

I 

1446! 

-  ! 

18.4J  NONE 
! 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

! 

1972 

1519214 

! 

971! 4441! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.8! 

* 

1 

! 

1438! 

-  ! 

17. 6 ! NONE 
! 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

! 

1969 

1532359 

! 

104014A41! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.7! 

“ 

! 

» 

1441! 

-  ! 

19. 8! NONE 
! 

HA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

! 

1971 

1506648 

111614A41! 

!  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.8! 

- 

! 

! 

1402! 

-  ! 

1 9.0 INONE 
! 

HA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

! 

1967 

1532358 

! 

104014A41! 
!  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

— 

! 

! 

1441! 

-  ! 

19.8! NONE 
! 

HA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

! 

1971 

1532364 

! 

104014A41I 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

! 

1 

1441! 

-  ! 

19.31N0NE 

! 

HA 

! 

NEW 

ORLEANS 

I 

! 

1971 

1532365 

! 

10(0144411 
1  1 

195.1! 
195. 1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

! 

1 

14411’ 
-  ! 

19.8! NONE 

i 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

! 

1971 

1501428 

94814A41! 
1  1 

195.11 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

! 

! 

1426! 

18.1  INONE 
! 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

I 

1 

1965 

1519223 

! 

971 ! 4 A  41 1 
!  1 

195.1! 

195.1! 

35.11 

35.1! 

3.7! 

1.8! 

I 

1 

1438! 

-  ! 

17.6 ! NONE 
! 

HA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

! 

1969 

1543127 

! 

98914A41! 
1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.7! 

” 

! 

! 

1446! 

-  ! 

1 8.4IN0NE 
! 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1 

1 

1972 

1519221 

! 

97114A41! 
1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.C! 

— 

! 

! 

1438! 

-  ! 

17.6 ! NONE 
! 

HA 

! 

NSW 

ORLEANS 

! 

! 

1969 

1299856 

! 

96014A41! 
1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 
35. 1! 

3.7! 

1.7! 

- 

! 

! 

1413! 

-  ! 

17. 8 ! NONE 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

! 

1965 

1543128 

! 

98914A41 ! 
1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.71 

1.7! 

- 

! 

I 

1446! 

1 8. 4 INONE 
! 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1 

! 

1972 

1343126 

1 

98914A411 
1  1 

195.1! 

105.1! 

35.11 

35.1! 

3.7! 

1.7! 

- 

! 

! 

1446! 

-  ! 

18.4! NONE 
! 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

1 

1972 

OP-1 260 

150236$ 

! 

960UA41! 

195. U 

35.11 

5.7! 

•  { 

i4»3I 

17.  SSnSiit 

ILA 

.‘J  Z  m 

1 

1?££ 

! 

! 

!  ! 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

OP  1261 

! 502360 

! 

960I4A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

-  ! 

1413! 

17.8! NONE 

HA 

NEW 

! 

1966 

I 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

-| 

! 

ORLEANS 

! 

1966 

OP  1262 

1502368 

! 

960! 4A41 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

-  ! 

1413! 

17. SINOPE 

HA 

NEW 

! 

! 

i 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

1972 

OP  1263 

1543124 

! 

969I4A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

-  ! 

1446! 

18.4! NONE 

ILA 

NEW 

! 

! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

DP  1264 

1532353 

! 

94014A40! 

195.11 

35.1! 

8.7! 

-  ! 

1448! 

17.8! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1971 

! 

1 

!  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

! 

DP  1265 

1501430 

! 

946UA40! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

-  ■! 

1426! 

18.1 INONE 

LA 

NEW 

1 

1965 

! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

OP  1266 

1502367 

! 

960 ! 4 A  41 ! 

195.1! 

35.11 

8.7! 

-  j 

1413! 

17.81  NONE 

%  !la 

NEW 

! 

1966 

! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

1966 

OP  1267 

1502369 

! 

960I4A41 1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

-  ! 

1413! 

17. 8 ! NONE 

ILA 

NEW 

1 

! 

! 

(  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

DP  1301 

1531866 

! 

940UA41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

—  J 

1446! 

1 9.0 ! NONE 

HA 

NEW 

! 

1971 

! 

J 

!  ! 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  1 

! 

1 

ORLEANS 

J 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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VtSSEL  NAME  AND  NUMBER 


(32)  NATIONAL  NARINE#  INC. 

(CONTINUED) 


I VTCC !  DIMENSIONS  SDRAfTI 
NET  ! CODEILENGTH! 3RDTHI  ! 

RE6IS-!****!  REG.  !  REG. 1  LOAD  —  I 
TER  !  SEE f //////! /////I  ED  ! 

TON-  IPAGEJ  OVER-IOVER-!/////!  HORSE 
NAGE  I  IV  1  ALL  !  ALL  ll.ICHTI  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  IVESHLI 

t  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  ! OPERATING  ! 
CARGO  !  fIXED  !  EQUIPMENT  I  TCI  BASE  1 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 
PASS-  ! (LIGHT) I //////////////// ITD! //////////! 


ENGERS  !  (FEET)l 


!EE!  LINE-2 


OH 

1302 

‘531667 

! 

940J4A41 1 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

1446! 

-  ! 

19.0 1  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1971 

iH 

1303 

1531663 

! 

94014A41! 

1  1 

195.1! 
193. t! 

35.1! 

35.1! 

8.71 

1.7! 

- 

1446! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1971 

* 

.304 

1531869 

! 

94014A41! 

!  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

“ 

U46( 

-  ! 

1 9.0 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1971 

•  SOS 

1531670 

! 

940UA41! 

!  I 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

1446! 

-  ! 

1 9 .0 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1971 

'  ' 

.306 

1531  871 
! 

94014A41! 

1  1 

195.1! 

193.11 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.71 

- 

1446! 

-  ! 

1 9.0 ! NONE 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1971 

* 

'307 

!  - 

! 

67614A41! 

1  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

— 

1450! 

-  ! 

18.2! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

•>* 

nc8 

!  - 

1 

676! 4441 1 

1  1 

195.1! 

195.1! 

75.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

1450! 

-  ! 

18.2IN0NE 

; 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

OX 

1309 

i  - 

! 

67614A41! 

1  1 

195.1! 

195.11 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

— 

1450! 

-  ! 

16. 2j  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

if 

13)0 

!  — - 

! 

67614A41! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

— 

o 

v> 

1 

16.2 !  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

1311 

! 

67614A411 

1  i 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

“ 

1450) 

-  ! 

16.2 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

’312 

!  - 

! 

67614A41! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

- 

1450! 

-  ! 

1 3. 2! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

t)i 

tm 

!  — - - 

! 

67614A41! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

“ 

o 

v> 

•»  1 

13.2! NONE 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

OP 

1314 

j  ...... 

i 

676 !4 441 1 
!  1 

193.1! 

195.11 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

I.o! 

- 

1450! 

-  ! 

1 3. 2! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

ON 

13-5 

j 

67614A41! 

!  1 

195.11 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

“ 

1450! 

-  1 

1 6. 2 1  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

OH 

1316 

j  - 

! 

67614A41! 

1  1 

1 9  S  .  1 1 
195.1! 

35.1! 
35. 1! 

8.7! 

1.6! 

- 

1450! 

-  1 

1  6.2! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1961 

CM 

1317 

!  - 

! 

67614A41! 

!  1 

195.11 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

“ 

1450! 

-  ! 

16.21N0NE 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

DM 

1402 

1295467 

! 

104414A41! 

!  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.3! 

- 

1402! 

-  ! 

19.7! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1964 

DM 

U03 

1295463 

! 

104414*411 
•  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.8! 

— 

1402! 

-  ! 

19.71N0NE 

! 

I LA  NEW 
i  ORLEANS 

1964 

DM 

1407 

1295605 

! 

104414*41! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.8! 

1402! 

-  ! 

1 9 .7 ! NONE 

1 

iLA  NEW 
!  ORLEANS 

1964 

DM 

1403 

1295606 

J 

104414A41! 

!  i 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.8! 

“ 

1402! 

-  ! 

19.7‘lNONE 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1964 

OP 

1426 

•502364 

! 

96014A41! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.71 

1.7! 

“ 

U13! 

-  ! 

17.8! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

OP 

1426 

1502366 

960UA411 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

1413! 

-  ! 

17.3! NONE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

OP 

1434 

1506646 

! 

111614A41! 

!  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.11 

8.7! 

1.8! 

1402! 

-  ! 

19.7 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1967 

0* 

1439 

•506651 

! 

111614*41! 

1  ! 

195.1! 

195.1! 

35.11 

75.1! 

8.7! 

1.8! 

— 

1402! 

-  ! 

1 9.7! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1967 

OP 

1440 

1506652 

1 

111614A41! 

!  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.!! 

— 

14C2! 

-  ! 

19.7! NONE 
• 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

1967 

DP 

1441 

1500653 

i 

1 11614A41 • 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.11 

35.11 

8.7! 

1.8! 

- 

O 

-#  1 

19.7 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1967 

DM 

1442 

1506654 

! 

1 1 1  6 14  A41  1 
!  ! 

195.1! 

195.1! 

75.1! 

35.1! 

6.7! 

1.8! 

— 

1402! 

-  ! 

19.7!N0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1967 

DM 

1443 

1506655 

! 

111614*41! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.8! 

- 

1402! 

-  1 

19.7! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1967 

DP 

1446 

1522060 

• 

93314*41! 

1  1 

195.1! 

195.11 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

1419! 

-  ! 

17. 3!N0NE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

DP 

1447 

1522061 

! 

93314*41! 

!  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

“ 

1419! 

-  ! 

17.3! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

DP 

1442 

1522C62 

1 

93314A41! 

1  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

1419! 

-  ! 

17.3! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

DM 

1449 

1522063 

! 

93314*41! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.7! 

“ 

1419! 

-  ! 

17.3! NONE 
! 

SLA  NEW 

1  ORLEANS 

1969 

DP 

1450 

1522064 

! 

93314*411 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.7! 

- 

1419! 

-  ! 

1 7 • 3! NONE 
j 

!LA  NEW 

1  ORLEANS 

1969 

DP 

1451 

1522065 

1 

93314A41! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

“ 

1419! 

-  ! 

17.31  NONE 
! 

!LA  NEW 
•  ORLEANS 

1969 

DM 

1452 

1522066 

! 

93814*41! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

1419*1 
-  ! 

17.3 1N0NE 
! 

ILA  NEW 
•  ORLEANS 

1969 

DP 

1453 

1572067 

1 

93614*41! 

!  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

" 

1419! 

-  ! 

17.31N0NE 

1 

!LA  NEW 
•  ORLEANS 

1969 

OP 

1454 

1522068 

{ 

93814*41! 

1  i 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

“ 

1419! 

-  ! 

1 7. 3! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

DM 

1455 

1522069 

1 

93814*41! 

!  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

1419! 

-  ! 

17.31N9NE 

! 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

DM 

1456 

1522070 

1 

93314*41! 

1  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.7! 

i 

1419! 

“  ! 

17. 31N0NE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

DP 

1457 

•522071 

1 

93 8 14 A 41 J 
j  i 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.7! 

- 

! 

1410! 

-  i 

17. 3! NONE 

1 

! L A  NEW 
•  ORLEANS 

1969 

DM 

1456 

1532342 

; 

94014*41! 
i  j 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.7! 

-  i 

j 

144$f 
-  ; 

1 7 • 3! NONE 
! 

!LA  NEW 
•  ORLEANS 

1971 

DP 

1459 

! 532343 
» 

•  94014*41! 

!  1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1 ! 
35.1! 

3.7! 

1.7! 

-  ! 

j 

1448! 

-  i 

17.31N0NE 

1 

•LA  NEW 
•  ORLEANS 

1971 

DM 

1460 

1532344 

i 

1  94014A4H 

1  •  s 

195.1! 

193.1! 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.7! 

-  i 
! 

1448! 

-  i 

17.6SN0NE 

1 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

1971 

OP 

1461 

•532345 

* 

!  94014*41! 

1  !  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

1 

144ij 
-  ! 

17.31 NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1971 

DP 

1462 

1532346 

! 

1  94014*41! 

!  1  1 

195. 1 ! 
195.1! 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.7! 

-  ! 
1 

1448! 

-  i 

17.  JINONE 
! 

!LA  NEW 

I  ORLEANS 

1971 

DM 

1464 

1532343 

1 

!  y40U*4l‘ 

!  1  1 

1v5. 1 ! 
195.1! 

35.1! 

35.1! 

6.71 

1.7! 

- 

! 

14431 

-  t 

17,8 ! NONE 

1 

sla  nvj 

•  ORLEANS 

1971 

OP 

1465 

1532349 

1 

1  94014*411 

!  !  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7 ! 
1.7! 

-  j 

! 

1446! 

-  i 

17.3 ! NONE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1971 

OP 

1466 

1532350 

i 

!  94014*41! 

i  i  i 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.7* 

.  j 

j 

1448! 

-  j 

17. JINONE 
« 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1971 

DP 

1466 

1532352 

; 

!  94014*41! 

i  j  i 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.7! 

j 

1446! 

-  ! 

17.6 ! NONE 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1971 

OP 

1472 

1532356 

i 

1  104014A41! 

1  1  ! 

195.1! 

195.1! 

T5.1! 

35.1! 

6.7! 

1.7! 

• 

j 

U41J 
-  j 

1 9.61N0NE 

1 

! L A  NEW 
!  ORLEANS 

1971 

OP 

1476 

1572360 

! 

1  104014*41! 

1  !  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

1441! 

-  ! 

19.3‘NONE 

1 

!LA  NEW 
!  0*LEANf 

1971 

OP 

1477 

1532361 

1 

!  1 040 !4  *41 ! 

!  !  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.7! 

- 

1441! 

-  ! 

1 9. 3! NONE 
! 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

1971 

OP 

1478 

1532362 

! 

1  1040J4A41  J 

1  1  ! 

195.1! 

195.1! 

33.1! 

35.1! 

3.7! 

1.7! 

- 

1441! 

-  i 

19.MN9NE 

1 

!la  NEW 
!  ORLEANS 

1971 

OH 

1479 

1532363 

i 

!  1C40I4A41! 

1  !  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.7! 

-  i 

1441! 

“  I 

19.8! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1971 

! 


I 


! 
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ENGRl 

DIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

ANO  NUNIER 

!  COAST 
i  GUARD 
!  NUMBER 

1VTCC1  OINENSIONS  tORAfT! 
NET  !  CODE  1  LENGTH  1 BROTHi  1 

REGIS-1****!  REG.  1  NEC. 1  LOAD-1 
TER  1  SEE!//////!/////!  EO  1 
TON-  1PAGE!  OVER-lOVER-1 /////! 
NAGS  1  IV  1  ALL  1  ALL  1  LIGHT! 

(CAPACITY l  HIGH-  (  (VESSEL 

!  !  EST  1  CARGO  HANDLING  IS  10PERATINC 

!  CARGO  !  F1XE0  !  EQUIPMENT  1TC 1  BASE 

1////////!  POINT  1  LINE-1  !A0!  LINE-1 

rIORSE!  PASS-  ! (LIGHT)  !//////////////// !TD!////  '///// 
POWER!  ENGERS  !  (FCET)I  LINE-2  ! EE!  LINC-2 

!  1 
( 

!  YEAR 

1  BUILT  ! 
!  OR  1 

!*RE9U!LT 

(52)  NATIONAL 

! 

1 

MARINE/  INC.  1 
(CONTINUES) 1 

!  1  !  t 

!  !  !  1 

1  !  I  l 

!  !  1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1965 

1 

ON  1777 

I  - 

1 

948 ! 4A40!  195.1!  35.11 
!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.3! 

-  ! 

! 

1459! 

-  1 

1 6.7 ! NONE 

1 

I  LA  NEW 
!  ORLEANS 

ON  1780 

j  - 

! 

91914A40!  195.0!  35.0! 

I  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.6! 

-  ! 

! 

1446! 

-  1 

14.3  t  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1960 

ON  1781 

j  - 

I 

943KA40!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

6.7! 

1.3! 

-  ! 

! 

1459! 

-  1 

1 6. 7 ! NONE 

1 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1965 

ON  1712 

1  - 

I 

948I4A40!  195.0!  35.0! 

1  l  195.11  35.1! 

6.7! 

1.5! 

-  1 
! 

1459! 

-  ! 

16.7! NONE 

I 

1  LA  NEW 
!  ORLEANS 

1962 

ON  1783 

1  - 

1 

948 14A401  195.0!  35.0! 

1  !  195.11  35.1! 

8.7! 

1.5! 

-  ! 

I 

14391 
-  1 

16.7! NONE 
! 

!LA  NEW 

I  ORLEANS 

1964 

ON  1786 

l 

943I4A40!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

-  ! 

! 

14591 
-  1 

1 6.7 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1965 

ON  1787 

j  - 

t 

948I4A40!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

6.7! 

1.5! 

-  ! 

! 

1459! 

16.7! NONE 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1965 

ON  1788 

!  - 

1 

946I4A40!  195.0!  35.0! 

1  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

-  ! 

! 

1419! 

-  1 

17.3 (NONE 
! 

1 L A  NEW 
!  ORLEANS 

1964 

ON  1789 

j  - , 

1 

908I4A40!  195. 1!  35.1! 

!  1  195.1!  35.1! 

5.71 

1.7! 

-  ! 

! 

1419! 

17.3! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1963 

ON  1791 

1 

82214A40!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.11 

8.71 

1.61 

-  I 

1 

1469( 

-  ! 

15.4 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1961 

ON  1793 

!  - — 

1 044! 4A 401  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.6! 

-  ! 
t 

1442! 

-  1 

17.0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1964 

IN  1794 

,  - 

1 

943I4A40!  195.1!  35.1! 

!  !  195.11  35.1! 

8.7! 

1.6! 

-  1 
! 

1459! 

-  ! 

16.01  NONE 

1 

!LA  NEW 

1  ORLEANS 

1965 

ON  1795 

,  - 

! 

94614*40!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

5.7! 

1.6! 

-  1 
! 

146o! 

-  ! 

16.01  NONE 

1 

J  LA  NEW 
!  ORLEANS 

1965 

ON  1796 

1  - 

! 

948! 4A40!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.6! 

-  1 

1 

14661 
-  I 

16 .0 ! NONE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1965 

OR  1797 

i 

94SI4A40!  195.1!  35.1! 

!  1  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.6! 

-  ! 

! 

14661 
-  1 

16.0! NONE 

1 

1  LA  NEW 
)  ORLEANS 

1965 

ON  1798 

1519216 

i 

97114A401  195.1!  35.1! 

1  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

2.0! 

-  I 

1 

14621 
-  1 

14.7 ! NONE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

ON  1799 

1519213 

! 

971 ! 4A41 !  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.11 

8.7! 

1.8! 

-  ! 

1 

14381 

17.6! NONE 
t 

! LA  NEW 

1  ORLEANS 

1969 

ON  1803 

1501422 

J 

94814A411  195.1 !  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

6.7! 

1.7! 

-  ! 

! 

14261 
-  1 

18.1 (NONE 
! 

1  LA  NEW 
!  ORLEANS 

1965 

ON  1806 

1501425 

1 

94314 A 41 !  195.1!  35. 1! 

!  !  195.1!  35.1! 

6.7! 

1.7! 

-  ! 

! 

1426! 

-  1 

18.11  NONE 
! 

I  LA  NEW 
!  ORLEANS 

1965 

ON  1814 

1501433 

! 

94814A41!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

-  1 

1 

1426! 

-  ! 

18.1! NONE 

1 

! L  A  NEW 
!  ORLEANS 

1965 

ON  1819 

1294729 

l 

885UA41!  195.1!  35.1! 

1  !  195.1!  35.11 

3.7! 

I.o! 

! 

i 

1441! 

-  ! 

1 6. 4 (NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1964 

ON  1827 

1543131 

I 

98914A41!  195.1!  35.11 
!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

-  ! 

! 

1446! 

-  ! 

13.4! NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

ON  1878 

1543132 

! 

93914*41!  195.1!  35.1! 
t  l  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

-  ! 

! 

1446! 

-  ! 

18,4 !  NONE 
! 

I  LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

ON  1329 

1543133 

! 

989I4A41!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

-  ! 

! 

1446! 

18.4! NONE 
! 

!L*  NEW 
!  ORLEANS 

197? 

ON  1842 

1550752 

1 

961 ! 4A  41 1  195.1!  15.1! 

!  1  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

-  ! 

! 

1414! 

-  ! 

17.71  NONE 
! 

! L A  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

ON  1843 

1550753 

l 

96114A41!  1>5.1!  35.1! 

!  !  1«5.1!  35. t! 

8.7! 

1.7! 

-  ! 

! 

1414! 

-  ! 

17.7 ! NONE 
! 

1  LA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

ON  1844 

1550754 

l 

961I4A41J  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

3.7! 

1.7! 

-  ! 

! 

1414! 
-  ( 

17.7  !NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

ON  1845 

1550755 

l 

96114A41!  195.1!  35. 1! 

!  !  195.1!  35.1! 

6.7! 

1.7! 

-  ! 

! 

1414! 
-  ! 

17.7 (NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

ON  1846 

! 550756 

1 

96114A41!  195.1!  35. 1! 

1  !  195.1!  35.1! 

8.7* 

1.7! 

-  ! 

! 

1414! 
-  ! 

1 7. 7 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

ON  1847 

I55C757 

1 

961I4A41!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

-  j 

2 

1414! 
-  ! 

17.7JN0NE 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

ON  1848 

1550758 

1 

961  !4 A41 !  195.11  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

-  i 
! 

1414! 
-  I 

17. 7 (NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

ON  1849 

1550759 

1 

95U4A41!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

5.7! 

1.7! 

-  ! 
j 

1414! 
-  ! 

17. 7! NONE 

1 

!LA  NEW 

1  ORLEANS 

1973 

ON  1650 

1550760 

I 

96114*41!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

6.7! 

1.7! 

-  I 
! 

1414! 
-  ! 

17.71  NONE 
! 

!L*  NEW 
!  ORLEANS 

1«73 

ON  1851 

1550761 

1 

96114*41!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

6.7! 

1.7! 

! 

! 

1414! 
-  ! 

17. 7 (NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

ON  1352 

1 550761 

1 

96114*41!  195.1!  35.1! 

!  1  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

! 

1 

1414! 
-  ! 

17.7! NONE 
! 

I  LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

ON  1653 

155076} 

! 

96114*41!  195. 1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

! 

! 

1414! 
-  ! 

17.71N0NE 

! 

! L A  NEW 
!  ORLEANS 

1074 

ON  1854 

1555073 

! 

67914*41!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

-  1 
! 

1422! 
-  ! 

18.2! NONE 

j 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

ON  1855 

1555074 

1 

67914*41!  195.1!  35.1! 

!  1  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

-  ! 

1 

1422! 
-  ! 

13.2!N0NE 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

ON  1656 

I555C75 

67914*41!  195.1!  35.1 
!  1  195.1!  33. 1 f 

8.7! 

1.7! 

-  ! 

1422! 

-  ! 

18.2! NONE 
! 

I  LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

ON  1857 

1555076 

1 

67914*41!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.11 

8.7! 

1.71 

.  i 

i 

1422! 
-  1 

18 .2 (NONE 
! 

! L A  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

ON  USB 

1555077 

! 

67914*41 !  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

-  i 
! 

1422) 
-  1 

18.2 (NONE 
! 

!LA  new 

1  ORLEANS 

1974 

ON  1*59 

1555078 

1 

679*4*41 !  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

! 

I 

14221 

-  i 

1 8.21N0NE 
! 

SLA  NEW 

1  ORLEANS 

1974 

ON  1660 

1555079 

! 

679!4A41!  195.1!  35.1! 

!  I  195.1!  35.1! 

5.7! 

1.7! 

-  ! 

! 

1422i 
-  1 

16.2! NONE 

1 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

ON  1361 

1555080 

1 

67914A41!  195.1!  35.11 
(  1  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

-  ! 

! 

14221 

16. 2 !  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

ON  1662 

1555081 

1 

679J4A41 1  195.1!  35.1! 

I  !  195.1!  35.1! 

3.7! 

1.7! 

-  ! 
! 

1422! 
-  ! 

18.2 !  NONE 
! 

1  LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

ON  1865 

1555082 

! 

679J4A4U  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7 ! 
1.7! 

-  i 

i 

14221 
-  ! 

13.2! NONE 
! 

! L A  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

ON  1864 

1578114 

1 

96714A41 1  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

3.7! 

1.6! 

! 

! 

1437! 
-  ! 

19.2 (NONE 
! 

! L A  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

ON  1865 

1578115 

1 

96714*41!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.11 

3.7! 

1.6! 

-  ! 
1 

1437! 
-  ! 

19.21  NONE 
! 

1LA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

ON  1366 

1578116 

! 

967! 4A41 I  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.6! 

! 

t 

1437! 
-  ! 

19.2  ! HONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

ON  1867 

1573117 

! 

95714441!  195.1!  35.1! 

•  »  195.U  35.1! 

3.7! 

1.6! 

i 

! 

1437! 
-  ! 

19.2 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

ON  1868 

1578118 

I 

96714A41!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.6! 

-  ! 
( 

1437! 
-  ! 

19.2! NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

ON  1869 

1578119 

! 

967I4A41!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

3.7! 

1.6! 

! 

! 

1437! 
-  1 

19.2 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

ON  1870 

1378120 

1 

967S4A41!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.6! 

-  ! 
! 

1437! 
-  t 

19 .2  J  NONE 
( 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

ON  1572 

1578122 

! 

! 

1 

96714A41!  195.1!  35.11 
!  !  195.1!  35.1! 

!  !  !  !  ! 

1  !  !  !  ! 

8.7! 

1.6! 

i 

i 

-  ! 
! 
! 
! 

1437! 

! 

1 

19.2 {NONE 
! 

! 

! 

!LA  NEV 
!  ORLEANS 

! 

! 

1977 

TA3 It  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSEL) 


6Q0 


ENGR! 

DISH 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

I  COAST 

1  GUARD 

I  NUMBER 

!  1VTCC1  DIMENSIONS  | DRAFT! 

1  NET  1 CODE! LENGTH! BROTH!  1 

IREGIS-!****!  AEG.  1  REG.lLOAO-! 

1  TER  t  SEE!//////!/////!  €0  ! 

i  TON-  IP  ACE!  OVER-! OVER- !/////! 

1  NA6E  1  IV  1  ALL  1  ALL  ILIGHT! 

HORSE 

■OVER 

CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  (OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ! TC !  BASE 

////////!  POINT  !  LINE-1  I AO  1  LINE-1 

PASS-  I  (LIGHT)  !////////////////! TO! ////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  i EE!  LINE-2 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(32)  NATIONAL 

NARINE/  INC. 

1 

1 

! 

1  1  ! 

1  1  1 

1  1  1 

1 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUEOI 

} 

1  1  1 

t 

! 

! 

! 

! 

1 

D N  1873 

1578123 

l  96714A41! 

195.11 

35.11 

3.7! 

- 

1437! 

19.2 (NONE 

I  LA 

NEW 

1977 

! 

1  1  1 

195.11 

35.1! 

1.6| 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

ON  1874 

1578124 

1  967I4A41! 

195.1! 

33.11 

3.7! 

- 

1437! 

19.2! NONE 

!L  A 

NEW 

1977 

! 

1  2  1 

195.1! 

35.1! 

1.61 

-  ! 

! 

| 

ORLEANS 

ON  1875 

1578125 

l  96714A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1437! 

1 9 . 2 ! NONE 

!LA 

NEW 

1977 

1 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1  •  o ! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

ON  1878 

1578126 

1  96714A41! 

195.11 

35.11 

8.7! 

- 

1437! 

19.2 ! NONE 

1  LA 

NEW 

1977 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

ON  187? 

1578127 

l  96714A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1437! 

19.2 (NONE 

!LA 

NEW 

1977 

I 

1  1  t 

195.1! 

35.1! 

1 .0 ! 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

ON  1878 

1578128 

1  96714A4H 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1437! 

19.21N0NE 

!  L  A 

NEW 

1977 

! 

!  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

ON  1879 

1578129 

I  967I4A411 

195.11 

35. 1! 

8.7! 

- 

1437! 

1 9.21N0NE 

!LA 

NEW 

1977 

l 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

D*  1890 

1578130 

1  96714A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1437! 

19. 2 ! NONE 

1  LA 

NEW 

1977 

1 

1  1  1 

195.1! 

33.1! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

ON  1 3P1 

1578131 

!  96714A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1437! 

19. 2 {NONE 

!LA 

NEW 

1977 

i 

1  1  ! 

195.1! 

35.11 

1.6! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

ON  1882 

1578132 

1  96  ?  1 4  A  41 1 

195.1! 

35.1! 

3.7! 

- 

1437! 

1 9. 2 ! NONE 

1  LA 

NEW 

1977 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

ON  1883 

1578133 

1  967 ! 4A41 1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1437! 

19.2!  NONE 

!  L  A 

NEW 

1977 

1 

!  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

ON  2001 

|  - 

1  65014A401 

195.0! 

35.01 

8.7! 

- 

1354! 

13.0 ! NONE 

!LA 

NEW 

1949 

1 

l  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ON  2002 

1  - 

1  59614A40I 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1443! 

12.6! NONE 

!LA 

NEW 

1950 

1 

I  1  1 

195.1! 

35. 1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ON  2005 

1259719 

1  6201 4A40I 

195.11 

3$.  1 ! 

8.7! 

- 

1443! 

1 2.6 (NONE 

!  LA 

NEW 

1950 

I 

1  1  1 

195.11 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

ON  2006 

1291230 

1  75414A401 

195.01 

35.0! 

3.7! 

- 

1433! 

12.6!  NONE 

1L  A 

NEW 

1950 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

) 

1 

ORLEANS 

ON  2C08 

1260179 

1  74314A40! 

195.0! 

35.1! 

3.7! 

- 

1443! 

1 2.6! NONE 

!LA 

NEW 

1950 

l 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

-  1 

| 

| 

ORLEANS 

ON  2009 

I  - 

1  620 1 4 A  40 { 

195.0! 

35.0! 

3.7! 

- 

1353! 

12.6 ! NONE 

ILA 

NEW 

1953 

l 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

ON  2010 

1  - 

1  62014A40! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1353! 

12.6 !  NONE 

ILA 

NEW 

1953 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  I 

! 

1 

ORLEANS 

ON  23C2 

1543113 

1  971 1 4  A  41 1 

200.1! 

35.1! 

3.7! 

- 

1575! 

18.3  lNONE 

!LA 

HEW 

1973 

1 

1  1  t 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

ON  2303 

1543114 

1  971 1  AAAI  i 

200.11 

35.1! 

3.7! 

- 

1575! 

18.31N0NE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

1  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ON  2305 

1543116 

1  97H4A41! 

200.1! 

35.1! 

3.7! 

- 

1575! 

1 8. 3 ! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

! 

i  i  * 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ON  2306 

1543117 

1  97114A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1575! 

1 8. 3! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

1 

!  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ON  2307 

1543118 

!  97114A41! 

200.1! 

35.1! 

3.7! 

- 

1575! 

16.3IN0NE 

ILA 

NEW 

1973 

I 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.51 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

ON  2309 

1543120 

1  971J4A411 

200.1! 

35.11 

8.7! 

- 

1575! 

18.3! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

1 

1  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ON  2310 

1543121 

l  97U4A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1575! 

18. J! NONE 

ILA 

NFW 

1973 

! 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ON  2311 

1543122 

1  97H4A41* 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

• 

1575! 

18. 3! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

!  1  1 

2C0.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ON  2312 

1543123 

1  97114A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1575! 

18.3IN0NE 

!LA 

NEW 

1973 

1 

1  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

OK  2409 

1506416 

1  1 020! 4A41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1574! 

17*5! NONE 

SLA 

NEW 

1966 

! 

t  t  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

•  | 

! 

! 

ORLEANS 

ON  2425 

1516027 

1  108314441! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1561! 

1 8 . 3 ! NONE 

ILA 

NEW 

196! 

! 

1  1  l 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ON  2427 

1516029 

1  108314A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1561! 

n.MNONE 

!  LA 

NEW 

1968 

l 

!  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ON  2431 

1543134 

1  1015I4A411 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

15711 

18.4!  NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

ON  2432 

1543135 

1  101S14A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1571! 

1  5 . 4  j  NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

I  1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

ON  2435 

1543136 

1  1 01 5! 4A41 1 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1571! 

1 5. 4 ! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

t 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

J 

! 

ORLEANS 

ON  2436 

*1543139 

!  101514A41J 

2C0.1! 

35.  t! 

8.7! 

- 

1571! 

18.4! NONE 

ILA 

NEW 

197? 

! 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ON  2437 

1543140 

l  101514A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1571! 

18.4! NONE 

!LA 

NEW 

1972 

1 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

ON  2438 

1543141 

!  101514A41! 

200.1! 

35. t! 

8.7! 

- 

1571! 

18.4IN0NE 

!  LA 

NEW 

197? 

1 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

ON  2439 

1543142 

!  101514A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1571! 

1S.UN0NE 

ILA 

NEW 

1972 

J 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

» 

! 

ORLEANS 

ON  2440 

1543143 

1  101S14A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1571! 

18. 4 (NONE 

!LA 

NEW 

1973 

I 

!  (  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  » 

! 

! 

ORLEANS 

ON  2441 

1542665 

1  69614A411 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1592! 

19.5! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

! 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

PM  2442 

1542666 

i  69614A411 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1592! 

19.51N0NE 

!  L  A 

NEW 

1972 

1 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ON  2443 

1542667 

1  696! 4A41 1 

200.1! 

35.1! 

3.7! 

- 

1592! 

19.5! NONE 

!LA 

NFW 

1972 

1 

1  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.51 

-  ! 

1 

| 

ORLEANS 

ON  2444 

1542668 

!  69614A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1592! 

19.5 ! NONE 

(LA 

NEW 

1972 

I 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

( 

! 

ORLEANS 

DM  2445 

1542669 

1  69614A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1592! 

19.5! NONE 

J  LA 

NEW 

1972 

1 

1  1  i 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

7  ! 

j 

! 

ORLEANS 

DM  2446 

1542670 

1  t>?6!  4A41 1 

200.1 ! 

35.1! 

3.7! 

- 

1592! 

19. 5*!  NONE 

!LA 

NEW 

1972 

! 

!  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

DN  2447 

1542671 

1  696 ! AAAI S 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1592! 

19 .5  J  NONE 

SLA 

NEW 

1972 

I 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

D.“"2**f 

15*2672 

«  696!*i*l! 

200.1! 

35.1! 

3,7* 

- 

1592J 

19.5IN0NE 

ILA 

NFW 

1972 

1 

!  1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ON  2449 

1542673 

1  696 14A41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1592! 

19.51N0NE 

I  LA 

NEW 

1972 

1 

1  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ON  2450 

1542674 

1  696  !  AAAI ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1592! 

19,5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1V72 

1 

i  1  1 

200.1! 

35.1! 

1  •  S ! 

-  ! 

l 

! 

ORLEANS 

DN  2451 

1542675 

{  69614A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1592! 

19.51N0NE 

!  LA 

NEW 

1972 

1 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

DN  2452 

1542676 

1  696 ! AA  41 1 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1592! 

19.5! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ON  2453 

1550740 

J  1158!  4  A41 1 

200.11 

35.1! 

8.7! 

- 

1557! 

19.7IN0NE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

I  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ON  2454 

1550741 

!  115814A411 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1557! 

19.7! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

1 

1  1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

DM  2455 

1550742 

1  115814A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1557! 

19,7  tNONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

1  t  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

ON  2456 

1550743 

I  1 156! AAAI f 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1557! 

19.7IN0NE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

! 

1 

1  1  1 

I  1  1 

!  !  1 

200.1! 

( 

! 

35.1! 

( 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

! 

1 

( 

! 

! 

! 

1 

ORLEANS 

TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

601 

tNSR! 

DIST! 

OPERATOR 

1  1VTCC1  0 IRENS I ONS  10RAFT! 

1  NET  ICOOElLENGTHlHPOTHl  1 

(CAPACITY! 

!  ! 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

(VESSEL 

IS  tOPERAT'NC 

!  COAST 

IREG1S-1****!  RES-  1  REG.lLCAO-l 
l  TER  1  SEE!///.///!/////!  ED  1 

!  CARGO  I 
!////////! 

FIXSO  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

ITCi  BASE 

!*0|  LINE-1 

TEAR 

6UILT 

VESSEL  NARE 

AND  NURSED 

1  GUARD 

!  NUMBER 

1  TON-  IP  AGE  1 

1  NAGC  !  IV  1 

0VCR-10VER-1/////I 
ALL  »  ALL  (LIGHT) 

HORSE 

POWER 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// IT 01/ /////////! 
EHGERS  !  (FEET)!  LXNE-2  ICE!  LINf-2 

OR 

•REBUILT 

(32)  NATIONAL 

1 

1 

MARINE*  INC.  1 

(CONTINUED)! 

1  1  t 

1  1  ! 

!  1  1 

!  U  \ 

1 

l 

1 

1 

1 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

OP 

2520 

1506409 

! 

t  1020UA41! 

1  !  1 

200-1! 
20C- 1 1 

35.1! 

35.11 

8.7! 

1.5! 

1574! 

-  ! 

17- 3! NONE 

I 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

OR 

2521 

1S16C32 

1  108114A41! 

1  !  t 

200.11 

200-1! 

35.1! 

35.11 

6.7! 

1.6! 

“ 

1561! 

-  ! 

18.3! NONE 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1968 

DR 

2522 

1306406 

1 

I  102014*41! 

1  1  1 

200.1! 

200.1! 

35.11 

35.11 

5.7! 

t.S! 

1574! 

17 • 3 1  NONE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

0» 

2524 

1506414 

1 

1  1 02014A41 } 

1  t  1 

2C0.1! 

200.1! 

35.11 

35.11 

8.7! 

1.5! 

* 

1574! 

-  ( 

17-3 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

ON 

2525 

1512942 

1 

1  102514*41 1 

l  1  1 

2CC.ll 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1*6! 

“ 

1571! 

-  ! 

17,3  !  HONE 
! 

1 L *  NEW 
!  ORLEANS 

1967 

ON 

2526 

151*025 

! 

1  1083144411 

1  1  I 

2C0.1t 
200. tl 

35.11 

35.1! 

8.7! 

1.8! 

“ 

1561! 

-  ! 

18.3  {NONE 
i 

1LA  NEW 
!  ORLEANS 

1968 

ON 

2527 

1512941 

1  1 02514*41 ! 

1  l  ! 

200.1! 

200.11 

35.11 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

“ 

1571! 

-  ! 

1 7. 3  ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1«67 

OR 

2526 

1512946 

I 

1  102514A4U 

1  1  1 

20C.1I 

200.11 

35.11 

35.11 

8.7! 

1.6! 

" 

15711 
-  ! 

17-3! NONE 

1 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

1967 

ON 

2529 

1512943 

1 

1  102514A41I 

1  1  1 

200.1! 

200.11 

35.1! 

55.11 

8.7! 

1.6! 

** 

1571! 

-  ! 

17.3! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1967 

OR 

2530 

1512945 

! 

1  102514441  1 

1  1  1 

200.1! 

200.11 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

“ 

1571! 

-  I 

1 7. 3  IN  ONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1967 

OR 

2531 

1512947 

1 

l  102514*41 ! 

!  1  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.11 

8.7! 

1.6! 

1371! 

-  ! 

17,3! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1967 

DR 

2532 

1516023 

1 

1  108314*41! 

1  1  1 

200.11 

200.1! 

35.1! 

35.11 

8.7! 

1.6! 

“ 

1561! 
-  ! 

1 i • 3  l  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1988 

ON 

2533 

1516024 

1 

l  108314*41 ! 

1  !  1 

200.11 

200.11 

35.11 

35.1! 

8.71 

1.6! 

1561! 

-  i 

16. 3! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1968 

OR 

2534 

1312946 

1 

1  102514*41 1 

1  1  1 

200.11 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.6! 

1 571  j 
-  ! 

17,3  SHONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1967 

ON 

2535 

1516031 

1 

1  103324*41 1 

1  1  1 

200.11 

200.11 

35.1! 

35.1! 

5.7! 

1.6! 

• 

1561! 

-  ! 

18,3 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

196? 

OR 

2536 

1513763 

i 

1  97714*41 1 

1  !  1 

200.0! 

200.11 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.51 

15631 
-  ! 

16-6! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1976 

ON 

2537 

1306411 

1 

1  102014*41 1 

1  1  ! 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.51 

— 

1574! 
-  ! 

17.31NONE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

'<966 

OR 

2536 

15129J9 

1 

!  102514*41 { 

1  1  1 

2C0.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

6.7! 

1.6! 

1571! 
-  ! 

17.3!  NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1967 

DR 

2539 

1513772 

I 

1  97714*41 ! 

1  1  1 

200.0! 

200.11 

35.0! 

35.11 

8.7! 

1.5! 

“ 

1583! 
-  ! 

1 8  •  Ct !  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1976 

OR 

2540 

1543138 

1 

1  101514*41  1 

1  !  1 

200. tl 
200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

1571! 
-  ! 

1 8,4! NONE 

I 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

OR  23*1 

1512940 

! 

1  1025 14*41 1 

l  1  1 

200.11 

200.11 

35.1! 

35.1! 

6.7! 

1.6! 

1571! 
-  ! 

17, 3 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1967 

OR 

2542 

1513770 

1 

1  97714A411 

1  l  1 

20C.0! 

200.1! 

35.0! 

35.11 

8.7! 

1.5! 

1583! 
-  ! 

18.6! NONE 
! 

ILA  NEW 

I  ORLEANS 

1976 

OR 

2543 

1516028 

1 

1  1033  24*41  1 

1  !  1 

200.11 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

1561! 
-  ! 

16.31N0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1968 

ON 

2544 

1541586 

1 

1  97324*41 1 

1  1  1 

200.0! 

2C0.0I 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1621! 
-  I 

16-0! NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

OR 

2545 

1516026 

1 

1  1 08314*41 ! 

!  !  t 

200.11 

200.1! 

35.11 

35.1! 

8.7| 

1.6! 

1561! 
-  ( 

18.3 !  NONE 
! 

IL*  NEW 
!  ORLEANS 

1968 

DR 

2546 

1513767 

1 

l  97714A41! 

1  1  1 

200. 0! 
200.1! 

35.01 

35.1! 

6.71 

1.5! 

1593! 
-  ! 

18,6! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1976 

OR 

2547 

150641  7 

1 

1  10202  4*41 1 

1  1  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

6.7! 

1.5! 

1574! 
-  1 

1 7 . 3 !  NONE 
! 

ILA  NFW 

1  ORLEANS 

1966 

DR 

2548 

1516030 

1 

1  1 08324*41 1 

1  1  1 

2C0.1I 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.6! 

1561! 
-  ! 

16.3! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1968 

DR 

2549 

1543112 

1 

i  97114*411 

1  1  1 

200.11 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

1575! 

18.31  NONE 
! 

(LA  NFW 
!  ORLEANS 

1973 

DM 

2530 

1543115 

1 

!  971 !  4  *  41 1 

1  !  1 

200.11 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

1575! 
-  ! 

16-3! NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

DR 

2531 

1543119 

1 

1  971 24*401 

1  1  ! 

200.11 

200.1! 

35-1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

1575! 
-  ! 

18,3!  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

DR 

2552 

1513766 

1 

1  97724*41 2 

1  !  1 

200.0! 

200.1! 

35.0! 

35.11 

6.7! 

1.5! 

- 

1533! 
-  ! 

18.6! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1976 

OR 

2553 

1513771 

1 

1  9772  4*41 1 

1  1  1 

200.01 
200. r* 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.51 

1583! 
-  ! 

1 8.6! NONE 
! 

!LA  HEW 
!  ORLEANS 

1976 

DR 

2554 

1506410 

1 

1  1020*<A40! 

1  !  1 

200. tl 
200.1! 

35.U 

■*3.1! 

8.7! 

1.M 

** 

1574! 
-  1 

17.3! NONE 

I 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

DR 

2555 

1543137 

1 

1  1015 1 4  A  40 1 

1  1  ( 

201. •! 
200. M 

35. It 
35.1! 

8.7i 

1.6| 

1571! 
-  ! 

18. 4! NONE 
! 

ILA  NEW 

I  ORLEANS 

1973 

OR 

2801 

1633659 

1 

1  1 22314*41  ! 

1  1  1 

200.01 

200.01 

53.0' 

35.0! 

5.9! 

1.8! 

" 

1556! 
-  ! 

1 9 . 0 ! NONE 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

OR 

2802 

1633660 

1 

1  1 22324*41 1 

1  1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 
35. 0! 

6.9! 

1.6! 

1556! 
-  ! 

19,0! NONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1981 

DR 

2603 

1633661 

1 

!  1 2232  4*41  ! 

1  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

6.9! 

1.6! 

— 

1556! 
-  ! 

19.0INONE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

OR 

2604 

1633862 

t 

1  1 22324*41 1 

1  t  1 

20C.0! 

200.01 

35.0! 
35. C! 

6.9! 

1.8! 

" 

1556! 
-  ! 

19-0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

DR 

2605 

1 633663 

1 

1  122314*41! 

1  1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.01 

6.9| 

1.6! 

~ 

1556! 
-  I 

19.0IN0NE 

( 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

DR 

2606 

1633664 

I 

1  1 223! 4*41 1 

1  1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.9! 

1.8! 

“ 

1556! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

DR 

2807 

1633865  - 
1 

1  1  22314A  41 2 

1  t  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

6.9! 

1.6! 

“ 

1556! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

OR 

2608 

1633866 

1 

1  122324*41 2 

!  1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.9! 

1.8! 

“ 

1556! 
-  ! 

19,0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

OK 

2809 

1633867 

! 

1  12232 4A411 

1  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

8.9! 

1.6! 

* 

1556! 
-  ! 

19-OINONE 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

OR 

2610 

1633666 

1 

!  122324*41 2 

1  !  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.9! 

1.8! 

“ 

1556! 
-  1 

19,0 !NONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1981 

$» 

2811 

i  inuo 

i 

!  1223I*>**»1 

1  1  1 

200*0! 

200.0! 

35*0! 

35.0! 

A, 01 
1.8! 

“ 

1556! 
-  ! 

1 9.0! NONE 
! 

ILA  NFW 
!  ORLEANS 

1981 

OR 

2812 

1633870 

1 

!  1223! 4*41 2 

1  1  1 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.9! 

1.6! 

” 

1556! 
-  1 

19,0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

OR 

2813 

1633871 

! 

i  1 223 !4  *41 1 

1  1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.9! 

1.8! 

” 

1556! 
-  ! 

19, 0 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

OR 

2814 

1633872 

1 

1  122324*41  1 

!  1  ! 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.9! 

1.6! 

“ 

1556! 
-  ! 

19 . 0! NONE 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

OH 

2815 

1633873 

1 

1  1 223! 4*41 2 

!  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

6.9! 

1.8! 

” 

1556! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

OR 

2616 

1633674 

1  1 2231 4*41 2 

1  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.9! 

1.6! 

1556! 
-  ! 

1 9, 0! NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

OR 

2817 

1633875 

1 

1  1 223  24*41 ! 

1  1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

6.9! 

1.6! 

“ 

1556! 
-  ! 

19.01  NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

OR 

2818 

1633876 

!  122314*41 f 

1  !  1 

200.0! 

200.0! 

35.01 

35.0! 

6.9! 

1.8! 

“ 

1556! 
-  ! 

19, 0 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

OR 

2619 

1633877 

t 

1  1 22324*41 f 

1  I  1 

200.0! 

200.0! 

3S.0! 

35.0! 

8.91 

1.81 

1556! 
-  ! 

19,0! NONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1981 

6Q2 _ 

TASLE  2 —  DESCRIPTION 

OP  VESSELS 

(««■ 

BIST! 

OPERATOR 

1  IVTCCI  DIMENSIONS  1  DRAFT  1 

I  NET  1  CODE (LENGTH! 8R0TH!  ! 

(CAPACITY! 

!  ! 

HIGH-  I 
EST  1 

(VESSEL 
CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 

VESSEL  NINE 

AND  NUMBER 

!  COAST 

1  GUARD 

1  RUBBER 

1  TER  1  SCEI//////I /////!  CD  1 
!  TON-  (PAGE!  OVER** t OVER"! /////! 

!  NAGE  I  IV  I  ALL  1  ALL  (LIGHT! 

1////////!  POINT  I  LINE-1  t AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! ////////// /7//// ! TO I ////////// 
POWER!  INGERS  !  <  PIET) !  LlNl-2  ! EE!  LINC-2 

!  I  !t  !  !  I  1  II  I 

I  I  I  i  I  I  1  !  II  I 


(32)  NATIONAL 

OP  2820 

MARINE#  INC.  I 

(CONTINUED)! 

1633071 

1  I  1 

!  t  ! 

!  1 2231 4A41 ! 

! 

! 

200.0! 

! 

1 

35.0! 

! 

1 

0.91 

! 

-  1 

! 

! 

.  1556! 

! 

1 

1 9.0! NONE 

1 

1 

!  L  A 

NEW 

ON  3C01 

! 

!  641530 

I  1013(44411 

200.9! 

195.0* 

33.0! 

35.0! 

1.8! 

0.7! 

1 

-  ! 

-  1 
1416! 

! 

21.11  NONE 

! 

!LA 

ORLEANS 

NEW 

ON  3002 

! 

1641539 

!  I  I 

I  1013(44411 

195.0! 

195.0! 

35.01 
35.  C! 

1.71 

0.7! 

! 

-  I 

-  ! 
141  a! 

! 

21.1 (NONE 

1 

1LA 

ORLEANS 

NEW 

DN  3003 

I 

1641540 

!  !  I 

(  1013(44411 

195.0! 

195.0! 

3S.CI 

35.0! 

1.7! 

0.7! 

! 

-  t 

-  ! 
1416! 

! 

21.1! NONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

DP  3004 

1 

1641541 

I  i  ! 

!  1013(4441! 

195.0! 

195.0! 

33.0! 

35.11 

1.7! 

0.7! 

t 

-  ! 

-  I 
1416! 

! 

21.1  I  NONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

ON  3C03 

I 

1641542 

(  (  ( 
i  1013(4441  ! 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.0! 

1.7! 

0.7! 

-  ! 

-  ( 
14161 

* 

21  •  t  lNONC 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

0"  3C06 

1641543 

!  !  ( 

1  101314441! 

195*0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

8.71 

-  ! 

-  ! 
14161 

( 

21. KRONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

ON  3007 

1 

1641544 

t  1  1 

(  1013(4441! 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

1.71 

0.7! 

! 

-  I 

-  ! 
1416! 

! 

21.1  !  NC'IC 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

DP  3006 

! 

1641545 

I  1  3 

1  101314441! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.71 

0.7! 

! 

I 

-  ! 
1416! 

I 

21.1! NONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

DP  3009 

1 

1641546 

(  !  1 
i  1 013(4441 ( 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35. Cl 

1.7! 

8.7! 

I 

-  1 

-  ! 
1416! 

! 

21 .1 ! NONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

OP  3010 

I 

1641547 

t  )  ! 

1  1 013! A A  41 ! 

195.0! 
195. C( 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

8.7! 

! 

-  ! 

-  ! 
1416! 

! 

21  .KRONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

IN  3011 

1 

1641548 

!  1  ( 
i  101314441 1 

195.0! 

19S.0I 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

8.7! 

! 

-  ( 

-  ! 
1416! 

! 

21.1! NONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

0"  3012 

! 

(641549 

i  (  i 

(  1013(44411 

195.0! 

195.0! 

3S.C! 

35.0! 

1.7! 

8.7! 

I 

-  ! 

-  ! 
1416! 

1 

21 .1 ! RONE 

I 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

OP  3013 

! 

(641550 

i  1  1 

!  101314441 ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

1.7! 

0.7! 

! 

-  ( 

-  I 
14161 

1 

21  .1 INONE 

( 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

OP  3014 

! 

(641551 

I  !  1 

!  1013(4441! 

195.0! 

1«5.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

0.7! 

! 

-  1 
1416! 

! 

21.1  INONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

ON  3015 

! 

(641552 

i  !  I 

1  1013(4441! 

195.0! 

193.0! 

35. 0! 
35.0! 

1.7! 

3.71 

! 

-  ! 
1416! 

21.KNCNE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

ON  3016 

1 

(641553 

!  I  i 

1  101314441 ( 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.01 

1.7! 

8.7! 

! 

-  ! 

-  ! 
1416! 

! 

21. KRONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

OP  3017 

! 

1641554 

1  !  1 
(  1013(4441! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

1.7! 

8.7! 

! 

-  ! 

-  ! 
14161 

1 

21.1  INONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

ON  3018 

! 

(641555 

(  !  ! 

1  1013(4441  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.71 

8.7! 

! 

-  1 

-  ! 
1416! 

21  .KRONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

OP  3019 

I 

(641556 

!  !  ! 
i  101  3(4441  ( 

195. U! 
195.0! 

35.  C! 
35. 0! 

1.7! 

8.7! 

! 

-  I 

-  I 
1416! 

! 

21.K  NONE 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

DP  3020 

! 

(641557 

1  (  ! 
i  1  01  3(  4441  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

8.7! 

I 

! 

-  ! 

1 41  o ! 

! 

21.KN0ME 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

ON  3021 

! 

(641558 

!  (  ! 

1  1013(4441! 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.01 

1.7! 

0.7! 

! 

-  ! 

141  a! 

21.11  NONE 

1 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

D*  3022 

( 

(641559 

1  !  ! 

I  1013(4441! 

195.0! 

195.0! 

33.0! 

35.0! 

1.7! 

3.7! 

! 

-  I 

-  ! 
1416! 

I 

21.1  INONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

DP  3023 

I 

1641500 

(  1  I 

!  1013(4441! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

0.7! 

! 

-  1 

-  ! 
1416! 

I 

21 .!! NONE 

!  ORLEANS 

ILA  NEW 

OH  3024 

I 

1041561 

!  !  ( 

!  1013(4441! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

0.7! 

I 

-  1 

-  ! 
1416! 

! 

21.1 {NONE 

!  ORLEANS 
ILA  NEW 

DP  3025 

! 

(641562 

(  (  ( 

1  1013(4441! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

8.7! 

I 

-  ! 

-  ! 
1416! 

I 

21 • K NONE 

!  ORLEANS 

ILA  NEW 

OP  3026 

l 

1 641 563 

1  (  1 

1  1013(4441! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

1.7! 

0.7! 

! 

-  ! 

-  ! 
Ulo! 

I 

21  .1 INONE 

!  ORLEANS 
!LA  NEW 

OP  3027 

! 

(641564 

!  !  ! 

!  1013(4441! 

195.0! 

193.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

8.7! 

I 

-  ! 

-  ! 
1416! 

! 

21*1 {NONE 

! 

!LA 

ORLEANS 

NEW 

OP  3028 

( 

(641565 

I  !  1 

!  1013(4441  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

8.7! 

I 

-  ! 

-  1 
i4u: 

! 

01.1  INONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

OP  3029 

! 

(641566 

(  (  ! 

!  1013(4441! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

1.7! 

8.7! 

! 

-  ! 

-  1 
1416! 

! 

21.1 1  NONE 

I 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

ON  3030 

! 

(641507 

!  (  ( 
i  101314441! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

3.7! 

! 

-  ! 

-  ! 
1416! 

! 

21.1  INONE 

I 

ORLEANS 

«jru 

ON  3031 

! 

(641568 

!  !  ! 

!  1013I4441  J 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

8.7! 

I 

! 

-  ! 
1416! 

! 

21.1 INONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

DP  3032 

! 

1  641  56'/ 

I  1  1 

I  1013(44411 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

8.7! 

! 

-  ! 

-  ! 
1416! 

! 

21.1 INONE 

I 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

ON  3033 

1 641 570 

1  !  ! 

(  10(314441  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  Cl 
35.0! 

1.7! 

8.7! 

! 

•  i 

-  ! 
U16! 

! 

21.1  INONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

ON  3034 

! 

(641571 

1  !  ! 

1  101314441! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. 0! 

1.7! 

8.7! 

i 

! 

-  ! 
1416! 

! 

21.1! NONE 

! 

JLA 

OPLEANS 

NSW 

DN  3035 

! 

(641572 

1  1  1 

1  1013(4441! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

6.71 

! 

! 

-  ! 
1416! 

l 

21.1  INONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

DP  3036 

i 

(641573 

!  !  I 

!  101314441! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

8.7! 

! 

-  ! 
1416! 

1 

21  «K  NONE 

! 

ILA 

OPLEANS 

NEW 

OP  3037 

! 

(641574 

!  !  1 
!  101314441! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

1.7! 

8.7! 

! 

-  ! 

-  ! 
1416! 

! 

21.1 INONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

OP  3033 

! 

(641575 

!  !  ! 
!  101314441! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

8.7! 

I 

-  ! 

-  ! 
1416! 

! 

21.1! NONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

ON  3C39 

( 

(641576 

!  !  I 

1  101314441! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

6.7! 

I 

-  ! 

-  ! 
1416! 

! 

21.1  INONE 

ILA 

OPLEANS 

NEW 

ON  3040 

I 

(441577 

!  !  ! 

!  101314441! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

1.7! 

0.7! 

! 

! 

-  ! 
1416! 

! 

21.1 INONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

DM  45C1 

! 

(534422 

!  !  ! 

!  1 206! 4443! 

195.01 

200.1! 

35.0! 

50.1! 

1.7! 

3.7! 

! 

- 

-  ! 
1840! 

! 

1  2. 4! NONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

ON  4502 

1 

(536617 

!  !  ! 

!  1 20624443! 

2C0.1! 

200.1! 

50.1! 

50.1! 

2.7! 

3.7! 

! 

! 

-  ! 
1840! 

1 

1  2.4! NONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

DP-4503 

! 

i  ...... 

!  >  ! 
!  595J4443! 

200.1! 

195.0! 

50.1! 

35.01 

2.7! 

3.7! 

! 

-  ! 
1451! 

11.5  INONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

OP  4504 

! 

1514759 

!  !  ! 

!  13!6!4A43! 

195.1! 

200.1! 

35.1! 

54.1! 

1.6! 

3.7! 

i 

- 

-  ! 
1794! 

1 3.91NONE 

! 

iLA 

ORLEANS 

NEW 

0 P  4505 

! 

! 547B19 

!  1  ! 
1  661(4443! 

200.1! 

172.6! 

54.1! 

43.6! 

3.2! 

8.8! 

! 

-  ! 

-  ( 
1350! 

; 

1 3. 9i NONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

ON  4506 

(535623 

!  !  ! 
!  827*4443! 

172.6! 

100.0! 

43.6! 

43.61 

2.6! 

10.0! 

-  ! 
1690! 

! 

20. 0 ! NONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

OP  4009 

( 

! 2)0593 

!  !  ! 
!  99214441! 

180.0! 

195.1! 

43.6! 

35.1! 

2.9! 

6.7! 

-  f 
1311! 

! 

21 .0!  NONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

OP  4010 

i 

1200594 

!  !  ! 
!  992144411 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

2.3! 

6.7! 

- 

-  ! 
1311! 

! 

21 .8 INONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

DN  4011 

! 

1200741 

!  !  ! 
!  99214441! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

2.3! 

8.7! 

-  I 
1311! 

! 

21  •  8!  NONE 

1 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

OP  4819 

S 

(523504 

!  !  ! 
!  106814441! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

2.3! 

8.7! 

- 

-  ! 
1256! 

! 

23.1 INONE 

! 

ILA 

OPLEANS 

NEW 

DN  4020 

! 

(523505 

!  !  ( 
!  1060*4441! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

2.5! 

8.7! 

- 

.  i 

1256! 

23.1 INONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

H0C  2 

! 

1  — - - 

!  *  ! 
!  22614446! 

195.1! 

12C.0! 

35.1! 

30.0! 

2.5! 

8.5! 

- 

-  ! 
500! 

! 

11 .0 INONE 

! 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

H9C  3 

! 

!  - 

!  (  ! 
!  22614446! 

120.0! 

12C.01 

30.0! 

30.0! 

1.0! 

3.6! 

• 

-  ! 
500! 

! 

11 .0! NONE 

1 

ILA 

ORLEANS 

NEW 

! 

1 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

120.0! 

1 

! 

30. C! 

! 

1 

1.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

tear  r 

BUILT  I 
OR  1 
♦REBUILT! 


19«1 

K01 

1911 

1981 

1981 

1981 

1981 

1981 

1981 

1981 

1981 

1911 

1981 

1981 

1901 

1911 

1981 

1901 

1981 

1981 

1981 

1981 

1981 

1981 

1981 

1901 

1981 

1901 

1901 

1981 

1901 

1981 

1901 

1901 

1901 

1901 

1901 

1981 

1901 

1901 

1981 

1971 

1971 

1940 

I960 

1973 

1971 

1962 

1962 

1962 

1970 

1970 

1960 

1961 


TABLE  2  “  erSCAIPTION  or  VESSELS 


603 


ENG*! 

81  ST !  OPERATOR 


VESSEL  NAPE  AND  NUflBEft 


i 


TOAST 
G  1AID 
MJMC* 


IVTCCI  DIP.CNSIONS  I DIAF I ! 

NET  ! CODE! LENGTH! 3*8THl  ! 

AEGIS-!****!  A EC.  !  AEG*! LOAD-! 

TEA  !  SEE!//////!///'/!  ED  I 
TON-  1PAGE!  OV£*-!eVEA-!/////!  NOISE 
NACE  !  ! V  !  ALL  !  ALL  ILIGHT !  POVEt 


CAPACITY!  MUM-  I  !  V  E  S  S  £  L  ! 

!  EST  !  CAIGO  HANDLING  (S  !0*E*ATINt 
CAIGO  !  FIXED  I  COUXPNENT  !TC!  ?ASC 
;//////// 1  POINT  |  LINE-1  !A0!  LSNE-1 

:  PASS-  !<LI«HT)!///FP/////////P/!TD!//////////! 
:  ENCEAS  !  (FEET)!  LINE-2  I  EE!  LINE-2 


! 

TEAA  ( 
BUILT  ! 
OA  I 
•AEBUILT! 


(32) 

NATIONAL 

1 

1 

HAIINE#  INC.  1 

(CONTINUED)! 

1 

! 

I 

1 

!  1  II 

II  II 

II  II 

II  It 

I 

I 

I 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

5001 

! 

1 

1 

I 

1 1 .0 ! NONE 

1 

NBC 

5 

|  - 

I 

I 

i 

2261***6!  170.01  30.01 

I  1  120.01  30.0! 

8.51 

1.0! 

“ 

! 

! 

NBC 

1602 

1503795 

| 

I 

1 

6S516A63I  195.01  35.0! 

1  I  195.11  35.11 

9.0! 

1.81 

- 

1 

! 

1*78! 

-  ! 

10.7! NONE 
! 

HBC 

1606 

1503797 

! 

1 

1 

6551***3!  195.0!  35.0! 

I  1  195.11  35.1! 

9.0! 

1.8! 

- 

! 

! 

1*781 
-  ! 

10.71  NONE 
! 

HSC 

HOT 

1503795 

1 

1 

655I6A63!  195.01  35.01 
!  I  195.1!  35.1! 

9.01 

1.8! 

- 

! 

1 

1*76! 

-  ! 

10.71  NONE 
! 

H3C 

1606 

I5C3799 

I 

I 

I 

6S5I6A63!  195.0!  35.0! 

1  1  195.11  35.1! 

9.0! 

1.8! 

— 

I 

! 

1*78! 

-  ! 

10.7 INONC 
! 

NBC 

HOC 

1503101 

| 

1 

1 

65516*631  195.01  35. C! 

!  1  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1 

! 

1*76! 

-  1 

10.71  NONE 
! 

NEC 

1612 

1503*05 

I 

1 

1 

65514**3!  495.0!  35.0! 

1  1  49J.11  35.1! 

9.0! 

1.8! 

“ 

! 

! 

1*76! 

-  1 

10.7! NONE 
! 

MBS 

1617 

1503110 

I 

I 

1 

655UAC31  195. 0!  35.9! 

1  1  195.1!  35.11 

9.0! 

1.8! 

* 

1 

! 

1*781 
-  1 

10.7IN0NC 

1 

HSC 

1419 

1503812 

1 

I 

1 

655 !* A*3f  195.01  35.0! 

1  195.1!  35. V 

9.0! 

1.8! 

- 

I 

! 

1478! 

-  1 

10.7INONC 

! 

H?C 

1620 

1503813 

1 

I 

55SI6A431  D5.0!  35.0! 

1  1  195.11  35.1! 

9.01 

1.6! 

“ 

1 

I 

1*76! 

-  ! 

1O.7IN0NC 

! 

NSC 

1621 

1503816 

1 

1 

I 

65316A43!  1)5.01  35. Cl 
(  1  195.11  35.1! 

9.0! 

1.8! 

” 

! 

! 

1*70! 

-  ! 

10.7! NONE 
! 

HBC 

1622 

1503*1 5 
l 

1 

I 

65514**3!  195.0!  35.0! 

1  1  195.1!  35.11 

9.01 

1.8! 

“ 

! 

! 

1*76! 

-  ! 

10.7IN9NC 

! 

H3C 

1623 

1503816 

1 

I 

1 

6551*6631  195. Cl  35.0! 

1  1  195.1  1  35  iM 

9.0! 

1.3! 

- 

! 

1 

1*76! 

-  1 

10. 7J  NONE 

NSC 

1626 

1503817 

1 

1 

I 

45514A43!  195. N  i  .91 

1  1  195.11  3*. 11 

9.0! 

1.8! 

“ 

1 

! 

1*76! 

-  ! 

10.7INONC 

! 

NBC 

1623 

1 50381 8 

1 

I 

t 

45514643!  195.01  75. 01 

I  !  195-*'  VI! 

9.0! 

1.6! 

" 

1 

I 

1*76! 

-  ! 

10.7|N0Nr 

HSC 

1626 

1503819 

1 

1 

I 

655I4A43!  195.01  (.0! 

i  i  i95.li  :*..u 

9.0! 

1.3! 

! 

! 

1*78! 

-  ! 

10.7 ! NONE 
! 

HSC 

1627 

I 503820 

1 

1 

I 

65514643!  195.01  *>.0! 

1  1  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.8! 

— 

! 

» 

1*78! 

10.7 | HONE 

I 

HBC 

U28 

1 503821 
l 

1 

l 

655146*31  195.9!  35.0! 

I  1  195.11  35.11 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

! 

1*78! 

-  I 

10.7 1N0NE 

HBC 

1629 

1503822 

1 

1 

I 

65SI4A43!  195.0!  35.C1 

I  1  195.1!  35.1! 

9.01 

1.3! 

” 

! 

! 

1*76! 

-  I 

10.7  thONE 
! 

HBC 

1430 

1 503823 

1 

! 

1 

655*46*3!  195.0!  35.01 
'  1  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.3! 

- 

I 

! 

1*78! 

-  I 

10.7!hv'C 

! 

HBC 

7*31 

I579C76 

1 

I 

6*1  1*H31  193.0!  35. C! 

!  .  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1*75! 

13.01N0NC 

I 

HBC 

7732 

1579075 

! 

I 

1 

6*’!4A*3!  195.0!  35.0! 

\  )  195.0!  35.0! 

9.0! 

1  .o ! 

“ 

1 

! 

1*75! 

-  ! 

13.0IN0.3C 

! 

HPC 

7733 

1579076 

! 

1 

1 

6*1  i* A*3 !  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

.  .6* 

— 

! 

1 

1*75! 

-  ! 

13.0IN0NC 

I 

HBC 

7736 

1579077 

1 

! 

641 !4A*3!  195.0!  35. C! 

1  1  195.0!  35.01 

) 

1.  . 

— 

1 

! 

1*75! 

-  1 

13.0! NONE 
! 

sec 

7735 

1579078 

1 

I 

1 

641 !*A*3l  195.0!  35.0! 

!  1  195.9!  35.0! 

B 

!.-! 

! 

! 

1*751 
-  ! 

13.0IN0NE 

! 

HPC  7736 

1579079 

1 

I 

! 

6*1 !*A*3 l  195.0!  35. C! 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

1 

1 

1*75! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

NL  112 

1519222 

! 

I 

l 

*7110*11  19S.11  35.11 

1  1  195.11  35.11 

8.7! 

1.8! 

“ 

1 

! 

1*361 
-  ! 

1 7.6 ! NONE 
! 

NL 

116 

1549531 

1 

1 

! 

8671*6*1!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  55. 1! 

8.7! 

1.7! 

“ 

! 

I 

1*19! 

-  ! 

16.5! NONE 

1 

NL 

115 

1569532 

t 

I 

1 

867!*A*1!  195.0!  3S.0! 

!  1  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

— 

! 

! 

1*19! 

-  1 

16.5 ! NONE 

I 

NL 

116 

1 569533 

I 

1 

! 

8671*6*1!  195.0!  35. 01 
!  1  19S.1I  35.1! 

3.7! 

1.7! 

— 

1 

! 

1*19! 

-  ! 

1S.S 1  NONE 

I 

NL 

117 

1569536 

I 

I 

1 

8671*6*1!  195. C!  35.0! 

1  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

— 

1 

! 

1*19! 

-  ! 

18.5 INONC 
! 

NL 

118 

1569535 

1 

I 

! 

8671*4*1!  195.0!  35.0! 

!  1  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

• 

! 

1 

1*19| 

-  ! 

16. 5 INONC 
! 

NL 

119 

1569536 

I 

I 

1 

867I4A41!  195.01  35.01 
!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

— 

I 

! 

1*191 
-  ! 

1 8.51NONC 
! 

NL 

120 

1569537 

I 

! 

! 

1671***1 !  195.01  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

3.7! 

1.7! 

** 

! 

I 

1*191 
-  1 

18. 5 ! NONE 
! 

NL 

121 

1569538 

! 

I 

I 

867 1*6*1 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

“ 

! 

I 

1*19! 

•  i 

18.5! NONE 
! 

NL 

122 

1549539 

I 

! 

I 

867!*A*1 !  195.0!  35.0! 

1  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

— 

! 

! 

i<*  >i 

18. 5 ! NONE 
! 

NL 

123 

1569560 

I 

I 

867HA41!  195.0!  35.0! 

!  1  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

— 

1 

1 

H1V( 

-  ! 

16 » 51  NONE 
! 

NL 

126 

1569561 

I 

1 

5671*6*1 !  195.0!  35.0! 

!  1  195.1!  35.11 

8.7! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1*19! 

13.5! NONE 

1 

NL 

125 

15695*2 

1 

I 

! 

667 !*A*1 !  195.01  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

“ 

1 

! 

1*19! 

-  ! 

18.51N0NC 

! 

NL 

126 

1569563 

I 

! 

1 

867I4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.11 

8.7! 

1.7! 

- 

! 

! 

1*191 
-  I 

18.51N0NE 

1 

NL 

127 

1569566 

t 

I 

I 

8671*6*11  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35*1! 

6.7! 

1.7! 

“ 

1 

! 

1*19! 

-  ! 

18.5! NONE 

NL 

128 

1569565 

I 

! 

1 

6671*6*1 !  195.0!  35.01 
!  1  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1*19! 

-  ! 

U.SlNONt 

1 

NL 

129 

1569566 

| 

I 

I 

867I4A41 1  195.0!  35.0! 

I  1  195. 11  35.1! 

8.71 

1.7! 

“ 

! 

! 

1*19! 

-  ! 

18.5! NONE 
! 

NL 

130 

15695*7 

I 

I 

1 

8671*6*1!  195.0!  35.0! 

!  1  195.1!  35.11 

8.7! 

1.7! 

“ 

1 

1 

1*19! 

-  ! 

1 6 . 5 1  NONE 
! 

NL 

131 

15695*8 

I 

! 

I 

8671***1!  195.0!  35.0! 

I  !  195.1!  35.1! 

6.7! 

1.7! 

— 

! 

! 

H19| 

-  ! 

18.5 INONC 
! 

NL 

132 

15695*9 

I 

1 

1 

66714A41 !  194.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

" 

! 

! 

1*19! 

-  ! 

U.SlNONt 

NL 

1 33 

1569550 

1 

I 

1 

667J4A4H  itS.C!  33. Cl 
!  1  195.1!  35.1! 

1*7! 

* 

! 

1417! 

-  ! 

! 

NL 

136 

16007*5 

! 

1 

I 

67614**1!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35,1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1**6! 

-  ! 

1 6. 6! NONE 

1 

NL 

135 

16007** 

1 

J 

1 

6761***0!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

1 

! 

1**6! 

-  ! 

16.81N0NE 

! 

NL 

136 

16007*7 

I 

1 

i 

6761***1 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

** 

! 

! 

1**61 

1 6.8! NONE 
! 

NL 

137 

16007*8 

I 

I 

I 

676I4A41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

— 

! 

! 

1**61 
-  ! 

1 6. 61  NONE 
! 

NL 

138 

16007*9 

i 

v  I 
! 

676! *A*1 !  195.0!  35.0! 

!  1  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

1 

! 

1**6! 

-  1 

16.8! NONE 
! 

NL 

139 

1600750 

1 

1 

I 

676! *6*1 1  195.0!  35.0! 
!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.51 

“ 

! 

I 

1**6! 

-  ! 

1 6.6 ( HONE 
! 

NL 

160 

1600751 

I 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

6761*6*0!  195.0!  35.01 
!  1  195.1!  35.1! 

It  II 

11  !  ! 

6.7! 

1.5! 

1 

1 

! 

I 

1**6! 

-  ! 

! 

i 

16.6! NONE 
! 

1 

! 

I LA  NEW 
!  OILCANS 
!LA  NEW 
!  OILCANS 
ILA  NEW 
!  OILCANS 
ILA  NEV 
!  OILCANS 
ILA  NEW 
!  OILCANS 
ILA  NEW 
!  OILCANS 
ILA  NEW 
!  OILCANS 
!LA  NEV 
!  OILCANS 
ILA  NEW 
I  OILCANS 
ILA  NEW 
I  OILCANS 
!LA  NEW 
I  OILCANS 
ILA  NEW 
1  OILCANS 
ILA  NEW 
I  OILCANS 
ILA  NEW 
I  OILCANS 
ILA  NCW 
!  OILCANS 
ILA  NEW 
I  OILCANS 
ILA  NCW 
I  OILCANS 
ILA  NCW 
t  OILCANS 
ILA  NCW 
I  OILCANS 
JLA  new 
I  OILCANS 
ILA  NEV 
I  OILCANS 
ILA  NEW 
I  OILCANS 
ILA  NCW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  OILCANS 
ILA  NEW 
!  OILCANS 
ILA  NEV 
I  OILCANS 
!LA  NEW 
I  OILCANS 
ILA  N*SW 
I  OR;  TANS 
ILA  NEW 
I  OILCANS 
ILA  NEW 
I  OILCANS 
ILA  NEW 
1  OILFANS 
ILA  NEW 
I  OILCANS 
ILA  NEW 
1  OILCANS 
ILA  NEW 
I  0»LCANS 
ILA  NEW 
I  OILCANS 
ILA  NEW 
!  OILCANS 
ILA  NCW 
1  OILCANS 
ILA  NCW 
1  OILCANS 
ILA  NEW 
I  OILCANS 
ILA  NEW 
I  OILCANS 
ILA  NEW 
I  OILCANS 
ILA  NEW 
I  OILCANS 
ILA  NEW 
1  OILCANS 
ILA  NEW 
I  OILCANS 
ILA  NEW 
I  OILCANS 
ILA  NEV 
I  OILCANS 
iu  new 
I’  OILCANS 
ILA  NEW 
I  OILCANS 
ILA  NEW 
I  OILCANS 
ILA  NEW 
|  OILCANS 
ILA  NEV 
I  OILCANS 
ILA  NCW 

OILCANS 
ILA  NEW 
I  OILCANS 
ILA  NEV 
|  ORLEANS 


I  I 

!  I 

I  I 

I  1963  I 

I  I 

?  m«  i 

i  i 

1  1966  I 

I  ! 

I  1966  I 

I  t 

I  1966  I 

I  I 

I  1966  t 

I  I 

!  1966  I 

I  I 

I  1966  I 

I  I 

I  1966  I 

I  ! 

I  1966  ! 

I  I 

I  1966  I 

1  1966  ! 

I  I 

I  1966  ! 

1  I 

I  1966  I 

1  I 

I  1966  I 

I  I 

I  1966  I 

I  I 

I  1966  I 

I  I 

I  1966  I 

I  I 

I  1966  I 

I  I 

I  1966  I 

1  I 

I  1977  I 

I  1 

I  1«?7  I 

!  1 

l  1977  I 

I 

1977  I 
I 

1977  ! 
I 

1977  I 
I 

1969  l 

I 

1976  I 
I 


1976  I 
t 

1976  ! 

I 

1976  I 
I 

1976  I 
I 

1976  | 

I 

1976  I 
I 

1976  I 
I 

1976  I 
I 

1976  l 
l 

1976  I 
I 

1976  I 
1 

1976  I 
I 

1976  1 
! 

1976  I 
! 

1976  ! 
I 

1976  I 
! 

1976  I 
I 

1976  ! 
! 

1979  I 
I 

1979  f 

1979  | 
I 

1979  | 
I 

1979  1 
I 

1979  ! 
I 

1979  I 

I 

I 

I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSEL! 


604 


INCA  1 

IVTCCI  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

!  CAPACITY! 

MICH-  ! 

I  V  E  S  S  C  L  ! 

BXSTI 

OPERATOR 

NET  i  CODE! LENGTH! QRDTH!  I 

! 

! 

EST  ! 

CARSO  HANOIXNC 

IS  1  OPERATING  ! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

t 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

! 

“II 

RI5IS“!****1  REG.  1  REG.ILOAD-! 

I 

CARCO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!  T  C  f  BASE  ! 

TEAR 

1  COAST 

TER  J  SECI//////!/////f  ED  1 

unnun 

POINT  ! 

LIME-1 

1 AO!  LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NANI 

AND  NUH4ER  1  GUARD 

TON*  (RACE!  OVER"! OVER*! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////'///// ITO! //////////! 

OR 

J  NUMBER 

NA6E  !  XV  1  ALL  I  ALL  RIGHT! 

POWER! 

CHOIRS! 

( FEET)! 

LXNC-2 

ICC!  UKt-2  1 

♦REBUILT 

•  i  I  I  I  I  I  t  !  I  I 

I  t  I  I  t  i  i  !  I  I  I 


(12)  NATIONAL 

NARINE#  INC*  ! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1  1 

! 

I 

1 

1 

1 

i 

1 

I 

i 

1 

i 

1 

I 

i 

( 

! 

NL 

170 

1*27351 

i 

901 1  *A  *1 1 

1  1 

195.1! 

195*11 

35.11 
35. (i 

8.7! 

1.*! 

-  ! 

1*931 
-  1 

1 *• 9 | NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

» 

1 

1940 

NL 

171 

1*2735* 

! 

901 1*A*1 | 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.11 

33.11 

1.71 

1.*! 

-  1 

1*93! 

-  1 

14.9! NONE 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1980 

NL 

17? 

1*27360 

* 

*01 !  *A*1 1 

1  1 

193.1! 

195.1! 

33.1! 

35.1! 

1.71 

1.*1 

-  1 

1*93! 

-  1 

16.9 ! NONE 

I 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

I 

1980 

NL 

173 

16273*1 

! 

901 ! *A*1 | 

1  1 

195.1! 

195.11 

15.1! 

35.11 

8.71 

1.*! 

-  I 

1*931 
-  t 

1 *• 9] NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1 

1980 

NL 

174 

!  *273*2 
( 

9011***1! 

1  1 

195.11 

195.11 

33.1! 

35.11 

8.71 

1.41 

-  ! 

1*93! 

-  I 

16. 9 | NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

! 

1980 

NL 

175 

1*27343 

) 

*01 t*A*t | 

1  1 

195.1! 

195.11 

35.1! 

35.1! 

8.71 

1.*! 

-  1 

1*931 
-  1 

1 6.9! NONE 

1 

!LA  NEW 
t  ORLEANS 

I 

! 

1910 

NL 

201 

1502*23 

! 

**  5 1  *  A  40 1 

1  1 

200.1! 

200.1! 

33.11 

35.11 

8.71 

1.5! 

-  t 

1581 ! 

-  1 

11.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

I 

1946 

NL 

202 

1502*26 

! 

**3!*A*0! 

1  I 

200.11 

200.11 

35,1! 

35.11 

8.71 

1.51 

-  1 

1581! 

-  1 

14.0! NONE 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

! 

! 

1966 

NL 

703 

1502*25 

**51*A*1 1 

1  1 

200.11 

200.1! 

33.1! 

35.1! 

4.7! 

1.51 

-  I 

15811 
-  1 

11.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

1 

1966 

NL 

204 

1502*24 

1 

9*S!*A*1t 

1  1 

2QC.11 

2C0.1l 

35.1! 

35.11 

8.71 

1.5! 

-  1 

15811 
-  1 

18.0IN-NE 

! 

!LA  NEW 

1  ORLEANS 

! 

! 

1966 

NL 

205 

1502*27 

! 

**51**401 

1  1 

200.11 

200.11 

35.1! 

35.1! 

8.71 

1.S1 

-  I 

1581! 

*  ! 

18.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1966 

NL 

20* 

1502*28 

9*SI*A*0i 

1  1 

200.1! 

200.11 

35.1! 

35.11 

4.7! 

1.51 

-  ! 

1581! 

-  I 

1  8.0! NONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1 

! 

1966 

NL 

70? 

1502*2* 

1 

♦*S!*A*0! 

1  1 

200.1! 

200.1! 

35.11 

35.11 

8.71 

1.5! 

-  1 

1 331 1 
-  I 

18.0! NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

! 

1966 

NL 

202 

1502*30 

1 

94514A401 

1  1 

200.1! 

200.1! 

35.11 

35.11 

6.71 

1.5! 

-  1 

1 J81 ! 

-  I 

18.0!  NONE 
( 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

! 

1944 

NL 

20* 

1502*31 

1 

94514A40! 
i  1 

200.1! 

200.1! 

33.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

—  1 

1581  | 

*  ! 

16.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

! 

1964 

NL 

210 

1502*32 

* 

9*S!*A*C! 

1  1 

200.1! 

200.11 

35.11 

35.11 

4.7! 

1.5! 

-  1 

1581! 

*  ! 

18.O1N0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

! 

1946 

NL 

211 

1506511 

1 

940!*A*C! 

1  1 

200.01 

200.11 

33.01 

33.1! 

8.7! 

1.5! 

-  1 

1575! 

18.8! NONE 
! 

!L*  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1 

1967 

NL 

212 

1506312 

I 

9601***0! 

1  1 

200.0! 
200.1 i 

35. 0! 
35.11 

8.71 

1.5! 

-  1 

1575! 

-  1 

1 8. 8! NONE 
» 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

I 

1967 

NL 

213 

1506313 

1 

9601***91 

1  1 

200.01 

200.11 

35.9! 

35.1! 

8.71 

1.51 

-  1 

15751 
-  t 

16.S1N0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1 

1967 

NL 

21* 

150631* 

9*0! *A*Ot 

1  l 

200.0! 

200.1! 

33.  Cl 
35.11 

8.7! 

1.5! 

-  ! 

1575! 

-  1 

18.81  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

1 

1947 

NL 

215 

1506313 

9401***91 

1  Jt 

209.0! 

200.1! 

35.0! 

33.11 

8.7! 

1.5! 

—  1 

1575! 

-  ! 

18.4INONE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

1947 

NL 

214 

1506736 

1 

9601***01 
!  1 

200.0! 

200.1! 

35.0! 

35.1! 

8.71 

1.5! 

*  1 

1575! 

-  I 

18.8! NONE 

I 

ILA  NEW 

I  ORLEANS 

! 

I 

1967 

NL 

217 

1506737 

1 

9601***9! 

1  I 

200.0! 

200.11 

35.0! 

35.11 

8.7! 

1.5! 

-  1 

1575! 

-  1 

18.81N0NC 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

I 

1«47 

NL 

2i  e 

1506738 

1 

9601***01 

1  1 

200.0! 

200.1! 

35.0! 

35.11 

S.7I 

1.5! 

-  1 

1575! 

-  ! 

1 3.81  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1 

1967 

NL 

21* 

1506739 

1 

*601***01 
!  I 

200.01 

200.1! 

35.0! 

35.11 

5.7! 

1.5! 

-  ! 

1575! 

*  ! 

16.8! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1 

1967 

NL 

720 

15067*0 

1 

9601***01 

1  1 

200.0! 

200.1! 

35.0! 

35.1! 

3.7! 

1.5! 

-  1 

1575! 

-  1 

18.6! NONE 
l 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1967 

NL 

222 

151376* 

1 

9771***1! 

1  I 

200. 0! 
200.1! 

35.0! 

35.1! 

8.71 

1.5! 

-  1 

1583! 

-  1 

18.6 !  NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

1976 

NL 

223 

1513745 

I 

9771***1! 

!  1 

2CO.O! 
200. 1! 

33.0! 

35.1! 

8.71 

1.5! 

-  1 

1583! 

-  1 

18.6 {NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

* 

1 

1976 

NL 

226 

1513768 

1 

9771***11 

1  1 

209.0! 

200.11 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

-  1 

1583! 

-  1 

1  6. 6 (NONE 

! 

!LA  NEW 

I  ORLEANS 

! 

! 

1976 

NL 

227 

1513769 

1 

9771***11 

1  ! 

200.01 

200.1! 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

“  1 

1583! 

-  1 

18.6 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

1974 

NL 

231 

1516317 

1 

9771***0! 

1  ! 

200.0! 

200.1! 

35.0! 

35.1! 

8.71 

1.51 

-  1 

1383! 

-  1 

14. 6 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

1 

1976 

NL 

232 

1571672 

1 

10551**41! 

!  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

-  1 

1556! 

-  1 

18.6IN0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

! 

1968 

NL 

233 

1571673 

I 

10551***1! 

!  1 

200.11 

200.1! 

35.11 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

-  1 

15561 
*  I 

14 .6 1  NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1968 

NL 

23* 

137167* 

1 

10551***1! 

!  1 

200.11 

200.1! 

35.11 

35.11 

8.7! 

1.6! 

-  1 

15561 
-  1 

1 R. 6 ! NONE 

i 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

I 

1968 

NL 

235 

1571675 

1 

10551***1! 

1  1 

200.11 

200.11 

35.11 

35.11 

8.7! 

1.6! 

-  1 

15561 
-  1 

18. d! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1968 

NL 

236 

1571676 

1 

10551***1! 

!  1 

200.11 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

“  1 

155ft! 

-  1 

1 8.6 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
i  ORLEANS 

! 

I 

1968 

NL 

250 

1553300 

I 

9601***0! 

1  ! 

200.01 

200.1! 

35,01 

35.11 

8.7! 

1.5! 

■  ! 

1573! 

19.5! NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

197* 

NL 

251 

1  553303 

1 

9601***11 
!  1 

209.0! 

209.1! 

35.01 

35.1! 

3.7! 

1.51 

”  1 

1573* 

-  1 

19.51N0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

197* 

NL 

252 

155330* 

1 

9601***1! 

!  ! 

200.0! 

200.11 

35.01 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

“  1 

1573! 

-  ) 

19.5 1  NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

197* 

NL 

25* 

15S3306 

1 

9601***1! 

!  I 

200.01 

200.1! 

35.  C! 
35.1! 

8.7! 

1.51 

-  1 

1573! 

-  I 

19.5 (NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

197* 

NL 

255 

1553307 

! 

9601***1 ! 

!  ! 

200.01 

200.11 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

“  1 

1573! 

-  1 

19.5 (NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

197* 

NL 

256 

1553308 

1 

960!  *A*1  ( 

!  ! 

290.0! 

200.11 

35.C! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

*  1 

1573! 

-  ! 

1 9. 5 (NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

I 

197* 

NL 

257 

1553309 

1 

9601***0! 

!  ! 

290.0! 

200.1! 

35.  C! 
35.1! 

8.7! 

1.5! 

-  1 

1573! 

-  1 

19.51N0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

! 

197* 

NL 

258 

1553310 

1 

9601***1! 

!  ! 

200.0! 

200.1! 

35.01 

35.1! 

3.71 

1.5! 

-  1 

1573! 

-  1 

19.5 (NONE 

1 

ILA  NEW 
(  ORLEANS 

! 

! 

197* 

NL 

259 

1553311 

1 

9601***1  { 

1  1 

200.0! 

200.1! 

35.  C! 
35.11 

8.7! 

1.5! 

■  1 

1573! 

-  1 

19. 5! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

197* 

KL 

280 

* 

1 

960!**M! 

!  1 

200.0! 

200.1! 

35*0! 

35.11 

9*7! 

1.5! 

"  1 

157J! 

-  1 

19,5! NON? 

It*  N?W 

1  ORLEANS 

1 

I 

1973 

NL 

261 

1550523 

1 

9601***1  ! 

!  1 

200.0! 

200.11 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.51 

-  ! 

1573! 

*  1 

19. 5 (NOME 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

! 

197? 

NL 

262 

155052* 

1 

9601***1! 

1  ! 

200.0! 

200.1! 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

—  J 

1573! 

-  1 

19.5! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1 

1973 

NL 

263 

1 550325 

1 

9601***1! 

!  1 

200.0! 

200.1! 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.51 

“  ! 

1575! 

*  ! 

19.5 (NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1973 

NL 

26* 

1550526 

1 

9601***11 
!  1 

20C.0! 

200.1! 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

-  1 

1573! 

*  ! 

19.5! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1973 

NL 

265 

1550527 

1 

9601***1! 

!  1 

200.0! 

200.1! 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.51 

*  ! 

1573! 

-  ( 

19.51  NONE 
! 

ILA  NEW 
)  ORLEANS 

1 

! 

1973 

NL 

266 

l  550528 

1 

9601***1 ! 

!  1 

2CC.0! 

200.1! 

35.01 

35.1! 

3.7! 

1.51 

—  1 

1573! 

-  ! 

19.5!  NONE 
! 

IL*  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1973 

NL 

267 

1550529 

1 

9601***1 ! 

!  ! 

290.0! 

209.1! 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

-  ' 

1573! 

-  I 

19.5  !NONE 
* 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1973 

NL 

268 

1550530 

1 

9601***1! 

!  ! 

200.0! 

200.1! 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

’  ' 

1573! 

-  ! 

19. si  NONE 

I 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1073 

TABLE  2  -  OESCRX *7 ION  Of  V 


ENOM 

BIST! 

Of CAATOA 

VESSEL  NAB! 

AND  NUN3CA 

!  COAST 

1  CUAAO 

1  NUMBER 

HI)  NATIONAL 

NL  26 9 

! 

1 

NAft INC#  INC.  ! 

(CONTINUED)! 

1550531 

NL  J  01 

15372*8 

NL  JO? 

1537249 

NL  305 

1543917 

NL  3C4 

1543913 

NL  501 

! 269594 

NL  302 

1269595 

NL  303 

1269596 

NL  30! 

!  269601 

NL  309 

1269602 

NL  311 

1269604 

AT  *07 

I276S08 

SOX  314 

1277031 

SBX  BOS 

1274992 

sex  822 

1277107 

SGI  835 

1276207 

SDA  1 

!  - 

SO  201 

15*7561 

SC  202 

! 337562 

SO  203 

1537363 

SC  204 

1587364 

$0  203 

1537565 

SC  206 

! 587566 

SC  207 

1587567 

SC  203 

1587568 

SC  209 

1587569 

SC  210 

! 587370 

SC  211 

1587571 

$C  212 

1587572 

TA  6256 

1  - - 

TA  6266 

I  - 

TA  6273 

!  - 

TA  6286 

j  ■■■■>. 

TA  6299 

!  - 

TA  6303 

!  . 

TA  6319 

!  - 

TA  6326 

!  - 

TA  6335 

!  - 

TA  6345 

1  - 

WK  25 

1505829 

0T  1 

1262025 

ON  325 

j  - 

ON  342 

|  - 

ON  349 

!  - 

ON  360 

j  - 

ON  601 

1  - 

ON  602 

!  - 

ON  603 

!  - 

ON  604 

1  - 

ON  605 

,  - 

ON  901 

!  - 

ON  90? 

!  - 

ON  903 

j  - 

ON  90* 

!  - 

60.5 


1  IVTCC!  DIMENSIONS  1 OPAFTl 

!  NET  !CODEiL£NCTHl«DTNl  1 

1AECIS-I****!  REG.  1  fCC.ILOAD-! 

1  TEA  !  SEE!//////!/////!  EO  l 
!  TON-  lPAGEt  OVCf-!OVEf-l/////! 

!  NACE  t  IV  1  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

HORSE 

ROVER 

RAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

!  !  EST  1  CAACO  HANDLING  IS  !QR£«ATING 

!  CARGO  !  FIXED  1  (OUXRNENT  !TC!  8ASE 

!////////!  POINT  !  LXNE-1  t AO t  LINE-1 

l  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// 1  TO! ////////// 
!  ENGCAS  !  (FEET)!  LINC-2  !F€l  LINE-2 

I  1 

1  ! 

1  TEAR  ! 

!  8UILT  ! 

1  OR  ! 

!  ‘REBUILT  1 

!  1 

!  ! 

J  ! 

t  ! 

960! 4A40I 

1  I 

1 

200. 0! 
2C0.11 

! 

! 

! 

35.3! 

35.1! 

! 

! 

! 

8.7! 

1.5! 

. 

! 

( 

! 

! 

1573! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

19.51N0NC 

! 

! 

! 

1 

! 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

69814A41! 
i  i 

200.0! 

200.1! 

35. 0! 
35.1! 

8.7! 

2.0! 

*• 

1373! 

-  ! 

1 5.0! NONE 

I 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

893) 4A411 
!  ! 

200.0! 

200.11 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

2.0! 

“ 

1373! 

-  ! 

1 5  *01  NONE 

1 

!LA  Ktw 
!  ORLEANS 

1972 

10231**4! 1 
!  1 

200.11 

200.1! 

33.1! 

35.11 

8.7! 

1.81 

“ 

1419! 

-  1 

18.1 (NONE 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

10231***1! 

!  ! 

200.1! 

200.11 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.81 

” 

1419! 

-  ! 

13.1 (NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

693 l*A*1 l 
)  ! 

195.11 

195.1! 

35. 1! 
35.1! 

e.7! 

2.2! 

• 

1323! 

-  ! 

17.5 ( NONE 

I 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1953 

8631 *A4! 1 
!  ! 

195.11 

195.!! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

2.2! 

" 

1323! 

-  ! 

17.51N0NC 

! 

!L A  NEW 
!  ORLEANS 

1953 

6331***1 ! 

!  1 

193.1! 

195.11 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

2.2! 

* 

1373! 

17. 5 1  NONE 
! 

! LA  NEU 
!  ORLEANS 

1953 

6631***1! 

I  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

33.1! 

8.7! 

2.2! 

1323! 

-  ! 

17. 5(N0NC 

1 

!IA  NEW 
!  ORLEANS 

1953 

463  1***1  1 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

2.21 

“ 

1323! 

-  1 

17.51N0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1953 

4831***11 
i  ! 

195.1! 

195.11 

35.1! 

33.1! 

8.7! 

2.2! 

“ 

1323! 

-  ! 

17.5! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1953 

8381***41 

1  1 

195.01 

195.0! 

33.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1455! 
-  1 

13.01K0HE 

IL*  NEW 
!  ORLEANS 

1959 

8671***1 ( 

!  1 

195.1! 

195.11 

35.1! 

35.1! 

8.7! 
2. 2! 

“ 

1323! 

-  ( 

17.51  NONE 
! 

!LA  NEW 

1  ORLEANS 

1957 

9561***1! 

1  1 

195.01 

195.11 

35.0! 

35.1! 

9.7! 

1.71 

• 

j 

1386! 

-  ! 

17.0 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1957 

93*!4**1 1 
!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

3.7! 

1.5! 

• 

1500! 

17.4! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1957 

9831***11 
!  1 

195.1! 

195.1! 

35.11 

35.1! 

6.7! 

1.5! 

“ 

1407! 

-  ! 

17.01N0NE 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1957 

3371***8! 
t  t 

105.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.3! 

“ 

1300! 

-  i 

15.81  NONE 

1 

lLA  NEW 
!  ORLEANS 

1963 

6251***0! 

!  1 

—  » 
195.0! 

—  ! 
35.0! 

9.01 

1.6! 

1500! 
-  ! 

14.9 (NONE 
! 

ILA  NEU 
!  ORLEANS 

1977 

42514**01 
!  1 

—  ! 
195.0! 

—  ! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

1500! 
-  I 

14. 9! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

6251***01 
!  I 

—  ! 
195.0! 

—  ! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 
-  ! 

1 4. 91N0NE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

6251***11 

1  ! 

—  ! 
195.01 

—  ! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

1500! 
-  ! 

1 4. 9 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

6251***0! 

!  1 

—  ! 
195.0! 

—  ! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 
f  ! 

14.9 1  NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

6251***1! 

!  1 

—  ! 
195.0! 

—  I 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

” 

1500! 
-  ! 

14.91N0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

6251***01 

1  1 

--  ! 
195.0! 

—  ! 
35. C! 

9.01 

1.6! 

1300! 
-  1 

14.9! NONE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

62514**0! 

1  1 

—  1 
195.0! 

—  ! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

1500! 

14.9 ! NONE 
! 

ILA  NEW 

I  ORLEANS 

1977 

6251***0! 

I  1 

—  ! 
19S.0! 

—  ! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 
-  ! 

14.9! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

6251***0! 

1  1 

—  ! 
195.0! 

—  ! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1500! 

1 4 .9  J  NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

62514**0! 

1  ! 

—  ! 
195.0! 

—  1 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 
-  ! 

1 4.9! NONE 
! 

ILA  N*w 
!  OR.  .S 

1977 

62514*41 1 

1  l 

! 

195.0! 

—  ! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

1500! 
-  ! 

1  4.9! NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

69614*41! 

1  1 

200.1! 

200.11 

35.1! 

35.11 

8.7! 

1.5! 

“ 

1589! 
-  ! 

16.2! NONE 
l 

! LA  NEW 
t  ORLEANS 

1981 

69614*41! 

!  ! 

200.1! 

200.1! 

35.11 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

~ 

1589! 
-  ! 

18.2  tNONE 
! 

!IA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

69614*41! 

1  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

6.7! 

1.5! 

• 

1589! 
-  I 

14.21N0NE 

l 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

69614*411 

1  1 

209.1! 

200.1! 

3S.1! 

35.1! 

3.7! 

1.5! 

“ 

1589! 
-  ! 

18.2! NONE 
! 

SLA  NEW 

1  ORLEANS 

1981 

6961***1! 

1  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

1589! 
-  ! 

16.2! NONE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

69614**1! 

1  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.5! 

” 

1589! 
-  ! 

18. 2 ! NONE 
! 

SLA  NEU 
!  ORLEANS 

1981 

69614A41! 

1  ! 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.5! 

“ 

1589! 
-  ! 

1 6.2! NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1931 

69614*41! 

!  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

1599! 
-  ! 

18.2) NONE 
! 

!LA  NEU 
!  ORLEANS 

1981 

69614*411 

1  I 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

” 

1589! 
-  ! 

1  8.21N0NE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

69614*41! 

1  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

6.7! 

1.5! 

* 

i 

1589! 

.  j 

18.2! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1«81 

88114*46! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1455  i 
-  ! 

13. 0 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

1221 !  Jf  71 ! 

1  1 

240.0! 

240.0! 

50.0! 

50.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1221! 
-  ! 

16.0! DIESEL  PUNP 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1960 

59315*70! 

1  1 

195.0! 

195.11 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

” 

1462! 
-  ! 

16*6! DIESEL  PUNP 
( 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1941 

595!  5A  701 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

1451! 
-  1 

13.6! STEAM  COILS 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1946 

59515*70! 

!  J 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

6.7! 

1.6! 

“ 

1451 ! 
-  ! 

16.810IESEL  PUNP/ 

!  STEAN  COILS 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

i 

1947 

59515*70! 
1  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

* 

1451 ! 
-  ! 

17.7 ! STEAM  PUMP# 

! STEAM  COILS 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1948 

83515*701 

1  1 

195.0! 
195. U 

35.0! 

35.!! 

8.7! 

1.61 

1510! 
-  ! 

1 3.0! DIESEL  PUMP 
i 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1964 

88515*70! 
1  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

“ 

1510! 
-  ! 

18.0! DIESEL  PUNP 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1964 

88515*70! 
!  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

“ 

1510! 
-  ! 

19.0101 ESEL  PUMP 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

196* 

885 1  5 A 70  S 
1  ! 

19S.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

6.7! 

1.7! 

“ 

1502! 
-  ! 

15.7! STEAM  COILS 
! 

!IA  NEU 

1  ORLEANS 

1964 

8S515A70! 
!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

“ 

1502! 
-  ! 

15.7! STEAM  COILS 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1964 

84215A70! 
1  ! 

195.0! 

195.1! 

55.0! 

35.1! 

8.7! 

1.8! 

“ 

1413! 
-  ! 

1 7.4! DIESEL  PUMP 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1963 

84215A70! 
1  ! 

195.0! 

195.11 

35.0! 

35.1! 

6.7! 

1.6! 

“ 

1413! 
-  ! 

17.4! DIESEL  PUMP 

I 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1963 

8*215*70! 
1  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.8! 

“ 

1413! 
-  ! 

17 .4 (DIESEL  PUMP 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1963 

8*215*701 
!  ! 

1  ! 

!  1 

195.0! 

195.11 

35.0! 

35.1! 

! 

! 

8.7! 

1.6! 

1 

1413! 
-  ! 
! 
! 

17.4! DIESEL  PUNP# 
ICTEAK  COILS 
! 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 
t 

1963 

mu  z  -  description  of  vessels 


EH«U 

............. 

IVTCC! 

OIHENS10NS  JDRAFT! 

.... 

! CAPACITY ! 

HKH-  ! 

{VESSEL! 

! 

0  1ST! 

OPERATOR 

NCT  IC00E1LEN6TN1SN0THI 

! 

! 

! 

EST  !  CARSO  HANDLXNb 

!$  iONERATINS  1 

! 

AMIS-!****! 

S55.  1 

AES.IL0A6-I 

t 

CARSO  1 

FIXED  I  ERUlPNENT 

ITCt  3ASE  ! 

re**  ! 

!  COAST 

TEA  !  SEE! //////! /////! 

CO  1 

!////////! 

POINT  !  *  LINE-1 

IAOI  UVE-1  1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

ADO  MJMEK 

1  CUARD 

TO*-  1**631 

OVER-J  OVER-! /////! 

WORSE ! 

NASS-  !(L«HT> !//////////////// !Ti!/7////////l 

OR  ! 

!  NUH8ER 

MACE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  lUtHTl 

NOME  A ! 

ENCEAS  ! 

(EttTM  LXHE-2 

1  EC!  LINE-2  tmeuiLT! 

(32)  NATIONAL 

MARINE#  INC. 

i 

i 

i 

1  ! 

I  1 

1  ! 

1 

1 

t 

1 

l 

! 

1 

i 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

1  1 
1  1 

1  1 

! 

i 

I 

(CONTINUED)! 

1  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

ON  905 

|  - 

84215*70! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

14131 

17.4! DIESEL  NUNN# 

U*  NEW  ! 

1963  1 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

I 

-  I 

ISTCAN  COILS 

1  ORLEANS  1 

! 

ON  906 

1501985 

8051SA701 

195.11 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1401! 

16. C! ELECTRIC  NUNNS 

II*  NEW  ! 

1965  ! 

! 

1  1 

195.1! 

33.11 

1.8! 

I 

-  1 

t 

1  OALEAVS  1 

! 

ON  907 

1501984 

80515*701 

195.11 

35.1! 

8.7! 

- 

| 

1401! 

18*0! ELECTRIC  NUNNS 

1LA  NEW  1 

1965  ! 

1 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS  i 

! 

ON  908 

15024*1 

80515*701 

195.11 

35.1! 

3.7! 

- 

1 

1394! 

17.5! DIESEL  PUNP 

! LA  NEW  ! 

1966  ! 

1 

t  i 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

! 

-  ! 

1 

1  OALEAVS  1 

1 

ON  909 

15027)3 

80315A70I 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1365! 

17. SlOtESEL  NUNN# 

ILA  VEV  1 

1966  ! 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

1 

-  ) 

! STEAM  COILS 

I  OALEAVS  1 

1 

OH  910 

isotiot 

805 15*70! 

195.11 

35.1! 

8.7! 

- 

f 

1363! 

17.5! DI ESEL  NUNN# 

II  A  NEW  1 

1966  ! 

1 

!  ! 

195.1! 

35.11 

1.9  J 

! 

-  ! 

! STEAM  COILS 

1  OALEAVS  I 

! 

ON  912 

1515574 

80015*70! 

195.1! 

35.1! 

S.7! 

• 

I 

1434! 

18.0IDIESEL  PUNP 

ILA  VEU  1 

1968  I 

! 

!  ! 

195*1! 

35.1! 

1.4! 

! 

-  ! 

1 

1  OALEAVS  1 

! 

ON  913 

1515575 

500! 5*70J 

195.11 

35.1! 

3.7! 

- 

! 

1434! 

18.PIDICSEL  PUMP 

ILA  LEV  1 

1968  ! 

1 

!  ! 

195.'.! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  OALEAVS  1 

! 

ON  914 

1515576 

600! 5*70! 

19S.11 

35.1! 

8.7! 

• 

! 

1434! 

15.0! DIESEL  PUMP 

ILA  VEV  1 

1968  ! 

1 

!  ! 

19S.1J 

35.11 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

1  OALEAVS  I 

! 

ON  915 

1516306 

79515*70! 

195.11 

35.  J! 

8.7! 

- 

! 

14*4! 

17.9! DIESEL  PUNP 

!L*  NEW  ) 

1968  1 

1 

!  ! 

193,11 

35.1! 

1.61 

( 

-  ! 

! 

1  OALEAVS  1 

! 

ON  916 

1516307 

795! 5*70! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1454! 

17.9! DIESEL  PUNP 

ILA  HEV  1 

1968  ! 

l 

!  ! 

195.11 

35.1! 

1.6! 

! 

-  I 

1 

1  OALEAVS  1 

! 

ON  917 

1514208 

79515*70! 

195.1! 

75.1! 

8.7! 

- 

! 

1434! 

17.9! DIESEL  PUMP 

ILA  VEV  1 

1966  ! 

I 

t  ! 

19S.1! 

35.1! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

*  ORLEANS  1 

! 

ON  918 

1516309 

79515*70! 

195.11 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1434! 

17.9*  DIESEL  PUNP 

ILA  NEW  ! 

I960  ! 

l 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  OALEAVS  1 

! 

ON  919 

1514310 

79553*70! 

195.11 

35.1! 

6.7! 

- 

! 

1434! 

17.9| DIESEL  PUNP 

ILA  NFV  1 

1966  ! 

! 

\  ! 

195.1! 

35.11 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

1  OALEAVS  1 

1 

ON  920 

1*24630 

79515*701 

195.1! 

35.1! 

6.7! 

- 

! 

1438! 

16.01  DIESEL  PUNP 

1 L A  VEV  1 

1969  1 

l 

!  ! 

t95.1! 

35.1! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1  OALEAVS  1 

! 

ON  921 

1524631 

79515*70! 

195.1! 

35.1! 

S.7! 

- 

J 

1438! 

16.0IOIESEL  PUNP 

ILA  VEV  1 

1969  ! 

I 

i  i 

195.11 

35. 11 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  OALEAVS  1 

! 

ON  922 

1524632 

795*5*70! 

19S.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

i 

14181 

16.O10XESEL  PUMP 

IL*  NEV  I 

1970  ! 

1 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

J 

1  OALEAVS  1 

1 

ON  923 

1537358 

79815*70! 

195.11 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1428! 

17. 1 ! DIESEL  PUNP 

ILA  VEV  1 

1972  ! 

1 

t  i 

195.11 

35.1! 

1.7! 

! 

-  I 

! 

!  ORLEANS  I 

! 

ON  924 

I53U59 

79815*701 

195.11 

35.1! 

3.7! 

- 

! 

1428! 

17.1 ! DIESEL  PUNP 

ILA  VEV  ! 

1972  ! 

1 

i  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1  OALEAVS  1 

! 

ON  925 

1  537340 

79815*701 

195.11 

35.1! 

6.7! 

- 

! 

1428! 

1 7.1! DIESfL  PUNP 

ILA  VEV  1 

1972  ! 

I 

1  ! 

195.11 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1  OALEAVS  1 

! 

ON  926 

1537361 

79815*701 

195.11 

25.11 

8.7! 

• 

! 

1428! 

17. S {DIESEL  PUNP 

ILA  rIEV  ! 

1977  ! 

! 

i  i 

195.11 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1  OALEAVS  1 

i 

ON  927 

1537362 

79815*701 

195.11 

35.1! 

6.7! 

• 

1 

1428! 

17.1 10IESEL  PUNP 

ILA  VEV  ! 

1972  ! 

I 

i  i 

195.1! 

35.11 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1  OALEAVS 

! 

ON  928 

15*6056 

79815*70! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1441! 

17.0!0IES£L  NUNN 

ILA  VEV 

197#  ! 

1 

1  ! 

1*5.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

J 

I  OALEAVS  ! 

! 

ON  929 

1546055 

79815*70! 

195.1! 

35.1! 

3.7! 

- 

1 

1441! 

17.0! DIESEL  PUNP 

ILA  VEV 

1973  ! 

1 

!  1 

195.1! 

75.1! 

1.6| 

! 

-  ! 

! 

1  OALEAVS  1 

I 

ON  9 JO 

I546C56 

79815*70! 

195.11 

35.1! 

6.7! 

• 

1 

1441! 

17.0!0IES£L  PUNP 

ILA  VEV 

1973  1 

* 

!  J 

195.11 

35.1! 

1.6! 

l 

-  I 

! 

1  OALEAVS  ! 

'  ! 

ON.  931 

1546057 

79815*70! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1441! 

17.0! DIESEL  PUNP 

IL*  VEV  I 

1973  1 

1 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  OALEAVS 

! 

ON  932 

1546058 

79815*70! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

• 

! 

1434! 

17 .0! DIESEL  PUNP# 

ILA  VEV 

1973  ! 

I 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

ISTEAH  COILS 

I  OALEAVS 

! 

ON  933 

1 237C21 

74715*70! 

195.1! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1405! 

14.7 (DIESEL  PUNP 

•LA  HEV 

1961  1 

1 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  OALEAVS 

! 

ON  935 

12*7191 

74715*70! 

195.11 

35.0! 

8.7! 

- 

i 

1405! 

1 4.7IDI6SEL  NUNN 

•LA  VEV 

1961  ! 

! 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1  OALEAVS  ! 

! 

ON  937 

J296923 

81215*70 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

J 

1406! 

15. ?!  ELECTRIC  PUNP 

ILA  NEV 

1964  • 

! 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

1  OALEAVS  ! 

! 

ON  941 

! 55C737 

79815*70! 

195.1! 

35.1! 

5.7! 

- 

J 

1430! 

17.7! DIESEL  PUNP 

ILA  NEV 

1973  ! 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  i 

! 

I  OALEAVS 

! 

ON  942 

1550738 

79815*70! 

195.1! 

35.1! 

3.7! 

- 

! 

1430! 

17.7J0IESEL  PUNP 

ILA  VEV 

1973  I 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

1  OALEAVS 

! 

ON  943 

1550739 

79615*70! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

i 

1430! 

17.7! DIESEL  PUNP 

ILA  VEV 

1973  ! 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

-  i 

! 

!  0  NLSm 

! 

DN  944 

1555404 

77315*70! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

i 

1426! 

17.0IDIESEL  PUNP/ 

ILA  VEV 

1974  { 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

ISTEAH  COILS 

I  OALEAVS 

! 

ON  945 

1555405 

77315*70! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

I 

1428! 

17.0IDIESEL  PUMP# 

!LA  NEW 

1974  1 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

l 

-  ! 

ISTEAH  COILS 

!  ORLEANS 

! 

ON  946 

1555406 

77315*70! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1428! 

17.05DIEJEL  PUNP# 

ILA  NEV 

1974  ! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

r 

-  ! 

ISTEAN  COILS 

J  ORLEANS 

t 

OH  947 

1555407 

77315*70! 

t95.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1423! 

17.0! OXCSEL  PUNP# 

ILA  NEV 

1974  1 

! 

!  ! 

195.1! 

75.1! 

1.7! 

4 

-  ! 

fSTEAH  COILS 

1  OALEAVS 

1 

ON  948 

155540! 

77J15A7G! 

19S.11 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1428! 

17.0JDUSEL  PUNN# 

ILA  VEV 

1974  ! 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

I 

-  ! 

JSTCAH  COILS 

1  OALEAVS 

I 

ON  949 

1555409 

773! 5*70! 

195.1! 

35.1! 

3.7! 

- 

! 

1428! 

17.0 ! DIESEL  PUNP# 

ILA  NEV 

1974  1 

i 

i  • 

195.11 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

ISTEAH  COILS 

I  OALEAVS 

! 

ON  950 

1555410 

775i 5A70! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1428! 

17.0JDIESEL  PUNP# 

ILA  VEV 

1574  ! 

| 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

ISTEAN  COILS 

I  OALEAVS 

1 

OH  951 

•555411 

77315*701 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1428! 

1 7.0 ! 01 ESEL  PUNP# 

ILA  NEV 

1974  1 

i 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! STEAM  COILS 

I  OALEAVS 

1 

OH  952 

1 555412 

77315*70! 

195.1! 

55.1! 

3.7! 

- 

! 

1428! 

17.0IDIESEL  PUNP# 

ILA  NEV 

1974  ! 

i 

i  { 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

J 

.  i 

ISTEAH  COILS 

•  OALEAVS 

i 

ON  953 

J555413 

775! 5A70! 

195.1! 

35.1! 

3.7! 

- 

J 

1428! 

17.0! DIESEL  PUNP# 

IL*  HEV 

1974  1 

i 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

j 

-  « 

ISTEAN  COILS 

1  OALEAVS 

1 

ON  954 

! 568162 

773 !5*70J 

195.1! 

35.1! 

6.7! 

- 

i 

1423! 

16.9J0IESEL  PUNP# 

II*  VEV 

1975 

i 

!  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

•  ! 

ISTEAN  COILS 

!  ORLEANS 

2 

OH  955 

1568163 

1  77315*70! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1423! 

16.9!  DI'SSEL  PUMP# 

ILA  NEV 

1975  ! 

i 

!  1  1 

1*5.1' 

55.1! 

1.7! 

i 

-  ! 

ISTEAH  COILS 

!  ORLEANS 

! 

OH  556 

1 56« 164 

!  773ISA7M 

J93.1I 

35. J! 

3. «  i 

- 

1 

U.9I&IESEL  ?UH?# 

ILA  NEV 

•  *73  1 

i 

!  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

_  j 

ISTEAH  COILS 

!  ORLEANS 

1 

ON.  957 

1556292 

!  774!  5*  70! 

195. C! 

35.0! 

8.7J 

- 

j 

1431! 

17.3!0IESEL  ?UH°# 

ILA  VEV 

1977  ] 

! 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

-  i 

! STEAM  COILS 

•  ORLEANS 

1 

ON  958 

1586293 

!  77415*70! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

i 

1431! 

17.3I0IESEL  PUMP# 

•LA  NEW 

1977 

1 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  i 

! STEAM  COILS 

I  OALEAVS 

! 

ON  «59 

1586739 

1  77415*70! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1 

1431! 

17.3! DIESEL  PU HP# 

!L*  NEW 

J 977  ! 

i 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! STEAM  COILS 

I  OALEAVS 

1 

ON  960 

*1  586740 

1  774! 5*70! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1431! 

17.3! DIESEL  PUMP# 

ILA  NEI* 

1977 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

.  i 

ISTEAH  COILS 

!  ORLEANS 

! 

ON  961 

1586741 

!  77415*70! 

195.0! 

25.0! 

8.7! 

- 

! 

1431! 

17.310IESEL  PUMP# 

ILA  HEV 

1977  ! 

1 

!  •  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

-  ! 

! STEAM  COILS 

1  OALEAVS 

■586742 

!  774!5*70! 

195. C! 

75.0! 

8.7! 

- 

! 

1434! 

17.3! OIESEL  PUN? 

ILA  NtV 

1978 

f 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  I 

! 

i  OALEAVS 

; 

vn  963 

1586743 

!  77415*701 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1434! 

17.3  JOIfSEL  PUHP 

!L*  NEW 

19*fl 

i 

!  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

I 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

! 

ON  966 

ii‘36744 

•  77415*70! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

i 

1434! 

17.3 {DIESEL  PUMP 

!L*  new 

197? 

I 

f 

! 

2  !  ! 

!  !  ! 

!  I  ! 

195.1! 

i 

! 

35.1! 

1 

1.7! 

i 

i 

! 

! 

i 

-  ! 
t 

i 

! 

i 

!  ORLEANS 

l 

i 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


607 


ENGRl 

0IST1 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUM3ER 

I  COAST 
!  GUARD 
!  NUN3ER 

IVTCCl  DINENSIONS  ! DRAFT! 
NET  1C0DMLENGTH1QRDTH!  ! 

mCIS-!****  REG.  1  REG. !  LOAD-! 

TER  1  SEE!////// t /////l  ED  » 

1  TON-  If* AGE )  OVEP-lOVER-t/////, 

1  WAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  ! LIGHT  1 

1  CAPACITY!  HICK-  !  1  V  £  S  S  £  L  1 

1  !  esr  !  CARGO  HANDLING  IS  !0»E»ATING 

!  CARGO  t  FIXCD  !  COUTMENT  ITC1  GATE  1 

!////////!  POINT  !  LINE-1  IAO!  LINE-1  1 

HORSE !  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TO! Y ///////// 
POWER!  ENSERS  1  (FEET)!  LINE-2  ! EE!  LINE-2 

YEAR 

8UILT 

OR 

•REBUILT 

(32)  NATIONAL 

! 

) 

NARINE/  INC.  1 

(CONTINUED) J 

t  1 

1  1 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

t 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

DH  965 

1920348 

l 

774! SATO! 

1  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

2.1! 

1 

14001 
-  ! 

17. 3 ! NONE 
! 

1  LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

OH  966 

! 920349 
! 

7741SA70! 

1  1 

195.0! 

195.11 

15.01 

35.1! 

9.0! 

2.1! 

1 

1400! 

-  1 

17.31N0NE 

i 

SLA  NEW 

1  ORLEANS 

1981 

ON  967 

1920350 

I 

774I5A70! 
i  1 

195.0! 

195.1! 

35.01 

35.1! 

9.01 

2.1! 

-  1 
! 

1400! 

-  I 

17. 3JN0NE 
! 

1  LA  NEW 

1  ORLEANS 

1981 

OH  968 

1920351 

1 

77415A701 

1  ! 

195.0! 

195.1! 

35.01 

35.1! 

9.0! 

2.1! 

-  ! 

1 

1400! 

-  I 

17.31  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

ON  969 

1920352 

! 

77415A70! 

!  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

2.1! 

-  ! 

1 

1400! 

-  ! 

17.3 {NONE 
t 

I  LA  NEW 
!  ORLEANS 

1911 

OH  97C 

1920353 

! 

77415A70! 

I  t 

195.0! 

195.1! 

35.01 

35.11 

9.0! 

2.1! 

-  1 

I 

1400! 

-  1 

1 7.3 !  NONE 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1911 

OH  971 

1 

774I5A70* 

!  i 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

2.1! 

! 

1400! 

-  ! 

1 7. 3 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

OH  972 

1920355 

! 

77415A70! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

2.1! 

! 

1 

1400! 

-  ! 

17.3!  NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

OH  973 

1920356 

1 

774J5A70! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.01 

35.1! 

9.0! 
2.1 1 

-  1 

1 

1400! 

-  ! 

17.3!  NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

OH  974 

1595109 

1 

774I5A70! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.01 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

-  1 
! 

1400! 

-  i 

1 7. 3! DIESEL  PUHP 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

OH  975 

1611706 

! 

77415A70! 

!  1 

>95.0! 

195.11 

35.01 
35  1! 

9,0! 

1.7! 

-  1 
! 

uooi 

-  i 

17.31DIESEL  PUHP 
! 

!LA  NEW 
t  ORLEANS 

1910 

OH  974 

1586335 

! 

77415A70! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

-  1 
! 

1400! 

-  ! 

17.3I0IESEL  PUHP 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

OH  2601 

1505418 

l 

625 ! 5  A  70 ! 

!  1 

200.1! 

200.11 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

-  ! 
i 

1547! 

-  ! 

18.0! ELECTRIC  PUHP 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

OH  2602 

! 506419 
! 

825 ! 5 A  70! 

1  ! 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.6! 

-  i 

i 

1552! 

.  i 

18.1 (DIESEL  PUHP 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

OH  2603 

! 506420 

t 

825! 5A70! 

(  ! 

200.11 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.6! 

-  t 

i 

1553! 

-  i 

18.31DIESEL  PUHP 

i 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1967 

OH  2604 

j  506421 
! 

82515A70! 

1  ! 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

-  i 

i 

15531 

-  i 

16.3  1  DI ESEL  PUHP 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1967 

OH  2605 

! 506422 
! 

825:  *0! 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

i 

« 

1558! 

-  ! 

13.3! DIESEL  PUHP 
l 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1967 

D«  2606 

1506423 

l 

82515A70! 

!  ! 

200.1! 

2CQ.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

-  i 

l 

1547! 
-  ! 

18.3 (DIESEL  PUHP 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1967 

OH  2607 

1506424 

t 

82515A70! 

1  ! 

200.1! 

>00.1! 

33.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

-  l 
! 

1547! 
-  ! 

18.3 (DIESEL  PUHP/ 

! STEAM  COILS 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

*./67 

OH  2606 

1506425 

! 

825! SA701 

1  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

-  1 

1 

1547! 
-  ! 

1 8. 3! DIESEL  PUHP/ 
(STEAM  COILS 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1967 

OH  2609 

1506426 

! 

8251SA701 

1  1 

200.1! 

200.1! 

35.1t 

35.1! 

3.7! 

1.7! 

-  ! 

1 

1547! 

-  ! 

18.3! DIESEL  PUMP/ 

! STEAM  COILS 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1967 

OH  2610 

1506427 

1 

825I5A70! 
i  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

3.7! 

1.7! 

-  1 

1 

1547! 
-  » 

18.3I0IESEL  PUMP/ 

! STEAM  COILS 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1967 

DH  4603 

1559909 

! 

174015A70! 

!  1 

297.6! 

297.6! 

54.1! 

54.1! 

8.7! 

1.4! 

-  1 

I 

3674! 

-  ! 

18.4! DIESEL  PUHP 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

OH  4630 

1550734 

1 

75915A70! 

1  ! 

148.8! 

148.8! 

54.1! 

54.1! 

8.7! 

1.5! 

-  ! 

1 

1809! 
-  ! 

16.8 ! DIESEL  PUMP/ 
ISTEAN  COILS 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

DH  4631 

1550735 

! 

75915A70! 

I  i 

148.5! 

148.3! 

54.1! 

54.1! 

8.7! 

1.5! 

-  ! 

1 

1817! 
-  ! 

18.9‘DIESEL  PUMP 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

D»  4632 

1559910 

84115A701 
!  1 

145.3! 

148.8! 

54.1! 

54.1! 

8.7! 

1.5! 

-  I 

1 

1811! 
-  ! 

16.4! D IESCL  PUHP 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

OH  4633 

1559911 

1 

341 15470! 

!  ! 

148.3! 

148.8! 

54.1! 

54.1! 

3.7! 

1.5! 

-  1 
l 

1811! 
-  ! 

1 6.4! DIESEL  PUMP 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

OH  4634 

1559912 

! 

841 ! 5*70! 

!  ! 

143.9! 

148.3! 

54.1! 

54.1! 

8.7! 

1.6! 

-  1 

1 

1738! 

-  I 

18.3! DIESEL  PUMP/ 
1STEAM  COILS 

!LA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

OH  4908 

1559908 

! 

168915A70! 

!  ! 

297.6! 

297.6! 

54.1! 

54.1! 

8.7! 

1.7! 

1 

! 

3245! 
-  I 

20.31DIESEL  PUMP/ 
•STEAM  COILS 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1*75 

OH  4930 

1529129 

! 

165315A70! 

!  ! 

297.6! 

297.6! 

54.1! 

54.1! 

8.7! 

1.9! 

! 

1 

3363! 
-  ! 

19.7! DIESEL  PUMP 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1970 

OH  4931 

1550736 

! 

1706I5A7C! 

!  1 

297.6! 

297.6! 

54.1! 

54.1! 

8.7! 

1.5! 

-  ! 

! 

3505! 
-  ! 

20.3 (DIESEL  PUHP 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

OH  LCD  4601 

1512422 

1 

189915A70! 

!  ! 

297.5! 

297.6! 

54.1! 

54.1! 

8.7! 

1.4! 

-  1 
l 

3709! 
-  ! 

19.0  t  DIESEL  PUHP 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1968 

CH-LCD  4602 

1527829 

! 

1429J5A70! 

!  ! 

297.6! 

297.6! 

54.1! 

54.1! 

8.7! 

1.4! 

-  ! 

! 

3693! 
-  ! 

1 9.2! 01 ESEL  PUHP 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1970 

OH  LCD  4903 

1527833 

! 

1489J5A70! 

!  1 

297.6! 

297.6! 

54.1! 

54.1! 

8.7! 

1.9! 

-  1 
! 

3118! 
-  ! 

20.3 !  DIESEL  PUHP 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1970 

OR  LCD  4904 

1527234 

! 

1489  J 5 A70 ! 

!  ! 

297.6! 

297.6! 

54.11 

54.1! 

8.7J 

1.9! 

-  1 
! 

31181 
-  ! 

20.3 (DIESEL  PUHP 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1970 

OH  LCO  4905 

1528605 

! 

148915A70! 

!  ! 

297.6! 

297.6! 

34.1! 

54.11 

8.7! 

1.8! 

1 

l 

3117! 
-  ! 

1 9. 9!DI ESEL  PUHP 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1970 

DH  LCO  4906 

1528606 

! 

1489J5A70! 

!  1 

297.6! 

297.6! 

54.1! 

54.1! 

8.7! 

1*9! 

-  ! 
t 

3117! 
-  ! 

19.9! DIESEL  PUHP 
! 

ILA  NEW 
(  ORLEANS 

1970 

LCD  4901 

1512421 

1 

1 306! $A70! 
!  ! 

297.6! 

297.6! 

54.1 ! 
54.1! 

8.7! 

1.6! 

-  i 

i 

3320! 
-  ! 

19. 5! DIESEL  PUHP 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1968 

LCO  4902 

1512420 

l 

1 806 ! 5  A  70 ! 

!  1 

297.6! 

297.6! 

54.1! 

54.1! 

8.7! 

1.7! 

-  i 
t 

3296! 
-  ! 

19.7(0 JESEL  PUHP 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1968 

LCD  4907 

1550733 

! 

1 

1689I5A70! 
!  1 

!  1 

297.6! 

297.6! 

! 

54.1! 

54.1! 

! 

8.7! 

1.6! 

! 

-  i 
i 
i 

32831 
-  ! 

1 

18.1 (DIESEL  PUHP/ 

!  STEAK  COILS 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1 

1974 

(22)  NATIONAL 

! 

SA^  AND  GRAVEL!/  INC. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

j 

i 

i 

! 

1 

JAHES  e  LYONS 

1256651 

1 

! 

10811A03! 
!  ! 

!  ) 

112.4! 

114.0! 

! 

23.0! 

23.0! 

! 

11.2! 

3.5! 

! 

400! 

! 

! 

450! 
-  ! 
t 

27.0! SAND  PUHP/ 

! DIESEL  WINCH 
! 

10H  LORAIN 

1 

1 

*  1963 

(0!)  NATIVE  SON,  INC. 

! 

1 

!  I 

(  ! 

! 

! 

t 

i 

i 

; 

! 

j 

i 

i 

» 

i 

! 

! 

NATIVE  SON 

1692625 

! 

83 11C11 ! 
!  ! 

-  i 

68.  ol 

-  i 

IV.  0! 

9.oi 

6.0! 

1840! 

1 

-  j 
144! 

25.0!  NONE 
i 

IVI  ST.  THOHAS 
! 

1985 

ORIOLE 

1553695 

! 

53! 1C  02 ! 

!  ! 

! 

77.0! 

-  t 

18.6! 

5.5! 

4.S! 

1350! 

i 

10! 

104! 

25.0 {NONE 
! 

! VZ  ST.  THOHAS 
! 

1981 

VOYAGE*  EAGLE 

1549541 

1 

1 

45I1C02J 
!  ! 

1  ! 

90.0! 

90.0! 

! 

! 

20.0! 

! 

4.0! 

3.0! 

! 

15301 

1 

! 

14! 

147! 

1 

20.0! NONE 
! 

I 

f VZ  ST.  THOHAS 
! 

1 

1976 

(38)  NEAL  8  CO./  INC. 

1 

1 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

( 

! 

! 

1 

1 

GLACIER 

1556866 

1 

* 

101 11  AOS ! 
!  ! 

!  ! 

113.3! 

140.0! 

! 

33.3! 

33.3! 

! 

9.0! 

5.0! 

! 

7301 

! 

! 

150! 

91 

! 

34.014  TON  NATIONAL 

1  DECK  CRANE 
! 

IAK  HOMER 
! 

! 

*  1972 

(20)  NEALE/  RICHARD 

1 

f 

!  ! 

1  1 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

1 

! 

i 

1 

! 

! 

NO  5164 

j 

1 

1 

l 

622I4A401 
!  ! 

!  1 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

35.0! 

! 

! 

9.01 

2.C! 

! 

-  i 

1 

1 

1 

15001 
-  1 
1 
! 

12.0! NONE 
< 

i 

! 

!WV  PARXERS- 
‘1  BURG 
! 

I 

1964 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


608 

ENGR!  !  !VTCC!  DIMENSIONS  IDRAFT!  I  CAP AC  I TY I  HI6H-  t  1  V  E  S  S  E  L  1  ! 

D 1ST!  OPERATOR  1  NET  ICOOE 1LENGTH! OPDTH!  !  !  !  EST  ]  CARSO  HANDLING  !S  10PERATIN6  1  t 

- - !RECIS-!«*»*!  REG.  !  REG.  1  LOAD" I  !  CARGO  !  FIXE?  !  EQUIPMENT  JTC!  BASE  !  YEAR  I 

!  COAST  !  TER  !  SEE! //////! /////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LXNE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  l  GUARD  !  TON-  !PA5E!  OVER-! OVER-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT >!//////////////// !TD! 1111111111 \  OR  ! 


!  NUMBER 

1  NAGE  1  IV  ! 

ALL  1 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

ENSERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE!  LINE-2  ! *REBUILT ! 

! 

! 

(CD  NEELON/  WILLIAM  AND  MICH !  AEL 

1  !  1 

1  1  ! 

1  \  \ 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

i 

! 

! 

! 

I  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

BRENDA 

1265462 

1  13110121 

40.6! 

12.5! 

4.0! 

185! 

5! 

10.0 ! NONE 

(MA  NEWBURY-  t 

1953 

j 

i 

1  !  i 

1  1  1 

45.01 

! 

12.8! 

! 

3.5! 

! 

! 

! 

36! 

( 

! 

i 

!  PORT  ! 

!  ! 

! 

l 

02)  NEIGHBOR  MARINE  SERVICE/!  INC. 

1  !  1 

!  1  1 

j 

i 

! 

! 

■ 

j 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

i 

i 

AGNES  8 

! 258271 

1  6213A351 

64.01 

22.0! 

6.0! 

800! 

-  1 

48.0 ! NONE 

|LA  HAAAEAO  1 

1957 

! 

1  1  1 

65.0! 

22.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

COLD  FIRE 

I $66496 

1  15513435! 

70.01 

30.0! 

8.0! 

1350! 

-  1 

50.0! NONE 

ILA  HAAKEAO  1 

1975 

i 

1  1  1 

1  1  1 

75.01 

; 

30.0! 

i 

8.0! 

» 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  I 

i 

! 

(32)  NEIL/  JESSE  A./  SR. 

HR.  DARRELL 

1537970 

1  1  . ! 

1  !  1 

1  3513A36I 

1 

! 

..  i 

i 

i 

--  ! 

2 

i 

6.0! 

! 

! 

400! 

! 

! 

.  i 

! 

! 

18.0! NONE 

!  ! 

!  ! 

!LA  montegut  l 

1971 

! 

! 

!  1  1 

1  1  1 

49.6! 

1 

13.1! 

! 

5.5! 

i 

1 

! 

-  i 
! 

! 

!  1 

!  ! 

! 

(36)  NELBRO  PACKING  CO. 

NPC  142 

! 566700 

!  1  1 

1  !  1 

1  53714A461 

i 

j 

141.2! 

! 

1 

3V.7! 

i 

i 

9.0! 

! 

! 

-  ) 

! 

! 

900i 

! 

! 

12.6! NONE 

!  ! 

1  ! 

!UA  SEATTLE  1 

1944 

! 

! 

! 

1  !  1 

1  !  1 

U1. 6! 

; 

40.0! 

! 

2.0! 

» 

! 

! 

-  ( 
t 

! 

! 

!  t 

!  1 

! 

i 

(G1)  NELSECO  NAVIGATION  CO. 
ANN*  C 

J90CC62 

1  1  1 

!  !  1 

1  66 ! 1  All  3 

i 

! 

179.7! 

j 

i 

39.0! 

i 

i 

9.7! 

2 

i 

3750! 

! 

! 

-  ! 

2 

i 

61 • 0! NONE 

!  ! 

!  I 

!CT  NEW  LONDON! 

1986 

i 

! 

i 

1  !  1 

1  1  1 

19o.21 

1 

39.5! 

! 

7.2! 

i 

i 

1600! 

1 

! 

! 

!  ! 

!  ( 

i 

! 

(?4)  NELSON  CONST.  CO. 
eCLlPSE 

i 

!c24$62 

i  i  i 

i  i  i 

1  22*134  Jt! 

! 

i 

45.0! 

! 

! 

13.  C! 

; 

6«l! 

i 

■ 

360! 

! 

1 

-  i 

t 

; 

16 .0 {NONE 

!  ! 

!  ! 

•VI  LA  POINTE  ! 

1937 

! 

; 

j 

1  !  1 

|  i  i 

45.01 

i 

13.0! 

j 

5.5! 

; 

! 

• 

.  i 

2 

! 

i 

i  2 

|  ! 

(?4>  nelson  CONST.  CO. 

NO  66-4 

i 

i  ...... 

!  i  i 

1  1  ! 

1  1 *0! 4 A  46! 

i 

l 

80.0! 

i 

; 

30.0! 

i 

6.0! 

i 

! 

-  i 

j 

i 

130! 

j 

; 

io.oInone 

•  ! 

•  ! 

!V1  LA  POINTE  ! 

I960 

1  !  1 

1  1  1 

80.01 

; 

30. C! 

2.0! 

! 

! 

j 

-  ! 

! 

« 

i 

!  ! 

!  I 

i 

(03)  NELSON/  PHIL 
°00K A  VI 

1272*02 

1  1  1 

!  1  ! 

'!  1311311! 

j 

i 

49.  3i 

i 

! 

14.1! 

( 

i 

3.5! 

i 

! 

350! 

; 

i 

-  ! 

! 

! 

1S.0IN0NE 

t  i 

i  i 

IKY  LONS  1 

1959 

! 

! 

! 

1  1  t 

1  1  1 

50. 0! 

14.1! 

! 

3.5! 

i 

! 

! 

53! 

! 

! 

! 

!  ISLAND  ! 

!  ! 

! 

! 

(22)  NEUMAN  BOAT  LINE/  INC. 
CHALLENGER 

! 25262! 

!  1  ! 

!  2  1 

!  43114121 

i 

! 

60.9! 

i 

! 

25. C! 

i 

i 

9.C! 

! 

1 

340! 

! 

! 

60! 

! 

! 

26.0! NONE 

i  i 

i  i 

10H  SANDUSKY  1 

1947 

! 

! 

! 

!  1  1 

70.0! 

25.5! 

8.0! 

! 

250! 

! 

I  1 

i 

COMPUTER 

1281744 

!  6611A12! 

61.1! 

33.1! 

7.0! 

365! 

40! 

23.0!  NONE 

!0M  SANOUSKY  ! 

I960 

! 

1  !  1 

84.7! 

33.1! 

5.5! 

! 

155 1 

I 

i  i 

! 

ENDEAVOR 

1910697 

1  5011  AIM 

96.0! 

33.8! 

6.0! 

1550! 

50! 

28. 0! NONE 

ION  SANOUSKY  1 

1987 

! 

1  1  1 

101. C! 

34.5! 

6.0! 

! 

150! 

! 

1  1 

! 

KELLFT  ISLANDER 

1520828 

f  65  11  M2! 

87.1 ! 

33.0! 

7.3! 

650! 

50! 

28.0! NONE 

ION  SANOUSKY  1 

1969 

! 

1  1  ! 

!  !  ! 

10C.0! 

1 

34.3! 

! 

6.7! 

• 

! 

! 

149! 

! 

! 

! 

1  1 

1  1 

I 

! 

! 

<C1)  NEW  BEDFORD  SEAFOOO  CO-OlP./ 

1  1  1 

1  2  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

!  1 

!  ! 

! 

! 

INC. 

! 

I  f  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i  i 

! 

CO-OP  2 

1270957 

1  3812A20! 

58.4! 

16.0! 

5.6! 

125! 

71! 

15.0! DIESEL 

PUMP 

IN  A  NEK  1 

1956 

! 

i 

1  1  1 

56.* ! 

16.0! 

2.6! 

! 

-  I 

i 

1  3SOF0RD  ! 

! 

GOBCAT 

1579283 

1  513A35! 

24.2! 

10.0! 

3.9! 

14C! 

-  * 

1 3 .ci NONE 

!PA  NEW  ! 

1976 

! 

! 

i  1  ! 

24.2! 

10.0! 

3.9! 

• 

-  ! 

! 

!  BEDFORD  ! 

! 

NELL 

1587495 

1  i  !  3*35 1 

:  *, .  7  • 

10,5! 

7.0! 

174! 

-  ! 

18.0! NONE 

! MA  NEW  ! 

1977 

2 

j 

•  1  1 

23.7! 

1L.5! 

4.0! 

2 

-  ! 

i 

!  BEDFORD  ! 

! 

P  A I 

•5^7152 

1  7  1  34  35! 

22.4! 

11.2! 

6.8! 

225! 

-  ! 

18.0! NONE 

!yA  NEW  ! 

1971 

• 

• 

1  1  1 

22.4! 

11.2! 

4.0! 

! 

-  } 

! 

!  yO'CRD  ! 

i 

CO-OP  1 

•270958 

1  22! 3420! 

35.9! 

14.1  • 

6.  & ! 

-  ! 

47! 

12.0!0!^SSL 

PUMP 

•MA  St J  ! 

1958 

; 

i 

1  !  ! 

!6.0! 

14.9! 

2.6! 

! 

.  j 

• 

1  5E0EOA5  ! 

{ 

CO-OP  3 

j  504035 

1  36 ! 5  A  20 ! 

45.0! 

16.0! 

5.6! 

! 

75! 

12. O'DIESEL 

PUMP 

! MA  NEW  ! 

1966 

i 

! 

!  1  1 

45.0! 

16.0! 

2.6» 

! 

-  2 

! 

1  BEOFOAO  1 

i 

CO-OP  4 

1633581 

!  57!5*!0I 

43.0! 

17. C! 

3.0! 

-  ! 

98! 

12 .OlDlESEL 

PUMP 

IKA  NEK  ! 

1981 

! 

! 

! 

!  1  1 

1  1  ! 

48.0! 

j 

17.0! 

! 

2.6! 

i 

! 

2 

-  ! 

! 

! 

! 

!  BEDFORD  ! 

!  ! 

I 

! 

! 

(01)  NEW  ENGLAND  STEAMBOAT  LIINES 

!  !  1 

!  1  1 

i 

! 

* 

; 

; 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

!  1 

!  ! 

! 

! 

CAMELCT 

1903414 

1  49!1AU>1 

! 

•  j 

7.0! 

808! 

385! 

-  JNONE 

!CT  HADDAM  ! 

1987 

! 

! 

!  1  1 

147. D 

36.0! 

-  ! 

! 

400! 

1 

!  ! 

! 

YANKEE  CLIPPER 

1916646 

!  55MA031 

-  t 

! 

7.0! 

i 

350! 

! 

I CT  HADDAM  l 

1987 

! 

! 

! 

1  1  1 

1  |  '  j 

128.1! 

; 

36.(1 

*  i 

-  ! 

l 

j 

-  ! 

! 

! 

2 

!  I 

t  ! 

! 

t 

(17)  NEW  JOMNSONVILLE  MARINE 

! 

! 

1  1  ! 

i  i  i 

! 

i 

2 

i 

» 

2 

! 

! 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

SERVICE/  INC. 

! 

i  i  i 

; 

j 

2 

! 

i 

!  ! 

! 

MARINE  I 

1 287390 

1  2513456! 

43  4! 

16.1! 

4.5! 

480! 

-  ! 

15.0!  NONE 

!TN  NEW  JOHN-  ! 

1981 

i 

! 

1  1  1 

43.4! 

16.1! 

4.  j! 

! 

-  ! 

! 

!  SONVILLE  ! 

i 

TINA  MARIE 

1260503 

1  6613436! 

74.0! 

20.0! 

3.5! 

860! 

-  ! 

30.0 ! NONE 

!YN  NEK  JOHN-  1 

*  1966 

i 

j 

i 

!  1  1 

!  1  1 

74.0! 

j 

20.0! 

; 

7.0! 

i 

i 

-  2 

2 

! 

; 

!  SONVILLE  ! 

!  ! 

i 

i 

(32)  NEW  ORLEANS  GULF  HARBOR 

! 

! 

i  i  < 

i  i  i 

« 

; 

2 

i 

» 

; 

i 

! 

2 

; 

!  ! 

•  ! 

j 

■ 

SERVICES 

i 

i  •  i 

i 

; 

; 

i 

i 

2  2 

j 

ALBERT  TIKE 

1 276567 

1  5413435! 

-  j 

-  ■ 

-  ! 

-  i 

-  ; 

7.4! 

! LA  PLAOUENINS! 

1958 

i 

i 

1  1  1 

59.1! 

20.3! 

-  2 

j 

-  i 

i 

!  ! 

i 

I°ACY  LYNN 

1644364 

1  5313A35! 

47.3! 

29.C! 

-  ! 

600! 

-  i 

Inone 

HA  FLAOIJEHINE! 

1961 

! 

i 

! 

1  1  1 

50.0! 

! 

20. C! 

j 

“  ! 

! 

-  j 

< 

2 

i 

j  J 

j  2 

! 

(32)  NEW  ORLEANS  STEAH30AT  CO!. 

i  i  i 

i  j  i 

1 

i 

i 

i 

i 

! 

i 

; 

j 

2 

!  ! 

;  2 

6AY0U  J?>M  LAFITTS 

1646195 

1  65  1 1 A 11  1 

124.0! 

32.0! 

5.3! 

730! 

-  2 

45.0! NONE 

ILA  Nf*  ! 

1932 

i 

1  1  1 

124. C! 

33.6! 

4.51 

2 

600! 

i 

!  C?LS»N$  ! 

COTTON  PLOSSOM 

1262468 

!  9611*11! 

103. C! 

23.0! 

4.2! 

250! 

-  j 

2V.4  *  NONE 

•LA  NfV  ! 

*  1974 

j 

1  1  1 

135.0! 

23.8! 

3.6! 

j 

350! 

! 

!  OPLEANS  ! 

NATCHEZ 

*1563612 

1  1384  11  All  1 

236.0! 

40.0! 

6.5! 

<500! 

! 

80.2SN0NE 

•LA  NEW  ! 

1975 

1 

i 

i  i  i 

1  1  1 

285.0! 

t 

46.0! 

! 

5.5! 

1 

2 

1630! 

! 

i 

i 

!  ORLEANS  ! 

!  ! 

(32)  NEW  ORLEANS  VEST/  INC. 
ALAN 

j 

i 

*1554619 

!  1  1 

!  !  1 

i  72  !3A3si 

I 

i 

56.3! 

! 

i 

22.3! 

6.4! 

; 

630! 

! 

; 

i 

l 

38.0! NONE 

!  ! 

!  ! 

SLA  NEW  ! 

1974 

! 

i 

! 

i  i  i 

i  i  i 

i  i  j 

60.0! 

! 

! 

22.3! 

1 

2 

5.0! 

2 

1 

2 

-  i 

; 

; 

! 

•  ORLEANS  ! 

!  ! 

2  2 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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ENG*  J 

DISTJ  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  HUNGER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

! VTCC 1  DIMENSIONS  ! DRAFT! 
NET  ICODEILENGTHIORDTH!  ! 

1REGIS-1****!  REG.  !  REG.ILOAD-! 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  (PAGE!  OVER-! OVER-!/////! 
NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  RIGHT! 

{CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING  !  ! 

!  CARGO  'FIXED  !  EQUIPMENT  !TC1  PASE  !  YEAR  ! 

1/7//////!  POINT  1  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! //////////////// |TD! ////////// !  OR  ! 

POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !*E!  LINE-2  i«REBUILT! 

! 

i 

02)  NEW  PARK  WASTE  TREATMENT*! 

!  1 

•  1 

1  ! 

l 

! 

1 

! 

t 

i 

i 

I 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

( 

1 

! 

! 

i 

SYSTEMS 

! 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

AP  JL«RIGHT 

!  547613 

19014A43! 

110.0! 

32.01 

5.0! 

- 

425! 

5. OlNONE 

!YX 

GALVESTON  ! 

1 97  J  i 

t 

!  1 

110.0! 

32.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  *102 

j 

622  14 A40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 4.0! SOME 

RA 

VENICE  ! 

1079  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

u  1 

! 

! 

! 

NO  61C3 

j  - 

62214A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

150oi 

14,0! NONE 

RA 

VENICE  ! 

1979  ! 

! 

! 

1  1 

1  1 

195.0! 

1 

35.0! 

; 

2.0! 

i 

-  1 
i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(01)  NEW  YORK  CROSS  HARBOR 

RA1ILRCAD 

l  1 

1  1 

1 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

TERMINAL  CORP. 

I 

!  1 

1 

t 

! 

! 

i 

i 

OROOKLYN  III 

1265685 

1781 3  A  3  6 ! 

105.51 

27.0! 

14.7! 

1350 

-  ! 

37 .0 !  NONE 

!NY 

BROOKLYN  ! 

1953  1 

! 

1  ! 

106.0! 

29.5! 

14.7! 

-  ! 

1 

! 

! 

CROSS  HARBOR  I 

! 266145 

17813A36! 

105.51 

27.0! 

14.7! 

1350 

-  ! 

37.0! NONE 

NY 

BROOKLYN  ! 

1953  ! 

! 

1  1 

106.0! 

28.5! 

14.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

NYCM  16 

j  - 

11001 4A421 

290.0! 

40.0! 

4.0! 

- 

17! 

20 .0 ! NONE 

!NY 

BROOKLYN  ! 

1957  t 

! 

i  1 

290.0! 

40.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

» 

NYCM  17 

!  - 

1 1001 4A42  1 

290.0! 

40.0! 

4.0! 

- 

17! 

20.0! NONE 

NY 

BROOKLYN  ! 

1957  ! 

! 

1  1 

290.0! 

40.  C! 

2.0! 

-  i 

! 

! 

! 

NYCH  29 

1  - 

1 345 14A421 

360.01 

41.0! 

7.6! 

- 

»  221 

13.0  l  NONE 

!NY 

BROOKLYN  ! 

1951  1 

! 

!  1 

360.01 

41.0! 

3.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

NYCH  30 

j  - 

134514A421 

360.0! 

41.0! 

7.6! 

- 

22! 

13.0 !  NONE 

NY 

BROOKLYN  I 

1954  ! 

! 

1 

1  1 

t  1 

360.0! 

! 

41.01 

! 

3.6! 

1 

-  ! 

j 

! 

i 

i 

i 

i 

<0J)  NtW  YORK  CRUISE 

LINES 

! 

! 

1  1 

1  1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

OPT.  LOS 

1562620 

36 1 1 A  201 

Sri.  ?i 

15.1! 

8.6! 

147 

soi 

.  j 

!ny 

N-W  YORK  ! 

1975  ! 

l 

•  1 

60.0! 

.15.1! 

4.6! 

-  1 

t 

! 

! 

oayliner 

1  538911 

1776! 1 A 16! 

290.0! 

65.0! 

12.0! 

3900 

-  i 

80.0 1  NONE 

!NY 

NEW  YORK  1 

1972  ! 

* 

! 

i  i 

i  i 

—  ! 

1 

65.0! 

! 

11.0! 

! 

3252! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

(03)  NEW  YORK  DOCK  RAILWAY 

! 

I 

1  ! 

1  1 

! 

! 

i 

i 

j 

» 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

NO.  14 

,  - 

110014A421 

300.01 

40.0! 

4.0! 

- 

♦  17! 

20.0! NONE 

INY  BROOKLYN  ! 

1952  ! 

! 

1  1 

300.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO.  60 

1 200! 4A42 1 

368.0! 

39.6! 

6.0! 

- 

20! 

11.0! NONE 

!NY 

BROOKLYN 

1941  1 

! 

1  1 

368.0! 

39.6! 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO.  212 

!  - 

1 1001 4 A42 1 

265.0! 

39.01 

6.0! 

- 

12! 

21 .8 {NONE 

!  N  Y 

BROOKLYN 

1  956  1 

1 

! 

1  1 

1  1 

285.0! 

39.0! 

! 

2.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

1 

(03)  NEW  YORK  NARINE 

FUEL 

! 

SERVICES, 

1  1 

1  1 

i 

I 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

1 

INC. 

1 

1  1 

! 

l 

! 

1 

! 

I 

1 

KEVIN  0 

1524621 

3212A20! 

57.0! 

12.0! 

10.0! 

300 

87! 

17 .0! HONE 

txr 

BROOKLYN 

1969  1 

! 

1  ! 

57.9! 

1 2.6! 

3.0! 

-  ! 

! 

1 

i 

LINEKIN  ISLANDER 

1285508 

5312A20! 

61.7! 

18.0! 

9.8! 

456 

94! 

35 .0 ! NONE 

!NY 

BROOKLYN 

1961  1 

! 

t 

1  ! 

1  1 

61.3! 

! 

18.1! 

! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

(03)  NEW  YORK  TRAP  ROCK  CORP.! 

1  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

A  L  PF£S  13 

•5*6023 

1  51614A4M 

13C.1l 

40.0! 

10.7! 

- 

1400! 

20.01N0NE 

!NY 

N*V  YORK 

1971  • 

i 

!  !  1 

13C.1l 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

i 

ALFRED  PENNON  47 

•277802 

!  46714A461 

12C.0! 

38. Ct 

11.0! 

- 

1100! 

20.0! NONE 

!  NY 

NEW  YORK 

195?  ! 

! 

•  (  ! 

120.0! 

33.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

AMOS  3ULS0N  42 

1279244 

1  46314A46! 

120.0! 

38.0! 

10.4! 

- 

1325! 

17 . 3 ! NONE 

!NV 

NtW  YORK 

1959  < 

! 

1  !  • 

120.3! 

33.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

ANTONIA  CANPALA  54 

! 267S02 

1  467  1 4 A  46 1 

120.01 

38.0! 

11.0! 

- 

1100! 

20.0! NONE 

lNY 

NEW  YORK 

1955  1 

! 

!  1  1 

120.0! 

38.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

ARTHUR  4  HENDRICKSON 

18 

1514071 

!  54814A46! 

130.2! 

40.2! 

11.6! 

- 

1400! 

20.0 !  NONE 

INY 

NEW  YORK 

1968  1 

1 

!  !  1 

130.2! 

40.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

BOGOTA  7 

1254051 

1  465J4A46! 

120.0! 

33.0! 

11.1! 

- 

1325! 

18.0 (NONE 

INY 

NEW  YORK 

1961  1 

! 

1  1  1 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

! 

BRONX  1 

1295439 

1  S3814A4&! 

130.01 

40.0! 

11.6! 

- 

1425! 

20.0 ! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1964  1 

! 

1  1  l 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

1 

BROOKLYN  3 

1291365 

!  52014A46! 

130.0! 

38.0! 

10.2! 

- 

1325! 

20.0 ! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1963  1 

! 

!  1  1 

130.0! 

38.01 

2.01 

-  ! 

! 

! 

! 

C.  VANDERBILT  JR. 

1511630 

1  51614A46! 

130.0! 

40.0! 

11.0! 

- 

1400! 

19.0IKONE 

INY 

NEW  YORK 

1967  | 

1 

1  1  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

l 

1 

CARLO  ELIZZA  710 

1521960 

{  51614A46! 

130.01 

40.0! 

11.0! 

- 

1350! 

20.0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1969  ! 

1 

!  1  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

CHARLES  £.  PALNATIER 

34 

1290107 

l  4781(446! 

120.0! 

40.0! 

10.6! 

- 

1500! 

17.3! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1962  ! 

! 

!  1  ! 

120.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

I 

1 

CHARLES  F.  MCELROY  81 

1272284 

J  437! 4A46 ! 

120.0! 

36.0! 

11.0! 

- 

1000! 

20.0 (NONE 

INY 

NEW  YORK 

1956  ! 

1 

I  !  ! 

120.0! 

36.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

1 

CHELSEA  6 

1284051 

!  468! 4A46! 

120.11 

38.  v! 

11.2! 

- 

132S! 

18.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1966  ! 

1 

!  !  ! 

120.1! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

i 

! 

! 

CLARENCE  PYOER  33 

129C55J 

•  478! 4A46! 

120.0! 

40.0! 

10.8! 

- 

1500! 

17.3 ! NONE 

INY 

N?W  YORK 

1963  ! 

i 

!  !  1 

120.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

CLINTON  POINT  39 

1503597 

1  46714A461 

120.0! 

33.0! 

11.0! 

- 

1100! 

20.0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1966  ! 

; 

!  !  1 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

•  i 

i 

! 

1 

DABNEY  WILLIAMS  83 

1271553 

!  43714A46! 

120.0! 

36. C! 

11.0! 

- 

1000! 

20.0IN0HE 

INY 

NEW  YORK 

1956  ! 

1 

!  !  1 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

DAVID  4.  RHYNE  56 

1276413 

1  46714A46! 

120.0! 

33.0! 

11.0! 

- 

1100! 

20.0! NONE 

INY 

NtW  YORK 

1958  ! 

J. 

!  t  1 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

! 

EARL  OSSMAN  84 

1271487 

1  43714A46) 

120.0! 

36.0! 

11.01 

1000! 

20 .0 ! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1956  ! 

* 

!  !  1 

120.0! 

36.0! 

2.01 

-  1 

! 

1 

! 

EDDYVILLE  31 

1504637 

!  476  J4A461 

120.0! 

40.0! 

11.0! 

- 

1300* 

19.0 1  NONE 

INY 

NEW  YORK 

1966  ! 

1 

1  1  1 

120.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

EDGAR  J  COY  90 

1269658 

1  43714A46! 

12C.0! 

36.0! 

11.0! 

- 

1000! 

20.0IN0NE 

INY 

NEW  YORK 

1955  ! 

1 

1  1  1 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

! 

EDWARD  A.  TULLY  22 

1512305 

!  51614A46I 

130.1! 

40.0! 

10. 7! 

- 

1400! 

20.0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1967  ! 

i 

1  i  f 

150.11 

<0.0! 

2.0! 

-  1 

f 

i 

f 

EDWARD  W.  ZELLER  91 

1294499 

1  490I4A46I 

120.1! 

40.0! 

11.2! 

- 

1400! 

20. 0 ! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1964  ! 

I 

!  1  ! 

120.1! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

I 

EUGENE  D.  HALLOCK  JR 

19 

1513383 

i  54814A461 

130.2! 

40.2! 

11.6! 

- 

1400! 

20.01NOKE 

lNY 

NEW  YORK 

1968'! 

| 

!  !  ! 

130.2! 

40.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

FEENEY  16 

1292880 

1  478J4A46! 

1 20.0! 

40.0! 

10.8! 

- 

1500! 

20.0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1963  ! 

! 

(  !  ! 

120.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

! 

FEENEY  17 

1293418 

1  478! 4A461 

12C.0! 

40.0! 

10.8! 

- 

1500! 

20.0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1963  I 

! 

!  !  1 

120.0! 

40.0! 

2.01 

-  ! 

! 

1 

! 

FEENEY  18 

1638791 

!  324! 4A461 

130. OJ 

40.0! 

11.0! 

- 

1400! 

20.0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1981  1 

1 

!  !  ! 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

1 

; 

FEENEY  19 

1297589 

!  478!  4A4l 

120.0! 

40.0! 

10.8! 

- 

1500! 

20.0 ! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1965  ! 

! 

!  !  1 

120.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

FEENEY  20 

1169852 

1  47814A46! 

120.0! 

40.  C! 

10.8! 

- 

1500! 

20.0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1965  ! 

1 

i  1  ! 

120.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

i 

FEENEY  21 

1503003 

!  47814A46! 

120.0! 

40.  C! 

10.8! 

- 

1500! 

20.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1965  ! 

! 

I  1  ! 

120.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

| 

1 

! 

FEENEY  22 

1503598 

!  47814A46! 

120.0! 

40.0! 

10.6! 

- 

1500! 

20.0 ! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1965  ! 

! 

! 

!  1  1 

!  !  ! 

120.0! 

! 

40.0! 

I 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

1  1  ! 

!  1  1 

! 

J 

! 

< 

! 

t 

1  ! 

♦  RAILROIAD  CARS! 

1 

1 

! 

! 

TAOLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


610 

£MG»!  !  1VTCCI  DIMENSIONS  !D«»FT!  * CAPAC ITT !  HIGH-  !  (VESSEL!  ! 

DIST!  OPERATOR  !  NET  1  CODE (LENGTH 1 8RDTH1  !  i  !  ESI  !  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING  !  ! 

- IREGIS-I REG.  !  REG. (LOAD-1  I  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ETC!  9ASE  !  TEAR  ! 

1  COAST  !  TER  I  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  •  LINE-1  ! AOS  LINE-I  !  BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD  !  TON-  (PAGE!  OVER-! OVER-! ///// !  HORSE!  PASS-  ! (ktCKT) !////// //////////!TD !//////////!  OR  ! 

1  NUMBER  1  NAGE  !  IV  1  ALL  !  ALL  ILIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  SEE!  LINE-2  !*RE8UILT! 


(03)  NEW  YOPK  THAR  POCK  CORP. 

!  ! 

i  ; 

! 

!  1 

!  1 

1  1 

1 

1 

i 

l 

1 

j 

{ 

1 

j 

] 

j 

! 

t 

« 

l 

1 

1 

1 

1 

j 

(CONTINUED) 

\ 

1  1 

» 

1 

j 

1 

1 

FEENEY  23 

•535643 

516 ! 4A46! 

130.0! 

4o.oi 

11.0! 

- 

1350! 

20. 0 !  NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1972  ! 

1  ! 

!  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

; 

FUNcY  24 

! 537085 

S1614A46! 

13C.0! 

40.0! 

11.0! 

- 

1350! 

20.o)none 

NY 

NEW 

YORK 

1972  1 

! 

i  t 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

•  • 

1 

1 

FEENEY  25 

•537814 

516?  4A4dl 

130.0! 

40. C! 

11.0! 

- 

1350! 

20.0! NONE  !NY 

NEW 

YORK 

1°72  1 

! 

1  1 

130.0! 

40. 0! 

2.0! 

-  ! 

»  1 

! 

FEENEY  25 

1539019 

51&14A46! 

130.0! 

40.0! 

11.0! 

• 

1350! 

20. 0 !  NONE  IN Y 

NEW 

YORK 

1972  ! 

! 

1  ! 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

!  ! 

! 

FEENEY  100 

1294122 

47814A461 

120.0! 

40.0! 

10.3! 

- 

1500! 

20.0 ! NONE  !NY 

NEW 

YORK 

1984  ! 

! 

1  1 

120.01 

40.0! 

2.0! 

-  1 

! 

1 

* 

FEENEY  101 

1295998 

47314A46I 

120.0! 

40.0! 

10.8! 

- 

1500! 

20.0 ! NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1964  ! 

!  ! 

1  t 

120.01 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

* 

! 

FILLIPPO  CENTORANZ  70 

1275134 

46714A46! 

120.0! 

38.0! 

11.0! 

- 

1100! 

20.0! NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1957  • 

I 

1  1 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

FLUSHING  8 

1291883 

46914A461 

120.1! 

38.0! 

11.2! 

- 

1325! 

1 8.0 ! NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1963  ! 

1 

1  1 

120.11 

38. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

FRANCES  II  727 

1523180 

S16I4A46! 

130.0! 

40.0! 

11.0! 

- 

1350! 

20.0! NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1«69  ! 

j 

1  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

FRANCIS  J.  PERINI  32 

i  291- 830 

47814A46! 

120.0! 

40.0! 

10.0! 

- 

1500! 

17.3 (NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1963  ! 

1 

1  1 

120.0! 

40.0! 

2.0! 

.  1 

! 

1 

1 

FRANCIS  R.  COOK  72 

1274929 

46714446! 

120.0! 

38.0! 

11.0! 

- 

1100! 

20.0 !  NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1957  i 

1 

1  • 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

-  ! 

• 

! 

FRANK  C AST IGIIONE  12 

1534572 

51614A46! 

130.1! 

40.  C! 

10.7! 

- 

1400! 

20.0! NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1971  ! 

1 

1  1 

130.1! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

FRANK  D.  COLWEY  20 

1513382 

S4814A46! 

130.2! 

40.2! 

11.6! 

- 

1400! 

20*0! NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1968  ! 

l 

i  i 

130.2! 

40.2! 

2.0! 

-  ! 

• 

1 

FRANK  J.  CERONI  S».  66 

1275475 

467*14  446*1 

120.0! 

33.0! 

11.0! 

- 

1100! 

20.0! NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1957  ! 

1 

1  ! 

120.0! 

33.0! 

2.0! 

.  1 

• 

! 

FRANK  VIGLXAROLO  14 

1532561 

S1914A46! 

130.0! 

40.  C! 

10.5! 

- 

uooi 

20.0'NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1971  ! 

i 

!  1 

130.0! 

40.  C! 

2.0! 

-  ! 

1 

FREDERICK  C.  PACKER  36 

1239190 

47314A46! 

120.0! 

40.0! 

10.3! 

- 

1500! 

17.3! NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1962  1 

! 

!  « 

17C.0! 

iO.C! 

2.0! 

.  1 

1 

FREDERICK  5S3R0AT  37 

1238642 

47614A46! 

12C.0! 

40. C! 

10.3! 

- 

1500! 

17. 3! NONE 

NY 

NEW 

YORK 

196?  ! 

i 

•  » 

120.0! 

40.0! 

2.0! 

.  1 

2 

GE0P3E  A.  ALLEN  63 

*1275713 

46714A4&1 

120.0! 

38.  C! 

11.0! 

- 

1100! 

17.ol NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1958  *! 

! 

!  1 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

-  1 

! 

CE0*4E  KIELEY  38 

1287957 

47814A46! 

120.0! 

40.0! 

10.3! 

- 

1500! 

17.3 SNONE 

NY 

NEW 

YORK 

1962  ! 

i 

•  1 

120. 0! 

40.0! 

2.0! 

-  1 

! 

GEORGE  TILTON  44 

*1287490 

50214A46! 

130.1! 

33.3! 

10.7! 

- 

1400! 

19.0! NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1962  *! 

! 

1  1 

130.1! 

38.3! 

2.01 

-  • 

1 

GEORGr  W.  JENNINGS  61 

1275876 

46714A46! 

120.0! 

33.0* 

11.0! 

- 

110*! 

20.0JNONE 

NY 

NEW 

YORK 

1958  1 

! 

!  1 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

-  ' 

1 

! 

GECPGE  V.  THOMPSON  28 

1506302 

47814A461 

120.0! 

4G.C! 

11.0! 

- 

1 3C0t 

19.0! NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1966  ! 

1 

!  t 

122.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

GOWANUS  99 

1291060 

52014A46! 

130.0! 

38.0! 

10.2* 

- 

1325! 

2O.0IN0NE 

NY 

NEW 

YOPK 

1966  ! 

! 

!  1 

330.0! 

33.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

SRAIIANO  ZARA  104 

•664791 

524 14A46! 

*  .0.0! 

40.C! 

11.0! 

- 

uooi 

2O.OSN0NE 

NY 

NEW 

YO»K 

1930  ! 

! 

1  i 

120.0! 

40. C! 

2.0! 

-  • 

! 

2 

GUISEPPE  P I ACENTINI  76 

1274725 

46714A46! 

120.0! 

38.0! 

11.0! 

- 

1100! 

20.O1N0NE 

NY 

NEW 

YORK 

1957  *• 

1 

1  1 

123.0! 

3i.O! 

2.0! 

-  ! 

! 

2 

SUS  HANSEN  30 

•505258 

47514A46! 

120.0! 

40.0! 

11.0! 

- 

1300! 

19.01NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1966  *! 

1 

!  1 

120.0! 

40. C! 

2.0! 

-  ! 

; 

! 

HAARY  JUNE  SR.  52 

1276764 

46714445! 

120.0! 

33.0! 

11.0! 

- 

1100! 

2Q.O1N0NE 

NY 

NEW 

YORK 

1958  I 

1 

1  1 

120.0! 

33.  C! 

2.0! 

-  • 

! 

! 

HAPPY  L.  DIENE*  57 

1276286 

467*4448! 

12C.0! 

33.0! 

11.0* 

- 

1100! 

20.0SN5NE 

NY 

NEW 

YORK 

195?  ! 

1 

!  1 

120.0! 

33.0! 

2.0! 

-  ! 

2 

! 

HELEN  COEN  9 

1291538 

57014446! 

13C.1! 

53.1! 

1C.0! 

- 

1200! 

1S.0! NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1963  ! 

! 

1  1 

130.1! 

33.1! 

2.0! 

-  1 

• 

2 

HENPY  GUYFTTc  79 

1273312 

427! 4a46 1 

120. 0! 

36.0! 

11.0! 

- 

i  1000! 

20.0!  >NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1957  *! 

! 

!  i 

1PO.O! 

36.0! 

2.0! 

-  » 

j 

; 

INNIS  O'ROURKE  94 

•269225 

437*144461 

120.0! 

36. C! 

11.0! 

- 

1000! 

20. ol NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1955  ! 

1 

;  * 

12C.0! 

36. C! 

2.0! 

1  -  1 

» 

j 

JAKES  ANDERSON  SR  74 

1274817 

46714446! 

120.0! 

33. C! 

11.0! 

- 

!  1100*! 

20.Q*!N0HE 

NY 

NEW 

YORK 

1957 

i 

»  • 

12C.0! 

38.0! 

2.0! 

!  "  ! 

• 

! 

JAKES  3EDNAR  41 

*1  233629 

463144461 

12C.0! 

33.0! 

10.3! 

- 

!  1325! 

17.3! NOME 

NY 

NEW 

YORK 

1960  ! 

i 

i  i 

120.3! 

33.2! 

2.0! 

-  ! 

• 

! 

JANES  HECK  4€ 

j  277639 

467 1 4 A  46 1 

12C. 0! 

35.01 

11.0! 

- 

!  1100! 

20.0 ! NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1958  ! 

I 

2  2 

12C.0! 

38.0! 

2.0! 

!  »  ■ 

2 

j 

JILL  10 

S53G135 

519I4A46! 

130.0! 

40. C! 

11. U! 

- 

1  1350! 

20.0! NONE 

NY 

NFU 

YORK 

1971  j 

j 

1  ! 

130.0! 

40. C! 

2.0! 

1  m  1 

1 

JOHN  CURRAN  JR.  62 

j  27S71 4 

46714445! 

12C.0! 

3S.C! 

11.0» 

- 

!  1100! 

?0 .0! NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1958 

i 

i  i 

120.3! 

38.0! 

2.0! 

1  -  j 

1 

JOHN  E  RATH  17 

*1514072 

54314446! 

130.2! 

40.2! 

11.6! 

- 

i  ucoi 

20.0 1  NONE 

NY 

NEW 

YOPK 

1968 

i 

i  i 

130.2! 

40.2! 

2.0! 

j  _  1 

1 

JOHN  H.  HATHIS  40 

•501995 

46714*46! 

120.0' 

38.0! 

11.0! 

- 

i  1100! 

20.0! NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1966 

; 

i  i 

120.0! 

33.0! 

2.0! 

t  -  1 

1 

JOHN  J.  KOVATCH  69 

’•275241 

467!  4446*1 

12C.0! 

33.0! 

11.0! 

- 

i  uooi 

20.O1.N0NE 

NY 

NEW 

YORK 

1957 

! 

!  j 

12C.0! 

33. C* 

2.0! 

!  -  * 

1 

JOHN  «ONFPONI  75 

'•  274*16 

467  S  4A46 ! 

120.0! 

33.0! 

11.0! 

- 

i  uooi 

20.0'NONE 

NY 

NEW 

YOPK 

1957 

! 

t  ; 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

1  -  1 

1 

JOSEPH  0.  ZELLER  96 

*1231210 

457*14446! 

120.0! 

33.0! 

11.1! 

- 

*!  132si 

20.0!N0.NE 

NY 

NEW 

YOPK 

1960 

i 

i  i 

12C. 0! 

33.0! 

2.0! 

1  -  1 

1 

JOSEPH  J.  CESEPANO  26 

*1507417 

47814A44! 

120.0! 

40.0! 

11.0! 

- 

i  1300! 

19,0! NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1967 

i 

2  i 

120.0! 

40.0! 

2.0! 

1  -  1 

! 

JOSEPH  w.  GENOVESE  27 

1506744 

47314446*1 

120.0! 

40.0! 

11.0! 

- 

i  1300! 

19.0! NONE 

NY 

NEW 

YORK 

*  197C 

i 

■  2 

120.0! 

43.0! 

2.0! 

1  -  1 

2 

JOSEPH  P.  KCGUIPC  93 

1269494 

43714*46! 

120.0! 

36.0! 

11.0! 

- 

j  1000! 

20.0! NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1955 

2 

i  i 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

1  —  1 

j 

JOSEPH  PAIA  SR  103 

j  664792 

524*14446*1 

130.0! 

40.0! 

11.0! 

- 

!  uooi 

20.0!N0N£ 

NY 

NEW 

YOPK 

1980 

l 

i  2 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

!  -  J 

1 

KA»LYN  707 

•521432 

51614A46I 

1 30.0! 

40.  C! 

11.0! 

- 

i  1350! 

?0.01 NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1969 

i 

i  ; 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

1  -  1 

! 

KENNETH  W.  WHEELER  60 

1275894 

467! 4446! 

120.0* 

33.0! 

11.0! 

- 

!  1100! 

20.0! NONE 

NY 

NEW 

YORK 

19S8 

t 

i  i 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

1  -  1 

1 

L?  74 

*129340? 

533144  46! 

130.0! 

40.0! 

11.6! 

- 

i  uooi 

22.0! NONE 

NY 

NFW 

YOPK 

!  1963 

i 

1  ; 

130.0! 

40.0! 

1.5! 

f  .  1 

j 

LJ  75 

1  293515 

53314446*1 

130.0! 

40.0! 

11.6! 

- 

i  isooi 

?2 .0 ! NONE 

NY 

NEW 

YORK 

196J 

i 

;  1 

130.0! 

40.0! 

1.5! 

2  •  » 

1 

LEONARD  HORIGERATO  53 

*1276595 

46714446! 

120.0! 

33.0! 

11.0! 

- 

•  uooi 

20.0 ! NONE 

NY 

NEW 

*< 

0 

•*» 

/T 

1958 

i 

!  1 

120.0! 

33.0! 

2.0! 

!  _  1 

! 

LOUIS  W.  ZELLER  97 

•257277 

47714446! 

120.1! 

33.0! 

11.2! 

- 

*!  1325! 

20.0! NONE 

NY 

NEW 

YOPK 

1962 

t 

1  1 

120.1! 

33.0! 

2.0! 

;  -  1 

1 

.MANHATTAN  4 

*1291264 

52024*46! 

130.0! 

38.0! 

1C. 2! 

- 

!  1325) 

20.0)n0NP 

NY 

NEW 

YORK 

1963 

i 

1  1 

1  JC.O! 

35.0! 

2.0! 

1  -  * 

• 

KAACY  95 

1298991 

459*14446*! 

120.0! 

33.0! 

11.0! 

- 

i  1325*! 

17. JINONE 

NY 

NEW 

YORK 

1965 

! 

!  1  1 

120.0! 

33.0! 

2.0! 

!  -  j 

1 

KARIE  SCARANELLA  105 

•664793 

1  52414446! 

13C.0* 

40. C! 

11.0! 

- 

i  uooi 

20.01N9NE 

NY 

NEW 

YORK 

I960  i 

! 

f 

! 

1  !  1 

!  1  1 

1  1  ! 

130.0! 

1 

j 

40. C! 

2.0! 

! 

» 

!  -  ! 

1  1 

j  j 

1 

; 

2 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGS  1 

j 

1VTCC! 

DIMENSIONS  1DRAET! 

!  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S 

S  E  L  ! 

DIST!  OPERATOR 

i 

NET  1  CODE iLENGTHl BROTH! 

2 

i 

! 

CARGO  ! 

CST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

!S  iOPSRATING  ! 

YEAR 

!  COAST  ! 

TER  1  SEE!//////! 

f/tU\ 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

I  GUARD  ! 

TON-  1  PAGE ! 

OVEP-J  0VER-1/////1 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT)!// ////// ///////) 

!T0 !//////////! 

OR 

!  NUMBER  ! 

NAGE  !  IV  1 

ALL  * 

ALL  1LIGHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!££• 

LINE-2  ! 

•REBUILT 

(05)  NEW  YORK  TRAP  ROCK  CORP. 

i  i 

|  j 

i  ! 

j  j 

1*  1 

i  i 

j 

; 

« 

j 

{ 

■ 

; 

2 

2 

! 

! 

t 

! 

; 

j 

! 

! 

! 

(CONTINUED) 

i  i 

i  t 

■ 

t 

2 

! 

j 

! 

NARY  LOU  TILTON  45 

1287447  ! 

50214A46! 

130.1! 

38.!! 

10.7! 

-  i 

1400! 

1 9.0 ! NONE 

SHY 

NEW 

YORK 

1962 

!  ! 

i  j 

130.11 

38.3! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

MATT ITUCK  25 

1508661  ! 

S1614A46! 

130.0! 

40.0! 

11.0! 

-  2 

1400! 

19.0!  NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1967 

i  i 

i  i 

130.0! 

40. C! 

2.0! 

i 

-  ! 

; 

MICHAEL  SCUNDA  50 

1277404  1 

46714A46! 

120.0! 

33.0! 

11.0! 

-  ! 

1100! 

20.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1958 

i  i 

t  ; 

12C.0! 

38.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

; 

NICOLA  LIZZA  24 

1510101  1 

51 6 ! 4A461 

130.0! 

40.0! 

11.0! 

•  < 

1400! 

19.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1967 

1  1 

j  ; 

13C.0! 

40.0! 

2.0! 

« 

-  i 

l 

NO  442 

1275346  1 

22214A46! 

9C.0! 

30.0! 

9.0! 

i 

400! 

15 .0! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1957 

!  i 

i  ! 

90.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  2 

i 

NC  45' 

i  — - -  i 

22214A46! 

90.0! 

30.01 

9.0! 

-  ! 

400! 

1S.01N0NE 

!NY 

NEW 

YORK 

1957 

i  i 

i  i 

90.0! 

30.0! 

2.0! 

; 

-  j 

i 

OTTO  HANSEN  64 

1275523  ! 

46714A46! 

120.0! 

33.0! 

11.0! 

1 

i  ioo  i 

20.0 ! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1957 

i  i 

i  t 

120.0! 

33.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

; 

PAUL  W.  RFLYEA  49 

1277405  1 

46714A461 

120.0! 

38. C! 

11.0! 

•  2 

1100! 

1 7.01N0NE 

•NY 

NEW 

YORK 

1958 

!  1 

i  i 

12C.0! 

38.0! 

2.0! 

» 

.  j 

! 

PETER  QUATTROCIOCHI  75 

•274642  1 

46714U6! 

120.0! 

3  8.0! 

11.0! 

i 

1100! 

20.0IN0NE 

!NY 

NEW 

YORK 

1957 

i  i 

;  i 

120.0! 

33.0! 

2.0! 

! 

-  t 

i 

port  Washington  21 

1514073  ! 

51614A46! 

130.1! 

40. Cl 

10.7! 

-  i 

1400! 

20. 0 ! NONE 

{NY 

NEW 

YORK 

1968 

i  i 

2  i 

130.1! 

40.0! 

2.0! 

i 

.  » 

( 

PRINCIPE-DANNA  11 

1552559  1 

51614446*1 

130.1! 

40.0! 

10.7! 

-  ! 

1400! 

20.0 ! NONE 

i  Nr 

NEW 

YORK 

1971 

i  j 

i  i 

130.11 

40.0! 

2.0! 

1 

**  ! 

; 

QUEENS  2 

•295435  1 

53814446! 

130.0! 

40.0! 

11. of 

-  j 

1425! 

20.0 ! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1964 

t  1 

i  2 

13C.0! 

40.0! 

2.01 

i 

“  ! 

! 

RALPH  OWEN  53 

•276257  ! 

48714A461 

120.0! 

38.0! 

11.0! 

.  j 

1  .01 

20.0IN9NE 

IN  T 

NEW 

YORK 

1958 

i  i 

;  i 

12C.0! 

38.0! 

2.0! 

! 

-  i 

i 

RICHARD  A.  KELLY  92 

1269495  1 

437 1 4 A46 1 

120.0! 

36.0! 

11.0! 

1 

1000! 

20.0 ! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1955 

j  i 

;  { 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

RICHAPO  s.  HOPPER  35 

1290391  i 

478 ! 4A461 

120.0! 

40.0! 

10.8! 

-  • 

1500! 

17. 3  !NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1963 

!  ! 

;  1 

12C.0! 

40. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

2 

RICHMOND  5 

1291061  1 

52014A461 

130.0! 

38.0! 

10.2! 

-  ! 

1325! 

20.0 ! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1963 

!  1 

j  i 

130.0! 

38.0! 

2.0! 

» 

-  i 

! 

ROBERT  H.  VANDEReiLT  102 

1664794  1 

52414446! 

130.0! 

40.  C! 

11.0! 

-  • 

1400! 

20.0 1  NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1979 

•  { 

i  i 

130.0! 

40. 0! 

2.0! 

! 

a  J 

! 

ROCC0  RANIERI  51 

•276931  • 

46714446! 

12C.0! 

33. C! 

11.0! 

-  i 

1100! 

20.0 ! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1958 

i  i 

2  i 

120.0! 

33.0! 

2.0! 

; 

-  ; 

! 

SAM  AL9ICOCCO  15 

! 533760  1 

51914A46! 

130.01 

40. C! 

10.3! 

.  i 

1400! 

20.0!  NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1971 

i  i 

i  2 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

SIMON  G.  DUBOIS  73 

1274930  ! 

46714A46! 

120.0! 

38.0! 

11.0! 

! 

1100! 

1 7.0 1N0NE 

!NY 

NEW 

YORK 

1957 

!  1 

«  j 

120.0! 

33.0! 

2.0! 

• 

•  ; 

! 

STEPHEN  GASPER  77 

•274694  • 

46714A48! 

12C.0! 

33.0! 

11.0! 

-  | 

1100! 

20.01NONE 

iNY 

NEW 

YORK 

1957 

!  1 

2  ; 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

j 

STEPHEN  H.  IHONKO  65 

1275476  1 

467 1 4A46  j 

120.0! 

38. C! 

11.0! 

-  ! 

1100! 

20. C  j NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1957 

1  ! 

t  i 

120.0! 

33.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

STIRLING  TOMKINS  55 

1276412  ! 

46714A46! 

120.0! 

38.0! 

11.0! 

-  ! 

1100! 

20. 0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1958 

1  ! 

•  » 

120.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ; 

! 

THE  QUADROZZIS  16 

*535192  ! 

51914A46! 

130.0! 

40.0! 

10.8! 

-  ! 

uooi 

20.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1971 

1  ! 

1  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

TONY  DISTEFANO  101 

1609056  ! 

52414A46! 

130.0! 

40.  C! 

11.01 

-  ! 

1400! 

20.0 ! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1979 

1  1 

1  • 

130.0! 

40.C! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

TONY  MANGI ACASLE  65 

1275533  ! 

46714446! 

120.0! 

33.0! 

11.0! 

-  ! 

1100! 

20.01NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1957 

1  1 

!  ! 

120.0! 

33.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

VINCENT  D.  ANTONELLI  71 

1275135  1 

46714A46! 

120.0! 

33.0! 

11.0! 

-  ! 

1100! 

17.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1957 

!  ! 

i  i 

120.0! 

33.0! 

2.0! 

• 

-  ; 

! 

VINCENZO  TROPIANO  80 

1272595  1 

43714A46! 

12C.0! 

36.0! 

11.0! 

! 

1000! 

20.02N0NE 

!NY 

NEW 

YORK 

1956 

1  1 

•  1 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

VIRGINIA  R  747 

1524735  1 

51614446! 

130.0! 

40.0! 

11.0! 

! 

1350! 

20*0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1969 

1  • 

*  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

WALTER  BATTEN  67 

1275374  1 

46714A46! 

120.0! 

38.0! 

11.0! 

-  i 

1100! 

20.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1957 

!  1 

i  j 

120.0! 

33.0! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

WALTER  W.  t>088  91 

1269496  ! 

43714446! 

120.0! 

36.0! 

11.0! 

-  ! 

1000! 

20.0! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1955 

1  1 

j  j 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

WEST  NYACK  29 

1505749  1 

47814A46! 

120.0! 

40.0! 

11.0! 

! 

1300! 

19.0 ! NONE 

jNY 

NEW 

YORK 

1966 

j  ; 

1 2C.0! 

40. C! 

2.0! 

J 

-  i 

! 

WILLIAM  £.  KENNEY  43 

1276961  1 

46514446! 

120.0! 

33.0! 

10.3! 

-  ! 

1325*! 

17.3SN0NE 

!NY 

NEW 

YORK 

195  8 

«  i 

120.3! 

33.2! 

2.0! 

! 

-  2 

t 

WILLIAM  HARDING  59 

1276045  ! 

46714A46! 

120.0! 

33.0! 

11.0! 

-  i 

1100* 

20 .0! NONE 

1 N  Y 

NEW 

YORK 

1958 

i  i 

;  } 

i  i 

12C.0! 

33.0! 

{ 

2.0! 

2 

1 

2 

-  i 

; 

i 

i 

(03)  NEW  YORK/  CITY  OF 

!  1 

1  ! 

1  1 

2  1 

! 

j 

i 

i 

i 

; 

2 

j 

; 

i 

(DEPT.  OF  TRANSP.  — BURElU  OF  t 

2  i 

; 

j 

i 

t 

! 

TRANSIT  OPERATIONS) 

j  j 

i  2 

j 

i 

« 

i 

! 

ALICE  AUSTEN 

i 69061 3  1 

32111A13! 

196.8! 

40.1! 

8.2! 

jiooi 

-  ; 

42.0! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1986 

!  1 

«  ; 

207.0! 

41.8! 

3.0! 

! 

1280! 

; 

AMEPICAN  LEGION 

1298830  1 

1434ilA13! 

277.0! 

50.8! 

13.9! 

6400!# 

45! 

57 .0 ! NONE 

jNY 

NEW 

YORK 

1965 

1  ! 

i  i 

294.0! 

69.0! 

12.5! 

! 

3533! 

! 

ANDREW  J  9AR0ERI 

16293U  ! 

2268 ! 1  All! 

310.0! 

70.0! 

13.2! 

6850! 

-  ! 

50.2 ! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1981 

1  1 

1  1 

310.0! 

70.0! 

12.6! 

2 

6000! 

! 

CORNELIUS  G.  KOLff 

1261463  1 

1  554MA13! 

269.  5! 

69.0! 

14. 0! 

4000i# 

45! 

66.0! NONE 

1  NY 

NEW 

YORK 

1951 

•  1 

i  » 

290.0! 

69.0! 

12.5! 

! 

2954! 

! 

GOV.  HERBERT  H.  LEHMAN 

1298831  ! 

1434  11  A1  3! 

277.0! 

50.8! 

13.9! 

640011 

45! 

57.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1965 

j  i 

;  j 

294.0! 

69.0! 

12.5! 

! 

3533! 

! 

JOHN  A.  N08LE 

169C614  1 

321*114131 

196.3! 

40.1 ! 

8.2! 

3100! 

.  ; 

42. 0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1986 

t  | 

i  i 

207.01 

41.3! 

8.0! 

! 

1280! 

! 

JOHN  F.  KENNEDY 

1298241  1 

1434 11 Al 3! 

277.0! 

50.8! 

13.9! 

6400!# 

45! 

57.01N0NE 

INY 

NEW 

YORK 

1965 

i  j 

2  2 

294.0! 

69.0! 

12.5! 

! 

3533! 

i 

MICHAEL  COSGROVE 

i 237626  ! 

94 1 1  A 1 3 1 

61.0! 

36.7! 

6.0! 

450!# 

9! 

25. ol NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1962 

!  ! 

2  j 

65.0! 

36.7! 

5.3! 

! 

179! 

! 

PVT.  JOSEPH  f.  MERRELL 

1261133  1 

155411  413*1 

269.5! 

69.0! 

14.0! 

4000!# 

45! 

66. 0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1951 

1  1 

i  i 

790.0* 

49. OJ 

17.5! 

! 

7954* 

i 

SAMUEL  I  NEWHOUSI 

1629315  ! 

2266 ! 1 Al 1 ! 

310.0! 

70.0! 

13.2! 

6850! 

-  ; 

50.2 1  NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1982 

;  i 

j  j 

310.0! 

70.0! 

12.6! 

! 

6000! 

! 

VCmZANNO 

1261719  1 

155411413! 

269.5! 

69.0! 

14.0! 

4000!# 

45! 

66.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1951 

•  1 

!  j 

290.0! 

69.0! 

12.5! 

! 

2954! 

j 

NO  4 

1509374  1 

29315471! 

114.0! 

35.0! 

7.0! 

! 

657! 

21 .8! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1967 

1  ! 

1  ! 

114.7! 

36.0! 

1.7! 

2 

-  2 

! 

NO  5 

1522723  ! 

812154711 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1605i 

22.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1969 

1  ! 

j  { 

1  j 

2  2 

195.0! 

i 

35.0! 

; 

2.2! 

• 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

2 

!  ! 

(03)  NEW  YORK/  CITY  Of  (DEPARTMENT  ! 

|  2 

j  i 

i 

! 

i 

j 

i 

■ 

! 

! 

! 

; 

j 

i 

OF  WATER  RESOURCES) 

1  v  1 

t  i 

j 

! 

i 

! 

i 

! 

BOWERY  BAY 

1279514  1 

91  2*124  24*! 

268.5! 

45.1! 

13.0! 

1860! 

2150! 

70.5  !  PUMPS 

!NY 

NEW 

YORK 

1959 

1  1 

253.0! 

46.4! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

NEWTOWN  CREEK 

1513032  1 

156412A24! 

304.6! 

49.6! 

16.8! 

3000! 

3449! 

71 .0! PUMPS 

iNY 

NEW 

YORK 

1967 

i  j 

1  1 

324.0! 

49.6! 

11.0! 

2 

-  ! 

! 

NORTH  RIVER 

1557170  • 

179212A24! 

304.6! 

49.6! 

16.8! 

3000! 

3488! 

71 .0! PUMPS 

INY 

NEW 

YORK 

1974 

■  j 

i  j 

324.0! 

j 

49.4! 

! 

11.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

■ 

i  2 

i  1 

i 

j 

! 

! 

! 

I 

I  # 

!  ! 

VEHICLES  ! 

T ABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


6.12..... 


VESSEL  NAHE  AND  NUH8EA 


(05)  NEW  YORK/ 
OF  WATER 

CITY  OF  (DEPAA1TNENT 
RESOURCES)  ! 

(CONTINUED)! 

!  !  t 

1  1  ! 

1  !  ! 

i  j 

i  ! 

!  ! 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1951 

OWLS  HEAD 

1264047 

! 

!  9S1!2A24i 

l  !  ! 

263.5!  45.1! 
235.0!  46.4! 

13.0! 

9.0! 

1880! 

! 

2150! 

70. 

5 !  NONE 
j 

!NT 

; 

NEW 

YORK  i 

LEHON  CREEK 

1901206 

! 

1  5S35I5A70! 

!  !  ! 

364.2!  <4.9! 
380.1!  89.8! 

21.8! 

-  ! 

! 

15000! 

— 

!  NONE 
i 

i«Y 

! 

NEW 

YORK  ! 

1987 

SPRING  CREEK 

1901204 

! 

!  553315A70! 

!  !  ! 

364.2!  84.9! 
380.1!  89.8! 

21.8! 

.  i 

! 

15000! 

- 

'{NONE 

i 

!NY 

! 

NEW 

YORK  ! 

1987 

TIBBETTS  BROOK 

1901205 

! 

!  353515A70! 

!  !  ! 

362.4!  84.9! 
330.1!  89.8! 

21.6! 

-  ! 

! 

15000! 

— 

!  NONE 
! 

!NY 

! 

NEW 

YORK  l 

1987 

UD ALL S  COVE 

1901205 

! 

t  553315470! 

!  !  ! 

364.2!  64.9! 
380.1!  89.8! 

21.6! 

-  ! 

I 

15000! 

— 

!NONE 

! 

!NY 

! 

NEW 

YORK  ! 

1987 

(05)  NEW  YORK,  CITY  Of—  (DEPA 
OF  SANITATION-HARINE  TA 
01V.)  UNLOADING  PLANT 


tVTCC 1  DIHEN! 
NET  ! CODElLENGTH! 
REGIS-!****!  AEG.  ! 
TEA  !  SEE!//////! 
TON-  !PA6E!  OVER-! 
WAGE  !  IV  !  ALL  ! 


IONS  ! ORAFT! 
BROTH! 

AEG.lLOAO- 
/////!  EO 
OVER-!///// 
ALL  RIGHT 


OS  73 

j  -  j  5  2514*401 

150.0! 

37.0! 

3.0! 

- 

1000! 

14.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  !  . 

1961 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  i 

i 

! 

! 

OS  74 

1  -  |  525HA40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

1000! 

1 4. ol NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1961 

!  !  (  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

l 

! 

OS  75 

!  -  1  52514*40! 

150.0! 

37. C! 

8.0! 

- 

1000! 

14.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1961 

!  !  !  1 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

OS  76 

1  - -  !  52514*40! 

150.0! 

37. C! 

6.0! 

- 

1000! 

J  4 .0 ! NONE 

JNY 

NEW 

YORK  ! 

1961 

t  !  !  ! 

15C.C! 

37. C! 

4.0! 

.  i 

J 

I 

! 

OS  77 

j  -  j  52514*40! 

150.0! 

37. C! 

6.0! 

1000! 

14.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1961 

!  !  {  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  1 

! 

! 

DS  7c 

!  -  !  52514440! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

1000! 

14.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1962 

!  !  (  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

OS  79 

j  -  •  52514*40! 

150.0! 

37.0! 

6.0! 

- 

1000! 

14.0! NONE 

NY 

NEW 

YORK  ! 

1962 

!  !  !  ! 

150.0! 

37. C! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

OS  30 

!  -  t  52514*40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

1000! 

1 4  .0  !  NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1962 

!  !  !  ! 

150.0! 

37. C! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

DS  81 

!  -  !  52514*40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

1000! 

14,0! NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1962 

!  !  !  ( 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  ! 

1 

1 

1 

DS  22 

!  -  !  52514*40! 

150.0! 

37.0! 

3.0! 

- 

1000! 

1 4.0 ! NONE 

NY 

NEW 

YORK  ! 

1962 

!  !  t  ! 

15C.O! 

37.0! 

4,0! 

-  ! 

! 

! 

! 

OS  25 

!  -  I  52514*40! 

150.0! 

37.0! 

3.0! 

- 

1000! 

14.0 ! NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1969 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  1 

! 

i 

! 

DS  *4 

j  -  j  52514*40! 

150.0! 

37.01 

8.0! 

- 

1000! 

14.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1969 

1  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

OS  23 

!  -  1  52514*40! 

150.01 

37.0! 

8.0! 

- 

1000! 

14.01N0NE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1969 

!  (  !  ! 

13C.0! 

37.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

0$  3o 

j  -  f  52514*40! 

150.0! 

37.0! 

6.0! 

- 

1000! 

14.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1969 

(  !  1  ! 

150.0! 

37.0! 

4.01 

-  ! 

! 

! 

! 

OS  *7 

!  -  !  52514*40! 

150.0! 

37.0! 

6.0! 

- 

1000! 

14 . 0! NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1969 

!  !  !  ! 

15C.0! 

37.CI 

4.0! 

-  I 

! 

! 

! 

OS  H 

!  -  l  52514*40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

• 

1000! 

14.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1969 

!  !  !  1 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

OS  29 

!  -  !  52514*40! 

130.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

1000! 

H.OlNONE 

•NY 

NEW 

YORK  ! 

1969 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

DS  90 

!  - -  !  525!  4*401 

150.0! 

37. C! 

8.0! 

- 

1000! 

1 4 .0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1969 

!  1  !  ! 

150.0! 

37.0! 

9.0! 

-  ! 

! 

I 

! 

OS  91 

! - ,  52514*40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

1000! 

14.0!N0NE 

!ny 

NEW 

YORK  ! 

1969 

!  (  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

1 

i 

OS  92 

!  -  !  52514*40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

1000! 

14.0! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK  ! 

1969 

!  1  !  i 

150.0! 

37. C! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

DS  93 

j  -  j  52514*40! 

15C.O! 

37.01 

e.oi 

- 

1000! 

14.01N0NE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1971 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

DS  94 

!  -  !  52514*40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

1000! 

14  *0! NONE 

NY 

NEW 

YORK  ! 

1971 

!  i  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

OS  95 

!  -  !  52514*40! 

15C.O! 

37.0! 

8.0! 

- 

1000! 

14.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1972 

!  !  !  ( 

15C.0! 

37.  C! 

4.0* 

-  ! 

! 

! 

I 

OS  96 

!  -  !  52514*40! 

1  5C.0! 

37. C! 

3.0! 

- 

10001 

14.0! NONE 

!ny 

NEW 

YORK  ! 

1972 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

OS  97 

!  - -  1  52514*40! 

150.0! 

37.0! 

2.0! 

- 

1000! 

1 4. 0! NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1972 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

OS  93 

!  -  !  52514*40! 

150.0! 

37.0! 

3.0! 

- 

1000! 

1 4.0! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK  ! 

1974 

(  !  !  ! 

15C.0! 

37. C! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

05  99 

j  -  |  52514*40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

1000! 

14.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1974 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  i 

! 

! 

! 

OS  100 

!  -  !  52514*40! 

15C.O! 

37.0! 

6.C! 

- 

toooi 

14.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK  J 

1974 

!  !  !  ! 

150.0! 

37. C! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

OS  101 

j  -  j  525!4»4C! 

150.0! 

37.0! 

2.0! 

- 

1000! 

14.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1  °74 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  1 

i 

j 

! 

OS  1C2 

!  -  I  52514*40! 

150.0! 

37.01 

3.0! 

- 

10C0! 

14.0IN0NE 

!  NY 

NEW 

YORK  ! 

1974 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

OS  103 

1  ... -  j  621  14*40! 

150.0! 

37. C! 

$.0! 

- 

1000! 

14.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK  J 

1«74 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

OS  104 

1  -  1  62114*40! 

1 5  C  *01 

37.0! 

8.0! 

- 

1000! 

14.0! NONE 

!ny 

NEW 

YORK  ! 

1974 

!  !  !  1 

150.0! 

37. C! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

OS  103 

!  — —  !  621  14*40! 

150.0! 

37.0! 

6.0! 

- 

1000! 

14.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1974 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

-  ! 

i 

! 

! 

OS  106 

j  -  |  61014*40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13.3 ‘NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1933 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

! 

! 

1 

DS  107 

!  -  !  61014*40! 

150.0! 

37.0! 

6.5! 

- 

1  COO ! 

13.3! NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1965 

!  Ill 

150. C! 

37. Cl 

4.2! 

-  ! 

! 

! 

! 

DS  108 

• 

■ 

i 

• 

■ 

• 

&■ 

o 

»• 

*■ 

o 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

1  3 • ?!  NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1983 

!  !  !  1 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

! 

l 

! 

DS  109 

1  -  1  61014*40! 

15C.0! 

37.3! 

8.5! 

- 

1000! 

1 3.3! NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1984 

!  !  !  ! 

150.0! 

37. C! 

4.2! 

-  ! 

j 

! 

! 

OS  110 

i  —  —  i  0101444*1 

■ iu.u i 

3  7.01 

C.5! 

- 

* 

13. 8!NON5 

JMf 

NCW 

Y0°*  ! 

10** 

!  !  !  ! 

15C.O! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

! 

i 

! 

PS  111 

|  -  j  61014*40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13.SIN0ME 

INY 

NEW 

YORK  ! 

19?* 

1  !  !  ! 

153.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

i 

! 

! 

OS  11? 

!  -  !  61014*40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13.5! NONE 

JNY 

NfW 

YORK  ! 

1934 

1  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

! 

! 

! 

os  in 

1  -  !  61 0!  4*40 ! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13.5! NONE 

INY 

HEW 

YORK  ! 

1954 

1  !  !  ! 

15C.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

! 

! 

! 

OS  114 

I  -  !  61014*40! 

15C.O! 

37.0! 

6.5! 

- 

1000! 

13.6! NONE 

(NY 

NEW 

YC»K  ! 

1964 

!  1  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

! 

! 

! 

OS  115 

j  ......  j  610!4'.4j! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13.6 {NONE 

!NY 

N*W 

TORK  ! 

1984 

!  !  !  ! 

150.0! 

37. C! 

4.2! 

-  t 

! 

! 

! 

DS  116 

!  - - —  !  610!  4*40! 

150.0! 

37.0! 

3.5! 

- 

1000! 

13.6! NONE 

♦NY 

NEW 

YORK  ! 

1984 

!  !  !  J 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ; 

i 

! 

! 

OS  117 

j  ......  j  61014*40! 

150.0! 

37. Cl 

3.5! 

- 

1000! 

1 3.c ! NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1964 

!  i  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

•  i 

t 

! 

! 

OS  118 

!  -  l  610J4440! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13.3! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1964 

!  !  !  ! 

150.0! 

37. C! 

4.2! 

-  ! 

i 

f 

! 

! CAPACITY!  MI6H-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

!  !  EST  I  CARGO  HANDLING  !S  10PERATINC  t 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPHENT  !TCt  BASE  ! 
!//////// !  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 
HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TO !  //////////! 


POWER!  ENGEAS  (  (FEET)! 


!£E!  LINE-2 


ENGR! 

OISTi  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  1  GUARD 

!  NUMBER 

i 

l 

(03)  NEW  YORK*  CITY  OF— (DEPA  j  ®TMENT 
OF  SANITATION-MARINE  TR!NSP. 

OIV.)  UNLOADING  PLANT  ! 

(CONTINUED)  ! 

DS  119  !  - 

! 

DS  12C  l  - 

j 

DS  121  *!  - 

l 

OS  122  !  - 

1 

OS  123  !  - 

j 

DS  124  !  - 

2 

OS  125  1  - 

DS  126  !  - 

! 

DS  127  »  - 

! 

DS  128  !  - 

i 

DS  129  i  - 

! 

OS  130  !  - - - 

! 

DS  131  J  - 

! 

DS  132  !  - 

! 

DS  133  !  - 

! 

05  134  1  . 

! 

DS  135  i  - - — 

! 

DS  136  !  - 

! 

DS  137  |  - 

1 

DS  138  !  - 

! 

OS  139  l  - 

! 

DS  14C  !  - 

! 

OS  141  !  - 

! 

DS  142  !  — - 

f 

DS  143  !  . 

! 

DS  144  I 

! 

OS  145  1  - 

! 

DS  146  I  - 

I 

DS  147  i  - 

! 

DS  144  »  - 

! 

DS  149  !  - 

! 

DS  ISO  {  - 

i 

DS  151  i  - 

! 

DS  152  !  - 

I 

DS  153  1  - 

( 

DS  154  !  - 

! 

DS  155  I  - 

I 

DS  156  (  - 

OS  157  !  - 

I 

DS  154  f  - 

I 

DS  159  !  - 

1 

DS  160  |  - 

! 

DS  161  !  - 

! 

DS  162  I  . 

! 

DS  163  |  - 

i 

DS  164  1  - - 

I 

DS  165  I  - 

! 

DS  166  {  - 

1 

DS  167  1  — - 

I 

DS  164  |  - 

1 

DS  169  f  - — 

1 

DS  170  !  - 

1 

DS  171  !  — - 

f 

I 

I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  613 


! 

1VTCC! 

0 MENS  IONS  'DRAFT! 

•CAPACITY! 

HIGH-  ! 

*  V 

E  S 

S  €  L  ! 

; 

! 

NET  !COOE!LEN3TH!0RDTH» 

i 

!  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!  $ 

OPERATING  .' 

j 

! AEGIS-  !*•**  1 

P.5G.  ! 

PEG.JLOAO-! 

!  CARGO  ! 

FIXEO  ! 

QUIPMENT 

•TC 

ASE  ! 

YEAR  i 

2 

TER  !  SEE ! //////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

SUILT  ! 

i 

TON-  'PAGE! 

OVEQ-IOVEP-! 

um\ 

MORSE!  PASS-  ! 

(LICHT )!//////////////// 

«T0 !//////////! 

OR  ! 

! 

NAGE  !  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ILIGNT! 

POWER!  ENGEPS  ! 

(FEET)  ! 

LINE- 2 

HE. 

LINE-2  ! 

•REBUILT! 

! 

! 

i 

t 

i 

1 

!  ! 

t  i 

i  i 

!  ! 

!  ! 

i  t 

1 6  0  j 4A4oi 

1 

2 

i 

i 

i 

• 

150.0! 

i 

i 

1 

2 
i 

■ 

37.0*! 

1 

1 

[ 

2 

2 

3.5! 

!  ! 

!  ! 

1  i 

2  ! 

;  i 

;  i 

!  locoi 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

1 3 • 8  JNCNE 

Iny 

NEW 

YORK 

i 

! 

! 

i 

1984  2 

* 

!  1 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  ~  ! 

j 

! 

610I4A40! 

150.0! 

37. C! 

3.5! 

- 

!  1000! 

13.6! NONE 

i  Nr 

NEW 

YORK 

1984  * 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  j 

i 

2 

1 

61014A401 

15C.0! 

37.0! 

6.5! 

- 

!*  1000! 

13. J! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1984  i 

1  i 

1 50. 0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

i 

! 

61 Q!4 A40 ! 

150.0! 

37.0! 

3.5! 

- 

!  1000! 

13.8 'NONE 

iNY 

NEW 

YORK 

1934  ! 

i  i 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  j 

i 

! 

1 

61 0 ! 4A40! 

150.0! 

37.0! 

3.5* 

- 

*!  1 000 ! 

1 3. 8  !  NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1984  ! 

2  i 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

1  -  1 

i 

j 

2 

61 oj  4A40l 

150.0! 

37.0! 

3.5! 

- 

!  1000! 

1 3.8SNDNE 

iNY 

NEW 

YORK 

1984  i 

l  i 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

t 

! 

2 

61054A40! 

150.0! 

37.0! 

3.5! 

- 

!  1000! 

13. 3 ! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1985  • 

2  i 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

i 

• 

61 0  j  4  A40 ! 

150.0! 

37.0! 

S.5! 

- 

!  1000! 

13. 8 ! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1984  1 

!  1 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

i 

2 

610! 4A401 

150.0! 

37.0! 

3.5! 

- 

!  1000! 

13.8! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1985  1 

!  ! 

150.0! 

37.0* 

4.2! 

!  -  ! 

! 

! 

610UA40! 

150.0! 

37.0! 

3.5! 

- 

!  1000! 

1  3.31NCNE 

!NY 

NEW 

YORK 

1934  ! 

I  ! 

150.0! 

37. C! 

4.2! 

!  -  ! 

« 

! 

ol  0 !  4  A  40! 

150. 0! 

37.  C» 

3.5! 

- 

!  1000! 

13. 3! NOSE 

!  N  Y 

NEW 

YORK 

1984  ! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

| 

! 

• 

610! 4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.S! 

- 

!  1UC0! 

1 3 •£ {NONE 

!NY 

NEW 

YOPK 

1984  ! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2) 

!  -  ! 

« 

1 

610I4A40! 

150.0! 

37.0! 

3.5! 

- 

!  1000! 

1 3.3! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1984  ! 

!  ! 

15C.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

i 

! 

610! 4A40! 

150.0! 

37.  C! 

8.5! 

- 

!  1000! 

1 3.8!N0NE 

Iny 

NEW 

YORK 

1984  ! 

!  i 

150.0! 

37. C! 

4.2! 

!  -  ! 

! 

! 

610I4A40! 

150.0! 

37.0! 

3.5! 

- 

!  1000! 

13.6! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1984  I 

I  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

i 

! 

610J4A4Q! 

150.0! 

37.0! 

3.5! 

- 

!  1000! 

1 3.3 !  NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1984  ! 

!  ! 

15C.0! 

37.0! 

4.2! 

i  -  ! 

! 

! 

61 0 ! 4A401 

150.0! 

37.0! 

6.5! 

- 

!  1000! 

13.3!  NONE 

!ny 

NEW 

YORK 

1984  ! 

!  ! 

150.0! 

37. C! 

4.2! 

!  -  ! 

! 

! 

610! 4A40! 

150.0! 

37.0! 

9.5! 

- 

!  1000! 

13.3 ! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1984  ! 

I  ! 

150.0! 

27.0! 

4.2! 

!  -  ! 

! 

! 

61 0 !  4  A  40 ! 

150.0! 

'7.0! 

3.5! 

•» 

!  1000! 

13.3IN0NE 

iNY 

NEW 

YORK 

1984  { 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

! 

! 

61014A40! 

15C.0! 

37.0! 

6.5! 

- 

(  1000! 

13.  5 '.NONE 

JNY 

NEW 

YORK 

1984  ! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

! 

t 

61014440! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

!  1000! 

13.31N0NE 

INY 

NEW 

YORK 

1983  ! 

!  1 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

! 

! 

61 014A40! 

150.0! 

37.0! 

3.5! 

- 

!  1000! 

13.8! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1985  ! 

!  ! 

15U.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

! 

! 

61 0! 4  4401 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

!  1000! 

13.81N0NE 

INY 

NEW 

YORK 

1985  • 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

j 

! 

61014A401 

150.0! 

37.0! 

3.5! 

- 

!  1000! 

1 3. 8 1 NONE 

•NY 

NEW 

YORK 

1985  « 

1  ! 

150.0! 

37.0! 

F..2! 

!  -  ! 

! 

! 

61 0! 4A40! 

150.0! 

37.0! 

3.5! 

- 

!  1000! 

1  3.31N0NE 

INY 

NEW 

YORK 

1985  ! 

!  1 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

! 

! 

61014A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

!  1000! 

13.8! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1985  ! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

! 

! 

610I4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

« 

!  1000! 

1 3.8! NONE 

iHY 

NEW 

YORK 

1985  ! 

!  1 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

I  -  ! 

! 

! 

61014A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

!  1000! 

13.8! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1985  ! 

(  i 

150.0! 

37. C! 

4.2! 

!  -  ! 

! 

! 

610I4A40! 

150.0! 

37.0! 

6.5! 

- 

!  1000! 

13.3 (NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1«85  ! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

! 

! 

61014A40! 

150.0! 

37.0! 

5.5! 

- 

!  1000! 

13.6!  NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1985  ! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

! 

! 

61 0! 4 A  40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

!  1000! 

1 3. 3! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1985  ! 

2 

1  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

i 

! 

610J4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

!  10001 

13.3InONE 

INY 

NEW 

YORK 

1985  ! 

!  ! 

150.0! 

37. C! 

4.2! 

!  -  ! 

{ 

! 

61 Q!4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

!  lOOOt 

13. SHONE 

!NY 

NEW 

YOPK 

1984  | 

1  ! 

150.0! 

37.0! 

4.?! 

!  -  ! 

! 

! 

610J4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

!  1000! 

1 3. 3! NONE 

Iny 

HEW 

YORK 

1934  ! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  » 

J 

! 

61014A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

!  1000! 

13.8! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1985  ! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

i  -  i 

! 

! 

610! 4 A40 ! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

i  loooi 

1 J. 8 ! NONE 

iwY 

NEW 

YORK 

1955  I 

!  1 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

! 

! 

610J4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

i  1000! 

1 3.3! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1935  ! 

i  I 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

! 

! 

610! 4A40I 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

!  1000! 

13.8 {NONE 

inr 

NEW 

YORK 

1985  : 

!  1 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

•  “  ! 

! 

! 

61014A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

!  1000! 

13.8! NONE 

Iny 

NEW 

YORK 

191*5  ! 

!  1 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

! 

! 

610I4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

!  1000! 

1 3. 3! NONE 

iny 

NEW 

YORK 

1985  ! 

!  1 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

! 

! 

610*4440! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

!  1000! 

13.8! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1985  ! 

!  i 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

! 

! 

61014A401 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

!  1000! 

13.8 {NONE 

iny 

NEW 

YORK 

1985  ! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

! 

! 

61014A40! 

15C.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

!  1000! 

13.8 ! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1985  ! 

1  ( 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

! 

1 

610! 4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

!  10001 

1 3. 8 ! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1985  ! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

j 

! 

61014A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

!  1000! 

13.eihONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1985  ! 

«  t 

150.0! 

37. Cl 

4.2! 

!  -  ! 

! 

! 

610J4A40! 

150.0! 

37.0! 

3.5! 

!  1000! 

13.81N0NE 

INY 

NEW 

YORK 

1985  ! 

!  1 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

i 

! 

61014A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

!  1000! 

1 3. si  NONE 

!  NY 

NEW 

YOPK 

1985  ! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

! 

! 

61014A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

(  1000! 

13.8! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1985  ! 

1  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

! 

! 

610! 4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

!  1000! 

13.8IN0HE 

INY 

NEW 

YORK 

1986  ! 

f  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

!  -  ! 

! 

! 

610J4A40! 

150.0! 

37. C! 

8.5! 

- 

!  1000! 

13.5!  NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1986  ! 

1  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2* 

!  -  ! 

! 

! 

61014A40! 

150.0! 

37.01 

8.5! 

- 

1  1000! 

13.8 (NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1986  ! 

!  ! 

150.0! 

37. C! 

4.2! 

!  -  ! 

! 

! 

61 0! 4440! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

!  1000! 

1 3.8! NONE 

!NY 

NEW 

YOPK 

1986  I 

!  ! 

150.0! 

37. C! 

4.2! 

!  -  ! 

i 

! 

610I4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

!  1000! 

13.81N0NE 

INY 

NEW 

YORK 

1986  ! 

!  2 

!  ! 

!  1 

150.0! 

! 

! 

37.0! 

! 

! 

4.2! 

! 

! 

!  -  ! 

!  ! 

!  ! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGRl 

! 

! VTCC!  DIMENSIONS  {DRAFT ! 

!  CAP ACXTY ! 

HIGH-  I 

(VESSEL! 

•  1ST! 

OPERATOR 

!  NET 

!CODE!L£NGTHlBRDTHl  ! 

!  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

------- 

- 1REGIS- 

!****!  REG.  !  REG. ! LOAD* 1 

!  CARGO  ! 

FIXED  ( 

EGUIPNENT 

(TC!  BASE  ! 

TEAR 

1 

COAST 

l  TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

1 *0 !  LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAM 

AND  NUMBER  ! 

GUARD 

l  TON- 

IPAGE!  OVEP-! OVER-! /////! 

HORSE!  PASS-  ! 

(LIGHT)!//////////////// 

!TD( //////////! 

OR 

! 

NUMBER 

J  NA6E 

!  IV  1  ALL  j  ALL  (LIGHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

(EE!  LINE-2  i 

*  REBUILT! 

(03)  N£V  roue,  cm 

OF— 

!  ! 

!  ! 

(DEPARTMENT  ! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

i 

! 

i 

i 

1 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

OF  SANITATION-MARINE  TRJNSP.  ! 

!  1 

i 

i 

» 

! 

! 

! 

1 

DIV.)  UNLOADING  PLANT 

!  ! 

!  ! 

* 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)!  ! 

1  ! 

| 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

DS  172 

j  -  1 

610*4*40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

1000! 

13.8 {NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1966 

t  i 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

! 

! 

! 

OS  173 

!  .  ! 

61014A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

-  J 

1000! 

1 3 • 3! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1986 

!  ! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

! 

! 

! 

DS  17A 

!  -  ! 

61014A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

.  j 

1000! 

13.3 !  NONE 

1NY 

NEW  YORK 

1986 

!  ! 

I  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

} 

-  ! 

! 

! 

DS  175 

j  -  j 

610*4*40! 

150.0! 

37.0! 

6.5! 

-  | 

10001 

1 3. 8 ! NONE 

!Nr 

NEW  YORK 

1966 

l  ! 

!  ! 

1  ! 

!  1 

150.0! 

; 

37.0! 

! 

4.2! 

i 

j 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

(OS)  NEW  YORK/  STATE  OF/ 

0. 

!  ! 
0!.  T.  ! 

1  1 

!  1 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

1 

! 

DANA  II 

1  -  ( 

1913A36! 

40.2! 

10.4! 

4.4! 

175! 

10.0 (NONE 

INY 

SYRACUSE 

1937 

!  ! 

!  ! 

40.2! 

10.4! 

3.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

DEWITT  CLINTON 

1226111  ! 

1 1 ! 3A36! 

42.3! 

14.0! 

5.0! 

175! 

-  | 

1 5 . 0! NONE 

!NY 

ROCHESTER 

•  1959 

!  ! 

!  ! 

45.0! 

14. C! 

5.0! 

! 

-  j 

! 

! 

ERIE 

j  - -  i 

2513A36! 

47.5! 

15.5! 

5.0! 

240! 

-  j 

1 3. 0 ! NONE 

INY 

UTICA 

1951 

!  ! 

!  ! 

50.0! 

16.2! 

5.0! 

! 

l 

! 

GOVERNOR  CLEVELAND 

1227437  ! 

4913*36! 

74.1! 

19.6! 

9.0! 

510! 

15.0!  NONE 

INY 

AL8ANY 

1928 

!  ! 

1  1 

77.0! 

19.61 

9.0! 

t 

! 

! 

GOVERNOR  ROOSEVELT 

1227438  ! 

4913A36! 

74.0! 

19.6! 

3.5! 

510! 

1 5 .OtNONE 

INY 

UTICA 

1928 

!  ! 

!  ! 

77.0! 

19.6! 

8.5! 

I 

-  j 

j 

! 

LOCKPORT 

1  — -  ! 

2313A36! 

47.5! 

15.5! 

5.0! 

240! 

13.0! NONE 

INY 

BUFFALO 

1950 

!  ! 

!  1 

50.0! 

16.2! 

5.0! 

! 

! 

1 

PITTSFORD 

!  -  I 

2513A36! 

47.5! 

15.61 

5.0! 

240! 

-  j 

1 3.O1N0NE 

INY 

ROCHESTER 

1950 

;  i 

!  ! 

*50.0! 

16.2! 

5.0! 

I 

-  I 

! 

! 

RELIABLE 

1233655  1 

7013*36! 

74.0! 

20.21 

3.5! 

320! 

14.0! NONE 

INY 

UTICA 

1934 

!  ( 

1  1 

81.0! 

21.7! 

7.0! 

! 

-  j 

! 

! 

SYRACUSE 

1232933  ! 

7013*36! 

74.0! 

20.21 

9.2! 

510! 

-  | 

12.5  l  NONE 

NY 

SYRACUSE 

1934 

!  I 

1  1 

77.0! 

20.2! 

9.0! 

! 

-  | 

! 

! 

TENDER  1 

,  -  J 

1013*361 

40.0! 

10. C! 

5.8! 

175! 

10.0IN0NE 

INY 

SYRACUSE 

1928 

!  ! 

1  1 

40.0! 

4  0.0! 

3.51 

! 

I 

! 

TENDER  2 

!  -  ! 

1013*36! 

40.0! 

10.0! 

5.3! 

175! 

-  i 

10*0! NONE 

!NY 

SYRACUSE 

1928 

!  ! 

1  1 

40.0! 

10.0! 

3.5! 

! 

-  I 

! 

! 

TFNDER  3 

j  -  , 

10! 3*361 

40.0! 

10.0! 

5.3! 

175! 

-  | 

10.0! NONE 

!NY 

SYRACUSE 

1928 

!  ! 

!  1 

4C.0! 

10.0! 

3.5! 

! 

1 

! 

TENDER  4 

!  -  ! 

1013*36! 

40*01 

10.0! 

5.3! 

175! 

1 0 .0  !  NONE 

INY 

SYRACUSE 

1928 

!  ! 

!  1 

40.0! 

10.0! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

TENDCP  5 

i  -  i 

1013*361 

40.0! 

10.0! 

5.31 

175! 

-  | 

10.0 !  NONE 

INY 

SYRACUSE 

1928 

1  1 

1  1 

40. 0! 

10.01 

3.5! 

1 

! 

! 

TCNOER  6 

1  -  j 

1013*36! 

40.0! 

10.01 

5.31 

200! 

-  | 

10.01NONE 

(NY 

ROCHESTER 

1929 

!  ! 

!  1 

40.0! 

1C. 01 

3.5! 

! 

! 

1 

TENDER  7 

!  -  1 

1013*361 

40.0! 

10.0! 

5.6! 

175! 

-  j 

10. OtNONE 

(NY 

SYRACUSE 

1928 

i  i 

!  ! 

40.0! 

10.0! 

3.51 

! 

-  i 

! 

1 

TENOER  8 

j  -  1 

1013*36! 

40.01 

10. C! 

5.3! 

175! 

10.0! NONE 

INY 

SYRACUSE 

1928 

!  ! 

!  1 

40.0! 

10.0! 

3.5! 

! 

-  j 

! 

! 

TENDER  9 

!  .  ! 

1013*36! 

40.0! 

10. C! 

5.6! 

175! 

10.01NONE 

INY 

ROCHESTER 

1926 

1  ! 

1  1 

40.0! 

10.0! 

J.SI 

1 

-  j 

t 

! 

TENOER  10 

!  -  I 

1013*361 

40.0! 

10.0! 

5.3! 

200! 

10.0! NONE 

INY 

ROCHESTER 

1928 

(  ! 

!  i 

40.0! 

10.0! 

3.5! 

! 

-  i 

I 

! 

URGE  A 

1096562  i 

3013*36! 

63.6! 

15.0! 

9.0! 

320! 

-  j 

1 5. 0! NONE 

INY 

ALBANY 

•  1948 

!  I 

1  ! 

73.5! 

15.0! 

8.8! 

! 

-  i 

I 

1 

WATERFORD 

l  -  l 

25*3*36! 

47.5! 

1  51 

5.0! 

210! 

13.0! NONE 

NY 

ALBANY 

1950 

I  1 

!  1 

50.0! 

16.2! 

5.0! 

! 

-  i 

| 

I 

YTL  479 

|  -  { 

10013*36! 

65.0! 

15.0! 

6.0! 

360! 

-  i 

13.71N0NE 

INY 

SYRACUSE 

1932 

!  ! 

!  ! 

!  1 

1  1 

67.0! 

i 

15.0! 

! 

5.7! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

1 

! 

(23)  NEWT  MARINE  SERVICE 

CO. 

!  ! 

!  ! 

!  1 

!  1 

! 

! 

! 

1 

! 

( 

! 

I 

! 

! 

1 

1 

CLEVA  LEE 

1645962  1 

3713A361 

51.0! 

22.6! 

6.7! 

940! 

37.SJN0NE 

1 

1«82 

1  ! 

!  ! 

51.0! 

22.6! 

6.7! 

! 

-  1 

! 

1 

£  F  NEWT 

1510163  1 

1013*36! 

29.6! 

14.0! 

3.3! 

250! 

-  i 

20.0! NONE 

I X  A 

0U3UQUE 

1967 

!  1 

!  1 

29.6! 

14.0! 

—  ! 

! 

-  ! 

1 

1 

GOPHER 

1297C54  ! 

3713*36! 

—  • 

—  ! 

—  ! 

600! 

27. 0 ! NONE 

IX  A 

0U3UQUC 

1962 

1  ! 

!  ! 

46.5! 

18.5! 

—  ! 

! 

-  | 

! 

I 

SUNBURST 

1565620  ! 

4213*36! 

—  ! 

—  ! 

5.0! 

800! 

—  ! NONE 

IXA 

DUBUQUE 

1975 

1  ! 

!  1 

46. 5i 

20.0! 

—  ! 

I 

-  J 

! 

I 

SUNFLOWER 

! 286797  1 

3313*36! 

51.4! 

22.3! 

5.0! 

825! 

29.0! NONE 

lIA 

DUBUQUE 

1961 

1  1 

1  1 

55.0! 

22.3! 

4.S! 

I 

! 

1 

TI5PE 

1574285  1 

6513*36! 

60.0! 

22.0! 

7.0! 

8001 

38.0! NONE 

1 1 A 

OUBUQUE 

1976 

1  ! 

!  i 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

i 

! 

1 

3  4 

!  -  1 

35014/46! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

600! 

6.01599-50  TON 

CRANE ! IA 

DUBUQUE 

1970 

1  ! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  J 

! 

! 

HHS  1 

j  -  ! 

150(4*46! 

100.0! 

26.0! 

7.0! 

500! 

10.0! NONE 

ItA 

DUBUQUE 

1950 

!  1 

!  1 

100.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

-  J 

! 

I 

ROLO  6 

,  -  j 

36! 4*46! 

90.0! 

24.0! 

4.5! 

-  ! 

150! 

7 .6 ! NONE 

IXA 

OUBUQUE 

1955 

!  1 

!  ! 

90.0! 

24.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

N"S  1 50 A 

!  -  1 

30014*461 

150.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  J 

650! 

96.7 ! NONE 

IXA 

DUBUQUE 

1959 

!  1 

!  1 

150.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

NMS  1500 

j  -  j 

30014*46! 

15C.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

650! 

26.7  i  *'(*Nf 

1 X  A 

DUBUQUE 

1959 

1  1 

!  1 

150.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORA  1 

!  -  1 

24714A43! 

14C.0! 

32.0! 

6.0! 

-  | 

620! 

13.0! NONE 

IXA 

OUBUQUE 

1950 

!  ! 

!  ! 

!  1 

!  ! 

140.0! 

! 

32.0! 

1.2! 

! 

! 

i 

! 

( 

! 

1 

1 

02)  NICOR  MARINE/ 

INC. 

!  1 

1  ! 

J  ! 

!  1 

j 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

ACADIAN  COMMANDER 

1  -  ! 

13611*02! 

192.0! 

44.0! 

14.0! 

3600! 

800! 

4.3! CAPSTAN 

1 

1980 

1  1 

1  1 

214.0! 

44.0! 

8.0! 

! 

-  f 

! 

I 

ACADIAN  FLYER 

1  -  1 

66! 1 C  02 ! 

95.7! 

22.6! 

5.0! 

2025! 

25! 

35  .0  JNONE 

1 

1981 

1  1 

1  1 

100.0! 

22.8! 

3.0! 

! 

54! 

! 

1 

ACADIAN  SEARCHER 

1  -  1 

13111*02! 

196.0! 

44.0! 

U.j! 

5600! 

1 

4.3UAPS7A?; 

!fL 

1«51 

i 

!  ! 

!  ! 

!  1 

!  ! 

214.0! 

i 

44.0! 

! 

3.0! 

t 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

(32)  NICOR  NARINE/ 
NICOR  LOUISIANA 

INC. 

!  ! 

1  1 

I6664J7  1 

!  1 

!  ! 

20011*12! 

j 

i 

173.9! 

! 

! 

40.0! 

i 

! 

14.0! 

! 

! 

6140! 

! 

! 

1174! 

! 

! 

32 .0! NONE 

! 

1 

(LA 

MORGAN 

1984 

!  1 

!  1 

195.6! 

40.0! 

11.6! 

! 

22! 

! 

! 

CITY 

NICOR  TEXAS 

1666436  1 

20011A12! 

173.9! 

40.01 

14.0! 

6140! 

1174! 

32.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1984 

I  1 

!  1 

1  ! 

!  1 

195.6! 

! 

40. C! 

; 

11.6! 

; 

1 

! 

22* 

i 

i 

I 

1 

CITY 

(32)  KXCOR  MARINE/ 
61G  ORANGE  24 

INC. 

!  ! 

1  ! 

1576865  ! 

!  ! 

!  ! 

13611*02! 

! 

! 

167.0! 

i 

! 

40.0! 

» 

i 

12. C! 

! 

; 

2700! 

j 

i 

498! 

! 

! 

43. 0! NONE 

I 

1 

ILA 

MORGAN 

1976 

1 

1  ! 

!  ! 

130.0! 

40.0! 

6.0* 

! 

! 

! 

CITY 

9RET0N  ISLAND 

1590105  ! 

1B6MA02! 

168.0! 

40.0! 

12.0! 

3000! 

400! 

43.0! NONE 

(LA 

VENICE 

1978 

!  ! 

!  ! 

185.0! 

40.0! 

6.0! 

1 

! 

1 

LONG  ISLAND 

1595567  1 

18511*02! 

163.0! 

40.0! 

12.0! 

3200! 

555! 

43.01N0NE 

(LA 

GRAND  ISLE 

1978 

!  ! 

!  ! 

(  ! 

!  ! 

!  I 

!  ! 

135.0! 

! 

! 

40. C! 

! 

! 

6.0! 

j 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


615 


EN3R! 

1VTCC1 

DIMENSIONS  {DRAFT! 

(CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

I  V 

E  S  S  E  L 

9  I ST I  OPERATOR 

NET  ICOOElLENGTHl BROTH l 

! 

! 

i 

EST  |  CARGO  HANDLING 

IS  ! OPERATING 

I 

!  COAST 

TER  1  SEEI//////1/////J 

ED  ! 

!////////! 

POINT  (  LINE-1 

)  AO! 

LTNf-1 

1  QUILT 

VESSEL  NANE  AND  NUMBER 

!  6UARD 

TON-  !P»C'! 

OVER-! OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) I////////////////1TD!////////// 

1 

OR 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  !LIGHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ME! 

UNC-2 

! ‘REBUILT ! 

(32)  NICOR  NARINE*  INC. 

! 

! 

! 

!  1 

1  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

1  1 

! 

i 

! 

! 

! 

MUSTAN5  ISLAND 

1593519 

19711A121 

1S5.0! 

40.0! 

12.0! 

3200! 

470! 

43. 0! ANCHOR  HANDLING 

!LA 

XNTt/COAS- 

1978 

! 

1  1 

185.0! 

40.0! 

6.0! 

! 

9! 

{EQUIPMENT 

T*L  cm 

PAORE  ISLAND 

1533782 

17  311  A02  1 

167.0! 

40.  C! 

12.0! 

2700! 

534! 

43.01N0NC 

!LA 

MORGAN 

1977 

! 

(  1 

185.0! 

40. C! 

6.0! 

» 

-  ! 

! 

CITY 

PELICAN  ISLAND 

!©18343 

202MA02J 

170.01 

40.0! 

12.0! 

4000! 

606! 

24.0! NONE 

!LA 

FOURCHON 

1980 

! 

1  1 

191.0! 

40.0! 

6.0! 

! 

-  | 

! 

SABLE  ISLAND 

I580U1 

17811  A021 

167.0! 

40.0! 

12.0! 

2700! 

334! 

24.0! NONE 

!  AL 

MOBILE 

1977 

! 

1  1 

180.0! 

40.0! 

6.0! 

I 

-  j 

! 

SAN  JOSE  ISLAND 

!  533786 

17311A02! 

168.0! 

40. C! 

1 2.C! 

3200! 

558! 

43.0! NONE 

!LA 

HOUMA 

1977 

1 

1  1 

135.0! 

40.0! 

6.0! 

! 

-  | 

! 

SHIP  ISLAND 

1616432 

29311 *021 

170.0! 

40.0! 

12.0! 

40001 

534! 

24 .0 ! HONE 

!LA 

CAMERON 

1980 

! 

1  1 

191.0! 

40.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

TIMSALIER  ISLAND 

1  532422 

17311*021 

167.0! 

40.0! 

12.0! 

2700! 

534! 

43.0! NONE 

ITX 

PORT 

1977 

! 

1 

1  1 

1  1 

1 ?0.0t 

1 

40.0! 

! 

6.0! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

O'CONNER 

(29)  NICOR  NATIONAL 

! 

ILL.*  INC!. 

!  1 

1  1 

1 

1 

i 

i 

! 

! 

I 

j 

! 

1 

BUNKER  BEAVER 

1237257 

2313*36! 

50.01 

18.0! 

4.0! 

360! 

-  j 

24.5! NONE 

!IL 

HARTFORD 

1?6l 

i 

! 

1  1 

50.01 

13.0! 

4.0! 

! 

-  i 

! 

EAGER  BEAVER 

1278670 

2313*36! 

45.0! 

18.0! 

4.0! 

390! 

-  ! 

24.5! NONE 

ML 

HARTFORD 

1959 

! 

1  1 

46.0! 

18.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

NPS  1312 

1511372 

73315*71! 

150.01 

50.0! 

e.S! 

-  i 

1300! 

16.0! PUMPS#  COILED 

!IL 

HARTFORD 

1967 

! 

1  1 

150.01 

50.0! 

1.5! 

* 

-  | 

! 

NNS  1315 

1517319 

733! 5*71 1 

150.0! 

50.0! 

8.5! 

-  J 

1300! 

16.01PUMPS#  COILED 

ML 

HARTFORD 

1967 

f 

!  ! 

150.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

NNS  FUELER  NO.  1 

1  529763 

41615*711 

115.0! 

30.0! 

9.61 

416! 

14,0! PUMP 

ML 

HARTFORD 

1970 

1 

1 

(  1 

1  t 

115.0! 

30.0! 

t 

1 . 6  ! 

! 

! 

! 

—  1 

! 

! 

(32)  NICOR  NATIONAL 

LA.*  INC 

1 

1  1 

!  1 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

PATOU  BEAVER 

1  569620 

1913*36! 

40.0! 

28.5! 

5.0! 

400! 

-  i 

24.7! NONE 

ILA 

HARVEY 

1976 

1 

1  1 

40.0! 

23.51 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

BEAVER  LAKE 

1291667 

3913*36! 

54.41 

16.4! 

5.9! 

650! 

-  ! 

29.51N0NE 

!LA 

HARVEY 

1963 

! 

!  1 

54.4! 

16.4! 

5.9! 

! 

-  | 

! 

NNS  1307 

1511373 

73'  5*71! 

150.01 

50.  C! 

3.5! 

-  f 

1300! 

16.0IDIESEL  PUMP 

ILA 

HARVEY 

1967 

1 

1 

1  1 

1  1 

150.0! 

1 

50.0! 

1.5! 

! 

! 

1 

“  ! 

! 

! 

(39)  NIEMETH,  OSCAR 
AMERICAN  EAGLE 

TOWING 

1 

! 

1527215 

1  1 

1  1 

13113*36! 

j 

106.51 

! 

! 

32.0! 

! 

! 

18.5! 

! 

! 

4700! 

i 

i 

30. 0! NONE 

ICA 

SAN 

1970 

I 

1  1 

115.01 

32. C! 

12.0! 

! 

-  1 

! 

FRANCISCO 

GOLDEN  EAGLE 

1569110 

10213*361 

65.4! 

24.1! 

9.4! 

1400! 

-  j 

67.01K0HE 

!  C  A 

Oaklapd 

1975 

1 

1  1 

65.4! 

24.1! 

7.0! 

1 

-  i 

! 

SEA  EAGLE 

1  253073 

2913*36! 

97.6! 

24.0! 

10.0! 

2050! 

-  i 

46.01  NONE 

!CA 

OAKLAND 

* 

1966 

1 

1  1 

97.61 

—  ! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

SILVER  EAGLE 

1662137 

6313*361 

! 

-  ! 

14.4! 

4000! 

-  j 

45.0! 

ICA 

OAKLAND 

1933 

! 

I 

1  1 

1  1 

98.4! 

1 

33.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

*  ! 

I 

! 

(32)  NIGHT  RIDER*  INC. 

! 

! 

!  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

NIGHT  RIDER 

j  - 

14I1C02! 

40.0! 

13.0! 

4.0! 

390! 

-  I 

18.0JNONE 

ILA 

VENICE 

1966 

! 

! 

1  1 

1  ! 

42.0! 

1 

13.0! 

! 

3.6! 

i 

I 

! 

24! 

! 

! 

(32)  NO  NAME  TOWING 

INC. 

1 

1 

!  1 

!  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

LAFOURCHE 

1603342 

8713*361 

56.0! 

24.01 

9.01 

800! 

-  ! 

31.0! NONE 

1979 

1 

! 

1  1 

1  1 

56.0! 

1 

24.0! 

i 

9.0! 

! 

1 

1 

*  1 

1 

! 

1 

(23)  NORFOLK  t  WESTERN  RAILWAtT  CO. 

1  1 

!  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

( 

! 

F.A.  JOHNSON 

1263700 

7213*35! 

12C.01 

30.0! 

9.3! 

28001 

-  ! 

66.0! NONE 

!NI 

DETROIT 

* 

1970 

! 

1  1 

120.0! 

30.0! 

7.5! 

! 

-  J 

! 

R.  G.  CASSIDY 

1234379 

29813*351 

141.8! 

32.2! 

10.0! 

3200! 

■  I 

66.5 ( NONE 

INI 

DETROIT 

* 

1970 

I 

1  ! 

150.01 

32.2! 

7.0! 

1 

-  i 

! 

DETROIT 

1201607 

223214*42! 

296.0! 

64.1! 

14.9! 

-  !  ♦ 

26! 

45.3! RAILROAD  TRACKS 

!MI 

DETROIT 

1969 

! 

1  1 

308.0! 

76.9! 

10.0! 

! 

-  f 

! 

MANITOWOC 

1225671 

308014*42! 

369.01 

65.0! 

16.0! 

*  !  * 

30! 

45.6! RAILROAD  TRACKS 

IMI 

DETROIT 

* 

1969 

1 

!  ! 

371.3! 

67.3! 

11.0! 

! 

-  ! 

i 

ROANOKE 

1229316 

3074 I4A421 

369.0! 

57.3! 

17.0! 

•  !♦ 

30! 

44.0! RAILROAD  TRACKS 

!  nz 

DETROIT 

* 

1970 

1 

f  J 

381.5! 

67.0! 

10.6! 

! 

-  ) 

! 

WINDSOR 

1230113 

312914*42! 

358.0! 

65.1! 

16.0! 

-  !  ♦ 

31! 

*5.»!«a:l«oai>  taacks 

MI 

DETROIT 

• 

1969 

! 

! 

1  ! 

1  ! 

370.4! 

! 

65.8! 

11.0! 

! 

» 

1 

“  ! 

! 

j 

(11)  NORFOLK  DREDGING  CO. 

1 

! 

1  I 

1  1 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

CAPT.  ED 

1511777 

6913*36! 

69.6! 

22.2! 

9.5! 

900! 

-  f 

46.0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

1967 

! 

1  1 

69.8! 

22.2! 

9.5! 

! 

-  j 

! 

CROCHET  NO  2 

1  271  881 

6713A361 

63.9! 

22.1! 

3.8! 

1000! 

-  i 

30.0! HONE 

!VA 

NORFOLK 

1956 

1 

1  1 

63.9! 

22.1! 

8.3! 

! 

-  i 

! 

JIH  V 

1266538 

1513*36! 

43.6! 

14.0! 

5.0! 

300! 

-  i 

20.0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

1953 

! 

1  1 

46.0! 

14.0! 

4.5! 

! 

-  i 

j 

NORFOLK 

1278099 

2213*36! 

53.3! 

15.2! 

4.6! 

440! 

-  i 

20.0!  NONE 

!VA 

NORFOLK 

1958 

1 

!  1 

53.8! 

15.2! 

4.6! 

! 

-  j 

! 

ST.  LUCIE 

1266538 

t 513*361 

43.6! 

15.0! 

4.6! 

190! 

•  | 

30.0 ! NONE 

!VA 

NORFOLK 

1953 

* 

j  l 

43.6! 

15.0! 

4.6! 

! 

-  j 

! 

SWIFT 

1238602 

4813*361 

60.4! 

19.0! 

7.5! 

730! 

-  | 

4J.0!N0K{ 

IVA 

NORFOLK 

1962 

1 

1  1 

60.4! 

19.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

DE  70 

!  - 

13814*43! 

120.0! 

36.0! 

5.0! 

400! 

11.01N0NE 

!VA 

NORFOLK 

1959 

! 

1  1 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

DE  11 

!  - 

13814A43! 

12C.0! 

36.0! 

5.0! 

-  f 

400! 

9,0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1959 

1 

1  1 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

RC  311 

1637743 

42914*43! 

144.0! 

40.0! 

8.0! 

—  i 

22. 4 ! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1981 

! 

!  1 

144.0! 

40.0! 

2.0! 

i 

-  1 

! 

RC  812 

1841752 

42914*43! 

144.0! 

40.0! 

8.0! 

--  j 

1 1  .0 ! NONE 

!VA 

NORFOLK 

1981 

1 

1  1 

144.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

$K  222 

!  - 

57014A43I 

180.0! 

35.0! 

3.0! 

1300! 

11.0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1955 

1 

1  ! 

18C.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  * 

! 

WSL  101 

86114*41! 

195.1! 

35.1! 

10.0! 

1500! 

1 3. 0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

1966 

! 

! 

!  i 

!  1 

195.1! 

! 

35.1! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

"  ! 

! 

! 

(11)  NORFOLK  SHIPBUILDING  ( 

f 

DlRYDOCK 

1  1 

!  1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

COMPANY 

1  1 

i 

! 

! 

! 

! 

CAROLE  G.  INGRAM 

1538087 

625! 3F  361 

129.1! 

46.0! 

26.0! 

11250! 

-  J 

76.0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1972 

1 

!  ! 

154.0! 

46.6! 

23.0! 

! 

-  ! 

! 

MARTHA  fl  INGRAM 

1533104 

67213*36! 

129.1! 

46.0! 

26.0! 

11250! 

-  1 

76.0! NONE 

!FL 

TAMPA 

1971 

! 

1  ! 

154.0! 

46.6! 

23.0! 

i 

-  ! 

! 

105  3301 

1531048 

1557915*70! 

583.8! 

87.0! 

34.0! 

-  ! 

33000! 

58.0I7500-8PH  DEEP 

1FL 

TAMPA 

1971 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

584.5! 

! 

87.0! 

i 

23.0! 

! 

I 

! 

’  1 

! WELL  PUMP 
! 

1 

! 

1  1 

!  ! 

! 

i 

! 

! 

« 

! 

i* 

RAILRO! 

! 

AO  CARS! 

VISSCl.  NAME  AND  NUMBER 


(11)  NORFOLK  TOWING  l  LIGHTER 
INC. 


JVTCC 
NET  {CODE 
REGIS-!**** 
TER  !  SEE 
TON-  t PAGE! 
NAGE  !  IV 


DRAFT! 

! 

LOAD-! 

ED  ! 

/////!  HORSE 
LIGHT!  POWER 


HALF  HITCH 

! 274931 

2413A361 

SO.Oi 

13.0! 

6.5! 

300! 

-  ! 

22. 0 ! NONE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1957 

1  1 

50.0! 

13.0! 

6.5! 

! 

-  i 

i 

! 

WILL  COLONNA 

1  - 

9913AJ61 

*2.0! 

24. C! 

10.5! 

1200! 

-  j 

30.0 ! NONE 

!  VA 

NORFOLK  ! 

1938 

! 

!  ! 

52.01 

24.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

BARGE  90 

100014A43! 

90.0! 

60.0! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

9. 3 ! NONE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1955 

! 

1  ! 

«0.0! 

60.0! 

3.1! 

! 

-  | 

l 

! 

B03PY 

500UA4S! 

128.0! 

34.0! 

3.0! 

-  I 

855! 

3.0! NONE 

! VA  NORFOLK  ! 

«• 

! 

1  ! 

128.0! 

31. 0! 

2.0! 

! 

-  ( 

! 

I 

! 

CLARK 

!  - 

50QUA43! 

110.0! 

34.0! 

8.0! 

-  | 

855! 

10.0! NONE 

iVA 

NORFOLK  1 

1943 

1  ! 

110.0! 

34.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

OOLLY 

I  - 

3001 4A431 

123.0! 

32.0! 

8.0! 

-  | 

6001 

9.01N0NC 

IVA 

NORFOLK  ! 

1950 

1 

!  1 

125.0! 

32.01 

3.0! 

1 

-  I 

! 

! 

1 

CONEY 

!  - 

200! 4A43 1 

110.0! 

39.0! 

7.0! 

-  ! 

5001 

10.0! NONE 

IVA 

NONFOLK  1 

1945 

!  ! 

110.0! 

39.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

l 

EPMETT 

3001  4A  431 

12C.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

500! 

10.01  NONE 

IVA 

NONFOLK  1 

1950 

•  ! 

12C.0! 

30.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

GENC 

1  - 

500J4A43! 

113.0! 

36.0! 

8.0! 

-  { 

855! 

13,0! NONE 

!  VA 

NONFOLK  1 

— 

! 

1  ! 

113.0! 

36.0! 

3.C! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

LONNIE 

j  - 

20014A43! 

110.0! 

34.0! 

7.0! 

500! 

10.0 ! NONE 

IVA 

NORFOLK  ! 

1943 

1  1 

110.0! 

34. C! 

3.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

LYDIA 

1  - 

30014A431 

128.0! 

32.0! 

6.0! 

6001 

9.0! NONE 

IVA 

NORFOLK  ! 

1950 

! 

i  1 

125.0! 

32.0! 

3.0! 

! 

-  J 

! 

! 

1 

MAJOR  MUDD 

j  - 

50014A46! 

120. 0! 

33.0! 

10.0! 

-  I 

-  1 

10.0! NONE 

IVA 

NONFOLK  1 

1941 

1  1 

12C.0! 

33.0! 

3.C! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

SC  100 

j  - - 

1001**43! 

35.0! 

32.0! 

3.0! 

3001 

8 .0! NONE 

1  VA 

hOkfoik  i 

-- 

1 

1  1 

33.0! 

32.0! 

4.0! 

! 

-  J 

! 

! 

i 

NC  719 

31614A41! 

128.0! 

32.2! 

7.6! 

-  ! 

500! 

9. 0! NONE 

IVA 

NORFOLK  ! 

1954 

! 

!  ! 

123.0! 

32.2! 

3.0! 

! 

*  | 

i 

! 

! 

NOAM 

I  - 

2C014A431 

110.01 

30.  C! 

3.C! 

-  ! 

500! 

io.oInone 

IVA 

NONFOLK  1 

1943 

l 

1  i 

110.0! 

30. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

VIRGINIA 

l  - 

30014A43! 

133.0! 

32.0! 

8.0! 

-  ! 

600! 

8.0! NONE 

IVA 

NONFOLK  1 

1957 

J 

1  \ 

133.0! 

32. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

JUNTO* 

!  . 

3401  5A71  l 

135.0! 

35.  C! 

10^0! 

-  ! 

IO.OINONE 

IVA 

NONKOLK  t 

1972 

! 

! 

!  1 

•  1 

135.0! 

! 

35.  C! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

J 

{ 

1 

1 

1 

! 

(29)  NORMAN  BROTHERS/ 

! 

INC.  I 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

1 

I 

! 

! 

ALTON 

•257740 

20  S3 A3  A! 

45.0! 

1  o.C! 

4.0! 

400! 

-  j 

16.0! NONE 

IIL 

ALTON  ! 

1945 

! 

i  i 

45.0! 

16. C! 

3.0! 

I 

! 

1 

! 

ATLAS 

! 239 JO? 

9&13AJ61 

65.0! 

7  6.02 

5.5! 

1140! 

28. 0! NONE 

IIL 

ALTON  1 

1962 

( 

1  1 

65.0! 

26.0! 

4.5! 

! 

! 

I 

t 

ILLINI 

1543464 

17413A36J 

AO.O! 

2  3.0! 

3.3! 

16001 

35 .0 ! NONE 

!mo 

ST.  LOUIS  *! 

1975 

! 

1  l 

30.0! 

28.0! 

6.5! 

! 

! 

1 

! 

LIL  CHARLEY 

!  ?.  2  8  6  6 1 

S2I5AJ6! 

61.2! 

24.0! 

7.7! 

C50! 

30.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

! 

1  ! 

45.01 

24.)! 

7./! 

! 

! 

I 

1 

MARVIN  €.  NORNAN 

1612604 

27913A36! 

102.0! 

34.01 

>,.s! 

'.SOOl 

46.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

19/9 

! 

1  1 

102.0! 

34.0! 

6.5! 

» 

! 

1 

1 

NCRHAMA 

1545007 

15313A36! 

90.0! 

30.0! 

9.0' 

1800! 

36. OINONE 

IIL 

ALTON  1 

1972 

! 

1  ! 

9C.0! 

30.0! 

2.5! 

! 

1 

! 

! 

P  I  AS  A 

! 278306 

<2!JA3&! 

54.0! 

21.0! 

5.0! 

8001 

23.0!\0»6 

ML 

ALTON  ! 

1959 

! 

1  ! 

59.0! 

21.0! 

5.0! 

! 

! 

! 

i 

$TE.  GENEVIEVE 

1541599 

11313*5*1 

?0-2! 

IT. 01 

9.3! 

1100! 

32.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIJ  *! 

1972 

! 

!  ! 

70.2! 

27.0! 

7.3! 

! 

! 

! 

! 

WILLIAM  C.  NORMAN 

1649605 

27513A361 

110. C! 

34.9! 

8.5! 

1800! 

46.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

! 

! 

1  1 

!  1 

110.0! 

! 

34.0! 

! 

8.5! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

) 

I 

(32)  hORMAR/  INC. 

GLENN  H 

I 

! 

! 43C63S 

1  1 

!  ! 

901 5*361 

! 

i 

! 

! 

—  t 

t 

! 

6.0 ! 

! 

! 

1000! 

! 

! 

39. OINONE 

! 

! 

!LA 

1 

I 

3AT9N  I 

1930 

! 

t  1 

6C.0! 

24.0! 

6.5! 

! 

-  i 

; 

! 

ROUGE  ! 

MISS  JANE 

1634990 

11013A36! 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

1200! 

-  i 

44.0! DECK  'OOK 

!LA 

3AI0N  1 

1981 

1 

1 

•  ! 

•  ! 

65.0! 

! 

26.0! 

! 

7.9! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

ROUSE  ! 

! 

! 

(?4)  NORTH  CENTRAL  MARITIME  CIORP. 

1  ! 

!  ! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

J 

MISS  DOLLY 

! S?7765 

12  !1 A02I 

24.2! 

3.2! 

3.o! 

35! 

-  J 

!  NONE 

!MJ 

SAULT  STE.I 

1977 

! 

!  i 

?4. 2 ! 

3.2! 

3.d! 

! 

3! 

! 

! 

MARIE  ! 

CHIPPEWA 

•2265&0 

101 13A36! 

23.4! 

24.6! 

13.0! 

2809! 

-  ! 

25.0! NONE 

INI 

SAULT  STE.I 

•  1 9£  * 

! 

!  1 

95. C! 

26.0! 

12.0! 

! 

-  l 

! 

! 

HAUTE  1 

DAKOTA 

1211743 

55 ! 3  A  36! 

81.0! 

20.0! 

12.6! 

1009! 

-  J 

22.6! NONE 

!MN 

OULUTH  1 

1913 

j 

1  1 

•1.0! 

20.0! 

12.6! 

! 

-  J 

j 

! 

! 

IP09U0IS 

1210873 

36! 3*36 ! 

73.4! 

13.6! 

10.21 

700! 

-  ! 

22.0! NON? 

!MI 

SAULT  STE.I 

191? 

! 

1  ! 

73.4! 

13.6! 

10.2! 

! 

-  ! 

! 

i 

WAR  IE  I 

SICUX 

1221C55 

46 (3*36! 

51. 0! 

20. C! 

12.6! 

1900! 

-  ! 

22.6! NONE 

!PN 

OULUTH  1 

1921 

! 

! 

1  1 

!  1 

31.0! 

! 

29.0! 

! 

12.6! 

! 

! 

! 

■  ! 

i 

i 

! 

i 

! 

(03)  NORTH  FEPRY  CO./ 

i 

INC.  i 

!  1 

!  I 

! 

! 

! 

i 

* 

i 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

J 

! 

GREENPORT 

! 561C92 

82I1A13! 

34.7! 

29.9! 

5.6! 

179! 

-  ! 

28.0!N0NE 

!NY 

SHELTER  ! 

1974 

! 

!  1 

35.0! 

30.  C! 

S.C! 

! 

139! 

i 

! 

ISLAND  1 

ISLANDER 

1517964 

61 S 1 A 1 3 ! 

*1.2! 

29.6! 

5.6! 

179! 

-  J 

23. oInoNE 

!  NY 

shelter  I 

1969 

! 

1  1 

37.3! 

30.0! 

5.0! 

! 

150! 

• 

! 

ISLAND  ! 

NEW  PROSPECT 

1563510 

82MA13! 

34.7! 

29.9! 

5.6! 

170! 

-  ! 

28. OINONE 

!  NY 

SHELTER  ! 

1977 

i 

1  1 

83.0! 

30. C! 

5.9! 

! 

139! 

! 

i 

ISLAND  ! 

SHELTER  ISLAND 

j  22  31 04 

51MA13! 

31.3! 

29.5! 

5.6! 

170! 

-  i 

23. OINONE 

!NY 

SHELTER  J 

•  1961 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

34.0! 

! 

30. C! 

! 

5.0! 

! 

! 

i 

155! 

i 

i 

! 

! 

ISLANO  1 

! 

(24)  NOPTH  STAR  MARINE 

j 

OPER./i  INC. 

!  ! 

i  j 

i 

i 

! 

; 

! 

j 

i 

i 

j 

t 

i 

{ 

i 

f 

i 

fLYJNG  STAo 

|  - 

3  !1 Al  2  i 

35.0! 

10.5! 

4.0! 

135! 

-  j 

9.0! NONE 

INN 

DULUTH  ! 

1964 

1 

1  1 

35.0! 

10.5! 

3.5! 

1 

6! 

j 

| 

1 

KING  RICHARD 

1299641 

3611A12! 

57.0! 

15.0! 

7.91 

800! 

-  ! 

33. OINONE 

!MN 

DULUTH  ! 

*  1982 

1 

!  ! 

60.0! 

15.0! 

5.5! 

i 

6! 

! 

! 

! 

THE  FRED  BEATTY 

1 2*0700 

6*1*12! 

33.4! 

12.0! 

4.9! 

165! 

5! 

12.51NONE 

!PM 

OULUTH  I 

1947 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

33.0! 

» 

12.0! 

! 

3.9} 

! 

! 

! 

{ 

i 

! 

! 

! 

J 

! 

(21)  NOPTH  STAR  TRANSFER  CO.  ! 

1  i 

1  1 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

NORTH  STAP 

! 270544 

17*3*36! 

37.6! 

12.0! 

3.7  i 

238! 

*  i 

IO.OINONE 

!®A 

MGNACA  "l 

1956 

I 

! 

1  ! 

1  ! 

37.6! 

J 

12.0! 

i 

3.7! 

i 

! 

i 

•  ! 

i 

i 

! 

! 

l 

i 

(11)  NOPTHEAST  TOWING 

1 

CO.  ! 

!  1 

!  ! 

! 

i 

i 

! 

i 

j 

1 

; 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

RANDY  0 

1 252614 

10113*36! 

87.6! 

23.1! 

12.0* 

120oi 

-  j 

43.0! NONE 

IVA 

NORFOLK  1 

1942 

1 

i  l 

95.0! 

25.9! 

1C.0! 

! 

-  i 

i 

! 

! 

SHARON  C 

1262152 

67 1 3*36! 

31.7! 

25.0! 

10.5! 

1000! 

-  ! 

48. OINONE 

!va 

NORFOLK  ! 

1951 

! 

;  i 

90.0! 

25.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


(VESSEL!  ! 

CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  !  ! 

EQUIPMENT  I T C 1  BASE  !  YEAR  ! 

LINE-1  I  AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

///////////////WD!//////////!  OR  ! 
LINE-2  ICC!  LINE-2  !*AEflUILT! 


TA4LE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


VESSEL  HAKE  ANO  NUMBER 


(32)  NORTHERN  QUEST/  INC. 
RUDY  GUIDRY 


(36)  NORTHLAND  SERVICES/  INC. 
POLAR  HUSUY 


POLAR  TRADER 


(34)  NORTHWEST  DIESEL  REPAIR 
SEA  RANGER 


(18)  NUGENT  SAND  COMPANY 
CAROLINE  N 


THOMAS  C  L  NUGENT 


(01)  0* HAP A/  P.  J.  t  SONS 
HARYJANE  0*NARA 


SHEILA  A  O'HARA  II 


IVTCCI  DIMENSIONS  IDRAPT! 

NET  ICODC J LENGTH  IBRD TH l  ! 

EGI$“!****l  REG.  1  REG.lLOAD-l 
TER  J  SCSI //////!/////!  ED  ! 

TON-  IPAGCI  OVER-lOVER-J /////)  HORSE 
KASC  !  IV  (  ALL  i  ALL  SLIGHT t  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL!  I 

!  EAT  1  CARGO  HANDLING  IS  10PERATING  (  ! 

CARGO  !  PIXEO  !  EQUIPMENT  !TC!  OASE  l  YEAR  t 

////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINf-1  I  8UILT  ! 

PASS-  l(LIGHT)f/m////////////!TOI//////////l  OP  I 
ENGERS  I  (PICT)!  LINE-2  ! EE !  LINE-*  |*RE8UILT! 


401021 

7513*361 

75.0! 

76.0! 

9.0! 

1500 

1  ! 

!  ! 

75.01 

! 

26. C! 

! 

1.41 

! 

240493 

!  ! 

1 413*36! 

! 

44.5! 

1 

13.6! 

! 

6.6! 

400 

!  ! 

44.5! 

13.6! 

6.0! 

231729 

13413*341 

125.3! 

24.0! 

12.3! 

1450 

!  i 

125.3! 

24. Cl 

10.7! 

549397 

1761  14  *43 ! 

279.3! 

59.«! 

14.5! 

- 

!  ! 

!  ! 

229.J! 

! 

59.9! 

! 

2.0! 

1 

298185 

!  1 

13413936 ! 

!  ! 

!  ! 

i 

106.0! 
—  t 
! 

! 

26.4! 
—  ! 
i 

! 

—  I 
—  ! 

1 

1270 

548573 

!  t 

!  ! 

2713*35! 

! 

! 

41.3! 

i 

i 

16. Cl 

! 

! 

6.01 

440 

!  ! 

46.0! 

18.01 

6.0! 

417853 

5313A35! 

'0-0! 

20.5! 

7.0! 

730 

1  » 

SC.Q! 

29.5! 

7.0! 

267590 

15!3*3il 

42.0! 

13.8! 

4.0! 

300 

!  ! 

45.9! 

14.8! 

4.0! 

273047 

36! 3*35! 

36.0! 

24. C! 

6.0! 

1800 

!  ! 

36.0! 

24.0! 

5.5! 

25014*43! 

130.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

!  1 

130.0! 

30.0! 

1.6! 

61614*43! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

61314*431 

195.0! 

35.  C! 

9.31 

- 

!  ! 

195.3! 

35.0! 

1.5! 

61314*43! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

!  1 

1°5.0! 

35.0! 

1.5! 

61  S14AO! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

61614*43! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

!  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

276501 

46714*43! 

120.0! 

36.0! 

9.0! 

- 

!  1 

120.0! 

38. C! 

1.5! 

277638 

46714A431 

12C.0! 

36.0! 

9.0! 

- 

!  ! 

12C.0! 

36.0! 

1.5! 

276132 

46714*43! 

120. C! 

36.0! 

9.0! 

- 

!  1 

120.0! 

33. C! 

1.5! 

277580 

46714*43! 

120.0! 

38.0! 

9.0! 

- 

!  ! 

12C.0! 

36.0! 

1.5! 

282747 

46814*43! 

120.0! 

38.0! 

9.0! 

- 

!  ! 

120.0! 

33.0! 

1.5! 

234625 

44814A43! 

120.0! 

38.0! 

9.0! 

- 

)  ! 

120.0! 

38.0! 

1.51 

145UA46! 

110.0! 

28.0! 

7.5! 

- 

i  i 

110.01 

28.0! 

1.5! 

14514*46! 

110,0! 

28.0! 

7.51 

- 

!  1 

110.0! 

23.0! 

1.5! 

1*514*46! 

110.0! 

23.0! 

7.5! 

- 

!  I 

110.0! 

28.01 

1.51 

10014*47! 

120.0! 

30.0! 

7.01 

- 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.4! 

10314*47! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.4! 

15014*43! 

150.0! 

30.0! 

7.5! 

- 

!  ! 

150.0! 

30.C! 

1.5! 

15014A43! 

150.0! 

30.0! 

7.51 

- 

!  t 

150.0! 

30.0! 

1.51 

15014A43J 

150.0! 

30.0! 

7.5! 

- 

!  ! 

150.0! 

30.0! 

1.5! 

200! 4A46! 

130.0! 

30.0! 

7.6! 

- 

!  ! 

130.0! 

30.0! 

1.5! 

200! 4A46! 

13C.0! 

30.0! 

7.6! 

- 

(  ! 

130.0! 

30. C! 

1.5! 

200! 4A4&! 

130.0! 

30.0! 

7.6! 

- 

!  I 

130.0! 

30.0! 

1.5! 

20014*46! 

130.0! 

30.0! 

7.6! 

- 

!  ! 

13C.0! 

30.0! 

1.5! 

20014*46! 

130.0! 

30.0! 

7.6! 

!  ! 

130.0! 

30.0! 

1.5! 

23314*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

23314*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

------ 

23614*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

23814A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

...... 

60I4A46I 

90.0! 

22.0! 

3.0! 

- 

!  ! 

90.01 

22.0! 

3.0! 

•014*46! 

119.0! 

24.0! 

3.0! 

- 

!  ! 

119.0! 

24.0! 

3.0! 

31714*43! 

135.0! 

40.0! 

9.0! 

- 

!  ! 

!  ! 

135.0! 

! 

40.0! 

1 

1.5! 

« 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

i 

i 

613*36! 

26.0! 

10.0! 

3.0! 

20 

(  ! 

26.0! 

10.0! 

3.0! 

6915*70! 

52.01 

20.0! 

8.0! 

- 

!  ! 

!  ! 

52.0! 

! 

20.0! 

! 

2.0! 

! 

ANY 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

646542 

13MC02I 

42.01 

14.0! 

3.0! 

600 

!  1 

42.0'! 

14.0! 

3.0! 

174667 

44  6! 5A  70! 

155.01 

35.0! 

6.0! 

- 

I  1 

155.01 

35.01 

1.01 

006692 

475ISA71! 

15'  ,01 

33.0! 

6.01 

- 

!  I 

i;  .0! 

33.0! 

1.0! 

42.01  NONE 
! 

! 

! 

I 

1 S.OiNONE 
! 

43.0! NONE 
! 

50.0150  TON  HYSTER/ 
! 103  TON  CRANE 


35.0  I  HONE 
! 

! 

! 

! 

16.5! NONE 
( 

31 .0 ! NONE 
! 

20.0! NONE 
! 

23.0l.N5NE 

! 

11 •$  ! NONE 
! 

13.5!  NONE 
I 

13.5!  NONE 
! 

1 3. 5  !  NONE 
! 

1 3. 51  NONE 
! 

13.5) NONE 
! 

14.7  JNONE 
! 

14.7! NONE 
! 

14.7 (NONE 
! 

14.7! NONE 
I 

1 4. 7! NONE 
I 

14.7 ! NONE 
! 

8 .0 ! NONE 
I 

O.OlNONE 

! 

3.0IN0NE 

! 

11 .01  NONE 
! 

11.0! NONE 
! 

1 2.0! NONE 
! 

12.0! NONE 
! 

12.0IN0NE 

! 

8.0! NONE 
! 

S.OINONE 

! 

S.OINONE 

! 

S.OINONE 

! 

S.OiNONE 

I 

12*6 {NONE 
( 

12.6 ! NONE 
! 

1 2.6! NONE 
! 

1 2.6! NONE 
! 

20. 0!h  P  ELECTRIC 
!  WINCH 

25.0! H  P  ELECTRIC 
! WINCH 

18.01  NONE 
! 


12 .0 (NONE 
! 

10.0!  PfjMP 
I 
I 
! 

( 

9.4!  NONE 
I 

17.0! DIESEL  PUNP 
! 

10. 8 ITANK 
! 

! 

! 


!  ! 

!  I 

1  1 

(WA  VANCOUVER  ! 


!VA  EVERETT  ! 

(  I 

!VA  SEATTLE  I 
!  1 
(VA  SEATTLE  ! 

!  1 
!  I 

I  I 

!  I 

(WA  SEATTLE  I 
I  I 

!  I 

!  1 
!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

IKY  LOUISVILLE! 

I  ! 

IKY  LOUISVILLE! 

!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

I  ! 

JKY  LOUISVILLE! 

!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

I  I 

IKY  LOUISVILLE! 

!  ! 
!KY  LOUISVILLE! 

!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

I  ! 

!KY  LOUISVILLE! 

!  1 
(KT  LOUISVILLE! 

I  ! 

IKY  LOUISVILLE! 

!  I 

IKY  LOUISVILLE! 
!  I 

IKY  LOUISVILLE! 

!  I 

IKY  LOUISVILLE! 
I  I 

IKY  LOUSIVILLE! 
!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 
!  I 

IKY  LOUISVILLE! 
!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 
I  ! 

IKY  LOUISVILLE! 
!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 
!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 
!  ! 
IKY  LOUtSVILLEI 
!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 
!  1 
IKY  LOUISVILLE! 
!  5 

IKY  LOUISVILLE! 
!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 
!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 
!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 
!  i 

!KY  LOUISVILLE! 
!  I 

IKY  LOUISVILLE! 

t  ! 

IKY  LOUISVILLE! 
I  I 

IKY  LOUISVILLE! 
!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 


1950  ! 

! 

1970  ! 

! 

1978  I 
! 

1 

! 

! 

1944  ! 

! 

I 

! 

I 

1975  I 
! 

1930  I 
! 

1954  ! 

I 

1957  I 
I 

1929  ! 

I 

1973  I 
! 

1973  ! 

I 

1973  ! 

I 

1973  { 

! 

1973  ! 

! 

1958  I 
I 

1953  I 
! 

1958  I 
I 

1958  ! 
! 

I960  ! 
! 

1960  ! 
! 

1930  I 
I 

•  1976  ! 

! 

•  1976  ! 

I 

1957  ! 
! 

1937  ! 
! 

1972  ! 
! 

1972  1 

! 

\972  I 
! 

1966  I 
1 

1966  ! 
I 

1974  ! 
! 

1974  ! 
! 

1974  ! 
t 

1985  ! 
! 

1985  ! 
! 

1985  I 
1 

1985  1 
! 

1930  ! 
! 

1978  ! 

! 

1930  ! 
! 


IMA  OOSTON  ! 

1  ! 

IMA  OOSTOH  1 

2  ! 

(  ! 

!  I 

!  ! 

!LA  HOPEDALE  ! 

!  I 

I  LA  NEW  ! 

(  ORLEANS  I 

JLA  NEW  I 

!  ORLEANS  | 

!  I 

!  I 


VESSEL  NkHE  AND  NUMtl 


!  COAST 

1  4UARI 
!  NUMBER 


(34)  OAKLEY  BARGE  LINE/ 

INC.  1 

I  I 

I 

! 

! 

I 

! 

| 

1 

! 

THE  DUKE 

1411055 

9213A361 

40.0! 

24.0! 

8.6! 

800! 

*  | 

38. 0! NONE 

UR 

N.  LITTLE  ! 

1979 

I 

1  I 

60.01 

24.0! 

7.0! 

I 

-  ! 

! 

1 

AQCC  ! 

eoi  hi 

I  - 

660I4A41I 

19S.0! 

35.0! 

9.01 

-  | 

1300! 

20. 6 ! NONE 

!A«  h.  t 

5910 

I 

1  i 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

\ 

1 

ROCK  ! 

CPC  1204 

157*355 

871I4A4U 

195.0! 

35.2! 

9.01 

1323! 

19.0! NONE 

Ur 

n.  time  i 

1974 

i 

I  I 

195.0! 

3**0! 

1.5! 

I 

-  I 

{ 

t 

RCT*  4 

CPC  120? 

137*356 

S71HA41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1325! 

If • 0 1  NONE 

UR 

N.  LITTLE  ! 

197* 

I 

I  I 

195.3! 

35. Cf 

1.5! 

I 

-  ! 

I 

j 

ROCK  ! 

CMC  1208 

157*35? 

67M4A411 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  | 

1325: 

19.0! NONE 

Ur 

N.  LITTLE  ! 

1976 

| 

I  1 

195.0? 

35.0! 

1.5! 

I 

-  I 

l 

! 

MOCK  I 

CMC  1 200 

157*356 

17114(41! 

193.0) 

35.0! 

9.01 

1325! 

19.0  INONE 

Ur 

H.  LITTLE  ! 

1974 

I 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

'  | 

! 

t 

ROCK  ! 

CMC  1210 

1574350 

671I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1325! 

*19.01  NONE 

Ur 

N.  LITTLE  1 

1976 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ROCK  I 

CMC  1211 

! 576360 

671UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.QI 

-  | 

1325! 

19.01NONE 

UR 

N.  LITTLE  ! 

1976 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

•  1 

I 

1 

MOCK  1 

CPC  1212 

15763*1 

171 I4A41 | 

195.0! 

35.01 

9.01 

1525! 

If.OlNONE 

UR 

N.  LITTLE  ! 

1974 

I 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

ROCK  ! 

CMC  1214 

1576343 

671 I 4A41 I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1325  1 

19.0! NONE 

UR 

N.  LITTLE  ! 

1976 

I 

I  t 

195.01 

35.01 

1.5! 

I 

-  1 

1 

1 

ROCK  ! 

RX  314 

1622*59 

886I4A41 I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1529! 

20.6  I  NONE 

1AR 

LITTLE  1 

I960 

I 

1 

I  1 

I  I 

105.0! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

-  I 
! 

! 

! 

! 

1 

ROCK  ! 

! 

(33)  OCCIDENTAL  CHEMICAL 

I 

CORPU 

1  1 

1  I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

3FGC  100 

1620517 

786151701 

19$. 0! 

33.0! 

9.0! 

-  ! 

1484! 

14.0! DIESEL 

PUMP/ 

ITX 

HOUSTON  I 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

! 

-  I 

{COILS 

! 

SFfiC  110 

1620518 

78SI5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1488! 

14.01  DIES  EL 

PUMP/ 

ITX 

HOUSTON  | 

1980 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

1  COILS 

! 

I 

ercc  in 

(620519 

76815A70! 

145.01 

35.0! 

9.0! 

1488! 

14 .0! DIESEL 

PUMP/ 

ITX 

HOUSTON  ! 

1980 

l 

I  1 

195.0! 

35.01 

2.5! 

1 

-  ! 

(COILS 

! 

t 

3FCC  112 

1420520 

788I5A70I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

14661 

14 .0 {DIESEL 

PUMP/ 

(TX 

HOUSTON  ! 

I960 

1 

I  l 

195.0! 

35.0! 

2.51 

I 

-  ! 

!  COILS 

| 

I 

srcc  113 

1620521 

788J5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

I486! 

14.OI0IESEL 

PUMP/ 

ITX 

HOUSTON  ! 

1980 

1 

I  I 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

(COILS 

! 

! 

SFGC  114 

1 62C522 

755I5A70! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

14861 

14.0IDIESEL 

PUMP/ 

ITX 

HOUSTON  ! 

I960 

t 

I  1 

195.0! 

35. 0! 

2.5! 

I 

-  ! 

(COILS 

! 

I 

SFGC  115 

1620523 

788I5A70I 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

148S! 

14.01  DIESEL 

PUMP/ 

ITX 

HOUSTON  ! 

1980 

I 

I  ! 

tJ/.O! 

35.0! 

2.5! 

! 

•  { 

1C0XLS 

1 

1 

2FGC  116 

I62C524 

788! 5*701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1438! 

14.01  DIESEL 

PUMP/ 

ITX 

HOUSTON  i 

1980 

H 00<£  f  BURLINGTON 
HOOKE P  COLUMBIA 


HOOKER  GRAND  ISLAND 
HOOKER  HOUSTON 


HOOKER  JEFFERSONVILLE 
HOOKER  KENTON 


HOOKER  MONTAGUE 
HOOKER  NIAGARA 


HOOKER  NORTH  TCNAWANDA 


ICAPACITN  HUN- 
I  I  EST 

!  CARSO  1  FIXED 
I////////1  POINT 
HORSE |  PASS-  HUGH!) 
ROVER!  EN4ERS  1  (FEET) 


i  v  e  $  s  s  t 

CAXCO  KANILINS  IS  lOPERAYUG 

EQUIPMENT  HC!  USE 

UNE-1  1AO!  LXNE-t 

nmtnntunnuuitntmt 

tlMW  ICC!  LINE-* 


COILS 

DIESEL  PURR# 
COILS 

DIESEL  »UMP/ 
COILS 

DtCSEL  PUMP/ 
COILS 

DIESEL  PUMP/ 
COILS 


lTX  HOUSTON 
! 

I TX  HOUSTON 
! 

I  TX  HOUSTON 
! 

!TX  HOUSTON 


DIESEL  PUMP/  !TX 

COILS  ! 

DIESEL  PUMP#  I TX 

COILS  I 

DIESEL  PUMP#  1TX 

COILS  ! 

DIESEL  PUMP  ITX 

1 

2  DIESEL  PUMPS  !TX 


IOIESEL  PUMP  ITX 

!  ! 

IOIESEL  PUMP  ITX 

t  1 

IOIESEL  PUMP  ITX 

!  I 

IOIESEL  PUMP  ITX 

!  ! 

IOIESEL  PUMP  ITX 

I  I 

iDtESEL  PUMP  ITX 

!  ! 

INONE  ITX 

!  I 

INONE  ITX  I 

I  I 

IDSL  PUMP/  COILS/lTX  I 
1 D3L  STMS  l  SIDES! 
!OSL  PUHP/  loIlS/ifX  ' 
IDSL  STMS  t  SIDESI 
IDSL  PUMP/  COILS/ ITX 
I D3L  3TMS  t  SIDES! 
IDSL  PUMP/  COILS/ JTX 
IOSL  3THS  t  SIDES! 
IDSL  PUMP/  COILS/I TX 
1 93L  8TRS  &  SIDESI 
IDSL  PUMP/  COILS/ ITX 
! DSL  STMS  I  SIDES! 
IDSL  PUMP/  COILS/  |TX 
10?L  STMS  t  SIDES! 
IDSL  PUMP/  COILS/ITX 
I00L  STMS  5  SIDES! 
IDSL  PUMP/  COILS/ITX  i 
! D9L  STMS  t  SIDES! 
IDSL  PUMP/  COILS/ITX 
IDSL  OTfiS  5  SIDES! 

I  I 

I  I 


DELAWARE 

CITY 

HOUSTON 


YEAR 

9UTLT 

OR 

•22IUILT 


TASLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


619 


EKC*I 

1 

! VTCC 1  0  IRENS  IONS  (DRAFT! 

1  CAP AC  IT  T  t 

HIGH-  I 

I  V  E  S  S  £  L 

Dim 

OPERATOR 

1  NET 

iCODEiLENGTHlaRDTHl  | 

1  ! 

ESI  ! 

CARGO  HANDLING 

!  $  tOPERATING 

-1REGIS- 

!****!  RES.  1  AEG « lLOAO-1 

!  CARSO  1 

PIKED  ! 

EQUIPMENT 

1TC!  8ASE 

!  YEAR 

1  COAST 

1  TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  I 

! / /////// 1 

POINT  I 

LINE-1 

l«OI  LINE-1 

1  BUILT 

VESSEL 

HAKE  INC  MUBBE  «  1  S U »  * t> 

1  TON- 

(Mill  OV£*-!OVE*-!/m/t 

HORSE  1  PASS-  (  (LIGHT)  |/7///////////F//tTDl///F///7// 

l  OR 

t  NUMBER 

1  NACE 

!  IV  1  ALL  !  ALL  ILICHTI 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET) 1 

LXNE-2 

ICC!  LINE-2 

{•REBUILT 

I  I  !  I  I  I  I  I  II  I 

I  I  I  I  I  I  I  I  II  I 


(S3)  OCCIDENTAL  CHEMICAL 

CORP!. 

1  1 

1 

! 

j 

! 

1 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

I 

! 

! 

1 

1 

HOOKER  TACONA 

! 566260 

77311A70! 

195.11 

35.1! 

9.01 

-  i 

1459! 

16. 6! DSL  PUMP/  COILS 

/  1TX 

DEER  PARK 

1975 

! 

1  ! 

195.11 

35.1! 

1.81 

-  1 

1 D9L  BINS  %  SIDES! 

HOOKER  TART 

1 $46259 

77  3  ISA  70 1 

195.1! 

35.1! 

9.01 

-  i 

14891 

U.DtOSL  »UM#  COILS 

/  1TX 

M.«R  PARK 

1975 

! 

!  1 

195.1! 

35.11 

1.5! 

-  1 

1 03L  3TMS  1  SIDESI 

JOHN  S.  COEY 

! 55S3SO 

77J!Sfi70l 

195.11 

35.11 

9.0! 

-  j 

1489! 

16.51  DSL  PUMP/  COILS 

/  1TX 

DEER  PARK 

1974 

! 

!  i 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

-  1 

|D3L  3TMS  4  SXDESl 

NO  101 

1261971 

721 ! 5*70! 

200.0! 

50.0! 

8.6! 

-  i 

1700! 

15.2!  ELECTRIC  RUMP 

1TK 

HOUSTON 

1954 

J 

!  1 

200.0! 

50.0! 

1.81 

-  ! 

1 

1 

NO  102 

1264972 

103115A701 

26C.0! 

50.0! 

e.6t 

-  j 

2400! 

15.21ELECTRIC  PUMP 

!TX 

HOUSTON 

1954 

{ 

!  1 

2)0.0! 

30.CI 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

NO  103 

! 257237 

151415A701 

300.0! 

50.0! 

8.61 

-  i 

3200! 

18.21ELECTR1C  PUMP 

1TX 

HOUSTON 

1961 

J 

!  1 

300.0! 

50.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

NO  SOI 

! 264496 

677! 5  4  70 1 

195.0! 

35.0) 

9.6! 

-  i 

1200! 

21 .3! OtESCL  PUMP 

1TX 

DEER  PARK 

10)1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.81 

-  ! 

1 

I 

NO  SOI 

1271194 

81615*711 

195.0! 

33.0! 

8.6! 

-  i 

1200! 

16.51  ELECTRIC  PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1956 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

-  1 

J 

1 

NO  SOI 

1271870 

81615*71! 

195.0! 

33.01 

6.61 

-  i 

1200! 

16.51  ELECTRIC  PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1956 

! 

1  1 

193.0! 

35.0! 

2.2! 

-  1 

! 

1 

NO  SOS 

1271871 

61615*71! 

195.0! 

35.01 

9.6! 

•  i 

1200! 

1 8 .5  i  DIESEL  AND 

ITX 

HOUSTON 

1956 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

-  ! 

(ELECTRIC  PUMP 

1 

NO  505 

1272265 

81615*71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  i 

1200! 

18.5 (ELECTRIC  PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1956 

! 

1  1 

193.01 

3S.CI 

2.2! 

-  ! 

) 

i 

NO  50* 

1272266 

816(5*711 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

-  i 

1200! 

16.3!  ELECTRIC  »UMP 

ITX 

HOUSTON 

1956 

! 

!  1 

195. 0! 

35.  Cl 

2.2! 

-  ! 

1 

1 

NO  507 

1275815 

81615*711 

193.0! 

35.  Ct 

8. 6 ! 

-  j 

1200! 

18.510IESEL  PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1957 

! 

t  1 

195.01 

35.0! 

2.2! 

-  1 

I 

I 

NO  508 

1275816 

81615*71! 

195. 0! 

35.0! 

8.6! 

-  i 

1200! 

1 6. 5! ELECTRIC  PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1957 

! 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

i 

1 

NO  7C1 

1252429 

67715*70! 

19>.0! 

35.  C! 

8.6! 

-  i 

12001 

16.1‘lDXESEL  PUMP 

ITX 

HOUSTON 

I960 

1 

1  t 

195.01 

35.  C! 

2.21 

-  ! 

! 

1 

NO  1103 

100508? 

61115*711 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

■  i 

1040! 

16.91  NONE 

ITX 

HOUSTON 

1963 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

3.2! 

-  ! 

| 

I 

NO  1104 

1005132 

69313*711 

195.1! 

35.0! 

9.51 

-  ! 

1040! 

16.1IN0HE 

ITX 

HOUSTON 

1965 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

3.2! 

-  ! 

j 

! 

NO  110S 

1005161 

69313*71! 

195.1! 

35. 0! 

6.5! 

-  j 

1040! 

16. 9! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1965 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

3.2! 

-  ! 

i 

1 

OCC  105 

1279C75 

97115*70! 

191.0! 

30.C! 

10.0! 

-  j 

19751 

12.01PUMP 

1 

1959 

1 

!  i 

191.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

OCC  502 

127(195 

81615*71! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

-  j 

12001 

15.51  ELECTRIC  PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1956 

( 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

-  ! 

I 

1 

OCC  1107 

! 502078 

69115*711 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

-  j 

1116! 

17.41N0NE 

ITX 

HOUSTON 

1965 

! 

l  1 

195.1! 

35.11 

3.2! 

-  ! 

1 

! 

STAR  303 

1552695 

68615*701 

195.1! 

35.1! 

8.6! 

14001 

18.512  DIESEL  PUMPS 

ITX 

HOUSTON 

1973 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

2.2! 

-  ! 

1 

1 

STAR  30S 

1552696 

88613*70! 

195.1! 

35.1! 

6.6! 

1400! 

18.512  OIESEL  PUMPS 

ITX 

HOUSTON 

1973 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

2.2! 

-  ! 

1 

1 

STAR  510 

1555289 

78515*70! 

195.1! 

35.1! 

6.6! 

1489! 

18.4 {DIESEL  PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1973 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

-  ! 

| 

1 

STAR  511 

1555290 

78515*70! 

195.1! 

35.1! 

6.6! 

1489! 

1 S. 4! DIES EL  PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1973 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

STAR  512 

1555291 

78515*701 

195.1! 

35.1! 

8.6! 

14891 

16.4! DIESEL  PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1973 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

STAR  513 

1555292 

78515*70! 

193.1! 

35.1! 

8.6! 

1469! 

1 6. 4! DIESEL  PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1973 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

-  1 

! 

1 

STAR  514 

1555293 

77315*70! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

1489! 

16.011  OXESEL  PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1976 

f 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

STAR  515 

1555294 

77315*70! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

1499! 

16.0(1  DIESEL  PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1976 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

STAR  516 

1555295 

77315420! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

1489! 

16.011  DIESEL  PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

I 

1 

STAR  517 

1555296 

77315*701 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

1489! 

16.011  DIESEL  PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.3! 

-  1 

1 

1 

STAR  51 S 

1555297 

77315*70! 

195.11 

35.1! 

8.6! 

1489! 

18.*! DIESEL  PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1973 

1 

!  1 

115.1! 

35.1! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

STAR  519 

1555290 

77315*70! 

195.1! 

35.1! 

8.6! 

1499! 

1 3.41  DIESEL  PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1974 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

-  1 

1 

1 

STAR  520 

1555299 

773! 5*701 

195.0! 

35.01 

9.6! 

1655! 

16.01  DIESEL  PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1975 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

1 

! 

STAR  521 

1569016 

77315*70! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  J 

1455! 

16.01 OXESEL  PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1975 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.31 

-  ! 

» 

1 

STAR  522 

1569017 

77315*70! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

-  1 

16551 

16.01DIESEL  PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1975 

1 

I 

!  1 

i  1 

195.0! 

! 

35.0! 

i 

1.3! 

I 

-  ! 

! 

1 

1 

1 

1 

(36)  OCCIDENTAL  CHEMICAL 

I 

CORP!. 

!  1 

!  1 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

HOOKER 

INDUST,  t  SPECIAl 

1  1 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

CHEN. 

DIV. 

! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CHET  ROBERTS 

1502560 

109515*70! 

180.0! 

44.0! 

14.01 

-  i 

2100! 

37 .0! NONE 

!WA 

TACOMA 

1966 

1 

1 

!  1 

1  1 

130.0! 

I 

44.1! 

! 

3.0! 

! 

-  1 

! 

! 

1 

( 

(32)  OCEAN  CARRIER  CORP. 

1 

t 

!  ! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

; 

i 

1 

! 

1 

1 

OCEAN  CARRIER 

I 

1593341 

258314*431 

250.6! 

72.3! 

18.3! 

■  i 

7300! 

18.0! NONE 

(LA 

LOCKPORT 

1978 

1 

1 

1  i 

1  1 

250.6! 

! 

72.3! 

! 

14.51 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

1 

(03)  OCEAN  DISPOSAL  CO./ 

1 

INC.! 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

j 

1 

WEEKS  703 

1272845 

227112*22! 

264.01 

43.0! 

14.0) 

-  ! 

4000! 

52.012  PUMPS 

!NY 

NEW  YORK 

1948 

i 

!  ! 

264.1! 

43.0! 

5.0! 

-  j 

■ 

J 

WEEKS  70S 

*1255081 

3071  12*22  1 

263.6! 

53.1! 

16.01 

-  ! 

3000! 

42.012  PUMPS 

!NY 

NEW  YORK 

1947 

• 

1 

!  i 

263.61 

! 

33.11 

4.61 

! 

j 

i 

! 

I 

! 

(33)  OCEAN  HAULER/  LTD. 

! 

1 

t  1 

1  ! 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

1 

OCEAN  HAULER 

101 

t  - 

194214*43! 

250.1! 

72.1! 

6.6! 

-  i 

5400! 

10.0! NONE 

!  HI 

HONOLULU 

1980 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

-  ! 

! 

4.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

( 

1 

) 

(IS)  OCEAN  OPERATORS/  INC.  I 

!  I 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

CATHERINE  H 

1261072 

64! 3*36! 

61.6! 

24.0! 

12.0! 

1200! 

-  I 

50.0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE 

1950 

1 

1  1 

86.0! 

26.  C! 

9.0! 

-  1 

1 

! 

SPRINGS 

LITTLE  JOHN 

1262357 

2113*36! 

43.7! 

1 4  •  C 1 

7.0! 

300! 

-  1 

35 .0 ! NONE 

IFL 

GREEN  COVE 

1951 

J  \ 

!  1 

46.0! 

16.0! 

5.01 

-  1 

1 

1 

SPRINGS 

R/V  VENTURE 

1529856 

9913*36! 

121.0! 

24.0! 

7.0! 

600! 

-  1 

38.0! PNEUMATIC  BOOM 

'!FL 

GREEN  COVE 

1933 

! 

1  1 

125.0! 

26.0! 

5.0! 

-  1 

18  TON 

1 

SPRINGS 

TERRI  A 

1576638 

13513*361 

100.0! 

26.0! 

12.5! 

1600! 

-  ! 

55.011  TON  HAND 

JFL 

GREEN  COVE 

1953 

1 

!  1 

105.0! 

28.0! 

9.0! 

-  ! 

10PERATED  BOOM 

1 

SPRINGS 

620 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

• 

CN5H 

1 

IVTCCI  DIMENSIONS  1  DRAFT t 

(CAPACITY! 

HIGH-  1 

(VESSEL 

! 

( 

•mi 

OPERATOR 

!  NET 

{CODE (LENGTH! BROTH!  ! 

1  1 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

(S  (OPERATING 
(TCI  BASE 

1 AOt  LINE-1 

I 

! 

YEAR  ( 
BUILT  ( 

1 

COAST 

iuy 

t  SEE !//////! /////I  ED  I 

!////////! 

POINT  I 

LINE-1 

! 

vessel  WANE 

AND  NUMBER  ! 

GUARD 

!  TOW- 

1 P AGES  OVtMOV£K-l/////l 

HORSE!  PASS-  (  (LIGHT)  (  /////////<* ////// (TO ;//////////( 

OR  ( 

1 

NUMBER 

i  WAGE 

!  IV  1  ALL  l  ALL  (LIGHT  1 

POWER!  ENGERS  ( 

( FEET) 1 

LINE-2 

(EE!  LINT -*2 

(•REBUILT! 

(32)  OCEAN  TOWING  SERVICE*  INK. 

(  !  t 

1 

! 

! 

( 

! 

1 

! 

ALTON  £  GAN8ARCLLA 

{ 652508 

1  1 3713*361 

88.61 

28.0! 

13.61 

3600! 

-  ! 

4O.OIN0NE 

(LA 

HOUMA 

1982 

I 

(  !  1 

95.0! 

28.3! 

9.0! 

! 

-  ( 

! 

! 

JENNIFER  L  BOUDREAU* 

! 649335 

1  13713A36! 

63.6! 

28.0! 

13.6! 

3600! 

-  ( 

*0.0! NONE 

!LA 

HOUMA 

1982 

( 

( 

1  1  ! 

1  1  J 

95.01 

! 

28.3! 

! 

9.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

( 

! 

t 

(29)  OCEAN  TRANSPORT 

( 

CORPORA!!  ION 

1  1  t 

1  1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

l 

AMERICAN  PATRIOT 

(596751 

i  193(3*3*1 

131.3! 

33.2! 

16.0! 

*800! 

-  1 

*5. 01  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

11** 

1 

1  I  ! 

t  *3.0! 

33.2! 

10.0! 

1 

-  ! 

! 

l 

CRNA  A 

1271*33 

1  *013*36! 

—  ! 

—  ! 

3.6! 

660! 

-  ! 

35 . 0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1956 

! 

1  !  1 

59.3! 

21.0! 

2.6! 

! 

-  1 

! 

! 

OTC  SO 

(571*06 

(  18791***81 

—  ! 

—  ! 

14.5! 

*172! 

23.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

1976 

! 

1  1  1 

2*0.0! 

52.5! 

2.9! 

! 

-  ! 

I 

l 

OK  31 

1571*07 

1  1 6791***8! 

—  1 

—  1 

U.5! 

-  | 

*172! 

23. 0! NONE 

i*o 

fU  LOU- S 

1976 

t 

1  1  1 

2*0.0! 

52. S! 

2.91 

! 

-  ! 

! 

! 

OTC  32 

(572752 

I  167914**6! 

1 

—  1 

1*.S! 

-  ( 

*172! 

23.0! NONE 

(MO 

Vf.  LOUIS 

1976 

» 

1  1  I 

2*C. 01 

52.5! 

2.9! 

1 

-  I 

! 

! 

OTC  33 

($72753 

l  18791***8! 

—  ! 

—  ! 

14.5! 

-  J 

*172! 

23.01N0NE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

1976 

! 

1  !  1 

2*0.0! 

52.3! 

2.9! 

! 

-  t 

( 

1 

OTC  34 

1578925 

1  1 879!***!! 

—  1 

—  ! 

1*.5! 

-  ( 

*172! 

23.0IN0NE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1976 

1 

1  1  ( 

2*0.0! 

52.51 

2.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

OTC  35 

(578929 

1  18791***8! 

—  1 

—  ! 

U.5! 

-  ! 

*172! 

23.0 1  NONE 

!  MO 

sr.  louis 

1977 

j 

1  1  ! 

240.0! 

52.5! 

2.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

OTC  AO 

l  - 

(  25*21***81 

1 

—  ! 

U.2! 

*312! 

21 .0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

1980 

! 

!  (  1 

2*0.01 

52.6! 

2.*! 

! 

-  ! 

! 

! 

p  ?;> 

(531930 

1  1 2**!*A*61 

1 

—  ! 

12.0! 

-  | 

2052! 

21 «C  !  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1971 

! 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

P  21 

(531931 

!  12**!*A*8! 

1 

—  t 

12.0! 

-  | 

2052! 

21.01NONC 

!  MO 

ST.  LOUIS 

! 

1971 

! 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

r  j* 

1531933 

1  12*41***81 

—  1 

—  i 

12.0! 

2052! 

21 . 0 ! NONE 

(HO 

ST.  LOUIS 

1971 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

! 

PLYMOUTH 

!507165 

1  1687!***!! 

—  1 

—  i 

13.2! 

3600! 

23 .0 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

1967 

! 

1  1  1 

236.0! 

50. Cl 

2.6! 

! 

-  ! 

! 

NS3T\  C 

(5SC328 

!  1929 ! 5 A71 1 

.  i 

-  ! 

16.0! 

-  I 

6500! 

27.C! 

! 

1973 

I 

1 

1  1  1 

!  1  1 

286.5! 

; 

52.5! 

» 

5.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

I 

i 

! 

! 

! 

! 

(At)  QCEANEERING  INTERNATIONA !L*  INC. 

1  1  1 

1  1  1 

i 

t 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

IS  A15I.LC 

1275*11 

1  13511*02! 

130.9! 

32.0! 

3.8! 

1020! 

*75! 

*0.2 {NONE 

!  CA 

SANTA 

1957 

1 

J 

1  !  1 

1  1  ! 

1*2.0! 

1 

32.0! 

5.6* 

» 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

j 

! 

! 

BARBARA 

! 

(32)  OOOH  NARINE  CONSTRUCTION  1/  INC. 

1  !  1 

1  1  1 

! 

• 

i 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

( 

i 

! 

! 

MARCO 

(25751* 

!  1*13*36! 

**.si 

13.9! 

4.7! 

275! 

-  ! 

30.0! NONE 

!L* 

BALDWIN 

1968 

( 

( 

1  !  i 

!  I  1 

*6.0! 

! 

13.9! 

! 

4.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

1 

! 

( 

(32)  OFFSHORE  EXPRESS*  INC.  ( 

1  1  1 

1  (  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

AMERICAN  EXPRESS 

1  - 

1  195(1*12! 

130.0! 

*0.0! 

10.0! 

1800! 

610! 

65 . 0 ! NONE 

!U 

HOUMA 

1981 

! 

1  1  ! 

1-0.0! 

*0.0! 

6.0! 

! 

17! 

! 

! 

AUGER  EXPRESS 

!5j»m 

!  67! 1 f 12 ! 

100.0! 

22.3! 

6.0! 

2025! 

17! 

33.0! NONE 

(LA 

HOUMA 

1971 

! 

1  !  ! 

100.0! 

22.3! 

5.0! 

! 

103! 

! 

! 

9*A20S  EXPRESS 

1  - 

1  19811*12! 

175.0! 

*0.0! 

11.3! 

2000! 

720! 

65.01N0NE 

!LA  HOUMA 

1°82 

! 

1  !  I 

175.0! 

*0.0! 

5.0! 

! 

15! 

! 

! 

BRETON  EXPRESS 

I  - 

1  19311*12! 

166.0! 

33.0! 

11.8! 

1800! 

590! 

65.0! NONE 

•LA 

HOUMA 

1981 

! 

1  !  1 

166.0! 

38.0! 

5.0! 

! 

17! 

! 

! 

BUCKLEY  EXPRESS 

!  53759ft 

I  5311F12I 

77.0! 

1.8.5! 

5.0! 

1250! 

5! 

29.0 (NONE 

!LA 

HOUMA 

1972 

1 

1  1  1 

77.5! 

13.5! 

*.01 

! 

*5! 

! 

! 

CAMERON  EXPRE5S 

I  - 

1  19311*12! 

166.0! 

33.0! 

11.8! 

1800! 

590! 

65 .0! NONE 

!LA 

HOUMA 

1981 

l 

1  1  1 

166.0! 

33.0! 

5.0! 

! 

17! 

! 

1 

CHANDELEUR  EXPRESS 

,  - 

1  19311*12! 

166.0! 

33.  C! 

11.31 

1800! 

590! 

65 .0! NONE 

!LA 

HOUHA 

1981 

( 

1  (  ! 

166.0! 

33.0! 

5.0! 

! 

17! 

! 

! 

CYCLONE  EXPRESS 

(58*368 

1  67I1C12! 

93.0! 

22.0! 

6.0! 

2000! 

25! 

35 .0! NONE 

(LA 

HOUMA 

1977 

! 

i  1  1 

100.0! 

22.0! 

4.0! 

« 

55! 

! 

! 

DELTA  EXPRESS 

,  - 

!  198! t A12f 

175.0! 

*0.0! 

11.8! 

2000! 

720! 

65.O1N0NE 

!LA 

HOUMA 

1982 

t 

(  !  1 

175.0! 

*0.0! 

5.0! 

! 

15! 

! 

! 

OIANQND  EXPRESS 

1  - 

!  193(1*12! 

150.6! 

38. C! 

11.*! 

2000! 

725! 

65 .0 !  NONE 

!LA 

HOUMA 

1982 

J 

i  !  ! 

165.0! 

38.0! 

5.1! 

! 

15! 

! 

! 

GREFN  CANYON  EXPRESS 

161*96* 

1  197! 1A03! 

185.0! 

33.0! 

1?.G! 

3000! 

286! 

50.01N0NC 

!LA 

HOUMA 

1979 

1 

(  t  ( 

135.0! 

38. G! 

10.0! 

! 

-  ! 

J 

! 

HEATHER  EXPRESS 

1  - 

!  --  11A12! 

180.0! 

*0.9! 

11.3! 

3000! 

615! 

33.0! NONE 

JLA  HOUMA 

1982 

1 

1  t  1 

180.0! 

*0.9! 

5.0! 

! 

16! 

! 

! 

HURRICANE  EXPRESS 

! 617247 

!  67 1 1 C 12 ! 

100.0! 

21.5! 

o.  0! 

2025! 

30! 

25 • 0! NONE 

ILA 

HOUMA 

1930 

1 

(  I  ( 

100.0! 

21.5! 

5.0! 

! 

55! 

! 

! 

LIGHTNING  EXPRESS 

(  - 

1  67MC12I 

1CC.0! 

22.  C! 

o.5! 

2025! 

33! 

40.0 l NONE 

(LA 

HOUMA 

1981 

! 

!  1  ! 

100.0! 

22.0! 

5.0! 

1 

55! 

! 

! 

MATAGORDA  EXPRESS 

!  - 

!  65!1F12! 

103.0! 

25.0! 

3.0! 

1250! 

8*! 

35.0! NONE 

(LA 

HOUHA 

1970 

1 

(  I  ( 

102.5! 

25.0! 

8.0! 

! 

30! 

! 

! 

NAUTILUS  EXPRESS 

(565079 

(  59J1A12J 

80.0! 

18.0! 

6.6! 

2000! 

11! 

55 .0 ! NONE 

(LA 

HOUMA 

1973 

1 

1  !  ! 

R5.0! 

13.  C! 

*.6! 

i 

551 

! 

! 

NEPTUNE  EXPRESS 

(5**300 

!  66! IF  1 2! 

90.0! 

21.51 

6.0! 

2025! 

17! 

31 .01  NONE 

ILA 

HOUMA 

1972 

1 

!  !  1 

90.0! 

21.5! 

5.0! 

! 

52! 

! 

! 

OLYMPIC  EXPRESS 

15*6983 

1  67MA12J 

93.0! 

22.0! 

6.0! 

2000! 

22! 

35.O1N0HE 

JLA 

HOUMA 

1973 

1 

i  1  ! 

100.0! 

22.0! 

4.0! 

1 

100! 

! 

! 

OYSTER  EXPRESS 

( S***S8 

1  5311F12! 

77.0! 

18.5! 

5.0! 

1250! 

5! 

29.0! NONE 

ILA 

HOUMA 

19V2 

1 

i  !  ! 

77.5! 

18.5! 

4.0! 

! 

45! 

! 

! 

T1M9ALIAR  EXPRESS 

1  - 

(  67(1*12! 

115.0! 

26.0! 

8,0! 

1250! 

108! 

65.3! NONE 

ILA 

HOUMA 

1982 

! 

!  !  1 

115.0! 

26.0! 

6.0! 

1 

19! 

I 

! 

TORNADO  CXPRESS 

1618181 

!  67 !  1C  12 ! 

1CO.O! 

21.5! 

6.0! 

2025! 

30! 

25.0! NONE 

S  LA 

HOUMA 

198C 

1 

!  !  ! 

100.0! 

21.5! 

5.0! 

! 

55! 

! 

! 

TROJAN  EXPRESS 

1576775 

!  180(1*12! 

187.0! 

39.0! 

13.5! 

3900! 

500! 

65.0IN0NE 

f  LA 

HOUMA 

1977 

1 

1  1  t 

157.01 

39.2! 

i  t  * 

* 

17! 

i 

; 

TYPHOON  EXPRESS 

1619118 

1  67(102! 

100.0! 

21.5! 

o.oi 

2025! 

30! 

25 .3! NONE 

ILA 

HOUMA 

1980 

1 

i  (  i 

100.0! 

21.5! 

5.0! 

! 

55! 

! 

! 

VERMILLION  EXPRESS 

:  67(1*12! 

115.0! 

26.0! 

5-0! 

12501 

108! 

40.0IH0NE 

ILA 

HOUMA 

1981 

! 

1 

!  !  1 

(  i  ( 

115.0! 

« 

26. C! 
! 

6.0! 

! 

! 

( 

19! 

! 

! 

! 

i 

) 

2 

J 

(01)  OFFSHORE  FREIGHT  t  PASSE ( NGER 

i  i  ( 

!  !  ! 

j 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

NARY  l  DONNA 

(62**58 

!  8(1512! 

39.6! 

11.6! 

5.0! 

135! 

5! 

14.0! NONE 

!ME 

HATINACUS 

1952 

( 

1 

!  1  ! 

!  (  i 

39.6! 

! 

11.5! 

! 

*  •  6 1 
! 

! 

1 

29! 

! 

! 

! 

! 

! 

ISLAND 

(32)  OFFSHORE  ISLAND 

BOATS/  1 1  SC- 

t  1  ! 

1  1  1 

* 

i 

! 

t 

» 

» 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(NICOR  MARINE* 

INC.)  ! 

1  (  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ALEUTIAN  ISLAND 

($69564 

1  13311*021 

170.6! 

33.0! 

12.0! 

3500! 

500! 

*3.0! NONE 

!L4 

MORGAN 

1975 

! 

1  !  1 

132.0! 

38.0! 

7.5! 

! 

12! 

! 

! 

CITY 

CANARY  ISLAND 

(565109 

1  13311*02! 

170.6! 

33.C! 

12.0! 

3500! 

*24! 

A3.01N0NE 

ILA 

GPAND  ISLE! 

1975 

! 

( 

! 

i  !  ! 

!  !  ! 

!  !  i 

182.0! 

! 

! 

36.0! 

j 

i 

7.5! 

! 

1 

! 

! 

12! 

! 

! 

! 

| 

j 

! 

• 

i 

1 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


621 


EN5*I 

JVTCC! 

DIMENSIONS  ! OR  AFT! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  I 

!  V 

E  $  S  E  L  1 

! 

0 1ST! 

OPERATOR 

1  SET  ICOOEILENSTHUAOTH! 

! 

! 

1 

CARGO  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXEO  !  EQUIPMENT 

IS  !OPc*ATXNG  ! 

! 

YEAP  ! 

l  COAST 

1  TER  l  SEE l //////! ///// 1 

ED  ! 

!////////! 

POINT  (  LXNE-1 

!  AO! 

LXNE-1  ! 

BUILT  * 

VESSEL  KANE  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PAGE1 

OVER-! OVER-l ///// 1 

HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT)  1/F//////////////1TD!//////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

MACE  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  (LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ( 

(FEET)!  LINE-2 

!EE* 

LINE-2  ! 

REBUILT! 

(32)  OFFSHORE  ISLAND  BOATS# 

INC. 

1  ! 

1  ! 

1  1 

! 

! 

1 

! 

I 

1 

! 

t 

i 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(NICOR  NARINE#  INC.) 

1  1 

I 

1 

t 

! 

t 

! 

1 

! 

1 

(CONTINUED! 

1  1 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

CATNAN  ISLAND 

J  557223 

133I1A021 

170.6! 

35.0! 

12.01 

3500! 

424! 

43.0! NONE 

(AL 

noaiLE  1 

1974  ! 

1  1 

182.01 

36.01 

7.5! 

1 

12! 

i 

! 

! 

! 

C02UMEL  ISLAND 

155914$ 

13311A02! 

170.61 

38. C! 

12.0! 

3500! 

424! 

43.0! NONE 

!  TX 

SABINE  1 

1974  ! 

i  I 

182.0! 

38.0! 

7.5! 

1 

12! 

! 

! 

! 

! 

KODIAK  ISLAND 

1624180 

20211*021 

170.4! 

40. Cl 

11.51 

3900! 

626! 

24 .0 ! NONE 

!  LA 

MORGAN  ! 

1930  ! 

1  1 

191.0! 

40. G! 

7.51 

! 

12! 

! 

1 

CITY  ! 

! 

MATAGORDA  ISLAND 

162277? 

20211*021 

170.41 

40.0! 

11.5! 

3900! 

628! 

?A*0tN0NC 

irx 

CORPUS  ! 

198C  ! 

i  j 

191,0! 

40.0! 

7.5! 

1 

12! 

1 

! 

CHRIST!  ! 

! 

NICOR  EMPIRE 

201 ! 1*021 

186.3! 

42.0! 

13.0! 

6140! 

694! 

EL.61N0NE 

!LA 

VENICE  1 

1982  ! 

1  1 

198.0! 

42.0! 

7.5! 

! 

15! 

! 

! 

» 

! 

NICOA  ENERGY 

32911 *02 1 

199.0! 

42.0! 

14.C! 

6140! 

756! 

25.6! NONE 

!LA 

KOAGAN  i 

! 

1  1 

21 4.0! 

42.0! 

8.0! 

I 

17! 

1 

! 

CITY  ! 

1 

NICOR  FORCE 

329 ! 1 *021 

199.0! 

42.0! 

U.O! 

6140! 

756! 

25. 6 1  NONE 

1LA 

MORGAN  ! 

i 

1  1 

216.0! 

42.0! 

8.0! 

1 

17! 

I 

! 

CITY  ! 

! 

NICOA  POWER 

20 t 1 1 *02 1 

191.01 

44.  C! 

14.0! 

6140! 

784! 

24.9 ! NONE 

!LA 

VENICE  1 

-  ! 

!  i 

214.01 

44. Cl 

8.0! 

1 

17! 

! 

( 

! 

! 

•TIC OR  REBEL 

201 1 1*02! 

177.4! 

42.0! 

13.01 

3900! 

694! 

24. 6 ! NONE 

!TX 

CORPUS  1 

1983  ! 

1  t 

198.0! 

42.0! 

7.5! 

! 

♦3! 

! 

1 

CHRIST!  ! 

! 

NICOR  REPUBLIC 

201 1 1  AO?  ! 

186.8! 

42. 0! 

13.0! 

6140! 

694! 

24.61  NONE 

!LA 

FOURCHON  1 

1983  ! 

1  1 

198.0! 

42.0! 

7.5! 

! 

15! 

! 

I 

! 

i 

NICOR  SAILOR 

13311 *02! 

198.0! 

44.0! 

13.5! 

3600! 

896! 

25.3! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1980  ! 

i  1 

217.0! 

44.0! 

10.0! 

! 

16! 

i 

! 

CITY  ! 

! 

NICOR  YANKEE 

201! 1*02! 

177.4! 

42.  C! 

13.0! 

3900! 

69U 

24.6  JNONE 

1  LA 

VENICE,  ! 

1982  ! 

1  1 

1  1 

198.0! 

! 

42.0! 

! 

7.5! 

( 

! 

15! 

! 

( 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

(32)  OFFSHORE  LOGISTICS#  INC. 

1  1 

1  1 

1 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

l 

! 

1 

BULL  RUN 

157*741 

97 1 1 C12 1 

96.7! 

21.7! 

6.5! 

1530! 

25! 

40. 0 {NONE 

t  L  * 

MORGAN  i 

1977  ! 

1  1 

100.0! 

23.0! 

5.0! 

! 

651 

! 

! 

CITY  ! 

! 

CHANPION 

1529726 

197I1A021 

159.0! 

33.1! 

10.0! 

4000! 

570! 

63.0! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1970  ! 

1  1 

159.0! 

36.1! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

CITY  ! 

! 

EAGLE 

1  510431 

19011 *02 ! 

154.8! 

35.1! 

11.0! 

1600! 

570! 

63. 0 ! NONE 

SLA 

MORGAN  ! 

1967  ! 

t  1 

165.0! 

38.1! 

6.0! 

! 

.  i 

! 

! 

CITY  ! 

i 

GEORGE  PICKETT 

9611C12! 

103.7! 

24.6! 

6.5! 

2700! 

84! 

40.0! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1932  ! 

1  1 

120.0! 

24.6! 

3.1! 

! 

56! 

! 

! 

CITY  I 

! 

JE3  STUART 

1523690 

18611 A02 1 

155.6! 

36.  C! 

11.0! 

1700! 

595! 

45 . 0 1  NONE 

ILA 

MORGAN  ! 

1969  ! 

1  1 

168.0! 

40.0! 

7,5! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

! 

ORION 

1501693 

19011A02! 

154.5! 

36.1! 

10.0! 

1530! 

570! 

63.0! NONE 

!  L  A 

HOMS  AN  1 

1965  ! 

1  1 

!  1 

154.5! 

! 

36.1! 

! 

7.01 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

CITY  ! 

! 

! 

! 

(33)  OFFSHORE  OIL  SERVICES# 

INC. 

1  1 

1  1 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

JOE  H 

1645229 

6S11C02! 

104.0! 

25.1! 

7.61 

2100! 

45! 

22.01  NONE 

1TX 

ROCKPORT  1 

1982  ! 

1  1 

1 1 C  •  0 ! 

25.1! 

4.0! 

! 

SSI 

! 

! 

! 

t 

JOE  RAY 

1549169 

5911  CO? 1 

#9.3! 

18.3! 

6.0! 

15301 

30! 

1 6»  0 ! NONE 
! 

! 

I  TX 

FREEPORT  ! 

1973  ! 

1  ! 

1  ! 

79.8! 

! 

18.8! 

! 

3.0! 

! 

! 

I 

4T| 

! 

! 

» 

! 

! 

• 

i 

(32)  OFFSHORE  SERVICE  SHIPS# 

!  INC. 

!  1 

l  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

? 

! 

INDEPENDENCE 

I576C64 

17211  *1 2 1 

167.5! 

40.0! 

12.0! 

3320! 

500! 

57.01N0NE 

ILA 

VENICE  ! 

1976  ! 

!  ! 

1  1 

185.01 

! 

40.0! 

! 

7.0! 

! 

! 

1 

11! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  OFFSHORE  SUPPLY  SHIPS# 

INC. 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

( 

1 

! 

! 

! 

! 

INTREPID 

1588638 

176(1*12! 

165.3! 

40.0! 

12.0! 

2500! 

500! 

57.0! NONE 

ILA 

VENICE  ! 

1977  ! 

1  1 

1  1 

135.0! 

! 

40.0! 

! 

7.0! 

! 

! 

16! 

1 

( 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

(36)  OFFSHORE  SYSTENS#  INC. 

!  1 

!  ! 

! 

! 

! 

i 

! 

I 

*. 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

SEA  TRUCK 

1293858 

12311*02! 

138.8! 

35.  Oi 

9.6! 

1340! 

430! 

51.0! NONE 

i 

! 

1763  ! 

i  I 

i  i 

145.0! 

• 

35.0! 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

l 

! 

I 

! 

! 

I 

! 

(22)  OGLEBAY  NORTON  CO. 

1  1 

!  1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

(COLUMBIA 

TRANSPORTATIO! 

1  1 

! 

] 

! 

! 

j 

1 

! 

! 

! 

DIVISION) 

1 

!  i 

! 

! 

! 

I 

i 

i 

! 

! 

1 

ARNCO 

1265621 

10623 11 *06! 

749.4! 

70.2! 

26.2! 

7000! 

28500! 

90.0IB00H 

1 0  H 

CLEVELAND  ! 

1*53  ! 

1 

!  t 

767.0! 

70.2! 

17.5! 

! 

-  ! 

1 

1 

! 

! 

COLUMBIA  STAR 

1635289 

29629MA06! 

1 000*0!  105.0! 

28.0! 

17000! 

60000! 

112.0! BOOH 

!0H 

CLEVELAND  ! 

1981  ! 

! 

!  1  11000.01105.0! 

23.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

CC'JRTNEY  BURTON 

1265246 

!  796811 A  06 1 

671.5! 

70.3! 

27.5! 

7700! 

25100! 

92.0 JBOOH 

!0H 

CLEVELAND  ! 

1953  ! 

1 

1  1  1 

690.0! 

70.3! 

17.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

( 

| 

CRISPIN  0CLC8AY 

1243911 

!  6157! 1*061 

603.8! 

60.2! 

25.1! 

25001 

14600! 

92.0IB00N 

1  OH 

CLEVELAND  l 

1974  ! 

1 

1  1  1 

620.6! 

60.2! 

17.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

FRED  R  WHITE  JR 

1606421 

1  81 05! 1*061 

635.01 

68.0! 

27.0! 

7000! 

24100! 

108.0I300M 

!0H 

CLEVELAND  ! 

1979  I 

I 

t  1  ! 

636.0! 

63.0! 

15.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

f 

J  BURTON  AYERS 

1224409 

!  643611*06! 

604.3! 

60.2! 

25.5! 

2500! 

14600! 

92  .Cr BOON 

10H 

CLEVELAND  f 

*  1974  ! 

! 

1  !  1 

620.0! 

60.2! 

17.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

1 

JOSEPH  H  FRANTZ 

1224409 

1  7639MA06! 

601.6! 

62.0! 

22.0! 

4000! 

15960! 

91.0 ! BOOM 

!0H 

CLEVELAND  ! 

1925  ! 

! 

1  1  1 

618.0! 

62.0! 

16.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

HIODLETOWN 

1251093 

1  9449 ! 1*06! 

716.7! 

75.2! 

26.5! 

7700! 

25050! 

90.0! BOOM 

!QH 

CLEVELAND  ! 

*  1961  ! 

! 

1  !  1 

730.0! 

75.2! 

71.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

I 

Rf SERVE 

1265360 

I  1072711A06! 

749.4! 

70.3! 

2! 

7000! 

28S00! 

90.0 ! BOOH 

!0H 

CLEVELAND  ! 

1953  ! 

1 

1  i  1 

767.0! 

70.3! 

17.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

ROBERT  C  NORTON 

1244507 

1  612011*06! 

603.8! 

60.21 

25.1! 

2500! 

14600! 

92.0 I300M 

iOH 

CLEVELAND  ! 

•  1972  ! 

1 

1  1  1 

620.6! 

60.2! 

17.5! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

! 

WOLVERINE 

1560339 

1  626911*06! 

612.1! 

68.21 

26.0! 

5400! 

18800! 

108.01B00M 

IOH 

CLEVELAND  ! 

1974  ! 

I 

1 

!  1  1 

1  1  I 

630.0! 

! 

68.2! 

! 

17.0! 

! 

! 

! 

-  j 

i 

1 

! 

! 

! 

» 

1 

! 

(21)  OHIO  EDISON 

COMPANY 

I 

i 

!  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

I 

THE  rDISON  QUE£?< 

1536511 

1  67! 3*35! 

60.3! 

21.0! 

4.7! 

730! 

-  ! 

24.2! NONE 

IOH 

STRATTON  ! 

1971  ! 

1 

1 

1  !  1 

1  1  1 

60.  3! 

! 

21.0! 

! 

4.7! 

! 

! 

I 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

(20)  OHIO  POWER 
PHILIP  S.  II 

COMPANY 

! 

I 

1506165 

!  1  1 

!  1  1 

!  44! 3*35! 

1 

1 

50.0! 

! 

! 

20.0! 

! 

J 

5.5! 

! 

! 

650! 

! 

! 

-  ! 

I 

35.0 ! NONE 

! 

! 

!VV 

! 

! 

GRAHAM  ! 

! 

1966  ! 

1 

1 

1  !  1 

!  !  1 

54.6! 

! 

20.0! 

! 

3.5! 

! 

J 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

1 

STATION  ! 

1 

! 

! 

(18)  OHIO  RIVER 

A  P  BOXLEY 

CO.#  THE 

! 

f 

1520785 

I  1  i 

!  1  ! 

1  341 13*36! 

1 

! 

152.9! 

! 

! 

42.0! 

! 

! 

8.5! 

! 

! 

5180! 

! 

1 

! 

! 

46.5 {NONE 

! 

! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

! 

1969  1 

1 

1  !  1 

166.0! 

42.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

ADMIRAL  FU 

1506703 

!  43 ! 3*35 1 

52.3! 

20.0! 

7.0! 

800! 

-  ! 

35. OJhONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1966  ! 

1 

!  !  ! 

55.0! 

20.0! 

6.1! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

! 

CAJUN 

1506179 

1  5813*351 

56.0! 

22.0! 

7.0! 

910! 

-  « 

48.01N0NE 

iOH 

CINCINNATI! 

1966  ! 

1 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

!  !  1 

60.0! 

! 

! 

22.0! 

i 

l 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  i 

i 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGRl 

i 

IVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  £  S  S  E  L 

! 

DISTi  OPERATOR 

!  NET 

!  CODE! LENGTH! BRDTH!  ! 

!  1 

EST  * 

CARGO  .HANDLING 

IS  {OPERATING 

! 

YEAR  !' 

— . — - 

-1RECIS- 

■!•*•*!  REG.  !  REG.ILOAD-! 

1  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

I T  Cl  BASE 

!  COAST 

1  TER 

!  SEE! // A/// ! /////!  ED  ! 

! ////////» 

POINT  ! 

•  LINE-1 

I  AO  1  LINE-1 

BUILT  ! 

VESSEL  RARE  AND  NUMBER 

I  GUARD 

!  TON- 

! PAGE!  OVER-! OVER-!/////! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// ITO !////'//*// 

OR  ! 

!  NUMBER 

}  NAGE 

!  IV  ]  ALL  !  ALL  {LIGHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

C  FEET) ! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2 

^REBUILT! 

(10)  OHIO  RIVER  CO.#  THE 

( 

I 

1  ! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

1 

1 

(CONTINUED)! 

1 

1  1 

! 

] 

{ 

! 

1 

! 

! 

1 

CINCINNATI! 

1977  ! 

CELINE 

1501687 

I 

11013A351 

66.41 

24.0! 

6.6! 

1400! 

-  ! 

40.1! NONE 

iOH 

! 

1 

1  1 

70.0! 

24.0! 

6.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

CINCINNATI! 

! 

ELAINE  6 

1  501444 

! 

442I3A331 

151.0! 

40.0! 

8.3! 

43201 

-  j 

39.01  NONE 

IOH 

1945  1 

! 

1 

1  t 

160.0! 

40.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

GEISMAR 

J  555297 

1 

1 39! 3A361 

70.1! 

30.0! 

8.61 

1700! 

36.5! NONE 

t  L  A 

NEW  1 

1974  ! 

! 

1 

!  1 

70.1! 

30.0! 

7.0! 

1 

-  1 

I 

! 

JULIANS  ! 

! 

1906  ! 

HARLLEE  BRANCH  JR. 

1503820 

1 

442I3A35! 

131.0! 

40.0! 

8.3! 

4320! 

39.0! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

t 

1 

1  1 

160.0! 

40.0! 

7.0! 

1 

-  } 

! 

! 

1 

CINCINNATI! 

! 

1905  l 

HELEN  S. 

150G99S 

1 

44213A351 

151.0! 

40.0! 

6.31 

4320! 

-  | 

39.0! NONE 

I  OH 

! 

! 

1  1 

160.0! 

40.0! 

7.0! 

! 

-  j 

1 

! 

1 

CINCINNATI! 

! 

1969  ! 

J  N  PHILLIPS 

! 520414 

1 

34113F36! 

152.91 

42.0! 

5.51 

5180! 

46.5 1N0NE 

IOH 

! 

i 

1  1 

166.01 

42.0! 

7.5! 

I 

! 

* 

! 

CINCINNATI! 

1 

JOHN  LADD  DEAN 

! 214296 

i 

42813A35! 

151.9! 

40.01 

9.3! 

4000! 

38.0 ! NONE 

!0H 

1961  ! 

1 

l 

1  1 

164.51 

41.5! 

7.0! 

1 

! 

! 

! 

CINCINNATI! 

1 

1944  ! 

L.  FIORE 

1294044 

i 

444I3A33! 

151.0! 

40.0! 

0.3! 

4000! 

-  ! 

40 . 5 ! NONE 

!  OH 

! 

i 

1  1 

164.5! 

41.5! 

7,01 

! 

-  ! 

I 

1 

I 

CIKINNATI! 

! 

1941  ! 

ORCO 

1294746 

i 

42813A35! 

151.9! 

40.0! 

8.3! 

4000! 

-  j 

39.0 ! NONE 

!  OH 

! 

i 

1  1 

164.5! 

41.5! 

7.01 

i 

-  j 

I 

! 

1 

! 

1976  ! 

RALPH  E.  PLAGGE 

!  572403 

i 

40913A36! 

128.0! 

44.0! 

11.0! 

5460! 

38. 0 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI) 

! 

! 

!  1 

130.0! 

45.9! 

9.0! 

! 

! 

! 

! 

CINCINNATI! 

! 

1967  ! 

RED  BIRD 

1500620 

1 

1 1 4 I3A351 

64.0! 

26.0! 

7.6! 

1020! 

-  ! 

34.21N0NE 

IOH 

! 

1 

!  1 

74.5! 

27.0! 

6.0! 

! 

! 

I 

! 

CINCINNATI! 

1 

1942  ! 

ROBERT  P.  TI80LT 

1289320 

1 

44413A331 

151.0! 

40.0! 

6.3! 

4000! 

40.5! NONE 

IOH 

! 

1 

1  1 

164.5! 

41.5! 

7.01 

! 

-  ! 

» 

( 

! 

! 

1968  ! 

SPIRE 

1 51 3075 

! 

1613A351 

34.5! 

14.0! 

4.5! 

360! 

21.61N0NE 

!LA 

WIN  1 

! 

1 

1  1 

36.0! 

14.0! 

4.0! 

! 

-  1 

! 

! 

OALEANI  ! 

! 

1979  ! 

W.  H.  DICKHONER 

1608409 

! 

403I3A351 

129.0! 

44.0! 

8.6! 

5920! 

-  i 

38.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

! 

1 

1  ! 

138.0! 

44.0! 

9.01 

! 

! 

1 

1 

flNCINNATII 

! 

WCIOER 

! 269260 

1 

21I3A35! 

44.6! 

16.1! 

3.01 

170! 

13.0! NONE 

IOH 

1933  ! 

» 

1 

1  1 

54.01 

16.5! 

3.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

CINCINNATI! 

1 

WH.  H.  ZIMMER 

1290038 

1 

44413A35! 

151.0! 

40.0! 

6.31 

4000! 

-  j 

40.0! NONE 

(ON 

1962  ! 

! 

1 

!  1 

164.5! 

41.5! 

7.0! 

1 

! 

! 

1 

CINCINNATI! 

1983  1 

ALH  1 

1614460 

! 

67614F411 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  | 

1450! 

10.0 ! NONE 

IOH 

) 

* 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

t 

! 

! 

ALH  SC3e 

1632431 

1 

94614F41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  j 

1600! 

10.0! NONE 

tOH 

CINCINNATI! 

1983  ! 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

CINCINNATI! 

! 

1983  t 

ALH  4048 

1632432 

1 

94614F41! 

200.0! 

35.0J 

12.01 

-  ( 

1600! 

10 .0 (NONE 

IOH 

I 

! 

1  ! 

2C0.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  { 

! 

! 

! 

CINCINNATI! 

! 

1983  ( 

ALH  0O5B 

1642433 

1 

94614F411 

200.0! 

35. C! 

12.0! 

-  j 

1600! 

1 0.0 1  NONE 

(OH 

1 

1 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

! 

I 

CINCINNATI! 

! 

1962  ! 

CHOTIN  6227 

1290059 

1 

89114F41! 

105.01 

35.0! 

9.0! 

1471! 

1 4 .0 1  NONE 

!0K 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  | 

! 

! 

I 

CINCINNATI! 

! 

1962  ! 

CHOTIN  6220 

•29C130 

1 

09114F411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1471! 

1 4 .0! NONE 

!0H 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

! 

! 

! 

CINCINNATI! 

1 

1963  ! 

CHOTIN  6321 

1293127 

! 

94414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1471! 

1 4. 0 ! NONE 

!0H 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  | 

! 

! 

1 

CINCINNATI! 

1965  ! 

CHOTIN  6322 

1293412 

1 

94414A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1471! 

1 4.0 ! NONE 

!  OH 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

CINCINNATI! 

1965  1 

CHOTIN  6323 

1293413 

1 

94414A41! 

195.01 

35.0! 

9.J! 

1471! 

14.0! NONE 

!0H 

! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

1 

1963,  ! 

CHOTIN  6324 

1293414 

1 

944I4A41 1 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1 471 1 

14 .0 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

! 

! 

! 

CINCINNATI! 

! 

1964  ! 

CHOTIN  6420 

1531090 

! 

06O14A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1471! 

14.0! NONE 

IOH 

1 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

! 

! 

! 

! 

1964  ! 

CHOTIN  6421 

1295717 

1 

9481 4A4I1 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

1471  * 

14.0  J  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

I 

-  ! 

I 

! 

1 

CINCINNATI! 

1 

1964  ! 

CHOTIN  6423 

1295719 

1 

94314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1471! 

14.0! NONE 

IOH 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

! 

! 

I 

! 

1904  \ 

CHOTIN  6424 

1295720 

1 

94914A4U 

195.0! 

35.3! 

9.0! 

1471! 

14.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  J 

( 

l 

! 

! 

CHOTIN  6520 

1297822 

1 

95214A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1471! 

*4*0! NONE 

iOH 

CINCINNATI! 

1945  ! 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

l 

! 

! 

! 

1965  ! 

CHOTIN  6521 

1297823 

1 

95214A411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

147' 

•0 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

- 

! 

I 

! 

! 

1965  ! 

CHOTIN  6523 

1297825 

1 

95214A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1471 ! 

1 4 .0 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

l 

1 

1 

CINCINNATI! 

! 

1965  ! 

CHOTIN  6524 

1297026 

1 

95214A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1471! 

14.0! NONE 

!0M 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  • 

! 

! 

! 

CHOTIN  6525 

1297027 

1 

95214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1471! 

14.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1965  ! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

\ 

1965  ! 

CHOTIN  6526 

1297928 

1 

95214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1471! 

14. 0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

j 

-  ! 

* 

! 

! 

CINCINNATI! 

! 

1965  ! 

CHOTIN  6527 

1297829 

1 

9S2I4A41  l 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1471! 

14 . 0! NONE 

!  OH 

! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

l 

I 

! 

1965  I 

CHOTIN  6520 

1297830 

! 

95214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1471! 

14 .0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

1965  I 

CHOTIN  6529 

1297031 

1 

95214A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1471! 

14 , 0 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

J 

1965  I 

CHOTIN  6530 

1501113 

1 

95214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1471! 

14.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

I 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

I 

CHOTIN  6531 

1501114 

1 

95214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1471! 

14.0 (NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1965  ! 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

I 

I 

1965  ! 

CHOTIN  6532 

1501115 

1 

95214A41! 

195. Ul 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1471! 

14 ,0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

l 

! 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

CHOTIN  6534 

1501117 

1 

95214A41 I 

195,0! 

35.0! 

9.0! 

1471! 

14.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1965  ! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

•  | 

! 

! 

! 

CINCINNATI! 

! 

1946  ! 

CHOTIN  6621 X 

1531891 

! 

1 1 4  2  J  4  A  41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1 63  5  5 

16.0! NONE 

lot: 

! 

1 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

I.o! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

1966  ! 

CHOTIN  6622X 

1S31992 

1 

114214A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1635! 

16.0!  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

I.o! 

! 

-  ! 

( 

1 

! 

! 

CHOTIN  6623X 

1531093 

1 

114214A41) 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1635! 

16.01  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1966  I 

1 

i 

l  i 

200.0! 

35. GJ 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

« 

CINCINNATI! 

1966  1 

CHOTIN  6624X 

1531  094 

1 

114214A411 

200.0* 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1635! 

16.01N0NE 

IOH 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

CINCINNATI! 

! 

1966  ! 

CHOTIN  6625X 

1531  895 

1 

114214A41 j 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1635! 

16.0! NONE 

IOH 

1 

1 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

l 

j 

! 

! 

1966  ! 

CHOTIN  6626X 

1531096 

1 

1 14214*41 | 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1635! 

16. 0! NONE 

’iOH 

CINCINNA7I! 

HARVEY  NO.  XIX 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

!  OH 

! 

CINCINNATI! 

I 

1950  ! 

1 

1 

!  ! 

345.0! 

42.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

OR  33 

1293682 

1 

69414*40! 

195.01 

35.0! 

10.0! 

-  | 

1700! 

13.5! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1964  ! 

1 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1964  ! 

OR  34 

1293603 

J 

694I4A40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

1700! 

13.S1N0NE 

iOH 

CINCINNATI! 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

1964  I 

OP  35 

1293917 

1 

69414A40! 

195.0! 

35.01 

10.0! 

1700! 

13.5! NONE 

fan 

CINCINNATI! 

1 

1 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

J 

1 

1 

( 

1944  ! 

OR  36 

J  293  91 8 

l 

69414A40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

1700! 

13.MNCM* 

IOH 

CINCINNATI! 

J 

1 

1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGRl 

DISH 

VESSEL 

OPERATOR 

KANE  AMD  NURBER 

!  COAST 

!  GUARD 

1  NUMBER 

1VTCC!  DIMENSIONS  • DRAFT 1 
NET  1CCDE1LENGTH1BRLTH!  1 

REGIS-!****!  REG.  !  RES. ‘LOAD-! 
TER  !  S EE1 //////!/////!  £D  ! 
TON-  ‘PAGE!  OVER-! OVEP-1 7/77/1 
NAGE  1  IV  !  ALL  1  ALL  SLIGHT! 

! CAPACITY!  HI6H-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ‘OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TCl  BASE  1  YEAR 

!////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  !  BUILT 

HORSE!  PASS-  ! (L I GHT)!////////////////iT0!/ /////////!  OR 

POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LXNE-2  ICE)  LINE-2.  (‘REBUILT 

(16)  OHIO 

1 

! 

RIVER  CO.#  THE  ! 

(CONTINUED) 1 

1  1 

!  1 

!  ! 

1  ! 

! 

i 

i 

l 

I 

i 

j 

i 

! 

! 

1 

l 

! 

! 

1 

! 

i 

i 

! 

I 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

0* 

2? 

1293919 

i 

i  414A40! 

!  ! 

195.01 

195.01 

35.0! 

35.0! 

10.01 

1.5! 

" 

1700! 

-  ! 

1 3.5 (NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1964 

0* 

41 

129417* 

1 

69414A40! 
t  1 

195.01 

195.01 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

- 

1700! 

-  t 

1 3. 5 1N0NE 

1  OK  CINCINNATI! 

!  1 

1964 

OR 

42 

1294172 

! 

69414A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

55.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

” 

1600! 

-  ! 

12.9! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

1  ! 

1964 

OR 

A3 

] 296 173 
! 

69414A401 

1  1 

175.?' 

195.0! 

35.0! 
15. C! 

10.01 

1.5! 

16001 
-  ! 

1 2.9) NONE 

1 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1964 

OR 

45 

1294175 

l 

69414A401 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

" 

i 

1700! 

-  ! 

1 3.5! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

1  ! 

1964 

OR 

46 

1294176 

! 

69414A401 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

1700! 

-  ! 

13.5 ! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1964 

OR 

237 

1287906 

1 

64014A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

1700! 

-  ! 

1 3.5! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1962 

OR 

397 

1269612 

1 

69414A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

- 

1700! 

13.5! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

I  1 

1962 

OR 

403 

1289866 

1 

694UA401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.51 

1700! 

-  1 

13.5 ! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1962 

OR 

413 

I290C65 

I 

69414440! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

1700! 

-  ! 

13.5! NONE 

I 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1962 

OR 

416 

1292620 

! 

694(4440! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

10.0! 

1.5! 

” 

1700! 

-  ! 

13.5 l NONE 
! 

IOH  CINCINNATI  I 
!  1 

1963 

OR 

419 

1292621 

1 

69414A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

1700! 

-  I 

13-5 ! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1963 

OP 

426 

1293022 

I 

69414A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

“ 

1700! 

-  ! 

1 3. S (NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1963 

OR 

427 

1293116 

! 

69414A40! 

1  1 

195.0! 

195.01 

3S.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

17001 
-  ! 

1 3. 5  !  NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1963 

OR 

429 

1293118 

! 

69414A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. 0! 
35.0! 

10.01 

1.5! 

“ 

« 

1700! 

-  ! 

13.5 ! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1963 

OR 

431 

1293201 

1 

694144401 
!  1 

195.0! 

195.0! 

3S.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

” 

1700! 

-  ! 

1 3. S! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

1  1 

1963 

OR 

434 

1293204 

! 

69414440! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

- 

1700! 
-  ! 

13. 5 1N0NE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

1  ! 

1963 

OR 

437 

1293371 

I 

69414A4C! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

- 

1700! 

-  ! 

1 3. 5 ! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  1 

1963 

OR 

440 

1293533 

1 

69414440! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

" 

170oi 
-  1 

1 3.5  ! NONE 

1 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1963 

OP 

1101 

1553762 

1 

99014441! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1474! 
-  ! 

1 5.0! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR 

1102 

1553763 

1 

99014A41! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.8! 

- 

1474! 

1 5 .0! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

1  ! 

1974 

OR 

1 JC3 

1553784 

! 

99054A41! 
t  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1474! 

-  I 

15.9! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

I  ! 

1974 

OR 

1104 

1553765 

99014A41! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

— 

1470! 
-  ! 

1 5  .0 1  NONE 

1 

! OH  CINCINNATI! 

!  I 

1974 

OR 

1105 

1553786 

1 

99014A41! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.8! 

” 

1470! 
-  ! 

15.0! NONE 
! 

!0M  CINCINNATI! 

I  1 

1974 

OR 

1106 

1616502 

! 

77914A41! 

1  l 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1476! 
-  ! 

1 3  •  9 l NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

OR 

1107 

1618501 

1 

779 1 4441 i 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

14761 
-  ! 

1 3.9! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

OR 

1106 

1616504 

! 

77914441! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1476! 
-  1 

13.91N0NE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

1  1 

1980 

OR 

1109 

1618505 

! 

77914441! 

1  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1476! 
-  1 

1 3. 9 1  NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

OR  1110 

1618506 

I 

77914A41! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

* 

1476! 
-  ! 

13.9! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

1  ! 

1980 

OR 

1111 

1618507 

! 

77914A411 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.8! 

- 

1476! 
-  ! 

13.91N0NE 

! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

OR 

1112 

1 616536 

1 

77914A41! 

(  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

U7o! 
-  ! 

13.9! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

OR 

1113 

1618509 

! 

77914A41! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.3! 

“ 

1476! 
-  ! 

1 3. 9  !  NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

OR 

1114 

1616510 

1 

77914A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

• 

1476! 
-  1 

13.9! NONE 

1 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

OR 

1115 

1618511 

1 

779! 4441 ! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.31 

• 

1476! 
-  1 

13.9! NOME 

1 

!0H  CINCINNATI! 

I  ! 

1980 

OR 

1116 

1618512 

! 

77914A41! 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.01 

1.3! 

“ 

1476! 
-  ! 

13.9! NONE 

I 

! OH  CINCINNATI! 

!  1 

1980 

OR 

1117 

I61C513 

1 

77914A41! 
i  i 

175.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1476! 
-  ! 

13.9! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

OR 

1116 

1616514 

( 

77914441’! 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

” 

1476! 
-  ! 

1 3. 9 ! NONE 
! 

f OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

OR 

1119 

1618515 

5 

779J4A41! 

i  i 

195.0! 

195.0! 

3S.0I 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1476! 
-  ! 

1 3.9! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

OR 

1120 

1618516 

1 

77914441! 
1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.8! 

1476! 
-  ! 

13.9 ! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

«  1 

1980 

OR 

1121 

1616517 

1 

77914A41! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.8! 

1476! 
-  ! 

13.9IN0NE 

! 

*!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

OR 

1122 

1616518 

1 

77914A41! 
t  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.81 

“ 

1476! 
-  ! 

13.9IN0NE 

! OH  CINCINNATI! 

I  ! 

1980 

OR 

1123 

1618519 

779I4A41! 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1476! 
-  I 

13.9! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

OR 

1124 

1618520 

! 

77914A41! 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1476! 
-  ! 

13.91N0NE 

! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

OR 

1125 

1618521 

! 

77914A41 1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1476! 
-  ! 

13.9! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

1  ! 

1980 

OR 

1126 

1618522 

1 

77914A41! 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.3! 

“ 

1476! 
-  ! 

1 3 .9 ! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

OR 

1127 

1618523 

1 

77914A411 
t  1 

195-0! 

195.0! 

33.0! 

35.01 

9.0! 

1.8! 

* 

1476! 
-  1 

13.9| NONE 

i 

IOH  CINCINNATI! 

1  l 

1980 

OR 

1126 

1618524 

1 

779! 4A41 1 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1476! 
-  ! 

1 3.9! NONE 
! 

(OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

OR 

1129 

1618525 

! 

77914A41 ! 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

14761 

1 3.9! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

I  I 

1980 

OR 

1130 

1618526 

! 

77914A41! 
!  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1476! 
-  I 

13.9 (NONE 
! 

! 0 H  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

OR 

1140 

1542554 

i 

93&I4A40I 
!  1 

195.01 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1450! 

16.0 ! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

OR 

1141 

1542558 

1 

93614A40! 
1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1450! 
-  1 

1 6. 0! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  1 

1972 

OR 

1145 

1615486 

1 

70014A411 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35*01 

35.0! 

12.0! 

1.6! 

“ 

18801 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 
f  I 

1979 

OR 

1146 

1615487 

1 

70014441! 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

12.01 

1.6! 

— 

1880! 
-  ! 

19. 0! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1979 

OR 

1147 

1613543 

1 

1009)4441  1 
!  1 

1 95. C! 
195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1520! 
-  ! 

19.2IN0NE 

! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1979 

i 


i 


i 


! 
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EHGR ! 

1 

1VTCC1 

DIMENSIONS  f  DRAFT l 

{CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

! 

OIST! 

OPERATOR 

1 

<ET  ICODEILENGTHIDRDTHI 

1 

! 

! 

ESI  !  CARGO  HANDLING 

IS  iOPEPATIHG  ! 

! 

T  £  A  K  I 

1  COAST 

! 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

1  AO! 

LINE-1  1 

PUILT  1 

VESSEL 

NAME 

AND  NUM9ER 

1  GUARD 

1 

TON-  1  PAGE  1 

OVER-! OVER-! ///// ! 

■lORSf  l 

PASS-  1 (LIGHT) 1 //////////////// HD!//////////! 

OR  ! 

t  NUMBER 

! 

NA5E  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! LIGHT ! 

POWER. 

ENGERS  ! 

(FEET) !  LINE-2 

UE! 

LINE-2  1  * RE8UILT! 

(18)  OHIO 

RIVER 

CO./  THE 

1 

J 

l 

1 

! 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

(CONTINUED) ! 

1 

1  1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

OR  114a 

J  548  504 

i 

93614441 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1509! 

16.9! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1973  ! 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  1 

I 

! 

! 

! 

OP-114* 

1 5  4a  50  6 

1 

936 ! 4441 K 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1509! 

16.9 {NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

1 

1  ! 

195.01 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

OR  1165 

1617755 

1 

884 ! 4441 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

15291 

15.0! NONE 

J  OH 

CINCINNATI! 

1981  i 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

1 

l 

•OR  1166 

1637758 

1 

88414441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1529! 

15 .0! NONE 

10H 

CINCINNATI i 

1981  ! 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

I 

I 

1 

OR  1167 

1637757 

1 

864144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1529! 

19.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

! 

1 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

OR  1168 

1637756 

1 

886144411 

195.1! 

35.1! 

9.5! 

«• 

1622! 

1 8 .0 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981  ! 

l 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR  1169 

1617759 

1 

864144411 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1529! 

(G.OIHONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981  1 

| 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR  1170 

1637760 

1 

684! 4441 ! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1529! 

1 9,0 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981  1 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR  1171 

1637761 

1 

884 1 4  A  41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1329! 

19.01H0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

l 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

! 

1 

OR  1172 

1637762 

1 

88414441 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1529! 

19*0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981  ! 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

03  1173 

1637763 

1 

684144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1529! 

19.01  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

OR  1174 

1637764 

1 

686144411 

195.1! 

35.1! 

9.5! 

- 

1c22! 

U.OlhONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981  ! 

1 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  j 

I 

! 

! 

1 

Oft  1175 

1637765 

1 

8841 4441 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.C! 

1.7! 

-  I 

! 

| 

! 

1 

OR  1176 

1637766 

1 

86414A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! HONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981  1 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

OR  1177 

1637767 

l 

864! 4441 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0 IhONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

1 

; 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

OP  117! 

1637768 

i 

684*4441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15001 

19.0! HONE 

1  OH 

CINCINNATI ! 

1981  ! 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

OR  1179 

1837769 

! 

38414441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

!  Oh 

CINCINNATI! 

1981  ! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  j 

! 

1 

! 

OR  1180 

1637770 

! 

88614443! 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

2000! 

16.0! NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1981 

I 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

.  1 

! 

! 

! 

! 

OP  11*1 

1637771 

1 

666144  43 ! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

2000! 

14.GIH0HE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

l 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

! 

OP  1182 

1637772 

1 

8865444*  f 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2000! 

16.0 (NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR  1183 

1637773 

1 

886144461 

1«5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2000! 

1 6.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR  1184 

1637774 

! 

38o!4A43! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

2000! 

1 6.0 1  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

! 

OR  11*5 

1&37775 

1 

68614448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2000! 

1 6. 0 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1 

!  2 

195.0! 

15. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

t 

OP  1136 

1637776 

1 

38614443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2000! 

1 6.0IN0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

! 

OP  1187 

1637777 

1 

3861444!! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2COO! 

16.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

! 

1 

1  J 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  1186 

1437775 

1 

88614448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2000! 

16. OlNONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OP  1169 

1637779 

l 

88614448! 

195.0! 

35.S! 

9.0! 

- 

2000! 

16.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

! 

l 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

Oft  1190 

1637780 

1 

3P614448J 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

1517! 

16. OlNONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1981 

» 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

! 

! 

OP  11«1 

1637731 

I 

68614448! 

195.0! 

35.  C! 

«.0! 

- 

1517! 

16.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

“  ! 

! 

! 

1 

OP  1192 

•637782 

i 

88614448! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

15171 

16. OlNONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1981 

1 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

« 

! 

! 

OP  1193 

1637783 

i 

86614448! 

195. C! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

16. OlNONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

i 

•  f 

195.0! 

3  3.0! 

1.6! 

1 

-  1 

2 

1 

! 

OP  1194 

1637784 

! 

88614443! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

16. OlNONE 

*!0H 

CINCINNATI! 

1981 

i 

1 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.©! 

-  ! 

! 

J 

! 

OR  1195 

1637785 

1 

386*4443! 

195.0! 

35. C! 

7.0! 

- 

1500! 

16. OlNONE 

ion 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  1 

1 

J 

1 

OR  1196 

1637786 

j 

88614448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

15C0! 

16. OlNONE 

•OH 

CINCINNATI ! 

1981 

1 

j 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

! 

1981 

OR  1197 

1637787 

j 

66614448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15001 

16. OlNONE 

ion 

CINCINNATI! 

! 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

OP  1198 

1637783 

336*4448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16. OlNONE 

!0h 

CINCINNATI! 

1981 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

j 

-  1 

! 

! 

* 

OR  1199 

1637789 

68814441 J 

195.1! 

35.1! 

9.5! 

- 

1500! 

16. OlNONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  1 

( 

i 

! 

Oft  1200 

1637790 

63614443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16. OlNONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

J 

OR  1201 

1637791 

96614448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16. OlNONE 

!0H 

CINCINNATI*! 

1981 

! 

!  J 

195.0! 

35. C! 

I.e! 

•  1 

1 

! 

! 

OR  1202 

1637792 

886! 4448 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1500!* 

16.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI ! 

1981 

1 

j  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

» 

! 

! 

OP  1203 

1637793 

886! 4 A4sj 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16. OlNONE 

•Oh 

CINCINNATI! 

1981 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.©! 

-  ; 

; 

! 

! 

OR  1204 

1037794 

88614443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16. OlNONE 

IOH 

CINCINNATI! 

'1 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  J 

! 

j 

! 

OR  1205 

1637795 

686! 4446! 

195.0! 

35. Ct 

9.0! 

- 

15C0! 

16.0! NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

31 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

» 

! 

! 

Oft  1206 

1637796 

83614448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

>v81 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  1207 

1637797 

836! 444*1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1o. OlNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

10*  | 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  t 

! 

! 

! 

OR  1208 

f  ©37798 

6:0*4443! 

1 )5.o! 

5>.vl 

v.ui 

- 

fSuui 

! 6.0 ! NONE 

!om 

UNClNNAll! 

1981 

f 

!  J 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

; 

! 

! 

Oft  1209 

1637799 

88o!4443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500*! 

16. OlNONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

( 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  1220 

1637800 

38614441 J 

195.1! 

35.1! 

9.5! 

- 

1622! 

18.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

i 

OR  1221 

1637801 

86614441 j 

195.1! 

35.1! 

9.5! 

- 

1622! 

12. 0! NONE 

!0H 

CINCINNATI ! 

1981 

1 

!  ( 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

! 

OP  1222 

1637802 

33614441 j 

195.1! 

35.1! 

9.5! 

- 

1622*! 

18. OlNONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

19g1 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

; 

! 

OR  1223 

1637803 

886! 4441 J 

195.11 

35.1! 

9.5! 

- 

1622! 

18.0! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

1  « 

195.11 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

j 

l 

! 

OR  1224 

1637804 

986! 4 A41 ! 

195.1! 

35.1  • 

9.5! 

- 

1622! 

18. OlNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

l 

! 

OR  1701 

1503243 

973*4448! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

2 

1455! 

17.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1967 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

2 

! 

Oft  1702 

1508244 

973! 4448 J 

195.0! 

35. C! 

9.C! 

- 

1 

1455! 

17. OlNONE 

ion 

CINCINNATI! 

1967 

1 

! 

I 

! 

!  J 

!  ! 

195.0! 

1 

i 

35.0! 

! 

! 

1.9! 

! 

! 

-  ! 
I 
! 

! 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

ENG*! 

1 

!VTCC!  0 IMENS IONS  ! DRAFT! 

1  CAPACITY  t 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  $  E  l  1 

! 

OIST! 

OPERATOR 

I  NET 

!CODS11ENGTh!B"BTH!  1 

!  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

t S  (OPERATING  I 
ITd  NATE  I 

t AO!  LIXE-1  1 

1 

TEAR  ! 
BUILT  I 

1  COAST 

!  TER* 

1  seel// ////!///// 1  EO  \ 

1////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

VESSEL  NAME 

AMD  NUflBEft 

!  CUAAD 

1  TON- 

1PAGE!  OVEP*i OVER"! /////! 

HORSE!  PASS-  I (LIGHT)  1 //////////////// !TD l ////////// 1 

OR  ! 

1  NUMBER 

{  NA6E 

1  IV  l  AIL  i  ALL  1LHHTI 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

|E£!  LINE-2  MREBUILT! 

(18)  OHIO 

RIVER  CO.#  THE 

! 

! 

1  1 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

!  ! 

(CONTINUED)! 

I 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1967 

OR 

1703 

15052*5 

1 

978 !* A*0 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1*55! 

1 7. 0 ! NONE 

! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

OR 

170* 

!  5082*6 

i 

9781*1*81 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1*55! 

17.0IN0NE 

f OH  CINCINNATI! 

1967 

! 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1  .VI 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

OR 

1705 

15092*7 

1 

970! *A*1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1*55! 

1 7.0! NONE 

10H  CINCINNATI! 

1967 

! 

1 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  I 

OR 

1706 

15092*8 

1 

97814A41 | 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1*551 

17. 0! NONE 

1 0 H  CINCINNATI) 

1967 

! 

l 

1  1 

195.0! 

35. 0! 

1.9J 

! 

-  ! 

! 

!  1 

OR 

1707 

! 5082*9 

1 

97814A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*55! 

17.01  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1967 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

OR 

1706 

1506250 

1 

97814A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

— 

1 

1*55! 

17.0!N0NE 

10H  CINCINNATI! 

1967 

| 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

OR 

1700 

1508251 

1 

9781**41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*55! 

17 .0! NONE 

10H  CINCINNATI! 

1967 

! 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 
tOH  CINCINNATI! 

OR 

1710 

1509252 

1 

9781 *A*1 l 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1 

1*55! 

1 7. 0 ! NONE 

1967 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

( 

-  ! 

( 

!  i 

OR 

1711 

! 509222 

1 

978UA41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1*55! 

17 .0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1967 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

OR 

1712 

!  309223 

1 

9781***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*55! 

17 .0! NONE 

tOH  CINCINNATI! 

1947 

! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

OR 

1713 

150922* 

! 

970 1 *A*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*55! 

1 7 . 0  t  NONE 

1  OH  CINCINNATI! 

1967 

j 

1 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

1  ! 

OR 

171* 

1509225 

1 

978UA41! 

195.01 

35. 0! 

9.0! 

- 

I 

1*55! 

1 7. 0 ! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1967 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

!  ! 

OR 

1715 

1509226 

I 

97014A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*55! 

1 7.0 ! NONE 

(OH  CINCINNATI! 

1967 

1 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

I 

-  » 

! 

!  ! 

OR 

1716 

1509227 

1 

97814A4H 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*55! 

17. 0! NONE 

I  OH  CINCINNATI! 

1967 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

OR 

1717 

1509228 

! 

976I4A41  ! 

1 95. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*55! 

17.01N9NE 

! OH  CINCINNATI! 

1967 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ( 

OR 

1716 

150922* 

! 

978UA4U 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1*55! 

17.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1967 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

OR 

1719 

1509230 

1 

97814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*55! 

17. 0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1967 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

!  ! 

OR 

1720 

1509231 

1 

976UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*55! 

17.0! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1967 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

! 

-  1 

! 

!  ! 

OR 

2101 

16*6925 

( 

367UF41I 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1600! 

16 • 0 (NONE 

1 0 H  CINCINNATI! 

1983 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

OR 

2102 

16*6926 

1 

0671 4f 46! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1600! 

16.0! NONE 

1  OH  CINCINNATI! 

1983 

t 

1 

!  ( 

1*95.01 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

OR 

2103 

16*6927 

I 

867! *F*6! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1 

1600! 

1 6.0 ! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1903 

1 

1 

1  1 

195.01 

35. 0! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

(  ! 

OR 

210* 

16*6928 

I 

86714F46! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1600! 

16.0! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1983 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1 .91 

I 

-  ! 

! 

1  ! 

OR 

2105 

16*6929 

1 

367UF46! 

195.0! 

35.01 

10.0! 

- 

1 

1600! 

16.0IN0NE 

10H  CINCINNATI! 

1983 

t 

1 

1  1 

195.0! 

3S.C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

OR 

2106 

16*6930 

! 

l 

867 ! *F41 1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1600) 

16 • 0 ! NONE 

ION  CINCINNATI! 

1983 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

!  ! 

OR 

2107 

16*6931 

! 

8671 *F*1 ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1600! 

16.0IN0NE 

10H  CINCINNATI! 

1983 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

I 

-  ! 

( 

!  ! 

OR 

2106 

(6*0932 

! 

86714F41! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1 

1600! 

16.0! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1983 

1 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

OR 

2109 

16*6933 

! 

86714F41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1600! 

16. 0 ! NONE 

! 0 M  CINCINNATI! 

1903 

1 

I 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  i 

OR  2110 

16*693* 

1 

86714**1 1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1 

16001 

16. 0 ! NONE 

JOH  CINCINNATI! 

1983 

1 

1 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

OR 

2111 

16*6935 

I 

86714F41! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

! 

1600! 

16.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1983 

! 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

l 

!  ! 

OR 

2112 

16*6936 

! 

867 14**1 ( 

195.0! 

3S.0! 

10.0! 

- 

I 

1600! 

1 6 .0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1983 

! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

!  ! 

OR 

2113 

16*6937 

! 

86714F41 1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1600! 

16.0! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1983 

! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

OR 

211* 

16*6938 

1 

8671 *F*1 i 

195.01 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1600! 

16.01N0NE 

iOH  CINCINNATI! 

1983 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

J 

-  ! 

( 

(  ! 

1983 

OR 

2115 

16*6939 

1 

867! *F*1 1 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

l 

1600! 

16 .0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

| 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

1983 

OR 

2116 

16*69*0 

1 

867!*F*1 1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1600! 

16 • Ot  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

I 

! 

!  1 

195.0! 

3S.01 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

OR 

2117 

16*69*1 

1 

867 1 *F*1 1 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1 

1600! 

16.0! NONE 

1983 

1 

! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

OR 

2118 

16*69*2 

1 

867UF41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1600! 

16  .0 ! NONE 

1983 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  I 

OR 

2119 

16*69*3 

! 

0671***1 1 

19S.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1600! 

16.0! NONE 

ION  CINCINNATI! 

1983 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

OR 

2120 

16*69** 

1 

8671 *F*1 ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1600! 

1 6.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1983 

! 

1 

!  1 

195.0! 

3S.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

OR 

2121 

16*69*5 

! 

867 !*F*1 1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1600! 

16.0! NONE 

1  OK  CINCINNATI! 

1903 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

0* 

2122 

192*227 

i 

687 !*A*5 ! 

1 

.  i 

9.6! 

- 

! 

1566! 

13. 0 1  NONE 

!0N  CINCINNATI! 

1987 

! 

» 

1  1 

195.0! 

35. ol 

1.1! 

! 

-  1 

I 

!  ! 

OR 

2571 

156*861 

! 

68* !*A*0! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.0! NONE 

(OH  CINCINNATI! 

1975 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 
JOH  CINCINNATI! 

1975 

OR 

2572 

156*862 

! 

66*!*A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

— 

! 

1500! 

14.0! NONE 

I 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

OR 

2573 

156*863 

1 

664I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1*. 0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1975 

1 

I 

!  ! 

195.0! 

3S.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

!  I 

1975 

OR 

257* 

156*86* 

! 

68414A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

( 

(  ! 

OR 

2575 

156*865 

I 

68*!*A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

U.01N0NE 

IOH  CINCINNATI! 

1975 

1 

1 

m\  \ 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

Of 

2576 

15 6*266 

1 

6o*!*£*CS 

» 95.01 

33. S! 

<*  A* 
T.Wt 

— 

• 

•t  Al.*.* 

JOS  CINCISfiATl! 

1975 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

OR 

2577 

156*867 

1 

68*1**40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.01  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1975 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

OR 

2576 

1564868 

I 

6941***01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.0! NONE 

!0M  CINCINNATI! 

1975 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

(  1 

OR 

2579 

156*869 

! 

68*1**40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1500! 

1*  .0 (NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1975 

! 

1 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

(  ! 

1975 

OR 

2580 

156*870 

1 

68*1**401 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1* .0 ! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  ( 

! 

!  I 

OR 

2581 

156*871 

! 

6841***01 

195.0! 

3S.01 

9.0! 

- 

I 

1500! 

1  *• 0! NONE 

(OH  CINCINNATI! 

1975 

1 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  I 

OR 

2582 

156*872 

! 

68414A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

14.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1975 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1975 

OR 

2583 

156*873 

1 

60*1**401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1*. OlNONE 

t 

1 

>  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

OR 

258* 

156*87* 

1 

68* 1***0 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1*. OlNONE 

IOH  CINCINNATI! 

1975 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  ! 

1  f 

!  1 

195.0! 

I 

! 

35.0! 

! 

1 

1.5! 

! 

1 

1 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

1  ( 

!  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGRf 

DISTl 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

1  GUARD 

!  NUN9ER 

!  1VTCCI  DIMENSIONS  I  OR  AFT  f 

1  NET  1  CODE (LENGTH 1  BROTH!  I 

-IRE6IS-!****!  REG.  1  REG. ROAD-! 

1  TER  1  SEE !/////*!/////!  ED  l 

1  TON-  1  PAGE!  OVEk-lOVEP-1/////! 

1  NAGE  1  IV  1  ALL  •  ALL  RIGHT! 

1  CAPACITY !  HIGH-  ! 
t  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  I  FIXED  !  EQUIPMENT 

!////////!  POINT  !  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! /////////////// 
POWER!  ENGERS  1  (FEET)!  LINE-2 

!  V  C  S  S  E  L  ! 

1 S  IOPERATING  ! 

I TCl  BASE  ! 

1  AO!  LINE-1  1 
ITD! ////////// I 
!E£!  LINE-2  !« 

TEAR 

BUILT 

OR 

REBUILT 

(18)  OHIO 

RIVER  CO./  THE 

1 

1 

! 

!  !  ! 

1  !  ! 

!  !  ! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

(CONTINUED)! 

i  !  1 

j 

; 

! 

i 

! 

j 

! 

OR  2585 

1564875 

1  684 1 4  A  401 

195. oi 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14 . 0 ! NONE 

I  OH 

CINCINNATI! 

1975 

l 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.51 

! 

-  1 

! 

1 

OR  2586 

1564876 

1  66414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 4 . 0 ! NONE 

SOM 

CINCINNATI! 

1975 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

OR  2587 

1564877 

1  68414A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.0! NONE 

J  OH 

CINCINNATI) 

1975 

1 

I  1  ! 

195.01 

35.0! 

1.S! 

! 

-  ! 

! 

1 

OR  2588 

1564878 

!  68414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.0! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1975 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

OR  2589 

1564879 

1  68414A4Q! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.0! NONE 

I  OH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

OR  2590 

1564830 

!  68414A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1500! 

14 .0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

OR  2591 

1564861 

1  664 14A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.0! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1975 

I 

1  1  1 

19S.0! 

35.0) 

1.5! 

! 

-  ( 

! 

1 

OR  2592 

1564882 

!  684UA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 4.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

1 

-  ( 

! 

! 

OR  2595 

1564683 

1  68414A401 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.0! NONE 

S  OH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

OR  2594 

1564884 

1  68414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.0! NONE 

SOM 

CINCINNATI ( 

1975 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

I 

l 

OR  2595 

1564885 

1  68414A40) 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 4 • 0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

I 

OR  J1C2 

1531351 

1  69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

15.0! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

!  !  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ( 

! 

i 

OR  510) 

1  531  352 

1  69514A40! 

m.oi 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

15.0 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

OR  3104 

1531353 

1  695 1 4  A  40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

15.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

OR  3105 

1531354 

1  695! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 5 .0 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

I 

OR  3106 

1531355 

1  695 1 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

15.0! NONE 

(OM 

CINCINNATI ! 

1971 

! 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

i 

! 

OR  3107 

1531356 

1  69514440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

15.0! NONE 

SOH 

CINCINNATI! 

1971 

l 

1  i  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

OR  3109 

1531358 

1  69S14A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

15.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

.  i 

! 

! 

OR  3110 

1531359 

1  69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

15.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

! 

«  i 

2 

! 

OR  3111 

1531360 

!  69514A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 500  i 

15.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1  1 

105.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ( 

! 

1 

OR  3112 

1  531  361 

1  69514A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1500! 

1  5. OlNONE 

SOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

OR  3113 

1531362 

1  69514A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

15. OlNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

OR  3114 

1531363 

1  69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

« 

! 

1500! 

15. OlNONE 

!CH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  *  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

•  i 

! 

! 

08-3115 

1531364 

1  69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

15.0!N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

OR  3116 

1  531  365 

!  69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

15.0! NONE 

*!0H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

! 

OR  3118 

1531367 

1  69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

15. OlNONE 

SOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

OR  3119 

1531368 

!  69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

15.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

! 

OR  3120 

1531369 

!  69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

15. OlNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.7* 

! 

-  ! 

! 

I 

OR  3121 

1  531  370 

1  695 1 4 A  401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 5 .C! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

OR  3123 

1531372 

1  69514A4C! 

195.0! 

35.  C! 

9.0« 

- 

i 

1500! 

15. OlNONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

; 

1 

OR  3124 

1531373 

1  69  5 ! 4 A  40 i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

15.01H0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

» 

-  j 

i 

! 

OR  3125 

1531374 

j  69$  j  4A  401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

15. OlNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

• 

-  ! 

2 

j 

OR  3126 

1531375 

1  69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

15.0! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  t 

! 

5 

OP  3127 

1531376 

1  69514A40! 

195.0! 

3  5.0! 

9.0! 

- 

» 

1500! 

1 5. 0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

i 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

2 

; 

0*  3128 

•531377 

1  69514A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

15. OlNONE 

ioH 

CINCINNATI!’ 

1971 

1 

!  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

j 

-  ! 

j 

2 

OR  31 29 

1531378 

•  69514*40! 

195.0! 

3  5.0! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

15. OlNONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1971 

t 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

; 

OR  3130 

1531379 

1  69514A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

15. OlNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971  • 

j 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

.  t 

■ 

! 

; 

OR  3131 

1531330 

1  69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

isooi 

15. OlNONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  » 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

* 

.  ; 

2 

! 

! 

OR  3132 

1  5  31  381 

1  69514440! 

195.0! 

-5.0! 

9.0! 

- 

« 

1500! 

15. OlNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971  ! 

j 

!  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3133 

1531382 

1  69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 5 .0! NONE 

SOM 

CINCINNATI! 

1971  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

j 

! 

! 

OR  3134 

1531333 

!  69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

15. OlNONE 

SOH 

CINCINNATI! 

1971  | 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

OR  3135 

1531384 

1  69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

15. OlNONE 

SOH 

CINCINNATI ! 

1971  ! 

j 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

t 

-  ! 

; 

t 

i 

OP  3136 

1531385 

1  69$ 1 4 A  40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

15 .0! NONE 

!  0  H 

CINCINNATI  1 

1971  i 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.75 

! 

-  ; 

; 

! 

! 

OP  3137 

1531386 

1  69514*40! 

195.0! 

35.  Ci 

9.0! 

- 

• 

isooi 

15. OlNONE 

ion 

CINCINNATI! 

1971  1 

1 

1  !  ! 

195.0! 

75.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

j 

2 

j 

CP  3133 

1531387 

1  695 1 4A  401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

28. OlNONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1971  • 

1 

i  j  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

l 

-  ! 

; 

J 

l 

OR  3139 

1531368 

1  69514*40! 

196.0! 

35.  C! 

9.U! 

- 

t 

150U! 

H.  OlNONE 

!0m 

CINCINNATI! 

mi  ! 

J 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i* 

-  i 

l 

j 

• 

OP  3140 

i 531389 

!  69514A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

23. OlNONE 

SOH 

CINCINNATI j 

1971  j 

1 

!  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

i 

2 

1 

OR  3142 

1531391 

!  69514*40! 

1 15.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

15.0SNONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1971  i 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

; 

-  ! 

! 

! 

I 

OR  3143 

1531392 

1  69514*40! 

195.0! 

*  5.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

15. OlNONE 

IOH 

CINCINNATI ! 

1971  | 

i 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OP.  3144 

i 531 393 

1  69514*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

15. OlNONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

•  2 

! 

1 

! 

OR  3145 

1531394 

1  695UA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

isooi 

15. OlNONE 

SOH 

CINCINNATI! 

1971  1 

1 

!  1  ! 

1  >5.0! 

35.0! 

1.7! 

t 

-  ! 

j 

! 

! 

OR  3146 

1531  395 

1  69514*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1500! 

13. 0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971  \ 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OP  3147 

15  31396 

1  69514440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

15. OlNONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1971  1 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3148 

1531397 

1  695! 4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1500! 

15. OlNONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

1 

1 

1 

!  !  1 

!  !  ! 

!  !  1 

175.0! 

35.0! 

! 

! 

1.7! 

! 

( 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

2 

! 

i 

i 

! 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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ENGR! 

BIST! 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUMBER 

I  COAST 

!  GUARD 

1  MJM6ER 

1  1VTCCI  DIMENSIONS  iDRAfTl 

1  NET  ICODElLENSTHiePDTHl  ! 

-!««$-!•***!  REG.  I  PES.lLOAD-1 

1  TER  l  SEE! //////! ///✓/!  ED  1 
!  TON-  !  P AGE  1  OVEP-1 0VEP-1/////1 
!  NAGS  !  IV  1  ALL  l  ALL  ‘LIGHT! 

HORSE! 

POWEP! 

CAPACITY!  HIGH-  I  !  V  E  S  S  £  L  I  1 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  10PEPATING  1  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  CASE  !  YEAR  ! 

nuun \  point  !  une-i  iaoi  line-i  !  built  i 

PASS-  1 (LIGHT) I////////////////ITD !//////////!  OR  ! 

ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ! EE !  LINE-2  !*RE0UILT! 

m>  ohio 

RIVER  CO./  THE 

! 

! 

t 

1  1  1 

!  1  1 

1  l  1 

1  1 

1  1 

1  1 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

I 

) 

1 

! 

1 

1 

! 

(CONTINUED) ! 

1  1  1 

|  1 

! 

! 

! 

1 

! 

OP 

3149 

1531398 

1  69514A40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

»  | 

1500! 

1 5. 0! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1971 

i 

1  l  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3150 

1531399 

1  69S14A40! 

195.0!  35.01 

9.01 

-  j 

1500! 

1 5 • 0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

t 

1  !  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

! 

! 

op 

3151 

•534581 

!  67014A40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  t 

1500! 

16 .0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  i 

! 

! 

! 

OP 

3152 

1534582 

1  670UA40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

16.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  !  ! 

195.0!  35.0! 

1.71 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3153 

1534583 

1  67014A401 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

16.0! NONE 

)0H 

CINCINNATI! 

1972 

! 

1  !  ! 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3154 

1534564 

!  67014A40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1 6 .0 {NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1972 

! 

1  1  1 

195.0!  35. C! 

1.7! 

-  ! 

* 

! 

! 

OR 

3155 

1534585 

!  670! 4440! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

16.0! NONE 

iOH 

CINCINNATI! 

1972 

l 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OP 

3156 

1534586 

•  670!  *.440! 

195.0!  35.01 

9.0! 

•  j 

1500! 

16.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

! 

1  !  1 

195.0!  35. C! 

1.7! 

-  ! 

t 

! 

( 

OR 

3157 

1534587 

1  67014A401 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

1 6  *0 1  HOKE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  i  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

j 

-  I 

! 

! 

! 

OP 

3158 

1534588 

1  67014A40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  J 

1500! 

16.0!  NONF 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

( 

t 

OP 

3159 

1554589 

1  670144401 

195.01  35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

IC.OlNONE 

iOH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  i 

i 

I 

! 

OR 

3160 

1534590 

1  67014A40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

«  i 

1500! 

16.0*!  NONE 

(OH 

CINCINNATI i 

1972 

! 

1  1  ! 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OP. 

3161 

1534591 

1  67014440! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1 6.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

!  1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

( 

! 

OR 

3162 

1534592 

1  67014A40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

•  i 

1500! 

16.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

! 

!  !  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

( 

I 

OR 

3163 

1534593 

1  67014A401 

195.0!  35.0! 

9.0! 

*  i 

1500! 

1 6. 0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

31*4 

1534594 

!  67014A401 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

U.OthOHE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

! 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  i 

! 

! 

1 

OP 

3165 

1554595 

1  67014440! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

*  i 

1500! 

1 6. 0 ! NONE 

!  0  M 

CINCINNATI! 

1972 

I 

1  1  1 

195.0!  35. C! 

1.7* 

-  ! 

( 

! 

! 

OR 

3166 

1534596 

1  670I4A401 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

16.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

l 

!  !  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3167 

1554597 

I  67014A40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

•  j 

1500! 

16.0 (NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1  ! 

195.0!  35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3166 

1534598 

1  67014A401 

195.0!  35. C! 

9.0! 

-  I 

1500! 

16.01  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

•  ! 

! 

! 

! 

OR 

3169 

1534599 

1  67U14A40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

16.0!, NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

I  l  I 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

t 

! 

» 

OP 

3170 

1534600 

1  67014A40! 

195.0!  35. C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

16.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

! 

1  !  1 

195.0!  35.0! 

1.71 

-  ! 

! 

! 

i 

CP 

3171 

1534601 

1  67014A40! 

195.0!  35. C! 

9.0! 

•  | 

1500! 

16 .0 { NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

1 

i  i  i 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  I 

! 

I 

! 

OR 

3172 

1534602 

!  67014A401 

195.0!  35. C! 

9.0! 

-  { 

1500! 

16.0 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

l 

!  !  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ( 

! 

! 

I 

OR 

3173 

1534603 

l  670144401 

195.0!  35. C! 

9.0! 

-  J 

1500! 

1 6.0! NOSE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1  1 

195.0!  35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OP 

3174 

1534604 

1  67014440! 

195.0!  35. C! 

9.01 

-  j 

1500! 

16.0! NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1972 

! 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3175 

1534605 

1  O70144401 

195.0!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

16. 0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

(  1  1 

195.0!  35. Ci 

1.7! 

-  ! 

J 

1 

! 

OR 

3176 

1534606 

1  67014440! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

1 6 .0  j  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

I 

OR 

3177 

1534607 

1  67014A40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  J 

1500! 

16.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

! 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3176 

1534608 

1  67014A40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

16.0! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1972 

• 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

OP 

3179 

! 55*409 

!  670 1 4A401 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

16.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI  1 

1972 

! 

!  1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OP 

3180 

1534610 

1  67014A40! 

195.0!  35.0! 

9.01 

-  J 

1500! 

16 .0 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

! 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

| 

-  ! 

J 

1 

! 

OR 

3181 

1534611 

1  67014A401 

195.0!  35. C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

16.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

l 

1  !  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3182 

1534612 

1  67014A401 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

150C! 

16.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

! 

!  !  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  i 

i 

! 

! 

OR 

3183 

1534613 

1  67014A40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

•  | 

1500! 

16.0! NONE 

!  OH 

CTNCINNATtl 

1972 

i 

!  1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

! 

■  i 

! 

! 

! 

OR 

3154 

! 534614 

1  67014A40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

1500! 

16.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

i 

!  *  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

• 

**  ! 

! 

! 

( 

OR 

3185 

1 534  6 1 5 

1  67014A40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

•  i 

1500! 

16.0 ! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1972 

! 

1  !  ! 

195.0!  35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

i 

! 

1 

OR 

3186 

1534616 

1  67014440! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 6.0! NONE 

•OK 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

i 

.  ■ 

j 

i 

! 

OP 

3187 

153461  7 

1  67014440! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  j 

isooi 

16.0! NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1972 

; 

i 

1  !  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

i 

•  i 

! 

! 

! 

OR 

3188 

1534618 

!  67014440! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

.  i 

1500! 

16.0JN0NE 

!0H 

CINCINNATI  I 

1972 

! 

!  !  ! 

195.0!  35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

I 

! 

OP 

31*9 

1534619 

1  670 14A40 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

•  < 

1500! 

1 6.0 • NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

! 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

OR 

3190 

1534620 

l  67014440! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

16.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

! 

!  1  1 

195.0!  35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

* 

! 

1 

OR 

3191 

1534621 

1  670144401 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

16.0 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ( 

! 

! 

1 

OR 

3192 

1534622 

1  67014440! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

16.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

1 

!  !  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

( 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3193 

1534623 

1  67014440! 

195.0J  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

16.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3194 

1534624 

1  67014A401 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

16.01  NONE 

iOH 

CINCINNATI! 

1972 

i 

1 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3195 

1534625 

1  670144401 

195.0!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

16.0! NONF 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

! 

!  •  ! 

195.0!  35.0! 

1.7! 

1 

.  i 

! 

! 

! 

OR 

3196 

1534626 

1  67014440! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

16.0! NONE 

i  OH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1  ! 

195.0!  35.0! 

1.7! 

• 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

3197 

1534627 

1  67014440! 

195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

16.0!  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

1 

!  1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

OP 

3198 

1534628 

!  670144401 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16.0 !  NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

i 

! 

OR 

3199 

1534629 

1  67014440! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 6.0! NONE 

*!0H 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1  ! 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

j 

! 

! 

OP 

3200 

1534630 

!  670144401 

195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 6.0 ! NONE 

.!AH 

CINCINNATI! 

1972 

! 

1  !  ! 

195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

3201 

1534631 

1  67014440! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16. 0! HONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

!  1  ! 

195.01  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

3203 

1534633 

!  67014440! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1 

1 

!  !  i 

1  !  1 

!  1  1 

195.0!  35.0! 

!  ! 

1.7! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

1 

! 

1 

TAKE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


ENG*! 

1 VTCCl 

DIMENSIONS  1  DRAFT ! 

(CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

•  1ST! 

OPERATOR 

NET  tCODE {LENGTH! di DTK! 

I 

I 

I 

EST  t  CARGO  HANDLING 

! $  (OPERATING  ! 

... 

........... 

REGIS-!****! 

REC.  1 

REG. {LOAD-! 

1 

CARGO  ! 

FIXED  !  EGUIPKENT 

!TC! 

BASE  ! 

YEAR 

I  COAST 

TER  I  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

( 7///////I 

POINT  !  LINE-1 

1 A  0 ! 

LINE-1  ! 

8UILT 

VESSEL 

MARE  AND  NURIER 

1  CUAHO 

TON-  1 PAGE1 

OVER"! OVER-1 /////! 

HORSE 

PASS-  1 (LIGHT) !////////////////! TO! ////////// l 

OR 

t  numt 

MACE  1  IV  ! 

ALL  1 

ALL  1LICHT! 

ROVER 

ENGERS  1 

(FEET)!  LINE- 2 

ICC! 

LINE-2  ^REBUILT! 

(IS)  OHIO 

RIVER  CO.#  THE 

! 

! 

1  ! 

t  1 

1  1 

l 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

I 

(CONTINUED) ! 

!  ! 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

OR 

3204 

153*63* 

670! * A  *01 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16.0! NOME 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

i 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

I 

OR 

J2C6 

153*636 

47  0 1 4 A  40 1 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1SOO! 

16.0 ! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1972 

1 

!  1 

1°5.0I 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

! 

OR 

3207 

153*637 

670J4A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.7! 

-  ! 

I 

1 

! 

OR 

3208 

153*638 

670! *A*01 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 6.0 1  NONE 

tOH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  ! 

! 

! 

A 

OR 

3209 

153*639 

670! *A*0! 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

16 .0 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

! 

OR 

3210 

153*6*0 

6701 *A*Oi 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 6 .0 1  NONE 

!0K 

CINCINNATI! 

1972 

l 

1  t 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

1 

! 

OR 

3211 

153*6*1 

» 

o 

»■ 

#* 

o 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

15001 

16.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  1 

! 

! 

! 

OR 

3213 

153*6*3 

6701***01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 6.0! NONE 

!  0  H 

CINCINNATI! 

1972 

I 

1  1 

195.01 

35.01 

1.7! 

-  1 

) 

I 

| 

OR 

3214 

153*6** 

6701***01 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16.0 (NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3215 

153*6*5 

6701**40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 6. 0 1  NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1972 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

* 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3214 

t  53*6*6 

6701***01 

195.0! 

35.0) 

9.0! 

- 

1300! 

1 6.O1N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  1 

! 

t 

! 

OR 

3217 

153*6*7 

6701***01 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

16.C1 NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

1 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3218 

153*6*6 

6701***01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16.0IN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

t  t 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3219 

153*6*9 

4701***0! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

16,01  NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

( 

! 

1 

OR 

3220 

153*650 

4701***01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 6.0 1  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1972 

t 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

! 

OR 

3221 

1535*98 

c 

M 

O 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1  A .01  HONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1,7! 

-  ( 

! 

! 

! 

OR 

3222 

1535*99 

7031***0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1  *  .0 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

I 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  I 

! 

! 

! 

OR 

3223 

153S500 

7031***01 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

14.0IN0NC 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3224 

1535501 

7031***0! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1500! 

1* .0 !  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

l 

1  ( 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3225 

1535502 

7031***01 

195*0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.0!. HONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.71 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

322a 

1535503 

7031***0! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

14.01N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  1 

1 

! 

! 

OR 

3227 

153550* 

7031***01 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1* .0 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

I 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  I 

! 

1 

! 

OR 

3223 

1535505 

7031***0! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

H.31N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.01 

15.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

! 

! 

OR 

3229 

1535506 

703  1***0 ! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

14.01  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.71 

-  | 

1 

l 

! 

OR 

3230 

1535507 

7031***0! 

195.0! 

55. C! 

9.0! 

- 

1500! 

14.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

115.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

3231 

1535508 

7031***01 

195.0! 

55.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 4.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI 1 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3232 

1335509 

7031***01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.01  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

I  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3233 

1535510 

7031***0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15001 

14.OIN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

! 

! 

OR 

3234 

1535511 

7031***0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.01  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

t  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

1 

OR 

3235 

1535512 

7031***0! 

195.0! 

35. C! 

9.C! 

- 

1500! 

14 .0! NONE 

IOH 

CINCINNATI  1 

1971 

I 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

CR 

3236 

1  535513 

7031***0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

! 

J 

OR 

3237 

153551* 

7031***0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14 .0 (NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

I 

1  I 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3233 

1535515 

7031***0! 

195.0! 

75,0! 

9.0! 

- 

'5001 

14.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

! 

! 

OR 

3239 

1535516 

7031***01 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1300! 

1 4.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

3240 

1535517 

7031***0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.01 

73.0! 

1.7! 

-  I 

! 

! 

! 

OR 

3241 

1535518 

7031***0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14, 0 1  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

I 

!  1 

195.01 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

» 

OR 

3242 

1535519 

7031***0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

H.OINONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

! 

OR 

32(3 

1  535520 

7031***01 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

14.01  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

1«5.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

32*4 

1535521 

70314**0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.01NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.7! 

-  ! 

I 

! 

! 

OR 

3245 

1535522 

703J4A40J 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

15001 

14.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3246 

1535523 

7031***0! 

195,0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

H.OINONE 

IOH  CINCINNATI! 

1971 

! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  | 

! 

1 

! 

OR 

3247 

153552* 

7031***0! 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

1500! 

H.OINONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

55.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

32*6 

1535525 

7031***01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

2 

! 

OR 

32*9 

1535526 

703!*A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

H.OINONE 

ion 

CINCINNATI! 

1971 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  I 

1 

I 

! 

0* 

3750 

1535527 

70JI4A40I 

195.0) 

15.  C| 

9.0! 

- 

1500) 

14  .0) NOM£ 

|0H 

CINCINNATI* 

1971 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

{ 

I 

! 

OP 

3251 

1561935 

6371**41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

isooi 

15 .0 INOWC 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

i 

! 

1 

OR 

3252 

1561936 

63  714*41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 5 . 01  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

| 

l  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3253 

1541  937 

A37I4A4U 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 5.9! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1975 

) 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

! 

OR 

325* 

1541938 

6371**41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

15. 0! NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1975 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3255 

1561939 

63714*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

H.OINONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

i 

OR 

3256 

15619*0 

63714*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15001 

H.OINONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

1 

t  1 

195.0! 

35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

I 

OR 

3257 

15419*1 

63714*41  ! 

195,0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

H.OINONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3258 

1 5619*2 

63714*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

15.0lf.0hE 

IOH 

CINCINNATI  1 

1975 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

2 

! 

OR 

3259 

1579963 

68914**1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*50! 

15.01NCNE 

ioH 

CINCINNATI! 

1977 

1 

1 

l 

!  ! 

1  1 

(  1 

195.0! 

1 

i 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

! 

! 

-  ! 
! 

! 

! 

1 

i 

! 

2 

i 

1 

! 

J 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSEwS 


629 


CNGR! 

0  I  ST! 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUMBER 

1  COAST 

I  GUARD 

I  NUMBER 

1  1VTCC!  DIMENSIONS  ! DR  AFT  1 

1  NET  1C0DE1LEN5TH19RDTH!  1 

-!  REGIS"!****!  REG.  1  REG. 1  LOAD" ! 

1  TER  !  SEE!//////!/////!  Et>  ! 

1  TOM-  ! PAGE!  OVE»-! OVER-!/////!  HORSE 
1  NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1LICHT!  POWER 

1  CAPACITY!  HIGH-  1  1  1  £  i  HI  1  1 

1  1  tsr  !  CARGO  HANDLING  !$  (OPERATING  1  1 

1  CARGO  1  FIXED  !  EGUIMENT  !TC!  BASE  i  YEAR  f 

Mlllllin  RO IN!  !  LINE-1  IAOI  LINt-1  1  BUILT  ! 

1  PASS-  1 (LIGHT )!//////////////// !TD !////////// I  DR  1 

1  ENGIRS  1  (FEET)!  LINE-2  IEE!  LINE-2  !*RE3UILT! 

CIS)  OHIO 

l 

i 

RIVER  CO./  THE  ! 

(CONTINUED) ! 

1579964 

1 

l 

1 

! 

i  !  !  1 

11  l  1 

1  1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

!  1 

*  ! 

(  ! 

! 

! 

OR  3260 

! 

! 

689141411  195. 0!  35.01 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.©! 

- 

1450! 

1 5. 0! NONE 
! 

I  OH  CINCINNATI! 

!  I 

1977  ! 

! 

0*  3301 

1546571 

! 

1 

! 

70714A40!  1P5.11  35.1! 

!  1  195.1!  35.11 

9.0* 

1.5! 

“ 

1500! 

1 4.0IN0NE 

j 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  ! 

OR  3302 

1546572 

! 

1 

1 

70714A40!  195.1!  35.1! 

!  1  195.1!  *5.1! 

9.0! 

1.5! 

1500! 

14.5! NONE 

i 

! OH  CINCINNATI! 

!  1 

1973  ! 

! 

OR  3303 

1546573 

! 

1 

1 

70714A40!  195.1!  35.1! 

!  1  195.1!  25.11 

9.C! 

1.5! 

— 

1500! 

1 4. 5 !  NONE 
i 

(OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  ! 

1 

OR  3304 

1546574 

! 

1 

1 

70714A40!  1 95. 1 1  35.1! 

1  1  175.11  25.11 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

14.5! HONE 

1 

ION  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  ! 

! 

OR  3305 

1546575 

! 

1 

1 

70714A40!  195.1!  35.1! 

!  1  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

14.5 {NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1«73  ! 

! 

OR  3306 

1546576 

! 

1 

1 

70714A40!  195.1!  35.11 
!  1  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

14 .5! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  t 
l 

OR  3307 

1 546577 

J 

1 

! 

70714A40J  195.1!  35.1! 

!  !  195.11  35.1! 

9.0! 

1.51 

" 

1500! 

1  4.5! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  1 
! 

OR  3305 

1546578 

! 

! 

1 

70714A40!  195.1!  35.11 

1  1  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

1 4.5 ! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  ! 

! 

OR  3309 

1546579 

! 

1 

! 

70714A40!  19S.1t  35.1! 

1  1  195.1!  35.11 

9.0! 

1.5! 

1500! 

14.5 ! NONE 

I 

!  OH  CINt,  'IN  AT  I ) 

!  ! 

1973  1 
! 

OR  3310 

1546580 

1 

1 

1 

707 ! 4 A 40 1  195.1!  35.1! 

1  1  195.1!  35.1! 

9,0! 

1.5! 

“ 

1500! 

14.5 ! NONE 

I 

! OH  CINCINNATI! 

!  i 

1973  ! 

! 

OR  3311 

1546581 

1 

1 

707UA40!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

9. Cl 
1.5! 

“ 

o 

o 

Rrt  1 

14.5!NONE 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  ! 

! 

OP  3312 

1546562 

l 

! 

1 

70714A40!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1 .  S ! 

1500! 

-  ! 

14.5! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  1 

1973  1 
! 

OR  3313 

1546563 

1 

1 

1 

707UA401  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

-  ! 

1 4. 5 ! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  1 
! 

OR  3314 

1546584 

I 

I 

70714A40!  1«5.1l  '5.1! 

!  !  H5.1!  35.1! 

9.0! 

1.51 

“ 

1500! 

-  ! 

14.51N0NE 

! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  I 
l 

OR  3315 

1546585 

1 

1 

1 

70714A40!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

15001 
-  ! 

14.5! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  I 

1973  ! 
t 

OP  3316 

1546586 

1 

1 

! 

707UA40!  193.1!  35.1! 

!  )  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

14.SIN0NE 

! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  l 
! 

OP  3317 

1546587 

l 

1 

1 

70714A40!  195. 1!  35.1! 

!  !  195.1!  25.11 

9.0! 

1  •  S! 

~ 

1500! 

-  ! 

14.5 ! NONE 
! 

5 OH  CINCINNATI  1 
!  ! 

1973  ! 

! 

OP  3316 

1546588 

1 

1 

1 

707UA40!  195.1!  25.1! 

!  1  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

14.5 {NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  1 

1973  ! 

! 

OR  3319 

1546569 

! 

! 

707! 4440!  195.1!  35.1! 

!  1  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

-  ! 

14.5! NONE 
! 

iOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  1 
! 

OR  3320 

1546590 

1 

! 

! 

70714440!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

1500! 

-  ! 

14.5! NONE 

1 

!0M  CINCINNATI! 

!  1 

1973  ! 

! 

OR  3321 

1546591 

1 

1 

I 

707I4A40!  195.1!  35.1! 

!  1  195.11  35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

14.5! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  ! 

! 

OR  3322 

1546592 

1 

1 

70714A40!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

” 

1500! 

-  ! 

14 .5  J  NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  1 

1973  ! 

! 

OR  3373 

1546593 

! 

! 

1 

707 I4A40!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

1500! 

-  ! 

14.5! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  ! 

! 

OP  3324 

1546594 

! 

! 

! 

707J4A40!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

• 

1500! 

-  ! 

14.5! NONE 
! 

ION  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  l 
! 

OR  3325 

1546595 

! 

! 

1 

707I4A40!  195.1!  35.1! 

!  1  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

-  ! 

14.5 ! NONE 
• 

ION  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  | 

I 

OP  3326 

1546596 

! 

I 

1 

707I4A40!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

" 

15001 
-  1 

14.51N9NE 

! 

ION  CINCINNATI! 

1  ! 

1973  ! 

! 

OR  3327 

1546597 

l 

! 

! 

707 14*40 !  195.1!  35.1! 

!  1  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

-  ! 

14.5  l  NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  ! 

! 

OR  3328 

1546598 

1 

! 

1 

70714A40!  195.1!  35.1! 

I  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

” 

1500! 

-  ! 

14.5! NODE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

I  ! 

1973  ! 

! 

OR  3329 

! 546599 
l 

! 

! 

70754A40!  195.1!  35.1! 

!  !  193.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

• 

1500! 
-  ! 

14 • 5  I  NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  ! 

! 

OR  3330 

1546600 

1 

! 

1 

707! 4A40!  19$. 1!  35.1! 

!  !  195.1!  35,1! 

9.0! 

1.5! 

” 

1500! 

.  ! 

14. 5 ! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  1 

1973  ! 

1 

OR  3321 

1546601 

1 

1 

! 

70714440!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35. t! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

1500*! 
-  ! 

14.5  JNONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  ! 

! 

OR  3322 

1546602 

1 

1 

! 

707I4A401  19S.1!  35.1! 

1  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

" 

1500! 
-  ! 

14.5! NONE 

i 

•OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  ! 

! 

OR  3333 

1546603 

1 

1 

1 

707UA40!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

1 4.5 ! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  t 
! 

OR  3334 

1546604 

1 

t 

l 

707*4440!  19$.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

1 4.5 ! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  < 

1973  I 
! 

OR  3335 

1546605 

! 

! 

1 

707I4A40!  195.1!  35.11 
!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

14 .5 ! NONE 
i 

ION  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  I 

1 

OR  3336 

1546606 

1 

1 

1 

70714A40!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.51 

• 

150C! 
-  ! 

14.5  j  NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  1 
l 

OR  3337 

1546607 

1 

1 

1 

707*4440!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1,5! 

“ 

1500! 
-  ! 

14.5 ! NOME 
! 

IOH  CINCINNATI! 

1  ! 

1973  ! 

1 

OR  3338 

(546608 

1 

I 

j 

70714A40!  195.1!  35.1! 

!  •  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

m 

1500! 
-  ! 

14.5 ! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  ! 

1 

OR  3339 

1546609 

1 

! 

! 

70714A40!  195.1!  35.1! 

1  1  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  1 

14.5! NONE 
! 

*0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  1 
! 

OR  3340 

1546610 

! 

1 

j 

70714A40!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

14.5! NONE 
! 

!0N  CINCINNATI! 

!  1 

1973  ! 

! 

OR  3341 

1552475 

1 

1 

1 

70714A40!  195.1!  35.1! 

!  1  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 
“  ! 

U.3!  NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  ! 

I 

0»  3342 

1552476 

1 

! 

I 

70714A40!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

14.5IN0NE 

! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  ! 

! 

0»  3343 

1552477 

! 

! 

j 

707*4440!  195.1!  35.1! 

!  1  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

14.5! NONE 
! 

f OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  ! 
I 

OR  3344 

1552478 

! 

i 

I 

70714A40!  195.1!  35.1! 
i  i  195.1!  T5.il 

9.0! 

1.5! 

” 

r 

1500! 
-  1 

14.5 ! NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

1  i 

1973  ! 

OR  3345 

1552479 

1 

i 

! 

707! 4A40!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

14,5! NONE 
! 

! 0 H  CINCINNATI! 

•  ! 

1973  *! 

! 

OR  3346 

1552480 

1 

! 

707*4440!  195.1!  35.1! 

!  •  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

14.5 ( NONE 
! 

ION  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  ! 
! 

OR  3347 

1552481 

1 

1 

! 

70714440!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

** 

1500! 
-  ! 

14.5! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  ! 

! 

OR  3348 

1552482 

l 

! 

! 

707*4440!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 
-  ! 

14.5 1  NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  ! 
i 

OR  3349 

1552483 

1 

1 

1 

707144401  195.1!  35.1! 

!  1  195.1!  35.1! 

9.0! 

1-51 

“ 

15001 
-  ! 

14.5 ! NONE 
! 

f OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973  ! 
! 

OR  3350 

1552484 

1 

1 

f 

707! 44401  195,1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.11 

9.0! 

1.5! 

” 

1500! 
-  t 

1  4. 5! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  I 

1973  ! 
! 

OR  3351 

1552485 

1 

! 

! 

7071 4A 40!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

• 

1500! 
-  1 

14,5 (NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974  ! 
! 

OR  3352 

1552486 

! 

1 

1 

70714A40!  195.1!  35.1! 

!  !  195.11  35.1! 

9.0! 

1.5! 

" 

1500! 
-  ! 

14. S! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1974  ! 
! 

OR  3353 

1552487 

1 

I 

i 

1 

! 

! 

! 

707KA40!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

!  !  1  I 

!  )  !  1 

9.0! 

1-5! 

J 

{ 

1500! 
-  ! 
! 
! 

1 4. S {NONE 
! 

! 

! 

IOH  CINCINNATI! 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

1974  1 
! 
! 
! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESDtt.> 


63.0 


ENGR! 

DIST! 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

1  GUARD 

!  NUMBER 

1  IVTCC1 
!  NET  (CODE! 
JREGIS-!****! 
1  TER  !  SEE! 
1  TON-  { RAGE l 
1  NAGE  1  IV 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 
LENGTH! BRDTHl  ! 

REG.  !  REG.1L0A0-! 
//////!/////!  ED  1 
OVER-I OVER-1/////! 
ALL  1  ALL  ILIGHT! 

HORSE 

POWER 

CAPACITY!  HIGH-  1  1  V  6  S  S  E  L  1  1 

1  EST  1  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  I  1 

CARGO  1  FIXED  !  EQUIPMENT  1TCI  BASE  1  YEAR  1 

////////!  POINT  1  LINE-1  ! AO!  LINE-1  1  BUILT  1 

PASS-  1 (LIGHT) 1 //////////// F///1 TO! //////////!  OR  1 

ENGERS  1  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2  !*RCBUILT! 

(18)  OHIO 

RIVER  CO.,  THE 

1 

! 

1 

1  1  1 

1  l  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

(CONTINUED) 1 

1  !  1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

OR 

3354 

1552488 

1  70714A40I 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

15001 

14.5! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

1 

OR 

3355 

1552489 

!  7071 4A40I 

195.11 

35.11 

9.0! 

- 

1500! 

14.5! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  !  1 

195.11 

33.1! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

! 

OR 

3356 

1551706 

l  70314A40! 

195.1! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.31  NONE 

(OK 

CINCINNATI! 

1973 

1 

1  1  1 

195.11 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

! 

OR 

3357 

1351707 

1  703I4A40! 

195.1! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.3 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1973 

1 

1  !  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

I 

J 

OR 

3358 

1551708 

1  70314A40! 

19S.11 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.5! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1973 

1 

1  1  1 

195.11 

35.0! 

1.71 

-  1 

! 

( 

1 

OR 

3359 

1551709 

1  7031 4A40I 

195.1! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.3 (NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1973 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

( 

1 

OR 

3360 

1551710 

!  7C314A40I 

195.1! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.3 ! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1973 

1 

!  1  1 

195.11 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

! 

OR 

3361 

1551711 

1  70314A40! 

195.11 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1973 

1 

!  !  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

i 

OR 

3362 

15S1712 

1  7031 4A40I 

195.11 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.3! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1973 

! 

1  1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

! 

OR 

3363 

1551713 

1  70314A40I 

195.1! 

3S.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14. 3 (NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1973 

! 

1  1  1 

195.1! 

33.0! 

1.7! 

-  I 

! 

! 

! 

OR 

3364 

1551714 

l  70314A40! 

195.1! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14. 3 ! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1973 

! 

1  1  ! 

195.1! 

35.0* 

1.7! 

-  i 

J 

( 

i 

OR 

3365 

1551715 

1  703I4A401 

195.1! 

35.0! 

9.0! 

- 

isooi 

14.3! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1973 

I 

1  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

| 

I 

! 

OR 

3366 

1551716 

1  70314A40I 

195.1! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14. 3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1973 

! 

1  1  1 

195.1! 

35. 0! 

1.7! 

-  1 

( 

! 

! 

OR 

3367 

1551717 

!  70  3 ! 4A  40! 

195.1! 

35.0! 

9.0! 

- 

15001 

14.3 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1973 

1 

!  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

I 

1 

OR 

3368 

1551718 

1  70314A40I 

195.1! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 4. 3  !  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  !  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

! 

! 

1 

OR 

3369 

1 551 71 9 

1  70314A40! 

195.1! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3370 

1551720 

!  703I4A40! 

195.1! 

33.0! 

9.0! 

- 

15001 

1  4 . 3 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  !  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

! 

OR 

3371 

1551721 

1  703 ! 4 A  40 ! 

195.1! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

h.jikone 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

!  1  ! 

195.11 

35.0! 

1.7! 

-  I 

! 

! 

! 

OR 

3372 

1  551722 

1  70314A401 

195.11 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.3 {NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  1  ! 

195.11 

35. 0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3373 

1551723 

1  70314*40! 

195.1! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.3 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

1 

!  1  ! 

195.11 

35. 0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

3374 

1551724 

1  70314A40! 

195.11 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 4. 31  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

! 

i  i  i 

195.11 

35.0! 

1.7! 

-  ( 

! 

! 

1 

OR 

3375 

1551725 

!  70314*40! 

195.11 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14. 3! NONE 

1 04 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  t  1 

195.1! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

I 

! 

! 

OR 

3376 

1551726 

1  70314*401 

195.1! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14. JINONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  I 

! 

! 

! 

OR 

3377 

1551727 

1  70314*40! 

195.1! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 4.3 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3378 

1551728 

1  7031**401 

195.1! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

I 

!  !  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

* 

OR 

3379 

1  551  729 

1  70314*401 

195.1! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.3!  KONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR  3380 

1551730 

1  70314A401 

195.1! 

35.0* 

9.0! 

- 

1500! 

14.3! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1974 

( 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3401 

1295522 

!  69414*401 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1600! 

1 2 .9  !  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1964 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

OR 

3403 

1295524 

1  69414*401 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1600! 

12.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1964 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

OR 

3404 

1295325 

!  69414*40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1600! 

12.9! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1964 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

t 

! 

1 

OR 

3406 

1296040 

!  69414*40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1600! 

12.9! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1964 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

OR 

3408 

1296042 

!  69414*40! 

195.0! 

35.0! 

10.3! 

- 

1600! 

12.9 (NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1964 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

! 

OR 

3410 

1296C44 

1  69414*401 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

160oi 

12 .91  NONE 

!0W 

CINCINNATI! 

1964 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3411 

1296238 

!  69414*401 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1600* 

1 2. 9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1964 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3412 

1296239 

!  694 ! 4*40! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1600! 

12.9! HONE 

f  OH 

CINCINNATI! 

1964 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

•  t 

! 

1 

! 

OR 

5413 

1296240 

!  69414*401 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1600! 

1 2. 9! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1964 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

j 

! 

! 

OR 

3414 

1296241 

1  69414*40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1  o  0  0 ! 

12.91N0NE 

(OK 

CINCINNATI! 

1964 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  j 

! 

! 

! 

OR 

3415 

1296242 

1  694J4A40! 

195.0! 

35,0! 

10.0! 

- 

1600! 

12.9*  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1964 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  i 

! 

j 

! 

OP 

3417 

1296443 

!  69414*40! 

195.0! 

35.0! 

10.0* 

- 

160C! 

12.9JN0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1964 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3420 

1296446 

1  69414*40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1600! 

12*9! NONE 

!  Oh 

CINCINNATI! 

1964 

» 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

{ 

» 

! 

OR 

3423 

1296575 

1  69414*401 

195.0! 

35.3! 

10.0! 

- 

1600! 

1 2 .9 {NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1964 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3425 

1296577 

!  69414*40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1600! 

1 2 .9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1964 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

( 

! 

OR 

3426 

1296716 

!  69414*40! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1600! 

12.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1964 

1 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

OR 

3426 

1296718 

!  69414*40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1600! 

12.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1964 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

0* 

?4to 

I29A7P0 

1  69414*401 

195.0! 

35. C! 

10.01 

- 

1600! 

12.9J  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1964 

1 

i  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

t 

OR 

3431 

(296646 

1  69414*40! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1600! 

12.9 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1964 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

1 

OR 

3432 

1296847 

1  69414*40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1600! 

12.9JN0NE 

f  OH 

CINCINNATI! 

1964 

! 

I  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

OR 

3433 

1296848 

!  69414*40! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1600! 

1 2. 9{ NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1964 

1 

I  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  j 

! 

l 

! 

OR 

3434 

1296849 

1  694(4*40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1600! 

1 2. 9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1964 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3435 

1296850 

!  694J4A40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1600! 

12.9!N0N£ 

!  OH 

CINCINNATI! 

1964 

1 

I  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3436 

J  551731 

I  70314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.3! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  1  1 

195.0* 

35.0! 

1.7! 

-  i 

! 

i 

1 

OR 

3437 

1  551732 

1  70314*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14. 31N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7* 

-  ! 

! 

! 

! 

OP 

3438 

1551733 

1  70314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1500! 

14.3! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

i  !  1 

195.0! 

35.3! 

1.7* 

-  ! 

i 

! 

! 

OP 

3439 

1531734 

!  703*4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 4. 3 1  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1 

1 

!  1  ! 

!  ! 

!  1 

195.0! 

i 

35.0! 

! 

! 

1.7! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

) 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TA9LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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EMGRl 

! 

! VTCC (  DIMENSIONS  ! DRAFT l 

{CAPACITY! 

MICH-  ! 

"  " 

!<E!S(U  1 

•1ST!  OPERATOR 

!  NET 

ICODEILENGTK19PDTH!  I 

!  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  IOPCMTINS  1  t 

i 

i 

i 

-!  REGIS* 

>!*•*♦!  REG.  !  PEC.ILOAD-! 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

ITCl  BASE  !  TEAR  1 

!  COAST 

I  TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  1 

! ////////! 

POINT  1 

LINE-1 

! AO)  LINE-1  !  BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AMR  NUMBER 

!  6UARO 

1  TO#- 

! PAGE!  OVER-IOVER-J/7///J 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) I///F///FF/ ////// ITD !////////// I  OR  ! 

!  NUMBER 

t  WAGE 

!  XV  !  ALL  I  ALL  1LIGMT! 

POVER!  ENGERS  ( 

(FEET)! 

LINE-2 

!  EE!  LINE-2  !*REBUILT ! 

<H>  OHIO  RIVER 

CO./  THE  ! 

{CONTINUED)  1 

! 

1 

!  1  1  ! 
11  1  1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

1  ! 

!  ! 

1974 

OR  3440 

1551735 

I 

1 

1 

70314A40!  195.01  35.0! 

1  l  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14. 3! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

0»  3441 

\  551736 
! 

! 

1 

70314A401  195.01  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  1 
! 

1500! 

-  ! 

1 4 • 3 (NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3442 

1551737 

! 

! 

! 

70314A40!  195.0!  35.01 

1  1  195.01  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  I 
l 

15001 
-  ! 

14.31  NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3443 

!  551738 

I 

1 

! 

70314A40!  195.0!  35.0! 

1  l  1«5.0!  35.01 

9.01 

1.7! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

1 4. 3 ! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3444 

1551739 

! 

1 

1 

703UA40!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35,0! 

9.0! 

1.7! 

! 

! 

15001 
-  ! 

14.3! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  344S 

1551740 

1 

1 

1 

703UA40!  195.01  35.0! 

1  1  195.01  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

1500! 

-  ! 

1 4 • 3 ! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3446 

1551741 

! 

1 

t 

70314A40!  195.0!  35.01 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1500! 

-  I 

14.3! NONE 
t 

!0H  CINCINNATI! 

1  ! 

1974 

OR  3447 

1551742 

! 

1 

* 

70314A40!  195.01  35.01 

1  1  195.0!  35.0! 

9.01 

1.7* 

-  I 
! 

1500! 

-  ! 

14.3 ! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3448 

1551743 

1 

1 

70JI4A40I  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

>! 

1500! 

-  ! 

14.3! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3449 

1551744 

! 

1 

1 

703UA40!  195.0!  35. C! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

1500! 

-  ! 

14.31  NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3430 

1551745 

! 

1 

! 

70314A40!  195.01  35.0! 

1  !  195.01  35.01 

9.0! 

1.7| 

-  ! 

1 

1509! 

-  1 

14.3 ! NONE 

1 

IOH  IINCINNATI! 

!  1 

1974 

OP  3431 

1531746 

1 

1 

70314A401  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

1 4. 3! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3452 

1551747 

1 

1 

1 

703I4A40!  195.0!  35.0! 

1  (  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14. 3! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3453 

1551748 

1 

1 

70314A401  195.0!  35.0! 

1  1  195.01  35.01 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14.3! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

1  ! 

1974 

OR  3454 

1551749 

1 

1 

70314A40!  195.0!  55.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14.3 ! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  1 

*974 

OP  3455 

1551750 

1 

1 

! 

703UA40!  195.0!  35.C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

1500! 

-  ! 

14.3! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3436 

1551751 

1 

1 

t 

703UA40!  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.C1 

9.0* 

1.7! 

! 

! 

1500! 

-  ! 

14. 3 !  NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3457 

1551752 

! 

1 

1 

70314A40!  195.0!  35. G! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14.5! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3458 

1501753 

1 

1 

1 

70314A40I  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  55. C! 

9.0* 

1.7! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14.31N0NE 

! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1 974 

OR  3459 

1551754 

! 

1 

1 

703! 4  A  AO !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

( 

1500! 

-  ! 

14.3! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3460 

1551755 

! 

1 

1 

70314A40!  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  ?S.G! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14.31  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3461 

1551756 

( 

l 

1 

703I4A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14.3! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

1  1 

1974 

0*  3462 

1551757 

1 

1 

1 

70314A40!  195. C!  35. C! 

!  (  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  * 

I 

1500! 

-  ! 

14.3 {NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3463 

1551758 

1 

1 

! 

70314A401  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14.3  INONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3464 

1551759 

1 

1 

1 

70314A40!  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

( 

1500! 

-  ! 

14.3! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3465 

1551760 

1 

l 

1 

70314A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 
t 

1500! 

-  I 

14.31N0NE 

! 

IOH  CINCINNATI! 

!  I 

1974 

OR  3466 

1551761 

1 

! 

1 

70314A40!  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  3S.C1 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

1 4. 3! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3467 

1551762 

1 

! 

! 

70314A40!  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14.3! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

0*  3468 

1551763 

1 

1 

l 

70314A40!  195.0!  35.01 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14.3! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3469 

1551764 

1 

1 

1 

70314A40!  195.01  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14.3 {NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3470 

1551765 

I 

1 

1 

7C354A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9,0! 

1.7! 

-  ! 

1 

1500! 

-  ! 

14,3! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3471 

1551766 

1 

1 

! 

70314A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1  .7! 

-  1 
! 

1500! 

-  ! 

14.3  INONE 
( 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

•'1 974 

OR  3472 

1551767 

1 

! 

1 

70314A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14.3! NONE 
! 

!CH  CINCINNATI! 

I  ! 

1974 

OR  3473 

1551768 

! 

! 

1 

703!4A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14. 3 INONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3474 

1551769 

1 

1 

1 

70314A40!  1«5.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. 0! 

9.0! 

1.7! 

! 

! 

1500! 

-  ( 

14.3! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  I 

1974 

OR  3475 

1551770 

1 

! 

! 

703! 4A40!  195.0!  35.0! 

•  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

1 4 .3  !  NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3476 

1551771 

! 

1 

703S4A40!  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7* 

-  1 

1 

1500! 

-  ! 

14.3 ! NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

!  ( 

1974 

OR  3477 

1551772 

j 

{ 

i 

703J4A40!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1500! 

-  1 

1  4*  3! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3478 

1551773 

i 

i 

i 

70314A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  2 
i 

15Coi 
-  ! 

1 4. 3 ! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 
j  1 

1974 

OR  3479 

j  551774 

1 

i 

l 

703I4A40!  175.0!  35.C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14.3JN0NE 

! 

ioH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3480 

1551775 

1 

i 

l 

703J4A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

15C0! 

-  ! 

14. 3 INONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3481 

1551776 

1 

l 

i 

703I4A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

! 

! 

1500! 

-  1 

14*3! NONE 

1 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3482 

1551777 

1 

i 

i 

703! 4A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

iscoi 
-  ! 

14. 3 INONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3483 

1551778 

1 

i 

l 

70314A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1500! 

-  1 

14 , 3  j  NONE 

!QH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  UR4 

1551779 

1 

l 

i 

703J4A40!  105.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14.3 INONE 
! 

!UH  CINCINNATI! 

!  1 

1974 

OR  3485 

1551780 

1 

! 

1 

70314A43!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

! 

1S00! 

-  ! 

14.3 ! NONE 
j 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OR  3531 

1564866 

1 

! 

1 

6R4!4A4Q!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

.  1 

i 

1600! 

-  ! 

14. 3! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1975 

OR  3532 

1564867 

1 

! 

1 

684J4A40!  195.0!  35.0! 

!  I  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 
t 

1600! 

-  j 

14,3 ! NONE 

1 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1975 

OR  3533 

1564888 

1 

1 

1 

66414A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  i 
! 

1600! 

-  ! 

1 4.3 INONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1975 

OR  3534 

1564869 

1 

! 

1 

6S4I4A40!  195.0!  35. C! 

I  l  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  t 

! 

1600! 

-  1 

14.3 | NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1975 

OR  3535 

1564890 

1 

1 

I 

684! 4A40!  195.0!  35.0! 

!  i  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1600! 

-  ! 

1 4. 3 INONE 
! 

!0M  CINCINNATI! 

!  ! 

1975 

OR  3536 

1564 P91 

1 

1 

! 

68414A43!  195.0!  35.01 

J  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1600! 

-  ! 

14.3! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

1  » 

1975 

0*  3537 

1564892 

I 

1 

684J4A40!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.71 

-  ! 

! 

1600! 

-  ! 

1 4. 3 {NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1975 

OR  3538 

1584893 

1 

! 

t 

! 

1 

1 

1 

684!4A40!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

!  1  !  ! 

!  1  !  ! 

9.0! 

1.7! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

1600! 

-  ! 

! 

! 

1 4. 3 INONE 
! 

! 

! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ) 

!  1 

!  ! 

1975 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


$32 


EN5RI 

1 

! VTCCl  DIMENSIONS  1  DR  ATT! 

CAPACITY! 

HIGH-  1 

(VESSEL! 

1 

01  ST! 

OPERATOR 

* 

1  NET 

! CODE (LENGTH! OR OTHt  ! 

1 

tST  ! 

CARGO  HANOUNG 

!S  (OPERATING  ! 

! 

.................... 

! REGIS" 

!•»«»!  REt.  1  *EG.1L0AD-I 

CARGO  ! 

MXEO  ! 

EQUIPMENT 

IK!  3  AS  E  I 

TEAR 

1 

! 

COAST 

!  TER 

l  SEE!//////!/////!  ED  ! 

////////! 

POINT  1 

LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT 

! 

VESSfL  MARE 

AMO  NUN1ER  ! 

GUARD 

I  TON- 

IPASEI  OVE.-l OVE»-l/////» 

HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT ) ! , 

F///////////////IT01/7////////! 

OR 

1 

! 

HUMBER 

!  NAGE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

ROVER! 

ENGERS  > 

(FEET)! 

LINE-2 

ICE!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(13)  OHIO 

RIVER  CO.#  THE 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

!  P 

!  I 

!  t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

i 

i 

! 

1 

1 

I 

I 

! 

(CONTINUED)! 

! 

I  ! 

! 

! 

! 

! 

t 

OR 

3539 

1564894 

! 

684UA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

14.J! NONE 

iOH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

! 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

3540 

1564*95 

I 

684I4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1603! 

U.31N0NE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1 

1975 

i 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

OR 

3541 

1564896 

1 

68414A40! 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

« 

16001 

14.3! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

I 

OR 

3542 

1564*97 

! 

684(44401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

1 4. 3! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

! 

1  I 

195.0! 

35,01 

1.71 

-  ! 

I 

! 

! 

OR 

3543 

! 564898 

1 

6*4(4*401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1600! 

14.3! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

! 

1175 

1 

! 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

OR 

3544 

1564*99 

! 

684) 4A40i 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1600! 

14.3 1  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1973 

! 

! 

(  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  | 

! 

! 

! 

OR 

IS64900 

1 

684 ! 4A40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1600! 

14.3 !  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

3546 

1564901 

J 

6*4! 4A401 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

1 4. 3 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1«75 

I 

l 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

3547 

1564902 

1 

684(44401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1600! 

14.3IN0NE 

OH 

CINCINNATI! 

1975 

1 

1 

!  1 

19J.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

I 

OR 

3548 

! 564903 

! 

664(4440! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

14. JtNONE 

ION 

CINCINNATI! 

1 

1975 

1 

1 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

1 

OR 

3549 

1564904 

1 

664(44101 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

H.31N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

! 

1  ! 

195.0! 

'.O' 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3550 

1564905 

t 

684(4440! 

195.0! 

'■0! 

-- 

1600! 

14.3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

! 

! 

!  ! 

195.01 

7! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

3551 

! 564906 

1 

684(44401 

195.0! 

it 

- 

1600! 

14. 3 {NONE 

IOH 

I 

CINCINNATI! 

1975 

* 

l 

!  1 

1°5.0! 

33.0$ 

.ft 

-  ! 

! 

I 

OR 

3552 

1564907 

1 

664(4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

14. 3! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

i 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

! 

OR 

3553 

(564908 

1 

68414*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

14.3  (NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

! 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  | 

! 

I 

1 

OR 

3554 

(5649C9 

! 

664(4440! 

*95.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

14.3! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

! 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

! 

! 

OR 

3555 

(564910 

1 

68414*40! 

195.01 

35. 0! 

9.0! 

- 

1600! 

1  4.3! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

OR 

3561 

1 

t 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  I 

! 

I 

! 

1568910 

I 

703(4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15001 

14.0! NONE 

1  OK 

CINCINNATI! 

! 

1975 

3562 

! 

! 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

1 

OR 

!548«W 

1 

703(44401 

1*5.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14 .0 !  NONE 

IOH 

I 

CINCINNATI! 

! 

1975 

I 

I 

!  i 

195.9! 

JS.01 

t  .7! 

-  } 

! 

0) 

3543 

IUKI2 

1 

703(44401 

195.)! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 4.0 !  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

1 

1 

1 

193.01 

35.41 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

I 

C 

3564 

!  568  VI 3 

! 

703*4440! 

*95.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

H.OIHOHE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

I 

i 

!  ! 

1/S.O! 

35.0! 

K/l 

•  ! 

! 

1 

I 

OR 

3565 

1568914 

! 

702/4*401 

193.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1580! 

U.OINONE 

I  OH 

1 

CINCINNATI! 

! 

1975 

l 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0' 

1.7! 

-  ! 

1 

OR 

3164 

IS6!«15 

i 

70314  A4f! 

195.0! 

35.C1 

9.0' 

- 

150.01 

U.OINONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

*567 

! 

i 

!  < 

1 *5.01 

35.0! 

1.71 

-  I 

! 

I 

1 

OR 

$568916 

J 

70314*401 

195.0! 

»•  .0* 

9.0! 

- 

1500! 

U.OINONE 

I  OH 

CINCINNATI! 

1975 

^568 

I 

i 

!  I 

195.0! 

35-0! 

1.7* 

-  ! 

! 

1 

! 

Ov 

156RT17 

! 

7C3f 4440! 

195.0! 

3s. 0! 

9.U. 

- 

15001 

U.OINONE 

IOH 

CINCINNATI! 

! 

1975 

i 

t 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

t 

! 

I 

OR 

3569 

1568910 

1 

70314440! 

195.0! 

=1 

9.0! 

- 

ItaOJ* 

U.OINONE 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

t 

1975 

OR 

! 

i 

!  ! 

195.0/ 

35.31 

1.7! 

-  ! 

1 

3570 

*568919 

1 

703(4440! 

195.#" 

D#.0! 

9.0! 

«• 

1500! 

U.OINONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

t 

l 

!  ! 

195.2: 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

1 

! 

OR 

3571 

(568920 

i 

703! 4A40f 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

U.OINONE 

IOH 

1 

CINCINNATI! 

! 

1975 

l 

1 

1  ! 

195-0! 

35.0! 

1.7! 

-  I 

I 

Or 

5572 

! 561921 

! 

70314  A  40! 

Ui.'l 

35.0! 

9.0! 

« 

1500! 

f  4  ,0  J  NC*,£ 

IOH 

C-MINNATI ! 

! 

1975 

3573 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

J/.O! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

OR 

! 568**2 

1 

’07J  4*40l 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1500! 

U.OINONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

3S74 

! 

! 

t  ! 

1  /.O! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

1 

0 

I54W.3 

! 

703 ! 4A40! 

195.0! 

35. 0» 

9.0! 

- 

1500! 

U.OINONE 

IOH 

CihCXNNA)!! 

1976 

! 

1 

$  ! 

195.0! 

35. jI 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

! 

OR 

3575 

If  61924 

I 

703»4A4'M 

195.0/ 

35.  Ci 

«.0! 

• 

1500! 

U.OINONE 

!0K 

I 

kUCINNATI! 

1976 

! 

! 

1  / 

195.0! 

55.0! 

1.?: 

-  ! 

! 

( 

OR 

3576 

1 ;68'*S 

! 

703!#  *0! 

195.0! 

)5.‘J! 

«-.0t 

- 

1!uU 

U.OINONt 

IOH 

CINCINNATI! 

1976 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

) 

OR 

3577 

1  566K6 

! 

#L  *{4*4(1 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

1500! 

U.OINONE 

IOH 

CINCINNATI! 

*976 

t 

! 

!  l 

195.0! 

3J.\! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

; 

357$ 

l  56*927 

! 

70314440! 

'95.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

.*00! 

U  .  J IUjNE 

|CM 

CINCINNATI:! 

n.v 

I 

1 

!  ! 

1  /5.0! 

3>.0f 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

1 

OR 

35)9 

J5SJ92B 

1 

70314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

U.OINOnE 

ICH 

CINCINNATI! 

1976 

! 

J 

!  ! 

195.0! 

'.5.0! 

1.7! 

'  ! 

i 

t 

! 

OR 

3550 

136.729 

( 

70314A4*! 

\  > 5.  )! 

35.0! 

*.0! 

- 

15101 

U.OINONE 

IOH 

CINCIL^ATI! 

1976 

! 

! 

!  ! 

195  9! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

* 

1568930 

! 

703UA40! 

US.  J! 

35.C' 

9.0! 

- 

15001 

U.OINONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1976 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

• 

! 

! 

OR 

360. 

(568931 

I 

703! 4A40 J 

195.0! 

35.0/ 

9.0! 

- 

•  500 ! 

U.OINONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1976 

! 

* 

!  ! 

195.'“ 

35.0# 

1.5* 

-  1 

! 

! 

I 

OR 

360S 

*  *’68932 

! 

701,4440! 

195.0! 

35.01 

9.1. 

1S0JJ 

U.OINONE 

IOH 

c:  IC7N*#.TX! 

1  **76 

t 

t 

!  ! 

195.0/ 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

t 

! 

OR 

3604 

1568933 

I 

703! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

V  0! 

- 

*500! 

U.OINONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1976 

1 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

- 

f 

* 

I 

OR 

3605 

1568934 

! 

703! 44401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

U.OINONE 

ion 

I 

CINCINNATI! 

1976 

t 

1 

j 

*95.** 

35.0! 

1.5! 

-  1 

* 

! 

OR 

3606 

1568935 

! 

703 !  4A4CI 

<95,0! 

35.0! 

5.01 

- 

150C! 

U.Lf  NONE 

IOH 

CIl VlNNATIi 
! 

197* 

( 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

•  I 

! 

I 

OR 

3607 

1568936 

( 

703  J  44  40 } 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

l50r  1 

U.O!*TN« 

IOH 

CINCINNATI! 

1976 

! 

! 

!  ! 

195-0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

I 

! 

OR 

3608 

1568937 

! 

703! » »40! 

19'.)! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

U.OINONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1976 

J 

1 

I  1 

r;i.oi 

’1*0! 

-  I 

r 

1 

I 

OR 

3609 

(568938 

i 

70314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0i 

- 

1500 1 

U*U  NONE 

IOH 

i 

CINCINNATI! 

1976 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

OR 

3610 

(568939 

! 

703 ! 4 A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

U.OINONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1976 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1  •  S ! 

-  i 

! 

I 

I 

OR 

3611 

1568  940 

I 

703I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

150oi 

U.OINONE 

IOH  CIKCItrlMIl 

1976 

( 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

i 

OR 

3612 

1568941 

! 

70314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

U.OINONE 

IOH 

'TNCINNATU 

1976 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

OR  3G1J 

(568942 

! 

70314440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

U.OINONE 

IOH 

CINCINNATI! 

197ft 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

OR 

3614 

(568943 

! 

703(4440! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1500! 

U.OINONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1976 

! 

! 

!  ! 

195. J! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

OR 

3615 

1568944 

! 

703! 4A40I 

1V5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

U.OMlNE 

ioH 

CINCINNATI# 

1976 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

I 

i 

OR 

3616 

1568945 

! 

70314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1530! 

*4.0#  '"ONE 

!0H 

CUCINNATir 

1976 

3617 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ( 

• 

I 

OR 

(568946 

! 

703UA4O! 

195.01 

3S.0! 

9.c; 

- 

1500' 

U.#**NOME 

IOH 

! 

I 

I 

CINCINNATI! 

! 

! 

#976 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

!  ( 

!  ! 

!  ! 

195. C! 

35.0! 

! 

! 

t#5! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

) 

( 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

633 

ENGKi 

HIT! 

VESSEL  NAME  A 

OPERATOR 

1  COAST 

At  AUMER  !  GUARD 

!  NUMBER 

IVTCCl  DIMENSIONS  | DRAFT! 

1  NET  ICnDClLENSTMlBKDTHl  1 

!  REGIS-! **•*!  RES.  1  REG.1L0AD-! 
TEA  1  SEEI//////1/////1  ED  I 
TON-  !  PAGE!  OVER-i OYER-! 7/7/71 
NAGt  1  IV  1  ALL  1  ALL  ILI6HTI 

KORSEl 
POWER  t 

CAPACITY  1 
t 

CARSO  t 
7///////I 
PASS-  1 
INGERS  ! 

HliU-  !  1  V  E  S  S  £  L  ! 

EST  I  CARCO  HANDLING  IS  OPERATING  1 
FIXED  {  EQUIPMENT  !TC!  BASE  1 

POINT  !  LINE-1  |A0!  LINE-1  ! 

(LIGHT) !//////////////// I TD !////////// 1 
(FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  ! 

t 

! 

TEAK  1 
BUILT  ! 
OR  ! 

‘REBUILT ! 

CIS)  OHIO  RIVER 

I 

I 

CO./  THE  1 

(CONTINUER)! 

1  1 

1  1 

1  t 

!  1 

! 

i 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

! 

I 

I 

! 

! 

1 

I 

! 

I 

0* 

361$ 

1361947 

t 

70314A401 
t  t 

195.0! 

195.0! 

33.0! 

35.0! 

9.0! 

1.51 

“  ! 

15001 
-  I 

14.OIN0NE 

! 

IOH 

» 

CINCINNATI! 

1 

1976 

0* 

3619 

1541948 

I 

70314A40! 

1  t 

195.0! 

195.0! 

33.0! 

33.0! 

9.0! 

1.5! 

“  1 

15001 
-  1 

14.01NONE 

! 

t  OH 

I 

CINCINNATI! 

! 

1976 

OK  3*20 

! 548949 

I 

70314A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.01 

1.5! 

*  ! 

15001 
-  I 

14.0! NONE 
! 

IOH 

I 

CINCINNATI t 

1974 

OK 

3621 

1 368930 
! 

70314A40! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

*  I 

1500! 
-  1 

14 .0! NONE 
! 

!0H 

i 

CINCINNATI! 

1 

1976 

OK  3622 

1541931 

! 

703I4A40I 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.5! 

“  i 

1500! 
-  t 

1 4 .0! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

1 

1974 

OK 

3623 

1566932 

1 

70314A40! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

*  i 

1500! 
-  ! 

14.0IN0NC 

1 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

t 

1974 

OK 

3624 

1361953 

1 

7031 4A  401 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.51 

•  I 

1500! 
-  ! 

14.0! NONE 

I 

IOH 

1 

CINCINNATI! 

1976 

OR 

3623 

1368934 

1 

703 1 4  A  40 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5t 

—  ! 

15001 
-  1 

14 .0 ! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

1976 

or 

2* 

1361953 

1 

70314A401 
!  1 

195.0! 

195.0! 

33.0! 

35.0! 

9.01 

1.5! 

—  1 

1500! 
-  ! 

14.0! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

1976 

OR 

3627 

1541954 

1 

70314A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.01 

9.01 

1.5! 

•  ! 

1500! 
-  ! 

14 .0 ! NONE 

1 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

1976 

OK 

3626 

1561957 

1 

70314A40! 

1  ( 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.91 

9.0! 

1.5! 

•  ! 

1500! 
-  ! 

14 .0! NONE 
t 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1976 

OK 

3629 

1361958 

! 

70314*40! 
t  1 

195.01 

195.0! 

35.01 

35.01 

9.0! 

7.51 

-  1 

1500! 
-  ! 

1 4 . 0! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1976 

OK 

3630 

1568959 

! 

7031 4 A  40! 

1  t 

105.0! 

1 95. C! 

35.01 

35.01 

9.01 

1.51 

*  ! 

1500! 
-  ! 

1 4 .0 ! NONE 

1 

1  OH 

I 

CINCINNATI! 

I 

1976 

OR 

3631 

1581538 

! 

70914A40! 

1  I 

195.1! 

195,1! 

35.1! 

15.2! 

11.0! 

1.71 

**  1 

19W« 
-  7 

14.0! NONE 
! 

(OK 

! 

CINCINNATI! 

I 

1977 

OR 

3632 

1581539 

1 

70914A401 
)  1 

195.1! 

195.1! 

33.11 

35.21 

11.0! 

1.71 

—  1 

1916! 
-  ! 

U.OlNONE 

! 

OH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1977 

OK 

3633 

1581540 

! 

709I4A40! 

1  I 

195.1! 

195.11 

3S.1I 

35.21 

11.01 

1.71 

*  1 

1916! 
-  ! 

U.OOONC 

1 

!0K 

1 

CINCINNATI! 

! 

1977 

OK 

3634 

1581541 

! 

709UA40! 
i  : 

195.1! 

195.1! 

IS.lt 

35.21 

11.01 

1.71 

*  1 

1916! 
-  ! 

14.01N0NE 

3 

IOH 

CINCINNATI! 

I 

1977 

OK 

3633 

1581542 

l 

70914A40! 

!  1 

195.11 

195.11 

35.1! 

35.21 

i.7! 

'  I 

1916! 
-  ! 

14.0! NONE 

1 

OH 

! 

CINCINNATI! 

1 

1977 

OK 

3636 

1591543 

! 

70  9 1 4 A  401 

1  1 

195.1! 

115.11 

35.1! 

35.2! 

11.0! 

1.71 

**  J 

1916! 
-  1 

U.OlvONE 

! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1977 

OK  3637 

1581544 

l 

70914A40! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

85.1! 

?5.:i 

11.01 

1.71 

*  ! 

19CM 
“  1 

1 4  .0! NONE 

1 

IOH 

I 

CINCINNATI! 

1977 

OK 

363$ 

1 561545 

70914A401 

1  1 

195.1! 

195.11 

35. It 
35.2! 

11.0! 

1.7! 

—  ! 

1916! 
-  ! 

14.0! NONE 

1 

IOH 

I 

CINCINNATI! 

1977 

OK 

3639 

1581546 

l 

709I4A40! 

1  1 

195. 1! 
195.11 

35.1! 

35.2! 

11.0! 

).7! 

■*  ! 

1916! 
-  i 

14.01  NONE 
! 

!  OH 

I 

CINCINNATI! 

1977 

OK 

3640 

1581547 

1 

70914A40! 

1  I 

195.11 

195.11 

35.1! 

35.2! 

11.0! 

1.7! 

**  » 

1916! 

1 

U.OlNONE 

I 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

1977 

OK  3641 

1581545 

1 

7A914A401 
!  i 

195.1! 

195.1! 

35.11 

35.2! 

11.0! 

1.71 

-  I 

19161 
-  ! 

U.OlNONE 

• 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

1977 

OK 

3642 

1591549 

l 

709KA401 
(  ! 

195.11 

195.1! 

35.1! 

35.2! 

11.0! 

1.71 

-  I 

1916! 
-  ! 

14.o1nV.CE 

! 

!0K 

I 

CINCINNATI! 

1977 

OK 

3643 

1581550 

! 

709UA40I 

1  l 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.2! 

11.01 

1.71 

*  ! 

1916! 
-  ! 

U.OlNONE 

! 

(OH 

! 

CINCINNATI! 

1977 

1 

OK 

3644 

1581551 

i 

70914A40! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.11 

35.21 

11.01 

1.7! 

—  ! 

1916! 
-  ! 

U.OlNONE 

I 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

1977 

OR 

3643 

1581552 

! 

70914A401 

1  ! 

105.1! 

195.1! 

35.1! 

35.2! 

11.0! 

1.7! 

*  1 

1916! 
-  ! 

U.OlNONE 

! 

IOH 

1 

CINCINNATI! 

1977 

OK 

3646 

1581553 

l 

7091 4A40! 

!  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.21 

11.01 

1.71 

~  ! 

1916! 
-  1 

14.0! NONE 
! 

!0H 

CINCINNATI! 

1977 

OR 

3647 

1581554 

1 

70V14A40! 

1  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.2! 

11.01 

1.71 

*  1 

1916! 
-  ! 

U.OlNONE 

! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1977 

OK 

364$ 

1581555 

1 

70914*401 

1  i 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.2! 

11.0! 

1.7! 

*  ! 

1916! 
-  I 

U.OlNONE 

1 

!0H 

CINCINNATI  • 

1977 

OK 

3649 

1581556 

1 

709] 4A  40! 

!  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.2! 

11.0! 

1.7! 

-  ! 

1916! 
-  ! 

U.OlNONE 

! 

•OH 

! 

CINCINNATI! 

1977 

OK 

3630 

1581557 

1 

70914A40! 

!  1 

195.1! 

195.1! 

3S.1 ! 
■-35,2! 

11.0! 

1.71 

*  1 

1916! 
-  1 

U.OlNONE 

! 

IOH 

! 

CINCINNATI  ) 

1977 

OK 

3631 

1593701 

1 

779! 4 A  40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.7! 

“  I 

149JI 
-  1 

1 3.9| NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

1978 

OK 

3652 

1593702 

1 

779I4A40! 

•  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.71 

-  1 

1493! 
-  ! 

13.9! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

OK 

3633 

1593703 

! 

779J4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35,0! 

35.0! 

9.0! 

1.71 

”  ! 

1493! 
-  ! 

13.9! NONE 

1 

!  OH 

1 

CINCINNATI! 

1978 

OP 

5654 

1593704 

779I4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

"  I 

1493! 
-  ! 

13.9) NONE 

1 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

197$ 

OK 

3653 

1593705 

! 

779I4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

•  ! 

1493! 
-  ! 

1 3.9(N0NE 

1 

IOH 

I 

CINCINNATI! 

1978 

OK 

3656 

1593706 

! 

77914A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.7! 

-  1 

1*931 
-  ! 

13.9! NONE 

I 

IOH 

1 

CINCINNATI! 

1978 

OK 

3657 

1593707 

1 

779I4A40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

*  ! 

1493! 
-  I 

13.9IN0NE 

! 

IOH 

! 

CINCINNATI 1 

1978 

OK 

365$ 

159370$ 

l 

77914A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.7! 

-  I 

14931 
-  ! 

13.9IN0NE 

! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1978 

OR 

3659 

1593709 

779UA40! 

!  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  1 

1493! 
-  1 

13.9! HONE 

I 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1978 

OK 

3660 

1593710 

1 

779I4A40! 

!  I 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.01 

9.0! 

1.7! 

-  1 

14931 
-  1 

1 3.9 l NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

1978 

OK 

3661 

1593711 

* 

7791 4 A  40 1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

1493! 
-  1 

13.9| NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

1978 

rt 

3662 

1593712 

I 

779J4A40! 
i  i 

195.0! 
193. Cl 

35. 01 

9.0! 

t.7! 

• 

1493! 
-  | 

1 3.9 (NONE 

j 

OH 

! 

CINCINNATI! 

1979 

OK 

3663 

1593713 

1 

77914A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.71 

-  ! 

1 493  i 
-  ! 

13.9! NONE 

i 

IOH 

! 

CINCINNATI  1 

1979 

on 

3664 

1593714 

! 

779I4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

14931 
-  ! 

1 3.9j  NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1979 

OK 

3665 

1593715 

! 

77914A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

“  ! 

1493! 
-  ! 

13.9! NONE 
! 

1  OH 

I 

CINCINNATI! 

1979 

ft 

3466 

159J716 

! 

77914A40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

*  ! 

1493! 
-  1 

13.9 ! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1979 

OK 

3667 

159.717 

! 

779 !4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

U93! 
-  ! 

13 .9] NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1979 

OK 

3660 

1593715 

! 

77914A401 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  f 

1493! 
-  ! 

1 3.9! NONE 
| 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

1979 

OK 

36/^ 

159371  9 
! 

779! 4440! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“  ! 

1493! 
-  ! 

13. NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

j 

1V79 

OK 

:  >70 

1593720 

1 

77914A401 
!  ! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

i 

1493! 
-  ! 

1  3. 9  J  NONE 
! 

!0H 

1 

CINCINNATI i 

1979 

OR 

3671 

1593721 

1 

1 

1 

77914A40! 

!  ! 

!  1 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

! 

! 

1493! 
-  ! 

! 

! 

13.91N0NE 

! 

! 

! 

!  OH 

1 

! 

! 

CINCINNATI! 

1979 

634  TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENG*! 

1VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT  1 

{CAPACITY! 

NIGH-  ! 

!  V 

ISSILI 

MST1 

OPERATOR 

NET  !  CODE (LENGTH! BR DTK! 

! 

! 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  1 

REG.  i 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

! ////////! 

POINT  I  LINE-1 

1*01 

LINC-1  1 

BUILT 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

t  GUAR9 

TON-  1  RAGE  1 

OVER-! OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !///////) /7//////ITD! ////////// 1 

OR 

!  NUMBER 

NA6E  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  (LIGHT! 

POWER! 

CNGERS  ! 

(FEET)!  LIIE-2 

!EE! 

LINE-2  l*RE3UILT( 

(13)  OHIO 

RIVER  CO./  THE 

1 

1 

1 

!  1 

1  1 

1  i 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

1 

1 

(CONTINUER) ! 

1  ! 

! 

t 

! 

1 

I 

1 

Of 

3672 

1593722 

77914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.9! NONE 

iOH 

CINCINNATI! 

1979 

I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

I 

1 

CR 

3673 

1593723 

779 14A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14931 

13.91N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

1 

l  1 

195.0! 

35.01 

1.71 

-  ! 

1 

1 

! 

OR 

1674 

1595724 

77914A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

1 3.9( NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

! 

1  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.7! 

-  1 

! 

! 

! 

OR 

3673 

1595725 

77914A401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1493! 

1 3.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

I 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

i 

! 

0* 

3676 

1602751 

779J4A40! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1493! 

13.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

J 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

! 

OR 

3677 

1602752 

77914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.9 (NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

1 

OR 

3673 

1602753 

77914*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*?3! 

1 3.9 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI  1 

1979 

» 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

t 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3679 

1602754 

77914*401 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

1 3.9| NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

0* 

36f  0 

1602755 

779J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

l 

1  1 

195.0! 

55.0! 

1.7! 

-  1 

1 

! 

! 

0> 

7681 

1602756 

77914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14951 

1 3. 9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

i 

I 

OR 

36?  2 

1602757 

77914*401 

195.0! 

35.01 

9.vl! 

- 

1493! 

13.9!  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.)! 

-  ! 

! 

1 

1 

OR 

3683 

1602758 

77914*40! 

195.01 

35.0! 

9,01 

- 

1493! 

1 3.9! NONE 

iOH 

CINCINNATI! 

1979 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.71 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

3634 

1602759 

77914*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

1 3.9 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

3685 

1602760 

77914*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.9( NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3686 

1602761 

77914*40! 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.9 (NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3687 

1602762 

77914*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1493! 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

1 

OR 

3688 

1602765 

77914*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.92  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  2 

19S.0! 

33.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3689 

1602764 

77914*401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.91  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3690 

1602765 

77914*40! 

19S.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1493! 

13.9!  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

| 

! 

! 

OR  3691 

1602766 

77914*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1493! 

13.91N0NC 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

1 

OR 

3692 

1  602767 

77914*40! 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.91N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

! 

! 

! 

0* 

3693 

1602768 

77914*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

! 

1 

OR 

3494 

1602769 

77914*40! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

493! 

13.91N0NF 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

•  ! 

1 

1 

1 

OR 

3695 

1602770 

77914*40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

14 '3! 

13.9(N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

•  « 

1 

! 

! 

OR 

3696 

1602771 

77914*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

l 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3697 

1  602772 

779(4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.91N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

! 

OR 

3698 

1602773 

77914*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

l 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

( 

! 

! 

OR 

3699 

1602774 

77914*40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.9 1N0NC 

IOH  CINCINNATI! 

1979 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

l 

! 

! 

OR 

3700 

1602775 

77914*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

! 

t  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

3701 

1610304 

77914*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

l 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

1 

OR 

3702 

1610305 

77914*40! 

195.0! 

3S.01 

9.0! 

- 

1493! 

13.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI  1 

1979 

1 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

! 

OR 

3703 

1610306 

77914*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.9 !  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3704 

1610307 

77914*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13. 9 JNONE 

!CH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

3705 

1610308 

77914*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

1 3.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

! 

! 

OR 

3706 

1610309 

77914*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

1 3.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

l 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3707 

161C310 

77914*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.91  NOME 

low 

CINCINNATI! 

1979 

! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

1 

OR 

3708 

161C311 

77914*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.9IN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

I  ! 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3709 

1610312 

77914*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

1 3.9 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

{ 

OR 

3710 

1610313 

77914*40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13,9!N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3711 

1610314 

77914*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

| 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3712 

161C315 

77914*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14931 

13.9IN0NE 

!0H  CINCINNATI! 

1979 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

! 

OR 

3713 

1610316 

779UA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  | 

! 

! 

! 

OR 

3714 

161C317 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.9IH0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1980 

1 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3715 

1610318 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.9f  NONE 

S  OH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  I 

! 

! 

! 

OR 

3716 

1610319 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.9 {NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1980 

| 

i  j 

! °5«0! 

35.0! 

1*7* 

-  1 

! 

! 

! 

OR 

3717 

1610320 

794! 4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

1 3 . 9 1  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

3718 

1610321 

79414*40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

1 3. 9 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

! 

! 

1980 

OR 

3719 

1610322 

79414*40! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1493! 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

| 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

) 

! 

1 

OR 

3720 

1610323 

79414*60! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13. 9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

i 

! 

1980 

OR 

3721 

1610324 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.91N0NE 

! OH  CINCINNATI! 

1 

!  ! 

195.01 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

1980 

OR 

3722 

1610325 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.9! NONE 

!0W 

CINCINNATI 1 

I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

3723 

1 610326  ' 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.91N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

i 

I 

1980 

OR 

3724 

! 610327 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI 

l 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

1 

OR 

3725 

1610326 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.9IN0NE 

iOH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  1 

195.01 

35.0! 

1 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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ENGRl 

(VTCC1 

DIMENSIONS  1DFAFT1 

(CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

OIST! 

OPEFFTOF 

NET  1C0DE1LETGTH13FDTH! 

1 

! 

! 

EST  !  CAFGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  1 

FEGIS-! *•**! 

FES.  ! 

FEC.lLOAO-l 

1 

CAFGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TCI 

BASE  ! 

YEAF 

1  COAST 

TCF  1  SEE! ////// l ///// 1 

ED  1 

unnun 

POINT  !  LINC-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL 

NAME  AND  NUNBEF 

!  6UAFD 

TON-  1  PAGE! 

OVEF-10VEF-1/////1 

HOFSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD !//////////  ! 

OR 

!  NUH9EF 

MACE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1LIGHT! 

POUEFl 

ENGEFS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2  ! *FE8UILT 

(16)  OHIO 

FIVEF  CO.,  THE 

! 

! 

1 

1  ! 

1  l 

1  1 

1 

1 

! 

i 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

OF  3726 

! 61 0329 

77914A40! 

195.0! 

35,08 

9.0! 

- 

1493! 

13.9IN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

198L 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7; 

-  ! 

! 

! 

! 

OF  3777 

1610330 

77914A4Q1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

1 3. 9 1  NONE 

!Cm 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

! 

! 

! 

OF  3728 

! 610331 

77914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493!* 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

i 

! 

1 

Ot  3729 

1410332 

77914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI  1 

1980 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

! 

I 

OF  3730 

1610333 

77914A40! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

( 

! 

! 

0*  3731 

!610334 

77914*40! 

195.01 

3  S  •  C 1 

9.0! 

- 

1493! 

13.9IN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

i 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  I 

! 

! 

1 

OF  3732 

J  61 0335 

77914A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.91  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1960 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OF  3733 

1610336 

77914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

1 3.9! HONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.71 

-  ! 

( 

! 

1 

OF  3734 

1610337 

77914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1493! 

13.9! NONE 

!  Oh 

CINCINNATI! 

1980 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3733 

! 6103*8 

77914A40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1493! 

13.9 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35. 0! 

1.7! 

-  ! 

( 

! 

1 

OF  3736 

1610339 

77914A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.9!N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1980 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OF  3737 

1610340 

77914A40! 

195.01 

35.0! 

9.0t 

- 

1493! 

13.9!N0ft 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.7| 

-  ! 

j 

! 

1 

OF  3738 

1610341 

77914A40! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1493! 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

i 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OF  3739 

1610342 

77914*40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13. 9  l  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

193.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

I 

OF  3740 

1610343 

77914AA0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

1 3.9JN0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1980 

l 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

( 

! 

\ 

OF  3741 

1610244 

77914A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

13.91  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OF  3742 

1625830 

79414A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

1 3. 9 } NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

l 

! 

! 

OF  3743 

1625881 

794! 4  A  40 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1499! 

13. 9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

I 

! 

I 

OR  3744 

1625882 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

13.9 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

OF  3745 

1  625  883 

79414A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

13.?, NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

! 

OP  3746 

1425834 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

1 3 . 9 1 NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR  3747 

1625885 

79414*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

13.9! NONE 

ION 

CINCINNATI! 

I960 

1 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

0*  3743 

1625836 

79414A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

• 

1499! 

13 •  M  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

) 

! 

OF  3749 

1625887 

794 1 4A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1409! 

13.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

I960 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

OF  3750 

1625868 

79414A401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1499! 

1 3.9INONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

i 

OF  3751 

1425889 

79414A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1499! 

1 3.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OF  3752 

1625890 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

1 3. 9! NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

OF  3753 

1625891 

794 14*401 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

13.91  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1930 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

! 

OF  3754 

1625892 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

13.91  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

1 

OF  3755 

1625893 

794I4A401 

195.0! 

J5.C! 

9.0! 

- 

1499! 

13.91N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

OF  3756 

1625894 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

« 

1499! 

13.9IN0NC 

ION 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

) 

! 

! 

OF  3757 

1625895 

79414A401 

195.0! 

35.3! 

9.0! 

- 

1502! 

13.91N0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OF  3758 

1625896 

794I4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

1 3.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OF  3759 

1625897 

794UA4C1 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

13.9IM0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OF  3760 

1625898 

794J4A40! 

195.0! 

35. C! 

9,0! 

- 

1502! 

13.9! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

! 

OF  3761 

1625899 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

13  .9 1  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

195,0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OF  3762 

1625900 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

1  3. 9 1  HONE 

low 

CINCINNATI! 

1980 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OP  3763 

1425901 

794(4*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1502! 

1 3.91  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

1?5.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

» 

! 

1 

OF  3764 

1625902 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1502! 

1 3.91N0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OF  3765 

1625903 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

13.9 ! NONE 

low 

ClHClXaRTI! 

1980 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

OF  3766 

1625904 

794 14A40 1 

195.01 

35.0! 

9.0) 

- 

1502! 

13.91N0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

(  1 

195.0! 

3 '  •  0 ! 

1*51 

-  ! 

! 

! 

! 

OF  3767 

1625905 

V9414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502J 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1960 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

) 

OR  37*8 

1625906 

79414*40! 

195.0! 

35  •  C 1 

9.0! 

- 

1502! 

13.9JN0HE 

!0M 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

! 

OR  3769 

1625907 

79414A40* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

! 

OF  3770 

1625508 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

13.91N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

OF  3771 

1628426 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

13.95  NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

i  m 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OP  3772 

1628427 

794 J  4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

13.9IN0HC 

!'H 

CINCINNATI! 

1930 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

OR  3773 

1623428 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

( 

! 

! 

OF  3774 

1628429 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1502! 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

I960 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OF  3775 

1623430 

79414*40! 

1*5.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1502! 

13. 9! NON? 

!0H 

CINCINNATI! 

1980 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.51 

-  ! 

! 

! 

! 

OF  3776 

1628431 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

1 3.9IH0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

I960 

1 

1  l 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OF  3777 

1428432 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

13. 9!  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

3*5.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

OF  3778 

1628433 

79414*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

1 3. 9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OF  3779 

1623434 

79414*401 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

1502! 

13.9IN0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1960 

! 

1 

f 

!  ( 

1  1 

1  1 

195.0! 

! 

! 

33.0! 

! 

! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TA31E  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


£36 


ENGRl 

DISTI 

OPERATOR 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

1  NUMBER 

(IE)  OHIO 

RIVER  CO.#  THE 

I 

! 

! 

(CONTINUED! 

OR  760 

*628*35 

CP  3731 

1628435 

OR  3782 

1628437 

OR  3783 

1626*36 

OR  3784 

1628439 

OR  3785 

1626440 

OR  3736 

1626441 

OR  3601 

1514138 

OR  3302 

1514139 

OR  3603 

(514140 

OR  3804 

15141*1 

OR  3605 

1 

(514142 

OR  3306 

1514143 

OR  3607 

1514144 

OR  3608 

1514145 

OR  3609 

(514146 

OR  3810 

(514147 

OR  3811 

(514148 

OR  3612 

(514149 

OR  3813 

(514150 

OR  3814 

(514151 

OR  3615 

1514152 

OR  3814 

(514153 

OR  3617 

1514154 

OR  3619 

(514156 

OR  3620 

(514157 

OR  3821 

1514158 

OR  3623 

1514160 

OR  3824 

(514161 

OR  3625 

151*162 

OR  3826 

1514163 

OR  3627 

1514164 

OR  3826 

1S1416S 

OR  3829 

1514166 

CR  3830 

1514167 

OR  3831 

1514166 

OR  3632 

1514169 

OR  3833 

1514170 

OR  3834 

1514171 

OR  3t35 

1514172 

OR  3836 

1514173 

OR  3837 

1514174 

OR  3638 

1514175 

OR  3839 

1514176 

OR  3840 

1514177 

OR  3841 

| 514178 

OR  3842 

1514179 

OR  3643 

IS14180 

OR  3844 

1514161 

OR  3645 

1514162 

OR  3846 

1514183 

OR  3847 

1514164 

OR  3848 

(514185 

OR  3849 

(514186 

i 

1 

i 


1 VTCC! 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

CAPACITY! 

HIGH-  ( 

(  V  C  S  S  €  L  ! 

NET 

(CODE! 

LENGTH! BROTH!  ( 

( 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

(S  (OPERATING  (  ! 

RESIS¬ 

■(****! 

RES.  !  REG. (LOAD-! 

CARSO  ( 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

1 TC*  9A$£  (  YEAR 

TER 

1  SEE* 

//////!/////!  ED  ! 

////////( 

POINT  ( 

LXNE-1 

(AO!  LIt'E-1  1  BUILT  ! 

TON¬ 

(PAGE! 

0VEP-10VER-1/////1 

HORSE  1 

f»SS-  ! (LXCHT) f //////////////// !TD1 ////</////]  OK 

NAGE 

1  IV  1 

ALL  (  ALL  (LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ( 

(FEET)! 

LINE-2 

(EC!  LINE-2  ! *  RE8UILT1 

794(4**0! 

1«5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15021 

13.9! NONE 

i  i 

10H  CINCINNATI! 

|  ( 

I960 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

13.9 !  NONE 

(OH  CINCINNATI! 

!  j 

1  980 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  1 

! 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

13.9! NONE 

10H  CINCINNATI! 

(  | 

1981 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

7941 4A40J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

13.9! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

)  ( 

1931 

!  ( 

195*01 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

794 ( 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1511! 

13.9J NONE 

10H  CINCINNATI! 

!  ! 

1961 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  1 

1 

794(4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

1 3 .9  J  NONE 

tOH  CINCINNATI! 

!  | 

1981 

(  ( 

195.0! 

35. SI 

1.5! 

*  1 

! 

794(4*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1511! 

13. 9) NONE 

J OH  CINCINNATI! 
t  ! 

1®81 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

483! 4A4QI 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1700! 

1 4.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1  { 

1968 

!  I 

195.0! 

3  S  •  C  f 

1.7! 

-  | 

1 

683(4*401 

195.0! 

35.  Cl 

10.0! 

- 

1700! 

14.OlNO.tE 

!0H  CINCINNATI! 

|  | 

1968 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  1 

! 

683UA40I 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

14. 0! NONE 

(OH  CINCINNATI! 

|  J 

1968 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

623  (4A40 1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

17«0! 

1 4 • 0! NONE 

tOH  CINCINNATI! 

|  | 

1988 

!  ! 

195.0! 

55.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

663(4440! 

195.0! 

35.  Cl 

10.0! 

- 

1700! 

14.0! NONE 

(Oil  CINCINNATI! 

|  ! 

1968 

!  ! 

19S.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

653! 4  A  40  2 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1700! 

14.0! NONE 

ION  CINCINNATI! 

!  ( 

1968 

t  ( 

195.0! 

35.3! 

1.7! 

-  ! 

! 

683(4*40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

14,0! NONE 

ION  CINCINNATI! 

|  ) 

1968 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

*  | 

| 

6831  4440! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

14.01N3NE 

! OH  CINCINNATI! 

!  I 

1966 

i  ! 

195.0! 

3  5. Cl 

1.7! 

—  | 

I 

68314*40! 

195.0! 

35. 0! 

10.0! 

- 

1700! 

14.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

)  ) 

1968 

!  ( 

1«5.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

683(4*40! 

195.0! 

35.01 

10.0! 

- 

1700! 

14.0IN0NE 

! OH  CINCINNATI! 

1  ( 

1968 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

48314*40! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1700! 

14. 0! NONE 

(OH  CINCINNATI! 

!  1 

1968 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

66314A40! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1700! 

14.0!  NONE 

(ON  CINCINNATI! 

!  { 

1968 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

683(4*40! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1700! 

14.01N0NE 

!0M  CINCINNATI! 

1968 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

* 

(  ! 

683! 4A40J 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1700! 

14.01  NONE 

!0H  CINCINNATI! 
f  ! 

1968 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

| 

683(4*40} 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

14.0! NONE 

!CH  CINCINNATI! 

!  1 

1966 

(  : 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

683! 4 A40 ! 

195.01 

15.0! 

10.0! 

- 

1700! 

14. 0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

)  1 

1968 

(  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

663 (4A40( 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

14.0 ! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1968 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

| 

683(4*40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

14.0! NONE 

!QH  CINCINNATI ! 

|  | 

1968 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

663(4*40 ( 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

14.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1968 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

683(4*40! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1700! 

14.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

!  ( 

1968 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

663(4*40! 

195.0! 

35. C! 

10.01 

- 

1700! 

14.0! NONE 

(OH  CINCINNATI! 

!  | 

1968 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

68314*40) 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1700! 

1 4 .0! NONE 

(OH  CINCINNATI! 

|  | 

1968 

(  ( 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

( 

663(4*40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

14.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1966 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

683(4*401 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

14.0! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

!  | 

1968 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

663(4*40! 

195.0! 

35. C! 

1C.0! 

- 

1700! 

14 .0 ! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

|  ! 

1966 

(  ( 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

( 

663I4A40I 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

14.01  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1  | 

me 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  I 

1 

683(4*401 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

1 4. 0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1968 

(  ) 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

68314A4U1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

14.0! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

I  | 

1«68 

(  i 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  1 

! 

683(4*40! 

195.0! 

33.01 

10.0! 

- 

1700! 

14. 0( NONE 

IOH  CINCINNATI! 

(  ! 

1968 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

683(4*40! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1700! 

14.01N0NE 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1968 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  ! 

! 

683(4*40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

14.01  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1  | 

1968 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.7« 

-  ! 

! 

683(4*401 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

14.01N0NE 

IOH  CINCINNATI! 

!  1 

1968 

!  ! 

195.0! 

3S.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

663(4*40! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1700! 

14.01  NONE 

(OH  CINCINNATI! 

|  I 

1968 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

6831 4*401 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

17001 

14.0IN0NC 

(OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1968 

(  ( 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

68314*401 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

17001 

14.01  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

|  j 

1968 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

683(4*40! 

195.0! 

35.01 

10.0! 

- 

17C01 

14.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

|  | 

1968 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

j 

663(4*40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

14.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

|  | 

1968 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

68314*40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

14.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

(  | 

1968 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

683(4*40! 

195.0! 

35.0! 

10.01 

- 

1700! 

14.0 ! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1966 

19S.CS 

-  1 

t 

{  1 

683(4*40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

1 4.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1  1 

1966 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

) 

683(4*40! 

195.01 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

14.0 { NONE 

IOH  C INC ZNNATZl 
!  ! 

1968 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

683(4*40! 

195.0! 

35.01 

10.0! 

- 

1700! 

14.01  NONE 

SOH  CINCINNATI! 

!  | 

1968 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

68 3 14 *401 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

14.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

!  ( 

1968 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

683(4*40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

14 .0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

|  ( 

1966 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

« 

683(4*40! 

!  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.7! 

- 

1700! 

! 

14 • oj  NOME 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  | 

1968 

663(4*401 

195.01 

35.0! 

10.0! 

- 

170.  * 

14.01  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

!  1 

1968 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

!  • 

663(4*40! 

195.0! 

35.0! 

10.0) 

- 

1700! 

14 .0 (NONE 

1  OH  CINCINNATI! 

1  ! 

1968 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

“  1 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 
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ENGft! 

1 

IVTCCI  DIMENSIONS  ! DRAFT l 

! CAPACITY i 

HIGH-  ! 

!  V  £  S  S  E  L  1 

! 

0 1ST! 

OPERAIOR 

l  NET 

IC0DEILENGTH18R0THI  ! 

!  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

! S  IOPERATINS  ! 

! 

IREfilS- 

■!**••!  AEG.  1  AEG.! LOAD*! 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

YE  A  A  A 

!  COAST 

I  TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

I////////I 

P'  ■'•T  ! 

LINE-1 

!  AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

1  guard 

I  TON** 

IPA6EI  OVER"! 0VER“! /////! 

HORSE!  PASS-  ! 

(Lit  M////////////////1TD! //////////! 

OR  ! 

I  NUMBER 

I  NAGE 

!  IV  i  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEE 

LlNE-2 

!EE!  LINE-2  !*REBUILT ! 

!  I  t  !  !  1  I  !  !  !  1  II 

!  I  I  I  I  1  I  I  !  !  I  I  I 


(IS)  OHIO 

RIVER  CO.#  THE  l 

(CONTINUED)! 

1 

! 

1  ! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

OR 

3830 

1514187 

! 

1 

1 

68314A40! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1700! 

-  ( 

14. 0 ! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1968 

OR 

3852 

1630853 

! 

1 

1 

79414A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
! 

1511! 

-  ( 

1 3.9! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR  3853 

! 630854 
! 

! 

1 

794 1 4A40I 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1511! 

-  ! 

13.9! NONE 
! 

!  0  H 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR 

3854 

1530855 

« 

! 

i 

79414A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  1 
! 

1511! 

-  ! 

13.9! NONE 
! 

f  OH 
! 

CINCINNATI! 

1 

1981 

OR  3SSS 

1630856 

l 

! 

79414A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  1 
1 

1511! 

-  ! 

13.9! NONE 

f  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR 

3858 

1630857 

! 

1 

« 

794144401 
!  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
! 

1511! 

-  ! 

13.9 ! NONE 
! 

!0H 

1 

CINCINNATI! 

! 

1981 

UR 

3857 

! 630853 
l 

1 

! 

79414A40! 

1  1 

195.0! 

19S.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1511! 

-  ! 

13.9! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR 

3858 

1630859 

| 

! 

1 

79414A40! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
! 

1511! 

-  ! 

1 3.9 ! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR 

3859 

‘{630860 

! 

! 

1 

79414A40! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
! 

1511! 

-  ! 

13.9 ! NONE 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OB 

3860 

1630861 

1 

1 

! 

79414A40! 

1  1 

195. C! 
195.0! 

35.0! 

55.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1511! 

-  ! 

13.9 ! NONE 
( 

•OH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR 

3661 

1630862 

1 

1 

! 

79414A401 
!  1 

195.0! 

195.0! 

3S.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1511! 

-  ! 

13.9*  NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

j 

1781 

OR 

3862 

1630863 

1 

! 

1 

79414A40! 

!  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1511! 

-  ! 

1 3. 9! NONE 
! 

!0H 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR 

3863 

1630864 

1 

1 

! 

79414A401 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1511! 

-  i 

13.9! NONE 

i 

OH 

CINCINNATI! 

; 

1981 

OR 

3664 

1630865 

l 

1 

j 

79414A40! 

•  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1511! 

-  ! 

13. 9! NONE 
! 

1  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR 

3865 

1670866 

i 

» 

79414A40! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

i 

1511! 

-  ! 

13. 9! NONE 
{ 

10H 

! 

CINCINNATI! 

; 

1981 

OP 

3866 

1630267 

1 

! 

1 

79414A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

i 

! 

1511! 

.  i 

1 3. ?!  NONE 
! 

!  OH 

1 

CINCINNATI! 

1 

1981 

OR 

3867 

1630868 

1 

1 

! 

79414A40! 
t  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

3S.0! 

9.0! 

1.S! 

i 

1511! 

-  ! 

13.9! NONE 
! 

ion 

! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR 

3868 

1630869 

1 

1 

! 

794! 4 A  40 ! 

1  1 

195.01 

195.0! 

3S.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1511! 

-  ! 

1 3.9! NONE 

j 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1 

1981 

OR 

3269 

1630870 

! 

1 

1 

794! 4 A  40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. 0! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  i 

! 

1511! 

-  ! 

1 3.9! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

or 

3870 

1630871 

1 

! 

! 

79414A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
! 

1511! 

-  ! 

13.9! NONE 
! 

•OH 

! 

CINCINNATI! 

1 

1981 

OR 

3871 

•630872 

! 

! 

1 

794! 4A  40! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
! 

1511! 

-  ! 

13.9JN0NE 

! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OP 

3872 

•63C873 

1 

! 

! 

79414*40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1511! 

-  ! 

13.9! NONE 
! 

!0H 

j 

CINCINNATI! 

j 

1981 

OR 

3873 

1630874 

! 

1 

1 

79414A40! 

1  i 

195.0! 

195.0! 

35*0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

i 

1511! 

-  ! 

1 3 .9 (NONE 

i 

ion 

! 

CINCINNATI! 

1 

1981 

OR 

3874 

163C87S 

l 

1 

1 

79414A40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

15H! 

-  ! 

1 3 .9! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI i 
! 

1981 

OR 

3875 

1630876 

1 

1 

! 

794I4A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
! 

1511 ! 

.  < 

1 3.9IN0NE 

i 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR 

3876 

1&3C877 

! 

1 

1 

79C14A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

151 1 ! 

-  ! 

13.9IN0NE 

! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR 

3877 

I63C27S 

! 

l 

1 

79414A4C! 

!  ! 

195.0! 

19J.0! 

35. C! 
35.0! 

7.0! 

1.5! 

-  ! 

• 

1511! 

-  ! 

1 3. 9! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

J 

1981 

OR 

3878 

1630879 

! 

1 

1 

79414A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

-  i 
! 

1511! 

-  ! 

1 3.9 {NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR 

3879 

<630280 

l 

1 

1 

79414A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
! 

1511! 

-  ! 

13.9! NONE 
« 

!  0  H 
! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR 

3680 

1630881 

! 

1 

1 

79414A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

25.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
! 

1511! 

-  ! 

13.9! NONE 
! 

I0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OP 

3881 

1630662 

( 

1 

t 

794! 4440! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1511! 

-  ! 

13.9! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR 

3632 

!  630883 
! 

i 

! 

79414A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
1 

1511! 

-  ! 

13.9IN0NE 

! 

•OH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR 

3683 

1630834 

! 

1 

! 

794 ! 4A401 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.S! 

-  ! 
I 

1511! 

-  ! 

13.9! NONE 
! 

!0H 

1 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR 

3884 

163088$ 

! 

! 

! 

79414A40! 

1  ! 

195,0! 

195.0* 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
! 

1511! 

-  ! 

1 3 « 9! NONE 
l 

ioH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR 

7385 

1630886 

1 

1 

! 

794  1 4 A  40 ! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  t 
I 

1511! 

-  ! 

13.9! NONE 

i 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR 

3886 

1630687 

! 

! 

1 

794! 4A40I 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.5! 

-  ! 
! 

1511! 

-  ! 

13. 9!  NONE 

t 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR 

3387 

1630868 

! 

1 

1 

79414A40! 

!  ! 

193.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
1 

1511! 

-  ! 

13.9iN0NE 

! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR 

3853 

1630869 

! 

1 

1 

794 ! 4  A  4  0 ! 

!  ! 

195.0! 

193.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

! 

i 

1511! 

1 3.9! NONE 

J 

1 0  H 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR 

3689 

1630890 

! 

! 

! 

79414A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.C! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
! 

1511! 

-  ; 

13.91N0NE 

! 

I  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR 

3390 

1630891 

! 

1 

! 

79414440! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  I 
! 

1511! 

-  ! 

1 3.9 {NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

09 

3891 

1630892 

1 

1 

! 

794I4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.C! 

1.5! 

-  ! 
! 

1511! 

-  ! 

13.9JN0NE 

! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

J 

1981 

OR 

7892 

1630893 

! 

9 

i 

794*4440! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

1 

1511! 

-  ! 

13.9| NONE 
! 

IOH 

! 

CINC INNATI J 
! 

1981 

OR 

3893 

1630394 

! 

( 

! 

79454  440 ! 

!  ! 

195. OJ 
195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1511! 

-  ! 

13.9! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR 

3894 

1630895 

! 

1 

l 

794I4A4C! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1511! 

■'  ! 

13.9! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR 

3395 

1630896 

« 

« 

f 

79414440! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  1 
! 

1511! 

-  ! 

13.9 ! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR 

3896 

1630897 

! 

1 

1 

79414440! 

!  t 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
! 

1511! 

-  ! 

13.9J  NONE 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1 

1981 

OR 

3897 

1630898 

! 

1 

! 

79414440! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
! 

1511! 

-  ! 

13.9i NONE 
! 

•OH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR 

3393 

1630899 

! 

! 

! 

79414440! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

$5.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
! 

1511! 

-  ! 

13.91  NONE 

1 

JOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OP 

3899 

16J090C 

! 

! 

I 

79414A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
! 

1511! 

-  ! 

13. 7! NONE 

1 

!QH 

1 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OP 

3900 

163C901 

i 

1 

1 

79414440! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
! 

1511! 

-  ! 

1 3. 9! NONE 
» 

ion 

< 

CINCINNATI! 

1 

1981 

Oft 

3901 

1 632833 
! 

1 

1 

79414440! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

! 

1511! 

-  ! 

1 3. 9! NONE 
j 

ion 

1 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OR 

3902 

1632834 

! 

1 

! 

79414440! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.C! 

1.5! 

-  ! 
! 

1511! 

-  t 

1 3.9! NONE 

J 

ion 

! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OP 

3903 

1632835 

! 

! 

! 

794I4A401 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1511! 

-  ! 

13. 9! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

Oft 

3904 

1632836 

! 

! 

1 

79414440! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

1 

! 

i  si  i  • 

-  ! 

1 3.9SN0NE 

1 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

! 


m . 

TABLE  2 

-  DESCRIPTION  Of 

VESSELS 

ENGRl 

! 

! VTCC!  DIMENSIONS  tORAfT! 

1  CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

{VESSEL! 

{ 

Dt  ST! 

OPERATOR 

! 

NET  l  CODE l LENGTH  1 

IBRDTH!  1 

t  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

! S  {OPERATING  ! 

! 

“! RECZ5-! **«* !  REG.  | 

!  REG. 1  LOAD-! 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

YEAR 

! 

t 

COAST 

! 

TER  !  SEEU/////I 

1  /////!  ED  ! 

! ////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AO!  LINE-1  1 

BUILT 

! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER  ! 

GUARD 

! 

TON-  ! PAGE!  OVER”! 

!OVER-|/////|  HORSE!  PASS-  ! 

(LIGHT) i /////// 7// //////1TD !////////// 1 

OR 

! 

! 

NUMBER 

l 

NAGE  !  IV  !  ALL  1 

1  ALL  ILIGHT!  POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

IEE!  LINE-2  l 

•REBUILT! 

!  I 

I  I 


(16)  OHIO 

RIVER  CO.,  THE 

! 

J 

1  1 

! 

! 

! 

i 

1 

i 

! 

I 

1 

i 

! 

i 

| 

(CONTINUED)! 

! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

| 

! 

OR 

3905 

1638774 

! 

794J4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

15111 

13. 9! NONE 

]0H 

! 

CINCINNATI! 

1981 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

| 

1 

0» 

39C4 

1638775 

1 

794I4A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

15111 

13.9 1N0NE 

!0K 

! 

CINCINNATI! 

1 

1981 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

OR 

3907 

1438776 

1 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1511! 

1 3.9} NONE 

!0H 

CINCINNATI  1 

1981 

! 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

| 

! 

1 

OR 

1908 

1638777 

! 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1511! 

13.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

3909 

l 

! 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

I 

! 

1 

OP 

1638778 

1 

79414A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1511! 

13.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

J 

1 

OR 

3910 

1638804 

1 

79414A401 

1)5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

1 3  .9  !  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

3911 

! 

J 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.S! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

OR 

1638805 

! 

79414A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

13.9 (NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1951 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

OR  1912 

1638808 

1 

79414A40! 

195.0! 

35.CI 

9.0! 

- 

! 

1511! 

13.9 ! NONE 

IOH 

I 

CINCINNATI! 

1981 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.51 

! 

-  I 

! 

1 

OR 

3913 

1438*07 

I 

794I4A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

1511! 

1 3. 9 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

391  4 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  j 

! 

1 

! 

OP 

1638808 

1 

79414A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

1 3. 9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

3915 

! 

! 

1  J 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

I 

OR 

1638840 

1 

794 1 4  A40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

1 3. 9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

3916 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

I 

1 

OR 

1638841 

1 

79414A401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

13.9! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.S! 

! 

-  j 

! 

! 

1 

OR 

3917 

1638842 

1 

79414A4C! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

15111 

1 3. 9 ! NONE 

IOH 

l 

CINCINNATI! 

1  Ml 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  | 

! 

1 

OR 

3918 

1 438843 

l 

794  J4A401 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

1511! 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

! 

1  t 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

! 

f 

I 

OR 

3919 

1638844 

1 

7941 4A4C1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

1 3.9 !  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

I 

-  | 

! 

! 

I 

OR 

3920 

1638914 

! 

79414A40I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511 1 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI  1 

1981 

1 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

1 

OP 

3921 

1438917 

1 

794J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1511! 

13.9! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1981 

3922 

1 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

I 

! 

! 

1 

OR 

1638918 

1 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

| 

! 

OR 

3923 

1638919 

I 

79414A40J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

1 3 .R  l NONE 

!0H 

I 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.5! 

! 

! 

1 

OP 

3924 

1638920 

1 

79414A401 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

1511! 

1 3. 9! NONE 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

OR 

3925 

1638960 

1 

79414A401 

1 9S.0I 

35.0! 

9.01 

- 

I 

1511! 

1 3.9| NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

3926 

! 

1638941 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  | 

! 

| 

! 

OP 

1 

794J4A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1 

!  1 

19$. Oi 

35.0! 

1.5! 

1 

-  | 

! 

! 

1 

OR 

3927 

1638962 

1 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

13.91N0NE 

IOH 

1 

CINCINNATI! 

1981 

3928 

1 

! 

:  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

OR 

1638963 

! 

79414A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

( 

1511! 

1 3.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

3929 

! 

1 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

! 

! 

OR 

1638964 

1 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

13.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

I 

1 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

OR 

3930 

1639293 

1 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

15111 

1 3. 9 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

3931 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

—  | 

1 

! 

1 

OR 

1639294 

1 

79414A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

15111 

13.9! NONE 

!0H 

I 

CINCINNATI! 

1981 

3932 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

OR 

1639295 

1 

794I4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

13,9 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

3933 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

I 

! 

OP 

1639296 

1 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

3934 

1 

1 

t  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

1 

| 

1 

J 

0» 

1639297 

! 

7941 4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

15111 

13.9IN0ME 

!0M 

CINCINNATI! 

1951 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

1 

OR 

3935 

1439423 

! 

794  J4A401 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1511! 

13.91  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

I 

1  1 

193.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

! 

! 

OR 

3936 

1639424 

1 

794144401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

15111 

13.91N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

3937 

! 

1 

1  I 

195.01 

35.0! 

1.5! 

1 

1 

! 

» 

0? 

1839934 

1 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1511! 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

I 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

1 

1 

1 

! 

OR 

3938 

1639935 

I 

794(44401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

15111 

1 3.9IN0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

3939 

1 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

OR 

1639936 

! 

794(44401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

isiii 

1 3.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

3940 

1 

! 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

! 

I 

! 

OR 

1639937 

! 

79414A401 

195.0! 

35.0! 

o.O! 

- 

I 

1511! 

13.9! NONE 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1981 

3941 

1 

i 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

l 

» 

! 

OR 

1639938 

! 

794I4A40I 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1 

1511! 

1 3.9 {NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1 

1981 

3942 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

OR 

1639939 

1 

79414A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511!* 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.S! 

! 

-  | 

! 

! 

1 

OR 

3943 

1639940 

! 

79414A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1511! 

1 3. 9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  | 

! 

1 

! 

OR 

3944 

1639941 

1 

79414A40J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1511! 

13.9| NONE 

IOH 

1 

CINCINNATI! 

1951 

3945 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

l 

1 

I 

OP 

1639942 

1 

794! 4A40J 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1 

1511! 

1 3.9 (NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

OR 

3946 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

) 

! 

1639943 

1 

794 1 4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

15111 

13.9J  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

3947 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

OR 

1839944 

1 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

15111 

13.91  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

OR  1945 

1639945 

! 

794 14A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

13.9( NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

! 

! 

! 

OR 

3949 

1639946 

l 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1511! 

13.9 (NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

I 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

0? 

3950 

•439947 

i 

794I4A4C! 

193.0! 

15  C* 

9.5! 

- 

• 

1511! 

11.?*!!*"' 

1921 

* 

OP 

3951 

! 

i 

1  ! 

195.0! 

3sIo! 

1.5! 

! 

r*’ 

i 

1639948 

l 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

13.91N0NC 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

3952 

! 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

i 

1 

OR 

1639949 

i 

79414A40! 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

! 

15111 

1 3. 9! NONE 

OH 

CINCINNATI! 

1981 

3953 

! 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  { 

1 

! 

OR 

16399J0 

) 

794(44401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

13.9 1 NONL 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

3954 

! 

t 

1  1 

195. U! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

OP, 

1639951 

i 

794(44401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

1 3.9 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

3955 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

1 

! 

1 

OR 

1639952 

1 

794144401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1511! 

13.9 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982 

0» 

3956 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

! 

I 

1639953 

1 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

13.9IN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1982 

3957 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5J 

1 

! 

‘f 

! 

OR 

1639954 

1 

794 1 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1511! 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1982 

3958 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1-5! 

! 

! 

1 

! 

OR 

1639955 

! 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1511! 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1982 

t 

* 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1 

1 

TABLE  ?  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


NAHE  ANO  NUN8EA 


I  COAST 
!  guard 
I  RUBBER 


1  IVICCI  OIHFSSIONS  IDAAFTI  ! CAPACITY !  HIGH-  I  IVIISELI  1 

I  NET  ! C ODE ! LENGTH! 8RDTH1  I  I  !  EST  I  CARGO  HANDLING  IS  lOPENATING  I  ! 

-!REGIS“!****I  AEG.  !  PEG.! LOAD"!  !  CARGO  !  FIXED  !  EGUIPHENT  !TC!  EASE  !  TERR  I 

I  TER  !  SEE  I//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  t  AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

!  TON-  (PAGE!  OVEO-! OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  ICLIGHTJI///////////F////ITDI//F///////!  OR  ! 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT  1  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-I  SEE!  LINE-I  !*REBUtLT! 


T ABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


640 


ENG*  i 

DIST! 

VESSEL 

OPERATOR 

MAKE  AND  NUMBER 

1  COAST 

1  GUARD 

1  HUNGER 

1VTCC!  OIHJNS 
NET  lCODULCVGTHl 
i REGIS-! **•*!  RES.  ! 

1  IE  R  1  SEE!//////! 

1  TON-  lPAst!  OVEP-! 

1  NAGE  !  IV  !  AIL  1 

ICNS  !DRAPT! 
;PDTH !  ! 
XfG.KOAO-! 
UUt\  ED  ! 
?V?P-!/7///l 
ALL  ILICHT! 

HORS* 

POWER 

! CAPACITY ! 

!  ! 

!  CARGO  ! 
t ////////! 

!  PASS-  ! 

!  ENGEPS  ! 

HIGH-  !  !  V  f  S  S  £  L  ! 

EST  !  CARGO  MANOLING  IS  (OPERATING  ! 
riXEP  !  EQUIPMENT  ITC!  PASE  1 
POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  1 
(LIGHT) !//////////////// |T0!//////////! 
mtT>!  LINE-2  !EE!  LINl-2  ! 

1 

YEAR  ! 
GUILT  ! 
OR  ! 

‘REBUILT! 

(13)  OHIO 

RIVER  CO-/  THE 

l 

1 

! 

!  ! 

1  ! 

! 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

i 

; 

i 

l 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

1  ! 

! 

!  ! 

i 

! 

0* 

4I1S 

! 531414 

69614*40! 

195.0! 

33. C! 

9.0! 

- 

!  1394! 

13.3! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1971 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1  -  ! 

! 

! 

0* 

*116 

1531415 

69o! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1594! 

1 3 . 3  !  NONE 

!  0  H 

CINCINNATI! 

1971 

! 

!  1 

1°5.0! 

35.0! 

1.7! 

|  -  i 

i 

! 

OP 

*11? 

!  5  31  41  6 

69614A401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1594! 

13.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

i  i 

193.0! 

35.0! 

1.7! 

1  -  ! 

; 

! 

OP 

4118 

1531417 

69614440! 

195.  )! 

35.0! 

9.C ! 

- 

!  1594! 

1 3.5! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195-0! 

35.0! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

! 

OP 

4119 

153U1? 

69614A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1594! 

13.3 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  -  ! 

i 

! 

ox 

4120 

I531416 

69614A40! 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

!  1594! 

13.3  !NONE 

!0H 

CINCINNATI ! 

1971 

t 

t  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

I  -  ! 

! 

1 

ox 

4121 

1531420 

69614A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1594! 

13*3!  NONE 

!  OH 

CINCINNAi I! 

1971 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  "  ! 

! 

! 

ox 

4122 

1531421 

696*4*40! 

195. Cl 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1594! 

1 3. 3! NONE 

1CH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

t  ; 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

I 

ox 

4123 

1531422 

6R614A4C! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1594! 

1 3. 3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1  -  ! 

! 

J 

ox 

4124 

1531423 

69614A4C! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1594! 

13.3!  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

!  “  ! 

! 

! 

ox 

4125 

1531424 

696J4A40! 

1 9>.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1594! 

1 3.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

« 

OR 

4126 

1531425 

69654*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1594! 

13.3! NONE 

i  OH 

CINCINNATI) 

1971 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.71 

!  -  ! 

! 

! 

OP 

4127 

I53U26 

69e>  1  4  A4C  t 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1594! 

13.3IN0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

I  “  l 

! 

! 

cx 

4128 

1  531427 

696I4A4C! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1594! 

13.3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

i 

t  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

1  -  ! 

! 

1 

ox 

4129 

I  53 1 42  8 

69614A4C! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1  1594! 

13.3  ! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1971 

! 

«  i 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

!  -  ! 

i 

! 

ox 

4130 

!  5  31  429 

696(44401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1  1594! 

15.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  "  ! 

! 

! 

ox 

4131 

1531430 

691 1 4  A  4  0 ! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1592! 

13.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  -  ! 

i 

! 

i 

ox 

4132 

1531431 

691SA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1592! 

13.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

! 

OP 

4133 

1531432 

691I4A4C1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1592! 

13.3 (NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

!  • 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

j  .  i 

I 

! 

0® 

4134 

1  531433 

691 S4A40! 

195.0! 

35.  Ct 

9.0! 

- 

i  1592! 

13. 3 ‘NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  -  ! 

; 

j 

ox 

4135 

1531434 

89114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1592! 

13.3JN0NE 

•OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

I 

OP 

4136 

1531435 

691 1 4A4C! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

t  1592! 

13.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

!  ! 

195.0! 

J  5.0! 

1.7! 

!  “  ! 

! 

! 

ox 

4137 

1  531436 

69114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i  1592! 

13. 3! NONE 

!  0  H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

I 

i 

ox 

4138 

1  531437 

691 14A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1592! 

1 3. 5 ! NONE 

!CH 

Cincinnati! 

1971 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

!  -  ! 

j 

! 

OP 

4139 

1  531438 

69114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1592! 

13.3! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

• 

OR 

4140 

1  531  439 

69114A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1592! 

13.3  SHONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

! 

ox 

4141 

1531440 

69114A40! 

195.0! 

75. C! 

9.0! 

- 

!  1592! 

13*3! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

!  -  ! 

i 

! 

OP 

4142 

1531441 

&9114A4C! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1  1592! 

13.3  SNONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  “  ! 

i 

! 

ox 

4143 

1  531442 

69114440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1592! 

1 3 • 3 5  NONE 

!  OM 

CINCINNATI! 

1971 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

! 

OP 

4144 

1  531443 

691144401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1592! 

13.3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  “  ! 

i 

! 

ox 

414? 

1531444 

69114A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1592! 

13.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  -  ! 

i 

! 

ox 

4146 

1531445 

691 ! 4  A  40 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

I  1592! 

13.3 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

1.7! 

I  -  1 

! 

I 

or 

4147 

1  531  446 

691(4440! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1592! 

1J.3IN0NE 

JOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  ~  1 

! 

! 

OR 

4148 

1531447 

69114440! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1592! 

1 3. 3  !  NONE 

!  OH 

CINCINNATI ! 

1971 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  -  ! 

i 

! 

ox 

4149 

1531446 

69114440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1592! 

13.3 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  -  ! 

{ 

! 

ox 

4150 

1  531449 

691(4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1592! 

13.3!  NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1 

195.0! 

25.0! 

1.7! 

!  *  ! 

! 

! 

OP 

4151 

1536121 

67414A4C! 

195.0! 

25.  C! 

9.0! 

- 

!  1605! 

14.31N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

I  "  ! 

j 

! 

OP 

4152 

1536122 

67414440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1605! 

14*3i NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

ox 

4153 

1536123 

67414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1605! 

14.3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1  •  6  ( 

!  -  ! 

! 

! 

ox 

4154 

1536124 

67414A4C! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1605! 

14.3! NONE 

!0K 

CINCINNATI! 

1972 

j 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

OP 

4155 

1  5361  25 

67414440! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1e05! 

14.3 (NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

;  • 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  { 

{ 

! 

OR 

4156 

1536126 

674S4A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i  1605! 

14.3! NONE 

lOH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

i 

! 

OR 

4157 

1  536127 

67414440 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1605! 

14. 3! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  ! 

1 95. 0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

i 

! 

OP 

4158 

1536126 

674144401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1605! 

14.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  { 

! 

; 

ox 

4159 

1 536129 

67414440! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1605! 

H.JIKONE 

j0H 

CINCINNATI! 

1972 

i 

;  i 

195. C! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

i 

! 

j 

OX 

4t£C 

i 

674*4*40! 

!°3 .0! 

t«  Al 

9.0! 

- 

•  1605! 

1972 

! 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

i 

i 

j 

OR 

4161 

1  536.31 

67414440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1605! 

1 4. 3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  I 

! 

! 

! 

OX 

4162 

1536132 

67414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.C! 

- 

!  1605! 

1 4. 3 i NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

! 

1  ! 

195-0. 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

OR 

4163 

1536153 

67414440! 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1605! 

1 4. 3  J  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  J 

! 

! 

! 

OR 

4164 

1536134 

674  14440*1 

195.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

1  1605! 

14.3IN0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

!  ( 

195-0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

OR 

4165 

1536135 

67414440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1605! 

14.3! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1972 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

OP 

4166 

1536136 

67414440! 

19S.0J 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1605! 

14.3!N0N£ 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

OR 

4167 

1536137 

67414440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1605! 

14.3 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

! 

! 

OR 

4168 

1536138 

674144401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

!  16051 

14.31N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

1 

! 

1 

!  t 

!  1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

I 

!  -  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

1 

1 
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ENGR! 

1VTCCI 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

I  V 

E  S  S  E  L  I 

DISTI 

OPERATOR 

NET  1C0DE1LENCTH13P0THI 

! 

1 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  lOMMTIHi  ! 

... 

RECIS-1 **** 1 

REG.  1 

REG.1L0A0-1 

! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EAUIPMENT 

ltd 

BASE  I 

YEAR 

!  COAST 

TER  1  S  CE 1//////1 ///// » 

ED  ! 

I////////I 

ROINT  !  '  LINE-1 

IAOI 

LIhl-1  1 

BUILT 

VESSEL 

NAME  AMD  NUMBER 

1  GUARD 

TO*-  ! P AGE! 

OVEK-J  OVER-! ///// 1 

HORSE! 

MSS-  KLttHT)  1  //////////////// HU I//////////I 

OR 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  {LIGHT! 

ROVER! 

ENGERS  I 

(FEET)!  LINE-2 

1  EE! 

LINE-2  1 ‘REBUILT! 

(13)  OHIO 

RIVER  CO./  THE 

! 

! 

1 

1  1 

1  1 

1  i 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

(CONTINUED) t 

1  1 

l 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

OK 

4169 

1536139 

67M4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1605! 

14.31NONE 

!0H 

CINCINNATI ! 

1972 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

1 

1 

1 

OK 

4170 

1536140 

67414A401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1605! 

14.3 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

l 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

4171 

1536141 

67414A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1605! 

14.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

OK 

4172 

1536142 

67414A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1605! 

1 4. 3 1  NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

OR 

4173 

1536143 

674 1 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1605! 

14.31  NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1972 

! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

4174 

1536144 

67414A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1605! 

14.3 ! NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1972 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

OR 

4175 

1536145 

674! 4A40I 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1605! 

14.3! NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

•  .6! 

-  ! 

i 

! 

! 

OR 

4176 

1536146 

67414A401 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

1605! 

1 4.3 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

“  ! 

! 

! 

! 

0* 

4177 

1536147 

674 14A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1605! 

14.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

4173 

1  536148 

67414A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1605! 

14.3 (NONE 

iON 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

( 

OP 

4179 

1  536149 

674 1 4A  401 

105.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1605! 

14.3 (NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

! 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

I 

OP 

4130 

1536150 

67414A40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

U05! 

1 4. 3 (NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

1 

! 

! 

OR 

4161 

1536151 

67414A401 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

1605! 

1 4.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

i 

OR 

4162 

1  536152 

674J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1605! 

14.3! NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1972 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

41 E  3 

1536153 

67414A40! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1605! 

1 4. 3 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

OR 

4164 

1536154 

67414A401 

195.0! 

55. C! 

9.0! 

- 

1605! 

14.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

| 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

( 

! 

OK 

4165 

1536155 

67414A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1605! 

1 4. 3 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

OR 

4166 

1536156 

67414A401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1605! 

14.3! NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

4167 

1536157 

67414A401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1605! 

14.3 (NONE 

•ON 

CINCINNATI! 

1972 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

1 

! 

1 

0* 

4185 

1536158 

674I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1605! 

14.3! NONE 

ION 

CINCINNATI  ! 

1972 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

I.o! 

-  ! 

! 

( 

! 

OR 

4169 

1  536159 

67414A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0 1 

- 

1605! 

14.3! NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

1972 

l 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

| 

! 

OR 

4190 

1536160 

67414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

16C5! 

14.3 ! NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1972 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

I 

1 

OP 

4191 

1533531 

721 1 4A  401 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

1722! 

14.6 !NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1971 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1 

OP 

4192 

1533532 

72U4A40! 

195.0! 

35. C! 

».SI 

1722! 

14.6 ! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1971 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

i 

OR 

4194 

1533534 

721 1 4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

1722! 

1 4.6! NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

4195 

1533535 

72114A40! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

1722! 

1 4.6! NONT 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

OR 

4196 

1533536 

72114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

1722! 

1 4. 6 (NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

00 

4197 

1533537 

72114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

1722! 

1  4.6 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  i 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

4198 

1533538 

72114A40! 

195.0! 

75.0! 

9.5! 

1722! 

14.61  NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

t  ! 

195. C! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

OR 

4199 

1533539 

72114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1722! 

1  4.6 INONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

4200 

1533540 

721 14A40I 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1722! 

14.6! NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  t 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

42C1 

1533541 

72114A40! 

19$. G! 

35.01 

9.5! 

- 

1722! 

U.oJNONE 

!0H 

CINCINNATI ! 

1971 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

i 

OP 

4202 

1533542 

72114A40! 

195.0! 

35.01 

9.5! 

- 

1722! 

14.6! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

I 

! 

OR 

4203 

! 533543 

721UA4C! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

- 

1722! 

14.6! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

4204 

1533544 

721 J4A40! 

195.0! 

25. C! 

9.5! 

- 

1722! 

14.6! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1971 

| 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

1 

! 

! 

OR 

4  2C5 

1533545 

72H4A40J 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1722! 

14.6! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

l 

(  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

4206 

1533546 

72114A4GI 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

- 

1722! 

14.6 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

I 

OR 

42C7 

1533547 

72 114A401 

1 0  5 . 0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1722! 

1 4.6! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

OR 

4203 

1533548 

72 1 1 4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1722! 

1 4. 6 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

42C9 

1533549 

721 14A40I 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

- 

1722! 

14.6! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

( 

! 

OR 

4210 

1533550 

721 14*40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1722! 

14.6'lNONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

4211 

1533551 

721 ! 4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1722! 

14,6! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

OK 

4212 

1533552 

721 1 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1722! 

1 4.6 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

t 

OK 

4213 

1533553 

72114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1722! 

14.6! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

i  ! 

195.0! 

35, C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

i 

OK 

4214 

1533554 

721 ! 4  A  401 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1722! 

1 4. 6 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

« 

1 

1  1 

195.0! 

33.01 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

(T? 

4215 

i j  j  j  jj  t 

7211 4A4T1 

195.0! 

35. C! 

?.s: 

- 

• 

?722! 

14.4  iSCSC 

•  c»* 

CINCINNATI! 

1971 

« 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

( 

1 

OK 

4216 

! 533556 

72114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1722! 

14.6! NONE 

tOH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

4217 

1533557 

72114440! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1722! 

14.6! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1 

OR 

4216 

1533558 

72114A40I 

195.0! 

35. 0! 

9.5! 

- 

1722! 

14.6 (NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

OK 

4219 

1533559 

721 14440 J 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1722! 

1 4.6 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

l 

! 

1 

OR 

4220 

1533560 

72114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1722! 

1  4. 6! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

! 

! 

OR 

4221 

1533561 

72114A401 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1722! 

1 4.6! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

J 

-  ! 

! 

I 

1 

OR 

4222 

1533562 

721 J4A4Q! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1722! 

14. 6! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.S! 

-  I 

! 

! 

I 

OR 

4223 

1533563 

721144401 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1722! 

1 4. 6  J  NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1 

! 

1  i 

1  S 

1  I 

195.0! 

i 

! 

25.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

) 

! 

! 

i 
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ENGR! 

DtSTl 

VESSEL 

OPERATOR 

HARE  AMO  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

1  NUMBER 

1  ! VTCCf  DIMENSIONS  1  DRAFT  I 

1  NET  IC00E1LENSTHI3P0TH!  1 

-!R£GIS-!****i  AEG.  !  REG.1L0AD-! 

1  TER  1  SCCi ////// 1 /////!  CD  ! 

1  TON-  1PAGE!  OVER-! OVER-! /////! 

!  NAGE  !  IV  1  ALL  !  ALL  SLIGHT ! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

////////!  POINT  !  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) !///////////////) 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 

{VESSEL! 
IS  {OPERATING  ! 
(TC!  BASE  I 

1  AO!  LINE-1  ! 
!T  0! ////////// ! 
!EE!  LINE-2  !* 

YEAR 

BUILT 

OR 

REBUILT 

MS)  OHIO 

RIVER  CO./  THE 

! 

! 

! 

t  (  i 

!  t  1 

1  1  1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

i 

! 

1 

I 

I 

! 

j 

(CONTINUED)! 

1  1  1 

I 

! 

I 

! 

! 

i 

OR 

4224 

1533564 

1  72114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  1 

1722! 

14.6! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

OR 

4225 

! 533565 

!  72114*40! 

19S.0! 

35.0! 

9.5! 

-  J 

1722! 

1 4.6 INONE 

i  OH 

CINCINNATI! 

1971 

I 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

! 

OR 

4  226 

! 573566 

1  721 1 4A4QI 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

“  ( 

1722! 

1 4.6! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  !  1 

195.01 

35.01 

1.5! 

! 

I 

OR 

4227 

1533567 

1  72114A401 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  i 

1722! 

14.61N0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

OR 

4228 

! 533568 

1  72114A40! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

-  j 

1722! 

14.6! NONE 

t  OH 

CINCINNATI  1 

1971 

! 

1  1  1 

195.0! 

35. Q! 

1.5! 

-  | 

! 

l 

OR 

4229 

! 533569 

1  72114A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

-  ! 

1722! 

1 4 .6 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1071 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

OR 

4230 

1533570 

1  72U4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  j 

1722! 

14. 5  1  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

OR 

4231 

1533571 

1  72114*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  I 

1722! 

1 4.6 1  NONE 

!0H 

CINCINNATI* 

1971 

1 

t  1  1 

1R5.0! 

35. C! 

1.5! 

| 

! 

0» 

4232 

1533572 

1  72114*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  1 

1722! 

14.6! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1  1 

195.01 

IS.  C! 

1.5! 

-  J 

! 

1 

OR 

4233 

1533573 

l  72114*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

•  ! 

1722! 

.  4. olNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1  1 

195.01 

35. C! 

1  •  S ! 

t 

! 

OR 

4234 

1533574 

1  72114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  | 

1722! 

1 4. 6 1  NON  E 

I  OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

* 

! 

OR 

4235 

1 533575 

1  72114*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  J 

1722! 

14.4! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

971 

1 

t  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  J 

! 

! 

OR 

4236 

1 533576 

!  72114*40! 

195.0! 

3S.0! 

9.5! 

-  | 

1722! 

14.6IN0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

i 

! 

CP 

4237 

1533577 

1  72114*40! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

-  j 

1722! 

1 4.6l"  NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

• 

! 

! 

OR 

4238 

1  53357'J 

1  72114*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  i 

1722! 

1 4 .6 1  NONE 

!0N 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  !  1 

195.01 

33.0! 

1.5! 

-  • 

I 

! 

OR 

4239 

I  533579 

1  72114*40! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

-  j 

1722! 

1 4*61  HONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

» 

1  !  1 

195.0! 

*5.C! 

1.5! 

; 

-  • 

( 

i 

OR 

4240 

1533580 

1  72114*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  J 

1722! 

14.6! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1  1 

195-0! 

35.0! 

1.5! 

! 

• 

GR 

4241 

1533581 

1  72114*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  i 

1722! 

14. OlNONE 

iow 

CINCINNATI! 

1971 

t 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  f 

t 

J 

OP 

4242 

1533582 

1  72114*40) 

195.0! 

?5.0! 

9.5! 

-  • 

1722! 

14.6! NONE 

!  0 

CINCINNATI • 

1971 

I 

!  1  1 

195.0! 

33.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

1 

; 

OR 

4243 

1533583 

!  72114*40! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

-  | 

1722! 

14.6 1  NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

! 

OR 

4244 

1533584 

1  72114*401 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

-  ! 

1722! 

1 4 . 6 1  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

I 

! 

OR 

4245 

1533585 

1  72 1 ! 4A40I 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

•  I 

1722! 

14.6! NONE 

iow 

CINCINNATI! 

1971 

1 

t  1  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

OR 

4246 

1533586 

1  72114*40! 

195.0! 

35.C! 

9.5! 

-  J 

1722! 

14. 6! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

i 

1 

OP 

4247 

1533587 

1  72114*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1722! 

1 4. 6! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

!  !  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

OR 

4249 

1533589 

I  72114*40! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

-  ! 

1722! 

14.6! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

l 

1  !  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

OR 

4250 

1533590 

i  72114*40! 

195.01 

35. Cl 

9.5! 

-  i 

1722! 

14. olNONE 

10H 

CINCINNATI! 

1971 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

0® 

4381 

1552941 

1  63614*48! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1619! 

18.8IN0NE 

•ON 

CINCINNATI! 

1974 

i 

1  1  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

1 

0* 

4382 

1552942 

*  63614*48! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1619! 

le.B'NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1974 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  » 

! 

! 

OR 

4383 

1552943 

1  63614*48! 

195.01 

35.01 

9.0! 

-  * 

1619! 

IS. 0! HONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  • 

! 

i 

OP 

4384 

1  532944 

1  63614A42! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1619! 

1 8.8! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

j 

OP 

4385 

1552945 

!  63614A48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1619! 

18.8! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  !  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  • 

! 

! 

OP 

4386 

1552946 

1  636UA48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1619! 

18.8 JNONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1974 

i 

i  1  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

i 

-  • 

i 

• 

OR 

4387 

1552947 

1  63614*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

—  i 

1619! 

16.8! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

i 

“  ! 

! 

• 

! 

OR 

4385 

1552948 

!  63614*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  t 

1619! 

18.8! NONE 

10H 

CINCINNATI • 

1974 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

; 

! 

OR 

4389 

1552949 

!  63614*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1619! 

18.8! NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

!  1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  5 

» 

j 

OR 

4390 

1552950 

1  63614*481 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1619! 

18. 8! NONE 

Ion 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

i 

i 

OR 

4391 

1552951 

1  63614A48! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

! 

1619! 

1 8. 3  JNONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

i 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

OR 

4392 

i 552952 

1  63614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1619! 

18.8! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1074 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  • 

! 

! 

OP 

4393 

1552953 

1  63614*48 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1 61 9 ! 

18. 5! NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

J 

-  * 

! 

i 

OR 

4394 

1552954 

!  63614*48! 

195.0! 

3S.0! 

9.01 

i 

1619! 

1 8. 8! NONE 

!0H 

Cincinnati! 

1974 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

i 

i 

OR 

4395 

1552955 

1  63614*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1619! 

18.8  JNONE 

I  OH 

CINCINNATI! 

1974 

I 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  • 

1 

i 

OR 

4396 

1552956 

l  63614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1619! 

18.$! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  * 

! 

j 

OP 

4397 

1552957 

!  63614A48I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1619! 

18.3! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1974 

» 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

OR 

4398 

1552958 

1  63614*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1619! 

18.8! NONE 

!0H 

CJNCINHATI! 

1974 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

i 

i 

OP 

4399 

1552959 

1  636! 4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1619* 

18.8 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

OR 

4400 

1552960 

!  63614A48J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1619! 

1 3. 8 1  NONE 

SOH 

CINCINNATI  1 

1974 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

1 

! 

OR 

4401 

1552961 

!  63614*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1619! 

1 3. 3! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

OR 

4402 

1552962 

!  636I4A45! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  j 

1619! 

18.3U0NE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

OR 

4403 

1552963 

f  63614*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1619! 

18.8! NONE 

!  CH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  J 

! 

1 

OR 

4404 

1552964 

J  63614A4S! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1619! 

18.8!N0HE 

SOH 

CIMCIHIUTI! 

1974 

! 

J  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  f 

! 

! 

OR 

4405 

1552965 

!  63614A48! 

195.0! 

35.01 

9.01 

-  J 

1619! 

18.8! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

l 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  J 

1 

! 

OR 

4406 

1552966 

!  63614*451 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

1619! 

1  8. 3 1  NONE 

low 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  j 

i 

1 

OR 

4407 

! 552967 

1  63614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1619! 

18. si  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  (  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  f 

! 

! 

OP 

4408 

1552966 

1  636! 4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1619! 

15.9  SHONE 

i  CK 

CINCINNATI! 

1974 

1 

(  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

!  (Itllll  i  1  I  ! 

I  I  I  I  !  I  !  1  1  !  I  ! 


TA9LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  643 


ENGR! 

0 1  ST! 

VESSEL 

OPERATOR 

NR  IE  AND  NUMBER 

!  COAST 

t  GUARD 

!  NUMBER 

1VTCCI  DIMENSIONS  '.DRAFT! 

!  NET  ! CODE ! LENGTH! SR OTHl  ! 

JREGIS-! ***•!  REG.  1  REC.lLOAD-1 

1  TER  1  SEE1//////J/////J  ED  i 
TON-  ! PAGE!  OVER-lOVER-!/////! 

1  NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  (LIGHT! 

(CAPACITY!  HICK-  !  (VESSEL!  ! 

!  !  EST  t  CAACO  HAXOim  IS  I0PCPA1INC  1  I 

!  CAtBO  1  t IAEA  I  EIUIPAENT  (TCI  BASE  1  TEAR  ! 

I////////!  POINT  1  LINE-1  (AO!  LINE-1  1  BUILT  ! 

KOASE!  PASS-  l(LICNT) 1 ////////// //////!T0 I //////////I  OP  ! 
POME  A !  ENCEAS  1  CflETX  LINE-J  (EE!  LINE-J  !*AE8UILT! 

(IS)  OHIO 

RIVER  CO.,  THE 

1 

l 

! 

i  1 

1  1 

t  1 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

I 

1 

1 

! 

1 

(CONTINUED)! 

1  ! 

! 

t 

( 

1 

! 

! 

01 

<<09 

!  552969 

636 !< A<8 ( 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

I 

1619! 

18. 8 (NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  J 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

! 

! 

OR 

<<10 

1552970 

636?4A481 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1 

1619! 

18.8IN0NE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

I  ! 

195-01 

35.0! 

1 .51 

! 

-  1 

1 

1 

! 

OR 

<<11 

1552971 

6361 4A40J 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1 

1630! 

14.3! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  1 

! 

t 

! 

OR 

<<12 

1552972 

63614A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

) 

1630! 

1  <  •  3 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

l 

1  I 

195.01 

35.CI 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

( 

! 

OR 

<<15 

1552973 

6361 <A<01 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1630! 

14.3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

j 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.4! 

! 

-  I 

! 

I 

1 

OR 

«1< 

1552974 

636I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

14.3 iNONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

*  1 

! 

! 

1 

OR 

«1 5 

! 552975 

63614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

t  < .3! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

<<16 

i 3  52976 

636UA40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

1 <*  3! NONE 

lOH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

I 

1 

1 

OR 

<<17 

!  552977 

636 !<A<0! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

I 

1630! 

14.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

I  1 

195.01 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

OR 

<<1fl 

)  552978 

63614*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

14*3 1  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

! 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.4! 

! 

-  1 

( 

I 

! 

OR 

<<19 

1552979 

63614A401 

1  °5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

U30! 

14.3 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

! 

l  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

1 

J 

OR 

<<20 

155298G 

636*4 A4C1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

! 

1630! 

t A.3IN0NE 

10H 

CINCINNATI! 

1974 

! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.4! 

1 

-  ( 

! 

1 

1 

OR 

<<21 

J  552  901 

636! 4 A  40 ! 

195.0! 

25. C! 

9.0! 

- 

1 

1630! 

14.31  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

-974 

i 

1  ! 

195.0! 

25.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

Cl 

<<22 

'.552962 

636 ! 4  A  40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1630! 

1 4. 3! NONE 

tOH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

!  ! 

195.0! 

25.0! 

1.4! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

CR 

<<23 

1552983 

63614A40 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

“ 

! 

1630! 

14.3! NONE 

1 0H 

CINCINNATI! 

1974 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  1 

! 

t 

! 

OR 

<<?< 

1552984 

636! 4A4C! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

14.31  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

i 

1 

! 

OR 

<<25 

1552965 

63614*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

1 4. 3 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.4! 

! 

-  | 

1 

! 

! 

OR 

<<26 

1552906 

63614*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

14.3! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1974 

i 

! 

!  • 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

<<27 

1552987 

636! 4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

! 

1630! 

14.31N0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

i 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

1 

1 

1 

OR 

<<20 

1552938 

63614*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•• 

1 

1630! 

1A.XN0NE 

•OH 

CINCINNATI! 

1974 

I 

!  1 

195. Cl 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

j 

! 

1 

OP 

<<29 

! 5529S9 

63614*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16*0! 

1  4.3! HONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

1 

J  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

«30 

1552990 

63614*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1630! 

14.3! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

<<31 

1552991 

63614*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1630! 

14.3 iNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.4! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

OR 

<<32 

1552992 

63914*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1630! 

14.3!h0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

<<33 

1552953 

63614*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1630! 

1 <• 3! NONE 

!  0  H 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  J 

195. C! 

35. C! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

«3< 

1552994 

63614*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

14. 3! NONE 

•OM 

CINCINNATI! 

1974 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

<<35 

1  552995 

636 !< A<0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

“ 

! 

1630! 

14.3 {NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1«7< 

! 

1  ! 

195.01 

35.  C! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

OR 

<06 

1552996 

636  * 4 A 4 0 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

“ 

! 

1630! 

1  <•  3  l.NONf 

(OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

!  i 

195.0! 

35. C! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

OR 

<<37 

1552997 

63oi < A<0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

“ 

! 

1630! 

14.3! NONE 

lOH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

<<30 

1552998 

63614A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

14.3 ! NONE 

!  0  H 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

1 

! 

! 

0* 

<09 

1552599 

63614**0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1630! 

14.3! NONE 

SOM 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.4! 

! 

-  i 

! 

1 

! 

j 

OR 

<<40 

1553000 

63614*40! 

195.0} 

35.  C! 

9.0! 

“ 

! 

1630! 

1  <• 3 ! nONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

i 

f 

!  ! 

195.0! 

35.0* 

1.4! 

1 

-  ! 

j 

! 

1 

» 

OP 

<«1 

1553C01 

63614*49! 

1  >5.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1630! 

14.3! NONE 

lOH 

CINCINNATI! 

1974 

i 

! 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

OS 

<<<2 

1553032 

63614*40! 

195. C! 

35.0! 

°.0! 

- 

! 

1630! 

1  <  .  3 ! NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1974 

i 

j 

•  i 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  i 

! 

i 

j 

i 

OP 

<«3 

*1553003 

63614*40! 

195.0! 

35.0! 

9.C! 

- 

! 

1630! 

14.3! NONE 

ion 

CINCINNATI! 

1974 

! 

{ 

•  1 

195.0! 

35.  C! 

1.4! 

! 

-  ! 

« 

! 

J 

! 

0* 

<<« 

1553004 

63614*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

14.3*  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

! 

! 

*  j 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

OP 

<«5 

1  $  5  3  COS 

63614*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1630! 

14.3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1 

!  i 

195.0! 

35. C! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

{ 

OR 

4«6 

1553006 

63614**0! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

(A*  J ! NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1974 

» 

l 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.4! 

! 

•  i 

i 

! 

! 

i 

OP 

<«7 

1553007 

63614*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

14.3'NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

f 

OP 

<«S 

1553C08 

63614*40! 

195.0! 

35.3! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

14. 3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

i 

! 

i  1 

195.0! 

35. C! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

i 

OR 

4449 

1553009 

63614*40! 

1  >5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

1 4. 3 ! NONE 

I  OH 

CINCINNATI! 

1974 

2 

1 

1  1 

1 >5.0! 

35. C! 

1.4* 

i 

-  ! 

{ 

! 

! 

t 

OR 

<<50 

1553010 

63614*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1630! 

14.3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

i 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

i 

-  i 

■ 

i 

J 

j 

C® 

<701 

1  510148 

71914*40! 

195. C! 

35.0! 

10.0! 

- 

i 

1012! 

13.5 'NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1967 

* 

! 

»  | 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

j 

! 

i 

i 

OP 

<702 

1 510149 

71 v! 4*  40! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

! 

ioi2i 

13.5! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1967 

§ 

! 

!  ! 

195. C! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

i 

! 

i 

! 

OR 

<703 

!  51C150 

71 714*40! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

“ 

i 

1612! 

13.sihONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1967 

i 

! 

•  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

.  i 

i 

! 

1 

j 

OS 

<705 

1510152 

719J  4*40! 

1«5.0! 

35.  C! 

10.0! 

“ 

i 

1012! 

S  3 . 5 i NONE 

lOH 

CINCINNATI ! 

1967 

; 

1 

1  1 

19J.J* 

Ji.u! 

f.b! 

i 

-  i 

i 

! 

J 

! 

OP 

4  7  C  6 

1510153 

71914A40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1012! 

1 3.5} NONE 

*!0H 

CINCINNATI! 

1®67 

i 

! 

»  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

•  i 

i 

« 

! 

! 

OP 

<707 

•  ->10154 

71914*40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

“ 

i 

1012! 

13.si.V0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1967 

! 

1 

j  i 

195.0! 

35.3! 

1.6! 

i 

**  ! 

! 

1 

! 

2 

OP 

<700 

1510155 

71914*40! 

195. C» 

35. C! 

10.0! 

- 

j 

1312! 

13.5  SHONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1967 

i 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

; 

i 

J 

i 

OP 

<709 

1510156 

719*4*40! 

195.0! 

35.0! 

1G.0! 

- 

i 

1312! 

IJ.sinONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1967 

! 

! 

i  i 

195.0! 

25.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

OP 

<710 

J  51 01 57 

719*4*40! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

i 

1612! 

1 3. 5  shone 

!0H 

CINCINNATI! 

1967 

t 

1 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  i 

■ 

• 

! 

! 

OP 

<711 

•51C276 

719*/, *40! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

! 

1012! 

13.5! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1967 

! 

1 

»  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

t 

! 

» 

! 

OR 

4712 

151C277 

719  J4 *40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

j 

1812! 

13. 5! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1967 

! 

1 

!  1 

195. C! 

35. C! 

1.6! 

2 

-  i 

i 

; 

! 

! 

OP 

<713 

!  S1C275 

719J4A40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

» 

1812! 

1  J.5JN0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1967 

! 

1 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

i 

1.6! 

i 

! 

» 

! 

-  I 
! 

! 

j 

i 

t 

! 

I 

i 

i 

i 

! 

i 

j 

! 
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ENGR! 

I 

IVICCI  DIMENSIONS  IORAFT! 

ICAPACITY! 

HIGH-  ! 

(VESSEL 

!  I 

01  ST!  OPERATOR 

I  HIT 

IC90EILEN6TM1CP0IK!  ! 

I  t 

EST  I 

CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING 

1  I 

j 

! 

i 

-IREGIS- 

!*••*!  REC.  !  REG.ILOAO-J 

!  CARGO  I 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!  T  C  t  9A$£ 

I  YEAR  1 

t  COAST 

I  TER 

I  SEE!//////!/////!  CO  ! 

untiutx 

POINT  ! 

LINE-1 

2 AO!  LINE-1 

I  BUILT  \ 

VESSEL  HARE  AM  HUMIER 

I  cum 

I  TON- 

! PACE  ft  OVEP-IOVEP-!/////! 

HORSE!  PASS-  I (LIGHT) !///////////// ///!T0 I ////////// 

!  0»  I 

I  NUN8ER 

t  NAGE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT ( 

POWER!  EH6ERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!FE!  LINE-? 

l  ‘REBUILT! 

1  1  t  !  !  !  1  !  !  !  1  II 

!  I  I  1  !  I  !  !  I  I  I  II 


CIS)  OHIO 

RIVER  CO.,  THE  1 

‘(CONTINUED! 

I 

I 

I  1 

!  I 

! 

1 

! 

! 

{ 

1 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

1 

-OR 

*714 

1510279 

I 

! 

! 

719!*A*1! 

1  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.6) 

- 

18121 
-  1 

13.5! NONE 
! 

(OH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1967 

«• 

*715 

I51C280 

I 

! 

! 

719UAAC! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
3S.C! 

10.0! 

1  .of 

- 

1812! 

-  ! 

13.51N0NE 

! 

!  CM 
! 

CINCINNATI! 

! 

1967 

0* 

*716 

1510281 

! 

1 

1 

719! *A*0! 

(  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

10.01 

1.6! 

- 

1812! 

-  ! 

13.5! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

19&7 

OR 

*717 

1510282 

I 

! 

! 

719! *A*Ci 

1  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

10.0! 

1.6! 

“ 

1812! 

-  ! 

1 3. 5  !  NONE 
! 

ICH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1967 

OP 

*718 

(510283 

1 

! 

! 

719!*A*0! 

(  l 

1«5.0! 

195.01 

35. C! 
35.0! 

10.0! 

1.61 

- 

1812! 

-  ! 

13.5! NONE 

1 

I  OH 

1 

CINCINNATI! 

! 

1967 

OR 

cm 

151C28* 

! 

1 

! 

719UA4C! 

1  l 

195.0! 

19J.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.6! 

1612! 

-  ! 

13.5 {NONE 
! 

10H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1967 

OR 

*720 

(510245 

I 

I 

! 

719 | A  A  40 1 

1  I 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35.0! 

10.0! 

1.6! 

“ 

18121 
-  ! 

13.5 !  NONE 
( 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1967 

0» 

*721 

1510505 

! 

1 

1 

71 9 1  4 *40! 
t  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. Cl 

10.0! 

1.6! 

- 

1812! 

-  ! 

1  3.MN0NE 
( 

lOM 

! 

CINCINNATI! 

I 

1967 

OR 

*722 

(510506 

1 

! 

I 

71 9( 4A4Ct 

I  I 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

10.0! 

1.6! 

— 

1612! 

-  1 

1 3. 5  J  NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1967 

OR 

*725 

(51C507 

1 

! 

! 

719  14A40S 

1  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 
35. Cl 

10.0! 

1.6! 

- 

1812! 

-  ! 

1 3. 5 1  NONE 
! 

1  OH 

CINCINNATI! 

! 

1967 

OR 

*77* 

I51C508 

1 

t 

! 

719I4A40! 

I  ( 

195.0! 

195.01 

35-CI 

35.0! 

10.0! 

1.6! 

- 

1812! 

-  ! 

1 3.SIN0NE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1967 

OR 

*725 

(510509 

1 

! 

I 

719I4A40! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

10.01 

1 . 6 ! 

- 

1612! 

-  ! 

1 3.5! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1 

1967 

OR 

*726 

(510510 

( 

! 

I 

71 9! 4A40 1 

I  1 

195.0! 

195.0! 

25.0! 

35.0! 

10.0! 

1.6! 

- 

1612! 

-  ! 

13*51 KONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1967 

OR 

*727 

151C511 

1 

f 

I 

71914A401 

I  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

33.01 

10.0! 

1.6! 

- 

1612! 

-  ! 

13.5! NONE 
! 

IOH 

I 

CINCINNATI! 

I 

1967 

OR 

*728 

(510512 

1 

I 

! 

719HA40! 
i  I 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

10.01 

1.6! 

- 

1812! 

-  ! 

13.5 {NONE 
! 

(OH 

1 

CINCINNATI! 

! 

1967 

OR 

*729 

(510513 

I 

t 

719I4A401 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

10.0! 

1.6! 

- 

1812! 

-  I 

13.5! NONE 
! 

IOH 

CINCINNATI! 

! 

1967 

OR 

*730 

151051* 

! 

! 

! 

719I4A40! 
i  t 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

10.0! 

1.6! 

“ 

16121 
-  ! 

13. 5 ! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

i 

1®67 

OR 

*731 

1510515 

! 

I 

I 

719  1 4 A  40 ! 

(  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. Cl 

10.0! 

1.6* 

- 

1612! 

-  ! 

13.5! NONE 
! 

(OH 

CINCINNATI*! 

1 

1967 

OR 

*732 

1510516 

I 

I 

I 

719!  4 A 40 ! 

1  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.61 

- 

1612! 

-  ! 

13.5  !NONE 
! 

IOH 

CINCINNATI! 

! 

1967 

OR 

*733 

I51C517 

1 

I 

I 

71 9 ! 4A40J 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.6! 

1812! 

-  ! 

13.5] NONE 
! 

IOH 

CINCINNATI! 

I 

1967 

OP 

*73* 

1510518 

I 

{ 

! 

71914A40J 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.»l 

“ 

1612! 

-  ! 

1 3.5 (NONE 

I 

IOH 

1 

CINCINNATI! 

I 

1967 

OR 

*735 

(51051 9 
! 

! 

! 

719! 4A40I 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.6! 

- 

1612! 

-  1 

13.5 ! NONE 

I 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

I 

1967 

OR 

*736 

I51C520 

I 

! 

I 

719S4A40! 

1  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.6! 

- 

1812! 

-  ! 

1 3. SlNONE 

1 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1967 

OR 

*737 

1510521 

1 

I 

! 

719I4A40! 

(  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.6! 

“ 

1812! 

-  ! 

13. SlNONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

I 

1967 

OR 

*738 

1510522 

I 

I 

I 

719I4A401 
!  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.6! 

” 

16121 
-  ! 

13.51N0NC 

! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1967 

0» 

*739 

1510523 

1 

f 

I 

71914  A  40 ! 

(  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.6! 

” 

1612! 

-  ! 

1 3.5 (NONE 

1 

(OH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1967 

OR 

*7*0 

151052* 

1 

1 

I 

71914A40! 

(  ! 

195.0! 

195.0! 

33. C! 
35.0! 

1C.0! 

1.6! 

1612! 

-  ! 

13. SlNONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1967 

OR 

*7*1 

1510525 

1 

I 

! 

719I4A4C! 

1  i 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

10.0! 

1.6! 

“ 

1612! 

-  I 

13.5IN0NC 

! 

IOH 

I 

CINCINNATI! 

! 

1967 

OR 

*7*2 

1510526 

I 

I 

71 9 ! AA  40  f 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

10.0! 

1.61 

— 

1812! 

-  ! 

13.5! NONE 

I 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

I 

1967 

OR 

5001 

16*3302 

1 

! 

! 

79*|*A46( 

(  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1*82! 

-  ! 

13.DN0NE 

! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

OR 

5002 

16*3303 

i 

I 

! 

79* !*A*6! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.7! 

“ 

1*82! 

13.9! NONE 
! 

ION 

! 

CINCINNATI! 

I 

1982 

OP 

5003 

16*330* 

1 

! 

! 

79*1 *A*6! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.7! 

“ 

1*62! 

-  ! 

16 .0 !  NONE 
! 

!  0  H 
! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

OP 

500* 

16*330$ 

! 

! 

! 

79*!*A*6! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

1*82! 

-  ! 

16.0! NONE 
( 

IOH 

CINCINNATI! 

! 

1982 

OR 

5005 

(6*3306 

! 

I 

I 

79*!*A*6! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1*82! 

-  ! 

1 6.0! NONE 

i 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

OP 

5006 

16*35*0 

! 

I 

( 

79*!*A*6! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. 0! 

9.0! 

1.7! 

1*82! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

l 

1982 

OR 

5007 

(6*35*1 

! 

1 

I 

79*  !*A*6l 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1*32! 

-  ! 

16. OINONS 

i 

•OH 

! 

CINCINNATI  1 
! 

1982 

OR 

5008 

16*35*2 

I 

I 

I 

7  94  !  4 A46! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

1*82! 

-  ! 

16. oi NONE 
! 

(OH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

OR 

5009 

(6*35*3 

1 

I 

794UA46! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1*62! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

(OH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1962 

OR 

5010 

(6*35** 

I 

! 

79*!*A46J 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1*42! 

-  ! 

1 6. OJNONE 

!0h 

! 

CINCINNATI! 

! 

19P2 

OR 

5011 

16*35*5 

! 

! 

I 

794KA46! 

!  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35. 0! 

9.0! 

1.7! 

1*82! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

OR 

5012 

(6*35*6 

! 

! 

! 

794! 4AA5J 

J  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7* 

“ 

1*82! 

-  ! 

16.0IN0NE 

! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1982 

OR 

5013 

16*35*7 

! 

! 

! 

79*!*A*6! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1*42! 

-  ! 

16.01  NONE 

I 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1 

1982 

OP 

501* 

(6*35*8 

I 

I 

i 

79*!*A*6( 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

1442! 

-  ! 

16.0! NONE 

I 

IOH 

I 

CINCINNATI! 

i 

1982 

OR 

5015 

16*35*9 

1 

i 

i 

79*!*A*6! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1*82! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!  OH 

1 

CINCINNATI! 

! 

1982 

OR 

5016 

(6*3550 

1 

i 

! 

79*14446! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

1*42! 

-  ! 

16 .0 (NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

OR 

5017 

(4*3551 

l 

! 

i 

79*!*A*6! 
i  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.3! 

9.0! 

i.7i 

1*82! 

-  1 

16.0! NONE 

1 

IOH 

2 

CINCINNATI! 

I 

1982 

OR 

5018 

16*3552 

! 

! 

I 

794! *A*6! 

!  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1*82! 

-  1 

1 6.01N0NE 
! 

IOH 

I 

CINCINNATI! 

! 

1982 

OR 

5019 

(6*3553 

1 

I 

! 

79*14446! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.7! 

1*62! 

-  ! 

1 6 • 0 ! NONE 
! 

ICH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

0* 

5020 

16*535* 

I 

1 

I 

794I4A46! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1482! 

-  1 

16. 0! NONE 
t 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

1 

1982 

OR 

5021 

16*3555 

1 

1 

I 

794 !*A*6! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

1*82! 

-  ! 

16. OJNONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1942 

OR 

5022 

16*3556 

I 

1 

1 

79*!*A*6( 

!  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.71 

“ 

1482! 

-  ! 

16. OJNONE 
! 

iOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

OR 

5023 

16*3557 

! 

! 

I 

794I4A46! 

(  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.71 

- 

1*82! 

-  ! 

1 6 ■ 01  NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1982 

OR 

502* 

16*3558 

f 

I 

I 

794KA46I 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

— 

1*82! 

-  ! 

16. OJNONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1 

1982 

OR 

5025 

16*3559 

1 

I 

I 

79*1 *A*6f 
f  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

** 

1*82! 

-  ! 

16.0 {NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI  1 

I 

1982 

TABLE  2  -  DESCRIPT  ION  OF  VESSELS 


EHtftt 
•  1ST! 

VESSEL 

OPERATOR 

name  AND  NUMBER 

1  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

I  1VTCC1  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

1  NET  tCODElLENSTHlBRDTHl  1 

-!  REGIS-! *••♦!  REG.  !  REG.tLOAD-1 

1  TER  1  SEE!//////!/////!  £0  1 

1  TON-  (PAGE!  OVER”! OVER"!////#! 

!  NACE  !  IV  1  ALL  1  ALL  (LIGHT  1 

(CAPACITY !  HIGH-  !  1  V  E  $  S  E  L  1 

!  !  ESI  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING  1 

!  CARGO  >  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  I 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !T0 !//////////! 
POWER!  EH6ERS  !  (FEET)!  LINE-2  lEE!  LINE-2  !* 

YEAR 

BUILT 

OR 

REBUILT 

(18)  OHIO 

! 

I 

RIVER  CO./  THE  ! 

(CONTINUED)! 

I  1  1 

1  !  I 

1  1  1 

1  1  1 

1 

! 

I 

1 

! 

I 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

OR 

5026 

! 643560 

1 

1  79414A461 

1  1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1482! 

-  1 

16*0! NONE 
! 

!0N 

! 

CINCINNATI! 

1982 

OR 

5027 

1643561 

! 

1  79414A46! 

1  1  1 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35.01 

9.01 

1.7! 

1482! 

1 6 . 01  NONE 
! 

(OK 

! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

OR 

5026 

<643562 

! 

1  79414A461 

1  1  1 

195.01 

193.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

14821 
-  » 

16.01  NONE 
! 

(OH 

! 

CINCINNATI! 

1982 

OR 

5029 

1643563 

! 

1  79414A46I 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1482! 

16.01N0NC 

! 

(OH 

! 

CINCINNATI! 

1962 

OR 

5050 

1643564 

1 

I  7941 4A461 

1  1  I 

19$. 0! 
195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.7! 

1482! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

1982 

OR 

5031 

1643565 

! 

1  79414A461 

1  1  1 

195.01 

195.01 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1482! 

-  ! 

U.oinone 

!0H 

( 

CINCINNATI! 

! 

1982 

OR 

5052 

1643566 

t 

1  79414A461 

1  t  1 

105.01 

195.01 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

uezi 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI ! 

! 

1982 

OR 

5033 

1643567 

1 

!  79414A46! 

1  1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.7! 

1482! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!  OH 

I 

CINCINNATI! 

! 

1982 

OR 

5034 

1643566 

1 

1  79414A461 

1  1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.7! 

- 

1482! 

16.0! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

OR 

5035 

1643569 

1 

1  79414A46! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.01 

9.0! 

1.7! 

1  482  ! 

-  ! 

16 .OiNQNE 
! 

!0H 

1 

CINCINNATI! 

! 

1982 

OR 

5036 

1643570 

1  79414A461 

1  1  1 

105.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.05 

1.7! 

" 

1482! 
-  ! 

16 .0! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

OR 

5037 

1643571 

! 

!  79414A461 

!  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

" 

1482! 

16.0 ! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

I 

1982 

OR 

5035 

1643572 

! 

1  79414A461 

1  1  1 

195.01 

195.01 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

1482! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

OR 

5039 

1643573 

1 

1  79414A461 

1  1  1 

195.01 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

* 

1482! 
-  ! 

1 6. 0! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI ! 

! 

««! 

OR 

5040 

1643574 

1 

1  79414A461 

1  !  ! 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1482! 
-  ! 

1 6. OINQNE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

OR 

5C41 

1643575 

1 

{  79414A461 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1462! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

OR 

5042 

1643576 

1  79414A461 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.7! 

- 

14821 
-  ! 

1 6 • 0! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1 

1982 

OR 

5043 

1643577 

1  79414A461 

1  I  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.7! 

1482! 
-  ! 

16.0! NONE 

i 

!0M 

! 

CINCINNATI) 

1 

1982 

OR 

5044 

1643576 

1 

1  7941 4  A  4  6 1 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1482! 

1 6 . 0  j  NONE 
l 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

OR 

5045 

1643579 

1 

1  7941 4A  46! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.7! 

“ 

1462! 

16.0! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

OR 

5046 

1643560 

! 

1  79414A46! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

t482! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

OR 

5047 

1643581 

! 

{  79414*461 

1  1  ! 

195.0! 

1)5.0! 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.7! 

- 

1482! 
-  ( 

16.0! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

198? 

OR 

5045 

1643582 

1 

1  79414A461 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.7! 

“ 

1462! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

OR 

5049 

(643563 

! 

!  A  46 1 

1  :  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1*82! 
-  ! 

16.0SN0NE 

iOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1952 

OR 

5050 

1 643564 
! 

1  79414A46! 

i  1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. 0! 

9.0! 

1.7! 

- 

1462! 
-  ! 

16.01NOME 

! 

IOH 

2 

CINCINNATI! 

! 

1952 

OR 

5051 

1924228 

1 

!  68714A45! 

1  l  1 

195.0! 

35.  C! 

9.6! 

1.7! 

- 

1615! 
-  ! 

1 3 .0 tNONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1 

1987 

OR 

5C55 

1628261 

l 

1  76914A401 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1502! 
-  ! 

1 4. 6! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1980 

OR 

5056 

1626282 

l 

1  76914*401 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1502! 
-  I 

1 4. 6! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

i 

1980 

OR 

5C57 

1626283 

1 

1  76914*40! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1502! 
-  ! 

14.6! NONE 
• 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1980 

OR 

5056 

1626284 

1 

!  76914A40! 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

25.0! 

9.0! 

1.6* 

- 

1502! 
-  ! 

14. 6 ! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1950 

OR 

5059 

1628255 

! 

1  76914*40! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1502! 
-  ! 

14.6! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1980 

OR 

5060 

1626286 

1 

1  76914A4C! 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1502! 
-  ! 

1 4 . 6 ! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1980 

OR 

6601 

1551P46 

! 

1  87614**1! 

1  !  1 

200.0! 

20C.O! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

1600! 
■  i 

16.0! NONE 

2 

!0H 

I 

CINCINNATI! 

! 

1973 

OR 

6602 

1551847 

» 

1  87814*461 

!  1  1 

20C.0! 

20c;0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

ucoi 

-  i 

16.0! NONE 
• 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1973 

OR 

6650 

i  - 

l 

1  971*4*41! 

1  1  1 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1600! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

1 

1972 

OR 

6651 

l  - 

i 

!  97114*41! 

1  !  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1600! 
-  ! 

16.C! NONE 

2 

!  OH 
* 

CINCINNATI! 

! 

1972 

OR 

6652 

!  - 

1 

!  97114*41! 

1  !  1 

20C.O! 

200.0! 

35.C! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1600! 

-  ! 

16.0'NONE 

2 

!  OH 

1 

CINCINNATI! 

! 

197? 

OR 

6654 

1549859 

1 

1  73414*41! 

1  1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1651! 

.  i 

16.92N0NE 

{ 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1973 

OR 

6655 

!  5*  9861 

1  73414*41! 

(  !  ! 

2C0.0! 

200.0! 

35.0! 

33.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

165 1  i 
-  ! 

16.9! NONE 
! 

!  OH 

2 

CINCINNATI! 

! 

1973 

0» 

6656 

1549663 

! 

1  73414*41! 

1  1  1 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1651! 

-  i 

16. 9*N0NE 
i 

JOH 

! 

CINCINNATI! 

1 

1973 

OR 

6660 

1593418 

1 

1  72614*41! 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1600! 
-  ! 

1 6. 0! NONE 
; 

! 

! 

! 

J 

1978 

OP 

6661 

1640452 

1 

1  106514048! 

1  1  1 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.6! 

1.3! 

” 

1790! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1981 

OP 

6662 

1641010 

! 

*  106514D4S! 

i  «  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.6! 

1.3! 

- 

1790! 

-  i 

19. OJNONE 

j 

!0H 

i 

CINCINNATI! 

1 

1981 

OP 

5101 

154690$ 

1 

1  55914*46! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

26. or 
26.0! 

9.0! 

1.8! 

i 

1094' 
-  ! 

15.0! NONE 
i 

JOH 

l 

CINCINNATI! 

1 

1982 

OP 

?1C2 

1646906 

1 

1  55914*46! 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.6! 

_  i 

j 

1094! 

-  j 

15 .OJNONE 
t 

!0H 

! 

CINCINNATI*! 

! 

1982 

OR 

8103 

1646907 

! 

!  55914*46! 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

26. C! 
26.0! 

9.0! 

1.8! 

-  i 
! 

1094! 
-  ! 

1 5 .0! NONE 

■ 

!0M 

! 

CINCINNATI! 

! 

198? 

OP 

3104 

I  646903 

1 

1  $5914*46! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

26.0! 
26. C! 

9.0! 

1.8! 

i 

1094! 
-  ! 

15.0! NONE 
i 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

I 

1982 

OO 

81C5 

*646909 

1 

•  55914*46! 

*  !  1 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.8! 

i 

! 

1094! 
-  ! 

15.0! NONE 
i 

ion 

1 

CINCINNATI! 

! 

1982 

OR 

8106 

1646910 

! 

1  55914*46! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.8! 

-  ! 
! 

1094! 
-  ! 

15 .OJNONE 

i 

•OH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

00 

5107 

1646911 

! 

!  55914*46! 

!  1  ! 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.81 

- 

i 

1094! 
-  ! 

15.0IN0HE 

j 

JOH 

1 

CINCINNATI! 

( 

196? 

OR 

8103 

1646912 

1 

1  55914A46J 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.8! 

1094! 
.  1 

15. OJNONE 

i 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

198? 

OR 

8109 

*646913 

1 

f  55914*46! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

1094! 
-  ! 

15. OJNONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

J 

1982 

OP 

3110 

1646914 

I  55914*46! 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.8! 

.  j 

1094! 

.  j 

1 5. OJNONE 
! 

JOH 

CINCINNATI! 

! 

198? 

OP 

3111 

1646915 

1 

! 

1 

1  55914*46! 

1  !  1 

1  !  ! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

! 

! 

9.0! 

1  mb! 

1 

I 

! 

i 

109*i 
-  ! 

; 

15.0IN0NE 

2 

! 

! 

•OH 

! 

! 

t 

CINCINNATI! 

! 

I 

198? 

/A3LC  2  -  DC'.CflPKJN  Of  vewels 
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— - - - 

IVTCC!  'INENSrONS  t  CRAFTS 

ICAPACf  If  HUH-  ! 

i  v  c  s  .  :  l  t 

t 

DtST! 

Oft f AT CO 

1  NET  1C0DE iLENOtH; JPCTH! 

• 

1 

! 

EST  1  *Atf,9  HANDLING 

IS  ITERATING  ! 

YEAR  ! 

cargo  !  rmo  I  cauxmcNT 

tttmn  point  t  line-1 

f?Cl  8A$E  ! 

1  COAST 

i  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

I. 

IaO!  LI'i»-1  ! 

8UILT  ! 

VESSEL 

*5*1  AND  NUHBEf 

!  GUI'D 

!  ION-  !PAJE!  ovr  • 1  avt *-»///// »  HOASt! 

f*SS-  K 

.I6HT)!////  V//// //P//MTH/////W". 

Of  1 

!  NUH3EP 

1  NASI  1  IV  1  A.1  1  AU.  'LIONI!  POVCt* 

ENGfCS  \ 

fUT!!  IXNE-2 

IEE:  » TNE-2  !*RE jUILTI 

(Id)  OHIO 

RIVER  CO.#  THE 

(CONTINUED) 

i 

! 

1 

t 

! 

1 

1 

I 

1  1  !  ! 

1  .  »  ! 

!  1  4  1 

11  11 

1 

i 

( 

1 

! 

I 

1 

! 

i 

l 

i 

i 

! 

! 

i 

!  1 

*  ! 

•  ! 

I  1 

IOM  CINCINNATI! 

! 

! 

! 

1982  ! 

Of  *112 

1646916 

l 

1 

53914146!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

! 

109*< 

15.01 NONE 

! 

1  1  193.0!  26.0! 

1.81 

i 

-  } 

i  i 

IOH  CtfC INHA! H 

1 

1912  1 

flu-8111 

16*6917 

! 

35914*46!  195.0!  29.01 

9.0! 

- 

1 

10941 

15  ■  0 1 NONE 

1 

1 

1  1  19J.0!  26. C! 

i.n 

-  I 

l 

!  1 
!0t  CXNCllNATX! 

! 

198?  1 

Of  3114 

16*6? '8 

1 

35914A46!  193.0!  26.4! 

9.0! 

- 

! 

1094! 

15.0! NONE 

l 

l 

1  J  195.01  26.0! 

1.3! 

j 

-  \ 

! 

'  1 

1  OK  CINCINNATI! 

! 

1962  ! 

Of  71>5 

16*6919 

! 

53914A46!  195. SI  26.0! 

9.0! 

- 

i 

1094! 

15.0IN0N? 

l 

1 

1  1  195.0!  26.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

i  i 

;jn  CINCINNATI! 

1982  ! 

Of  f116 

16*6920 

1 

55914A461  1?*nO!  26.01 

9.0! 

- 

! 

1094! 

r.  jil*ne 

l 

1 

i  i  m.oi  26. ci 

•.3! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 
•OH  CINCINNATI! 

1962  ! 

Of  S1 17 

156*993 

l 

S3914A461  193.3!  26.0! 

9.0! 

• 

! 

10941 

1*  .0  JNOKE 

1 

1 

1  !  195. On  26.01 

1.3! 

! 

-  1 

I 

i  i 

! 

1982  l 

Of  8118 

1646922 

1 

1 

55914*46!  195.0!  16.0! 

9.0! 

- 

! 

1094! 

1 5.0 !  NONE 

IOH  CINCINNATI 1 

! 

1  l  195.0!  26,01 

1.3! 

! 

•  ! 

! 

1  I 

1?S2  1 

Of  8119 

16*6923 

! 

! 

559(4*46!  195.3!  26. Qt 

9.0! 

- 

! 

10*41 

15.01N0NC 

IOH  CINCINNATI! 

1 

1  l  115.0!  26.0! 

1.81 

1 

-  1 

i  i 

I  ON  CINCINNATI! 

! 

198?  | 

Of  8120 

16*692* 

1 

55914*. 6!  195.0!  26.0! 

9.G! 

- 

! 

1094! 

15#0!NONf 

I 

l 

1  1  195.0!  26. C* 

1.8! 

t 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

1975  ! 

Of  8591 

1568959 

1 

5 j  J 14 *40 !  195.01  26.0! 

9.01 

- 

! 

10941 

i6«  2IN0NE 

IOH  CINCINNATI! 

! 

1 

I  1  195.0!  U.3I 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

i  i 

1975  ! 

0»  8592 

!  568600 

1 

53914*401  19t. 0!  26.01 

9.0! 

- 

1 

1094! 

16. 2{N0NE 

ION  CINCINNATI! 

! 

1 

!  !  195.0!  26.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  1 
!0H  CINCINNATI! 

1975  ! 

Of  8593 

1563861 

1 

55914**0!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

! 

1094! 

16.2! NONE 

1 

l 

1  1  195.0!  26.0! 

1.3! 

! 

-  1 

! 

!  1 
IOH  CINCINNATI! 

1975  I 

Of  8594 

156886? 

\ 

5591***0!  195.0!  26.01 

9.0! 

- 

! 

1094! 

1 6 • 2 1  NONE 

! 

i 

!  !  195.0!  26.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

1 

i  i 

ION  CINCINNATI  1 

1975  I 
! 

Of  8595 

1568863 

i 

$59!*A*0!  195.0!  2o.Cl 

9.0! 

- 

! 

1094! 

16.21  NONE 

1 

i 

!  !  19J.0I  26.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

i 

1  1 

Of  8598 

9  '68864 

i 

5591***0!  195. 0!  26. Cl 

9.0! 

- 

1 

1094! 

U*  2  (NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1975  ! 

! 

* 

!  !  195.0!  26.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1976  I 

Of  8597 

1570459 

i 

3591**40!  195.01  26.0! 

9.0! 

- 

1 

1094! 

16.21  NONE 

ION  CINCINNATI! 

1 

i 

!  i  195.01  26.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  1 
ION  CINCINNATI! 

1976  ! 

0*  5598 

1370*60 

l 

559!  4**0!  K5.0I  26. C! 

9.0! 

- 

I 

1094! 

U.2!  NONE 

1 

i 

!  !  195.0!  26.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

1  1 
ON  CINCINNATI! 

1 

1976  1 

Of  8801 

1572133 

! 

592 !*A(01  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

i 

1099) 

16.21  NONE 

1 

!  !  195.01  26.0! 

1.81 

! 

-  1 

! 

! 

! 

1976  ! 

Of  9602 

1572154 

t 

S9214A401  19S-0I  26. u! 

9.0! 

- 

! 

1099! 

16.2 ! NONE 

(OH  CINCINNATI! 

! 

1 

!  !  195.0!  26.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 
»QH  CINCINNATI! 

1136  ! 

Of  8603 

1572135 

1 

5921**40!  195.0!  26.01 

9.0! 

- 

I 

1099! 

16.2! NONE 

1 

1 

{  !  195.0!  26.0! 

1.8! 

! 

-  1 

! 

;  i 

! 

1976  1 

Of  86C4 

1572156 

( 

59214*40!  195.0!  26.01 

9.0! 

- 

! 

1099? 

1 6. 2 1  NONE 

JOH  CINCINNATI! 

1 

1 

1  !  195.01  26. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

! 

1976  1 

Of  1605 

1572157 

1 

59214*40!  195.0!  28.C1 

9.0! 

- 

! 

1099! 

1w.2(N0HE 

ION  CINCINNATI! 

1 

I 

!  i  195.0!  26.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

1 

1  1 

1976  1 

Of  8606 

1572138 

1 

592! 4*40!  195.0!  28.01 

9.0! 

- 

I 

1099! 

U.  2 1  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

l 

1 

!  t  195.0!  2&.C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1  1 
ION  CINCINNATI! 

19U  ! 

Of  9607 

1572139 

1 

1 

59214*40!  195.0!  26.01 

9.0! 

- 

1 

1099! 

U.21N0K  l 

I 

(  !  195.0!  26.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

1  5 

ION  CINCINNATI! 

1976  I 

of  »ece 

1572140 

1 

592UA4".:  195.01  26. Cl 

9.0! 

- 

1 

1099! 

16.2! NONE 

1 

1 

!  !  195. Oi  >6.01 

1.7! 

1 

-  1 

1 

!  ! 

1976  1 

Of  3609 

1572141 

1 

59214*40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

i 

1099! 

U.21N0NE 

IOH  CINCINNATI! 

} 

l 

1  !  195.01  16. C! 

1.3! 

1 

•  ! 

! 

1  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1976  ! 

OP  8610 

1572142 

1 

3°2 !4a40!  195.0!  26. Cl 

9.0! 

- 

! 

1099! 

16.2! NONE 

! 

1 

1  1  195.01  26.01 

1.7! 

-  ! 

i 

I  ! 

ION  CINCINNATI! 

1976  ! 

Of  8611 

1572143 

1 

59214*40!  1V3.C!  ?6.C! 

9.0! 

- 

1 

1099! 

1 6 . 2 ! NONE 

i 

1 

!  t  195.0!  25.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

1976  1 

Of  8612 

1572144 

1 

59214*40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1 

10991 

16.21  NON? 

!0H  CINCINNATI! 

1 

1 

!  !  195.0!  26.0! 

1.7! 

1 

-  ( 

! 

!  * 
!0H  CINCINNATI! 

1)76 

Of  8613 

1572145 

! 

59214*40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

! 

1099! 

16.2! NONE 

1 

1 

1  !  195. OJ  26.0! 

1.7! 

I 

-  ! 

! 

t  i 

1976 

Of  8614 

1572146 

1 

59214*40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1099! 

U.CiNONE 

IOH  CINCINNATI! 

! 

1 

!  !  195.0!  26.0! 

1.7! 

! 

1  t 

1976 

Of  9615 

1572147 

! 

59214*40!  195.0!  25.0! 

9.0! 

- 

1099| 

1 6  .2  !  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

! 

1 

!  1  195.0!  26.0! 

1.7! 

! 

-  t 

l 

16.'2*!N0NE 

!  ! 
ION  CINCINNATI! 

1976 

Of  5616 

1572148 

! 

59?!4*40!  195.0!  2o.0! 

9.0! 

- 

1099! 

l 

! 

•  !  195.0!  ?6.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

!  ! 

1976 

OR  8617 

1572149 

1 

59214*40!  195.0!  26.0! 

9.01 

- 

1099! 

1 6.2! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1 

i 

!  !  195.0!  26.01 

1.7! 

-  1 

! 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1976 

Of  8618 

1572150 

t 

59214*401  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1099! 

16.2! NONE 

• 

i 

!  !  195.0!  26.0! 

1.7! 

: 

-  ! 

I 

!  1 
!0H  CINCINNATI! 

1976 

Of  8619 

1572151 

i 

59214*40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1099! 

16.21N0NE 

! 

i 

!  !  195.0!  26.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  1 

1976  ! 

Of  8620 

1572152 

! 

i 

59214*40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1099! 

16.2 ! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

l 

!  !  195.0!  26.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 

1976 

Of  8621 

1572153 

t 

59254*40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1099! 

16.2! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1 

i 

!  !  195.0!  26.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1976 

Of  8622 

•S721S4 

! 

592 1 4 440 2  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1099! 

1 6.2 ! NONE 

1 

i 

1  !  195.0!  26.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 

1976 

Of  8623 

1572155 

I 

59214*40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1099! 

16.2! NONE 

tOH  CINCINNATI! 

! 

! 

!  i  195.0!  26.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1976 

Of  8624 

1572156 

1 

592(4*40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1099! 

16.2 ! NONE 

1 

! 

!  !  195.0!  26.0! 

1.7! 

-  ! 

!  ! 

1976 

OR  860 

1572157 

1 

59? ! 4*40!  195.0!  26.0! 

9.01 

- 

1099! 

16.2! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

i 

1 

!  !  195.01  26.0! 

1.71 

-  ! 

! 

!  ! 

1976 

OR  8626 

1572158 

1 

59214A40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1099! 

16.21N0NE 

ION  CINCINNATI! 

• 

1 

!  1  195.0!  26.0! 

1.7! 

!  ! 
ION  CINCINNATI! 

1976 

Of  9627 

*1572159 

! 

59214*40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1099! 

1 6.2! NONE 

1 

1 

!  !  195.0!  26.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 

1976 

Of  8628 

1572160 

1 

S92MA40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1099! 

16.2 ! NONE 

SON  CINCINNATI! 

1 

! 

!  1  195.0!  26.0! 

1.7! 

-  ! 

!  * 
l OH  CINCINNATI! 

1976 

55  552? 

! 5^2161 

i 

i 

$6214*40!  19S.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1099! 

16.21N0NE 

i 

!  !  195.0!  26.0! 

1.7! 

-  ! 

!  t 

1976 

Of  8630 

1572162 

i 

592! 4A40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1099! 

16.2! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1 

i 

!  !  195.0!  26.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

!  i 

IOH  CINCINNATI! 

1976 

Of  8631 

1572163 

! 

59214*40!  195.01  26. OJ 

9.0! 

- 

1099! 

16.2! NONE 

1 

! 

1  J  195.0!  26.01 

1.7! 

-  ! 

! 

i  i 

IOH  CINCINNATI! 

1976 

Of  9632 

1572164 

1 

5921**40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1099! 

16. 21  NONE 

i 

1 

!  !  195.0!  26.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

!  ! 
!0«  CINCINNATI! 

1976 

OP  8633 

*1572165 

1 

59214*40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1099! 

1 6. 2 ! NONE 

i 

1 

J  1  195.0!  26.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 
!0K  CINCINNATI! 

1976 

OR  8634 

1572166 

1 

59224*40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1099! 

16.2! NONE 

! 

!  !  195.01  26.0! 

1.7! 

-  ! 

i 

1  1 

1976 

Of  8633 

1572167 

59214*40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

!  1099! 

16.2 ! NONE 

ION  CINCINNATI! 

! 

1 

!  1  195.0!  26, C! 

1.7! 

-  1 

! 

!  I 

1976 

Of  8636 

1572168 

1 

59214*40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

10091 

16.2! NONE 

JOH  CINCINNATI ! 

! 

1 

1  1  195.0!  26.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1976 

Of  8637 

1572169 

i 

39214*40!  195.01  26.0! 

9.0! 

- 

1  1099! 

16.21N0NE 

1 

I 

! 

1 

1 

1 

J  !  195.0!  26.0! 

!  1  !  1 

:  i  i  j 

1.7! 

1 

1 

-  I 
! 
! 

! 

1 

! 

!  1 

!  ! 

1  ! 

T»iie  l  -  otsmriio*  of  veesci; 


647 


CMS*  t 

OPERATOR 

1VTCC1 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

! CAKAC ITT ( 

!  ! 

HIGH-  ! 

f 

omi 

NET  1C0DEI 
REGIS-  !**•* ! 

LENGTHI8RDTH! 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!$ 

OPERATING  j 

! 

1  COAST 

KEG  » 1  LOAD- ! 

!  CARGO  1 

FIXED  ! 

ilUXRHENT 

!TCJ  3ASE  ! 

YEAR  ! 

vessel. 

NAME 

AND  NUMBER 

TER  1  SEE  1 

mmxunn 

CD  1 

!////////! 

KOXNT  I 

LINE-1 

1  SUMS 

TON-  1K»6E1 

OVEK-l  OVER-! /////! 

HOME!  MSS-  !(LI.HT) t////////////////ITO!//////////t 

OK  f 

t  NUMBER 

RACE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT! 

ROVER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LXNE-2 

(EE!  I.INE-2  (^REBUILT! 

<1B>  OHIO 

RIVER 

CO.,  THE 

! 

1 

I 

1  1 

1  1 

1  1 

l 

1 

! 

1 

l 

( 

l 

1 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

1  1 

1 

l 

I  ! 

OK 

«U3J 

1572170 

59214A401 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

!  1099! 

16. 2 (NONE 

t  OH 

CINCINNATI! 

1976  ! 

8639 

i  i 

195.0! 

26.0! 

1.7! 

1  -  1 

| 

OK 

1572171 

59214*401 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

!  1099! 

16.2 ! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1976  1 

66(0 

1 

1  1 

195.0! 

26.CS 

1.7! 

1  -  1 

! 

OK 

1572172 

592I4A401 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

!  1099! 

16.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

! 

1976  ! 

I 

OK 

8651 

I 

1570461 

1  ! 

195.0! 

26.0! 

1.71 

1  -  ! 

! 

! 

SS914A401 

195.01 

26.0! 

9.01 

- 

!  1094! 

U.2IN0KE 

(OH 

CINCINNATI! 

1976  ! 

6652 

! 

l  1 

195.0! 

26. Cl 

1.3! 

!  -  ! 

! 

! 

OK 

1570(62 

55914*40! 

195.01 

26.0! 

9.0! 

- 

!  1094! 

16.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1976  ( 

8653 

1 

1  i 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

!  -  ( 

I 

1 

OK 

1570(63 

559UA40! 

195.0! 

26.C! 

9.0! 

- 

!  1094! 

16.2 (NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1976  I 

8654 

1 

1  1 

195.0! 

26.0! 

1.31 

!  -  ! 

! 

1 

! 

OK 

1  5  7  0  4  6  ( 

55914*40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

!  1094! 

16*21  NOSE 

ION 

| 

CINCINNATI! 

1976  l 

8635 

l 

1  ! 

195.0! 

2o. 0! 

1.3! 

!  -  ( 

! 

OK 

1570(65 

55914*40! 

195.01 

26.0) 

9.01 

- 

!  1094! 

16.2IN0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

} 

1976  ! 

OK 

3656 

! 

1  1 

195.0! 

26.0! 

1.3! 

!  -  ! 

! 

! 

!  570(66 

55914*40! 

195.01 

26. Cl 

9.0! 

- 

1  1094! 

16.2 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1976  I 

3657 

1 

!  ! 

195.0! 

26. C! 

1.8! 

!  -  ! 

1 

OK 

1570(47 

55914A401 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

!  1094! 

16.2 {NONE 

!  0  rt 
! 

CINCINNATI! 

1976  ! 

8456 

1 

1  ! 

195.0! 

26.0! 

1.3! 

i  -  1 

I 

OK 

1570(63 

55914*40! 

19J.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

!  1094! 

16.21  NOME 

!0H 

CINCINNATI! 

1976  ! 

OK 

S659 

1 

1  1 

195.01 

26.0! 

1.3! 

!  -  ! 

| 

1570(4* 

55914**01 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

!  1094! 

U.21N0NE 

SOU 

CINCINNATI! 

1 

1976  ! 

6660 

i 

!  1 

1»5. 0! 

26. C! 

1.3! 

!  -  ! 

I 

! 

OK 

1570(70 

55914*401 

195.0! 

24.  C! 

9.0! 

- 

!  1094! 

16.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1976  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.31 

I  -  ! 

! 

I 

CR 

3661 

J57C471 

55914*40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

!  1094! 

16.2IN0NE 

!0M 

! 

CINCINNATI! 

1976  ! 

OK 

*662 

I 

1  ! 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

1570(72 

55914*40! 

195.0! 

26.0! 

9.01 

- 

!  1094! 

16.2! NOME 

!  OH 

CINCINNATI! 

1 

1976  ! 

1 

0* 

3663 

! 

1  1 

195.01 

26. Cl 

1.6! 

!  -  1 

! 

! 

1570(73 

55914*40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

!  1094! 

16.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

J 

1976  I 

*664 

! 

!  1 

195.0! 

2  6.0! 

1.6! 

I  -  ! 

! 

| 

0* 

1570(74 

55914*40! 

195.0! 

26.0! 

9.C! 

- 

!  1094! 

U.2IX9ME 

!9H 

CINCINNATI! 

1976  ! 

OK 

3665 

1 

1  1 

195.0! 

26.01 

t.S! 

I  -  ! 

I 

1 

1570475 

55914*40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

t  1094! 

16.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

! 

1974  ! 

3666 

1 

1  ! 

195.0! 

26.01 

1.31 

I  -  ! 

! 

I 

OK 

1570476 

55914*40! 

195.0! 

26. Cl 

9.0! 

- 

!  1094! 

16.2 (NONE 

ION 

CINCINNATI! 

! 

1976  ! 

OK 

•667 

1 

t  1 

195.01 

26.01 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

| 

! 570(77 

559! (A  40! 

195.0! 

26.01 

9.0! 

- 

1  1094! 

16.2! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1 

1976  ! 

OK 

e663 

1 

!  1 

195.0! 

26.0! 

1.81 

!  -  ! 

! 

| 

I 

1570(73 

55914*40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1  1094! 

16.? ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

! 

1976  ! 

C» 

8669 

1 

i  i 

195.0! 

26.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

) 

1 

1 57*204 

55914*40! 

195.0! 

2d.  C! 

9.0! 

- 

!  1094! 

16.2! NONE 

!0H 

1 

CINCINNATI! 

1976  1 

0* 

8670 

! 

i  i 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

1576205 

559(4*491 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

!  1094! 

1 6 .2 ! NONE 

ION 

| 

CINCINNATI! 

1 

1976  ! 

| 

OK 

3671 

1 

1  1 

195.0! 

26.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1576204 

55914*40! 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

!  1094! 

16. 2 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1 

1976  ! 

OK 

3672 

! 

(  ! 

195.0! 

26.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

1576207 

55914*40! 

193.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

!  1094! 

U.2I1CNC 

!Ch 

CINCINNATI! 

J 

1976  1 

8701 

! 

i  i 

195.0! 

26. C! 

1.81 

!  -  ! 

! 

{ 

OK 

1576203 

55914*40! 

195.0! 

26.  :i 

9.0! 

- 

1  1094! 

16. 2! NONE 

!  ON 
! 

CINCINNATI! 

| 

1976  I 

OK 

8702 

1 

i  i 

105.0! 

26.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1576209 

55914*40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

!  1094! 

16. ?!  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

J 

1976  i 

8703 

1 

1  1 

195.0! 

24.0! 

1.3! 

I  -  ! 

! 

OK 

1576210 

55914*40! 

195.1! 

26.  C! 

9.0! 

- 

1  1094! 

16. 2! NONE 

!0H 

| 

CINCINNATI! 

1977  ! 

8704 

1 

i  i 

195.1! 

24.0! 

1.81 

!  -  ! 

! 

OK 

1576211 

55914*40! 

195.1! 

26.0! 

9.0! 

- 

!  1094! 

16.21  NONE 

ION 

CINCINNATI! 

I 

1977  ! 

8705 

1 

1  1 

195.1! 

26.C! 

1.8! 

!  -  ( 

! 

OK 

1  576212 

55914*40! 

195.11 

26.0! 

9.0! 

- 

(  1094! 

IS.JlhONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1977  ! 

OK 

3706 

! 

1  1 

P5.1l 

26.0! 

I.o! 

I  -  ! 

! 

! 

! 

| 

1576213 

55914*401 

195.1! 

25.0! 

9.0! 

- 

I  1094! 

16.2! NONE 

(OH 

! 

CINCINNATI! 

( 

1977  1 

OK 

•707 

! 

1  1 

195.1! 

26. C! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

! 

1576214 

55*1 (A40! 

105.1! 

2o.C! 

9.0! 

- 

!  1094! 

1 6  •  2 ! NONE 

IOH 

J 

CINCINNATI! 

1977  ! 

OK 

3704 

! 

1  1 

105.1! 

26.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

1576215 

55914*40! 

195.1! 

26.0! 

9.0! 

- 

!  1094! 

U.2I  NONE 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1977  ! 

! 

8709 

! 

1  1 

195.1! 

26.0! 

I.o! 

!  -  ! 

! 

OB 

1576216 

55914*49! 

195.1! 

26.0! 

9.01 

- 

!  1094! 

16.2INCNE 

ION 

CINCINNATI! 

! 

1977  ! 

3710 

1 

!  1 

195.1! 

26.  Cl 

1.8! 

*  -  ! 

I 

! 

OK 

1576217 

55914A401 

195.1! 

26.0! 

9.0! 

- 

!  1094! 

16 . 2! NONE 

Ion 

CINCINNATI! 

1977  ! 

8711 

1 

1  1 

195.1! 

26.0! 

1.8! 

(  -  ! 

! 

1 

1 

OK 

1579746 

55914*401 

195.1! 

26.0! 

9.0! 

- 

!  1094! 

16.2IN9NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

! 

1977  ! 

1 

3712 

1 

1  ! 

195.1! 

26. C! 

1.8! 

!  -  ! 

1 

! 

OK 

1579747 

55  >14*40! 

195.1! 

26.0! 

9.0! 

- 

1  1094! 

U.liNONE 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

{ 

1977  ! 

3713 

1 

1  1 

195.1! 

26.0! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

OK 

1579743 

55914*40! 

195.1! 

26.0! 

9.0! 

- 

!  1094! 

16.2IN0NE 

•OH 

CINCINNATI! 

1977  ! 

8714 

I 

1  ! 

195.1! 

26.01 

1.61 

!  -  I 

! 

OK 

1579749 

55914A40I 

195.1! 

26.  C! 

9.01 

- 

!  1094! 

16. 2! NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

1977  ! 

8715 

! 

1  1 

195.1! 

26.0! 

1.6! 

!  -  I 

! 

! 

! 

1 

OK 

1579750 

55914*401 

195.11 

26.CS 

9.0! 

- 

!  1094! 

16. 2 (NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

19?7  ! 

8716 

1 

1  ! 

193.1! 

26.0! 

I.o! 

!  -  ! 

! 

l 

1 

! 

OK 

I5797J1 

55914*40! 

19j.1! 

24.0! 

9.0! 

- 

!  1094! 

16. 2!N0N£ 

f  OH 

CINCINNATI! 

1 

1977  ! 

8717 

! 

195.1! 

2o.  Cl 

1.6! 

!  -  I 

i 

! 

! 

OR 

1579752 

$5914*40! 

193.1! 

26.0! 

9.0! 

- 

!  1094! 

16.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

! 

1977  ! 

! 

8713 

1 

!  ! 

195.1! 

?o.O! 

1.8! 

!  “  ! 

■ 

1 

OR 

1579753 

55914*40! 

195.1! 

26.  C! 

9.0! 

- 

!  1094! 

16.2! NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1977  ! 

3719 

1 

1  ! 

195.1! 

26. C! 

1.8! 

!  -  ! 

i 

! 

i 

i 

OK 

1579754 

55914*40! 

195.1! 

26.0! 

9.0! 

- 

!  1094! 

16.2! NONE 

!0H 

i 

Cincinnati"! 

! 

1977  ! 

8720 

! 

1V5.1I 

26.0! 

1.4! 

I  -  ! 

l 

CR 

1579755 

55914*40! 

195.1! 

26.0! 

9.0! 

- 

!  (094! 

16.2! NONE 

ion 

! 

CINCINNATI! 

! 

1977  ! 

i 

8721 

!  ! 

195.1! 

2e.0i 

1.6! 

I  -  1 

! 

OK 

i 579756 

55914*40! 

195.1! 

24.0! 

9.0! 

- 

!  1094! 

16.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977  f 

1 

195.1! 

24. C! 

1.6! 

»  .  i 

! 

i 

0- 

-»  ct 

i 

53514*401 

1*5.11 

26.  ij 

y.u! 

- 

i  iu*4» 

lo.l! NCNt 

IOH 

CINCINNATI! 

1977  ! 

3723 

1 

!  ! 

195.1! 

26.0! 

1.8! 

!  -  i 

1 

! 

! 

! 

OK 

1579758 

559  !4*40 1 

105.1! 

26.0! 

9.0! 

- 

i  1094! 

Id. 2« NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

{ 

1777  ! 

3724 

!  1 

195.1! 

26. C! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

! 

i 

OK 

1579759 

55914*40! 

195.1! 

24.0! 

9.0! 

- 

!  1094! 

10.2!NCNC 

!0H 

CINCINNATI  I 

1977  ! 

8725 

1 

1  \ 

195.1! 

26.0! 

1.3! 

!  -  ! 

1 

I 

OK 

1579760 

55914*40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1  1094! 

16.2 ! NONE 

TNNATI! 

1977  ! 

3726 

! 

!  1 

195.0! 

26.0! 

I.o! 

!  -  ! 

! 

OP 

1579761 

55914*40! 

195.0! 

26.0! 

9.01 

- 

1  1094! 

10.2INONE 

2 

.VAT  I! 

! 

1977  ! 

J 

l 

!  ! 

105.0! 

26.  C! 

1.4! 

!  -  ! 

! 

! 

OP 

3727 

1589047 

55914*40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

!  1094* 

16.2IN0NE 

10* 

C  l.*fc  INNATI! 

! 

1978  ! 

8728 

1 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.4! 

!  -  ! 

! 

! 

OR 

1589043 

55914*40! 

195.0! 

24.0! 

9.0! 

- 

!  1394* 

16. 2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

! 

1973  ! 

8729 

1 

!  1 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

i  -  i 

i 

! 

! 

OK 

1539049 

55914*40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

!  1094! 

16. 2 (NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

! 

1978  ! 

! 

1  1 

195.0! 

26. C! 

1.8! 

I  -  ! 

i 

! 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


Mils'—. 

IVTCCl  OlflCNSIOHS  1 O.AFT ! 

ICAPACITY!  HIGH-  ! 

!  V  £  S  S  E  L  ! 

! 

DS  ST} 

OPERATOR 

NET  ICODElUNSTHlCROTMl 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING  1 

! 

TEAR  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EOUIPHENT 

///////!  POINT  !  LINE-1 

ITC!  BASE  ! 

!  COAST 

TCP  1  SEE!//////!/////! 

ED  1 

! 

!AOl  LINE-1  ! 

QUILT  I 

VESSEL 

NAME  AND  NUPBfP 

!  CU3PD 

ION-  { PACE  1  OVEP-10VER-17////I  HORSE! 

PASS-  !UIGMT)!////////////////!T9!//////////! 

OP  t 

1  MJN9EP 

N»4E  1  IV  !  AIL  !  ALL  ILlGHtl  VOVEAt 

ENGEPS  !  (FEET)!  LINE-2 

1EE!  LINE”*  !*AE?UILT! 

(14)  OHIO 

PIVEP  CO.#  THE 

I 

I 

l 

1  1  1  ! 

1  1  11 

1  1  11 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

OP  (730 

(CONTINUED)! 

15(9050 

1  !  1  1 
539I4A401  193.01  76.01 

! 

9.0! 

- 

1094! 

16.2! NONE 

I  OH  CINCINNATI! 

1978  I 

1 

1  1  195.01  26.0! 

1.3! 

-  ( 

!  ! 

1973  l 

OP  (731 

! 5(9051 

55914A40!  195.01  26.01 

9.01 

- 

1094! 

1&.2IN0NE 

ION  CINCINNATI! 

} 

1  1  195.0!  26.0! 

1.3! 

-  1 

! 

!  1 

1976  ! 

OP  8732 

15S9C52 

55914A4Q!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1094! 

16.2! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

l 

1  1  195.0!  26. 21 

1.3! 

-  I 

!  1 
ION  CINCINNATI! 

1973  I 

Ot  3733 

! 539053 

55914440!  195.0!  26. C! 

9.0! 

- 

1094! 

Id. 2! NONE 

! 

1  1  195.0!  26.0! 

1.3! 

-  1 

! 

1  ! 

1978  ! 

OP  (734 

1539Q54 

55914A401  195.01  26. C! 

9.0! 

- 

1094! 

16.2 ! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

! 

1  1  195.0!  26.01 

1.6! 

! 

i  i 

1978  ! 

OP  8735 

1539055 

559KA401  195.01  26.  C! 

9.01 

- 

1094! 

16 .2 ! NONE 

1  OH  CINCINNATI! 

t 

I  1  195.01  26.0! 

1.3! 

-  1 

! 

!  < 
ION  CINCINNATI! 

1976  ! 

Ot  8736 

1539056 

55914440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1094! 

16.2! NONE 

! 

1  1  195.0!  26. C! 

1.6! 

-  t 

! 

!  ! 

197P  ! 

OP  8737 

1599057 

559 1  4 A 401  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1094} 

16.2 ! NONE 

10K  CINCINNATI! 

i 

1  1  195.0!  26.01 

1.3! 

-  ! 

! 

i  i 

1973  ! 

OP  8738 

1539058 

55914440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

10941 

16.2! NONE 

10H  CINCINNATI! 

1 

1  1  195.01  26.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

1978  ! 

OP  (735 

!5*9C59 

55914A40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1094! 

16.2! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

t 

1  1  195.0!  26.01 

1.3! 

“  1 

! 

1  ! 

1973  ! 

OP  8740 

1589060 

559(44401  195.01  26.0! 

9.0! 

- 

1094! 

1 6. 2 ! NONE 

10H  CINCINNATI! 

i 

1  1  195.01  26. C! 

1.3! 

-  ! 

! 

i  t 

1976  1 

OP  8741 

! 589061 

55914A401  195.0!  2o.O! 

9.0! 

- 

1094! 

16.2! NONE 

ION  CINCINNATI! 

1 

!  1  195.01  26.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

1977  ! 

OP  6901 

i 539C62 

55r! 4440 i  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1094! 

16.2! NONE 

10H  CINCINNATI! 

1 

•  l  195.0!  26.0! 

1.3! 

—  | 

i 

!  ! 

1®77  1 

OP  9802 

15(9063 

55914440!  195.0!  26.0! 

9,01 

- 

1094! 

16.2! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

! 

!  1  195.0!  26.0! 

1.61 

-  1 

! 

!  1 

1977 

Ot  8803 

!  38  9064 

35914A401  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1094! 

1 6 . 2  ! NONE 

!0M  CINCINNATI! 

1 

!  !  195.0!  26.0! 

1.61 

-  1 

! 

!  ! 

1973 

OP  (904 

1539065 

559 ! 4440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

10°4! 

16.2 ! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

! 

!  1  195.0!  26.0! 

1.3! 

-  1 

!  ! 

1977 

OP  8805 

1581558 

49514440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1088! 

13.5! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

! 

!  •  195.01  26.0! 

1.8! 

—  ! 

I 

!  I 

! 

1977 

OP  8606 

1581559 

49514440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

10861 

13.5! NONE 

ION  CINCINNATI! 

! 

!  !  195.0!  26.0! 

1.31 

-  ! 

1977 

0<  840? 

1531560 

49514440!  195.0!  26. C! 

9.0! 

- 

10*3! 

13.5  *!  NONE 

SON  CINCINNATI! 

J 

!  !  195.0!  26.0! 

1.6! 

-  ! 

!  I 

1977 

OP  9608 

15*1561 

49524440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

10661 

13.5 l NONE 

!0H  CINCINNATI! 

l 

!  !  195.0!  2o.O! 

1.3! 

! 

i  1 

1977 

OP  34C9 

1581562 

49514440!  195.01  26.0! 

9.0! 

- 

1036! 

13.5IN0NE 

•OH  CINCINNATI! 

l 

!  !  195.01  2o.O! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  ! 

1977 

OP  3510 

1531563 

49514440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1066! 

13. 5 ! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

! 

!  1  195.0!  26.0! 

1.11 

-  ! 

! 

i  i 

1977 

0*  8611 

1531364 

49514440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1036! 

13. 5 ! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

I 

1  1  195.0!  26.0! 

1.31 

-  ! 

! 

!  1 

1977 

OP  8312 

1581565 

49514440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1068! 

13.5IN0NE 

! OH  CINCINNATI! 

! 

1  !  195.0!  26.0! 

1.6! 

-  I 

! 

!  1 

1977 

OP  8813 

1591566 

49514440!  195.0!  26. C! 

9.0! 

- 

1066! 

13.5! NONE 

JOK  CINCINNATI! 

! 

!  !  195.0!  26.0! 

1.6! 

! 

!  ! 

1977 

OP  9514 

1531567 

49514440!  195.0!  26. C! 

9.0! 

- 

1038! 

13.51  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

! 

!  !  195.0!  26. C! 

1.61 

-  ! 

I 

! 0 H  CINCINNATI! 

1977 

OP  *315 

1581568 

49514440!  P5. 0!  26. C! 

9.0! 

- 

108?! 

13.5JH0NE 

! 

!  t  195.0!  26.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  1 

1977 

OP  8316 

1581569 

49514440!  195.0!  26. C! 

9.0! 

- 

1068! 

13.5  JNOHE 

!0H  CINCINNATI! 

1 

!  !  195.0!  26.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

i  i 

1977 

OP  8317 

1531570 

49514440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1066! 

1 3.5! NON* 

IOH  CINCINNATI! 

! 

!  !  195.0!  26.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ! 

1977 

CP  9813 

1531571 

49514440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

10(8! 

1 3.5! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

! 

!  •  195.0!  26.0! 

1.61 

-  ! 

! 

!  ! 

1977 

OP  8319 

1581572 

49514440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

• 

1063! 

13.5! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1 

!  !  195.0!  ?6.C! 

1.8! 

-  ! 

! 

i  i 

1977 

OP  8820 

1531573 

49514440!  195*0!  26.0! 

9.0! 

- 

1068! 

13*5  tNONE 

ION  CINCINNATI! 

! 

!  !  195.0!  26. CJ 

1.6! 

-  ! 

! 

I  1 

1977 

OP  8821 

15(1574 

495I4A40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1088! 

13*5 ! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1 

!  !  195.0!  26.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

J  ! 

1977 

OP  8622 

1581575 

I 

49514440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

10(8! 

1 3. 3 ! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

!  1  195.0!  26.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  ■ 

1977 

OP  8823 

1581576 

49514440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1066! 

13.5! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

! 

!  !  195.0!  26.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  ! 

1977 

OP  8824 

1  581577 

49514440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1068! 

1  #• 5 1  NONE 

!CH  CINCINNATI! 

1 

!  !  195.0!  26.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  1 

1977 

OR  8825 

1581578 

49514440!  195.0!  26. C! 

9.0! 

- 

10(4! 

13.51N0NE 

ION  CINCINNATI! 

! 

!  !  195.0!  26.01 

1.6! 

-  ! 

!  ! 

1977 

OP  3826 

1581579 

49514440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1086! 

13.5! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

! 

!  1  195.0!  26.0! 

1.8! 

-  ! 

!  1 

1977 

OR  8827 

15*1580 

49514A40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1086! 

1 3. 5 {NONE 

IOH  CINCINNATI! 

! 

!  !  195.0!  26.0! 

1.3! 

•  ! 

!  ! 

1977 

OP  8628 

1581531 

49514440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1088! 

13. 5! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

! 

!  !  195.0!  26.0! 

1.6! 

-  ! 

!  ! 

1977 

OP  8629 

1531532 

49514440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1088! 

13.5JN0NE 

IOH  CINCINNATI! 

! 

!  !  195.01  26.0! 

1.3? 

-  ! 

! 

!  ! 

1977 

OP  6830 

1581533 

49514A40!  195.0!  26.01 

9.0! 

- 

1088! 

13.5! NONE 

JOK  CINCINNATI! 

i 

«  !  195.0!  26.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  i 

1977 

OP  3831 

i 581 584 

49514440!  195.01  26.0! 

9.0! 

- 

1086! 

13.5! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

! 

!  !  195.0!  26,0! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ! 

1®77 

OP  8832 

1581585 

49514A40!  195.0!  26. C! 

9.0! 

- 

1086! 

13.5! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1 

!  !  195.0!  26.0! 

1.8! 

-  ! 

1  ! 

1977 

OR  8833 

1531566 

49514440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1068! 

13.5! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

i 

1  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

!  I 

1977 

OR  8834 

*1561567 

49514440!  195.0!  26. C! 

9.0! 

- 

1036! 

13.5 ! HONE 

!0K  CINCINNATI! 

!  !  195.0!  26.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

!  S 

1  w? 

OP  8835 

1561568 

59214A401  195.01  26.0! 

9.0! 

- 

1  1095  ! 

1 5.5  SHONE 

IOH  ClNCIHNAtll 

1 

!  t  195.0!  26.0! 

1.8! 

!  -  ! 

!  ! 

1977 

OP  8336 

1561589 

59214440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1095! 

13.5!N0NE 

! OH  CINCINNATI! 

1 

!  !  195.0!  26.0! 

1.8! 

1  -  ! 

I 

!  1 

1977 

OR  3937 

1581590 

59214A40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1095! 

13. 5! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

! 

]  !  195.01  26.0! 

1.8! 

! 

!  ! 

1977 

OP  8838 

1581591 

59214440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1  1095! 

1 3.5! NONE 

!0K  CINCINNATI! 

i 

!  !  195.0!  26.0! 

1.3! 

1  -  ! 

I 

!  ! 
!0N  CINCINNATI! 

1977 

OR  6839 

1581592 

S9214A40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1  1095! 

13.5! NOME 

1 

!  !  195.0!  26.0! 

1.8! 

1  -  S 

! 

!  1 

197? 

OP  8840 

1581593 

59214440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

!  1095! 

13.5IN0NE 

IOH  CINCINNATI! 

! 

!  !  195.0!  26.0! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

!  ! 

1977 

OP  6641 

1581594 

59214A40I  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

»  1095! 

13.5! NONE 

SON  CINCINNATI! 

1 

1  .  195.0!  26.0! 

1.81 

t  -  f 

1 

!  ! 

1977 

OP  6342 

1581595 

59214440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

!  1095! 

13*5 {NONE 

! OH  CINCINNATI! 

! 

1 

1 

!  !  195.0!  26.0! 

!  1  1  ! 

!  !  !  ! 

1.8! 

! 

I  -  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

i 

!  1 

!  ! 

!  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 
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ENOR! 

0 ISTl  OPERATOR 

VESSEL  MARE  AND  NUMBER 

— 

I  COAST 
!  GUARD 
t  NUNBER 

1 VTCCf  DIMENSIONS  {DRAFT! 
NET  1  CO  DEI  LENGTH  1 BRDTHl  1 

REGIS*!****!  REG.  1  REG.lLOAD-1 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

ton-  Image!  ov£r-1over-!/////i 

NAGE  l  IV  1  ALL  1  ALL  (LIGHT! 

{CAPACITY!  NIGH-  !  {VESSEL!  ! 

1  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  1  ! 

1  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITCt  BASE  !  YEAR  ! 

!////////!  POINT  !  *  LINE-1  (AO!  LINE-1  1  BUILT  ! 

HORSE!  P>*$-  ! (LIGHT) {//////////////// |TD !//////////!  OR  l 

POWER  1  EN.  '5  !  (FEET)!  LXNE-2  (EE!  LINf-2  l*RCfUILT ! 

(18)  OHIO  RIVER 

CO./  THE 

I 

i 

! 

1  1 

!  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

f 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED) ( 

1  1 

! 

1 

\ 

! 

! 

1 

1 

OR  8343 

1581596 

59214A401 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  i 

1095! 

13.5 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977 

1 

t  1 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  I 

! 

I 

1 

OP  8344 

1  581 597 

59214A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  j 

1095! 

13.5 1  HOKE 

i  OH 

CINCINNATI! 

1977 

! 

1  1 

195.0! 

26. Cl 

1,8! 

-  ! 

l 

! 

! 

OR  8845 

1581598 

592 1 4 A  401 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

“  ! 

1095! 

13.5! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1977 

i 

1  1 

195.0! 

26.0! 

1.61 

-  t 

) 

! 

1 

OR  8846 

1581599 

5921 AA401 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

10951 

13.5! NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1977 

1 

1  1 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  8847 

1581600 

59214A40! 

195.01 

26.0! 

9.0! 

-  j 

1095! 

13.5! NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1977 

1 

1  1 

195.01 

26. Cl 

1.8! 

-  i 

! 

1 

I 

OR  8848 

1581601 

S92I4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  t 

1095! 

13.5IN0NE 

1  oh  Cincinnati! 

1977 

1 

!  1 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

r  | 

! 

! 

! 

OR  884? 

1  581  602 

59214A401 

193.0! 

26.0! 

9.0! 

-  I 

1095! 

13.5! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1977 

1 

1  1 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

-  J 

! 

1 

! 

OR  8850 

1581603 

5V214A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1095! 

13-5!  HONE 

!0>1 

CINCINNATI! 

1977 

! 

!  1 

195.01 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

1 

OR  8851 

1581604 

592I4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1095! 

13.5 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1977 

1 

!  1 

195.01 

26.01 

1.8! 

-  | 

! 

! 

! 

OR  8852 

1561605 

59214A40! 

195.01 

26.0! 

9.0! 

-  | 

1095! 

13.5 (NONE 

1CM 

CINCINNATI! 

1977 

1 

1  1 

195,01 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR  8853 

1581606 

59ZUA40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  j 

1095! 

13.5*Nr»?,e 

{OH 

CINCINNATI! 

1977 

1 

i  i 

195.01 

24.0! 

1.81 

-  ! 

J 

! 

{ 

OR  8354 

15M807 

59214A40! 

1 95.0! 

26.0! 

«.0! 

-  j 

1095! 

1 3. 5! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1977 

1 

i  i 

195.01 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

( 

! 

OR  9782 

1508226 

50514A401 

210.01 

26.0! 

8.51 

-  f 

1092! 

12.41NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1960 

1 

1  1 

210.0! 

26.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

J 

{ 

OR  9790 

1508234 

50514A401 

210.0! 

26.C! 

6.5! 

-  j 

10921 

12.4 !  HONE. 

ION 

CINCINNATI! 

1963 

! 

1  1 

210.01 

26.0! 

1.61 

-  ! 

! 

1 

! 

« 

OR  97\'3 

1508237 

50514A40! 

210.0! 

26.0! 

8.5! 

-  i 

1092! 

1 2.4 {NONE 

{OH 

CINCINNATI! 

1063 

! 

1  l 

210. 0! 

26.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

OP  9794 

1508238 

305UA43! 

210.0! 

26.0! 

6.5! 

-  i 

1092! 

1 2.4 ! NONE 

{OH 

CINCINNATI! 

1965 

! 

1  1 

210.0! 

26.0! 

1*6! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  9795 

1508239 

50514*49! 

210.0! 

26.0! 

3.5! 

-  j 

1092! 

12.4 ! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1965 

! 

1  ! 

210.0! 

26.01 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

OR  9796 

1508240 

50514A401 

21C.0! 

26.0! 

5.5! 

-  i 

1092! 

12.4! NONE 

]0H 

CINCINNATI! 

1965 

1 

!  1 

210.0! 

26.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

OP  9798 

1508242 

505MA40I 

210.0! 

24.0! 

9.51 

-  j 

1 092  J 

1 2.4 (NONE 

{OH 

CINCINNATI! 

1965 

< 

1 

1  ! 

21C.0! 

26.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

I 

CM  1422 

*597504 

77415A70! 

195.01 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1588! 

13.0160/000 

QPH 

!0M 

CINCINNATI! 

1978 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! DIESEL 

PUfJP 

! 

1 

CH  1423 

1197505 

77415A70! 

195.0! 

35,0! 

10.0! 

-  i 

1588! 

15.0160/003 

BPH 

ION 

CINCINNATI! 

1973 

1 

1  1 

1  I 

195.0! 

I 

35.0! 

t 

1.9! 

! 

-  ! 

1DIESEL 

! 

PUMP 

1 

! 

! 

1 

(21)  OHIO  RIVER 

! 

SAND  t  GRAVEL! 

i  i 

i  i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

i 

! 

FRANK  8 

1271569 

2713A351 

45.3! 

15.0! 

4.0! 

430! 

-  ! 

20. 0 ! NONE 

|PA  PITTSBURGH! 

1156 

! 

i  i 

48.0! 

15.0! 

4.0! 

-  1 

! 

! 

I 

OR  39 

3311^F461 

UC.O! 

26.0! 

9.0! 

-  j 

600! 

10.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1957 

1 

i  i 

140.01 

26. C! 

1.0! 

-  J 

J 

! 

I 

OR  137 

36414F41! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

1 0.0 i NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1956 

1 

i  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

( 

! 

OR  823 

1275304 

A1414A461 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  i 

900! 

11.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH  1 

1953 

1 

1 

1  1 

1  1 

175.01 

! 

26.0! 

! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(132  OHIO  RIVER 

TERHINRLS 

CO 

f  1 
!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

JAMIE 

1292*, 92 

4813A56! 

45.6! 

1 6.0! 

7.6! 

670! 

•  i 

26.01  NONE 

|PN 

CINCINNATI! 

1963 

1 

! 

1  1 

!  1 

45.8! 

! 

1S.0! 

! 

7.C! 

1 

-  i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(18)  OHIO  RIVER 

TOWING/  INC, 

1 

! 

1  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

ENMP  V 

1246269 

12315A561 

£3.0! 

26  0! 

7.71 

1000! 

-  * 

30.0IN0NE 

!KY 

PADUCAH  ! 

195  j 

! 

! 

1  ! 

1  1 

OO.O! 

! 

26. C! 

! 

7.7! 

1 

-  i 
! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

(20)  OHIO  valley  electric 

CORIP. 

i  : 

i  1 

I 

! 

1 

J 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

f  RED  R.  SHEDD 

1510982 

4313A3S! 

JC-Ol 

20.  oi 

6.5! 

730! 

-  ! 

35.0! NONE 

!CH 

CHESHIRE  1 

1967 

I 

i 

1  1 

1  1 

55.0! 

! 

20.0! 

! 

6.2! 

! 

-  I 
! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

(18)  OHtv  VALLCV  marine  SERVOCC/ 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

1 

1 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

INC* 

1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

ANGELA  3 

1631715 

80J3A34! 

56.0! 

22.0! 

7.3! 

960! 

-  ! 

37.0 ! NONE 

i*Y 

HENDERSON  1 

1981 

t 

!  i 

56.0! 

22.0! 

—  ! 

-  ! 

! 

! 

I 

C  H  NAJBITT 

j  250313 

9513A35! 

51.0! 

21. C! 

5.6! 

660! 

-  ! 

39.01N0NE 

(XT 

HENDERSON  1 

*  1984 

! 

j  | 

51.0! 

21.0! 

S.6| 

-  1 

i 

! 

l 

MR.  C 

*271025 

85! 5 A  36 » 

45.8! 

20.1! 

—  ! 

7601 

-  \ 

36. ol HONE 

UY 

HENDERSON  ! 

1956 

1 

1 

1  1 
1  1 

—  1 
! 

—  I 
! 

7.1! 

! 

-  t 

i 

! 

! 

I 

I 

1 

1 

I 

(32)  OIL  AKD  GAS  HA»INE  »EAVI|CE/ 

1  1 

1  1 

! 

1 

i 

1 

J 

! 

1 

» 

! 

1 

! 

! 

! 

INC, 

1 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

3,  A.  ADAMS 

1612017 

19J11A02! 

173.0! 

40.0! 

14.0! 

3600! 

649! 

42.01  NONE 

!LA 

MORGAN  1 

1979 

! 

1  1 

192.0! 

40.0! 

12.7! 

6! 

! 

! 

CITY  I 

FLORENCE  A 

!5fl8425 

24911402! 

201.0! 

40.0! 

14.0! 

3600! 

935! 

42.0! NON J 

JLA 

MORGAN  1 

1978 

1 

1  1 

214.0! 

40.0! 

12.0! 

12! 

) 

1 

CITY  1 

H0NCR1NE 

1640945 

20011402! 

173.0* 

1*.0f 

3000! 

550* 

65.01  NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1981 

! 

1  I 

190.0! 

40.0! 

.  .0! 

-  ! 

) 

I 

CITY  1 

JOHN  ADAMS 

1628535 

20011A02! 

173.0! 

40.0! 

12.5! 

jc:o! 

550! 

42.01N0NE 

(LA 

MORGAN  ( 

1980 

1 

!  1 

173.0! 

40.0! 

10.0) 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

JONATHAN 

1626322 

2C01lA02i 

173.0! 

40.01 

15. Cl 

30001 

725! 

42 .0! HONE 

/ 

1LA 

MORGAN  ! 

1981 

1 

1  I 

173. C! 

»C.C{ 

13.01 

-  1 

! 

1 

CITY  1 

1 JRE  VICTOR 

i 61 3673 

26611A02! 

179.3* 

40.0! 

14.0! 

3900! 

7C4i 

42.0! NONE 

ILA 

MORGAN  1 

1979 

1 

1  ! 

1*2.0! 

40.0! 

12.0! 

10! 

1 

! 

CITY  ! 

MARY  ANN 

1537549 

20311A02! 

201.0! 

40.0! 

14.0! 

30001 

99**! 

42.0! None 

!LA 

MORGAN  ! 

1977 

1 

!  1 

214.0! 

40.0! 

12.0! 

11! 

1 

I 

CITY 

HR,  VIUCuGHSr 

1638504 

20011A02! 

173.0! 

40.0! 

15.0! 

3000! 

31 2f 

42 .0 !  NONE 

JLA 

MORGAN  f 

1981 

I 

!  1 

193.0! 

40.0! 

13.0! 

8! 

! 

( 

CITY  ! 

ROSALIE  G 

1599861 

P9811A02! 

201.0! 

40. C! 

14.0! 

3600! 

935! 

42 .0 !  NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1978 

1 

!  1 

214.0! 

40.0! 

12.0! 

12! 

! 

! 

CITY  ! 

VICTORIA  « 

! 431 141 

200! 1 A  031 

173.0! 

40.0! 

12*5! 

3000! 

612! 

42 .0 ! NONE 

JLA 

MORGAN  ! 

1981 

1 

1  i 

*73.0! 

40.0! 

10-0! 

-  ! 

! 

1 

CITY  ! 

YVONNE 

1587417 

20311A02I 

-31.0! 

40.0* 

14.0! 

2000! 

V97! 

42.0! 

ILA 

MORGAN  I 

1977 

- 

1 

1 

1 

!  I 

1  1 

1  1 

214.0! 

1 

1 

40.01 

! 

12.0! 

! 

! 

11! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CITY  1 

1 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


650 


EH*! 

PIST! 

OPERATOR 

!  1VTCC!  DIMENSIONS  {DRAFT! 

!  NET  ! CODE 1 LENGTH! 3R0Th{  ! 

(CAPACITY! 

I  ! 

HIGH-  I 
EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!  V  E  S  S  £  L  ! 
IS  ! OPERATING  I 

! 

! 

VESSEL  NAhE 

AND  NUH9ER 

1  COAST 
!  GUARD 
t  NUMBER 

I  TER  !  SEE!//////!/////!  «D  l 

1  TON-  IPASC!  OVER-l 0V£ A- 1 /////! 

!  NACE  {  IV  !  ALL  t  ALL  (LIGHT* 

!////////(  POINT  { 
NORSE!  PASS-  ! (LIGHT ) ! , 
POWER!  ENGERS  !  <  FEET > ! 

LXNC-1  !A0!  LINE-1  ! 

f ////////////// /!TD !//////////! 
LXNE-2  ICE!  LXNE-2  ! 

TEAR  1 
BUILT  ! 
OR  ! 

♦REBUILT! 

(32)  OIL  FIELO  BARGES  ! 

!  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

Op  110 

1  - 

!  204! 4A46! 

110.0! 

30. C! 

7.0! 

-  i 

300! 

7.0 ! NONE 

1  LA 

HARVEY 

1977 

l 

!  1  ! 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

0*  112 

1  - 

!  204  14*461 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

-  J 

300! 

7.OIN0NE 

I  LA 

HARVEY 

1977 

! 

!  !  t 

110.01 

10. 0! 

2.01 

-  ( 

! 

! 

Ob  in 

!  - 

!  20414A461 

110.0! 

30. C! 

7.0! 

-  j 

300! 

7.0! NONE 

!LA 

HARVEY 

1977 

! 

!  !  ! 

110.0! 

30.0! 

2.01 

-  ! 

* 

! 

OB  118 

! 

!  204:4446! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

-  | 

300! 

7.0(N0;JE 

ILA 

HARVEY 

1977 

! 

!  1  ! 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

•  ! 

! 

! 

OP  110 

1  204 ! 4A  46 ! 

110.0! 

30. Ct 

7.0! 

-  i 

300! 

7 .0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1977 

! 

1  !  1 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

-  i 

! 

! 

! 

1  !  ! 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

09  121 

!  - 

!  20414A46! 

110.0! 

30.  C! 

7.01 

-  i 

300! 

7.0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1977 

! 

!  !  ! 

110.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ( 

! 

! 

OB  122 

!  - 

I  204 ! 4 A  48 ! 

110.01 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

300! 

7 .0 (NONE 

ILA 

HARVEY 

1977 

! 

t  !  ! 

110.0! 

30.01 

2.0! 

-  ( 

! 

! 

! 

!  1  ! 

110.0! 

30.0! 

2.01 

-  ! 

1 

! 

oe  127 

!  - 

!  204UA46! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

-  J 

300! 

7.0! NONE 

(LA 

HARVEY 

1977 

! 

!  !  ! 

no.  o: 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

( 

! 

OB  128 

!  - 

!  204 ! 4 A46 ! 

11C.0! 

30.01 

7.0! 

-  i 

300! 

7 .0! NONE 

!  LA 

HARVEY 

1977 

! 

!  1  ! 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

.  i 

! 

! 

09  129 

!  204J4A46! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

-  i 

300! 

7. 0 ! NONE 

ILA 

HARVEY 

1977 

1 

!  !  ! 

110.01 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

09  140 

1582801 

!  43014A46! 

140.0! 

39.0! 

9.0! 

•  i 

750! 

8. 0 ! NONE 

(LA 

HARVEY 

1977 

! 

!  !  ! 

14C.0! 

39. C! 

2.0! 

-  i 

! 

l 

Oe  147 

1634817 

!  43514446! 

•  ! 

-  1 

9.0! 

-  j 

750! 

-  ! 

! 

1977 

1 

!  !  ! 

140.0! 

39.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

09  742 

!  - 

!  1 00! 4  A48 ! 

30.0! 

30.0! 

6.0! 

-  i 

275! 

5 . 0 ! NONE 

(LA 

HARVEY 

1976 

! 

!  !  ! 

30.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

; 

! 

OP  761 

1506763 

!  23014A48! 

11C.0! 

30. Cl 

7.0! 

- 

300! 

5 .0 ! NONE 

ILA 

HARVEY 

1976 

I 

!  1  i 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

-  i 

! 

! 

03  763 

1  - 

!  230! 4A46! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

-  i 

300! 

5.0INONE 

ILA 

HARVEY 

1976 

! 

1  !  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

-  i 

! 

! 

09  764 

1  - 

!  230I4A46! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

-  i 

300  i 

5.0! NONE 

ILA 

fiARVEY 

1976 

! 

!  !  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

.  1 

! 

« 

08  765 

!  - 

!  23014A46! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

•  i 

30oi 

5.0! NONE 

i  L  A 

HARVEY 

1976 

! 

!  !  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

oe  769 

!  - 

1  23014446! 

110.0! 

30. 0! 

7.0! 

-  i 

300! 

5.0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1976 

! 

1  1  ! 

110.0! 

30. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

( 

OP  773 

!  20414446! 

-  ! 

-  ! 

7.0! 

-  ! 

300! 

-  ( 

! 

1977 

I 

!  !  ! 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

09  774 

!  - 

1  20414446! 

-  ! 

-  ! 

7.0! 

•  j 

300! 

-  ! 

! 

1977 

« 

i 

!  1  ! 

!  1  ) 

110.0! 

30.01 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

(32)  OIL  TRANSPORT 

i 

CO.,  INC.  ! 

1  !  ! 

!  \  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

6AY0U  30EUF 

1284736 

!  251 ( 3 A  3  6 ! 

132.0! 

30.0! 

9.0! 

3200! 

-  ! 

39.0! NONE 

ILA 

NEW 

1953 

! 

1  !  ! 

132.0! 

30. C! 

8.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

BAYOU  CASOTTE 

1275253 

!  325I3A36! 

125.0! 

34. C! 

11.01 

2400! 

-  ! 

39.0JN0NE 

ILA 

NEW 

1957 

! 

!  !  i 

125.0! 

34.0! 

8.0! 

-  ( 

! 

! 

ORLEANS 

BAYOU  LA  ROSE 

1 259017 

!  21813A38! 

111.1! 

30.0! 

3.5! 

3800! 

-  ! 

45. C! NONE 

ILA 

NEW 

1949 

! 

!  !  ! 

117.1! 

30.0! 

7.0! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

BAYOU  PIOUANT 

! 560660 

!  91I3A36! 

28.0! 

65. C! 

6.0! 

1000! 

-  1 

27.0 !  NONE 

ILA 

MARRERO 

1975 

1 

1  !  ! 

23.0! 

65.0! 

8.0! 

-  ! 

! 

! 

A0ACO  LOUISVILLE 

1279311 

!  1 344  !5A71 ! 

290.0! 

50.0! 

9.0! 

-  J 

2832! 

15.0! DIESEL 

PUHP 

(LA 

NEW 

j  * 

1965 

! 

!  !  ! 

29C.0! 

50.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

A9AC0  PITTSBURGH 

1270293 

!  159515A71! 

290.0! 

50.0! 

9.0! 

-  | 

2832! 

1 6.0! DIESEL 

PUHP 

ILA 

NEW 

1955 

! 

!  !  1 

290.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

BAYOU  AMERICA 

1539462 

!  123615A71! 

290.0! 

50.0! 

9.0! 

-  I 

2380! 

19.0! OX  ESEL 

HP1P 

ILA 

NEW 

1972 

! 

!  !  ! 

290.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

OAYOU  BIENVENUE 

!  - 

!  1 238 ! 5A71 ! 

290.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

28eO! 

10*  0! DIESEL 

PUHP 

ILA 

NEW 

197? 

! 

I  !  1 

290.0! 

50.0! 

2.0! 

j 

-  i 

1 

! 

ORLEANS 

BAYOU  CHEVREUIL 

1517965 

1  13861  5A71! 

300.0! 

50.0! 

9.0! 

-  j 

3200! 

19.0!0tESEL 

PU.1P, 

HOTlLA 

NE'J 

1969 

! 

!  !  ! 

300.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! OIL  HEATER 

! 

ORLEAH  ’ 

BAYOU  OUPONT 

! 552078 

!  138615A71! 

300.0! 

50.0! 

9.0! 

-  f 

2931! 

19.0IDIESEL 

PUHP, 

HOTlLA 

NEW 

1973 

! 

!  !  ! 

300.0! 

50.01 

2.0! 

-  ! 

! OIL  HEATER 

! 

ORLEAf'S 

BAYOU  ELI 

1  - 

!  17491  5A71! 

340.0! 

50.1! 

9.0! 

-  j 

3100! 

19.0I0IESEL 

PUMP 

!LA 

NEW 

|  * 

1981 

! 

!  !  ! 

340.0! 

50.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

9AY0U  ELOI 

1269541 

I  129815A71! 

264.0! 

50.01 

9.0! 

-  I 

2530! 

16.0! D IESEL 

PUNP 

(LA 

NEW 

1955 

1 

!  !  ! 

264.0! 

50.0! 

1.5! 

-  ( 

I 

1 

ORLEANS 

BAYOU  CENTILLY 

(269700 

1  926! 5A71 ! 

180.0! 

50.0! 

9.0! 

-  1 

1920! 

16.0! DIESEL 

PUHP 

ILA 

NEW 

1955 

! 

!  !  ! 

130.0! 

50.0! 

1.5! 

-  I 

| 

! 

ORLEANS 

BAYOU  INDIGO 

! 272057 

I  129815A71! 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

3043! 

17.0! DIESEL 

PUHP 

ILA 

NEW 

1956 

! 

!  !  ! 

264.0! 

50.0! 

1.5! 

-  * 

( 

1 

ORLEANS 

BAYOU  JEAN 

1271801 

I  926! 5  A  71 ! 

130.0! 

50.01 

9.0! 

-  | 

1920! 

17.01DIESEL 

PUHP 

(LA 

NEW 

1056 

l 

!  !  1 

180. 0! 

50.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

BAYOU  KENT 

(272230 

!  1431 ! 5A71 ! 

300.0! 

50.0! 

9.0! 

-  j 

3165! 

17.0! DIESEL 

PUHP 

ILA 

HEW 

1956 

J 

!  !  1 

300.0! 

50.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

BAYOU  LAFOURCHE 

(271953 

1  92615A71! 

180.0! 

50.0! 

9.6! 

-  j 

1920! 

17 .0 ! D I ESEL 

PUHP 

ILA 

NEW 

1956 

1 

1  !  ! 

130.0! 

50.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

BAYOU  HAXENT 

1272069 

(  1 262 ! 5 A  71 ! 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

-  | 

2610! 

17.0 {DIESEL 

PUHP 

!LA 

NEW 

1956 

! 

!  !  ! 

•264.0! 

50.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

BAYOU  NAPOLEON 

(287537 

!  750! 5  A  70 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1304! 

18.01DIESEL 

PUHP 

!LA 

NEW 

1961 

1 

!  !  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  ( 

! 

! 

ORLEANS 

BAYOU  OISEAU 

1666215 

I  75015A71! 

232.0! 

35.0! 

9.6! 

-  | 

1530! 

17.0! PI ESEL 

PUHP 

!LA 

K:W 

{  ♦ 

1784 

1 

!  !  ! 

232.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

3AY0U  PEROT 

1287575 

!  750I5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1304! 

18.0! DIESEL 

PUHP 

ILA 

NEW 

1962 

! 

(  !  ! 

195. o; 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

BAYOU  PIERRE 

(515485 

!  1749I5A71! 

340.0! 

50.0! 

9.0! 

-  j 

3100! 

19.0IMOT  OIL  HEATER  !LA 

NEW 

1968 

i 

i 

I  !  ! 

340.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

( 

! 

ORLEANS 

eAYOU  SAUVAGE 

(509531 

1  1369! 5A71 ! 

300.0! 

50.0! 

9.0! 

-  i 

3000! 

1 3.5 ! DIESEL 

PUHP 

ILA 

NEW 

1967 

1 

i  {  5 

300.0! 

TvTTi 

1.51 

* 

-  : 

• 

• 

» 

i 

BAYOU  VILLERE 

(285899 

!  1 076! 5A71 ! 

240.0! 

50.0! 

9.0! 

-  f 

2200! 

21.5  !  DIESEL 

PUHP 

!LA. 

NEW 

j  • 

1972 

I 

!  !  1 

240.0! 

50.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

DXE  74 

I  75015470! 

195.0! 

50.01 

9.0! 

-  i 

1884! 

18-0! DIESEL 

PUHP 

ILA 

MEW 

|  • 

1958 

( 

I  !  ! 

195.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

PAVERC7T  172 

|  — - 

!  925! 5A71 ! 

170.0J 

54.01 

9.0! 

-  j 

2500! 

18.01DIESEL 

PUHP 

NEW 

1985 

1 

(  !  ! 

170.0! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

PAVERCYT  174 

1912200 

1  925! 5A71 i 

170.0! 

54.01 

9.0! 

-  i 

2500! 

18.0! DIESEL 

PUHP 

NEW 

1986 

! 

(  (  J 

—  ! 

—  ! 

2.0! 

-  I 

! 

ORLEANS 

PAVFRCYT  301 

1675108 

!  1632I5A7H 

300.0! 

54.0! 

12.0! 

-  j 

3000! 

16.0! DIESEL 

PUHP 

NEW 

1985 

(  !  ! 

--  | 

—  ! 

2.0! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

?»V£0CTT  303 

!  1632(5471! 

300.0! 

54.0! 

12.0! 

-  f 

3000! 

16.0! DIESEL 

PUHP 

NEW 

1985 

! 

!  !  1 

--  i 

—  I 

2.0! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

.YTX  348 

1258304 

I  1076(54711 

240.1! 

50.0! 

9.0! 

-  i 

2250! 

16.0 IDIESEL 

PUHP 

ILA 

NEW 

1943 

! 

1 

1 

!  !  1 

S  (  ! 

!  (  ! 

240.1! 

50.0! 

1 

1.5! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

ORLEANS 
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ENGPl 

l 

1VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

!  CAP AC  ITT! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L  ! 

! 

DIST!  OPERATOR 

1  NET  1COOE1LEN6TH13PDTH1 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

Is  lOPEAAIING  1 

! 

!  COAST 

1  TER  1  SEE! //////! /////! 

ED  ! 

\mnm\ 

‘OINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

1  GUARD 

1  TON-  1PAGE1 

0VEP-10VER-1/////1  HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT) !// 77/////////// / ITO! //////////! 

OR  ! 

1  NUMBER 

1  NAGE  1  IV  1 

ALL  1  ALL  1  LIGHT!  POWER 

!  ENSERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

Ice! 

LINE-2  t ‘REBUILT ! 

f 

1 

(Cl)  OLDPORT  NARINE  SERVICES/ 1  INC. 

1  1 

1  1 

!  1 

1  1 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

ANA? INC  GRACE 

1522656 

291 1  All  1 

44.5!  17.3! 

4.0! 

270! 

-  ! 

20.0 1  NONE 

IRI 

NEWPORT  ! 

1969  1 

? 

! 

1  1 

1  ! 

52.7!  18.3! 

1  ! 

3.5! 

! 

1 

1 

99! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(31)  OLE  NAN  RIVER  TOWING/ 

I 

1N!C. 

!  1 

1  1 

1  1 

1  1 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

ANGIE  GOLDING 

15*1829 

16913A361 

85.61  30.0! 

7.5! 

18C0I 

-  ! 

40.0 ! NONF 

INS 

VICKSBURG  ! 

1972  t 

! 

1  1 

85.61  30.0! 

6.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

l 

JOHN  C  ?YRD 

154C8S1 

33113A361 

126.11  34.0! 

8.5! 

4200! 

-  ! 

40.0! NONE 

INS 

VICKSBURG  ! 

1973  ! 

t 

1  1 

135.0!  35.0! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

MARTHA  *AY 

1526874 

25113A361 

103.5!  32.2! 

0.0! 

3200! 

-  ! 

41 • 0! NONE 

!N$ 

VICKSeURG  1 

1970  ! 

1 

1  1 

103.5!  32.2! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

MELODY  .GOLDINS 

1629754 

29713A36! 

120.0!  34. C! 

8.6! 

3105! 

-  ! 

28.0!N0NE 

!  NS 

VICKSBURG  ! 

1980  ! 

i 

1  1 

120.0!  34.0! 

7.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

NATHAN  GOLDING 

1570524 

8613*361 

60.01  24.0! 

6.6! 

1350! 

-  ! 

38.0) NONE 

INS 

VICKSBURG  ! 

1975  ! 

1 

!  1 

6C.0!  24. C! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

DAVE 

1611*10 

2228! 5A701 

297.5!  52.51 

13.0! 

- 

3000! 

27.01PUMPS 

!NS 

VICKSBURG  ! 

1979  ! 

1 

1  1 

297.51  52.5! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

NO  1482B 

1648982 

750 1 5  A  70 1 

63.0!  24. C! 

12.0! 

- 

1500! 

-  ! PUHPS 

INS 

VICKSBURG  ! 

1982  ! 

1 

• 

1  1 

68.0!  —  1 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

1 

! 

NO  14838 

1648983 

73H15A70! 

138.0!  52.5! 

12.0! 

- 

1500! 

20.0 ! PUMPS 

!H$ 

VICKSBURG  ! 

1982  ! 

! 

1  1 

158.0!  52.51 

1.6! 

-  1 

! 

( 

! 

! 

ONR  1073 

1552112 

1 2771 5A701 

220.0!  52.5! 

12.0! 

* 

2200! 

21 .0! PUNP 

INS 

VICKS3URC  ! 

1973  ! 

! 

1  l 

220.0!  52.51 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ONR  187* 

1552111 

1277! 5A701 

220.0!  52.51 

12.0! 

- 

2200! 

21.01PUHP 

!HS 

VICKSBURG  ! 

1973  ! 

1 

1  1 

220.0!  52.5! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

OPR  2063 

1293486 

115015A70! 

240.0!  50. Cl 

12.0! 

- 

2500! 

20.0! PUNPS 

!HS 

VICKSBURG  ! 

1963  l 

1 

1  1 

240.0!  50. C! 

2.0! 

-  I 

( 

! 

! 

! 

OPR  2577 

1585523 

14641SA701 

267. 0!  52.5! 

12.0! 

- 

3000! 

20 .0 ! PUNPS 

!HS 

VICKSBURG  1 

1977  ! 

1 

1  1 

267.0!  52.5! 

1.5! 

» 

-  ! 

i 

! 

! 

> 

OPR  2578 

1536592 

H6415A70! 

267.0!  52.5! 

12.0! 

*• 

3000! 

20.01PUHPS 

INS 

VICKSBURG  ! 

1978  *! 

{ 

1  1 

267.0!  52.5! 

1.5! 

t 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OPR  2662 

1270C99 

149215*70! 

290.0!  50. C! 

12.0! 

- 

2500! 

20.0! PU1PS 

!HS 

VICK J9UBC  1 

1962  ! 

1 

1  1 

290.0!  50. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

OPR  2770 

1524294 

1S981SA70! 

290.0!  52.5! 

12.0! 

- 

3000! 

1 6.0 ! PUNPS 

INS 

VICKSBURG  ! 

1970  1 

1 

1  1 

290.01  52.5! 

2.0! 

-  i 

! 

! 

! 

1 

ONR  2771 

1524056 

1598  15A701 

290.0!  52.5! 

12.0! 

- 

3000! 

16.01PUMPS 

!N$ 

VICKSBURG  ! 

1970  1 

1 

1  1 

290.0!  52.5! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OPR  1369S 

1512981 

766  15A701 

135.0!  50.01 

12.0! 

- 

1200! 

16.0IPUNPS 

!  NS 

VICKSBURG  ! 

1968  ! 

1 

1  1 

135.0!  50. C! 

2.0! 

-  ! 

j 

! 

! 

! 

OPR  15709 

1524541 

84615A70! 

150.0!  52.7! 

12.2! 

- 

150C! 

16.0! PUHP$ /  COILS 

Ins 

VICKSBURG  ! 

1970  1 

1 

1  1 

150.0!  52.7! 

2.0! 

-  ! 

! 

i 

! 

I 

ONR  217*9 

1537953 

1296S5A70! 

200. 1!  56. C! 

12.0! 

- 

2100! 

16.0IPUNPS/  COILS 

INS 

VICKSBURG  ! 

197*  ! 

1 

1  ! 

200.1!  56.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

ONR  24693 

1519964 

1381  15*70! 

240.0!  50. C! 

12.0! 

- 

2500! 

20.0! °UNPS 

Ins 

VICKSBURG  ! 

1969  | 

f 

1  1 

240.01  50.0! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

! 

1 

OPR  3030B 

1000C35 

182515A70! 

297.5!  52.5! 

13.0! 

- 

3100! 

21.01PUNPS 

!S  S 

VICKSBURG  1 

1980  ! 

1 

1  ! 

297.5!  52.5! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

THOMS 

1011424 

222815*70! 

297.5!  52.5! 

13.0! 

- 

3000! 

27 .0! PUNP 

In; 

VICKSBURG  I 

1979  : 

1 

! 

{  1 

!  1 

297.5!  52.5! 

j  j 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

(01)  OLIN  CORPORATION 

OL  5 

1 

! 

1253885 

t  1 

I  ! 

125215*701 

!  i 

!  ! 

220.3!  44.1! 

! 

! 

11.7! 

! 

! 

2400! 

! 

2 

30.MDISSEL  PUNP/ 

! 

! 

!TX 

1 

! 

BEAUMONT  I 

1947 

1 

!  i 

220.3!  44.1! 

3.5! 

-  I 

! COMPRESSOR 

! 

! 

! 

CL  6 

1175*64 

69915*701 

209.8!  41.3! 

11.0* 

- 

1800! 

30.0! DIESEL  AIR 

!TX 

BEAUMONT  ! 

19*1 

1 

!  1 

209.8!  *1.3! 

3.5! 

-  ! 

! COMPRESSOR/  PUNP! 

! 

OL  10 

1274022 

73215A70! 

195.1!  35. C! 

8.0! 

- 

1375! 

16. O'DIESEL  PUNP/ 

!AL 

MCINTOSH  ! 

1957 

! 

1  ! 

195.1!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

! COILS 

! 

1 

OL  12 

1587448 

77*15*70! 

195.1!  35.0! 

9.0! 

- 

1485! 

17.2JDIESEL  PUNP/ 

ITN 

CHARLESTON! 

1977 

i 

1  ! 

195.1!  35.0! 

1.3! 

-  ! 

!  COILS 

! 

! 

CL  50 

1500478 

2481 15*70! 

2*3.0!  50.0! 

3.7! 

- 

2400! 

2O.01TPH  HYDRAULIC/ 

ILA  LULING  1 

1065 

! 

1  1 

233.0!  50.0! 

2.9! 

-  ! 

!  DIESEL  PUNP 

! 

! 

OL  51 

1504211 

2491 1 5*701 

233.0!  50.0! 

8.7! 

- 

2400! 

20,0*300  TPH  DIESEL 

!LA 

LULING  ! 

1968 

I 

!  1 

233.0!  50. C! 

2.9! 

-  ! 

!PUNP 

! 

1 

OL  104 

1236493 

6C1  15A70! 

195.0!  35.0! 

8.5! 

- 

i 

1200! 

16.4 ! ELECTRIC  TURBINE! TN 

CHARLESTON! 

1961 

1 

!  1 

195.0!  35.0! 

2.5! 

-  ! 

'.PUNPS-STEAN  COIL! 

2 

OL  1C5 

1236*94 

68115*70! 

195.0!  15. C! 

8.5! 

- 

i 

1200! 

16.4! ELECTRIC  TUR9INC!LA 

LAKE  i 

1961 

i 

j  i 

195.0!  35. C! 

2.5! 

-  ! 

! PUN°S*STEAN  COIL! 

CHARLES  ! 

OL  106 

j  257232 

•  81 1 SA 701 

195.0!  35. C! 

8.5! 

- 

1200! 

16.4!£LcCT«IC  TUR8INE1LA 

LAKE  ! 

1 9  6  ■* 

» 

i  i 

195.0!  35. C! 

2.5! 

-  ! 

! PUNPS-STEAN  COIL! 

CHARLES  ! 

OL  854 

1800550 

652*15*70! 

195.0!  35. C! 

5.5! 

- 

1100! 

1 6.0! NONE 

!TN 

CHARLESTON! 

1978 

1 

!  1 

195.0!  35. C! 

3.5! 

«  i 

! 

! 

! 

OL  655 

1600551 

65215A70I 

195.0!  35.0! 

3.5! 

- 

1100! 

16.0! NONE 

!  TN 

CHARLESTON! 

1979 

1 

!  1 

195.0!  35.0! 

3.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

ONCC  9 

1275190 

63315*70! 

195.0!  35. C! 

8.0! 

- 

130 01 

16.0! DIESEL  »UHP/ 

!al 

MCINTOSH  ! 

1957 

! 

!  ! 

195.0!  35. C! 

1.0! 

-  ! 

{COILS 

! 

! 

0*»CC  11 

1289535 

84415*7^1 

195.1!  35.1! 

5.6! 

- 

1341! 

16.2!D!E$SL  PUNP/ 

!TN 

CHARLESTON! 

1962 

! 

!  ! 

195.1!  35.1! 

1.0! 

-  ! 

! COILS 

! 

! 

OPCC  651 

1295537 

73615*70! 

195.1!  35.1! 

3.0! 

- 

1145! 

15.9! NONE 

ITN 

CHARLESTON! 

1964 

! 

1  1 

195.1!  35.1! 

3.2! 

-  ! 

! 

! 

! 

ONCC  652 

129*046 

J 

736! 5*701 

195.1!  35.1! 

5.0! 

- 

1145! 

1S.9IN0NE 

ITN 

CHARLESTON! 

1964 

! 

1  1 

195.1!  35.1! 

3.2! 

-  ! 

! 

! 

1 

SBI  550 

127305* 

12*915*70! 

23C.C!  45.5! 

10.6! 

- 

2500! 

1 S.O! D IESEL  PUNP/ 

!  AL 

MCINTOSH  ! 

195? 

! 

1  1 

230.0!  45.5! 

2.6! 

-  ! 

!  STERN  COILS 

» 

! 

SSI  551 

1  273568 

124915*701 

230.0!  45.5! 

10.8! 

- 

2500! 

15.015IESEL  PUNP/ 

*!AL 

MCINTOSH  ! 

1957 

! 

1  ! 

230.0!  45.5! 

2.6! 

-  ! 

!  STE AN  COILS 

! 

! 

SPI  6C1 

1275159 

95815*701 

205.1!  38.1! 

5.0! 

- 

1110! 

13.0! NONE 

!Th 

CHARLESTON! 

1958 

| 

1  1 

205.1!  38.1! 

3.9! 

-  ( 

! 

! 

! 

SOI  6C2 

1275160 

958! 5 A  70  J 

205.1!  36.1! 

3.0! 

- 

1110! 

13.0IN0NE 

!TN 

CHARLESTON! 

1958 

1 

•  ! 

20S.1!  38.1! 

3.9J 

-  ! 

! 

! 

1 

sei  6C3 

1275161 

958 15*70! 

205.1!  38.1! 

8.0! 

- 

1110* 

13.0! NONE 

!TN 

CHARLESTON! 

1958 

1 

1 

!  1 

!  ! 

205.1!  38.1! 

!  ! 

3.9! 

! 

-  ! 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

<!6>  OLtKPlA  TOWING  CO. 

! 

1 

1  ! 

!  f 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

• 

i 

• 

I 

! 

CEDAR  KING 

1529534 

1313*36! 

40.0!  13.9! 

5.5! 

245! 

-  ! 

13.0! NONE 

iwA 

cly*p:a  i 

1970 

1 

! 

!  1 

!  ! 

40.0!  14.2! 

i  t 

5.5! 

1 

-  j 

i 

i 

2 

2 

! 

1 

(33)  ONE  CORPORATION 

! 

! 

1  1 

!  ! 

7514*43! 

j  | 

i  i 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

« 

! 

! 

1 1  < 

! 

! 

!  1 

I  ! 

55.0!  20.0! 
!  ! 

1.C* 

! 

-  ! 
» 

! 

i 

* 

! 

! 

! 

<0J)  ONI  CORN*/  INC. 

; 

i 

1  1 

1  ! 

!  ! 

t  t 

j 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

ONI  MISSOURI 

1062123 

1881111*06! 

602.0!  105.  ai 

40.0* 

11000! 

525001 

160.2 ! CRANES 

!NV 

NEW  YORK  ! 

m3 

1 

( 

630.0*105. 8! 

7.4* 

! 

-  i 

j 

! 

! 

ONI  SACRAMENTO 

165212* 

18811 ! 1*06! 

802.0*105.8! 

40.0! 

11000* 

52500* 

160.2 ! CRANES 

!ht 

NEW  YORK  ! 

1983 

! 

I 

i 

! 

1  1 
1 

630.0! 105. 8! 
»  » 

i  i 

7.4! 

i 

! 

! 

i 

i 

-  ! 
! 
! 

! 

i 

« 

! 

i 

! 

! 

! 
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ENGR! 

1VTCCI 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

ICAPACtTY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

! 

DIST! 

OPERATOR 

NET  !  CODE! LENGTH! BPDTH! 

j 

! 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

!S  !0PtRATIN6  ! 

1 

1  COAST 

TER  1  SEC ! //////!///// ! 

ED  ! 

! //////// 1 

POINT  1  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PAGEI 

0VER-10VER -!/////! 

HORSE  ! 

PASS-  ! (LIGHT) I/////////*////// !TD!/ /////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

NAGS  1  IV  1 

ALL  1  ALL  ILIGHT1 

POWER! 

EN6ERS  ! 

(FEET)!  LtNE-2 

J  EE! 

LINE-2  ! ‘REBUILT! 

(03)  CM  CQRP.*  INC. 

! 

1 

! 

1  1 

1  1 

1  1 

!  1 

t  ! 

1  1 

i 

! 

! 

( 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

(CONTINUED) | 

!  1 

1  1 

! 

! 

1 

! 

050EN  HUDSON 

16*2151 

2575612A2C! 

61C.01106.C! 

44.3! 

14100! 

54000! 

160. 6! PUMPS* 

COILED 

!NY 

NEW  YORK 

1981  1 

! 

!  1 

629. 31106. C! 

10.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

OGDEN  LEADER 

1 520839 

16420! 2A  22! 

630.0!  90.0! 

36.6! 

150001 

40600! 

113.0! PUMPS/ 

COILED 

!ny 

NEW  YORK 

1969  | 

! 

1  1 

660.2!  90.01 

19.6! 

-  j 

! 

( 

1 

OCDEN  VABASH 

1520728 

164202A22! 

630.0!  90.0! 

36.61 

150001 

406001 

113.01PUHPS* 

COILED 

INY 

NEW  YORK 

1969  ! 

! 

1  1 

660.21  90.0! 

19.6! 

-  | 

! 

( 

! 

OPI  CHAMPION 

1523341 

16422 1 2A22 1 

650.01  90.1! 

36.6! 

15000! 

406001 

m.oiPUMPS/ 

COILED 

!  NY 

NEW  YORK 

1969  ! 

! 

!  1 

661.0!  90.1! 

19.6! 

-  | 

i 

! 

! 

ONI  CHARGER 

1522864 

16420! 2A221 

630.0!  90.0! 

36.61 

1S0Q0! 

40600! 

113.0 IPUNPS* 

COILED 

INY 

NEW  YORK 

1969  ! 

! 

!  1 

660.2!  90.0! 

19.6! 

-  1 

! 

! 

! 

ONI  COLUMBIA 

1663428 

4763412A22! 

853.01144.0! 

55.9! 

27300! 

149000! 

173. 9JPUNPS 

1  NY 

NEW  YORK 

*  1983  ! 

! 

!  1 

889.01144.01 

9.0! 

-  1 

I 

( 

! 

ONI  OYNACHEN 

! 6 36899 

25756! 2A201 

610. 01106.0! 

43.6! 

14100! 

54000! 

1 60. &IPUNPS 

INY 

NEW  YORK 

1961  1 

1 

1  1 

629.31106.01 

10.0! 

_  i 

! 

( 

! 

ONI  WILLAMETTE 

!  5  1873  8 

16422 1 2  A  22 1 

630.0!  90.0! 

36.6! 

15000! 

40600! 

113.0IPUMPS* 

COILED 

INY 

NEW  YORK 

1969  l 

J 

! 

1  1 

t  i 

&6C.21  90.0! 

1  ! 

19.6! 

t 

j 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

(18)  ONE  ELEVEN  LEASING 

! 

! 

1  1 

1  1 

1  ! 

!  1 

i 

* 

j 

j 

( 

! 

! 

! 

GNT  502 

!  542  55  3 

9  Jo  14 A45 ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

19. 0! NONE 

(OH 

CINCINNA 

1972  ! 

! 

1  1 

195.01  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

GPT  504 

1542555 

92614A45! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  j 

1400) 

19.0 !  NONE 

JOW 

CINCINNA 

1972  ! 

1 

l 

1  ! 

!  1 

195.01  35. C! 

!  1 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

1 

( 

! 

! 

(32)  ONE  HUNDRED 

1 

NINETY-THREE!  (193) 

» 

1  1 

1  ! 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

1 

) 

I 

» 

BOAT  STORE* 

INC. 

! 

1  1 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

193  SPIRIT 

1265440 

1413A351 

36.4!  13.0! 

4.7! 

200! 

-  1 

22.0! NONE 

i 

1964  ! 

I 

!  1 

36.4!  13.0! 

4.7! 

-  j 

! 

! 

! 

193  NO  1 

1467760 

1 45  1  5  A  7 1 1 

92.0!  26. C! 

5.4! 

-  1 

315! 

11.5 (DIESEL 

PUNP 

!LA 

LAKE 

1975  ! 

! 

1 

1  1 

1  ! 

92.0!  26.0! 

1  ! 

1.5! 

! 

! 

1 

! 

! 

ARTHUR 

! 

! 

(17)  OPRYLAND  U.S 
GENERAL  JACKSON 

•  A. 

I 

1 

1485541 

!  1 

!  1 

1 50011  All  1 

!  1 

!  ! 

145.0!  60.5! 

! 

6.9! 

12001 

1 

1 

I 

( 

55.O1N0NE 

! 

! 

!TM 

NASHVILLC 

! 

1 

1985  ! 

I 

1 

!  1 

!  1 

300.0!  65.0! 

I  1 

6.6! 

! 

1200! 

! 

1 

! 

! 

I 

1 

(33)  ORANGE  SHIPBUILDING  CO. 

1 

f 

1  1 

!  1 

!  ! 

(  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

MISSISSIPPI 

!2636o5 

124214  ! 

240.0!  50.0! 

8.6! 

-  ! 

2500! 

20 .0 !  NONE 

I TX 

ORANGE 

1952  ! 

1 

! 

1  1 

!  ! 

240.0!  50.0! 

!  ! 

1.6! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

(37)  OREGON  CITT 

! 

OOOM  COMPANY! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

2.5! 

RASTU5  II 

| 

1  1 

21.0!  9.0! 

2.5! 

! 

! 

CITY 

1 

1 

!  1 

1  1 

18.0!  7.5! 

!  ! 

2.5! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

CITY 

1 

! 

(IS)  ORGULF  TRANSPORT  CO. 

! 

1 

1  1 

!  1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ASHLEY 

1508924 

7313A36! 

66.7!  24.0! 

8.6! 

10201 

35. 0 ! NOME 

!LA 

NEW 

1966  1 

! 

1  1 

70.0!  24.0! 

7.0! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

6  JOHN  YEAGER 

1557344 

528! 3 A  35 1 

152.5!  45. C! 

9.0! 

6900! 

-  ! 

47.3! NONE 

!  OH 

CINCINNA 

1972  ! 

1 

1  1 

166.0!  45.0! 

8.0! 

! 

! 

! 

BOU  LAJOON 

1617935 

45613A35! 

150.0!  45.0! 

9.3! 

4500! 

46 .6 (NONE 

!0H 

CINCINNA 

1980  ! 

1 

!  1 

150.0!  45.0! 

7.7! 

! 

! 

1 

CAPITAL 

1274220 

1213A35! 

37.51  12.5! 

3.0! 

165! 

-  * 

1 4.6! NONE 

!LA 

NEW 

1957  ! 

! 

!  ! 

3S.5!  12.5! 

2.5! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS 

1 

CHARLIE  C 

1544273 

1 01 1 3  F  36! 

80.9!  26. C! 

7.6! 

1130! 

36.0 ! NONE 

!LA 

NEW 

1972  1 

! 

1  1 

84.0!  26.0! 

6.6! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

CHRISTY 

1544952 

101 13F36! 

80.9!  26.0! 

9.1! 

1130! 

36.0) NONE 

!LA 

NEW 

1972  ! 

1 

!  1 

84.0!  26.01 

6.6! 

•  i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

DAVE  CAPLTON 

1616455 

51913A35! 

17C.0!  45.0! 

8.6! 

5600! 

-  i 

46 .6 (NONE 

10H 

CINCINNATI 

1980  ! 

1 

1  1 

170.0!  45.0! 

7.6! 

>  ( 

! 

! 

! 

DICK  CONERLY 

1589419 

91913A35! 

200.0!  54.0! 

9.9! 

10500! 

-  j 

51.6! NONE 

!  OH 

CINCINNA 

1978  ! 

1 

1  1 

200.0!  54.0! 

8.9! 

-  ! 

! 

1 

ED  RENSHAW 

1579878 

52613A35! 

170. 0!  45.0! 

8.6! 

5600! 

•  ! 

48.o!f<0N£ 

!0M 

CINCINNA 

1977 

1 

!  1 

170.0!  45.0! 

3.6! 

-  i 

i 

! 

! 

HARRY  6RIN0ELL 

1631130 

11013A35! 

65.0!  26.01 

8.9! 

1350! 

-  { 

36 • 7  j  NON  E 

!H0 

ST.  LOUIt 

1931  ; 

1 

!  1 

65.0!  26.0! 

8.3! 

•  ! 

! 

! 

! 

HERMAN  POTT 

1545C79 

43213A35! 

155.5!  40.0! 

8.9! 

5600! 

-  J 

43. 6 ! NONE 

|0H 

CINCINNATI 

1973 

1 

1  1 

168.01  40.0! 

7.9! 

•  | 

! 

! 

! 

J.  S.  MCDERMOTT 

1571430 

881 13*36! 

200.0!  54.0! 

10.0! 

10500! 

-  i 

5O.5IN0NE 

ION 

CINCINNA 

1976  ! 

1 

1  1 

200.0!  54.0! 

7.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

JAMES  C.  JUSTICE 

1608537 

40313A35! 

128.0!  44.0! 

3.6! 

5920! 

-  ! 

JS.OIHONE 

(OK 

CINCINNA 

1979  ! 

! 

1  ! 

138.0!  44.0! 

8.0! 

-  i 

i 

1 

! 

JIM  LUDWIG 

1650590 

64513F35! 

169.5!  46.0! 

9.3! 

7524! 

-  ! 

44.3!N0N£ 

(OK 

CINCINNA 

1982 

1 

1  1 

187.0!  47.3! 

1.0! 

-  J 

! 

! 

! 

JOHN  0.  GEARY 

1560979 

529! 3A 35! 

1S2.5!  45.0! 

3.8! 

6900! 

-  ! 

46.6! NONE 

1  CM 

CINCINNATI 

1975 

1 

!  1 

167.3!  46.8! 

8.01 

-  ! 

! 

! 

! 

JOHN  WELCH 

1 587214 

12913A35! 

74.5!  28.0! 

8.4! 

1350! 

-  1 

42.0IN0NE 

10H 

CINCINNATI 

1977 

1 

1  1 

74.5!  28.0! 

7.8! 

-  1 

! 

j 

: 

JUSTIN  T.  ROGERS 

1653383 

64513F35! 

169.5!  46.0! 

9.3! 

7524! 

-  J 

44.3! NONE 

!0H 

CINCINNA 

1983 

! 

1  ! 

187.0!  47.8! 

1.0! 

-  I 

1 

! 

LOCKMASTER 

1643319 

5713A36! 

39.0!  25.9! 

11.0! 

1350! 

-  i 

40.0! NONE 

!LA 

NEW 

1982 

1 

1  1 

42.6!  26.0! 

9.C! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

MARK  C 

1543154 

10113F36! 

80.9!  26.0! 

9.1! 

1130! 

-  J 

32.0! NONE 

SLA 

NEW 

1972 

1 

1  1 

84.0!  26.0! 

6.6! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

iOLAND 

1622755 

4051 3A35! 

128.0!  44. C! 

9.5! 

5920! 

-  i 

38  .0 !  NONE 

!  0  H 

CINCINNA 

1980 

I 

1  ! 

138.0!  44.0! 

8.5! 

-  j 

! 

1 

OMAR 

1640349 

45313A35! 

141.5!  45.0! 

9.4! 

6273! 

-  i 

38.0IN0NC 

1  OH 

CINCINNA 

1981 

1 

f  i 

150. 01  <5.01 

6.4! 

-  f 

f 

I 

OMEGA 

1641346 

45313A35! 

141.5!  45.0! 

9.4! 

6273! 

-  J 

36. 0! NONE 

!0H 

CINCINNATI 

1961 

! 

!  ! 

150.01  45.0! 

8.4! 

•  ! 

! 

I 

PAT  CHOTIH 

1500046 

60  2  J  3 A  35 1 

180.1!  50.51 

6.6! 

8300! 

-  i 

.2. 71  NOME 

1  CM 

CINCINNA 

1965 

I 

1  ! 

180.1!  50.5! 

7.0! 

-  I 

1 

1 

PETER  FAMCHI 

1579561 

55313A351 

170.0!  45.0! 

8.6! 

5600! 

-  1 

40. 7 ! NONE 

10H 

CINCINNA 

1977 

I 

!  ! 

170.0!  45.0! 

7.9! 

-  { 

! 

! 

RITA 

1544740 

101 1 3F361 

80.9!  26.0! 

9.1! 

11301 

-  ! 

32.0IN0NS 

10H 

CINCINNATI 

1972 

I 

1  t 

84.0!  26.0! 

6.6! 

-  i 

1 

I 

ROBERT  A.  KYLE 

1645896 

88513A35! 

200.0!  54.0! 

9.9! 

9021! 

-  i 

51.6! NONE 

10M 

CINCINNA 

1982 

I 

!  1 

200.0!  54.0! 

8.9! 

-  i 

1 

I 

ROBERT  A.  TAFT 

1538269 

52813A351 

152.5!  45.0! 

9.0! 

6900! 

•  i 

47.31N0NE 

!0H 

CINCINNA 

1972 

1 

!  1 

166.0!  45.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

ROBERT  N.  STOUT 

1566553 

51313A551 

152.5!  45.01 

8.6! 

6900! 

*  1 

47.6IN0NE 

I  OH 

CINCINNA 

1975 

! 

!  1 

167.3!  46.8! 

6.0! 

-  1 

I 

! 

ROY  DUPRE 

1587215 

129I3A35 1 

74.5!  28.0! 

8.41 

1350! 

-  1 

<>2 . 0 1  NONE 

SOH 

CINCINNA 

1977 

! 

1 

1 

!  1 

!  ! 

1  1 

80.0!  28.0! 
!  1 

!  1 

7.3! 

! 

1 

1 

I 

! 

1 
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ENCRl 

•1ST!  OPERATOR 


I  COAST 

VESSEL  NINE  AND  NUMBER  !  GUARD 

1  NUMBER 

! 

! 

(IQ)  ORGULF  TRANSPORT  CO.  ! 

(CONTINUED)! 


!  I VTCC (  DIMENSIONS  (DRAFT!  (CAPACITY!  HIGH-  (  (VESSEL 

!  NET  ! CODE! LENGTH! BRDTH !  I  (  !  EST  !  CARGO  HANDLING  (S  (OPERATING 

(REGIS-!****!  REG.  !  REG.»LOAD-(  !  CARGO  (  FIXED  (  EQUIPMENT  (TC!  BASE 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  CD  !  I ////////!  POINT  !  LIME-1  I  AO!  LINE-1 

!  TON-  ! P AGE!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TD !////////// 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 


YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


TON  TA'.BMT 

!  536790 

( 

432I3A35 ! 

155.5! 

40.0! 

9.0! 

5600! 

-  i 

36. 5! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

! 

! 

!  1 

163.01 

40.0! 

7.9! 

1 

-  ! 

! 

( 

1 

ZOE 

!  578783 

( 

113  !3A35t 

66.4! 

24.0! 

8.6! 

1400! 

-  ! 

*O.S!NONC 

!  LA 

NEW  ! 

1976 

! 

! 

!  1 

70.0! 

24.01 

6.01 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

A  J  42 

! 290653 

! 

81 1 ! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1505! 

14.9! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1963 

! 

i 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

A)  45 

! 296054 

! 

811(4441! 

195.0! 

35.0! 

V.O! 

-  ! 

ISOS! 

14. 9 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1963 

! 

! 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

I 

AJ  48 

1294494 

! 

811  !4A40( 

195.0! 

3  5.0! 

9.0! 

-  | 

1505! 

14.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1965 

! 

( 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

t 

! 

'J  49 

1503878 

! 

81K4A40! 

195.0! 

35,0! 

•>.0! 

-  ! 

1505! 

14.9 (NONE 

!0K 

CINCINNATI! 

1966 

! 

( 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1..7! 

! 

-  ! 

! 

( 

! 

AJ  53 

! 503880 

( 

31 1  (4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1505! 

14.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1966 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

5.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

AJ  S4 

1503881 

! 

81K4A41! 

195.0! 

55.0! 

9.0! 

-  ! 

1505! 

14.9! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1966 

! 

1 

t  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

AJ  55 

1507228 

t 

81K4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1460! 

14.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1967 

1 

! 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ALN  2 

1614469 

t 

47614F41! 

195.01 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1450! 

1 6 .0 ) NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1983 

! 

( 

(  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ( 

! 

! 

! 

ALH  3 

1614470 

( 

676I4F41! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1450! 

16.0 (NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1983 

! 

! 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.M 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

ALH  4 

! 614471 

! 

676! 4f 41 ! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1450! 

16.01N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1983 

! 

! 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ALH  5 

1614472 

( 

676! 4f 41 ! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ( 

1450! 

16.0IN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1983 

! 

( 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

( 

-  ! 

t 

! 

! 

ALH  6 

1614473 

! 

67614F41! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1450! 

16. OlNONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1983 

! 

1 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ALH  7 

1614474 

! 

676I4F41 ! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1450! 

1 6.01N0NE 

!  OK 

CINCINNATI! 

1983 

! 

1 

(  ! 

193.0! 

35.0! 

1.6! 

( 

-  ! 

! 

| 

! 

ALH  9 

1614475 

! 

676UF41! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1450! 

16.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1983 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

i 

! 

I 

ALH  9 

1614476 

! 

676! 4F41 i 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1450! 

16. oiNOHE 

!0H 

CINCINNATI! 

1983 

! 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ALH  10 

1614477 

( 

67614F41! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1450! 

16.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1983 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ALH  11 

1614478 

! 

67614F41! 

195.0! 

35. C! 

12.0! 

-  ! 

1450! 

16.0 1N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1983 

! 

! 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ALH  12 

1614479 

! 

676! 4f 41 ( 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1450! 

16 .0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1983 

! 

! 

!  1 

1«5.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

! 

! 

ALH  133 

(614480 

! 

696t4F%11 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1600! 

16.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1983 

! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

ALH  149 

1614481 

( 

696 14F41 ! 

200.0! 

55.0! 

12.0! 

-  ! 

1600! 

16.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1983 

! 

( 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.51 

! 

*  i 

! 

! 

! 

ALH  153 

(614482 

l 

696! 4f  41 ! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

16001 

16 .0 (NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1983 

( 

( 

(  ( 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ALH  6C08 

(636787 

( 

696I4F41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1600! 

16.0!  NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1983 

! 

( 

!  1 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

.  i 

! 

! 

! 

ALH  6013 

(636788 

! 

69614F41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1600! 

1 6. OlNONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1913 

! 

! 

(  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

( 

-  ! 

! 

! 

! 

ALH  602E 

(636789 

( 

696J4F4U 

200.0! 

35.  C! 

12.0! 

-  ! 

1600! 

16.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1983 

( 

! 

!  ( 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

) 

ALH  603B 

(636790 

! 

69614F41! 

200.0! 

35.0! 

12.0) 

-  ! 

1600! 

16. OlNONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1983 

! 

i 

!  ( 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ALH  4C40 

(636791 

! 

696 (4F41 ! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1600! 

16. OlNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1983 

( 

( 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

*  i 

! 

! 

! 

ALH  6058 

(636792 

! 

69614F411 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1  600! 

16. OlNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1983 

! 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

; 

! 

! 

ALH  606? 

(636793 

i 

696J4F 41 ! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1600! 

16.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1983 

! 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

J 

! 

ALH  6073 

(636794 

i 

696I4F41 ! 

200.0! 

75.0! 

12.0! 

-  ! 

1600! 

16.0! NONE 

ion 

CINCINNATI! 

1983 

j 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

2 

1 

! 

ALH  6C83 

1636795 

i 

696!4F41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

! 

1600! 

16 . 0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1933 

) 

; 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

• 

j 

1 

ALH  609B 

(636796 

j 

696! 4F  41 ( 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1600! 

1 6.oi NONE 

!0H 

CINCINNATI ! 

1963 

! 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

t 

-  ! 

! 

! 

! 

ALH  615B 

(635320 

1 

696! 4  F41 ! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

! 

1600! 

16. OlNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1983 

i 

( 

!  ! 

200. C! 

35.0! 

1.5! 

| 

•  j 

i 

j 

( 

ALH  6168 

(635321 

i 

696S4F41 ( 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

i 

160oi 

16.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1963 

! 

< 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ALH  617B 

! 635322 

i 

696I4F41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1600! 

16.0 ! NONE 

ion 

CINCINNATI! 

1983 

I 

! 

(  ( 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

*  i 

; 

2 

! 

ALH  61 8B 

(635323 

! 

696UF41! 

200.0! 

35.  C! 

12.0! 

! 

uooi 

16. 0! NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1983 

t 

! 

!  i 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

*  i 

! 

J 

! 

ALH  61 98 

(635324 

! 

69614F41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

! 

1600! 

16. OlNONE 

ioH 

CINCINNATI ! 

1983 

( 

» 

(  J 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

2 

; 

1 

ALH  602B 

(632430 

• 

94614F41! 

20C.0! 

35.0! 

12.0! 

*  j 

1600! 

16. oj  NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1983 

! 

j 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1-5! 

i 

-  ! 

I 

1 

! 

CM  7 

( 506145 

1 

881  i4A4li 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1439! 

15. OlNONE 

!0H 

CINCINNATI ! 

1966 

I 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  J 

J 

2 

! 

CW  8 

(506146 

i 

861 J4A41 • 

195.0! 

3S.C! 

9.0! 

*  i 

1439! 

15. OlNONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1966 

( 

! 

(  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

j 

-  i 

l 

! 

1 

t  14001 

1 5*1960 

! 

968(4441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1445 1 

26. jiNONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

1 

! 

F  1 4002 

(551961 

( 

963! 4441 2 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1445! 

26.3IN0NE 

f  OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1 

(  I 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ( 

I 

! 

! 

F  14003 

(551963 

! 

96884441! 

195.0! 

35*01' 

9.0! 

-  ! 

1445! 

26.3! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

( 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

F  14004 

(551964 

( 

963I4441* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1445! 

26 . J ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

( 

( 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  j 

( 

2 

! 

F  140C5 

(551966 

t 

966(4441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1445! 

26.3! NONE 

!0H 

CINCINNATI ! 

1974 

( 

1 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  i 

i 

! 

i 

F  14006 

(551967 

! 

968(4441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1445! 

26 . 3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

19/4 

( 

! 

(  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

t 

F  140C7 

(551969 

! 

966(4441  ! 

195. OJ 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1445! 

26.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

I 

( 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

F  14C03 

(5519/0 

! 

966(4441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1445! 

26 .3 (NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

F  14C09 

(551972 

i 

968(4441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1445! 

26.3 (NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

! 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

F  14010 

1551973 

1 

963!4A41( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1445! 

26. 3! NONE 

IOH 

CINCINNATI ! 

1974 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ( 

! 

! 

! 

F  14011 

(554358 

( 

963(4441 i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1445! 

26 • 3! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

( 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

F  14012 

(554359 

! 

96814441  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1445! 

26.31NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

! 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

J 

f  14013 

(554361 

1 

96314441  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ( 

1445! 

26. 3 (NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

( 

!  ! 

193.0! 

35.  C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

I 


! 


! 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


1  IVTCC!  0 INENS ICHS  IORAFT!  ICAPACITTI  HIGH-  !  I  V  E  S  S  E  L  I  I 

I  NET  ICOOElLENGTHiaAOTM!  !  I  I  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  10PENATING  I  I 

- IREGIS-)....!  AEG.  I  A  EG • 1  LOAD"!  I  CARGO  I  EIXED  I  EGUIPNENT  (TCI  BASE  I  TEAR  I 

I  COAST  I  TER  !  SEEI//////1 E////I  ED  I  I ////////I  POINT  I  LINE-1  IAOI  LINE-1  I  GUILT  I 

I  GUARD  !  TON-  • PACE  I  OVER-I  OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !T 01 ///////E//!  OR  I 
!  NUH3ER  !  HAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !«REBUILT! 


VESSEL  NANE  ANO  NUROER 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


655 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


1  I VTCC !  DIMENSIONS 

t  NET  IC00EILENGTH13RDTH 
“! AEGIS-!**** 1  REG.  !  PEG. 
!  TER  !  SEE!//////!///// 
1  TON-  ! PAGE!  OVEP-!  OVEP- 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL 


(19)  OfikULF  TRANSPORT  CO.  ! 

(CONTINUED)! 


OPG 

2511 

! 298196 

1  99314*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1589! 

16. 0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1965 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ORG 

2512 

1298197 

!  99314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1589! 

1 6 . OlNONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1965 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

0*G 

2515 

1299771 

993144481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

15*?i 

16. OlNONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1965 

! 

1  t  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

l 

1 

ORG 

2514 

1299772 

99314A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1589! 

It. OlNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1965 

! 

1  1 

195. C! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

t 

! 

1 

ORG 

2515 

1299773 

1  99314A43! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1589! 

16. OlNONE 

!CH 

CINCINNATI! 

1965 

j 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

1 

1 

ORG 

2516 

1299774 

1  99314A4S! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  j 

1589! 

1 6 .0 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1965 

! 

1  1  1 

193.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

ORG 

2517 

1299775 

1  99314A481 

175.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1589! 

16. OlNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1965 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

.  ; 

2 

i 

! 

ORG 

2521 

1564811 

99314A451 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1517! 

1 6 .oihONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

I 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

1 

! 

! 

ORG 

2522 

1564812 

1  99314A45 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1517! 

1 6  •  0 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1  l 

19S.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

ORG 

2525 

! 56481 3 

!  99314A45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1517! 

1 6 .0 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

OPG 

2524 

1564814 

!  99314A45! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  1 

1517* 

16.0!NCNE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

I 

1  1  ! 

195.01 

35. C! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

! 

! 

ORG 

2525 

1  564815 

1  993UA451 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1517! 

16. OlNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

( 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

OOG 

2526 

1564816 

1  99314A45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1517! 

16.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

( 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.S! 

! 

-  ! 

I 

t 

! 

ORG 

2527 

1  564817 

1  99314*45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1517! 

16. OlNONE 

ion 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

J 

ORG 

252* 

1564813 

!  99314A45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1517! 

16. OlNONE 

f  OH 

CINCINNATI! 

1975 

I 

!  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ORG 

2529 

1564819 

1  99314A45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1517! 

16.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ORG 

2530 

1564820 

1  99314*45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1517! 

16. OlNONE 

|0H 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1  1  1 

1 °5.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

ORG 

2531 

1564821 

1  99314*45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1517! 

16.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

i 

ORG 

2552 

1564822 

I  99314*45! 

19J.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1517*! 

16. OlNONE 

IOH 

C INCXNNATll 

197$ 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

* 

! 

! 

ORG 

2533 

! 564*23 

1  99314*45! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

151 7! 

1 6 .01  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1»75 

j 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

ORG 

2534 

j  564624 

1  99314*45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1517! 

16. OlNONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OPG 

2535 

1564325 

l  99314*451 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1517! 

16. OlNONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ( 

1 

! 

1 

ORG 

2536 

1564826 

1  99314*45! 

195.0! 

35.  C! 

7.0! 

-  ! 

1517! 

16. OlNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.S! 

! 

-  ! 

j 

! 

! 

OPG 

2537 

1564827 

!  993KA45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1517! 

16. oi NONE 

!  0  M 

CINCINNATI! 

1975 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

ORG 

253? 

! 564626 

!  99314*45! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1517! 

16.0!nov: 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

J 

!  !  ! 

19J.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

•  i 

! 

! 

! 

ORG 

2539 

1564  629 

!  99314*45! 

195.0! 

35.  C! 

7.C! 

-  1 

1517! 

16. OlNONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1  !  ! 

195.0! 

75. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

t 

! 

0*6 

2540 

1564830 

!  99314*45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1517! 

16. OlNONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35. 0! 

1.5! 

! 

•  2 

! 

! 

! 

OPG 

2541 

1564831 

!  995J4A4  5! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1517? 

16. OlNONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

!  1  1 

195. C! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

G»G 

2542 

•564332 

!  993! 4*45! 

195.0! 

35.C! 

7.0! 

-  ! 

1517! 

16.0! NON? 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ORG 

2543 

1564333 

!  99314*45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1517! 

16. OlNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  » 

l 

! 

! 

ORG 

2544 

1564334 

1  99314A45! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

•  i 

1517! 

16.oi NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

i 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

OPG 

2545 

i 564335 

i  99314*45! 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

-  i 

1 51  7  j 

U. OlNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

l 

! 

! 

OPG 

2546 

! 564836 

!  99314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.C! 

-  i 

1527! 

l6.oi NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

! 

!  !  1 

195. C! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

OPG 

2547 

1564837 

!  99314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1 5  2  7  5 

16.0J  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

i 

-  ; 

! 

i 

! 

ORG 

254f 

1564638 

I  99354*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1527? 

16. OlNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  i 

2 

! 

! 

0*G 

2549 

! 564839 

!  99314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1527! 

16. OlNONE 

Ioh 

CINCINNATI! 

1975 

i 

!  !  1 

195-0! 

'5.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

2 

J 

1 

ORG 

2550 

1564340 

1  99314*40! 

193.0! 

33.0! 

9.0! 

-  ! 

1527! 

16. OlNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

i 

1  1  ! 

195.0! 

75.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

ORG 

2551 

1564841 

!  99314A40! 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

-  j 

1527! 

1 6. 0! NONE 

icH 

CINCINNATI! 

1975 

i 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  • 

; 

■ 

! 

ORG 

2552 

1564642 

1  99314*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

•  j 

1527! 

16. oi NONE 

Ioh 

CINCINNATI! 

1975 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

1 

1 

! 

ORG 

255? 

1564343 

!  99314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1527! 

!6. 0! NONE 

Ioh 

CINCINNATI! 

1975 

i 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  » 

i 

! 

! 

ORG 

2554 

*1564844 

!  99314*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1527! 

U.ojNONE 

ion 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

! 

ORG 

2555 

! 564*45 

(  68414*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1527! 

16. oi NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

I  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

ORG 

2556 

1564846 

1  99314*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1527! 

16. OlNONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

; 

-  i 

! 

! 

! 

ORG 

2557 

1564847 

!  99314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1527! 

16.0! NON: 

ICH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

f 

OPC 

255? 

1564648 

!  993J4A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1527! 

18. OlNONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1975 

I 

2  !  • 

1)5.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

2 

! 

! 

ORG 

2559 

1564649 

!  993I4A40! 

1)5.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1527  j 

16. OlNONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1975 

i 

!  !  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

•  ; 

t 

i 

! 

ORG 

2560 

! 564850 

1  993! 4 A  40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1 527  i 

16.01  NONE 

Ioh 

CINCINNATI! 

1975 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  2 

! 

j 

! 

ORG 

2561 

15648S1 

1  99314*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1 5  27  i 

16. OlNONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1175 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

2 

1 

( 

ORG 

2562 

1564852 

1  99314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1527! 

16. OlNONE 

i  OH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

1 

CRG 

2563 

1564853 

1  99J14A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

15271 

16. OlNONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ORG 

2564 

1564854 

!  99314*40! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

-  1 

1527! 

16. OlNONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

J 

ORG 

2565 

1584835 

!  99314*40! 

175.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1527! 

16. OlNONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1  !  ! 

195.0! 

'5.0! 

1.5! 

! 

-  ; 

I 

! 

! 

iRG 

2566 

1564856 

1  99314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1527! 

16. OlNONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

t  !  1 

1«5.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

or; 

2567 

1564857 

!  99314A40! 

195.0! 

35.  G! 

7.0! 

•  j 

1527! 

16. OlNONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

i 

! 

! CAPACITY !  HI6H- 
!  !  EST 

!  CARGO  «  FIXED 
!////////!  POINT 
HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) 
POWER!  ENGERS  !  (FEET) 


CARGO  HANDLIN6 
EQUIPMENT 
LINE-1 

//////////////// 

LINE-2 


VESSEL 
S  ! OPERATING 
TC!  BASE 
AO|  LINE-1 
TD I////////// 
EE!  LINE-2 


YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 
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ttJGK! 

Dl  ST!  OPERATOR 

VESSEL  MAKE  ANO  NUMBER 

!  CC^ST 

!  5'JARO 

!  NUMBER 

1  1VTCC!  DIFFUSIONS  'DRAFT! 

i  NET  iCOOElLENGTH'SROTrt!  1 

-1REGIS-!****!  REG.  1  REC.1L0AD-! 

!  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 
!  TON-  iPAGE!  OVER-! OVER-!/////! 

»  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

(CAPACITY!  HIGH-  !  J  V  E  S  S  E  L  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING  ! 

t  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ! TCI  9AS £  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LlNE-1  ! 

*ORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! //////////////// !T D ! ///////// / ! 
’OVER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !* 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  • 
OR  ! 

REBUILT! 

(IS)  OA6UL5 

TRANSPORT  CO. 

! 

t 

! 

1  11  '  ! 

1  ill! 

1  !  1  1  1 

i 

j 

j 

i 

i 

i 

■ 

i 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

1  1 

! 

! 

1 

(CONTINUED) { 

!  1  1  1  ! 

! 

! 

!  ! 

OPS  2569 

1  564858 

!  99314A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1527! 

16.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1975  ! 

l 

!  1  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

!  ! 

! 

0»G  2569 

1564859 

1  99314A40!  195.0!  3S.C! 

9.0! 

- 

1527! 

16.0!N9NE 

!0H  CINCINNATI! 

1975  ! 

! 

1  1  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

(  ! 

! 

OPS  2570 

1564060 

1  99314A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

1527! 

16.0! NONE 

! 0 H  CINCINNATI! 

•  1975  ! 

! 

1  !  !  195.0!  35.0! 

1,5! 

.  i 

! 

!  ! 

! 

ot  ie 

1632346 

1  8S954A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

14.0! NONE 

10H  CINCINNATI! 

19*1  J 

! 

1  !  !  2000!  35.0! 

1.5! 

! 

OT  2B 

1632347 

1  6*9 ! 4A40!  2CG.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

14.0 ! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1981  { 

1 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

OT  3e 

1632348 

!  89914A40!  200.3!  35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

1 4  .0 ! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1981  1 

1 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

i 

OT  43 

1632349 

1  S8914A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

1 4 • 0 ! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1981  ! 

1 

1  !  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

OT  56 

16)2350 

t  85914A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

1 4.0 t NONE 

|0H  CINCINNATI! 

1981  ! 

% 

1  1  2  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

OT  SB 

1632351 

1  88914A40I  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

14.0! NONE 

ION  CINCINNATI! 

1981  1 

! 

t  !  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

OT  78 

1632352 

1  889 ! 4 4401  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

14. 0! NONE 

!0H  CINCINNATI  1 

1981  ! 

1 

1  1  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

OT  8? 

1632353 

1  S8914A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

14.01N0NE 

JOH  CINCINNATI! 

1981  ! 

l 

!  (  1  20C.0!  35.0! 

1.5! 

! 

1 

OT  9e 

1632354 

!  859144401  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

14.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1981  J 

1 

!  !  1  20C.0 !  35. Cl 

1.5! 

-  i 

! 

!  ! 

! 

ot  ice 

1632355 

1  8891 4a40!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

14 . 0 (NONE 

!0K  CINCINNATI! 

1981  I 

! 

1  1  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

i  ! 

! 

OT  1 1  Q 

1632356 

1  8&9I4A40!  200. C!  35. 0! 

9.0! 

*• 

1652! 

14.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1981  ! 

1 

1  !  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  j 

! 

I  ! 

! 

OT  12B 

1632357 

!  88914440!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1652*! 

14.0IK0NF 

(OH  CINCINNATI! 

1981  ! 

1 

!  1  1  200. Of  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

OT  130 

1632358 

1  389144*0!  200.01  35. C! 

9.0! 

- 

1652! 

14.0! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1982  ! 

< 

1  !  !  200. 0!  35.01 

1.5! 

-  • 

i 

!  ! 

! 

OT  H? 

1632359 

1  58914440!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

2652! 

14.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1982  ! 

i 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

.  i 

! 

!  ! 

! 

OT  15<» 

1432360 

!  889  ! 4440!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

14.0! NONE 

1  OH  CINCINNATI! 

1982 

! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

.  i 

I 

!  ! 

OT  16? 

1 634224 

!  869! 4440!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1640! 

14.0!  NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1982 

t 

1  !  !  2CO.O!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

t 

!  ! 

OT  17B 

1638225 

1  889 ! 4*40!  230.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1640! 

14.0! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1982 

! 

1  !  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

OT  1  «3 

16)3226 

!  88914440!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1640! 

1 4 . 0 ! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1982 

J 

!  !  !  200.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

OT  19B 

1638227 

1  689 ! 4 A4Q!  200. 0!  35. C! 

9.0! 

- 

1640! 

14.0! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1982 

1 

1  1  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  1 

OT  205 

1502020 

1  885J444C!  200.0!  35.0! 

3.5! 

- 

1401! 

23. 0! NONE 

!0M  CINCINNATI! 

1966 

! 

!  !  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

OT  209 

1638228 

!  88914A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1640! 

14.01N0NE 

!0H  CINCINNATI! 

1982 

! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

OT  219 

1638229 

1  88914A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1640! 

14.0! NONE 

i OH  CINCINNATI! 

1982 

• 

!  !  !  200. C!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

OT  220 

1673230 

!  389! 4440!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1640! 

1 4. 0 ! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1982 

! 

!  !  !  200. 0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

!  ! 

OT  121B 

1298281 

1  931 ! 4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1666! 

15.0! NONE 

!0M  CINCINNATI! 

1966 

1 

!  !  !  200. 0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

OT  122B 

1298252 

!  931 ! 4a4C!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1666! 

1 5 .0 ! NONE 

lOH  CINCINNATI! 

1966 

! 

!  !  1  2C0.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

Cl  t>30 

1298398 

1  931 ! 4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1666! 

15.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1966 

! 

i  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

!  ! 

OT  1258 

*51’121 

1  945 ! 4440!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1690! 

14.9! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1965 

i 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ! 

OT  126B 

i 513122 

1  945 ! 4 A 40 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1690! 

14.9! NONE 

1  OH  CINCINNATI! 

1968 

! 

i  !  !  200.0!  35.0! 

1.>  i 

-  ! 

! 

!  ! 

OT  1278 

1513123 

1  945!4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1690! 

14.9 JHONE 

!0H  CINCINNATI! 

1968 

1 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ! 

OT  128B 

1513124 

!  945I4A40!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1690! 

14. 91N0NC 

!0H  CINCINNATI! 

1968 

! 

1  !  !  200.0!  35. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

OT  1293 

1513125 

{  94514440!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1690! 

1 4.91N0NE 

ioH  CINCINNATI! 

1968 

! 

!  !  1  20C.0!  35.0! 

1.4! 

! 

OT  4018 

1515400 

!  93114A40!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1676! 

18.4IN0NE 

i0H  CINCINNATI! 

1968 

! 

1  1  1  200.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

OT  4023 

1515401 

1  93114A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

18.4! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1968 

• 

1  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

OT  4033 

1515407 

!  931J4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

18.41N0NE 

!0H  CINCINNATI! 

1968 

! 

!  1  1  200.01  35.0! 

1.5! 

-  i 

!  ! 

OT  404'j 

1516253 

!  931 ! 44 40!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

18.41  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1968 

i 

1  1  l  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

!  < 

OT  405B 

j  516254 

!  931 ! 4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

18.4 ! NONE 

SOM  CINCINNATI! 

1968 

1 

{  1  !  200.01  3S.0! 

1.5! 

-  i 

! 

OT  4068 

1516502 

1  931UA40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

16.4! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1968 

! 

f  !  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

.  j 

! 

!  ! 

OT  4078 

1516503 

!  93114A40!  2 CO* 0 !  35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

15 .4 'NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1968 

1 

1  !  !  200.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 

OT  40S8 

1516504 

1  93114440!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

18.4! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1968 

i 

!  !  1  200.0!  35. C! 

1.5! 

-  i 

! 

*  ! 

OT  4073 

1517084 

1  93114A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

18.4IN0NE 

JOH  CINCINNATI! 

1968 

1 

!  !  !  r 00.0!  35.0! 

1.5! 

-  j 

! 

!  ! 

OT  4108 

1523664 

!  93114A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

18.4! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1969 

1 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

OT  4116 

1523665 

!  931(4440!  200.0!  35.0! 

5.0! 

- 

U76! 

18  .4  JHONE 

JOH  CINCINNATI! 

1969 

1 

1  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ! 

OT  4128 

1523666 

1  93114*40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

1 8. 4 ! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1969 

! 

i  !  !  200. vf  35*0! 

1.5! 

-  i 

I 

!  ! 

OT  4133 

1523667 

!  931J4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

18.4 ! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1970 

1 

1  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

i 

!  ! 

OT  4148 

1524731 

!  931 1 4 A 40 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1676j 

1 C»  4 i NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1970 

i 

!  !  I  200.0!  35.0! 

1.5! 

I 

!  ! 

OT  4159 

*1524732 

1  93114A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

13.41N0NE 

! OH  CINCINNATI! 

1970 

1 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 

OT  4163 

1524733 

!  93114A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

1 8. 4 ! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1970 

1 

J  !  ;  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

OT  4178 

1524734 

!  931I4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

18.4! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1970 

1 

!  !  !  200. 0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

OT  4180 

1524735 

!  931UA40!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1676! 

18.4 ! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1970 

! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

!  ! 

OT  4208 

1298190 

!  945J4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1666! 

15. oj  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1965 

1 

!  !  !  203.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

OT  4218 

1513114 

!  94514440!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1678! 

15.0 ! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1968 

1 

i  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENG*  1 

OIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAN E  AND  NUNBER 

1  COAST 

!  GUARD 

1  NUNBER 

1  1VTCCI  DIMENSIONS  1 

1  NET  ICODElLENGTH! QPDTH! 
!RE6X$-!**»*1  REG.  1  REG.! 

I  TEP.  1  S EE! //////!///// 1 
l  TON-  IPAGE!  OVER-!  OVER-1 

1  NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  ! 

DRAFT! 

LOAD-! 
ED  ! 

nun 

LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY!  NI6H-  I  *  V  E  S  S  E  L  ! 

!  £ST  !  CARGO  HANDLING  IS  IOPEPATXNG  ! 

CARGO  !  FIXED  I  CGUXPNCNT  !TC!  BASE  !  TEAR 

F///////I  POINT  !  LINE-1  1  AO!  LINE-1  !  BUILT 

PASS-  ! (LIGHT) 1/F////////////F/ITD !////////// !  OR 
ENGERS  !  (FEET) 1  LZHE-2  ICC)  LINE-2  !*R!8UILT 

(18)  ORGULF 

TRANSPORT  CO. 

1 

I 

!  1 

1  1 

1  t 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

( 

1 

* 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

! 

* 

! 

! 

! 

OT  422B 

1513115 

14514A40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1678! 

1S.OINONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1968 

! 

1  1 

200.01 

35. 0! 

1.5! 

-  ! 

| 

! 

* 

OT  423B 

1513116 

94514A40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1678* 

1 5. 0! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1968 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  * 

( 

! 

! 

OT  4248 

1513117 

94514A40! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1678! 

15.0* NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1968 

1 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

* 

* 

OT  4253 

1513116 

9451 4A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1678! 

IS.OtNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1963 

! 

1  I 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

,! 

* 

OT  4263 

1513119 

94514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

15.0! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1968 

! 

1  1 

2  CO*  Ot 

35.0! 

1.5! 

-  * 

* 

! 

* 

OT  4273 

1513120 

94S14A40I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1678* 

1 5 .0 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1968 

{ 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  * 

! 

| 

I 

SP  14B 

1526146 

94514A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

14.9! NONE 

(ON 

CINCINNATI! 

1970 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  * 

! 

! 

I 

S6  158 

1526165 

945J4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

1..7IN0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1970 

! 

1  t 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

! 

T  2021 

1502174 

885I4A41 ! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

18.4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI ! 

1966 

! 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

-  1 

! 

! 

1 

T  2024 

1503131 

88SI4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

16.4 { NONE 

!0H 

CINCINNATI) 

1966 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

* 

| 

J 

T  2025 

1503132 

685 14A40I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

ISOS! 

18.4! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1966 

I 

1  1 

200.0) 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

| 

! 

7  2026 

1503227 

86514A411 

200.01 

35.C! 

9.0! 

- 

1505! 

16.4! NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1966 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

( 

! 

! 

T  2028 

150423  8 

B8SI4A41! 

200.0! 

35.0! 

T.O! 

- 

1505! 

13.4! NONE 

t  OH 

CINCINNATI! 

1966 

| 

1  ! 

200.0! 

35.01 

1.6! 

-  * 

! 

! 

* 

T  2029 

1504239 

885I4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

1 8. 4 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1966 

I 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.3! 

-  ( 

! 

! 

* 

. 

T  2030 

1504395 

68514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

1 8. 4 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1966 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  * 

( 

! 

I 

T  2031 

1504396 

86514A41 t 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

ISOS! 

18.4! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1966 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

* 

T  2032 

1504397 

665 1 4440! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15051 

18. 4! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1966 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.S! 

-  ! 

! 

1 

* 

T  2033 

1504475 

68SUA40! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1  5051 

16.4! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1966 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  * 

f 

! 

! 

T  2034 

1 504476 

88SUA40! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1505! 

18.4IN0NE 

1  OH  CINCINNATI! 

1966 

t 

!  1 

200.0! 

35.C! 

1.6! 

-  ! 

! 

| 

1 

T  2035 

1504477 

88S14A40! 

2C0.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1505* 

16.4! NONE 

l  OH 

CINCINNATI ! 

1966 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  2036 

1504722 

88514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

18.4! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1966 

I 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

i 

T  2037 

1504723 

58514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

18.4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1966 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.*! 

-  ! 

! 

( 

! 

T  2033 

1504724 

88514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

1 8 .4  1  NONE 

l  OH 

CINCINNATI! 

1966 

1 

1  ! 

2C0.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  2039 

1504725 

88514A401 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1505! 

18.4 ! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1966 

1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  2040 

1504726 

66514A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

1 8. 4 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1966 

I 

1  1 

200.0! 

15.0! 

1.3! 

-  ! 

2 

! 

! 

T  2C41 

1504727 

68514A401 

200.0! 

35. CJ 

9.0! 

- 

1505! 

1 B.4 1  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1966 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

I 

T  2042 

1504939 

88S14A40! 

20C.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

15C5! 

1 8. 4 1  NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1966 

! 

!  1 

200. C! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

T  2043 

1504940 

885 14 A40 1 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

1 6. 4 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1966 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

i 

! 

1 

T  2044 

1504754 

86514*401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

1  6.4 i NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1966 

1 

1  ! 

2C0.0! 

75.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  2045 

1505958 

68514*41  1 

200. Ot 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

1 6. 4 {NONE 

!0H 

CINCINNATI l 

1966 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1*8! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  2046 

1505959 

58514*401 

200. C! 

35. C! 

9.0! 

- 

1503! 

16.4! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1966 

( 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.8* 

-  ! 

! 

* 

! 

T  2047 

1506465 

85514*401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

18.41N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1966 

1 

1  1 

2C0.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  2049 

1506721 

86514*411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

13.4! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1967 

» 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

i 

! 

! 

T  2050 

1506722 

85514*40! 

2CO.O! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

1 8 .4  j  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1967 

» 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  2051 

*1506904 

8851**40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

18.4! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1968 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  2052 

1506905 

58514*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

18.4! NOME 

!  OH 

CINCINNATI! 

1966 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  2053 

1508641 

66514*411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

18.4 • NONE 

!  OH 

CINCINNATI!  * 

1963 

t 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

* 

i 

T  2054 

1508642 

89514*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505  ! 

1 8. 4! NONE 

‘OH 

CINCINNATI! 

1968 

1 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  2055 

1508643 

88514*401 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

1 8.4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI* 

1963 

! 

!  1 

200.0! 

35. C! 

1.3! 

-  i 

! 

! 

l 

T  2056 

1508644 

685!4A'1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

18.4!  NONE 

!0H 

CINCINNATI!  ♦ 

1966 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  2057 

1508645 

68514*41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1505! 

16.4JN0NE 

!  OH 

CINCINNATI!  ♦ 

1966 

1 

!  I 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

J 

! 

* 

T  2058 

1508646 

68514*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

1 8 .4 i NONE 

!0H 

CINCINNATI ! 

1968 

1 

1  1 

*<00.0! 

65. U! 

1.6! 

-  i 

5 

t 

T  2059 

1509647 

88514*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

1 3. 4 {NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1968 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  2060 

1508648 

88514*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

13.4! NONE 

1  OH 

CINCINNATI!  * 

1968 

! 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

I 

T  2081 

151C719 

88514*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1595* 

18.4 {NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1968 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  2CS2 

1  510720 

8851 4*41 1 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

16.4! NONE 

IOH 

CINCINNATI!  * 

1968 

I 

i  i 

206.08 

35.0! 

1.8! 

-  i 

! 

1 

l 

1  2083 

1  510721 

88514A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

1 8.4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1968 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

! 

T  2054 

151C722 

88514*401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1305! 

13.41  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1966 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

I 

* 

T  2085 

1510723 

68514*40! 

200.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

1505! 

18.4  l NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1968 

1 

1  ! 

200.01 

35.01 

1.8! 

-  ! 

! 

* 

! 

T  2096 

157CC01 

856)4*41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1522! 

18.1! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

1 

1  1 

200.01 

35.01 

1.8! 

-  ! 

! 

* 

1 

T  2067 

157CC02 

85514*411 

200.0! 

35,01 

9.0! 

- 

1522* 

13.1!  HONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

» 

T  2051 

1570003 

85614*41! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

16.1 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

1 

i  1 

200.0! 

35. Cl 

1.3! 

-  ( 

1 

! 

i 

T  2089 

157CC04 

65814*41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

18.1 {HONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

( 

! 

T  2090 

1570005 

35814*41  I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

18.1 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

i 

! 

! 

658 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OP  VESSELS 

£*€*! 

J 

! VTCtl  DlrtNSlONS  'CRAFT! 

tCAPACITT! 

HIGH-  ! 

1  V  !  i  !  [  l  ! 

01  ST  1 

OPERATOR 

!  NET 

!C0DE!L£NGTH!3®DTH!  ! 

j  i 

EST  1 

CARGO  HANDLING 

!  S  IOPERATING  ! 

■ - - 

-!RCGIS-!»***!  REG.  !  REO.Jt.OAO-! 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!  TC!  BASE  ! 

TEAP 

1  COAST 

!  TER 

1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

! ////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

S  AO!  LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

(  GUARD 

l  TON- 

f PAGE !  0VE®-1 OVER-!/////! 

HORSE!  PASS-  ! 

(LIGHT) 1 

1  //////////////// !TD!//////////! 

OP 

!  NUMBER 

!  NAGE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT ! 

POWER!  cNSERS  ! 

(FEET)  ! 

!  LINE-2 

SEE !  LINE-2  !*R£BUILT! 

!  !!!!!!!  !  !  !  » 
!  !!!!!!!!!  1  ! 


(13)  ORGULF 

TRANSPORT  CO. 

! 

;  j 

! 

i 

i 

1 

i 

i 

! 

! 

(CONTINUED)! 

i  ! 

1 

j 

j 

i 

i 

i 

! 

! 

T 

2091 

1570006 

!  855! 

4A41! 

200.0! 

ss.oi 

9.oi 

-  i 

1522! 

18. 1 ( NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1  1 

1 

200.0! 

35.0! 

1.S! 

-  ! 

! 

! 

! 

T 

2092 

1570007 

1  451! 

4A41| 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1522! 

18.1  !NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1975 

1 

!  t 

! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  J 

! 

! 

1 

T 

2093 

! 570008 

!  8561 

4A4I  ! 

200.01 

35.01 

9.0! 

-  J 

1522! 

16.1! NONE 

t  OH 

CINCINNATI* 

1975 

1 

1  ! 

1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  j 

! 

I 

! 

T 

2094 

1570009 

1  656! 

4A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

•  • 

1522! 

18.1 ! HONE 

ION 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1  1 

l 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

! 

! 

j 

T 

2095 

1570010 

1  854! 

4A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1522! 

18.1! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

1 

!  ! 

1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

• 

! 

! 

T 

2300 

1581988 

1  917! 

4A4I! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

-  1 

1643! 

16.9 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977 

I 

!  ! 

! 

200.0! 

3S.C! 

1.6! 

-  j 

! 

! 

1 

T 

2301 

1581989 

!  9171 

4A41  { 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1645! 

16.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977 

1 

!  ! 

1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

( 

1 

! 

T 

2302 

1581990 

1  917! 

4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  { 

1645! 

1 6. 9 (NONE 

10M 

CINCINNATI! 

1977 

! 

1  ! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

I 

! 

! 

T 

2303 

1581991 

1  917! 

4  A  41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1665! 

16. 91  NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1977 

1 

1  1 

! 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

i 

I 

! 

T 

2304 

1581992 

t  917! 

4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1665! 

16. 9! NOME 

!0H 

CINCINNATI! 

1977 

1 

!  ! 

1 

200.0! 

3S.0! 

1.6! 

-  j 

! 

I 

! 

T 

2SC5 

1581993 

I  917! 

4A41  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1645! 

1  6.9! NONE 

I  OH 

CINCINNATI! 

1977 

! 

!  1 

1 

200. 0! 

35.0! 

1.6! 

-  [ 

! 

! 

J 

T 

2334 

1581994 

!  9171 

4A411 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1645! 

16.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977 

! 

1  ! 

| 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

! 

T 

230? 

1591995 

I  9171 

4  A  4 1  ! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1645! 

16.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977 

! 

!  ! 

I 

200.0! 

35. C! 

I.o! 

-  j 

■ 

! 

! 

T 

2308 

1581996 

t  917! 

4*411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1645! 

16.9* NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977 

! 

1  1 

! 

200.0! 

35.0! 

I.o! 

-  i 

i 

1 

! 

T 

2309 

! 561 997 

!  9171 

4A41! 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

16451 

16.9  ! NONE 

*!0H 

CINCINNATI! 

1977 

! 

1  ! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

! 

! 

! 

T 

2310 

1581998 

I  917! 

4A41I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1645! 

16.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977 

1 

1  ( 

! 

200.0! 

35. 0! 

1.6! 

-  j 

! 

! 

! 

T 

2311 

1551999 

!  917! 

4A41! 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

-  i 

1645! 

1 6. 9  J  NONE 

f  On 

CINCINNATI! 

1977 

! 

1  ! 

1 

200.0! 

35.0! 

I.o! 

-  j 

! 

! 

« 

T 

2312 

1582C00 

!  917! 

4A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1  o  4  5 ! 

1 6 . 9 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1977 

! 

!  ! 

1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

j 

! 

• 

T 

2313 

15A2C01 

(  9171 

4A41 1 

200.0! 

35.01 

9.01 

-  i 

1645! 

16. 9*!  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1977 

1 

f  1 

! 

200.0! 

35.0! 

I.o! 

j 

-  ; 

! 

! 

1 

T 

2314 

1562C02 

!  917! 

4A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1645! 

16.9 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI j 

1977 

1 

!  ! 

• 

2C0.0! 

35. C! 

I.o! 

-  ! 

! 

! 

! 

T 

2315 

1582C03 

!  917! 

4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1645! 

1 6. 9 ! NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1977 

! 

!  ! 

! 

200.0! 

TS.O! 

1.6! 

-  j 

! 

1 

j 

T 

2316 

1552004 

!  917! 

4A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1645! 

16.9SN0NE 

ion 

CINCINNATI! 

1977 

! 

!  ! 

! 

200.0! 

35.0! 

I.o! 

-  • 

! 

! 

! 

T 

2317 

15R2C05 

!  917! 

4A41! 

2CC.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1645! 

16.9 !  NONV 

{OH 

CINCINNATI! 

197? 

1 

i  j 

! 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

! 

! 

T 

2318 

1582006 

!  917  j 

4A41! 

200.0! 

3SjC! 

9.0! 

-  • 

1645*! 

16.9IN0NE 

JON 

CINCINNATI! 

1977 

1 

!  ! 

! 

20C.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

i 

! 

T 

2319 

1582C07 

!  917! 

4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1645! 

•  6.9! NONE 

!oh 

CINCINNATI ! 

1977 

! 

!  1 

j 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

{ 

1 

T 

2320 

1552008 

!  917! 

4  A41 J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1645! 

16. 9  j  NONE 

ion 

CINCINNATI*! 

1977 

! 

!  ! 

! 

200.0! 

35. C! 

I.o! 

-  ! 

i 

! 

T 

2321 

1582009 

1  917! 

4A41 1 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1645! 

16. ?!  NONE 

(OK 

CINCINNATI! 

1977 

! 

!  ! 

! 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

• 

-  » 

i 

I 

1 

T 

2322 

1582010 

!  917! 

4  A41 1 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1645! 

16.9  InONE 

ion 

CINCINNATI! 

1977 

1 

!  ! 

1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

T 

3001 

1589871 

!  ?14! 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1434! 

1 6.9 ! NONE 

!0K 

CINCINNATI! 

1978 

! 

!  ! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.91 

-  » 

! 

» 

1  . 

T 

11002 

1589872 

!  914! 

4A41 1 

195.0. 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1434! 

1 6.9 ! NONE 

io« 

CINCINNATI! 

1978 

1 

!  ! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  • 

! 

! 

! 

T 

3003 

1559873 

I  914! 

4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ) 

1434! 

16.9 !  NONE 

!0K 

CINCINNATI! 

1978 

1 

j  | 

i 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  • 

» 

{ 

1 

T 

3004 

1559874 

j  914! 

4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1434! 

16.9!  NONE 

ion 

CINCINNATI j 

1978 

! 

i  i 

j 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  | 

} 

1 

1 

T 

3005 

!589875 

!  914! 

4  A  4 1  j 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1434! 

16.9 (NONE 

ion 

CINCINNATI!* 

1978 

! 

1  ! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

! 

I 

T 

3006 

1589876 

!  914! 

4A41! 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

-  j 

1434! 

1 6. 9 INONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1978 

t 

!  1 

! 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

» 

-  J 

J 

! 

j 

T 

3007 

1589877 

1  914! 

4A411 

195.0! 

35.0! 

o.o! 

-  J 

1434! 

l6.9j.N0NE 

!0H 

Cincinnati! 

1978 

! 

1  ! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

j 

T 

3006 

1589878 

!  914! 

4  A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1 434! 

16.91N0NC 

!0H 

CINCINNATI*! 

1978 

! 

1  ! 

i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

• 

! 

1 

T 

3009 

•559879 

■  914! 

4  A  4 1  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1434! 

16.9!*N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1978 

1 

>  ! 

! 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

• 

-  • 

! 

! 

1 

T 

3010 

1589860 

!  914! 

4*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  t 

1434! 

16.9*  NONE 

!0H 

CINCINNATI j 

1978 

1 

1  1 

! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  • 

! 

! 

1 

T 

3011 

159C174 

!  yu! 

4A41J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

2434! 

1 6. 9  !  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1978 

! 

!  1 

! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  j 

J 

! 

! 

T 

3012 

1590175 

!  914! 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1434! 

16. 9  j  NONE 

{OH 

CINCINNATI! 

1973 

! 

1  ! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

! 

T 

3013 

1590176 

!  914! 

4A41! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1434! 

16.9  INONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1978 

1 

!  ! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  I 

j 

! 

J 

T 

3014 

1590177 

!  914! 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1434! 

16. 9!. NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1978 

f 

!  1 

! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  J 

! 

! 

1 

T 

3015 

1590178 

!  914! 

4A41! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

-  J 

1434! 

16.9IN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1978 

1 

!  ! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  * 

! 

! 

1 

T 

3016 

1590179 

!  914! 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1434! 

16.9 1  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1978 

! 

!  ! 

I 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  • 

{ 

! 

! 

T 

3017 

1590180 

I  914! 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1434! 

16.9!  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1978 

! 

(  ! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

! 

1 

T 

3018 

1590181 

!  914! 

4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1434* 

16.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1973 

! 

!  1 

! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  I 

! 

! 

! 

7 

301? 

1  IV« 

!  7*4* 

44411 

35. Cl 

7.C! 

1434 1 

!C!f 

1978 

1 

!  ] 

! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  j 

! 

1 

! 

T 

3020 

1590183 

!  914! 

4A41 1 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

-  i 

1434! 

16. 9! NONE 

ion 

CINCINNATI! 

1978 

1 

!  ! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

1 

T 

3021 

1590184 

!  914! 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1434! 

16. 9J  NONE 

!0K 

CINCINNATI! 

1978 

I 

|  ! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  | 

! 

1 

1 

T  -3022 

1596022 

!  914! 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1434! 

16.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1978 

! 

(  ! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  f 

! 

! 

! 

T 

3023 

1596023 

1  914! 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1434! 

16.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1978 

f 

!  ! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

! 

! 

T 

3024 

1596024 

I  914! 

4A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1434! 

If . 9  JNONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1978 

1 

!  ! 

1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

l 

1 

1 

T 

3025 

1596025 

J  914! 

4A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1434! 

16.9! NONE 

io>< 

CINCINNATI! 

1978 

1 

)  ! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  | 

! 

! 

1 

T 

3026 

1596026 

!  914! 

4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1434! 

16.9 {NONE 

lOM 

CINCINNATI! 

1978 

I 

1  1 

1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 
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ENGR! 

DIST1  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  MURDER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  HUNGER 

!  1VTCCJ  DIMENSIONS  1  DRAFT]  {CAPACITY!  HIGH-  1 

!  NET  1CC0EILENGTH13RDTH!  {  1  !  CST  1  CARGO  HANDLING 

-!REGXS-!**«»!  REG.  !  REG. 1  LOAD- J  !  CARGO  1  FIXED  1  cQUIPNENT 

l  TER  1  SEE \UUU\nm\  ED  !  !////////•  POINT  !  LINE-1 

1  TON-  iPAtiE!  OVER-IOVER -*/////!  HORSE!  PASS-  1  (LIGHT)  1  UUItUtlUlUt 

1  NAGE  !  IV  1  ALL  1  ALL  {LIGHT!  POWER!  ENGERS  (  (FEET)]  LINE-2 

(VESSEL!  ! 

IS  (OPERATING  !  ! 

! T C !  9ASE  !  YEAR  ! 

! AO!  LINE-1  !  8UILT  ! 
•TD!//////////I  OP  ! 

(EE!  LINE-2  !*REBUItT! 

(Id)  CRCULF 

; 

i 

TRANSPORT  CO.  ! 

(CONTINUED)! 

1  1  1  11 

1  1  l  !  1 

1  1  !  11 

!  III! 

! 

i 

i 

» 

\ 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

i  i 

i  i 

i  i 

!  1 

! 

! 

1 

1978  ! 

! 

T  3027 

‘.  596027 

1  91* ! * A*1 1  195.0!  35.0! 

J  1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

“ 

j 

1*34! 

-  ! 

1 6*  9 (NONE 
! 

1  OH  CINCINNATI! 

!  1 

T  3028 

•596028 

i 

1  91AJ4A41*  195.0!  35.0! 

1  1  1  195.0!  35. C! 

4.0! 

1.9* 

“ 

1*3*! 

-  ! 

1 6. 9! NONE 

i 

l OH  CINCINNATI ! 

!  1 

1V78  ! 

! 

T  3029 

i 596029 
! 

1  91 *) *A*1 !  195. 0!  33.0! 

J  1  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.9! 

1*34! 

-  1 

1 6.?i NONE 

1 

! OH  CINCINNATI! 

!  1 

1978  ! 

! 

T  3030 

1596030 

i 

1  9141***1!  195.01  35.0! 

1  !  1  145.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

" 

1*34! 

-  ! 

1 6. 9 { NONE 
! 

(OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1978  ! 

! 

T  3031 

i 596031 
! 

I  9U1AA41!  195.0!  35.0! 

1  1  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.V! 

— 

1*34! 

-  ! 

16. 9! NONE 
! 

J  OH  CINCINNATI! 

I  ! 

1978  ! 

! 

T  3932 

1596032 

! 

1  91*!*A*1!  195.01  35.0! 

1  1  •  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

• 

1434! 

-  ! 

16.9 (NONE 
! 

1  OH  CINCINNATI! 

!  t 

1978  ( 

T  3033 

1596033 

1  9t*!*A*1!  195.01  35.0! 

t  1  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.9! 

* 

1434! 

-  I 

16.9! NONE 
! 

(OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1978  ! 

1 

T  303* 

! 59603* 

! 

l  91*1 *A*1 l  195.01  35.01 

1  1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1434! 

-  ! 

16.9! NONE 
! 

10H  CINCINNATI! 

!  ! 

1978  ! 

! 

T  3035 

1596035 

1 

•  91  * ! * A* 1 !  195.0!  35.0! 

1  1  1  195.01  35.01 

9.0! 

1.91 

** 

U34! 

-  1 

16.9! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1970  ! 

! 

T  3036 

1596036 

1 

1  9H1AA41!  195.0!  35.0! 

1  1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1*3*! 

-  ! 

1 6  .9 {NONE 
! 

10H  CINCINNATI! 

I  I 

1973  ! 

! 

T  3037 

1596037 

1 

1  9UUU1!  195.0!  35.0! 

!  1  1  195.01  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

14341 
-  ! 

16.9! NONE 
! 

ION  CINCINNATI! 

1  1 

1978  ! 

T  3036 

1596038 

1 

!  91 *{ * A*1 1  195.0!  35.0! 

1  1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

1434! 

-  I 

1 6.9! NONE 
l 

(OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1978  ! 
! 

T  3039 

1596039 

1 

1  91*!*A*1!  195.01  35.0! 

1  1  1  195.01  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1434! 

-  ! 

16.9IN0NE 

! 

ION  CINCINNATI! 

I  I 

1978  ! 
! 

T  30*0 

15960*0 

1 

1  914UA41!  195.0!  35.0! 

1  1  *  195.01  35.01 

9.0! 

1.9! 

~ 

1*3*1 
-  I 

1 6. 9 (NONE 
! 

(OH  CINCINNATI ( 

!  1 

1978  ! 
! 

T  30*1 

•5960*1 

i 

1  9t*t*A*1!  195.01  35.0! 

1  l  1  195.0!  35.0! 

9.01 

1.9! 

- 

1*3*! 

1 6. 9! NONE 

I 

ION  CINCINNATI! 

t  1 

1978  ! 

I 

T  30*2 

j  5960*2 

1 

!  91*UA*1!  195.0!  35. 0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1*3*1 
-  1 

16.9! NONE 
! 

1  OH  CINCINNATI! 

!  t 

1978  ! 
1 

T  30*3 

15960*3 

! 

•  91*1*4*1 !  195.0!  *5.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1*3*! 

-  1 

1 6. 9 ! NONE 
! 

ION  CINCINNATI! 

!  ! 

197e  ! 
i 

T  30** 

15960** 

1 

!  91*!*A*1!  195.0!  35.0! 

!  !  •  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

1*3*! 

-  ! 

16.9! NONE 
( 

(OH  CINCINNATI! 

!  1 

1978  ! 
! 

T  30*5 

15960*5 

1 

!  91*!*A*1«  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

1*3*! 

-  ! 

1 6 .9 | NONE 
! 

tOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1978  ! 
! 

T  30*6 

! 5960*6 
! 

!  91*!*A*1!  195.0!  35. C! 

•  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1*3*1 
-  ! 

16.9IN0NF 

! 

!CH  CINCINNATI! 

!  1 

1978  I 
! 

T  30*7 

1S97620 

1 

!  91*f*A*1!  195.0!  35.0! 

!  t  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

1*3*! 

-  1 

16  •  9{ NONE 
! 

(OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1978  ! 
! 

T  30*6 

1597621 

! 

!  91*J*A*1!  195.0!  35.0! 

•  !  •  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

" 

1*34! 

-  ! 

16.9! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1978  ! 
1 

T  30*9 

1597622 

! 

!  9U!*A*1*  195.0!  !5.C! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1*3*! 

-  ! 

16.91N0NE 

1 

IOH  CINCINNATI! 

1  l 

1978  ! 
! 

T  3050 

1597623 

! 

•  9U!*A*1«  145.0!  35.0! 

!  !  !  145.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

~ 

1*3*! 

.  i 

16.91N0NC 

i 

ION  CINCINNATI! 

!  ! 

1978  ! 

T  3051 

159762* 

! 

!  91414*41!  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

1*3*! 

-  ! 

16.?!N0N£ 

! 

IOH  CINCINNATI! 

!  1 

1978 

T  3052 

1600686 

1 

!  91*!*A*1!  145.0!  35.0! 

!  •  •  195.0!  35.0! 

9.C! 

1.9! 

“ 

1*3*! 

-  ; 

1 6.9! NONE 
! 

ION  CINCINNATI! 

!  ! 

1978 

T  3053 

1600687 

1 

!  91*!*A*1!  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

• 

1*3*1 

-  i 

16. 9! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

i  ! 

1978 

T  3C5* 

•600688 

! 

!  91  *  !*  A*1 !  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9* 

“ 

1*3*! 

16.9IN0NC 

I 

IOH  CINCINNATI! 

1  ! 

mi 

T  3055 

1616830 

1 

1  91*»*A41!  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.3! 

1*57! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

T  3956 

•616831 

i 

•  91 *!*a*1 •  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1*57! 
-  ! 

19.01N0NE 

• 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1930 

T  3057 

i  61 68 32 

1 

!  9U!*A*1!  195.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  15.0! 

9.0! 

1  •  3i 

” 

1*57! 

-  ! 

19.0! NONE 

J 

!0»  CINCINNATI! 

!  1 

1980 

T  3056 

1616833 

i 

•  91*!*A*1!  195.0!  35.0! 

•  •  I  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1*57! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

ION  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

T  3059 

161683 * 

; 

1  91  4 ! 4441 !  195.0!  35.0! 

!  •  !  145.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1*57! 
-  ! 

19.0! NONE 

i 

•OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1930 

T  3060 

•616835 

i 

1  91 *! *A*1 !  195.0!  35.0! 

!  •  •  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

• 

1*57! 
-  ! 

19.0! NONE 

J 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

T  3061 

•616836 

1 

!  91* !***1 !  145.0!  35.0! 

I  !  •  145.0!  35. C! 

9.0! 

1.3! 

- 

1*57! 
-  1 

19.0! NONE 

i 

IOH  CINCINNATI! 
i  ! 

1930 

T  3062 

1616837 

1 

1  91* !*A*1 J  1«5.0!  35.01 

!  !  J  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1*57! 
-  ! 

19.0SNONE 

! 

JOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

T  3063 

•616838 

! 

!  91* !*A*1 *  193.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1*57! 

_  i 

19.01NOME 

! 

IOH  CINCINNATI ! 

!  ! 

1980 

T  306* 

1616839 

1 

!  91*!*A*1 !  195.0!  35.0! 

t  !  •  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

• 

1*5  7*! 

-  t 

19.0IN0NE 

i 

JOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

T  3065 

!6i6e*o 

i 

!  91*!*a*1!  195.0!  35. C! 

!  !  •  145.0!  35.0! 

9.0! 

1.0! 

” 

1  *  5  7  j 
-  ! 

19.0! NONF 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1930 

T  3066 

i 6168*1 

i 

1  91*!4A*1!  145.0!  35.0! 

!  •  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.3! 

1*57! 
.  i 

14.0JN0NE 

J 

JOH  CINCINNATI! 

•  ! 

1930 

T  3067 

•6168*2 

1 

!  91  * !*A*1 !  19$. 0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

| 

1*57! 
-  ! 

19.0'NONE 

! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1990 

T  3068 

14165*3 

1 

!  91*!*A*1!  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1*57! 

-  j 

19.0! NONE 

i 

IOH  CINCINNATI! 

I  ! 

1980 

T  3069 

16168*4 

i 

!  91 *!* A*1 J  195.0!  35.0! 

!  !  •  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

14571 
-  ! 

1 9. oi NONE 

i 

!0H  CINCINNATI! 

1  ! 

1980 

T  3070 

16168*5 

1 

!  914‘AAAU  1«5.0!  35. C! 

!  •  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.3! 

- 

1 4  5  7  j 

-  j 

19.0! NONE 

i 

IOH  CINCINNATI! 

1  ! 

1980 

T  3071 

•6148*6 

! 

!  91  A! AAAI !  195.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

" 

1*57! 

-  i 

19.0 !NONE 

j 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

T  3072 

1 6168*7 

1 

J  91AJAA41!  195.0!  35.0! 

!  !  •  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.3! 

- 

1*57! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

T  3073 

16168*8 

!  91*1*4*1!  195.0!  35.0! 

•  !  •  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.2! 

- 

1*57! 
-  | 

19.0JN0NE 

l 

!0H  CINCINNATI! 

!  » 

1950 

T  307* 

16148*9 

j 

•  91 AS4AA1 !  195.0!  35.3! 

!  !  •  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.3! 

” 

1*57* 
-  | 

19, oj NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1930 

T  3075 

1616850 

1 

!  91AJAA41!  145.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

4.0! 

1.3! 

** 

1*57! 
-  ! 

1 9  .0 ! NONE 
! 

(OH  CINCINNATI! 

(  l 

1980 

T  3076 

1614551 

1 

!  914SAA41!  195.0!  35.0! 

!  1  !  145.0!  35.0! 

9.0! 

1.3! 

* 

1*57! 
-  ! 

19.05NCNE 

i 

!0H  CINCINNATI! 

!  I 

1980 

T  3077 

Uuesi 

t 

1  91  A! AAAI !  145.0!  35.0! 

•  !  *  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.3! 

** 

1*57! 

.  i 

1  9 . OINONE 
i 

!0W  CINCINNATI! 

!  ! 

1930 

T  3075 

♦616853 

1 

!  91*i*A41‘  145.0!  35.0! 

!  !  •  195.0!  35.0! 

?.G! 

1.3! 

| 

U5/i 
-  ! 

1 9.ol NONE 

■ 

! ON  CINCINNATI! 

1  ! 

1980 

T  3079 

141685* 

I 

I  914I4A41!  *95.0!  35.0! 

J  !  »  ??5.0!  35.0! 

9.0! 

1.3! 

1*57! 

-  t 

19*0! NONE 

■ 

JOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

T  3080 

1616855 

1 

! 

1 

t  91*1**41!  195.0!  <5.0! 

!  !  !  195.0!  w.C! 

!  !  !  !  ! 

!  !  i  !  ! 

9.0! 

1.8! 

! 

i 

1 45  7 ! 
-  ! 
! 
! 

1 9.0 ! NONE 
! 
j 

j 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

!  ! 

!  1 

1980 

660 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF 

VESSELS 

ENGRI 

OX  ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAM  AND  NUMBER 

1  COAST 

]  GUARD 

1  NUMBER 

1  1V7CCI  DINFNSICNS  J  DRAFT! 

1  NET  ICODElLENuTHiJNOTHt  1 

1RE6IS-!****!  REG.  1  PEG.ILOAD-! 

I  TER  1  SEC! //////! /////!  ED  ! 

1  TON-  IPAGE!  OVER-! OVER*!/////! 

1  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  lLUHTt 

MORSE! 

POVEM 

CAPACITY!  HIGH-  !  !  VM  if  L  1  1 

!  EST  !  CARGO  HANOLZNC  \%  {OPCRAf IMG  f  f 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  f  TCI  BASE  !  YEAR  ! 

nuuu  1  POINT  1  LINE-1  IAOI  LINC-1  !  SUIL7  S 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// J TO! //////////I  OR  ! 

CN4ERS  1  (FEET)!  LINC-2  !EC!  LIN8-2  MRC6UIU1 

<1M  ORCULF 

TRANSPORT  CO. 

! 

1 

1  1 

l  t 

1  1 

1 

1 

I 

1 

! 

( 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

1 

} 

(CONTINUED) I 

1  1 

! 

1 

I 

! 

! 

I 

7  1081 

1*1*856 

914I4A41I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

14571 

1 9.01  NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

19E0 

1 

J 

1  1 

195-01 

35.01 

1.01 

-  1 

I 

i 

1 

T  1012 

1*14657 

91414*41 | 

195.0! 

35.01 

9.01 

- 

1457! 

19.01N0NE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

! 

1  ! 

195.01 

35. Cl 

1*3! 

-  ! 

f 

! 

! 

1 

T  3013 

1*1*858 

91 4{ 4A  41 | 

195.01 

35. Cl 

9.01 

- 

1457! 

U.OINONE 

1  OK 

CINCINNATI! 

1980 

I 

! 

1  I 

195.0! 

35.01 

1.3! 

-  ! 

I 

1 

J 

i 

T  108* 

161*859 

914J4A411 

19$. 01 

35. C! 

9.0! 

- 

1457! 

19.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.0! 

-  I 

t 

! 

I 

1 

T  1025 

1*1*860 

914UA4K 

ns. oi 

35.  C! 

9.01 

- 

1457| 

h. ament 

!  OH 

CINCINNATI! 

1910 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.81 

-  ! 

! 

I 

t 

1 

T  ?ir* 

1*1*861 

91414A41! 

195.01 

35.  Ct 

9.0! 

« 

14571 

19 .0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1980 

! 

1 

1  1 

195.01 

35.  Q! 

1.8! 

•  ! 

! 

! 

! 

1 

T  3087 

16148*2 

91 4  J  4  A  41  | 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1457! 

19.0 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1  98C 

! 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

T  3018 

1616843 

9U14A411 

195. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14571 

it.oinone 

!0H 

CINCINNATI t 

1980 

I 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

1 

1 

1 

! 

t  ioa» 

1616664 

9t  4( 4A41 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

14571 

19.0ihONE 

CINCINNATI! 

1980 

! 

1 

1  1 

193.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  ) 

! 

! 

I 

! 

T  3090 

161*665 

91414A411 

1«5.0! 

35.01 

9.01 

- 

U57! 

19.0! NONE 

ION 

CINCINNATI! 

19J0 

I 

1 

I  1 

195.01 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

t 

I 

1 

1 

T  3091 

1614866 

91 4 (4  Ail  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1457! 

19.0INONE 

f  OH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.81 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

7  3092 

1616867 

914KA411 

195.01 

35.01 

9.01 

- 

1457! 

19,0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

! 

1  1 

195.0! 

T5.0! 

1.8! 

-  | 

! 

I 

t 

! 

7  3093 

1*1*868 

9U14A41I 

195.0! 

55.0! 

9.0! 

- 

1457! 

19.01N0NI 

IOH 

CINCINNATI! 

1950 

• 

i 

1  ! 

m.oi 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

f 

( 

) 

7  3094 

141*869 

91 4! 4 A41 1 

195.01 

35.0! 

9.C! 

- 

1457! 

19.01  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

19> 

I 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.1! 

-  ! 

! 

! 

1 

7  3095 

1*16870 

914I4A41I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

14571 

19.0IN0NE 

1  ON 

CINCINNATI! 

IIP 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.1! 

-  ! 

! 

! 

f 

T  309* 

1616171 

914I4A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1457! 

19.0! NONE 

ION 

CINCINNATI* 

» 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.4! 

-  j 

1 

! 

i 

7  39*“' 

•616872 

914I4A41I 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1457! 

19.0! NONE 

!9H 

CINCINNATI. 

i 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  1 

t 

! 

! 

7  3098 

1*16871 

914J4A41I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1457! 

h.oinone 

!  OH 

CINCINNATI) 

19 

l 

1  1 

19J.0! 

35. Cl 

1.4! 

.  i 

! 

I 

l 

T  3099 

1*1*874 

91414A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1457! 

19.0 (NONE 

l  OH 

CINCINNATI, 1 

V  V 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

I 

! 

T  3100 

161*875 

914I4A411 

?95.0J 

35.0! 

9.0! 

- 

14171 

19.01H0HE 

IOH 

CINCINNATI! 

nsi. 

t 

1 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ( 

! 

I 

I 

I 

7  21000 

1524736 

93114A411 

209.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1629! 

15.4 (NONE 

IOH 

1970 

! 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ( 

! 

1 

I 

7  21018 

1530926 

93U4A41! 

200.0) 

35. C! 

9.0! 

- 

1629! 

23.2! NONE 

10*- 

- 

n  . 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.*! 

-  ! 

! 

! 

t 

* 

7  2102B 

153C927 

931I4A41! 

2C0.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1629! 

23. 2 ! NONE 

IOH 

.Til 

1W1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

i 

7  21030 

1530928 

93114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1029! 

23. 2! NONE 

ion 

!l 

1971 

1 

1  t 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  | 

» 

! 

7  21048 

1530929 

93114A41I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

10291 

23.2 ! NONE 

ION 

m 

197? 

t 

I  1 

200.0! 

35.01 

1.61 

-  I 

I 

! 

7  21053 

1530930 

931I4A41 1 

200. 01 

35.0! 

9.01 

- 

10291 

23.2 (NONE 

IOH 

CINC. 

■o’ 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

! 

! 

T  210*8 

1530931 

93114A41I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1629! 

23.21  NONE 

!0M 

CINCINNATI'. 

• 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

1 

t  21078 

1530932 

93114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1629! 

23.2!N0Nt 

tOH 

CINCINNATI! 

1W1 

1 

!  1 

20C.O! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

7  21089 

1530933 

93114A41I 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

16291 

23.21  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

197  V 

! 

l  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

7  21093 

1530934 

93114A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1629! 

23.2 !  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

I 

7  21108 

!  S  30®  3  5 

93114A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1029! 

23.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

7  21118 

1531241 

931UAWI 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*291 

25.2INONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

l 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

I 

1 

I 

7  21129 

1531242 

93114A41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1*29! 

2J.2IN0NE 

Ion 

CINCINNATI! 

1971 

1 

t  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

l 

| 

T  21138 

1531243 

931 ! A'41 1 

200.0! 

3C.0! 

9.0! 

- 

1629! 

23.21  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

7  21143 

1531244 

931I4A41! 

2C0.C! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1*291 

23.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  21158 

1531245 

931I4A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1629! 

23.2 ! NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1971 

! 

t  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

T  211*8 

1531246 

931 I4A41 { 

200.0! 

55.0! 

9.0! 

- 

1*29! 

23.2IN0NE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1971 

( 

t  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

I 

r  21170 

1531247 

931I4A41J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1629! 

23.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

! 

T  21180 

1 531 248 

93114A411 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

16291 

23.2 (NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

I 

1  I 

200.0! 

35.0! 

1.6» 

-  ! 

1 

1 

1 

7  21190 

1531249 

93U4A41I 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1629! 

23. 2 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

l 

1 

T  21 2GB 

1531250 

931 J4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1629! 

23.2 1  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

1 

7  21218 

1531251 

931 14A41 1 

900.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1629! 

23.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

.00.0! 

35.0! 

1.*! 

-  i 

! 

! 

! 

7  21228 

1531254 

93114*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1629! 

23.2 ! NOME 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

200.0! 

35. OJ 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

7  21238 

1531255 

931I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1029! 

23.2 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

7  21240 

1538369 

93114A41J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1629! 

23.2 (NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

I 

| 

7  21250 

1538570 

931 <4*41 | 

200.01 

35.0! 

9.0! 

• 

1029! 

23.2 ! HONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

T  212*0 

1538571 

93114A411 

200.0! 

Tslo! 

9.0! 

- 

1629! 

23. 2 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  I 

200.0! 

'  .0! 

1.6! 

-  j 

! 

! 

! 

T  2127B 

1538572 

93114A41J 

20C.0! 

V5,» » 

V.OJ 

- 

1629i 

23.2 ! NONE 

J  OH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1 

200.0! 

3‘  A 

1.6! 

-  1 

{ 

I 

! 

T  21288 

1538573 

93114A41! 

200.0! 

3..0! 

9.0! 

- 

i 

1629! 

23. 2 !»ONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

T  2129B 

1538574 

931 14A41 J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1629! 

23. 2 !  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

! 

T  21308 

1559243 

931HA411 

2CC.0! 

35.0! 

9.0! 

— 

1629! 

23.2! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1972 

! 

!  I 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

1 

7  21 318 

1539244 

931J4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1629! 

23.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  t 

200.0! 

35.0! 

1.61 

-  i 

f 

! 

1 

T  21328 

1539246 

93114A41I 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1629! 

23.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

1 

!  I 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

1 

T  21338 

1539247 

931UA41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1629! 

23.2IN0HE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  t 

1 

! 

1 
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2 

1VTCCI  DIMENSIONS  lORAET! 

1CAPACITY!  HIGH-  1 

1  V  E  S  S  C  L  1 

I 

DtSTl 

OPERATOR 

1  NET  1  CODE  1 LENGTH! 9R0THI 

! 

! 

1 

EST  1  CARGO  HANDLING 

IS  IOAEAATIHC  1 

! 

YEAR  !’ 

IS“1 1  REG.  1  REG. 1 LO 
R  1  SEE!//////!/////! 

CARGO  1  FIXED  1  ElUIPMENT 

8 /////// 1  POINT  I  LINE-1 

(TCI  BASE  1 

1  COAST 

IT? 

ED  ! 

1 

1  AO  I  LIVE-1  I 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  OUARD 

1  TON-  IPAGEI  0VEP-10VEP-1/////1  M0RSE1 

PASS-  KLIGHTM////////////////ITD !//////////! 

OR  ! 

1  NUMBER 

i  NKt  !  IV  1  »LL  1  ALL  ILICUTI  FOVEA  t 

ENSCRS  !  (FEET)!  LINE-2 

SEE !  LIHE-Z  1**I0UILII 

— 

- - - - 

l 

1 

!  1  11 

! 

"4 

I 

! 

!  t 

! 

(18)  CRSULf 

TRANSPORT  CO. 

! 

! 

1 

1 

1  1  1  1 
11  11 

1 

! 

! 

1 

1 

1  1 

1  1 

! 

T  2136B 

(CONTINUED) 1 

1539250 

1 

1 

11  11 
93114A41!  200.0!  3S.C! 

t 

9.0! 

. 

! 

1629! 

1 

23.21  NONE 

10H  CINCINNATI! 

1972  ! 

t 

f 

1  i  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1  1 
10M  CINCINNATI! 

1972  ! 

T  2137B 

1539251 

1 

93114A411  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1629! 

23. 2 1  NOME 

1 

1 

1  !  20G.O!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1  t 

10H  CINCINNATI! 

1972  I 

T  21388 

1539252 

1 

93114A411  200.01  35. Cl 

9.0! 

- 

16291 

23*2! NONE 

! 

1 

•  1  200.01  35.01 

1.61 

-  1 

1 

1  1 
10H  CINCINNATI 1 

1972  ! 

T  2139B 

1539253 

1 

93114R41!  200.0!  35.0! 

9.01 

- 

16?9| 

23.2 lNOME 

1 

1 

1  1  200.0!  35.01 

1.61 

-  1 

1  ! 
(OH  CINCINNATI) 

1972  ! 

T  21A03 

1539254 

1 

9  3 1 1 4  A  4 1 1  20C.01  35.0! 

9.0) 

- 

1629) 

23.2! NONE 

1 

1 

1  1  200.01  35.01 

1.6! 

-  1 

1 

!  1 
(OH  CINCINNATI! 

1972  1 

T  2141B 

1539255 

1 

93114A41!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1629! 

23.21N0NE 

1 

1 

!  1  200.01  35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

1  ! 
10H  CINCINNATI! 

1972  ! 

T  ZU29 

1559256 

i 

93114A41!  200.01  35.01 

9.0! 

- 

16291 

23.2! NONE 

1 

i 

1  1  200.01  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  1 
10K  CINCINNATI! 

1972  ! 

T  2143B 

1539257 

! 

93114*411  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

16291 

23.2! NONE 

! 

I 

1  1  200.0!  35.01 

1.6! 

-  1 

! 

1  1 
10H  CINCINNATI! 

1972  ! 

T  21440 

1 539256 

1 

93114A41!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1629! 

23.2 ! NONE 

! 

! 

1  1  200.01  35.0! 

1.6! 

-  1 

I 

1  1 
!0H  CINCINNATI! 

1972  ! 

T  21433 

1539259 

1 

931 1 4 A  41 1  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1629! 

23.2 1  NONE 

1 

t 

1  l  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

1  i 

10H  CINCINNATI! 

1973  ! 

T  13C019 

1544354 

1 

944 ! 4A41 |  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1623! 

1 8.9! NONE 

I 

! 

!  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

1  1 
10H  CINCINNATI! 

1973  ! 

T  130029 

!  544  355 

1 

94414A41!  200.0!  35.0! 

9.01 

- 

16231 

U.9IN0NE 

J 

i 

!  !  200.01  35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

1  1 
10H  CINCINNATI! 

1973  1 

T  130038 

1544356 

! 

94414A41!  200.0!  35.0! 

9.01 

- 

16231 

18.91  HONE 

1 

! 

1  I  200.0!  35.01 

1.6! 

-  1 

! 

1  1 
10H  CINCINNATI! 

1973  ! 

T  130048 

1544357 

1 

94414A411  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1623! 

1  8. 9 1  NONE 

1 

1 

I  !  200.01  35.01 

1.6! 

-  1 

! 

!  i 

1  OH  CINCINNATI) 

1973  ! 

T  130050 

1544350 

I 

94414A411  200.0!  35.0! 

9.01 

- 

1623! 

16. 91  NONE 

1 

t 

1  !  200.0!  35. C! 

1.61 

-  I 

! 

1  1 
IOH  CINCINNATI] 

1973  ! 

T  130069 

1544359 

1 

94414A41I  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1623! 

16.9! NONE 

j 

1 

1  1  200.0!  35.01 

1.6! 

-  1 

1 

1  1 
IOH  CINCINNATI! 

1973  ! 

T  130078 

1544360 

1 

94414A41!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

16231 

18.91N0NE 

1 

I 

t  1  200.01  35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

!  1 
tOH  CINCINNATI! 

1973  ! 

T  130089 

1544361 

1 

94414441!  200.0!  35.01 

9.0) 

- 

1623! 

18.91  NONE 

I 

1 

!  1  200.01  35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

(  1 
!0H  CINCINNATI! 

1  973  ! 

T  1JGC98 

1544362 

1 

944 1 4441 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

16231 

1 8.9 {NONE 

1 

1 

1  I  200.01  35.0! 

1.61 

-  1 

1 

!  ! 
!0M  CINCINNATI! 

1973  ! 

T  130109 

1544363 

f 

94414A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

16231 

18.9! NONE 

| 

1 

!  ]  200.0!  35.01 

1.6! 

-  1 

1 

!  > 
IOH  CINCINNATI! 

1973  ! 

T  130119 

1544364 

1 

944! 4441 !  200.0!  35.0! 

9.01 

- 

16231 

18. 9) NONE 

1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1973  ! 

T  130126 

1544365 

1 

944 14441 !  200.0!  35.0! 

9.01 

- 

16211 

1 8.9 1  NONE 

1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

!0M  CINCINNATI! 

1973  ! 

T  1 301 3" 

1544366 

1 

94414441!  20C.O!  35.0! 

9.3! 

- 

16231 

1 8  1  NONE 

1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

—  | 

1 

!  i 

IOH  CINCINNATI! 

1973  ( 

T  1301 A  f 

1544367 

1 

944{4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1623! 

18  •  9! NONE 

T  130159 

! 

1544368 

1 

! 

!  1  200.0!  35.0* 

944! 4441 1  200.0!  35.0! 

1.6! 

9.01 

1623! 

1 

16.9). *«  ONE 

!  1 
(OH  CINCINNATI! 

1973  I 

1 

1 

!  !  2CO.O!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1  1 
IOH  CINCINNATI! 

1973  ! 

I  13016? 

1544369 

1 

94414A41!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1623! 

13*51  NONE 

T  130178 

l 

1544370 

1 

t 

l  !  2iO.O!  35.0! 

944*4441!  200.01  35.0! 

1.61 

9.0! 

. 

-  ! 
1623! 

1 

1 5. 9*  NONE 

!  2 
{OH  CINCINNATI! 

1973  l 

! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

!  1 
! OH  CINCINNATI! 

1973  I 

J 

T  150180 

1544371 

1 

944*4441!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1623! 

! 8. v! NONE 

1 

1 

•  !  20C.0!  55.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

!  5 

IOH  CINCINNATI! 

T  13019? 

1544372 

! 

944 ! 4A41 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1623! 

1«.«!L0NE 

197?  1 

1 

! 

!  1  200.02  35.0! 

1.6! 

-  1 

!  1 
!CM  CINCINNATI! 

1973  ! 

T  130209 

1544373 

1 

944! 4A41 I  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

16*3! 

18.9JN0NE 

1 

! 

!  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

!  1 
!0H  CINCINNATI* 

1973  ! 

T  130219 

1544374 

1 

944 ! 4A41 !  2C0.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1623! 

16.9! NONE 

i 

! 

!  !  20C.0!  35.0! 

1.0* 

-  1 

!  ! 
!0k  CINCINNATI! 

1973  ! 

T  130228 

i5443?5 

1 

944 ! 4A41 1  203.0!  35.01 

9.0! 

- 

1623! 

1B.9JM0NE 

1 

t 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

*  ! 
•0*  CINCINNATI! 

1973  j 

T  13023B 

1544376 

! 

944*4441  *  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

16731 

18.9! NONE 

! 

i 

!  1  200.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

IOH  CINCINNATI! 

1973  I 

T  130240 

1544377 

t 

944 ! 4A41 (  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1623! 

16.71NONE 

• 

i 

•  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

a  • 

1973  ! 

T  13C258 

*1544379 

*1 

94414441 !  200. 0!  35. C! 

9.0! 

- 

1623! 

1 8.9  J  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

i 

! 

*  !  2C0.01  35.0! 

1.6! 

-  i 

!  ! 
SOM  CINCINNATI! 

1980  I 

T  132008 

*1616876 

1 

994*4441 !  2CO.O!  35.0! 

9.0* 

- 

1600! 

19.01N0NE 

1 

! 

•  !  200.0!  35. C! 

1.8! 

-  i 

! 

!  I 

10K  CINCINNATI! 

1980  1 

T  13201 B 

1616877 

1 

99414441!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

•  1600* 

19.0 1  NONE 

J 

! 

•  !  200. C!  35. C! 

1.3! 

! 

!  I 

!0K  CINCINNATI! 

1980  ! 

T  13202? 

1616876 

j 

994*4441!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1600! 

1 9. C! NONE 

i 

i 

*  !  203.0!  55.0! 

1.8! 

-  ! 

i 

1  l 

! OH  CINCINNATI! 

I960  1 

T  132033 

1616*79 

! 

99414A41*.  200.01  35.0! 

9.C! 

- 

!  16001 

19.0IN0NE 

j 

i 

!  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

1 

1  1 
IOH  CINCINNATI! 

1980  1 

T  S3  2043 

1616530 

j 

99  4  ! 4  441  !  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1600! 

19. 0! NONE 

! 

* 

!  5  200.0!  35.0! 

1.8! 

•  -  1 

! 

1  1 
!0H  CINCINNATI! 

1980  ! 

T  132058 

161685c 

i 

994*4441*  >00.0!  55. °! 

9.0! 

- 

*  1600! 

1O.0IN0NE 

» 

i 

!  !  2C0.0!  35. C! 

1.8! 

!  -  ! 

t 

!0H  CINCINNATI! 

1980  ! 

T  132063 

1616882 

j 

994*4441!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1  S600f 

19.0! NONE 

! 

i 

!  •  200.0!  35.0! 

1.8' 

*  -  1 

•OH  CINCINNATI! 

1980 

T  132078 

1616*83 

! 

994*4441*  203.0!  35.3! 

9.0! 

- 

1  1600* 

19.01N0NE 

! 

f 

!  1  200.0!  3>  ,C! 

1.8* 

1 

!  ! 
•OK  CINCINNATI! 

1«80 

T  122030 

1616884 

994*4441*  200.0!  35. C! 

V.O! 

- 

!  1600! 

19.0! NONE 

l 

t 

1  !  2C0.0!  3 i .0! 

1.3! 

i  ~  1 

1 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1980 

T  132099 

1616835 

! 

99414441!  20n.0!  35. C! 

9«  51 

- 

!  1600! 

19.J1N0NE 

? 

! 

1  !  20C.O!  3* .0! 

1.3! 

!  -  ! 

1 

!0H  CINCINNATI! 

1980 

T  132108 

1616886 

1 

9941444/f  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  *  600! 

19.0! HONE 

1 

f 

!  !  200.3!  35.0! 

1.3! 

!  -  ! 

1 

!  1 
(OH  CINCINNATI! 

1950  ! 

T  13211? 

1616887 

1 

994! 4* 41 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1600! 

19.0! NONE 

l 

! 

•  !  200  0!  35.0* 

*.8! 

!  -  ! 

1 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1980 

T  132120 

1 &1 68*0 

1 

994JU41!  200.  J!  35.0! 

<9.0! 

- 

!  16001 

19.0 ! NONE 

1 

1 

‘  !  200.0!  35.0! 

1.3! 

!  -  1 

! 

1  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1980 

T  132138 

•616889 

1 

994 ! 4441 !  20C.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1600! 

19.0! NONE 

i 

J 

!  !  200.0!  35.0! 

1.3! 

!  "  ! 

1 

1  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1980 

T  132140 

*1616890 

1 

99414441  !  200.  )!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1600! 

19.3 ! NONE 

! 

i 

!  !  200.0!  35.3! 

1.8! 

!  -  ! 

1  ! 
JON  CINCINNATI! 

1961 

T  133009 

•616891 

i 

994*4441 1  200. 0!  35.0! 

9.0! 

- 

l  1600! 

19. 31  NONE 

j 

!  1  200.0!  35.0! 

1.3! 

!  1 
!0M  CINCINNATI! 

1981 

T  133C1P 

1616892 

» 

?94l4A>1!  200.0!  35.0! 

3.0! 

- 

!  1600! 

1 9. sl NONE 

t 

1 

!  1  200.0!  35. C! 

1.3! 

!  -  ! 

!0H  CINCINNATI! 

1981 

T  133028 

*1616893 

1 

994144411  tOO.OI  35.0! 

9.0! 

- 

•  16C0! 

19. 3! NONE 

T  133039 

•616894 

1 

l 

!  (  200.0)  35.0! 

994 14441 !  200.0!  35. C! 

1.3! 

9.0! 

. 

1  -  ! 
!  1603! 

! 

19. 3! NONE 

!  ! 
JON  CINCINNATI! 

1961 

t 

l 

j 

§ 

i 

l 

!  t  2CC.0!  35.0! 

t  !  1  ! 

1  l  !  ! 

1.8! 

t 

i 

t  -  ! 

*  j 

i  i 

! 

i 

! 

!  ! 

!  1 

!  1 
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£«M 

! 

iVTCCl  DIMENSIONS  t  DRAFT! 

(CAPACITY! 

HUH-  ! 

(VESSEL 

!  1 

OIST! 

OPERATOR 

!  NCT 

KOOEI  LENGTH!  3NOTHJ  t 

!  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING 

-IRESIS- 

-!**•*!  REG.  !  REG. ! LOAD-! 

t  CARGO  ! 

FIXED  I 

EQUIPMENT 

J  TCI  BASE 

I  TEAR  ! 

1  COAST 

!  TER 

!  SEE! //////! /////!  ED  ! 

! ////////! 

POINT  I 

LINE-1 

MOt  LINE-1 

!  BUILT  J 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

t  GUANO 

i  TON- 

’PAGE!  0 vEA-UTCP  !/////! 

HORSE!  PASS*  1 (LIGHT) I////////////////JTO!////////// 

!  OR  { 

1  NUMBER 

!  NAGE 

!  IV  !  UL  !  ALL  'LIGHT! 

POWER  t  ENGEAS  ! 

(FEET)! 

LIHE-2 

ICE  I  LINE-2 

(•NE9UILT! 

(IB)  ORGULf 

TRANSPORT  CO. 

(  1 

! 

1 

! 

! 

! 

t 

1 

! 

1 

! 

(CONTINUED) 1  ! 

1 

J 

! 

1 

1 

! 

I 

! 

1 

! 

T  133048 

1616895  1 

9941 

4441  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

19.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

1  ! 

1 

! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

! 

I 

T  133CSB 

(616696  1 

994! 

4441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1600! 

19.3 !NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1961 

l  ! 

i 

! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

( 

! 

T  133065 

(616897  ! 

994i 

4441  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1600! 

19.3! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1981 

!  ! 

l 

! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  133079 

1616896  ! 

994! 

4441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

19.3 ! NONE 

I  OH 

CINCINNATI! 

1981 

1  ! 

1 

! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

• 

! 

1 

T  133028 

(616699  1 

994! 

4441  ! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  1 

1600! 

19.3! NONE 

IOM 

CINCINNATI! 

1981 

1  I 

! 

1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

i 

I 

T  133099 

1616900  ! 

994! 

4441  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

19*3!  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

1  ! 

1 

1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  * 

! 

( 

! 

T  13310R 

1632336  ! 

994} 

4441  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1600! 

19.3!  NONE 

IOM 

CINCINNATI! 

1981 

!  ! 

j 

1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

; 

! 

! 

T  133119 

1632337  ! 

mi 

4441  ! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

! 

1600! 

19. J! NONE 

!0N 

CINCINNATI! 

1931 

!  ! 

i 

1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

I 

! 

T  133129 

1632338  I 

994! 

4441  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1600! 

19. 3 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

!  ! 

1 

! 

20C.O! 

35.0! 

t  •  8! 

j 

-  i 

! 

! 

! 

T  131138 

1632339  ! 

9941 

4441  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

19. 3 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

1  ! 

1 

! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  I 

I 

! 

1 

T  133148 

1632340  1 

9941 

4441  i 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

.  ! 

1600! 

19. 3  SHONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1961 

!  1 

I 

• 

200. 0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  1 

i 

1 

i 

T  133158 

1632341  1 

994! 

4441  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1600! 

19.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI) 

1981 

1  1 

! 

i 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  133169 

1632342  I 

9941 

4441  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

1 9. 3 ! NONE 

!0rt 

CINCINNATI! 

1981 

!  1 

1 

! 

200.0! 

75.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

T  13317B 

1632343  1 

994! 

4441  ! 

2C0.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1600! 

19.3! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1981 

1  ( 

1 

1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

T  133160 

1632544  1 

994! 

4441! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

.  • 

1600! 

19.3'NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

1  1 

1 

! 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

I 

! 

! 

T  133198 

1632345  1 

994! 

4441  ! 

200-01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1600! 

19.5! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

!  ! 

1 

! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

U8C  60 

1507225  1 

611! 

4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1460! 

14.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1967 

1  ! 

1 

j 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

uec  61 

1507226  1 

511! 

4  A  40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1460! 

1*.9( NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1967 

1  ! 

1 

I 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  1 

i 

1 

! 

uec  62 

1507227  ! 

611! 

4A41! 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1440! 

14 .0!  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1967 

t  i 

1 

J 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

UPC  63 

1507230  ! 

8111 

4440! 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

-  1 

1460! 

1*. 9| NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1967 

1  ! 

1 

! 

195.0! 

35.  C! 

1.9f 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

U9C  64 

1507231  t 

8111 

4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1460! 

1 4.9  J  NONE 

1 0  H 

CINCINNATI! 

1967 

!  ! 

! 

I 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  | 

! 

! 

I 

U8C  65 

1507232  ! 

611! 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1440! 

14.9IN0NE 

I  OH 

CINCINNATI! 

1967 

!  1 

1 

! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

I 

! 

U8C  66 

isor'3*  1 

811! 

4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1460! 

14. 0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1967 

1  ! 

! 

l 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

U9C  ?C 

ISC  43?  1 

81 1! 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1463! 

1 4.0! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1965 

1  ! 

1 

! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

I 

-  i 

! 

l 

! 

UBC  91 

! 5004j*  1 

811! 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1 463  i 

14.0! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1965 

!  ! 

! 

! 

195.0! 

35. CJ 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

! 

I 

UBC  92 

(500434  1 

811! 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1463! 

14.01NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1965 

!  1 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

I 

I 

UBC  93 

(500435  1 

611! 

4441 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1463! 

14.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1965 

!  1 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

U8C  94 

(500436  1 

811! 

4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1463! 

14.3'NONE 

2  OH 

CINCINNATI! 

1965 

!  ! 

i 

t 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

i 

1 

UOC  95 

(500973  1 

511 ! 

4A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

«  j 

1491! 

14.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1965 

i  j 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

» 

! 

UBC  97 

j  59C97S  i 

811! 

4A40J 

195.0 

75.0! 

9.0! 

-  ! 

1463! 

14.0SNONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1965 

!  ! 

! 

! 

195.  L 

*•0! 

I.o! 

! 

_  i 

; 

I 

I 

U»C  95 

(500976  ! 

611! 

4A41! 

195.0! 

3i.0! 

9.0! 

-  ! 

1 491 1 

14.0! NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1965 

!  i 

1 

1 

195.0! 

35.0! 

?./! 

i 

-  ! 

! 

! 

i 

UBC  99 

(500977  ’l 

811! 

4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

v  i 

1463! 

14.0!  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1965 

1  ( 

i 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  1 

1 

I 

! 

UBC  110 

(290677  ! 

811! 

4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1505! 

14,0! NONE 

!0H 

Cli 1NATI I 

1964 

!  ! 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

UBC  150 

(551962  1 

967! 

4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1445! 

20.1 1N0NE 

10H 

CINCINNATI! 

1974 

!  1 

1 

i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

2 

! 

i 

UBC  151 

1351965  ! 

967! 

4441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1445! 

20.1 ihONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

!  ( 

1 

i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

t 

“  ! 

i 

! 

1 

U9C  152 

(551968  ! 

967! 

4A41 ! 

195.0! 

3  5.C! 

9.0! 

-  » 

1445! 

20.1 (NONE 

IOM 

CINCINNATI! 

1974 

!  ! 

I 

! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

2 

-  ! 

• 

j 

! 

USC  153 

(551971  ( 

967! 

4441  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

14451 

20.i Inone 

ioH 

CINCINNATI! 

1974 

!  1 

1 

! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

UP*  *54 

1551974  ! 

967! 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1445! 

20.1! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1974 

1  ! 

1 

! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

2 

-  ! 

{ 

! 

! 

U9C  155 

1554360  1 

967! 

4441  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1445! 

20. 1 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI ! 

1974 

(  ! 

! 

i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

2 

-  i 

! 

! 

! 

UBC  156 

1554363  ! 

967! 

44  41  j 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

.  i 

14451 

20.1 !NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

!  1 

1 

l 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

UPC  157 

1554366  1 

967! 

4441! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

•  2 

1445! 

20.1  SHONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

1  1 

j 

! 

195.0! 

35. C! 

1.9* 

• 

-  ! 

! 

! 

! 

U?C  156 

1554369  1 

967  j 

4441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1445! 

20.1! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

j  j 

1 

! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

» 

! 

! 

UBC  159 

*1554372  j 

9671 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1445! 

20.1! HONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1974 

1  1 

i 

! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

UBC  160 

1554375  ! 

967  j 

4441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1445! 

20.1 {NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

!  ! 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

UBC  161 

1554378  1 

967! 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  < 

1445! 

20.1 1N0HE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

1  ! 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.91 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

UBC  162 

(554121  ' 

967! 

4AM ! 

!°5.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

14*5! 

20*1 

IQU 

(gur juwftTji 

{  07  A 

r  i 

1 

1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

UBC  163 

(554384  ( 

967! 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1445! 

20.1 (NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

(  1 

I 

! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

i 

1 

UBC  164 

1554387  1 

967! 

4441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1445! 

20. 1 ! NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

197* 

!  1 

1 

! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  j 

i 

! 

! 

UBC  165 

1554390  1 

967! 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1445! 

20. 1 {NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

1  1 

! 

i 

195.0! 

35.0! 

1  >! 

i 

-  ! 

! 

i 

! 

USC  166 

1554393  ! 

967! 

4  A41 1 

195.0! 

35.0! 

1 

-  ! 

1445! 

20.1 (NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

1  ! 

! 

195.0! 

35.0! 

1  ! 

• 

-  ( 

i 

! 

! 

UBC  167 

1554396  ! 

967! 

4441! 

195.0! 

35.0! 

9.u! 

-  i 

1445! 

20.1 !hON' 

(OH 

CINCINNATI! 

1975 

1  ! 

1 

! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

UBC  166 

1565948  M 

712! 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1497! 

23.O1N0NE 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

1975 

!  1 

1 

1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

i 

J 

UBC  169 

1565949  1 

712! 

4A41! 

195. OJ 

35.0! 

9.0! 

1 

1497! 

23. oi NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

!  ! 

1 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

UBC  170 

1565950  1 

7121 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1*97! 

23.01N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1 975 

1  ! 

!  ! 

I  1 

! 

1 

J 

I 

! 

195.0! 

! 

i 

35.0! 

! 

j 

1.6! 

; 

i 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

I 

1 

! 

I 
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ENCRt 

1 

1VTCC1 

DIMENSIONS  1  DRAFT ! 

iCARACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  e  S  S  £  L  ! 

! 

DIST! 

OPERATOR 

! 

1ET  1CODEILEN6TH13ROTMI 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  IOPERATINC  ! 

! 

«... 

KEG.  1 

KEG. ! LOAD-! 

1 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

1 TC I  PAS £  I 

TEAR  I 

1  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

I////////! 

ROINT  !  LINE-1 

! AO!  LINE-1  1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

l  cum 

TON-  1PA6E1 

OVER-! OVER-!/////! 

15RSE 

! 

RASS-  1  (LIGHT) !////////////////!TO!//////////l 

OR  ! 

!  NUN  BE  f. 

NAGS  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  {LIGHT! 

ROVER! 

ENCERS  1 

(FEET)!  LINE-2 

1  EE!  LINE-2  HREBUILT! 

(IS) 

ORtULF 

TRANSPORT  CO* 

I 

! 

! 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

!  1 

!  1 

!  ! 

! 

! 

! 

(CONTINUED] 

! 

1  1 

1 

1 

1 

| 

! 

!  ! 

UBC 

171 

1565951 

71214*411 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1*97! 

23. 0! NONE 

!f*0  ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

UBC 

172 

1545952 

71214A41 ! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1*97! 

23 ■ 0! NONE 

i oh  Cincinnati! 

1975  1 

| 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

\ 

-  ! 

! 

!  1 

! 

UBC 

173 

1565953 

71214A411 

195.0! 

35.01 

9.0! 

! 

1*97! 

23.0! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1975  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

! 

-  ! 

j 

!  ! 

! 

UBC 

174 

1565954 

71  21 4 A41 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1*97! 

23.01  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1975  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

uec 

175 

1563955 

j 

71214A41J 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1*97! 

23 .0 ! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1975  ! 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

» 

uec 

174 

JS65956 

71214*411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*97! 

23.01N0NE 

! OH  CINCINNATI! 

1975  i 

! 

1 

1 >5.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

UBC 

177 

1565957 

71214*4 

*  '5.0! 

35.0! 

y.O! 

- 

! 

1*97! 

23.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1975  ! 

l 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

t 

!  t 

1 

uec 

174 

1565959 

71214*411 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

( 

1*97! 

23.0IN0NE 

!0H  CINCINNATI! 

1975  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

UBC 

179 

1565959 

71214*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1*97! 

23.0! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1975  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  1 

! 

!  ! 

! 

U«>C 

180 

1565960 

71214A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1*97* 

23.0! NONE 

!0K  CINCINNATI! 

1975  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

.  j 

! 

!  ! 

1 

u»c 

181 

1565961 

712J4A41  | 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1497! 

23 .0 {NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1975  ! 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

UBC 

182 

1565962 

71214*41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1*97! 

23 • 0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1975  ! 

! 

*  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

I 

UBC 

1  A3 

1565943 

712*14*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

; 

1*97i 

2  3 .0 ! NONE 

!Ch  CINCINNATI! 

1975  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

25.0! 

1.6! 

i 

-  i 

! 

!  ! 

! 

UBC 

m 

1 565944 

71  224*41  1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*97! 

23.0! NONE 

! OH  CINCINNATI  I 

1975  l 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

UBC 

185 

1565965 

i 

71214*41  l 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1*97! 

23.0 ! NONE 

SON  CINCINNATI! 

1975  ! 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

l 

!  ! 

! 

UPC 

184 

1565966 

71214*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*97! 

23. ol NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1975  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

UPC 

187 

1565967 

71214*41! 

195.0! 

35. C* 

9.0! 

«• 

! 

1*97! 

23. 0! NONE 

!CH  CINCINNATI! 

1975  ! 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.61 

( 

-  ! 

» 

!  ! 

! 

uec 

188 

1565969 

71214*411 

195.3! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1*97! 

23,0! NONE 

!CH  CINCINNATI] 

1975  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

i 

UPC 

189 

1565969 

71214*411 

195.0! 

3>.0! 

9.0! 

- 

! 

1*97! 

23  •  0 ! NONE 

ION  CINCINNATI! 

1975  ! 

1 

t  1 

195.01 

35. Ci 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

!  ! 

! 

UEC 

190 

1565970 

71214*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*97! 

23.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1975  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

!  ! 

1 

UBC 

191 

1545971 

71214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*97! 

23.01  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1975  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  | 

| 

!  ! 

! 

uec 

192 

156597? 

712HA.il 

195.0! 

35.01 

9.0! 

! 

1*97! 

23  •  0 1 NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1975  1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

I.o! 

I 

-  I 

! 

!  ! 

! 

UPC 

193 

1565973 

71214*411 

195.0! 

35.3! 

9.0! 

- 

! 

1*97 1 

23 .0 ! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1975  1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

uec 

194 

1545974 

71214*41! 

H5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*97! 

23.0 ! NONE 

ION  CINCINNATI! 

1«75  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

uec 

195 

1565975 

71214*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*97! 

23 .0 ! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1975  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I  ! 

1 

UPC 

196 

1545976 

71214*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

U97! 

23.0! NONE 

ION  CINCINNATI! 

1975  ! 

t 

!  1 

195.0! 

'  '.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

!  I 

! 

U«C 

197 

1565977 

71214*41! 

195.0’ 

i.C! 

9.0! 

- 

! 

1*97! 

23. 0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1975  1 

1 

1  ! 

195.0. 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

UBC 

1209 

1532132 

93114*411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1©29! 

H.OINONE 

! OH  CINCINNATI! 

1971  1 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

!  ! 

! 

U9C 

121B 

1532333 

93114*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1629! 

14.0! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1971  1 

1 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

UBC 

122? 

1532334 

93114*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1629! 

14.01N0NE 

!0H  CINCINNATI! 

1971  ] 

1 

1  ! 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

UBC 

1230 

1532335 

93114*41! 

2CC.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1629! 

H.OINONE 

! OH  CINCINNATI! 

1971  1 

i 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

U?C 

1248 

1 532336 

93114*41! 

2CO.O! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1629! 

H.OINONE 

iOH  CINCINNATI! 

1971  | 

! 

j  i 

2CC.01 

35.0! 

1.6* 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

UBC 

1259 

1532337 

9311*4*41! 

200.0! 

35.0! 

^9.0! 

- 

! 

1629! 

14.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1971  ! 

1 

1  1 

2CC.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

UBC 

12©? 

1532338 

93114*411 

20C.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

i 

1629! 

H.OINONE 

!0H  CINCINNATI! 

1971  ! 

i 

•  1 

ZCC, 01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

1 

UBC 

1279 

1532339 

93114*41! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1629! 

14 .0! NONE 

!CH  CINCINNATI! 

1971  ! 

i 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

U«C 

124P 

1532340 

93114*41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1629! 

H.OINONE 

!0H  CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

2CC.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

UPC 

129B 

•532341 

93114*41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1629! 

H.O !  NONE 

!0M  CINCINNATI! 

1971  ! 

1 

j 

1  ! 

200.0! 

33.0! 

1.6! 

! 

-  I 

I 

!  ! 

! 

UPC 

130? 

1538575 

93214*41! 

2CO.O! 

25.0! 

9.0! 

- 

! 

1629! 

H.OINONE 

!0H  CINCINNATI! 

1972 

1 

1  ! 

2CC.0! 

35.0! 

1.©! 

i 

-  ! 

i 

!  1 

! 

UPC 

1!1B 

1532576 

93214*41! 

20C.O! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1629! 

14.ci NONE 

JON  CINCINNATI! 

1972 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

!  ! 

UPC 

1326 

1538577 

932UA41! 

200.0! 

T  5.0! 

9.C! 

- 

! 

1629! 

H.OINONE 

! OH  CINCINNATI! 

1972 

! 

j 

i  j 

200.0! 

25. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

uec 

1333 

1538579 

932*14*41  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1629! 

H.OINONE 

! OH  CINCINNATI! 

1972  ! 

1 

1  1 

2CO.O! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

1 

!  ! 

use 

1349 

1539245 

93214*41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1629! 

H.OINONE 

!0H  CINCINNATI! 

1972 

1 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

» 

-  ! 

! 

j  j 

! 

UPC 

135P 

1539260 

93214*41  ! 

200.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

i 

1629! 

1*. CINONE 

son  Cincinnati’! 

1972 

i 

1  ! 

35. C! 

1.6! 

I 

-  ! 

j 

!  ! 

uec 

136? 

*1539261 

93214*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1629! 

H .ol NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1972 

! 

■  i 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

! 

!  ! 

use 

137? 

1539262 

932 i 4*41 j 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1629* 

H.OINONE 

!0W  CINCINNATI! 

1972 

1 

!  i 

20C.0! 

35.0! 

I.o! 

1 

-  1 

! 

!  i 

: 

UPC 

1339 

1539263 

932HA41  j 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1629! 

H.OINONE 

!0H  CINCINNATI! 

197? 

1 

!  1 

200.0! 

35.0* 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

uec 

i39e 

1539264 

932 ! 4*41 ! 

2CC.0* 

35. f ! 

9.0! 

- 

1 

1629! 

14 .0 ! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1972 

! 

!  ! 

2CO.O! 

3«.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

i  ; 

UPC 

1409 

1544379 

944(4*41  ! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1623! 

H.O!  NONE 

i OH  CINCINNATI! 

1972 

1 

!  ! 

200.0* 

35.0! 

I.o! 

j 

-  ! 

! 

!  ! 

uec 

141P 

1544380 

94414*41! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1623*! 

17.1 1N0NE 

•OH  CINCINNATI! 

1973 

1 

j 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

—  i 

i 

!  ! 

uec 

H2e 

1544381 

944*4*41 ! 

203.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623  i 

17.1 (NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1973 

i 

!  1 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

•  ! 

UPC 

1439 

*1544342 

944*4*41! 

2C0.C! 

35.0! 

9.0! 

- 

1623! 

17.1! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1973 

! 

!  ! 

2C3.0! 

25.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

; 

!  ! 

UPC 

1440 

1544383 

944*4*41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

1 7. 1 | NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1973 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ; 

! 

!  ! 

UBC 

1450 

1544394 

944*4*41  • 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1623! 

17. 1 (NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1973 

I 

!  1 

200.3! 

25.0! 

1.©! 

: 

-  ! 

! 

!  1 

uec 

1469 

1544385 

944  J4  *41 j 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

17.1  HONE 

ION  CINCINNATI! 

1973 

1 

! 

1 

1  1 

!  1 

1  i 

200.3! 

35.0! 

t 

! 

1.6! 

! 

i 

I 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

i 

•  ! 

!  1 

!  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(13)  ORCULF  TRANSPORT  CO. 

(CONTINUED) 

U8C  1*79 


(32)  ORLEANS/  INC. 
ORLEANS 


(32)  CRUET  COAP. 

D/S/A  BURNSIDE  TERMINAL 
EXPEDITER 

RIVER  CONVEYOR 


(30)  ORT IS /  ALBERT 
A.  R.  ORTIS 


(29)  ORY  BROS. 


(72)  OSBORNE  MATERIAL  COMPANY 
F  K  OSBORNE 


(13)  OUTER  BANKS  CONTRACTORS 
HOWARD  G 


IVTCC 
NET  !COOF 
REGIS-!**** 
TER  J  SEE 
TON-  (PAG* 
NAGE  !  IV 


1*7!1A03 

! 

! 


DIMENSIONS  ! 
LENGTH! BRDTH 
REG.  !  RES.1 
//////! /////. 
OVER-1  OVER¬ 
ALL  !  ALL 


MARINE 

SERVICE  OF  AMERIIA/  INC.  ! 

!  ! 

( 

1 

« 

!  ! 

! 

I 

! 

ORY  9 

1297150  ( 

2613A35! 

*6.1! 

13.0! 

*.6i  500 

(  -  j 

31 .0! NONE 

ML 

HARTFORD 

! 

196* 

!  ! 

!  ! 

*3.1! 

13.  C! 

3.8! 

!  -  ! 

( 

! 

! 

OPY  F 

(29*295  ! 

2o!3AJ5! 

*8.1! 

16.0! 

*.6!  500 

j  -  ( 

31.0 !  NONE 

ill 

HARTFORD 

! 

196* 

*  ! 

!  ! 

43,1 ! 

13.0! 

3.3! 

{ 

1 

I 

ORY  3 

! 67*877  ! 

3713A35! 

50.0! 

18.0! 

5.0!  500 

!  -  j 

31 .oi NONE 

!IL 

HARTFORD 

l 

198* 

!  ! 

!  ! 

50.0! 

18.0! 

*.1! 

j  •  i 

! 

! 

! 

ORY  H 

! 560268  ! 

2613A35! 

*8.1! 

18.0! 

4.6!  500 

(  -  ! 

31 .0 ! NONE 

!  TL 

HARTFORD 

! 

197* 

!  ! 

i  ; 

*8.1 ! 

16.01 

3.6! 

! 

! 

! 

FUELER 

3 

j  -  ( 

J1oi5A7oi 

130.01 

30.0! 

6.0!  - 

!  566! 

1 5.0! DIESEL 

PUMP 

ML 

HARTFORD 

! 

1969 

1  ! 

!  ! 

130.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

! 

1 

FUELER 

* 

(566566  ! 

186!SA70! 

120.0! 

30.0! 

7.0!  - 

!  392! 

1*. 0! DIESEL 

PUMP 

ML 

HARTFORD 

! 

1975 

!  ! 

!  ! 

120.01 

30.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

! 

1 

FUELER 

5 

102726*  ! 

16815A70! 

120.0! 

30.0! 

7.0!  - 

!  38* ! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

!  XL 

HARTFORD 

! 

1977 

!  ! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1,0! 

!  -  ! 

! 

f 

I 

FUELER 

6 

•262999  ! 

737! 5A71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

19.0! DIESEL 

PUMP 

ML 

HARTFORD 

! 

1960 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

i 

FUELER 

7 

10279*6  ! 

H815A7C! 

120.0! 

30.0! 

7.0!  - 

!  36*! 

1 6. 0! DIESEL 

PUMP 

1XL 

HARTFORD 

! 

I960 

!  ! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

I  -  ! 

! 

! 

i 

CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L 

!  EST  (  CARGO  HANDLING  !$  10PERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ! TC!  BASE 
ttttiitn  POINT  !  LINE-1  t AO f  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) I///////////A//F/ITD !////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !£E!  LINE-2 


9**!*A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

,  | 

1623! 

17.1! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1973 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

9**!*A*1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  { 

1623! 

17.1 'NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1973 

!  ( 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

9*4 ! 4  A  41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1623! 

17.1! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1973 

!  ! 

200. 0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

I 

£981**43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*35! 

17.1! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  . ! 

! 

! 

! 

893MAAS! 

2CO.O! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*33! 

17.1! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

!  ! 

200.0! 

3S.G! 

1.7* 

-  ! 

! 

( 

1 

936! 4**6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1522*! 

17,1!  NONE 

!0K 

CINCINNATI! 

1973 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

867  !*A*5 ! 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

17.1 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

i 

! 

867! * A*S! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1500! 

17,1! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

197? 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

867  f  4**8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

17.1 (NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1976 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

367UA4J! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

17.1 (NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

.  i 

! 

! 

! 

6 67J4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

17.1 (NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1978 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

.  i 

! 

! 

! 

867 ! 4  A  48 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

15C0!' 

17.1 ! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1976 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

367! *4*6 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

17.1 ! NOME 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

* 

! 

! 

867 ! *A4? ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

17.1 5  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1976 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  » 

| 

! 

! 

867! *A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

17.1 (NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1978 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

974! *A*1 • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1502! 

17.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1961 

!  ! 

195.0! 

25. 0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

945 ! 4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ( 

1625! 

16.0! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

196* 

j  i 

i  i 

i  i 

200.0! 

i 

t 

35.0! 

! 

1.8! 

! 

i 

-  ! 

! 

i 

! 

t 

■ 

! 

! 

! 

! 

!  ! 
10913A36! 

i 

i 

70.0! 

i 

t 

24.0! 

j- 

10.6! 

1350! 

i 

-  ! 

l 

! 

*0. 0 ! NONE 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1975 

i  i 

i  i 

!  ! 

70.0! 

! 

1 

24.0! 

! 

! 

6.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

!  ! 

!  ( 

52! 3A  36! 

1  1 

! 

! 

56.2! 
_  _  | 

! 

! 

22.01 

! 

! 

8.0! 

8*0! 

j 

i 

-  ! 
a  1 

( 

! 

—  ! NONE 

! 

! 

!  L  A 

! 

3UA«$I0E  ! 

1966 

56 ! 3 A  36! 

!  ! 

!  ! 

50.7! 

! 

21.0! 
—  I 
! 

5*7! 

! 

710! 

-  ( 

-  1 

1 

"  !NONE 
( 

I 

lLA 

1 

! 

BURNS  IP?  ! 

! 

! 

197* 

!  ! 

!  ! 

!*A*3! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

6.0! 

! 

! 

500! 

! 

! 

9.0 ! NONE 

! 

1 

!LA 

! 

! 

BATON  ! 

1981 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE  ! 

-  !*A*3! 

! 

-  ! 

6.0! 

-  i 

500! 

9.0! NONE 

•LA 

BATON  ! 

1981 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

-  i 

! 

! 

ROUGE  ( 

29J15A71! 

1 

-  ! 

9.0! 

-  ! 

-  i 

10.0! 02ESEL  PUMP 

(LA  EATON  ! 

1981 

!  1 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ROUSE  ! 

32.0! PUMPS 
! 

! 

! 

! 


!0H  GRAND 
!  RIVER 
! 

! 

! 


507659  ! 

1513A36! 

*5.0! 

12.5! 

6.5!  *00 

!  -  1 

25.0! NONE 

1 UC 

KITTY 

HAWK! 

1967 

! 

!  ! 

*5.0! 

1 2.5J 

5.0! 

!  -  J 

! 

! 

) 

633887  ! 

65! 3*35! 

57.0! 

22.0! 

6.2!  eoc 

*0.0 ' NONE 

INC 

KITTY 

HAWK! 

1981 

! 

!  ! 

57.0! 

22.01 

6.5 ! 

i 

1 

! 

523692  ! 

1513A36! 

*5.0! 

12.5! 

6.5!  *0( 

!  -  ! 

10.0!«ONE 

INC 

KITTY 

HAWK! 

19*4 

! 

!  ! 

*5.0! 

12.5! 

5.0! 

! 

! 

! 

-  j  1 055! *  A  43 ! 

195.01 

35.0! 

8.0!  - 

!  1100! 

10.0! NONE 

!NC 

KITTY 

HAWK] 

1937 

J 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

|  -  j 

i 

! 

J 

900! AAA3! 

195.0! 

3*.0! 

8.0!  - 

!  800! 

10.CSJ.0HE 

INC 

KITTY 

H*UK! 

1967 

! 

i  i 

195.0! 

34.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

-  j 

900!*A*3! 

195.0! 

34.0! 

8.0!  - 

!  800! 

tO.OlNONE 

!NC 

KITTY 

HAWK! 

1967 

! 

!  ! 

195.0! 

34.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

-  !  1035 !* A*3 ! 

195.0! 

35.0! 

8.0!  “ 

!  1100! 

10. 0 ! NONE 

INC 

KITTY 

HAWK! 

19*4 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5J 

! 

! 

J 

300 ! 4443! 

150.0! 

*0.0! 

7.0!  - 

!  800! 

9.0! NONE 

INC 

KITTY 

HAWK! 

1970 

! 

!  ! 

150.0! 

*0.0! 

1.0! 

! 

! 

! 

800UA43J 

150.01 

*0.0! 

7.0!  - 

!  800! 

9.0 {NONE 

(NC 

KITTY 

HAWK! 

1970 

1 

I  ! 

150.0! 

*0.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

1 

! 

-  1 

*00! *A*3! 

100.0! 

36.0! 

5.0!  “ 

1  *00! 

7.0! NONE 

INC 

KITTY 

HAWK! 

1957 

! 

!  ! 

100.0! 

36.01 

1.0! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


665 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(12)  OUTRAGEOUS  DIVINE  IKCORP 
OUTRAGEOUS  V 


(18'  OWENSBORO  RIVER 
CO. 

JOHN  A  YAGER 


(32)  P  (  A  V'LL  SVC. 
BABY  TON 


JVTCC !  DIMENSIONS  {DRAFT!  (CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL 

NET  !CODEILENGTH!3RDTHl  1  !  (  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 

REGIS-!****!  REG.  !  REG. {LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  BASE 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  l  !////////!  POINT  !  •  LINE-1  !AO!  LINE-1 

TON-  (PAGE!  OVER-lOVER-l /////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TDl ////////// 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILICHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  t EC t  LINE-2 


NAGE  I  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ILICHT! 

POWER! 

ENGERS  !  • 

I  ! 

!  I 

I  1 

19I1C11I 

i 

i 

! 

45.0! 

! 

! 

! 

15.01 

! 

! 

! 

5.6! 

! 

! 

! 

600! 

! 

! 

-  ! 

I  I 

1  ! 

I  1 

47.0! 

! 

1 

15.0! 

! 

! 

1.5! 

1 

! 

1 

j 

28! 

! 

! 

l  I 

1  I 

146I3F36! 

! 

! 

81.5! 

1 

! 

24.0! 

! 

9.5! 

1 

1200! 

! 

! 

-  ! 

1  1 

81.51 

24.0! 

6.5! 

I 

-  ! 

9S3A331 

44.8! 

13.9! 

4.0! 

200! 

-  ! 

I  I 

44.8! 

13.9! 

3.0! 

I 

-  ! 

50I3A35! 

72.11 

13.01 

4.5! 

320! 

-  ! 

I  I 

72.1! 

13.01 

4.01 

1 

-  ! 

47I3A3SI 

63.0! 

17.5! 

5.5! 

730! 

-  ! 

I  I 

63.0! 

17.5! 

4.5! 

! 

-  ! 

677I4A481 

150.0! 

32.0! 

6.5! 

-  ! 

680! 

•  1 

150.0! 

32.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

S96I4A4C! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

1300! 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1  5! 

! 

-  ! 

596I4A40! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

1300! 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

628I4F40! 

105.0! 

35.  C! 

9.C! 

-  ! 

1500! 

I  I 

'.95.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

628I4F40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

628I4F40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

628I4F40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

28014443! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1200! 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

1S0I4A43! 

90.0! 

26.0! 

6.0! 

1 

300! 

I  I 

90.0! 

26.01 

1.5! 

! 

-  ( 

150I4A43! 

120.0! 

24.0! 

6.0! 

! 

300! 

I  I 

120.0! 

24.0! 

1.S! 

! 

-  ! 

1 30! 44  43! 

100.0! 

20.0! 

6.0! 

-  ! 

300! 

I  1 

100.0! 

23.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

15014443! 

100.01 

26.0! 

6.6! 

-  ! 

350! 

I  I 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

15014443! 

100.0! 

26.0! 

6.6! 

! 

350! 

I  I 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

150UA43! 

100.0! 

26.0! 

6.6! 

-  ! 

350! 

I  1 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

15014443! 

100.0! 

26.0! 

6.6! 

-  ! 

350! 

I  ! 

103.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

15014443! 

100.0! 

26.0! 

6.6! 

-  ! 

350! 

I  I 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

15014443! 

100.01 

26. C! 

6.6! 

-  ! 

350! 

1  I 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

270I4A43! 

120.0! 

32.0! 

8.0! 

-  ! 

450! 

I  I 

120.0! 

32. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

631I4A40! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  1 

1500! 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

270! 4443! 

120.0! 

32.0! 

8.0! 

-  ! 

450! 

!  I 

12C.0! 

32.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

724*4445! 

195.0! 

35.0! 

11.4! 

-  ! 

1400! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

801I4A40! 

195.0! 

35.01 

9.7! 

-  ! 

1500! 

I  t 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

80114440! 

195.0! 

35.0! 

9.7! 

-  ! 

1500! 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

601I4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.7! 

-  I 

1500! 

I  I 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

742I4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

I  I 

195. OJ 

35.0! 

1.S! 

! 

-  ! 

742I4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

I 

1500! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  ( 

742(4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1500! 

1  l 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

18514443! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

! 

1200! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1*514443! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

-  ! 

12C0! 

I  I 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1  185)4443! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  ! 

1200! 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1  185I4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

I  1474I4A43! 

195.0! 

33.0! 

9.o! 

-  ! 

1000! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

!  147414443! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  I 

1000! 

!  1  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

i  147414443! 

195.0! 

35.0! 

9.o! 

-  1 

1000! 

!  I  I 

195.0! 

35. 0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1  147414443! 

195.0! 

35. 0! 

9.6! 

-  i 

1000! 

!  ! 

105.01 

35.01 

1.5! 

i 

-  ! 

!  260! 4443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1590! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1  280! 4443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1590! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1  28014443! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

-  • 

159oi 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

| 

19S.C! 

35. C! 

9.0! 

.  > 

1590! 

l  !  ! 

195.0! 

35^0! 

1.5! 

i 

-  ! 

1  28014443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1590! 

1  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1  280*4443! 

-  { 

-  ! 

9.0! 

.  j 

1590! 

!  !  ! 

105.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

j  280!4A43i 

! 

-  ! 

9.0! 

! 

1590* 

1  !  ! 

!  *  ! 

195.0! 

! 

35. C! 

! 

t 

1.5! 

! 

i 

! 

I 

-  ! 
i 

i 

i  !  ! 

1  5713436! 

! 

56.0! 

J 

! 

22.0! 

i 

8.5! 

! 

•00  * 

i 

-  ! 

1  !  ! 

55.0! 

22.0! 

6.5! 

t 

-  ! 

!  55084*46! 

12C.0! 

30. C! 

5.5! 

-  i 

500! 

!  !  ! 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  r 

25 .0 ! NONE 
* 

! 

! 


28.0 ! NONE 
! 

19.0! NONE 
! 

20.5 (NONE 
! 

25 .0 ! NONE 
( 

19.7 (NONE 
( 

12.0! NONE 
! 

1 2.0 ! NONE 
! 

13.0IN0NE 

! 

13.0! NONE 

1 3 • 0 1  NONE 
! 

13.0! NONE 

i 

1 2. 6  !  NONE 
( 

9.5! NONE 
! 

9.5 (NONE 


9.  StNONE 
! 

9.5 ! NONE 
! 

9.5}  NONE 
! 

9.5! NONE 
! 

9. 5! NONE 
! 

9.51N0NE 

! 

11.  MNONE 
! 

12.01N0NE 

( 

11.6IN0NE 

! 

15.0IN0NE 

! 

12.0! NONE 
! 

1 2 .0 {NONE 
! 

12.0! NONE 

1 3.0! NONE 
! 

13.0! NONE 

t 

1 3 .oj  NONE 
! 

12 .0 ! NONE 
! 

1 2.0! NONE 
! 

12.0! NONE 
! 

1 2. 0! NONE 
! 

12.01N0NE 

! 

12.01  NONE 
! 

12.0! NONE 
! 

12.0! NONE 
! 

1 1 .8 (NONE 
! 

11 .3! NONE 
! 

11.31N0NE 

! 

ll.i'NONE 


26 .0! NONE 
! 

7.0 ! NONE 
! 

! 

! 


INC  BEAUFORT 


!KY  OWENSBORO 

! 

IKY  OWENSBORO 
! 

IKY  OWENSBORO 
! 

tKY  OWENSBORO 
! 

!KV  OWENSBORO 
I 

!KY  OWENSBORO 
! 

(KY  OWENSBORO 
( 

IKY  OWENSBORO 

IKY  OWENSBORO 
! 

IKY  OWENSBORO 
! 

!KY  OWENSBORO 
! 

IKY  OWENSBORO 
! 

JKV  OWENSBORO 
! 

IKY  OWENSBORO 
! 

!KY  OWENSBORO 
! 

IKY  OVENSBORO 
I 

! KY  OWENSBORO 
I 

IKY  OWENSBORO 
! 

IKY  OWENSBORO 
! 

IKY  OWENSBORO 
! 

IKY  OWE NSB0*0 

IKY  0WENS30R0 
I 

IKY  0VENS30R0 

IKY  OWENSBORO 
I 

!KY  OWENSBORO 
! 

IKY  OWENSBORO 
I 

IKY  OWENSBORO 
I 

IKY  OWENSBORO 
! 

IKY  OWENSBORO 

!KY  OWENSBORO 
! 

IKY  OWENSBORO 
I 

IKY  OWENSBORO 
I 

IKY  OWENSBORO 
! 

IKY  OWENSBORO 
I 

IKY  OWENSBORO 
I 

IKY  OWENSBORO 
I 

IKY  OWENSBORO 
I 

IKY  OWENSBORO 
I 

IKY  OWENSBORO 
I 

IKY  OWENSBORO 
I 

IKY  OWENSBORO 
! 

iKY  0WENS80R0 
! 

•KY  OVENSBORO 
I 

!KY  OWENSBORO 
! 

IKY  OWENSBORO 


ILA  FRANKLIN 

I 

ILA  FRANKLIN 
! 

! 

( 


YEAR  ! 
BUILT  I 
OR  I 
REBUILT! 


HILLMAN  5 


•594373 


1980 


TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


666 


ENGR! 

OIST1  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

i  GUARD 

!  NUMBER 

1  IVTCCl  DIMENSIONS  IDRAFTI 

1  NET  1COOE ILENGTHlBRDTHl  ! 

1REGIS-1****!  REG.  1  PEG.1L0A0-! 

1  TER  !  SE El//////!/////!  ED  • 

1  TON-  SPAuEl  OVEP-1 OVER-!/////! 

1  NICE  !  IV  1  ALL  1  ALL  1LIGHT! 

ICAPACITY!  HIGH-  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

!  CA'.GD  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

!////////!  POINT  !  LINE-1 

HOPSE!  PASS-  !  (LIGHT) !//////////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LlNE-2 

!  V  E  S  S  E  L  !  ! 
! S  (OPERATING  1  ! 
IT C I  BASE  I  TEAR  ! 
f  AO!  LINE-1  !  8UILT  1 
!TD!//////////|  OR  ! 
ICE!  LINE-2  (^REBUILT! 

(32)  P  t  H  BOAT 

RENTAL# 

! 

1 

INC.  i 

!  1  1 

1  1  1 

1  !  1 

! 

! 

i 

i 

l 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

PHIL  I 

!  - 

1  19MC03! 

28.  0! 

9.3! 

2.5! 

138! 

6! 

6.0! NONE 

ILA 

HOFEDALC  l 

1958 

1 

1  1  1 

23.01 

9.3! 

2.5! 

12! 

! 

i 

PHIL  II 

!  - 

1  —  11C111 

1 

—  ! 

2.5! 

138! 

-  ! 

6.0! NONE 

!LA 

HOPEDALE  t 

1938 

! 

1 

1  !  ! 

1  1  1 

2  5.0! 

1 

9.3! 

t 

2.5! 

! 

| 

5! 

! 

j 

i 

1 

1 

(32)  PtL  TOWING 

j 

i 

1  !  ! 

!  1  l 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

REED 

1242358 

!  3713*361 

55.0! 

17. C! 

7.0! 

600! 

-  I 

39.0! NONE 

ILA 

CUT  OFf  1 

1951 

i 

i 

1  1  1 

1  1  1 

53.  C! 

1 

17.0! 

i 

6.0! 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

(31)  95$  BOAT  RENTAL  CO 

i 

i 

!  1  1 

i  i  i 

i 

i 

i 

! 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

BETTY  PIERCE 

1360469 

1  5513A36! 

60.0! 

22. C! 

7.0! 

800! 

-  ! 

14.0! NONE 

IKS 

VICKSBURG  l 

1974 

1 

1 

1  1  1 

1  1  l 

60.01 

1 

22.0! 

! 

5.0! 

! 

-  ! 
t 

! 

! 

1 

I 

(33)  PAB1EX#  INC 

f 

! 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

l 

GRES 

1265008 

1  1213A35! 

33.7! 

12.3! 

3.8! 

330! 

-  ! 

23.0! NONE 

!TX 

PORT  1 

*  1963 

1 

1 

1  !  1 

1  1  1 

40.0! 

1 

12.8! 

! 

J.O! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

ARTHUR  1 

1 

(33)  PACE  NARINE 

SVC. 

1 

1  !  1 

1  1  1 

l 

; 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

1 

l 

KATHLEEN  II 

1629629 

1  5813A36! 

5  2  •  2 1 

22.  C! 

7.0! 

600! 

-  ! 

40.0! NONE 

!  T  X 

HOUSTON  1 

1980 

1 

1  1  1 

1.01 

22.0! 

5.0! 

-  ! 

! 

l 

KORTNEE  RENAE 

1508347 

1  6713A36! 

‘0.0! 

22.0! 

8.5! 

800! 

-  ! 

43 .0 !  NONE 

!TX 

HOUSTON  1 

1973 

1 

1  !  1 

60.01 

22.0! 

6.5! 

-  ! 

! 

1 

NARTHA  »ENAE 

1629891 

1  6213A36! 

M.41 

22.0! 

7.0! 

800! 

-  » 

45.0! NONE 

!TX 

HOUSTON  1 

1980 

! 

1  !  1 

65. C! 

22.0! 

5.0! 

-  ! 

! 

1 

NATALIE  EYNARD 

1537860 

1  4913F36! 

60.2! 

22.0! 

3.0! 

1200! 

-  ! 

40.0! NONE 

|TX 

HOUSTON  1 

1950 

| 

I  1  1 

1  1  1 

65*01 

1 

22.01 

6.01 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

(37)  PACIFIC  INLAND  NAVIt  1TIOIN  CO. 

1  1  I 

1  !  1 

1 

! 

! 

« 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

LITTLE  HO 

!  - 

1  513A341 

30.0! 

10..  , 

4.  r*'; 

165! 

-  ! 

9.0! NONE 

(OP 

PORTLAND  1 

1942 

1 

1  !  1 

1 0.0! 

10.  »! 

-  J! 

-  ! 

! 

UMATILLA 

1227132 

1  4413A34! 

33.0' 

?0«C! 

:i 

1200! 

-  I 

54.0! NONE 

!oa 

PORTLAND  | 

*  1978 

1 

1  1  1 

8b.  0! 

ct.  0! 

)  M 

-  ! 

! 

1 

ST  30 

!  52414A461 

204.01 

34.0! 

9.  ! 

-  | 

1500! 

32.0! NONE 

1  OR 

PORTLAND  I 

1964 

1 

!  1  1 

204.01 

34.  C! 

2.6! 

-  ! 

I 

1 

ST  31 

1  524! 4A451 

234.0! 

34.01 

9.6! 

-  | 

1500! 

32.0! NONE 

!0* 

PORTLAND  I 

1967 

1 

1  1  ! 

204.0! 

34.0! 

t.6! 

-  ! 

! 

! 

ST  32 

j  - 

1  S0014A46! 

204.0! 

34.0! 

9.6! 

-  J 

1500! 

32.0IN0NE 

!  oft 

PORTLAND  i 

1971 

! 

! 

1  1  1 

1  1  1 

204.0! 

! 

34.0! 

! 

2.6! 

! 

-  ! 

! 

» 

! 

1 

1 

(37)  PACIFIC  NARINE  TUG 

4 

t 

BAR'S!  CO.* 

1  1  1 

1  !  1 

i 

! 

» 

! 

! 

! 

; 

! 

! 

1 

! 

INC. 

1 

•  1  ! 

! 

! 

! 

j 

! 

I 

CASEY  JEAN 

l 61 3398 

!  9313*34! 

60.4! 

24.0! 

7.0! 

1500! 

-  • 

52.0 !  NONE 

!WA 

VANCOUVER  ! 

1979 

1 

1  1  1 

65.0! 

24.0! 

5.0! 

•  i 

! 

I 

JBT 

1  - 

1  1613A36! 

45.0! 

13.0! 

5.0! 

250! 

•  i 

22.0! NONE 

!  WA 

VANCOUVER  I 

1955 

1 

1  1  1 

45.0! 

13.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

1 

JOHN  ACKERHAN 

1536854 

1  7213A36! 

41.3! 

17.1! 

3.0! 

450! 

-  ! 

30.0! NONE 

!WA 

VANCOUVER  1 

1977 

I 

1  1  1 

65.0! 

20.0! 

6.5! 

•  i 

! 

1 

NONA  LOU 

1559557 

1  613C36! 

33.7! 

11.0! 

3.0! 

330! 

-  i 

10. 0! NONE 

tVA 

VANCOUVER  1 

1974 

1 

1  !  ! 

37.0! 

11.0! 

2.5! 

-  \ 

! 

! 

PAC  HAR 

•535127 

1  1013A36! 

34.0! 

11.0! 

4.0! 

20oi 

-  i 

1 0. 6 ! NONE 

!  UA 

VANCOUVER  ! 

1972 

1 

1  i  1 

34.0! 

11.0! 

3.0! 

-  i 

! 

! 

PATRICIA 

! 236738 

1  3713*36! 

84.01 

21.3! 

5.6! 

730! 

•  * 

52.0! NONE 

!  W  A 

VANCOUVER  I 

1980 

1 

i  !  1 

33.0! 

21.3! 

4.6! 

-  i 

! 

1 

F  2 

i  ...... 

1  2014A43! 

53.0! 

15.0! 

3.0! 

-  i 

12! 

4. 0! NONE 

!  WA 

VANCOUVER  1 

1977 

1 

1  1  1 

58.0! 

15.0! 

1.0! 

-  i 

! 

1 

FI  1 

j  ...... 

1  1214A43! 

35.01 

15.0! 

3.0! 

-  f 

10! 

J.OIKONE 

IWA 

VANCOUVER  l 

1977 

1 

1  1  1 

35.01 

15.0! 

1.0* 

» 

-  ! 

! 

I 

JHC  1 

1  - 

!  1  5  0 1  4  A  43! 

135.0! 

36.6! 

6.0! 

-  ! 

350! 

12.01N0NE 

tWA 

VANCOUVER  ! 

1941 

! 

!  !  ! 

135.0! 

36.6! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

J  n  C  3 

i  ...... 

1  32014A43! 

155.0! 

40.0! 

9.0! 

-  ( 

800! 

12.0! NONE 

IWA 

VANCOUVER  ! 

1967 

i 

!  1  1 

155.0! 

40.0! 

1.6! 

-  I 

! 

1 

JHC  4 

!  32014A43! 

155.0! 

42.0! 

9.0! 

-  ! 

8C0! 

12.0! NONE 

IWA 

VANCOUVER  I 

1967 

i 

1  !  1 

155.0! 

42.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

JPC  7 

!  - 

1  40514A43! 

155.0! 

42.0! 

8.0! 

-  j 

1200! 

12.0! NONE 

!  WA 

VANCOUVER  1 

1967 

! 

1  1  I 

155.0! 

42.0! 

2.0! 

-  1 

! 

1 

jhc  e 

j  - 

1  8014A43! 

60.0! 

40.0! 

3.0! 

-  I 

200! 

8.0! NONE 

IWA 

VANCOUVER  1 

19C0 

1 

! 

1  !  ! 

1  !  ! 

60.0! 

! 

40.0! 

! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

l 

1 

(42)  PACIFIC  RESOURCES 

1 

! 

I  1  1 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

1 

1 

TERMINALS* 

INC. 

! 

1  1  1 

! 

j 

! 

! 

! 

1 

HOLO  KAI 

1274787 

!  177015A70! 

254.0! 

54.0! 

12.0! 

-  | 

4100! 

35.013  DIESEL  PUMPS 

!HI 

HONOLULU  I 

1957 

1 

1  !  1 

254.0! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

t 

HU I  NANA 

j  - - 

1  110115A71! 

-  J 

! 

14.6! 

-  | 

2299! 

! 

1 

1987 

1 

1 

1  !  1 

1  !  1 

276.0! 

! 

60.0! 

! 

2.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

1 

(41)  PACIFIC  TOWBOAT  t 

1 

SALVAGJE  CO. 

1  1  ! 

1  1  ! 

! 

1 

! 

» 

i 

i 

> 

! 

! 

! 

1 

l 

DIANE  FOSS 

1S03101 

1  95I3A36! 

72.0! 

24.0! 

8.0! 

1200! 

-  ! 

34 .01  NONE 

!CA 

LONG  MEACHI 

1966 

MARGARET  FOSS 

1292934 

1  13413*36! 

98.5! 

29.2! 

12.5! 

2400! 

-  ! 

! 

64.0! NONE 

ICA 

X 

SAN  DIEGO  t 

1963 

1 

I  I  1 

107.0! 

29.2! 

10.0! 

-  ! 

! 

PACIFIC  GEMINI 

1526554 

!  6713A36! 

75.6! 

22.0! 

12.0! 

2200! 

-  ! 

32. 0 ! NONE 

1C  A 

SAN  DIEGO  ! 

1970 

1 

1  !  1 

80.0! 

22.0! 

10.0! 

-  ! 

! 

! 

PACIFIC  KING 

1627416 

!  7213*36! 

73.3! 

26.3! 

11.4! 

1700! 

-  1 

38.0! NONE 

ICA 

SAN  DIEGO  I 

1980 

j 

t  !  i 

76. of 

2o.5i 

9.6! 

-  ! 

f 

J 

PACIFIC  KNIGHT 

1629812 

1  7213A36! 

73.3! 

26.3! 

11.4! 

1700! 

-  ! 

38. 0 1  NONE 

ICA 

LONG  BEACH | 

1980 

1 

1  !  1 

76.6! 

26.3! 

9.6! 

-  ! 

! 

I 

PACIFIC  MARINER 

1571211 

1  6413*36! 

91.8! 

26.2! 

10.0! 

2500! 

-  i 

30.0 ! NONE 

ICA 

LONG  BEACH! 

1975 

! 

1  !  1 

91.8! 

26.2! 

10.0! 

-  ! 

! 

I 

PACIFIC  QUEEN 

1628468 

!  7213*361 

73.3! 

26.3! 

11.4! 

1700! 

-  ! 

38.0! HONE 

!CA 

LONG  BEACH! 

1980 

! 

1  1  1 

76.6! 

26.3! 

9.6! 

-  ! 

! 

I 

PACIFIC  SATURN 

1505214 

1  45! 3*361 

77.7! 

23.1! 

11.9! 

2188! 

-  ! 

35.9!K0NE 

!CA 

SAN  DIEGO  ! 

1967 

1 

1  1  1 

$5.2! 

23.1! 

10.8! 

-  ( 

! 

I 

PACIFIC  TITAN 

1550952 

1  6413*361 

91.8! 

26.2! 

13.0! 

3400! 

-  ! 

4J.O!tOW  WINCH 

ICA 

SAN  DIEGO  I 

1977 

! 

1  1  1 

91.8! 

26.2! 

11.5! 

-  1 

! 

1 

PACIFIC  VIKING 

1578376 

1  6413A36! 

92.3! 

26.0! 

11.5! 

2850! 

-  ! 

43.0 ! NONE 

ICA 

LONG  BEACH! 

1977 

1  ' 

1  1  1 

92.3! 

26.0! 

11.51 

-  ! 

! 

! 

PALOHAR 

1271869 

I  12213*36! 

93.0! 

25.2! 

9.4! 

2000! 

-  ! 

40.0! NONE 

ICA 

SAN  DIEGO  ! 

1954 

1 

1  !  1 

93.0! 

25.2! 

9.4! 

-  ! 

| 

! 

PETER  FOSS 

1589067 

!  8513A361 

94.8! 

32.0! 

15.0! 

2250! 

-  ! 

37.O1T0W  WINCH 

!CA 

LONG  BEACH! 

1978 

! 

1  11 

100.0! 

32.0! 

12.0! 

-  ! 

! 

! 

FOSS  185 

1508945 

I  94614*431 

178.0! 

50.0! 

12.0! 

-  J 

2200! 

21.0! NONE 

ICA 

LONS  BEACH! 

1967 

1 

1 

! 

!  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

178.0! 

! 

t 

50.0! 

! 

1.6! 

! 

-  1 
! 

( 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

TA9LE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 
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ENGR! 

!  SVTCC 1  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

{CAPACITY 

!  HIGH-  ! 

(VESSEL 

! 

0 1ST!  OPERATOR 

1  NET  !COOE!LENGTH! ORDTH!  ! 

! 

!  EST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING 

! 

i 

j 

< 

i 

i 

i 

i 

• 

i 

i 

i 

- 1 KESIS- !*»** t  RtS.  1  »£6.tl.0AC-t 

!  CAR60 

!  FIXED  ! 

EQUIPMENT 

IT  C  S  BASE 

YEAR  l 

!  COAST 

!  TER  !  SEE ! //////! /////!  ED  ! 

\mmtt 

!  POINT  ! 

LINE-1 

!  AO!  LINE-1 

BUILT  ! 

VESSEL  MAKE  AND  NUMBER 

!  GUARD 

!  TON-  {PAGE!  OVER-1  OVER-! /////! 

HORSE!  PASS- 

!  (LIGHT)! /////////////F//ITD1/////////A 

OR  ! 

!  NUMBER 

i  NAGE  !  IV  l  ALL  !  ALL  ILIGHT 1 

POWER!  cngers 

!  (FEET)! 

LINE-2 

!  EE!  LINE-2 

I ^REBUILT! 

(41)  PACIFIC  T0W80AT  t  SAIVAS1E  CO. 

11  1  1 

i 

i 

1 

» 

!  ! 

1 

(CONTINUED)! 

!  1  1  ! 

! 

! 

1 

! 

!  ! 

FOSS  111 

! 291 267 

132515A7CI  200.01  48.1! 

13.0! 

-  ! 

3000! 

35 .0! CRANE 

! CA  LONG  BEACH! 

1963  1 

! 

!  !  200.0!  48.1! 

2.0! 

! 

! 

PUS  26 

1279633 

14S1SA70!  80.8!  30.8! 

7.8! 

-  | 

446! 

14.0! NONE 

! C A  LONG  BEACH! 

1959  ! 

! 

!  !  80.8!  30.8! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

!  ! 

FTtS  36 

1 2SGC62 

102715A70!  181.9*  44.0! 

11.0! 

-  ! 

2300! 

40.0! BOOK 

! C A  LONG  BEACH! 

1962  ! 

! 

!  !  181.9!  44.0! 

4.01 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

PUS  173 

1274326 

80315A70!  170.0!  44.0! 

11.0! 

-  J 

1700! 

40.0 ! BOOM 

I C A  LONG  BEACH! 

1957  ! 

! 

!  !  170.0!  44.0! 

2.0! 

! 

-  1 

i 

!  ! 

PUS  31400-2 

1623604 

206015A70!  245.0!  56. C! 

15.4! 

4900! 

35 .0 ! C° AHE 

ICA  LONG  BEACH! 

1980  ! 

t 

! 

!  !  248.0!  54.0! 

!  !  !  ! 

2.0! 

i 

! 

! 

! 

i  I 

!  ! 

(36)  PACIFIC  WESTERN  LINES 

! 

! 

!  1  !  1 

!  !  !  ! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

RAVEN 

1546376 

9613A36!  9J. 3!  32.0! 

14.0! 

3000! 

-  ! 

42.0! NONE 

! WA  SEATTLE  ! 

1973  ! 

! 

!  •  116.0!  32.0! 

10.5! 

1 

-  | 

! 

!  ! 

COHO 

1645499 

3S3214A46!  285.0!  78.0! 

16.0! 

7000! 

16.0! NONE 

!WA  SEATTLE  ! 

1982  ! 

! 

!  !  285.0!  78.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

KILLER  WHALE 

! 2*8410 

447014A46!  272.0!  68.0! 

18.61 

-  f 

6000! 

36.0! SELF-UNLOADING 

! W A  SEATTLE  ! 

*  1980  ! 

i 

! 

!  1  272.0!  68.0! 

1  !  !  1 

2.9! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

!  ! 

!  1 

! 

(32)  PACIFIC-GULF  MARINE#  INC!. 

!  1  !  1 

t  !  !  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i  ! 

AMERICAN  CORMORANT 

1633758 

52J011A99J  701. 81135. Cl 

34.6! 

19730! 

40000! 

168.011  10T  «  2  8T  STM! LA  NEW  ! 

i»»j  i 

! 

!  !  733.41135.0! 

10.7! 

! 

-  { 

!  DRIVEN  WINCHES 

(  ORLEANS  ! 

AMERICAN  EAGLE 

1656479 

8856!1A09t  610.3!  91.9| 

30.9! 

21600! 

20405! 

137.0125  TON  ELECTRO- 

!L»  NEK  I 

1981  ! 

! 

!  !  638.9!  91.9! 

13.9! 

1 

-  ! 

(5  TON  HYD  CRANES!  ORLEANS  1 

MQKU  PAHU/HSTC  1 

1649569 

1779411A91!  66 C. 01  —  ! 

36.0! 

14000! 

41104! 

139.013  HAG6LUND  RED- 

!LA  NEW 

198?  ! 

! 

!  !  685.0!  64.2! 

9.2! 

! 

-  | 

(ESTAL  CRANES 

!  ORLEANS 

SUGAR  ISLANDER 

1547C00 

115821 1A06!  622.0!  77.8! 

33.9! 

12000! 

329391 

1 33 .0 ! NONE 

!LA  NEW 

1973  I 

l 

! 

!  1  622.0!  77.8! 

!  !  !  ! 

7.0! 

! 

1 

1 

! 

! 

( 

!  ORLEANS 

! 

(01)  PACKER  MARINE#  INC. 

! 

! 

!  !  !  1 

!  !  !  ! 

! 

! 

1 

l 

1 

1 

i 

{ 

I 

! 

CCRVUS  SO 

! 6C3775 

1 1 ! 3A36!  34.1!  11.1! 

5.0! 

298! 

-  ! 

1 2 .0 i NONE 

!MA  VINEYARD 

1978  ! 

I 

!  !  36.0!  11.3! 

5.0! 

1 

-  ! 

! 

!  HAVEN 

TAURUS  70 

I55&198 

1 3! 3A  36!  42.6!  14.5! 

6.5! 

3401 

-  i 

14.01  NONE 

IMA  VINEYARD 

197R  ! 

! 

!  !  45.6!  14.4! 

6.S! 

1 

-  ! 

! 

1  HAVEN 

THUBAN 

1643913 

4713A36!  -  !  -  ! 

8.0! 

8001 

-  j 

•  ! 

IMA  VINEYARD 

1981  ! 

! 

!  !  54.0!  22.0! 

2.0! 

1 

! 

!  HAVEN 

CAOfLLA  300 

!  - 

150KA43!  SC.O!  30.0! 

3.0! 

275! 

12.6! NONE 

IMA  VINEYARD 

1944  | 

J 

!  !  6C.0I  30.01 

2.5! 

1 

! 

!  HAVEN 

HYDRA  700 

1912544 

405 ! 4A46J  -  1  -  ! 

9.0! 

712! 

-  ! 

IMA  PISBURY 

1«87  1 

1 

!  1  130.0!  35.0! 

2.0! 

1 

I 

! 

TARO  600 

1279512 

32414A43!  130.0!  35.0! 

6.6! 

680! 

16.0! NONE 

IMA  VINEYARD 

1959  ! 

! 

!  !  13C.0!  35.0! 

1.4! 

! 

! 

!  HAVEN 

TARO  BOO 

1906375 

39114A43!  13C.01  38.0! 

8.6! 

•  ! 

802! 

16.0 (NONE 

IMA  VINEYARD 

1986  ! 

! 

1  !  130.0!  33.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

I 

!  HAVEN 

D'JRO  900 

1282731 

31915471 f  130.0!  35.0! 

7.6! 

-  { 

810! 

20.0(2  DIESEL  PUMPS 

IMA  VINEYARD 

1960  1 

! 

!  !  130. C!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  HAVEN 

RANDO  200 

I«05C10 

85! 5 A 71 1  78.7!  20.0! 

6.51 

200! 

14.012  DIESEL  PUMPS 

!MA  VINEYARD 

1984  ! 

! 

♦  !  73.7!  20. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  HAVEN 

REGAL  100 

12*2517 

1  5  j  5A71 1  36.0!  14.0! 

3.6! 

-  j 

45! 

10.5! DIESEL  PUMP 

!MA  VINEYARD 

1960  ! 

1 

! 

!  !  34.0!  14.0! 

!  !  !  ! 

1.0! 

! 

1 

i 

! 

! 

!  HAVEN 

! 

(22)  PADOOCK#  DOUG 

1 

! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

H.  0.  KISHMAN 

1247915 

1S11A03!  39.0!  14. C! 

4.0! 

90! 

10! 

12.0! NONE 

! NY  GALLCO 

1941  I 

! 

! 

!  !  39.0!  14.0! 

!  !  !  ! 

3.0! 

! 

i 

! 

l 

! 

!  ISLAND 

! 

(27)  PAOELFORD  PACKET  80AT 

1 

CO!.#  INC. 

1  !  1  ! 

!  !  !  ! 

! 

i 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

JONATHAN  PADELFORD 

1526450 

4511A16J  35.0!  21.0! 

3.6! 

460! 

1001 

35.01  NONE 

!MN  ST.  PAUL 

*  1973  ! 

! 

!  !  125.0!  24.8! 

2.6* 

1 

314! 

! 

! 

JCSIAM  SHELLING 

1292293 

6211*16!  3C.0!  25.0! 

3.0! 

400! 

ICO! 

33.SSN0NE 

!MN  ST.  PAUL 

1963  ! 

1 

1  !  120.0!  32.0! 

2.S! 

i 

371! 

! 

! 

VIKING  EXPLORER 

1520611 

71MA11!  103.7!  21. C! 

6.6! 

460! 

ICO! 

?1 .OlNONE 

JMN  ST.  PAUL 

1968  1 

1 

! 

!  !  112.0!  23.0! 

i  i  !  ! 

6.0! 

! 

! 

191! 

! 

! 

( 

! 

! 

(33)  PALMER  BARGl  LINE#  INC 

! 

•  ! 

!  !  !  ! 

1  !  !  ! 

! 

j 

! 

» 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

RESTLESS 

1507773 

29! 3436 1  44.2!  18. C! 

5.3! 

40oi 

35.0! NONE 

!TX  PORT 

1 

J  !  48.0!  19.0! 

5.3! 

-  j 

! 

!  ARTHUR 

APT  301 

1532565 

1579! 5470 !  207.6!  34.1! 

11.5! 

455S! 

23.014000  BPH  DIESEL 

! TX  PORT 

1971  ( 

! 

!  !  297.6!  54.1! 

2.0! 

1 

-  { 

IOEEP  WELL  PUMP 

!  ARTHUR 

PPL  2604 

1640941 

1024! SA71 !  243.0!  50.0! 

8.5! 

-  i 

2500! 

19.0! 0 IESEL  PUMP# 

!TX  PORT 

1968  ! 

! 

!  t  24o.0t  50.01 

1.7! 

1 

-  } 

! COILED 

!  AStHUS 

RIO  902 

1612036 

914! 54  711  195.0!  35. C! 

10.0! 

-  | 

1500! 

1 .711050  GPM  DIESEL 

ITX  HOUSTON 

1979  ! 

( 

!  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  | 

! PUMP  DOUBLE  SKIN! 

TPS  _44 

1  - 

791 ! 5471 !  193.0!  35. C! 

10.0! 

-  | 

1663! 

16.5! DIESEL  PUMP# 

ITX  PORT 

1062  ! 

1 

!  i  195.0!  35. C! 

1.8! 

1 

! COILED 

!  ARTHUR 

TPS  SC 

1289982 

79115A711  195.0!  35. C! 

10.0! 

-  f 

1643! 

16. 5 (DIESEL  PUMP# 

(TX  PORT 

196?  ! 

! 

!  1  195.0!  35. C! 

1.  J! 

1 

! COILED 

!  ARTHUR 

TPS  51 

1  - 

791 f 5471 I  195.0!  35.0! 

10.0! 

-  | 

1663! 

1^.5! DIESEL  PUMP# 

! TX  PORT 

1962  ! 

! 

!  !  195. C!  35.0! 

1.8! 

1 

-  ! 

!COILEO 

!  ARTHUR 

TPS  57 

!  - 

791  15471  !  195.0!  35.0! 

10.0! 

-  ! 

1663! 

16.5 {DIESEL  PUMP# 

ITX  PORT 

1962  ! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

1 

-  | 

ICOILCD 

!  ARTHUR 

TPS  101 

1 235859 

74315471 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1663! 

16.5 {DIESEL  PUttP# 

!TX  PORT 

1941  1 

! 

! 

!  1  195.0!  35.0! 

!  !  !  5 

2.0! 

! 

1 

1 

! 

(COILED 

I 

!  ARTHUR 

! 

(36)  PALMER#  THOMAS  E. 

! 

» 

!  !  !  ! 

1  i  II 

1 

1 

i 

! 

I 

! 

! 

! 

« 

1 

OCEAN  CITY 

1223366 

429114131  189.5!  36.1! 

11.0! 

1 6001  A 

47! 

44 .6 ! NONE 

!WA  TACOHA 

1950  ! 

1 

1 

!  1  200. 0!  55.6! 

!  1  !  1 

10.0! 

! 

! 

356! 

! 

! 

! 

( 

! 

(03)  PANTEX  TOWING  COPP. 

! 

1 

1  1  11 

1  1  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

PANTEX 

1270589 

56J3A3o!  -  !  -  ! 

10.0! 

900! 

24.0! NONE 

!NY  NEW  YORK 

1 

!  !  78.3!  24.3! 

C.6! 

1 

! 

! 

PANTEX  410 

1535425 

1 2001 SA70!  -  !  -  I 

10.3! 

-  ! 

2215! 

25.01PUMP 

!NY  NEW  YORK 

1964  ! 

! 

! 

!  1  195.0!  52.6! 

!  1  !  ! 

1.5! 

! 

! 

1 

( 

! 

! 

! 

! 

(Cl)  PAPETSAS#  JACK 

I 

!  1  I  1 

1  1  1  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

NAVTATOR 

1244318 

18J1B1U  54.5!  15.8) 

4.0! 

320! 

-  ( 

15.0! NOHE 

IMA  WELLFLEET 

1963  ! 

1 

1 

1  !  J9.0!  16.0! 

!  1  !  ! 

3.5! 

1 

1 

1 

49! 

! 

( 

! 

! 

! 

1 

! 

!  !  !  1 

!  1  !  ! 

! 

! 

! 

!  9 

!  i 

VEHICLES  ! 

J 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGP! 

OXSTI 

VESSEL-NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 

t  guard 

1  NUMBER 

1VTCC1  DIMENSIONS  ! DRAFT! 
NET  ICO0E1LENGTH1BSDTH1  ! 

REGIS-!****!  RFC.  •  'EC.ILOAD-! 
TER  1  SEE!  //«■*//!  /////!  ED  ! 

ton-  space!  over-iover-!/////! 

NAGE  1  IV  l  ALL  t  ALL  1LIGHT! 

! CAPACITY !  HIGH*  !  IVHIlLl  ! 

I  1  ESI  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  I  1 

1  CARGO  1  FIXED  1  EDUIPHENT  ITC!  RASt  1  TEAS  I 

I////////I  POINT  I  LINE-1  IA01  LINE-1  1  6UILT  1 

HOUSE!  PASS-  1 (LIGHT ) 1 //////////////// !TD !////////// 1  OR  ! 

PONCA!  ENOCHS  !  (FEET)!  LINE-J  IEE1  LINE-1  !»ACaUILT! 

<*2>  PARADISE 

CRUISES/  LTD. 

! 

! 

! 

1  ! 

!  1 

1  1 

i 

i 

i 

1 

i 

\ 

t 

i 

i- 

* 

i 

i 

j 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

I 

! 

HAWAII 

•514004 

5711 A16J 

102.8! 

21.  C! 

7.6! 

1700! 

•  i 

30.01  NONE 

!H1 

KFW4L0  1 

1968  1 

! 

1  1 

11C.0! 

21.5! 

6.6! 

! 

300! 

! 

! 

i 

1 

HAWAII  STATE 

1527373 

44 !1 All J 

92.61 

27.0! 

7.1! 

2250! 

-  | 

30. 0! NONE 

1  HI 

KEVALO  ! 

1968  1 

! 

i 

!  ! 

1  1 

92.6! 

1 

27. C! 

1 

7.0! 

! 

• 

i 

550! 

i 

i 

{ 

i 

! 

1 

j 

1 

(23)  PARKER  60 AT  LINES/  INC. 

! 

! 

1  ! 

!  1 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

l 

1 

ERIE  ISLE 

1262361 

4011412! 

44.6! 

24.0! 

6.3! 

330! 

23! 

24. U!  NONE 

1  OH 

PUT-1N-3AY! 

1951  ! 

! 

!  1 

64.6! 

24.0! 

5.0! 

! 

ISO! 

i 

! 

! 

1 

YANKEE  CLIPPER 

1914646 

79*14121 

99.0! 

25.7! 

7.0! 

680! 

25! 

30.01  NONE 

!CK 

PUT-XH-RAY1 

*  1982  ! 

! 

! 

1  1 

i  i 

99.0! 

! 

25.7! 

1 

4.0! 

1 

1 

j 

560! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

i 

i 

(33)  PARKER  fl POTHERS  S  CO./ 

! 

ZINC. 

•  ! 

1  1 

! 

1 

! 

i 

! 

1 

i 

i 

( 

> 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

ALLAN  W 

! 253874 

2013*36! 

44.01 

U.6  i 

6.0! 

330! 

-  i 

18.0! NONE 

!TX 

HOUSTON  1 

*  1957  I 

1 

1  • 

44.2! 

U.o! 

6.C! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

t 

ARANSAS 

1509367 

3713A36! 

49.7! 

20.0! 

7.0! 

450! 

-  i 

35.0 1  NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1967  1 

1 

!  1 

49.7! 

20. C! 

7.0! 

! 

-  i 

1 

! 

! 

! 

OEN  N  SLOANE 

123C076 

6313436! 

80.0! 

20.0! 

3.0! 

1060! 

-  i 

33.0! NONE 

!  TX 

HOUSTON  ! 

1959  ! 

! 

1  • 

30.0! 

2C.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

CAPT.  GEOPGC 

1 297995 

7313*36! 

64.0! 

22.0! 

6.C! 

1000! 

-  i 

30 ,0 1  NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1965  I 

l 

1  1 

54.0! 

72.0! 

6.0! 

! 

5! 

! 

! 

i 

1 

HAZEL  R 

1509457 

4113*36! 

55.0! 

16.2! 

5.6! 

1000! 

-  j 

20*9 ! NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1967  J 

| 

i  i 

55.0! 

16.2! 

5.6! 

! 

_  i 

! 

! 

! 

! 

JOAN 

1299691 

731  34361* 

74.5! 

30.0! 

9.6! 

1630! 

-  i 

34. 0! NONE 

!TX 

HOUSTON  1 

1965  ! 

1 

!  1 

74.51 

30.0! 

7.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

LYNN  P 

•311499 

11713A36! 

74.0! 

23.9! 

9.5! 

1500! 

-  i 

3C.0! NONE 

2  TX 

HOUSTON  ! 

19o7  1 

1 

1  1 

74.0! 

25.9! 

9.5! 

1 

-  i 

2 

! 

! 

! 

OHIO 

1293359 

1213*361 

33.11 

13.6! 

5.5! 

115! 

-  i 

21.0*1  NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1965  I 

l 

1  1 

33.1! 

13.6! 

5.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

l 

ROBt*  HOSE 

1517110 

9913A34! 

71.0! 

26.5! 

9.5! 

1100! 

-  ! 

25.0IN0NE 

I  TX 

HOUSTON  I 

1068  t 

i 

1  1 

71.0! 

20.3! 

7.5! 

1 

-  | 

! 

! 

! 

i 

SHARON 

1238968 

2313A36! 

50.2! 

17.1! 

4.9! 

300! 

-  i 

18.0! NONE 

!  TX 

HOUSTON  1 

1949  ! 

1 

!  1 

54.0! 

17.1! 

4.0! 

1 

-  | 

! 

» 

1 

! 

SHELL  FINDER 

1510695 

28134341 

47.7! 

20.01 

5.5 ! 

240! 

-  1 

3. 0! NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1967  I 

1 

1  1 

47.7! 

20.0! 

5.5! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

! 

SUSAN  LYNN 

1251499 

2013*34! 

44.0! 

15.0! 

7.0! 

200! 

-  j 

18.0! NONE 

!TX 

HOUSTON  1 

1947  I 

1 

1  1 

44.2! 

15.0! 

7.01 

1 

-  | 

1 

! 

! 

! 

ZIP  II 

1537154 

3813*361 

52.5! 

19.0! 

7.4! 

800! 

-  j 

20.0 INONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1972  ! 

1 

1  1 

52.5! 

19.8! 

7.4! 

! 

-  i 

! 

! 

1 

! 

BARGE  n  1U 

1528467 

27114A43! 

11C.0! 

40.0! 

7.0! 

-  1 

550! 

8.01  NONE 

!TX 

HOUSTON  I 

1966  ! 

1 

1  1 

110.0! 

40.0! 

2.0! 

l 

-  1 

! 

! 

! 

! 

C0  203 

1  - 

51214A43! 

170.0! 

35.0! 

9.5! 

-  I 

1900! 

10.0! NONE 

!TX 

HOUSTON  I 

1941  l 

1 

1  1 

170.0! 

35.0! 

2.0! 

| 

-  1 

! 

! 

1 

! 

H  130 

1  - 

93814A431 

24C.0! 

45.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.0! NONE 

I  TX 

HOUSTON  I 

1947  J 

I 

1  1 

240.0! 

45.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

H  131 

j  - 

938UA43! 

240.0! 

45.01 

9.0! 

-  i 

1500! 

13  .0  1  NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1°67  ( 

1 

!  i 

240.0! 

45.0! 

2*0! 

*! 

-  | 

! 

! 

1 

I 

H  132 

1528498 

93814A43! 

240.0! 

45.0! 

10.0! 

-  1 

19001 

12.9 !  NONE 

!TX 

HOUSTON  I 

1967  l 

I 

1  1 

240.0! 

45.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

I 

H  133 

|  ...... 

93814A431 

240.0! 

45.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0IN0NE 

ITX 

HOUSTON  I 

1967  ! 

! 

!  1 

240.0! 

45.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

1 

1 

H  134 

!  - 

93814A43! 

240.0! 

45.0! 

9.0! 

-  I 

15001 

1 3.0 ! NONE 

!TX 

HOUSTON  1 

1967  I 

l 

1  1 

240.0! 

45.0! 

2.0! 

! 

-  | 

i 

! 

1 

! 

H  134 

I  - 

934I4A43! 

240.0! 

45.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3. 0! NONE 

ITX 

HOUSTON  ! 

1967  | 

1 

!  1 

240.0! 

45.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

t 

1 

H  137 

1  . 

93814443! 

240.0! 

45.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.0! NONE 

ITX 

HOUSTON  ! 

1967  ! 

1 

1  1 

24C.0! 

45.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

I 

t 

H  134 

j  ...... 

93814AA3! 

240.0! 

45.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13*0! NONE 

ITX 

HOUSTON  1 

1967  I 

1 

1  1 

24C.0! 

45.0! 

2.0! 

I 

-  | 

! 

! 

I 

! 

H  139 

1  - 

93614443! 

240.0! 

43. C! 

9.0! 

-  I 

1500! 

1 3. 0 ! NONE 

Itx  HOUSTON  1 

1947  r 

1 

!  ! 

240.0! 

45.0! 

2.0! 

( 

-  I 

! 

| 

I 

K  140 

1  ...... 

938I4A43! 

240.0! 

45.0! 

9.0! 

-  I 

15001 

U.O'NONC 

ITX 

HOUSTON  1 

1967  ! 

1 

1  I 

24C.01 

45.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

I 

H  141 

!  - 

938(4443! 

24C.0! 

45.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.01N0NE 

ITX 

HOUSTON  1 

1967  ! 

| 

!  ! 

240.0! 

45.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

H  142 

j  - 

93SI4A431 

240.0! 

45.  C! 

9.0! 

-  | 

1500! 

13.0! NONE 

ITX 

HOUSTON  ! 

19<7  1 

1 

!  1 

240.0! 

45. C! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

1 

! 

KELSO  41 

!  - 

699(4443! 

200.0! 

40.0! 

8.5! 

! 

1100! 

42.0!N0N6 

!  TX 

HOUSTON  J 

1969  1 

1 

!  I 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

i 

! 

LCD  124 

1  - 

88514*43! 

200.0! 

40.0! 

8.5! 

! 

1500! 

10.01N0NE 

ITX 

HOUSTON  ! 

1969  ! 

I 

1  1 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

; 

-  ! 

t 

! 

1 

LCD  131 

j  ------ 

88514*431 

200.0! 

40.0! 

8.5! 

-  i 

1500! 

lO.OlNONE 

ITX 

HOUSTON  ( 

1969  ! 

l 

1  1 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

LCD  ISO 

j  - 

88514A43! 

200.0! 

40.0! 

8.5! 

! 

1500! 

10.01  NONE 

J  TX 

HOUSTON  ! 

1969  | 

! 

1  1 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

» 

-  ! 

! 

! 

! 

LCD  140 

1  - 

885! 4A431 

200.0! 

40.0! 

8.5! 

! 

1500! 

10.0 1  NONE 

ITX 

HOUSTON  1 

1969  ! 

1 

1  1 

200.01 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

NS  422 

!  . - 

5001 4A43I 

140.0! 

34.0! 

6.0! 

I 

1100! 

9.01  NONE 

ITX 

MATAGORDA  ! 

1955  ! 

1 

1  1 

140.0! 

34.0! 

1.0! 

! 

-  E 

| 

! 

! 

NS  424 

j  - - 

500  ?  4*43  f 

140.0! 

34.0« 

7.01 

-  1 

1100! 

9. 0! NONE 

ITX 

MATAGORDA  ! 

1956  ! 

! 

1  1 

1 40.0! 

34.0! 

1.C! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NS  425 

j  - 

50014A43! 

140.0! 

34.0! 

7.0! 

-  ! 

1100! 

9.0 ! NONE 

ITX 

MATAGORDA  ! 

1956  t 

1 

1  1 

140.0! 

34.0! 

1.0! 

! 

»  J 

! 

I 

! 

MS  555 

1  - 

42214443! 

165.0! 

34.0! 

8.0! 

-  1 

1100! 

11.51  NONE 

ITX 

MATAGORDA  ! 

1957  I 

1 

!  1 

165.0! 

34.0! 

1.0! 

! 

-  | 

! 

| 

! 

ns  604 

j  - 

49014A43! 

170.0! 

40.0! 

8.5! 

! 

1100! 

11.0! NONE 

ITX 

CORPUS  1 

1958  ! 

1 

1  1 

170.0! 

40.0! 

1.2! 

i 

-  j 

1 

I 

CHRISTX  I 

i 

NS  <07 

1274247 

1 25014*43! 

170.0! 

41.0! 

7.0! 

-  ! 

1200! 

15.0! NONE 

ITX 

MATAGORDA  1 

1959  ! 

! 

1  1 

1  70.01 

41.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

NS  608 

128C617 

120014543! 

170.0! 

40.0! 

9.0! 

! 

1200! 

12.0IN0NE 

ITX 

MAfAGORDA  ! 

1 96C  ! 

l 

!  1 

170.0! 

40.0! 

2.3! 

1 

-  ! 

2 

! 

! 

NS  609 

1280616 

120014A43! 

170.0! 

40.0! 

9.0! 

-  ! 

1200! 

1 2  .01  NONE 

ITX 

MATAGORDA  ! 

I960  ! 

! 

!  ! 

170.01 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

NS  610 

1280869 

120014A43! 

170.0! 

40.0! 

9.0! 

1 

1200! 

1  2.0! NONE 

ITX 

MATAGORDA  ! 

1960  ! 

1 

!  1 

170.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

1 

MS  611 

1280870 

120014*43! 

170.0! 

40.0! 

9.0! 

! 

1200! 

12.0! NONE 

ITX 

MATAGORDA  I 

1960  ! 

! 

1  1 

170.0! 

40.C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

NS  612 

1264390 

120014A43I 

170.0! 

40.01 

9.0! 

-  ! 

1200! 

IS .0 {NONE 

ITX 

MATAGORDA  I 

1961  I 

! 

1  1 

17C.0! 

40.0! 

1.0! 

1 

-  f 

1 

I 

I 

NS  701 

1287251 

S00I4A43! 

200.01 

40.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

15.0 ! NONE 

ITX 

MATAGORDA  I 

1961  I 

| 

!  1 

200.01 

40.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

I 

I 

NS  70? 

1287252 

50014A431 

200.01 

40.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

1 5.01NONE 

ITX 

MATAGORDA  I 

1961  I 

1 

1  1 

200.0! 

40.0! 

1.0! 

! 

-  ( 

! 

I 

! 

NS  703 

1291158 

606I4A43! 

200.0! 

40.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

9,0 l NONE 

ITX 

MATAGORDA  I 

1963  I 

1 

(  ! 

200.0! 

40.0! 

3.0! 

! 

-  f 

! 

I 

I 

NS  704 

1291159 

60614*431 

200.0! 

40.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

9. 0 1  HONE 

ITX 

MATAGORDA  I 

1963  ! 

1 

(  ! 

200.01 

40.01 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

NS  705 

1298035 

60614A43! 

200.0! 

40*0! 

8.5! 

-  1 

1500! 

12.0!NONE 

Itx 

MATAGORDA  1 

1965  ! 

I 

1 

1 

!  1 

1  i 

i  1 

200.01 

40.0! 

! 

1 

1.0! 

1 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

l 

! 

I 

! 

! 

1 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
1  NUMBER 


(33)  PARKER  BROTHERS  I  CO./  I! 

(CONTINUED) ( 


ROCK  ISLAND  I 


! VTCC!  DIMENSIONS1 l ORA FT I 
NET  {CODE SLENGTH! BROTH!  ! 

AEGIS-!****!  RES.  !  RE6.1LOAO-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  SPACE!  OVER-JOVER-! /////!  HORSE! 
NAG!  !  ZV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT!  POWER 


.-‘fACITT!  HIGH-  !  {VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 
CARGO  !  FIXED  I  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  I (LIGHT) !//////////////// !TD! ////////// 
ENGERS  {  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 


!  ! 
606I4A43! 

! 

200.0! 

! 

40.0! 

1 

8.5! 

! 

! 

! 

1500! 

! 

8.0! NONE 

! 

ITX 

MATAGORDA 

! 

1 

1965 

t  ! 

200.0! 

40.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1965 

60614A43! 

200.0* 

40.0! 

5.5! 

- 

! 

1500! 

5. 0! NONE 

!TX 

MATAGORDA 

1 

!  ! 

20C.O! 

40.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1965 

60614443! 

200.0! 

40.0! 

8.5! 

- 

! 

1500! 

8.0!N0NE 

ITX 

MATAGORDA 

! 

!  ! 

200.0* 

40.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

1942 

415! 4  443! 

1 30.0! 

30.0! 

9.0! 

- 

1 

1000! 

10.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

!  ! 

130.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

1 

1953 

580! 4 A43! 

180.0! 

40.C! 

4.0! 

- 

! 

1500! 

1 5. OINONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

!  ! 

230.0! 

45.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

i 

1 

! 

1953 

58014A43! 

180.0! 

40.0! 

3.0! 

- 

! 

1500! 

1 5. ol NONE 

ITX 

HOUSTON 

1 

!  ! 

230.0! 

45.0* 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1959 

1 400! 4A  43! 

233.5! 

45.0! 

6.0! 

- 

! 

1250! 

1 5 .0 ! NONE 

ITX 

HOUSTON 

« 

!  ! 

233.5! 

45.0! 

2.0! 

! 

-  ; 

i 

! 

I 

1959 

1400UA43! 

233.5! 

45.0! 

8.0! 

- 

! 

1250! 

1 5 .0 ! NONE 

!  T  X 

HOUSTON 

! 

!  1 

233.5! 

45.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1960 

676UA47! 

225.2! 

45.1! 

7.0! 

- 

! 

2000! 

19.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

!  ! 

225.2! 

45.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1960 

876J4A43! 

2 25.2! 

45.1! 

7.0! 

- 

I 

1760* 

10.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

!  ! 

225.2! 

45.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I960 

87614443! 

225.2! 

45.1! 

7.0! 

- 

! 

1760! 

10. OINONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

!  ! 

f  .2! 

45.1! 

2.0! 

! 

.  j 

! 

! 

1960 

576!4A43! 

.*5.2! 

45.1! 

7.0! 

- 

! 

1760! 

1 0.0 !  NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

!  ! 

225.2! 

*5.1! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

1960 

876! 4A43! 

225.2! 

45.1* 

7.0* 

- 

! 

1760! 

10. OINONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

!  ! 

225.2! 

45.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

1060 

87614443! 

225.2! 

45.1! 

7.0! 

- 

! 

1760! 

1 0.0  j  NONE 

!TX 

HOUSTON 

! 

!  ! 

225.2! 

45.11 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1962 

88514443! 

200.0! 

40.0! 

8.0! 

- 

1 

1250! 

12.2! NONE 

!TX 

HOUSTON 

! 

!  ! 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

j 

! 

! 

1962 

S8514A43! 

200.0! 

40.0! 

5.0! 

- 

! 

1280! 

12. 2j  NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

(  ! 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

1964 

885! 4443! 

200.0! 

40.01 

9.0! 

- 

! 

1280! 

1 2.2! NONE 

ITX 

iOUSTON 

! 

!  ! 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

1964 

885 ! 4443 ! 

200.0! 

40.0! 

9.0! 

- 

! 

1290! 

12.2! NONE 

ITX 

HCOSTOM 

t 

!  ! 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

l 

1965- 

855  !4443! 

200.0* 

40.0! 

9.0! 

- 

! 

1280! 

12.2! NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

!  ! 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1965 

606*4443! 

184.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1900! 

10. OINONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

!  ! 

134.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1965 

606! 4A43! 

184.0! 

35.0! 

5.5! 

• 

! 

1900! 

10.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1 

!  1 

134.0! 

35.01 

2.0! 

! 

-  ! 

j 

! 

1965 

606! 4443! 

184.0! 

35.0! 

5.5! 

- 

! 

1900! 

10.0 ! NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

!  ! 

134.0! 

35. C! 

2.0! 

I 

-  I 

I 

! 

! 

1965 

6  0  8 !  4  A  43 ! 

134.0! 

35.0! 

3.5! 

- 

I 

1900! 

10.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

i 

!  ! 

1*4.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

1965 

60514443! 

154.0! 

35.0! 

3.5! 

- 

! 

1900! 

10. OINONE 

ITX 

HOUSTON 

I 

!  ! 

134.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1945 

60514A43! 

154.0! 

35.0! 

5.5! 

• 

1900! 

10. OINONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

!  ! 

134.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

» 

! 

! 

1966 

606! 4A43! 

182.0! 

35. C! 

8.5! 

! 

1580! 

1 1 .OINONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

!  ! 

182.0* 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1966 

60o  14443! 

132.0! 

35.0! 

8.5! 

! 

1590! 

11. OINONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

!  ! 

132.0! 

35.0* 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1966 

600! 4A431 

1*2.0! 

35.0! 

8.51 

! 

1580! 

11.0SN0NE 

ITX 

HOUSTON 

! 

!  ! 

132.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1966 

60014443! 

1 52.0! 

35.0! 

6.5! 

! 

1560! 

11 .OINONE 

ITX 

HOUSTON 

1 

!  ! 

132.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

• 

! 

1966 

60054443! 

182.0! 

35.0! 

8.5! 

! 

15*0! 

11. OINONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

!  1 

182.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

1966 

600! 4443 ! 

132.0! 

35.0! 

8.5! 

1 

15*0! 

11. OINONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

!  ! 

1*2.0! 

35.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

1967 

600S4A43! 

132.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1580! 

11.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

! 

!  ! 

152.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ) 

i 

! 

1 

1«67 

600! 4443! 

200.0! 

40.0! 

3.5! 

- 

! 

15*0! 

12. dNONE 

ITX 

HOUSTON 

I 

*  ! 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

I 

! 

1967 

60014443! 

200.0! 

40.0! 

3.5! 

- 

! 

1580! 

1 2  .0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

!  ! 

20C.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1966 

600! 4443! 

1*2.0! 

35.0! 

3.5! 

- 

! 

1550! 

11  .OINONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

!  ! 

182.0! 

35.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

1966 

60014443! 

182.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

» 

1580! 

11. OINONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

!  ! 

152.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

j 

! 

! 

1966 

60014443! 

182.0! 

35.0! 

3.5! 

- 

! 

1550! 

11  .OINONE 

ITX 

HOUSTON 

1 

!  ! 

132.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

1966 

600*4443! 

132.0! 

75.0! 

8.5! 

- 

! 

1580! 

11. OINONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

!  ! 

182.0! 

35.C! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

1 

1966 

60014443! 

152.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1590! 

11 .OINONE 

ITX 

HOUSTON 

I 

!  ! 

132.0! 

3S.C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

1966 

60014443! 

132.0* 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1580! 

11. OINONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

!  ! 

132.0! 

75.01 

2.0! 

I 

-  ! 

i 

i 

! 

1067 

60014A43! 

200.0! 

40.0! 

8.51 

- 

! 

1580! 

12. OINONE 

ITX 

HOUSTON 

1 

!  ! 

2CC.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1967 

60014443 ! 

200.0! 

40. 0! 

8.5! 

- 

! 

15*0! 

12.0SN0NE 

ITX 

HOUSTON 

! 

!  ! 

20C.01 

40. C! 

2.0! 

! 

•  i 

! 

! 

! 

1967 

60014443! 

200.0! 

40.0! 

8.5! 

- 

I 

15601 

12.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

!  ! 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

1967 

600! 4443 ! 

200.0! 

40. C ! 

8.5! 

- 

i 

1580! 

12. OINONE 

ITX 

HOUSTON 

» 

!  ! 

200.0! 

40.0* 

2.0* 

i 

.  » 

i 

! 

i 

1942 

468*4443! 

175.0! 

35.0! 

9.9! 

- 

! 

1100! 

10.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

•  ! 

175.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  i 

1 

! 

! 

45024443! 

15C.0! 

40.0! 

8.0! 

- 

! 

650! 

s.OJhGNE 

ITX 

HOUSTON 

! 

1969 

!  ! 

150.0! 

40. C! 

2.0! 

! 

-  1 

i 

! 

i 

1967 

1000*4443! 

150.0! 

40.C! 

6.0! 

- 

i 

1000! 

9.5! NONE 

!TX 

HOUSTON 

j 

2  ! 

150.0! 

40.0! 

1.2! 

i 

-  ! 

j 

! 

j 

1967 

100014443! 

150.0! 

40.0! 

6.0! 

- 

! 

1000! 

9.5!N0NE 

!TX 

HOUSTON 

i 

i  j 

15C.0! 

40.0* 

1.2! 

j 

..  i 

j 

! 

! 

1967 

100014443! 

150.0! 

40.0! 

6.0! 

- 

» 

*oooi 

9 .5 i NONE 

!  TX 

HOUSTON 

i 

!  ! 

150.0! 

40.0! 

1.2! 

i 

•  i 

i 

! 

! 

1969 

450*4443* 

150.0! 

40.0! 

5.0! 

- 

| 

650! 

3. OINONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

!  ! 

15C.0I 

40.0! 

2.0* 

• 

-  ! 

■ 

; 

! 

1969 

450!4A43* 

150.0* 

40.0! 

8.0! 

- 

i 

650! 

8. OINONE 

itx 

HOUSTON 

! 

t  j 

150.0! 

40.C! 

2.0! 

! 

.  i 

! 

! 

! 

1964 

98si 4443! 

200.0! 

40.0! 

9.0! 

- 

! 

1280! 

12.21N0NE 

!TX 

HOUSTON 

! 

i  j 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1965 

1 4 1 6C02 ! 

33.0! 

13.5! 

4.5! 

700! 

-  ! 

14.9 {NONE 

ITX 

HOUSTON 

) 

! 

!  ! 

33.0! 

! 

13.5! 

! 

2.5! 

i 

! 

! 

1 2! 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

TEAR  ! 
BUILT  { 
OR  ! 
REBUILT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


670 _ 

EKGR1 

DIST!  OPERATOR 


I  COAST 

VESSEL  NAME  ADO  NUMBER  !  GUARD 
1  NUMBER 


1  tVTCC!  DIMENSIONS  (DRAFT!  iCAPACITY!  HI6H-  !  (VESSEL 

1  NET  ! CODE  I  LENGTH! 3A0TH!  !  !  I  CST  !  CAAGO  HANDLING  IS  IOPEAATING  !  I 

!A£GIS-M««*!  AEG.  !  AEG.iLOAD-1  I  CAAGO  !  FIXED  !  E0U1PNENT  ITC!  BASE  !  TEAA  ! 

I  TEA  !  SEE!//////!/////!  CD  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  |A0!  LINE-1  J  BOUT  ! 

!  TON-  !PAGE!  OVEA-! OVER-! /////!  HOASE!  PASS-  ! ILIGHT) ! ////////////////!T0!//////////!  OA  ! 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILIGHT!  POWER!  ENGEAS  I  IFEET)!  LINE-I  ICE!  LINE-I  MAEBUILT! 


t  III!!!!  I  ! 


(16)  PARKER  TOWNS  CO.#  INC. 

!  ! 

1  2 

!  1 

1 

13001 

! 

! 

36.0 !  NONE 

ALICE  PARKER 

1297854  1 

179J3A3S! 

79.4!  32.11 

9.6! 

-  ! 

!  i 

1  ! 

84.0!  32.1! 

9.o! 

! 

“  ! 

! 

3IANINSKAN 

1249455  ! 

11813A551 

77.9!  33.0! 

8.5! 

1170! 

-  ! 

32.0 ! NONE 

!  1 

1  1 

77.)!  33.0! 

3. 5! 

I 

-  1 

! 

CATHY  PARKER 

1566305  ! 

17913A36I 

85.0!  32.0! 

8.5! 

2000! 

-  ! 

3S.0!N0NE 

!  ! 

1  ! 

45.01  32.0! 

7.5! 

! 

-  1 

! 

CHARLES  HAUN 

14*0726  1 

19113A36I 

79.5!  3* .0! 

2.8! 

2*00! 

-  ! 

37.0! NONE 

!  ! 

1  ! 

*5.0!  34.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

DALLAS 

1272216  1 

11813A351 

77.  91  33.0! 

3.5! 

1170! 

-  » 

32.0! NONE 

!  1 

!  ! 

77.91  3J.01 

8.3! 

! 

*  ( 

1 

LADT  NICA 

127227*  1 

8613AJ5! 

67.0!  22.0! 

7.4! 

1050! 

-  ! 

36.6! NONE 

1  1 

i  1 

72.0!  22.5! 

7.6! 

! 

! 

NARY  ANN 

1275331  1 

5*1 3  A  3  6 ! 

*5.1!  18.0! 

7.2! 

3*5! 

-  ! 

3*. 0! NONE 

1  1 

1  1 

*5.1!  1S.C! 

7.2 ! 

i 

-  ! 

! 

HISS  JODIE 

f  532631  1 

69I3A56! 

56.0!  22.0! 

7.6! 

1000! 

.  i 

37.0! NONE 

t  ! 

i  j 

56.0!  22.0! 

6.6! 

! 

-  i 

! 

NC3TLE 

I244ES7  ! 

1 06 1 3 A  35 1 

77.1!  30.0! 

3.5! 

1170! 

-  ! 

32 .0 ! NONE 

1  ! 

1  1 

77.1!  30.0! 

8.5! 

! 

-  ! 

! 

RHETT  PARKER 

16*3590  1 

16013A561 

45.0!  34.0! 

8.5! 

2000! 

-  ! 

35.0! NONE 

!  1 

2  1 

65.02  3*.C! 

3.0! 

) 

-  ! 

! 

THELHA  PARKER 

1582316  l 

17913A361 

80.1!  32.01 

8.6! 

2000! 

-  ! 

*0.0! NONE 

1  ! 

1  1 

60.1!  32.0! 

7.6! 

1 

-  ! 

! 

TIN  PARKER 

167*69*  t 

15913AJ61 

79.2!  32.0! 

3.2! 

2000! 

-  ! 

37.0! NONE 

1  l 

1  ! 

79.2!  32. C! 

3.0! 

-  ! 

! 

TUSCALOOSA 

1269006  1 

105! 3 A  36 1 

77.91  30. Cl 

3.5! 

1170! 

-  ! 

33.1 (NONE 

t  ! 

1  1 

80.01  30.01 

6.5! 

! 

■  ! 

PTC  ICS 

15149*5  5 

690 !4A*0! 

195.01  35.0! 

8.6! 

-  ! 

1*00! 

12.0 ! NONE 

!  1 

i  ! 

195.0!  35.0! 

2.C! 

1 

-  ! 

! 

PTC  tC6 

1517086  1 

6901 *A*Oi 

195.0!  35.0! 

3.6! 

! 

1*00! 

1 2.0 ! NONE 

1  l 

1  1 

195.0!  35. C! 

2.0! 

( 

-  ! 

PTC  1 C8 

1517519  1 

69QKa*01 

195.0!  35.0! 

3.6! 

•  i 

1*00! 

12.0! NONE 

1  1 

1  1 

195.0!  35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

PTC  109 

15177*7  ! 

690 1* A*0! 

195.0!  35.0! 

3.6! 

-  ! 

1*001 

12.0 !  NONE 

1  1 

1  ! 

195.01  35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 2 . 0 ! NONE 

ATC  110 

1517875  l 

690 1* A*0 { 

195.0!  35.0! 

3.6! 

-  i 

1*001 

1  1 

! 

195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

PTC  111 

1522039  i 

4R0!4A<.g! 

1)5.0!  35.0! 

3.6! 

! 

1*00! 

12.0! NONE 

!  1 

1  1 

195.0!  35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

PTC  112 

15220*0  1 

690!*A40! 

195.0!  35.C! 

3.6! 

-  ! 

1400! 

12. 0 ! NONE 

1  ! 

!  1 

175.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

PTC  121 

•53*293  ! 

690UA40! 

195.0!  35.0! 

9.5! 

! 

1400! 

13.0! NONE 

1  1 

1  1 

195.1!  35.0! 

3.0! 

1 

-  ! 

( 

PTC  m 

153*29*  i 

6901  *  A&O! 

195.0!  35.0! 

9.5! 

-  ! 

1400! 

1 3.0 (NONE 

!  1 

!  ! 

195.1!  35. C! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

PTC  125 

15*6100  ! 

6901AAA6I 

175.0!  35.0! 

9.5! 

-  ! 

1400! 

13.0! NONE 

1  1 

1  1 

195.0!  35.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

PTC  124 

15*4101  f 

690UAA6! 

195.0!  35.02 

9.5! 

-  ! 

1*001 

1  3.0! NONE 

1  ! 

1  ! 

1)5.01  35.0! 

3.01 

t 

-  ! 

! 

PTC  125 

15*6102  1 

690IAAA6! 

195.01  35.0! 

9.5! 

-  ! 

1*00! 

13.0! NONE 

1  ! 

i  i 

195.0!  35.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

PTC  126 

1546103  ! 

6V01*A*41 

195.0!  35.01 

9.5! 

-  ! 

1*00! 

13.0! NONE 

1  1 

1  1 

195.0!  35.0! 

3.0! 

! 

-  i 

! 

PTC  127 

1  -  * 

690HA46! 

195.0!  35.0! 

9.5! 

-  ! 

1*00! 

1 3.0! NONE 

1  1 

!  ! 

195.0!  35.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

PTC  12? 

|  -  ! 

6901***6! 

195.0!  35.0! 

>.5! 

-  ! 

1400! 

1 3.0! NONE 

!  ! 

1  1 

195. Ot  35.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

I 

PTC  135 

1544001  1 

690!*A*6! 

195.0!  35.0! 

9.5! 

-  ! 

1400! 

13.0! NONE 

1  1 

1  ! 

195.0!  35.0! 

3.0! 

! 

-  1 

! 

PTC  15* 

1566709  1 

6901* A*6! 

195.0!  35.0! 

9.5! 

-  ! 

1400! 

1 3. 0! NONE 

!  ! 

!  1 

195.0!  35.0! 

3.0! 

! 

-  1 

! 

PTC  134 

1566799  ! 

690 !*A*6! 

19S.0!  35.0! 

?.s: 

-  ! 

1400! 

1 3.0 ! NONE 

1  1 

!  ! 

195.0!  35.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

PTC  137 

1567100  1 

690! *A*6! 

195.0!  35.0! 

9.5! 

! 

1400! 

13.0! NONE 

1  i 

1  ! 

195.0!  35.0! 

3.0! 

I 

-  ! 

* 

PTC  138 

1567101  ! 

6901***6 1 

195.0!  35.0! 

9.5! 

! 

1400! 

13.0!NONE 

1  ! 

1  1 

195.0!  35.0! 

3.0! 

1 

-  ! 

! 

PTC  139 

1566710  1 

6901***62 

195.01  35.0! 

9.5! 

-  * 

1400! 

13.0! NONE 

!  1 

1  ! 

195.0!  35.0! 

3.0! 

I 

-  t 

! 

PTC  140 

1567102  1 

690I4A46I 

195.0!  35.0! 

9.5! 

! 

1400! 

13.01  NONE 

i  1 

1  ! 

195.0!  35.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

PTC  1A1 

1547103  2 

6902***6! 

175.0!  35.0! 

9.5! 

-  ! 

1400! 

13.0! NONE 

1  1 

1  1 

195,01  35.0! 

3.0! 

! 

-  I 

! 

PTC  1*2 

156710*  ! 

69014**61 

195.0!  35.0! 

9.5! 

-  ! 

1400! 

13.0! NONE 

(  1 

!  ! 

195.0!  35.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

13.0! NONE 

PTC  143 

1567105  1 

6901***6! 

195.0!  35.0! 

9.  S ! 

-  1 

1400! 

!  1 

I  1 

195.0!  35.0! 

3.0! 

! 

-  1 

! 

PTC  14* 

1567106  l 

6901***62 

195.0!  35.0! 

9.5! 

-  1 

1400! 

13.0! NONE 

!  1 

!  ! 

195.0!  33.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

PTC  1*5 

1569135  I 

6901***6! 

195.0!  35.0! 

9.5! 

-  ! 

1400! 

1  3.0! NONE 

1  1 

1  ! 

195.0!  35.01 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

PTC  146 

1569136  ! 

6901***4! 

195.0!  35,0! 

9.5! 

-  ! 

1400! 

13.01NONE 

1  ! 

!  1 

195.0!  35.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

PTC  147 

1569137  1 

6901***41 

195.0!  35.0! 

9.5! 

-  ! 

1400! 

13.0! NONE 

!  1 

!  2 

195.0!  35.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

PTC  148 

1569138  ! 

6901***6! 

195.0!  35.0! 

9.5! 

-  ! 

1400! 

13.0! NONE 

1  I 

1  ! 

195.0!  35.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

PTC  149 

2569139  ! 

6901***6! 

195.0!  35.0! 

9.5! 

-  ! 

1400! 

13.01N0NE 

1  1 

!  1 

195.0!  35.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

PTC  150 

25691*0  1 

6901***61 

195.0!  35.0! 

9.5! 

-  ! 

14001 

13*0! NONE 

1  I 

1  t 

195.0!  35.0! 

3.0! 

1 

-  ! 

! 

PTC  151 

15691*1  1 

6901***42 

195.0!  35.0! 

9.5! 

-  ! 

1400! 

1 3.0! NONE 

1  1 

1  ! 

195.0!  35.0! 

3.0! 

! 

-  i 

! 

PTC  152 

15691*2  l 

6901**46! 

195.01  35. Cl 

9.5! 

*  f 

1400! 

13.0! NONE 

1  1 

1  t 

195.01  35.0! 

3.0! 

! 

-  i 

I 

PTC  153 

1570911  1 

6901***4! 

195.0!  35.0! 

9.5! 

-  ! 

1400! 

13.0 ! NONE 

2  1 

1  ! 

195.0!  35.0! 

3.0! 

-  I 

! 

PTC  154 

2570912  ! 

6901***6! 

195. OJ  35.0! 

9.5! 

-  1 

1400! 

1 3.0! HONE 

1  1 

1  1 

195.0!  35.05 

3.0! 

i 

-  ! 

! 

PTC  155 

1  571239,  i 

6901***61 

195.0!  33.0! 

9.5! 

-  t 

1400! 

1 3 . 0! NONE 

1  1 

1  1 

195.0!  35.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

PTC  156 

15712*0  ! 

6901**46! 

195.0!  35. OJ 

9.5! 

! 

1400! 

13.0! NONE 

1  i 

i  1 

195.0!  35.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

PTC  158 

1578039  1 

69014*46! 

195.0!  35.0! 

9.5! 

-  ! 

1400! 

13.0 {NONE 

!  '! 

•  i 

195.0!  35.0! 

3.0! 

-  ! 

1 

PTC  159 

15780*0  2 

69014*46! 

195.0!  35.0! 

9.5! 

-  ! 

1400! 

13.0 ! NONE 

!  2 

!  ! 

195.0!  35.0! 

3.0! 

! 

-  1 

1 

PTC  160 

25788*1  1 

690! **46! 

195.0!  35.0! 

9.5! 

-  1 

1*00! 

1 3.0i NONE 

1  ! 

1  i 

195.0!  35.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

PTC  141 

!  -  1 

6901**46! 

195.0!  35.0! 

9.5! 

! 

1400! 

13.0! NONE 

1  ! 

t  ! 

195.0!  35.0! 

3.0! 

I 

-  ! 

! 

I  I  !  !  !  I  !  I  I  I 

1  !  !  I  I  !  I  I  !  I 


!  1 

1 AL  TUSCALOOSA! 

! 

1965  ! 

!AL  TUSCALOOSA! 

1955  S 

1 AL  TUSCALOOSA! 

1975  ( 

1 AL  TUSCALOOSA! 

1981  ! 

I  I  ! 

I A  L  TUSCALOOSA!  1D56  ! 
!  !  ! 
I AL  TUSCALOOSA!  19S6  ! 
!  I  ! 


!AL  TUSCALOOSA! 

1957  ! 

1 

|  | 
!*L  TUSCALOOSA! 

1977  I 

j 

1  | 

! AL  TUSCALOOSA! 

1953  ! 

1 

1  | 

! AL  TUSCALOOSA! 

1981  ! 

1 

! AL  TUSCALOOSA! 

1977  l 
| 

1  | 

! AL  TUSCALOOSA! 

1980  ! 

j 

1  j 

! AL  TUSCALOOSA! 

■  l 

1955  ! 

1 

1  AL  TUSCALOOSA! 

ms  i 

i 

j  | 

1  AL  TUSCALOOSA! 

1968  ! 

j 

1  j 

|AL  TUSCALOOSA! 

1968  1 

j 

!  ! 
JAL  TUSCALOOSA! 

1968  ! 

| 

1  | 

{AL  TUSCALOOSA! 

!  1 

1968  ! 

i 

1  AL  TUSCALOOSA! 

1969  ! 

1 

!  1 
l AL  TUSCALOOSA! 

1969  ! 

1 

! AL  TUSCALOOSA! 

1971  | 

j 

!AL  TUSCALOOSA! 

1971  I 
| 

j  | 

t AL  TUSCALOOSA! 

1972  1 

j 

J  | 

IAL  TUSCALOOSA! 

1972  ! 

|  | 

IAL 'TUSCALOOSA! 

|  | 

1972  ! 

j 

•AL  TUSCALOOSA! 

1972  ! 

j 

1  j 

! AL  TUSCALOOSA! 

1972  ! 

* 

|  | 
JAL  TUSCALOOSA! 

1972  i 

1 

1  | 
ML  TUSCALOOSA! 

1975  ! 

1 

1  | 
ml  TUSCALOOSA! 

1975  ! 

| 

!  1 
JAL  TUSCALOOSA! 

1975  ! 

} 

! AL  TUSCALOOSA! 

1975  ! 

1 

1  | 

(AL  TUSCALOOSA! 

i  | 

1975  ! 

ML  TUSCALOOSA! 

1  1 

1975  ! 

j 

1 AL  TUSCALOOSA! 

j  | 

1975  ! 

1 

(AL  TUSCALOOSA! 

1975  1 

1  | 

JAL  TUSCALOOSA! 
j  | 

1975  ! 

I 

! AL  TUSCALOOSA! 

1975  ! 
! 

1975  ! 
| 

1  j 

(AL  TUSCALOOSA! 

j  | 

ML  TUSCALOOSA! 

.  i 

1975  ! 

1 

!  * 
(AL  TUSCALOOSA) 

1973  ! 

j 

JAL  TUSCALOOSA! 
i  l 

1975  ! 

1 

I  • 

(AL  TUSCALOOSA! 

1975  ! 

!  1  1 

I AL  TUSCALOOSA!  1975  I 

!  I  1 

1AL  TUSCALOOSA!  111!  I 


i  i 

ML  TUSCALOOSA! 

! 

1975  ! 
} 

|  | 

IAL  7USY  f  OOSA! 

>  i 

1975  1 
| 

!  • 
JAL  TUSCALOOSA! 

1975  ! 
) 

}AL  TUSCALOOSA! 

1975  ! 
j 

IAL  TUSCALOOSA! 

i  1 

1975  ! 

j 

!  AL  TUSCALOOSA! 

1  | 

1975  ! 

j 

IAL  TUSCALOOSA] 

1975  1 

j 

^  j 

'|AL  TUSCALOOSA! 

i  t 

1976  ! 

j 

|AL  TUSCALOOSA! 

1  | 

1976  ! 
1 

ML  TUSCALOOSA! 

1977  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENSR! 

OUT!  OPERATOR 


'  I  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 


1  !VTCC 1  DIMENSIONS  f 
!  NET  ICODEILCNGTH1BRDTH! 
! RESTS”!**** !  RES.  !  REG.! 
!  TER  !  SEE! //////! /////I 


DRAFT!  ICAPACITT!  HIGH” 

!  !  !  EST 

LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED 

FD  !  S //////// !  POINT 

nun  HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) 


(  V  E  S  S  E  L  1 

CARGO  HANDLING  !$  lOPERATINS  1 

EQUIPMENT  ITC I  BASE  ! 

LINE-1  !AO!  LINE-1  ! 

//////////////// ITD !////////// ! 


TEAR 

BUILT 

OR 


!  NUMBER 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

EHGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICC!  LINE-2  1 ‘REBUILT! 

(161 

PARKER 

! 

! 

TOWING  CO./  INC.  ! 

(CONTINUED) ! 

1  ! 

!  ! 

•  1 

1  i 

i 

! 

i 

i 

» 

i 

• 

! 

! 

1 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

i 

PTC 

162 

!  - 

! 

69014A46I 
!  1 

195.01 

195.01 

33.0! 

35.0! 

9.5! 

3.01 

-  ! 

! 

14001 
-  ! 

13,0! NONE 
! 

!AL  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1977 

PTC 

163 

1586856 

! 

690144461 
l  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

3.0! 

! 

! 

1400! 

-  ! 

13.01  NONE 
! 

!  At.  TUSCALOOSA! 

!  1 

1977 

PTC 

164 

1556654 

! 

69014A461 
!  1 

195.0! 

195.0! 

33.0! 

35.0! 

9.5! 

3.01 

! 

1400! 

-  ! 

13 .0 INONE 
! 

! *L  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1977 

PTC 

165 

1589557 

! 

69014446! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

3.01 

-  j 

1400! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!AL  TUSCALOOSA! 

!  1 

1977 

PTC 

144 

1559556 

! 

690(44461 
!  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9. SI 
3.0! 

! 

1400! 

-  1 

1 3.01  NONE 
\ 

!AL  TUSCALOOSA! 

!  1 

1977 

PTC 

167 

1529559 

! 

69014A46! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

3  3.0! 
35.0! 

9. SI 
3.0! 

-  ! 

! 

1400! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

!*L  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1977 

PTC 

168 

1529560 

! 

690J4A46! 

!  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

3.0! 

-  ! 

! 

1400! 

13.0 (NONE 
! 

!AL  TUSCALOOSA! 

!  1 

1977 

PTC 

169 

1597270 

690144461 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.5! 

3.0! 

! 

! 

140U! 

-  I 

13.0IN0NE 

! 

!*L  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1978 

PTC 

170 

1598741 

1 

69014446! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.51 

3.0! 

-  ! 
i 

1500* 

-  ! 

14,0! NONE 
! 

!AL  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1978 

PTC 

171 

1601029 

! 

690<4A46! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

3.0! 

.  i 

i 

1500! 

-  ! 

1 4. 0  INONE 
! 

! AL  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1978 

PTC 

172 

1403065 

67614A46! 

1  1 

105.0! 

195.0* 

35.0! 
35.  C! 

9.5! 

3.01 

•  i 

! 

1500! 

-  ! 

14.0! NONE 
a 

!*L  TUSCALOOSA! 

!  1 

1978 

PTC 

173 

1603056 

1 

67614A46! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

75.0! 

35.0! 

9.5! 

3.0! 

-  « 

1500* 

-  ! 

14.0! NONE 
i 

1  *L  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1978 

PTC 

174 

1603057 

67614A461 

1  1 

195.01 

1 °5.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

3.0! 

! 

1500! 

-  ! 

14,0! NONE 
! 

!*L  TUSCALOOSA! 

!  I 

1978 

PTC 

175 

1403058 

1 

676*4446! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35. 0! 
35.0! 

9.5* 

3.0* 

.  • 

1500! 

-  i 

14.0! NONE 
! 

!AL  TUSCmLOOSA! 

!  ! 

1978 

PTC 

176 

1 603C59 
! 

■  67o!4A46! 

1  1 

195.0! 

190.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

3.0! 

~  j 

i 

1 

o 

o 

14.0! NONE 
! 

J  AL  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1978 

PTC 

177 

M03C90 

! 

67614446! 

I  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.3! 

3.0! 

-  ! 

! 

tSOO! 

-  ! 

14.0! NONE 
! 

1  AL  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1978 

PTC 

17  8 

1603091 

1 

1  67614446! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

33.01 

35.0! 

9.5! 

3.01 

.  i 

! 

1500! 

-  ! 

14.0!  NONE 

I 

t AL  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1978 

PTC 

179 

(603092 

! 

67614A46! 

1  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

30.01 

9.5! 

3.0! 

! 

! 

1500! 

.  2 

1 4.0! NONE 
! 

!AL  TUSCALOOSA! 

1978 

PTC 

120 

1603C93 

1 

•  67614446! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.5! 

3.0! 

-  ! 

! 

1500* 

-  I 

14.0! NONE 
! 

!AL  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1978 

PTC 

121 

1603C94 

! 

!  67614*461 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.3! 

3.0! 

i 

1500* 

-  ! 

14. 0 ! NONE 
! 

!*L  TUSCALOOSA! 

!  ( 

1978 

PTC 

1*2 

1588449 

! 

!  693*4446* 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

11.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1600! 

”  ! 

16.01NONE 

! 

1  LA  NEW  ! 

•  ORLEANS  ! 

1977 

PTC 

1E3 

1558450 

! 

1  690*4446! 

!  !  ! 

195.0* 

195.0! 

33.  C! 
35. G! 

11.0! 

1.0! 

! 

! 

1600* 

-  • 

16.0! NONE 
! 

•LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1977 

PTC 

124 

55*8451 

! 

!  69014446! 

!  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0* 

35.0! 

11.0! 

1.0! 

-  I 
! 

1600! 

-  ! 

•  1 6. 0 INONE 

1 

!LA  NEN  1 

!  ORLEANS  ! 

1977 

PTC 

1*5 

1538467 

1 

!  690*4446* 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

11.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1600! 

-  i 

1 6.0! NONE 
! 

!LA  NEW  1 

!  ORLEANS  ! 

1977 

PTC 

126 

1619285 

1 

1  690*4446! 

!  1  ! 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35. C! 

9.5! 

3.0! 

-  ! 

• 

1500*- 
-  ! 

1 4 .0 ! NONE 
a 

!AL  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1980 

PTC- 

127 

1619236 

i 

!  690*4446! 

1  !  • 

195.0! 

195.0* 

35. 0! 
35.0! 

9.5! 

3.0! 

-  ! 
i 

1500* 
-  • 

14. oi NONE 
! 

!AL  TUSCALOOSA! 

!  ! 

19J0 

PTC 

166 

i  619267 
! 

!  69014*46! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.5! 

3.0! 

-  ! 

! 

1500! 
-  ! 

14 .0! NONE 
! 

■AL  TUSCALOOSA! 

!  1 

1980 

PTC 

129 

*619288 

! 

!  69014446! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5* 

3.0! 

•  i 

! 

1500* 
-  ! 

14.0! NONE 
! 

t  AL  TUSCALOOSA! 

!  ! 

198L 

PTC 

190 

1619259 

I 

1  690*4446! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C* 

9.5! 

3.0! 

-  ! 

! 

1500! 
-  1 

14 .0 INONE 
! 

! AL  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1980 

PTC 

191 

1619290 

!  69014A46! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.5! 

3.0! 

-  i 

« 

1500! 
-  ! 

14 .0 {NONE 

j 

J AL  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1980 

PTC 

192 

1419291 

* 

!  69014446! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.5! 

3.0! 

.  i 

t 

1500! 
-  2 

U.oihONE 

! 

!*L  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1980 

PTC 

193 

*1619292 

1 

!  69014446! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0* 

35.0! 

7.5! 

3.01 

-  i 

i 

1500i 
-  * 

14.C1N0NE 

! 

!AL  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1930 

PTC 

194 

1619293 

1 

1  69014446! 

!  !  ! 

195.  C! 
195. C! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

3.0! 

•  2 
i 

1 5C0! 
-  ! 

14.0! NONE 
! 

! *L  TUSCALOOSA! 

*  ! 

1980 

PTC 

195 

1619294 

1 

!  690144461 

!  )  ! 

195.01 
195. 0! 

35.0! 

75.0! 

9.5! 

3.0! 

-  2 
i 

1500! 
-  2 

14.0! NONE 

*.AL  TUSCALOOSA! 

!  ! 

I960 

PTC 

196 

1619295 

I 

1  69014A46! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

3.0! 

-  ! 
i 

1500* 
-  ! 

14.0! NONE 
! 

! AL  TUSCALOOSA ! 

!  ! 

1»80 

PTC 

197 

1619296 

! 

I  690)4*46! 

!  !  * 

195.0! 
19$. 0! 

35.  C! 
35.0! 

9.5! 

3.0! 

-  i 

! 

1500* 
.  2 

14.0JNONE 

! 

ML  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1980 

PTC 

196 

1619297 

!  69014*46! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

3.0! 

! 

2 

1 500! 
-  ! 

14.0! NONE 
! 

ML  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1980 

PIC 

199 

1419298 

! 

1  69014*46! 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.5! 

3.C! 

-  i 
! 

1500* 
-  ! 

14.O1N0NE 

! 

ML  TUSCALOOSA! 

!  t 

1980 

PTC 

200 

1619299 

! 

1  69014*46! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.5! 

3.0! 

! 

! 

1500! 

•  t 

14.0! NONE 

i 

ML  TUSCALOOSA! 
j  2 

1 A6C 

PTC 

201 

1419300 

1 

t  69014*46! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.5! 

3.0! 

I 

i 

1500! 

-  i 

14.0! NONE 
! 

1 *L  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1950 

PTC 

202 

1619301 

1 

1  69014*46! 

1  •  ! 

195.0* 

195.0! 

75.0! 

35.0! 

9.5! 

3.0* 

-  i 

i 

1500* 

-  i 

14.0! NONE 
l 

ML  TUSCALOOSA! 

•  ! 

1980 

PTC 

203 

1  - 

1 

!  69014*46! 

1  !  1 

193.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

3.0! 

-  i 

i 

1500* 

■  j 

14.0INONE 

! 

ML  TUSCALOOSA] 

!  ! 

19*9 

PTC 

204 

|  - 

1 

1  69014*461 

1  1  • 

195.0! 

195.0* 

35.0! 
35.  C! 

9.5! 

3.0! 

_  i 

i 

1500*! 

-  i 

14.0! NONE 
! 

ML  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1980 

PTC 

205 

!*f  19304 

1 

1  69014*46! 

1  !  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0* 

9.5! 

3.0! 

- 

! 

1500! 
-  ! 

1 4.0! NONE 
a 

JAL  TUSCALOOSA! 

!  1 

I960 

PTC 

206 

1629452 

i 

1  67914*461 

*  i  « 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9,5! 

1.5! 

-  i 

! 

1500! 

-  i 

1 4 . 0 } NONE 

l 

ML  TUSCALOOSA! 

I  J 

I960 

PTC 

2C7 

1629453 

1 

!  67914*461 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

i 

i 

1500! 
-  ! 

14. 0! NONE 

a 

!*L  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1980 

PTC 

208 

1629454 

1 

1  679*4*46! 

1  1  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

-  i 
! 

1500! 
-  ! 

1 4. 0 ! NONE 
! 

ML  TUSCALOOSA! 

!  1 

1980 

PTC 

209 

1629455 

! 

1  67914*46! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 
* 

1500* 
-  ! 

14.0! NONE 

1 

ML  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1980 

PTC 

210 

1429456 

1 

1  67914*46! 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

- 

! 

1500! 
-  ! 

14.0! NONE 
i 

SAL  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1980 

PTC 

211 

1629457 

1 

1  67914*40! 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 
! 

1500! 
-  ! 

14.0!N0NE 

! 

! AL  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1980 

PTC 

212 

1629458 

1 

!  67914*46! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

- 

i 

15C0! 
-  ! 

14 . 0 ! NONE 
! 

!AL  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1980 

PTC 

213 

1629459 

i 

1  679*4*46! 

!  !  • 

193.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

US! 

-  i 

i 

1500! 

-  t 

1 4.0! NONE 

j 

SAL  TUSCALOOSA  1 
!  ! 

i960 

PTC 

214 

! 629460 
! 

1  67914*461 

f  |  I 

19S.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.5! 

1.5! 

- 

1500* 

•  j 

14 .0! NONE 
a 

ML  TUSCALOOSA! 

!  1 

1980 

PTC 

215 

1629461 

i 

i 

!  679*4*46* 

!  1  1 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

j 

j 

1500! 

-  i 

a 

14 .C! NONE 

a 

a 

SAL  TUSCALOOSA! 

!  ! 

i  l 

1980 

! 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(14)  PARKER 


TOWING  CO.#  INC* 
(CONTINUED) 


PTC 

216 

162946?. 

! 

!  679S4A46! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.5! 

1.5! 

.  » 

i 

1500! 

-  i 

1 4 .0! NONE 
!  . 

!AL 

j 

TUSCALOOSA! 

! 

19«0 

PTC 

217 

1629463 

! 

!  679! 4A  46! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 

1 

1500! 

.  i 

K. OiNONE 
! 

i  AL 
! 

TUSCALOOSA! 

! 

193C 

PTC 

218 

1629464 

! 

!  8791 4A46 ! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 

! 

150oi 
-  1 

14.0! NONE 
! 

1AL 

! 

TUSCALOOSA! 

! 

1940 

PTC 

219 

1 541407 
! 

!  695! 4A46 J 

|  {  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14,0! NONE 
! 

!  AL 
! 

TUSCALOOSA! 

! 

1981 

PTC 

220 

1641403 

! 

!  69514A46! 

i  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.51 

"  J 

1500! 

-  » 

14.0! NONE 
! 

!  AL 
! 

TUSCALOOSA! 

I 

198! 

PTC 

221 

641409 

!  695J4A48! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
3$. 01 

9.5! 

1.5! 

-  \ 

! 

1500! 

-  I 

1 4. 0! NONE 

SAL 

! 

TUSCALOOSA! 

1 

1981 

PTC 

22  2 

1641410 

1 

i  t>9? !  AA461 
!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.01 

9.5! 

1.5! 

-  ! 
j 

1500! 

-  ! 

14.0! NONE 
! 

I  AL 
! 

TUSCALOOSA! 

! 

1«81 

PTC 

223 

1641411 

! 

{  69514A46! 

!  !  ! 

195. C! 
195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.3! 

1.5! 

-  ! 

15001 
-  I 

14.0IN0NE 

! 

!AL 

! 

TUSCALOOSA! 

! 

1981 

PTC 

224 

1641412 

i 

!  695  J4A46! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 

! 

1500! 

14.0IN0NE 

! 

ml 

! 

TUSCALOOSA! 

! 

1981 

PTC 

225 

I64141J 

! 

!  695I4A48! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35. 0! 
35.  C! 

9.M 

1.M 

.  j 

j 

1500! 

-  t 

14.0! NONE 

i 

!  AL 

1 

Tuscaloosa! 

l 

1981 

PTC 

226 

1641414 

i 

!  &95I4  A46 ! 

!  !  ! 

195.0! 

1V5.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

-  I 

1 

1500! 

-  ( 

1 4. 0! NONE 

Ml 

! 

TUSCALOOSA! 

1 

1«81 

PTC 

227 

1641415 

! 

!  6*95 !  4  A  46 ! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 

\ 

1500! 

-  ! 

14.0! NON. 

! 

ML 

TUSCALOOSA  1 
! 

1981 

PTC 

228 

1641416 

l 

!  695! 4X46! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.5! 

1.5! 

-  i 
! 

1500! 

-  ! 

14.  OINONE 
! 

ML 

! 

TUSCALOOSA! 

! 

1981 

PTC 

229 

*1641417 

1 

!  695I4A46! 

!  !  ! 

195. C! 
195.01 

55.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 

1 

1500! 

-  ! 

14. OINONE 
! 

!  AL 
! 

TUSCALOOSA! 

! 

1981 

PTC 

230 

(641418 

! 

!  695I4A46! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.5! 

1.5! 

! 

1500! 

-  ! 

14.0! NONE 

i 

ML 

! 

TUSCALOOSA! 

! 

1V81 

PTC 

231 

1641419 

! 

!  69514A46! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

—  i 

i 

1500! 

-  ! 

14, ol NONE 
! 

!AL 

! 

TUSCALOOSA! 

! 

1981 

PTC 

232 

1641420 

! 

!  69SI4A46! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

! 

1500! 

-  ! 

14. OINONE 
! 

ML 

1 

TUSCALOOSA ! 

1 

1981 

PTC 

233 

(641421 

! 

!  695 (4A46 1 

!  !  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 5  CO  E 
-  ! 

14.0 l NOME 
! 

ML 

! 

TUSCALOOSA! 

! 

1981 

PTC 

234 

1641422 

I 

i  69S!4A46! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 

! 

15001 
-  ! 

U. OINONE 

{AL 

! 

TUSCALOOSA! 

1 

1961 

PTC 

235 

1641423 

! 

!  695I4A46! 

I  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14. OINONE 

1 AL  TUSCALOOSA! 
i  | 

1981 

PTC 

236 

{641424 

! 

!  69514A46! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14. OINONE 
! 

ML 

i 

TUSCALOOSA! 

! 

1981 

PTC 

237 

(641425 

! 

!  695J4A46! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14. OINONE 
! 

i  al 
! 

TUSCALOOSA! 

! 

1931 

PTC 

238 

(641426 

! 

1 

!  69514A46! 

!  !  ! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

I 

35.0! 

35.0! 

! 

9.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1500! 

-  ! 

! 

14. OINONE 
! 

1 

Ml 

! 

! 

TUSCALOOSA! 

I 

! 

1981 

(12)  PARKER#  ROBERT  CAPT. 
CAPT  j  N  MAFFITT 


(15)  PAAKHILL-GOODLOE  CO.#  IN 
M.  S.  MITCHELL 


TUG  SEA  JAY  35 


(32)  PARKS  MARINE 
PELICAN 


(33)  PASADENA  TOWING  CO. 
HELEN  G. 


PASADENA  SPIRIT 


PRIDE  Qf  PASADENA 
V#  C.  SUDELA 


(01)  PASSAMAQUODDY  TOWING  SEA 
JOHNNY 


NJCK  PATRICK 


JVTCC!  DIMENSIONS  '.DRAFT! 
NET  !CCDE!LENGTH!3PDTNJ  ! 

AEGIS-!****!  REG.  !  PEG.! LOAD-! 
TER  l  SEE!//////!/////!  ED  ! 


{CAPACITY!  HIGH-  !  »  V  £  S  S  £  L 

!  !  ESY  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  JTC!  BASE 
!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 


TON-  IPA5E!  OVER-! OVER- !/////!  HORSE!  PASS-  l (LIGHT )!////////////////! TD ! ////////// 
NAGE  !  IV  l  ALL  !  ALL  JLIGHI!  POVE*!  CNSERS  !  (FEET)!  LINE-2  ! EE!  LINE-2 


49.C!  1J.C! 
54.0!  13.0! 
!  ! 

I  ! 


20.0 (NONE 
! 

! 

! 


INC  WILMINGTON 


43I3A36! 

61.21 

17.0! 

7.1! 

4001 

20. OINONE 

!FL  JACKSON- 

1941 

!  ! 

70.0! 

17.6! 

6.0! 

! 

! 

!  VILLE 

713A36! 

45.0! 

12.9! 

3.5! 

220! 

-  i 

20.0! NONE 

! FL  JACKSON- 

1953 

!  ! 

45.0! 

12.9! 

3.5! 

! 

-  ! 

1 

!  VILLE 

40MA44! 

40.0! 

24.0! 

3.0! 

-  ! 

40! 

8. OINONE 

!FL  JACKSON- 

1953 

!  ! 

40. 0! 

24. Ct 

2.0! 

! 

**  | 

1 

!  VILLE 

473 ! 4A43! 

155.0! 

36.0! 

4.0! 

-  ! 

473! 

9.0! NONE 

! FL  JACKSON- 

1940 

!  ! 

165.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

1 

!  VILLE 

48MA43! 

55.0! 

22.0! 

4.0! 

-  ! 

90! 

5.0! NONE 

1  FL  JACKSON- 

1943 

!  ! 

65.0! 

22.0! 

1.5! 

! 

1 

!  VILLc 

4014446! 

50.0! 

20.0! 

4.0! 

••  ! 

40! 

6. OINONE 

(FL  JACKSON- 

*  1980 

<  j 

50.0! 

20.0! 

2.0! 

i 

! 

!  VILLE 

28 1 !  4A43 1 

127.0! 

32.0! 

7.0! 

-  i 

500! 

9. OINONE 

!FL  JACKSON- 

1955 

!  ! 

127.0! 

32.0! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

!  VILLE 

4QMA46! 

40.0! 

18.0! 

4.0! 

-  i 

40  i 

3. OINONE 

! FL  JACKSOK- 

1970 

i  j 

4C.0! 

H. C! 

4.0! 

i 

i 

!  VILLE 

45 i 5*7oi 

65.0! 

16.  C! 

5.5! 

-  ! 

ISO! 

8. OiNONE 

!FL  JACKSON- 

1962 

!  ! 

65.0! 

16.0! 

2.3! 

! 

-  1 

! 

!  VILLE 

72I5A70! 

70.0! 

20.0! 

5.5! 

•  i 

2?si 

10.0! NONE 

ML  JACKSOM- 

1965 

!  ! 

70.0! 

20. C! 

2.01 

i 

-  f 

! 

!  VILLE 

53I5A71! 

46.0! 

20.0! 

6.0! 

! 

110! 

6.5 ! NONE 

ML  JACKSON- 

1955 

!  ! 

!  1 

I  i 

46.0! 

i 

■ 

20.01 

i 

2.0! 

i 

i 

I 

s 

! 

i 

! 

! 

!  VILLE 
j 

j  ; 

i  ! 

14J3A36! 

> 

1 

45.4! 

! 

15.0! 

! 

4.0! 

i 

300? 

i 

! 

4! 

! 

28. OINONE 

i 

!L A  LACOM0E 

1950 

!  ! 

45.4! 

15.0! 

4.0! 

! 

I 

31214A46! 

120.0! 

43.0! 

6.0! 

-  ! 

400! 

6. 3 1  NONE 

!LA  LAC0M6E 

*  1969 

j  i 

170.0! 

43.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

58714443! 

190.0! 

43.0! 

6.6! 

-  ! 

564! 

8.5! NONE 

!LA  lacombe 

*  1970 

!  ! 

190.0! 

43.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

1  9 !  6  C 1 1 ! 

46.6! 

14.0! 

4.0! 

700! 

9! 

18. OINONE 

!LA  LACOMBE 

3976 

!  I 

!  ) 

i  i 

46.6! 

! 

14.0! 

* 

4.0! 

i 

■ 

! 

! 

* 

32! 

! 

! 

! 

! 

! 

i  i 

24|5a3o! 

! 

! 

41. U* 

! 

! 

22. o! 

I 

! 

o.ui 

i 

! 

300! 

! 

! 

! 

! 

30.0! NONE 

i 

I IX  HOUSTON 

1452 

J  ! 

42.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  j 

! 

! 

36J3A3S! 

47.1! 

16.1! 

7.6! 

600! 

-  j 

29. OINONE 

!TX  HOUSTON 

1971 

!  ! 

50.0! 

16.1! 

6.0! 

i 

! 

! 

34!3A34! 

50.0! 

22.0! 

6.0! 

730! 

-  i 

35. OINONE 

!TX  HOUSTON 

1970 

!  ! 

50.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

i 

! 

24! 3A56! 

40.0! 

16.01 

6.0! 

410! 

-  i 

35. OiNONE 

!TX  HOUSTON 

1973 

!  ! 

!  ! 

40.0! 

! 

16.0! 

! 

■ 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

* 

• 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

8I3A36! 

! 

! 

40.0! 

! 

! 

10. C! 

i 

5.0! 

• 

300! 

s 

i 

-  ! 

! 

! 

15.0! NONE 

! 

I 

!H£  EASTPORT 

1937 

j  i 

40.0! 

10.0! 

5.0! 

i 

-  ! 

! 

i 

113! 3/3 6! 

95.4! 

26.1! 

12.0! 

1200! 

-  ! 

33. OINONE 

Ime  eastport 

1951 

!  ! 

1C0.O! 

26.1! 

11.2! 

■  i 

-  I 

! 

! 

340MA43! 

110.0! 

34.0! 

10.8! 

•  i 

1000! 

1 1. 0! CRANE 

!M£  EASTPORT 

1944 

!  ! 

110.0! 

34.0! 

2.0! 

i 

-  i 

! 

2 

YEAR 

8UILT 

OR 

•REBUILT 
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ENGR1 

1  JVTCC2 

DIMENSIONS  1 

OAAFT! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  I 

!  V 

E  S  S  E  L 

7 

D1ST1  OPERATOR 

1  NET  1  CODE! LENGTH ! BADTH  l 

1 

! 

1 

EST  t  CARGO  HANDLING 

!  S 

OPEAATIHG 

IAEGIS- !*•**  t 

REG.  1 

AEG.! 

.OAO-! 

! 

CARGO  ! 

FIXED  ! 

CaUIPMCNT 

ITCt  BASE 

YEAR 

!  COAST 

1  TEA  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

I//////7/I 

POINT  ! 

LINE-1 

UOI  LINt-t 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARO 

TON-  {PAGE! 

OVER-!  OVER-J 

/////! 

MOASE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// |TD !////////// 

OP 

i  NUN9EA 

NAGE  l  IV  1 

ALL  ( 

ALL  ! 

LIGHT! 

POWER! 

ENCERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

1  EE!  LINE-2 

•REBUILT! 

(32)  PATTERSON  BAAfiE  RENTALS 

!  ! 

1  1 

l 

1 

t 

! 

! 

1 

» 

i 

! 

! 

I 

I 

! 

1 

MH 

1*11372 

213I4A431 

120*11 

30.1! 

6.0! 

-  j 

SOOI 

7.0! NONE 

1  LA 

MORGAN 

1979 

1  1 

120.1! 

30.11 

2.0! 

-  1 

! 

! 

CITY 

WATER  BOT  1 

2041 5A70! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

■*  | 

400! 

7.0!*  DIESEL  PUMPS 

t  LA 

NORGAN 

1980 

1  I 

I  1 

110.0! 

1 

30.0! 

1.0! 

f 

1 

! 

! 

I 

! 

CITY 

(S')  PATTERSON  NARINE/  INC* 
PATTEASON  103 

1620763 

1  1 

!  1 

19514A4M 

1 

1 

120.0! 

30.. i 

! 

5.0! 

1 

1 

2901 

! 

6*  0! NONE 

! 

1L  A 

MORGAN 

1980 

1  1 

120.0! 

30.7! 

1.0! 

-  ! 

I 

! 

CITY 

PATTERSON  104 

1627410 

19514A431 

120.01 

30.7! 

5.0’ 

-  i 

290! 

6.0! NONE 

I  LA 

MORGAN 

1980 

1  1 

120.01 

30.7! 

1-01 

-  ! 

! 

! 

CITY 

MTTEASON  105 

1642244 

19514A431 

120.0! 

30.71 

5.0! 

-  i 

2901 

6.0INQN* 

I  LA 

MORGAN 

1081 

!  1 

120.0! 

30.7! 

1.0! 

-  ! 

! 

1 

CITY 

BENGAL  160 

1643064 

441 1  5 A 71 1 

160.01 

40.0! 

9.6! 

“  i 

~  ! 

9*01  NONE 

1  A 

rORGAN 

1981 

1  1 

1  1 

160.01 

! 

40.0! 

1.61 

! 

! 

I 

t 

! 

I 

CITY 

I 

(32)  PATTERSON/  DAVID  A  NICNAlCL 

1  1 

I  1 

f 

l 

! 

1 

! 

» 

1 

! 

! 

I 

PATTEASON  102 

1644168 

20Q14A43I 

120.11 

30.1! 

6.0! 

-  j 

SCO! 

10. C! NONE 

!LA 

MORGAN 

1982 

1 

1 

!  1 

1  1 

120. U 

J 

30.1! 

1.0! 

1 

“  1 
! 

1 

! 

! 

! 

CITY 

I 

(3»  PATTON#  WM.  B.  BARGE  LXNIES/ 

1  1 

1  1 

l 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

( 

INC. 

l  1 

J 

! 

! 

! 

! 

CHEMICAL  COUAIEA 

1273059 

42 1 3 A  35 1 

75.0! 

23.0! 

8.0! 

12001 

-  ! 

36.0! NONE 

(TX 

FRIENDS- 

*  1975 

!  1 

75.0! 

25.0! 

8.0! 

-  1 

I 

1 

WOOD 

CHENICAL  EXPAES;* 

1342543 

110I3A35! 

76.01 

26.0! 

8.5! 

2400! 

-  ! 

34 .0! NONE 

ITT 

FRIENDS- 

1972 

i  i 

76.0! 

?o.O! 

8.5! 

-  ! 

! 

! 

WOOD 

INLAND  PILOT 

1273376 

60! JA 351 

70.2! 

26.1! 

8-5! 

2400! 

-  ! 

36.0! NONE 

ITX 

FRIENDS- 

*  1973 

!  1 

77.01 

27.0! 

9.5! 

-  1 

! 

! 

WOOD 

PC  2306 

1589297 

203615A701 

297.3! 

54.0! 

9.0! 

-  j 

3600! 

17.51  NONE 

ITX 

FRIENDS- 

1978 

1  1 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

WOOD 

PC  2601 

1570565 

1660! 5A701 

297.5! 

34. C! 

9.0! 

-  i 

3373! 

17 .5 ! NONE 

ITX 

FRIENDS- 

1977 

1  1 

297.5! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

WOOD 

PC  2603 

1570569 

169115A70! 

297.5! 

54.  C! 

9.0! 

-  J 

3656! 

17.5J  NONE 

!TX 

FRIENDS- 

1977 

1  1 

297.5! 

54.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

WOOD 

PC  28C4 

1587451 

212015A70! 

297.5! 

54.0! 

9.0! 

-  1 

3576! 

17*5 !  NONE 

ITX 

FRIENDS- 

1977 

1  1 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

-  j 

! 

! 

WOOD 

PC  2603 

1587432 

2120! 5  A  70 1 

297.5! 

54.0! 

9.0! 

-  1 

3576! 

17.5! NONE 

ITX 

FRIENDS- 

1977 

1  1 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

| 

! 

WOOD 

PC  14C2-B 

1570571 

834 1 3  A  70 1 

147.6! 

54, C! 

9.0! 

-  i 

1349! 

17.5! NONE 

ITX 

f *  I  ENDS- 

1977 

1  1 

1  ! 

147.61 

! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

S 

! 

! 

! 

WOOD 

(30)  PATTON-TULLY  TRANSPORT*! 

HON  CO. 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

3A99AAA  TAVLOA 

12832)5 

11213A36! 

96.41 

30. C! 

7.0! 

18001 

-  I 

17  *0 (NONE 

!TN 

MENRHIS 

I960 

1  1 

96.41 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

BILL  MOUSE* 

1546C99 

1CM3A361 

60.11 

26. C ! 

6.5! 

1200! 

-  ! 

31.0!  NONE 

ITN 

NEMRNtS 

1973 

1  1 

60.1! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

I 

! 

C  J  TOLLY 

1522661 

203J3A351 

93.21 

30.0! 

7.8! 

1700! 

-  1 

1 5.0! NONE 

ITN 

NEMRMIS 

19*9 

!  1 

93.2! 

30.0! 

7.8! 

-  ! 

I 

! 

E  L  BAXLEY 

1527792 

49I3A35! 

47.0! 

16.0! 

4.0! 

300! 

-  1 

17.0! NONE 

ITN 

NFMRHIS 

1967 

!  1 

47.0! 

16.0! 

3.5! 

-  , 

! 

! 

FAANK  PHIPPS 

1505127 

7313*35 1 

60.7! 

22.0! 

5.5! 

760! 

-  ! 

31.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1966 

1  1 

40.7! 

22.0! 

5.3! 

-  ! 

! 

! 

HELEN  TULLY 

! 323546 

3213*351 

61.2! 

24.0! 

5.7! 

850! 

-  1 

31.0IN0NE 

ITN 

MEMPHIS 

1969 

1  1 

61.2! 

74.  Ct 

5.7! 

-  ! 

! 

1 

J  T  BASKIN 

1 515499 

4913A351 

47.0! 

16. C! 

4.0! 

300! 

-  ! 

17.01  NONE 

ITN 

MEH»HI$ 

1968 

!  ! 

47.0! 

1  d.O! 

3.5! 

-  ! 

! 

1 

JOHN  "ORRIS 

1274081 

119| 3*35 l 

90.0! 

24.0! 

5.5! 

1000! 

-  I 

32.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1957 

1  1 

90.0! 

24.0! 

5.0! 

-  ! 

I 

1 

KANAWHA 

1283118 

4913*35! 

45.0! 

16. C! 

4.0! 

300! 

-  ! 

17.0! NONE 

.!  ’ 

ITN 

MEMPHIS 

I960 

1  1 

45.0! 

18.0! 

3.5! 

-  ! 

» 

KATE  TULLY 

1521797 

1 66 ! 3*35 ! 

87.7! 

28.1t 

7.6! 

17001 

-  1 

39.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1969 

!  1 

87.7! 

28.1! 

7.8! 

-  ! 

! 

1 

MARIE  J 

1276494 

491 3 *  35 ! 

60.0! 

20.0! 

5.5! 

660! 

-  ! 

21 .0 ! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1959 

1  ! 

60.0! 

20.0! 

4.5! 

-  ! 

| 

! 

POATEAFIELD 

1244402 

4713*  3o I 

83.6! 

18.1! 

3.5! 

500! 

-  ! 

24 . 5 ! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1928 

1  1 

83.  o! 

18.1! 

3.41 

-  ! 

! 

I 

A  E  6UNDY 

1567243 

4213A36! 

5C.0! 

20.0! 

5.5! 

680! 

-  ! 

26.51  NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1978 

j 

1  1 

50.0! 

20.0! 

5.0! 

j 

-  ! 

! 

I 

ROSA  LOWERY 

! 277677 

12-5!  3*351 

85.0! 

26. C! 

7.0! 

1200J* 

-  ! 

78 .2! NONE 

!TN 

M?N®HIS 

1958 

| 

1  1 

85.0! 

28.0! 

7.0! 

-  ! 

j 

l 

V  F  PCAULEY 

1557897 

39 | 3*36! 

50.0! 

20.0! 

5.5! 

680! 

-  t 

24. il NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1974 

1  1 

50.0! 

20.0! 

5.0! 

-  1 

1 

! 

YCCONA 

1279477 

53! 3*351 

60.0! 

20.0! 

5.5! 

660! 

-  ! 

21 . 0 ! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1959 

1  1 

80. 0! 

20.0! 

4.5! 

-  ! 

( 

! 

CP  201 

56614A46! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1000! 

6.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1941 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

£  220 

290! 4*43 1 

146.0! 

36.0! 

7.5! 

-  i 

361! 

14. OlNONE 

ITN 

MEMPHIS 

1941 

1  1 

146.0! 

36.0! 

1.5! 

-  ) 

! 

! 

E  222 

1176162 

58014A43! 

225.0! 

36.0! 

7.5! 

-  j 

1457! 

2O.OJN0NE 

ITN 

MEMPHIS 

1924 

1  1 

225.0! 

36. C! 

1.5! 

-  I 

! 

1 

E  223 

1176163 

5801 4443! 

225.9! 

36.0! 

7.5! 

-  i 

1457! 

20. OlNONE 

!TN 

MEMPHIS 

1924 

1  1 

225.0! 

36.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

E  224 

3*0! 4*43 ( 

225.0! 

86.0! 

7.5! 

-  i 

1457! 

20.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1924 

!  1 

225.0! 

36.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

| 

C  225 

55014A43! 

225.0! 

36.0! 

7.5! 

-  j 

1457! 

20.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1924 

1  1 

225.0! 

36.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

£  227 

1176167 

56014A431 

225.0! 

36.0! 

7.5! 

-  j 

1457! 

20.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

MEMPHIS 

1924 

i 

i  | 

225.0! 

36.0! 

1.5! 

-  i 

; 

« 

ITN 

I 

19*61  NONE 

1  1 

125.9! 

54.0! 

2.3! 

“  ! 

! 

I 

JANES  6702 

1  ------ 

309! 4*461 

150.0! 

32.0! 

6.0! 

-  i 

350! 

8. OlNONE 

ITN 

MEMPHIS 

-- 

1  1 

150.0! 

32.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

JHF  612 

1  ------ 

40914A46! 

175.0! 

26.0! 

7.2! 

-  i 

500! 

3.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

-- 

1  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

ARC  207 

563! 4*45! 

1)5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1300! 

S.41N0NE 

ITN 

MEMPHIS 

1962 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

NO  60 

291 14A44! 

169.0! 

34.0! 

6.0! 

•  j 

800! 

3. OlNONE 

ITN 

MEMPHIS 

1928 

!  1 

loO.O! 

34.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

1 

NO  61 

!  29114,146! 

160.0! 

34.0! 

6.0! 

-  | 

600 ! 

8. OlNONE 

!TN 

MEMPHIS 

1928 

t 

1  1  *  ! 

140.0! 

54.0! 

1.5! 

i 

-  ; 

i 

! 

MEMPHIS 

1929 

i 

!  !  1 

160.0! 

34.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

j 

i 

NO  63 

!  29H4146! 

16C.0! 

34.0! 

6.0! 

-  J 

800! 

3. 0! NONE 

Itn 

MEMPHIS 

1029 

i 

1  1  ! 

180.0! 

34.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

NO  1C3 

i  ...... 

•  11014*46! 

110.0! 

26.0! 

6.0! 

350! 

a.OJNONt 

ITN 

MEMPHIS 

1916 

!  !  1 

1  !  ! 

!  !  1 

110.0! 

! 

! 

26.0! 

! 

! 

1.5! 

i 

! 

! 

! 

! 

-  ! 
t 

i 

1 

i 

! 

I 

I 

674 


tKmft 

01  ST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND 

! 

NUMBER  1 

! 

COAST 

GUARD 

NUMBER 

(JO)  PATTOh-TULLY 

I 

! 

TRANSPOATAT 1 ION  CO. 

NO  tCA 

(CONTINUED) ! 

NO  109 

NO  1 14 

NO  m 

— 

NO  116 

NO  117 

i 

t 

( 

i 

i 

i 

NO  115 

j 

NO  119 

NO  120 

NO  121 

NO  12? 

NO  123 

NO  124 

NO  125 

NO  126 

— 

NO  127 

NO  128 

— 

NO  129 

— 

NO  130 

NO  131 

NO  11? 

NO  13! 

NO  134 

NO  135 

* - 

NO  136 

— 

NO  137 

j 

— 

NO  138 

NO  139 

NO  140 

NO  141 

NO  142 

NO  143 

NO  144 

NO  145 

NO  146 

NO  50? 

— 

NO  658 

NO  6150 

j 

- - 

NO  6410 

NO  6801 

NO  6602 

i 

t 

i 

i 

i 

1 

NO  6903 

— 

NO  6904 

NO  6905 

NO  6906 

■ - 

KO  7007 

NC  7006 

NO  7009 

f 

NO  7010 

■ 

— 

NO  7111 

NO  7112 

— 

NO  7213 

NO  7214 

NO  7215 

- 

/A2Lt  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


i  IVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

1  MET  K0DEILCN6THI3FDTH!  ! 

"IREGIS-!****!  AES.  !  PEE.JLOAD-1 

I  TER  !  SEC!//////!/////!  ED  ! 

I  TON-  IPASEl  OYEMOVEP-!/////! 

!  NAGE  !  IV  1  ILL  !  ALL  {LIGHT! 

!  CAPACITY  (  HUH-  !  !  V  £  S  S  £  L 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  34SE 

! ////////!  POINT  !  LINE-1  ! 40!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) I //////////////// IT Dl ////////// ! 
POWER!  ENSERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 

! 

! 

TEAR  ! 
BUILT  I 
OR  ! 

•REBUILT! 

1 

I 

! 

I 

! 

!  ! 

t  ! 

!  1 

!  ! 

11014A46! 

11C.0! 

! 

; 

j 

i 

26.0! 

! 

; 

6.0! 

j 

! 

! 

1 

350! 

! 

! 

t 

8.0! NONE 

! 

! 

! 

! 

!TN 

MEMPHIS 

1916 

! 

!  1 

110.01 

26.01 

1.5! 

-  I 

! 

! 

1 

391I4A43! 

160.0! 

34.0! 

6.5! 

- 

900! 

9.5 !  NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1947 

I 

!  ! 

160.0! 

34.01 

1.5! 

-  t 

! 

! 

! 

36414443! 

1 75-OS 

37.0! 

6.0! 

- 

10C0! 

3. SIMONE 

!TH 

MEMPHIS 

1958 

I 

•  ! 

175.0! 

37.0! 

1.52 

-  ! 

! 

! 

I 

364UA43! 

175.0! 

37. C! 

8.01 

- 

10C0! 

6. 51  NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1953 

j 

!  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

.  i 

i 

i 

! 

■ 

36414443! 

175. C! 

37.0! 

8.0! 

- 

10*30! 

3 • 5 1  NONE 

!tn 

MEMPHIS  ! 

19SS 

i 

!  ! 

175.0! 

37.  C! 

1.51 

_  i 

; 

i 

i 

36414443! 

175.3! 

37.  C! 

Uk  • 

- 

1000! 

8. 5! NONE 

MEMPHIS 

195* 

! 

1  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

.  j 

j 

• 

] 

j 

364 { 4A43 ! 

175.0! 

37.  Ct 

6.0! 

- 

i  coo  i 

3.5 ! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

195? 

! 

I  ! 

175.0! 

37.0! 

1.3! 

_  ; 

! 

! 

! 

36414443! 

17S.0! 

37. C! 

8.01 

- 

loooi 

3  *  5  !  NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1958 

! 

!  1 

175.01 

37. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

344 ! 4A43! 

175.0! 

37.01 

5.01 

- 

1000! 

8. 5 !  NONE 

!  TN 

MEMPHIS 

1958 

! 

!  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

364!4A43! 

175.0! 

37.0! 

6.0! 

- 

1000! 

6. 5  1  NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1958 

! 

!  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

i 

364I4A43! 

175.0! 

37.01 

5.0! 

- 

1000! 

8. 5 (NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1958 

i 

!  ! 

17S.0! 

37.0! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

! 

364J4A43J 

175.0! 

37. C! 

8.0! 

- 

1000! 

8.5! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1958 

X 

!  ! 

175.0! 

37.01 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

I 

364! 4443 J 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

100C! 

8  •  S 1  NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1958 

! 

!  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

! 

364)44431 

175.0! 

37.  C! 

5.0! 

- 

1000! 

6.0! NONE 

ITN 

HEKPHI S 

1959 

! 

!  1 

17S.0! 

37.0! 

1.51 

-  ( 

! 

t 

1 

364I4A43! 

175.0! 

37.C! 

6.0! 

- 

1000! 

8.0  1N0NE 

ITN 

MENPHIS 

1959 

! 

!  ! 

17S.0! 

37.0! 

1.51 

-  ! 

< 

! 

! 

364*4443! 

175.0! 

37. C! 

6.0! 

- 

loooi 

6 .ol NONE 

!TN 

HEHPHtS 

1959 

! 

!  ! 

175.0! 

37.0! 

1.51 

-  1 

i 

2 

{ 

364!4A43! 

175.0! 

37.0! 

3.0! 

- 

loooi 

S.oiliOHE 

5th 

MEMPHIS 

1959 

! 

!  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

_  i 

i 

; 

! 

36454443! 

175.0! 

37.0! 

6.0! 

- 

* 

looci 

6 • 0 1  NONE 

•TN 

MEMPHIS 

1959 

! 

!  ! 

175.0! 

37.0! 

1.51 

-  ! 

i 

! 

! 

364*4445! 

175.0! 

37.0! 

6.0! 

- 

! 

1000! 

8 .0 1  NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1959 

! 

!  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

-  i 

! 

2 

! 

364*4443! 

173.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

looo  i 

8.0! NONE 

1 T  N 

MEMPHIS 

195? 

i 

!  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

-  » 

! 

! 

i 

36414443! 

175.0! 

37.  C! 

3.0! 

- 

1000! 

0.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1950 

i 

!  ! 

175.0! 

37.  C! 

1.51 

-  j 

; 

i 

! 

364I4A43I 

175.0! 

37.0! 

3.0! 

- 

icooi 

8.oInONE 

!  TN 

MEMPHIS 

1959 

! 

!  ! 

17:. 01 

37. C! 

1.5! 

_  i 

i 

! 

! 

364  !  4  443 1 

175.0! 

37.  C! 

8.0! 

- 

1000! 

S.OJNONE 

!TN 

MEMPHIS 

1959 

! 

!  ! 

17S.0! 

37.  C! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

! 

364*4443! 

175.0! 

57. C! 

S.O! 

- 

1000! 

8.0! NONE 

!  TN 

MEMPHIS 

19t>3 

! 

!  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

364 ! 4443 ! 

175.0! 

37.01 

3.0! 

- 

1000! 

S.O! NONE 

f  TN 

MEMPHIS 

1964 

! 

!  ! 

175.0! 

37.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

364*4443! 

175.0! 

37.0! 

3.0! 

- 

1000! 

3.0f NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1964 

! 

!  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

36414443! 

175.0! 

37.0! 

5.0! 

- 

loooi 

8.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1964 

! 

!  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

364I4A43! 

175.0! 

37.0! 

6.0! 

- 

1000! 

6.0 (NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1965 

! 

!  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

364*4443! 

175.0! 

37.0! 

6.0! 

- 

1000! 

6.0! NONE 

!TH 

MEMPHIS 

1965 

!  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

-  ; 

! 

! 

! 

274I4A43! 

175.0! 

37.0! 

6.0! 

- 

535! 

7.01  NONE 

!TN 

MCKPHtS 

1958 

! 

!  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

! 

364 !  4443! 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

1000! 

8.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1967 

( 

(  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

36414443! 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

1000! 

8 .0 {NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1967 

! 

!  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

i 

! 

364  J4A431 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

1000! 

S.oihONE 

5tn 

MEMPHIS 

1967 

! 

!  1 

175.0! 

37.0! 

1.S! 

—  i 

! 

! 

i 

36414443! 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

1000* 

6 .01  NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1967 

!  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

-  i 

j 

2 

I 

364*4443! 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

loooi 

S.oInone 

1  TN 

MEMPHIS 

1967 

J 

!  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

• 

j 

110014446! 

240.0! 

50.0! 

8.0! 

- 

! 

1500*! 

6.01N0NE 

!TN 

MEMPHIS 

1963 

i 

!  ! 

240.0! 

50.0! 

1.5! 

-  j 

i 

i 

i 

6014446! 

60.0! 

24.0! 

4.0! 

- 

! 

200  i 

6.oi NONE 

i  TN 

MEMPHIS 

195* 

! 

!  ! 

60.0! 

24.0! 

1.0! 

-  i 

! 

! 

i 

57014445! 

175.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

isooi 

io. r: none 

!TN 

MEMPHIS 

1966 

! 

!  ! 

175.0! 

50.0! 

2.0! 

-  J 

• 

■ 

! 

225J4A43! 

150.0! 

32.0! 

6.0! 

- 

?ooi 

8.0! NONE 

1  TN 

MEMPHIS 

1963 

! 

i  i 

150.0! 

32. OJ 

2.0! 

-  1 

2 

! 

! 

5  6  3  i  4  A  43  i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

isooi 

$.6! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1968 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

« 

56314443! 

195.0! 

35.3! 

9.0! 

- 

13001 

8.61N0NE 

!TN 

MEMPHIS 

1968 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

t 

! 

I 

56314443! 

395.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1300! 

8 .6! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1969 

! 

!  ! 

195.0! 

3S.0! 

1.3! 

-  i 

i 

! 

! 

563!  4443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1300! 

6 • 6 ! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1949 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

1 

! 

J 

563 !  4443 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1300! 

8.5! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1949 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  i 

I 

I 

j 

563! 4443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1300! 

8.5!  NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1969 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

,  1.31 

-  ! 

! 

2 

! 

50314443! 

1?5;C! 

35.0! 

,9.0! 

- 

» 

4IGQ ! 

!.5i.*!0!iE 

ITU 

MEMPHIS 

1°70 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

t 

i” 

I 

563*4443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1300! 

3.51NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1970 

i 

!  * 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

_  i 

! 

i 

i 

56314443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

isooi 

8.6‘NON? 

lit! 

MEMPHIS 

1971 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

l 

i 

! 

56314443! 

195. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1300! 

8. 6! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1971 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

.  2 

i 

; 

1 

5/’ *4443 ! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1 300! 

S.6!N0HE 

Itn 

MEMPHIS 

1971 

i 

! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  I 

! 

1 

1 

5  U3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1300! 

8.6! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1971 

! 

) 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

—  ! 

! 

! 

i 

56;i  .43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1300! 

8. 6 ! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1972 

i 

(  ! 

195.01 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

f 

i 

56314443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1300! 

8.6! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1972 

! 

!  ! 

195. OJ 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

! 

56314443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1300! 

8.6! NONE 

11  H 

MEMPHIS 

1972 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  1 

195  0! 

35. OJ 
! 

! 

1.3! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

I 


i 


: 

j 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


675 


ENG*! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1  IVTCC!  DII'ENSIONS  J  DRAFT! 

1  NET  !C0DE!L£NG‘H!3RDTH(  1 

-!RECIS-!*t**l  *£6.  J  REG* 1L0A0-! 

!  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  1PAGE!  OVER-! OVER-! //  F//1 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILl.HT! 

(CAPACITY!  HIGH-  (  (VESSEL! 

(  (  EST  (CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING  t 

I  CARGO  1  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC 1  BASE  ! 

ununn  point  i  line-i  iao!  line-i  ( 

HORSE!  PASS-  1 (LIGHT) ! /////////////// /(TDI//////////1 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !* 

YEAR 

BUILT 

OR 

REBUILT 

(20)  '►ATTON-TULLT  TRANSPORTAT 

! ION  CO. 

111!! 

1  11  !  ! 

1  !  !  11 

! 

I 

1 

! 

! 

• 

i 

i 

! 

I  ! 

!  ! 

!  ! 

(CONTINUED) 

1  1  1  1  ! 

i 

i 

! 

!  ! 

NO  7216 

1  563 14A43 !  595.0!  35.0! 

9.0! 

-  j 

1300 

5. 6! NONE 

ITN  MEMPHIS  I 

1972 

!  1  1  195.0!  35.0! 

1.3! 

• 

- 

! 

!  ! 

NO  7217 

1  -- — -- 

1  56314A43!  195.0!  35.01 

9.0? 

-  j 

1300 

8.6 ! NONE 

(TN  MEMPHIS  1 

1972 

!  1  1  195.0!  35.01 

1.3! 

! 

- 

! 

I  ! 

NO  7620 

1  56314A46!  195.0!  35. C! 

9.0! 

—  j 

1300 

8.6! NONE 

ITN  MEMPHIS  1 

1976 

1  1  1  195.0!  35.0! 

1-3! 

! 

- 

! 

(  ! 

NO  8325 

1  563UA461  195.0!  35.0! 

9.0! 

1300 

8. 6 ! NONE 

I TH  HEMPHIS  I 

1983 

t  l  !  195.0!  35.0! 

1.3! 

! 

« 

! 

!  ( 

NO  5326 

!  363 ! 4A46 1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1300 

3.6 ! NONE 

ITN  MEHPHIS  1 

1983 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.3! 

i 

- 

! 

1  ! 

NO  8327 

!  56314A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  f 

1300 

8.61N0NE 

ITN  MEMPHIS  ! 

1983 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.3! 

! 

- 

! 

!  ! 

NO  8323 

!  563J4A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  J 

1300 

8.6! NONE 

ITN  MEHPHIS  1 

1963 

!  (  !  195.0!  35.0! 

1.3! 

! 

- 

< 

!  ! 

PT  7210 

1  583! 4A46!  -  !  -  » 

9.0! 

1300 

-  (NONE 

ItN  MEMPHIS  I 

1972 

!  !  !  19S.0J  35.0! 

1.3! 

! 

- 

! 

!  1 

PT  6327 

!  56314A46!  -  !  -  ! 

9.0! 

-  | 

1300 

-  ! NONE 

ITN  MEMPHIS  I 

1983 

!  t  !  19S.0!  33.0! 

1.3! 

! 

- 

( 

!  ! 

PTT  7(18 

!  563I4A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1300 

6.6| NONE 

ITN  NENPHES  1 

1976 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.3! 

! 

- 

! 

!  ! 

PTT  7619 

!  563! 4446!  195.0!  35. C! 

9.0! 

1300 

8.6 ! NONE 

ITN  NENPHIS  1 

1976 

!  !  1  195.0!  35.0! 

1.3! 

! 

- 

! 

1  1 

PIT  7521 

!  563! 4A46!  195.0!  35. C! 

9.C! 

-  ( 

1300 

3. 6 '.NONE 

ITU  MEMPHIS  ! 

1976 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.3! 

! 

- 

! 

j  i 

PIT  7622 

!  583(4146!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1300 

6.&! NONE 

i TN  MEMPHIS  I 

1976 

1  !  !  195.0!  35.0! 

1.3! 

I 

- 

i 

!  ! 

PIT  7623 

!  56314146!  195. U!  35.0! 

9.0! 

_  i 

1300 

J.oihOKE 

ITN  MEHPHIS  1 

1978 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.3! 

i 

- 

! 

!  ! 

PTT  7624 

!  5631444 6!  195.0!  35. C! 

9.0! 

.  i 

1300 

8.6 ! NONE 

ITH  HEMPHIS  1 

1976 

I  !  !  195.0!  35.0! 

1.3! 

i 

- 

! 

!  ! 

TON  STALLINGS 

!  12014446!  135.0!  30.9! 

4.0! 

-  i 

300 

6.0! NONE 

ITN  NENPHIS  I 

1955 

!  (  !  135.0!  30.9! 

!  !  !  !  ! 

1.0! 

! 

! 

! 

- 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

(39)  AULSON/  EVERETT  L. 

1  1  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

1  i 

!  ! 

REDWOOD  VIII 

1  352! 4R431  106.01  38.0! 

7.0! 

-  ! 

200 

1 6 .0  !  NONE 

(CA  PETALUMA  ! 

1930 

!  !  !  106. 0!  38.0! 

1  !  !  !  ! 

2.8! 

I 

1 

1 

“ 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

(32)  PAW 6  NARINE/  INC. 

!  !  !  !  ! 

1  !  t  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  I 

!  ! 

KATHY  P AVG 

1820423 

!  58! 3A 36!  56.0!  20.0! 

3.6! 

cool 

- 

42.0! NONE 

ILP  HEW  1 

1960 

!  (  !  56.0!  22.0! 

!  (  !  !  ! 

7.C! 

t 

( 

! 

— 

! 

» 

1  ORLEANS  1 

1  1 

(3i>  P3»  OEESHOPE  MARINE 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

peR  ics 

1563420 

!  65! 1  Cl  2!  122.0!  7C.0! 

7.7! 

2760! 

5! 

32 .0! NONE 

!LA  HOPGAN  ! 

1977 

!  !  !  125.0!  23.0! 

6.1! 

1 

5] 

! 

I  CUT  I 

PT'R  122 

•5535)0 

!  66! 1C  1 2!  91.0!  19. C! 

5.1! 

1650! 

19 

24.0! NONE 

1LA  MORGAN  ! 

1977 

•  !  !  100.0!  22. C! 

4.0! 

! 

64 

! 

•  CITY  ! 

f^R  123 

•181959 

•  66J1C12!  97.0!  19.0! 

7.1! 

1500! 

24 

24 .0 ! NONE 

HA  HOeGAN  ! 

1974 

!  !  !  10C.0!  22. C! 

5.0! 

! 

60 

! 

•  CITY  ! 

P5R  U2 

1643695 

•  62! 1C  1 2!  112.0!  24.6! 

7.  * ! 

2500! 

75 

72.0! NONE 

SLA  HGFGAN  ! 

1932 

!  !  •  115.0!  25.0! 

6.0! 

• 

49 

! 

i  cm  i 

p«R  H? 

•636097 

!  86! 1C  12!  116.0!  24.6! 

6.0! 

2450! 

75 

32.0! NONE 

ILA  MORGAN  I 

1981 

!  !  !  120.0!  25.0! 

6.3! 

! 

49 

! 

!  CITY  ! 

PP*  161 

•639485 

•  63 ! 1C  1 2 !  102.0!  22.1! 

6.9! 

1920! 

3( 

JO.OINONE 

1  LA  MOPGAN  1 

1981 

!  !  !  105.0!  23.0! 

5.0! 

1 

59 

! 

!  CITY  ! 

PER  162 

•640135 

!  63! 1C  12!  102.0!  22.1! 

6.9! 

1920! 

Ik 

30.0 ! NONE 

!LA  MORGAN  ! 

1981 

!  !  !  105.0!  23.0! 

!  !  !  !  ! 

5.0! 

! 

! 

1 

59 

! 

! 

!  CITY  ! 

!  ! 

(18)  PE AflODY  COAL  CO. 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

i 

i 

! 

! 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

TED  At LC E 

!  54C229 

!  50I3A38!  80.0!  22.0! 

5.0! 

730! 

- 

75 .0 ! NONE 

1  IN  EVANSVILLE! 

1972 

!  !  !  60.0!  22.0! 

!  !  !  !  • 

4.5! 

i 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

CEO)  PEABODY  COAL  CO. 

!  !  !  !  ! 

1  !  !  !  ! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

OLO  ARE 

! 271552 

!  33I3A3S!  51.0!  20.0! 

7.0! 

440! 

- 

22  •  0 ! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  I 

1956 

!  1  !  51.0!  20.0! 

!  1  !  !  ! 

5.0! 

! 

! 

- 

! 

i 

!  ! 

!  ! 

(32)  PEARL  PIVER  NAVIGATION 

CIO./ 

!  !  1  I  ! 

!  !  •  !  ! 

i 

• 

i 

i 

i 

J 

1  ! 

!  ! 

INC. 

!  !  !  !  ! 

i 

! 

i 

!  ! 

L?  10 

!  5A7J4A46!  190.0!  43.0! 

7.0! 

64! 

5.5! NONE 

SLA  NEW  ! 

*  1969 

•  !  •  190.0!  43.0! 

1.5! 

! 

- 

i 

!  ORLEANS  ! 

TLC  1$ 

•  42014443!  120.0!  50.C! 

7.0! 

-  ! 

62i 

3i.O! CEMENT 

SILO 

ELA  NEW  ! 

*  1959 

•  !  !  12C.0!  50.0! 

!  !  !  !  ! 

2.0! 

i 

i 

i 

* 

i 

i 

!  ORLEANS  ! 

!  ! 

C?9)  PEAVEY  GRAIN  COMPANIES 

t  ;i  ii 

*.  i  i  i  ! 

j 

j 

i 

i 

i 

j  ! 

1  ! 

UARGE  DIVISION 

!  !  !  !  ! 

! 

i 

!  ! 

ALTONIAN 

1635415 

!  551 5 3 A 36 !  157.5!  45. C! 

9.3! 

600oi 

- 

43.0! NONE 

IIL  ALTON  I 

1981 

!  !  •  170.0!  45.0! 

8.1! 

- 

! 

•  ! 

FRANK  H.  PEAVEY 

•602462 

!  33413436!  132.0!  33.0! 

3.7! 

33001 

- 

44.0!  NONE 

!IL  ALTON  ! 

1779 

!  !  !  UO. 0!  35.0! 

7.0! 

- 

i 

!  ! 

FRANK  T  HEFFELfINGER 

1602460 

!  334  •  3A36 !  132.0!  38.0! 

3.7! 

3800! 

- 

44.0JN0NE 

IIL  ALTON  ! 

1979 

!  !  !  140.0!  35.3! 

7.0! 

- 

! 

!  ! 

FREDERICK  6.  WELLS 

•602459 

!  354! 3*36!  132.0!  33.0! 

3.7! 

3300! 

- 

44.O1N0NE 

IIL  ALTON  1 

1«79 

!  !  !  140.0!  38.0! 

7.0! 

- 

! 

!  ! 

HELEN  CAPPS 

1541310 

!  95 ! 3436!  64.5!  23.3! 

7.4! 

550! 

- 

43 .0! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  I 

1972 

!  l  !  70.0!  74.0! 

8.5! 

- 

I 

1  1 

LOUISE  LEYHE 

1527604 

J  75 !3a Jo!  58.0!  22.0! 

9.0! 

300! 

- 

26. 0! NONE 

f NO  ST.  LOUIS  ! 

1970 

!  !  !  80.0!  22.0! 

9.8! 

- 

! 

!  ! 

NARY  H.  MORRISON 

•502461 

!  33413436!  132.0!  13.0! 

3.7! 

3800! 

- 

44.0IN0NE 

! IL  ALTON  ! 

1979 

!  •  •  140.0!  38. C! 

7.0! 

- 

! 

!  ! 

PAULINA 

1633152 

•  551 ! 3436!  157.5!  45.0! 

9.3! 

6000! 

- 

43.0! NONE 

!IL  ALTON  ! 

1981 

!  !  !  170.0!  45.0! 

8.1! 

- 

! 

!  ! 

TON  MCCONNELL 

1 523750 

!  94! 3A3o!  61.0!  24.0! 

3.0 ! 

350! 

- 

43. 0! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1970 

1  !  !  83.0!  24.0! 

7.5! 

- 

! 

!  ! 

C  62 

1272771 

!  74214A40!  195.0!  35.0! 

4.0! 

-  i 

136i 

57.0140  TON 

CRANE 

SLA  VACHtdE  ! 

1958 

!  •  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

- 

i 

!  ! 

CA  501 

1613441 

!  8i2! 4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  | 

147 

13.0‘NONE 

IIL  ALTON  I 

1979 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

1 

- 

! 

!  ! 

CA  502 

1613442 

«  382! 4A41 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

.  i 

147 

18.0! NONE 

!IL  ALTON  ! 

1979 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

- 

j 

i  i 

CA  50? 

1613443 

!  3*2! 4A41 •  195.0!  ? 5.0! 

7.0? 

-  i 

147 

13.0! NONE 

!IL  ALTON  ! 

1979 

1  !  !  U5.0!  35.0! 

1.6! 

i 

- 

i 

i  i 

CA  504 

1613444 

i  382 14441 •  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

147 

IS.OINONE 

ilL  ALTON  I 

1979 

i 

!  !  •  195.0!  35. C! 

•  !  !  !  ! 

i  ii  it 

1.6! 

1 

1 

j 

i 

1 

I 

i 

!  ! 

!  ! 

I  ! 
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ENCRl 

IVTCCI 

DIMENSIONS  ID* AFT ! 

ICAFACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  £  L 

0 1ST! 

OFEAATOA 

NET  1  CODE  1  LENGTH! BROTH! 

l 

1 

E$T  !  CAAGO  HANDLING 

Is  1 OPt SATINS 

!  COAST 

TEA  !  SEE !//////! /////! 

ED  1 

numn 

ROINT  !  LINE-1 

IAO!  LINE-1 

I  BUILT 

VESSEL  NAHI  AND  NUFBEA 

!  CUARt 

TON-  IFAGE! 

0VE6-I0V £•-!/////! 

HOASE 

FASS-  I (LIGHT) !//////////////// ITD! ////////// 

1  OA 

!  NUHBEA 

NASE  !  IV  1 

AIL  1 

ALL  1LIGMT1 

FOVEA 

ENGEAS  ! 

(FEET) !  LINE-2 

! EE!  LINE-2 

1‘AEQUILT 

(29)  FEAVET 

CftAt*.  jAPAftJES 

! 

I 

! 

1  1 

I  i 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

l 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

8AAGE 

DIVISION 

! 

1  1 

1 

l 

1 

) 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

1 

| 

l 

! 

! 

CA  505 

! 613**5 

8521AA41 1 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1*75! 

1 3. 0 ! NONE 

i  IL  ALTON 

1  1979 

! 

1  1 

195.0! 

2  5.0! 

1.61 

-  ! 

! 

! 

C*  506 

! 61 5 *46 

S#2  t*A*1 1 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1*75! 

15. 31N0NE 

ML  ALTON 

!  1979 

! 

1  ! 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

C»  5C7 

1413**7 

55214AA1! 

19$. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

18.0! NONE 

!IL  ALTON 

*!  1979 

! 

1  ! 

195.01 

35.01 

1  *  6 1 

-  ! 

! 

| 

CA  50? 

! 41 3**8 

8521***1 1 

1*5.01 

J5.CI 

9.0! 

- 

1475! 

1 8. C ! NONE 

ML  ALTON 

!  1979 

! 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  509 

! 613**9 

8821***1! 

<95.01 

35.01 

9.01 

- 

1475! 

18.0! NONE 

!  IL  ALTON 

1  1979 

! 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  510 

1613*50 

6821***11 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

13.0! NONE 

ML  ALTON 

t  1979 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

fA  511 

! 61 3*51 

6821***1 1 

195.0! 

35.01 

9.0J 

- 

1475! 

13.01  NONE 

ML  ALTON 

l  1979 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

i 

CA  512 

1613*52 

8821***1! 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1*75! 

13.01  NONE 

! IL  ALTON 

!  1979 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

CA  513 

! 61 3*53 

8821***1! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*75! 

18.0! NONE 

ML  ALTON 

1  1979 

! 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

CA  51* 

! 6l 3*5* 

8821***1 1 

195.01 

35.0! 

4.0! 

- 

1*75! 

18. OINONE 

ML  ALTON 

!  1979 

| 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

j 

! 

CA  515 

1613*55 

8821***1 J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*75! 

18.01  NONE 

!IL  ALTON 

1  19?9 

1 

!  I 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  516 

1613*56 

3821***1 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1*75! 

18.0IN0NE 

IIL  ALTON 

l  1979 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

! 

CA  517 

1613*57 

6821***1! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

m 

1*75! 

1 8.0! NONE 

ML  ALTON 

l  1979 

! 

1  ! 

195.01 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  51 S 

1413*55 

88214**1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*75! 

18.01N0NE 

ML  ALTON 

!  1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

i 

! 

CA  519 

1613*59 

88  2  1**41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*75! 

1 8 . oi NONE 

ML  ALTON 

l  1979 

! 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

CA  520 

1613*60 

8621***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1*75! 

18.0! NONE 

ML  ALTON 

!  1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  t 

! 

1 

CA  521 

162*8** 

8!2!*A*11 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1*75! 

18.0SNONE 

ML  ALTON 

1  198C 

! 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  52? 

" 

162*8*5 

6821***1! 

195.0! 

35.  Cl 

9.01 

- 

1*75! 

18.0 ! NONE 

ML  ALTON 

!  1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  523 

162*8*6 

6621***1 1 

195.01 

3S.0! 

9.0! 

- 

1*75! 

18.0 INONE 

ML  ALTON 

!  1980 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

CA  52* 

162*8*7 

8821***1! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1*75! 

1 6 .0! NONE 

ML  ALTON 

1  1980 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  525 

162*0*8 

8821***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*75! 

16.0! NONE 

ML  ALTON 

1  1980 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.6! 

-  i 

» 

I 

CA  526 

(62*8*9 

8821***11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*75! 

1 6.0! NONE 

!IL  ALTON 

1  1980 

! 

1  I 

19S.0! 

35.0! 

1.6! 

r  ! 

! 

! 

CA  527 

142*850 

8521***1! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1*75! 

18.0  INONE 

ML  ALTON 

1  1980 

1 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  I 

I 

1 

CA  528 

162*851 

8821***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*75! 

18 .0  1  NONE 

IIL  ALTON 

!  1980 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

CA  529 

162*852 

662! *A*1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*75! 

1 6. 0! NONE 

IIL  ALTON 

l  1980 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

CA  530 

162*853 

662 1 *A*1 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1*75! 

18.0! NONE 

ML  ALTON 

1  1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

C*  531 

162*85* 

6821***11 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1*75! 

1 8. 0! NONE 

IIL  ALTON 

!  1980 

l 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ) 

I 

! 

CA  532 

162*855 

8821***11 

191.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*75! 

1 8 .0! NONE 

ML  ALTON 

!  1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  533 

162*856 

8821***1! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

“ 

1*75! 

18.0! NONE 

ML  ALTON 

!  1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  53* 

1624857 

8821***1  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*75! 

18.0IN0NE 

!IL  ALTON 

!  1f  dO 

1 

1  1 

1*5.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  535 

162*858 

8821***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*75! 

18.0 ! NONE 

ML  ALTON 

l  1  '>80 

1 

1  t 

195.0! 

35.01 

1.61 

-  ! 

! 

1 

CA  701 

162*819 

8831***11 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1*50! 

1 8.01N0NE 

ML  ALTON 

!  1980 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  702 

162*820 

8831***11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*50! 

18.0! NONE 

!1L  ALTON 

!  1980 

1 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  703 

162*821 

8831**41! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1*50! 

13.0!N0N£ 

!IL  ALTON 

1  1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  70* 

162*822 

8831***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*50! 

18.0! NONE 

IIL  ALTON 

1  1980 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

CA  705 

162*823 

863! *A*1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*50! 

16.01  NONE 

ML  ALTON 

1  1980 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

I 

! 

CA  706 

162*82* 

8831***1} 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1*50i 

18.0! NONE 

!IL  ALTON 

!  1980 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

CA  707 

162*825 

6831***1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

“ 

1450! 

18.01N0NE 

!IL  ALTON 

!  1930 

! 

! 

!  I 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

CA  708 

162*826 

8831***11 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1450! 

18.0! NONE 

!IL  ALTON 

!  1980 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

~  i 

! 

! 

CA  709 

1624827 

8831***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

1 8. 0 ! NONE 

!IL  ALTON 

I  1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1  .o  1 

-  ! 

! 

! 

CA  710 

1624821 

8831***1 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

18.0'NONE 

ML  ALTON 

!  1980 

5 

1  l 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

CA  711 

162*829 

883I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

18*0! NONE 

ML  ALTON 

1  1930 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

CA  712 

162*830 

8831**41 1 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1450! 

18.0! NONE 

ML  ALTON 

!  1980 

! 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  713 

162*831 

8831**41 ! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

18.0! NONE 

!IL  ALTON 

!  1980 

! 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

! 

CA  714 

162*832 

8831***11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

18 .01  NONE 

ML  ALTON 

!  1960 

I 

1  t 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

CA  715 

142*833 

6831***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1450! 

18.01  NONE 

ML  ALTON 

!  1980 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1016 

1613*11 

9501***1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0IN0NE 

ML  ALTON 

!  1980 

1 

f  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1026 

1613*12 

9501***1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

ML  ALTON 

1  1980 

I 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1033 

1613*15 

95014A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

1 6 .0  f  NONE 

!IL  ALTON 

!  1980 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  10*3 

1613*1* 

9501***1  1 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

ML  ALTON 

!  1980 

1 

1  i 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1053 

1613*15 

9501***1! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

1 8. OINONE 

ML  ALTON 

1  1980 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1063 

1613*16 

950I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15501 

18. OINONE 

ML  ALTON 

1  1980 

1 

!  I 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

CA  1070 

1613*17 

9501***1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18. OINONE 

ML  ALTON 

!  1980 

! 

1  ! 

200.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1088 

1613*18 

9501***1 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18. OINONE 

ML  ALTON 

1  1980 

I 

1 

! 

i  ! 

!  ! 

1  ! 

200.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

I 

1.6! 

! 

-  ! 
! 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 
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ENGRl 

DISTI  OPERATOR 

VESSEL  NARE  AND  NUR6ER 

!  COAST 
t  GUARD 
i  NUMBER 

1VTCC1  DIMENSIONS  1  DRAFT! 
NET  1  CODE  1  LENGTH! 3P0TH!  ! 

REGIS"!****!  REG.  1  REG. {LOAD-! 
TER  1  SEE!//////!/////!  SO  1 
TON-  1PAGE 1  OVEP-IOVER- !/////! 
NAGE  !  IV  1  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

! 

i 

i 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

! 

CARGO  1 
////////! 
PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

(LIGHT)!/////////,*////// 
(FEET)!  LINE-2 

{VESSEL 
! S  (OPERATING 
! TCt  BASE 

!A0*  LINE-1 
!TD! ////////// 
SEE !  LINE-2 

!  ! 

!  ( 

!  YEAR  ! 

!  BUILT  • 

1  OR  I 

(•REBUILT! 

(29)  PEAVEY 

GRAIN  COMPANIES 

! 

! 

i 

1  1 

1  ! 

!  1 

i 

i 

i 

i 

i 

1 

i 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

!  ! 

2  i 

!  i 

BARGE 

DIVISION 

i 

!  1 

i 

! 

! 

i 

! 

i 

!  ! 

(CONTINUED) ! 

l  1 

i 

! 

! 

i 

! 

i 

CA  109B 

1613419 

95014A41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

! 

1550! 

18.0! NONE 

!IL 

ALTON 

1  1980  1 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

!  ! 

CA  1108 

1613420 

950I4A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1  550 1 

1 8.0! NONE 

SIL 

ALTON 

!  1930  1 

i 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

CA  1 1 IB 

i 61 3421 

9S014A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

1 

1550! 

16.0! NONE 

!  IL 

ALTON 

!  1980  1 

i 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

CA  1129 

I  61 3422 

950 1 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

1  6 .0 ! NONE 

SIL 

ALTON 

1  1960  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

CA  113B 

1613423 

95014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

18. OINONE 

STL 

ALTON 

!  I960  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

!  ! 

CA  1149 

1613424 

95014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1550! 

18.0! NONE 

!IL 

ALTON 

!  I960  l 

1 

1  ( 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ( 

i 

!  ! 

CA  1158 

1613425 

95014A411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

V'  .oiNONE 

!  r 

ALTON 

i  1980  ! 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

{ 

!  ! 

CA  116B 

1613426 

95014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

18.0! NONE 

!  IL 

ALTON 

!  1980  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  I 

CA  1178 

1613427 

95014A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1550! 

18. OiNONE 

SIL 

ALTON 

!  1930  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

l 

-  ! 

! 

!  ! 

CA  1119 

1613429 

95014A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1550! 

18.0! NONE 

!  IL 

ALTON 

!  1980  ! 

1 

i  \ 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

CA  119B 

1613429 

95014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

“  ! 

1550! 

18. OINONE 

1  IL 

ALTON 

!  1980  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  > 

! 

1  ! 

CA  1203 

1613430 

95014A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

18. OINONE 

!  IL 

ALTON 

!  1930  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.6*. 

! 

-  ! 

i 

!  ! 

CA  1210 

1613431 

95014A41! 

200.0! 

35. *Ji 

9.0! 

-  i 

1550! 

18.  oiNONE 

SIL 

ALTON 

!  1980  ! 

1 

1  i 

20C.OI 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

CA  1220 

1613432 

95014A41! 

200.01 

3  ? .  0  *. 

9.0! 

.  i 

1550! 

16.0! NONE 

!IL 

ALTON 

I  1980  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

!  ! 

CA  1230 

1613433 

9501 4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

18. OINONE 

!  XL 

ALTON 

!  1980  1 

l 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  | 

i 

!  ! 

CA  1240 

1613434 

95014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

issoi 

18.0! NONE 

!  IL 

ALTON 

!  I960  ! 

! 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

CA  125B 

1613435 

950l 4 A41 1 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

16.0 ! NONE 

SIL 

ALTON 

!  1980  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

)  i 

CA  1269 

1613436 

95014A41! 

200. C! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

14. OINONE 

•  XL 

ALTON 

!  1930  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

t 

!  ! 

CA  1279 

1  613437 

95014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

“  1 

1550! 

18. OINONE 

SIL 

ALTON 

!  1930  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.*! 

| 

-  ! 

! 

!  ! 

CA  1 28B 

1613438 

95014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

18. OiNONE 

!  IL 

ALTON 

!  1980  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

CA  1293 

1613439 

95014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

16. OiNONE 

SIL 

ALTON 

!  1980  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

I.o! 

• 

-  ! 

; 

!  ! 

CA  1309 

1613440 

95014A41! 

200. C! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

16. OiNONE 

!  IL 

ALTON 

!  1980  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35. C! 

1.*! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

CA  1310 

1624959 

95014A41! 

2C0.C! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

18.0! NONE 

ia 

ALTON 

!  1960  ! 

l 

1  1 

200. CJ 

3S.C! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

!  ! 

CA  1323 

1624860 

95014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1550! 

18. 0‘NONE 

•XL 

ALTON 

!  I960  ! 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

t 

I  .  ! 

CA  1338 

1624861 

95U14A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1550! 

18. OiNONE 

•IL 

ALTON 

!  1980  1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

CA  134B 

1624862 

95014A41! 

200.0! 

3S.C! 

9.0* 

-  j 

1550! 

18. OINONE 

I  XL 

ALTON 

!  I960  ! 

j 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.*! 

! 

-  I 

! 

!  ! 

CA  135B 

1624863 

9S014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

IS. OiNONE 

S  XL 

ALTON 

i  I960  ! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

*  i 

! 

!  ! 

CA  136B 

1625C16 

950! 4*41 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

iiL 

ALTON 

!  1960  l 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

!  ! 

CA  1 378 

1625017 

95014A411 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  J 

1 5  3  0 1 

18. OiNONE 

I  XL 

ALTON 

!  1980  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

•  i 

! 

!  • 

CA  1380 

1625018 

95014*41! 

2C0.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

18. OINONE 

!  XL 

ALTON 

!  1980  ! 

I 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

■ 

-  i 

! 

!  ! 

CA  139B 

162501® 

95014A41 ! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1550! 

18.0 ! NONE 

SIL 

ALTON 

!  I960  1 

j 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

•  i 

! 

!  ! 

CA  1403 

io?5020 

95014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1550! 

1 8. OINONE 

•IL 

ALTON 

!  I960  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

; 

!  2 

CA  3013 

1624834 

92614A411 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

—  i 

1550! 

12.0! NONE 

iiL 

ALTON 

i  I960  ! 

1 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

» 

!  ! 

CA  3023 

1624835 

!  926 14A41 ! 

200.0! 

3  5.C ! 

9.0! 

-  i 

1550! 

16. OINONE 

S  XL 

ALTON 

!  1980  ! 

■ 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

i 

;  i 

C»  1036 

1624936 

1  926*4*41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

• 

1550! 

18. OiNONE 

•IL 

ALTON 

!  1980  ! 

1 

j  i  t 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

•  i 

2 

!  i 

CA  3048 

1624937 

i  92614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.C! 

•  I 

1550! 

18. OiNONE 

ia 

ALTON 

i  1930  i 

! 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

t 

!  ! 

CA  3050 

!  924838 

1  92614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18. OINONE 

ML 

ALTON 

J  1950  ! 

i 

!  !  ! 

203.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

! 

!  ( 

CA  3063 

1624839 

!  92614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18. OINONE 

ML 

ALTON 

!  1930  ! 

i 

1  !  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  i 

i 

!  ! 

CA  307B 

j  624840 

1  92614A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

. 

1550! 

IS.  OiNONE 

ML 

ALTON 

!  1930  ! 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

» 

“  ! 

i 

!  ! 

CA  3033 

1  624841 

1  92614A41! 

200.0! 

35.  G! 

9.0! 

I 

1550! 

13. OiNONE 

ML 

ALTON 

!  I960  ! 

; 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  j 

» 

!  ! 

CA  *098 

1624842 

!  92614*41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1550! 

1 3.0'NONE 

!  XL 

ALTON 

!  I960  ! 

i 

1  1  1 

200.3! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

i 

1  ! 

CA  3103 

1624843 

1  92614A41 1 

2C0.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

SIL 

ALTON 

!  1980  ( 

1 

I  !  ! 

203.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

< 

!  ! 

PV  9CJL9 

1610990 

!  91714A41! 

230.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1640! 

16 .0! NONE 

ML 

ALTON 

!  1979  ! 

i 

1  !  ! 

2C0.1! 

35.1! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

PV  909L9 

1610991 

1  917 1**41 1 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1640! 

16. OiNONE 

ML 

ALTON 

!  1979  ! 

1 

!  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

!  ! 

PV  910LP 

1610992 

!  91714A41! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

I 

1640! 

16. OiNONE 

ML 

ALTON 

!  1979  ! 

f 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

PV  9 1 1 L9 

!o10993 

1  917I4A41J 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

1 

1640! 

16. OINONE 

ML 

ALTON 

I  1979  ! 

1 

!  1  1 

203.1! 

55.1! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

!  ! 

PV  912L0 

1610094 

1  91714*41 1 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1640! 

16. OiNONE 

ML 

ALTON 

!  1979  ! 

! 

1  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

1 

-  i 

! 

•  ! 

PV  «13L9 

1610095 

1  917 14*41  1 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  1 

1440! 

16. OiNONE 

!  IL 

ALTON 

!  1979  ! 

1 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

; 

!  ! 

PV  914L8 

1*10996 

l  91714A41! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1640! 

16. OINONE 

!  XL 

ALTON 

!  1979  ! 

1 

f  i  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

t 

!  ! 

PV  915L8 

1610997 

!  917! 4 A41 1 

200.1! 

35.11 

9.0! 

-  i 

1640! 

16. OINONE 

ML 

ALTON 

!  1979  • 

1 

!  1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

2 

J  ! 

PV  916L0 

1610995 

1  91714A41! 

2C0.1! 

35.1! 

9.0! 

-  1 

1640! 

16.0! NONE 

ML 

ALTON 

1  1979  ! 

1  i  i 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

!  ! 

PV  917L8 

1610999 

I  917UA41! 

200. 1! 

35.1! 

9.0! 

! 

1640! 

16. OINONE 

ML 

ALTON 

!  1979  ! 

i 

1  1  * 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

1 

-  ! 

i 

!  ! 

PV  201 f LB 

1542094 

1  111214*4(1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1665! 

21  .OiNONE 

!XL 

ALTON 

!  1972  ! 

!  !  ! 

2C0.0! 

*5.0! 

1.5! 

i 

•  i 

2 

!  • 

PV  202FL8 

1542095 

!  111214*41! 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

1665! 

21. OINONE 

ML 

ALTON 

!  1972  ! 

1 

! 

! 

!  (  ! 

1  !  ! 

!  1  1 

200.0! 

j 

i 

35.0! 

j 

1 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

.  i 

! 

! 

! 

i 

;  i 

1  i 

2  ; 

TAeLE  2  -  Ot SCRIPT IOH  OF  VESSELS 


678 


ENGRl 

OIST1  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  CUARD 
!  NUM9ER 

!  1VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT ! 

1  NET  ICODElLENGTH! BROTH!  ! 

-1RE5IS-!****!  REG.  1  REG. 1L0AD- ! 

1  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  1 

1  TON-  1  PACE!  OVER-! OVER-!/////! 

1  NACE  1  IV  !  ALL  !  ALL  ILICHT1 

HORSE 

POWER 

! CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

!  !  EST  I  CARGO  HANDLING  IS  10PERATING 

I  CAR60  !  FIXED  !  EQUIPMENT  i TC !  3ASC 

!////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1 

!  PASS-  ! (LIGHT >|////////////////|T0|////////// 
!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  I  SC 1  LINE-2 

!  YEAR 

1  BUILT 
!  OR 

{♦REBUILT 

(2  ?)  PEAVCY 
8ARGE 

i 

i 

CRAIN  COMPANIES  ! 

DIVISION  ! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1  l 

!  1 

1  ( 

1  1 

1  1 

!  1 

1  1 

1  1 

1  i 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1972 

PV  203 FLO 

!  54  2096 
! 

111214A411 

1  1 

200.0!  35.0! 
2GC.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

1665! 

-  ! 

21.0! NONE 
! 

!IL  ALTON 
! 

PV  2C4FL8 

1542097 

! 

111214*41! 

1  1 

200.01  35.01 
‘ICO.O!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1665! 

-  ! 

21.01NONE 

! 

! XL  ALTON 
! 

1972 

PV  205FL9 

1542098 

! 

1 1 1  2!  4A41 1 

1  ! 

200.01  35.0! 
200.0!  35.01 

9.C! 

1.5! 

“ 

1665! 

-  ! 

21 .OINONE 

i 

!  IL  ALTON 

I 

1972 

PV  206FLO 

1542099 

! 

111214A41! 

1  1 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1665! 

-  ! 

21. oiNONE 
! 

!  IL  ALTON 
! 

1972 

PV  207FL9 

1542100 

1 

1112! 4A  41 1 

1  ! 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1665! 

-  ! 

21 .OiNONE 

I 

(XL  ALTON 

I 

1972 

PV  2C8FL8 

1542101 

! 

1112 1 4A41 i 

1  1 

200.0!  35.0! 
200.01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1665! 

-  ! 

21 .OINONE 
( 

!  IL  ALTON 
! 

1972 

PV  20RFL8 

1542102 

111214*411 

1  1 

200.0!  35.0! 
20C.01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1665! 

-  ! 

21 .0 ! NONE 
! 

!  XL  ALTON 

1 

1972 

PV  210FLB 

1542103 

1 

1112!  4A41  { 

1  1 

2CC.0!  35.01 
200.0!  35. Cl 

9.0! 

1.5! 

- 

1665! 

-  ! 

21. OINONE 

!  IL  ALTON 
! 

1972 

PV  211FL0 

1542104 

1 

111214A41! 

1  i 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

• 

1665! 

-  ! 

21 .OINONE 

j 

ML  ALTON 
! 

1972 

PV  7.12FL3 

1542105 

! 

111  2 14 A41 1 
!  1 

200.01  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

1665! 

-  I 

21. OINONE 
! 

1  XL  ALTON 

1 

1972 

PV  21JFL8 

1542106 

1 

1 11 2 14A41 i 

1  ! 

200.0!  35.0! 
20C.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1665! 

-  ! 

21. OINONE 
! 

!  IL  ALTON 
! 

1972 

PV  214FL0 

1542107 

1 

111214441 ! 

!  1 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

1665! 

-  ! 

21.0!  NON1: 

! 

!  IL  ALTON 
! 

1972 

PV  215FL8 

1542108 

1 

111214A41 1 
!  1 

200.0!  35.01 
200.0!  35. Cl 

9.01 

1.5! 

“ 

1665! 

-  ! 

21. OiNONE 
! 

t XL  ALTON 
! 

1972 

PV  216FL6 

1542109 

1 

; 

111214*41! 

!  1 

200.0!  35.01 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

• 

1665! 

21. OINONE 
! 

!  IL  ALTON 

1 

1972 

PV  217FL6 

1542110 

1 

111214441! 

!  1 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

• 

1665! 

-  ! 

21. OINONE 
! 

!  IL  ALTON 
! 

1972 

PV  21SFLB 

1542111 

1 

111214*411 

1  1 

200.0!  35. Cl 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

U65! 

-  ! 

21 .OINONE 

I 

1  XL  ALTON 
! 

1972 

PV  219FL8 

1542112 

! 

111214441! 

!  ! 

2CO.O!  55.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

" 

1665! 

-  ! 

21 .OINONE 
! 

!  IL  ALTON 
! 

1972 

PV  220FL8 

1542113 

1 

111214441! 

1  1 

200.0!  35. C! 
200.0!  35. Ci 

9.0! 

1.5! 

- 

1665! 

-  ! 

21 .0! NONE 
! 

I1L  ALTON 
! 

1972 

PV  221  FLO 

1542114 

! 

111214441! 

!  1 

2C0.0!  35.01 
200.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1665! 
-  ! 

21 .0 ! NONE 
! 

1  XL  ALTON 
! 

1972 

PV  222FLB 

1542115 

! 

111214441! 

!  1 

200.0!  35.C! 
200.01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1o65 ! 
-  ! 

21. OINONE 
! 

! IL  ALTON 

1 

1972 

PV  241FL6 

1537351 

! 

739144411 

1  1 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

16191 
-  ! 

19.6!N0NE 

! 

!  IL  ALTON 

1 

1972 

PV  242FLB 

1557352 

i 

73914441! 

1  1 

200.0!  15.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1  •  o ! 

1619! 

-  i 

19. oiNONE 
! 

1 IL  ALTON 
! 

1972 

PV  243FL3 

1537353 

1 

73914441! 

1  ! 

200.0!  35. C! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1619! 
-  ! 

19.6! NONE 
! 

!  IL  ALTON 

1 

1972 

PV  244FL0 

1537354 

l 

73914441! 

!  1 

200.0!  35.0! 
200.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1619! 
-  ! 

19.6IN0NE 

! 

!  IL  ALTON 
! 

1972 

PV  245FL8 

1537355 

1 

73914441! 

1  1 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1619! 
-  ! 

19,6! NONE 
! 

! IL  ALTON 
! 

1972 

PV  246FL8 

1537356 

1 

73914441! 

!  1 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

1619! 
-  I 

19.61N0NE 

! 

ML  ALTON 

I 

1972 

PV  247FL8 

1542093 

! 

111214441 1 

1  i 

200.0!  35. C! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1665! 
-  ! 

21. OINONE 
! 

ML  ALTON 
! 

1972 

PV  249FL9 

1542092 

! 

111214441! 

1  1 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1665! 
-  ! 

21 .OiNONE 
! 

ML  ALTON 
! 

1972 

PV  2S0FL3 

1542393 

! 

1112144411 

1  1 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1665! 
-  ! 

21. OINONE 
! 

ML  ALTON 
! 

1972 

PV  2917FL 

1542294 

! 

682 ! 4441 1 

1  1 

195.0!  35.0! 
193.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

1537! 
-  ! 

21. OINONE 
! 

ML  ALTON 
! 

1972 

PV  2918FL 

1542295 

I 

68214*411 

1  l 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

{ 

1537! 
-  ! 

21. OINONE 
! 

! IL  ALTON 
! 

1972 

PV  2919FL 

1542296 

1 

68214441! 

1  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1537! 
-  ! 

21 .OiNONE 

I 

!IL  ALTON 
! 

1972 

PV  2920FL 

1542297 

1 

68214441! 

!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

1537! 
-  I 

21. OINONE 
! 

ML  ALTON 

I 

1972 

PV  2921FL 

1542298 

1 

66214441! 

!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1537! 
-  ! 

21. OINONE 
! 

ML  ALTON 

1972 

PV  2922FL 

1542299 

1 

682144411 
!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.C! 

1.6! 

* 

1337! 
-  ! 

21 .0! NONE 
! 

ML  ALTON 
! 

1972 

PV  2923FL 

1542300 

! 

68214441! 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

1537! 
-  ! 

21. OINONE 
» 

ML  ALTON 
! 

1972 

PV  2924FL 

1542301 

( 

682144411 
!  1 

195.0!  35.01 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1537! 
-  ! 

21. OINONE 
! 

ML  ALTON 
! 

1972 

PV  2925FL 

1542302 

1 

68214441! 

1  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1537! 
-  ! 

21. OINONE 
! 

ML  ALTON 
! 

1972 

PV  2926FL 

1 5(2303 

1 

j 

68214441} 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

— 

1537! 
-  ! 

21 .OiNONE 
! 

ML  ALTON 
! 

1972 

PV  2927FL 

1542304 

! 

682144411 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1537! 
-  ! 

21. OINONE 
» 

ML  ALTON 
! 

1972 

PV  2926FL 

1542305 

63214441! 
1  ! 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

15371 
-  ! 

21. OiNONE 
! 

ML  ALTON 
! 

1972 

PV  2929FL 

1542306 

1 

68214441! 
!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

1537! 
-  I 

21  .OINONE 
! 

ML  ALTON 
! 

1972 

PV  2930FL 

1542930 

! 

67614441! 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.01  35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1526! 
-  ! 

21  .OINONE 
• 

1IL  ALTON 
! 

1972 

PV  2931 FL 

1542931 

! 

67614441! 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1526! 
-  ! 

21 .OiNONE 
! 

!IL  ALTON 

1 

1972 

PV  2932FL 

1542932 

I 

67614441! 
1  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1526! 
-  ! 

21  .OINONE 
» 

ML  ALTON 

1 

1972 

PV  2933FL 

1542933 

I 

676144411 
t  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1526! 
-  ! 

21 .oi NONE 
! 

ML  ALTON 

1 

hVj 

PV  2934FL 

1542934 

I 

67614441  ! 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1326! 
-  ! 

21 .OINONE 
! 

ML  ALTON 
! 

1972 

PV  293SFL 

1542935 

1 

676144411 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

1326! 
-  ! 

21. OINONE 
! 

!IL  ALTON 

1 

1972 

PV  2936FL 

1542936 

1 

67614441! 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

1526! 
-  ! 

21. OINONE 

i 

ML  ALTON 
! 

1972 

fV  2937FL 

1542937 

1 

67614441 l 
1  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

** 

1526! 

-  ! 

21. OiNONE 

i 

ML  ALTON 
! 

1972 

PV  2939FL 

1542939 

67614441! 
1  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

*  1530! 

-  ( 

21. OiNONE 
! 

ML  ALTON 
l 

1972 

PV  2940FL 

1542940 

1 

67614441 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1530! 
-  ! 

21. OINONE 

ML  ALTON 

1 

1972 

PV  2941 FL 

1542941 

1 

67614*41 1 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1530! 
-  ! 

21 .OINONE 
! 

ML  ALTON 
! 

1972 

PV  2942FL 

1542942 

1 

l 

! 

67614A41! 
1  1 

1  ! 

1  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

!  1 

!  ! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1530! 
-  ! 
! 
! 

21. OINONE 
! 

! 

! 

ML  ALTON 
! 

1 

I 

1972 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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ENCR! 

IVTCC! 

DIMENSIONS  1 

DRAFT! 

1  CAPACITY ! 

HICK-  ! 

(VESSEL 

!  1 

D 1ST!  OPERATOR 

NET  (CODE! 

LENGTH! 

9RDTH! 

! 

!  I 

EST  !  CARCO  HANDLING 

IS  (OPERATING 

!  ! 

RECXS-! **•*! 

REG.  1 

REC.l 

.0AD-! 

!  CARGO  ! 

FIXED  !  EIUIPNENT 

ITC!  BASE 

1  YEAR  ! 

!  COAST 

TER  1  SEE! 

//////! 

/////! 

ED  ! 

I / /////// I 

POINT  !  LINE-1 

1*91  LINE-t 

i  BUILT  ! 

VESSEL  hiHE  AND  NUMBER 

1  GUARD 

TON**  1PAGE! 

OVER-1 

OVER-! 

nun 

KOISEI  AASS-  1 CLZCHT) 1////////////////JT0I//////////I  0,  ! 

)  NUMBER 

NACE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1 

LI6HT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICE!  LINE-2 

!*RE8UILT! 

(29)  PEAVFT  CRAIN  COMPANIES 

! 

! 

i 

1  1 

i  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

!  ! 

I  ! 

!  ! 

! 

.  ! 

) 

! 

! 

!  ! 

1  1 

BARGE  DIVISION 

! 

1  1 

1 

1 

] 

(  ! 

'! 

(CONTINUED)  ( 

1  1 

1 

! 

!  ! 

! 

PV 

2943FL 

1542943 

67614A411 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

!  1530! 

21 .0! NONE 

IIL  ALTON 

!  1972  ! 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

!  -  ( 

! 

1 

1  1 

PV 

294 AfL 

) 542944 

67614A41 1 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

!  1530! 

21 .0! NONE 

IIL  ALTON 

!  1972  ! 

! 

1  1 

195.01 

35.01 

1.6! 

1  -  ! 

! 

] 

I  ] 

PV 

2945FL 

1542945 

676I4A41I 

195.0! 

3S.C1 

9.0! 

- 

!  1530! 

21 .0! NONE 

!  XL  ALTON 

!  1972  ! 

I 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

I  -  ! 

! 

! 

!  { 

PV 

2946FL 

1542946 

67614A41) 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1  1530! 

21 .0 ! NONE 

! XL  ALTON 

!  1972  ! 

! 

1  I 

19S.0I 

35.  C! 

1.6! 

!  -  1 

1 

| 

!  1 

PV 

2947FL 

1542947 

67414A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

t  1530! 

21 • OlNONE 

IIL  ALTON 

!  1972  ! 

! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

| 

| 

I  | 

PV 

2943FL  . 

! 542  94  8 

67414A41J 

195.01 

35.01 

9.01 

- 

!  1530! 

21 .OlNONE 

IXL  ALTON 

!  1972  ! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

|  ) 

PV 

32JFL3 

1552160 

73814*411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

~ 

!  1689! 

18.1! NONE 

IIL  ALTON 

1  1973  I 

! 

1  ( 

200.0! 

35.0! 

1.61 

!  -  * 

! 

! 

!  | 

PV 

324FLS 

1552161 

73S14A41  { 

20C.OI 

35.0! 

9.0! 

- 

!  16691 

18.1 (NONE 

!  XL  ALTON 

I  1973  1 

1 

(  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ( 

! 

! 

PV 

325FL8 

1552162 

736! 4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1669! 

18.1! NONE 

(XL  ALTON 

1  1973  1 

1 

1  i 

200.0! 

35.01 

1.6! 

!  -  I 

1 

{ 

PV 

326FL0 

1552163 

73S14A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1669! 

18.1IN3NE 

IXL  ALTON 

!  1973  ! 

1 

1  i 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

»  -  I 

| 

| 

!  i 

ry 

327FL0 

1552164 

73814441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1669! 

18.1! NONE 

IIL  ALTON 

!  1973  ! 

I 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

t 

|  ! 

PV 

328 f L8 

1552165 

73814441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1669! 

18.1 ! NONE 

IIL  ALTON 

!  1 V73  ! 

1 

i  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ( 

! 

| 

!  ! 

PV 

329FL6 

1552166 

738144411 

2C0.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

!  1669! 

18.1 ! NONE 

t  XL  ALTON 

!  1973  ! 

l 

!  1 

200.01 

35.0! 

I.o! 

!  -  ! 

* 

! 

i  ! 

PV 

3J0FL0 

1552167 

73314441! 

200.0! 

35.0! 

9.C! 

- 

!  1669! 

1  8  •  1 j  NONE 

IIL  ALTON 

!  1973  ! 

! 

!  1 

200.0) 

35.0! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

! 

!  ] 

PV 

3J2FL8 

1552169 

73814A41! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

!  1669! 

18.1! NONE 

1  IL  ALTON 

(  1973  1 

1 

!  1 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

|  | 

PV 

333FLO 

1552170 

73514441! 

200.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

!  1669! 

18.1 (NONE 

IIL  ALTON 

!  1973  ! 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

!  | 

PV 

3  54  f  LB 

1552171 

73314441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1669! 

18.1 INONE 

!  XL  ALTON 

!  1973  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35, C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

I  ! 

PV 

335FLP 

1552172 

73914A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1669! 

18.11  NONE 

IIL  ALTON 

!  1973  ! 

l 

1  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

I 

! 

!  1 

PV 

336FLB 

1552173 

733144411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1669! 

18.1! NONE 

IIL  ALTON 

!  1973  ! 

! 

(  ! 

200.0! 

33.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

!  J 

PV 

337FLB 

1552174 

733144411 

20G.01 

35.0! 

9.0! 

- 

I  1669! 

18.1 INONE 

IIL  ALTON 

!  1973  ! 

I 

1  1 

200. 0! 

35.0! 

I.o! 

!  -  ! 

! 

( 

PV 

33AFLB 

1552175 

738J4A41! 

200. 01 

35.  Ct 

9.0! 

- 

!  1669! 

18.1 INONE 

!IL  ALTON 

!  1973  ! 

1 

1  ! 

200.01 

35. C! 

I.o! 

!  -  ! 

! 

! 

PV 

339FLB 

1552176 

73814441* 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1669! 

18.1! MONE 

IIL  ALTON 

I  1973  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

} 

!  | 

PV 

340FL6 

1552177 

738J4A41J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1689! 

18.1 {NONE 

ML  ALTON 

\  1973  ! 

! 

!  i 

200.01 

5S.CS 

I.o! 

!  -  ! 

! 

!  | 

PV 

341 f LB 

1552178 

73614441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1669! 

18.1! NONE 

ML  ALTON 

l  1973  I 

1 

i  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

1 

1  ! 

PV 

342FL8 

1552179 

733I4A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1669! 

18.1! NONE 

ML  ALTON 

!  1973  ! 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

I  -  ! 

! 

! 

!  ! 

PV 

343FL6 

1552180 

738:4441! 

20C.O! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1689! 

18.1 ! NONE 

ML  ALTON 

1  1973  ! 

! 

1  I 

200. 0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

i 

! 

J  ! 

PV 

344FLB 

1552181 

73314441! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1o89! 

1 9. 1 j  NONE 

ML  ALTON 

1  1973  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

! 

!  } 

PV 

34SFL8 

1552182 

738 ! 4A41 I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1669! 

18.1 ! NONE 

ML  ALTON 

1  1973  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

!  ! 

PV 

346FL9 

1552183 

73814A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  1889! 

18.1 INONE 

!IL  ALTON 

!  *1973  ! 

! 

1  t 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

!  -  ! 

| 

! 

!  ! 

PV 

347FLB 

1552184 

733I4A41! 

200.0! 

35.0! 

o.O! 

- 

!  1660! 

19.1 INONE 

ML  ALTON 

!  1973  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

i 

i 

!  ! 

PV 

3949FL 

1552135 

693144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

1 8.1 1  NONE 

ilL  ALTON 

\  1973  ! 

1 

1  1 

195.0! 

Ji.O! 

1.6! 

!  -  ) 

1 

! 

!  ! 

PV 

3950FL 

(552136 

69814441! 

195.0! 

>5.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

18.1 INONE 

ML  ALTON 

!  1973  ! 

1 

1  1 

195.0' 

35.0! 

1.6! 

!  -  » 

! 

J 

!  ! 

PV 

3951 FL 

1552137 

69814A41 J 

195. f! 

T  5.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

*  8. 1 ! NONE 

ML  ALTON 

!  1973  ! 

! 

1  ! 

195.  M 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1 

!  ! 

PV 

3952FL 

1552138 

69354  441  ! 

195  Or 

s  S.C! 

o.O! 

- 

(  1524! 

16.1 INONE 

IIL  ALTON 

!  1973  ! 

1 

1  I 

1*95 ,0! 

35. U! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

!  / 

(  t 

PV 

3953FL 

1552139 

69314A41! 

19  .0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

19.1! NONE 

ML  ALTON 

1  1973  ! 

1 

!  ! 

if ;.oi 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

|  i 

PV 

3934FL 

1552140 

69314A41 ! 

1  5.C! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1524! 

18.1! NONE 

ML  ALTON 

!  1973  ! 

1 

!  1 

1  >1.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

!  ! 

PV 

3955FL 

1552141 

69814441! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

15.1! NONE 

ML  ALTON 

!  1973  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

I.o! 

!  -  l 

i 

! 

|  i 

PV 

J956FL 

1552142 

695144411 

195.0! 

35.0! 

o.O! 

- 

!  1524! 

18.1 j  NONE 

ML  ALTON 

!  1973  i 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

!  ( 

PV 

3957FL 

1552143 

69314441 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1524! 

18.1 ! NONE 

!  IL  ALTON 

!  1973  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  • 

! 

! 

!  1 

PV 

3958  FL' 

1552144 

698J4A41! 

1«5.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1524! 

16.1! NONE 

ML  ALTON 

!  1973  J 

! 

!  ! 

19S.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

!  ! 

PV 

3959FL 

1552145 

693J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

16.1! NONE 

ML  ALTON 

1  1973  ! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

!  J 

PV 

3960FL 

1552146 

69814441! 

195.0! 

35.01 

o.C! 

- 

!  1524! 

18.1 INONE 

!IL  ALTON 

!  1973  ! 

1 

i  1 

195. C! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

!  j 

PV 

3961 FL 

1552147 

69314441! 

195.01 

35. C! 

9.01 

- 

!  1524! 

18.1 (NONE 

!IL  ALTON 

1  1973  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

|  i 

PV 

3962FL 

1552145 

69314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1>24! 

19.1! NONE 

!  IL  ALTON 

1  1973  i 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

I  1 

PV 

3963FL 

1552149 

698 ! 4A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

18.1 {NONE 

ML  ALTON 

!  1973  { 

! 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

(  -  ! 

! 

! 

{  » 

PV 

3964FL 

1552150 

69314441  I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  1524! 

19. 11N0NE 

ML  ALTON 

!  1973  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

!  -  ! 

i 

i 

!  1 

PV 

3965FL 

1552151 

693J4 441  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

15.1 INONE 

ilL  ALTON 

!  1973  ! 

l 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

J  “  ! 

i 

i 

!  ! 

PV 

3966FL 

1552152 

69314441! 

195.0! 

M.O! 

9.0! 

- 

!  1524! 

18.1! NONE 

ML  ALTON 

!  1973  ! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

i  -  ! 

* 

! 

1  { 

PV 

3967FL 

1552153 

693! 4441 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

1 6. 1 ! NONE 

!IL  ALTON 

!  1973  ! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1,6! 

!  -  ! 

l 

! 

!  ! 

PV 

356SFL 

1552154 

698 ! 4441 J 

195.0! 

33. C! 

9.0! 

- 

!  1524! 

16.1 (NONE 

!IL  ALTON 

!  1«73  ! 

! 

t  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

i 

! 

!  ■ 

PV 

3969FL 

1552155 

69314441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

18.1 INONE 

ML  ALTON 

!  1973  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

!  ! 

PV 

3970FL 

1552156 

698J4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

14.1IN0NE 

ML  ALTON 

!  1973  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

! 

t  i 

PV 

3971FL 

1552157 

698144411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

15.1 ! NONE 

ML  ALTON 

!  1973  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

; 

! 

!  ! 

PV 

3972FL 

1552158 

69814441! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1524! 

18.1! NONE 

! IL  ALTON 

!  1«73  ! 

t 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

J  -  ! 

! 

! 

!  ! 

TABU  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


680 


ENtft! 

lVTCCl 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  1 

!  V  E  S  S  £  L 

!  ! 

DISTI 

OPERATOR 

NET  ! CODE! LENGTH! BROTH I 

t 

! 

! 

EST  (  CA*0O  HANOLING 

! S  ! OPERATING 

!  1 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

t //////// 1 

POINT  !  LINE-1 

!A0!  LINE-1 

1  BUILT  I 

VESSEL  NAME  AND  HUN3EA 

!  GUARD 

TON-  IPA5E! 

OVEP-1 OVEP-l /////l 

HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT) !//////////////// !TD ! ////////// 

l  OR  ! 

!  NUMBER 

NA5E  !  IV  1 

ALL  1 

ALL  1LICHT ! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

! EE!  LINI-2 

] ^REBUILT! 

(29)  PEAVEY 

GRAIN  COMPANIES 

! 

I 

i 

1  ! 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

t 

! 

I 

! 

! 

i 

; 

i 

! 

! 

! 

{  ! 

BARGE 

DIVISION 

! 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

! 

i 

! 

j 

! 

PV  3973FL 

1552159 

698*4*0! 

195.0! 

35.0! 

9.oi 

- 

1524! 

15.1! NONE 

!IL  ALTON 

!  1973  ! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

l.o! 

-  ! 

i 

! 

PV  501FLB 

1567729 

945  14 A41 1 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1679J 

19.71N0NE 

! IL  ALTON 

!  1975  ! 

1 

1  ! 

230.0! 

35.  C! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

PV  502FLB 

1567730 

94514*41! 

200.0! 

15.0! 

9.0! 

- 

1679! 

19.7! NONE 

!  XL  ALTON 

!  1975  1 

1 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

PV  503FL8 

1567731 

945UA41! 

20C.0! 

35.3! 

9.0! 

- 

1679! 

19.71N0NE 

! XL  ALTON 

1  1973  l 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

PV  5O4FL0 

1567732 

94514A41! 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1679! 

19.7! NONE 

!  XL  ALTON 

1  1975  ! 

1 

1  1 

23C.O! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

PV  5G6FIB 

1567734 

94514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1679! 

19. 7 ! NONE 

!  XL  ALTON 

1  1975  ! 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  t 

! 

! 

2  i 

PV  507FLB 

1567735 

94514A411 

2CC.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1679! 

19.7! NONE 

!IL  ALTON 

!  1075  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

PV  5A8FLB 

1567736 

94514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1679! 

19.71N0NE 

!  IL  ALTON 

!  1975  ! 

1 

1  ! 

2C0.01 

35.0! 

1.5! 

“  ! 

! 

! 

PV  549FL0 

1567737 

94514A4U 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1679| 

19.7! NONE 

!  IL  ALTON 

!  1975  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PV  550FL8 

1567731 

94514A41! 

200.0! 

35. C! 

9.01 

- 

1679! 

19 .7 ! NONE 

!  XL  ALTON 

!  1975  ! 

1 

I  1 

20C.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PV  59C1FL 

1567739 

69814*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.4 l NONE 

! IL  ALTON 

1  1975  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PV  5902FL 

1567740 

69614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

1 9. 6 ! NONE 

(IL  ALTON 

!  1975  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PV  5903FL 

1567741 

69814A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.6! NONE 

IXL  ALTON 

!  1975  ! 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  I 

! 

! 

PV  5904FL 

1567742 

69  6 1 4  A41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

1 9. 6 ! NONE 

1  IL  ALTON 

!  1975  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

i 

PV  59C5FL 

1567743 

69614*41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

1 9. 6! NONE 

! IL  ALTON 

I  197$  | 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.4* 

-  ! 

! 

! 

PV  5906FL 

1567744 

696 1 4 A  41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1536! 

19.6! NONE 

!  IL  ALTON 

1  1975  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

i 

! 

PV  59C7FL 

1567745 

696! 4*41  1 

195.0! 

35.3! 

9.0! 

- 

1536) 

19.4! NONE 

!  IL  ALTON 

!  1975  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PV  5908 FL 

1567746 

69814*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.4! NONE 

1  IL  ALTON 

!  1975  » 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.4* 

-  ! 

! 

! 

PV  59G9FL 

1567747 

69814*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.6  ! NONE 

!  XL  ALTON 

!  1975  I 

1 

1  1 

195.0! 

55.3! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PV  591 OFL 

1567745 

698 ! 4*41 ! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.6! NONE 

!  IL  ALTON 

!  1975  l 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PV  591 1 FL 

1567749 

69814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1534! 

1  9 . 6 ! NONE 

! XL  ALTON 

1  1975  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

i 

! 

PV  5912 FL 

1567750 

69614A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19 .6 i NONE 

! IL  ALTON 

!  1975  J 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PV  5913FL 

1567751 

69314*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1536! 

19.6 {NONE 

1  XL  ALTON 

!  1975  t 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

“  ! 

! 

! 

PV  5914FL 

1567752 

69814*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.6 ! NONE 

!IL  ALTON 

!  1975  ! 

1 

1  1 

195.3! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PV  5974FL 

1567753 

69814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

1 9.6 ! NONE 

!  XL  ALTON 

!  1975  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  | 

! 

! 

PV  5975FL 

1567754 

69814A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

15361 

19.61N0NE 

! X  L  ALTON 

!  1975  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PV  5976FL 

1567755 

698 14A41 1 

195.0! 

35.3! 

9.0! 

• 

1536! 

19.6SN0NE 

!IL  ALTON 

!  1975  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PV  5977FL 

1567756 

69814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.41N0NE 

! IL  ALTON 

I  1975  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

* 

PV  5973 FL 

1567757 

69814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.6! NONE 

! IL  ALTON 

t  1975  l 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PV  5979FL 

1567758 

693I4A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1536! 

19.6IN0NE 

! XL  ALTON 

!  1975  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PV  5 980 FL 

1567759 

69814*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.6! NONE 

IXL  ALTON 

!  1975  i 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

1 

!  T9JVI 

PV  5911 FL 

1567760 

69614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.6 ! NONE 

!  IL  ALTON 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

i 

PV  5982FL 

1567761 

69814*41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.6! NONE 

!IL  ALTON 

!  1975  ! 

1 

l  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PV  5983FL 

1567762 

69814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

1 9,6i NONE 

IXL  ALTON 

!  1975  1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PV  5984FL 

1567763 

69814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.6! NONE 

1 IL  ALTON 

!  1975  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

; 

! 

PV  5985FL 

1 567764 

69814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.6 ! NONE 

! IL  ALTON 

!  1975  ! 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

i 

PV  5986FL 

1567765 

69314*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536* 

19.6! NONE 

i IL  ALTON 

1  1975  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

J 

! 

PV  5987FL 

1567766 

69314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

1  9.6! NONE 

! XL  ALTON 

!  1975  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  | 

! 

! 

PV  5988FL 

1S67767 

69314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.6!N0NE 

JIL  ALTON 

I  1975  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

■ 

! 

PV  5989FL 

1567768 

698I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.6JN0NE 

!  XL  ALTON 

!  1975  ! 

l 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.4! 

-  ! 

i 

! 

PV  5990FL 

1567769 

69614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.6JN9NE 

1  XL  ALTON 

!  1975  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4J 

-  | 

■ 

! 

PV  5991 FL 

1567770 

69814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.6! NONE 

f XL  ALTON 

!  1975  J 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PV  5992FL 

1567771 

69814*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1536! 

19. 6JN0NE 

ML  ALTON 

!  1975  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.4! 

-  ! 

i 

! 

PV  5993FL 

1567772 

69314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19. 6l NONE 

!XL  ALTON 

!  1975  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

I 

! 

PV  5994FL 

1567773 

69814*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.61N0NE 

!  IL  ALTON 

!  1975  ! 

; 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

“  ! 

! 

! 

PV  5995FL 

*1  567774 

69814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15361 

19. o! NONE 

I  XL  ALTON 

1  1975  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PV  5996FL 

1567775 

696I4A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.6! NONE 

ML  ALTON 

1  1975  1 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

! 

! 

PV  5997FL 

1567776 

698 14A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1S36! 

19.6! NONE 

1  XL  ALTON 

!  1975  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.41 

-  1 

! 

! 

PV  5998FL 

1567777 

69314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19 .6  J  NONE 

!IL  ALTON 

1  1975  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

I 

! 

PV  5999FL 

1567778 

69814A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.6! NONE 

!IL  ALTON 

1  1975  ! 

1 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

1 

PV  9915FL 

1615811 

75414A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

21 . 0 ! NONE 

ML  ALTON 

!  1980  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

“  ! 

! 

! 

PV  9916FL 

1615812 

75414*411 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

1522! 

21 .0! NONE 

1 I L  ALTON 

!  1980  ! 

! 

1  ! 

200.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

PV  9917FL 

1615813 

75414*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

21*  01  NONE 

ML  ALTON 

!  1980  ! 

l 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

PV  9918FL 

1615814 

754I4A41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

21  *  0! NONE 

ML  ALTON 

!  1980  1 

1 

1 

! 

1  1 

1  1 

1  1 

200.0! 

! 

! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  V 


ENGR1 

DIST! 


VESSEL  NAME  AND  MUNSER 


1  COAST 
1  GUARD 
!  NUMBER 


tVTCCt  DIMENSIONS 
NET  ICODElLENGTHlBRDTH 
REGIS-I****!  RES*  I  REG* 
TER  !  SEE!//////!///// 
TON-  (PAGE!  OVER-IOVER- 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL 


DRAFT! 

! 

LOAD-! 

CD  ! 

/////!  NORSE 
LIGHT!  POWER 


SSCLS  _ 681 

! 
! 


CAPACITY!  HUH-  !  I  V  E  S  S  E  L 

I  CST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 
CARGO  !  FIXED  l  EtUIMENT  I TC!  BASE 
////////!  POINT  I  LINE-1  t AO!  LINt-1 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TO 1 ////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !£E!  LINE-2 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
♦REBUILT! 


(29)  PEAVCY 

GRAIN  CONPANIES 

! 

! 

1 

1 

1 

!  1 

1  1 

!  1 

1 

1 

l 

) 

! 

! 

! 

I 

t 

I 

( 

I 

! 

BARGE 

DIVISION 

! 

1 

!  1 

! 

! 

| 

! 

( 

(CONTINUED)! 

1 

1  1 

! 

I 

! 

! 

1 

PV  9919FL 

1615815 

1 

75414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

21.0! NONE 

!XL  ALTON 
| 

!  1980 

! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

PV  9920FL 

1615816 

1 

754I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

21 .0 1  NONE 

! XL  ALTON 

I 

!  1980 

PV  9921 FL 

! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1615317 

1 

754I4A41 1 

195s  0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

21 .0! NONE 

! XL  ALTON 

I 

!  1980 

PV  9922FL 

! 

1 

1  1 

200.1.1 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1615318 

l 

75414A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

21  .0 INONE 

tXL  ALTON 

I 

I  1980 

PV  9923 FL 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1615819 

1 

7S414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

21 .0 ! NONE 

! XL  ALTON 

1 

!  1980 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

PV  9924FL 

1615*20 

1 

75414441! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

15221 

21 .0! NONE 

!  XL  ALTON 
| 

!  1980 

VTT  SCI 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

{631618 

1 

83614A411 

195.0! 

3  5  «  0 1 

9.0! 

- 

15161 

16.OIN0NE 

! XL  ALTON 

I 

!  1961 

WTT  102 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

| 

1631619 

! 

66614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1516! 

1 8. 0! NONE 

! XL  ALTON 
! 

!  1981 

WTT  803 

! 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1631620 

1 

88  814A41 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1516! 

13.0IN0NE 

t  XL  ALTON 
| 

!  1911 

WTT  604 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

I 

1631621 

1 

88614A41! 

19S.0I 

35.0! 

9.0! 

- 

1516! 

16.01  NONE 

I  XL  ALTON 
| 

1  1981 

WTT  305 

1 

1 

1  1 

195.01 

3S.0I 

1.6! 

-  1 

! 

1631622 

1 

888 1 4A41 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1518! 

1 6. 0 ! NONE 

! XL  ALTON 

1 

!  1981 

WTT  306 

! 

l 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

.  i 

1 

1631623 

1 

68814A41 1 

195.0! 

33.01 

9.0! 

- 

15181 

18.0! NONE 

(XL  ALTON 

I 

!  1981 

WTT  307 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

(631624 

1 

688I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

1 8.0IN3NE 

1  XL  ALTON 

I 

!  1981 

WTT  SOB 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1631625 

1 

83814441! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1516! 

16.0! NONE 

! XL  ALTON 
( 

!  1981 

WTT  309 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1631626 

1 

693! 4441 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

13.0! NONE 

f  XL  ALTON 
! 

I  1931 

WTT  310 

I 

1 

1  1 

195.01 

55.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1631627 

1 

88514441! 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

18.0! NONE 

! XL  ALTON 
| 

1  1981 

WTT  811 

! 

1 

!  ! 

195.01 

3S.C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 631626 

1 

89814441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15181 

18.0! NONE 

!XL  ALTON 
! 

1  1981 

WTT  312 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

1 

1631629 

1 

633144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

15.0 ! NONE 

t  XL  ALTON 
| 

!  1961 

WTT  813 

! 

1 

!  1 

19S.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

1 

1 631630 

1 

88814441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1516! 

1 3. oi NONE 

UL  ALTON 
! 

I  1981 

WTT  314 

1 

l 

!  ! 

195.0! 

33. C! 

1.6! 

—  1 

! 

1631631 

1 

86314441! 

195.0! 

33.01 

9.0! 

- 

1518! 

18.0! NONE 

f  X  L  ALTON 
| 

!  1981 

WTT  815 

1 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1631632 

1 

888144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

1 8. 0! NONE 

!  XL  ALTON 
| 

!  1981 

WTT  316 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1631633 

1 

58514441  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

18.0! NONE 

IIL  ALTON 

J 

!  1981 

WTT  817 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1631634 

1 

858! 4441 I 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1516! 

16.0! NONE 

KXL  ALTON 
{ 

!  1981 

WTT  BIB 

1 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

I 

1631635 

l 

68614441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1516! 

1 6.0IN0NC 

IIL  ALTON 
! 

!  1981 

WTT  619 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

1631636 

1 

888144411 

195.0! 

35.0! 

9.C! 

- 

1518! 

16.0! NONE 

I XL  ALTON 
! 

!  1981 

WTT  620 

1 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

1631637 

1 

88814441! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1518! 

1 6 . 0  f  NONE 

IIL  ALTON 
! 

!  1981 

WTT  321 

1 

1 

!  1 

195.0! 

'5.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1631638 

1 

68614441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1516! 

18.0! NONE 

IIL  ALTON 
! 

!  1931 

WTT  322 

1 

1 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  1 

! 

1631639 

1 

38314441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

16 .0! NONE 

IIL  ALTON 
! 

!  1°81 

WTT  323 

1 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1631640 

i 

88814441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1516! 

13.0! NONE 

IIL  ALTON 
! 

I  1981 

WTT  «24 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1631641 

1 

63614441! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1518! 

18 .0 {NONE 

IIL  ALTON 
| 

!  1931 

WTT  325 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1631642 

1 

83814441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15181 

13.0! HONE 

(XL  ALTON 
! 

!  1931 

WTT  826 

; 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

i 631 643 

1 

69314441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

1 3.0! NONE 

IIL  ALTON 

J 

!  1981 

WTT  327 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

1631644 

1 

88314441! 

195.0! 

35.3! 

9.0! 

- 

1518! 

Id.oiNONE 

!IL  ALTON 
! 

!  1931 

WTT  329 

1 

1 

1  1 

105.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1631646 

1 

668144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

13. 0! NONE 

1  XL  ALTON 
| 

!  1981 

WTT  330 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1631647 

! 

68614441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1513! 

1 8.0! NONE 

! XL  ALTON 
| 

!  1981 

WTT  331 

1 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

1631646 

1 

366 1 4441 ! 

195.3! 

35. C! 

9.0! 

- 

1516! 

13.0! NONE 

!  IL  ALTON 
! 

!  1981 

WTT  832 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

55.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1631649 

1 

88S14A41! 

19S.0! 

35. 0! 

9.0! 

- 

1516! 

1 6. 0 {HONE 

IIL  ALTON 
! 

!  1981 

WTT  $33 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1631650 

1 

88614441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1516! 

18.0! NONE 

!  XL  ALTON 
! 

!  1931 

WTT  834 

1 

1 

1  1 

195.0! 

3  5  •  C 1 

1.6! 

-  1 

( 

1631651 

1 

686(4441! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1516! 

18.0! NONE 

! XL  ALTON 
! 

I  1981 

WTT  835 

1 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1631652 

1 

66614441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

1 3.0! NONE 

1  XL  ALTON 

J 

1  1981 

WTT  836 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1631653 

1 

68314441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1516! 

1 3 .0! NONE 

IIL  ALTON 
! 

!  1981 

WTT  337 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1631654 

1 

38314441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

13.0! NONE 

! XL  ALTON 
! 

I  1981 

WTT  £33 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

1631655 

! 

68314441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

18.0 !  NONE 

(XL  ALTON 

1 

!  1981 

1 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  1 

! 

WTT  *39 

1631656 

1 

663144411 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

1518! 

16.0 i NONE 

(XL  ALTON 
| 

1  1981 

WTT  540 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1631657 

! 

86814441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

1 8.0! NONE 

ML  ALTON 
| 

!  1981 

j 

WTT  341 

! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

) 

1631656 

1 

39314441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

18.0! NONE 

ML  ALTON 
| 

i  1981 

WTT  £42 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

1631659 

1 

883144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15181 

18. 0! NONE 

ML  ALTON 

1 

!  1981 

| 

WTT  343 

I 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1631660 

1 

66314441  1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1518! 

18. 0! NONE 

! XL  ALTON 
f 

i  i96i 

WTT  844 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1631661 

! 

66314441 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

13.0! NONE 

ML  ALTON 

1 

1  1981 

WTT  345 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1631662 

1 

68314441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

16.0! NONE 

ML  ALTON 
l 

!  1981 

WTT  346 

i 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.61 

-  1 

| 

1631663 

! 

38314441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

18.0! NONE 

ML  ALTON 
! 

!  1981 

WTT  347 

1 

t 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1631604 

! 

39814441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

13.0 ! NONE 

ML  ALTON 
! 

!  1961 

WTT  843 

! 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1631665 

! 

88814441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

18.0! NONE 

ML  ALTON 
f 

1  1981 

WTT  849 

! 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1631666 

1 

666144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1513! 

18.0! NONE 

!IL  ALTON 
! 

! 

! 

1  1981 

! 

1 

1 

! 

I 

! 

!  ! 

!  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

! 

1 

-  1 
! 

! 

! 

! 

! 

682 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENORJ 

BIST!  CrERATOP. 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
t  CUARD 
!  NUMBER 

1  IVTCCt  DIMENSIONS  1 

1  NET  ICOOtlLENGTHlBRDTHl 
— MtECIS-l****!  REG.  !  R EG*  1 

1  TER  1  SEE! // ////I/////I 

1  TON-  !P»GEI  OVER-! OVER-1 
!  NAGE  1  IV  1  ALL  !  ALL  1 

DRAFT! 

! 

LOAD-! 
ED  ! 

nun 

LIGHT! 

HORSE! 

POVER! 

CAPACITY!  H26H-  !  1  V  E  4  Z  t  L  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  10RERAT1NG  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EIUIPMENT  !TC!  BASE  !  TEAR 

//////// 1  POINT  !  LINE-1  140!  LINI“1  !  PUILT 

PASS-  ! (LIGHT) I //////////7/////ITDI/F/7//////!  OR 

ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EEl  1  INC-2  !*RE9UILT 

(29)  PEAVEY 

CRAIN  COMPANIES 

1 

! 

I 

1  ! 

1  1 

1 

1 

1 

1 

) 

l 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

BARGE 

filVtSIOll 

! 

j 

1  1 

1 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED) ! 

1  1 

1 

! 

! 

! 

t 

VTT  C50 

1631667 

88814A41] 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

-  1 

1516! 

1 8.0! NONE 

!  XL 

ALTON 

1  1981 

! 

!  ! 

195.0! 

15.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VTT  051 

1638730 

67ft! 4*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1502! 

1 S  •  0 ! NONE 

!  XL 

ALTON 

!  1«81 

i 

1  1 

1«5.0l 

35. C! 

1.6! 

-  1 

( 

l 

VTT  452 

1633731 

67614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1502! 

18,0! NONE 

!  XL 

ALTON 

!  1961 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

I.ft! 

-  1 

! 

! 

VTT  853 

1638732 

67614A411 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

-  j 

1502! 

1  8 , 0 1  NONE 

I  XL. 

ALTON 

!  1961 

( 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VTT  854 

1636733 

67614A41I 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  j 

1502! 

18.0 ! NONE 

1  XL 

ALTON 

(  1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

VTT  855 

1636734 

67614A4H 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1502! 

18 .0! NONE 

!  XL 

ALTON 

!  1981 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

VTT  556 

1638735 

676I4A4M 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1502! 

1 8. C ! NONE 

1  XL 

ALTON 

!  1981 

t 

1  1 

19J.0! 

35.0! 

I.ot 

-  ! 

! 

1 

VTT  857 

1638736 

67614A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1502! 

1 8.0 ( NONE 

ML 

ALTON 

I  1981 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

VTT  $56 

1638737 

67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1502! 

! 8,0! NONE 

Ml 

ALTON 

!  1981 

1 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

i 

VTT  159 

l 638738 

670 14  AVI ! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  j 

1502! 

1 8. 0 ! NONE 

Ml 

ALTON 

!  1981 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

l 

VTT  860 

1638739 

676I4A41] 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

-  i 

1502! 

1 8. 0! NONE 

Ml 

ALTON 

!  1981 

1 

!  ! 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VTT  861 

1638740 

67614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

15021 

18.0! NONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

! 

VTT  862 

1636741 

67614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

15021 

18. 0 ! NONE 

ML 

ALTON 

1  1961 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.61 

-  ! 

! 

I 

VTT  563 

1638742 

67614A41 1 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

-  j 

1502! 

18.0! NONE 

Ml 

ALTON 

!  1961 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VTT  $44 

1636743 

67614A411 

195. 0! 

35.0! 

9.0! 

-  l 

1502! 

18. OINONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

1 

1  j 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

» 

VTT  365 

1638744 

67 6 1  4 A  VI  f 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1502! 

19.0! NONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

VTT  466 

1436745 

676 1 V A  41 ! 

195.01 

35.0! 

9.01 

-  j 

1502! 

18.0! NONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

| 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

VTT  667 

1638746 

67ftl  4A4U 

195-0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1502! 

18.0! NONE 

ML 

ALTON 

1  1081 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VTT  366 

1638747 

67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1502! 

18.0  INONE 

!IL 

ALTON 

!  1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VTT  459 

1658748 

67614441! 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

-  i 

1502! 

18.0! NONE 

!IL 

ALTON 

!  1081 

l 

1  ! 

195.0! 

35. 0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VTT  870 

1638749 

67614A41! 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

-  i 

1502! 

la.OtNOHE 

ItL 

ALTON 

!  1981 

1 

1  i 

195.01 

35,0! 

1.6! 

-  | 

! 

I 

VTT  371 

1638750 

67614A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1502! 

18.0! NONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

1 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

l 

I 

VTT  672 

1638751 

67614A411 

195.C! 

33,0! 

9.0! 

-  i 

1502! 

16. 0! NONE 

ML 

ALTON 

I  1981 

1 

1  1 

195.0! 

35,0! 

1.6! 

-  ! 

( 

! 

VTT  473 

1638752 

67614A41! 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

-  i 

1502! 

1 8. 0! NONE 

ML 

ALTON 

1  1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

VTT  874 

1638753 

676(44411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1502! 

19.0! NONE 

ML 

ALTON 

1  1081 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VTT  875 

1638754 

67614A41! 

195.0! 

35,0! 

9.01 

-  f 

1502! 

1 8. 0 l NONE 

ML 

ALTON 

!  1081 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VTT  676 

1622951 

88814A411 

195.1! 

35.0! 

10.3! 

-  i 

1778! 

16.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE!  1980 

l 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

VTT  4018 

1635959 

696I4A41I 

200.0! 

35,01 

9.0! 

-  ! 

1044! 

18.0 ! NONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VTT  4023 

1635960 

696144*1! 

200.0! 

25.  C! 

9.0! 

-  j 

1644! 

18.0! NONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VTT  4038 

1635961 

69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

•  ! 

1644! 

1 8 .0! NONE 

!IL 

ALTON 

!  1981 

1 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

i 

VTT  4048 

1635962 

69614441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

“  j 

1644! 

18.0! NONE 

iiL 

ALTON 

!  1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ) 

1 

! 

VTT  405B 

1635963 

69614441 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1644! 

18.01N0NE 

ML 

ALTON 

!  1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VTT  4068 

1635964 

69614A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1644! 

18.0!  NONE 

ML 

ALTON 

!  1081 

t 

1  1 

200.0! 

15.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

VTT  4078 

1635965 

696UA411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1644! 

18.01NONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

! 

| 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

VTT  4068 

1635966 

696 1 4441 1 

200.01 

35.C! 

9,0! 

-  ! 

1o44! 

>o.O! NONE 

!IL 

ALTON 

!  1981 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VTT  4098 

1635967 

69614441! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  I 

1644! 

1 8.0! NONE 

ML 

ALTON 

!  1961 

! 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

VTT  4108 

1635968 

69614441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1644! 

1 9.01N0NE 

ML 

ALTON 

!  1981 

1 

1  ! 

200.01 

35,0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VTT  4110 

1635969 

69614441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1644! 

18.0! NONE 

ML 

ALTON 

1  1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

VTT  4120 

1635970 

69614441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1644! 

16. OINONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VTT  413B 

1635971 

696144411 

200.01 

35.0! 

9.01 

-  j 

1644! 

18.0! NONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

I 

VTT  4148 

1635972 

69614441! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1644! 

1 8.0! NONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

VTT  4156 

1635973 

696144411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

16441 

18. OINONE 

ML 

ALTON 

!  1961 

! 

1  1 

290.01 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

VTT  4163 

1635974 

69614441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1644! 

18. OINONE 

!IL 

ALTON 

!  1981 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VTT  4170 

1635915 

69614441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1644! 

18. OINONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VTT  4188 

1635976 

696! 4441 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1644! 

19. OINONE 

!IL 

ALTON 

!  1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VTT  4198 

1635977 

696144411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1644! 

18.0 (NONE 

Ml 

ALTON 

!  (951 

| 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

VTT  4208 

1635976 

69614441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ] 

1644! 

1 8. 0! NONE 

!IL 

ALTON 

!  1901 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VTT  4216 

1633979 

696144411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1644! 

18. OINONE 

ML 

ALTON 

!  1901 

1 

f  ! 

200.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

! 

VTT  4220 

1635980 

69614441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1644! 

18. OINONE 

ML 

ALTON 

!  1901 

1 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

“  1 

! 

! 

VTT  4238 

1635981 

69614A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1644! 

16. OINONE 

ML 

ALTON 

!  1901 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VTT  4240 

1 635982 

69614441 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

•  j 

1644! 

18. OINONE 

ML 

ALTON 

!  1901 

I 

1  j 

I  ] 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

VTT  425B 

1635983 

69614441 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1644! 

16. OINONE 

!il 

ALTON 

!  1981 

I 

1  1 

200.0! 

3S.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  683 


ENGRI 

1  tVTCC!  OinfHSIONS  !D»Af Tl 

CAPACITY! 

HIGH-  1 

(VESSEL! 

! 

D7STI  OPERATOR 

!  WT  1 C 0 1* E !  LFN6TH!  BROTH!  1 

! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  !OPE#ATINC  1 

! 

■—— 

1 *ests-l **»*!  KEfl.  1  AEG. ! LOAD-1 

CARGO  ! 

FIXES  ! 

EQUIPMENT 

ITCI  BASE  1 

YEAR  ! 

! 

COAST 

!  TER  l  SEE!//////!/////!  £0  I 

////////! 

POINT  ! 

UNE-1 

t AO!  LINE-1  1 

BUILT  ! 

VESSEL  WARE  AMD  NURSE* 

1 

GUARD 

1  TON-  1PASEI  OVE A- !0V £*-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

(LIGHT) !////////////////! TO !///// /////! 

OR  | 

_ _ •___ _ 

1 

PURSER 

!  MAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT ! 

POWER! 

ENGERS  ) 

(FEET)! 

LINE-2 

!EEI  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(32)  PELLEGR1N/  ADAMS  S 

CHAUV1 IN 

!  ( 

! 

1 

! 

1  t 

( 

I 

TOWING  CO./  INC. 

(  t 

I 

! 

1 

!  ! 

1 

! 

BLANCHE  MARIE 

! 262670 

29 1 JA  35 1 

43.01 

16.0! 

7.0!  300!  65! 

26*01  NONE 

tLA  CNAUV1N 

I 

1977  { 

!  ! 

48.0! 

1 6.  C 1 

5.6! 

!  -  ! 

! 

GRAND  KNIGHT 

! 263222 

2213A36I 

56.0! 

18.0! 

6.0!  550!  -  ! 

23.0 (NONE 

(LA  HOUMA 
! 

! 

1952  ! 

!  1 

t  t 

56. 0! 

1 

18.0! 

1 

5.6! 

! 

i  ! 

1 

I 

(32)  PELTIER/  RICKARD  TOWING 

ICO./ 

t  ! 

!  ! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  | 

! 

! 

! 

I 

INC. 

1  1 

! 

! 

! 

!  ! 

! 

I 

GfO’GIC  R  1 

i  - — 

320!  5*71  ) 

—  ! 

—  I 

6.5!  - 

(NONE 

! 

1982  ! 

!  • 

(  ( 

50.01 

! 

19.0! 

! 

t.5! 

! 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

(?1>  PENNSYLVANIA  POWER 

CO. 

1  I 

1  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

!  ! 

!  1 

1 

! 

! 

ARNIC  S 

1632924 

101 ! 3*  361 

65.0! 

26.0! 

8.0!  1200!  -  ! 

38.0120  ton;  2  WINCH 

!PA  SHIPPING- 

1981  ! 

LOUISE  M 

(  l 

65. C( 

26.  C! 

7.0! 

I  -  ! 

1  ELECTRIC 

!  PORT 

1555/99 

49!  JA36I 

55.4! 

22.0! 

7.5!  850!  -  J 

32.0125/  TON)  3  VINCHtPA  SHIPPING- 

1974  I 

(  t 

t  1 

6C.6! 

! 

22.6! 

5.0! 

! 

!  ! 

(ELECTRIC 

! 

!  PORT 

! 

(07)  PCNNWALT  CORP. 

!  I 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

!  1 

!  t 

1 

! 

! 

! 

PSC  303 

348I5A70I 

195.0! 

35.01 

8.5!  - 

!  1200! 

1 5.0! DEEP  WELL 

IKY  CALVERT 

1°61  | 

!  ! 
8601 5*701 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.01 

2.5! 

8.5!  - 

!  1 4C0! 

!  ELECTRIC  PUMP 

!  CITY 

1965  ! 

15.0! CE£»  Will 

IKT  CAIVEKT 

!  ( 
716(5*711 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

2.5! 

8.5!  - 

1  1450! 

!  ELECTRIC  PUMP 
14.5! DEEP  WELL 

!  CITY 

1966  ! 

IKY  CALVERT 

PSC  3Co 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.7! 

! ELECTRIC  PUMP 

!  CITY 

714(5*711 

195.0! 

35.0! 

8.5!  - 

!  1450! 

14.5! DEEP  WELL 

(KT  CALVERT 

1966  ! 

PSC  3C7 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.7! 

! ELECTRIC  PUMP 

!  CITY 

|  ------ 

716(5*71! 

195.0! 

35.0! 

8.5!  - 

I  1450! 

14.5 !  DEEP  WELL 

!KY  CALVERT 

1967  ! 

PSC  JOS 

!  ! 

19S.0! 

35.01 

2.7! 

!  -  j 

(ELECTRIC  PUMP 

!  CITY 

723(5*711 

195.0! 

35.0! 

9.3!  - 

!  1535 ( 

1 5.6! DEEP  WELL 

!KY  CALVERT 

1977  ! 

1  ! 

i  t 

195.0! 

! 

35.0! 

1 

1.6! 

1 

I  ! 

(ELECTRIC  PUMP 
! 

!  CITY 
! 

(36)  PENNWALT  CORP. 
PCNNWALT  TOTEM 

( 648256 

!  ( 

!  ! 

3005(5*70! 

! 

i 

27  2. ol 

! 

! 

70.0! 

! 

I 

14.6!  - 

!  ! 

!  ! 

!  6400! 

1 

55.0! PUMPS 

! 

! 

! OR  PORTLAND 

1982  1 

t  ! 

272.0! 

70.  C! 

3.5! 

! 

PENNWALT  TYEE 

! 505161 

2240(5*70! 

250.0! 

50.0! 

15.0!  - 

!  3600! 

40. C ! PUMPS 

(OR  PORTLAND 
! 

! 

1966  ! 

!  i 

!  ! 

2SC.0! 

1 

50.C! 

! 

4.6! 

! 

!  i 

i 

! 

(32)  »£NNZOIL  PRODUCING 

I 

COMPA! NT 

!  ! 

(  ( 

! 

( 

! 

! 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

9 ARC  £  9ARRE 

(1  76727 

139I4A43! 

—  ! 

—  ! 

6.6!  - 

5. 6! NONE 

!L4  HOUNA 

1946  1 

(  ! 

90.3! 

28. C! 

!  -  ! 

! 

! 

oARGE  GIBSON 

1252460 

196(4*43! 

—  ! 

—  ! 

6.6!  - 

5.6! NONE 

(LA  HOUMA 
! 

I960  1 

!  1 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

1  -  1 

! 

BARGE  LAROSI 

1282431 

196(4*43! 

—  ! 

—  ! 

o.o !  - 

5.6 !  NONE 

!LA  HOUMA 
! 

1960  ! 

!  ( 

110.0! 

30. G! 

2.0! 

I  -  l 

! 

6ARGE  LIRETTE 

(176729 

139(4*43! 

--  ! 

—  ! 

6.4!  - 

5 .6! NONE 

!LA  HOUNA 

1946  ! 

!  ( 

1  ! 

90.0! 

! 

2d. 3! 

! 

2.0! 

! 

i  -  i 

!  ! 

! 

! 

1 

i 

(33)  PENNIOIL  SULPHUR  CC 
DUVAL  1 

• 

1*7319$ 

!  ! 

!  ( 

1862! 5*71 ( 

! 

! 

--  ! 

J 

! 

—  ! 

! 

i 

9.0!  - 

i  i 

■  i 

1  27JGI 

1 

! 

10.012  DISCHARGE 

1 

! 

ITX  GALVESTON 

1953  ! 

(  ( 

240. li 

52.1! 

1.7! 

J  —  J 

( PUMPS 

1 

DUVAL  2 

1276196 

US9I5A71! 

—  ! 

—  ! 

9.0!  - 

!  2824! 

10.0(2  DISCHARGE 

!TX  GALVESTON 

195!  ! 

1  I 

240.1! 

52.1! 

1.7! 

!  “  ! 

! PUMPS 

! 

DUVAL  3 

I53J770 

185015*71 ! 

! 

—  ! 

9.0!  - 

!  2813! 

10.0(2  DISCHARGE 

ITX  GALVESTON 

1970  ! 

!  ! 

!  1 

260.1! 

! 

52.1! 

! 

1.7! 

! 

!  -  ! 

!  ! 

!PUH*>S 

! 

i 

i 

(32)  PENTON/  HOWARD  i  GLENN 

!  ! 

!  ! 

! 

t 

! 

! 

; 

• 

!  ! 

J  ! 

! 

! 

! 

APC  241 8 

(254115 

59315*70! 

195.0! 

35.C! 

3.6!  - 

I  1370! 

14.0! OX  ESEL  PUMP 

!LA  LAR9SE 

1947  ! 

!  ( 

!  J 

195.1! 

; 

35.0! 

! 

1.0! 

! 

!  ! 

! 

i 

! 

( 

(43)  PENTIIEN/  INC. 

!  ! 

!  ! 

j 

j 

! 

j 

i 

* 

!  ! 

!  ! 

i 

i 

! 

! 

CAPTAIN  ZED  47 

! 514106 

241  5*35! 

45. 7i 

19.0! 

3.3!  650!  -  ! 

20.01N0NE 

JNE  OMAHA 

1968  1 

!  ! 

45.7! 

19.0! 

3.5! 

!  -  ! 

i 

j 

DAVET  CROCKETT  48 

1269829 

25(3*35! 

32.3! 

15.05 

3.6!  440!  -  | 

20.0 ! NONE 

!NE  OMAHA 

1955  ! 

!  ( 

52.3! 

15. C! 

3.4! 

!  -  ! 

! 

i 

KAY-909  43 

(249133 

17(3*351 

43.0! 

13.5! 

3.5!  230!  -  ! 

1 2.C! NONE 

!NE  OMAHA 

1955  ! 

!  ( 

43.0! 

13.5! 

3.0! 

!  -  ( 

! 

» 

LOUIS  1  40 

1249771 

35(3*35! 

56.0! 

20.5! 

3.6!  760!  -  ! 

20.0! NONE 

Ins  o*aha 

1963  1 

!  ! 

54.0! 

20.3! 

3.6! 

!  -  ! 

! 

! 

NO  40 

NO  41 

NO  44 

3C0I4A43! 

!  1 

300(4*43  | 

!  ! 

100(4*43! 

!  ! 

150(4*45! 

196.0! 

195.0! 

195.0! 

195.0! 

56.0! 

36.0! 

73.0! 

34.0! 
34.0! 
35.0! 
35.  C! 
4C.0! 
40.0! 
50.  C! 

8.0!  - 
1.5! 

9.0!  - 

2.0! 

4.0!  - 

1.0! 

4.0!  - 

!  700! 

I  -  ! 

1  700! 

!  -  ! 

1  250! 

!  -  ! 

!  400! 

15.01N0N5 

! 

10.CIN3NE 

! 

8.0! NONE 

8 .0 ! NONE 

!N*  OMAHA 
! 

JNE  OMAHA 
! 

INC  OMAHA 
! 

INE  OMAHA 

1941  | 

I960  ! 

1964  ! 

1963  ! 

(  i 

73.0! 

50.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

NO  47 

I  — 

140(4*43! 

70.0! 

50. C! 

4.0!  - 

!  380! 

8.0! NONE 

!NC  OMAHA 

1961  ! 

!  ! 

70.0! 

50.0! 

1.3! 

!  -  ! 

! 

! 

NO  49 

146(4*43! 

!  ! 
146(4*45! 

10C.O! 

10C.C! 

icc.oi 

76.0! 

26.0! 

24.0! 

6.5!  - 

1.5! 

4.C!  - 

!  400! 

»  -  ! 

!  400! 

8.0IN0NE 

* 

2.0! NONE 

INC  OMAHA 
! 

INC  OMAHA 

1940  ! 

1940  l 

!  ! 

10C.O! 

26. C! 

1.5! 

!  -  | 

! 

! 

NO  53 

2  *— — - 

14614*431 

1CC.0! 

26.0! 

26.C! 

24.3! 

6.0!  - 

!  400! 

d.O! NONE 

(NE  OMAHA 

1940  ! 

NO  54 

175(4*43! 

'  7  5 1 0 1 

4.0!  - 

!  350! 

6.0! NONE 

! 

!NE  OMAHA 

1940  I 

(  f 

75.0! 

24.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

NO  60 

J  — — 

125(4*43! 

92.0! 

26.0! 

4.0!  - 

!  350! 

S.OjNONt 

!N£  OMAHA 

1961  ! 

!  ! 

92.0! 

24.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

! 

NO  62 

200(4*431 

135.0! 

35.0! 

5.5!  - 

!  500! 

6.0 ! NONE 

!Nt  OMAHA 
! 

I960  ( 

!  ( 

13$. 0! 

35. Cl 

1.5! 

1  -  1 

; 

NO  c3 

200(4*43! 

135.0! 

35.0! 

5.5!  - 

!  500! 

6.0! NONE 

I  HE  OMAHA 

I960  ! 

!  ( 

135.0! 

35.0! 

1.51 

!  -  ! 

! 

! 

NO  42? 

40! 4*43 ] 

!  ! 
175(4*43! 

50.0! 

50.0! 

1C4.0! 

20.0! 

20.01 

44.0! 

4.5!  - 

1.0! 

6.0!  - 

1  100! 

J  -  ! 

!  450! 

10.0! NONE 
! 

10. OjNONE 

! N£  OMAHA 
! 

INE  OMAHA 

1949  ! 

I9d0  ! 

1  ( 

!  ! 

1  1 

104.0! 

1 

44.0! 

! 

t 

2.0! 

! 

! 

!  -  ! 

!  ! 

{  « 

! 

! 

! 

! 

! 

i 
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cxcn  l 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  HUMBER 

!  COAST 

I  GUARD 

1  NUMBER 

IVTCCl 
NET  1  CODE  1 
REGIS-!****! 
TER  1  SEE! 
TON-  IP  AGE ! 
NAGE  1  IV  1 

0  INCH 
LENGTH 
REG. 
tutu 
over¬ 
all 

IONS  1 
3FDTH1 
REG.  1 
/////I 
OVER-! 
ALL  1 

D*AFT! 

! 

LOAD-! 

ED  ! 
/////! 
LIGHT! 

tCAPAClTY!  HIGH-  I  »  V  E  5  S  £  L  l 

1  !  EST  1  CARGO  HANOLING  IS  10RERATING  ! 

1  CARGO  !  FIXED  1  EQUIPMENT  ITC1  9ASE  ! 

! tuu/nx  POINT  1  LINE-1  !AOI  LINE-1  1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TD!//////////l 
ROVER!  ENGERS  1  (FEET)!  LXNE-Z  ICC!  LINE-2  1 

! 

! 

YEAR  1 
BUILT  1 
OR  ! 
•REBUILT! 

(32)  PEREZ  t  TERREBONNE 

BOAT 

l 

1 

I  RENTAL# 

1  1 

1  1 

!  1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

» 

! 

INC. 

! 

!  ! 

I 

! 

I 

! 

t 

JOOl  T 

)  50**64 

19HF02! 

44.2 

15.01 

6.7! 

700! 

-  1 

78.O1N0NC 

!  L  A 

GOLDEN  t 

1966 

1 

l 

1  1 
1  1 

— 

-  1 
l 

-  J 
! 

341 

1 

! 

! 

( 

1 

MEADOW  ! 

(32)  PERFORMANCE  MARINE 

l 

TRANSPORT*- 

1  1 

(  1 

1 

1 

! 

\ 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

TIQN  CO»P. 

! 

t  1 

! 

\ 

1 

\ 

1 

SEA  VAR AlOft 

!  - - 

6411*121 

-- 

—  1 

7.0! 

1500! 

203! 

30  *0 1  NONE 

!  LA 

MORGAN  S 

1975 

1 

1 

1  1 
1  1 

115.0 

30.0! 

1 

—  j 

11! 

! 

! 

i 

! 

! 

CITY  S 

(17)  PEfKINS*  NANCY 

! 

! 

i  : 

l  i 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

! 

ITCL  136 

1606095 

67614AA7! 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  | 

14981 

16.0! NONE 

INN 

HINNCAPO-  | 

1979 

I 

1 

1  1 
1  1 

195.0 

35.0! 

1 

1.6! 

1 

-  I 
! 

! 

! 

! 

( 

LtS  1 

(01)  FETCHED#  INC. 

I 

1 

1  1 

1  1 

1 

1 

l 

! 

! 

1 

\ 

! 

! 

MITCHELL  HEBERf 

1589598 

8913*56! 

80.0 

24.21 

10.4! 

24001 

-  ! 

30*01  NONE 

!  FL 

FORT  1 

1978 

I 

1  1 

•0.0 

24.2! 

9.01 

-  ! 

1 

! 

CANAVERAL  ! 

FAY  F.  HE0EFT 

I60C99O 

8913A36I 

80.0 

24.0! 

10,41 

2400! 

-  * 

30.0IK0NE 

!*L 

FORT  I 

1978 

! 

! 

1  1 

!  1 

80.0 

24.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

( 

( 

( 

CANAVERAL  ( 

(30)  PETERS  BARGE  CO. 

! 

! 

!  1 

1  1 

1 

1 

1 

l 

I 

! 

! 

! 

( 

1 

NHF  1 

1622965 

866  14**1  1 

195.0 

35.01 

9.0! 

-  j 

15031 

19*1 1  NONE 

( AR 

N.  LITTLE  ! 

1960 

t 

1  1 

195. 0 

35.0! 

1.6! 

-  | 

l 

I 

ROCK  1 

HMF  2 

1622948 

866 1 4 A41 ! 

195.0 

35.  C*. 

?.ot 

-  J 

15031 

19,1 (NONE 

IAR 

N.  LITTLE  1 

1980 

1 

1  1 

195.0 

35.  C! 

1.6! 

“  ! 

! 

! 

ROCK  ! 

HMP  3 

1622969 

866  14*41  1 

195  ./J 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1503! 

19.1 (NONE 

IAR 

N.  LITTLE  ! 

I960 

1 

I  1 

1957.0 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ROCK  ! 

MNP  4 

1622964 

86614*411 

19J.0 

35.0! 

9.01 

-  1 

1503! 

19.1! NONE 

!  Aft 

N.  LITTLE  S 

1980 

1 

1  1 

19,'..  0 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

ROCK  S 

HM?  5 

!  - 

92214*461 

19!, .0 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1681! 

19.1 1NQNE 

IAR 

N.  LITTLE  1 

19«2 

1 

1  i 

195,0 

35.01 

1.6! 

-  1 

( 

! 

ROCK  S 

NHP  6 

92214*461 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1681) 

19.11  NONE 

IAR 

N.  LITTLE  ! 

1982 

1 

1  1 

m.o 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

ROCK  t 

HHF  7 

1  - 

92214*46! 

195.0 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1681! 

19.1IN0NE 

!AP 

N.  LITTLE  ! 

1982 

! 

1 

1  1 
1  1 

•195.0 

35.01 

1 

1.6! 

-  1 
! 

! 

! 

! 

! 

ROCK  S 

(23)  PETEFSON  BUILDERS# 

INC. 

1 

1 

!  i 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

A  ft  ATKINSON 

1214656 

1826  11  *12  1 

372.0 

56.0! 

15.0! 

5000! 

1050! 

105.0 ! NONE 

!WX 

STURGEON  t 

1917 

1 

1  1 

3A4.0 

56.0! 

12.3! 

119! 

1 

! 

9AY  l 

STFAITS  OF  MACKINAC 

1227644 

27211*11 1 

196.1 

45.11 

11.6! 

1100! 

-  ! 

78.3 1  NONE 

XVI 

STURGEON  ! 

1928 

I 

1  1 

203.0 

45.11 

10.8! 

925! 

! 

! 

BAY  1 

VIKING 

1224430 

120711  A1 21 

348.0 

56. C! 

13.0! 

6000! 

1000! 

103. 0) NONE 

!  VI 

STURGEON  I 

*  1964 

l 

1  1 

360.0 

56.0! 

11.51 

312! 

! 

! 

8AY  ! 

ESCORT 

127C045 

1813*36! 

47.2 

14.0! 

7.3! 

200! 

-  ! 

17.01  NONE 

!VX 

STURGEON  J 

1955 

1 

1  I 

50.0 

15.0! 

6.3! 

-  ! 

! 

! 

BAY  ! 

ESCORT  XI 

1563370 

813*361 

47.1 

12.4! 

7.0! 

2001 

-  ! 

ii.oinohe 

!VI 

STURGEON  J 

1969 

l 

1  1 

50.0 

13.0! 

6.3! 

-  ! 

! 

! 

BAY  t 

FBI  NO  1 

1511279 

21614*46! 

95.1 

35.0! 

6.7! 

-  I 

200! 

30.01  NONE 

!WI 

STURGEON  | 

1957 

1 

1 

1  1 
1  1 

96.0 

36.0! 

! 

1.5! 

* 

-  ! 

! 

! 

( 

! 

BAY  l 

(23)  FETEFSON  STEAMSHIP 

CO. 

! 

1 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

AFY  LOU 

1649947 

24MA111 

50.0 

15.  C! 

4.0! 

725! 

-  ! 

18.0! NONE 

SMI 

DOUGLAS  ! 

1930 

1 

1  1 

50.0 

15.01 

4.0! 

49! 

! 

1 

CITY  OF  DOUGLAS 

1276367 

41 1 1  All ! 

63. C 

15.0! 

7.0! 

450! 

“  ! 

1 6. 0 ! NONE 

INI 

DOUGLAS  i 

195F 

1 

I 

1  1 
1  1 

63.0 

15.01 

1 

7.0! 

1 

49! 

! 

! 

! 

! 

! 

(36)  FETEFSON#  VIRGINIA 

! 

! 

1  1 
1  1 

1 

1 

i 

i 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

j 

C/0  FRIDAY  HAF90F 

TUG 

1 1  BARGE# 

1  1 

1 

j 

! 

! 

! 

INC. 

! 

1  1 

1 

! 

! 

! 

i 

FAVORITE 

1216515 

6I3R361 

32.4 

12.01 

5.5! 

165! 

“  1 

20.0! NONE 

!WA 

FRIDAY  I 

1957 

1 

1  1 

36. C 

12.0! 

5.5! 

-  ! 

! 

! 

HARBOR  1 

ALLEN  7 

— ’  14946! 

— 

—  ! 

2.0! 

-  ! 

10! 

3.0IN0NE 

!  VA 

FRIDAY  1 

1976 

1 

:  i 

20.  C 

12.0! 

.51 

-  ! 

! 

l 

HARBOR  ! 

ALLEN  NO  1 

1505456 

45143461 

55.  i 

23.8! 

3.0! 

-  j 

95! 

27 .0! NONE 

!VA 

FRIDAY  ! 

1966 

1 

1 

1  1 
1  1 

56.0 

24.01 

1 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

( 

! 

I 

HARBOR  | 

(32)  PETROL  MARINE  CO. 

! 

! 

1  1 
1  1 

l 

t 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

BISON 

1545831 

135MA12I 

175. C 

40. C! 

13.5! 

3400! 

296! 

41 .4 ! NONE 

!LA 

HOLLAND  ! 

1973 

! 

!  ! 

185. C 

40.01 

9.0! 

8! 

! 

J 

| 

60NG0 

1548099 

141 M A12I 

175.) 

40.0! 

13.5! 

2220! 

296! 

41.4! NONE 

f  LA 

HOUMA  j 

1973 

1 

1  l 

185.0 

40.01 

9.0! 

8! 

1 

! 

BUFFALO 

1517874 

19511A12! 

155.2 

38.1! 

12.5! 

1700! 

1951 

55. 0! NONE 

!LA 

HOUMA  1 

1968 

I 

1  1 

155.2 

38.1! 

10.0! 

-  ! 

1 

i 

ELAND 

1524059 

20211A12I 

155.2 

38.11 

12.5! 

2250! 

103! 

55.0JN0NE 

1  LA 

HOUMA  ! 

1969 

1 

1  1 

155.2 

38.1! 

10.0! 

-  ( 

! 

! 

ELK 

1517603 

20311 A12 1 

155.2 

33. 1  i 

12.51 

2250! 

195! 

53.01  NONE 

!LA 

HOUMA  ! 

1968 

1 

!  1 

155.2 

33.1! 

10.0! 

-  f 

! 

! 

GAZELLE 

1599591 

20311*12! 

166.0 

40.0! 

13.5! 

2250! 

455! 

57.0! NONE 

!LA 

HOUMA  | 

1978 

l 

1  t 

180.0 

40. C! 

9.0! 

12! 

! 

! 

CEHS60K 

1522863 

202MA12! 

155.2 

38.1! 

12.5! 

1700! 

195! 

55.01  NONE 

!LA 

HOUMA  ! 

1969 

1 

!  1 

135.2 

38.1! 

10.0! 

-  ( 

! 

! 

GNU 

1613520 

20211A12! 

166.0 

40.0! 

13.5! 

2250! 

579! 

A6.01NONE 

!  LA 

HOUMA  ! 

1979 

I 

1  ! 

150.0 

40.0! 

9.0! 

'10! 

! 

! 

MARTE0EEST 

1546630 

1 3511*12! 

175. C 

40.C2 

13.5! 

3400! 

296! 

*1 .91  NONE 

!LA 

HOLLAND  ! 

1973 

! 

!  1 

185.0 

40.0! 

9.0! 

6! 

! 

! 

I8EX 

1610682 

203I1A12I 

1 06.C 

40.0! 

15.5/ 

2250! 

579! 

46. 01 HONE 

177? 

* 

! 

1  ! 

180.0 

40.0! 

9.0! 

10! 

! 

! 

JAVELINA 

1630181 

6611*02! 

95.2 

26.0! 

11.2! 

1200! 

100! 

30.01  NONE 

(LA 

HOUMA  ! 

1930 

1 

!  1 

110.0 

26.0! 

8.6! 

-  » 

1 

1 

KODIAK  I 

1657531 

3091 1A 121 

195.9 

52.0! 

22.0! 

12280! 

1003! 

47.01N0NE 

SLA 

HOUMA  ! 

1983 

I 

1  1 

225.0 

52.0! 

19.0! 

25! 

! 

! 

KODIAK  II 

1653127 

30911*12! 

195.9 

52.0! 

22.0! 

12280! 

1008! 

67.OJH0NE 

!LA 

HOUMA  | 

1983 

! 

(  1 

225.0 

52.0! 

19.0! 

25! 

! 

1 

KUDU 

1600879 

20311*121 

166.0 

40.0! 

13.5! 

2250! 

5791 

46.0! NONE 

It  A 

HOUMA  ! 

1978 

! 

1  1 

180.0 

40.0! 

9.0! 

10! 

! 

! 

ORYX 

1603700 

20311A12I 

166.0 

40.0! 

13.51 

2250! 

579! 

46.0! NONE 

(LA 

HCUMA  I 

1979 

!  t 

180.0 

40.0! 

9.0! 

10! 

! 

SPRINGBOK 

1547301 

13411*12! 

175.0 

40.0! 

13.5! 

3400! 

296! 

41  • 4 ! NONE 

!LA 

HOLLAND  ( 

1973 

1 

i  i 

185.0 

40.0! 

9.0! 

8! 

! 

! 

TOFI 

1614955 

20211A12! 

166.0 

40.0! 

13.5! 

2250! 

579! 

45.0! NONE 

SLA 

HOUMA  { 

1979 

1 

1  1 

180.0 

40.0! 

9.0! 

10! 

! 

1 

VATERBUCK 

1514670 

20111*121 

155.2 

38.1! 

12.5! 

2250! 

195! 

J5.0INGHE 

lLA 

HOUMA  ) 

1968 

! 

I 

!  1 

1  1 

1  1 

155.2 

38.1! 

! 

1 

10.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

( 

! 

( 

I 

{ 

i 

TABLE  2  -  DE  SCRIPT  ION  OF  VESSELS 
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ENGRl 

1YTCCI 

DIMENSIONS  {DRAFT! 

ICAPACITY! 

HIGH-  ! 

I  V 

ismi 

1 

BIST!  OPERATOR 

NET  1  CODE! LENGTH! fiRDTKt 

! 

I 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

is  (OPERATING  1 

!, 

i 

! 

1 

• 

■ 

1 

• 

• 

1 

1 

1 

f 

1 

1 

1 

1 

1 

j 

REGIS-!****! 

REG.  t 

REG. ! LOAD" J 

1 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!  TC I 

BASE  ! 

TEAR  I 

VESSEL  NAME'  ARB  HUMBER 

!  COAST 

TER  1  SEE !//////!///»'/! 

ED  ! 

! ////////! 

POINT  !  *  LINE 

-1 

1  AO! 

LINE-1  1 

BUILT  ! 

!  GUARD 

TON-  IP  ACE  1 

0VEP-10VER-1/7///1 

HORSE! 

pass-  t(LiiHT) Minmninuti 

I  TO! //////////! 

OR  1 

!  HUMBER 

NACE  1  IV  1 

ALL  1 

»U  ! LI  CRT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE 

-2 

ICC! 

LIME-2  1 

♦REBUILT! 

(32)  PETROL  MARINE  CO. 

! 

1 

! 

1  1 

!  ! 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

(CONTINUED) ! 

1  1 

1 

! 

! 

! 

WILDEBEEST 

i 5451 75 

14111A12! 

175,0! 

40.0! 

13.5! 

3400! 

296! 

4l .4  ! NONE 

I  LA 

HOLLAND 

1973  ! 

! 

I  1 

145.0! 

40.0! 

9.01 

4! 

1 

! 

YAK 

1344317 

13511A121 

175.0! 

40.0! 

13.3! 

2220! 

296! 

41 .4! NONE 

ILA 

HOLLAND 

1972  1 

I 

1  1 

1  1 

145.0! 

1 

40.0! 

1 

9.0! 

1 

8! 

1 

1 

1 

(33)  PETROLEUM  STRIPPING/ 

INC!. 

1  1 

!  1 

t 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

PSX  100 

1254090 

593I5A7U 

195.01 

50.0! 

8.51 

-  j 

1400! 

23.0! NONE 

1947  ! 

! 

! 

1  1 

1  1 

195.01 

1 

50.0! 

! 

1.51 

! 

“  I 

! 

I 

! 

(18)  PETROLEUM  TRANSPORT/ 

1 

INC!. 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

I 

MARGARET  H.  IGERT 

1272034 

462I3A36! 

134.2! 

34.6! 

4.5! 

3600! 

-  I 

34 .2 ! NONE 

IKY 

PADUCAH 

*  1981  ! 

! 

1  1 

145.0! 

34.7! 

8.0! 

-  1 

! 

! 

EXXON  209 

1277374 

94415A70! 

155.0! 

52.5! 

4.5! 

-  j 

2045! 

19.1 (DIESEL  PUNP 

!KY 

PADUCAH 

1958  i 

1  ! 

1  1 

155.01 

1 

52.5! 

! 

1.5! 

"  ! 

1 

! 

! 

(01)  PFIZER/  INC. 

! 

1 

1  ! 

t  1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

J 

! 

! 

JOS  I  AH  BARTLETT 

1269794 

125315X701 

224.0! 

43.5! 

12.5! 

-  j 

3462! 

30.01250  6PM  ELECTRIC! CT 

GROTON 

1955  ! 

1 

1 

!  1 

1  1 

228.01 

1 

43.51 

! 

3.6! 

! 

I  PUMPS 
! 

! 

(21)  PHIL'S  TOWING  CO. 

1 

1 

1  1 

1  t 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

I 

1 

JESSIE  R  JOHNSON 

1292231 

6313A35! 

54.9! 

21.0! 

6.0! 

600! 

-  ! 

2£ .0! NONE 

1960  1 

1 

!  1 

62.01 

22.0! 

5.3! 

-  i 

! 

t 

MISSISSIPPI  III 

1277918 

2513A36I 

41.4! 

15.C1 

5.4! 

340! 

-  j 

23.0  l  NONE 

!PA 

GEORGETOWN 

1954  ! 

1 

1  1 

41.4! 

15.0! 

5.4! 

-  i 

1 

I 

PJ  40 

29914A41! 

140.01 

25.0! 

9.0! 

-  i 

7001 

13.0! NONE 

1927  ! 

1 

1  1 

140.0! 

25. C! 

1.0! 

-  ! 

( 

! 

PJ  132 

1  - 

36414F44! 

175.01 

26.0! 

9.0! 

-  i 

1000! 

1 0.0 1  NONE 

1956  I 

1 

1  ! 

175.,0! 

24.01 

1.51 

-  ! 

! 

t 

PJ  133 

|  - 

344 14F461 

175.0! 

26.01 

9.0! 

-  t 

1000! 

10.0! NONE 

1954  ! 

l 

1  1 

175.01 

26. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

( 

P4  13E 

1  - 

36414F461 

175.01 

26.0! 

9.0! 

-  i 

1 0OO  | 

10.0 ! NONE 

1956  ! 

1 

1  1 

175.0! 

26.0) 

1.5! 

-  1 

I 

t 

PJ  H3 

638 1 4F461 

195.01 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1000! 

10.0! SOME 

1956  l 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PJ  144 

1  - 

43414F46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1030! 

10.0! NONE 

1956  ! 

1 

1  1 

1<J5.0! 

35.0! 

1.5! 

-  J 

! 

» 

PJ  216 

,  - 

309I4F46! 

175.0! 

26.0! 

4.5! 

-  i 

450! 

15.9!hONE 

1950  ! 

1 

1  1 

175.0! 

26. C! 

1.9! 

I 

1 

1 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.9! 

-  | 

! 

I 

PJ  227 

j  - 

412144431 

175.0! 

26.  C! 

9.01 

•  j 

900! 

14.0! NONE 

1957  ! 

! 

1  1 

175.0! 

26.  Ct 

1.5! 

-  f 

! 

! 

PJ  707 

1  - 

36414F46J 

175.0! 

26.0! 

6.0! 

-  j 

1100! 

11 .0! NONE 

1955  I 

1 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PJ  708 

|  ----- - 

J64UF44! 

175.0! 

26.0! 

6.0! 

-  | 

1100! 

11.0IN0NE 

19J5  ! 

1 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.4! 

-  | 

! 

! 

PJ  1904 

1  - 

41 314*401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

•  j 

1000! 

10.6! NONE 

1955  ! 

I 

I 

1  1 

1  1 

175.0! 

! 

26.0! 

! 

1.5! 

1 

-  I 

! 

! 

I 

! 

(20)  PHILLIP  V/  INC. 
BRANDON  W. 

1 

1 

1257832 

1  1 

1  1 

5213»3AI 

! 

! 

7C.0! 

! 

1 

19.0! 

! 

! 

7.  a! 

450! 

! 

1 

35.QINONE 

!KY 

RUSSELL 

I 

! 

*  1968  ! 

1 

1  ! 

70.0! 

19.0! 

6.6! 

*  ! 

; 

1 

BRYAN  B 

1261349 

206 13A35! 

104.8! 

27.0! 

7.3! 

15001 

-  1 

35.5INONE 

IKY 

RUSSELL 

1«51  ! 

J 

1  1 

108.8! 

x  7  *  0 ! 

6.3! 

-  i 

! 

! 

PHILLIP  V 

1261439 

206 1 34  35 1 

108.3! 

27.0! 

7.3! 

1056! 

-  ! 

26.OSN0NE 

!KY 

RUSSELL 

1978  ! 

1 

! 

1  1 

!  1 

104.3! 

j 

27.C! 

1 

6.3! 

! 

-  ! 

{ 

i 

! 

! 

(32)  PHILLI*/  BUDDY  TRUCK 

1 

S*A!VICf 

I  1 

1  1 

i 

i 

* 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

j 

JANET  C 

1273992 

2213A35I 

3  9.01 

13.4* 

5.6! 

400! 

-  f 

20.0 {NONE 

!LA 

WA5GAMAN 

1957  ! 

1 

1 

1  1 

1  ! 

39.0! 

! 

13.4! 

! 

4.6! 

! 

3! 

! 

! 

! 

! 

(31)  PHILLIPS  EQUIP. 

I 

1 

1  ! 

1  1 

! 

l 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

MR.  exiL 

1672419 

4013A35! 

3c. 0! 

13.C! 

5.0! 

500! 

-  i 

19.0! NONE 

IMS 

COLUMBUS 

1984  ! 

1 

1  1 

36.0! 

13.0! 

5.0! 

-  ! 

! 

{ 

at  38 

1  - 

4015A71! 

50.0! 

*3.0! 

4.6! 

-  j 

911 

8.0! TRANSFER 

PUMP 

IMS 

COLUMBUS 

1940  ! 

1 

1 

1  1 

1  1 

50.0! 

! 

70.0! 

! 

2.0! 

1 

—  ! 

I 

I 

J 

1 

! 

I 

(32)  PHILLIPS  PETROLEUM  CO*  ! 

!  1 

1  1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

USA 

|  - 

16*1  COS* 

27,0! 

8.0! 

2.5! 

175! 

6.0! NONE 

ILA 

0UAA5 

1972  ! 

1 

1  ! 

27,0! 

9.0! 

2.5! 

4! 

) 

! 

MR.  JEFFERY 

1598952 

13MC03! 

40.2! 

7  2.0! 

3.5! 

530! 

1  9 1 

13.0JNONE 

!LA 

HOPFOALE 

1978  ! 

| 

1  1 

40.21 

12.31 

3.5! 

12! 

■ 

! 

PHIL  III 

1  - - - 

1911C03! 

23.0! 

9.3! 

2.5! 

134! 

6*0! NONE 

!LA 

GRAND 

1958  ! 

! 

1  l 

23.0! 

9.3! 

2.5! 

125 

! 

CHENIER 

! 

RONANOA  SUE 

1545067 

®2MA12! 

94.01 

26. C! 

9.0! 

900! 

70! 

45.0! NONE 

ILA 

CAMERON 

1972  ! 

1 

1  1 

105.0! 

26.0! 

7.0! 

42! 

! 

! 

T.  STROieU 

1445482 

1S21C021 

42.0! 

1 4.C! 

40.0! 

603! 

-  ! 

20.0! LIGHT  CARGO 

!  LA 

POPT 

1982  ! 

l 

1  1 

42.01 

14. C! 

.3! 

18! 

( 

SUL*HUR 

i 

VAN  SELLERS 

1235670 

UT39361 

51.5! 

15.6f 

/.  0! 

1851 

»  J 

30.3IN0NE 

ILA 

PORT 

1936  ! 

1 

( 

!  1 

!  5 

51. S! 
! 

15.6! 

! 

5.0! 

! 

j 

! 

! 

SULPHUR 

! 

* 

(41)  •,“0£*eiX  *!ft»2N£  S**.V! 

! 

CE t/i  ISC. 

:  i 

»  » 

! 

• 

t 

! 

* 

» 

i 

! 

i 

PHOENIX  101 

1626202 

64muti 

1 45.0! 

50.0! 

8.6) 

-  ! 

191®! 

5.0‘NONE 

!  C 

LOS 

1940  ! 

1 

i  i 

145.0! 

50.0! 

3.0! 

. 

-  f 

! 

ANGELES 

! 

PHOENIX  102 

1630289 

61715.4  20* 

145.0! 

50.0! 

9.0! 

-  t 

1600! 

22.0! 1  DIESEL 

PUMP 

1 C  A 

LOS 

1980  ! 

1 

!  1 

145.0! 

50.01 

).0! 

-  ! 

j 

ANGELES 

! 

PHOENIX  110 

1624426 

U99KA71! 

230.0* 

60.0! 

12.  o! 

-  1 

4784! 

TO.oi 2  DIESEL 

PUMPS 

!C  A 

LOS 

1980  ! 

| 

1  ! 

230.0! 

60.0! 

2.*! 

-  ! 

! 

ANGELES 

! 

PHOENIX  112 

i 6451 21 

1773J5A71I 

230.0! 

60.0! 

12.8! 

•  | 

4748! 

27.0!;  DIESEL 

PUMPS 

!CA 

LOS 

1982  ! 

1 

1  ! 

230.01 

60.0! 

2.4! 

-  f 

! 

ANGELES 

! 

PHOENIX  1 14 

1648823 

176755*73! 

230.0! 

60.31 

12.6! 

-  J 

47881 

27.015  DIESEL 

DRIVEN 

!CA 

LOS 

1942  1 

1 

t  1 

250.0! 

60.0! 

2.4! 

-  ! 

! PUMPS 

ANGELES 

! 

PHOENIX  120 

1451631 

321815A71I 

296.0! 

60.0! 

19.8! 

-  | 

9575! 

33.0!3  DIESEL 

PUMPS 

1 C  A 

LOS 

1982  ! 

1 

1  t 

296.0! 

60.0! 

3.6! 

-  ) 

! 

ANGELES 

! 

PHOENIX  III 

1643764 

1773J 5A71J 

230. C! 

60.0! 

12.6! 

-  1 

4783! 

27.012  DIESEL 

PUMPS 

!  C  A 

LOS 

1982  ! 

J 

1 

1 

1  1 

1  1 

!  1 

23C.O! 

! 

1 

60.0! 

! 

! 

2.4! 

1 

J 

1 

! 

» 

ANGEL'S 

! 

! 

! 

686 

TA0LC  2  -  DESCRIPTION 

Of  VESSELS 

ENGR! 

DISTI  OPERATOR 

1  1VTCC!  DIMENSIONS  lORAFT! 

1  NET  1  COD!!  LENGTH!  BRDTHl  ! 

tCAPACITT 

t 

1  HIGH-  1 
!  EST  ! 

!  V  E  S  S  C  L  ! 
CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  ! 

! 

1 

VESSEL  NAME  AND  NUH8CR 

!  COAST 

I  GUARD 

1  NUMBER 

I  TER  1  SEEI//////I/////!  CD  ! 

1  TON-  (PAGE!  Ol.ft-tOVCD-!/////! 

1  MAGE  l  XV  1  aLI  !  ALL  tLtGMTl 

1 //////// 
HORSE  1  PASS- 
POWER!  ENCIRS 

!  POINT  !  LXNC-1  f AOl  LINE*!  I  BUILT  t 
! (LIGHT) 1/////F//////////!  TD !////////// 1  OR  1 
!  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINC“2  !*RE»UILT! 

(23)  PICTURED  ROCKS  CRUISES# 

IINC. 

1  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

NINERS  CASTLE 

1554132 

62 !1 At  6! 

62.21 

16.6! 

5.01 

460! 

-  | 

13.O1N0NC 

INI 

MUNISING  ! 

1974 

1 

1  1 

68.0! 

17.0! 

5.01 

1 

2041 

! 

1 

! 

HISS  PUNISXNG 

! 509970 

4Q11AH1 

55.7! 

13.7! 

4.4! 

5701 

14.01  NONE 

INI 

NUNISING  ! 

1967 

! 

t  t 

6C.C1 

14.0! 

4.4! 

! 

131! 

1 

! 

1 

HISS  SUPERIOR 

I673C02 

6611AU1 

63.01 

16.9! 

5.0! 

500! 

-  ! 

18.O1N0NC 

!MI 

NUNISING  i 

1984 

! 

1  I 

64.01 

17.0! 

4.0! 

! 

204! 

! 

! 

I 

PICTURED  ROCKS 

1519166 

3711A16! 

55.71 

13.7! 

4.41 

730! 

-  ! 

14.01  NONE 

INI 

MUNISING  ! 

1972 

! 

! 

I  ! 

1  1 

60.0! 

1 

14.0! 

! 

4.4! 

! 

1 

! 

1301 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(17)  PIERCE  CONSTRUCTION  SERVlXCCS# 

1  1 

1  ! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

I 

! 

) 

! 

! 

1 

i 

INC. 

1  1 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

EDNA  0.  HICKS 

! 585609 

2913F36! 

35.01 

2C.C! 

6.0! 

500! 

24  *0 ! NONE 

ITN 

CHATT  ANOO-1 

1976 

( 

1  1 

35.01 

20.0! 

1.0! 

! 

! 

! 

CA  1 

e  ii 

1  - 

35014A431 

100.01 

50. C 1 

6.0! 

-  | 

600! 

8 .0! NONE 

ITN 

CM AtT  ANOO-1 

1962 

! 

!  ! 

1  CO*  0 1 

50.  C! 

1.0! 

I 

-  i 

! 

! 

GA  1 

NO  505 

2401 4F43! 

120.01 

32.01 

9.0! 

-  | 

7001 

3 .0 1  NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1968 

1 

1  1 

120.01 

32. 01 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

GA  ! 

NO  812 

!  — — — 

25014F431 

30.01 

45.01 

6.6! 

350! 

7 .0 !  NONE 

ITN 

CNATTANOO-! 

1960 

! 

1  t 

80.01 

45.0! 

1.S! 

! 

1 

I 

CA  ! 

PC  55 

346! 4F461 

195.0! 

39.0! 

9.0! 

-  1 

1700! 

12.0IN0NC 

!TN 

CHATTANOO-! 

1969 

i 

1  1 

195.01 

39.0! 

1.51 

! 

! 

1 

GA  1 

PC  244 

j  - 

27514A431 

110.01 

52.01 

5.6! 

-  1 

750! 

7.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-I 

1984 

! 

1  1 

110.0! 

52.0! 

1.0! 

1 

-•  | 

1 

! 

CA  1 

PC  641 

10014A46! 

110.01 

50.0! 

6.0! 

-  I 

500! 

9. 01  NONE 

ITN 

CHATTANOO-I 

1982 

! 

•  # 

110.0! 

60.0! 

1.0! 

I 

-  1 

1 

! 

CA  ! 

PC  943 

,  - 

»A4J! 

80.01 

50.51 

3.0! 

250! 

7. 0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1983 

l 

1  1 

I  1 

80.01 

1 

50.5! 

1.0! 

1 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

GA  ! 

» 

(32)  PIERCE  PETROLEUM#  INC. 

j 

i 

1  I 

1  1 

1 

1 

* 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

1 

» 

! 

! 

! 

! 

1  1 

1  1 

62.0! 

1 

24.0! 

! 

—  1 
( 

! 

1 

! 

I 

! 

1 

! 

I 

! 

(33)  PILGRIM#  DAVID  JU 
MARAUDER 

! 

1604830 

!  1 

1  1 
4711C0M 

1 

1 

39.01 

! 

I 

14.0! 

! 

! 

6.0! 

1 

! 

630! 

! 

I 

150! 

! 

I 

20.0! NONE 

! 

1 

!TX 

1 

I 

PORT  1 

1979 

I 

! 

l  1 

!  t 

39.6! 

1 

14.0  j 

5.6! 

! 

t 

! 

( 

! 

1 

! 

! 

MANSFIELD  ! 

I 

(16)  PILLAR  MARINE  1  SUPPLY* 

1 

!  INC. 

!  1 

1  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

1 

! 

CHEN  LINK  203 

1616589 

1024! 5A701 

248.01 

50.  C! 

9.0! 

2200! 

29.0IPUNP 

IAL 

THEODORE  ! 

1966 

1 

i  1 

248.01 

50.0! 

2.0! 

! 

I 

! 

! 

CHEN  LINK  205 

1616509 

102415A701 

248.01 

30. 0! 

9.01 

2200! 

Z9.0!PUNP 

IAL 

THEODORE  1 

1968 

! 

1  1 

!  t 

244.0! 

1 

50.0! 

! 

2.0! 

1 

1 

! 

I 

! 

t 

! 

! 

I 

! 

! 

(31)  PINE  ALUFF  SAND  t  GRAVEL!  CO. 

!  1 

1  ! 

I 

! 

! 

1 

I 

1 

( 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

CAPT.  JOE 

1540229 

66I3A35! 

55.01 

21.4! 

7.61 

708! 

-  | 

37.0IN0NE 

!AR 

PINE  BLUFF! 

197? 

1 

1  i 

55.0! 

21.4! 

7.6! 

1 

! 

! 

1 

CAROLYN 

1  256869 

1313A35! 

38.0! 

10.0! 

5.0! 

1651 

-  ! 

13. 0! NONE 

!AR 

PINE  BLUFF ! 

1948 

!  1 

38.0! 

10.01 

3.0! 

! 

1 

! 

! 

GEORGE  ROVE 

Pt2893 

9413*35! 

75.0! 

26.0! 

9.0! 

1800! 

22.0INONE 

IAR 

PIN*  BLUFF! 

1987 

! 

1  ( 

75.01 

26.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

HARVEY  MCGEORGC 

1251425 

2313*35! 

50.0! 

16.0! 

3.6! 

660! 

-  j 

23.0! NONE 

IAR 

PINE  3LUFF ! 

1946 

l 

1  1 

5C.01 

16.0! 

3.6! 

( 

-  ! 

I 

! 

* 

HUNTER 

1253745 

22013AJ6I 

40.0! 

11.8! 

5.0! 

220! 

-  | 

13.0! NONE 

JAR  PINE  SLUFfl 

•  1«72 

1 

!  1 

40.0! 

11.41 

4.5! 

! 

I 

! 

i 

MARY  FRANCES 

1262674 

1113A35! 

36.01 

11.0! 

3.5! 

275! 

-  ( 

16.0! NONE 

!A« 

PINE  eLUff! 

1955 

1 

i  i 

38.0! 

11.6! 

3.0! 

I 

-  I 

1 

! 

! 

OSCAR  WALTERS 

1521051 

8213A351 

65.0! 

24.01 

7.3! 

850! 

37 .0! NONE 

!A* 

PIP*  BLUFF! 

1969 

! 

i  i 

65.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

! 

I 

I 

PINE  BLUFF 

1259997 

7613A35! 

76.6! 

26.5! 

5.0! 

1140! 

-  ! 

27 .0! NONE 

IAR 

PIN!  BLUFF! 

1962 

! 

1  1 

76.8! 

26.5! 

4.5! 

! 

! 

i 

! 

POINTER 

1266528 

1113A35! 

40.01 

11.4! 

3.0! 

165! 

-  1 

13.0IN0NE 

IAR 

PINE  BLUFF! 

1947 

! 

1  1 

40.01 

11.8! 

3.0! 

! 

! 

! 

! 

RUFFIN 

1  566828 

2913A35! 

44.71 

14.0! 

4.'#! 

440! 

22.0! NONE 

!  AR 

PINE  BLUFF J 

1975 

1 

1  1 

44.0! 

18.01 

4.0! 

I 

! 

I 

! 

UECK  DUNLAP 

1563628 

461 3 A  55 1 

52.7! 

20.0! 

6.5! 

640! 

25  .0 !  NONE 

IAR 

PINE  BLUFF! 

1975 

1 

I  ! 

56.0! 

20.01 

6.0! 

! 

-  f 

I 

I 

! 

WHITE  WING 

1554867 

16 J 13*35 1 

95.5! 

34.1! 

10.1! 

3240! 

22.01HONE 

JAR 

PINE  BLUFF! 

1974 

! 

!  1 

95.5! 

34.1! 

10.1! 

! 

! 

1 

! 

NO.  182 

19514A431 

100.0! 

22.0! 

5.51 

535! 

8. 0! NONE 

!AR 

PIN*  flLUFM 

1939 

1 

1  t 

100.01 

22.0! 

3.6! 

! 

! 

! 

! 

NO.  183 

!  - 

8514A431 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

-  I 

300! 

6.0! NONE 

JAR 

PINE  BLUFF! 

1951 

I 

!  1 

110.01 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

NO.  185 

195 14A43 1 

100.0! 

22.0! 

5.5! 

-  { 

535! 

8. 0! NONE 

!  AR 

PINE  BLUFF! 

1939 

! 

1  1 

100.0! 

22.0! 

3.6! 

! 

-  J 

! 

! 

1 

NO.  211 

,  - 

35014A43! 

110.01 

26. C! 

5.0! 

962! 

7. 5 !  NONE 

IAR 

PINE  BLUFF! 

1940 

1 

1  1 

110.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO.  214 

1  - 

35014*43! 

110.0! 

26.0! 

5.0! 

-  I 

962! 

7. 5 ! NONE 

IAR 

PINE  BLUFF! 

1940 

1  1 

110.01 

26.01 

2.0! 

1 

-  | 

1 

! 

! 

NO.  230 

!  - 

35014*43! 

110.0! 

26.0! 

5.0! 

-  | 

962! 

7. SiNONE 

IAR 

PINE  BLUFF! 

1937 

I 

I  1 

110.0! 

26.0! 

2.0! 

I 

-  I 

I 

I 

! 

NO.  240 

I  ------ 

35014*431 

110.01 

26.0! 

5.0! 

-  ! 

962! 

7.51  NONE 

IAR 

PINE  BLUFF! 

1937 

! 

1  ! 

110.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

! 

1 

! 

NO.  410 

1  - 

8514*43! 

110.01 

30.0! 

6.6! 

-  | 

535! 

8.0IN0NE 

IAR 

PINE  BLUFF! 

1951 

1 

1  1 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

HO.  JOO 

! 

1  1 

130lo! 

30.0! 

2.0! 

I 

I 

1 

! 

NO.  520 

1  - 

20014A43! 

130.0! 

30.0! 

6.6! 

600! 

8.0! NONE 

IAR 

PINE  BLUFF! 

1953 

! 

!  1 

130.0! 

30.0! 

2.0! 

» 

-  ! 

I 

| 

1 

NO.  530 

200UA43! 

130. Oi 

30.02 

6.6! 

6001 

6.01  HONE 

IAS 

nn'c  PkHirr! 

•  953 

1 

2  ! 

130.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

! 

I 

I 

NO.  550 

j 

20014*43! 

130.0! 

30.0! 

6.6! 

-  ! 

600! 

8 .0 !  NONE 

IAR 

PINE  "LUFF ! 

1953 

1 

1  ! 

130.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

I 

NO.  560 

1  - 

20014*43! 

130.0! 

30. OJ 

6.6! 

-  ! 

600! 

8 . 0  I  NONE 

IAR 

PINE  BLUFF! 

1953 

1 

1  1 

130.0! 

30.0! 

2.0! 

1 

! 

! 

! 

NO.  570 

1  - — 

20014A43! 

130.0! 

30.0! 

6.6! 

-  | 

600! 

8. 0! NONE 

IAR 

PINE  BLUFF! 

1953 

NO.  8 

I 

1  1 

130.0! 

30.01 

2.0! 

! 

I 

! 

1 

! 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

l°°i 

! 

1 

1 

NO.  581 

20014A431 

135.0! 

35.0! 

7.0! 

700! 

8.0 ! NONE 

!  Aft 

PINE  BLUFF! 

1958 

1  ! 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  J 

I 

! 

NO.  562 

1  - 

20014*43 ! 

135.0! 

35.0! 

7.0! 

700! 

8 . 0 ! NONE 

!AR 

PINE  BLUFF! 

1958 

!  ! 

135.0! 

35.01 

2.0! 

! 

! 

! 

I 

NO. 

! 

1  1 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

I 

I 

NO.  584 

20014*431 

135.0! 

35.0! 

7.0! 

700! 

8. 0! NONE 

! AR  PINE  BLUFF! 

1953 

! 

! 

i  ! 

!  1 

1  f 

135.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

2.0! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

I 

! 

vessel.  NM?  AND  NUMBER 


(31)  PINE  BLUFF  SAND  t  GRAVEL 
(CONTINUED) 


NO. 

401 

NO. 

402 

NO. 

403 

NO. 

60S 

NO. 

411 

NO. 

412 

NO. 

413 

NO. 

61S 

NO. 

621 

NO* 

622 

NO. 

623 

NO. 

62S 

NO. 

490 

NO. 

691 

NO. 

492 

NO. 

493 

NC. 

49S 

NO. 

695 

NC. 

696 

NO. 

697 

NO. 

698 

NO. 

699 

NO. 

1690 

NC. 

1691 

NO. 

210  A 

NC. 

?e 

730 

NO. 

PB 

751 

NO. 

PB 

752 

NO. 

PB 

753 

NO. 

P? 

756 

NO. 

PB 

755 

NO. 

pa 

756 

NO. 

P3 

757 

NO. 

PB 

758 

NO. 

pa 

759 

NO. 

pa 

1750 

NC. 

PB 

1751 

P? 

esi 

PB 

F52 

P* 

853 

pa 

854 

PB 

855 

P9 

t56 

(36)  PIONEER  TOW  INS  COMPANY 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OT  VI 


!VTCC!  DIMENSIONS  (DRAFT! 

NET  ! CODE I  LENGTH 1GRDTH!  I 
MECtS-l I  AES.  J  REG.ILOAD-! 

TEA  !  SEE! //////!/////!  ED  ! 

TON-  JPASEI  OVER-!  OVER-! /////!  KORSEI 
NASE  I  IV  I  ALL  !  ALL  ILISHT!  POWER 


CAPACITY!  HUH-  !  (VESSEL 

I  EST  I  CARSO  HANDLXNS  (S  (OPERATING 
CARSO  !  FIXED  !  E9UIPMENT  !TC!  BASE 
tUUUn  POINT  !  LINE-1  IAO!  LINE-1 

PASS-  !  (LIGHT) | /////// ///////7/!TD!////////F/ 
ENSEAS  |  (FEET)!  LINE-2  !CE!  LINE-2 


WALTER  C 

1271*29 

! 

1013*36! 

42.0! 

14.2! 

5.5! 

370! 

21! 

25 .0! NONE 

JVA 

SEATTLE 

! 

1956 

! 

! 

!  ! 

42.0! 

14.2! 

5.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

CALsN* 

(297320 

( 

607(4446! 

160.1! 

4i.6( 

v.i/S 

-  i 

Uiul 

lo. j! NONE 

!¥A 

SEATTLE 

! 

1904 

! 

! 

!  ! 

160.1! 

43.6! 

1.5! 

! 

m  | 

! 

2 

! 

JANE  A 

1578687 

! 

153414*461 

210.0! 

60.0! 

11.9! 

-  ! 

3500! 

16.0! NONE 

!VA 

SEATTLE 

I 

1976 

! 

! 

!  ! 

210.0! 

60.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

0(H  165 

! 566767 

1 

37314*46! 

110.0! 

33.  C! 

9.0! 

-  | 

300! 

13.0! NONE 

fWA 

SEAITLS 

i 

197, 

! 

! 

!  1 

11C.G! 

33. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

SS  13 

1523347 

1 

824(4*46! 

130.0! 

45.0! 

11.0! 

1900! 

15.0! NONE 

(WA 

SEATTLE 

! 

196« 

! 

i 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

i ao.o! 

! 

45.3! 

* 

2.0! 

i 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

; 

(32)  PI°E 

i 

LINES  UNLIMITED  SERVICES 

! 

I 

1  2 

1  ! 

i 

j 

i 

j 

i 

! 

1 

i 

*! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

CP  35 

(594130 

1 

835(4*46! 

164.0! 

50.0! 

6.9! 

-  | 

175! 

38.5(100  TOM 

CRANE 

1 L  A 

HOUMA 

! 

197J 

1 

1 

!  ! 

164,0! 

50.0! 

4.0! 

i 

-  ! 

! 

i 

! 

GP  37 

(631319 

1 

1472(4*46! 

1 83*0! 

60.C! 

6.6! 

-  ! 

225! 

40.51140  TON 

CRANE 

iiA 

HOUR* 

! 

1931 

] 

! 

1  1 

138.0! 

60.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

i 

• 

! 

MAD  It 

(644280 

! 

333!4*46! 

140. 0! 

37. C! 

5.6! 

10Pt 

60.0(40  TON 

CRANE 

(LA 

HOUMA 

I 

1965 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

140.0! 

i 

i 

37.0! 

! 

2 

3.0! 

! 

! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

2 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

!  1 

I  ! 

! 

! 

( 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

I 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

f 

t 

! 

! 

2Q014A43I 

135.01 

35. C! 

7.0! 

- 

700! 

6«0l NOME 

1  AM 

PINE 

BLUFF! 

1960  1 

I  ( 

135.0! 

3S.01 

2.0! 

-  1 

! 

1 

t 

t 

2001 AA  431 

135-01 

35.0! 

7.0! 

• 

700! 

B.OINONE 

AM 

PINE 

BLUFF  1 

1460  1 

1  1 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ) 

! 

! 

( 

t 

70014*45] 

135.0! 

35.  C! 

7.0! 

- 

700! 

B.OINONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1960  1 

!  ! 

135.01 

35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

1 

1 

200I4A43I 

135.0! 

35.0! 

7.01 

- 

7C0! 

8 .0  I  NOME 

t  AR 

PINE 

BLUFF! 

I960  1 

1  ! 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

I 

1 

1 

200! 4*43 1 

135.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

650! 

10.0 ! NONE 

1  AR 

PINE 

iwrf! 

1961  1 

!  ! 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

20014*43! 

135.0! 

35. C! 

5.0! 

- 

630! 

10.0! NONE 

I  AM 

PINS 

BLUFF! 

1961  ! 

i  ! 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

20014443! 

135.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

650! 

10.0! NONE 

(AM 

PINE 

BLUFF! 

1961  I 

!  ! 

135.01 

35.0! 

2.01 

-  1 

i 

! 

! 

1 

200(4443! 

135.0! 

35.CI 

6.0! 

- 

630! 

lO.OtNOHE 

!AR 

PINE 

BLUFF! 

1461  | 

!  ! 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

I 

! 

i 

} 

20014*43! 

135.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

7C0! 

10.01  NONE 

1  AM 

PINE 

BLUFF! 

1962  l 

!  ! 

135.0! 

35. Ci 

2.01 

-  I 

! 

1 

! 

! 

20014*43! 

135.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

700! 

10.0! NONE 

!  AM 

PINE 

HUFF! 

1962  1 

1  ! 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

! 

1 

20014*43! 

135.01 

25.0! 

9.0! 

- 

700! 

10.0! NONE 

i  AR 

PINE 

BLUFF! 

1«*2  ! 

(  ( 

135.0! 

35. C! 

2.0! 

-  1 

! 

I 

1 

1 

200(4*431 

135.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

700! 

10.01  NONE 

(Aft 

PINE 

BLUFF! 

1962  | 

(  ! 

135.0! 

33.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

! 

t 

22514*431 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1200! 

9.5  t  NONE 

1  AR 

PINT 

BLUFF! 

1969  ! 

!  I 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

22514*43! 

105.0! 

3,.0! 

9.6! 

- 

1200! 

4.J! NONE 

PINE 

BLUFF! 

1464  ! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

1 

! 

22314*43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1200! 

9.5! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1969  ! 

!  ! 

193.0! 

35. C! 

2.0! 

* 

! 

! 

! 

! 

22514*43! 

195.0! 

35.0! 

9.8! 

- 

12001 

9,5! NONE 

!  AR 

PINE 

BLUFF! 

1969  ! 

!  1 

145.01 

35.0! 

2.01 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

22514*431 

193.0! 

35.01 

9.6! 

- 

1200! 

9.5 (NONE 

!AR  PINE 

BLUFF  l 

19*9  1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

22514*43! 

195.01 

35.C! 

9.6! 

- 

1200! 

9.51N0NE 

I  AR 

PINY 

HUFF! 

1969  ! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

( 

1 

! 

225(4*43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1200! 

9. SlNONC 

SAM 

PINE 

BLUFF! 

1969  1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

i 

I 

! 

22514*43! 

195.0! 

35. C! 

9.6! 

- 

1200! 

9. 51  NONE 

!ar 

PINE 

eiurn 

1969  l 

!  1 

195.0! 

33.0! 

2.0! 

-  ! 

( 

! 

1 

! 

223(4*43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1200! 

9. SlNONC 

I  AR 

PINE 

BLUFF! 

1469  ! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0  J 

-  1 

I 

1 

i 

! 

22514*43! 

195.0! 

35. C! 

9.6! 

- 

12001 

4.5IN0NE 

JAR 

PINE 

BLurrt 

1969  | 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

l 

l 

22514*43! 

195.0! 

35.  C! 

9.©! 

- 

1200! 

9,5! NONE 

t  AR 

PINE 

SLUM! 

1964  ( 

t  i 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

t 

! 

I 

! 

22514*43! 

195.0! 

35. C! 

9.6! 

- 

1200! 

9.51  NONE 

!  AM 

PINE 

FLUFF  1 

194?  1 

i  i 

195.0! 

35. C! 

2.01 

-  | 

! 

! 

i 

! 

35014*43! 

110.0! 

28. C! 

5.C! 

- 

962! 

7.5! NONE 

(AR 

PINE 

•LUFF! 

1940  1 

i  i 

110.0! 

?6.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

! 

1 

22514*43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1200! 

10.2INCNE 

!  AM 

PINE 

HUFf  1 

1975  l 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

225*4*43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1200! 

10.2! NONE 

1*9 

PINE 

3LUFF! 

1975  ! 

t  ! 

195.0! 

35.0! 

2.01 

-  ! 

! 

1 

1 

1 

22514*43! 

195.0! 

35.0! 

9.8! 

- 

1200! 

10.21  NONE 

|*R 

PINE 

FLUFF  1 

1973  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

22514*43! 

195.0! 

35.0! 

9.8! 

- 

1200! 

10.2 (NONE 

lAR 

PINT 

BLUFF! 

1975  ! 

(  ! 

1rI.O! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

1 

! 

22514*431 

195.0! 

15.01 

9.6! 

- 

1200! 

10.2 (NONE 

(AR 

PINE 

BLUFF! 

1975  ! 

l  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  t 

! 

! 

1 

! 

22514*43! 

195.0! 

35.0! 

9.e! 

- 

1200! 

10.2 ! NONE 

SAM 

PINE 

BLUFF! 

1975  ! 

1  ! 

195. Cl 

35.  C! 

2.0! 

-  1 

! 

i 

( 

1 

22514*43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1200! 

10.2IM3NE 

f  AR 

PINE 

BLUFF! 

197S  ! 

(  ! 

175.0! 

25. Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

I 

! 

22514*43! 

195.0! 

25.  C! 

9.6! 

- 

1200* 

10.21N0NE 

PINE 

BLUFF! 

1975  ! 

1  ! 

195.0! 

25. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

223(4*43! 

195.01 

35.0! 

9.8! 

- 

1200! 

1 0. ?!  NONE 

!AR 

PINE 

3LUFF! 

1975  ! 

1  ! 

195.0! 

35.CS 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

! 

1 

22514*43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1 2  OC 

10. 2 (NONE 

1  AR 

PINE 

BLUFF! 

1975  t 

!  ! 

19$,0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

1 

( 

! 

! 

225! 4*43! 

195.0! 

35.  C! 

9.6* 

- 

1200! 

10.2! NONE 

!  AR 

PINE 

BLUFF! 

1975  ! 

(  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

( 

! 

! 

22514*43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1200! 

1 0. 2 ! NONE 

!A« 

PINE 

BLUFF ! 

1975  ! 

I  I 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

I 

! 

22514*46! 

195.0! 

25.0! 

9.6! 

- 

1300! 

1 1 .5! NONE 

IAR 

PINE 

BLUFF! 

1985  ! 

!  ! 

195,0* 

35.0! 

2.0! 

-  I 

! 

! 

! 

! 

22514*46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1300! 

11. 5 (NONE 

!ar 

PINE 

BLUFF! 

1985  ! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

f 

1 

! 

22514*46! 

195.0! 

J5.C! 

9.6! 

- 

1300! 

11. SIMONE 

1  AR 

PINE 

BLUFF! 

1985  ! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

2.U! 

-  ! 

! 

! 

( 

i 

22514*46! 

195,0! 

35. C! 

9.8! 

- 

1300! 

11,5 ! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1985  i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

1 

J 

22514*461 

195,0! 

25.0! 

9.6! 

- 

13C0! 

11.5 J  NONE 

!  AR 

PIN* 

5LUFT! 

1485  ! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

* 

! 

22514*46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1300! 

11,5 (NONE 

(AR 

PINE 

BLUFF! 

1985  1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  1 
•REBUILT! 


TAdLt  2  “  Dfsesxmoh  OF  vessels 


VESSEL  NAHC  AHD  HUP.86R 


(52)  PIPE  LINES  UNUHIT  CD  SEA 
(CONTINUED) 

SANTA  fE  2500 
SANTA  FE  CHCAOKCE 
SANTA  FE  CHICKASAW 
SANTA  FE  TONXAVA 
SEA  CONSTRUCTOR 


(32)  PIPELINES#  INC. 


CTCO  (A 

j  - 

!  185! 

5  A  71  I 

100.0! 

28.0! 

6.0! 

-  | 

362! 

5.01PUHP 

! L A  NEW  IBERIA 

1952 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

! 

i 

1C0.0! 

i 

28.0! 

! 

1.5! 

i 

! 

! 

! 

! 

(21)  PITRARINE  COAP. 

! 

! 

1  ! 

1  ! 

1 

! 

j 

i 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

8ETTY  LOU 

15518J9 

!  40  i 

IA35! 

47.01 

20. C! 

6.0! 

750! 

26.0! NONE 

!PA  NEVILLE 

1973 

! 

!  ! 

! 

50.0! 

20.0! 

6.0! 

-  | 

! 

!  ISLAND 

DPAVO  15(0 

I  - 

!  164! 

%A46! 

115.0! 

24.0! 

7.0! 

-  I 

450! 

1 1 . 5  t  NONE 

1PA  NEVILLE 

1939 

! 

!  ! 

| 

115. 0! 

25.0! 

2.0) 

-  ! 

l 

!  ISLAND 

NO  555 

j  - 

1  412! 

4A40! 

175.0! 

26,01 

8.7! 

-  ! 

1001! 

1 1 . 4 ! NONE 

!PA  NEVILLE 

1958 

! 

i 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

175.1! 

t 

26.1! 

«.S! 

! 

! 

! 

! 

!  ISLAND 

! 

(32)  PITRE  9A0GE  CO./  INC. 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

pec  is 

1*05804 

!  433! 

4A4J! 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

-  i 

1100! 

V.OtNONE 

(LA  GRETNA 

1978 

! 

I  ! 

! 

140.0! 

39. C! 

1.6! 

1 

! 

psc  16 

! 607021 

!  433! 

4A43I 

—  ! 

—  ! 

7.01 

-  ! 

11001 

9,0! NONE 

! L A  GRETNA 

1972 

! 

!  \ 

! 

140.0! 

39.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

P8C  17 

! 612975 

1  433! 

4A43! 

! 

—  ! 

7.0! 

-  ! 

1100! 

9.0! NONE 

lLA  GRETNA 

1979 

!  1 

1 

140.0! 

39.0! 

1.6! 

! 

! 

pec  ie 

1435787 

!  433! 

4A43! 

...  j 

—  ! 

7.0! 

-  | 

1100! 

9 .0 (NONE 

!L4  CPITNA 

1981 

I 

1  ! 

! 

UO.O! 

39.  C! 

1.6! 

-  | 

) 

! 

PPC  19 

!637177 

!  433! 

4A43! 

—  ! 

—  1 

7.0! 

-  i 

1100! 

9.0! NONE 

!LA  GRETNA 

1981 

! 

!  ! 

1 

uo.oi 

39.01 

1.6! 

! 

! 

P0C  20 

14(5501 

!  433! 

4A43! 

—  i 

—  ! 

7.0! 

-  i 

1100! 

9. 0 ! NONE 

!L A  GRETNA 

1952 

! 

!  ! 

! 

140.0! 

39.0! 

1.6! 

I 

! 

PPC  162 

1549118 

!  933! 

4A43! 

—  ! 

—  ! 

8.6! 

-  i 

2093! 

1 2.6! NONE 

(LA  GRETNA 

1982 

! 

!  t 

1 

160.0! 

54. C! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

538528 

!  2227J4A46J  250.1!  72.1! 

!  (  !  230.11  72.1! 

11.7! 

4.0! 

- 

! 

! 

2750! 

-  1 

17.0 (NONE 
! 

!LA 

! 

HOUNA 

!  1v72 

! 

C2013i 

1  5003! 4A46!  350.0! 1 00. Cl 

!  t  !  350.0! 1  CO • C ! 

16.6! 

12.01 

“ 

t 

1 

8000! 

-  ! 

99.01600  TON 
! 

CRANE 

!t  A 
! 

HOUPA 

!  I960 

1 

525459 

!  2341 ! 4A46!  269.0!  *0.0! 

!  !  !  275.01  80. Cl 

12.0! 

6.01 

“ 

! 

! 

2500! 

-  ! 

96.01100  TON 
! 

C  RAN  f 

f  LA 
! 

HOUNA 

1  1970 

1 

510178 

1  307 4 !4 A44 !  250.1!  72.2! 

1  !  !  250.1!  72.2! 

15.4! 

4.0! 

“ 

1 

1 

3074! 

72.01125  TON 
» 

CRANE 

!LA 

! 

HOUNA 

1  1967 

l 

640320 

!  2114J4A46!  230.0!  72. 0! 

i  !  !  250.0!  72.0! 

9.6! 

5,0! 

- 

! 

! 

2000! 

72.01150  TON 
! 

CRANC 

1  LA 
! 

HOU»A 

1  1941 

! 

532915 

1  228514446!  230. 5!  65.2! 

!  1  !  230.5!  65.2! 

7.0! 

4.0! 

— 

! 

! 

18C0! 

-  ! 

68.01150  TON 
! 

CRANE 

lLA 

! 

HOUNA 

1  1977 

! 

594651 

!  9028! 4 A46 !  400.011C0.0! 

1  !  I  40C.0! 100.C! 

16.7! 

4.0! 

- 

! 

! 

6000! 

-  ! 

36.Qlf.0NE 

! 

|  L  A 

HOUHA 

!  1978 

! 

DINCNSIONS 
LENGTH! J*DTN 
4*ti.  !  AES. 
//////! ///// 
OVEA-!OVE»- 
ALL  !  ALL 


DRAFT! 

! 

LOAD-! 

ED  1 

/////l  MOASE 
LIGHT!  POWER 


(31)  PfTT  COX  BARGES 

! 

!  ! 

• 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

PB  18 

1504788 

701 J4A41 ! 

2CC.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

1 7. 2 ! NONE 

MS 

GREENVILLE! 

1966 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

—  ! 

1 

! 

! 

P5  1070 

1504872 

94514*41! 

200.0* 

3S.0! 

12.0! 

-  ! 

1600! 

12.0! NONE 

!XN 

JEFFERSON-! 

1967 

! 

I  ! 

200.0! 

36.0! 

2.0! 

1 

-  J 

1 

! 

VILLc  I 

P?  1089 

1530161 

927*4746! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

1549! 

12.0 (NONE 

!  HS 

GPEENVILLCI 

1970 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

P0  1090 

1531110 

927J4F46! 

700.0! 

35.0! 

9.0! 

1549! 

1 2. 0! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1471 

i 

l 

!  ! 

!  ! 

200.0! 

! 

35. C! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

I 

! 

(21)  PITTSOURGH 

! 

TUG  COHPANT  ! 

!  i 

!  ! 

! 

i 

1 

i 

j 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ISLANDER 

1275155 

100*3436! 

90.0! 

30.. 

4.0! 

1 200! 

-  J 

38.0! NONE 

!PA 

EVANS  CITY! 

1957 

I 

!  ! 

90.0! 

30. C! 

3.0! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

HART  CLAIR 

1507640 

235  ! 3 A 36  l 

93. C! 

34.0! 

7.6! 

1800! 

-  ! 

38.0! NONE 

!PA 

EVANS  CITY! 

1967 

i 

i 

!  ( 

!  ! 

93.0! 

! 

34.0! 

i 

7.0! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

(30)  PLANTATION 
APT  407 

KARINE 

! 

1 

1629805 

!  ! 

!  ! 

700(41 41 ! 

! 

! 

195.0! 

i 

! 

35. C! 

! 

! 

9.0! 

1 

! 

1 

! 

1931! 

! 

! 

20.4 ( NONE 

! 

! 

( 

! 

t 

t 

1930 

! 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

35.C! 

! 

2.01 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(32)  PLAQUERINE 

TOWING 

! 

CO*P.  I 

t  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

( 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

DAVY  CROCKETT 

1256342 

193 ! 3AJ6 l 

98.1! 

23.1! 

9.0! 

1600! 

-  ! 

35.0! NONE 

!LA 

SUNSHINE  ! 

*  1972 

! 

!  ! 

105.0! 

28.5! 

3.0! 

! 

-  j 

j 

! 

! 

GEORGE  V,  BANTA 

1266928 

114(34361 

99.0! 

30.0! 

9.0! 

2400! 

-  ! 

45.0IN0NE 

!LA 

SUNSHINE  ! 

*  1965 

! 

!  ! 

100.0! 

30.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

RFRLIN  PANTA 

1249614 

261*3436! 

119.7! 

29.0! 

9.0! 

2800! 

-  j 

*5  .0!  NONE 

ILA 

SUNSHINE  ! 

1987 

! 

!  ! 

120.0* 

29.0! 

7.5! 

! 

—  ( 

! 

! 

! 

HISS  HARTY 

! 272853 

4513A35! 

51.0! 

18.0! 

5.0! 

545! 

330! 

22.0! NONE 

ILA 

SUNSHINE  ! 

1956 

l 

!  ! 

51.0! 

18.0! 

4.5! 

! 

•  • 

! 

J 

! 

ROBERT  J.  BANTA 

1259261 

52*3*35! 

68.0! 

14.0! 

8.0! 

600! 

-  i 

30.0! NONE 

1  LA 

SUNSHINE  ! 

1950 

! 

!  ! 

68.0! 

19.0! 

8.0! 

! 

! 

! 

1 

SAHU IL  CLEHENS 

1255620 

193I3A36! 

93.1! 

23.1! 

9.0! 

1600! 

-  ! 

35.0 !  NONE 

!LA 

SUNSHINE  ! 

1948 

! 

!  ! 

1C5.0! 

28.5! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

APC  1 

1269846 

1 1 00! 5 A  71 J 

195.0! 

50.0! 

7.5! 

-  1 

1350! 

15.0! DEEPWELL 

PUHP 

ILA 

SUNSHINE  i 

1955 

l 

!  ! 

19S.0! 

50.0! 

1.0! 

! 

-  | 

! 

! 

l 

ABC  2 

1249492 

1 096! 5*71 ! 

195.0! 

50.  C! 

7.5! 

-  i 

1350! 

15 .0 !  DEEPWELL 

PUHP 

ILA 

SUNSHINE  ! 

1955 

! 

!  ! 

195.0! 

50.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

J 

! 

! 

ABC  3 

!  269707 

112015A71! 

195.0! 

50.0! 

7.5! 

1350! 

15.0! DEEPWELL 

PUHP 

!LA 

SUNSHINE  ! 

1955 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

50. C! 

! 

1.0! 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

£33)  *ISTZ1P  SKI 

•Ti \*Sr 

! 

INC.  ! 

!  ! 

*  ! 

! 

i 

i 

j 

! 

» 

1 

1 

! 

} 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

ARCO  i-MHIHSHAH 

! 275275 

2249*5*71! 

240.0! 

48. Oi 

11.0! 

2903! 

24.9! ELECTRIC 

PUHPS 

!TX 

HOUSTON  ! 

1958 

i 

j 

!  ! 

!  ! 

240.0! 

j 

48.0! 

! 

2.0! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(23)  PLAUNT  TRANSPORTATION  CO!./  INC. 

!  ! 

!  ! 

i 

i 

! 

i 

i 

j 

! 

J 

j 

i 

! 

! 

! 

I 

i 

! 

CHEE-HAUN-HES 

1282367 

14J1A12! 

64.7! 

u.oi 

5.oi 

310! 

13! 

16.0! NONE 

!RI 

CHE9QYGAN  ! 

I960 

!  ! 

64.7! 

16.0! 

4.5! 

! 

49! 

! 

! 

! 

KRISTEN  D 

1915947 

5711 A12! 

64.9! 

35.0! 

6.0! 

460! 

124! 

20.01NOHE 

IHX 

CHEBOYGAN  I 

1987 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

64.9! 

J 

35.0! 

i 

4.5! 

! 

! 

! 

63! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

(1S>  PLETT  LEASING 

1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

j 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ATC  13218 

j  - 

730(4441 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1670! 

19.1 !NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  I 

! 

! 

t 

CAAGO 

ttunn 

PASS¬ 

ENGERS 


HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L  !  ! 

CST  !  CAACO  HANDLING  IS  (OPERATING  !  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT  t TC 1  <*ASE  !  TEAR  } 

POINT  !  LINE-1  1 AOl  LINE-1  1  3UILT  I 

(LIGHT) !/////» /////F///FJTD! //////////!  OA  I 
(FEET)!  LINE-2  !EC!  LINE-2  1 ‘REBUILT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


.689 


ENGR! 

1VTCC1 

DIMENSIONS  1DRAFT! 

1  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

1  V 

E  S  S  E  L  ! 

DISTl  OPERATOR 

NET  (CODE ! LENGTH {3RD THl 

! 

! 

! 

CST  !  CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

!  COAST 

TER  I  SEE!/ /////IF////! 

ED  1 

1////////! 

POINT  !  •  LINE 

-1 

!A0| 

LINI-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND 

NUMIER 

!  GUARD 

TON-  IP  AGE  1 

OVCR-10VER-1/////1 

NORSE  1 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !T0! ////////// ! 

OR 

1  NUMBER 

NA6E  1  XV  ! 

ALL  ! 

ALL  1LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE 

-2 

Iff! 

LINE-2  ! 

‘REBUILT 

(32)  PLIHSOLL  NARINE 

1 

1 

1 

1  I 

1  ! 

1  1 

! 

1 

I 

I 

l 

1 

! 

f 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

BARBARA 

t  *02928 

8113A361 

56.3! 

24.0! 

9.1! 

800! 

-  1 

34. 0! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1979 

! 

1  1 

60.0! 

24.01 

6.0! 

-  ! 

I 

ORLEANS  ! 

OKALOOSA 

1 560924 

10713A  361 

70.01 

24.01 

8.5! 

14001 

-  I 

38.0IN0NE 

SLA 

NEW  ! 

1974 

1 

t  1 

70.01 

26.0! 

7.5! 

-  ! 

! 

ORLEANS  1 

POINT  CLEAR 

1528949 

1001 JA361 

70.0! 

26.0! 

6.5! 

12001 

-  ! 

43.01  NONE 

!la 

NEW  ! 

•  1981 

! 

1  l 

70.01 

26.0! 

7.5! 

-  ! 

i 

ORLEANS  ! 

ROBERT 

162*191 

8113A361 

56.31 

24.0! 

9.1! 

800! 

-  ! 

34.0! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1930 

! 

1  1 

60.0) 

24.01 

6.0! 

-  1 

! 

ORLEANS  1 

SHELLEY 

1623959 

8113A36! 

61.1! 

26.0! 

9.6! 

1200! 

-  ! 

34.01  NONE 

!LA 

NEW  ! 

1980 

1 

1  1 

61.5! 

26.1! 

8.0! 

-  ! 

! 

ORLEANS  ! 

SPANISH  FORT 

1502874 

44I3A361 

30.0! 

20.0! 

6.0! 

5001 

-  ! 

2S .0 1  NONE 

ILA 

NEW  ( 

*  1973 

! 

!  t 

50.0! 

20.6! 

5.0! 

-  ! 

! 

ORLEANS  ! 

VIRGINIA 

158883* 

81 1  3  A  3  6 1 

56.3! 

24.0! 

9.1! 

800! 

-  ! 

34 .01  NONE 

!LA 

NEW  ! 

1977 

1 

1 

1  ! 

1  1 

60.0! 

1 

24.0! 

! 

6.0! 

1 

-  1 
! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

(29)  POMLNAN#  FRED 

1 

1 

1  1 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

KAHP3VILLE  I 

1259023 

611A351 

1 

-  ! 

3.7! 

100! 

-  ! 

14.0! NONE 

lno 

ST.  LOUIS  ! 

1949 

1 

1  t 

39.11 

9.6! 

3.71 

-  1 

! 

FERRY  BARGE  8 

128*779 

441 4A42! 

1 

-  ! 

3.0! 

-  | 

-  ! 

-  ! 

1M0 

ST.  LOUIS  ! 

1961 

1 

i 

1  1 

1  1 

72.3! 

1 

22.2! 

! 

3.0! 

-  ! 

! 

> 

1 

(32)  POINT  (filPgt# 
POINT!  COUPEE 

INC. 

! 

! 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

1559350 

105  13 A36! 

70.01 

24.0! 

10.6! 

1350! 

-  ! 

40.0! NONE 

1974 

1 

1 

!  1 

!  1 

70.01 

1 

24.0! 

1 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

(32)  POINT  NARINE# 

INC. 

1 

! 

1  1 

!  1 

1 

1 

t 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

POINT  "T" 

1626141 

13511A12I 

138.0! 

36. C! 

10.0! 

2000! 

405! 

36.0! NONE 

!  L  A 

NORGAN  ! 

1980 

1 

1  1 

150.0! 

36.0! 

8.0! 

20! 

! 

CITY  I 

POINT  BARROW 

1591179 

20311A12! 

16*. 6! 

40.0! 

12.0! 

3000! 

400! 

*5 .0 !  ELECTRIC 

PUMPS 

ILA 

XNTERCOAS-! 

1978 

1 

1  1 

185.0! 

40.0! 

10.0! 

20! 

! 

TAL  CITY! 

POINT  BOON 

1*52259 

18411A121 

148.91 

38.  C! 

11.0! 

1800! 

400! 

34.0! ELECTRIC 

PUMPS 

ILA 

NORGAN  ! 

1981 

I 

1  1 

166.0! 

38.0! 

8.5! 

19! 

! 

CITY  1 

POINT  BRAVO 

1*50720 

202 1 1 A 1 21 

170.4! 

40.0! 

14.0! 

4000! 

600! 

48 .0! ELECTRIC 

PUMPS 

ILA 

XNTERCOAS-! 

1982 

1 

t  1 

191.0! 

40.0! 

9.0! 

20! 

1 

TAL  CITY! 

POINT  CHALEUR 

1651392 

202  11  A1 2  1 

170.41 

40. C! 

12.0! 

4000! 

*00! 

70.0! ELECTRIC 

PUMPS 

ILA 

AMELIA  ! 

1982 

) 

1  1 

191.0! 

40.0! 

10.01 

20! 

t 

POINT  CONCEPTION 

157*825 

1 83 1 1 A12 1 

166.2! 

40.0! 

12.01 

3000! 

400! 

65. 0! ELECTRIC 

PUMPS 

!TX 

FREEPORT  ! 

1976 

l 

1  1 

185.0! 

40.0! 

10.0! 

201 

! 

POINT  DOVER 

1597269 

299! 1 At2 I 

166.81 

40.01' 

12.0! 

3000! 

400! 

55 .0! ELECTRIC 

PUMPS 

ILA 

MORGAN  ! 

1978 

i 

1  1 

185.01 

40.0! 

9.0! 

20! 

! 

CITY  ! 

POINT  FORTUNE 

1612440 

19911A121 

171.5! 

40.0! 

14.0! 

4000! 

600! 

70.0! ELECTRIC 

PUMPS 

ILA 

MORGAN  ! 

1979 

I 

1  1 

191.0! 

40.C! 

10.0! 

201 

! 

CITY  1 

POINT  CALI  ON 

1632319 

19911A12J 

—  ! 

—  I 

12.0! 

-  J 

-  ! 

-  1 

1981 

i 

1  1 

190.01 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

POINT  LIBERTY 

1*52605 

20211A12! 

170.4! 

40.0! 

12.0! 

4000! 

600! 

70.0 ! ELECTRIC 

PUMPS 

ILA 

XNTERCOAS-I 

1982 

t 

1  1 

191.0! 

40.0! 

9.0! 

20! 

1 

TAL  CITY! 

POINT  NORHANDY 

1652212 

20211A12! 

170.4! 

40. C! 

12.0! 

4000! 

600! 

70.0! ELECTRIC 

PUMPS 

SLA 

AMELIA  ! 

1982 

1 

1  1 

191.01 

40.0! 

10.0! 

20! 

! 

POINT  PAIGE 

1*48134 

18411A121 

145.91 

33.0! 

11.0! 

1800! 

400! 

34 .0! ELECTRIC 

PUMPS 

ILA  MORGAN  ! 

1982 

1 

1  1 

16o.O! 

38.0! 

8.5! 

19| 

! 

! 

CITY  ! 

POINT  SANSON 

1*13844 

1991 1 A 1 2 1 

171.3! 

40.0! 

12.0! 

4000! 

600! 

65.01  ELECTRIC 

PUMPS 

ILA  VENICE  ! 

1979 

J 

1  1 

191.01 

40.0! 

10.0! 

20! 

! 

1 

! 

POINT  SUCCESS 

1577810 

163 I1A12I 

166.2! 

40.0! 

12.0! 

30001 

4001 

65.0! ELECTRIC 

PUMPS 

ILA  VENICE  I 

1976 

1 

! 

l  1 

1  l 

185.31 

1 

40.0! 

1 

9.0! 

! 

20! 

! 

l 

! 

! 

! 

(03)  POLING  TRANSPORTATION 

1 

COIRP. 

!  I 

1  ! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

BONNIE  8 

1272746 

41912A24! 

217.4! 

43.0! 

13.0! 

1800! 

14! 

58.0! PUMPS 

INY 

NEW  YORK 

1956 

1 

1  1 

217.4! 

43.  C! 

8.0! 

-  1 

» 

| 

CAPTAIN  SAN 

1233435 

103312422 1 

281.41 

AO.  C! 

14.0! 

2160! 

3232! 

15.51PUMPS 

!NV 

NEW  YORK 

1956 

1 

1  1 

261.4! 

40.0! 

9.0! 

-  ) 

! 

! 

ELLIOT  POLING 

128*366 

700! 2A  20! 

237.0! 

42.0! 

11.0! 

1200! 

1594! 

53.012  PUMPS 

!NY 

NEW  YORK 

1953 

1 

1  1 

237.7! 

42.1! 

*•0! 

-  ! 

! 

! 

JOHN  0.  CAOOELl 

1241204 

590! 2  A  22 ! 

154.6!  31.1! 

11.9! 

600! 

1209! 

52.01PUMPS 

I  NT 

NEW  YORK 

1941 

1 

1  1 

184.6! 

31.1! 

7.0! 

-  ! 

! 

I 

LEONA  l. 

1220603 

41812A201 

158.0! 

30. Cl 

10.0! 

1000! 

1087! 

30.0! PUMPS 

!NY 

NEW  YORK 

•  1969 

1 

1  1 

183.0! 

30.01 

7.*! 

-  ! 

( 

i 

MABEL  L. 

!  r  20806 

41112A20! 

196.0! 

30. C! 

10.0! 

800! 

1037! 

30.01PUMPS 

jNY 

NEW  YORK 

•  1969 

l 

1  1 

196.0! 

30.0! 

7.6! 

-  ! 

! 

! 

POLING  BROS.  7 

1  22  3  67  0 

74412A22! 

252. V! 

40.01 

13.0! 

1400! 

1600! 

60.0IPUHPS 

INY 

NEW  YORK 

1924 

| 

1  1 

252.9! 

40.  0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

POLING  GKOS.  8 

1223669 

74412A22I 

252.0! 

40.0! 

13.0! 

1800! 

2391  ! 

60.0IPUHPS 

INY 

NtU  YORK 

1924 

1 

1  1 

260.0! 

40.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

ANNA  MAE 

1280175 

821JA38! 

95.0! 

25.0! 

10.6! 

2200! 

-  1 

27.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1945 

1 

1  1 

102.0! 

25.0! 

10.*! 

-  ! 

! 

! 

JEANNE  C. 

1263799 

161 13A361 

104.2! 

26.1! 

11.0! 

1800! 

-  1 

32.0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1953 

1 

1  1 

110.0! 

26.1! 

11.0! 

-  ! 

! 

J 

JUNE  C. 

1247149 

114!3A)6J 

81.3! 

28.1! 

10.7! 

2110! 

-  ! 

21.0IPUNPS 

INY 

NEW  YORK 

1961 

1 

1  1 

31.3! 

23.1! 

10.7! 

-  ! 

! 

! 

REBECCA  P 

1818394 

10113A36I 

99.1! 

32.0! 

15.3! 

3000! 

-  i 

30.0! NONE 

INY 

NIW  YORK 

1980 

! 

1  1 

99.1! 

32.0! 

15.3! 

-  i 

! 

1 

CLARA  P 

1173428 

280! 5 A71 ! 

100.0! 

33.0! 

8.0! 

-  1 

614! 

16.01PUMPS 

INY  NEW  YORK  ! 

1933 

1 

1  1 

100.0! 

33.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

JANET  C 

1532513 

31 4* 1 5A71 1 

320.0! 

66.0! 

20.0! 

-  f 

8000! 

36.0! PUMPS 

INY 

NEW  YORK 

1971 

1 

1  1 

320.0! 

66.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

I 

POLING  9P0S.  23 

1274301 

1 844f  5 A 71 ! 

323.0! 

43. C! 

12.0! 

-  ! 

4343! 

19.0!PUHP$ 

INY 

NEW  YORK 

1950 

1 

i  1 

323.0! 

43.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ROBERT  L.  POLING 

1517376 

42721 5 A  71 1 

333.0! 

66.0! 

23.0! 

-  ( 

9000! 

40.0! PUMPS 

INY 

NEW  YORK 

1968 

i 

i 

i  « 

i  i 

3*3*0! 

! 

Aa,0  1 
! 

3.0! 

j 

i 

-  i 

i 

1 

i 

! 

! 

(39)  POHERO //  J.  H 

i 

./  AND  CO.#t  INC. 

i  i 

t  i 

! 

! 

! 

; 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

SF  600 

{  - 

—  14043! 

—  1 

—  ( 

5.0! 

-  i 

100! 

5.0! NONE 

1 CA 

PETALUMA 

... 

i 

1  I 

6G.0! 

24.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

SF  1100 

15681J3 

33914A431 

110.0! 

34.0! 

3.0! 

-  i 

462! 

12.01N0NE 

1C  A 

PETALUMA 

1952 

1 

1  1 

110.0! 

34.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

SF  1101 

1508970 

J4714A431 

110.0! 

34.0! 

8.0! 

-  i 

482! 

12.0! NONE 

I  CA 

PETALUMA 

1958 

1 

1  1 

111.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

I 

! 

SF  1300 

1  - 

563 J  484“ ! 

—  ! 

—  ! 

3.0! 

-  ! 

600! 

12.*MN0NE 

1C  A 

PETALUMA 

— 

1 

1 

1 

1  ! 

!  1 

1  1 

130.5! 

! 

39.5! 

! 

! 

3.0! 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

» 

! 

1 

! 

1 
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TA3LE  2  “  DESCRIPTION  OF  V 


IVTCCI  0 IRENS IOSS  1  OR AFT ! 

NET  UOOElLENGTH!  b»DTH!  ! 

AEGIS-!****!  RFG.  I  ASG.1LOAO-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  CD  ! 

TON-  {PAGE!  0VCA-10VER-! /////!  HORSE 
NASE  !  IV  !  ALU  !  ALL  {LIGHT!  POWER 


CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


ENGR  ! 

OXST!  OPERATOR 


!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUN3ER  !  GUARD 
1  NUH8EA 

! 

! 

(32)  PONTCHARTRAIN  DREDGING  C!0«P. 

CPC  241  1522604 

! 

CSC: 291  1259104 

! 

DOSGRIS  1399860 

PDC  554  ! 124509 

! 

PDC  555  1174815 

! 

PDC  556  ! 124317 

! 

PNC  681  1625496 

j 

PNC  483  1626261 

! 

PNC  685  1626697 

! 

PNC  887  1627504 

! 

PNC  889  1628311 

! 

» 

! 

(33)  PONTON#  CLIFF  ! 

C8  7  1275017 

! 

! 

! 

(36)  POPE  4  TALBOT#  INC.  ! 

(LUN3ER  DIVISION)  ! 

PIT  PIONEER  J261637 

! 

TEEKALET  II  1636922 

! 

! 

! 

(32)  POPICH  BROS.  ! 

(WATER  TRANSPORT#  INC.)! 

CHIEF  THUNDERHORSE  1577667 

! 

THUNDER  GODDESS  1557721 

! 

THUNDER  HAWK  1570578 

! 

THUNDER  ROCKET  156C513 

! 

THUNDER  U.S.A.  1670567 

! 

THUNDCRATION  1599773 

i 

THUNDER9ALL  1286815 

! 

TMUNDERBAT  1598153 

! 

THUNDERSULLET  1376616 

! 

TMUNOERCRUXSE  1480947 

! 

THUNDERLADT  1554951 

! 

THUNDERNASTER  1674994 

! 

THUNDERNISSILE  1570637 

1 

THUNDERPLANET  1645835 

1 

TMUNDERPOWER  1598155 

1 

TMUKOERROAO  163811k 

I 

THUNDERUNXVERSE  1684127 

| 

THUNDERVENTURE  i 649804 

1 

TKUNDERWAR  1632285 

! 

THUNDEAWARRIOR  1532671 

1 

TMUKOERWORLP  I617868 

1 
! 

! 

(30)  POPLAR  NARINE  1 

ANT  409  1630054 

1 
! 

! 


(33)  PORT 

ARTHUR  TOWING  CO. 

{ 

BRANT 

1614561 

2 

CANADIAN 

1629862 

I 

COOT 

1629017 

DOTTIE  FREDEHAN 

i 506969 

EGRET 

1611732 

1 

FLICKER 

1629861 

GROS  6EC 

1585164 

HENRY  F. 

FREDEHAN  II 

1523764 

HOOKER 

1513757 

JANES  W. 

CRAWFORD 

1525886 

! 

1 


1  1 

!  1 

1  1 

110214A46! 

i 

! 

! 

240.0! 

1 

i 

i 

50.0! 

1 

! 

9.0! 

1 

! 

! 

-  ! 

2485 

1  1 

240.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

- 

1S66HA46! 

290.1! 

50.1! 

9.0! 

-  ! 

3150 

1  1 

290.1! 

50.1! 

1.6! 

! 

- 

36614F43! 

120.0! 

50.0! 

6.0! 

-  1 

650 

!  1 

120.0! 

50.0! 

1.01 

! 

- 

11S114A46! 

240.1! 

50.1! 

6.21 

-  \ 

2525 

1  1 

240.1! 

50.1! 

1.9! 

! 

- 

115114A46! 

24C.1! 

50.1! 

6.21 

-  ! 

2525 

!  1 

240.1! 

50.1! 

1.91 

| 

- 

1151 14*46! 

240.1! 

50.1! 

8.2! 

-  I 

2515 

1  1 

240.1! 

50.1! 

1.9! 

! 

- 

574J4A46! 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

1500 

1  1 

195.01 

35.0! 

2.1! 

i 

- 

574UA46! 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

-  j 

1500 

1  1 

1R5.0! 

35.0! 

2.1! 

i 

- 

57M4A46! 

19S.0! 

35. Cl 

7.0! 

_  i 

1500 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.1! 

i 

- 

S  74  1 4  A  46  » 

195.0! 

35. C! 

7.0! 

i 

1500 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.1! 

• 

- 

574J4A46! 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

i 

1500 

1  1 

l  1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

2.  t! 

i 

i 

' 

1  1 
18414A431 

1 

11C.0! 

! 

30.0! 

! 

4.5! 

l 

-  ! 

450 

1  1 

!  1 

1  1 

110.0! 

! 

! 

30.  C! 

! 

{ 

1.0! 

! 

! 

1 

1  1 

1  1 

37 13936! 

! 

! 

65.0! 

i 

20. C! 

! 

7.51 

425! 

1  1 

67.0! 

22.51 

7.51 

! 

- 

1413A36! 

37.4! 

lo. 01 

7.0! 

365! 

1  1 

!  1 

1  ! 

40.0! 

! 

! 

1  o.O! 

! 

( 

7.0! 

! 

; 

1  1 

!  1 

63! 1 C 1 1 1 

! 

• 

100.0! 

! 

! 

21.0! 

i 

! 

5.0! 

2025! 

1  1 

100.0! 

21.0! 

3.0! 

' 

60 

65 1 1C  1 1 1 

110.0! 

20.C! 

5.0! 

1700! 

- 

1  1 

110.0! 

20.0! 

i.O! 

35 

59! 1C  1 1  i 

100.0! 

21.0! 

5.0! 

202  5 

- 

!  1 

100.0! 

21.0! 

3.0! 

60 

5911C11! 

80. 0! 

17.5! 

4.0! 

14C0 

- 

1  ! 

30.0! 

17. S! 

3.0! 

46 

6311C  11 1 

120.0! 

23. C! 

7.0! 

2260 

- 

!  1 

120.0! 

23.0! 

5.0! 

73 

66 !  1 C 1 1 ! 

110.0! 

24.0! 

6.0! 

2700 

- 

!  1 

110.0! 

24.0! 

5.0! 

59 

1911C11 1 

52.0! 

13. C! 

4.0! 

616* 

• 

!  ! 

52.0! 

13. C! 

3.0! 

41 

6611C11  1 

11C.0! 

24.  C! 

6.0! 

2600 

- 

1  1 

110.0! 

24.0! 

5.0! 

59 

5911C11* 

100.0! 

71.0! 

5.0! 

202  5 

- 

1  1 

100.0! 

21.0! 

3.0! 

6C 

6711C11  ! 

11C.0! 

R4.0! 

7.0! 

2040 

- 

1  1 

110.0! 

0! 

3.0* 

49 

6311C11 1 

100-' 

5.0! 

2025 

- 

!  ! 

1.0! 

60 

6311C1U 

.0! 

2040 

- 

!  ! 

1  ’ 

0! 

73 

6511C11! 

1! 

* 

j 

2025 

- 

!  ! 

r 

i 

6C 

67  *  1 C 1 1 ! 

i 

2700 

- 

i  ; 

* 

59 

66 1 1C  1 1 ! 

IH, 

0! 

2700 

- 

;  i 

110. 

.  0! 

59 

36! 1C1 1 ! 

110.0! 

tt.Ut 

6.0! 

2700 

- 

i  i 

110.0! 

24.0! 

5.0! 

59 

11C11! 

125.0! 

25.0! 

7.0! 

2040 

- 

*  ! 

125.0! 

25.0! 

5.0! 

73 

6711C11! 

110.0! 

24. C! 

7.0! 

2600 

- 

i  i 

110.0! 

24.0! 

5.0! 

47 

6  6 !  1 C 1 1  *1 

110.0! 

24.0! 

6.0! 

2600 

- 

i  i 

110. Oi 

24.0! 

5.0! 

50 

63! 1C  11 ! 

100.0! 

21.0! 

5.0! 

2025 

- 

1  1 

100.0! 

21.0! 

3.0! 

60 

6611C11 ! 

110.0! 

24.0! 

6.0! 

2100 

- 

*  i 

i  i 

110.0! 

! 

24.0! 

1 

5.0! 

i 

59 

l  i 

70014A41! 

! 

195.0! 

i 

35.0! 

i 

9  .0 ! 

1647 

1  1 

1  ! 

195.0! 

i 

35.0! 

i 

2.0! 

i 

- 

i  1 

38 1 3 A  36 1 

i 

47.1! 

i 

20.ti 

i 

7.4!* 

600 

- 

1  1 

47. 1! 

20.  If 

5.0! 

- 

5713A36! 

47.1* 

20.1! 

7.4* 

800 

- 

1  1 

55.0! 

22.0! 

5.0! 

- 

66! 3A  36! 

■  ! 

.  i 

3.3! 

800 

- 

!  1 

55.0! 

72. li 

6.0! 

- 

3213A36! 

60.0! 

24.0! 

6.0! 

765 

i  i 

60.0! 

24.0! 

2.0! 

- 

66 ! 3 A  36  2 

51.3! 

22.1! 

3.3! 

300 

- 

1  ! 

55.0! 

22.1! 

6.0! 

- 

73I3A36! 

51.4! 

24.1! 

3.3! 

800 

- 

!  ! 

70.0! 

26.0! 

7.3! 

- 

9213A36! 

64.3! 

26.C! 

7.3! 

1000 

! 

1  1 

70.0! 

26.0! 

5.0! 

- 

20313A35! 

93.0! 

3C.0! 

9.0! 

2400 

! 

!  ! 

100.0! 

30.0! 

9.0! 

. 

8653A35! 

62.7! 

24.0! 

7.0! 

1200 

- 

1  1 

62.71 

26.0! 

2.0! 

124*3435 ! 

74.0! 

26.0! 

9.0! 

1700 

- 

i  | 

74.11 

28.1! 

9.0! 

- 

!  1  111  i 
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ENCR! 

1VTCCI  DIMENSIONS  i OR  AFT! 

(CAPACITY! 

HIGH-  ! 

•VESSEL 

! 

DtST ! 

OPERATOR 

NET  1C0DE! LENGTH!  BPDTH! 
.REGIS-!****!  REG.  !  PEG.1L 

! 

! 

i 

CARGO  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

IS  (OPERATING 
!TC!  BASE 

1 

1  YEAR 

!  COAST 

1  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

RC”;T  !  LXNE-1 

1 AO!  LINE-1 

!  BUILT 

VESSEL  NAHE  AND  NUMBER 

!  GUARD 

!  TON-  ‘PAGE!  0VER-!0V6R-!/////i 

HORSE! 

PASS-  !(LIGHT)!////////////////!TD !//////////!  OR 

!  NUMBER 

NA6E  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT* 

POWER! 

EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE-* 

!EE !  LINE-2 

! *REtUILT 

(33)  PORT  ARTHUR 

TOWING  CO, 

{ 

{ 

i 

1  !  !  ! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

11  !  ! 

! 

! 

! 

! 

JIM 

! 57571 1 

124!3*36!  74.1!  ?*.1! 

9.0! 

17001 

- 

35.0!  NONE 

! TX  PORT 

!  1976 

! 

!  !  74.1!  28.1! 

6.1i 

- 

1 

!  ARTHUR 

! 

KAREN  f REDEMAN 

1502796 

4713A36!  56.1!  22.0! 

6.7! 

800! 

- 

46 .0 ! NONE 

(TX  PORT 

I  1966 

! 

!  1  65.0!  22.0! 

5.0! 

! 

- 

l 

!  ARTHUR 

! 

MISS  CAROLYN 

1  247541 

51 S3A36!  86.0!  22.1! 

9.6! 

900! 

- 

32.0! NONE 

!TX  PORT 

!  1951 

! 

!  !  86.0!  24.0! 

9.0! 

- 

1 

!  ARTHUR 

t 

PISSIC  CRAWFORD 

1 56661 4 

2S4!3F36l  122.21  34.01 

11.5! 

4200! 

- 

42.0! NONE 

!TX  PORT 

!  1975 

1 

1  1  122.2!  14.0! 

10.4! 

- 

! 

!  ARTHUR 

! 

SYOALISE  FREDEHAN 

1  549343 

28413F36!  122.2!  34.0! 

11.5! 

3200! 

- 

42.0! NONE 

ITX  PORT 

!  1973 

1 

1  1  122.2!  34.0! 

10.4! 

- 

! 

!  ARTHUR 

1 

W  f  FREOEMAN  JR 

1555549 

25413*36!  122.2!  34.0! 

11.51 

3200! 

- 

42. 0! NONE 

!TX  PORT 

!  1974 

1 

!  1  122.2!  34.0! 

10.4! 

- 

! 

!  ARTHUR 

! 

PATCO  30 

1  274056 

28414A43!  15C.0!  40. C! 

5.5! 

-  | 

850 

9.4IN0NE 

! TX  PORT 

I  *  1975 

1 

!  I  150.0!  40.0! 

1.0! 

- 

! 

2  ARTHUR 

I 

PATCO  40 

151533* 

459 1 4A431  192.1!  40.0! 

7.1! 

-  j 

800 

9.5! NONE 

!TX  PORT 

1  1957 

1 

!  !  195.0!  40.0! 

1.5! 

- 

! 

!  ARTHUR 

( 

MS  12 

1  253827 

500! 5*70!  105.0!  35.0! 

8.5! 

-  1 

1350 

8. SlDIESEL  PUMP 

ITX  PORT 

!  1947 

1 

•  !  105.0!  35.0! 

1.5! 

- 

! 

)  ARTHUR 

I 

PATCO  50 

151C493 

1 664 15*70!  250.01  52.0! 

6.5! 

-  | 

3500 

30.0! PUMP 

ITX  PORT 

!  1967 

1 

1  !  250.0!  52.0! 

3.0! 

- 

! 

!  ARTHUR 

! 

PAICO  51 

1510494 

1864! 5*  70!  250.0!  52.0! 

6.5*. 

-  ! 

3500 

30.0IPUMP 

ITX  PORT 

!  1967 

1 

1  1  250.0!  52. C! 

3.0! 

- 

! 

I  ARTHUR 

I 

PATCO  200 

1535142 

1 37515*71 !  295.0!  54. Ot 

13.4! 

-  J 

3800 

20.0! DIESEL  PUMP 

!TX  PORT 

!  1971 

! 

1  !  293.0!  54.01 

2.0! 

- 

! 

!  ARTHUR 

! 

PATCO  201 

15)5133 

1 875 ! 5*71 !  295.0!  54.0! 

13.4! 

-  | 

3800 

20.0! DIESEL  PUMP 

•TX  PORT 

!  1971 

1 

1  1  295.0!  54.0! 

2.0! 

- 

l 

!  ARTHUR 

! 

PATCO  202 

153552* 

187515*71!  295. Ot  54.0! 

13.4* 

-  ! 

3900 

20.0! DIESEL  PUMP 

ITX  PORT 

!  1971 

l 

1  !  295.0!  54.0! 

2.0! 

- 

! 

!  ARTHUR 

I 

PATCO  203 

1 535662 

1 875 ! 5*71 1  295.0!  54.0! 

13.4! 

-  ! 

3800 

20. O'DIESEL  PUMP 

ITX  PORT 

I  1971 

1 

1  1  295.0!  54.0! 

2.0! 

! 

- 

! 

!  ARTHUR 

! 

PATCO  300 

1542385 

199215*71 !  295.1!  54. C! 

13.4! 

-  J 

5000 

20.0 !  DIESEL  PUMP 

!TX  PORT 

!  1972 

l 

1  !  295.1!  54. Cl 

2.0! 

- 

! 

!  ARTHUR 

1 

PATCO  301 

1542386 

199215A71!  295.1!  54.0! 

13.4! 

-  ! 

5000 

20 .OtDXEScL  PUMP 

ITX  PORT 

!  1972 

1 

•  1  295.1!  54.0! 

2.0! 

- 

! 

I  ARTHUR 

! 

PATCO  302 

1542628 

1033! 5A71!  155.1!  54.0! 

13.4! 

-  ! 

2500 

20.0J0I ESEL  PUMP 

ITX  POUT 

!  1972 

! 

•  !  155.1!  54. C! 

2.0! 

• 

1 

!  ARTHUR 

! 

PATCO  303 

1542629 

103815A71!  155.1!  54  C! 

13.4! 

•  • 

230C 

20. 0! DIESEL  PUMP 

!TX  PORT 

!  1972 

! 

!  !  155.1!  54.0! 

2.0* 

- 

! 

!  ARTHUR 

1 

P1TC0  400 

1545101 

146015A7U  290.0!  54.0! 

12.0! 

-  | 

325C 

17.0IDIESEL  PUMP 

! TX  PORT 

!  1973 

1 

!  !  290.0!  54.0! 

2.0! 

»  ! 

- 

i 

!  ARTHUR 

! 

PATCO  401 

1545102 

1 660! 5a 71 !  290.0!  54.0! 

12.0! 

-  J 

3250 

17. O'DIESEL  PUHP 

ITX  PORT 

!  1973 

! 

!  !  290.0!  54. C! 

2.C! 

- 

! 

!  ARTHUR 

! 

PATCO  500 

156CC09 

1875! 5 A71 !  295.1!  54. C! 

13.4! 

-  ; 

5000 

20.0! DI ESEL  PUMP 

!TX  PORT 

!  1974 

1 

!  !  295.1!  54.0! 

2.0! 

«• 

! 

!  APTHUR 

! 

PATCO  501 

156G617 

1992S5A71!  295.1!  54.0! 

13.4! 

-  ! 

5C0u 

20.0! DIESEL  PUMP 

ITX  PORT 

!  1974 

i 

!  !  295.1!  54.0! 

2.0! 

- 

! 

!  ARTHUR 

! 

PATCO  502 

!56C9o2 

103315A71!  155.1!  54.0! 

13.4! 

•  | 

250C 

20.01DIESEL  PUMP 

ITX  PORT 

!  1974 

1 

!  !  155.1!  54.0! 

2.0* 

- 

! 

!  ARTHUR 

! 

PATCO  503 

1540331 

1370*5471!  290.0!  54. C! 

13.4! 

-  ! 

500C 

20. O'DIESEL  PUMP 

!TX  PORT 

!  1974 

1 

!  !  290.0!  54.0! 

2.0! 

- 

! 

!  ARTHUR 

! 

PATCO  504 

1560051 

187515A71*  295.1*  54.0! 

13.4! 

-  J 

5G0£ 

20.0ID2ESEL  PUMP 

ITX  PORT 

!  1974 

1 

!  !  295.1*  54. C! 

2.C! 

- 

! 

1  APTHUR 

! 

PATCO  505 

154C618 

199215A71!  295.1!  54.0* 

13.4! 

«•  ! 

500C 

20.0 1 DX  ESEL  PUMP 

ITX  PORT 

J  1974 

1 

•  •  295.1!  54. C! 

2. Cl 

- 

! 

!  ARTHUR 

! 

PATCO  504 

1560963 

1038! 5 A 7 1 !  155.1!  5 ..0! 

13.4! 

-  ! 

250( 

20  .G (DIESEL  PUMP 

ITX  PORT 

!  1974 

1 

•  !  155.1!  54.0! 

2.0! 

- 

! 

1  ARTHUR 

! 

PATCO  507 

1560332 

1370J5A71!  29C.0!  54.0! 

13.4! 

-  • 

50CC 

2C.01DIESEL  PUMP 

!TX  POPT 

!  1974 

! 

!  !  290.0!  54.0! 

2.0* 

- 

! 

1  ARTHUR 

1 

PATCO  2501 

1636322 

1 365! 5 A71 !  256.0!  54. C! 

9.0! 

-  ! 

410f 

21.01PUMP 

!TX  PORT 

!  1931 

1 

!  !  256.0!  54. C! 

2.0! 

- 

! 

I  ARTHUR 

1 

PATCO  2502 

1642129 

1365! 5 A 7 1 !  250. 0!  54.01 

10.0! 

-  j 

3000 

15.0! PUMP 

! TX  PORT 

!  1981 

i 

!  !  256.0!  54.0! 

1.5! 

- 

i 

!  ARTHUR 

! 

PATCO  28CO 

144C222 

156615A71!  210.0!  54.0* 

10.0! 

-  * 

350< 

15.0!PUMP 

!TX  PORT 

!  19*1 

1 

»  !  290.0!  54.0! 

1.5! 

- 

i 

!  ARTHUR 

l 

PATCO  2801 

164C568 

1566I5A71!  210.0!  54.0! 

10.0! 

-  » 

350; 

15.0SPU1P 

ITX  PORT 

J  1981 

1 

1 

«  !  290.0!  54. C! 

!  !  !  ( 

1.5! 

i 

” 

i 

i 

!  ARTHUR 

! 

! 

(16)  PORT  AU  PRINCE  TOWING/ 

1 

IlNC. 

!  !  !  ! 

!  !  ;  ; 

! 

i 

! 

! 

I 

! 

EPIN  RAF 

1272717 

3313A36!  56.7!  17.5! 

3.5! 

63oi 

- 

45.0IN0NE 

; 

!  1956 

1 

!  •  56.7!  17.5! 

7.6! 

- 

i 

i 

I 

GEORGE  ». 

1295641 

33'3F36!  53.3!  19. C! 

7.5* 

600! 

- 

45.ol NONE 

i 

!  1964 

1 

{ 

!  »  53.3!  19. C! 

it  ij 

6.0! 

i 

“ 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

(33)  ®ORT  NECHES 
0.  J.  9AR9ER 

TOWING 

j 

i 

i 624934 

|t  ii 

j  i  it 

4*1 3A 36 i  48.0!  20.ci 

i 

5.5* 

600  i 

i 

i 

33  «ol NONE 

i 

j 

1 TX  PORT 

! 

! 

!  1931 

i 

•  !  43.0!  20.0! 

5.5* 

- 

i 

!  NECHES 

! 

£.  T.  8AR3ER 

1403727 

66!3*36!  55.0!  22.0! 

7.6! 

looc  i 

- 

40.0! NONE 

•TX  PORT 

*  1978 

1 

!  *  53.0!  22.0! 

7.0! 

- 

i 

!  NECHES 

! 

£.  V.  3 ARO E® 

1615703 

5513A36*  54.0!  22.0! 

7.5! 

800! 

- 

46.0 ! NONE 

•TX  PORT 

!  1980 

! 

•  !  54.0!  72.0! 

6.0! 

- 

l 

!  NECHES 

! 

MANDY 

15358U 

19J  jc  36 !  45.0!  15.0! 

4.0* 

600! 

- 

15.0! NONE 

! TX  PORT 

•  1977 

j 

•  !  45.0!  15.0! 

3.5! 

14 

i 

!  NECHES 

! 

N$  3 

1  - 

160! 4A43*  110.0!  30. C! 

7.0! 

“  ! 

401 

1 0 .0  !  NONE 

ITX  PORT 

!  1976 

1 

*  •  11C.0!  30. C! 

2.0! 

• 

- 

! 

!  NECHES 

! 

NS  t 

5.0! 

1 

!  !  110.0!  *0.0! 

1.0! 

- 

! 

!  NECHES 

! 

MS  10 

j  ------ 

100J4A46!  40.0!  24.0! 

3.0! 

-  ! 

6 

10.0 ! NONE 

!TX  PORT 

!  197* 

| 

!  !  CC.O!  24. C! 

1.0! 

“ 

i 

!  NECHES 

j 

! 

•  ■  11C.0!  40. C! 

1.0! 

- 

! 

!  NECHES 

! 

i 

*  !  90.0!  30. C! 

2.0! 

- 

i 

!  NECHES 

! 

NS  31 

•23*953 

31*15*70!  195.0!  35.1! 

10.0! 

-  J 

163: 

1 6. ol C ARGO  PUMPS 

! TX  PORT 

!  1962 

! 

i 

!  •  195.0!  35.1! 

ii  ii 

1.8! 

i 

“ 

! 

i 

!  NECHES 

! 

1 

1 

(37)  PORT  OF  CASCADE  LOCKS 

i 

ii  ii 

i  i  j  1 

i 

! 

j 

j 

1 

; 

J 

! 

COLUMBIA  GORGE 

!o41 8*8 

93 !1 All !  146.2!  36.0! 

5.6! 

*50! 

- 

49. ©! NONE 

iop  CASCADE 

!  1932 

i 

i 

•  !  U6. S'  36.0! 

j  i  j  j 

5.0! 

i 

| 

59 

! 

i 

!  LOCKS 

! 

i 

(17)  PORT  OF  OECATUR/  A  DIVISION  OF 

!  !  i  ! 

!  !  !  ! 

! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

DECATUR  TRANSIT/  INC. 

! 

i  j  it 

i 

i 

i 

! 

MARY  ETHEL 

1529076 

54J3A36!  56.2!  21.5! 

6.0! 

670! 

- 

38.0! NONE 

!*L  DECATUR 

!  1970 

! 

1 

i 

!  !  54.2!  21.5! 

;  i  ii 

i  i  i  i 

6.0! 

1 

! 

! 

i 

i 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

i 
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EN5«! 

6 1  ST!  OPERATOR 

!  ! VTCC!  DIMENSIONS  lOPAFT! 

1  NET  !C0DE!LEN6TH!3*DTH!  ! 

■  lic£T(ai*A«fel  ft  c  r  I  or?  li aikpI 

(CAPACITY 

1 

ft  f Ib£A 

!  HIGH-  | 

!  EST  ! 

CARGO  HANDLING 

(VESSEL 
!S  (OPERATING 

!  ! 

(  ! 

! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  ! 

! 

COAST 

GUARD 

NUMBER 

I  TER  !  SEE !//////!/////!  ED  ! 

I  TON-  IPA4EI  OVER-! OVER-!/////! 

!  NAGE  *  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

illtl  Ml 
HORSE!  PASS- 
POWER!  ENGERS 

>  r**tv  x  muirncni  i  >vi 

1  POINT  (  LINE-1  I  AO!  LINE-1 

I(IIGHT) !///////////// ///|TD !////////// 
!  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 

!  GUILT  ! 

\  OR  ! 

!*RF0UILT| 

(32)  PORT  SULPHUR  BOAT 

RENTALIS/  INC. 

1  1 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

CAJUN  WAY 

1240950 

511 3021 

! 

~  ! 

3.5! 

1651 

20. 0 ! NONE 

!U 

h3»T  l 

1941 

! 

! 

!  1 

40.9! 

11.4! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

SULPHUR  ! 

1 

(IS)  PORT  TOWING 
FIT! 

CORP. 

! 

( 

1295036 

1  1 

1  ! 

53J3A361 

! 

1 

65.0! 

1 

20.0! 

! 

! 

3.0! 

! 

! 

800! 

! 

! 

! 

! 

38 .0 ! NONE 

IFL 

! 

! 

LAKE  PARK  ! 

1964 

! 

!  ! 

63.0! 

20.  C! 

7.0! 

! 

! 

! 

KATHY  H 

1636435 

5713*36 1 

49.8! 

22.0! 

8.71 

700! 

38. 0! NONE 

1FL 

LAKE  PARK  ! 

1981 

! 

1  ( 

55. 0! 

22.01 

7.0! 

! 

! 

! 

MARK 

1209341 

4H3A36! 

58.5! 

20.1! 

8.5! 

1000! 

34.0 ! NONE 

!FL 

LAKE  PARK  ! 

1965 

! 

! 

1  ! 

1  ! 

53.5! 

! 

20.1! 

! 

7,5! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

i 

! 

(01)  PORTLAND  HARBOR  FUEL  CO.!/  INC. 

!  1 

1  1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

JUDY  ANN 

1256932 

3312*20! 

55. 0! 

15.0! 

6.5! 

230! 

33! 

16.012  DIESEL  PUMPS 

IME 

PORTLAND  ! 

1948 

! 

!  ! 

57.0! 

15.0! 

5.0* 

t 

-  ! 

! 

1 

SANDRA  LEIGH 

! 227C00 

1012920! 

38.4! 

12.0! 

6.5! 

70! 

13! 

15.512  DIESEL  PUMPS 

(ME 

PORTLAND  ! 

1927 

! 

! 

!  1 

!  1 

40.0! 

! 

12.  G( 

! 

5. 01 
! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

(22)  PORTSIDE  WHARF  K 

! 

DOCKAGE!  CO./ 

!  ! 

t  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

1 

INC. 

! 

i  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

CONNELLY  BROS.  11 

1262031 

1111A03! 

41.5! 

13.0! 

S.  21 

35! 

5! 

S.OINONE 

!NY 

ROCHESTER  ! 

19S1 

t 

I  1 

41.51 

13,0! 

4.7! 

! 

! 

! 

PORTSIDE  BELLE 

!  - 

1011*02! 

35.0! 

13.0! 

4.2! 

85! 

3! 

15.0I800M 

!NY 

ROCHESTER  ! 

1946 

1 

!  ! 

t  ! 

35.01 

! 

13.0! 

! 

3.2! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

(CD  PORTSMOUTH 

NAVIGATION 

OX! VISION 

!  ! 

1  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

! 

OF  HORAN  TOWING 

OF  MAIN! 

!  ! 

» 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

£•  F.  MORAN  JR. 

1  239237 

166! 3*36! 

9  5.0! 

26.0! 

13.0! 

1750! 

30.0 (NONE 

!NH 

PORTSMOUTH! 

*  1964 

! 

1  1 

100.01 

27.0! 

11.0! 

! 

•  ! 

! 

! 

EUGENIA  MORAN 

1506330 

191 ! 3*36! 

93.41 

28.0! 

17.0! 

3160! 

34.01  NONE 

1NE 

PORTLAND  ! 

1964 

! 

1 

1  1 

1  1 

107.4! 

! 

28.2! 

! 

15.0! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

(29)  POTASHNICK/ 

R.  a. 

! 

! 

1  1 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

l 

AMY  a 

1250344 

15! 3*35! 

42.0! 

14.0! 

5.4! 

400! 

14.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

*  1962 

! 

!  1 

12.0! 

14.0! 

5.4! 

! 

! 

! 

CKC  45 

1173567 

5931**47 ! 

195.0! 

35.C! 

9.9! 

-  | 

593! 

-  {NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  l 

1942 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

9.9! 

! 

I 

! 

VETCO  UOA 

1504259 

38614A47! 

140.01 

40.0! 

5.0! 

-  ! 

386! 

-  ! NONE 

!MQ 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

1 

l 

!  ! 

!  ! 

1 4C.0! 

! 

40.0! 

1 

8.0! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(30)  POTLATCH  CORPORATION 

! 

! 

1  1 

!  ! 

! 

! 

I 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

1 

U  R  WARNER 

1513063 

3  7  £  3  A  35 ! 

60.0! 

22.0! 

5.0! 

750! 

30. 0 ! NONE 

!AR 

CLARENDON  ! 

1968 

! 

1  1 

60.01 

22.0! 

4.5! 

! 

! 

J 

NO  122 

,  - 

15014*461 

140.01 

32.0! 

6.0! 

550! 

5.31N0NE 

!  * 

CLARENDON  1 

1927 

! 

!  1 

140.0! 

32.0! 

1.5! 

1 

! 

! 

NO  123 

!  - 

12514*46! 

140.0! 

32.0! 

6.0! 

550! 

5.3! NONE 

|AR 

CLARENDON  ! 

1927 

! 

1  I 

140.0! 

32.01 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

NO  388 

50014A46! 

140.0! 

32.0! 

6.0! 

-  | 

550! 

5 . 3 ! NONE 

!  AR 

CLARENDON  1 

1937 

! 

1 

1  ! 

140.0! 

! 

32.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(IS)  POWELL  BROTHERS/ 

INC. 

I 

I 

1  ( 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

BLUE  HERON 

1274174 

32  13*361 

50.0! 

17.0! 

6.51 

440! 

-  ! 

40.0! NONE 

IFL 

roRT  i 

1954 

! 

1  1 

50.0! 

17.0! 

5.5! 

1 

-  ! 

! 

LAUOEROALE! 

SEA  HAWK 

1628023 

6413*36! 

69.01 

23.0! 

9.0! 

1350! 

-  ! 

42. 0! NONE 

IFL 

FORT  ! 

1980 

! 

!  ! 

68.0! 

23.0! 

7.0! 

! 

1 

LAUDERDALE! 

DB  55 

1524761 

9814A43I 

69.0! 

33.41 

2.5! 

-  ! 

150! 

2. 0! NONE 

IFL 

FORT  ! 

1970 

! 

1  1 

69.0! 

33.5! 

1.5! 

! 

! 

LAUDERDALE! 

NO.  U1 

1233256 

127(4*43! 

110.0! 

30.0! 

S.S! 

-  ! 

350! 

2.0! NONE 

IFL 

FORT  ! 

1954 

! 

!  t 

110.0! 

30.01 

1.5! 

! 

! 

LAUDERDALE! 

NO.  144 

1296674 

55414*43! 

150.0! 

39.0! 

7.5! 

1000! 

2.0 ! HONE 

IFL 

FORT  ! 

1953 

! 

1  ! 

150.0! 

39.0! 

2.0! 

I 

t 

LAUDERDALE! 

NO.  147 

,  - 

9014*43! 

8C.0I 

34.0! 

4.0! 

-  ! 

2001 

2.0! NONE 

IFL 

FORT  ! 

1962 

! 

(  ! 

80.0! 

34.0! 

1.5! 

! 

! 

LAUDERDALE! 

NO.  150 

1359923 

18714*43! 

10C.01 

35.1! 

3.0! 

250! 

2,0! NONE 

IFL 

FORT  I 

1974 

! 

(  1 

100.0! 

35.1! 

1.0! 

! 

! 

LAUDERDALE! 

NO.  151 

!  - 

30! 4*43! 

90.0! 

34.0! 

4.0! 

100! 

1.0! NONE 

IFL 

FORT  ! 

1974 

! 

! 

1  ! 

1  i 

90.0! 

! 

34.0! 

! 

1.0! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

LAUDERDALE! 

! 

(32)  POWELL  OIL 

CO./  INC. 

! 

! 

!  ! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

STC  2C11 

1 221 ! 5*71 ! 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

-  ! 

2600! 

18.0IEUHES 

!LA 

AMELIA  ! 

1967 

! 

1  1 

240.0! 

50. C! 

2.C! 

! 

-  ! 

! 

! 

VIRNITA  POWELL  1 

1507119 

17315F71! 

140.0! 

30.0! 

6.1 ! 

173! 

1 0.0 ! NONE 

!LA 

AMELIA  ! 

1967 

! 

1 

!  1 

!  1 

140.0! 

! 

30.0! 

! 

1.1! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  POWER  WELL 
GULF  ISLAND  I 

SVC./ 

INC. 

\ 

1 

1653622 

1  ! 

1  1 

1  96  11  A  99 ! 

! 

! 

102.2! 

! 

! 

45.0! 

! 

! 

6.4! 

! 

! 

1000! 

! 

! 

125! 

! 

I 

170.0180  TON 

CRANE 

V/ 

ILA 

! 

! 

BELLE  1 

1982 

I 

!  1 

120.6! 

76.0! 

5.5! 

I 

180  FOOT 

BOOM 

CHA5SE  ! 

GULF  ISLAND  II 

1663833 

22911 *99! 

87.7! 

40.1! 

6.0! 

7501 

100! 

160.0170  TON 

:rane 

V/ 

ILA 

BELLE  ! 

1983 

1 

(  ! 

147.6! 

71. C( 

5.1! 

! 

ItO  FOOT 

BOOM 

CHASSE  ! 

GULF  ISLAND  XII 

1650777 

12211*  99 ! 

72.9! 

36.0! 

S.2! 

750! 

75! 

130.0130  TON 

:rane 

V/ 

ILA 

BELLE  ! 

1982 

1 

!  1 

67.6! 

61.0! 

4.4! 

! 

170  FOOT 

BOOM 

CHASSE  ! 

GULF  ISLAND  IV 

1669358 

174! 1 A  99 1 

107.8! 

50.1! 

7.2! 

1000! 

250! 

200.0 MOO  TON 

CRANE  tf/!LA 

BELLE  1 

1984 

l 

!  ! 

167.6! 

63.1! 

6.3! 

I 

180  FOOT 

BOON 

i 

CHASSE  1 

GULF  ISLAND  V 

1678692 

224  J1 *99£ 

92.6! 

46.0! 

7.1! 

1400! 

100! 

175.0175  (  15 

TON 

1  LA 

BELLE  1 

1984 

1 

!  ! 

155.0! 

75.0! 

4.0! 

! 

ICRANES 

it  BOOMS 

! 

CHASSE  ! 

GULF  ISLAND  VI 

1 693642 

182! 1*01 ! 

63.7! 

40.0! 

5.9! 

750! 

87! 

145.0150  TON 

[RANE 

w  / 

(LA 

BELLE  ! 

1985 

1 

!  1 

95.6! 

71.0! 

4.31 

! 

! 70  FOOT 

BOOM 

! 

CHASSE  ! 

GULF  ISLAND  VII 

1693643 

182! 1 A  99 ! 

68.7! 

40.0! 

5.9! 

750! 

86! 

145.0150  TON 

:rane 

w  / 

!LA 

8ELLE  ! 

1985 

!  I 

95.6! 

71.01 

4.8! 

! 

!70  FOOT 

BOOM 

! 

CHASSE  ! 

MR.  00M 

1641041 

216! 1*991 

87.8! 

39.9! 

5.4! 

750! 

100! 

170.0170  TON 

[RANE 

VI 

ILA 

BELLE  1 

1982 

! 

«  1 

105.5! 

71.0! 

4.3! 

! 

(80  FOOT 

BOOM 

1 

CHASSE  ! 

POWER  2 

1638403 

1 20! 1*99! 

72.9! 

36.0! 

5.4! 

750! 

75! 

130.0130  TON 

CRANE 

VI 

!LA 

3ELLE  ! 

1981 

1 

!  ( 

87.6! 

61.0! 

4.4! 

! 

•70  FOOT 

BOOM 

! 

CHASSE  ! 

POWER  II 

1677211 

24411*99! 

9C.0! 

40.0! 

5.9! 

750! 

88! 

145.0170  TON 

CRANE 

VI 

ILA 

BELLE  ! 

1984 

I 

!  ! 

95.6! 

71.0! 

4.8! 

I 

-  ! 

180  FOOT 

BOOM 

! 

CHASSE  ! 

POWER  III 

1556463 

66! 1*99! 

61.5! 

32.0! 

4.81 

500! 

60! 

100.0130  TON 

CRANE 

VI 

!LA 

BELLE  ! 

*  1984 

1 

!  ! 

76.6! 

57.0! 

4.2! 

! 

! 70  FOOT 

BOOM 

! 

CHASSE  I 

POWER  -IV 

1680240 

23311*99 ! 

97.4! 

40.0! 

6.2! 

750! 

1125! 

170.0170  TON 

CRANE 

VI 

ILA 

BELLE  ! 

1985 

! 

!  ! 

115.6! 

71.0! 

5.1! 

! 

-  1 

180  FOOT 

BOOH 

! 

CHASSE  ! 

POWER  V 

1693612 

140!1*99! 

68.0! 

36.0! 

5.4! 

750! 

75! 

140.0145  TON 

CRANE 

VI 

ILA 

BELLE  1 

1985 

1 

I 

1 

1  1 

!  I 

87.6! 

! 

! 

61.0! 

1 

! 

4.4! 

! 

! 

! 

1 

1 

I 

! 

170  FOOT 
! 

! 

BOOM 

! 

! 

1 

CHASSE  ! 

! 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  MAKE  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
t  NUMBER 


(32)  POWER  WELL  SVC./  INC. 

(CONTINUED) 

RAYA 


(36)  POWERS/  ALBERT  H. 
DOUBLE  EAGLE 


(32)  PPG  INDUSTRIES 
CSCC  200 


1678621 

I 

! 

! 

1 

1648(23 

1 

l  . 

1 

1 $03956 
! 

1523653 

! 

1 

1 

1 

I27C123 

1 

1 270124 
I 

1270125 

1 

1004283 

1 

1002410 

1 

1004382 

! 

1005074 

1 

1016105 

1 

1004432 

1 

1005025 

I 

1016154 

1 

1004481 

l 

1004531 

! 

1017889 

! 

1000137 

1 

1000517 

1 

1002794 

1 

1573875 

1 

1027C60 

1 

1024620 

I 

1024679 

I 

1024729 

i 

1027169 

1 

1024877 

1 

1024778 

1 

1025023 

I 

1027979 

1 

1028183 

! 

1028233 

1 

1000135 

1 

1023262 

1 

1603595 

1 

1029488 

1 

1029439 

l 

1027599 

l 

1515200 

1 

1515758 


1VTCC1  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

NET  {CODElLCNGTHt BROTH!  1 
REGIS-!****!  RES.  1  REG.ILOAD-! 

TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 
TON-  {PAGE!  OVER-! OVER-!/////!  HORSE 
NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1  LIGHT!  POWER 


11  111 

!  !  ill 

11  111 

11  111 

12411A99!  69.4!  32.0!  6.21  750 

I  I  87.6!  57.0!  3.01 

II  111 

11  1  1  1 

!  1  11! 

2013436!  60.01  20.01  6.01  800 

I  1  60.0!  20.0!  6.01 

25014A45!  —  !  —  I  8.01  - 

!  1  120.01  50.0!  2.0! 

76814446!  180.0!  45.0!  8.0!  - 

I  i  180.01  45.0!  2.0! 

32514A461  104.0!  36.0!  8.01  - 

!  1  1C5.0I  36.11  2.0! 

II  1(1 

1  I  111 

1  1  111 

75215A70!  195.0!  35.0!  8.71  - 

1  1  193.0!  35.0!  2.3! 

75215A70!  195.01  35.0!  8.71  - 

1  1  195.01  35.0!  2.31 

75215A70!  195.0!  35.0!  8.7!  - 

1  1  195.0!  35.0!  2.3! 

!  77815A70!  205.0!  40.01  9.11  - 

!  1  205.0!  40. C!  2.0! 

6421SA70!  195.0!  35. C!  8.9!  - 

!  (  195.0!  35.01  2.0! 

642! 5A70!  195.0!  35.0!  8.9!  - 

1  t  195.0!  35.0!  2.0! 

642 S SA 70 !  195.0!  35.0!  9.1!  - 

!  1  195.0!  35.0!  2.0! 

74915A701  195.01  35.0!  9.1!  - 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

749! 5470!  195.0!  35.0!  9.1!  - 

1  1  195.0!  35.0!  2.0! 

74915A701  195.01  35.0!  8.5!  - 

!  !  195.01  35.0!  2.0! 

64215A70I  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

642(5470!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

642!SA70!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  I  195.0!  35.0!  2.01 

64215A70!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

723(5*70!  195.0!  35.C!  9.S!  - 

!  !  195.0!  35. C!  1.5! 

72315A70!  195.0!  35.0!  9.5!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

723(5*70!  195.0!  35.0!  9.51  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

72315470!  195.0!  35.0!  9.51  - 

!  !  195.0!  35*01  1.5! 

72315470!  195.0!  35.0!  9.5!  - 

!  1  195.0!  35.0!  2.5! 

72315470!  195.0!  35.0!  9.5!  - 

!  I  195.0!  35.0!  2.5! 

723! 5*70!  195.0!  35.0!  9.5!  - 

!  !  195.0!  35. C!  2.5! 

72315470!  195.01  35.0!  9.5!  - 

!  !  195.0!  35. C!  2.5! 

72315470!  195.0!  35.0!  9.5!  - 

1  1  195.01  35.0!  2.5! 

72315470!  195.01  35.0!  9.5!  - 

!  1  195.01  35.0!  2.5! 

72315470!  195.0!  35.0!  9.5!  - 

1  1  195.0!  3S.0!  2.5! 

72315470!  195.0!  55. C!  9.5!  - 

1  1  195.0!  35.0!  2.5! 

758! 5471 1  195.0!  35.0!  8.5!  - 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

73815471!  195.0!  35.01  8.5!  - 

!  !  115.0!  35.0!  2.0! 

78815471!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

1  !  195.0!  35.0!  2.6! 

75315471 !  195.0!  35.0!  8.5!  - 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

78815*71 !  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  2;6! 

7«3! 5*71 f  195.0!  35.0!  3.5!  - 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

75315471!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  2.6! 

78315471!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

l  i  195.0!  35.0!  2.6! 

783(5471!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  2.3! 

183315470!  261.9J  52.5!  9.5!  - 

!  !  261.9!  52.5!  2.5! 

1633*5470!  261.9!  52.5!  9.5!  - 

!  !  261.0}  5?.5!  2.5! 

1633! 5470!  261.9!  52.5!  9.5!  - 

!  !  261.9!  52.5!  2.5! 

700*5470!  195.0!  35.0!  8.8!  - 


CAPACITY!  HIGH-  I  {VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  (AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) I ////////////////!TD! ////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  UNE-2  !E£!  LINC-2 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  I 
•REBUILT! 


75015470! 
!  ! 

75015470! 
!  ! 

!  ! 


125.0140  TON  CRANE  W / 
(60  FOOT  BOON 
( 

! 

! 

34.0 | NONE 
! 

10. 01125-TON  DECK 
! CRAWLER  CRANE 
10.0! NONE 
! 

10. 0! NONE 
! 

! 

! 

! 

20.3 (DIESEL  PUMP/ 
1HEATING  COILS 
20.3 (DIESEL  PUMP/ 
(HEATING  COILS 
20.31DIESEL  PUMP/ 
(KEATING  COILS 
16.5!0tESEL  PUMP/ 
•HEATING  COILS 
16.5 (DIESEL  PUMP/ 
!HEATXNG  COILS 
16.5! DIESEL  PUMP/ 

! HEATING  COILS 
16.51DIESEL  PUMP/ 
(HEATING  COILS 
16.5IDIESEL  PUMP 
! 

16.5  ID  IE  SEL  PUMP 
! 

16.5 {DIESEL  PUMP 
! 

16.5! DIESEL  PUMP 
( 

16.5 ! DIESEL  PUMP 
! 

16.51  DIESEL  PUMP 
! 

16.5  I  DIESEL  PUMP 
! 

1 8.8! DIESEL  PUMP 
! 

1 8.6! DIESEL  PUMP 
! 

18.6 ! DIESEL  PUMP 
! 

1 8.6 ! DIESEL  PUMP 
! 

18 .olDIESEL  PUMP 
! 

1 6.6! DIESEL  PUMP 
! 

18. olDIESEL  PUMP 
! 

18 .6 ! D  IESEL  PUMP 
! 

18.6! DIESEL  PUMP 
! 

18.6! DIESEL  PUMP 
! 

16.6! DIESEL  PUMP 
! 

18.6! DIESEL  PUMP 
! 

16.5 (NONE 
• 

16.5 (NONE 
! 

1 2 .0! PUMPS/  HEATING 
! COILS 
16.5! NONE 

i 

12.0!PUM»S/  HEATING 
! COILS 
16.S1N0NE 
! 

12.0! PUMPS/  HEATING 
{COILS 

12.01PUMPS/  HEATING 
!COILS 

12.0! PUMPS/  HEATING 
! COILS 

20.S1DIESEL  PUMP 
( 

20.5! DIESEL  PUMP 
! 

20.5IDIESEL  PUMP 

i 

1 6.3 ! NONE 
! 

16.81N0NE 


1 9.0! NONE 
! 

1 9. 0! NONE 
j 

19.0iN0NE 

! 

14.5! NONE 


(LA  BELLE 
!  CH4SSE 
! 

! 

! 

(WA  TACOMA 
! 

!WA  TACOMA 
! 

IWA  TACOMA 
! 

!VA  TACOMA 
! 

! 

! 

I 

!LA  LAKE 
!  CHARLES 
!LA  LAKE 
!  CHARLES 
!LA  LAKE 
!  CHARLES 
!LA  LAKE 
!  CHARLES 
!LA  LAKE 
!  CHARLES 
!LA  LAKE 
!  CHARLES 
SLA  LAKE 
I  CHARLES 
!LA  LAKE 
!  CHARLES 
(LA  LAKE 
!  CHARLES 
ILA  LAKE 
!  CHARLES 
(LA  LAKE 
!  CHARLES 
!LA  LAKE 
!  CHARLES 
! LA  LAKE 
!  CHARLES 
ILA  LAKE 
!  CHARLES 
(LA  LAKE 
!  CHARLES 
!LA  LAKE 
!  CHARLES 

!la  lake 

!  CHARLES 
!LA  LAKE 
!  CHARLES 
!LA  LAKE 
!  CHARLES 
!LA  LAKE 
!  CHARLES 
!LA  LAKE 
!  CHARLES 
ILA  LAKE 
!  CHARLES 
!LA  LAKE 
!  CHARLES 
ILA  LAKE 
!  CHARLES 
!LA  LAKE 
!  CHARLES 
ILA  LAKE 
!  CHARLES 


!LA  LAKE 
!  CHARLES 
! 

! 

ILA  LAKE 
!  CHARLES 
! 

! 

!LA  LAKE 
!  CHARLES 
(LA  LAKE 
!  CHAPLFS 
ILA  LAKE 
!  CHARLES 
(L*  LAKE 
!  CHARLES 
!LA  LAKE 
!  CHARLES 
!LA  LAKE 

•  CHARLES 
! LA  LAKE 

•  CHARLES 
!LA  LAKE 

!  CHARLES 
ILA  LAKE 

•  CHARLES 
SLA  LAKE 

!  CHARLES 
!LA  LAKE 
!  CHARLES 
!LA  LAKE 
»  CHARLES 
! LA  LAKE 
!  CHARLES 
!KY  CALVERT 
!  CITY 


1978  I 

! 

1966  ! 
! 

•  1970  I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


$94 


ENG*! 

! 

IVTCC!  DIMENSIONS  J  DM  FT  l 

I  CAPACITY l 

HIGH-  ! 

. 

(VESSEL! 

! 

DISTI 

OH'RATOR 

I 

NET  ICOOElLCNCTHlflROTH!  1 

t  ! 

EST  1 

CARGO  HANDLING 

IS  IOPERATINS  1 

! 

- IAEGIS-!****!  ACS.  I  R£G. i LOAD-1 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EGUIPHENT 

ITCI  3ASE  1 

YEAR  ! 

! 

CS.‘ST  1 

TE*  !  SEE f //////! /////I  ED  1 

I  UUUttK 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AO!  LINE-1  ! 

BUtLT  ! 

VESSEL 

NAME  AND  NURSE*  t 

1 

TON-  tPAGEl  OVER-!OVES»“l/////| 

HORSEt  PASS-  ! 

(LIGHT) I 

////////////////!TD! //////////! 

OR  ! 

!  * 

! 

NA5E  I  IV  !  ALL  I  ALL  iLtCHTt 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!E£!  LINE-2  ! 

•REBUILT ! 

!  t  !  !  I  !  (  !  | 

!  1  1  1  1  I  !  1  I 


m>  rrs  tHsustMts, 

INC.  ! 

1  i 

1 

j 

! 

!  ! 

! 

! 

PPG  150 

I  - 

43715A70! 

175.0! 

35.  C! 

6.6!  “ 

!  600! 

13.8 {NONE 

!WV 

NATRIUM 

* 

1967  1 

! 

1  1 

175.0! 

3S.C! 

3.1! 

!  -  ! 

I 

! 

P*G  151 

43715A70! 

175.0! 

35.0! 

6.6!  - 

!  600! 

1 3. 3 ! NONE 

!  WV 

NATRIUM 

* 

1967  ! 

! 

1  1 

175.0! 

35.  C! 

3.1! 

!  -  I 

! 

! 

PPG  152 

!  - 

43715A70! 

175.01 

35.0! 

6.6!  - 

1  600! 

13.81N0NE 

!WV 

NATRIUM 

* 

1967  1 

1 

1  1 

175.01 

35.0! 

3.1! 

!  -  ! 

! 

! 

PPG  153 

437  ISA 70 1 

175.0! 

35.0! 

6.6!  - 

!  6  C  0 ! 

1 3. 5 ! NONE 

1  WV 

NATRIUM 

• 

1967  ! 

! 

1  1 

175.0! 

35.0! 

3.1! 

!  -  ! 

! 

! 

PPG  155 

j  - 

4?7!5A70I 

175.01 

35.0! 

6.6!  - 

!  600! 

13. 3! NONE 

fwv 

NATRIUM 

* 

1967  ! 

1 

1  1 

175.0! 

35.0! 

3.1! 

;  -  | 

! 

1 

PPG  157 

!  - 

43715A70! 

175.0! 

35.0! 

6.6!  - 

!  600! 

13.6! NONE 

twv 

NATRIUM 

1967  ! 

! 

1  1 

175.0! 

35.0! 

3.1! 

!  -  ! 

! 

1 

PPG  155 

1  - 

4371 5 A  70 1 

175.0! 

35.0! 

6.6!  - 

!  600! 

1  3.3! NONE 

!WV 

NATRIUM 

• 

1967  ! 

! 

1  1 

175.0! 

35.0! 

3.11 

!  -  ! 

» 

! 

PPG  205 

j  - 

642! 5471 1 

195.0! 

35.0! 

S.5!  - 

!  1300! 

16.5 (NONE 

!WV 

NATRIUM 

1951  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

PPG  207 

1  - 

64215A71I 

195.0! 

35.0! 

6.5!  - 

!  1300! 

1 6.5! NONE 

iwv 

NATRIUM 

1959  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

PPG  233 

! 027573 

788I5A71! 

195.0! 

35.0! 

8.5!  - 

I  1439! 

1 6. 5 1  NONE 

IWV 

NATRIUM 

1979  I 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

I  -  ! 

! 

! 

PPG  238 

1603594 

788 1 5 A  71 ! 

195.0! 

35.0! 

8.5!  - 

!  1439! 

16.5! NONE 

IWV 

NATRIUM 

H79  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.01 

!  -  ! 

1 

! 

PPG  242 

1029389 

78315A71! 

195.0! 

35.0! 

8.5!  - 

!  1439! 

16.S2NONE 

IWV 

NATRIUM 

1980  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

I  -  ! 

! 

! 

PPG  243 

1603599 

7B315A711 

195.0! 

35.0! 

8,5!  - 

!  1439! 

16.5 (NONE 

iwv 

NATRIUM 

1980  ! 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

PPG  245 

1072649 

7S815A71! 

195.0! 

35.0! 

8.5!  - 

!  1439! 

1  6. 5! NONE 

twv 

NATRIUM 

1980  ! 

1 

! 

1  1 

!  1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

2.0! 

! 

I  -  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

(41)  PRATT  /  CHUCK 

! 

! 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

(  1 

! 

1 

( 

! 

RAHALO 

1224675 

3813336! 

60.0! 

16.2! 

6.4!  450!  -  1 

25.0 ! NONE 

!CA 

SAN  PEDRO 

1925  ! 

! 

! 

1  1 

I  1 

6C.0! 

! 

18.2! 

1 

6.4! 

! 

!  -  ! 

(  1 

! 

! 

! 

! 

(21)  PRESIDENT  ASSOCIATES  ! 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

1  ! 

!  ! 

I 

! 

! 

1 

HUCK  FINN 

J  292991 

591 1  All  1 

•3.1! 

26.1! 

3.0!  600!  -  ! 

34.5 ! NONE 

(MO 

ST.  LOUIS 

1964  ! 

1 

1  1 

112.0! 

32.0! 

2.5! 

!  397! 

1 

1 

NEW  SPIRIT 

1697509 

99! 1  All  1 

-  ! 

6.0!  650!  -  ! 

-  ! 

! 

1986  ( 

! 

1  1 

110.01 

26.5! 

5.0! 

I  350! 

! 

! 

PRESIDENT 

! 223560 

868 11  All  | 

235.0! 

55.5! 

5.3!  1700!  -  ( 

61  •  2  I  NONE 

!LA 

NEW 

* 

1953  ! 

! 

1  1 

305.0! 

86.0! 

4.9! 

!  3000! 

! 

! 

ORLEANS 

TON  SAWYER 

1505895 

67*1*11 1 

97.7! 

27.2! 

5.4!  600!  -  ! 

23 .5  E  NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS 

1967  I 

! 

! 

1  1 

1  ! 

112.0! 

! 

32.0! 

! 

4.9! 

! 

!  397! 

t  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  PRESTENBACH/  PERRY  ! 

1  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

I  ! 

! 

! 

! 

! 

RAY  G  2 

!  - 

50! 4A*3! 

60.0! 

24.01 

3.5!  - 

!  200! 

4.0! NONE 

ILA 

HOUMA 

* 

1979  ! 

1 

! 

1  1 

1  1 

60.0! 

! 

24. C! 

! 

1.0! 

! 

!  -  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

(30)  PRICE  TOWING 

! 

! 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

JENNIE  LEE 

1265948 

1 6! 3*36! 

40.0! 

U.O! 

4.6!  2001  -  ( 

U.OINONE 

(TN 

GOLOOUST 

1953  ! 

! 

1  1 

1  1 

40.0! 

! 

U.O! 

! 

4.6! 

! 

!  -  ! 

I  ! 

! 

I 

! 

! 

(22)  PRINGLE  TRANSIT 

I 

COMPANY  ! 

1  i 

.  1  l 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

I 

1 

I 

PAUL  THAYER 

1552395 

5700! 1 A  06  S 

612.1! 

68.2! 

26.0!  54001  18600! 

108 .0 ! BOOM 

!0H 

CLEVELAND 

1973  ! 

! 

1  1 

630.0! 

66.2! 

17.0! 

I  “  ! 

I 

1 

WILLIAM  R.  ROESCH 

!  5492  31 

647711A061 

612.1! 

63.2! 

26.0!  5400!  18800! 

108.0! BOON 

i  OH 

CLEVELAND 

1«73  ! 

! 

! 

!  1 

1  1 

630.01 

! 

68.2! 

! 

17.0! 

! 

!  -  ! 

!  ! 

! 

I 

! 

! 

(07)  PROGRESS  MARINE/ 

! 

LTD.  ! 

1  1 

I  1 

! 

1 

! 

! 

! 

{ 

!  ! 

!  ! 

! 

( 

! 

! 

PROGRESS 

1245549 

9913*36! 

81.1! 

24.0! 

10.0!  750!  -  ! 

39.0! NONE 

IDE 

WILMINGTON 

1944  ! 

! 

! 

1  1 

!  1 

86.0! 

! 

24.0! 

! 

7.6! 

! 

!  -  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  PROGRESSIVE  BARGE  LINES/!  INC. 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

I  ! 

! 

! 

! 

! 

GIZMO 

! 552825 

70*3*36! 

60.0! 

22.0! 

9.0!  670!  -  ! 

35. 0! NONE 

ILA 

WESTVE60 

1973  ! 

! 

(  ( 

60.0! 

22.0! 

5.0! 

!  -  ! 

! 

! 

RUSTY 

! 297877 

4813A36! 

58.0! 

20.0! 

6.5!  670!  -  ! 

32.0IN0NE 

!LA 

WESTWECO 

1965  ! 

! 

!  ! 

60.0! 

20.0! 

4.5! 

!  -  ! 

| 

! 

TERRY  JAMES 

1515048 

4313A361 

55.0! 

20.0! 

7.5!  670!  -  ! 

34.0! NONE 

ILA 

WESTWEGO 

1968  ! 

! 

1  1 

60.0! 

20.0! 

6.5! 

!  -  ! 

! 

! 

WARREN  8 

1615517 

9213*36! 

54.1! 

24.5! 

8.6!  1400!  -  ! 

45.0IN0NE 

ILA 

WESTWEGO 

1979  I 

! 

1  1 

54.1! 

24.5! 

8.6! 

1  -  ! 

| 

! 

PBL  901 

1505912 

84715*70! 

144.0! 

50.0! 

8.5!  - 

!  1300! 

35.0IDIESEL 

PUMP/ 

ILA 

NEW 

1966  ! 

! 

!  1 

144.0) 

50.0! 

1.6! 

!  -  1 

(COILED 

! 

ORLEANS 

PSL  1501 

1517794 

89515A71! 

195.1! 

50.1! 

9.0!  - 

!  2000! 

35.01PUMP 

ILA 

HOUMA 

1968  ! 

! 

!  ! 

195.1! 

50.11 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

PSL  1502 

1517795 

69  5 1 5 A  71 ! 

195.1! 

50.1! 

9.0!  - 

!  2000! 

35.0! PUMP 

ILA 

HOUMA 

1968  ! 

! 

1  1 

195.11 

50.1! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

PBL  2301 

1275537 

1 30215*70! 

264.0! 

50.0! 

9.5!  - 

!  3333J 

35.0! DIESEL  PUMP/ 

40 

ILA 

WESTWEGO 

1957  1 

! 

1  1 

264.0! 

50.0! 

1.7! 

!  -  I 

(CARGO  0OOM 

! 

PBL  2302 

1275565 

1270*5*  70 ! 

256.0! 

50.0! 

9.5!  - 

!  3333! 

35.0! DIESEL 

PUNP# 

40 

•ILA 

WESTWEGO 

1957  ! 

1 

1  1 

256.0! 

50.0! 

1.7! 

!  -  ! 

(CARGO  BOOM 

! 

PBL  2701 

1526958 

156015*70! 

290.0! 

52.5! 

11.91  - 

!  4218! 

35 .0 ! DIESEL 

PUMP# 

ILA 

WESTWECO 

1957  ! 

! 

1  ! 

!  ! 

290.0! 

! 

52.5! 

! 

11.9! 

! 

1  -  ! 

!  ! 

! COILED 
! 

1 

! 

1 

(03)  PROLERIZED  SCHXA80-NEU  CIO. 

i  1 

!  1 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

!  I 

!  ! 

1 

! 

I 

( 

CAPE  ALBERTA 

1276090 

81314A40! 

146.0! 

33.0! 

15.3!  - 

!  2450! 

19.o!N0NE 

!NJ 

JERSEY 

1958  ! 

! 

!  1 

146.0! 

33.0! 

2.6! 

!  -  ! 

! 

! 

CITY 

CAPE  HEANEY 

1271735 

81 2! 4A40J 

146. 0! 

33.0! 

15.3!  - 

!  2200! 

19.6! NONE 

INJ 

JERSEY 

1956  t 

! 

1  1 

146.01 

38.0! 

2.6! 

1  -  ! 

! 

CITY 

CAPE  LAWRENCE 

1271044 

80714*40! 

146.0! 

38.0! 

15.3!  - 

!  2200! 

19.61  NONE 

1NJ 

JERSEY 

1956  ! 

1 

1  1 

146.0! 

36.0! 

2.6! 

!  -  1 

! 

! 

CITY 

CAPE  PATRICIA 

1275587 

81314*40! 

146.0! 

38.0! 

15.3!  - 

!  2450! 

19.6! NONE 

INJ 

JERSEY 

1958  ! 

! 

1  ! 

146. 0! 

33.0! 

2.6! 

!  -  ( 

! 

! 

CITY 

CAPE  ROSE 

1276027 

66514*40! 

145.7! 

38.0! 

15.2!  - 

!  2200! 

20.1 (NONE 

INJ 

JERSEY 

1951  ! 

! 

1  1 

145.7! 

38.0! 

2.1! 

!  -  ! 

! 

1 

CITY 

CAPE  SALLY 

1275808 

885 14*40! 

145.7! 

38.0! 

15.0!  - 

1  2200! 

20.1 (NONE 

!NJ 

JERSEY 

1958  I 

1 

!  ! 

145.7! 

38.0! 

2.1! 

!  -  ! 

! 

CITY 

D9  35 

1544786 

69614*40! 

195.1! 

35.1! 

8.0!  - 

!  1896! 

27.0! NONE 

!NJ 

JERSEY 

1972  ( 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

3.0! 

!  -  ! 

! 

! 

CITY 

08  40 

1544787 

69614A40! 

195.1! 

35.1! 

8.01  “ 

J  1896! 

27.0! NONE 

INJ 

JERSEY 

1972  ! 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

3.0! 

!  -  ! 

! 

! 

CITY 

DS  45 

1544788 

69614A4Q1 

195.11 

35.1! 

3.0!  - 

!  1896! 

27. 0! NONE 

INJ 

JERSEY 

1972  I 

1 

! 

! 

!  f 

!  ! 

!  1 

105.1! 

I 

l 

35.1! 

1 

! 

3.0! 

! 

! 

1  -  f 

!  ! 

I 

'  ! 

! 

! 

! 

! 

CITY 

TAOIE  2  -  DESCRIPTION  OF  vessels 


.69.5 


ENGft! 

DIST !  OPERATOR 

!  IVTCC 1  DIMENSIONS  fORAFTt 

J  NET  JCODE!  LENGTH!  BROTHl  ! 

1  CAPACITY!  HIGH-  1  ‘IVESSEl  1  I 

1  I  EST  1  CAAGO  HANDLING  IS  {OPERATING  1  1 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

1  COAST 

I  GUARD 

!  NUMBER 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  1 
!  TON-  l PAGE !  OVER-!OVER-!/////l 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILIGHTI 

lll/11/IH  POINT  I  LINE*'  IAO!  LINE-t  !  GUILT  1 

HOPSCI  PASS-  l(LIGHT)l/////P////*l////ITO!//////////l  OP  ! 

PONES!  ENGEPS  !  OEETH  LINE-I  IEEI  LINE-2  IMEGUILTI 

I  !!  I  I  I  I  1  1  I  1  II 

I  I  I  I  I  1  t  I  !  I  I  II 


(03)  PROLERIZED 

SCHIA60 

-NEU  CIO. 

!  ! 

! 

! 

j 

! 

t 

! 

( 

! 

(CONTINUED! 

t 

!  1 

1 

1 

1 

I 

! 

! 

I 

! 

PS N  d5 

1588568 

625  ! 4 A  41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

14361 

17.0! NONE 

!  NJ 

JERSEY  1 

1977 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

CITY  l 

PSN  90 

1588612 

62514A41) 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

I486! 

17 .0! NONE 

IN  J 

JERSEY  ! 

1977 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.61 

! 

-  ! 

! 

1 

CITY  ! 

RF  209 

1283022 

82914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1525! 

14.4  1  NONE 

INJ 

JERSEY  ! 

1960 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.71 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

SAN  6? 

!  . 

62114A40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

-  1 

1000! 

1 4. 5! NONE 

INJ 

JERSEY  I 

1958 

1 

1  ! 

150.0! 

37.01 

4.01 

1 

-  ! 

1 

! 

CITY  ! 

SAN  70 

1  ...... 

62114440! 

150.0! 

37.0! 

8.01 

-  ! 

1000! 

14.5! NONE 

INJ 

JERSEY  ! 

1958 

! 

! 

1  1 

1  1 

150.0! 

! 

37. C! 

1 

4.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

CITY  1 

! 

(01)  PROVI OENCE 

STEAMBOAT  CO. 

i 

! 

t  1 

!  1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

GASPEE 

1239432 

15613A36! 

94.0! 

24.11 

14.0! 

1800! 

-  ! 

44 .0! NONE 

MI 

PROVIDENCE! 

1940 

J 

1  ! 

100.0! 

24.1} 

12.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

HERON 

! 268390 

7413A361 

88.9! 

26.01 

14.0! 

1800! 

-  ! 

45 .0 1  NONE 

Ml 

PROVIDENCE! 

*  1976 

! 

1  1 

97.1! 

26.0! 

12.0! 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

LEOPARD 

! 243953 

9913A361 

81.11 

24.0! 

9.81 

1200! 

-  ! 

23. 5  I  NONE 

Ml 

PROVIDENCE! 

1943 

! 

t  1 

86.0! 

24.0! 

e.oi 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

RELIANCE 

I  556277 

1 57! 3*36! 

92.5! 

28.0! 

13.01 

3300! 

-  ! 

50. 3! NONE 

1  *  X 

PROVIDENCE! 

1974 

1 

1  I 

102.0! 

28*0 1 

13.01 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

RESOLUTE 

1561972 

157! 3A  36! 

92.5! 

28.01 

13.0! 

3300! 

-  1 

50.0! NONE 

MI 

PROVIDENCE! 

1975 

I 

1  1 

102.01 

28.01 

13.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

ROGER  WILLIAMS 

1280540 

13313*55! 

95.0! 

27.0! 

12.5! 

1800! 

-  ! 

49. 01  NONE 

MI 

PROVIDENCE! 

I960 

! 

! 

1  1 

1  1 

100.6! 

! 

27.0! 

1 

10.0! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

1 

(03)  PRUDENTIAL 

LINES/ 

INC. 

! 

1 

1  1 

!  1 

! 

1 

1 

! 

1 

| 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

LASH  ATLANTICO 

1530145 

1170*11415! 

73d.0MC0.0l 

40.81 

32000! 

39000! 

109.4! JO-TON/  500-T0N 

INY 

NFW  YORK  I 

1972 

! 

1  1 

820.0! 100.01 

14.01 

! 

6! 

t  GANTRY  CRANES 

l 

! 

LASH  ITALIA 

! 529255 

187C6 114151 

738. 01100.0! 

40. d) 

32000! 

39000! 

1C9.4I30-T0H/  500-TON 

INY 

NEW  YORK  1 

1970 

! 

1  1 

870.01100.0! 

14.0! 

| 

6! 

{GANTRY  CRANES 

! 

! 

LASH  oacIFICO 

! 530146 

1870611415! 

73d.011C0.CI 

40.  dl 

32000! 

J9000! 

109.4 130-TON/  500-T0N 

INY 

NEW  YORK  ! 

1972 

l 

1  1 

820.01100.01 

14.0! 

! 

6! 

! GANTRY  CRANES 

1 

PL  1-0001 

1525001 

20014457! 

61.51 

31.2! 

8.5! 

-  ! 

4C9! 

12.5INONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1970 

J 

1  1 

61.51 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

! 

1 

PL  1-0002 

! S  2  SCO? 

20014452! 

61.5! 

31.21 

3.5! 

-  1 

439! 

12.5 ! NONE 

INY 

NEW  YORK  I 

1970 

! 

!  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PL  1-C003 

1525003 

20014457! 

81.51 

31.2! 

8.5! 

-  I 

409! 

12.5INONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1970 

I 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  i 

! 

! 

! 

PL  1-0004 

! 525C04 

20014452! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  1 

409! 

12.5 {NONE 

INY 

NEW  YORK  I 

1970 

! 

1  ( 

61.5! 

31.2! 

1.9| 

| 

-  ! 

! 

I 

! 

PL  1-0005 

1525005 

20014452! 

61.5! 

31.2! 

3-5! 

-  I 

409! 

12.5INONE 

MY 

w 

o 

>• 

3 

X 

1970 

! 

1  ! 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

PL  1-C0C6 

1525006 

200144521 

61.5! 

31.2! 

3.5! 

-  ! 

409! 

12.5! NONE 

INY 

NEU  YORK  1 

1970 

! 

!  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PL  1-0007 

1525007 

20014452! 

61.5! 

31.2! 

3.5! 

-  ! 

409! 

12.5 (NONE 

MY 

NEW  YORK  ! 

1970 

! 

!  1 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

l 

! 

! 

PL  1-0008 

! 525008 

20014*521 

61.5! 

31.2! 

3*5! 

-  ! 

409! 

12.51  NONE 

INY 

NYU  YORK  1 

1970 

! 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

PL  1-0009 

!  $25009 

20014*52! 

81.5! 

31.2! 

3.5! 

-  i 

439! 

12.5! NONE 

MY 

NEW  YORK  ! 

1970 

! 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

l 

-  ! 

! 

! 

! 

PL  1-0010 

152501 0 

200 ! 4*  52 ! 

81.5! 

31.2! 

8.5! 

-  ! 

409! 

12.5  t NONE 

!NY 

NEU  YORK  I 

1970 

! 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

PL  1-0011 

1  52501  1 

20014*52! 

81.5! 

31.2! 

6.5! 

-  1 

409! 

12.5 ! NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1970 

! 

1  1 

81.5! 

31.2! 

1.?! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

PL  1-0012 

1525012 

20014*57! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  ! 

409! 

12.5! HOKE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1970 

! 

1  1 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PL  1-0013 

1  52501  3 

2COS4A52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  ! 

409! 

1 2. 5 ! NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1970 

! 

!  ! 

81.5! 

31.2! 

1.»! 

! 

-  ! 

! 

! 

J 

PL  1-0014 

1525014 

200144521 

*1.5! 

31.2! 

3.5! 

.  i 

409! 

1 2.5 ! NONE 

INY 

NEW  YORK  i 

1970 

1 

»  i 

61.5! 

*1.2! 

1.9! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

PL  1-0G15 

1  52501  5 

200  j  4  *5  7 1 

*1.5! 

31.2! 

8.5! 

! 

409*1 

1 2.5 ! NONE 

My 

NEW  YORK  ! 

1970 

! 

l  I 

61.5! 

31.2! 

1  •  9  | 

I 

-  ! 

! 

! 

i 

PL  1-0016 

1  52501  6 

200(4452 ! 

81.5! 

31.7! 

8.5! 

! 

409! 

12.5! NONE 

INY 

NEU  YORK  i 

1970 

I 

!  ! 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  > 

( 

! 

! 

PL  1-0017 

1  525017 

20014452! 

81.5! 

31.2! 

3.5! 

-  ! 

409  j 

12.51N0NE 

!ny 

NEU  YORE  I 

1970 

» 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

“  ( 

! 

! 

! 

PL  1-COIfl 

1  525018 

20014*52! 

81.51 

31.2! 

3.5! 

-  ! 

409! 

1 2.5 {NONE 

INY 

NEU  YORK  1 

197C 

! 

!  ! 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

PL  1-0019 

1  52501  9 

2C014A52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

! 

409! 

12. $1  NONE 

INY 

NEU  YORK  1 

1970 

! 

1  1 

81.5! 

31.2! 

1.9* 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PL  1-C020 

1  525020 

200(4452! 

61.5! 

31.2! 

i.  5 ! 

-  ! 

409! 

12-5 ! NONE 

!  NY 

NEU  YORK  1 

1970 

1 

!  I 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

1 

! 

PL  1-C021 

1525021 

20014457! 

81.5! 

31.2! 

3.5! 

! 

4o?i 

12.5! NONE 

•NY 

NEW  YORK  ! 

1970 

l 

i  i 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

PL  1-0022 

1525022 

20014452! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  I 

409! 

1 2. 5  SHONE 

!NY 

NEU  YORK  1 

1970 

! 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9» 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PL  1-0023 

1525023 

200 ! 4A  52 ! 

61.5! 

31.2! 

3.5! 

I 

409! 

1 2.5  J  NONE 

!  NY 

NEU  YORK  1 

1970 

! 

j  i 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  j 

! 

1 

! 

PL  1-C024 

! 525024 

200! 4*  32! 

81.5! 

31.2! 

3.5! 

-  ! 

409! 

12.5! NONE 

JNY 

NEW  YORK  ! 

1970 

! 

!  ! 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

! 

PL  1-0025 

1525025 

20014*5? 1 

81.5! 

31.2! 

8.5! 

.  i 

409! 

12.5 (NONE 

JNY 

NEW  YORK  ! 

1970 

{ 

1  i 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PL  1-C026 

1525026 

20014432! 

81.5! 

31.2! 

3.5! 

! 

409! 

12.5 ! NONE 

JNY 

NEW  YORK  ! 

1970 

! 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

.  i 

! 

i 

i 

PL  1-C027 

1525027 

20014452! 

61.5! 

31.2! 

3.5! 

-  I 

409j 

1 2.5! NONE 

i  MY 

NEU  YORK  ! 

1970 

! 

1  1 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ; 

1 

! 

! 

PL  1-0028 

J  525025 

20014452! 

61.5! 

31.2! 

3.5! 

-  ! 

409! 

12. 5SN0NE 

INY 

NEU  YORK  I 

1970 

! 

i  ! 

61.51 

51.2! 

1.9! 

i 

-  I 

1 

PL  1 -0029 

1525029 

200(4*52! 

61.5! 

31.2! 

3.5! 

-  ! 

409! 

1 2. 5 ! NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1970 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

j 

•  i 

! 

J 

! 

PL  1-0030 

1525030 

200! 4*  52! 

81.5! 

31.2! 

8.5! 

i 

409! 

12.5! NONE 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1970 

1 

1  ! 

61.5! 

31.7! 

1.9! 

{ 

.  j 

! 

! 

! 

PL  1-0032 

1525032 

200  ! 4 *  52  ! 

61.5! 

31.2! 

5.5! 

! 

409i 

1 2.5 (NONE 

!ny 

NEW  YORK  ! 

1970 

! 

1  ! 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PL  1-0033 

1525C33 

20014*521 

61.5! 

11.2! 

8.5! 

! 

409! 

12.5! NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1970 

! 

1  1 

51.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  I 

j 

! 

PL  1-0035 

1525035 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

! 

409! 

12.5  !  NONE 

INY 

NEW  YORK  J 

1970 

! 

!  1 

81.5! 

51.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

PL  1-0036 

1525036 

200!4*52! 

81.5! 

31.2! 

8.5! 

-  j 

409! 

1 2.5! NONE 

!NV 

NEU  YORK  ! 

1970 

1 

!  1 

81.5! 

31.2! 

1.9J 

I 

-  j 

! 

; 

! 

PL  1-0037 

! 525037 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  ! 

409! 

12.5! NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1970 

1 

1  ! 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

• 

-  ! 

! 

! 

PL  1-0038 

1575038 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  ! 

409! 

12.5! NON* 

MY 

N*u  YORK  1 

1970 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

PL  1-0039 

! 525039 

200144$?! 

61.5! 

21.2! 

3.5! 

-  ! 

4C9! 

1 2  •  5 ! NONE 

MY 

NEW  YORK 

1970 

! 

! 

I 

1  1 

1  1 

81.5! 

! 

1 

31.2! 

! 

! 

1.9! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

696 


TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NUKE  AND  NURBER 


<OJ)  PRUDENTIAL  LINES,  INC* 


I  COAST 
(  GUARD 
!  NUHBER 


lVTCC 
NET  ICOftC 
REGIS-! •*** 
TER  !  SEE 
TON-  lPA.it 
NA6E  !  IV  I 


DINCNSIONS  1  DRAFT! 

LENGTH!  3RDTH!  ! 

REG.  I  REG* ! LOAD-* 
//////!/////!  ED  ! 
OVER-lCVER-!/////!  HORSE! 
ALL  1  ALL  (LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  |  (VESSEL 

I  CST  I  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 
CARGO  !  FIXED  (  EQUIPNENT  (TCI  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  (AO!  LINE-1 

PASS-  I (LIGHT) ( //////////////// (TO (////////// 
ENGERS  (  (FEET)  |  LINE-2  (EE!  LINE-2 


(CONTINUED)  ( 

! 

1  ! 

1 

1 

( 

( 

! 

! 

! 

PL 

1-0040 

1525040 

1 

20014A521 

61.51 

31.21 

3.5! 

409| 

12.5 {NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

l 

! 

!  1 

61.51 

31.2! 

1.9! 

! 

-  j 

! 

! 

PL 

1-0041 

(525041 

( 

20014A52! 

61.51 

31.2! 

8.5! 

40?! 

12.5! NONE 

NY 

NEW 

YORK  1 

1970 

! 

J 

!  1 

51.5! 

31.2! 

1.91 

! 

-  1 

! 

PL 

1-0042 

1525042 

( 

200(44521 

61.51 

31.2! 

8.S! 

-  | 

409! 

12.5IN0NE 

!  NT 

NEW 

YORK  ! 

1«70 

1 

! 

1  ! 

61.51 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

( 

! 

PL 

1-0043 

! S2S043 

( 

2C014AS2! 

61.5! 

31.2! 

5.5! 

-  ! 

409! 

12.3 IN9NE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

1 

1 

t  i 

61.51 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-0044 

1525044 

( 

200  (4A5? ! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

409! 

1 2.5 (NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

( 

! 

!  ! 

61.5! 

31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-C04S 

(525045 

1 

200I4AS2! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

409! 

12.5! NONE 

INY 

NEW 

YORK  ( 

1970 

! 

! 

(  ! 

61.5! 

31.2! 

1.91 

! 

-  | 

! 

! 

PL 

1-0046 

(525046 

! 

200S4A52! 

61.51 

31.21 

8.5! 

4091 

12.5IN0NE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

( 

1 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

! 

PL 

1-0047 

1525047 

i 

20014A52I 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  { 

409! 

12.5! NONE 

INY 

NEW 

YORK  1 

1970 

! 

! 

!  ( 

61. S! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

| 

PL 

1-0048 

(525045 

! 

200! 4 A  52  S 

61.5! 

31.2! 

3.S! 

-  | 

409! 

12.5! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  I 

1970 

! 

( 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-004? 

(525049 

! 

209(4*52! 

61.51 

31.21 

8. SI 

409! 

12.5! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

1 

! 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-0050 

(525050 

5 

20614*52! 

61.5! 

31.21 

8.5! 

409| 

12.5  INCNS 

(LA 

NEW 

1970 

I 

! 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

1.91 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS  1 

PL 

1-00S1 

(525051 

1 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

9.5! 

-  ! 

409| 

12.5  !  NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

! 

1 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

1.91 

! 

-  ! 

1 

! 

PL 

1-0052 

(525052 

! 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

409! 

12. 5 (NONE 

!NY 

NEW 

YORK  1 

1970 

I 

! 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

( 

! 

PL 

1-0053 

1525053 

( 

200! 4452! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  | 

4C9! 

12.5! HONE 

(NY 

NEW 

YORK  1 

1970 

l 

I 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-0054 

1525054 

1 

20014*521 

41.5! 

31.2! 

4.3! 

-  1 

409! 

1 2. S 1  NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

1 

( 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-0055 

(525055 

! 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.3! 

409! 

1 2. 5 (NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

l 

( 

!  ( 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-0056 

(525056 

! 

2r,0!  4*52! 

61.5! 

31.2! 

9.5! 

-  ( 

4C9! 

12.5  !  NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

I 

1 

!  ( 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL 

W’357 

(525057 

! 

200(4*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  ( 

409! 

12.5 (NONE 

!  NY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

( 

( 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

( 

-  ! 

! 

| 

PL 

1-0058 

(525058 

1 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  | 

409! 

12.5! NONE 

INY 

NEW 

YORK  I 

1970 

( 

! 

!  ) 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-0059 

(525059 

1 

200(4*52! 

61.5! 

31.2! 

8.3! 

409| 

12.S (NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

( 

t 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-0060 

(525060 

1 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

409} 

12.5! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

( 

( 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-0061 

(525061 

l 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

409| 

12.5! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ( 

1970 

! 

! 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I 

PL 

1-0062 

(525062 

1 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.51 

409! 

12.5 ! NONE 

!NV 

NEW 

YORK  1 

1970 

( 

( 

I  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

PL 

1-0063 

I 525063 

( 

200(4*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

409| 

12.51  NONE 

NY 

NEW 

YORK  ] 

1970 

( 

! 

(  ( 

61.5! 

51.*! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-0064 

(525064 

( 

200)4*52! 

61.3! 

31.2! 

8.5! 

409! 

12.5 ! NONE 

(NY 

NEW 

YORK  1 

1970 

I 

! 

!  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-C065 

(525065 

! 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  ! 

409! 

1 2. 5 (NONE 

!ny 

NEW 

YORK  I 

1970 

( 

( 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-0066 

1525066 

! 

20014*52! 

61. 5! 

31.2! 

e.5! 

409! 

12.5! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

I 

1 

!  ! 

61.5! 

31.21 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

I 

PL 

1-0067 

(525067 

! 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

•  | 

409! 

1 2. 5  !  NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

! 

! 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

PL 

1-0068 

(525068 

1 

20014*521 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

409! 

12.51N0NE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

1 

( 

!  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-0069 

(525069 

( 

200! 4*52 ! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  | 

409! 

12.5 ! NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

( 

1 

(  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

( 

-  ! 

! 

1 

PL 

1-0070 

(525070 

( 

200(4*52! 

61.5! 

31.2! 

S»5! 

409! 

12.5 ! NOME 

(NT 

NEW 

YORK  | 

1970 

( 

( 

(  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

( 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-0071 

(525071 

I 

200(4*521 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  ( 

409! 

12.5! NONE 

!NV 

NEW 

YORK  ! 

1970 

! 

t 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

( 

“  t 

( 

1 

PL 

1-0072 

(525072 

( 

20014452! 

61. St 

31.2! 

3.5! 

-  | 

409! 

12.5! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

l 

( 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-0073 

(525073 

( 

20014452! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  1 

409! 

12.5! NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

! 

( 

1  t 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

i 

PL 

1-0074 

(525074 

( 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.S! 

-  ! 

409! 

12.5! NONE 

Iky 

NEW 

YORK  ! 

1970 

( 

( 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ( 

! 

PL 

1-0075 

(525075 

! 

200144521 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

409! 

12.5! NONE 

NY 

NFW 

YORK  ! 

1970 

( 

! 

!  I 

61.51 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-0076 

1525076 

! 

2C0!4A52( 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  j 

409! 

12.5 (NONE 

INY 

NEW 

YORK  I 

1970 

! 

I 

i  i 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-0077 

(525077 

! 

200!4*52i 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

409! 

12.5 ! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

! 

! 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-0078 

(525078 

! 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  j 

409! 

12.5! NONE 

INY 

NEW 

YORK  1 

1970 

( 

( 

!  t 

61.51 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

PL 

1-0079 

(525079 

( 

20014*52! 

61.51 

31.2! 

8.5! 

-  | 

409! 

12.5! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

( 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ( 

! 

| 

PL 

1-0080 

(525080 

J 

20014A52! 

61.51 

31.2! 

8.5! 

-  | 

409! 

12. 5 {NONE 

!NY 

NEW 

YORK  1 

1970 

( 

( 

1  ! 

61.51 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-0081 

(525081 

1 

20014452! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

409! 

1 2.5 (NONE 

!NY 

NEW 

YORK  1 

1970 

( 

( 

!  ! 

61.51 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

| 

! 

PL 

1-0082 

1525082 

! 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  | 

409! 

12.5! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  I 

1970 

1 

( 

!  1 

61.51 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-0083 

(525083 

! 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

3.5! 

409!, 

1 2.5 (NONE 

(NY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

I 

1 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

( 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-0084 

(525084 

( 

20014*521 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

409! 

12.5! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

I 

! 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

! 

ri 

1-C065 

1525063 

1 

2C0UA32! 

6(.  SI 

31.2! 

5.5! 

f 2.5IAGHE 

INY 

NEW 

YGnK  1 

1570 

1 

! 

!  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

PL 

1-0086 

(525086 

! 

200(4*521 

61.51 

31.2! 

8.5! 

409) 

12.5! NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

( 

! 

(  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

( 

•  -  ! 

! 

! 

PL 

1-0087 

(525087 

! 

20014A52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  ( 

409! 

12. $1  NONE 

!HY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

1 

( 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-0088 

! 525088 

( 

20014*521 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  | 

4091 

12.51  NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

! 

( 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-0089 

(525089 

( 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  | 

409! 

12.5 (NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

! 

I 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  I 

( 

! 

PL 

1-0090 

(525090 

1 

200!4*52( 

61.5! 

31.21 

8.5! 

409| 

12.51  NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

! 

! 

!  i 

61. 5! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-0091 

(525091 

1 

200(4*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

409! 

12.5! NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

1 

1 

1  ! 

61.51 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-0092 

(525092 

l 

200(4*52! 

61.5! 

31.2! 

8.51 

-  | 

409! 

1 2. 5 (NONE 

INY 

NEW 

YORK  1 

1970 

t 

1 

!  ( 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL 

1-0093 

(525093 

( 

20014*521 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  | 

409! 

12. 5 (NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1970 

( 

I 

! 

( 

1  ! 

!  ( 

61.51 

! 

31.2! 

! 

1.9! 

! 

! 

-  ( 

! 

! 

I 

! 

! 

t 


! 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OP  VESSELS 

o  y/ 

IVTCCl  DIMENSIONS  lDRAPTl 

1  CAPACITY!  HUH-  1 

(VESSEL 

1 

1 

1 

•mi 

OPERATOR 

NET  ICOOEllCHSTHl  aRBTHl 

i 

1 

1 

EST  1  CARSO  HAMBLINS 

IS  10PERATINS 

1 

1 

!TC{  3ASE 

1 

TEAR  I 

1  COAST 

TER  i  SEE!//////!/////! 

EC  1 

!////////!  POINT  1  LINE-1 

1  AO!  LINI-1 

1 

BUILT  1 

VESSEL  NAME  AMO  NUMBER 

1  SUARB 

TOH-  IfACE!  0«*-!0V£*-l/////!  MORSE! 

PASS-  1 (LISHT) 1/7////////777///1TBI//////////! 

OR  1 

I  NUMBER 

MACE  1  XV  1 

ALL  1  ALL  1LISHT1  POVERl 

ENSCRS  1 

PEET) 1  LINE-2 

1EE!  LINE-2 

(•REBUILT! 

(01)  PRUDENTIAL 

LINES#  INC. 

! 

t 

1 

1  1 

!  1 

1  1 

1  1 

1  i 

1  1 

1 

! 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

f 

I 

1 

I 

1 

(CONTINUER) !  ! 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

t  NT  NEW  YORK 

1970  1 

ML  1-0094 

1 525094 

20014452! 

61.51  31.21 

8.5! 

- 

4091 

1 2.5! NONE 

I 

1  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  1 

1 

1 

1970  1 

PL  1-0095 

1525095 

20014A321 

61.51  31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.5 (NONE 

(NT  NE'J  YORK 

! 

I  1 

61.51  31.2! 

1.9! 

-  1 

1 

1 

1970  I 

,»L  1-C09* 

1525096 

200I4A521 

61.31  31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.5 (NONE 

(NT  NEW  YORK 

1 

1  1 

61.5!  31.21 

1.9| 

-  1 

1 

1 

1970  ! 

PL  1-0094 

1525094 

2Q014A52I 

61.5!  31.2! 

8.5! 

- 

4091 

12.5 1  NONE 

1  NT  NEW  YORK 

1 

I  1 

61.51  31.21 

1.91 

-  1 

1 

1 

1970  1 

PL  1-0099 

1525099 

20014A521 

61.5!  31.21 

8.5! 

- 

4091 

12. 51  NONE 

!NT  NEW  YORK 

! 

1  1 

61.51  31.21 

1.9! 

-  1 

1 

1 

1970  I 

PL  1-0100 

1523100 

20014A521 

61.5!  31.21 

6.5! 

- 

409! 

12. 5 (NONE 

1NT  NEW  YORK 

! 

1  1 

61.51  31.2! 

1.9! 

-  1 

1 

i 

197C  1 

PL  1-0101 

1525101 

200144521 

61.5!  31.2! 

8.5! 

- 

4091 

12.51  NONE 

1NY  NEW  YORK 

! 

t  1 

61.51  31.21 

1.9! 

-  1 

1 

1 

1970  1 

PL  1-0102 

1 525102 

200! 4AS2! 

61.51  31.21 

8.5! 

- 

409! 

12.5 (NONE 

1NY  NEK  YORK 

1 

1  1 

61.3!  31.21 

1.9! 

-  1 

{ 

1 

1970  1 

PL  1-010*5 

1525103 

20014A32 1 

61.5!  31.2! 

8.5! 

- 

409! 

1  2.5 {NONE 

1NY  NPW  YORK 

! 

1  1 

61.3!  31.2! 

1.9! 

-  1 

1 

i 

1970  I 

PL  1-0104 

1525104 

20014*52! 

61.31  31.21 

8.5! 

- 

409! 

12.5! NONE 

INY  NEW  YORK 

1 

1  1 

61.51  31.2! 

1.9! 

-  1 

1 

1 

1970  1 

PL  1-0105 

1525105 

20014A52! 

61.5!  31.21 

8.5! 

- 

409! 

12*5 (NONE 

INY  NEW  YORK 

1 

!  1 

61.5!  31.21 

1.9! 

-  1 

! 

! 

1970  1 

PL  1-0104 

1525106 

20014*52! 

61.51  31.21 

8.5! 

- 

4091 

12.5! NONE 

INY  NEW  YORK 

1 

!  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  1 

1 

1 

1970  1 

PL  1-0107 

1525107 

20014*52! 

61.5!  31.2! 

8.5! 

- 

4091 

12.5! NONE 

(NY  NEW  YORK 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  1 

1 

1 

1970  1 
! 

PL  1-0104 

1525104 

20014*521 

61. SI  31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.51  NONE 

INY  NEW  YORK 

1 

!  1 

41.5!  31.2! 

1.9! 

-  1 

I 

! 

PI  1-0109 

1525109 

20014*52! 

61.5!  31.2! 

3.5! 

- 

4091 

1 2 .5 ! NONE 

INY  NPW  YP<<K 

1970  ! 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

—  | 

1 

i 

1970  1 

PL  1-0110 

1525110 

20014*52! 

61.5!  31.21 

3.5! 

- 

4091 

12.5 (NONE 

INY  %EW  YORK 

1 

1  f 

61.51  31.2! 

1.9! 

-  1 

1 

1 

1970  1 

PL  1-0111 

1525111 

20014*52! 

61.5!  31.21 

8.51 

- 

4091 

1 2.5 1  NONE 

f NY  Utm  YORK 

I 

1  1 

61.5!  31.21 

1.9! 

-  1 

1 

l 

1970  1 

PL  1-0112 

1525112 

20014*521 

61.3!  31.2! 

3.5! 

- 

409! 

1 2. 5 1  NONE 

INY  NEW  YORtJ 

1 

t  1 

61.51  31.2! 

1.9! 

-  1 

1 

1 

1970  1 
! 

PL  1-0113 

1525113 

1 

20014*521 

61.5!  31.21 

3.5! 

- 

4091 

12.5! NONE 

INY  NEW  YORK 

1  1 

41.5!  31.21 

1.9! 

-  1 

1 

1 

PL  1-0114 

1525114 

20014*52 1 

61.51  31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.5 ! NONE 

INY  NEW  YORK 

1970  1 

1 

1  1 

61.51  31.21 

1.91 

-  1 

1 

! 

1 

1970  1 

PL  1-0115 

1525115 

2001 4A  52  i 

61.31  31.2! 

6.5! 

- 

4091 

1 2. 5 l NONE 

INY  NEW  YORK 

! 

1  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  1 

1 

1 

1970  1 

PL  1-0116 

1525116 

200  14 A52 l 

41.5!  31.21 

3.5! 

- 

A09I 

12 .5 INONE 

INY  NEW  YORK 

1 

1  ! 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  1 

1 

1 

■1970  1 

PL  1-0117 

1525117 

20014*521 

61.5!  31.2! 

8.51 

- 

4091 

12.5! NONE 

INY  NEW  YORK 

i 

1  1 

61.5!  31.2! 

1,9! 

-  I 

1 

1 

INY  NEW  YORK 

1970  1 

PL  1*0118 

15251 1 5 

20014*52! 

61.5!  31.2! 

8.5! 

- 

409! 

1 2.5 INONE 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  1 

! 

1 

1970  1 

PL  1-0119 

1525119 

20014*52! 

41.5!  31.2! 

8.5! 

- 

4091 

12.5! NONE 

INY  NEW  YORK 

1 

1  1 

61.51  31.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

1 

1970  1 

PL  1-0120 

1523120 

20014*52! 

61.5!  31.2! 

3.5! 

- 

409! 

12.51  NONE 

INY  NEW  YORK 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  1 

1 

i 

1970  1 

PL  1-0121 

1525121 

20014*52! 

61.3!  31.2! 

3.5! 

- 

AOU 

12.51  NONE 

INY  NEW  YORK 

1 

!  1 

41.51  51.21 

1.9! 

-  1 

1 

1 

INY  NEW  YORK 

1970  1 

PL  1-0122 

1525122 

20014*521 

61.51  21.2! 

3.51 

- 

4091 

12.5! NONE 

1 

(  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  1 

! 

1 

1970  I 

PL  1-0123 

1523123 

20014*52! 

61.5!  31.2! 

3.5! 

- 

409! 

12.5 {NONE 

INY  NEW  YORK 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  1 

! 

i 

1970  1 

PL  1-0124 

1525124 

20014AS2 1 

41.51  51.21 

4.5! 

- 

4091 

12.5! NONE 

(NY  NEW  YORK 

l 

!  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  1 

! 

1 

1970  1 

PL  1-G126 

1525126 

20014*52! 

41.5!  31.21 

3.5! 

- 

4091 

12.5! NONE 

(NY  NEW  YORK 

! 

!  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  1 

1 

I 

1970  I 

PL  1-0127 

1523127 

20014*521 

41.5!  31.2! 

8.5! 

- 

409! 

1 2. 5 1  NONE 

INY  NEW  YORK 

I 

1  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  1 

! 

1 

1970  1 

PL  1-0124 

1525124 

20014*52 1 

41.5!  31.2! 

6.3! 

- 

409! 

1 2. 5! NONE 

INY  NEW  YORK 

1 

1  ! 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  1 

1 

1 

1970  1 

PL  1-0129 

I525>29 

70014*52* 

61.5!  31.2! 

4.5! 

- 

4091 

1 2. 5 ! NONE 

INY  NEW  YORK 

l 

!  ! 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  1 

1 

1 

1970  1 

PL  1-0130 

1525150 

20014*52! 

61.5!  31.2! 

8.5! 

- 

409! 

1 2. 5 (NONE 

INY  NEW  YORK 

1 

•  j 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  1 

i 

1970  1 

PL  1-0131 

1525131 

200 i 4*  52 1 

61.51  31.2! 

8.5! 

- 

4091 

12.5! NONE 

INY  NEW  YORK 

! 

1  1 

41.5!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

1 

1970  1 

PL  1-0132 

*525132 

20014*52! 

41.51  31.2! 

8.5! 

- 

409! 

1 2.5 INONE 

(NY  NEW  YORK 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

1970  1 

PL  1-0133 

1525133 

1 

20614*521 

61.5!  31.2! 

3.5! 

- 

4091 

1 2.5! NONE 

1LA  NEW 

1  1 

61.5!  51.2! 

1.9! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

1 

1970  1 

PL  1-0134 

1525134 

20014*52! 

61.5!  21.2! 

8.5! 

- 

409! 

12*5! NONE 

INY  NEW  YORK 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

1970  1 

PL  1-0135 

1525135 

20014*52! 

61.5!  31.2! 

3.5! 

- 

409! 

12.5! NONE 

1  NY  NEW  YORK 

1 

!  1 

61.5!  51.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

INY  NEW  YORK 

1970  1 

PL  1-0136 

1525136 

20014*52! 

61.5!  31.2! 

8.5! 

- 

4091 

12.5! NONE 

1 

!  1 

61.5!  31.21 

1.9! 

! 

1 

1970  1 

PL  1-0137 

1525137 

20014*52! 

61.5!  31.2! 

8.5! 

- 

4091 

12.5 INONE 

INY  NEW  YORK 

1 

1  ! 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

1970  1 

PL  1-0134 

1525138 

20014*52! 

61.5!  31.2! 

3.5! 

- 

409! 

12.5! NONE 

INY  NEW  YORK 

! 

1  1 

61.5!  31,2! 

1,9! 

-  1 

! 

! 

1970  1 

PL  1-0139 

1525139 

200! 4A  521 

61. 5!  31.21 

3.5! 

- 

409! 

12.5 INONE 

1  NY  NEW  YORK 

1 

1  ! 

41.51  31.2! 

1.9! 

1 

INY  NEW  YORK 

1970  1 

PL  1-0140 

1525140 

20014*52! 

61.5!  51.2! 

8.5! 

- 

409! 

12. S1N0NE 

1 

i  • 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  I 

1 

1 

1 

1970  1 

PL  1-0141 

1525141 

20014*52! 

41.5!  31.2! 

4,5! 

- 

409! 

1 2. 5 INONE 

INY  NEW  YORK 

1 

1  ! 

61.5!  31.2! 

1.9! 

! 

1 

1970  1 

PL  1-0142 

1525142 

20014*52! 

61.51  31.2! 

4.5! 

- 

409! 

12.5 INONE 

INY  NEW  YORK 

! 

1  t 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  1 

1 

1 

1970  ( 

PL  1-0143 

1525143 

20014*521 

61.5!  31.2! 

4.5! 

- 

409! 

1 2.5 ! NONE 

INY  NEW  YORK 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

1 

1970  1 

PL  1-0144 

1  525144 

20014*52! 

61.5!  31.2! 

9.5! 

- 

409! 

12.51  NONE 

INY  NEW  YORK 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  1 

1 

! 

1970  1 

PL  1-0145 

1525145 

20014*52! 

61.5!  31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.5 INONE 

INY  NEW  YORK 

! 

!  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

1970  1 

PL  1-0146 

1525146 

20014*52! 

61.5!  31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.5! NONE 

INY  NEW  YORK 

1 

!  ! 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

1970  1 

PL  1-0147 

1525147 

20014*52! 

61.5!  31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.5! NONE 

INY  NEW  YORK 

! 

!  ! 

61.5!  31.2! 

1.91 

-  1 

! 

l 

1970  1 

PL  1-0148 

152514S 

20014*52! 

61. 5!  31.2! 

4.5! 

- 

409! 

12.5 ! NONE 

INY  NEW  YORK 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

! 

1970 

PL  1-0149 

1525149 

20014*52! 

61.5!  31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.5 (NONE 

INY  NEW  YORK 

1 

1 

1 

1  1 

!  1 

1  1 

61.5!  31.2! 

!  ! 

!  ! 

1.9J 

! 

! 

-  ! 
I 
! 

1 

j 

i 

1 

i 

! 

l 

1 

1 

TA3LE  2  -  DCSCKIPT ION  OF  VESSELS 
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tNt»l 

OUT! 

VESSEL  HAKE 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 

1  GUARD 

1  NUN9ER 

1VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT! 
NET  ! CODE  1  LENGTH! 9R0TM1  ! 

RESXS-!****!  1  REC.tLOAD-1 

TER  1  SEE  1 //////l ///// 1  EO  1 
TON-  {PAGE!  OVEP-l OVER-1  /////! 
N4CE  1  IV  1  ALL  2  ALL  1LISHTI 

! CAPACITY!  HIGH-  I  (VESSEL! 

!  !  1ST  !  CARSO  HANDLING  IS  lOPCRATING  ) 

!  CA*GO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITCt  9ASE  ! 

1//////F7!  POINT  (  LINE-1  ! AO!  LXNE-1  1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) I//////////////77! TO !////////// ! 
POWER!  ENGERS  !  (FEE!)!  LINE-2  ! EE!  LINE-2  ! 

YEAR 

BUILT 

OR 

»R(BUILT 

(05)  PRUDENTIAL 

LINES/  INC. 

! 

i 

1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

t 

1 

! 

I 

! 

I 

PL  1-0150 

1525150 

20014A52! 

61.51 

51.2! 

3.5! 

- 

409! 

12.5! KOME 

!NT  NEW 

YORK 

1*70 

l 

1  1 

61.5! 

31.21 

1.9! 

-  1 

! 

! 

PL  1-0151 

1525151 

2001**52 ! 

81.5! 

31.2! 

6.5! 

- 

4091 

1 2. 5 ! NONE 

1  NT  NEW 

YORK 

1970 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

PL  1-0152 

1525152 

200 14  A  52  t 

61.51 

31.2! 

3.5! 

- 

409! 

1 2 . 5 1  NONE 

1 NT  NEW 

Y0« 

1*70 

! 

1  1 

41.5! 

31.2! 

1.9| 

-  ! 

I 

! 

PL  1-0155 

J  325153 

200»4A52! 

81.51 

31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.5! NONE 

(NY  NEW 

YORK 

1970 

1 

:  i 

81.51 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

| 

PL  1-C154 

1525154 

20014A52 1 

61.51 

31.2! 

4.5! 

- 

4091 

12.51NONE 

! NT  NEW 

TOR* 

1970 

! 

1  1 

81.5! 

51.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

PL  1-0155 

1525155 

20014*521 

41.51 

31.2! 

0.5! 

- 

409! 

12.5! NONE 

(NY  NEW 

YORK 

1920 

l 

1  1 

61.51 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

PL  1-0134 

J52S158 

20014*521 

61.51 

21.2! 

8.5! 

- 

409! 

1  2*5 1  NONE 

t  NT  NEW 

YORK 

1970 

! 

1  1 

61.5) 

31.2! 

1.«! 

-  ! 

! 

1 

PL  1-C157 

1525157 

20014*52! 

61.5! 

31.21 

8.5! 

- 

40®! 

12.5! NONE 

!  NT  NEW 

YORK 

1970 

! 

1  1 

41.5] 

31.2! 

1.9! 

-  I 

! 

! 

PL  1-C153 

1525158 

20014*521 

41.5! 

31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.5! NONE 

(NT  NEW 

YORK 

1970 

I 

!  1 

61.51 

31.21 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

PL  1 -Cl  60 

1525160 

20014*521 

81.5! 

31.2! 

8.51 

- 

409! 

12.5! NONE 

! NT  NEW 

YORK 

1970 

! 

1  1 

61.51 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

1 

PL  1-C161 

! 5251 61 

20014*521 

61.5! 

31.2! 

8.51 

- 

409! 

12.5! NONE 

(NT  NEW 

YORK 

1970 

1 

l  1 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

PL  1-C162 

1525162 

200)4*521 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

- 

409! 

1 2.5 1  NONE 

! NT  NEW 

YORK 

1970 

I 

!  ! 

41.51 

31.2! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

PL  1-C163 

] 525163 

20014*52! 

81.5! 

31.2! 

8.5! 

- 

409! 

1 2. 5 1  NONE 

1  NT  NEW 

YORK 

1970 

t 

|  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  1 

! 

I 

PL  1-0164 

132516* 

20014*52! 

81.3! 

31.2! 

8.5! 

- 

40®! 

12.5 1  NONE 

! NT  NEW 

YORK 

1970 

1 

1  1 

81.51 

31.2! 

1.9* 

-  1 

! 

i 

PL  1-C145 

! 325165 

20014AS21 

61.51 

31.2! 

8.C! 

- 

409! 

12. SlhONC 

(NT  NEW 

YORK 

1970 

! 

1  1 

61.51 

31.21 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

PL  1-0164 

1525166 

20014*52! 

81.5! 

31.21 

8.5! 

- 

40«! 

1 2. 5 ( NONE 

! NY  NEW 

YORK 

1®70 

1 

1  1 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

PL  1-0167 

1525167 

20014*521 

81.51 

31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.5 {NONE 

|NT  NEW 

YORK 

1970 

1 

1  1 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

-  i 

! 

! 

PL  1-0169 

1525169 

20014*521 

81.51 

31.2! 

5.5! 

- 

409! 

12. SIMONE 

(NT  NEW 

YORK 

1970 

! 

1  1 

61.51 

31.2! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

PL  1-0170 

1525170 

200(4*521 

81.5! 

31.2! 

e.si 

409! 

12.51 MOHE 

!  NY  NEW 

YORK 

1970 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

PL  1-0171 

1  5251  71 

2001 4*52! 

81.5! 

31-21 

6.5! 

409! 

12.5  1  NONE 

!NY  N^w 

YORK 

1970 

1 

1  1 

41.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

1 

PL  1-C172 

1525172 

200(4*52! 

81.51 

31.2! 

8.5! 

409! 

12.5! NONE 

!NY  NEW 

YORK 

1970 

1 

t  I 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

PL  1-0173 

1515175 

20014*52! 

41.5! 

31.2! 

8.5! 

409! 

1 2.5! NONE 

(NT  NEW 

YORK 

1970 

1 

I  1 

41.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

PL  1-0174 

1525174 

20014*52! 

81.51 

31.2! 

6.5! 

409! 

12.5! NONE 

! NY  NEW 

YORK 

1970 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

PL  1-0175 

1525175 

20014*52! 

61.51 

31.2! 

5.5! 

40®! 

12.5  I  NONE 

! NY  NEW 

YORK 

1970 

1 

1  1 

41.51 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

PL  1-0177 

1525177 

20014*52! 

41.5! 

31.2! 

8.5! 

409! 

12.5 (NONE 

1  NT  NEW 

YORK 

1970 

! 

1  1 

61.5! 

21.2! 

1.9! 

-  1 

I 

I 

PL  1-0174 

1525178 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

6.5! 

409! 

12.SIN0NE 

(NT  NEW 

YORK 

1*70 

1 

1  1 

61.51 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

I 

! 

PL  1-0179 

15251  79 

2C014*  521 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

40®! 

12.5! NONE 

(NY  NEW 

YORK 

1970 

! 

1  1 

81.5! 

31.2! 

1.9| 

-  ! 

! 

1 

PL  1-0180 

1525180 

20014*521 

61.51 

31.2! 

5.5! 

409! 

12.5! NONE 

1  NY  NEW 

YORK 

1970 

J 

1  t 

61.5! 

31.2! 

1.9* 

-  ! 

l 

i 

PL  1 -Cl  81 

1525181 

20014*52! 

41.5! 

31.2! 

8.51 

- 

409! 

12.5 ! NONE 

! NT  NEW 

YORK 

1970 

! 

1  1 

81.51 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

pl 

1525142 

20014*52! 

81.5! 

31.2! 

8.5! 

- 

40®! 

12.S!K0Kt 

! NT  NEW 

YORK 

1970 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  1 

* 

( 

PL  1-0183 

1525183 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

- 

40®! 

1 2 . 5 1  NONE 

!  NT  NEW 

YORK 

1970 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

Pi  1-0184 

1525184 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

- 

40®! 

1 2.5! NONE 

!  NY  NEW 

YORK 

1970 

! 

1  ! 

41.5! 

31.2! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

pl  i-vss; 

1525185 

20014*521 

51.5! 

31.2! 

5.5! 

- 

409! 

1 2.5 ! NONE 

(NT  NEW 

YORK 

1970 

t 

!  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

( 

i 

PL  1-0187 

1525187 

20014*52! 

51.5! 

31.2! 

5.5! 

- 

409! 

12.5! NOXE 

(NY  NEW 

YORK 

1971 

1 

!  ! 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

t 

PL  1-0188 

1525188 

20014*521 

61.5! 

31.2) 

8.5! 

- 

409! 

1 2. 5 ! NONE 

(NT  NEW 

YORK 

1971 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

1 

PL  1-0189 

1525189 

20014*521 

61.5! 

31.2! 

6.S! 

- 

409) 

12.51  NONE 

(NT  NEW 

YORK 

1971 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

_  i 

! 

t 

PL  1-0190 

1525190 

200(4*52! 

61.5! 

31.2! 

8.S! 

- 

40®  j 

1 2.5  ! NONE 

(NT  NEW 

YORK 

1971 

! 

!  1 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

l 

I 

PL  1 -Cl  91 

1525191 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.51N0NE 

(NY  NEW 

YORK 

1971 

1 

!  1 

61.51 

31.21 

1.9! 

-  ! 

I 

1 

PL  1-0192 

1525192 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

3.5! 

- 

409! 

12.SIN0KE 

(NY  NEW 

YORK 

1971 

1 

I  1 

61.51 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

PL  1-0193 

1525193 

20014*521 

61.51 

31.2! 

3.51 

- 

4091 

12.51  NONE 

(NY  NEW 

YORK 

1971 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

PL  1-0195 

1525195 

20014*52! 

41.5! 

31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.5 1  NONE 

(NY  NEW 

YORK 

1971 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.91 

-  ! 

( 

( 

PL  1-0194 

1525196 

200(4*52! 

61.51 

31.2! 

8.5! 

- 

4091 

12.5 1  NONE 

(NT  NEW 

YORK 

1971 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  I 

1 

! 

PL  1-0197 

1525197 

2C014A52I 

61.5! 

31.2! 

3.5! 

- 

409! 

1 2.5 ! NONE 

(NY  NEW 

YORK 

197" 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

1 

PL  1-0198 

1525198 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

- 

409! 

1 2  •  5 ! NONE 

(NY  NEW 

YORK 

m. 

1 

1  1 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

PL  1-0199 

1525199 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.5! NONE 

(NT  NEW 

YORK 

1971 

« 

!  ! 

41. S! 

31.2! 

1  •  °5 

-  ! 

; 

1 

PL  1-0200 

i  S25200 

20014*52! 

61.5! 

31.21 

8.5! 

- 

409! 

1 2*5  1  NONE 

(NY  NEW 

YORK 

1971 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

PL  1-0201 

1S25201 

20014*52 1 

61.5! 

31.21 

8.5! 

- 

409! 

12.5! NOME 

(NY  NEW 

YORK 

1971 

I 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  1 

! 

1 

PL  1-0202 

1525202 

20014*521 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.51  NONE 

(NY  NEW 

YORK 

1971 

} 

1  I 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

• 

-  ! 

! 

( 

PL  1-0203 

1525203 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

- 

409! 

1J.5IN0HE 

(NY  NEW 

YORK 

1971 

! 

i  1 

61.5! 

31.2! 

1.91 

-  ! 

I 

| 

PL  1-0204 

1525204 

20014*52! 

61.5! 

31.21 

8.5! 

- 

409! 

12.5 !  HONE 

(NT  NEW 

YORK 

1971 

1 

1  I 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

1 

PL  -0205 

1525205 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.51 

- 

409) 

12.5 (NONE 

(NY  NEW 

YORK 

1971 

1 

1  1 

61.51 

31.2! 

1.91 

-  1 

! 

1 

PL  1-0206 

1525206 

20014*521 

61.5! 

31.21 

3.5! 

- 

409! 

12.5 1  NONE 

,(NY  NEW 

YORK 

1971 

t 

1  f 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  1 

! 

1 

PL  1-0207 

1525207 

20014*521 

61.5! 

31.21 

6.5! 

- 

4091 

12.5! NONE 

(NT  NEW 

YORK 

1971 

l 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

) 

I 

PL  1-0208 

1525208 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

6.5! 

- 

409| 

12. 5) NONE 

(NY  NEW 

YORK 

1971 

1 

t 

1  1 

1  1 

61.5! 

! 

31.2! 

! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 
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OF  VES 
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i 

IVTlCt  DIMENSIONS  J  DRAFT! 

!C 

IMCXTV1  HIEH-  1 

1  V  C  S  S  e  L 

! 

6 1ST  1 

OPERATOR 

I  NET  (CODE! LENGTH!  BROTH! 

1 

( 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING 

t 

YEAR  ( 

EG.  1  REG.ILO 
////!/////! 

tTC 1  BASE 

1A01  LXNE-1 

1  COAST 

1  TER  \  SEE!// 

EC  1 

1/ 

fi/tit/i  POINT  !  LINE 

-1 

BUILT  ! 

VESSCl  «ANE 

At'ft  NUMBER 

!  GUARD 

1  TOU-  1PA6EI  0VET-I0VU-I////2I  HOASEI 

PASS-  t (LIGHT) ! /////////////// /1TO I////////// 

OR  ! 

!  NUMBER 

1  NACE  1  IV  1 

ALL  1  ALL  (LIGHT!  ROVER! 

ENGERS  !  (FEET)!  LINE 

-2 

IECI  LINE-2 

I .REBUILT [ 

(OS)  F«U»CNTI*I. 

LINES/  INC. 

1 

I 

1 

!  1 

1  1 

1  ! 

!  ! 

1  ! 

(  ! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

! 

! 

f L  1*0209 

(CONTINUED)} 

1525209 

!  ! 
2001**52! 

!  1 
61.51  31.21 

1 

8.51 

_ 

! 

609! 

! 

12.5! NONE 

! 

1  NY  NCU  YORK 

1971  I 

I 

i 

!  1 

61.5!  31.2! 

1.91 

-  ! 

! 

1 

!NY  NEW  YORK 

1971  ! 

PL  1-0210 

1525210 

2C0! *AS?t 

61.5!  31.21 

8.5! 

- 

6091 

1 2 .5 1  NONE 

I 

!  1 

61.S!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

|NV  NEW  YORK 

1971  ! 

PL  1-0211 

1525211 

2001**52! 

61.5!  31.21 

8.51 

- 

609! 

12.3! NONE 

i 

!  1 

61.5!  31.21 

1.91 

-  1 

! 

1 

lNY  NEW  YORK 

1971  ! 

PL  1-0212 

1525212 

2001 **52! 

61.5!  31.21 

8.5! 

- 

609! 

12.5 (NONE 

I 

(  1 

61.5!  31.21 

1.9! 

-  ! 

I 

1 

lNY  NEW  YORK 

1971  ! 

PL  1-0213 

1525213 

2001**521 

61.5!  31.2! 

a.5t 

- 

609! 

12.31  NONE 

! 

I  ( 

61.51  31.21 

1.9! 

-  ! 

I 

1 

INY  NEW  YORK 

1971  ! 

PL  1 —021 4 

152521'- 

2001**52 1 

81.5!  31.2! 

8.51 

- 

609! 

1 2. SI  NONE 

i 

1  ! 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

t 

1 

1971  ! 

PL  1-0215 

1525215 

2001**52  1 

61.5!  31.2! 

8.51 

- 

609! 

12.3 ! NONE 

INY  NEW  YORK 

1 

1  I 

91.5!  21.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

INY  NEW  YORK 

1971  ! 

PL  1-0*1* 

1  3  2  5 » <  6 

200***521 

61.51  31.2! 

8.51 

- 

609! 

12.3!  HONE 

1 

i  ! 

61.51  31.21 

1.9! 

-  ! 

1 

1 

INY  NEW  YORK 

1971  t 

PL  1-0217 

!52S2t7 

20t  1**52  l 

61.51  31.21 

6.3! 

- 

609! 

1 2.5 t NONE 

! 

1  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

INY  NEV  YORK 

1971  ! 

PL  1-0*1* 

1525218 

2001**52! 

61.51  31.21 

8.5! 

- 

6091 

1 2. 3! NONE 

! 

1  t 

61.51  31.21 

1.91 

-  1 

! 

! 

1971  1 

PL  1-0219 

152521  9 

2001**52! 

61.51  31.2! 

6.51 

- 

609! 

1 2.3  fNONE 

INY  NEV  YORK 

1 

1  t 

61.51  31.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

1 

1971  1 

PL  1-0220 

1525220 

2001**521 

61.5!  31.2! 

6.51 

- 

609! 

12.5! NONE 

(NY  NEV  YORK 

l 

(  1 

61.51  31.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

!NY  NEV  YORK 

1971  1 

PL  1-0221 

1525221 

• 

»fiOI*AS2! 

61.5!  31.2! 

6.5! 

- 

609! 

1  2.5! NONE 

1 

1  1 

61. 5!  31.2! 

1  •  V! 

-  1 

! 

! 

I  NY  NEW  YORK 

1971  i 

PL  1-0222 

1525222 

2001**521 

61.5!  31.2! 

8.5! 

- 

6091 

1  2.5 1  NONE 

! 

1  1 

61.5!  31.21 

1.9! 

-  ! 

1 

1 

INY  NEV  YORK 

1971  1 

PL  1-0223 

1525223 

t 

2001**52! 

61.5!  21.21 

6.5! 

- 

6091 

12.5  1  NONE 

! 

1  I 

61.5!  31.21 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

INY  NEW  YORK 

1971  1 

PL  1-0224 

152572* 

2001**52! 

61.5!  31.2! 

8.5! 

- 

609! 

12.51N0NE 

1 

1  1 

61.5!  31.21 

1.9! 

-  1 

1 

! 

INY  NEV  YORK 

1971  ! 

PL  1-C225 

1525225 

200!**$2( 

61.5!  31.2! 

6.5! 

- 

609! 

1 2.5! NONE 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  | 

! 

! 

INY  NEW  YORK 

1971  ! 

PL  1-0226 

1525226 

2001**52! 

61.51  31.21 

6.3! 

- 

609! 

1 2. 5 1  NONE 

1 

1  ! 

61.51  31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

!NY  NEV  YORK 

1971 

PL  1-0225 

1525228 

2001**52! 

61.5!  31.2! 

8.5! 

_ 

609! 

12. 3! NONE 

« 

1  ( 

61.5!  31.2! 

1.9* 

-  1 

I 

! 

INY  NEV  YORK 

1971  I 

»L  1-0229 

!*>25?29 

200 (* *52 ! 

61.5!  31.2! 

6.5! 

- 

60»! 

12.51NONE 

1 

1  I 

61.5!  31.21 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

INY  NEV  YORK 

1971 

PL  1-0231 

1525231 

2001**52! 

61.5!  31.2! 

8.5! 

- 

609! 

1 2.5 !  NONE 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

1  NY  NEV  YO»K 

1971 

PL  1-0232 

1321231 

2001**52! 

81.5!  31.21 

6.5! 

- 

609! 

1 2 .5 INOHE 

1 

1  ! 

61.3!  31.21 

1.9* 

-  1 

1 

! 

INY  NEW  YOPK 

1971 

PL  1-0233 

1525213 

200!*'j»?' 

61.5!  31.2! 

S.S! 

- 

609! 

12.51  NONE 

1 

1 

81.5!  “11.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

t 

INY  NEV  YORK 

1971 

PL  1-0236 

1325234 

200! *A ' J 

61.5!  31.2! 

8.5! 

- 

609! 

■'2.5  !NONE 

1 

1  t 

61.51  31.2! 

1.9* 

-  ! 

1 

! 

INY  NEV  YORK 

1971 

PL  1 —0235 

1525235 

2001**52! 

81.5!  31.2! 

8.5! 

- 

60«! 

12.5! NONE 

! 

1  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  I 

l 

! 

INY  NEV  YORK 

1971 

PL  1-0236 

1525236 

2001**52! 

41.5!  31.2! 

8.5! 

- 

609* 

1 2.5JN0NE 

PL  1-0237 

1 

1525237 

1  1 
2001**52! 

81.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 

1.9! 

8.5! 

_ 

-  ( 
609! 

! 

12.5INCM! 

! NY  NEV  YORK 

1971 

! 

!  1 

91.5!  31.2! 

1.9! 

-  1 

! 

1 

!NY  NEV  YORK 

1971 

PL  1-0233 

1525238 

2001**521 

81.5!  31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.5 InONL 

| 

1  1 

41.5!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

i 

INY  NEW  YORK 

1971 

PL  1 -0239 

1525239 

2001**52  1 

81.5!  31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.5 (NONE 

t 

1  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

!NY  NEW  YORK 

1971 

PL  1-02*0 

15252*0 

2001**52! 

81.5!  31.2! 

8.5! 

- 

409* 

1 2.5 ! NOME 

| 

1  1 

81.5!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

INY  NEV  YORK 

1971 

PL  1-02*1 

15252*1 

2001**52! 

61.5!  31.2! 

4.5! 

- 

409! 

12.3INONE 

1 

1  1 

61.5!  31.21 

1.9* 

-  * 

1 

1 

INY  NEV  YORK 

1971 

PL  1-02*2 

15252*2 

2001**52! 

81.5!  31.2! 

3.5! 

- 

4C9! 

12. 51  NONE 

1 

i  1 

91.5!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

INY  NEV  YORK 

1971 

PL  1-02*3 

15252*3 

2001**521 

61.5!  31.2! 

8.5! 

- 

409! 

1 2. 3 (NONE 

1 

1  1 

41.5!  31.21 

1.91 

-  ! 

! 

I 

INY  NEV  YORK 

1971 

PL  1-02** 

15252** 

2001**52! 

61.5!  31.2! 

6.5! 

- 

409! 

12.5 ! NONE 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

1.9* 

-  ! 

! 

1 

INY  NEW  YORK 

1971 

PL  1-02*5 

15252*5 

2001**521 

61.5!  31.2: 

2.5! 

- 

409! 

1 2 . 5 1  NONE 

1  1 

81. 5!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

i 

INY  NEV  YORK 

1971 

PL  1-02*6 

15252*6 

2001**52! 

81.5!  31.2! 

1.5! 

- 

409! 

12.5! NONE 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

1,9* 

-  ! 

! 

! 

!NY  NEV  YORK 

1971 

PL  1-02*7 

15252*7 

2001**521 

41.5!  31.2! 

6.5! 

- 

409! 

12.5! NONE 

! 

1  ! 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  1 

! 

i 

INY  NEV  YORK 

1971 

PL  1-02*8 

15252*8 

2001**52! 

41.5!  31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12*5! NONE 

1 

!  ! 

41.5!  31.2! 

1.91 

—  ! 

! 

I 

INY  NEV  YORK 

1971 

PL  1-02*9 

15252*9 

2001**52! 

61.5!  31.2! 

8.5! 

- 

409* 

1 2.51  NONE 

1 

1  1 

41.5!  31.2! 

1.9* 

-  ! 

! 

! 

INY  NEW  YORK 

1971 

PL  1-C250 

1525250 

2001**52! 

61.5!  31.2! 

8.51 

- 

409! 

12.51  NONE 

1 

!  I 

61.5!  31.2! 

1.9! 

—  1 

! 

INY  NEV  YORK 

1971 

PL  1-C251 

1525251 

2001**52! 

61.5!  31.2! 

S.S! 

- 

409  | 

12.5!  NONE 

| 

(  ! 

81.5!  31.2! 

1.9! 

-  * 

! 

INY  NEV  YORK 

1971 

PL  1-0252 

1525232 

2001**521 

61.5!  31.2! 

8.5! 

- 

409! 

1 2.5 1  NONE 

| 

!  ( 

81.5!  31.2! 

1.9! 

-  1 

1 

INY  NEV  YORK 

1971 

PL  1-0253 

1525253 

2001**52! 

41.5!  31.2! 

8.5! 

- 

409! 

1 2. 5! NONE 

1 

1  ! 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

! NY  NEV  YORK 

1971 

PL  1-025* 

152525* 

2001**52! 

41.5!  31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.51NONC 

| 

!  ! 

41.5!  31.2! 

1.9* 

-  1 

1 

! 

INY  NEW  YORK 

1971 

PL  1-0255 

1525255 

2001**52 1 

41.5!  31.2! 

6.5! 

- 

1 2. 51  NONE 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

INY  NEW  YORK 

1971 

PL  1-0256 

1525256 

2001**52! 

61.5!  31.2! 

6.5! 

- 

409! 

12.5IN0NE 

| 

1 

!  ! 

61.5!  31.2! 

I.vt 

-  1 

{ 

! 

INY  NEW  YORK 

* 

1971 

PL  1-0257 

1525257 

2001**52! 

61.51  31.21 

6.5! 

- 

409! 

12.5! NONE 

1 

!  I 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

INY  NEV  YOPK 

1971 

PL  1-0258 

(525258 

2001**52! 

61.5!  31.2! 

6.5! 

- 

409! 

1 2 , 5! NONE 

1 

1  1 

81.51  31.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

INY  NEV  YORK 

1971 

PL  1-0259 

(525259 

2001**52! 

61.5!  31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.5! NONE 

| 

(  ! 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

1971 

PL  1-C260 

(525260 

2001**521 

81.5!  31.2! 

8.3! 

- 

409! 

1 2.5 (NONE 

INY  NEV  YORK 

( 

1  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  I 

1 

1 

(NY  NEV  YORK 

1971 

PL  1-0261 

1525261 

200(4*5?! 

41.5!  31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.5! NONF 

s 

1  ! 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

(NY  NEV  YORK 

1971 

PL  1-0262 

(525262 

2001**52! 

41.5!  31.2! 

3.5! 

- 

409! 

12.5! NONE 

1 

1  ! 

61.5!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

1971 

PL  1-0263 

1525263 

2001**521 

61.5!  31.2! 

3.5! 

- 

409! 

12.5! NONE 

! NY  NEV  YORK 

| 

1  ! 

41.5!  31.2! 

1.9! 

•  | 

I 

! 

(NY  NEW  YORK 

1971 

PL  1-026* 

(52526* 

2001**521 

41.5!  31.2! 

8.51 

- 

409! 

12.5 (NONE 

! 

!  ! 

!  1 

41.5!  31.21 
1  ! 

1.9J 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

700 

TABLE  2  -  0ESCAIH19H 

l  OF  VESSELS 

ENiRl 

OIJT!  OPERATOR 

! 

1  NET 

! VTCC!  OININStONS  1 D*Af Tl 
lC06ClLCS5TH!utDTH|  1 

1CAPACITY! 

1  ! 

HUH-  | 
CST  ! 

CAfSO  HANDLING 

(VESSEL 
IS  (OPERATING 

!  ! 

t  ! 

-IAEG1S- 

!•***{  AEG.  1  AE5.IL0AD-! 

I  CARGO  J 

FIXED  1 

EOUIMENT 

ITC!  JASE 

!  YEAA  1 

! 

COAST 

!  TEA 

!  SEE !//////</// / / 1  £0  l 

!//////// ! 

F*!NT  1 

LINE-1 

IAOI  LIAt-l 

I  BUILT  ! 

VESSEL  MH  AND  HUN8ER  ! 

GUARD 

I  TON- 

!M5£!  Ovt»-!OV£»-l  I//I/1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) 1 //////////////// ITO! IIUIUlU 

1  OF  I 

1 

NUN8EA 

1  NICE 

1  IV  1  AU.  1  ALL,  tLSSHTl 

POWER!  CNGCAS  1 

CFCCTM 

LINE* 2 

1 C  Cl  LINE-2 

1 •REOUILT! 

1  I  !  1  !  !  !  !  !  I  ! 

t  1  I  1  I  I  1  I  I  *  I 


<031  PRUDENTIAL 

LINES#  INC.  ! 
(CONTINUED)  I 

1 

1 

1  1 

1  1 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

n 

1-02*5 

15252*5 

1 

1 

1 

2001*3521 

1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

8.5! 

1.9! 

“  1 

*091 
-  1 

1 2 • 5 1  NONE 

1 

j*T  new 

YORK 

1971 

n 

1-02** 

15252*4 

1 

1 

2001**321 
t  1 

61.51 

61.51 

31.21 

31.2! 

&  •  31 
1.9! 

—  1 

*09! 

-  ! 

12.5INONC 

1 

INT 

1 

NEW 

YORK 

1971 

PL 

1-02*7 

1525267 

1 

1 

1 

200  !*A52 1 

I  1 

61.31 

61.5! 

31.21 

31.2! 

8.5! 

1.9! 

—  1 

*09! 

-  1 

1 2. 5 1  NONE 

1 

INT 

1 

NEW 

YORK 

1971 

PL 

1-024* 

15252*8 

! 

1 

1 

2001**52! 

1  i 

61.51 

41.5! 

31.2! 

31.2! 

8.5! 

1.9! 

■  1 

*0»! 

-  1 

12.3 (NONE 

1 

INT 

1 

NEW 

YORK 

1971 

FL 

1-02*9 

1525269 

1 

I 

I 

20014*52 1 
!  1 

61.31 

61.51 

31.21 

31.21 

8.51 

1.9! 

—  1 

*09! 

-  I 

1 2.5 iNONE 

1 

!  NY 

1 

NEW 

YORK 

1971 

FI 

1-0270 

1523270 

1 

1 

1 

200 ! 4 A  S2 1 

1  1 

61.5! 

*1.51 

31.2! 

31.21 

8.5! 

1.9! 

—  1 

i  #• 

o 

■o 

12.51  NONE 

I 

INT 

1 

NEW 

TO** 

1971 

FL 

1-0271 

1525271 

! 

1 

1 

20014A52I 

1  1 

61.5! 

61.5! 

31.21 

31.21 

8.51 

1.91 

“  I 

409! 

-  1 

12.5 (NONE 

1 

IU« 

i  “ 

rc.-s 

•  ?7i 

FL 

1-0272 

1525272 

! 

! 

200UAS2! 

1  1 

61.5! 

61.51 

31.21 

31.2! 

8.51 

1.9! 

"  1 

*09! 

-  1 

1 2.5! NONE 
! 

INT 

1 

NEW 

YORK 

1971 

FL 

1-0273 

1525275 

1 

1 

1 

2001**57! 

1  1 

41.5! 

61.5! 

31.2! 

31.21 

8.5! 

1.91 

“  1 

*09! 

1  2  •  5 ! NONE 
! 

INT 

1 

NEW 

YOAK 

1971 

FL 

1-C275 

1575275 

1 

1 

I 

2001**52! 

1  1 

61.5! 

41.5! 

31.21 

31.2! 

8.51 

t.9! 

-  1 

*09! 

-  1 

12.5! NONE 

1 

1  NT 

1 

NEW 

YOA* 

1971 

FL 

1-027# 

152527* 

! 

1 

I 

2C0S4AS2! 

1  1 

41.5! 

41.5! 

31.2! 

31.21 

6.5! 

1.9! 

’  1 

*091 
-  ( 

1 2 .5 (NONE 
l 

INT 

1 

NEW 

YOAX 

1971 

FL 

1-027* 

1525278 

1 

l 

1 

2001**52! 

1  1 

61.5! 

61.51 

51.2! 

31.2! 

6.5! 

1.9! 

*  1 

*09! 

12.5 ! NONE 

I 

INT 

I 

NEW 

YOA* 

1971 

FL 

1 —0270 

1525279 

1 

1 

I 

2001**521 

1  ! 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

6.vJ 

5.9! 

“  1 

*09) 

-  1 

1 2.5 1  NONE 
! 

(NT 

1 

NEW 

YOAK 

1971 

FL 

1-0280 

1525280 

1 

1 

1 

2n0 1 4 A  52 1 

1  1 

41.51 

61.5! 

31.21 

31.2! 

8.5! 

1.91 

—  1 

*091 
-  1 

12.5! NONE 
! 

1  NT 

1 

NEW 

TOP* 

1971 

FL 

1-025! 

1525281 

1 

1 

I 

2001**52! 

1  1 

61.51 

61.5! 

31.21 

31.21 

8.51 

1.9! 

"  1 

*09! 

-  1 

12.51  NONE 
! 

INT 

1 

NEW 

YOAK 

1971 

FL 

1-0252 

15252*2 

! 

t 

1 

2001**52 1 

I  1 

61.5! 

61.5! 

31.21 

31.21 

8.5! 

1.9! 

“  1 

*09! 

-  t 

1 2. 5 ! NONE 
! 

(NT 

1 

NEW 

TOAK 

1971 

FL 

1-0283 

1525285 

1 

! 

! 

2001**521 

1  1 

41.51 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

8.5! 

1.91 

-  t 

*09! 

-  ( 

12.5! NONE 

1 

INT 

1 

NEW 

YOAK 

1971 

FL 

1-028* 

152528* 

I 

1 

1 

2  501**52 ! 
i  1 

51.51 

61.5! 

31.21 

31.21 

6.5! 

1.9! 

—  ! 

*09} 

-  1 

1  2  •  5 ! NONE 

1 

INT 

1 

NEW 

YOAK 

1971 

FL 

1-0285 

15252*5 

! 

I 

1 

2001**52! 

!  1 

*1.5! 

61.5! 

31.21 

31.2! 

8.51 

1.9! 

*09! 

-  ! 

12.5! NONE 
! 

INT 

1 

NEW 

YORK 

1971 

FL 

1-0265 

152528* 

1 

1 

1 

2001**521 
!  ! 

61.5! 
61. Si 

31.21 

31.21 

6.51 

1.91 

*C91 
-  ! 

12.5 (NONE 
l 

INT 

1 

NEW 

YOAK 

1971 

FL 

1-0257 

1525287 

I 

1 

2001**52! 
t  ! 

61.5! 

61.51 

31.21 

31.21 

8.5! 

1.9! 

*09! 

-  ! 

12*51  NONE 

INT 

1 

NEW 

TOAK 

1971 

FL 

1-0288 

1525238 

1 

1 

1 

2001**521 

1  ! 

61.5! 

41.51 

31.2! 

31.2! 

6.51 

1.91 

*09! 

7  I 

12.3IN0NC 

! 

!NV 

1 

NEW 

YORK 

1971 

FL 

1-0289 

1525289 

! 

1 

1 

2001**521 

1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

6.5! 

1.9! 

*09! 

-  1 

12.51  NONE 

INT 

1 

NEW 

TOAK 

1971- 

FL 

1-0290 

1525290 

1 

! 

I 

2001**521 
!  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

6.5! 

1.9! 

*09! 

-  1 

12.51NONE 

1 

INT 

1 

NEW 

TOAK 

1971 

FL 

1-0291 

1525291 

1 

1 

1 

2001**52! 

1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.21 

6.5! 

1.91 

*091 

12.5! NONE 

1 

INT 

1 

NEW 

TOAK 

1971 

FL 

1-0292 

1525292 

I 

1 

I 

2001**52! 

1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.21 

8.5! 

1.9! 

*09! 

-  1 

12.51N0NF 

1 

INT 

1 

NEW 

YORK 

1971 

PL 

1-0293 

1525295 

! 

1 

I 

2001**52! 

1  1 

61.51 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

6.5! 

1.91 

*09! 

-  1 

12.5! NONE 

INT 

! 

NEW 

YORK 

1971 

FL 

1-029* 

152529* 

1 

1 

1 

2001**521 

1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

6.5! 

1.9! 

*09| 

-  1 

12.51N0NE 

1 

INT 

1 

NEW 

YORK 

1971 

PL 

1-0295 

1525295 

1 

1 

! 

2001**52! 

1  ! 

61.51 

41.5! 

31.2! 

31.21 

6.5! 

1.9! 

*09! 

-  1 

12.51N0NE 

1 

I  NT 

1 

NEW 

YORK 

1971 

FL 

1-0294 

152529* 

t 

1 

I 

2001**521 

1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.21 

6.5! 

1.9! 

*09! 

-  1 

12.5! NONE 

i 

INT 

1 

NEW 

YORK 

1971 

FL 

1-0297 

1525297 

I 

I 

1 

2001**52! 

1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

8.5! 

1.9! 

*09! 

-  1 

1 2.3 InONE 

1 

INT 

1 

NEW 

TOAK 

1971 

PL 

1-029* 

1525298 

1 

1 

1 

2001**521 

1  ! 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

8.5! 

1.9! 

*09! 

12.51  NONE 

1 

INT 

1 

NEW 

TOAK 

1971 

FL 

1-0299 

1525299 

1 

1 

1 

2001**52! 

1  1 

61.51 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

8.5! 

1.9! 

—  ! 

*091 
-  1 

12.5 INONE 

I 

INT 

! 

NEW 

TOAK 

1971 

PL 

1-0301 

1525301 

1 

1 

1 

2C01**52l 

1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

8.5! 

1.9! 

-  ! 

*09! 

-  1 

12.5! NONE 

1 

INT 

1 

NEW 

YORK 

1971 

FL 

1-0302 

1525302 

1 

1 

1 

2001**52! 

1  1 

61.5! 

61.5! 

31.21 

31.2! 

6.5! 

1.91 

■  1 

*09! 

-  1 

12.5! NONE 

1 

INT 

! 

NEW 

YORK 

1971 

PL 

1-0303 

1525303 

1 

1 

1 

2001**52! 

!  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

8.5! 

1.9! 

“  1 

*09! 

-  1 

12.5 1  NONE 

1 

NT 

1 

NEW 

YORK 

1971 

FL 

1-030* 

152530* 

I 

1 

1 

2001**52! 

1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.21 

8.5! 

1.9! 

“  1 

*09! 

-  1 

12.51  NONE 

1 

INT 

1 

NEW 

YORK 

1971 

FL 

1-0305 

1525305 

I 

1 

1 

2001**52! 

1  1 

*1.5! 

61.5! 

31.21 

31.21 

8.5! 

1.9! 

“  1 

*09! 

-  ! 

12.5 (NONE 

1 

INT 

i 

NEW 

YORK 

1971 

FL 

1-030* 

152530* 

I 

I 

I 

2001**52! 

1  1 

61.5! 

61.5! 

31.21 

31.2! 

8.5! 

1.9! 

"  1 

*09! 

-  1 

1 2. 5 INONE 

t 

Int 

1 

NEW 

TOAK 

1971 

FL 

■ 

o 

o* 

o 

■»* 

1525307 

1 

1 

1 

2001**52! 

1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

8.5! 

1.9! 

“  1 

*09! 

-  1 

12.51N0NE 

! 

lNT 

! 

NEW 

YORK 

1971 

PL 

1-0308 

1525308 

1 

l 

1 

20014*521 

1  ! 

61.5! 

61.51 

31.2! 

31.2! 

8.5! 

1.9! 

—  ! 

*09! 

-  1 

12.5! NONE 
! 

INT 

1 

NEW 

YORK 

1971 

- 

PL 

1-0309 

1525309 

! 

I 

1 

20014*521 
!  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

4.5! 

1.9! 

“  1 

*091 
-  1 

12.5IN0NE 

1 

INT 

1 

NEW 

TOAK 

1971 

FL 

1-0310 

1525310 

I 

1 

1 

2001**521 
!  1 

61.5! 

61.5! 

31.21 

31.21 

6.5! 

1.9! 

■  1 

*09! 

-  ! 

12.5 (NONE 

1 

INT 

1 

NEW 

TOAK 

1971 

FL 

1-0311 

1525311 

1 

! 

1 

2001**52! 

1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

6.5! 

1.9! 

*  1 

*09! 

-  1 

12.5 INONE 

1 

INT 

1 

NEW 

YORK 

1971 

PL 

1-0312 

1525312 

1 

1 

1 

2001**52! 

1  i 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

6.5! 

1.9! 

*  I 

*091 
-  1 

12.5! NONE 

1 

INT 

1 

NEW 

YORK 

1971 

PL 

1-0313 

1525313 

I 

1 

1 

2001**521 

I  ! 

61. 5! 
61.5! 

31.2! 

31.2! 

6.5! 

1.9! 

*  1 

*09| 

-  1 

1 2.5 INONE 

INT 

1 

NEW 

YORK 

1971 

FL 

1-031* 

152531* 

1 

1 

1 

2001**52! 

1  ! 

61.5! 

61.51 

31.2! 

31.2! 

6.5! 

1.9! 

“  1 

o 

«#  » 

12.5! NONE 
! 

INT 

1 

NEW 

YORK 

1971 

FL 

1-0315 

1525315 

1 

I 

2001**52! 

!  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

8.S! 

1.9! 

“  I 

*09! 

-  1 

1 2.5! NONE 

1 

INT 

1 

NEW 

YORK 

1971 

PL 

1-0316 

1S2531* 

1 

1 

1 

2001**521 
!  1 

61.5! 

61.5! 

31.21 

31.2! 

8.5! 

1.9! 

-  1 

*09! 

-  1 

12.5 ! NONE 

1 

INT 

1 

NEW 

YORK 

1971 

FL 

1-0317 

1525317 

I 

! 

1 

2001**52! 

!  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

6.S! 

1.9! 

"  * 

*09! 

-  1 

12.5 {NONE 

1 

INT 

1 

NEW 

YORK 

1971 

FL  1 -031  8 

1525318 

1 

1 

1 

2001**52! 

1  ! 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

6.5! 

1.9! 

-  1 

*09! 

-  ! 

12.5 {NONE 

1 

lNT 

1 

NEW 

YORK 

1971 

FL 

1-0319 

1525319 

1 

1 

1 

2001**52! 

1  ! 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

8.5! 

1.9! 

•  1 

*09! 

-  1 

1 2. 5 {NONE 

1 

INT 

1 

NEW 

YORK 

1971 

FL 

1-0322 

1525322 

I 

1 

1 

2001**52! 

!  1 

41.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

8.51 

1.9! 

"  1 

*091 
-  1 

12.51N0NE 

1 

Int 

1 

NEW 

YORK 

1971 

FL 

1-0323 

1525323 

1 

1 

1 

2001**52! 

!  I 

61. S! 
61.5! 

31.2! 

31.2! 

8.51 

1.9! 

'  ' 

*09! 

-  1 

1 2. 5! NONE 

1 

INT 

1 

NEW 

YORK 

1971 

TA8LC  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENCRl 

1  IV7CC 1 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

(CAPACITY! 

MICH-  ! 

1  V 

E  S 

S  C  L  1 

! 

•  1ST! 

OPERATOR 

NET  ICOOEl LENSTHt  9K0THI 

I 

( 

I 

EST  !  CARCO  HANDUNC 

!$ 

0PEAAYIN6  1 

! 

i 

i 

i 

— — — — 

RE5IS-! ***•! 

ACC.  1 

REC.ILOA6-1 

1 

CARCO  ! 

FIXED  !  ECUXPHENT 

1TC!  CASE  ! 

YEAR 

!  COAST 

1  TEA  1  SEEI//////I/////I 

ED  l 

17///////! 

POINT  ! 

LINE-1 

1  AO 

LINE-1  1 

BUILT 

1 

VESSEL  NAME 

AND  HUMIER 

1  cum 

TON-  IPACE! 

OVER-I OVER*!/////! 

MORSE! 

PASS-  t (LICMT )!/////////////// /ITO !//////////! 

OR 

! 

I  NUMBER 

NACE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ILI6MTI 

POWER! 

EN6ERS  ( 

(FEET)! 

LINE-2 

ICE!  LINE-2  1 

♦REBUILT ! 

1 

! 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

(03)  PRUDENTIAL 

LINES/  INC* 

1 

1  1 

i 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

(CONTINUED  | 

1  1 

i 

1 

| 

! 

! 

! 

PL  1-0324 

1525324 

200141321 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  | 

409! 

12.5! NONE 

1  NY 

NEW' 

YORK 

1971 

1 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

! 

PL  1-C325 

1523325 

2001 4AS2I 

61.5! 

31.2! 

8.3! 

-  1 

4091 

12.5 1N0NE 

!HY 

NEW 

YORK 

1971 

I 

I 

!  1 

61.51 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

! 

PL  1-C326 

1523324 

200141521 

61.5! 

31.2! 

8. 5! 

409! 

12.5 1N0NE 

INY 

NEW 

YORK 

1971 

! 

t 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

t 

1 

PL  1-0327 

1525327 

20014A521 

61.51 

31.21 

8. 5! 

-  | 

409! 

1 2. 5 (NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1971 

! 

I 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  I 

1 

! 

PL  1-0321 

1525328 

20014*521 

61.5! 

31.21 

8.3! 

409! 

1 2.5! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1971 

! 

1 

1  1 

61.5! 

31.21 

1.9! 

1 

-  1 

! 

! 

PL  1-0329 

1523329 

20014*521 

61.5! 

31.2! 

8.3! 

-  ! 

409! 

12.5IN0NE 

1  NY 

NEW 

YORK 

1971 

1 

! 

1  t 

61.5! 

31.21 

1.9! 

1 

-  t 

! 

! 

PL  1-0330 

1525330 

200144521 

61.51 

31.2! 

8.3! 

-  I 

409! 

12.51N0NE 

INY 

NEW 

YORK 

1971 

! 

i 

t  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

! 

PL  1-0331 

1325331 

200! 4 A  52 1 

61.5! 

31.2! 

6.5! 

409! 

12.5! NONE 

1  NY 

NEW 

YORK 

1971 

! 

1 

1  1 

61.5J 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

1 

! 

PL  1-0332 

1525332 

200 1 4  A  52  1 

61.5! 

31.21 

6.5! 

409! 

12.5 (NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1971 

1 

I 

1  1 

61.5! 

31.21 

1.9! 

! 

-  i 

! 

! 

PL  1-0333 

1525333 

200 ! 4 A  52 1 

61.5! 

31.21 

6.5! 

409! 

12.5! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1971 

! 

I 

1  1 

61.5! 

31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL  1-0334 

1523334 

2001 4  A  32 ! 

61.51 

31.2! 

6.5! 

-  1 

409! 

12.5 1N0NE 

INY 

NEW 

YORK 

1971 

1 

I 

1  ! 

51.5! 

31.21 

1.9! 

t 

•  ! 

1 

1 

PL  ',-0334 

1525336 

20014*521 

61.5! 

31.2! 

6.51 

-  | 

409! 

12.3! HONE 

INY 

NEW 

YORK 

1971 

! 

l 

1  t 

61.5! 

31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL  1-0337 

1525337 

20014A52! 

61.5! 

31.21 

8.5! 

-  | 

409! 

12.5! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1971 

! 

I 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

i 

,»L  1-0338 

1525338 

2001**521 

61.5! 

31.2! 

6.31 

-  2 

409! 

12.5! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1971 

! 

I 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

! 

PL  1-C339 

1525339 

20014*52! 

61.3! 

31.2! 

6.3! 

409! 

12.5!  NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1971 

I 

! 

1  1 

61.51 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

( 

PL  1-0340 

1 523340 

20014*52! 

61.5! 

31.21 

6.5! 

-  | 

409! 

12.5 1N0NE 

INY 

NEW 

YORK 

1971 

! 

! 

1  1 

61.3! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

j 

PL  1-0341 

1525341 

20014*321 

61.5! 

31.21 

6.5! 

409! 

1 2. 5 ! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1971 

i 

! 

!  1 

61.3! 

31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL  1-0342 

1525342 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

6.S! 

409! 

1  2. SIMONE 

1ST 

NEW 

YORK 

19/1 

! 

1 

1  l 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

PL  1-0344 

1525344 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.51 

-  ! 

409! 

12.SIN0NE 

!NY 

NEW 

YORK 

1971 

! 

i 

1  1 

61.5! 

31.21 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

I 

PL  t-0345 

1525345 

20014*521 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  ! 

409! 

12.S1N0NE 

INY 

NEW 

YORK 

1971 

! 

I 

i  » 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

( 

PL  1-0346 

1575346 

2coi 4*32! 

81.5! 

31.2! 

8.5! 

-  ! 

409! 

12.5 (NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1971 

! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

1 

PL  1-0347 

1525347 

200 14*52 1 

61.5! 

31.21 

8.5! 

-  ! 

409! 

12.51NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1971 

1 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

| 

( 

PL  1-0348 

1525348 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  1 

409! 

1 2. S! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1971 

! 

! 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL  1-0349 

1525349 

20014*52! 

41.5! 

31.2! 

6.5! 

-  I 

409! 

12.5 (NONE 

INY 

NEW 

YOPK 

1971 

! 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

PL  1-0350 

1525350 

20014*32! 

61.5! 

31.2! 

4.5! 

-  ! 

409! 

12.5! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1971 

! 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

* 

! 

PL  1-0351 

1525351 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  ! 

409! 

12.5! NONE 

*!NY 

NEW 

YORK 

1971 

! 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

.  1 

I 

! 

PL  1-0352 

1525352 

20014*52! 

61.51 

31.2! 

6.5! 

-  I 

4C9i 

12.5! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1971 

! 

1 

1  1 

61.5! 

31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL  1-0353 

1525353 

20014*52! 

61.51 

31.2! 

6.5! 

.  1 

409! 

12.51  NONE 

Iny 

NEW 

YORK 

1971 

! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL  1-0354 

1525354 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

6.3! 

409! 

12.5! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1971 

! 

I 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  1 

! 

! 

PL  1-0355 

IS25355 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

409! 

1 2. 5IN0NE 

INY 

NEW 

YORK 

1971 

! 

t 

1  1 

61.5! 

31.21 

1.9! 

2 

-  ! 

! 

I 

PL  1-0356 

1525356 

20014*52*1 

81.5! 

71.21 

4.5! 

-  * 

409! 

12.51N0NE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1971 

! 

1 

1  ! 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

j 

-  I 

! 

I 

PL  1-0357 

1525357 

29014*52! 

61.5! 

31.2! 

4.5! 

—  2 

409! 

1 2. 5 ! NONE 

Iny 

NEW 

YORK 

1971 

! 

1 

1  1 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  1 

! 

1 

PL  1-0356 

1525359 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

4.5! 

-  i 

409! 

12.51N9NE 

!ny 

NEW 

YORK 

1971 

! 

1 

|  1 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

2 

-  1 

! 

! 

PL  1-035V 

1525359 

2Coi 4*52! 

81.5! 

31.2! 

8.5! 

i 

4Q9  i 

12.5 !  NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1971 

! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

2 

-  ! 

! 

! 

PL  1-0360 

1525360 

20014*52! 

81.5! 

31.2! 

4.5! 

i 

409! 

12.5INONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1971 

! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

PL  1-0361 

1525361 

1  200! 4»52i 

61.3! 

31.2! 

6.5! 

-  1 

409! 

1 2.5! NONE 

iNY 

NEW 

YORK 

1972 

! 

i 

!  1  ! 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

; 

-  1 

{ 

I 

PL  1-0362 

1525362 

1  20014*521 

61.5! 

31.2! 

4.5! 

-  ! 

409  • 

12.51N0NE 

!NY 

NEW 

YORK 

1972 

! 

i 

1  1  1 

61.5J 

31.2! 

1.9! 

2 

-  1 

! 

! 

PL  1-0363 

1575363 

1  20014*52! 

61.5! 

31.2! 

4.5! 

-  1 

40>i 

1 2 • 5! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1972 

! 

! 

1  1  1 

61.51 

31.2! 

1.9! 

i 

-  1 

j 

1 

PL  1-0364 

1525364 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

4.S! 

! 

409*! 

12.s1n0ME 

!  NY 

NEW 

YORK 

1972 

! 

j 

1  1 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  2 

1 

1 

PL  1-0365 

*1525365 

20014*52! 

41.5! 

31.2! 

4.5! 

-  j 

409! 

n.sihONE 

i  nv 

NEW 

YORK  ! 

1972 

1 

1 

1  • 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  1 

» 

1 

| 

PL  1-0366 

1525366 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

4.5! 

-  ! 

409*! 

12. 5!  NONE 

!NY 

NEW 

YORK  j 

1972 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9* 

! 

-  { 

! 

! 

PL  1-0367 

1525367 

200|4*52! 

61.5! 

31.2! 

6.5! 

-  ! 

409! 

12.5  ! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  I 

1972 

1 

» 

1  1 

41.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

l 

1 

PL  1-C369 

1525369 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

4.5! 

•  1 

409! 

1 2. sInONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1972 

1 

1  1 

61.5* 

31.2! 

1.9! 

i 

-  1 

1 

l 

PL  1-0370 

1525370 

20014*52! 

81.5! 

31.2! 

6.5! 

-  1 

409j 

12.5i.N0NE 

Iny 

NEW 

YORK  t 

1972 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  1 

1 

1 

PL  1-0371 

1525371 

200*14*52! 

61.5! 

31.2! 

4.5! 

-  ! 

409! 

1 2. SINONE 

«NY 

NEW 

YORK  ! 

1972 

1 

1  1 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

PL  1-0372 

1525372 

20014*521 

61.3! 

31.2! 

8.5! 

-  1 

409! 

12.5iNON£ 

J  NY 

NEW 

IORK  I 

1972 

l 

1  1 

81.5! 

31.2! 

1.V! 

!* 

-  ! 

! 

PL  1-C373 

1525373 

20014*52! 

81.5! 

31.2! 

4.5! 

“  ! 

409| 

12.5 (NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1972 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

PL  1-0374 

1525374 

20014*52! 

41.51 

31.2! 

4.5! 

-  1 

4091 

1 2*5 1  NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

197? 

! 

!  1 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

i 

•  * 

! 

PL  1-0375 

1525375 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

4.5! 

-  ! 

4091* 

12. SINONE 

!N' 

NEW 

YORK  J 

1972 

I 

1  i 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

J 

-  1 

! 

PL  1-0377 

1525377 

20014*52! 

81.5! 

31.2! 

6.5! 

-  i 

409! 

12. SINONE 

INY 

NEW 

YORK  1 

197? 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

:.9». 

2 

-  J 

• 

PL  1-0378 

1525378 

20014*52! 

81.5! 

31.2! 

8.5! 

-  i 

409! 

12. SINONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1972 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

PL  t-0379 

1525379 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  1 

409! 

1 2. 5! NONE 

INY 

NEW 

YORK  | 

1972 

! 

1  1 

81.51 

31.22 

1,9! 

! 

-  ! 

! 

PL  1-0380 

1525330 

20014*521 

81.5! 

31.2! 

3.51 

-  ! 

409! 

12.5! NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1972 

! 

!  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

PL  1-0381 

1525331 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  i 

409! 

12.5! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1972 

1 

l 

1 

1  ! 

1  1 

!  1 

81.5! 

1 

i 

31.21 

! 

! 

1.9J 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


7.Q2 


ENGAl 

OIST! 

VESSEL  NINE 

OPERATOR 

AND  NUR3ER 

1  COAST 

!  GUARD 

!  NUN8ER 

l  1VTCC1 

1  NET  1C9DE1 
-1RCGIS-1 *•**! 
1  TER  l  SEf! 
!  TON-  IP  AGE! 

1  NAGE  1  IV  ! 

9 MANSIONS  lORAfl! 
LEWTHloxOTH!  1 

RIG.  I  REC.1L0AD-! 
//////•/////!  ED  1 
OVEA-lOVE0-! /////! 
ALL  1  ALL  (LIGHT! 

! 

! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  C  S  S  E  L  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  I 
CARGO  1  fIXED  !  EGU1PNENT  lTC!  BASE  ! 

ttnnttx  POINT  1  LINE-1  t AOS  LINE-1  1 

PASS-  ! (LIGHT) I////////7///////ITOI//7///////! 
ENGERS  (  (FEET)!  LINE-2  IEE!  LINE-2  ! 

YEAR 

eUILT 

OR 

•RE0UILT 

(03)  PRUDENTIAL 

LINES/  INC* 

! 

S 

I  1 

1  1 

1  1 

i 

j 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

1 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

i 

1  ! 

i 

j 

! 

i 

» 

! 

PL  1*0382 

1525362 

20014AS2! 

41.5! 

31.2! 

4.5! 

*09! 

1 2. $! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1972 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL  1-C36J 

1525383 

2001**32! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  | 

409! 

12. StNONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1972 

! 

1  1 

81.  U 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

l 

PL  1-0381 

1525334 

2Q014A521 

81.5! 

31.2! 

4.5! 

*09! 

1 2. 5 (NONE 

!xr 

NEW 

YORK 

1972 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

PL  1-0365 

1525335 

200! 4652! 

41.5! 

31.2! 

4.5! 

-  1 

*091 

1 2.5 (NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1972 

i 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  t 

! 

j 

PL  1-0386 

'1  525386 

2QC14A52! 

81.5! 

31.2! 

J.Sl 

-  | 

*091 

1 2.5 (NONE 

!NY 

NEW 

TORK 

1972 

1 

1  1 

61.5! 

31.21 

1.9! 

i 

-  ) 

! 

! 

PL  1-0387 

1523347 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

3.5! 

*C9! 

12.5! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1972 

1 

1  1 

41.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

! 

PL  1*0356 

•525338 

20014*52! 

81.5! 

31.2! 

5.5! 

*09| 

12.5 (NOME 

INY 

NEW 

YORK 

1972 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  1 

! 

! 

PL  1-0387 

1525389 

20014*52! 

61.51 

31.21 

4*31 

*09! 

1 2.5 1  NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1972 

1 

1  l 

81.5! 

31.2! 

1.91 

1 

-  I 

\ 

! 

PL  1-0390 

S525390 

20014*521 

61.5! 

31.2! 

3.51 

-  | 

*09! 

92*5 ! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1972 

1 

!  1 

61.  S! 

31.2! 

1.91 

! 

-  1 

I 

! 

PL  1-03H 

1525391 

2001**52! 

61.5! 

31.2! 

4.5! 

*091 

12.5! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1972 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  1 

! 

! 

PL  1-0392 

1525392 

2001*452! 

81. J! 

31.2! 

6.5! 

-  | 

*09! 

12.5 (NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1972 

1 

t  1 

61.5! 

31.2! 

1.91 

1 

-  ! 

! 

! 

PL  1-0393 

1525393 

200144321 

81.5! 

31.2! 

8.5! 

*09! 

1  2.3 ! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1972 

1 

1  1 

61.5! 

3t .  2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

1 

PL  1-0394 

1523394 

20014*52! 

81.5! 

31.2! 

4.5! 

*09! 

1 2*53  NONE 

INY 

HEW 

YORK 

1972 

1 

!  1 

81.51 

31.2! 

1.91 

1 

-  I 

! 

! 

PL  1-0395 

1525395 

20014*521 

81.5! 

31.21 

6.51 

*09! 

5  2.5! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1972 

1 

1  1 

61. 5! 

31.21 

1.91 

I 

-  ! 

! 

! 

PL  1-0396 

1525394 

20014*52! 

41.5! 

31.2! 

3.5! 

*09! 

12. 5! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1972 

1 

1  1 

61.5! 

31.21 

1.9! 

1 

-  1 

! 

! 

PL  1-0397 

1525397 

20014*32! 

61.51 

31.2! 

4.5! 

-  | 

*09! 

1 2. 3 ! NONE 

!NY 

NEW 

TORK 

1972 

1 

!  1 

41.5! 

31.21 

1.9| 

1 

-  i 

! 

! 

PL  1-0398 

1525393 

20014*521 

81.5! 

31.2! 

4.51 

4091 

12*5 ! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1972 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

1 

PL  1-0399 

1525399 

20014*52! 

81.5! 

31.2! 

9.5! 

-  J 

*09! 

12.5 ! NOME 

!NY 

NEW 

YORK 

1972 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

! 

PL  1-C400 

1525400 

20314452! 

61.5! 

31.2! 

S.S! 

*C9i 

12.5! NONE 

(NY 

NEW 

TORK 

1972 

1 

j 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

1 

PL  1-0401 

1525401 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

6.51 

-  I 

*09! 

1 2 .5 ! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1972 

! 

1  1 

61.5! 

31.21 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

PL  1-0402 

1525402 

20014*52! 

41.5! 

31.2! 

3.5! 

*09! 

12.51  NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1972 

1 

!  ! 

61.5! 

21.2! 

1.9J 

1 

-  ! 

! 

! 

PL  1-0403 

1525403 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

3.5! 

-  1 

*09! 

12.5IN0HE 

INY 

NEW 

YORK 

1972 

1 

1  1 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  1 

! 

( 

PL  1-C404 

1525404 

20014*52! 

61.5! 

31.21 

6.5! 

-  I 

*09! 

12.5! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1972 

1 

1  ! 

«»:*! 

31.2! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

PL  1-0405 

1525405 

20014*521 

81.5! 

31.2! 

3.5! 

*09! 

12.5! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1972 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9* 

1 

-  ! 

! 

! 

PL  1-0406 

1525406 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

3.5! 

-  I 

*09! 

12.5 {NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1972 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

PL  1-0407 

1525407 

20014*52! 

*1.5! 

31.2! 

3.5! 

-  | 

*09! 

1 2»S!N0NE 

INY 

NEW 

YORK 

1972 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

1.91 

1 

-  I 

! 

! 

PL  1-0408 

1525408 

JC3U4521 

81.5! 

31*21 

3.5! 

-  | 

*09! 

12.51  NONE 

INY  NEW 

YORK 

1972 

1 

1  1 

41.5! 

31.2! 

1.9! 

J 

-  i 

! 

! 

PL  1-0410 

1523410 

2001**52! 

61.51 

31.2! 

4.5! 

*09| 

12.5!H0N£ 

INY 

NEW 

YORK 

1972 

1 

1  I 

41.5! 

31.21 

1.9! 

! 

-  | 

! 

1 

PL  1-0411 

1525411 

200 14*52 ! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

*091 

12.5JN0NE 

INY 

NEW 

YORK 

1972 

I 

1  i 

41.5! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

PL  1-0412 

1525412 

20014*52! 

41.51 

31.2! 

6.5! 

-  1 

*09! 

12.5 ! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

197? 

1 

2 

!  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

| 

PL  1-0413 

1525413 

20014*321 

41.  S! 

31.21 

6.5! 

*09! 

12.5!N0NE 

INY 

NEW 

YORK 

1972 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

( 

! 

PL  1-0414 

152541* 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

3.5! 

*09! 

12.51  NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1972 

! 

1  1 

41.5! 

31.2! 

1.91 

1 

-  1 

j 

1 

PL  1-C413 

1525*15 

20014*52! 

41.5! 

31.2! 

4.5! 

*09! 

12.5! NONE 

IKY 

NEW 

YORK 

1972 

! 

1  1 

81.5! 

31.2! 

1.91 

1 

-  1 

! 

1 

PL  1-0*17 

1  525*17 

200! 4*521 

41.5! 

31.2! 

4.5! 

-  1 

*09! 

12.5! NONE 

1  NY 

NEW 

YOAK 

1972 

1 

!  1 

41. 5! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  1 

I 

1 

PL  1-0416 

1525*18 

20014*521 

41. S! 

31*2! 

8.5! 

*09! 

12.5 ! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1972 

1 

1  ! 

41.5! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

1 

! 

PL  1-0419 

1525419 

20014*521 

61.5! 

31.2! 

6.5! 

*09! 

1 2.5 ! NOME 

!NY 

NEW 

YORK 

1972 

! 

!  1 

41.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

! 

PL  1-0*20 

1525420 

20014*52! 

41.51 

31.2! 

4.5! 

*091 

12.5! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1972 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

I 

! 

PL  1-0*21 

1525*21 

20014*52! 

61.51 

31.2! 

6.5! 

-  t 

*09! 

12.5 {NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1972 

1 

I  1 

*1.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

t 

1 

PL  1-0*22 

1525*22 

20014*52! 

41.5! 

31.2! 

6.S! 

*09! 

12.5 (NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1972 

1 

1  1 

81.5! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

PL  1-0*23 

1525*23 

20014*52! 

41.5! 

31.2! 

3.5! 

*09! 

12.5 1  NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1972 

1 

1  1 

41.5! 

31.21 

1.6! 

! 

-  1 

! 

I 

PL  1-0*2* 

152542* 

20014*52! 

81.5! 

31.2! 

6.5! 

*091 

1 2. 5 ! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1972 

1 

!  ( 

81.5! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

PL  1-0*25 

1525*25 

200 !  4  A  52 1 

41.5! 

31.2! 

6.5! 

*09! 

12.S1N0NE 

!ny 

NEW 

YORK 

1972 

t 

!  1 

41.5! 

31.2! 

1.8! 

! 

—  | 

1 

! 

PL  1-0740 

156*7*0 

20014*521 

61.5! 

31.2! 

6.5! 

*09! 

12.5! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1975 

1 

!  1 

41.5! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

1 

PL  1-0750 

1564750 

20014*52! 

41.5! 

31.2! 

8.5! 

*09! 

12.5!N0NE 

INY 

NEW 

YORK 

1975 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

j 

1 

PL  1-0762 

1564762 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

*09! 

1 2. sl NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1975 

! 

!  ! 

61.5! 

31.?! 

1.9! 

1 

-  ! 

« 

! 

PL  1-0769 

156476V 

20014*52! 

81.51 

31.2! 

6.5! 

-  ! 

*09! 

1 2.5 ! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1975 

1 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

f 

! 

PL  2-0*26 

1  3404i’6 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

*09! 

12.5! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1972 

1 

!  ! 

51.5! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

PL  2-C429 

15*0429 

20014*52! 

61.5! 

31.2] 

8.5! 

*09! 

12.5}  NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1972 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

i 

PL  2-0*30 

1540*30 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

*09! 

12.sil(0« 

i»Y 

NEW 

YORK 

1972 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

PL  2-0*31 

1540*31 

20014*521 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

*09! 

12.5 ! NONE 

INY 

NEW  YORK  1 

1972 

1 

!  ! 

«t.5) 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

( 

1 

PL  2-0*32 

15*0432 

20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.51 

*09! 

12.5 ! NONE 

INY 

NEW 

YORK  1 

1972 

i 

!  1 

61.51 

31.2! 

1.9! 

1 

-  1 

! 

1 

! 

PL  2-0*33 

1540*33  ' 

20014*521 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

*09! 

12. 5 (NONE 

INY 

NEW 

YORK  1 

1972 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  1 

! 

! 

! 

PL  2-0*3* 

154043* 

20014*521 

41. S! 

31.2! 

8.51 

-  1 

*09! 

12.51  NONE 

!  NY 

NEW 

mic  i 

1972 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  1 

! 

1 

1 

PL  2-0*35 

15*0*35 

200(4*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

-  ! 

*091 

12. 5! HONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1972 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

! 

1 
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TAKE  2  -  description  of  vessels 


7M 


ENG° ! 

!  1VTCC! 

DIMENSIONS  ! 0* AFT! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  €  L  ! 

i 

01  ST  I 

OPERATOR 

!  NET  !CQ0E!LEN»TH!UR5TM{ 

j 

i 

CARGO  ! 

EST  •  CARGO 

HANDLING 

|S  IOPERATING  ! 

i 

YEAR  ! 

!  COAST 

!  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AN 0  NUMBER 

!  GUARD 

!  TON-  ‘PAGE! 

0VE°-!0VEP-1 /////* 

HORSE 

PASS-  '(LIGHT) !//////////////// !TD! //////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

I  NASE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  I  LI  GMT ! 

POVET !  ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE 

LINE-2  !*RE9UILT! 

(03)  PRUDENTIAL  LINES /  INC. 

i 

! 

l 

!  !  ! 

;  i  i 

i  i  i 

i 

i 

t 

j 

{ 

i 

i 

i 

l 

t 

i 

i 

! 

i 

i 

i 

! 

i 

i 

1 

i 

i 

(CONTINUED) ! 

I  1  1 

j 

i 

j 

j 

I 

! 

i 

PL  2-0493 

S  540493 

1  200 !4A$2! 

M.5! 

31.2! 

5. 5! 

- 

409! 

12,5!NONf 

In  y 

NEW  YORK  ! 

1972  ! 

i 

;  i  i 

61.5! 

31.21 

1.9! 

-  | 

! 

! 

i 

! 

PL  2-0494 

154C494 

!  200!4a?2! 

61.5! 

31.2! 

3.5! 

- 

409*! 

1 2. 5  t  NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1«7?  ! 

! 

!  !  ! 

61.  S! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

PL  2-0495 

!  540495 

1  203I4AS2! 

41.5! 

31.2! 

4.5! 

- 

409* 

12.51NONE 

1  NT 

NEW  YORK  ! 

1972  ! 

! 

i  i  i 

M.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

PL  2-0496 

1540496 

!  200S4A52! 

61.5! 

31.2! 

3.5! 

- 

409! 

12.5  ! NONE 

!NY 

NEW  YORK  t 

1972  1 

t 

i  ;  i 

41.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

PL  2-0496 

1540498 

1  2C054A52! 

61.5! 

31.2! 

8.5* 

- 

409* 

12. si  NONE 

!NY 

NEW  YORK  1 

1972  ! 

1 

|  i  i 

61. S! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

i 

! 

PL  2-C499 

1540499 

!  20014*52! 

61.5! 

31.2! 

3.5! 

- 

409* 

12.5! NONE 

|NY 

NEW  YORK  ! 

107?  I 

! 

1  !  i 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  i 

! 

j 

! 

! 

PL  2-0500 

1 54C500 

!  200! 4X52 ! 

61. S! 

31.2! 

3.  5! 

- 

409* 

12.5!  NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1972  ! 

i 

i  !  ! 

41.5! 

31.2! 

1.9! 

-  • 

i 

! 

j 

i 

PL  2-0501 

154C501 

I  2COJ4AS2! 

61.5! 

31.2! 

S«  5! 

- 

409! 

1 2 . 5 ! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1972  • 

1 

1  !  ! 

41.5! 

31.2! 

1.9! 

-  t 

i 

! 

! 

j 

PL  2-0502 

1540502 

1  2001**5?! 

41.5! 

31.2! 

6.5* 

- 

409* 

1  2.5 ! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1972  i 

1 

1  !  ! 

41.5! 

31.2! 

1. )! 

-  ! 

i 

i 

i 

PL  2-0503 

154C503 

t  200*4*52 • 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.5! NONE 

!ny 

NEW  YORK  ! 

197?  ! 

1 

1  1  • 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  i 

i 

l 

! 

PL  2-0504 

1540504 

1  20014*52! 

41.5! 

31.2! 

6.5! 

- 

409! 

12.5 ‘NONE 

!  N  V 

NEW  YORK  ! 

1972  ! 

! 

i  •  1 

61.5! 

31.2! 

1.9| 

-  ! 

! 

! 

! 

PL  2-0505 

154C505 

1  20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

- 

4Q9! 

12.5INONF 

!NY 

NEW  YORK  l 

1972  ! 

! 

1  !  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

* 

! 

! 

PL  2-0506 

154C506 

1  200! 4*52! 

61.5! 

31.2! 

6.5! 

- 

409*! 

1 2. 5 1  NONE 

!ny 

NEW  YORK  I 

1972  ! 

1 

!  1  1 

41.5! 

31.2! 

1.9! 

-  1 

! 

I 

! 

PL  2-0507 

1540507 

1  2C0 ! 4*  52 ! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

- 

409! 

1 2. 5 {NONE 

!  NT 

NEW  YORK  1 

1972  ! 

| 

1  !  1 

61.5! 

31.21 

1.9! 

-  ! 

! 

( 

! 

PL  2-0505 

1540508 

1  20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.51N0NE 

INY 

NEW  YORK  * 

1972  ! 

1 

]  i  i 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  1 

! 

| 

I 

PL  2-0509 

I54C509 

1  200 !4 *52! 

61.5! 

31.2! 

6.5! 

- 

409! 

12. 5! NONE 

INY 

NEW  YOU*  1 

1972  ! 

l 

!  !  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

i 

PL  2-0510 

1540510 

!  20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.S! 

- 

409! 

12.5  ‘NONE 

INY 

NEW  YORK  i 

197?  1 

1 

!  1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  | 

! 

! 

! 

PL  2-0511 

1540511 

1  20014*52! 

41.5! 

31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.5 INONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1972  ! 

! 

1  !  ! 

41.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

j 

) 

I 

PL  2-0512 

1540512 

!  20014*521 

61.5! 

31.21 

8.5! 

- 

409! 

12. sj  NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1972  ! 

1 

l  !  ! 

51.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

( 

» 

! 

PL  2-0513 

1540513 

!  200! 4*52! 

41.5! 

31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.5 (NONE 

INY 

NEW  YORK  I 

1972  ! 

l 

1  1  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

! 

PL  2-0514 

1540514 

1  2  00  j 4*521 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.51  NONE 

!ny 

NEW  YORK  1 

197?  ! 

1 

1  !  ! 

M.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

! 

PL  2-0515 

•540515 

1  200! 4*52! 

61.5! 

31.2! 

4.5! 

- 

409! 

12.5! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1972  ! 

! 

1  •  1 

41.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

PL  2-0516 

154C5U 

!  20014*52 ! 

41.5! 

31.2! 

6.5! 

- 

409! 

12.5! NONE 

INY 

NEW  YORK  1 

1972  ! 

l 

1  !  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

PL  2-C517 

1540517 

1  20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.5  INONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1972  ! 

I 

1  1  1 

M.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

! 

PL  2-0518 

•540518 

!  20014*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.5! NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1972  ! 

1 

1  1  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

PL  2-0519 

1*40519 

1  20014*521 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

- 

409f 

1 2.5 INONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1972  ! 

! 

1  !  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

PL  2  0520 

1540/20 

1  20014*52! 

61.5! 

51.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.5IN0NE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1972  ! 

l 

!  •  ! 

41.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

PL  2-051! 

I54C521 

1  2 0014*52! 

41.5! 

31.2! 

8.5! 

- 

409f 

1 2. 5 ! NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1972  ! 

1 

!  1  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

( 

! 

! 

PL  2-0522 

1540522 

!  20014*52! 

61.5! 

31.2! 

6.5! 

- 

409! 

12.51N0NE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1972  ! 

1 

1  !  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

PL  2-0523 

1540523 

1  200! 4*52! 

61.5! 

31.2! 

6.5! 

- 

409! 

1 2*5  !  NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1972  ! 

1 

!  1  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

j 

! 

! 

PL  2-0524 

1540524 

1  200*4*52! 

61.5! 

31.2! 

8.5! 

- 

409! 

12.51  NOME 

INY 

NEW  YORK  1 

1972  ! 

! 

1  1  ! 

41.5! 

31.2! 

1-9! 

-  ! 

j 

! 

I 

PL  2-0525 

1540525 

1  200! 4*52! 

41.5! 

31.2! 

8.5! 

- 

409! 

1 2.5 i NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1972  l 

! 

1 

1  !  ! 

1  !  ! 

61.5! 

! 

31.2! 

! 

1.9! 

! 

-  ! 

« 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

(41)  PUBLIC 

SERVICE  MARINE/ 

! 

v!NC. 

1  i  • 

!  i  i 

i 

i 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

JCVALAN 

1601581 

1  379915*22! 

sri.ot 

68.0! 

18.5! 

- 

9072! 

48.0110  TON 

CRANE8DSL1CA 

SAN  DIEGO  • 

1979  ! 

i 

i 

!  1  ! 

1  !  1 

300.0! 

i 

63.0! 

! 

3.0! 

! 

-  ! 

2 

(PUMPS/ 

i 

VAPOR  SYS! 

! 

j 

i 

{ 

(03)  PUERTO 

RICO 

! 

MARINE  MANAGEMENT/ 

!  1  ! 

!  !  ! 

! 

! 

J 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

INC. 

! 

1  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ATLANTIC  SPIRIT 

1573223 

1  11397Mft09f 

733.8! 

92.0! 

29.2! 

30000 

8322! 

146.01N0NE 

!PR 

SAN  JUAN  ! 

1976  ! 

! 

1  •  i 

7«0.8!1C5.0! 

14.0! 

-  ! 

! 

! 

I 

6AYAM0N 

153CC07 

1  10004*1*09! 

643.0! 

92.0! 

26.1! 

32000 

7298! 

146.9! NONE 

!PR 

SAN  JUAN  1 

1970  ! 

! 

!  1  1 

700.0*105.0! 

14.0! 

-  i 

! 

! 

! 

90RXNQUCN 

1248239 

1  130441. *07! 

658.0! 

73.0! 

29.9* 

9000 

14756*! 

122.0IN0NE 

!PR 

SAN  JUAN  ! 

*  1966  ! 

! 

1  1  ! 

6*4. C! 

73.0! 

15.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

CAGUAS 

1557149 

1  11 385MAOM 

733. S! 

92.0! 

29.6) 

30000 

8322! 

146.0! NONE 

!PR 

S»N  JUAN  1 

1974  ! 

1 

!  •  ! 

790.8*105.0! 

14.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

FORTALEZA 

1544797 

1  92  48!  1*09! 

643.0! 

92.0! 

28.1! 

30000 

7184! 

146.0! NONE 

tPR 

SAN  JUAN  t 

1972  ! 

1 

!  !  ! 

700.0*105.0! 

14.0! 

-  ! 

i 

! 

! 

PONCE 

1512975 

1  12535 11*09  * 

733.7* 

92.0! 

28.1! 

32000 

3322! 

146 .ol NONE 

!PR 

SAN  JUAN  ! 

*  1981  ! 

! 

!  •  ! 

790.5 ! 1 05 • C ! 

14.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

PUERTO  RICO 

1561732 

1  8928! 1*0°' 

643.0! 

92.0! 

28.1! 

30000 

7689! 

146.0! NONE 

!PR 

SAN  JUAN  ! 

1975  ! 

1 

!  !  ! 

700.0*105,0! 

r  .0! 

-  i 

j 

! 

I 

SAN  JUAN 

1516542 

1  14366*1*07! 

658.0! 

7*>.C! 

30.1! 

9000 

1 4756 i 

122.0 {NOME 

!PR 

SAM  JUAN  ! 

*  1969  ! 

! 

!  !  ! 

j  ;  i 

684.8! 

i 

73.0! 

i 

15.0! 

i 

-  ! 

1 

! 

i 

! 

i 

! 

i 

(03)  PUERTO 

RICO 

! 

PORTS  AUTHOR! ITT 

i  !  i 

1  !  ! 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

j 

i 

i 

! 

i 

! 

OORINQUEN 

1284420 

1  7611*11! 

60.6! 

23.0! 

7.3! 

220 

-  ! 

26.02  NONE 

!PR 

SAN  JUAN  J 

1961  ! 

! 

!  •  1 

64.9! 

24.  C! 

5.0! 

200! 

! 

! 

! 

BORIQUEN 

1513672 

1  6511*12! 

77.5! 

29.0! 

8.0* 

65C 

323! 

35 .0! NONE 

!PR 

FAJARDO  1 

1968  1 

1 

!  !  ! 

85.0! 

29.8! 

5.5! 

196! 

! 

! 

J 

CATANO  II 

1569833 

!  5111*11! 

65.0: 

26.7! 

6.0! 

680 

150! 

25.9*  NONE 

!PR 

SAN  JUAN  J 

1975  ! 

! 

i  i  i 

78.0! 

28.7! 

5.0! 

364! 

! 

! 

! 

GUSTAVO  8. 

3ERRI0S 

1297721 

1  6211*11! 

5  /.  9! 

26.9! 

6.Z\ 

220 

-  ! 

43.0 ! NONE 

!PR 

SAN  JUAN  ! 

1965  ! 

! 

!  1  ! 

64.5! 

27. C! 

5.5! 

303! 

1 

I 

! 

ISLA  OE  CULE8RA 

1573559 

1  66*1*11* 

103.0! 

27.  C! 

7.0! 

1600 

-  I 

36.01  NONE 

!PR 

FAJAROO  1 

1975  ! 

1 

1  1  1 

117.0! 

27.9! 

6.3! 

4C01 

! 

! 

! 

ISLA  GRANDE 

1578747 

1  64*1*12! 

128.0! 

37.6! 

7.5! 

1740 

496! 

32  .0 1  NONE 

!PR 

VIEQUES  ! 

1976  ! 

l 

1  1  1 

133.0! 

37.6! 

6.0! 

350! 

! 

! 

! 

ISLA  NENA 

1566446 

1  66  11  All  } 

103.0! 

27.0! 

7.0! 

1600 

-  ! 

34.0! NONE 

!PR 

FAJAROO  f 

1975  ! 

I 

1  1  1 

117.0! 

27.9! 

6.3! 

4001 

! 

1 

I 

LA  CRACIOS A 

1512297 

1  6711*11 ! 

70.5! 

27.0! 

8.8! 

65C 

921 

35. 0! NONE 

!PR 

FAJARDO  ! 

1967  ! 

! 

! 

! 

!  I  1 

!  (  ! 

!  !  ! 

85.0! 

! 

28.0! 

! 

! 

5.5! 

! 

! 

444! 

f 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

t 

1 

i 

! 

TA9LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EN6R1 

DISTl  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

— 

1  COAST 

I  GUARD 

!  NUMBER 

1VTCC!  DIMENSIONS  (DRAFT!  ICAPACXTYI 

NET  (CODE! LENGTH! BRDTHl  1  1 

REGIS-!****!  REG.  1  PEG.1L0AD-!  1  CARGO 

TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1  !////////! 

TON-  (PAGE!  OVER”! OVER"!/////!  HORSE!  PASS-  ! 
NAGE  1  IV  I  ALL  1  ALL  1L1GHT!  POWER!  ENGERS 

(09)  PUERTO  RICO 

PORTS 

! 

t 

AUTHOR! ITY 

t  i 

i  i 

!  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

1 

(CONTINUED)! 

!  ! 

1 

! 

! 

1 

MALEN  LI  EDO 

1568143 

3111A11! 

65.0! 

26.71 

6.0! 

680! 

- 

1 

!  1 

78.0! 

28.71 

S.O! 

! 

364 

MANUEL  HENRIQUEZ 

1565861 

5111A11! 

65.0! 

26.71 

6.01 

680! 

- 

1 

!  1 

78.0! 

28.71 

S.O! 

! 

364 

PUERTO  REAL 

1576909 

64*1*12! 

128.01 

37.6! 

7.51 

1740! 

492 

1 

1  1 

133.0! 

37.6! 

6.0! 

! 

SO 

RAMON  VALDES  t 

! 298081 

6211A11! 

59.9! 

26.9! 

6.2! 

220! 

- 

! 

1  1 

64.5! 

27.0! 

5.5! 

! 

303 

ROSA  N  ARCAY 

1233763 

76 11  All  1 

60.6! 

23.0! 

7.3! 

220! 

- 

1 

1  1 

1  ! 

64.9! 

1 

24.0! 

1 

S.O! 

! 

i 

i 

200 

(36)  PU6ET  SOUND 

1 

FR2IGHT  LINE  1 S 

1  1 

1  i 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

ANN  CARLANOER 

1539108 

4713*36! 

67.4! 

23.0! 

12.3! 

1125! 

- 

1 

1  ! 

75.01 

24.01 

12.3! 

! 

- 

OUWANtSH 

1  574418 

5713A36! 

100.4! 

29.2! 

14.6! 

2260! 

- 

l 

1  1 

104.01 

29.21 

14.6! 

! 

- 

EDITH  LOVEJOY 

1534503 

4713A36! 

67.4! 

23.0! 

12.3! 

1125! 

- 

1 

1  l 

74.4! 

24.3! 

12.3! 

! 

- 

PACHCNA 

1240840 

13013*36! 

107.4! 

25.0! 

15. o! 

1600! 

- 

| 

1  1 

109.0! 

26.6! 

15.6! 

! 

- 

BARKLEY  SOUND 

1590401 

381214*481 

220.01 

60.0! 

10.5! 

-  ! 

2315 

1 

1  l 

234.0! 

60.0! 

2.0! 

! 

- 

CAPE  FLATTERY 

1624235 

4378I4A48! 

250.1! 

68.0! 

13.0! 

-  ! 

4000 

l 

!  1 

253.0! 

6S.0! 

3.0! 

! 

- 

OUNGENESS 

1522333 

176814*43! 

156.0! 

48.0! 

10.0! 

-  | 

1200 

1 

!  1 

156.0! 

48.0! 

2.0! 

! 

- 

SKAGIT 

1517746 

176814A49! 

156.0! 

48. G! 

10.0! 

-  ! 

1200 

1 

!  1 

156.0! 

48.0! 

2.0! 

( 

- 

SVINOMISH 

1519817 

1 871 1 4*43! 

156.0! 

48.0! 

10.0! 

-  ! 

1200 

1 

1  1 

156.0! 

48.  C! 

2.0! 

! 

- 

TUMVATER 

1542082 

252614*481 

19C.0! 

50.0! 

8.9! 

-  | 

1600 

1 

1  1 

190.0! 

50.0! 

2.0! 

I 

- 

VMID9EY 

1563552 

244714A481 

190.0! 

50.0! 

8.9| 

-  ! 

1500 

1 

1 

1  i 

1  ! 

194.0! 

! 

50.6! 

1 

2.0! 

! 

! 

- 

(36)  PUSET  SOUND 

TUG  t 

BARGE 

1 

ICO. 

1  1 

1  1 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

ARCTIC  SALVOR 

1527280 

645MA99! 

195.0! 

54.0! 

12. 5! 

2250! 

- 

1 

1  ! 

213.0! 

54.0! 

11.6! 

! 

- 

GULF  «ARINER 

1270732 

135! 1A021 

120.6! 

32.0! 

12.0! 

900! 

- 

1 

1  1 

132.0! 

32.0! 

12.0! 

! 

- 

HAWK 

1529545 

38! 1*111 

61.0! 

17.2! 

8.9! 

800! 

- 

1 

1  1 

61.0! 

17.2! 

6.9! 

! 

49 

KAKTCVIK 

J  623509 

85! 1 C  03 1 

76.6! 

24.0! 

5.2! 

525! 

- 

KCYUK 

1503189 

74 ■ 1 C  03 ( 

74.3! 

24.0! 

3.5! 

480! 

100 

1 

i  1 

74.8! 

24.0! 

2.5! 

! 

- 

ADVENTURER 

1577697 

1  35! 3*  36! 

127.0! 

36.5! 

20.0! 

7000! 

- 

1 

1  ! 

136.0! 

38.5! 

20.0! 

I 

- 

AGLOO 

1548150 

8013*36! 

69.3! 

21.2! 

4.0! 

750! 

- 

1 

!  ! 

73.0! 

21.2! 

4.0! 

! 

- 

AKU 

1668665 

123*3*36! 

53.4! 

30.  C! 

3.0! 

860! 

- 

1 

!  1 

64.0! 

30. C! 

2.6! 

! 

- 

AVENGER 

1277633 

65! 3*361 

98.5! 

23.6! 

10.0! 

2000! 

- 

1 

1  1 

110.0! 

23.6! 

10.0! 

! 

- 

AVIK 

1281973 

31 13*36! 

59.4J 

14.1! 

5.0! 

330! 

- 

1 

1  1 

60.01 

14.1! 

5.01 

! 

- 

BULWARK 

I577C84 

1 3513*361 

127.2! 

36.5! 

18.0! 

7000! 

- 

1 

!  ! 

128.7! 

36.5! 

18.0! 

! 

- 

CAVALIER 

I57C693 

13513*36! 

127.0! 

5o.$! 

20.0! 

7000! 

- 

1 

!  1 

136.0! 

3o.5! 

20.0! 

! 

- 

CENTURION 

1574171 

13513*36! 

127.2! 

36.5! 

17.6! 

9000! 

- 

1 

!  1 

136.21 

36.6! 

10.0! 

! 

- 

CHAMPION  II 

I299C58 

5413*36! 

61.6! 

17.1! 

9.4! 

450! 

- 

1 

1  1 

66.7! 

1^.1! 

•  i 

1 

- 

COLVILLE  RIVER 

1526283 

5013*36! 

64.0! 

27.0! 

5.7!* 

1095! 

- 

1 

!  1 

64.01 

27.0! 

-  f 

! 

- 

COMMANDER 

1 5  711  JO 

13513*36! 

127.01 

76.5! 

20.0! 

7000! 

- 

1 

1  1 

136.0! 

36.5! 

20.0! 

! 

- 

CRUSADER 

1560235 

1 3  5 1 3  A  36! 

127.0! 

36.5! 

20.0! 

7000! 

- 

l 

1  ! 

136.01 

36.5! 

20.0! 

! 

- 

DARING 

1298992 

9213*36! 

115.21 

31.1! 

15.6! 

28001 

- 

1 

!  1 

121.7! 

31.2! 

15.6! 

! 

- 

EXPLORER 

1563687 

1 3513*36! 

127.2! 

36.5! 

19.0! 

90001 

- 

1 

1  ! 

127.2! 

36.6! 

14.0! 

! 

- 

GERONIHO 

1511431 

12213*36! 

121.1! 

32.1! 

13.5! 

4*00! 

- 

i 

1  i 

127.5! 

32.3! 

13.5! 

! 

- 

GLADIATOR 

1566429 

13513*36! 

127.2! 

36.5! 

17.6! 

9000! 

- 

1 

1  1 

136.2! 

36.6! 

10.0! 

( 

- 

GUARDIAN 

1525855 

13513*36! 

127.0! 

36.5! 

20.0! 

7000! 

- 

l 

1  ! 

136.0! 

36.5! 

20.0! 

! 

- 

GUARDSMAN 

1572647 

13513*361 

127.0! 

76.5! 

20.0! 

7000! 

- 

1 

1  1 

138.0! 

36.5! 

20.0! 

! 

- 

HERCULES 

1509555 

87! 3*361 

21.4! 

28.0! 

11.0! 

2000! 

- 

1 

1  1 

37.0! 

28.7! 

11. C! 

! 

“ 

HOWARD  H 

1573655 

12913*361 

117. OJ 

32.0! 

15.5! 

3600! 

- 

1 

!  1 

125.0! 

32.0! 

15.51 

1 

- 

HUNTER 

1578655 

13813*36! 

127.2! 

36.5! 

19.2! 

9000! 

- 

| 

!  ! 

136.2! 

36.6! 

14.0! 

1 

- 

INVADER 

1559404 

133  13*361 

127.0! 

36.5! 

20.0! 

7000! 

- 

1 

1  1 

136.01 

36.51 

20.0! 

! 

- 

JEFF  V 

1506451 

1513*36! 

43.3! 

14.2! 

6.0! 

340! 

- 

1 

1  1 

45.0! 

14.5! 

6.0! 

! 

- 

JUPITER 

1508639 

8713A36! 

81.4! 

26.0! 

10.7! 

2000! 

- 

l 

1  1 

87.0! 

28.7! 

10.7! 

! 

- 

KAVIK 

1548151 

105! 3A  36! 

77.3! 

21.2! 

5.0! 

650! 

- 

! 

1  1 

30.6! 

21.9! 

5.0! 

! 

- 

KAVIK  RIVER 

1526289 

5013*36! 

64.0! 

27. C! 

4.0! 

1095! 

- 

1 

1  ! 

64.0! 

27.0! 

4.0! 

! 

- 

KUPAAUK  RIVER 

! 524790 

5013*361 

64.0! 

27.0! 

5.7! 

1095! 

- 

! 

1  ! 

64.0! 

27.0! 

-  ! 

! 

- 

LASSEN 

1562754 

13613*361 

86.0! 

24.0! 

10.0! 

1500! 

- 

1 

«  ; 

70.0! 

24.0! 

10.0! 

! 

- 

*«RS 

1326607 

13511436! 

127.0! 

36.5! 

20.0! 

7000! 

- 

1 

!  1 

133.0! 

35.5! 

20.0! 

! 

- 

MERCURY 

1503327 

9813*36! 

105.1! 

29.7! 

14.0! 

5250! 

- 

1 

! 

1 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

118.0! 

! 

! 

29.7! 

! 

14.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

NIGH-  !  !  VESSEL 

EST  !  CARSO  HAMBLINS  !S  t OPERATING 

FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
POINT  !  '  LINE-1  !AO!  LINE-1 

(LIGHT)  1////////////////ITO!////////// 
(FEET) I  LINE-2  ICC!  LINE-2 


25.91  NONE 
! 

25 .9  !  NONE 
! 

32  .0  '.NONE 

43.0 ! NONE 
! 

26.0! NONE 
I 
! 

I 

I 

27.4! NONE 
! 

45.0! NONE 
I 

27. 31  NONE 
I 

43.4 !  NONE 
1 

59.0‘LIFT  1 
! 

63- OIL! FT  1 
! 

J1.0ILIFT  T 
I 

31 *01  LIFT  1 
! 

31 • 0! LIFT  T 
! 

33-01  LIFT  1 
! 

30.0 ! L! FT  1 
1 
I 
I 
! 

1N0NE 

i 

-  INONE 
! 

1 4.01  NONE 
I 

INONE 

! 

30-01  NONE 
! 

50-01  NONE 
! 

35- 01N0NE 

1 

32.0! NONE 

1 

40 -0 ! NONE 
! 

25-0 ! NONE 
( 

66- 0 ! NONE 
I 

50.0! NONE 

1 

55.5  INONE 

! 

-  INONE 
! 

INONE 

1 

50-01  NONE 

50-01  NONE 
I 

60-01  NONE 
1 

55.51  NONE 
1 

50.01  NONE 
1 

56-0! NONE 
! 

50-0 {NONE 
1 

50-01  NONE 

! 

36- 01  NONE 

1 

40-01  NONE 
1 

55- 5 INONE 
! 

50-0 ! NONE 

! 

16.01 

1 

36.G1N0NE 

1 

59-0! NONE 
1 

40-0 (NONE 
1 

-  (NONE 
1 

40.01NONE 

1 

50-01  NONE 
1 

45 -0 ! NONE 
1 
1 
I 


!PR  SAN  JUAN 
! 

(PR  SAN  JUAN 

1 

IPR  VIEQUES 
! 

IPR  SAN  JUAN 
! 

IPR  SAN  JUAN 


IVA  SEATTLE 
! 

tUA  SEATTLE 
1 

!WA  SEATTLE 

I 

!WA  SEATTLE 

f 

IVA  SEATTLE 
1 

IVA  SEATTLE 
I 

IVA  SEATTLE 
I 

IVA  SEATTLE 
l 

IVA  SEATTLE 
I 

IVA  SEATTLE 
I 

IVA  SEATTLE 

I 

I 

I 

I 

1HA  SEATTLE 
I 

IVA  SEATTLE 
I 

IVA  SEATTLE 
I 

IVA  SEATTLE 
I 

IAN  KOTZEBUE 

I 

IVA  SEATTLE 

1 

IVA  SEATTLE 
! 

IAK  KOTZEBUE 
1 

IVA  SEATTLE 
1 

IAK  KOTZEBUE 

I 

IVA  SEATTLE 
I 

IVA  SEATTLE 
1 

IVA  SEATTLE 
I 

IVA  SEATTLE 
1 

IAK  PRUDHOE 
I  SAY 
IVA  SEATTLE 

IVA  SEATTLE 
I 

IVA  SEATTLE 
I 

IVA  SEATTLE 
1 

IVA  SEATTLE 

I 

IVA  SEATTLE 
I 

IVA  SEATTLE 
I 

IVA  SEATTLE 

IVA  SEATTLE 
1 

!VA  SEATTLE 
1 

!VA  SEATTLE 
1 

IVA  SEATTLE 
1 
1 
! 

IVA  SEATTLE 
! 

IAK  KOTZEBUE 
! 

IAK  PRUDHOE 
!  8AY 
IAK  NOME 
I 

!VA  SEATTLE 
1 

IVA  SEATTLE 

! 

IVA  SEATTLE 
I 
I 
1 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  I 
REBUILT! 


1775  I 
1 

1975  t 
I 

1976  1 
! 

1965  1 
1 

1960  I 
1 
I 
l 
I 

*  1972  ! 

I 

1977  | 
I 

1971  I 
I 

*  1«59  I 

I 

1978  | 


1955  ! 
! 

1970  I 
I 

1980  1 
! 

1966  ! 
I 

1976  1 

*  1973  1 
1 

1984  1 
1 

1958  ! 
1 

I960  I 
1 

1976  1 
1 

1976  1 
1 

1976  1 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


706 


ENG*! 

OIST! 

OPERATOR 

! 

!  NET 

•VTCC!  DIMENSIONS  ! ORAPT! 
!C90t!ltNGTH!6PDTH!  1 

! CAPACITY! 

!  ! 

HIGH-  | 
EST  1 

!  V  E  S  S  E  L  ! 
CARGO  HANDLING  !$  (OPERATING  ! 

! 

i 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

1  GUARD 

!  NUMBER 

1  TER 
!  TON- 
!  NAGS 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 
!PAGE!  OVEP-JOVtP-l /////! 

!  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)  !//////////////// !TD| ////////// ! 
POWER!  ENGERS  !  (P£ET>!  LXNE-2  ! EE!  LINE-2  ! 

BUILT  ! 
OR  ! 

♦REBUILT! 

(36)  PUGET  SOUND  TUG  t  BARGE  ICO. 

1  ! 

! 

i 

l 

i 

! 

i 

2 

i 

(CONTINUED)! 

1  1 

! 

i 

i 

i 

! 

i 

i 

MERIDIAN 

1266460 

1313A361 

59.11 

21.2! 

6.1! 

800! 

-  ! 

23.0! NONE 

i*K 

PRUDHOE 

1953 

! 

1  ! 

59.1! 

21.2! 

6.1! 

! 

-  ! 

i 

j 

BAY 

MOP  KING 

1520253 

3813*36! 

46.1! 

22.0! 

4.7! 

700! 

-  i 

!  NONE 

*!AK 

PRUDHOE 

1969 

! 

!  ! 

50.0! 

22. C! 

-  ! 

! 

-  ! 

i 

! 

BAY 

NANUK  III 

!oS?395 

3513*36! 

53.6! 

-  ! 

7.0! 

350! 

.  | 

-  *!NONE 

!WA 

SEATTLE 

1966 

! 

!  ! 

58.0! 

14.0! 

--  ! 

! 

-  i 

• 

! 

NAVIGATOR 

1562688 

135S3A36! 

127.0! 

36.5! 

20.0! 

7000! 

-  ! 

50.0! NONE 

!WA 

SEATTLE 

1976 

! 

!  ! 

136.0! 

36.5! 

20.0! 

! 

-  J 

2 

! 

NOATAK 

1554726 

10213A36! 

76.4! 

21.01 

9,5! 

680! 

-  t 

42.0! NONE 

!WA 

SEATTLE 

1954 

t 

1  ! 

8C.61 

21.2! 

-  ! 

! 

-  ! 

l 

! 

PATHPINOEP 

1524616 

135I3A36! 

127.0! 

36.5! 

20.0! 

7000! 

-  ! 

50. oi NONE 

!WA 

SEATTLE 

1976 

! 

!  ! 

138.0! 

36.5! 

20.0! 

i 

-  i 

j 

! 

PIONEER 

1566933 

13513A36! 

127.2! 

36.5! 

19.2! 

7200*1 

-  i 

60. oj  NONE 

!VA 

SEATTLE 

1975 

! 

t  ! 

136.2! 

36.6! 

10.3! 

j 

.  i 

i 

2 

POINT  3ARR0W 

1648*65 

10013*34! 

85. 4J 

32.0! 

8.6! 

210oi 

-  i 

SO. 0l NONE 

*!VA 

SEATTLE 

19J2 

! 

!  1 

96.0! 

32.0! 

8.6! 

! 

.  i 

! 

! 

POINT  MILNE 

1649310 

100S3A34! 

85.4! 

32.0! 

8.6! 

2103! 

-  ! 

50.0! 

! 

1932 

i 

1  ! 

96.0! 

32.0! 

8.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

PCINT  OLIKTOK 

1648866 

10013A38J 

55.4! 

32.0! 

8.6! 

2100! 

-  ! 

50.0! NONE 

!  WA 

SEATTLE 

1982 

! 

1  ! 

96.0! 

32.0! 

8.6! 

i 

-  i 

i 

! 

POINT  THOMPSON 

!  648710 

100!3A3M 

85.4! 

32.0! 

8.6! 

-  ! 

-  i 

50.0 ! NONE 

•WA 

SEATTLE 

1932 

l 

!  ! 

96.0! 

32.0! 

8.6! 

! 

-  ! 

i 

j 

PRUDHOE  BAY 

1520254 

34 ! 3A38! 

46.1! 

22.0! 

4.7! 

350! 

-  ! 

31. 6 ‘{NONE 

!  AK 

PRUDHOE 

1969 

1 

!  ! 

46.1! 

22.0! 

4.7! 

! 

-  i 

i 

! 

CAY 

PUERTO  NUEVO 

1294841 

77S3A36! 

89.4! 

26.1! 

9.5! 

1530! 

-  ! 

43.0! NONE 

!WA 

SEATTLE 

1964 

! 

!  ! 

95.6! 

29.0! 

9.5! 

i 

.  ; 

! 

! 

RANCE* 

1571909 

13513*35! 

127.0! 

36.5! 

20.0! 

7000*! 

-  i 

50.0! NONE 

!  WA 

SEATTLE 

1976 

1 

!  ! 

136.0! 

36.5! 

20.0! 

! 

-  ! 

* 

! 

SAG  RIVER 

1564493 

5013A36! 

84.0! 

27.0! 

6.0! 

1095! 

-  ! 

40. 0 ! NONE 

!  AK 

PRUDHOE 

1975 

1 

!  ! 

64.0! 

27.0! 

A. 3! 

• 

-  ! 

! 

! 

BAY 

SALLY  S 

1502288 

1 6 !  3A36! 

41.3! 

14.2! 

6.0! 

320! 

-  • 

13.0! NONE 

•WA 

SEATTLE 

1966 

1 

!  ! 

43.0! 

14.2! 

6.0! 

! 

-  ! 

l 

2 

SEA  PLYER 

1516870 

13213*36! 

127.0! 

36.51 

17.0! 

7000! 

-  i 

50.0! NONE 

•WA 

SEATTLE 

1968 

1 

!  1 

136.0! 

36.5! 

17.0! 

i 

-  i 

! 

j 

SEA  GIANT 

1273536 

12913A36! 

116.4! 

28.5! 

13.6! 

200D! 

-  i 

50.0! NONE 

*!WA 

SEATTLE 

1957 

! 

1  ! 

125. S! 

28.5! 

13.6! 

! 

-  i 

2 

! 

SEA  QUEEN 

1265240 

9113A36! 

92.9! 

24.7! 

11.8! 

1600! 

-  ! 

40. oi NONE 

•WA 

SEATTLE 

1953 

l 

!  ! 

97.9! 

24.71 

11.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

SEA  RACER 

1504166 

92!3A38! 

115.0! 

31.0! 

14.0! 

35008 

-  ! 

60.3 ! NONE 

!WA 

SEATTLE 

1966 

! 

!  ! 

115.0! 

31  0* 

14.*»' 

! 

-  ! 

• 

2 

SEA  RANGER 

1569926 

134!  3*36! 

113.7! 

34.C! 

14.*? 

4200! 

-  ! 

-  ! NONE 

!WA 

SEATTLE 

1975 

! 

!  ! 

126.0! 

34.0! 

14.6! 

i 

-  1 

i 

! 

SEA  *CVf R 

1264277 

9113*38! 

92.9! 

24.7! 

11.3! 

1000! 

-  ! 

40.0! NONE 

•WA  SEATTLE 

1952 

! 

1  ! 

97.9! 

24.7! 

11.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

SEA  WITCH 

1273537 

12913A36! 

116.4! 

26.5! 

13.6! 

200C! 

-  ! 

40.0! NONE 

!  WA 

SEATTLE 

1957 

1 

!  1 

125.3! 

25.5! 

13.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

SEA  WCLP 

1500149 

8813A36! 

115.01 

31.1! 

16.0! 

2300i 

-  ! 

50.01N0NE 

!WA 

SEATTLE 

1965 

1 

!  ! 

121.6! 

31.1! 

16.  ft! 

! 

-  ! 

! 

; 

SENECA 

1526717 

8113*361 

106.3! 

34.2! 

14.5! 

2900! 

-  ! 

52.O1N0NE 

•WA 

SEATTLE 

1970 

! 

1  1 

110.0! 

34.3! 

10.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

SESCK 

1296452 

2313*36! 

45.9! 

14.1! 

5.6! 

520! 

-  ! 

1 5. 0! NONE 

!  AK 

NOME 

1964 

1 

1  i 

45.9! 

14.1! 

5.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

SICuX 

1527409 

87(3*36! 

106.3! 

34.2! 

14.5! 

2900! 

-  ! 

52. oi NONE 

!  WA 

SEATTLE 

1970 

1 

!  1 

110.0! 

34.3! 

10.0! 

! 

.  i 

! 

! 

STALWART 

1575052 

13S13A36! 

127.0! 

36.5! 

2C.0! 

7000! 

-  i 

50,3! NONE 

!VA 

SEATTLE 

1 

1  1 

136.0! 

36.5! 

20.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

THETLINE  V 

1264375 

7713A36! 

96.3! 

25.1! 

14.0! 

1200! 

-  j 

35.05N0NE 

•WA 

SEATTLE 

! 

1  ! 

103.0! 

25.2! 

14.0! 

i 

-  i 

; 

I 

‘ 

TITAN 

1253139 

3013A36! 

61.3! 

17.1! 

9.0! 

8005 

-  ! 

20.0! NONE 

•WA 

SEATTLE 

I 

1  1 

65.0! 

17.1! 

9.0! 

! 

-  j 

j 

! 

TOOLIK  RIVER 

1557339 

14613*36! 

64.0! 

27.0! 

6.0! 

1080! 

-  { 

40. oi NONE 

!  AK 

PRUDHL ' 

! 

!  ! 

64.0! 

27.0! 

4.0! 

i 

-  J 

! 

! 

BAY 

TPOJAN 

1271082 

2013A36! 

51.3! 

17.1! 

9.0! 

80oi 

-  i 

20.0! NONE 

iv* 

SEATTLE 

H7 

1 

i  t 

65.0! 

17.1! 

9.0! 

1 

-  ; 

; 

i 

VIGOROUS 

1553114 

12713A36! 

95.6! 

24.0! 

9.0! 

1500*! 

-  i 

28 .0 ! NONE 

iv* 

SEATTLE 

1944 

! 

! 

1  ! 

102.0! 

23.C! 

9.0! 

i 

-  j 

! 

j 

WARRIOR 

1565291 

13513*361 

127.2! 

36.5! 

19.2! 

900oi 

-  i 

55.5! NONE 

•WA 

SEATTLE 

1975 

! 

!  1 

136.2! 

36.6! 

14.0! 

I 

-  J 

; 

j 

YUBA 

1264335 

1113A361 

60.2! 

13.7! 

5.8! 

700  i 

-  1 

iNONE 

5  AK 

PRUDHOE 

1952 

1 

1  1 

! 

-  » 

-  • 

1 

-  2 

2 

i 

BAY 

ALASKA 

1578780 

10127 !4A43! 

398.51 

80.ci 

20.0! 

-  { 

1203oi 

54.5 ! PAYLOADER 

iv* 

SEATTLE 

1976 

1 

1  1 

398.5! 

80.0! 

5.4! 

! 

-  J 

; 

! 

ARCTIC  CHALLENGER 

1574046 

471 714A43! 

310.0! 104.4! 

16.6! 

-  ! 

9630! 

35.0INONE 

!WA 

SEATTLE 

1976 

1 

!  1 

310.11105.0! 

4.0! 

i 

-  ! 

2 

! 

ATS  95 

1293537 

903I4A43* 

170.1! 

50.1! 

8.2! 

! 

1830! 

i  NONE 

!WA 

SEATTLE 

1963 

I 

1  1 

17C.1! 

50.1! 

1.9! 

! 

-  i 

2 

; 

ATS  98 

1507541 

206114A43! 

240.0! 

60. 0! 

10.5! 

-  i 

4000! 

20.0! NONE 

iwA 

SEATTLE 

1967 

1 

1  ! 

240.0! 

60.  C! 

1.9* 

{ 

-  i 

2 

; 

ATU  99 

1524949 

265614A43! 

273.0! 

68.0! 

14.3! 

-  i 

6000! 

34.0! NONE 

iw* 

SEATTLE 

1970 

1 

1  1 

273.0! 

68.0! 

3.0! 

! 

-  i 

! 

! 

ATKA 

1552631 

662114A42! 

400.0! 

99.5! 

14.3! 

-  1 

1 2500! 

30.0! NONE 

SWA 

SEATTLE 

1973 

1 

1  1 

400.0! 

99.5! 

3.8! 

j 

-  ! 

i 

2 

3iR  60-6 

1261913 

6214A43! 

60.0! 

24.6! 

4.0! 

-  j 

iooi 

8.ol NONE 

i*K 

KOTZEBUE 

1951 

1 

1  1 

60.0! 

24.6! 

1.0! 

I 

-  ! 

i 

2 

BARGE  156 

1519122 

58814A43! 

150.0! 

54.0! 

7.9! 

-  i 

812! 

-  SNONE 

•WA 

SEATTLE 

1969 

I 

1  1 

150.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

BARGE  251 

1518644 

263714*43! 

250.0! 

76.0! 

20.0! 

! 

5970! 

24. &i PUMPS 

!  WA 

SEATTLE 

1969 

! 

1  1 

250.0! 

76. C! 

4.0! 

i 

-  i 

2 

! 

BARGE  400 

1524878 

6621 14A43! 

400.0! 

99.5! 

14.1! 

-  i 

587*1 

!  NONE 

IWA 

SEATTLE 

1970 

I 

1  1 

400.0! 

99.5! 

3.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

BARGE  407 

1555149 

6621 ! 4A431 

400.01100.0! 

14.3! 

-  i 

12500! 

30.0*!NONE 

•WA 

SEATTLE 

1974 

1 

1  1 

40C.0! 100.0! 

3.8! 

f 

-  ! 

! 

! 

BARGE  406 

1555649 

662114A43! 

400.01100.0! 

14.3! 

-  ! 

12500! 

30.0! NONE 

!UA 

SEATTLE 

1974 

! 

1  l 

40C.0! 1 00.0! 

3.8! 

! 

-  ! 

i 

! 

BARGE  409 

1557597 

6642! 4A431 

400.01100.0! 

14.0! 

! 

12500! 

26.0! NONE 

!WA 

TACOMA 

1974 

1 

1  1 

400.01100.0! 

4.0! 

! 

-  i 

i 

! 

BARGE  410 

1558920 

6621 14*43! 

400. 0! 100.0! 

14.3! 

-  ! 

12500! 

26.0! NONE 

•WA 

SEATTLE 

1974 

1 

1  ! 

400.01100.0! 

3.8! 

! 

-  ! 

; 

! 

8ARGE  414 

1562444 

6643! 4A42! 

40C.O! 

99.5! 

14.4! 

-  | 

12500! 

26 .0 ! NONE 

!W* 

SEATTLE 

1975 

1 

i  j 

400.0! 

99.5! 

4.0! 

! 

-  i 

! 

! 

BARGE  416 

1565316 

664314*431 

400.01 

99.61 

14.3! 

-  ! 

12500! 

26.0 iNONE 

IWA 

SEATTLE 

1975 

1 

1  ! 

400.0! 100.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

« 

2 

BARGE  417 

1566178 

664314A43! 

400.0! 100.0! 

14.0! 

-  ! 

12500! 

26. 0! NONE 

4w* 

SEATTLE 

1975 

! 

!  ! 

400.0! 100.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

BARGE  240-1 

1635945 

18S614A43! 

240.0! 

60.0! 

12.0! 

-  ! 

3200! 

u.oInone 

!  AK 

PRUDHOE 

1981 

1 

1  ! 

240.0! 

60.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

BAY 

BARGE  240-2 

1657310 

185614A43! 

240.0! 

60.0! 

12.0! 

-  ! 

3200! 

14. 0! NONE 

t  AK 

PRUDHOE 

1981 

1 

1 

1 

!  ( 

J  1 

1  1 

240.0! 

! 

60.0! 

! 

t 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

; 

i 

! 

! 

! 

! 

BAY 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGRl 

DlST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUM8ER 

1  COAST 

i  GUARD 

I  NUMBER 

1  1VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

1  NET  1  CODE!  LENGTH! EPDTHl  1 

-1RE6IS-!****!  REG.  1  REG.lLOAD-1 

1  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 

1  TON-  1  PACE  1  OVEP-lOVER- !/////! 

1  NAGE  !  IV  1  ALL  l  ALL  (LIGHT! 

HORSE 

POWER 

{CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL!  ! 

!  !  EST  1  CARGO  HANOLING  !S  (OPERATING  !  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 

1 //////// f  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

!  PASS-  ! (LIGHT > 1 // ////////////// !T0|//////////!  OR  ! 

!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICE !  LINE-2  ! ‘REBUILT! 

! 

! 

(36)  PUGET  SOUND  TU6  t  BARGE  ICO. 

(CONTINUED) l 

!  1  1 

1  1  1 

1  !  1 

1  !  1 

!  ! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

BARGE  2*0-3 

! 634641 
! 

1  185614A43! 

1  1  1 

240. 0!  60.0! 
240.0!  60. C! 

12. oi 
6.0! 

— 

3200! 

-  ! 

14 .oi NONE 
! 

! AK  PPUOHOE  ! 

!  BAY  ! 

1981  ! 

! 

BARGE  2*0-4 

1636075 

! 

!  165614AA3! 

1  !  1 

24C.0!  6C.0» 
240.0!  60.'"  * 

12.0! 

6.0! 

“ 

3200! 

-  I 

1*  .0 !  NONE 
! 

! AK  PPUDHOE  ! 

!  BAY  ! 

1981  ! 

! 

BARGE  250-1 

1575451 

I 

1  2633 1 4A43 1 

1  !  1 

249.0!  75. wl 
249.0!  75. C! 

13.4! 

2.5! 

” 

5970! 

-  ! 

-  (NONE 

! 

!VA  SEATTLE  I 
!  ! 

1976  ! 

! 

BARGE  500-1 

1653666 

! 

1  717114A49! 

t  1  1 

400.0! 1 OS.O! 
400.0! 114.0! 

14.3! 

5.0! 

12000! 

-  ! 

62*0! NONE 
! 

!VA  SEATTLE  ! 

!  ! 

1982  1 
! 

BARGE  50C-2 

1654716 

I 

1  71711 4A42 1 

!  1  1 

400.0! 105.0! 
400.0! 1 05. C! 

14.3! 

4.0! 

“ 

j 

13000! 

-  ! 

30.0 1  NONE 
! 

!VA  SEATTLE  ! 

!  ! 

1983  l 
! 

BARGE  500-3 

I656C69 

I 

!  717114A49! 

1  1  1 

400.01105.0! 
400.0! 1 14.0! 

14.3! 

5.0! 

“ 

12000! 

-  ! 

62. 0 ! NONE 
; 

!WA  SEATTLE  ! 

!  1 

1983  ! 

i 

BARGE  500-4 

1657891 

! 

!  717114A49I 

1  1  1 

400.0*105.0! 
400.0! 1 1 4 .0! 

14.3! 

5.0! 

" 

12000! 

-  ! 

62.0SNONE 

! 

!VA  SEATTLE  ! 

(  ! 

1983  ! 

! 

BARGE  250-11 

1573677 

! 

1  26241 4A43! 

1  1  1 

250.0!  76.0! 
250.0!  76.0! 

13.4! 

3.0! 

" 

600! 

-  ! 

12.0! NONE 
! 

!VA  SEATTLE  ! 

!  ! 

1976  ! 

i 

dC  151 

1507673 

I 

1  62914A43! 

1  1  1 

150.0!  43.0! 
150.0!  43.0! 

7.2! 

1  *o ! 

“ 

1200! 

-  ! 

15.0IPU.1PS 

! 

!VA  SEATTLE  ! 

!  ! 

1®67  ! 

! 

OC  152 

1507674 

i 

{  62914A431 

1  1  1 

1SC.0!  43.01 
150.01  4£.C! 

7.2! 

1.6! 

1200! 

-  ! 

1 S .0! NONE 
! 

!VA  SEATTLE  ! 

!  ! 

1967  ! 

! 

C  44 

1230725 

i 

1  7014A43! 

1  1  1 

200.0!  50. C! 
200.0!  50.0! 

10.0! 

2.S! 

* 

1843! 

-  ! 

14.0 {NONE 
! 

! WA  SEATTLE  ! 

!  ! 

1959  ! 

! 

COROOVA 

j  522042 

1 

1  505114A42! 

1  1  1 

400.0!  76.0! 
400.0!  76.0! 

14.3! 

4  0! 

“ 

91001 
-  ! 

30.0! NONE 
• 

! V A  SEATTLE  ! 

!  ! 

1969  • 

1 

ISLA  DSL  SOL 

! $61028 
! 

1  664314A43! 

1  1  ! 

403.01100.0! 
400.0! 10C.0! 

1\.0! 

4.0! 

- 

12S00! 

-  ! 

26 .0 ! NONE 

i 

!VA  SEATTLE  1 
!  ! 

1974  ! 

! 

KETCHIKAN 

1526660 

1 

1  5051 14A43! 

!  !  1 

400*0!  76.0! 
400.0!  76. C! 

14.3! 

4.0! 

9100! 

-  ! 

40.0! NONE 

i 

! VA  SEATTLE  ! 

(  ! 

1970  ! 

! 

KODIAK 

1  299125 
i 

!  5051 ! 4A421 

1  1  1 

40C.3!  76.0! 
400.0!  76.0! 

14.3! 

1.5! 

— 

10000! 

-  ! 

30 .0 !  NONE 
! 

!UA  SEATTLE  1 
!  1 

1965  ! 

! 

LANA[ 

1574225 

i 

1  8185 14A43! 

1  1  1 

400.0!  99.6! 
400.0!  99.6! 

19.9! 

4.9! 

“ 

16000! 

-  ! 

64 .0 !  NONE 

j 

ICR  PORTLAND  ! 

!  ! 

1976  ! 

! 

MCKINLEY 

•  520977 

I 

1  505114A43! 

1  !  1 

400.0!  76.01 
400.0!  76.0! 

14.3! 

5.9! 

“ 

9100! 

-  ! 

40 . C ! NONE 
! 

! W A  SEATTLE  ! 

!  ! 

1969  ! 

; 

MOLOKAI 

1570177 

! 

1  3185 ! 4446! 

1  1  1 

40C.O!  99.6! 
40C.0!  99.6! 

19.9! 

4.9! 

- 

16000! 

-  ! 

64.OIN0NE 

i 

1  OR  PORTLAND  ! 

!  ! 

1975  ! 

! 

NIKISKI 

1517734 

! 

!  5051 14A421 

I  1  1 

40C.0!  76.0! 
40C.0!  76.0! 

14.3! 

3.9! 

“ 

9100! 
-  ! 

30. Q! NONE 
! 

!UA  SEATTLE  ! 

!  ! 

1768  l 
! 

NO  210 

1524569 

J 

1  114314A43! 

1  !  1 

200.0!  -  * 
200.0!  60.0! 

9.5! 

1.6! 

“ 

2750! 

-  ! 

40.0IN0NE 

! 

(VA  SEATTLE  ! 

!  1 

1970  ! 

! 

NO  211 

j 524570 
! 

1  125514A43! 

1  1  1 

200.0!  60.0! 
200.0!  60. C! 

9.5! 

1.3! 

“ 

3694! 

-  ! 

10.0! NONE 
! 

1AK  P.UDHOC  1 

1  I3AY  1 

1970  ! 

! 

NO  212 

1524571 

! 

1  1  255!  4A42  1 

1  !  ! 

200.0!  60.0! 
200.0!  60.0! 

9.5! 

1.6! 

“ 

2750! 
-  ! 

40. 0 !  NONE 
! 

1  AK  PPUDHOE  ! 

!  3AY  ! 

1970  ! 

! 

NO  213 

1524572 

! 

1  125514A43! 

1  •  1 

200.0!  60.0! 
200.0!  60.0! 

9.5! 

1.6! 

“ 

2750! 

-  ! 

40.01  NONE 
! 

! AK  PRUOHOE  ! 

!  3AY  ! 

1970  ! 

! 

NO  214 

1524573 

! 

!  123514A43! 

1  1  1 

20C.0!  60.0! 
200.01  60.0! 

9.5! 

1.6! 

2750! 
-  ! 

40. 0  !■ NONE 
) 

! CA  OAKLAND  ! 

!  ! 

1970  ! 

! 

NO  215 

1524574 

1 

1  125514A43! 

•  !  1 

200.0!  60.0! 
2CC.0!  60.0! 

9.5! 

1.6! 

“ 

2750! 
-  ! 

40  *0! NONE 
! 

! AK  PQUDHOE  ! 

!  3AY  ! 

1970  ! 

! 

NO  216 

1524575 

I 

1  12551(443! 

!  1  1 

200.0!  60.0! 
20C.O!  60.0! 

9.5! 

1.6! 

“ 

2750! 
-  ! 

40.0! NONE 

I 

1  AK  PRUOHOE  ! 

!  BAY  ! 

1970  ! 

! 

NO  217 

1524576 

I 

1  1 255 1 4A431 

!  1  1 

200.0!  60.0! 
200.0!  60. C! 

9.5! 

1.6! 

2750! 
-  ! 

40 . 0 ! NONE 
! 

! AK  PRUOHOE  I 
!  DAY  ! 

1970  ! 

! 

no  2i e 

1524577 

! 

1  125514443! 

1  !  1 

200.0!  60.0! 
2G0.0!  60.0! 

9.5! 

1.6! 

” 

2750! 
-  ! 

40.0! NONE 
! 

! AK  PRUOHOE  ! 

!  BAY  ! 

1970  ! 

! 

NO  406 

1553915 

! 

1  662114F46! 

1  1  1 

400.0!  10.0! 
4CO.O!  10.0! 

14.3! 

3.3! 

“ 

12500! 
-  ( 

30.0 ! NONE 
! 

!VA  SEATTLE  ! 

!  ! 

1974  • 

! 

NO  415 

1563870 

I 

1  664314443! 

1  1  ! 

4CC. 01100.0! 
40C.0! 1 CO.O! 

14.0! 

4.0! 

** 

12500! 
-  I 

26.0‘NONE 

! 

IVA  SEATTLE  ! 

!  ! 

1975  ! 

! 

NO  419 

1556660 

I 

!  664214A431 

!  !  1 

40C.O!  99.6! 
40C.O!  99.6! 

14.1! 

4.0! 

“ 

12500! 
-  ! 

30.0! NONE 
! 

!VA  SEATTLE  ! 

!  ( 

1975  ! 

! 

NC  12C-1 

1622202 

! 

1  31714A46! 

1  1  1 

120.0!  40.0! 
12C.0!  40.0! 

5.0! 

1.5! 

• 

650! 

-  ! 

11.01N0NE 

! 

! AK  KCTIE0UE  ! 

!  ! 

1980  ! 

i 

NO  120-2 

1612592 

! 

1  31714A46! 

1  1  1 

120.9!  40.0! 
120.0!  40.0! 

5.0! 

1.5! 

“ 

650! 
-  ! 

1 1 • 0! NONE 
t 

! AK  NOME  ! 

!  ! 

1980  i 
! 

NO  250-6 

!  . 

j 

!  361C14A431 

1  1  1 

250.0!  76.0! 
250.0!  76.0! 

13.4! 

2.6! 

” 

4960! 
-  ( 

40. oi NONE 
! 

! VA  SEATTLE  1 
!  ! 

1976  ! 

! 

NO  23G-8 

1575259 

! 

1  262414443! 

1  !  ! 

250.0!  76.0! 
250. 0!  76.0! 

13.4! 

2.5! 

- 

5970! 

-  I 

25.  Ol.NCNE 
! 

!VA  SEATTLE  ! 

!  ! 

1975  ! 

! 

OAHU 

1524615 

! 

!  582514446! 

!  !  1 

336.3!  93.0! 
336.3!  93.0! 

16.7! 

4.2! 

“ 

11700! 
-  ! 

45.0! NONE 

1  . 

!VA  SEATTLE  ! 

!  ! 

1970  ! 

! 

OREGON 

1572131 

1 

!  1012714443! 

1  1  1 

395.0!  80.0! 
395.0!  SO.C! 

20.0! 

5.4! 

“ 

12000! 
-  ! 

54.5  !PA YLOAD  ER 
! 

!VA  SEATTLE  ! 

!  ! 

1976  ! 

! 

PAC  160-1 

1517535 

! 

1  530! 4A  90! 

1  1  1 

160.0!  46.0! 
160.0!  46.0! 

10.0! 

2.0! 

“ 

12C0! 
-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

! AK  KOTZEBUE  ! 

!  ! 

1968  ! 

! 

PAC  312-1 

1519873 

! 

1  3272! 4A431 

1  !  1 

312.0!  63.0! 
312.0!  63.0! 

15.0! 

3.1! 

“ 

7230! 
-  ! 

16.0! 

) 

!  ! 

!  ! 

1969  ! 

! 

PAC  312-2 

1520361 

!  3272UA46! 

1  1  1 

312.0!  63.0! 
312.0!  63.0! 

14. S! 
3.0! 

“ 

7230! 
-  ! 

16.0! NONE 

1 

!VA  SEATTLE  ! 

!  ! 

1969  ! 

1 

PALMER 

1516339 

! 

!  5051 1 4A42! 

1  1  1 

400.0!  76.0! 
400.0!  76.0! 

14.3! 

4.0! 

“ 

9100! 
-  ! 

30 .0 !  NONE 
! 

!VA  SEATTLE  ! 

!  1 

1968  ! 

! 

PUTCC  3 

1278540 

1 

I  90144431 

1  1  1 

70.1!  30.0! 
70.1!  30.0! 

4.1! 

1.C! 

“ 

ISO! 
-  ! 

15.0! NONE 
! 

! WA  SEATTLE  ! 

!  1 

1959  ! 

! 

PUTCO  4 

12*5530 

1 

1  1 29! 4A431 

1  1  1 

85.0!  35.0! 
35. 0!  35. C! 

4.0! 

1.0! 

270! 
-  ! 

6.0! NONE 
i 

! V A  SEATTLE  ! 

!  ! 

1961  ! 

! 

ST.  THOMAS 

1526650 

! 

1  486014A43! 

1  1  1 

400.0!  99.6! 
400.0!  99.6! 

14.1! 

3.9! 

“ 

7640! 
-  ! 

jo.oSnone 

! 

! WA  SEATTLE  I 
!  ! 

1970  ! 

! 

UT  154 

1508463 

I 

!  62914A43! 

1  1  1 

150.0!  48.0! 
150.0!  43.0! 

7.3! 

1.6! 

” 

1200! 

-  ! 

25. 0! NONE 
! 

|W A  SEATTLE  ( 

!  ! 

1967  ! 

! 

*t«  5 

f2d*v5u 

1 

\  247{>A7f* 

1  !  1 

115.0!  34.1! 
115.0!  34.1! 

5.01 

6.0! 

565! 
-  ! 

1 0.0! PUMP  S 
( 

!AK  NOME  ! 

!  ! 

1961  ! 

! 

B SR  60-1 

1254549 

1 

!  6015471! 

!  1  ! 

59.8!  24.5! 
60.0!  24.5! 

4.0! 

1.0! 

“ 

ICO! 
-  ! 

8.01PUMPS 

! 

f AK  NOME  ! 

!  ! 

1948  ! 

! 

91R  6C-2 

1261542 

! 

1  7215A71J 

1  !  1 

6C.0!  22.0! 
65.0!  26.0! 

6.0! 

2.0! 

72! 
-  ! 

7.01CUMPS 

! 

! AK  KOTZEBUE  1 
!  ! 

1951  ! 

! 

3«»  60-5 

1251912 

! 

1  6215A71! 

1  !  ! 

6C.0!  24.6! 
60.0!  24.6! 

4.0! 

1.0! 

“ 

62! 

-  i 

8.0! NONE 
l 

•AK  KOTZEBUE  ! 
!  ! 

1951  ! 

i 

OtR  SC-1 

1261941 

1 

1  109! 5*71! 

1  !  ! 

79.9»  24.0! 
>5.0!  26.0! 

6.0! 

2.0! 

106! 
-  ! 

7.0!PUMP$ 

i 

•AK  KOTZEBUE  ! 
!  ! 

1951  • 

! 

34R  8C-2 

1271650 

1 

!  12015A71! 

!  !  ! 

79.7!  30.0! 
3C.0!  30.0! 

5.0! 

1.0! 

* 

200! 
-  ! 

s.O! pumps 
! 

t AK  NOME  1 

!  ! 

1956  • 

6SR  60-3 

1271651 

1 

!  12015A71! 

!  !  ! 

79.7!  30.0! 
•0.0!  30.0! 

5.0! 

1.5! 

“ 

200! 
-  ! 

11.0IPUMPS 

! 

(AK  NOME  ! 

!  1 

1956  ! 

BARGE  7 

1536407 

1 

1  75315A70' 

1  1  1 

194.5!  39.3! 
194.5!  39.5! 

10.1! 

2.6! 

** 

1285! 

-  i 

30.012  CARGO  PUMPS 

!VA  SEATTLE  ! 

!  ! 

1945  ! 

BARGE  10 

1505672 

! 

1 

1 

1  413315*70! 

!  !  ! 

!  1  1 

1  !  ! 

300.0!  75.0! 
300.0!  75.0! 
!  ! 

!  ! 

18.9! 

2.9! 

! 

! 

8187! 
■  ! 
1 
! 

36.013  CARGO  PUMPS 

i 

i 

! 

! WA  SEATTLE  ! 
!  ! 

1  ! 

!  ! 

1966  ! 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 
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ENCR ! 

l  ivrcci 

DIMENSIONS  10RAP7! 

1  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L  ! 

! 

CIST  I 

OPERATOR 

1  NET  ICODE l LENGTn! 9RDTHI 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  {OPERATING  ! 

! 

REG.  1 

!  COAST 

I  ter  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

PUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  1PAGE1 

0VER-10VER-! /////! 

HORSE  l 

PASS-  ! (LIGHT) 1 ////////////////  ITOl/// /////// 1 

oe  • 

!  NUMBER 

1  NAGE  *  IV  1 

ALL  1 

ALL  'LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(PEET)!  LINE-2 

!EG! 

LINE-2  MRE3UILT! 

08)  PUGET  SOUND  TUG  t 

BARGE 

! 

! 

I  CO. 

1  1  1 

1  !  1 

1  !  i 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

t 

3ARGE  255 

1520633 

1  2  971  1 5A71 1 

25C.O! 

76.0! 

13.4! 

! 

5970! 

24.613  CARGO  PUHPS 

!  WA 

SEATTLE  ! 

1969  ! 

! 

1  1  ! 

250.0! 

76.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

BARGE  450-3 

! 571894 

1  816815A70! 

400.0! 

99.6! 

25.0! 

-  ! 

9432! 

40.013  CARGO  PUHPS 

IWA 

SEATTLE  t 

1976  I 

! 

1  1  t 

400.0! 

99.6! 

3.9! 

1 

-  I 

! 

! 

1 

! 

DARGE  450-4 

1573167 

1  812315A70! 

400.0! 

99.6! 

25.0! 

-  ! 

9477! 

(0.013  CARGO  PUHPS 

!WA 

S'HTTlt  1 

1976  ! 

! 

1  1  1 

400.0! 

99.6! 

3.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

l 

! 

BARGE  450-6 

1631*08 

1  8986154701 

4C0.0! 

99.6! 

25.0! 

-  ! 

1614! 

37.0!4  CARGO  PUHPS 

!VA 

SEATTLE  ! 

1981  l 

! 

1  1  ! 

400-0! 

99.6! 

3.9! 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

! 

BARGE  450-7 

!  63  3285 

1  313315A70! 

400.1! 

99.6! 

19.2! 

! 

162001 

4J.0! PUMPS 

!wa 

SEATTLE  l 

1981  ! 

! 

1  !  1 

400.1! 

99.4! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

0ARCE  450-9 

1636557 

I  813315A70! 

400.1! 

99.6! 

19.2! 

-  ! 

16200! 

43 .0 ! PUMPS 

ICA 

SAN  i 

1981  ! 

! 

1  !  1 

400.1! 

99.6! 

3.0! 

! 

-  I 

! 

! 

ft ANCISCO  l 

! 

BARGE  250-10 

!  572537 

1  2638! 5  A  70 1 

249.6! 

75.0! 

1  3.  4 ! 

-  ! 

5970! 

25.013  CARGO  PUHPS 

(WA 

SEATTLE  ! 

1976  l 

! 

1  1  1 

249.6! 

75.0! 

2.5! 

1 

-  | 

! 

! 

! 

! 

3ARG?  450-11 

1 647827 

1  81 33! 5  A  7C 1 

400.01 

99.51 

19.2! 

I 

18144! 

43.014  DIESEL  PUHPS 

1  WA 

PUGET  ! 

1982  ! 

! 

l  !  1 

400.0! 

99.5! 

3.0! 

! 

-  ! 

« 

! 

SOUND  ! 

1 

BARGE  PS  206 

1507000 

1  114315A70! 

200.0! 

54.0! 

13.0! 

-  ! 

25C0! 

34.012  CARGO  PUHPS 

IWA 

SEATTLE  l 

1966  ! 

l 

1  t  1 

200.0! 

54.0! 

13.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

j 

NO  10 

1 25S777 

1  5  55  1  5 A  70 1 

195.1! 

40.1! 

10.6! 

! 

1610! 

36.012  DIESEL  PUHPS 

!  WA 

SEATTLE  ! 

1«49  *! 

i 

!  1  I 

195.1! 

40.1! 

2.0! 

i 

! 

I 

! 

! 

NO  U 

i 266C89 

1  244215A70! 

275.0! 

50. C! 

20.0! 

-  i 

6522*1 

35.013  DIESEL  PUHPS 

(WA 

SEATTLE  ! 

1953  ! 

! 

1  !  1 

275.0! 

50.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

NO  545 

1502911 

1  32015490! 

125.0! 

36.0 ! 

8.6! 

! 

700! 

15-0!  KOHE 

!  A* 

KOTZEBUE  ! 

1066  ! 

1 

1  1  1 

123.0! 

36.0! 

2.0! 

1 

-  I 

! 

! 

! 

! 

NO  45C-8 

1631685 

1  313315A70! 

400.0! 

99.5! 

20.0! 

! 

18144! 

43.0U  DIESEL  PUHPS 

IWA 

PUSET  ! 

1981  ! 

! 

1  !  ! 

400. 0! 

99.5! 

3.0! 

i 

-  i 

j 

! 

SOUNO  ! 

! 

NO.  450-2 

1570955 

1  8133i5470i 

400.0! 

99.5! 

19.2! 

i 

18144! 

43.01*3  DIESEL  PUHPS 

•WA 

PUSET  ! 

1976  ] 

! 

!  !  1 

400.0! 

99.5! 

1.0! 

» 

-  i 

! 

l 

SOUND  ! 

! 

PAC  570 

1503135 

!  505715470! 

320.0! 

74,  C! 

16.5! 

-  ; 

1000! 

64. 0! NONE 

iWA 

SEATTLE  ! 

1966  ! 

! 

!  !  1 

324.0! 

74.01 

3.C! 

! 

-  ! 

f 

! 

! 

! 

PAC  160-4 

1  525850 

1  53015A71  1 

160.0! 

40.0! 

10.0! 

! 

1200! 

13.01N0NC 

•Ak 

KOTZEBUE  ( 

1970  ! 

! 

1  !  1 

160.0! 

46.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

! 

a 

| 

PAC  312-3 

1  292360 

l  31 57! 5A  7oi 

304.1! 

68.1! 

15.3! 

i 

socoi 

45 .0 1  NONE 

IWA 

SEATTLE  ! 

1983  ! 

! 

i  1  1 

304.1! 

68.1! 

3.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

PS  NO.  202 

1503749 

1  114315A70! 

2CO.O! 

54.0! 

10.51 

! 

2500! 

30,012  CARGO  PUHPS 

IWA 

SEATTLE  ! 

1966  ! 

1 

I  l  1 

200.0! 

54.0! 

2.5! 

j 

-  ( 

! 

! 

! 

i 

AXG  ENGINEER 

1507458 

1  1 25! 6A021 

157.7! 

36.0! 

13.0! 

soooi 

-  ! 

! 

! 

! 

1967  ! 

I 

t 

1  1  1 

1  !  ! 

165.0! 

! 

36.3! 

4.5! 

! 

! 

! 

•  ! 

! 

! 

I 

! 

1 

t 

! 

! 

(32)  QUALITY  PIPE  LINE 

! 

CONTRACTORS/ 

1  !  1 

!  1  1 

j 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

a 

INC. 

! 

1  !  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

APLC  1 

1299475 

1  1 242 ! 4A43I 

140.0! 

38.  C! 

6.7! 

-  ! 

400! 

3.51  NONE 

!LA 

AMELIA  ! 

1964  ! 

1 

1  1  1 

140.0! 

38.1! 

2.8! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

APLC  2 

1  299476 

1  12(214443! 

140.0! 

38.0! 

6.7! 

-  ! 

400! 

3.5 1N0NE 

f  LA 

APEII*  1 

1964  | 

1 

1  i  ! 

140.0! 

38.1! 

2.6! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

! 

APLC  3 

1299477 

1  124214A431 

140.0! 

38. C! 

6.7! 

-  ! 

400! 

8,5  1N0NE 

!la 

AMELIA  ! 

1964  ! 

! 

1  !  1 

140.0! 

38.1! 

2.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

| 

! 

J  527 

•511958 

l  40314443! 

140.1! 

39.1! 

6.7! 

-  ! 

760! 

3,6!. NONE 

!LA 

AMELIA  ! 

1963  I 

1 

1  1  1 

140.11 

39.1! 

1.6! 

! 

-  1 

1 

! 

1 

! 

J  52? 

1511959 

1  4031 4A431 

140.0! 

39.0! 

6.7! 

-  ! 

763! 

7. 6 ! NONE 

!LA 

AMELIA  i 

1968  ! 

i 

1  1  1 

140.0! 

39.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

T  S24E 

15C1164 

1  40314443! 

140.1! 

39.1! 

6.7! 

-  ! 

760! 

7.6IN0NE 

!LA 

AMELIA  l 

1966  ! 

! 

I 

1  1  1 

1  1  1 

140.1! 

1 

39.1! 

1.6! 

! 

! 

! 

—  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(21)  QUARTO  MINING  CO. 

I 

! 

1  1  1 

1  !  i 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

GUAATO  I 

15(4512 

1  59J3A35! 

48.5! 

18.7! 

6.6! 

500! 

-  ! 

32,0! NONE 

!  OH 

POWHATAN  ! 

1973  l 

I 

!  1  1 

43.5! 

18.7! 

6.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

POINT  ! 

! 

QUARTO  II 

1  560190 

1  5913435! 

45.5! 

18.7! 

6.6! 

500! 

-  j 

32.O1N0NE 

IOH 

POWHATAN  | 

1974  ! 

1 

| 

1  1  ( 

!  !  1 

48.5! 

! 

13.7! 

6.6! 

! 

! 

! 

—  ! 

a 

i 

! 

! 

POINT  I 

1 

! 

! 

(32)  QUCENAN/ 

HIKE  EQUIP,  CO 

i 

1  1  ! 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

AG  160 

1509751 

1  600UA43! 

160.0! 

40.  C! 

7.5! 

-  ! 

950! 

11.0IN0NE 

! 

1 

1977  ! 

I 

1 

1  1  1 

1  1  1 

16C.0! 

! 

40.  C! 

1.0! 

! 

! 

1 

”  I 

! 

! 

! 

! 

1 

l 

! 

1 

t 

(36)  OUIGG  8R0S. -MCDONALD/  IH ! C . 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

I 

MAC 

!  - 

!  513A381 

31.9! 

9.  5  i 

3.3! 

120! 

-  J 

10.01N0NE 

!WA 

ABERDEEN  ! 

1964  ! 

I 

1  !  1 

34.4! 

10.5! 

3.3! 

! 

-  i 

! 

! 

1 

! 

39  26-S00 

1261675 

1  350144(3! 

110.0! 

34.0! 

11.01 

-  ! 

500! 

11.0! NONE 

!VA 

HOQUIAH  ! 

1914  ! 

• 

!  1  ! 

110.0! 

34.  C! 

6.0! 

! 

-  J 

! 

i 

! 

! 

03  26-501 

1  - 

1  427UA43! 

135.0! 

34.2! 

8.0! 

-  I 

500! 

1 2. 0 ! NONE 

!  WA 

HOQUIAH  ! 

1912  ! 

! 

!  !  ! 

135.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

33  26-302 

1  297125 

!  500KA46! 

150.3! 

40.0! 

8.0! 

-  ! 

1000! 

s.oimxE 

IWA 

ABERDEEN  ! 

1963  ! 

1 

!  !  ! 

150.3! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

09  26-503 

1505016 

!  55014A43! 

150.0! 

42.0! 

12.0! 

-  ! 

900! 

12.01N0NE 

!VA 

HOOUIAH  i 

1966  ! 

! 

! 

1  !  ( 

!  !  ! 

150.0! 

! 

42.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

"  ! 

! 

; 

! 

! 

! 

! 

! 

(23)  OUILLETTE 

/  PPANK 

1 

! 

I  1  l 

!  1  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

PRIDE  OP  LAKE 

HURON 

1254629 

!  1011 A1 61 

37.41 

12.0! 

3.81 

230! 

-  I 

99. 3 ! N  ONE 

!HI 

ALGONAC  ! 

1948  ! 

1 

I 

1  1  ! 

!  !  ! 

41.6! 

! 

12.0! 

3.0! 

! 

! 

! 

4! 

l 

i 

i 

i 

! 

! 

1 

! 

(28)  CUXNCY  SOYBEAN  CO 

I 

! 

!  1  1 

1  1  ! 

1 

1 

» 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

OSB  101 

1619428 

1  84815A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

18.01780  CPH  DIESEL 

!!L 

QUINCY  ! 

1980  i 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

!PUHP 

! 

i 

! 

•41942® 

!  A(?!547n! 

195,0! 

35. 0! 

9.0! 

» 

1400! 

1 8.01780  GPH  DIESEL 

I  XL 

QUINCY  1 

I960  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

!PUHP 

! 

! 

! 

OSS  103 

1619430 

i  84515A70I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

*  | 

1400! 

16.01780  GPH  DIESEL 

!IL 

QUINCY  ! 

1980  ! 

! 

i  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

!  PUMP 

! 

! 

! 

OSB  1C4 

163499$ 

1  848I5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

18.01780  GPH  DIESEL 

!IL 

QUINCY  1 

1981  ! 

I 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

!PUHP 

! 

! 

! 

OS0  105 

1634996 

1  84815470! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

16.01730  GPH  DIESEL 

ML 

sumcr  ! 

1981  ! 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

!PUHP 

! 

j 

! 

use  106 

1634997 

1  848J5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

18.01780  GPH  DIESEL 

ML 

QUINCY  *! 

1961  ! 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

!PUMP 

! 

! 

! 

OSB  107 

150*213 

!  855 !  5  A 7 0  J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1400! 

17.01PUHP/  HEATING 

ML 

QUINCY  ! 

1967  ! 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! COILS 

i 

1 

! 

OSB  108 

1510107 

1  855! 5*70! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

-  i 

1400! 

17.0! PUMP/  HEATING 

iiL 

QUINCY  ! 

1967  ! 

! 

I  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

!  COILS 

! 

! 

a 

OSB  109 

1512519 

!  860(3470! 

195.0! 

35.  Q! 

9.0! 

-  I 

1490! 

17.0JPUHP/  HEATING 

ML 

QUINCY  ! 

1968  ! 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  i 

{COILS 

! 

! 

! 

OSB  110 

1512520 

!  360! 5A  70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1490! 

17.0! PUMP/  HEATING 

!  XL 

QUINCY  ! 

1968  ! 

1 

I  1  ! 

195.01 

35.0! 

2.0! 

* 

-  ! 

! COILS 

! 

! 

1 

QS8  111 

1511612 

1  at  2! 5*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1490! 

17,0!PUHP/  HEATING 

!IL 

QUINCY  J 

1969  J 

1 

1 

1 

1  1  ! 

1  !  1 

1  1  i 

195.0! 

! 

35.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

(COILS 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENCRl 

01 ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

1  GUARD 

!  NUMBER 

!  ! VTCC!  DIMENSIONS  'DRAFT! 

1  NET  !  CODE 1LENCTH! BROTH!  ! 

1REGIS-!****!  REG.  !  REG.1L0A0-! 

!  TER  !  SEE!//////!/////'  ED  ! 

1  TON-  ‘PAGE!  OVER-lOVER-!/////! 

1  NAGE  !  TV  !  ALL  !  ALL  !LX6HT! 

HORSE! 
POWER ! 

CAPACITT!  HIGH-  I  !  V  E  S  S  £  L  ! 

!  EST  •  CARGO  HANOLING  IS  I0PERATIN6  ! 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  S TC t  BASE  ! 

////////!  POINT  !  LINE-1  f AO!  LINE-1  ! 

PASS-  t (LIGHT) !////////////////! TO !////////// ! 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  SEE!  LINE-2  ! 

! 

i 

YEAR  j' 
BUILT  ! 
OR  1 
•REBUILT! 

(28)  QUINCY 

SOYBEAN  CO. 

; 

i 

i 

!  ! 

!  i 

i  i 

1 

! 

! 

2 

i 

i 

i 

i 

i 

j 

! 

; 

i 

i 

1 

! 

! 

! 

1 

l 

! 

! 

! 

(CONTINUED! 

i 

!  ! 

; 

j 

; 

! 

I 

t 

i 

QS8  112 

1530996 

793*  5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.oi 

-  j 

1*90! 

17.0 !  PUMP# 

HEATING 

i  IL 

QUINCY  i 

1971  ! 

! 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

!  COILS 

i 

1 

1 

0S9  113 

1530997 

79315A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*90! 

17.0SPUHP# 

HEATING 

8  IL 

QUINCY  ! 

1971  ! 

! 

1 

t  1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1 

2.0! 

i 

-  ; 
i 

icons 

; 

2 

j 

! 

1 

1 

1 

(32)  ME 

BARGE  RENTALS 

I 

! 

1  l 

1  ! 

1 

i 

1 

i 

1 

! 

j 

! 

! 

2 

i 

i 

i 

l 

l 

! 

! 

RtE  101 

!  . 

200! *A*6! 

..  j 

--  j 

6.0! 

-  J 

500! 

7.5 !  NONE 

!LA 

NOROAN  ! 

1981  1 

! 

1  ! 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  I 

i 

! 

CITY  1 

1 

RLE  102 

!  . 

200!*A*6 1 

—  1 

—  1 

6.0! 

-  1 

500! 

7.5 i NONE 

•LA 

NOROAN  1 

1951  ! 

! 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

I 

i 

CITY  ! 

1 

RtE  103 

!  . 

200UAA6! 

! 

—  • 

6.0! 

-  i 

500! 

7 .5 !  NONE 

!  LA 

NOROAN  ! 

1981  1 

1 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.01 

-  ! 

! 

# 

CITY  1 

1 

RtE  lOt 

1  - 

200! AA46! 

1 

—  1 

6.01 

-  j 

500! 

7.5!R0NE 

SLA 

NOROAN  ! 

1981  1 

1 

t 

1  ! 

1  ! 

120.0! 

1 

30.01 

; 

1.0! 

i 

-  ! 
i 

{ 

i 

i 

CITY  ! 

1 

! 

i 

(?8)  Ml 

NARINE#  INC. 

! 

! 

1  1 

!  ! 

! 

! 

1 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

I 

! 

1 

HISS  NELLY 

15023*7 

4913A36! 

51.5! 

20.1! 

6.1! 

670! 

-  ! 

33.6! NONE 

•IL 

OOUAWKA  ! 

1966  1 

! 

!  1 

51.5! 

20.1! 

5.0! 

-  ! 

t 

2 

! 

1 

MISS  NIKKI 

16*7911 

45! 3A  36! 

*6.3! 

22.0! 

6.0! 

730! 

-  ! 

30.0! NONE 

1  IL 

OQUAWAA  ! 

1982  1 

! 

1 

!  1 

•  1 

*6.5! 

i 

22.0! 

2 

5.01 

j 

-  ! 

2 

i 

i 

2 

! 

1 

1 

J 

(35)  P  t  R 

SERVICES#  INC. 

i 

1 

1  J 

!  1 

i 

» 

i 

1 

2 

i 

i 

! 

! 

■ 

i 

! 

1 

I 

! 

RRS  7911 

1601621 

69*!*A*1! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

-  1 

1743! 

1 7. 6  !  NONE 

!KS 

OVERLAND  1 

1979  ! 

! 

!  ! 

105.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

2 

PARK  1 

! 

RRS  7912 

1601622 

69*14**1! 

195.0! 

35.0! 

10*08 

-  J 

17*3! 

17.6! NONE 

IKS 

OVERLAND  ! 

1979  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.*! 

-  ! 

2 

! 

PARK  ! 

1 

RRS  7913 

1601623 

69*! AAtl ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  | 

17*3! 

17.6 InOHE 

!KS 

OVERLAND  ! 

1979  1 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.61 

.  i 

! 

! 

PARA  1 

| 

RRS  7914 

160162* 

69* ! *A  *1 1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  j 

17*3! 

17.6! NONE 

!  KS 

OVERLAND  ! 

1979  1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

2 

! 

PARA  ! 

! 

RRS  7915 

1601625 

69*! 4  A  4 1 ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  • 

17*3! 

17.6! NONE 

Iks 

OVERLAND  1 

1979  1 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

j 

PARA  ! 

1 

RRS  7916 

!  601626 

654 ! 4441 ! 

195.0! 

35.0! 

10. C! 

-  I 

17*3! 

,7.6 i HONE 

8  KS 

OVERLAND  1 

1979  1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  2 

2 

! 

PARA  ! 

l 

RRS  7917 

1601627 

694  t  4  A  41  | 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

-  J 

17*3! 

17 .6  j  NONE 

IKS 

OVERLAND  ! 

1979  1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

“  ! 

j 

! 

PARK  ! 

l 

RRS  7918 

1601629 

694  <4441  ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  j 

17*3! 

17.61N0NE 

•KS 

OVERLAND  ! 

1979  ! 

! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

; 

! 

PARA  t 

! 

RRS  7919 

•601629 

694! 4441 ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

«  2 

17*3! 

1?.6!N0NE 

!KS 

OVERLAND  ! 

1979  ! 

l 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

PARA  1 

1 

RRS  7920 

1601630 

69*544*1 ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  1 

17*3! 

17.61N0NE 

!  KS 

OVERLAND  I 

1979  J 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

PARA  ! 

1 

RRS  7921 

•601631 

694 !  4441  ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

17*3! 

17.65NONE 

IKS 

OVERLAND  1 

1979  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

PARK  ! 

RRS  7922 

1601632 

694 ! 4 A41  1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  | 

17*3! 

17.6IN0NE 

!  KS 

OVERLAND  I 

1979  1 

! 

!  I 

V  5.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

PARA  ! 

1 

RRS  792? 

1 *01633 

694 ! 4441 ! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

-  ! 

17*3! 

17.DSN0NE 

Iks 

OVERLAND  ! 

mo  i 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  i 

! 

! 

PARA  ! 

I 

RRS  792* 

160163* 

694! 4441  ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

17*3! 

17. 6  shone 

!  K  s 

OVERLAND  ! 

1979  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  1 

! 

! 

PARA  ! 

1 

RRS  7*25 

1601635 

69414441 ! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

-  • 

1 743! 

17.6! NONE 

IKS 

OVERLAND  1 

1979  1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

I.o! 

-  ! 

! 

! 

PARA  ! 

! 

RRS  7926 

1602526 

654! 4441 ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  J 

1720! 

17.6  ! NONE 

IKS 

overland  ) 

1979  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

PARA  I 

1 

RRS  7927 

1602327 

654 ! 4441 ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  1 

1720! 

17.0! NONE 

Iks 

OVERLAND  ! 

1979  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

l 

PARK  ! 

1 

RRS  7928 

1602528 

o5  4 ! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  | 

1720! 

1 7 . 6 ! NONE 

Iks 

OVERLAND  ! 

1979  1 

i 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  2 

! 

! 

PARA  ! 

1 

RRS  7929 

1602529 

65* ! *441  l 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  I 

1720! 

17.6! NONE 

IKS 

OVERLAND  I 

1979  1 

! 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

2 

! 

PARK  ! 

! 

RRS  7930 

1602530 

65414441 ! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

-  ! 

1720! 

1 7 .6  SHONE 

IKS 

OVERLAND  ! 

1979  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

I.o! 

-  j 

; 

! 

PARK  ! 

j 

RRS  7931 

1602531 

63  4 • 4441  ! 

175.0! 

35.0! 

10.0! 

-  • 

1720! 

1 7 .6  !  NONE 

!  KS 

OVERLAND  ! 

1979  j 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

; 

i 

PARK  1 

1 

RRS  7932 

1602532 

654 ! 4441 ! 

195.0! 

35.0! 

1C.0! 

-  J 

1720! 

17.6 ! NONE 

IKS 

OVERLAND  l 

1979  1 

1 

!  ! 

195. C! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  ; 

i 

2 

PARK  l 

1 

R*$  7933 

1602533 

654! 4441 ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1 7  20  j 

17.6iN0NE 

i<s 

OVERLAND  1 

1979  1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

PARK  ! 

! 

RRS  793* 

160253* 

654 ! 44*1 ! 

195.0! 

35. Cl 

10.0! 

-  ! 

1720! 

1 7. 6 !  NONE 

•KS 

OVERLAND  ! 

1979  ! 

1 

!  ! 

193.0! 

35.0! 

1.6! 

.  i 

■ 

! 

PARK  ! 

1 

RRS  7935 

1602535 

6541*4*1  ! 

195.01 

35. C! 

10.0! 

-  J 

17?oi 

17.6SN0NE 

•KS 

overland  1 

1979  1 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

t 

1 

PARK  1 

! 

RRS  7936 

1611582 

694 ! 4441 ! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

-  j 

1728! 

17*6! NONE 

IKS 

OVERLAND  ! 

1979  1 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  2 

! 

» 

PARK  ! 

{ 

RRS  7937 

1611583 

694C  4441 ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  J 

172AJ 

17 . o ! NONE 

!K$ 

OVERLAND  ! 

1979  i 

! 

!  ! 

195.0! 

25. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

PARK  ! 

i 

RRS  7938 

1  oil  584 

694! 44*1 2 

195. C! 

35.0! 

10.0! 

-  j 

1723! 

17.6! NONE 

IKS 

OVERLAND  ! 

1979  j 

! 

1  1 

193.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  J 

2 

! 

PARA  ! 

f 

RPS  7939 

1611585 

694! 4441 ! 

175.0! 

35. C! 

1C.O! 

-  * 

1723! 

17 .6 InONE 

IKS 

OVERLAND  ! 

1979  j 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  | 

2 

2 

PARA  ! 

l 

RPS  79*0 

1611586 

694 ! 4441 ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  J 

1738! 

17 .6! NONE 

|KS 

OVERLAND  ! 

1079  1 

! 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

! 

2 

PARK  ! 

! 

RPS  79*1 

1611537 

69*14**1! 

195.0! 

35.0! 

1C.0 ! 

-  j 

172#! 

17.6JN0NE 

IKS 

OVE'LAND  ! 

1979  1 

! 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  • 

2 

PARK  ! 

1 

RRS  79*7 

1611588 

69*1*4*1! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  J 

1728! 

17.6! NONE 

Iks 

OVERLAND  ! 

1979  J 

1 

i  i 

195.0! 

!  5.C! 

1.6! 

! 

-  • 

i 

i 

PARK  1 

2 

RPS  79*3 

1611589 

69*!***1! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

-  ! 

1728! 

17 .6*!  NONE 

iKS 

OVERLAND  ! 

1979  1 

<  * 

199. Ui 

!5.0‘ 

1 .6! 

-  « 

i 

2 

PARK  ! 

2 

RRS  79** 

1611590 

39* ! *4*1  ! 

195.0! 

5.C! 

1C.O! 

-  { 

1723! 

17*6 ! NONE 

IKS 

OVERLAND  ! 

1979  1 

* 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

PARK  i 

2 

RPS  79*5 

*1611591 

694! 4441 ! 

195.0! 

35.C! 

10.0! 

-  J 

1/28! 

1 7.6! NONE 

•KS 

OVERLAND  1 

1979  i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

i 

! 

PARX  1 

t 

RRS  79/, 6 

1611592 

694 ! 44*1 ! 

195.0! 

25.0! 

10.0! 

-  j 

1723! 

17.6! NONE 

Iks 

OVERLAND  ! 

1979  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  » 

i 

PARA  ! 

1 

RPS  7917 

1611593 

694 i* 441 ! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

-  ! 

1723! 

17.65NONE 

IKS 

OVERLAND  ! 

1979  • 

! 

1  J 

195.01 

35.0! 

1.4! 

-  J 

! 

! 

PARK  ! 

! 

RPS  79*? 

161159* 

69*  ! 4 4 4 1  ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  l 

1728! 

17.65N0NF 

Iks 

OVeRKNO  ! 

1979  ! 

1 

i  i 

1  75.0! 

25.0! 

1.6* 

» 

-  ! 

■ 

■ 

PARA  1 

! 

RRS  79*9 

1611595 

694! 4441 ! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

-  » 

1723! 

17.6  j  NONE 

Iks 

OVERLAND  I 

1979  { 

1 

i  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

2 

PARK  ! 

! 

RPS  7950 

1611596 

694! 4441 ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  « 

1723! 

1 7. 6 ! NONE 

IKS 

OVERLAND  ! 

1979  1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

•  ; 

j 

i 

PARK  ! 

i 

RPS  7966 

1615*65 

685*44411 

195.0! 

35.0! 

1C.0! 

-  ! 

1728! 

17.6! NONE 

IKS 

OVERLAND  • 

1979  • 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

2 

! 

PARK  I 

i 

RPS  7967 

1615*66 

685! *441 ! 

195.0! 

?5.C! 

10.0! 

-  f 

1728! 

17.6 !  NONE 

IKS 

OVERLAND  ! 

1979  ! 

1 

1 

1 

;  j 

i  i 

!  ! 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

1 

! 

1.6! 

i 

i 

-  i 

1 

2 

; 

i 

! 

2 

i 

PARK  ! 

! 

! 

! 

1 

i 
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ENt*R  ! 

OtST! 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  CU4RD 
l  NUNeER 

1VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT  1 
NET  1C00E1LENCTM139DTKI  1 

REGIS"!****!  RES.  1  REG.ILOAD-! 
TER  l  SEE!//////!/////!  ED  1 
TON-  ‘PAGE!  OVER-10VEP-1/////1 
NAOE  1  IV  i  ALL  1  ALL  JLISHT! 

MORSE 

POWER 

:*P»C 1 1  r !  H1CH-  1  {VESSEL! 

1  EST  !  CMSO  HANDLING  !S  {GPEAATIN6  t 
CAAGO  1  FIXED  1  EQUIPMENT  ITC!  PASS  ! 
/////// 1  POINT  1  LINE-1  IAOI  LINE-1  1 
PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// ITD1 //////////! 
IN6SRS  t  (FEET)!  LINE-2  ! EE !  LINE-2  ! 

YEAR 

6UIL7 

OR 

‘REBUILT 

(35) 

III 

SERVICES#  INC. 

(CONTINUED) 

l 

! 

\ 

1 

1  i 

!  1 

1  ! 

1  1 

i 

i 

j 

j 

i 

i 

i 

j 

i 

! 

; 

j 

i 

i 

i 

J 

! 

{ 

i 

! 

MS 

7968 

lit  5467 

1 

66514A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.6! 

“ 

1725! 

-  i 

17. 6 !  NONE 
! 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1979 

PPS 

7969 

1615468 

! 

68514A41! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

10.0! 

1.6! 

1728! 

1 7. 6  !  NONE 
{ 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

*979 

MS 

7970 

1615469 

1 

685144411 
!  1 

195.01 

195.01 

35.0! 

35.0! 

10,0! 

1.6! 

- 

1726! 

-  i 

17.6! NONE 

i 

IKS  overland 
!  PARK 

1979 

RRS 

7971 

1615470 

l 

685! 4441 1 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35.0! 

10.0! 

1.6! 

1725 1 
-  1 

17.6! NONE 
! 

!K$  OVERLAND 
!  PARK 

1979 

MS 

7972 

*1  61  5471 

665KA41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

10.0! 

1.6! 

“ 

1728! 

-  ! 

17. 6 ! NONE 
! 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1979 

RRS 

7973 

1615472 

i 

65514441! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C» 
35. C! 

10.0! 

1.6! 

17261 
-  ! 

17.6!  NONE 

i 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1979 

RR  J 

7974 

1615473 

l 

68514441! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

33.  C! 
33.0! 

10.0! 

1.6! 

• 

17781 

17.6! NONE 
! 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1979 

'HAS 

7975 

i 615474 

1 

68514441! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 
35. C! 

10.01 

l.o! 

“ 

1728! 

-  1 

17.6! NONE 
! 

!KS  OVERLAND 
!  PARK 

1979 

MS 

9001 

1626872 

1 

69714441 1 
!  1 

19S.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

10.0! 

1.5! 

1729! 

-  ; 

17.6 ! NONE 

i 

! KS  OVERLAND 
!  PARK 

1980 

MS 

8002 

1626873 

1 

69714A41! 

!  1 

195. C! 
195.0! 

35. C! 
35.  C! 

10.0! 

1.5! 

” 

1729! 

-  i 

17. 6!  NONE 
! 

!KS  OVERLAND 
!  PARK 

1980 

MS 

3003 

1626*74 

69714A41J 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

10.0! 

1.5! 

• 

1  729  j 
-  1 

17.6  !  NONE 

i 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1980 

•*S 

1626875 

1 

6°7!4*41 ! 

1  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

10.01 

1.5! 

• 

1 7?9f 
-  ! 

17. 6! NONE 

l 

!K$  OVERLAND 
!  PARK 

1980 

MS 

3005 

1626876 

1 

697(4441! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

" 

1729! 

-  ! 

1 7.6 ! NONE 

j 

!KS  OVERLAND 
!  PARK 

1980 

MS 

8006 

1626877 

1 

69714441! 

1  i 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

“ 

1729! 

-  ! 

17.6!  NONE 
! 

!K$  OVERLAND 
!  PARK 

1980 

MS 

9008 

1626879 

! 

69714A41  1 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

10.0! 

1.5! 

" 

1729! 

-  1 

17. A  !N0NE 
! 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

I960 

MS 

8009 

1626360 

69714441! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

" 

1729! 

-  ! 

17.6! NONE 
! 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1980 

MS 

8010 

1626881 

! 

69714A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.C! 

35.01 

10.0! 

1.5! 

• 

17291 
-  ! 

1 7. 6  !  NONE 
! 

!K$  OVERLAND 
!  PARK 

I960 

MS 

9011 

1626832 

1 

697 ! 4441 ! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

" 

1729! 

•  i 

17.6! NONE 

j 

IKS  OVERL/  10 
!  PARK 

1930 

RRS 

8012 

1626833 

69714441! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

10.0! 

1.3! 

“ 

1729j 
-  1 

17*6  1N0NE 
! 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1980 

MS 

9013 

*1626864 

! 

69714A41! 

!  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 
35.  C! 

10.0! 

1.5! 

" 

1729* 
-  1 

17.6! NONE 
! 

IKS  OVERLAND 

1  PARK 

1980 

RRS 

8014 

1626885 

l 

69714441! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.01 

10.0! 

1.5! 

“ 

1729! 
-  ! 

17.6) NONE 
! 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1980 

RRS 

6C15 

1626856 

! 

697144411 

1  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

1729! 
-  1 

17*6 ! NONE 
! 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1980 

RRS 

8175 

1637004 

! 

697144411 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

” 

1729! 
-  ! 

17.6 {NONE 
! 

!KS  OVERLAND 
!  PARK 

1981 

RRS 

9176 

I637C05 

! 

69714441! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

10.0! 

1.5! 

“ 

1729! 
-  ! 

17.6 !  NONE 
! 

Iks  overland 

!  PARK 

1981 

RRS 

3177 

1 637006 

I 

69714441! 
t  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

" 

1729! 
-  f 

17.61N0NE 

! 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1981 

RRS 

8178 

1637007 

I 

69714441! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

10.01 

1.3! 

“ 

1729! 
-  1 

17. o! NONE 
! 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1981 

RRS 

8179 

1637008 

! 

69714441! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10. C! 
1.5! 

• 

1729! 
-  1 

17.6! NONE 
( 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1981 

RRS 

8160 

1637009 

! 

73514441! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.01 
35. C! 

10.0! 

1.5! 

“ 

1729! 
-  1 

1 7. 6  !  NONE 
! 

! KS  OVERLAND 
!  PARK 

1981 

RRS 

8191 

1637C10 

! 

697144411 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. 0! 
35.0! 

10.0! 

1.5! 

“ 

1729! 
-  1 

17.6! NONE 
! 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1981 

RRS 

6192 

1637011 

1 

697UA41J 

1  1 

1«5.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

“ 

1729! 
-  ! 

17.6!  HONE 
! 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1981 

RRS 

5163 

1637012 

1 

69714441! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

3S.C1 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

“ 

1729! 
-  1 

17. 6! NONE 
» 

IKS  overland 
!  PARK 

1981 

RRS 

8194 

1637013 

1 

697144411 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

3S.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

“ 

1729! 
-  ! 

17.6  ifiONE 
! 

!KS  OVERLAND 
!  PARK 

1981 

RRS 

8165 

1637014 

! 

69714441! 

1  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

“ 

1729! 
-  ! 

1 7 .6! NONE 
! 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1981 

RRS 

3196 

1637015 

! 

697144411 

1  ! 

195.08 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

10.0! 

1.5! 

“ 

1729! 
-  ! 

17.6! NONE 
! 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1981 

RRS 

3187 

1637016 

! 

697144411 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

1729! 
-  1 

17 .6! NONE 
l 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1981 

RRS 

8168 

1637017 

1 

69714A411 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

“ 

1729! 
-  1 

17.6IN0NE 

! 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1981 

RRS 

8189 

1637018 

1 

69714441! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

” 

1729! 
-  1 

17. A ! NONE 
! 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1981 

RRS 

79010 

1601611 

! 

73614441! 

!  j 

200.0! 
200. 0! 

35.0! 
35. C 

10.0! 

1.5! 

1864! 
.  « 

17.6! NONE 
! 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1979 

RRS 

79020 

1601612 

i 

736144411 
j  j 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

■  0.0! 
i.>: 

* 

1 884  j 
-  1 

17.61N0NE 

i 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1979 

RRS 

79033 

1601613 

! 

73614441! 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

" 

1884! 
-  i 

17.61N0NE 

! 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1979 

RRS 

79040 

1601614 

1 

73614441  ! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

10.0! 

1.5! 

” 

1884! 

-  j 

1 7. 6 ! NONE 
! 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1979 

RRS 

79050 

1601615 

1 

73614441! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

“ 

1 554  j 
-  ! 

17.5! NONE 
! 

!KS  OVERLAND 
!  PARK 

1979 

RRS 

79060 

1601616 

I 

736! 4441 1 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

“ 

1684! 

-  j 

17. 6! NONE 

i 

!KS  OVERLAND 
!  PARK 

1979 

RRS 

79078 

1601617 

i 

73614441! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

“ 

1884! 
-  1 

17.6! NONE 

i 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1979 

RRS 

79080 

1 60161 8 
! 

73614441! 

1  1 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

“ 

1664! 
-  i 

1 7.6 !  NONE 
! 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1979 

kk5 

1  *«’*  o 

1 601617 

! 

736US41I 

1  ! 

JCC.CI 

200.0! 

33. C! 
35.  C! 

A/s  Al 
•?:« 

— 

1884! 
-  1 

17.6! 

i . 

!K$  OY£*LP*!D 
j"  PARK* 

1®7« 

RRS 

79109 

1679992 

j 

736144411 
(  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

- 

1884! 
-  ! 

17.6! NONE 
! 

I KS  OVERLAND 
!  PARK 

1979 

RRS 

79510 

*161 2478 
! 

72914A411 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

" 

1883! 
-  ! 

17 .6! NONE 
» 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1979 

IRS 

79529 

1612479 

! 

72914A41! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

” 

1883! 
-  ! 

17.6 (NONE 
! 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1979 

RRS 

79538 

1612480 

! 

72914441! 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

“ 

1663! 
-  ! 

17*6  (NONE 
! 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1979 

RRS 

79548 

1612451 

1 

72914A41! 

1  I 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

” 

1853! 
-  ! 

17*  6 (NONE 
! 

!KS  OVERLAND 
!  PARK 

1979 

RRS 

79558 

1612482 

l 

72914A411 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

“ 

1883! 
-  ! 

17 . 6 ! NONE 
! 

JKS  OVERLAND 
!  PARK 

1979 

RRS 

79568 

1612483 

1 

729  J4A41 1 
1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

1883! 
-  ! 

17*  6 ! NONE 

I 

IKS  OVERLAND 
!  PARK 

1979 

RRS 

79578 

(612484 

1 

! 

1 

729J4A41 1 
1  1 

1  i 

1  i 

200.0! 

200.0! 

J 

35.0! 

35.0! 

i 

10.0! 

1.5! 

! 

! 

j 

i 

1883! 
-  ! 

! 

! 

1 7. 6 ! NONE 
! 

! 

! 

IKS  OVERLAND 

1  PARK 

! 

! 

1979 
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ENGRt 

l 

JVTCC!  DIMENSIONS  lORAFTl 

! CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

(VESSEL! 

! 

DIST!  OPERATOR 

!  NET 

!CO0t!lENSTK!tt6OTH!  1 

!  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  fOPERATING  ! 

! 

-IREGIS- 

!*•**!  REG.  !  REG.JLOAO-! 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EtUXPHENT 

!TC!  BASE  ! 

YEAR  ! 

! 

COAST 

!  TER 

I  SEE! ////// ! / / / / / 1  ED  ! 

\mnm\ 

POINT  ! 

LINE-1 

UO!  uat*»i  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAPE  AND  PURSER  ! 

GUARD 

l  TON- 

!  PAGE!  OVER-lOVEP-l/////! 

HORSE!  PASS-  1 (LIGHT) ! 7/ F/F/////////// !TDl ////////// I 

OR  i 

! 

PURSER 

!  NAGE 

!  IV  !  ILL  !  ALL  {LIGHT ! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)* 

LINE-2 

IFEI  LINE-2  I 

*  REBUILT! 

135)  m 

SERVICES/  INC. 

! 

!  1 

l 

! 

! 

i 

! 

i 

J 

(CONTINUED)! 

!  1 

1 

! 

! 

i 

1 

j 

RRS  79589 

1612485 

72914A41! 

200.0! 

35.0! 

10.01 

- 

1683! 

17.SIK0NE 

Iks 

OVERLAND  ! 

1979 

! 

i  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PARK  1 

RPS  79599 

1612486 

7291 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1863! 

1 7 -6  1  NONE 

IKS 

OVERLAND  ! 

1979 

l 

!  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

PARK  ! 

RRS  79609 

1612437 

72914A41I 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1853! 

17.4IN0NI 

Iks 

OVERLAND  ! 

1979 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PARK  ! 

RtS  79613 

1612488 

72914A41* 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1683! 

17.6 ! NONE 

IKS 

OVERLAND  ! 

1979 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

( 

! 

PARK  ! 

RRS  79629 

! 612489 

72914A41! 

200.01 

35.0! 

10.0! 

- 

1883! 

17.6! NONE 

!KS 

OVERLAND  ! 

1979 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PARK  ! 

APS  79633 

1612490 

72914441 1 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1883! 

17 .6 (NONE 

!KS 

OVERLAND  ! 

1979 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

PARK  ! 

RRS  79643 

1612491 

72914A4K 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1663! 

17.9) NONE 

IKS 

OVERLAND  l 

1979 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PARK  ! 

RRS  7965B 

!  61 2492 

729! 4A41 1 

200.01 

35.01 

10.0! 

- 

1663! 

1 7.6 ! NONE 

IKS 

OVERLAND  I 

1979 

! 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PARK  1 

RRS  JC160 

1626087 

73514A411 

200.0! 

35.  C! 

10.0! 

« 

t685! 

17.6IN0NE 

IKS 

OVE4UN0  t 

1980 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PARK  ! 

RRS  80179 

1626888 

73514A411 

200.0! 

35. 0! 

10.0! 

- 

1885! 

17.6IN0NE 

IKS 

OVERLAND  ) 

1980 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  i 

( 

! 

PARK  I 

RRS  80180 

2626269 

735  J4A41 1 

2C0.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1665) 

1 7 . 61  NOME 

IKS 

OVEPLAND  ! 

1980 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PARK  ! 

RRS  80198 

1  526390 

73514A41! 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1685! 

17.6! NONE 

Irj 

OVf »L*N6  * 

»o*n 

« 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.4» 

-  t 

1 

| 

PARK  j 

RRS  20200 

1626891 

73514A411 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1665! 

17-6! NONE 

IKS 

OVERLAND  1 

1980 

! 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PARK  ( 

RRS  30210 

1  626892 

73514A41 1 

200.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1685! 

17.6IN0NE 

Iks 

OVERLAND  ( 

1980 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PARK  ! 

RRS  20223 

1626893 

73514A41! 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1885! 

17.7 [NONE 

IKS 

OVERLAND  ! 

I960 

» 

1  1 

2CC.0! 

35. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PARK  ! 

RRS  80233 

1626894 

73514A41 1 

200.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1885! 

17.6! NONE 

IKS 

OVERLAND  ! 

1980 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PARK  1 

RRS  30249 

1626895 

735 1 4A41 1 

200.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1665 ! 

17.6 1  NONE 

IKS 

OVERLAND  ! 

1980 

! 

1  1 

200. 0! 

35. G! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PARK  ! 

RRS  80259 

1626896 

73514A4H 

200.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1855! 

17.61  NONE 

IKS 

OVERLAND  ! 

I960 

l 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.4! 

-  1 

! 

! 

PARK  1 

RRS  61900 

1637019 

73514A411 

200.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1729! 

17  .6 1  NONE 

IKS 

OVERLAND  ! 

1931 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PARK  { 

RRS  31910 

!  637C20 

73514A41  1 

200.0! 

35. C! 

1G.G! 

- 

1885! 

17.6 ! NONE 

IKS 

OVERLAND  | 

1991 

1 

1  1 

20C.C! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PARK  ! 

RRS  31923 

1637021 

73514 A41 1 

200.0! 

35.  G! 

10.0! 

- 

1885! 

1 7. 6 ! NONE 

Iks 

OVEPLAND  | 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PARK  I 

RPS  d1930 

I637C22 

73514A411 

20C.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1885! 

17.61N0ME 

!<$ 

! 

overland  1 

1981 

l 

!  1 

200.0! 

35. C! 

1.4! 

-  ! 

l 

PARK  I 

RRS  ei948 

1637023 

73514A41! 

200.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

18*5! 

1 7. o! NONE 

IKS 

OVERLAND  ! 

1981 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1/4! 

-  ! 

! 

! 

PARK  1 

RRS  31953 

1637024 

73  5  14 A41 1 

20C.0! 

35.  Ci 

10.0! 

- 

1885! 

17.61N0NE 

Iks 

OVERLAND  1 

1951 

! 

1  t 

20C.01 

35. C! 

1.4! 

-  I 

! 

! 

PARK  1 

RRS  21940 

1637025 

73514A41 1 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

** 

1885! 

1 7.6 ! NONE 

Iks 

OVERLAND  | 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PARK  1 

RRS  81973 

1637026 

73514A41 1 

200.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1865! 

17. 6! NONE 

!<S  OVERLAND  | 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RPS  519*0 

1637027 

73514A411 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1665! 

17.6 ! NONE 

US 

OVERLAND 

1981 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  * 

| 

I 

PARK 

RRS  81999 

1437023 

73514*41 ! 

20C.0! 

35. G! 

10. C! 

- 

1665! 

17.6 {NONE 

US 

OVERLAND 

1981 

! 

1 

1  1 

1  1 

200.0! 

! 

55. C! 

! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

PARK 

(07)  R  t  S 

MAR30R  TOURS/  INC 

1 

.! 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

RAINBOW 

1731*64 

9 f  1  At  6 1 

44.9! 

14.6! 

4.6! 

250 

-  ! 

17.0! NONE 

!PA 

philadel- 

1960 

1 

1  1 

!  1 

44.9! 

14.5! 

! 

3.o! 

108! 

! 

I 

! 

! 

! 

PMIA 

(18)  9  t  W 
300  OENTER 

NARINE/  INC. 

I 

1273238 

1  i 

1  1 

30613A351 

1 

! 

131.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

7.5! 

3400 

! 

( 

-  ! 

1 

l 

36-6 ! NONE 

1 

! 

!ky 

PAPUCAH 

*  1907 

1 

1  1 

U1.C! 

34.6! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

CURTAIN  CAPLENEP 

1 271 0 JO 

9113A35! 

134.5! 

25. 0! 

7.5! 

2800 

-  ( 

3S.0IN0NE 

IKY 

PADUCAH 

1955 

1 

1  1 

140.0! 

25.C! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

CITY  Of  HUNTINGTON 

1272035 

306! 3*35 1 

131.0! 

35. C! 

7.0! 

3400 

-  j 

So. 6 ! NONE 

Iky 

PAOUCAH 

*  1974 

1 

!  1 

140.0! 

35. G! 

6.0! 

-  i 

! 

! 

CITY  Of  PADUCAH 

t  263932 

24313A351 

118.0! 

27.5! 

6.9J 

190C 

-  ! 

41. 0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1952 

1 

1  1 

118.0! 

27.5! 

6.9! 

-  ! 

! 

i 

FRANCIS  R. 

KEFGAN 

1548544 

38013A35! 

127.5! 

38.2! 

9.4! 

400C 

-  ! 

41.OJN0NE 

iky 

PADUCAH 

1975 

1 

!  1 

133.0! 

3?. 2! 

3.9* 

-  ! 

! 

! 

KATHRYN 

1254543 

42213*361 

157.0! 

36. C! 

7.5! 

3200 

-  ! 

45.0! NONE 

!KY 

PAOUCAH 

1947 

* 

!  1 

157.01 

36. C! 

7.5! 

-  ! 

! 

! 

KENOVA 

1276500 

255! 3*35 ! 

139.2! 

29.2! 

8.7! 

270C 

-  ! 

35.61N9NE 

!<Y 

PADUCAH 

1959 

1 

!  1 

1  39.21 

29.2! 

8.7! 

-  ! 

! 

i 

HIKE  CREDITOR 

1248970 

310! 3*35 ! 

131.0! 

35.0! 

8.3! 

3400 

-  ! 

S6.0! NONE 

Iky 

PAOUCAH 

*  1955 

! 

1  ! 

131. C! 

35.  G! 

8.3! 

-  ! 

! 

! 

KIKE  SCHHAENG 

1 940303 

16513*35 ! 

86.0! 

31.0! 

8.3! 

1800 

-  ! 

44.8 ! NONE 

!ky 

PADUCAH 

1981 

! 

!  1 

86. 0! 

31.0! 

6.7! 

-  t 

j 

! 

SOLVAY 

123331* 

299! 3*351 

145.3! 

28.0! 

6.0! 

1800 

-  ! 

36 .oi NONE 

!rr 

PAOUCAH 

1947 

! 

! 

1  1 

1  1 

145.0! 

! 

26.0! 

! 

6.01 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  R  32 
RfZ 5 

COPP. 

! 

! 

! 609704 

1  1 

1  1 

950! 4*43! 

! 

J 

20C.0! 

! 

; 

25-0! 

! 

! 

12.0! 

! 

! 

1850! 

! 

! 

19.0! NONE 

! 

! 

!  LA 

NEW 

1079 

1 

! 

!  1 

(  ! 

200.0! 

! 

35'. 0! 

i 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

ORLEANS 

(33)  9  K  CONSTRUCTION/  INC. 

* 

I 

1  • 

!  1 

i 

i 

i 

i 

t 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

RK  1 

!  - 

23114A43! 

120.6! 

30. C! 

4.0! 

- 

200! 

3.0! NONE 

!AX 

KETCHIKAN 

1943 

! 

1 

!  1 

1  ! 

120.6! 

j 

30.0! 

• 

2.0! 

! 

-  i 

i 

i 

i 

! 

! 

( 1 o)  R-5  9ARGE  RENTALS 

1 

1 

1  1 

1  ! 

i 

• 

! 

i 

S 

i 

! 

* 

i 

i 

! 

! 

CKS  518 

1577729 

19814A461 

120.0! 

30. C! 

7-0  5 

- 

59oi 

6.0! NONE 

!AL 

HOb ILC 

1974 

! 

1 

!  1 

!  1 

120.0! 

i 

30.0! 

! 

1.0! 

j 

-  1 
; 

! 

! 

! 

! 

(33)  RASS 

KARINE  DIESEL 

! 

! 

1  1 

1  ! 

j 

i 

i 

i 

! 

! 

j 

i 

i 

i 

! 

; 

se  3 

I  - 

2C414A43! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

4*9! 

S.  0 ! NONE 

!TX 

HOUSTON 

I960 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 

!  1 

110.0! 

! 

30. C! 

! 

; 

1.0! 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


7.12 


ENGRl 

l  IVTCCt 

DIHENSIONS  1 

DRAFT! 

KAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  $  E  L  I 

I 

DISTi 

OPERATOR 

1  NET  ICODEI 

.ENSTHI  oPDTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS 

OPERATING  t 

I 

FIRED  !  EQUIPMENT 

!  T  C 

sase  ! 

YEAR  I 

1  COAST 

1  TER  1  SEE  1 

//////I/////! 

ED  ! 

xnuinix 

POINT  !  LINE-1 

!A0 

LINE-1  1 

BUILT  I 

VESSEL  NAPE 

AND  NUHBER 

1  6UARD 

!  TON-  1  PAGE ! 

0VCP-10VER-1 

mu\ 

HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT) !/7//////////////!TD!//////////J 

OR  1 

1  NUHBER 

1  NASE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  l 

LIGHT! 

POWER! 

SNGSRS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE 

LINE-2  !  *RE0UILT I 

(32)  PAC  9 ARSE 
RAC  101 

RENTALS 

I 

J 

1 

! 597422 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

1  19514A461 

1 

1 

12C.0! 

! 

1 

! 

30.0! 

i 

l 

l 

7.0! 

! 

1 

-  1 

! 

! 

! 

500! 

i 

i 

! 

10.0! NONE 

! 

! 

! 

!LA 

I 

1 

I 

HOUNA  t 

! 

t 

! 

1977  I 

! 

1  !  1 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

1 

-  i 

! 

! 

I 

1 

RAC  103 

! 599693 

l  19514*461 

120.01 

30.0! 

7.0! 

! 

500! 

10.0! NONE 

!  L  A 

HOUHA  1 

1978  1 

! 

1  1  1 

120.01 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

RAC  104 

1601525 

1  1 95! 4446 ! 

120.0! 

30,0! 

7.0! 

-  ! 

500! 

10.0INQNE 

!L4 

HOUMA  ! 

1979  I 

! 

1  1  1 

120.01 

30,0! 

2.0! 

* 

-  j 

! 

! 

I 

I 

RAC  105 

1617909 

1  19514A4M 

120.01 

30.C! 

7.0! 

I 

500! 

10.01  NONE 

1  LA 

HOUHA  I 

1979  | 

i 

! 

1  1  1 

1  1  1 

170.0! 

1 

30.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

I 

(32)  PAE  TOWING 
KAYO 

! 

i 

16)6144 

1  1  1 

1  1  1 

1  17U3A561 

1 

1 

—  1 

! 

! 

—  ! 

! 

( 

9,8! 

! 

! 

1800! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

43. 0 1  NONE 

J 

* 

!  LA 

I 

J 

NEW  ! 

! 

I 

1981  | 

I 

! 

1  1  1 

1  1  1 

33.0! 

1 

31,3* 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

! 

ORLEANS  I 

1 

! 

1 

(32)  RAC  BOAT  CONTRACTORS# 

1 

SMC* 

I  l  1 

1  1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

j 

I 

! 

I 

I 

! 

I 

I 

JET  STAR 

15JCC21 

1  39! 1C  121 

61.6! 

16.2! 

2.0! 

10701 

-  ! 

30.0 !  NONE 

!LA 

CUT  OFF  l 

1970  I 

1 

1 

1  1  1 

1  t  1 

65.0! 

1 

16.2! 

! 

7.0! 

! 

I 

1 

32! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

1 

! 

< C 9 )  RAKOWSKI* 
GERTRUDE 

CHESTER 

! 

! 

1213238 

!  1  1 

i  1  1 

I  1511002! 

1 

*8.91 

i 

i 

1  6.  6 ! 

! 

! 

6.0! 

! 

! 

90! 

! 

( 

U! 

! 

! 

15.4  !  NONE 

! 

I 

IPO 

1 

1 

BALTIMORE  1 

I 

I 

1915  I 

1 

1  1  1 

51.0! 

18.0! 

i 

5.0! 

i 

! 

i 

-  ! 

1 

! 

1 

! 

! 

l 

I 

1 

I 

(36)  RASMUSSEN 

HAPINE  COPP 

l 

i  i  i 

1  !  1 

i 

i 

i 

! 

i 

! 

i 

! 

* 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

1 

l 

1 

HANSON  40 

1297467 

1  334 14446! 

110.0! 

34.0! 

8.0! 

-  ! 

750! 

1 0.0 ! NONE 

!  WA 

SEATTLE  ! 

1945  I 

l 

1  1  1 

11C.0! 

34. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

HANSON  51 

1508904 

1  J3414A46! 

109.5! 

34. C! 

3.0! 

-  ! 

500! 

12.0! NONE 

1  WA 

SEATTLE  ! 

1943  I 

1 

1 

I  1  1 

1  1  1 

110.0! 

1 

34.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

I 

1 

(32)  RAY#  LOUtS 
HISS  PARC! A 

F. 

1 

1 

1504076 

1  1  1 

1  1  1 

1  6 1 1 A 1 1 1 

1 

1 

30.3! 

! 

! 

10.5! 

! 

! 

4.7! 

! 

159! 

! 

1 

! 

! 

8.0  1  NONE 

! 

! 

! 

1 

I 

1 

I 

I 

1906  1 

1 

1  1  1 

32. 8! 

10.5! 

3.  S ! 

I 

12! 

! 

! 

! 

I 

TLC  8 

1  - 

1  300*4  443 ! 

120.0! 

36.0! 

7.0! 

-  ! 

460! 

7.0! NONE 

! 

! 

1964  ! 

! 

1  1  1 

120.01 

36. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

1  1  1 

1  1  1 

120.0! 

1 

36.0! 

! 

1.0! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

t 

(11)  REPEL  NARINE  SERVICE 

1 

1 

!  1  ! 

1  1  1 

J 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

t 

NORFOLK  REBEL 

1622909 

•  33! 3A  36! 

51.6! 

15.0! 

6.0! 

320! 

-  ! 

48 .0  !  GAS  DRIVEN  WINCH1VA 

NORFOLK  I 

1980  ! 

I 

1  1  1 

51.6! 

15.0! 

5.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

STEEL  RC8EL 

I260C92 

!  U!3AJ6: 

46.0! 

12.5! 

$.5! 

225! 

.  » 

I2.0UAS  ORIVEN  VIHCHiVA 

NORFOLK  | 

1950  ! 

! 

1 

l  1 

1  I  1 

46.0! 

! 

12,5! 

! 

4.3! 

! 

I 

l 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

(39)  OED  8  WHITE  FLEET 

1 

1 

!  1  1 

!  !  t 

! 

! 

i 

i 

! 

i 

! 

! 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

I 

! 

CATARARIN 

1682530 

i  67 ! 1C  11 ! 

84.6! 

31.2! 

9.?! 

1346! 

-  ! 

40.0! NONE 

!CA 

SAN  1 

1985  ! 

1 

1  !  1 

34.  o! 

31..!! 

7.0! 

! 

400! 

! 

FRANCISCO  ! 

t 

OOLPHIN 

I702C63 

1  57! SC  11 1 

84. 6! 

31.:* 

9.2! 

1346! 

-  ! 

40. 0 ! NONE 

ICA 

SAN  1 

1986  I 

1 

i  !  1 

84.6! 

31.2! 

7.0* 

i 

400! 

l 

FRANCISCO  l 

1 

HARBOR  EHPEROR 

1513351 

!  6  G  1 1 A 1 1  1 

33.0! 

33. 3! 

9.0! 

700! 

-  ! 

35.01  NONE 

ICA 

SAN  ! 

1968  ! 

1 

1  !  1 

94.0! 

33.3! 

7.8! 

I 

SCO! 

| 

FRANCISCO  ! 

1 

HAR10P  KING 

1276748 

1  66ilAl1! 

62.1! 

27.6! 

6.5! 

450! 

-  ! 

35  .0 !  HONE 

ICA 

SAN  I 

1958  ! 

1 

!  1  1 

65.0! 

27.6! 

5*9! 

! 

400! 

! 

FRANCiSCO  1 

! 

HARBOR  PRINCESS 

1278851 

1  67  5 1 A 1 1  1 

82.1! 

28. J! 

7.5! 

440! 

-  ! 

30.0 INONE 

!C  A 

SAN  ! 

1959  ! 

! 

!  1  ! 

92.0! 

28.3! 

6.9! 

! 

PO! 

! 

FRANCISCO  1 

! 

HARBOR  QUEEN 

1267664 

!  6711AM! 

52.1! 

28.2! 

7.5! 

450! 

.«  j 

35  .OtNONE 

ICA 

SAN  t 

1954  I 

! 

!  1  1 

92.0! 

28.2! 

6.9! 

! 

6C0! 

! 

FRANCISCO  I 

J 

ROYAL  KNIGHT 

1611236 

1  4011A111 

82.0! 

22.2! 

6.4! 

680! 

•  i 

30 .0 ! NONE 

ICA 

SAN  1 

1979  I 

! 

1  1  1 

83.0! 

26. C! 

5.8! 

! 

210! 

! 

FRANCISCO  J 

! 

ROYAL  PRINCE 

1216705 

!  67 11  All ! 

83.0! 

33.3! 

9.0! 

700! 

-  ! 

30.0! NONE 

ICA 

SAN  I 

1962  1 

1 

!  !  1 

90.0! 

33.3! 

7.8! 

j 

500! 

! 

FRANCISCO  I 

! 

ROYAL  STAR 

1574689 

1  6711  All  1 

105.4! 

30.0! 

11-1! 

1040! 

-  i 

35 . 0! NONE 

ICA 

SAN  i 

1978  ! 

i 

j 

1  1  1 

1  1  1 

132.0! 

! 

30.0! 

! 

10.9! 

» 

! 

! 

650! 

! 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

2 

! 

! 

(13)  PED  CIRCLE 

TRANSPORT 

i 

co.i 

i  i  i 

i  i  i 

! 

i 

! 

! 

j 

i 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

i 

i 

1 

i 

ALISON  C 

1513704 

!  133I3A36! 

133. oi 

34.5! 

17.0! 

5920! 

-  i 

72.3 INONE 

!LA 

NEW  I 

1968  ! 

1 

!  •  1 

145.0! 

34.5! 

17.0! 

! 

-  1 

! 

ORLEANS  1 

! 

GALE  Q 

1292748 

1  1 1 9  f  3  A  36 ! 

1)6.1! 

3S.0J 

15.0! 

4320! 

-  ! 

50. 3!  NONE 

1LA 

NEW  ! 

1963  ! 

1 

!  !  1 

150.0! 

35.  C! 

15.0! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS  1 

; 

THERESA  f 

1516153 

!  1 33 1 3 A  36 1 

133.0* 

34.5! 

17.0! 

5920! 

-  { 

72.3IN0NE 

I  LA 

NEW  ! 

1968  i 

! 

!  1  ! 

145.0! 

34.5! 

17.0! 

! 

_  j 

! 

ORLEANS  ! 

I 

FREEPORT  1 

1514966 

!  10851 14 A48 ! 

472.5! 

80.0! 

30.1! 

! 

25000! 

63.5ICONVEYOR  SYSTEH 

ILA 

NEW  I 

1968  ! 

! 

!  1  1 

472.5! 

80.0! 

6.3! 

i 

-  » 

! 

ORLEANS  1 

2 

FREEPORT  2 

1516720 

!  10851 i*A4f! 

472.5! 

80.0! 

30.1! 

! 

25000! 

63.5  SCONVEYOR  SYSTEH 

ILA 

NEW  1 

1968  ! 

l 

!  1  1 

472.5! 

80.0! 

6.3! 

i 

-  i 

2 

1 

ORLEANS  I 

2 

HARTHA  6 

1299786 

1  6944I4A48! 

420.1! 

80.0! 

25.5! 

1 

20300 1 

44.7i NONE 

ILA 

NEW  I 

1965  ! 

1 

I 

1  !  1 

!  1  1 

420.1! 

! 

80.1! 

■ 

5.0! 

i 

! 

-  1 
« 

! 

! 

ORLEANS  I 

j 

I 

1 

(32)  RED  FLAG  TOWING  CO. 

1 

! 

1  i  1 

1  1  ! 

i 

i 

i 

! 

i 

| 

! 

! 

! 

! 

1 

2 

1 

2 

i 

i 

FRENCHY 

1628729 

!  8613*35! 

56.7! 

22.0! 

9.0! 

800! 

-  i 

40.0  1  NONE 

ILA 

HOUMA  i 

1980  I 

! 

1 

I  1  1 

1  1  1 

60. 0! 

! 

24.0! 

! 

6.5! 

1 

! 

! 

-  j 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(17)  DEED  CRUSHEO  STONE  COHPAfNY/ 

!  1  1 

1  J  ! 

! 

! 

§ 

i 

! 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

INC. 

1 

!  1  1 

! 

! 

i 

! 

2 

! 

2 

i 

NO  6550 

!2-»oc«  ■» 

I  SCC!4AU! 

195.0! 

35.0! 

9-6? 

-  ! 

1*00! 

It.OtNONE 

!KV 

SIL9ERIS-  ! 

1965  ! 

i 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

| 

-  t 

! 

VILLE  ! 

I 

R  6301 

•291875 

!  54214A4J! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1200! 

11.5! NONE 

IKY 

3IL8ERTS-  1 

1963  I 

I 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

! 

R  6302 

1291876 

1  S4214A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1200! 

1 J  •  5 ! NONE 

IKY 

GILBERTS-  I 

1963  1 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

» 

VILLE  1 

I 

R  6303 

1291874 

!  542UA43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1200! 

11.5! NONE 

IKY 

GILBERTS-  ! 

1963  ! 

1 

1  1  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

R  6304 

1292475 

1  54214A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1200! 

11.5  {NONE 

IKY 

GILBERTS-  I 

1963  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

3540! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

R  (305 

1292476 

*  54214A43! 

195-0! 

3S.0! 

9.0! 

-  ! 

1200! 

11.5!  NONE 

Iky 

SIL9ERTS-  1 

1963  I 

( 

1  t  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

R  6306 

1292477 

!  542! 4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1200! 

11.SIN0NE 

IKY 

GILBERTS-  ! 

1963  1 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

VILLE  1 

! 

R  6307 

1292964 

J  542 1 4A43I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1200! 

11  .5  1  NONE 

IKY 

GIL9ERTS-  ! 

1963  ! 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

VILLE  1 

I 

R  6308 

1292963 

1  542*4*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1200! 

11 .5 INONE 

IKY 

GILBERTS-  I 

1963  1 

1 

1 

1 

1  1  1 

*  1  ( 

195.0! 

( 

! 

35.0! 

1 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

TA8LI  J  -  OESCAtPTION  Of  VEJ1ELS 
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£NGAl 

6XSTI  OPERATOR 

! VTCCI  MXENSIOXS  1  DKAfTI 
«ET  UOtEllENSTHISADTKI  1 

! 

VESSEL  NAME  AN»  NUMER  ! 

1 

COAST 

GUARS 

NUMBER 

AEEIS"!****!  REE*  1  REGatLOAD"] 
TER  !  SEEI//////1/////I  ED  1 
TON-  IPASE1  OVER-IOVEN-I/////I 
NR5E  1  tV  1  Alt.  t  ALU  ILIOHTt 

(IT)  RECO  CRUSME5 

STONE  COHRAlNY/ 

1 

!  1 

1 

! 

1 

INC. 

l 

(CONTINUES) ! 

1 

1 

1  1 

1  ! 

1 

! 

1 

*309 

1293075 

! 

5*21 AA*3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

6310 

129307* 

! 

5*21**431 

195.0! 

35.0! 

9.01 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

6311 

1293073 

1 

5A21AAA3 t 

195.0! 

35.0! 

9.01 

! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

6312 

1293286 

I 

5*2! AAA3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.51 

6313 

1293287 

l 

5*21*4*31 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.S! 

631 A 

1293288 

1 

5*2! *A*3i 

195.01 

35.01 

9.0! 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

6313 

1293361 

l 

5*21*4*31 

195.01 

33.0! 

9.01 

1 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

*316 

1293359 

1 

5*21*4*3! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

6317 

1293360 

! 

5*21*4*3 1 

195.01 

35.  C! 

9.01 

( 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

A 

6316 

1293289 

1 

5*21*4*31 

195.9! 

35.0! 

9.0! 

1 

t 

t  1 

195,0! 

35.0! 

1.5! 

R 

6*19 

1295115 

1 

5*21*4*3! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1 

! 

t  1 

195.0! 

35.01 

1.3! 

s 

6A2G 

1295516 

1 

5*21*4*31 

195.01 

35.0! 

9.0! 

6*21 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.51 

R 

1296019 

1 

5*21*4*3! 

195.01 

35.0! 

9.01 

I 

I 

1  I 

195.0} 

35.0! 

1.51 

R 

6*22 

1296020 

1 

5*21*4*3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

| 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

A 

6*23 

1296021 

1 

5*21*4*3! 

195.01 

35.C! 

9.0! 

! 

l 

1  1 

195.01 

55.0! 

1.5! 

R 

6*2* 

1296022 

1 

3*21*4*3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

A 

6*35 

1296202 

I 

5631*4*3  { 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

r 

6*36 

1296203 

! 

3631*4*31 

195.0! 

35.0! 

9.01 

t 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.SI 

R 

6*37 

129620* 

I 

5631*4*31 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

f 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

R 

6*56 

1293622 

1 

6151*4*3! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

6551 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

R 

1298275 

1 

5001***61 

1«5.0! 

35.0! 

9.61 

*552 

! 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

R 

1298276 

! 

5001*4*6! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

6553 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

R 

129982* 

1 

5001*4*6! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

655* 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

R 

1299830 

1 

5631*4*3! 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

6555 

! 

1 

1  t 

195.01 

35.0! 

1.5! 

A 

1299831 

1 

5631*4*31 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

! 

I 

I  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

R 

6701 

1508275 

! 

3631*4*3! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

6702 

1 

I 

1  1 

195.0! 

35. 0! 

1.5! 

A 

1508276 

1 

5631*4*3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

6703 

I 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

R 

1508277 

1 

5631*4*31 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

R 

670* 

1538278 

1 

5631*4*31 

195.0! 

35.01 

9.0! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

A 

o 

r- 

o 

1508799 

! 

5631*4*31 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

R 

6706 

1503800 

! 

5631*4*31 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

j 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

R 

6707 

! 503901 

i 

5631*4*31 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

* 

670? 

1508892 

i 

5631*4*3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

I 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

R 

6709 

1503803 

i 

5631*4*3! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

R 

6710 

150880* 

! 

5631*4*31 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

R 

6711 

1503805 

! 

5631*4*3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

R 

6757 

15075*3 

i 

6061*4*3! 

20C  A 

*0.C! 

9.0! 

! 

i 

1  ! 

200.0! 

*0.0! 

1.5! 

R 

675? 

15075** 

l 

6061*4*3! 

200*0! 

*0.0! 

9.0! 

1 

! 

1  1 

200.0! 

*0.0! 

1.5! 

R 

6926 

1521259 

1 

56*1*4*31 

195.0! 

35.0! 

9.2! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

R 

6927 

1521260 

1 

56*1*4*3! 

195.0! 

35.0! 

9.2! 

! 

I 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

R 

592? 

1521261 

! 

56*1*4*3! 

195.0! 

35.  C! 

9.2! 

1 

f 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

R 

6929 

1521262 

1 

56*1*4*3! 

195.0! 

35.0! 

9.2! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

R 

6930 

1521263 

1 

56*1*4*3! 

195.0! 

35.0! 

9.2! 

1 

l 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

A 

6931 

152126* 

1 

56*1*4*3! 

195.0! 

35.0! 

9.2! 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

A 

6932 

1521265 

1 

56*1*4*3! 

195.0! 

35.0! 

9.2! 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

R 

6933 

1521266 

I 

56*1*4*3! 

195.0! 

35.0! 

9.2! 

1 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

R 

703? 

1530038 

! 

5631*4*3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

R 

7039 

1530166 

1 

5631*4*3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

R 

71*0 

1532955 

1 

5631*4*3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

R 

71*1 

1512956 

l 

5631*4*3! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1 

t 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

R 

71*2 

15330** 

1 

5631*4*3! 

195.01 

35.0! 

9.01 

71*3 

! 

I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

R 

15330*5 

1 

5631*4*31 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

( 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

A 

71** 

15330*6 

! 

5631*4*31 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

R 

71*5 

153*975 

1 

6151*4*3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

t 

1 

! 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 

J  ! 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.5! 

HORSE 

ROVER 

EAPACITTt  KEEN-  1  1  tt  S  1  El  1 

1  EST  1  CAASO  NANfLINC  IS  tOPENATINE  1 
CAAEO  t  ri(EI  t  EEUIMENT  ETC  1  !)A$f  1 

IIIIIIIH  POINT  1  LINE-1  IAOI  LINt-T  1 

PASS-  1 (L1EHT) 1 //////////////// ITOt/y //////// 1 
ENEENS  1  (PEET) 1  LINE-2  IECI  LINI-2  1 

YEAR 

BUILT 

OR 

RREBUILT 

1 

! 

1 

1 

1 

12001 
-  ! 

1 

1 

1 

l 

11.5! NONE 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

IKY 

! 

GILBERTS*  1 
VILLE  1 

1963 

' 

12001 
-  ! 

11.5IN0NC 

! 

IKY 

! 

GILBERTS*  1 
VILLE  1 

1963 

' 

1200! 
-  1 

11.31  NONE 

1 

IKY 

I 

GILBERTS*  I 
VILLE  1 

1963 

* 

12001 
-  I 

11 .3 1N0NE 

IKY 

I 

GILBERTS*  1 
VILLE  1 

1963 

‘ 

1200! 
-  1 

1 1 .5  !  NONE 

1 

IKY 

I 

GILBERTS*  1 
VILLE  ! 

1963 

1200! 
-  I 

11.31  NONE 

I 

IKY 

1 

GILBERTS*  ! 
VILLE  ! 

1963 

12001 
-  I 

1 1  •  3 ! NONE 
l 

IKY 

! 

GILBERTS-  1 
VILLE  1 

1963 

' 

12001 
-  ! 

11. 31  NONE 
t 

IKY 

1 

GILBERTS*  1 
VILLE  1 

1963 

12001 
-  1 

11. 31  NONE 

I 

IKY 

! 

GILBERTS*  1 
VILLE  1 

1963 

‘ 

1200! 
-  I 

11.31  NONE 

1 

IKY 

1 

GILBERTS*  1 
VILLE  1 

1963 

‘ 

1200! 
-  1 

1 1 . 3 1  NONE 

I 

IKY 

» 

GILBERTS*  1 
VILLE  ! 

196* 

0 

0 
«M  1 

1 1 .31  NONE 
l 

IKY 

! 

GILBERTS-  I 
VILLE  t 

1964 

" 

12001 
-  I 

11.31N9NE 

1 

IKY 

1 

GILBERTS-  1 
VILLE  1 

196* 

' 

120J! 
-  ! 

11.31  NONE 

1 

IKY 

1 

GILBERTS*  1 
VILLE  1 

196* 

‘ 

120:  / 

-  i 

11 .SI  NONE 

1 

IKY 

l 

GILBERTS*  1 
VILLE  ! 

1964 

1200! 
-  t 

11.51  NONE 

1 

IKY 

t 

GILBERTS-  1 
VILLE  1 

1964 

1200! 
-  ( 

1 1  .5  1  NONE 
! 

IKY 

I 

GILBERTS-  1 
VILLE  1 

1964 

‘ 

1200! 

11.3! NONE 

IKY 

1 

GILBERTS-  1 
VILLE  1 

1964 

‘ 

1200! 
-  t 

1 1  • 3 ! NONE 

1 

IKY 

1 

GILBERTS-  1 
VILLE  1 

1964 

12001 
-  ! 

1 1 .51  NONE 

1 

IKY 

1 

GILBERTS-  I 
VILLE  1 

1964 

1*00! 

1*. 01  NONE 

I 

IKY 

! 

GILBERTS-  1 
VILLE  1 

1965 

‘ 

1*00! 
-  1 

1 *. 0 ! NONE 
t 

IKY 

( 

GILBERTS-  ! 
VILLE  t 

1045 

‘ 

1*00! 
-  1 

14*01  NONE 

1 

IKY 

! 

GILBERTS-  1 
VILLE  I 

1965 

* 

12001 
-  ! 

11.51N0NS 

1 

IKY 

1 

GILBERTS-  ! 
VILLE  1 

1963 

* 

1200! 
-  ! 

11.91  NONE 

1 

IKY 

1 

GILBERTS-  1 
VILLE  I 

1965 

1200! 
-  1 

11.5 1  NONE 
! 

IKY 

! 

GILBERTS-  I 
VILLE  I 

1967 

’ 

1200! 

11 *5! NONE 
! 

IKY 

I 

GILBERTS-  1 
VILLE  ! 

1967 

‘ 

1200! 
-  1 

11.3!  .NONE 
l 

IKY 

l 

GILBERTS-  1 
VILLE  t 

1967 

' 

1200! 

-  1 

11.3! NONE 
! 

IKY 

1 

GILBERTS-  1 
VILLE  1 

1967 

' 

1200* 
-  ! 

11.5  1  NONE 
! 

IKY 

1 

GILBERTS-  1 
VILLE  1 

1967 

' 

1200! 
-  j 

11.S1N0NE 

1 

IKY 

! 

GILBERTS-  I 
VILLE  1 

1967 

" 

1200! 
-  1 

11. } {NONE 

1 

»KY 

1 

GILBERTS-  I 
VILLE  ! 

1967 

1200! 

-  ! 

1 1 .5! HONE 

IKY 

f 

GIL°ERTS-  ! 
VILLE  1 

1967 

* 

1200! 
-  1 

11. 5! NONE 
l 

IKY 

l 

GILBERTS-  1 
VILLE  l 

1967 

* 

1200! 
-  1 

11.51N0NE 

! 

m 

i 

GILBERTS-  I 
VILLE  1 

1967 

1200! 

-  ! 

11.5! NONE 

IKY 

1 

GILBERTS*  I 
VILLE  ! 

1967 

1*00! 
-  ! 

10.01N0NE 

1 

IKY 

1 

GILBERTS-  I 
VILLE  ! 

1947 

1*00! 
-  ! 

10.0! NONE 
! 

IKY 

I 

GILBERTS-  1 
VILLE  1 

1967 

0 

0 

<M  1 

11. 5 (NONE 

1 

IKY 

! 

GILBERTS-  1 
VILLE  ! 

1969 

1200! 

-  1 

11.51  NONE 
! 

IKY 

1 

GILBERTS-  1 
VILLE  ! 

1969 

' 

120oi 

11.5! NONE 
! 

IKY 

1 

GILBERTS-  1 
VILLE  I 

1969 

1200! 
-  I 

11.5! NONE 

1 

IKY 

! 

GILBERTS-  I 
VILLE  1 

1969 

" 

12001 
-  ! 

11.5 {NONE 
! 

IKY 

1 

GILBERTS-  I 
VILLE  ! 

1969 

1200! 
-  1 

11.5! NONE 

1 

IKY 

! 

GILBERTS-  1 
VILLE  1 

1969 

1200! 

-  1 

11.5! NONE 
! 

IKY 

! 

GILBERTS-  1 
VILLE  ! 

1969 

1200! 

-  ! 

11 .5! NONE 
* 

IKY 

GILBERTS-  I 
VILLE  1 

1969 

' 

1200! 
-  ! 

11.91N0NE 

l 

IKY 

I 

GILBERTS-  1 
VILLE  1 

1970 

1200! 

-  ! 

11.51N0NE 

1 

IKY 

1 

GILBERTS-  1 
VILLE  1 

1970 

1200! 

-  1 

11 .5! NONE 

1 

IKY 

! 

GILBERTS-  1 
VILLE  1 

1971 

— 

1200! 

-  1 

11 • 5 (NONE 

1 

IKY 

1 

GILBERTS-  1 
VILLE  1 

1971 

‘ 

1200! 

-  ! 

11.5! NONE 

1 

IKY 

GILBERTS-  1 
VILLE  1 

1971 

* 

1200! 

-  1 

11.5 (NONE 

1 

IKY 

1 

GILBERTS-  1 
VILLE  1 

1971 

1200! 

1 1 .51  NONE 
! 

IKY 

! 

GILBERTS-  1 
VILLE  1 

1971 

1200! 

**  ! 
i 

1 

1 1 • 51  NONE 

1 

! 

! 

IKY 

! 

! 

1 

GILBERTS-  1 
VILLE  1 

1971 

VESSEL  NAME  AN*  NUNICR 


1  COAST 
I  GUARD 
I  NUJI3ER 


I VTCCl  OlfttNSIONS  iaAAfti 
NET  ICOOElLENGTHlBROTM!  t 
REGXS-t****!  RE 6.  I  RIG. (LOAD-! 

TEA  I  SEE! //////! /////!  SP  ! 

TON-  !PAG*|  ovcr-l OV£^“l///#/l  MORSE 
NAGE  l  IV  !  ALL  l  ALL  ILISMTI  POWER 


Ctrl  PEED  CRUSMEO  STOME  COMPAINY/ 
INC.  ! 


COS)  REXNAUER  TRANSPORTATION  ICO.# 
INC.  I 

CAROL  VALES  126417 

! 

CISSZ  REXNAUER  127662 

I 

CURTIS  REINAUER  126430 

I 

PACE  REINAUER  t  51753 

! 

DEAN  REINAUER  161407 


FRANKLIN  REINAUER 
JANICE  ANN  REINAUER 


JOANNE  REINAUER 
LEIGH  ANN  REINAUER 


STEPHEN  SCOTT 


GEORGE  NORRIS 
PETER  R.  HEARNE 


CAPACITY!  MUM-  |  I  V  r  S  S  E  L 

1  1ST  S  CARSO  NANDL1NC  IS  (OPERATING 
C1T69  I  FIXES  I  ECUIPMIN?  1TC!  BASE 

mnun  point  i  line-i  iaoi  line-i 

PASS-  I  CI.<CHT>!/////////////#//ITDl ////////// 
EVSEA5  !  CFIET) !  LINE-2  ICE1  LINf-2 


YEAR 

BUILT 

OR 

♦rebuilt: 


! 

! 534976 

1 

I 

1  1 
61  $  1 4*431 

I 

195.0! 

! 

35.0! 

1 

9.0! 

m 

\ 

! 

! 

1200! 

( 

11. SIMONE 

! 

IKY 

1 

GILBERTS-  ! 

1971 

1 

1 

«  i 

1  .01 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

VILLC  ! 

1514977 

1 

elSUAtli 

19j»0! 

3S.0! 

9.01 

- 

i 

mot 

II.StNOKc 

iky 

GILBERTS-  ! 

1971 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

( 

-  i 

! 

1 

VILLC  ! 

1514178 

l 

41514*431 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1200! 

11 .3! NONE 

IKY 

GILBERTS-  ! 

1971 

! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  1 

1534971 

4 

61314A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1 

1200! 

11.51  NONE 

IKY 

6IL9ERTS-  ! 

1971 

1 

l 

1  I 

1*5.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

•  | 

1 

! 

Vlllt  I 

1549321 

1 

S6314A43! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

i 

1200! 

11.51  NONE 

IKY 

GILBERTS-  I 

1975 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

t 

-  I 

1 

I 

VILLE  ! 

1569322 

1 

58314,443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1200! 

11.5 1  HONE 

!KY 

GILBERTS-  ! 

1975 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

* 

-  1 

I 

1 

VILLE  ! 

1569323 

1 

563 ! 4443 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

1 

1200! 

11*5 (NONE 

IKY 

GILBERTS-  ! 

1975 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

I 

-  1 

! 

! 

VILLC  ! 

1569324 

1 

S6314A43! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

! 

12001 

1 1.5 (NONE 

IKY 

gilberts-  1 

1975 

| 

1 

1  i 

1*5.01 

35.0! 

1.5! 

t 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1672291 

I 

65014*46! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

I 

1500! 

1 3 .0 ! NONE 

Iky 

GILBERTS-  ! 

1984 

! 

i 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.51 

! 

-  ! 

I 

! 

VILLE  J 

1672292 

1 

65014446! 

195.01 

3S.0! 

9.0! 

• 

! 

1500! 

13.0 1  NONE 

IKY 

GILBERTS-  ! 

1984 

l 

1 

1  ! 

1*5.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1472293 

1 

65014446! 

195.01 

35. C! 

9.01 

• 

1 

13C0! 

13.01  NONE 

Iky 

GILBERTS-  ! 

1984 

\ 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

3.51 

1 

■  1 

I 

\ 

VILLC  i 

1672294 

1 

65014*461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1 

1500! 

13.01  NONE 

IKY 

GILBERTS-  1 

1984 

I 

1 

1  1 

1*5.01 

35.01 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

1672295 

1 

6501 4446 1 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.0IN0NE 

IKY 

GILBERTS-  ! 

1964 

! 

1 

!  1 

195.01 

35.01 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

(672296 

1 

650144461 

195. 0! 

35.  C! 

*.0! 

- 

! 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

GILBERTS-  I 

1964 

! 

1 

1  1 

1*5.01 

35.0! 

1.51 

1 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

1672297 

1 

65014*461 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13 .0 ! NONE 

Hr 

GILBERTS-  ! 

1964 

! 

1 

1  1 

1*5.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

» 

! 

VILLE  ! 

1 472298 

1 

650I4A461 

1*5.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.01  NONE 

IKY 

GILBERTS-  ! 

1484 

! 

1 

1  1 

1*5.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

1 

VILLE  ( 

1672299 

1 

65014*461 

1*5.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.0! NONE 

Hr 

GILBERTS-  1 

1984 

1 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

1672300 

1 

65014446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

GILBERTS-  ! 

1984 

1 

I 

1  ! 

1*5.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1672301 

l 

65014*461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.0IN0NE 

HY 

GILBERTS-  1 

1984 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

I 

VILLC  ! 

1672302 

1 

65014*46! 

195.0! 

55.0! 

9.0! 

- 

( 

1500! 

13.0 ! NONE 

IKY 

GILBERTS-  ! 

1*84 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ( 

t 

! 

VILLC  ! 

1672303 

1 

65014*461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3. OtNONE 

!Kr 

GILBERTS-  ! 

1984 

1 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  1 

! 

! 

VILLE  1 

1672304 

1 

65014*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.01  NONE 

IKY 

GILBERTS-  1 

1984 

I 

1 

!  1 

1*5.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

1672305 

1 

65014*46! 

195.0! 

3S.0I 

9.01 

- 

! 

15C0! 

1 3. 01  NONE 

HY 

GILBERTS-  ! 

1984 

I 

1 

!  1 

195*0! 

33.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1672306 

! 

65014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3. 0 ! NONE 

IKY 

GILBERTS-  ! 

1984 

1 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1672307 

I 

65014*461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

GILBERTS-  ! 

1984 

I 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

1672308 

1 

650144461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3. 0 1  NONE 

IKY 

GILBERTS-  ! 

1984 

1 

l 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1672309 

I 

65014*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

GILBERTS-  1 

1984 

! 

I 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

( 

1 

VILLE  ! 

1672310 

1 

65014*46! 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

1  3  •  J ! NONE 

Hr 

GIL9£»TS-  1 

1984 

l 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLC  ! 

1672311 

l 

65014*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1500! 

13.0! NONE 

HY 

GILBERTS-  ! 

1984 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

1672312 

1 

65018*46! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.0! NONE 

Hr 

GXL3ERTS-  1 

1984 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1672313 

1 

65014*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13. OtNONE 

HY 

GILBERTS-  ! 

1984 

! 

! 

1  ! 

1*5.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLC  ! 

1672314 

1 

65014*46! 

1*5.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13  .0  |  NONE 

IKY 

GILBERTS-  1 

1934 

I 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

1672315 

1 

65014*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3 .0 ! NONE 

Iky 

GILPCPTS-  J 

1*84 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

VILLE  ! 

1672316 

1 

65014*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3.0! NONE 

HY 

GILBERTS-  ! 

1984 

1 

! 

!  1 

195.01 

35.01 

1.5: 

! 

-  t 

! 

( 

VILLC  ! 

1  - 

675I4A43! 

1*5.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1 

izooi 

1 1 . 5 ! NONE 

Iky 

GILBERTS-  ! 

1940 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

l 

-  1 

! 

! 

VILLC  ! 

67514A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1200! 

11.51N0NE 

IKY 

GILBERTS-  ! 

1940 

1 

1 

1  ! 

1*5.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

I 

VILLE  l 

!  - 

67514*431 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

( 

1200! 

1 1 . 5 ! NONE 

Iky 

GILBERTS-  ! 

1*40 

! 

l 

!  1 

1*5.0! 

35.01 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

1 

VILLE  I 

19913*361 

104.2! 

26.1! 

12.81 

18001 

-  | 

45.01  NONE 

!NY 

NEW  YORK 

! 

1953 

!  ! 

104.2! 

26.1! 

11.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

10313*36! 

83.5! 

25.  Cl 

11.0! 

1600! 

-  J 

15.0 !  NONE 

INT 

NEW  YORK 

! 

1958 

(  ! 

89.4! 

26.6! 

10.01 

* 

! 

! 

! 

96! 3A  36! 

81.1! 

24.0! 

10.61 

9751 

15. OtNONE 

!NY 

NEW  YORK 

! 

1943 

!  ! 

66.0! 

24.0! 

9.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

1966 

5713*361 

105.1! 

30.51 

11.3! 

2250! 

45.01  NONE 

!NY 

NEW  YORK 

! 

!  I 

115.0! 

30.5! 

3.6! 

1 

-  1 

! 

I 

I 

6013*36! 

71.4! 

26.1! 

10.0! 

2400! 

-  | 

31 .0! NONE 

!NY 

STATEN 

I 

1979 

!  ( 

75.0! 

26.1! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND 

1 

9913*36! 

35.0! 

28.0! 

12.0! 

2400! 

C9.6  J 

!NY 

NEW  YORK 

! 

1984 

1  1 

65. Ot 

26.01 

10.01 

i 

-  j 

1 

1 

1 

1967 

10113*36! 

90.0! 

24.0! 

9.5! 

1700! 

-  ! 

26.0! NONE 

!NY 

STATEN 

! 

!  1 

90.0! 

24.0! 

8.7! 

! 

! 

1 

ISLAND 

! 

1970 

10913*36! 

91.5! 

26.6! 

14.0! 

2400! 

32. OtNONE 

!NY 

NEW  TORK 

! 

!  ! 

105.0! 

26.6! 

12.6! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

1978 

5913A36! 

73.0! 

26.0! 

11.0! 

1800! 

-  i 

27.0! NONE 

!  NY 

NEW  YORK 

! 

!  ! 

78.0! 

26.0! 

9.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1*67 

12713*361 

103.0! 

27.0! 

10.5! 

1700! 

30. 0! NONE 

INT 

NEW  YORK 

! 

!  ! 

103.0! 

27.0! 

10.5! 

! 

-  I 

! 

! 

1 

1972 

294615A70! 

290.0! 

60.0! 

19.2! 

6500! 

32.012  DIESEL  DEEP 

INT 

NEW  YORK 

! 

!  ! 

290.0! 

60.0! 

3.9! 

! 

!w£LL  PUMPS 

! 

I 

1982 

3801! 5*70! 

325.0! 

60.0! 

17.7! 

7723! 

27.013  DEEP  WELL 

INT 

NEW  TORK 

1 

!  ! 

325.0! 

60.0! 

3.0! 

! 

! PUMPS 

J 

! 

1971 

121515A70! 

227.0! 

43.0! 

12.0! 

3170! 

22.012  DIESEL  DEEP 

INY  NEW  YORK 

! 

1  ! 

227.0! 

43.0! 

2.6! 

! 

1VELL  PUMPS 

! 

! 

1965 

3090! 5A70! 

310.2! 

60.1! 

20.0! 

-  | 

7128! 

34.012  DEEP  WELL 

INY 

NEW  YORK 

! 

!  1 

310.2! 

60.1! 

3.0! 

1 

!  PUMPS 

! 

! 

121515*701 

227.0! 

43.01 

12.0! 

-  | 

3170! 

22.012  DIESEL  DEEP 

INY 

NEW  YORK 

! 

1971 

!  1 

!  I 

!  ! 

227.0! 

1 

! 

43.0! 

! 

! 

2.61 

l 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

(NELL  PUMPS 

1 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

» 

715 


CNCft! 

ItlTI 


OPERATOR 


VESSEL  MARC  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 

KUR8ER 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  V 

iVTCCt  DIMENSIONS  I  DRAFT! 

NET  ICODEiLCNCTHtdADTHi  | 
RIBIS-!****!  NEC.  I  PIB.ILOAD-I 
TER  I  SEE J ////// I/////1  ED  t 
TON-  lPAGtl  OVER-I OVCR-!///f/l  HORSE 
MACE  t  IV  !  ALL  !  ALL  UIBNT!  POWER 


SSELS 


CAPACITY 

CARSO 

//////// 

PASS- 

ENSCRS 


HUH-  1  !  V  C  S  S  E  L 

EST  !  CARSO  KANDLXNS  IS  lOPERATIHG 
FIXED  t  EIUIPNENT  ITCI  BASE 
POINT  !  LINE-1  1 AO 1  LINE-1 

(LXCHT) I/////////F//////ITO !////////// 
(FEET) !  LINE-2  IEE!  LINE-2 


TEAR 

BUILT 

OR 

REBUILT 


(03)  FCINAUER 

TRANSPORTATION 

1 

I 

ICO.# 

1  1 

I  1 

1  1 

1 

1 

t 

I 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

INC. 

1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

(C0NTIMUO  1 

1  1 

I 

l 

1 

! 

! 

! 

i 

RTC  330 

1597141 

11*5! 5 A  70 1 

227.01 

*3.01 

11.61 

-  | 

2860! 

22.012  DEEP 

WELL 

f  NY 

NEW  YORK 

1971 

1 

1  1 

227.01 

*3.0! 

3.6! 

1 

-  J 

IPUNPS 

1 

RTC  340 

1591381 

1165I5A70! 

227.01 

*3.0! 

11.6! 

-  | 

2660! 

22.012  DEEP 

WELL 

!NY 

NEW  YORK 

1978 

! 

1  1 

227.01 

*3.01 

3.6! 

! 

-  J 

(PUMPS 

! 

RTC  350 

1  29335'# 

1228! 5R70I 

224.01 

*2.0! 

14.0! 

•  f 

3500! 

26.0! OIESEL 

PUMP# 

t  MY 

STATEN 

1956 

1 

I  I 

224.01 

*2.0! 

3.0! 

! 

-  I 

i DOUBLE 

BOTTOM 

1 

ISLANO 

RTC  SCO 

153*397 

1705ISA70I 

295.11 

50.1! 

12.8! 

-  | 

*2*5! 

22.012  DIESEL  DEEP 

|MY 

NEW  YORK 

1971 

1 

1  1 

295.11 

50.1! 

3.01 

1 

-  ! 

! WELL  PUMPS 

! 

RTC  400 

1282915 

1 1*5! 5A70I 

2*0.0! 

52.0! 

17.0! 

-  j 

*650! 

29.012  PEEP 

WELL 

I  NY 

NEW  YORK 

1960 

1 

1 

t  1 

I  ! 

2*0.01 

1 

52.0! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

! 

!PUN*S 

I 

! 

! 

(22)  REISS  NARINE 

TRANSPORT# 

1 

IINC. 

1  1 

1  ! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

I 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

REISS  NARINE 

15910*4 

1 3501 2A  201 

1*1.71 

39.01 

12.8! 

1350! 

moi 

*0.0 ! HYDRAULIC  PUNPS 

#  INI 

SUPERIOR 

1978 

1 

1  1 

1  1 

1*9.8! 

1 

39.2! 

! 

4.0! 

1 

! 

! 

*! 

! 

IHEATINC 

! 

COILS 

1 

! 

JOE 

1 

i  1 

1  1 

1 

J 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

LOLLIPOP 

5118161 

31.0! 

10.6! 

7.01 

3701 

2! 

9. 2! NONE 

!  W I 

STURGEON 

1942 

1 

1 

1  1 

i  1 

31.01 

1 

10.61 

4.0! 

I 

1 

I 

23! 

! 

I 

I 

! 

! 

BAY 

(SI)  ttrlffiLU 

MARINE#  INC. 

1 

!  1 

!  1 

l 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

BILL  HENRY 

1255631 

3*013*36! 

118.0! 

38.0! 

8.01 

*200! 

-  | 

32.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

•  197* 

I 

!  1 

118.0! 

38.0! 

7.6! 

! 

-  1 

1 

! 

! 

C.  R.  CLEMENTS 

1261329 

13913A36I 

120.0! 

30.0! 

f.6! 

3200! 

36.0! NONE 

IRS 

GREENVILLE! 

*  1969 

! 

1 

I  ! 

!  I 

123.0! 

! 

30.0! 

! 

9.0! 

I 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

! 

I 

! 

(20)  RESERVE 

TRANSPORTATION 

1 

CIO. 

I  i 

I  I 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

t 

! 

! 

CLCERCLIFF 

I2CC603 

**! 3A  351 

57.01 

22.0! 

*.9| 

5101 

27.0IN0KC 

!0H 

LET  ART 

! 

1960 

1 

1  1 

57.0! 

22.0! 

*.9| 

! 

! 

! 

FALLS 

1 

TRADIWIND 

1537725 

37 I3A351 

56.2! 

22.0! 

5.41 

850! 

•  j 

2S.OIHONE 

!0H 

LETART 

1 

1972 

1 

i  i 

56.2! 

22.0! 

5.41 

! 

1 

! 

FALLS 

! 

R  201 

1  - 

72*1**451 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ) 

1500) 

1 4.2 IN3NE 

IOH 

LCTART 

1 

1976 

1 

1  1 

1*5.7! 

35.3! 

2.2! 

1 

! 

! 

FALLS 

! 

R  202 

j  - 

7261***5! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

1500! 

14.2! NONE 

t  Oh 

LCTART 

! 

1976 

1 

I  I 

1*5.7! 

35.3! 

2.2! 

I 

! 

1 

FALLS 

! 

R  210 

72614*451 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.2IN0NF 

!  CM 

LCTART 

! 

1977 

1 

1  I 

1*5.7! 

35.3! 

2.2! 

! 

-  I 

1 

1 

FALLS 

! 

R  211 

!  - 

72614*451 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

U.21N0NE 

!  OH 

LETART 

! 

1977 

1 

1  I 

195.7! 

35.3! 

2.2! 

! 

! 

! 

FALLS 

1 

R  212 

1  - 

7?6 J  *4*51 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.2! NONE 

(OH 

LETART 

! 

1977 

1 

1  1 

195.7! 

35.3! 

2.2! 

! 

-  | 

! 

! 

FALLS 

! 

RESERVE 

145 

i  - 

*221 4*401 

175.0! 

26.0! 

8.3! 

-  1 

900! 

12.2IN0NE 

IOH 

LETART 

I 

1958 

1 

1  1 

175.0! 

26.0! 

t-SI 

1 

! 

! 

FALLS 

! 

RESERVE 

150 

1  - 

*2214*47! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  1 

900! 

10.7! NONE 

JOH 

LETART 

! 

1965 

1 

i  i 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

FALLS 

1965 

RESERVE 

151 

1  - 

*2214*471 

175.01 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

900! 

10.7 (NONE 

!0H  LETAAT 

1 

i 

i  i 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

I 

! 

! 

FALLS 

! 

1969 

RESERVE 

152 

I  - 

*2214*471 

175.0! 

26.  C! 

t.O! 

-  I 

900! 

13.7IN01E 

!0H 

LETART 

1 

1 

!  ( 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

FALLS 

! 

RESERVE 

153 

I  - 

*2214*471 

175.0! 

26.01 

9.0! 

-  I 

900! 

10.7IN0NE 

IOH 

LCTART 

! 

1969 

1 

1  i 

175.01 

26.C! 

1.5! 

1 

I 

1 

FALLS 

! 

RESERVE 

15* 

j  - 

4221 4A  47) 

173.0! 

26.0! 

3.6t 

-  I 

1000! 

10.7! NONE 

I OM 

LETART 

! 

1970 

1 

i  i 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

FALLS 

! 

RESERVE 

155 

|  - 

*2214*471 

175.0! 

2o.O! 

3.6! 

-  1 

1000! 

10.7 ! NONE 

!0M 

LETART 

! 

1*70 

l 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

! 

FALLS 

I 

RESERVE 

156 

j  - 

42214A47! 

175.0! 

26.0! 

8.6! 

-  ! 

1000! 

1O.7IN0HE 

!0K 

LETART 

! 

1970 

I 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

! 

( 

FALLS 

1 

RESERVE 

157 

42214A47I 

175.01 

26.0! 

8.6! 

-  J 

1000! 

10. 7! NONE 

IOH 

LETART 

! 

1970 

1 

I  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

I 

! 

FALLS 

! 

RESERVE 

15® 

1  - 

*2914*401 

175. 0! 

26.0! 

3.6! 

1000! 

1 2.5 (NONE 

IOH 

LETART 

1 

1971 

! 

1  I 

17S.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  | 

! 

! 

FALLS 

l 

RESERVE 

159 

42914*40! 

175.0! 

26.0! 

3.6! 

1  2. M  NONE 

IOH 

LETART 

! 

1971 

1 

1 

1  1 

1  ( 

175.0! 

! 

26.0! 

! 

1.5! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

FALLS 

! 

1 

(15)  RESOLVE 

OCEAN  TOWING# 

1 

(NIC. 

1  1 

1  1 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

) 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

RESOLVE 

II 

150656? 

113(5*36! 

95.6! 

2*.  1 ! 

10.0! 

1700! 

-  ! 

35.0! NONE 

!FL 

TAMPA 

I 

194* 

1 

1 

!  1 

!  1 

102.01 

! 

24.1! 

i 

10.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

(SB)  REVZLLA 

TUG 

CO. 

1 

1 

1  ! 

1  1 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

ETHAN  B 

!  o35605 

7013*361 

62.8! 

23.  C! 

9.0! 

15001 

-  | 

35.0! NONE 

!  AK 

KETCHIKAN 

! 

1981 

1 

1  ! 

65.0! 

25.7! 

9.0! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

JENNIE 

16*3505 

8513*361 

64.5! 

23.5! 

10.1! 

1800! 

JO.OlNONE 

!  AK 

JUNEAU 

! 

1*83 

l 

!  ! 

65.0! 

25.7! 

10.1! 

! 

1 

1 

! 

LACUNA 

1250353 

21I3A34! 

63.0! 

17.0! 

7.91 

800! 

-  J 

25.0! NONE 

!  AK 

KETCHIKAN 

! 

19*3 

1 

1  1 

63.0! 

17.0! 

7.9! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

84*  130 

•1 

1557228 

35014*431 

129.*! 

30. C! 

3.0! 

-  J 

700! 

15.0! NONE 

!  AK 

KETCHIKAN 

i 

19*5 

I 

J 

1  1 

i  1 

129.41 

i 

30.  C! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

» 

i 

1 

! 

» 

J 

(32)  RHO  T OWING 

1 

i 

!  1 

1  1 

i 

i 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

CAPTAIN 

FRED 

161*577 

9313*35! 

65.0! 

24.0! 

9.0! 

12001 

37.0! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1979 

1 

1  1 

65.0! 

24.0! 

7.0! 

1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CAPTAIN 

ROT 

1602586 

9313A35! 

65. 0! 

2*.C! 

9.0! 

8001 

37 .0! NONE 

!  L  A 

NEW 

1979 

1 

!  ! 

65.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

-  | 

i 

! 

ORLEANS 

i 

JOHN  IS 

1 

1562776 

95 ! 3*361 

61.2! 

26.0! 

8.0! 

12001 

-  ! 

55. oj WOKE 

!l* 

wf  u 

1 

1*75 

j 

1 

I 

1  1 

!  ! 

61,2! 

1 

28.0! 

i 

6.5! 

j 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

ORLEANS 

i 

i 

f 

(03)  RHODES# 

JANES  H.  C  CO. 

I 

( 

1  1 

!  1 

i 

j 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

; 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

J 

RHODES 

COLOSSUS 

11 

1285516 

6SS!*f 46! 

150.4! 

30.1! 

12.0! 

900! 

1  3.5!*  NONE 

!NV 

NEW  YORK 

! 

1925 

! 

1 

!  1 

!  ! 

150.4! 

i 

30.1! 

{ 

4.5! 

i 

! 

! 

i 

i 

> 

! 

I 

! 

! 

1 

(15)  RICKARDS#  FRANK  4  NARCELtLA  2. 

1  1 

1  ! 

1 

i 

i 

• 

! 

1 

J 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

JERTHA 

C 

127114* 

351 3f  36! 

42.8! 

18.0!* 

7.2! 

600! 

27.O1N0NE 

!FL 

f  f RNANOIN* ! 

*  1983 

1 

i 

1  1 

!  ! 

1  1 

*5.0! 

! 

! 

18. C! 
! 
! 

4.8! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

8£ACH 

! 

! 

! 

T*9LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


CNfiftl 

—  — 

, 

! VTCC 1  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

ICAPACITY 

1 

HIGH-  I 

!  V  E  S  S  E  L 

j 

*mi 

OPERATOR 

(  NET 

ICODEtLENSTHlbPDTH!  1 

| 

I 

EST  1 

CARCO  HANDLING 

IS  ! OPERATING 

»»•••••••••• — ... 

---- 

-IREGIS-!****!  REG.  !  REG.ILOAD-! 

!  CARGO 

! 

FIXED  I 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE 

1  TEAR 

! 

COAST 

!  TER 

I  SCE !//////!///// !  ED  ! 

17///////! 

POINT  1 

LINE-1 

!  AO!  LIL6-1 

1  BUILT 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

! 

CUAAD 

!  TON- 

!?AGF!  OVER-lOVtR-1/////! 

HORSE!  PASS- 

» 

(LIGHT) !//////////////// ITO I ////////// 

1  OR 

( 

NUMBER 

!  N ACE 

!  IV  !  ALL  !  AlL  {LIGHT! 

POWER !  EN6ERS 

! 

(FEET)! 

LINE-2 

(f  El  LX‘E-2 

!  ‘REBUILT! 

(33)  RICHARDSON,  LOYD 

construction  co. 

ATLANTIC  101 

81*  SHORTY 

CAPTAIN  308  HOPPER 

CAPTAIN  IRA 

CAROLINE  THVING 

CECIL  «  HOPPER 

DALE  THVINC 

JAMES  POLAND 

LILLIAN  THVING 

LVR  3 

LVR  n 
LVR  .20 
LVR  22 
MISS  SUSY 
**$.  R 
MYRTLE  S 
SEA  HOC 
SEA  URCHIN 
9  1? 

BURTON  17 
CW  1C1 
ct  22 
CT  23 
LVR  35 
LVR  36 
LVR  37 
LVR  38 
LVR  39 
LVR  40 
LVR  *1 
LVR  42 
LVR  43 
LVR  44 
LVR  45 
LVR  47 
LVR  48 
LVR  49 
LVR  50 
LVR  51 
LVP  5? 

LVR  54 
LVR  57 
LVR  58 
LVR  59 
LVR  60 
LVR  61 
LVR  62 
LVR  63 
LVR  64 
LVR  65 
LVR  66 
LVR  67 
LVR  68 
LVR  69 


514090 

297931 

278709 

236388 

600525 

291777 

265975 

263991 

58C422 

264C72 

261560 

262506 

264682 

518021 

607830 

503711 

S04S62 

278313 


!  ! 

!  1 

!  ! 

3111*43! 

1 

! 

! 

57.5! 

1 

! 

! 

20. C! 

I 

! 

! 

3.6! 

1  1 

57.5! 

20.0! 

3.2! 

21!3A36! 

33.8! 

16.9! 

4.5! 

!  ! 

34.8! 

10.9! 

1.51 

13!3A36! 

48.0! 

17.0! 

6.51 

(  ! 

51.0! 

17.0! 

4.51 

30I3A36! 

49.9! 

16.3! 

7.0! 

(  ! 

49.9! 

16.3! 

7.01 

7113*36! 

53.8! 

22.1! 

7.0! 

!  ! 

33.6! 

22.1! 

6.0! 

2013*56! 

51.0! 

18.0! 

6.0! 

!  ! 

51.0! 

16.0! 

5.0! 

20! 3*36! 

45.6! 

15.1! 

5.5! 

!  ! 

45.6! 

15.1! 

5.5! 

9IJA36! 

34.0! 

12.3! 

4.0! 

!  ! 

!4.0! 

12. C! 

4.0! 

S7J3A36! 

49.1! 

20.0! 

6.6! 

!  ! 

49.1! 

22.0! 

—  I 

9!3*'6! 

34.0! 

12.0! 

4.0! 

!  i 

34.0! 

12.01 

4.0! 

191JA36! 

48.9! 

14.0! 

5.0! 

!  ! 

48.9! 

14.0! 

5.0! 

7J3A36! 

33.0! 

12.4! 

5.8! 

!  ! 

38.0! 

13.  Cl 

4.8! 

7! 3A36! 

33.0! 

12.4! 

5.6! 

!  ! 

36.0! 

13.01 

4.6! 

22I3A36! 

45.6! 

16.6! 

5.6! 

!  ! 

45.6! 

16.8! 

5.3! 

3613*36! 

47.1! 

20.1! 

7.01 

1  ! 

47.1! 

20.1! 

6.0! 

2213*36! 

43.6! 

17.3! 

6.0! 

!  ! 

43.6! 

17.3! 

6.0! 

40I3A36! 

$3.0! 

20.1 ! 

7.0! 

!  ! 

53.0! 

20.1! 

6.0! 

3113*36! 

56.9! 

10.3! 

7.6! 

!  ! 

56.9! 

16.3! 

6.0! 

33314643! 

160.0! 

35.0! 

6.3! 

1  ! 

160.0! 

35.0! 

1.6! 

33314*43! 

134.0! 

3S.0! 

8.6! 

!  ! 

134.0! 

35.0! 

1.5! 

336(4*46! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

25014*43 J 

110.0! 

30.0! 

6.5! 

!  ! 

110.0! 

30.9! 

1.0! 

250! 4 A  43 ! 

11C.0! 

30.0! 

6.5! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

300I4A43! 

110.01 

30. C! 

6.5! 

!  ! 

lie. 01 

30.0! 

1.0! 

300! 4A431 

110  0! 

30.0! 

6.5! 

!  1 

110.0! 

30. C! 

1.0! 

-# 

o 

o 

« 

110.0! 

30.0! 

6.5! 

1  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

30014A43! 

110.0! 

30.0! 

6.5! 

!  ! 

110.0! 

30. C! 

1.0! 

300I4A43! 

110.0! 

30. C! 

6.51 

!  ! 

110.0! 

30.  C! 

1.0! 

300! 4A43! 

110.0! 

30. Cl 

6.5! 

!  ! 

110.3! 

30.  C! 

1.0! 

7514A43! 

60.0! 

25.0! 

5.0! 

!  ! 

69.0! 

28.0! 

1.0! 

75!4A43! 

80.0! 

26.0! 

5.0! 

!  1 

60.0! 

28.0! 

1.0! 

300)4*43! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

!  ( 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

300I4A43! 

110.0! 

30.C! 

8.0! 

(  1 

11C.0! 

30.01 

1.0! 

300J4A43! 

110.0! 

30.  C! 

6.0! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

3C0J4A43! 

12C.0! 

30.0! 

6.6! 

I  ! 

120.01 

30.0! 

1.6! 

30014*43! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

30014*43! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

300! 4*43! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

!  ! 

110.0! 

30.01 

1.6! 

300I4A43! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

33314*43! 

150.0! 

34.01 

7.0! 

!  ! 

150.0! 

34.0! 

1.6! 

53014*43! 

175.0! 

39.0! 

9.0! 

!  ! 

173.0! 

39.0! 

1.6! 

30014*43! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

!  1 

11C.0! 

30.0! 

1.6! 

30014*43! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

300(4*43! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

!  1 

11C.0! 

30.0! 

1.6! 

300I4A43! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

30014*43! 

110.0! 

30.0! 

6.61 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

30014A43! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

1  ! 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

K* 

»» 

O 

O 

w\ 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

!  ( 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

«K 

** 

o 

o 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

!  ! 

110.0! 

30.01 

1.6! 

30014A43! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

300I4A43! 

120.0! 

30.0! 

6.6! 

!  I 

120.0! 

30.0! 

1.6! 

3S0I4A43! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

1  l 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

4S0UA43! 

112.0! 

32.0! 

6.6! 

!  ! 

112.0! 

32.0! 

1.6! 

30014*43! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

! 

) 


i 


330! 

31! 

10.0! NONE 

! 

3! 

! 

330! 

_  1 

2 6.0! NONE 

304! 

* 

30.3! NONE 

6C0t 

26.0 ! NONE 

800! 

-  ! 

30.0 ! NONE 

770! 

i 

-  ! 

30.0! NONE 

2 

416! 

-  ! 

1 2  .01  NONE 

265! 

-  ! 

12.0! NONE 

600! 

-  ! 

30.0! NONE 

165! 

12.0  1N0NC 

450! 

.  | 

X 

20.0 ! NONE 

165! 

1 5.0! NONE 

165! 

-  ! 

1S.OINONE 

330! 

-  ! 

1 6. 0 ! NONE 

600! 

-  ! 

30.0! NONE 

330! 

-  j 

1 8 • 0 1  NONE 

700! 

■  i 

m  1 

2 

23. 3 ! NONE 

516! 

-  ! 

28.0! NONE 

! 

I 

870! 

•  2 

12.0IDICSCL  PUMP 

l 

* 

675! 

11 .0! NONE 

i 

• 

300! 

a  | 

7.0 1  NONE 

l 

* 

300! 

_  | 

7.5! NONE 

l 

l 

300! 

a  | 

7.5  SNONE 

I 

* 

300! 

.  | 

7.5 1  NONE 
| 

I 

» 

390! 

.  | 

7.51N0NE 

I 

l 

< 

300! 

a  { 

7. 5 ! NONE 

I 

z 

■ 

300! 

a  | 

7. 5 1  NONE 

2 

X 

1 

300! 

•  j 

7.51M0NE 

2 

1 

300! 

_  * 

7.5! NONE 

X 

1 

X 

75! 

6.5! NONE 

1 

75 ! 

6.5! NONE 

I 

1 

300! 

7.5 1N0NE 

I 

1 

”0" 
1  **>  1 

7.5! NONE 

300! 

a  { 

7.SJN0NE 

1 

350! 

8 .0  j NONE 

X 

1 

300! 

7 .0 {NONE 

I 

1 

300! 

_  2 

7  aO ! NONE 

2 

X 

1 

300! 

_  | 

7.0! NONE 

I 

1 

300! 

a  J 

7.0! NONE 

2 

X 

I 

600! 

9.0! NONE 

X 

I 

950! 

6.0! NONE 

X 

1 

3001 

7.0! NONE 

X 

1 

300! 

•  j 

7. 0 ! NONE 

j 

X 

1 

300! 

7.01  NONE 

1 

1 

300! 

7.O1N0NE 

I 

1 

300! 

X 

r.oinoNC 

1 

X 

1 

300! 

7.ol NONE 

I 

1 

300! 

a  { 

7.0! NONE 
| 

> 

I 

300! 

7.0! NONE 

1 

X 

1 

300! 

A 

7.0 ! NONE 

X 

1 

300! 

7.0! NONE 

1 

• 

350! 

7.0!N0NC 

1 

X 

1 

450! 

X 

8. 0! NONE 

X 

300! 

9.0! NONE 

! 

-  ! 

! 

f  ! 

!  ! 


! 

I 


! 


!TX 

ARANSAS 

! 

PASS 

!TX 

ARANSAS 

1 

PASS 

TX 

APANSAS 

1 

PASS 

ITL 

ARANSAS 

! 

PASS 

!TX 

ARANSAS 

! 

PASS 

I  TX 

ARANSAS 

! 

PASS 

!  TX 

ARANSAS 

! 

PASS 

!TX 

ARANSAS 

( 

PASS 

!  TX 

ARANSAS 

! 

PASS 

!TX 

ARANSAS 

I 

PASS 

!  T  X 

ARANSAS 

» 

PASS 

!TX 

ARANSAS 

« 

PASS 

Itx 

ARANSAS 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

I 

PASS 

!TX 

ARANSAS 

! 

PASS 

!TX 

ARANSAS 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

! 

PASS 

!  T  X 

ARANSAS 

1 

PASS 

irx 

ARANSAS 

i 

PASS 

ITX 

Ct/PUS 

! 

CHRIST! 

!TX 

ARANSAS 

1 

PASS 

itx 

ARANSAS 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

I 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

! 

PASS 

!TX 

ARANSAS 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

! 

PASS 

iTX 

ARANSAS 

I 

PASS 

ITX 

APANSAS 

! 

PASS 

!TX 

ARANSAS 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

! 

PASS 

Itx 

ARANSAS 

2 

PASS 

!TX 

ARANSAS 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

! 

PASS 

ITX 

/RANSAS 

1 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

! 

PASS 

!TX 

ARANSAS 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

I 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

! 

PASS 

!TX 

ARANSAS 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

! 

PASS 

! 


! 


f  *  1968 
!  1964 

!  1958 

I  1974 

!  1978 

i  1963 

!  1953 

1  1952 

!  1977 

1  1952 

!  1951 

I  1951 

I  *  1951 
| 

t  1968 
•  1979 

l  1966 
1  1966 

i 

i  1959 
1  1954 

1  1953 

i  1965 
1  1966 

I  1966 
I  1966 
1  1966 

1  1966 

1  1966 

!  1966 

I  1967 
!  1968 

l  1968 
I  1969 
t  1969 
!  1969 

!  1971 

I  1972 
1  1972 

!  1973 

I  1973 
!  1974 

!  1941 

!  1976 

1  1976 

i 

i  1976 
l  1977 
I  1976 
!  1977 

t  1978 
I  1976 
!  1978 

!  1978 

i  1979 
!  1979 

!  1981 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


E  NGR! 

DIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUNBEP 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


.717 


I 

IVTCC! 

DIMENSIONS  !ORAfT! 

ICAPACITY! 

HIGH-  ! 

1  V  E  S  S  £  L 

!  NET 

(CODE (LENGTH! dRDTHl  ! 

!  ( 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING 

■  J  RE6XSa 

{**«•) 

REG.  !  REG* !LOAD-l 

!  CAR60  ! 

FIXED  | 

EQUIPMENT 

1 T  C !  9ASE 

!  TER 

!  SEE!//////!/////!  CD  ! 

! ////////! 

POINT  t 

LINE-1 

1  AO!  LINE-1 

1  TON- 

(PAGE! 

OVER-! OVER-! /////! 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) !/////// /////////!TD !////////// 

1  NA6E 

1  IV  ! 

ALL  !  ALL  ! LIGHT ! 

POWER!  ENGERS  t 

(FEET)! 

LINE-2 

!££!  LINE-2 

|  * 

! 

I, 

YEAR  ! 
BUILT  1 
OR  I 


(33)  RICHARDSON#  LOYD  V.# 

! 

! 

! 

i  i 

i  i 

1  ! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

( 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

CONSTRUCTION  CO. 

! 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

!  1 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

LWR  20 

1  - 

30014A43! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

-  ! 

300! 

9.0! NONE 

!TX 

ARANSAS  ! 

1981 

! 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

I 

-  | 

1 

1 

PASS 

! 

LWR  IS 

J016675 

13I5A71! 

30.0! 

12.0! 

5.2! 

-  ! 

13! 

7.4 ! NONE 

IT*  ARANSAS  t 

1951 

! 

1  ! 

30.0! 

12.0! 

5.2! 

| 

-  ! 

! 

! 

PASS 

! 

LVR  19 

! 275363 

3S3I5A71! 

140.01 

40.0! 

8.61 

-  ! 

S70! 

13.0! PUMP 

m 

ARANSAS  1 

1958 

! 

1  1 

140.0! 

40.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

PASS 

! 

LWR  52 

1  - ... 

33M5A71I 

134.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

675! 

1 1 . 0! NONE 

1 TX 

ARANSAS  ! 

1951 

! 

1  1 

134.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

1 

PASS 

! 

SHAMROCK 

1003061 

4S15A71! 

56.0! 

16.0! 

3.0! 

-  ! 

45! 

5.5! NONE 

!TX 

ARANSAS  ! 

1951 

! 

!  1 

56.0! 

16.0! 

1.0! 

! 

! 

! 

PASS 

! 

SHAMROCK  2 

* 

!  - 

4515A71! 

54.0! 

16.0! 

3.0! 

-  ! 

45! 

5. 5 ! NONE 

!TX 

AOANSAS  ! 

1979 

! 

! 

1  ! 

54.0! 

! 

16.0! 

! 

1.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

r*ss 

! 

! 

(32)  RIO  FUEL 

t  SUPPLY#  INC. 

! 

! 

1  £ 

1  1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

TG  201 

! 284731 

72815A701 

205.0! 

40.0! 

9.0! 

-  ! 

728! 

10.0IPU1PS 

I  LA 

10RGAN  ! 

1961 

! 

! 

!  1 

!  ! 

205.0! 

1 

40.01 

i 

*•5! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CITY 

1 

! 

(32)  RITCHIE 

TOWING  CO.#  INC 

! 

!  1 

1  I 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

CRYSTAL  LADY 

f  614064 

9113F36! 

61.5! 

24.0! 

9.11 

1290! 

37.0! NONE 

!  LA 

BELLE  ! 

1979 

! 

! 

1  1 

1  1 

65.01 

1 

24.0! 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

CHASSE  ! 

! 

(38)  RITCHIE 

TRANSPORTATION 

! 

no.# 

1  I 

1  ! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

INC. 

! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TOTEM  II 

1407965 

9913A35! 

67.9! 

22.2! 

3.0! 

BOO! 

5! 

25 .0 ! NONE 

!  *K 

WRANGELL  ! 

1979 

! 

!  i 

47.9! 

22.2! 

2.6! 

! 

! 

! 

! 

ISKUT 

1656065 

375  I4A461 

120.0! 

40.  C! 

5.0! 

-  ! 

350! 

8.5! NONE 

!AK 

WRANGELL  ! 

1983 

! 

1  ! 

t  1 

120.0! 

! 

40.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

(07)  RIVER 

ASSOCIATES 

! 

! 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

i 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

ANNIE  L. 

1237308 

3012*20! 

54.0! 

16.0! 

7.6! 

330! 

426! 

20. 0!1  J"  PUMP 

!PA 

PH1LADEL-  ! 

1938 

! 

1  1 

54.01 

18.0! 

3.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

PHIA 

! 

ELI2ABETH 

1271974 

321 3A  36! 

*1.0! 

17.1! 

8.0! 

409! 

25 .0 ! NONE 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1937 

1  1 

61.5! 

18. C! 

7.0! 

! 

! 

! 

PHIA 

! 

ELLA 

1236486 

3313A36! 

78.0! 

19.0! 

8.6! 

800! 

30.0 ! NONE 

IPA 

PHILADEL-  ! 

1937 

l 

!  1 

51.5! 

19.5! 

8.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA 

! 

L.  BANKS 

1270520 

22215*701 

124.1! 

24.1! 

7.7! 

-  i 

500! 

38.016  DIESEL  PUMP 

!*A 

PHILADEL-  ! 

1955 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

124.1! 

! 

24.1! 

! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

PHIA  i 

! 

(29)  RIVER 

! 

BARGE  SYSTEMS#  INC!. 

1  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

1 

I 

! 

( 

! 

! 

! 

CPJ  100 

!  - 

676I4A4M 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

1700! 

20 .0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

OIL  117B 

90514A41! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1645! 

20.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1977 

! 

1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

• 

! 

i 

! 

1976 

FAC  113 

75214A41! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1456! 

19 .0 ! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  I 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  | 

! 

! 

! 

FAC  114 

!  - 

752 14*411 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1454! 

19 .0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  l 

1976 

! 

1  ! 

195.0! 

35.3! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

FAC  1119 

1578225 

91714*46! 

2CO.O! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1439! 

17.2! NONE 

!MS 

GREENVILLE! 

1975 

! 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

FAC  1129 

1575226 

91714A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1639! 

17. 2! NONE 

(MS 

GREENVILLE! 

1975 

! 

i  ! 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

H  1149 

! S76379 

91714A461 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1645! 

17.1 ! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1977 

! 

1  1 

20C.O! 

35.01 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

H  132B 

1585574 

74314A461 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

7000! 

IS.OfNONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  i 

1977 

! 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

i 

-  ! 

I 

1 

! 

H  1339 

1535575 

74314A44! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

2000! 

15.0! NONE 

IMO 

SI  . 

LOUIS  1 

1977 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

HLSM  506 

1429519 

907J4A46! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

! 

907! 

19.1 (NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  t 

1980 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

■ 

! 

! 

IMA  S11S 

!  - 

95014*41! 

20C.0! 

35.0! 

12.0! 

! 

2076! 

20 .0 ! NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

I 

IMA  8129 

1  - 

95014*41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  i 

2078! 

20.0IN0NE 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

j 

! 

! 

IMA  31 33 

1  - 

950! 4*  41 ! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

2078! 

20. ol NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

ITEL  lie 

1604838 

67614*47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1495! 

16.0! NONE 

! 

1 

1979 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ITEL  133 

1605753 

674UA47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1498! 

16.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

JAGS  505 

1540612 

95114A48! 

>00.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

16.5! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1972 

! 

1  1 

200. 1! 

35.1! 

1.5! 

! 

! 

! 

1 

JAGS  507 

154C614 

95114*48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

16.5 ! NONE 

! 

; 

19/2 

! 

1  1 

20C.1  • 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

i 

4G  1101 

j  - 

93714*0! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1739! 

20.0INONE 

!K0 

ST. 

LOUIS  1 

1951 

! 

1  i 

195.0! 

35.01 

1.5! 

( 

-  » 

i 

! 

! 

J6  1 1C2 

93714*  1! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1739! 

20 .0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

JG  1103 

j  ------ 

937 !4*41 ! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

17J9! 

20. 0 ! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

! 

! 

JG  11Q4 

1  . 

93714*41  1 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

“  ! 

1739! 

20.oInone 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1951 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

JG  1105 

1  - 

93714A41! 

195.0! 

35,0! 

12.0! 

-  ! 

1739! 

20,0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1951 

{ 

j  j 

195.01 

■.  e 

1.51 

! 

-  1 

1 

! 

! 

JG  11069 

j  436621 

95214*41 ! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1895! 

20.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

1  1 

200.0! 

55.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

J 

1981 

JG  11079 

!  - 

95214A41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1895! 

20. 0! NON! 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

l 

1  i 

2C0.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

j 

! 

! 

JG  110J9 

(  6  5662  3 

95214A41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  1 

1895! 

20.o1none 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

) 

JG  11099 

1636624 

95214A411 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  1 

1895! 

JO.OlNONJ 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

JG  11109 

1636625 

95214A41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1895! 

20. 0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  » 

! 

! 

! 

K  403 

1585698 

70014A46J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

2000! 

18.1! NONE 

!  MC 

ST. 

LOUIS  1 

1978 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

KNM  1 C 1 3 

1 614067 

72914A46I 

200.01 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1855! 

19.GJN0NE 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

KMN  1029 

!  61 4066 

72914*46! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1683! 

19.0 (NONE 

!MC 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

I 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

KMN  1035 

1614069 

72914A46! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1685! 

1 9. 0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

!  1 

20C.O! 

35.0! 

1.41 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

KHH  1069 

1  - 

72914A461 

200.01 

35. C! 

12.0! 

-  ! 

1779! 

19.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

1 

i 

!  1 

1  ( 

!  1 

200.0! 

i 

35.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

1 

! 

1 

.  j 

i 

! 

! 

! 

i 

{ 

i 

! 

! 

i 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENG*! 

IVTCC 1 

DIMENSIONS  ! DRAFT  f 

(CAPACITY! 

HIGH-  » 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

0 1  ST  | 

OPERATOR 

!  NET  1C0DE1LENGTH10ADTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  !0*EMTING  I 

1  COAST 

TEA  (  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

! //////// ! 

POINT  !  LINE-1 

l  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  !PAGEl 

0VC*-!0VER-!///7/! 

HORSE 

PASS-  ! CLI6HT >!//////////////// IT D !//////////! 

OR 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT! 

POWER 

ENCERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!£E( 

LINE-2  MACBUILT! 

(29)  RIVER 

9AAGE 

SYSTEMS# 

I 

! 

INC!. 

!  1 

1  t 

!  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

t 

t 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

I 

! 

(CONTINUED)  l 

1  I 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

KPN  1073 

!  - 

72914A46! 

200.0! 

35.  C! 

12.0! 

- 

1779! 

19.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1930 

! 

1  i 

200.0! 

35.0! 

1 .  S 1 

-  ! 

! 

! 

kmn  icae 

I63C395 

72914A46! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1779! 

19 .0 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1930 

l 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

KPN  2030 

1  - 

72914A46I 

200.0! 

35.0! 

12.01 

- 

1779! 

19 .0 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

I 

!  t 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  9 

! 

1 

KMM  207B 

72914A46! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1779! 

19.0 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

KPN  206ft 

72914A45! 

20C.0! 

35.  Cl 

12.0! 

- 

1779! 

1 9.0! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

KPN  300? 

! 63611 < 

106314A46! 

2QC.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1768! 

19.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  I 

1981 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

KPN  3C28 

1642231 

106514A46! 

200.0! 

35.01 

12.0! 

« 

1783! 

19. 0 ! NONE 

(NO 

ST.  LOUtS  ! 

1981 

i 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

KPN  3040 

1639516 

106514A46! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1768! 

19.0IH0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1961 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

KHN  3053 

1639517 

106514A46! 

200.0! 

35.  C! 

12.0! 

- 

1768! 

19.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1931 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

KNH  <006 

1  - 

73014A46! 

200.0! 

35 .0 1 

12.0! 

- 

1500! 

1 7. 0 ! NONE 

!ftO 

ST.  LOUIS  ! 

1931 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.S! 

-  ! 

i 

1 

KPN  <013 

73014A46! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1500! 

1 7.0 i NONE 

»M0 

ST.  LOUIS  ! 

1911 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

KPN  <C3e 

|  - 

73014A461 

200.0! 

35.0! 

12.01 

- 

isooi 

17 .0 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

t 

i  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ( 

! 

! 

L*A  1159 

1  - 

950! 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1889! 

20.0! NONE 

1  RAO 

ST.  LOUIS  l 

1977 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

LAA  1169 

}  - 

94314A41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1364! 

20.0! NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

I 

1  ! 

203.0! 

35.0! 

.5! 

-  ! 

t 

! 

HEN  2040 

1593422 

93614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1663! 

1  A. 4  1  NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

! 

•  1 

2C0.3! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HEN  2059 

1593423 

93314A411 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1663! 

18.4!  NONE 

JMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PEN  2329L 

1615327 

91714A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1647* 

16 • 9! NONE 

(MS 

GREENVILLE! 

1979 

! 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PEN  2330L 

1615328 

91714A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1647! 

1 6. 9  !  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1979 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PEN  23<?L 

1615411 

91 7 1 4 A  41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1647! 

16.9! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1979 

! 

i  1 

200.0! 

35. Cl 

1.5! 

36! 

! 

! 

MV  1172? 

1637230 

96414A41! 

20C.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1733! 

*9. 0! NONE 

I 

1981 

* 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

RF  3<53 

! 576199 

91714H6! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1639! 

17. 2! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1975 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

I 

Rf  3<73 

1578224 

91714A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1639! 

17.2! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1973 

! 

1  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

Rf  3509 

! 573275 

91714  A/ 61 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1639! 

17. 2 !  NONE 

IPS 

GREENVILLE! 

1975 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

Af  3513 

1578279 

91714A461 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1639! 

17. 2! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1976 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

T  2<C 

I  - 

700I4A46! 

195.0! 

35.  C! 

12.0! 

- 

1521  i 

19.0IN0NE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1930 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

TAN  7901 

! 61 4893 

67514A4M 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1600! 

16*4! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

! 

! 

!  1 

1  ( 

195.0! 

! 

35. C! 

! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

(03)  •IVEA 

90AT 

CRUISES 

! 

! 

!  ! 

!  ( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

! 

NIGHTINGALE  II 

1268197 

8! 1  All ! 

59.0! 

14.0! 

4.2! 

165 

-  ! 

15.5! NONE 

!NT 

CLIFTON  ! 

1954 

I 

! 

!  1 

!  t 

64.5! 

1 

16.0! 

! 

3.61 

90! 

( 

! 

I 

PARK  I 

! 

(29)  RIVER 

CARRIERS 

1 

! 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

i 

! 

! 

cm  OF  NEW  ORLEANS 

1553021 

74713A36! 

255.0! 

43.1 ! 

3 

OC 

1850! 

39 .0 {NONE 

!N0 

ST.  IJUIS  t 

1973 

I 

1  1 

255.0! 

48.1! 

3. 

-  ! 

! 

l 

J 

1  1 

195.0! 

35. OJ 

1.6! 

-  ! 

1 

l 

AC  205 

1542560 

936I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

15.5!  NONE 

JMO 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

! 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  * 

I 

! 

RC  <029 

!  - 

971 14A46! 

200.01 

35.01 

12.01 

- 

971! 

16.91N0NE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

l 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

AC  <039 

!  - 

97114A46! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

971! 

1 6*  9 ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

1 

i  j 

203.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

AC  <076 

1  - 

971 j 44461 

203.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

971! 

16.9IN0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

! 

f  1 

200.11 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

RV  83B 

1297770 

94SI4A48I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.0*  NONE 

! 

1965 

! 

t  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

AW  919 

1500158 

94514A4S! 

200.0J 

35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.01N0NC 

! 

1965 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

AV  960 

1299950 

94514A48I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

22*01  NONE 

! 

1965 

I 

1 

!  ! 

1  ! 

200.0! 

! 

35.  C! 

! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

{ 

! 

! 

(29)  RIVER 

CEPENT  CO. 

1 

! 

!  ! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

( 

! 

ACC  IOC 

1535! 4A481 

! 

—  ! 

10.0! 

- 

2000! 

20.0! C  EMENT 

PUMPS 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1964 

! 

!  ! 

195.0! 

50.0! 

2.7! 

-  i 

! 

1 

ACC  200 

1  - 

2603! 4A48 1 

—  1 

—  ! 

10.0! 

- 

3200! 

24.0JCEMENT 

PUMPS 

JMO 

ST.  LOUIS  1 

1964 

! 

!  ! 

295.0! 

50.0! 

2.2! 

-  ! 

* 

! 

ACC  201 

!  - 

260314A48! 

—  1 

—  ! 

10.0! 

- 

3200! 

24.0! CEMENT 

PUMPS 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1964 

! 

!  l 

295.0! 

50.0! 

2.2! 

-  ! 

! 

! 

ACC  202 

j  - 

260314A46! 

—  ! 

—  ! 

10.0! 

- 

3200! 

24.0JCEMENT 

PUMPS 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1968 

! 

!  ! 

295.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

« 

! 

RCC  203 

1  - 

2603«4A4c { 

—  ! 

—  1 

10.0! 

- 

3200! 

24 .0! CEnENT 

PU3PS 

|r»3 

ST.  LOUIS  1 

15.3 

1 

!  1 

295.0! 

50.0! 

2.0! 

-  * 

I 

! 

ACC  204 

2540! 4 A  48! 

295.0! 

50.0! 

10.0! 

- 

3300! 

23.0! CEMENT 

PUMPS 

1  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

! 

!  ! 

295.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

ACC  250 

!  - 

2540)4446! 

—  ! 

—  J 

10.0! 

- 

3300! 

25.0! CEMENT 

PUMPS 

!P0 

ST.  LOUIS  1 

1967 

! 

!  1 

268.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ACC  251 

!  — - 

2540 ! 4A  48 ! 

—  ! 

—  ! 

10.0! 

- 

3300! 

25  .0 !  CEMENT 

PUMPS 

!M0 

ST.  LOUIS  I 

1968 

! 

!  ! 

268.0! 

50.0! 

1.9! 

-  * 

! 

! 

ACC  300 

1521548 

1316I4A45! 

—  ! 

—  I 

9.0! 

- 

1200! 

31 . 0! PNEUMATIC  STSTEMlMO 

ST.  LOUIS  ! 

1969 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.3! 

-  I 

! 

! 

! 

RCC  <00 

!  - 

936I4A4?! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

1 6.6! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

I 

ACC  501 

125014A48J 

—  ! 

--  j 

8.6! 

- 

800! 

22.0! NONE 

l  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1944 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

* 

i 

! 

ACC  503 

!  - 

1250 J4A48 ! 

—  1 

—  1 

6.6! 

- 

300! 

22. 0 1  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1944 

! 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

2.1! 

-  ! 

! 

! 

1 

ACC  505 

(542244 

2540144481 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

1100! 

22.018 RAG  CONVEYOR  t 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

19SC 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

!  CEMENT 

PUMP 

I 

! 

RCC  506 

1542245 

2540144481 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

1100! 

22 .0! DRAG  CONVEYOR  l 

JMO 

ST.  LOUIS  ! 

1950 

! 

1 

1  1 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

2.0! 

! 

! 

-  1 
! 

! 

!  CEMENT 

1 

! 

PUMP 

J 

i 

! 

1 

! 

! 
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tBt*!  I  IVTCC!  DIMENSIONS  lD«»fT! 

»**T t  OPERITOE  I  NET  1CODEILENSTNIP90TNI  ! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUH8ER 

“1  REGIS-! *•**!  REG.  1  REG. ! LOAD”! 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

1  TON-  1PAGE1  OVER-! OVER-!/////! 

1  NAGE  1  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT! 

(14)  RtVER  CITY  INDUSTRIES 

! 

! 

I 

! 

1 

1 

!  ! 

1  1 

!  1 

1 

1 

1 

l 

1 

! 

1 

ALA-MtSS 

1292144 

1 

2413A36! 

33.2! 

15. C! 

7.01 

! 

! 

1  1 

33.2! 

15.01 

7.0! 

ET  •  1 

!  . 

1 

U614A46! 

110. C! 

30.01 

7.0! 

! 

! 

1 

1 

1  ! 

!  ! 

110.0! 

1 

30.01 

1 

2.0! 

1 

( 32)  RIVER  CITT  MARINE 

! 

SERVICIE#  INC. 

1 

1 

!  1 

!  1 

! 

1 

1 

1 

FT  2 

1313442 

1 

66015A7O! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

FT  4 

1513930 

! 

66015A70! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

! 

1 

1 

1 

1  ! 

1  1 

195.0! 

1 

35.01 

! 

1.5! 

! 

(20)  RIVER  CITT  TOURS 

! 

1 

1 

! 

(  1 

1  1 

1 

! 

1 

l 

! 

! 

BLUE  CRASS 

1598C41 

1 

—  !4A99| 

80.0! 

30. Cl 

3.0! 

! 

i 

! 

! 

1  1 

l  ! 

6C.02 

l 

30.0! 

i 

1.0! 

i 

(32)  RIVER  CITT  TOWING 

! 

SERVIC1ES# 

! 

1 

!  1 

!  1 

! 

1 

1 

2 

i 

• 

INC. 

! 

! 

!  1 

\ 

! 

ACT  1 

1551975 

! 

77315A70! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

! 

1 

!  ! 

105.0! 

35. C! 

2.0! 

RCT  1C1 

1599085 

1 

3061 5  A  7 1 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1 

1 

!  J 

195.0! 

75.0! 

1.5! 

RCT  102 

1599304 

! 

80315A711 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1 

l  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

RCT  103 

1401529 

j 

805! 5  A  7 1 1 

195.0! 

35. C! 

9.6! 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

RCT  104 

1624051 

1 

76615A71! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1 

i 

1 

! 

!  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

< 

2.0! 

t 

! 

(24)  RIVER  ENTERTAINMENT#  INC!. 

! 

! 

1  1 

1  1 

i 

! 

i 

2 

i 

BETST  ANN 

1241046 

1 

93  11A16J 

36.5! 

22.5! 

3.0! 

1 

» 

1  1 

•  1 

110.0! 

! 

22.51 

i 

a.o! 

• 

(31)  RIVER  EQUIPMENT  4 

SUPPLY 

i  CO. 

i 

! 

1  1 

!  i 

! 

i 

2 

< 

> 

* 

COLE 

143531? 

1 

10313436! 

56.0! 

22.  Ci 

6.0! 

• 

j  i 

56.0! 

22. C! 

5.0! 

LITTLE  3ASSIE 

1277430 

i 

2413435! 

44. C! 

15,0! 

4.6! 

• 

!  i 

46. C! 

15.0! 

4.3! 

MISS  DONLEE 

•270941 

i 

U513A35! 

92.5! 

2o.  5! 

7.3! 

! 

;  i 

9o.5! 

26.5! 

6.3! 

MISS  SHIRLEY 

!  265  M  4 

1 

9713A36! 

130.0! 

T4.C! 

5.5! 

f 

!  ! 

130.0! 

34.0! 

5.0! 

MP.  PUSSELL 

1267424 

J 

8013*36! 

85.1! 

23.1! 

4.C! 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

65.1 ! 

! 

24.1! 

! 

6.0! 

! 

(31)  RIVE*  EQUIPMENT  COMPANY 

1 

1 

1  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

CHRISTINE 

1541244 

l 

5213436! 

45.6! 

22.0! 

6.4! 

1 

!  ! 

45.6! 

22.0! 

5.4! 

AYf.RS  1  Cl  2 

! 

500I4A43! 

150.0! 

32.0! 

6.3! 

1 

!  ( 

150.0! 

32.0! 

2.9! 

AY£*S  1013 

! 

500! 4A4 J! 

150.0! 

32.0! 

6.3! 

! 

!  ! 

150.0! 

32.0! 

2.9! 

GO  131 

i  292*04 

1 

450! 4A  43! 

150.0! 

32. C! 

8.1! 

! 

1  ! 

150.0! 

32. C! 

2.2! 

OV  1 

1541644 

1 

637  !  4 A  46  ! 

195. C! 

35.C! 

9.5! 

! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

OV  2 

1541645 

{ 

63714*46 ! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

! 

! 

1  ! 

1  ! 

195.0! 

i 

35.0! 

i 

2.0! 

i 

(23)  DIVER  EXCURSIONS# 

INC. 

1 

! 

{  i 

!  i 

j 

i 

2 

t 

2 

i 

JULIE  N.  DUBUQUE  II 

i  223672 

! 

4011*16! 

96.0! 

31.0! 

2.7! 

1 

!  ! 

9o.O! 

31.0! 

2.0! 

LADY  D 

! 51 3701 

! 

1311*11! 

94.0! 

1 4.0! 

2.8! 

1 

! 

1  1 

t  ! 

o  4.0! 

! 

18.0! 

1.6! 

i 

(29)  RIVEP  FLEETS#  INC. 

! 

i  j 

!  i 

! 

i 

« 

i 

i 

CMOUN  1094 

1531374 

1 

6341SA711 

155. oi 

50.  C! 

10.3! 

! 

1  ! 

155.0! 

50.0! 

1.2! 

CHOTIN  1155 

1272049 

1 

634! 5471 J 

155.5! 

50.0! 

10.3! 

! 

1  ! 

155.5! 

50.  C! 

1.2! 

CH0T1*  1246 

1277450 

1 

81515A711 

178.1! 

50.1! 

3.5! 

! 

1  1 

1*3.1! 

50.1! 

1.2! 

CMS  5 

1*50492 

) 

68815*71! 

175.1! 

35.1! 

12.0! 

! 

1 

!  ! 

!  I 

17S.11 

i 

35.1! 

! 

12.0! 

i 

(32)  RIVER  KING#  INC. 

! 

1 

1  ! 

1  ! 

! 

i 

! 

i 

• 

i 

RIVER  KING 

162487? 

! 

10113A36! 

—  2 

--  i 

9.6! 

! 

!  ! 

i  « 

65.0! 

; 

24. C! 

! 

7.6* 

i 

(32)  RIVER  PAPISHES  CO.#  INC. 

! 

1 

1  i 

t  i 

; 

i 

j 

i 

j 

i 

ASCENSION 

! 216104 

i 

20313A36! 

112.2! 

26.5! 

13.0! 

«  « 

llo.Ji 

28. 0! 

11.0! 

IBERVILLE 

•255571 

i 

92!3A36i 

*3.4! 

22.0! 

11.0! 

! 

i  ; 

9C.0! 

23.0! 

7.0! 

JEFFERSON 

1270099 

1 

95!3*S6! 

51.4! 

24. C! 

10.0! 

! 

!  ! 

85.0! 

25.0! 

8.0! 

ST.  CHARLES 

1251265 

j 

5213636! 

76.9! 

23.0! 

10.0! 

! 

!  ! 

65.0! 

24.  C! 

8.0! 

ST.  JAMES 

•223457 

i 

125J3A36! 

114.5! 

23.0! 

16.0! 

j 

i  ; 

125. C! 

28.0! 

14.0! 

ST.  JOHN 

•272543 

i 

1C6MA36! 

84.0! 

26. C! 

4.2! 

i 

! 

i  i 

!  i 

84.01 

i 

26. C! 

1 

7.0! 

! 

(?1)  RIVER  SALVAGE  COMPANY# 

INC. 

1 

! 

!  ! 

!  2 

i 

! 

i 

i 

2 

J 

ANNA  S 

1265666 

1 

75 !  3 A 36 ! 

82.0! 

22.0! 

7.0! 

! 

!  ! 

82.01 

22. C! 

5.0! 

H.  E.  CUTTERLOOSE 

1240734 

! 

3S  13*35! 

69.7! 

19.5! 

3.5! 

1 

j  2 

77.0! 

70.0! 

3.5! 

SAM  S 

•250620 

1 

50! 3 *3si 

73.0! 

1  7.01 

3.5! 

t 

! 

! 

!  • 

!  ! 

t  ! 

73.0! 

2 

* 

17.0! 

1 

• 

3.0! 

j 

j 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  £  L  ! 

! 

!  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  10PERATING  ! 

! 

1  CARGO  ! 

FIXED  | 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

YEAR  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LINE-1  1 

BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  ! 

(LKHTit  ////////// //////ITDI//////////1 

OR  ! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!E£!  LINE-2  !*RE0U!LT1 

250! 

t 

-  ! 

-  ! 

23.5 {NONE 

i 

i 

SAL 

i 

DEN0P0L1S  1 

1965 

-  ! 

! 

! 

400! 

! 

7.5! NONE 
! 

I 

SAL 

! 

! 

! 

DEKOPOLIS  ! 

! 

I 

— 

! 

! 

1 

! 

1300! 

! 

! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

! 

! 

!LA 

I 

! 

BATON  ! 

1968 

! 

! 

! 

ROUGE  ! 

-  ! 

1300! 

17 .0 ! OIESEL 

PUMP 

SLA 

BATON  ! 

1968 

! 

2 

! 

( 

! 

I 

1 

! 

! 

ROUGE  ! 

i 

i 

-  ! 

! 

50! 

! 

6.0 {NONE 

! 

1WV 

z 

! 

PARKERS-  ! 

1978 

2 

i 

100! 

! 

i 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

BURG  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1611! 

! 

! 

18.0! DIESEL 

PUMP 

! 

1 

SLA 

! 

! 

BATON  ! 

1973 

! 

-  ! 

! 

! 

ROUSE  ! 

-  ! 

1400! 

14 .5 !  DIESEL 

PUMP 

•LA 

BATON  ! 

1978 

1 

! 

! 

ROUGE  ! 

-  ! 

1400! 

14.5 {DIESEL 

PUM» 

!LA 

BATON  ! 

1978 

! 

! 

! 

ROUGE  ( 

-  I 

14C0! 

1 5.01  DIESEL 

PUMP 

I L  A 

BATON  ! 

197? 

! 

-  ! 

1 

! 

ROUGE  ! 

“  ! 

10072! 

15.0! DIESEL 

PUMP 

!LA 

BATON  1 

I960 

! 

! 

! 

! 

300! 

! 

{ 

2 

i 

1 

i 

! 

i 

ROUGE  ! 

! 

! 

! 

34 .0 ! NONE 

z 

! 

!  IL 

! 

CHICAGO  ! 

1976 

! 

t 

■ 

209! 

; 

■ 

! 

! 

i 

! 

1 

2 

i 

1 

1000! 

2 

i 

! 

I 

! 

29.6! NONE 

t 

! 

! 

!KY 

! 

! 

LOUISVILLE! 

1981 

330! 

2 

19.6! NONE 

t 

!  XL 

i 

ALTON  ! 

* 

1958 

1440! 

i 

-  i 

25.d  NONE 

i 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1956 

1800! 

2 

-  i 

37  .oih’ONE 

t 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1953 

1200! 

! 

! 

! 

24.0  j NONE 
! 

! 

ipo 

! 

I 

ST.  LOUIS  ! 

! 

! 

1954 

! 

! 

1000! 

2 

! 

! 

! 

! 

29.0! NONE 
| 

! 

! 

!AR 

! 

! 

3CNT0N  ! 

1972 

I 

; 

S6  3 1 

6.0! NONE 

i 

1AR 

■ 

BENTON  i 

1975 

-  ! 

2 

563! 

8.0! NONE 

i 

1AR 

2 

3ENT0N  *! 

• 

1975 

-  ! 
t 

475! 

-  i 

6.0! NONE 

2 

!  AR 

z 

BENTON  ! 

1972 

-  i 

2 

i  # 
o 
o 

10.0! NONE 
| 

!  Aft 

! 

DENTCN  ! 

1971 

•  2 

1 

2 

1400! 

-  ! 

2 

10.0 ! NONE 
! 

! 

SAP 

1 

! 

! 

DENTON  I 

1 

! 

1971 

i 

! 

400! 

| 

-  ! 

2 

i 

32.0 ! NONE 

! 

! 

S  XA 

j 

i 

BURLINGTON! 

I960 

! 

400! 

2 

! 

2 

ISO! 

-  ! 

26.3 1  NONE 

i 

I 

1967 

i 

i 

I 

125! 

! 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

I 

> 

! 

! 

1 

< 

i 

loooi 

-  I 

1 

2 

20.0! PUMPS 

t 

! 

! 

!  ZL 

i 

CAIRO  1 

1954 

! 

2 

1331! 

-  { 

20. 0! PUMPS 

2 

!  IL 

CAIRO  ! 

1956 

-  ! 

2 

1300! 

.  | 

15.0! PUMPS 

t 

iiL 

CAIRO  l 

1958 

-  i 

! 

! 

1742! 

-  ! 

! 

16.0IPUMPS 

! 

! 

1  IL 
! 

! 

! 

CAIRO  ! 

! 

! 

1«82 

! 

800! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

SS.OSNONE 

! 

! 

!LA 

! 

2 

NEW  i 

198C 

! 

t 

-  ! 
i 

i 

! 

j 

i 

! 

j 

ORLEANS  ! 

! 

! 

2000! 

j 

i 

-  2 

—  1 

i 

30.0 !  NONE 

2 

•LA 

! 

! 

LUTCHER  1 

1973 

2000! 

2 

-  i 

-  j 

30.01N0NE 

i 

!LA 

CONVENT  *! 

1948  J 

uooi 

2 

•  i 

•  i 

25  .oi.NONE 

i 

S  LA 

LUTCHER  ! 

1«55  *! 

1750* 

-  ! 

.  i 

25. C ! NONE 
« 

!LA 

CONVENT  * 

1976  ! 

2400! 

j 

*  j 

40. 0! NONE 

i 

SLA 

CONVENT  ! 

1929  J 

2150! 

1 

2 

•  i 

| 

30. oi NONE 
! 
t 

!LA 

j 

! 

CONVENT  ! 

! 

! 

* 

198C  ! 
i 

i 

2 

! 

1040! 

2 

i 

! 

-  ! 

i 

; 

35.0 'NONE 

i 

! 

j 

IPA 

i 

i 

PITTSBURGH! 

• 

! 

! 

1987  • 

520! 

2 

•  j 

26.0! NONE 

i 

i  PA 

PITTSBURGH! 

1974  | 

520! 

-  i 

23.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

* 

1935  i 

j 

i 

-  ! 
i 

! 

■ 

! 

! 

! 

i 

! 

! 
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CNGRi 

DISTl  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
)  NUMBER 

!  1VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

1  NET  ICODElLtNGTHlBPDTHl  1 

•1  REGIS-! •*•*!  REG.  •  PcG.lLOAD-1 

1  TER  !  SEE!//////*/////!  ED  ! 

!  TON-  IPAGE!  OVER-*  OVER”!/////! 

1  NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  '.LIGHT! 

(CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL!  ! 

!  !  ESI  1  CA«00  HANDLING  IS  (OPERATING  !  ! 

!  CARGO  1  PIKED  1  EGUIPHENT  ITC!  RASE  !  TEAR  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  (AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  ! (HGHT)!////////////////!TD!//////////!  OR  ! 

POWER!  ENCERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  HNE-2  !«REBUILI! 

(21)  RIVER  SALVAGE  COMPANY  / 

INC. 

1  1  1 

1  t  1 

1  !  ! 

1  ! 

•  ! 

!  1 

! 

i 

1 

! 

! 

i 

i 

! 

1 

! 

1 

t  ! 

1  I 

!  1 

! 

! 

! 

(CONTINUED] 

!  !  i 

!  ! 

! 

1 

1 

! 

!  ! 

RS  12 

j  ...... 

1  23514A43I 

135.0!  27.0! 

6.0! 

-  ! 

500! 

10.01  NONE 

! PA  PITTSBURGH! 

1949  1 

!  !  ! 

135.0!  27.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

•  ! 

! 

RS  84 

1529344 

1  42814440! 

175.1!  26.1! 

9.0! 

-  ! 

930! 

10.7  SHONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1970  ! 

!  !  ! 

175.11  26.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

i 

!  1 

! 

RS  9C 

•  215  !4 A41 1 

173.0!  26.0! 

9.0! 

-  ! 

1018! 

15.6!  NONE 

SPA  PITTSBURGH! 

1953  ! 

!  !  ! 

175.0!  26.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

; 

•  ! 

! 

RS  92 

!  19014A40! 

175.0!  26.0! 

9.0! 

! 

1043! 

1 4.3! NONE 

IPK  PITTSBURGH! 

1953  ! 

!  !  ! 

175.0!  26. C! 

1.6! 

! 

-  ; 

2 

!  ! 

RS  94 

j  ...... 

(  190 !  4440! 

175.0!  26.01 

9.0! 

-  i 

1043! 

1 4. 3 ! HONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1953  ! 

i 

t  !  t 

i  i  ! 

175.0!  26.0! 

i  ; 

1.6! 

i 

; 

i 

-  2 

2 

2 

| 

1  1 

!  ! 

i 

(21)  RIVER  TOWING  LEASING 

•  !  ! 

!  !  ! 

•  ! 

!  ! 

i 

i 

! 

i 

• 

i 

i 

•  ! 

!  ! 

i 

DICK  HIERNAUX 

1292641 

!  56!3»35! 

65.0!  24.0! 

5.0! 

510! 

-  i 

23.9! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1963  ! 

!  !  i 

65.0!  24.01 

3.5! 

| 

.  i 

! 

!  ! 

LADY  MYPNA 

J  621096 

\  110134361 

61.2!  26.1! 

9.0! 

1350! 

.  { 

34.5JN0NE 

!PA  PITTSBURGH! 

1930  ! 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

61.2!  26.11 
!  ! 

7.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

(21)  RIVER  TRANSPORT  SERVICES 

i  cc. 

!  !  ! 

1  •  ! 

;  i 

i  i 

! 

! 

! 

! 

» 

i 

i 

!  ! 

;  < 

j 

DONNA  LEE 

1270729 

!  28! 343&1 

45.3!  15.1! 

4.0! 

410! 

-  ! 

21.1  !NONE 

! WV  MORGANTOWN! 

1955  ! 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

45.3!  15.1! 

■  ; 

4.0! 

! 

! 

! 

I 

2 

i  ; 

j  ! 

! 

2 

t 

(2V)  RIVER  TRANSPORTATION  ASSOCIATES 

!  !  ! 

!  !  ! 

i  j 

i  ! 

2 

i 

1 

! 

! 

! 

i 

i 

•  ! 

•  ! 

! 

! 

RTA  4 

! 295677 

!  836 !4A41 j 

195.0!  35.0! 

11.0! 

-  i 

1400! 

15 .0! NONE 

•HO  ST.  LOUIS  ! 

1964  1 

! 

■ 

!  1  ! 

!  !  ! 

1«5.0!  35.0! 

1  ! 

1.7! 

! 

j 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

t 

(32)  RIVER  WARRIOR/  INC. 

i 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

I 

! 

i 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

GNOT  VII 

1536661 

!  14813436! 

79.0!  30.0! 

3.0! 

1800! 

-  ! 

38.0 ! NONE 

! LA  NEW  ! 

1971  l 

I 

1 

1  !  ! 

1  !  ! 

85.0!  30.0! 

1  ! 

6.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  ORLEANS  ! 

!  ! 

! 

! 

(27)  RIVER80ATS  AMERICA/  INC 

! 

!  !  1 

!  !  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

i 

! 

1 

! 

! 

• 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

LACROSSE  QUEEN  IV 

1649781 

!  2711416! 

84.0!  20.0! 

2.7! 

116! 

-  ! 

32. 0! NONE 

tWI  LACROSSE  1 

1984  j 

! 

1  !  ! 

100.0!  20.0! 

2.S! 

! 

150! 

l 

!  ! 

! 

KISS  LA  CROSSE 

1665782 

J  2711416! 

64.0!  20. C! 

2.7! 

116! 

-  ! 

32 . 0! NONE 

! w I  LACPOSSE  ! 

1964  ! 

! 

! 

1  !  ! 

!  1  ! 

100.0!  20.0! 

!  ! 

2.3! 

! 

1 

I 

150! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

• 

1 

(17)  RIVERBOATS/  INC. 

! 

1 

I  !  ! 

!  !  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

!  ! 

!  1 

1 

! 

H5  12 

!  - 

! 

!  120I4A43! 

1  •  ! 

12C.0!  20.0! 
120.0!  30.0! 

8.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

o 

o 

N  1 

8.01N0NE 

! 

ITN  CHATTANOO-! 

!  GA  ! 

1959  | 
! 

RIVER  QUEEN 

!  - 

! 

! 

(  8316416! 

!  !  ! 

!  !  ! 

93.5!  32.0! 
93.5!  32.0! 

!  ! 

3.5! 

2.5! 

t 

500! 

! 

! 

550! 

37.0! NONE 
! 

1 

!TN  KNOXVILLE  ! 

!  ! 

!  ! 

1986 

! 

! 

(28)  PIVEROOCKS/  INC. 

1 

! 

!  !  ! 

!  !  • 

•  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

• 

! 

! 

!  ! 

!  1 

! 

TRIPLE  M 

•292897 

! 

!  10413435! 

!  !  ! 

60.0!  24.0! 
6C.0!  24. C! 

6.7! 

6.0! 

960  5 
! 

_  j 

27.4! NONE 
! 

! XL  PERU  ! 

!  ! 

1963 

H  541 

1274058 

j 

!  58814443! 

1  !  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

-  ! 

1460! 

14 .0! HONE 
! 

! IL  PERU  ! 

!  ! 

1957 

H  542 

•278609 

! 

t 

!  58984443! 

1  !  ! 

!  !  ! 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

!  ! 

9.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1410! 

13.5 ! NONE 
! 

1 

!IL  PERU  1 

!  I 

!  ! 

1959 

i 

! 

(39)  RIVERSIDE  9AR6E  COMPANY/ !  INC. 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

RIVERSIDE  3 

1501261 

! 

I  83715471! 

!  !  ! 

195.1 !  35.1! 
195.1!  35.1! 

10.C! 

1.0! 

-  ! 

! 

1600! 

12.6IPUMP/  STEAK 
(HEATING  COILS 

JC A  SAN  l 

!  FRANCISCO  ! 

1965 

RIVERSIDE  4 

1514792 

! 

!  81215471! 

!  1  ! 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

10.8! 

2.0! 

-  ! 

! 

1600! 

12.6! PUMP/  STEAK 
! HEATING  COILS 

J  C A  SAN  ! 

!  f PANCISCO  1 

1968 

RIVERSIDE  6 

! 514793 
i 
! 

!  81215471! 

!  !  ! 

!  !  ! 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

!  ! 

10.8! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

I960! 

12.61PUMP/  STEAK 
{HEATING  COILS 

2 

! CA  SAN  ! 

!  FRANCISCO  ! 

!  ! 

1968 

1 

(23)  PIVERTOWN  BOAT  LINES/  IN! C. 

!  !  ! 

1  !  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

RIVER  QUEEN 

1291591 

!  3411411! 

54.6!  16.0! 

3.5! 

1501 

-  • 

9.51N0HE 

!VI  GREEN  BAT  ! 

1963 

i 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

54.6!  16.0! 

•  ! 

1.7! 

2 

1 

1 

150! 

! 

i 

!  ! 

!  ( 

(22)  RIVERVIEV  CRUISE  LINES 

! 

! 

!  1  ! 

1  !  ! 

!  ! 

!  ! 

2 

i 

1 

1 

i 

! 

!  1 

!  ! 

SPIRIT  OF  ROCHESTER 

1567984 

1 

!  69!1  All  1 

I  !  1 

124.3!  28.0! 
141.0!  28.0! 

8.3! 

6.3! 

960! 

! 

500! 

52.01N0NE 

! 

!NY  ROCHESTER  ! 

•  ! 

*  1985 

SENECA  MAID 

1259666 

I 

! 

1  713A36! 

1  1  1 

1  !  ! 

45.6!  12.91 
52.0!  12.9! 

t  ; 

4.1! 

4.1! 

! 

250! 

2 

! 

j 

18.0! 

! 

I 

!  ! 

!  ! 

!  I 

1950 

(27)  RIVERWAY  CO. 

! 

1 

!  !  ! 

!  t  ! 

!  i 

j  ! 

! 

! 

1 

! 

2 

i 

!  1 

!  ! 

EVEY  T 

1558479 

! 

1  42913A36! 

!  !  ! 

140.0!  38. C! 
14C.0!  38.0! 

9.0! 

8.6! 

43001 

! 

“  1 

45  .0 ! NONE 

•HN  HINNE-  1 

APOLIS  ! 

1974 

GLENN  KAREN 

1275438 

! 

!  8013436! 

1  1  ! 

30.0!  33.0! 
80.0!  33.0! 

6.6! 

6.0! 

1800! 

! 

"  ! 

30.0 !  NONE 

2 

HN  HINNE*  ! 

APOLIS  ! 

1957 

HARRIET  ANN 

1503208 

1  67513436! 

198.1!  50.0! 

9.0! 

7200! 

*  ! 

49. 6! NONE 

MN  HINNE-  ! 

1966 

; 

!  1  ! 

198.1!  50.0! 

7.5! 

! 

-  j 

! 

!  APOLIS  ! 

HENRY  B 

1565024 

2 

1  76113436! 

!  !  ! 

200.0!  51.3! 
200.0!  51.3! 

9.6! 

8.6! 

8400! 

! 

_  1 

60.0! NONE 

2 

! MN  NXNNE-  1 
!  APOLIS  l 

1975 

HORNET 

*1566616 

1 

1  41613436! 

!  !  1 

146.0!  38.0! 
146.0!  38.0! 

10.0! 

8.6! 

4300! 

« 

"  ! 

44. 0! NONE 
! 

•HN  HINNE-  ! 

!  APOLIS  l 

1975 

LAURA  LEE 

1274218 

1 

1  40913436! 

!  !  1 

156.0!  50.0! 
156.0!  50.0! 

9.3! 

8.6! 

4800! 

! 

_  I 

39. 2 ! HONE 

2 

! HN  HINNE-  1 

!  APOLIS  ! 

1976 

AP  54B 

j  - 

1 

I  72414441! 

!  !  ! 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.4! 

! 

1664! 

1 8.8! NONE 
! 

! HN  HINNE-  ! 

!  APOLIS  ! 

1980 

CKI  5018 

j  - 

1 

!  161514448! 

!  !  ! 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

-  ! 
! 

2200! 

18. 0! NONE 

i 

!  ! 

!  ( 

1972 

DEN  1 

1638697 

! 

!  70014441! 

!  !  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

12.0! 

1.6! 

-  2 
i 

1615! 

19. oi NONE 
! 

!HN  HINNE-  ! 
!  APOLIS  I 

1981 

D03RE  18 

1598898 

1 

1  91714441! 

!  I  ! 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

12.0! 

1.6! 

-  ! 
! 

1864! 

16.0 ! HONE 
! 

IHN  HINNE-  ! 

!  APOLIS  ! 

1978 

GE  1008 

1  - 

! 

J  950! 4448! 
!  I  1 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

12.0! 

1.51 

-  ! 
! 

1850! 

1 9.0! NONE 
! 

!MN  MINHE-  ! 
!  APOLIS  ! 

1979 

KN  IB 

j  - 

1 

!  95014448! 

!  !  ! 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

12.0! 

1.5! 

-  ! 
! 

1850! 

19.0! NONE 
! 

[ HN  HINNE-  ! 

!  APOLIS  ( 

1979 

RW  100 

1539901 

1 

!  99414448! 

1  !  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.01 

9.0! 

1.51 

-  ! 
! 

1534! 

19.0! NONE 
! 

!  IL  GRAFTON  J 

!  ! 

1973 

RW  101 

1539902 

1 

1 

1 

1  99414448! 

1  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35. Cl 
!  ! 

!  1 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

-  I 
! 
1 
1 

1534! 

19 .0 !  NONE 
! 

! 

! 

1  XL  GRAFTON  ! 

!  1 

•  ! 

!  ! 

1973 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  . 721 


ENGRl 

1 

!  VTCCi  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

(VESSEL 

i 

! 

DIST!  OPERATOR 

1  MET 

KODElLENGTHlBROTNl  ! 

!  I 

EST  ! 

CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 

! 

! 

-! REGIS- 

>•*•**)  REG*  1  REG. 1LOAD-! 

!  CARGO  ! 

FIXED  ( 

EQUIPMENT  ! TC !  BASE 

! 

TEAR  !' 

! 

COAST 

!  TER 

I  SEE!//////!/////!  ED  1 

!////////! 

POINT  ! 

•  LINE-1  !»01  LIHI-1 

! 

BUILT  ! 

VESSEL  MAKE  AND  HUMBER  1 

GUARD 

I  TOM- 

(PAGE!  0VER-10VER-! /////! 

HORSE!  PASS-  1 (LIGHT) !//////////////// !TD !////////// ! 

OR  ! 

1 

HUMBER 

1  MAGE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2  ICE!  LINC-2 

(•REBUILT! 

(27)  RIVERWAT  CO. 

! 

(CONTINUED)! 

! 

1 

(  ( 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

( 

! 

1 

! 

i 

RW  102 

1539903 

1 

I 

( 

99414A45! 

1  t 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1534! 

-  ( 

1 9.0 ! NONE 
! 

!IL  GRAFTON 
! 

! 

! 

1973  ! 

AV  103 

! 539904 

1 

1 

( 

994 (4A48 ! 

1  i 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1534! 

-  ( 

19. 0 !  NONE 
! 

!IL  GRAFTON 
! 

! 

! 

1973  ! 

RU  104 

!  539905 

I 

! 

( 

994I4A48! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

" 

1534! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

IXL  GRAFTON 
! 

! 

! 

1973  ! 

RW  105 

1339906 

1 

( 

I 

994I4A48! 
t  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1534! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

(XL  GRAFTON 
! 

! 

! 

1973  ! 

RW  106 

! 5  59907 
! 

( 

( 

994! 4A48 ! 

(  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35*0) 

9.0! 

1.5] 

“ 

1534! 

-  ( 

19. 01  NONE 
! 

(XL  GRAFTON 

1 

! 

! 

1973  ! 

RW  107 

1539908 

! 

! 

! 

994J4A451 
!  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1534! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

(XL  GRAFTON 
( 

( 

! 

1973  ! 

RW  10* 

1539909 

! 

! 

! 

994I4A4SI 
(  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

3S.O! 

9.0! 

1.5! 

- 

15341 
-  ! 

19.0 ! NONE 

1  XL  GRAFTON 
( 

! 

1 

1973  ( 

RW  109 

1539910 

! 

f 

! 

994I4A46I 
!  2 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1534! 

-  ! 

19.01  NONE 
( 

IIL  GRAFTON 
! 

! 

! 

1973  ! 

RW  110 

1539911 

! 

1 

1 

99414*48 f 
!  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1534! 

19.0! NONE 
! 

IXL  GRAFTON 
! 

! 

I 

1973  1 

RW  111 

1539912 

! 

I 

( 

99414A45I 

I  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1534! 

-  ! 

19 .0 ! NONE 

I 

(XL  GRAFTON 
! 

! 

! 

1973  ! 

RW  112 

1539913 

i 

! 

1 

994! 4A48! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1534! 

-  ) 

19.0  t  NONE 
( 

!IL  GRAFTON 
! 

! 

! 

1973  ( 

RW  113 

1539914 

! 

( 

I 

V94I4A4S! 

1  ( 

195.0! 

193.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1  •  5 1 

1534! 

-  ! 

19,0. 1  NONE 
i 

IXL  GRAFTON 

1 

1 

! 

U73  ! 

RW  114 

1539915 

! 

I 

! 

994I4A49! 

!  t 

195.0! 

195.0! 

33.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1534! 

-  ! 

1 9.0! NONE 
! 

IXL  GRAFTON 
! 

! 

! 

1973  ! 

RW  115 

1539916 

( 

( 

994I4A49! 

!  i 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1534! 

-  ! 

1 9.0! NONE 

1 

(XL  GRAFTON 
l 

! 

1 

1973  1 

RW  116 

1539917 

I 

( 

l 

994I4A48! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1534) 

-  ! 

1 9. 0 ! NONE 
! 

IIL  GRAFTON 

! 

! 

1973  ! 

RW  117 

(539918 

! 

( 

( 

994 14A48I 
!  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. 0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1534! 

-  ! 

19. 0! NONE 

1 

IXL  GRAFTON 
! 

! 

! 

1973  I 

RW  IIS 

!339919 

1 

! 

( 

99414A49! 

1  ( 

195.0! 

105.0! 

35.0! 

35.C! 

9.0! 

1.5! 

— 

1534! 

-  ( 

19.0! NONE 
! 

!  XL  GRAFTON 
! 

! 

1 

1973  ! 

RU  119 

(539920 

! 

( 

( 

994UA46! 

I  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.01 

9.0! 

1.5! 

— 

1534! 

-  ! 

19. 0! NONE 
! 

IXL  GRAFTON 
! 

1 

1 

1973  1 

RW  120 

(539921 

) 

! 

1 

994I4A48! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1534! 

-  ! 

19.0] NONE 
! 

(XL  GRAFTON 
! 

1 

! 

1973  1 

RW  121 

(53992? 

! 

( 

( 

99414A48! 

1  ( 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1534! 

-  ! 

19.0 {NONE 
! 

! XL  GRAFTON 
! 

! 

! 

1973  I 

RW  122 

! 5  35923 
! 

! 

( 

99414A48! 

1  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1534! 

-  1 

19.0! NONE 
! 

(XL  GRAFTON 

( 

! 

1973  ! 

RW  123 

! 539924 
! 

( 

( 

994UA48! 

(  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1534! 

-  ! 

19.0 ! NONE 
! 

(XL  GRAFTON 

1 

! 

! 

1973  ! 

RW  124 

! 539923 
! 

( 

! 

994I4A481 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01- 

9.0! 

1.5! 

“ 

1534! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

(XL  GRAFTON 
! 

( 

! 

1973  I 

RW  125 

(546059 

! 

( 

( 

994I4A491 

1  ( 

195.0! 

105.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1534! 

-  ! 

19 .0 (NONE 
! 

(XL  GRAFTON 
! 

1 

I 

1973  l 

RW  126 

! 546060 
i 

! 

! 

994 (4A43 1 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1534! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

IXL  GRAFTON 

I 

! 

! 

1973  ! 

RW  127 

1546061 

! 

! 

! 

994(44481 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1534! 

-  ! 

19.01N0NE 

! 

IXL  GFAFTON 
! 

! 

I 

1973  ! 

RU  125 

1546062 

i 

1 

( 

994(4448! 
i  ( 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35.0! 

9.C! 

1.5! 

“ 

1534! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

(XL  GRAFTON 
! 

! 

! 

1973  ! 

RW  129 

1546063 

1 

! 

1 

994(4448! 

>  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1534! 

19.0! NONE 

1 

! XL  GRAFTON 
! 

! 

1 

1973  ! 

RW  130 

1546064 

! 

! 

( 

99414A4C! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1534! 

-  ! 

19.01N0NE 

! 

! XL  GRAFTON 
! 

! 

! 

1973  ! 

RW  131 

1546065 

! 

l 

( 

994(4446! 

(  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.5! 

- 

1534! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

IXL  GRAFTON 
! 

! 

! 

1973  1 

RW  132 

(546066 

! 

1 

( 

994(4445! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9,0  ( 
1.5! 

- 

1534! 

-  ! 

19.01N0NE 

! 

ML  GRAFTON 
! 

! 

! 

1973  1 

AW  133 

! 546067 

1 

( 

( 

994(4*48! 

1  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1534! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

1 

! 

1973  ! 

RU  134 

(546066 

( 

( 

( 

99414A45! 

(  1 

195.0! 

U5.0I 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1534! 

-  ! 

19.01N0NE 

! 

IXL  GRAFTON 
i 

* 

! 

1973  ! 

RU  135 

(546069 

( 

( 

( 

994(44481 
(  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1534! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

(XL  GRAFTON 
! 

! 

! 

1973  ! 

RW  136 

(546070 

1 

1 

( 

994(44481 
(  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1534! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

! 

1 

1973  i 

RW  137 

($46071 

1 

! 

994(44431 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1534! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

IXL  GRAFTON 
! 

I 

! 

1973  ! 

RW  13? 

(546072 

( 

! 

99414A4S! 

(  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0( 

1.5! 

” 

1534! 

-  ! 

19.01NONE 

j 

ML  GRAFTON 
! 

! 

I 

1973  ! 

RW  139 

J546C73 

( 

! 

1 

994(4449! 

1  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.51 

“ 

1534! 

.  i 

19.0! NOME 
» 

ML  GRAFTON 
! 

! 

1 

1973  » 

RW  140 

(546074 

I 

994(4448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

19.0!H0S£ 

IXL  GPAFTON 

! 

1973  ! 

( 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

• 

! 

! 

RW  141 

(546075 

! 

I 

1 

994(4443! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

• 

1534! 

-  i 

19.0! NONE 
! 

ML  GRAFTON 

I 

! 

! 

1973  ! 

RW  14? 

(546076 

1 

1 

( 

994(4448 1 
(  I 

19J.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

" 

1534! 

-  » 

19.01N0NE 

J 

ML  GRAFTON 
! 

1 

! 

1973  ! 

AW  143 

(546C77 

( 

( 

( 

994(44481 
(  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 534  i 
-  ! 

1 9,o! NONE 

J 

IXL  GRAFTON 
! 

1 

! 

1973  ! 

RW  144 

(546078 

( 

! 

| 

994(4448! 

J  ! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

■* 

1534! 

-  ! 

19. oi NONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

! 

1 

1973  ! 

RW  145 

(546079 

i 

994(4448 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

19.0SN0HE 

ML  GRAFTON 

! 

1973  ! 

! 

( 

!  ( 

19S.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

1 

RW  146 

1546080 

( 

! 

( 

994(4446! 

!  ( 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1534! 

-  i 

19.0! NONE 

t 

IXL  GRAFTON 

j 

i 

1973  ! 

RW  147 

(546081 

( 

1 

! 

994UA48! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

V.O! 

1.5! 

- 

1634 1 
-  ! 

iv.oInone 

! 

ML  GfAfYOK 
! 

f 

! 

197 S  I 

RW  US 

(546082 

! 

! 

J 

994(44481 
!  ( 

195.0! 

195.0! 

35.  Ct 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1534! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

! 

! 

1973  I 

RW  149 

(546083 

1 

( 

( 

994(44481 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1534! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

i 

i 

1973  ! 

RW  150 

(546C84 

( 

( 

( 

994UA48! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1534! 

-  ! 

19,0! NONE 
! 

(XL  GRAFTON 

1 

! 

! 

1973  1 

RW  151 

(546085 

( 

( 

! 

994(4446! 
I  ! 

195.0! 

195.0! 

55. 0! 
3S.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1534! 

-  ! 

1 9  .0 ! NONE 
! 

(XL  GRAFTON 
! 

1 

! 

1973  ! 

RW  152 

(546066 

! 

( 

I 

994 14*431 
(  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1534! 

-  ! 

19.0 (NONE 

i 

IXL  GRAFTON 
! 

! 

! 

1973  I 

RW  153 

! $46037 
( 

! 

! 

99414A46! 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

~ 

1534! 

-  ! 

1  9.  o"j  HONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

! 

! 

1973  ! 

RW  154 

($46088 

( 

( 

99414A43! 
(  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

~ 

1534! 

-  ( 

19.0! NONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

1 

! 

1973  ! 

RW  153 

(546069 

f 

1 

! 

( 

1 

1 

99414A4M 
1  ! 

!  1 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

1 

I 

35.0! 

35.0! 

! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1534! 

-  ! 

! 

! 

19. 0 (NONE 
! 

! 

! 

ML  GRAFTON 
! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

1973  ( 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

DISTJ 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  HUMBER 

!  COAST 

1  GUARD 

1  NUMBER 

i  1VTCC1  DIMEN5 

1  NET  {CODE! LENGTH! 
"1/  EGIS-l **** !  REG.  1 
!  f£A  1  SEEI//////1 
!  TON-  1PA5E!  OVER-! 
!  NAGE  !  IV  1  ALL  1 

IONS  ‘DRAFT! 
BOOTH!  1 

REG.lLOAO-l 
Hilt*  ED  ! 
OVER-!/////! 
ALL  1LTGHT! 

ICAPACITY! 

!  ! 

I  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENGEAS  ! 

HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !$  tOPERATING  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 
POINT  !  LINE-1  1 AO!  LINE-1  ! 
(LIGHT) !//////////////// !TD! //////////! 
(FEET)!  LINE-2  IEE !  LINE-2  ! 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  { 
•REBUILT! 

(27)  RIVER  WAT 

CO. 

1 

! 

1 

1  !  ! 

i  i  i 

i  i  i 

1 

i 

i 

i 

t 

| 

i 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

l 

i 

! 

! 

» 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

(CONTINUED) ! 

1  !  1 

! 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

AW  136 

I566C90 

1  994 144481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1534! 

19.0! NONE 

!  XL 

GRAFTON  ! 

1973  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

I 

1 

! 

AW  157 

1546091 

1  99414A48! 

195.0! 

35. Cl 

9.01 

- 

!  1534! 

19.0  1N0NE 

IXL 

GRAFTON  ! 

1973  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

! 

! 

1 

AW  158 

1546092 

1  99414A46! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

!  1534! 

19,0 ! NONE 

IXL 

GRAFTON  1 

1973  1 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

! 

AW  159 

1546093 

1  99414A48! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1534! 

19.0 ! NONE 

!IL 

GRAFTON  ! 

1973  ! 

! 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

! 

AW  160 

1546094 

!  9Q414A48! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

!  15341 

19.0! NONE 

!  XL 

GRAFTON  ! 

1973  J 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

( 

! 

! 

AW  161 

1546095 

1  994 1 4 A48 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1534! 

19.0! NONE 

!  XL 

GRAFTON  ! 

1973  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

!  -  I 

! 

! 

! 

! 

AW  162 

1546096 

1  99414A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1534! 

19.0! NONE 

!  XL 

GRAFTON  ! 

1973  ! 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  ~  ! 

! 

! 

! 

! 

FW  163 

1545097 

1  99414A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1534! 

19.0! NONE 

!1L 

GRAFTON  ! 

1973  ! 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  J 

! 

! 

1 

! 

AU  1 66 

1546098 

1  994UA4M 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

!  1534! 

19.0 !  NONE 

IXL 

GRAFTON  ! 

1973  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  * 

! 

! 

i 

! 

AW  165 

1561470 

!  87314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1463! 

16.0! NONE 

!XL 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

i 

AW  166 

1561471 

!  87314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  1468! 

1 8.0 (NONE 

IXL 

GRAFTON  ! 

1975  *! 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

! 

AW  167 

1561472 

!  57314A4M 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1468! 

16.0! NONE 

!  XL 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

! 

AW  168 

1561473 

1  87314A43! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1  1466! 

18.0! NONE 

f  XL 

GRAFTON  ! 

1975  l 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1  -  ! 

j 

! 

! 

! 

AW  169 

1561474 

1  87314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  1468! 

16.0! NONE 

!  XL 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

! 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

»  -  1 

! 

1 

! 

! 

AW  171 

1561476 

1  57314A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  14681 

16.0 (NONE 

!  XL 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

!  -  1 

! 

! 

! 

! 

AW  172 

1561477 

1  87314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  1468! 

18.0! NONE 

(XL 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

! 

!  !  1 

195.01 

35. C! 

1.9! 

1  -  ! 

! 

» 

! 

! 

AW  173 

1 56t  476 

1  87314A48I 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  14681 

1 8 . 0 ! NONE 

!1L 

GRAFTON  ! 

1975  • 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1  -  ! 

! 

! 

! 

« 

AW  176 

1561479 

!  87314A481 

195.0! 

25.  C! 

9.0! 

- 

1  14681 

18.0! NONE 

!XL 

G»AFION  1 

1975  ! 

1 

!  !  ! 

195.01 

35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

l 

! 

! 

AW  175 

1561480 

1  87314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  14661 

16. 0! NONE 

!IL 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1  -  1 

! 

! 

1 

AW  176 

1561481 

1  S7314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1468! 

15.0! NONE 

IXL 

G*AFTON  i 

1975  ! 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

1 

! 

! 

AW  177 

1561482 

1  >8731 4  A  481 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1  1468! 

1.8.0!  NONE 

!!l 

GRAFTON  ! 

1975  1 

! 

1  1  ! 

195.0! 

*5.0! 

1.9! 

1  -  1 

! 

! 

! 

AW  178 

1561483 

1  87314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  1463! 

18.0'NONE 

(XL 

GRAFTON  ! 

1975  l 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

!  -  1 

! 

! 

! 

AW  179 

1361434 

1  87314A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  1468! 

15.0! NONE 

IXL 

ORATION  ! 

1975  ! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

!  -  1 

J 

! 

1 

i 

AW  160 

1561465 

1  87314A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1  1466! 

18.0‘NONE 

!!L 

GRAFTON  ! 

1975  i 

! 

1  1  l 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

AW  131 

1561486 

1  87314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

•  1463! 

18.0! NONE 

( XL 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1  -  1 

! 

! 

1 

AW  182 

1561407 

1  87314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1468! 

18.0! NONE 

!IL 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

1 

i  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

AW  18* 

1561488 

1  67314A48! 

195.0! 

15.0! 

9.0! 

- 

!  1466! 

13.0! NONE 

!  XL 

GRAFTON  J 

1975  ! 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

i 

AW  186 

1561489 

1  873! 4A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1468! 

18.0 !  NONE 

!XL 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1  -  1 

i 

! 

! 

AW  185 

1561490 

1  37314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i  1466! 

18.0‘NONE 

IXL 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

1 

AW  186 

1561491 

1  8731 4A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1463! 

18.0! NONE 

IXL 

GRAFTON  1 

1975  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

AW  187 

1561492 

l  87314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  U68! 

13.0! NONE 

(XL 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1  -  ! 

! 

! 

! 

AW  180 

1561493 

1  87314 A48 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  U68! 

1 8. 0 ! NONE 

!  XL 

GRAfTON  ! 

1975  ! 

1 

1  !  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

!  -  1 

i 

! 

1 

RW  169 

1561494 

1  87314A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1463! 

13.oiN0NE 

!IL 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.91 

1  -  ! 

! 

! 

! 

AW  190 

1561495 

1  873UA481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  1463! 

18.0! NONE 

!  XL 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.91 

!  -  ! 

! 

! 

! 

AW  191 

1561496 

1  87314A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1468! 

18.0! NONE 

IXL 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

! 

1  1  ! 

195.0! 

25. C! 

1.9! 

!  "  ! 

! 

! 

! 

AW  192 

1561497 

1  87314A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  14661 

18.0! NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!  , 

j 

AW  193 

1561498 

1  87314A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1463! 

18.0! NONE 

!  XL 

GRAFTON  *! 

1975  ! 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

( 

AW  196 

1561499 

!  87314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  1463! 

15.0! NONE 

!IL 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

AW  195 

1536641 

1  87  31 4A481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1489! 

19.0! NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1972  I 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

i 

! 

2 

i 

AW  196 

1536642 

1  87314A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1489! 

19.01  NONE 

ML 

GRAFTON  i 

1972  • 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

!  -  i 

! 

! 

I 

AW  197 

1536643 

1  87314A43! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1489! 

19.0 !  NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1972  ! 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

i 

! 

AW  198 

1536644 

1  67314A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1489* 

19.0! NONE 

ML 

GRAFTON  I 

1972  ! 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

RW  199 

1536645 

!  873! 4A4S! 

200.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

!  1489! 

19.01N0M 

ML 

GRAFTON  ! 

1972  ! 

1 

1  !  ! 

200.0! 

35. C! 

1.8! 

!  -  ! 

I 

! 

! 

AW  200 

1536646 

1  37314A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  1489! 

19.0! NONE 

!IL 

GRAFTON  ! 

1972  ! 

! 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

1 

! 

AW  201 

1536647 

1  S7314A431 

2C0.9! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  1489! 

19. 0! NONE 

ML 

iiRAFTON  ! 

1972  ! 

*  it 

4  «  1 

•  -  * 

* 

i 

i 

♦ 

AW  202 

1536648 

*1  073*1444  8! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1489! 

1 9. 0 ! NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1972  j 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

1  -  ! 

! 

! 

! 

AW  203 

1536649 

1  87314A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1489! 

19.0! NONE 

ML 

GRAFTON  1 

1972  ! 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

! 

I 

RW  206 

1536650 

1  873! 4A4$ ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1489! 

1 9. 0 ! NONE 

ML 

GRAfTON  ! 

1972  ! 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

AW  205 

1536651 

1  87314A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1409! 

19.0! NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1972  ! 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

i 

! 

RW  206 

1536652 

!  87314A48! 

2C0.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1459! 

19.0 {NONE 

iiL 

GRAFTON  ! 

1972  ! 

I 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

1  -  ! 

! 

! 

! 

AW  207 

1536653 

1  8 7314448! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1489! 

19.0! NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1972  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

I  -  ! 

( 

! 

! 

AW  208 

1536654 

1  S7314A451 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1  14891 

19.0! NONE 

J  XL 

GRAFTON  ! 

1972  1 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

1  -  I 

! 

1 

! 

AW  209 

1536655 

1  873I4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1489! 

19,0! NONE 

ML 

GRAfTON  ! 

1972  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

I  -  ! 

! 

! 

! 

AW  210 

1536656 

1  873UA481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

*• 

1  14891 

19.0!  NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1972  ! 

! 

1 

1 

!  !  1 

1  1  ! 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

! 

i 

1.8! 

! 

! 

!  -  ! 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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ENGRi 

DIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NURSE* 

1  COAST 

!  GUARD 

1  NUMBER 

5  iVTCC!  DIMENSIONS  5  DRAFT! 

1  NET  5COOE1LENGTH50RDTH!  5 

5PE6IS-5****!  REG.  !  PEG.5L0AD-! 

5  UR  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

1  TON-  (PAGE!  0VER-50VER-! /////! 

5  NAGE  5  IV  5  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

HORSE 

POWER 

! CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

i  !  EST  1  CARGO  HANDLING  !S  10PSRATXN6 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ! TC !  9ASE 

!////////!  POINT  !  LINE-1  t AO!  LINE-1 

!  PASS-  !(LI6HT)!////////////////1TD!////////// 
!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 

I  ! 

!  ! 

!  YEAR  ! 

!  BUILT  ! 

!  OR  ! 

{♦REBUILT! 

<2?>  RIVERVAY 

! 

! 

CO.  ! 

(CONTINUED)! 

!  5  !  5 

5  5  5  5 

5  5  5  5 

5  5  5  5 

i 

a 

i 

a 

a 

i 

! 

a 

a 

i 

! 

» 

! 

I 

( 

a 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

RV  211 

{536657 

! 

5  87354A48!  200.0! 

5  !  5  200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

~ 

1489! 

-  ! 

1 9.0 ! NONE 
! 

1  XL  GRAFTON 
! 

1972  ! 

! 

RV  212 

1536658 

i 

5  87354A485  200.0! 

J  !  •  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1489! 

-  ! 

1 9. 0 ! NONE 
! 

! I L  GRAFTON 
! 

1972  ! 

! 

R  V  213 

! 536659 
! 

5  87354A48!  200.0! 

5  !  5  20C.05 

35.0! 

55.0! 

9.0! 

1.8* 

” 

1489! 

-  ! 

19.01N0NE 

! 

!XL  GRAFTON 
! 

1972  ! 

! 

RV  2U 

1536660 

l 

5  87354A48!  200.0! 

5  !  5  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

14*9! 

-  ! 

1 9.0! NONE 

i 

! XL  GRAFTON 
! 

1972  ) 

! 

RV  215 

1531022 

l 

5  1 020! 4 A44 5  200.0! 

5  !  5  200.0! 

35.0! 

3S.0! 

9.0! 

1.8! 

• 

j 

1520! 

-  ! 

19.01N0NE 

! 

I XL  GRAFTON 
! 

1971  ! 

! 

RW  216 

! 531023 
! 

1  102054A485  200.0! 

!  !  5  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1520! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

(IL  GRAFTON 
! 

1971  ! 

! 

RV  21? 

5531024 

i 

!  1 020! 4448!  200.0! 

5  !  5  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1520! 

-  ! 

1 9 . 0 ! NONE 
! 

I  XL  GRAFTON 
! 

1971  I 
! 

RV  218 

5531025 

j 

!  1020!4A4$!  200.0! 

•  5  •  200.0! 

35.0! 
55-0 ! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1520! 

-  i 

19.0! NONE 
! 

I  XL  GRAFTON 
! 

1971  ! 

! 

RV  219 

•531026 

! 

!  1 020!  4»4(j!  20C.O! 

1  •  !  200.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1520! 

-  a 

1 9.0 ! NONE 
! 

! XL  6RAFT0N 
! 

1971  ! 

! 

RW  220 

5531027 

! 

5  1020! 4A48 5  200.05 

5  5  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

1 520 1 
-  ! 

19.0! NONE 
l 

! XL  GRAFTON 
! 

1971  ! 

! 

RV  221 

!53t028 

5 

5  102054*4?!  200.01 

!  5  5  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1520! 

-  ! 

19.O5N0NE 

j 

lit  GRAFTON 
a 

1971  ! 

! 

RV  222 

5531C29 

i 

!  102014*4?!  200.0! 

!  !  5  200.0! 

35.0! 

35.0* 

9.0! 

1.8! 

” 

1520! 

-  ! 

1 9 .0  ! NONE 
! 

•IL  GRAFTON 
a 

1971  ! 

! 

RV  223 

5531030 

5 

!  1 020! 4*48!  200.0! 

5  5  5  200.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.8! 

" 

1520! 

-  i 

1 9. 0 ! NONE 
! 

1  IL  GRAFTON 
! 

1971  ! 

! 

RV  224 

5531031 

! 

!  102054A485  200.05 

5  5  5  20C.0! 

35. 0! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

~ 

o 

N 

| 

1 9 .0 ! NONE 
! 

(XL  GRAFTON 

1971  ! 

! 

tV  225 

1531032 

i 

!  102054A48!  200.0! 

!  5  5  2C0.0! 

3S.O! 
35.  C! 

9.0! 

1.8! 

” 

1520! 
-  a 

1 9. 0 ! NONE 
! 

!XL  GRAFTON 
! 

1971  ! 

1 

RV  226 

5531033 

! 

5  1020  J4A481  200.0! 

5  5  5  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1520! 

-  a 

1 9. 0! NONE 
! 

!  XL  GRAFTON 
! 

1971  l 

RV  22? 

5531034 

• 

!  1 020! 4*46!  200.0! 

5  !  5  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1 .  o! 

" 

1520! 

-  i 

19.0! NONE 
» 

X IL  GRAFTON 
! 

1971  ! 

! 

RV  22! 

5531035 

i 

5  1  0205  4*48 J  200. 0! 

!  !  5  200.0! 

?5.G! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

” 

1520! 
-  ! 

1 9. 0 ! NONE 
! 

!XL  GRAF  ION 
! 

1971  ! 

! 

RV  229 

! 531C36 

i 

!  102054A46!  200.0! 

5  5  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

” 

1520! 

-  a 

19.0! NONE 

a 

•XL  GRAFTON 
! 

1971  ! 

! 

RW  230 

553103? 

; 

5  102054A48!  200.0! 

!  5  !  200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.8! 

" 

1520! 

-  a 

19.0 1  NONE 
! 

CL  GRAFTON 

I 

1971  ) 

! 

RV  231 

5531038 

• 

!  1 020! 4A43!  200.0! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

75.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1 520! 
-  ! 

19.0! NONE 
( 

!IL  GRAFTON 
! 

1971  ! 

I 

RV  232 

5  531C39 

I 

!  1 02054A48!  200.0! 

!  5  •  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1520! 
-  ! 

1 9.0! NONE 
! 

! XL  GRAFTON 

I 

1971  * 

! 

RW  233 

5531C40 

5 

5  102054A4*!  200.0! 

J  !  5  200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

© 

** 

W>  1 

19.0! NONE 
! 

! XL  GRAFTON 
! 

1971  ! 

! 

RV  234 

5531041 

! 

5  1020I4A43!  200.0! 

5  !  t  20C.O! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1520! 
-  ! 

19.0 ! NONE 
! 

!!L  GRAFTON 

I 

1971  ! 

! 

RV  235 

5531042 

! 

!  1020I4A48!  200.0! 

!  5  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

1520! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

!  IL  GMFTON 
! 

1971  ! 

1 

RV  236 

5  531C43 
! 

!  102054*43!  200.0! 

!  !  •  200. 0! 

35.0* 

35.0! 

o.O! 

1.3! 

" 

1520! 

-  ! 

1 V. 0 1  NONE 
! 

S XL  GRAFTON 
! 

1971  ! 

1 

RV  237 

5531044 

5 

1  102014*46!  200.0! 

!  !  !  200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1520! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

!IL  GRAFTON 
! 

1971  ! 

! 

RV  238 

5531045 

5 

!  102054*43!  200.0! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

• 

1520! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

! IL  GRAFTON 
! 

1971  ! 

! 

RV  239 

5531046 

! 

!  102054*46!  200.0! 

!  5  5  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

• 

1520! 
-  a 

19.0!N0NE 

! 

!2L  GRAFTON 
! 

1971  ! 

! 

RV  240 

5506748 

i 

!  90054*48!  200.0! 

1  5  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

• 

1485 1 
-  ! 

18.0! NONE 

1 

!IL  GRAFTON 
! 

1971  ! 

RV  241 

1506749 

5 

!  90014*46!  2CO.O! 

!  5  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

• 

1435! 
-  ! 

1 3. 0 ! NONE 
! 

! IL  GRAFTON 
! 

1971  I 
! 

RV  242 

5506750 

i 

!  O0054A43!  290.0! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

* 

| 

1485! 

18.0! NONE 
! 

!IL  GRAFTON 
a 

1067  ! 

! 

RV  243 

5506751 

i 

!  90054*46!  200. 0! 

5  •  !  20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1465! 

13.05N0NE 

! 

•IL  GRAFTON 
a 

1967  ! 

! 

RV  244 

1 506752 

i 

•  90054A43!  200.0! 

!  !  !  20C.0! 

35.0! 

25.0! 

9.0! 

1.9! 

” 

1465! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

!IL  GRAFTON 
! 

1967  ! 

! 

RV  24$ 

5506753 

i 

!  900! 4A48!  200.0! 

!  !  !  200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.9» 

“ 

1485! 

1 5.01  NONE 
! 

I X L  GRAFTON 
! 

1967  ! 

! 

RV  246 

*5  506754 

i 

!  90014*43!  200.0! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

” 

1485! 

13.0! NONE 

I 

!  IL  GRAFTON 
! 

1967  ! 

! 

RW  247 

5506755 

! 

!  900! 4A4?!  2G0.0! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1435! 

18.0 {NONE 
a 

!IL  GRAFTON 
! 

1967  I 
! 

RV  24* 

5506756 

i 

•  900 ! 4*43 !  2)0.0! 

!  !  !  2)0.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9* 

“ 

1435! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

! XL.  GRAFTON 
a 

1967  ! 
! 

RW  249 

•506757 

i 

•  90014A48!  2C0.0! 

!  !  !  230.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

j 

1 4  ?S ! 

13.0JNONE 

a 

•IL  GRAFTON 

1967  ! 
a 

RV  250 

5506758 

i 

!  900! 4*48!  2C0.0! 

•  !  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1435! 

18.0! NONE 
» 

ilL  GRAFTON 
! 

1967  i 
! 

RV  251 

•506759 

i 

!  9C0!4*43!  200.0! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1 

1485! 

13.0! NONE 

1 

! XL  GRAFTON 
! 

1967  ! 
! 

RV  252 

*5506760 

i 

!  900 ! 4*46 J  200.0! 

•  !  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

1485! 

1 8. 0! NONE 
! 

! XL  GRAFTON 
a 

1967  j 
! 

RV  253 

•506761 

i 

!  90054*45!  200.0! 

•  *  !  2C0.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

” 

1485! 

13. C! NONE 

a 

•XL  G*Af TON 
! 

1967  ! 
j 

RV  254 

55067*2 

!  90054*48 !  200.0! 

•  !  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1465! 

1 3. C ! NONE 
a 

•IL  GRAFTON 
a 

1967  ! 

! 

RV  256 

5505988 

!  90C54I4*!  200.0! 

2  !  i  2uC.j! 

35.0! 

35.0! 

9.3! 

I.y« 

** 

1435! 

13.0! NONE 
! 

! IL  6RAFT0N 
! 

1967  ! 
i 

RV  257 

•506G00 

a 

!  900‘4A43‘  200.0! 

•  !  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1435! 

18.0! NONE 
a 

! XL  GRAFTON 
! 

1967  ! 
a 

RW  258 

5506001 

5 

!  900! 4*4$»  200.0! 

•  !  •  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1485! 

18.0! NONE 

j 

! IL  GRAFTON 
! 

1967  • 

! 

RV  260 

5505990 

i 

!  90054*43!  200. 0! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

3  0! 

9.0! 

1.9! 

1485! 
-  ! 

16. ol NONE 
a 

! It  GRAFTON 
! 

1967  ! 

! 

RV  261 

*1505991 

i 

•  90OJ4A4* J  200.0! 

!  *  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

* 

1485! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

1 IL  GRAFTON 
! 

19o7  1 
! 

RV  262 

5505992 

! 

1  9G0! 4*48!  200.0! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

1435  ! 

1 8  .0 !NONE 
! 

! IL  GRAFTON 
! 

1967  ! 
! 

RV  267 

5505997 

! 

2  90014*48!  2C0.0! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.9! 

“ 

1485 1 
-  ! 

18.0! NONE 
a 

!IL  GRAFTON 
! 

1967  ! 
! 

RV  268 

5505998 

a 

1  90014*41!  2)0.0! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1435! 
-  ! 

1  S. ol NONE 
a 

! IL  GRAFTON 
a 

1967  ! 
! 

RV  269 

5505999 

j 

(  900*4*48!  230.0! 

!  !  !  200. 0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

j 

1485! 
-  ! 

18.0JNONE 

a 

ilL  GRAFTON 
! 

1967  ! 
1 

RW  272 

*5  513435 
! 
i 
! 

!  90014*48!  200.0! 

!  !  !  200.0! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

35.0! 

35.0! 

! 

! 

9.0! 

1.91 

! 

! 

i 

1485! 
-  ! 
! 
! 

18. C! NONE 
a 

a 

! 

! XL  GRAFTON 
! 
a 

i 

1967  | 
( 
! 

! 
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EMtft! 

IVTCCl 

DIMENSIONS  ! 

DRAFT! 

ICARACITY! 

MI6M-  * 

!  V 

E  S  S  E  L 

1 

OISTi 

OPERATOR 

NET  1COOE1 

LENGTH! BROTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  IORERATING 

l 

— — — — — 

REGIS-1 •  ***! 

RE6.  1 

REG.! 

.0  AD- ! 

! 

CARGO  ! 

fIXED  !  EQUIPMENT 

ITC 

BASE 

TEAR 

! 

!  COAST 

TER  1  SEE! 

7////!/////! 

ED  ! 

1  //////// ! 

ROINT  !  LINE-1 

!A0 

LINE-1 

BUILT 

! 

VESSEL  NAME 

ANA  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  ‘RACE! 

OVER-1 

3VER-! 

nm  i 

HOUSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TO! ////////// 

OR 

j 

!  NUN5ER 

NAGE  1  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ! 

LIGHT! 

ROWER! 

CNGERS  ! 

(fEET)!  LXNS-2 

(EE 

LINE-2 

♦REBUILT! 

(27)  RIVERWAY 

CO. 

! 

I 

i 

1  1 

!  1 

1  1 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

1  1 

l 

1 

( 

! 

AW  273 

1513436 

9QQUA48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1485! 

li.OINONf 

!  XL 

GRAfTON 

1967 

! 

1  1 

2CC.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

AW  274 

1513437 

9C014A481 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1485! 

16.9! NONE 

!XL 

GRAFTON 

1967 

t 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

( 

RW  275 

1513438 

PC014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1465! 

1 S .0 ! NONE 

IlL 

GRAFTON 

1«>67 

1 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

AV  278 

1513441 

90014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1485! 

1 8  *  0 ! NONE 

1XL 

GRAFTON 

1967 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

»  i 

! 

RU  27? 

1513442 

90014*42! 

2CC.0I 

35.0! 

9.0! 

- 

1  485  j 

18 .0! NONE 

!  I L 

GRAFTON 

1967 

( 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.9! 

“  1 

* 

RW  27* 

1287758 

75314*41 1 

I 

-  j 

9.0! 

- 

156! 

14.01  NONE 

I  XL 

GMAFT9N 

1962 

! 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

1.7! 

-  1 

{ 

RW  282 

1297029 

99714A48! 

195.0! 

35. C! 

?.0! 

- 

1436! 

18.0! NONE 

1  XL 

GRAFTON 

1967 

1 

i  j 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

RW  285 

1297032 

99714*48! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1438! 

1 8.0! NONE 

1  XL 

GRAFTON 

1964 

l 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

( 

RW  237 

1297034 

99714A481 

I03.O! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1436! 

18.0 ! NONE 

I  XL 

GRAFTON 

1964 

1 

!  1 

195.0! 

35. 0! 

1.9! 

-  ! 

! 

RW  28 J 

1297035 

99714*451 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1436! 

10.0) NONE 

1  XL 

GRAFTON 

1964 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

RW  239 

1297036 

99714*481 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1435! 

16.0IN0NE 

1XL 

GRAFTON 

1964 

! 

!  ! 

195.01 

35. Cl 

1.9! 

-  ! 

! 

RW  290 

1297037 

997S4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1438! 

1 S  «0! NONE 

t  XL 

GRAFTON 

19*4 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

RW  600 

1543145 

97114*411 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1600! 

18.0! NONE 

!D£ 

WILMINGTON 

1973 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

RW  601 

1543149 

97114*411 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

19.0 !  NONE 

!  DE 

WILMINGTON 

1973 

I 

!  1 

20C.01 

35.01 

1.61 

-  ! 

! 

RW  6G2 

1543148 

97114*41! 

203.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1600! 

18  .0 !  NONE 

IDE 

WILMINGTON 

1973 

I 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

RW  603 

I54J150 

97114*411 

200.0) 

35.01 

9.0! 

- 

1600! 

19.0 ! NONE 

IDE 

WILMINGTON 

1973 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

RW  6C4 

1543153 

971 14*41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

1 8. 0 ! NONE 

IDE 

WILMINGTON 

1973 

! 

1  1 

200.01 

35.01 

1.6! 

-  1 

! 

RW  605 

1543152 

97114*41! 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

1600! 

1 8.0IN0NE 

IOC 

WILMINGTON 

1973 

1 

!  ! 

200.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

RW  606 

1543151 

97114*41! 

233.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

1 S. 0 ! NONE 

IDE 

WILMINGTON 

1973 

! 

!  t 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

RW  607 

1543144 

97114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

18.0! NONE 

!  OC 

WILMINGTON 

1973 

l 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

RW  608 

1543147 

97K4A4K 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

15.0! NONE 

IDE 

WILMINGTON 

1973 

1 

!  1 

200.0! 

33.0) 

1.6! 

-  I 

1 

RW  609 

1543146 

97114A411 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1600! 

1 8.C! NONE 

!D£ 

WILMINGTON 

1973 

1 

!  t 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

RW  800 

1574354 

87114*46! 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

21161 

18.3! NONE 

INN 

NINNE- 

1976 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

APOLIS 

RW  851 

!  - 

70014*41! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1730! 

19.01N0NE 

1979 

l 

1  l 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

RW  4163 

1612774 

93214*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6! NONE 

IXL 

GRAFTON 

1980 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.4! 

-  ! 

RW  4179 

1612777 

932! 4448! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

•• 

1672! 

19.61N0NC 

1  XL 

GRAFTON 

1980 

I 

!  1 

2C0.0I 

35.0! 

1.4! 

-  1 

* 

RW  41 JB 

1612778 

93214*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*72! 

19.61  NONE 

t  XL 

GRAFTON 

1980 

1 

1  1 

200.0! 

35.0) 

1.4! 

-  » 

! 

RW  4199 

1612779 

93214A481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6 ) NONE 

lit 

GRAFTON 

1980 

1 

!  i 

200.01 

35.01 

1.4! 

-  1 

! 

RW  4203 

1612710 

93214*481 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1672! 

19.6 ! NONE 

1  XL 

GRAFTON 

1980 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

I 

RW  4218 

1612781 

93214A4S! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

1 9.6) NONE 

1 X  L 

GRAFTON 

1980 

1 

t  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

RW  4223 

1612712 

93214*481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6! NONE 

IXL 

GRAFTON 

1980 

| 

I  1 

200.0! 

35.01 

1.4! 

-  1 

RW  4233 

1612783 

93214*481 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

1672! 

19. 6! NONE 

t  XL 

GRAFTON 

1980 

! 

1  t 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

! 

IV  4240 

1612784 

93214*481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6! NONE 

IlL 

GRAFTON 

1980 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

RW  4253 

1612715 

93214*48! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6! NONE 

f  XL 

GRAFTON 

1980 

1 

1  ! 

200.01 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

1 

RW  4263 

1612716 

932! 4A48 ! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.61N0NE 

III 

GRAFTON 

1980 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

RW  4279 

1612787 

93214*45! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6! NONE 

IXL 

GRAFTON 

1980 

( 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

1 

RW  4289 

1612718 

932144481 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1672! 

19.61N0NE 

IXL 

GRAFTON 

1980 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

! 

RW  4298 

(612789 

932! 4A48I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.61N0NE 

IXL 

GRAFTON 

1980 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

i 

RW  4303 

1612790 

93214A48! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1672! 

19.6  J  NONE 

IXL 

GRAFTON 

1980 

I 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

“  1 

! 

RW  4319 

1612791 

93214A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.61  NONE 

1  XL 

GRAFTON 

1980 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

i 

RW  4329 

1612792 

93214*481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6  !  NONE 

XXL 

GRAFTON 

I960 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

RW  4339 

1612793 

93214A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1672* 

19.6! NONE 

1  XL 

GRAFTON 

1900 

» 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

RW  4349 

1612794 

932! 4A48J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16721 

1 9. 6 ! NONE 

IXL 

GRAFTON 

1980 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.41 

-  ! 

! 

RW  4353 

1612795 

9321 4448! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6  f  NONE 

IXL 

GRAFTON 

1980 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

! 

?■.’  4363 

•  t 

*<•< 

1«  A  1 

9-0! 

- 

* 

1672* 

40  IttUAWr 

« t* 

• 

f 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

RW  4378 

1612797 

932 14  448! 

7.00.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6IN0NE 

tiL 

GRAFTON 

1980 

l 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

t 

RW  4389 

1612798 

932J4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6IH0HE 

1  XL 

GRAFTON 

1980 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

RW  43?S 

1612799 

93214448! 

200.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6IN0NE 

1  XL 

GRAFTON 

1980 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

RW  4403 

1612800 

93214A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6! NONE 

IXL 

GRAFTON 

1980 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

! 

RW  4669 

1643591 

93214*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6  JNONE 

INN 

NINNE- 

1982 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  f 

! 

AROLIS 

RW  4673 

1643592 

93214*45! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6! NONE 

INN 

NINNE- 

1982 

I 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

APOLIS 

RW  468B 

1643593 

932I4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6! NONE 

!nn 

NINNE- 

1982 

I 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

“  I 

! 

APOLIS 

RW  4699 

1643594 

93214*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6! NONE 

INN 

NINNE- 

1982 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  I 

! 

APOLIS 

RW  4709 

1643595 

932! 4A48I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6  I  NONE 

!NM 

NINNE- 

1982 

1 

! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

200.0! 

1 

35.0! 

1.4! 

! 

1 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

AROLIS 
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ENG*! 

T 

1VTCC!  DIMENSIONS  { DRAFT! 

CAPACITY) 

H16H-  ! 

IVESSEL! 

6IST! 

OPERATOR 

1  NET  1C0DE1LEN5TH18RDTH1 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING  1 

EGIS>!****I  REG.  1  XEC.IL 
TEX  1  SEE  I//////! ////7! 

CARSO  ! 
7//////I 

FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

1TCI  BASE  1 

1A0I  LINE-1  ! 

!  COAST 

f 

ED  l 

/ 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  IPA6E!  OVEt-lOVER-l /////! 

HORSE! 

PASS-  ( (LX6HT) !//7/////////////(TO!//////////l 

!  NUMBER 

NA6E  1  IV  1  ALL  !  ALL  IL1GHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE!  LINE-2  ! 

C27)  XIVSRWAY 

CO. 

! 

! 

! 

11  1  ! 

11  11 

1  1  l  1 

! 

! 

! 

! 

* 

! 

! 

! 

! 

! 

* 

! 

(CONTINUED)! 

11  11 

! 

! 

! 

! 

INN  HINNE- 

* V  6713 

1663596 

93214A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6! NONE 

1  1  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  I 

! 

!  APOLIS 

RW  6726 

1663597 

93214A48!  200.0!  35.C! 

9.0! 

- 

1672! 

19*  6! NONE 

INN  HINNE- 

l 

1  1  200.0!  35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

(  APOLIS 

XU  6733 

1663598 

93214A43!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6! NONE 

INN  HINNE- 

! 

!  1  200.01  35.0! 

1.4! 

-  1 

1 

1  APOLtS 

XW  6769 

1663599 

932I4A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6! NONE 

INN  HINNE- 

! 

1  1  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

1  APOLIS 

AW  675B 

1663600 

93214A46!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

1 9. 6 ! NONE 

!HN  HINNE- 

1 

1  l  200.0!  35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

1  APOLIS 

AW  6769 

1663601 

93214A48!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1b.  A 

19.6! NONE 

!HM  HINNE- 

! 

1  !  200.0!  35.0! 

1.41 

-  ! 

! 

!  APOLIS 

RW  6778 

1663602 

932UA4S!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1672! 

19.6 ! NONE 

1HN  HINNE- 

1 

1  1  200.01  35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

I  APOLIS 

RW  6763 

1663603 

93214A43!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6! NONE 

INN  HINNE- 

1 

1  1  200. c:  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I  A*OLIS 

RW  679B 

1663606 

93214A43!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6! NONE 

IHN  HINNE- 

1 

1  l  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  APOLIS 

XW  4809 

1663605 

93214A481  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

1 9.6 ! NONE 

IHN  HINNE- 

! 

1  1  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  i 

! 

i  APOLIS 

*W  6818 

1663606 

93214A43!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6! NONE 

IHN  HINNE- 

! 

!  1  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  APOLIS 

RU  6623 

1663607 

932 14A48!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6!N0NE 

IHN  HINNE- 

i 

1  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  APOLIS 

RW  6838 

1663608 

93214A4B!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6! NONE 

!KN  HINNE- 

» 

1  1  200.0!  35.0! 

1.4* 

-  ! 

i 

!  APOLIS 

RW  6869 

1643609 

932!4A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

1 9. 6 1  NONE 

!KN  HINNE- 

l 

1  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  APOLIS 

RW  6853 

1643610 

932I4A48!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1672! 

1 9. 6 ! NONE 

IHN  HINNE- 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  APOLIS 

AW  6668 

1643611 

932I4A48!  200,0!  35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6IN0NE 

!HN  HINNE- 

l 

!  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  APOLIS 

XW  6879 

(643612 

93214A48!  20C.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.6! NONE 

INN  HINNE- 

l 

!  1  200.0!  35.0! 

1.4! 

! 

-  I 

1 

I  APOLIS 

XW  6889 

164361  3 

93214A49!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1672! 

1 9. 6 ! NONE 

IHN  HINNE- 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

: 

-  ! 

! 

!  APOLIS 

XW  6898 

1643614 

93214A48!  20C.0!  35.0! 

9.0! 

- 

. 

1672! 

19.6! NONE 

|MN  HINNE- 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  APOLIS 

XW  8019 

153C267 

37314A43!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1604! 

16.0 ! NONE 

I 

l 

!  !  200.0!  35.0! 

-  ! 

-  ! 

! 

1 

XW  802B 

1530270 

873! 4A46!  200.0!  35. G! 

9.0! 

- 

! 

1604! 

16.0!. NONE 

I 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

-  ! 

-  ! 

! 

I 

RW  6039 

1530272 

87314A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1604! 

1 6.0 ! NONE 

I 

1 

!  !  20C.0!  35.0! 

-  ! 

! 

-  ! 

! 

1 

RW  8060 

1549860 

73414A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1631! 

16.9 ! NONE 

I 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

XU  8053 

1641361 

106514949!  200.0!  35.0! 

9.6! 

- 

! 

1790! 

19.0 {NONE 

! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

* 

TH-53B 

1622771 

1 

72414A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

18.3! NONE 

IHN  HINNE- 

1  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

12.0! 

-  ! 
1850! 

! 

19.O1N0NE 

1  APOLIS 

WE  200B 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

WTT  1006 

1628481 

84314A41!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

! 

1634! 

le.OINONE 

I 

1 

!  ]  195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

“  ! 

! 

I 

WTT  1007 

!o28482 

84814AA1!  1 >  5.0!  35.0! 

4.5! 

- 

! 

16341 

1 8. 0! NONE 

! 

j 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

I 

WTT  8068 

*1618594 

S5314A41*  195.1!  35.0! 

4.5! 

- 

! 

1634! 

1 d .  0 ! NONE 

1 

1 

!  !  195.1!  35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

I 

WTT  jOOl 8 

1618552 

9S0UA46!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1678! 

24.0! NONE 

! 

! 

(  !  200.0!  35.0! 

1.51 

! 

! 

! 

WTT  80026 

1618553 

950I4A46!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1678! 

24.0! NONE 

1 

! 

(  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

WTT  80030 

1618554 

950I4A44!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1673! 

24.0! NONE 

1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

WTT  80069 

1618555 

950UA46!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1678! 

24.01  NONE 

I 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

WTT  30058 

*618556 

95014A46!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

I 

1678! 

24.0! NONE 

1 

! 

!  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  1 

I 

1 

WTT  80166 

1613567 

950! 4A41 J  200.1!  35.0! 

9.5! 

- 

! 

1786! 

13.0! NONE 

1 

1 

!  !  200.1!  35.0! 

1.3! 

1 

-  1 

* 

I 

WTT  80179 

1618568 

95014A41 !  200.1!  35.0! 

9.5! 

- 

! 

17861 

18.0! NONE 

! 

1 

!  !  200.1!  35.0! 

1.3! 

! 

-  I 

1 

WTT  6C18B 

1613569 

95014A41!  200.1!  35.0! 

9.5! 

- 

! 

17861 

1S.0IN0NE 

I 

| 

!  !  200.1!  35. 0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

1 

WTT  8019B 

1618570 

950I4A41!  200.1!  35.0! 

9.5! 

- 

i 

1786! 

18.O1N0NE 

1 

I 

!  !  200.1!  35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

WTT  80209 

1618571 

950UA41!  200.1!  35. C! 

9.5! 

- 

i 

1786! 

18.0 ! NONE 

! 

1 

!  !  200.1!  35.0! 

1.3! 

j 

-  ! 

! 

1 

WTT  80218 

1618572 

950S4A41!  200. 1!  35.0! 

9,5! 

- 

i 

1736! 

18.O1N0NE 

1 

1 

!  !  200.1!  35.0! 

1.3! 

! 

-  * 

! 

WTT  80229 

1618573 

j 

95CI4A41!  200.1!  35.0! 

9.5! 

- 

! 

1786! 

18.0! NONE 

1 

! 

!  !  200.1!  35. C! 

1.3! 

! 

-  i 

1 

WTT  60239 

1618574 

i 

95014A41!  200.1!  35.0! 

9.5! 

- 

t 

1786! 

16.0!N0NE 

! 

I 

!  !  200.1 !  35. C! 

1.3! 

{ 

-  ! 

! 

WTT  30268 

1619575 

950!4A41!  200.1*  35.0! 

9.5! 

- 

i 

1786! 

18.oi NONE 

j 

1 

!  !  200.1!  35.0! 

1.3! 

i 

-  1 

i 

WTT  *0259 

1618576 

95C14A41!  200.1!  35.0! 

9.5! 

- 

1 

1 7fi  6  i 

18. 0! NONE 

! 

i 

!  !  200.1!  35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

1 

RW  903 

! 508163 

SCO! SA71 !  200.0!  3S.0! 

9.0! 

- 

i 

U50! 

18.0ipUNP/  COILS 

1  XL  6RAFT0N 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

1 

RW  911 

1508162 

862 ! 5A71 !  200.0!  35.0! 

8.6! 

- 

• 

1360! 

lO.vl DIESEL  p unp 

Ml  bPAFION 

i 

!  !  200.0!  35. C! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

RW  912 

! 284775 

74115A71!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

j 

1400! 

18.0!  PUMP/  COILS 

ML  GRAFTON 

| 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

1 

RW  915 

! 234014 

74115A71!  145.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

18.0IPUMP/  COILS 

ML  GRAFTON 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

I 

RU  917 

*1  284777 

741S5A71!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1400! 

1 8.0! PUMP/  COILS 

!IL  G°Af TON 

S 

! 

!  !  145.0!  35.0! 

!  !  !  ! 

2.0! 

! 

! 

! 

-  ! 
! 

! 

! 

1 

I 

(29)  RIVEXWAT 

! 

HAReOR  SERVICE  ! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ST.  LOUIS/'  INC. 

1 

!  !  !  ! 

! 

! 

1 

! 

I 

!MO  ST.  LOUIS 

HUSKY 

1509313 

12613A36!  90.0!  26.C! 

9.0! 

1200! 

-  ! 

52 .0 {NONE 

! 

!  1  80.0!  24.G! 

9.0! 

! 

-  1 

i 

1 

JOEY-TAISH 

1559332 

8313AJ6!  60.0!  23.0! 

7.71 

940! 

-  ! 

36.3! NONE 

|HO  ST.  LOUIS 

1 

!  !  60.0!  23.0! 

7.7! 

! 

-  1 

! 

1 

JONATHAN  0 

1567677 

59 ! 3*362  54.7!  21.0! 

6.0! 

920! 

-  1 

33. 0! NONE 

!MO  ST.  LOUIS 

1 

t 

i 

!  !  54.7!  21.0! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 
! 
! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

725 

I 

1 

TEAR  !* 
BUILT  { 
OR  I 
^REBUILT! 


I 

I 

I 

1982  ! 

I 

1982  I 
1 

1982  l 
I 

1982  I 
I 

1982  l 
1 

1982  I 
1 

1982  1 
! 

1982  1 
! 

1982  ( 

I 

1982  I 
J 

1982  ! 

! 

1982  ( 

I 

1982  t 
! 

1982  ! 

1982  ! 
i 

1982  ! 

! 

I  1982  ! 

i 

!  1982  1 

i 

!  1982  *1 

i 

I  1971  ! 

! 

t  1971  ! 

!  ! 

!  1971  ! 

!  1 

!  1973  1 

I  ! 

!  1981  ! 

1  ! 

I  1950  ! 

I  t 

I  1979  I 

I  ! 

I  1980  1 

t  1 

!  1980  l 

I  I 

l  1980  I 

I  ! 

!  1979  ! 

!  ! 

I  1979  i 

!  I 

I  1979  ! 

!  I 

1  1979  | 

I  i 

!  1979  i 

i  ! 

I  1980  ! 

I  I 

I  1980  ! 

!  ! 

I  1980  ! 

!  I 

!  1980  ! 

I  f 

!  1980  i 

i  i 

!  1980  J 

1  ! 

!  1980  l 

I  ! 

!  1980  ! 

!  ! 

!  1980  ! 

!  ! 

!  1980  ! 

I  ! 

!  1968  ! 

!  ! 

*  !«67  I 

!  ! 

!  1961  ! 

i  t 

!  1961  I 

!  I 


1967  f 
1976  ! 
1975  I 


TABLE  2  -  DESCRIPT  ION  OP  VESSELS 
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ENG*! 

fttST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

I  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

IVTCC! 
NET  JCODE! 
RESTS-!****! 
TER  I  SEE! 
TON-  !PAGE! 
NAGE  !  IV  ! 

DIMENSIONS  (DRAFT! 
LENGTH! BROTH!  ! 

REG.  !  REG.lLOAO-l 
//////!/////!  ED  ! 
OVER-lOVS*-!/////!  HORS! 
ALL  1  ALL  (LIGHT!  POWER 

ICAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

!  (  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  iTCl  BASE 

I ////////!  POINT  !  IXNE-1  ! AO!  LINE-1 

1  PASS-  1 (LIGHT) !////////////////!TDl ////////// 
!  ENGERS  1  (FEET)!  LINE-2  !EE ]  LINE-2 

!  ! 

t  ! 

1  YEAR  ! 

!  BUILT  ! 

!  OR  1 

(♦REBUILT! 

! 

! 

(29)  »IV£R WAY  HARIOR  SERVICE  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

!  I 

!  I 

!  ! 

I 

! 

1 

t 

! 

! 

ST.  LOUIS/  INC. 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

!  ! 

I 

! 

(CONTINUED) t 

I  ! 

i 

! 

! 

!  ! 

! 

I 

PHOEBE  MERCER 

1545971 

65  1 3  A  36 1 

57.7  i 

22. C! 

6.0J  934!  -  ! 

38. 9! NONE 

!Ni  CAMDEN 

1973 

! 

!  ! 

57.7! 

22. C! 

5.0! 

!  -  ! 

I 

! 

THERESA  ANN 

1558026 

70J3A36! 

$6.5! 

22.0! 

8.0!  88C 

1  -  ! 

33.9! NONE 

|K0  ST.  LOUIS 

1974 

! 

!  ! 

56.8! 

22.0! 

8.0! 

!  -  ! 

! 

! 

TRIPPER 

1560551 

6 2 !  3  A  56  ! 

57.7! 

22.0! 

6.0!  920!  -  ! 

36.9! NONE 

(MO  ST.  LOUIS 

1974 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

57.7! 

! 

22.0! 

! 

6.0! 

! 

I  -  ! 

!  ! 

! 

j 

! 

! 

(32)  RLS  NARINE/  LTD. 

I 

! 

!  ! 

!  1 

! 

i 

1 

! 

1 

j 

!  ! 

!  ! 

» 

j 

! 

! 

NR.  WAOE 

1595489 

6 !  1C02 1 

29.9! 

10.7! 

3.5!  150!  -  ! 

lO.oihONE 

!LA  MORGAN 

1978 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

32.0! 

i 

10.7! 

; 

3.0! 

! 

!  8! 

!  ! 

! 

i 

!  CITY 

! 

i 

(27)  R09ERS  OREOCE/  INC. 

! 

! 

j  i 

i  i 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

! 

! 

CHARLES  E 

1  - - 

1213A35! 

40.0! 

11.0! 

4.0!  150!  -  ! 

1 9.3! NONE 

IWI  NORTH  LA 

{  • 

1964 

! 

!  1 

40.0! 

11.  C! 

3.0! 

!  -  ! 

! 

!  CROSSE 

LOUISE 

!  - 

6 13A35 ! 

36.0! 

6.0! 

2.0!  120!  -  ! 

D.D'XOKE 

(WI  NORTH  LA 

1967 

t 

j 

!  ! 

I  ! 

36.0! 

! 

3.C! 

! 

1.5! 

! 

!  ! 

! 

! 

!  CROSSE 

! 

! 

(42)  R09E#T*S  HAWAII  CRUISES/!  INC. 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

1 

! 

1  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

i 

D/3/ A  CAPT.  BEAN*  S 

IRUIIEJ 

1  ( 

! 

( 

t 

(  ! 

! 

! 

TANURE 

1638002 

91(1*16! 

...  { 

—  ! 

5.41  5001  -  ! 

54.0! NONE 

I HZ  KAILUA 

1981 

1 

! 

!  ! 

!  1 

142.0! 

! 

44.0! 

! 

5.1! 

! 

!  -  ! 

!  ! 

! 

! 

!  BAY/  KONA 

! 

(25)  ROBERTS  RIVER  RIDES/ 

! 

INC!. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

I 

! 

t 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

NISSISSIPPI  BELLE  II 

1694689 

4411A16! 

160.5! 

35.0! 

6.1!  1500!  -  ! 

46.0! NONE 

!!A  DUBUQUE 

1986 

l 

!  ! 

140.5! 

36.0! 

5.0! 

!  800! 

! 

( 

QUAD  CITY  OUEEN 

1644828 

64MA16! 

136.0! 

35.0! 

6.1!  600!  -  ! 

46.0! NONE 

! I A  DUBUQUE 

1984 

! 

!  I 

136.0! 

38. C! 

5.0! 

!  799! 

! 

! 

SPIRIT  OF  DUBUQUE 

1541830 

9411*16! 

50.0! 

26. C! 

3.0!  348!  -  ! 

40.0! NONE 

1 I A  DUBUQUE 

1977 

! 

i  1 

1  1 

60.0! 

1 

26.0! 

! 

2.6! 

! 

!  377! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

(32)  ROBIN  TOWING 

! 

1 

!  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

GRANDEUR 

1501178 

6411*17! 

•9.9! 

16.0! 

6.0!  2200!  10! 

—  (NONE 

!LA  NEW 

1965 

! 

1  i 

1  ! 

100.0! 

! 

20.1! 

! 

S.O! 

! 

!  56! 

!  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

(17)  ROCK  OLUfF/  INC. 

! 

1  ! 

1  1 

! 

! 

! 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

( 

! 

! 

AO  110 

31714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1600! 

14.0IN0NE 

!TN  CHATTA- 

1955 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

I  -  ! 

! 

I  NOOGA 

8NL  1 

j  - 

686  14F41 ! 

195.0! 

35.  C! 

6.6!  - 

!  1395! 

11.21N0NE 

!TN  CHATTA- 

1966 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

!  NOOGA 

0NL  7 

!  - 

62014F43! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

1  1200! 

1 0. 0 ! NONE 

JTN  CHATTA- 

1945 

! 

1  ! 

US. 01 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

)  NOOGA 

LAO  316-3 

!  - 

31 7  I4F401 

195.0! 

35.0! 

9.0!  “ 

!  15001 

1 2.0! NONE 

ITN  CHATTA- 

1965 

! 

i  i 

195.0! 

35.  C! 

1  .5! 

1  -  ! 

! 

!  NOOSA 

HL  36 

30014F431 

1)0.01 

30.01 

7.0!  - 

!  SOO! 

10*0! NONE 

JTN  CHATTA- 

1965 

I 

!  1 

150.01 

30.0! 

1.4! 

!  -  ! 

! 

!  N006A 

ML  4704 

j  - 

TITUPAOI 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

12.0IN0NE 

ITN  CMATTA- 

1963 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.51 

1  -  I 

! 

1  NOOGA 

NRC  6 

,  - 

74214F41 1 

145.0! 

35.0! 

9.0!  - 

I  1400! 

13.0! NONE 

ITN  CHATTA- 

1047 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

!  NOOGA 

NS  101 

40014A43! 

130-0! 

35.0! 

7.01  - 

!  900! 

1 1 .0 1  NONE 

!TN  CHATTA- 

1957 

1 

1  ! 

130.0! 

35.0! 

1.5! 

1  -  I 

1 

!  NOOGA 

S  79 

j  - 

31714F40! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  “ 

!  1500! 

12.0! hONE 

!TN  CMATTA- 

1963 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1  -  I 

! 

!  NOOGA 

S  87 

j  - ----- 

7421 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

1 3.0! NONE 

!TN  CHATTA- 

1959 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i  -  I 

1 

!  NOOGA 

S  105 

!  - 

62714*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0!  " 

1  1452! 

1S.01N0XE 

ITN  CHATTA- 

1956 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

!  -  ! 

! 

!  NOOGA 

S  1C7 

j  - 

627UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0*  - 

!  1457! 

18.0JN0NE 

ITN  CHATTA- 

1956 

I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

!  NOOGA 

S  114 

j  - 

76314F41! 

195.0! 

3S.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

1  D  .0 !  NONE 

ITN  CHATTA- 

1956 

! 

!  J 

195.01 

35.01 

1.5! 

I  -  I 

! 

!  NOOGA 

S  115 

!  - 

74214F40I 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

1 2.0! NONE 

ITN  CHATTA- 

1962 

1 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

!  -  1 

I 

!  NOOGA 

S  116 

742 ! 4F40I 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

14.0!N0NE 

ITN  CHATTA- 

!  * 

1982 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

!  NOOGA 

S  116 

1  - 

74214F40! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  15001 

13.0IN0NE 

ITN  CHATTA- 

1962 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

!  NOOGA 

S  120 

!  - 

74214F401 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

I  1500! 

13.01N0NE 

ITN  CHATTA- 

1962 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

!  NOOGA 

S  180 

! 295851 

742 1 4f  401 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1300! 

14.0! NONE 

ITN  CHATTA- 

!  * 

1981 

1 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ( 

! 

!  NOOGA 

S  131 

1296438 

74214F40! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1300! 

14.0! NONE 

ITN  CHATTA- 

j  * 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  1 

1 

I  NOOGA 

S  182 

1296439 

74214F40! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  " 

!  1300! 

14,0! NONE 

ITN  CHATTA- 

j  * 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

!  NOOGA 

S  183 

1296440 

74214F40! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1300! 

14.0! NONE 

ITN  CHATTA- 

!  * 

1981 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

!  NOOGA 

S  184 

1296441 

74214F40! 

195.0! 

35.0! 

9.01  - 

!  1300! 

14,0! NONE 

!TN  CHATTA- 

!  « 

1981 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

I  NOOGA 

5  185 

! 296624 

74214F40! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  “ 

!  1300! 

14.01N0NE 

JTN  CHATTA- 

j  * 

1981 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

i 

!  NOOGA 

SC  108 

1  - 

62714A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1457! 

la.OSNONE 

ITN  CHATTA- 

1956 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

I  -  ! 

! 

!  NOOGA 

SC  302 

1  - 

74814F41! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

1 7 .0 ! NONE 

JTN  CHATTA- 

j  * 

1968 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

!  NOOGA 

WTT  1005 

!  - 

73014F41I 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

16.0IN0NE 

JTN  CHATTA- 

1934 

1 

1 

1  1 

1  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

!  -  ! 

!  1 

! 

! 

!  NOOGA 

! 

I 

(18)  ROCKPORT  HARBOUR  SERVICE! 

1  ! 

1  1 

J 

! 

! 

I 

! 

! 

!  ! 

1  i 

! 

! 

( 

I 

CAPT.  SYKES 

1255490 

29I3A36I 

! 

-  ! 

3.0!  330!  -  ( 

10.0INONE 

!IN  TPOY 

1948 

! 

) 

1  ! 

t  1 

46.0! 

1 

16. C! 

< 

3.0! 

! 

!  -  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

(12)  RODERICK  NARINE  CONSTRUC 1TI0N 

1  1 

1  ! 

l 

! 

! 

! 

! 

(  ! 

!  1 

! 

I 

! 

! 

SAKEUOOD 

1  252244  ' 

1913*36! 

34.0! 

12.5! 

5.0!  350!  -  ! 

1 5.0! NONE 

'INC  WILMINGTON! 

1944 

! 

1  1 

35.3! 

13.1! 

5.0! 

!  -  ! 

! 

1 

! 

SBX  6170 

|  - 

10014A48! 

110.0! 

32.0! 

6.0!  - 

!  525! 

8.0! DIESEL 

CRANE 

INC  WILMINGTON! 

1948 

1 

I 

1 

1  1 

1  ! 

1  1 

110.0! 

! 

! 

32.0! 

! 

! 

2.0! 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGP( 

! 

IVTCC !  DIMENSIONS  I DRAFT! 

1CAPAC1TY! 

HIGH-  ! 

(VESSEL 

(  ( 

DIST!  OPERATOR 

1  NET 

(CODE! LENGTH! QROTH!  1 

1  1 

EST  | 

CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 

!  ( 

• 

* 

i 

i 

l 

j 

i 

i 

l 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

• 

i 

i 

i 

i 

— — — — — 

-1REGIS- 

!**••!  REG.  !  REG.ILOAD-! 

1  CARGO  ! 

FIXED  ( 

EQUIPMENT  (TC!  BASE 

1  TEAR  | 

!  COAST 

I  TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1  (AO(  LINE-1 

(  BUILT  ( 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

!  TON- 

IMAGE!  OVER-! OVER"! /////! 

HJ*SE!  MSS-  ! CLXCHTJI //////////////// (TO t ////////// 

I  OR  ( 

!  NUMBER 

1  NACE 

!  IV  !  ALL  i  ALL  SLIGHT  1 

POWER!  ENGERS  I 

(FEET)! 

UXNE-2  let!  LlHt-2 

(•REBUILT! 

02)  RODRIGUE* 
B  2 

EDMOND  J. 

BOAT!  CO. 

I  - 

(  I 

511A021 

! 

! 

-  I 

( 

3.7! 

( 

190! 

1 

! 

1 0.0! NONE 

! 

(LA 

t 

( 

CUT  OFF  i 

1965 

! 

!  1 

29.0! 

10.0! 

3.0! 

! 

5! 

( 

! 

BEANIE 

! 512796 

711C021 

—  ! 

—  1 

5.7! 

390! 

11 .01  NONE 

(LA 

CUT  OFF  ! 

1968 

! 

! 

!  ! 

!  1 

31.3! 

10.3! 

! 

5.C! 

! 

( 

! 

5! 

! 

1 

! 

( 

1 

I 

1 

(23)  ROFN  SALVAGE  CO. 

I 

l 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

( 

! 

( 

i 

! 

I 

CHAS.  ASHER 

1507439 

U13A361 

49.3! 

17.6! 

6.6! 

550! 

-  | 

21 .0 1  NONE 

(VI 

STURGEON  ! 

1967 

I 

t  1 

49.3! 

17.6! 

6.3! 

! 

I 

i 

BAT  1 

LOUIS  S. 

1271292 

613A361 

41.6! 

12.4! 

5.0! 

150! 

8.0! NONE 

(VI 

STUIGEON  1  ♦ 

1956 

1 

1  1 

41.6! 

12.4! 

4.0! 

1 

1 

1 

BAY  ! 

SPUDS 

1245654 

1313A36! 

41.6! 

12.4! 

6.0! 

120! 

1 3. 5 (NONE 

(VI 

STURGEON  ! 

1946 

I 

1  1 

44.51 

12.4! 

5.0! 

! 

-  j 

( 

( 

BAY  ! 

NO.  1 82-10 

112I4A43! 

110.0! 

26.0! 

5.6! 

110! 

S.S(NONE 

(NX 

MUSKEGON  l  • 

1942 

( 

1  1 

110.0! 

26.0! 

1.6! 

! 

-  | 

t 

1 

( 

NO.  02-11 

!  - 

7814A43! 

90.0! 

24.0! 

4.0! 

100! 

3.0! NONE 

(MI 

MUSKEGON  ( 

! 

! 

1956 

! 

I 

!  ! 

!  1 

90.01 

; 

24.0! 

j 

1.0! 

! 

! 

! 

-  i 

i 

! 

( 

( 

(21)  ROGERS  t 
OFS  220 

CO* 

! 

I 

!  - 

(  ! 

!  1 

364(44401 

i 

! 

175.0! 

t 

i 

26.0! 

! 

9.5! 

! 

J 

! 

! 

1000! 

! 

( 

11.0IN0HE 

( 

( 

(PA 

! 

! 

PITTSBURGH! 

1957 

( 

(  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

OFS  235 

i  ...... 

36414A42! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

ioooi 

1 1 .0! NONE 

(PA 

PITTSBURGH! 

1957 

« 

i 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

1 

OFS  247 

(  - 

36414A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

1C00! 

1 1  • 0 ( HONE 
• 

IPA 

PITTSBURGH! 

1959 

! 

1  1 

175.0! 

26.  C! 

1.5! 

! 

1 

! 

OFS  20 

1  ...... 

364I4A401 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

-  | 

1000! 

ll.ojkJNE 

(PA 

PITTSBURGH! 

1959 

! 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

I 

! 

OFS  251 

,  - 

36414*40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

-  1 

1000! 

1 1 .0! NONE 

(PA 

PITTSBURGH! 

1960 

! 

!  1 

175. C! 

26.0! 

1.5! 

! 

( 

! 

OFS  247 

36414A40! 

175.0! 

26.01 

9.5! 

1000! 

11.01N0NE 

(M 

PITTSBURGH! 

>960 

! 

1  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

( 

1 

OFS  249 

I  - 

364(4440! 

175.0! 

28.C! 

9.5! 

-  ! 

1000! 

11.0! NONE 

(PA 

P:TTS8URCH! 

I960 

I 

1 

I  ! 

1  ! 

175.0! 

! 

26.  C! 

j 

1.5! 

! 

! 

! 

-  i 

i 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

(41)  ROGERS*  VAVMf 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

i 

i 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

l 

l 

! 

J 

! 

! 

MAH*  LERE 

1264663 

251 ! 3 A36 { 

12c. 0! 

30.0! 

io.  si 

3800! 

-  ! 

44. 0! NONE 

IMS 

specnvzllei 

1953 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

123.0! 

! 

30. C! 

! 

10.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

l 

(37)  ROGUE  MAIL  BOAT  SERVICE*!  INC. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

1 

! 

! 

9LUE  HERON 

1562697 

5(1911! 

33.6! 

13.0! 

2.0! 

660! 

-  ! 

6.0IN0NE 

(OR 

WEODc’LUPN! 

.*77 

1 

!  ! 

3e.6l 

13.0! 

1.3! 

! 

49! 

! 

( 

! 

GOLDEN  EAGLE 

1656126 

Illicit! 

41.0! 

13.0! 

1.6! 

675! 

-  ! 

8.0!  HOKE 
! 

(OR 

PORTLAND  \ 

! 

1953 

! 

1  ! 

41.0! 

13.0! 

1.0! 

! 

63! 

! 

* 

OSPREY 

!  - 

5!  1C11 ( 

33.0! 

13.  C! 

1.4! 

660! 

-  1 

A.OINONE 

! 

(OR 

i 

PORTLAND  ! 

1975 

! 

!  ! 

33.0! 

13.0! 

1.0! 

! 

31! 

! 

OTTER 

!  - 

311C11! 

23.0! 

3.0! 

1.4! 

330! 

-  ! 

7 .0! NONE 

ioR 

PORTLAND  l 

1v .  6 

! 

!  ! 

23.0! 

3.0! 

1.0! 

! 

12! 

1 

( 

( 

ROGUE  3UEEH 

1914548 

1611C11! 

42.5! 

14.0! 

1.5! 

1C20! 

-  ! 

1 2. 01  NONE 

(OR 

I 

WEODERfluRNJ 

! 

1987 

! 

!  ! 

42.6! 

14.  C! 

1.0J 

I 

68! 

! 

THE  CHINOOK 

1  - 

5 !1°11 1 

42. C! 

**  "* 

2.0! 

660! 

-  ! 

6 .0! NONE 
! 

UR 

VEOOERflURk! 

1972 

! 

!  ! 

42.0! 

13. C! 

1.3! 

! 

49! 

1 

! 

THE  ROGUE 

1606583 

5!1S11! 

33.o! 

13.0! 

1.4! 

6601 

-  ! 

3.0! NONE 

!0P 

VE0DER3URNJ 

197$ 

( 

!  ! 

33.6! 

13. C! 

1.0! 

! 

42! 

! 

! 

i 

WILOCAT 

!  . 

511511 ! 

33.0! 

13. C! 

1.4! 

1020! 

-  ! 

6 . 0! NONE 

•OR 

UEDDEPCURH! 

1965 

1 

! 

!  ! 

1  ! 

33.0! 

i 

13.C! 

i 

1.0! 

t 

! 

1 

42! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

« 

(32)  ROPAR  MARINI*  INC. 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

i 

j 

I 

! 

i 

« 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

C  C  RUNNER 

1526236 

2211  A03! 

47.3! 

16.0! 

s.?i 

300! 

22! 

1 7 .0 1  NONE 

!LA 

VENICE  ! 

1970 

!  1 

47.3! 

16.0! 

3.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

RIG  RUNNER 

mcioo 

2611403! 

50.0! 

17.0! 

6.0! 

400! 

16! 

17. 0! NONE 

i 

(LA 

! 

VENICE  ! 

1970 

! 

*  i 

53.0! 

17.0! 

4.5! 

! 

-  ! 

! 

SEA  AIP*£R 

1516703 

22  11 A03 ! 

47.3! 

16.0! 

5.0! 

165! 

10! 

17.01N0NE 

J 

i 

(LA 

i 

i 

VENICE  ! 

! 

! 

1968 

! 

!  ! 

!  ! 

50.0! 

j 

16.0! 

; 

3.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

(32)  RONCO  BARGE  t  CREW30AT  RlENTALS 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

| 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

( 

( 

I 

! 

2 

8LUF  WING 

!  - 

1311C02! 

! 

-  ! 

4.0! 

400! 

1! 

1 8 .0 ! NONE 

(LA 

NEW  ! 

1977 

! 

!  ! 

40.0! 

14.0! 

-  ! 

! 

17! 

! 

( 

ORLEANS  ! 

CAPTAIN  L.  i . 

LEONARD 

1572173 

1 3!  ICO?! 

—  ! 

—  ! 

5.1! 

440! 

-  ! 

20 .0 ! NONE 

!LA 

HOUMA  ! 

1976 

! 

!  ! 

38.0! 

14.1! 

—  ! 

! 

14! 

j 

! 

1 

COLO  WING 

1625309 

1311  CO? ! 

-  ! 

.  i 

4.oi 

409* 

11 

13. ol NONE 

(LA 

NEW  • 

I960 

! 

!  ! 

40.0! 

14.0! 

-  ! 

! 

17! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

GREEN  WING 

! 595449 

1311C02! 

! 

.  { 

4.0! 

409! 

1! 

18. 0! NONE 

!L  A 

NEW  ! 

1978 

! 

!  1 

40.0! 

14. oi 

-  ! 

! 

17! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

MISS  BERNICE 

1590139 

1811C11 ! 

44.6! 

n.c! 

4.0! 

650! 

2! 

13.9INONE 

(LA 

NEW  i 

1978 

! 

!  ! 

46.6! 

14.0! 

3.5! 

! 

24! 

! 

* 

ORLEANS  ! 

MISS  CAROLYN 

1646447 

18I1C02! 

! 

—  ! 

5.9! 

700! 

-  I 

25.0) NONE 

(LA 

HOUMA  ! 

1962 

1 

!  ! 

46.6! 

14.6! 

—  ! 

! 

21! 

! 

( 

! 

PROUD  WING 

1632126 

13MC02! 

1 

-  ! 

4.0! 

400! 

K 

1 3 .01  NONE 

!cA 

NEW  ! 

1981 

1 

1  ! 

40.0! 

14.0! 

-  ! 

! 

17! 

! 

! 

ORLEANS  i 

RONCO  101 

1537650 

8I1C02J 

—  ! 

—  ! 

4.9! 

420! 

-  ! 

20.0! NONE 

(LA 

HOUMA  ! 

107? 

1 

!  ! 

34.0! 

11.0! 

—  ! 

! 

14! 

! 

I 

! 

RONCO  102 

1546429 

1411  CO?! 

—  ! 

—  » 

5.9! 

640! 

-  ! 

20.0 ! NONE 

(LA 

HOUMA  ! 

1073 

! 

! 

40.1! 

14.2! 

4.0! 

! 

20! 

! 

! 

! 

RCNCO  103 

1566461 

71  K  02! 

—  ! 

—  ! 

4.9! 

300! 

-  ! 

20.0! NONE 

(LA 

HOUMA  ! 

1977 

! 

!  ! 

33.0! 

11.0! 

—  ! 

! 

13! 

! 

( 

! 

• 

RONCO  104 

1596965 

(31(402! 

—  ! 

—  1 

4.3! 

440! 

-  I 

2u. j(nonE 

UA 

mOuha  ! 

(57? 

! 

!  t 

33.0! 

14.0! 

—  ! 

! 

17! 

! 

( 

I 

RCNCO  105 

1552635 

311C02! 

! 

—  ! 

4.7! 

420! 

-  ! 

20. OJ  NONE 

(LA 

HOUMA  ! 

197! 

! 

!  ! 

32.3! 

12.0! 

—  ! 

! 

si 

! 

( 

I 

RCNCO  106 

1601 667 

1SMC02! 

—  ! 

—  ! 

6.1! 

650! 

-  ! 

20.0 ! NONE 

i 

(LA 

HOUMA  ! 

1979 

! 

!  ! 

40.0! 

14.0! 

—  » 

! 

19! 

! 

! 

RONCO  107 

($27708 

811C02! 

••  i 

—  1 

4.9j 

165! 

-  ! 

20. oi NONE 

(LA 

HOUMA  ! 

197C 

! 

1  ! 

32.2! 

11.1! 

—  ! 

! 

5! 

! 

( 

! 

RCNCO  109 

1 603026 

1  S!  1  CO?! 

—  ! 

—  ! 

6.1! 

650! 

-  ! 

20.0 {NONE 

(LA 

HOUMA  ! 

1979 

1 

!  1 

33.3! 

14.0! 

..  t 

! 

19| 

; 

! 

( 

RONCO  109 

1609237 

1511C02! 

—  ! 

—  ! 

6.ii 

650! 

-  ! 

20. oi NONE 

(LA 

HOUMA  ! 

1979 

( 

!  1 

40.0! 

14. C! 

—  1 

! 

19! 

! 

1 

! 

RONCO  112 

1  - — 

6 1 1 C02 1 

—  ! 

-  -  | 

4.3! 

219! 

-  ! 

1 6. 0 1  NONE 

(LA 

HOUMA  ( 

1967 

1 

!  ! 

31.0! 

10. C! 

—  ! 

1 

5! 

! 

i 

1 

RONCO  114 

1602314 

711C02! 

! 

—  ! 

4.1! 

300! 

-  ( 

16.01N0NE 

(LA 

HOUMA  ! 

1979 

1 

!  1 

34.0! 

11.1! 

—  ! 

! 

5! 

! 

( 

! 

SILVER  VXNG 

1608516 

1311C02! 

-  ; 

! 

4.01 

400! 

1! 

13.0! NONE 

(LA 

NEW  ( 

1979 

( 

1  ! 

40.0! 

1  4.C! 

-  1 

I 

17! 

| 

( 

ORLEANS  i 

WHITE  VING 

1601 565 

1311C021 

-  i 

-  2 

4.0! 

400! 

K 

1 8. Cl  NONE 

(LA 

NEW  ! 

1979 

( 

( 

( 

f  1 

!  1 

1  ! 

40.oi 

j 

u. ci 
! 

! 

•  ! 
i 

1 

! 

! 

! 

17! 

( 

! 

! 

i 

i 

J 

( 

( 

ORLEANS  ! 

1 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


728 


ENG*  t 

01  ST J  OPERATOR 

VESSEL  KANE  AND  NUP3ER 

I  COAST 
!  GUARD 
!  NUP8ER 

1  1VTCC!  DINENS 

!  NET  ! CODE (LENGTH! 
IREGIS-!****!  REG.  1 

I  TER  !  SEE!//////! 

1  TON-  (PAGE!  OVER-! 

!  NAGE  1  IV  1  ALL  1 

IONS  lDRAET! 
BROTMI  ! 

REG.ILOAO-! 
///// !  EO  ! 
OVEP-I/////I 
*LL  (LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

CARGO  ! 
////////! 
PASS-  ! 
ENGSRS  ! 

HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L  I 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  I 
FIXED  !  EIUIPPCNT  !  TCI  BASE  I 

POINT  1  LXNE-1  1 AO 1  LINf-1  ! 

(LIGHT) I /////// ///////// ITO !////////// I 
(FEET)!  LINE-2  !EC!  LINE-2  1 

i 

TEAR  I 
BUILT  1 
OR  I 

•REBUILT? 

(32)  ’OMCO  BARGE 

«  CREW80AT 

1 

l 

R ! ENTALS 

1  1 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

(CONTINUED)! 

l  1 

1 

! 

I 

WILD  VINfi 

16  3321  5 

1311C02! 

-  i 

-  1 

4.01 

4001 

1! 

1 6.9! NONE 

!la  new 

1*81 

! 

1  1 

40.0! 

U.O! 

-  | 

17! 

! 

I  ORLEANS 

ACADIA 

1537923 

3313*361 

30.2! 

13.0! 

6.7! 

690! 

-  1 

35. 31  NONE 

1 

197? 

1 

1  1 

30.21 

1  J.C! 

5.0! 

-  j 

! 

l 

LXL  BUCKWHEAT 

1265796 

1313*341 

32.01 

15.0! 

4.0! 

273! 

-  j 

-  I 

1 

1953 

l 

t  1 

52.0! 

15.0! 

4.01 

-  j 

! 

! 

LITTLE  BOB 

1633672 

59I3A361 

—  1 

—  1 

6.1! 

6591 

-  j 

35.01  NONE 

ILA  HOUNA 

1081 

I 

1 

!  1 

1  1 

52.5! 

22. C! 

1 

I 

“  ! 

l 

! 

! 

(1>>  «OSCOE  LEASING 

! 

! 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

1  1018 

1430263 

105214A411 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  f 

16641 

U.OtNONE 

ION  CINCINNATI! 

1080 

1 

! 

1  1 

1  1 

2C0.C! 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

(32)  BOSE  6#  INC. 

1 

I 

1  1 

1  1 

! 

1 

1 

! 

! 

ROSE  D 

1549301 

25  13*341 

42.7! 

16.1! 

5.6! 

400! 

-  i 

29.01N0NE 

ILA  OERVICK 

1973 

! 

! 

1  1 

1  1 

42.7! 

i 

16.1! 

I 

4.5 ! 

1 

"  ! 

! 

! 

(32)  ROSE  LAUNCH 

SERVICE 

! 

! 

(  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

AND!*  9 

38  'A* 

43.0! 

13. C! 

7.01 

600! 

-  j 

30*0 1  NONE 

ILA  XfNNER 

193C 

! 

.0! 

13. Cl 

4.0! 

-  I 

! 

EECKY  LIE 

j  - 

38* 

>0! 

18. C! 

7.0! 

<00! 

-  1 

35 .01N0NE 

ILA  KENNER 

I960 

1 

1 

.0! 

18. Cl 

6.0! 

-  1 

1 

3ETTTE  9 

1617329 

34 1 3 A  36 1 

*1.11 

13.0! 

6.6! 

600! 

“  1 

30.0IN0NE 

ILA  KENNER 

1979 

! 

1  t 

41.1! 

15.01 

S  •  Q ! 

-  1 

! 

OCTTIE  II 

1626298 

S213A3M 

70.5! 

28.01 

7.01 

1200! 

-  1 

*0. 0! NONE 

ILA  KENNER 

1980 

! 

1  ! 

70.5! 

26.0! 

6.0! 

-  1 

I 

SANDY  ) 

1624628 

3613A36! 

48.0! 

18.0! 

7.0! 

600! 

-  j 

35.0 1  NONE 

(LA  KENNER 

I960 

1 

i  1 

43.01 

18.0! 

6.0! 

-  i 

! 

V.  L.  SERPAS 

1531703 

7213*361 

57.5! 

22.0! 

8.4! 

900! 

-  i 

45.0! NONE 

ILA  KENNER 

1977 

t 

1  1 

57.5! 

22.0! 

8.4! 

•  i 

! 

6SH  100 

1262902 

82415*711 

153.01 

52.C! 

6.6! 

-  I 

1320! 

16.0IUESEL 

PUPP 

ILA  KENNER 

1951 

1 

! 

l  1 

i  j 

253.0! 

52. C! 

2.0! 

! 

“  ! 

! 

C24)  »OSC  MAINE 

■ 

TRANSPORTATION, 

1  • 

1  1 

! 

i 

! 

! 

| 

! 

1 

:nc. 

1 

1  ! 

1 

1 

! 

PI  1C3 

|  — 

67614*481 

195.0! 

35.  C! 

9.6! 

-  | 

15971 

19.0! NONE 

IZL  LEPONT 

10?1 

t 

!  1 

19? ,0! 

’5.C1 

1.7! 

•*  | 

! 

APT  1C1 

!  29?  104 

74214*411 

196.0! 

35.  v. 

9.0! 

-  j 

17301 

U.OtNONE 

1  XL  LEPONT 

1965 

l 

1  ! 

195.01 

35.51 

2.0! 

-  i 

! 

RPT  3Ct 

1617087 

70014A4T  t 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

•  j 

1931! 

20.4 ! NONE 

!XL  LEPONT 

1910 

l 

1  *. 

195. )' 

35.0! 

2.0! 

•  | 

! 

APT  302 

1617088 

70014*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  1 

1931! 

20.4  t  NONE 

!IL  LEPONT 

1980 

i 

(  1 

195.0! 

35.0! 

».f! 

-  ; 

| 

APT  303 

I4UC89 

700)4**1 ! 

195. M 

35.->( 

'.0! 

-  | 

1931! 

20.4 ! NONE 

IZL  LEPONT 

I960 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

2.0* 

-  | 

! 

nut  *o* 

1*17090 

700 1 4*41 1 

195.01 

35.0! 

9.C| 

-  1 

1931' 

20.CINONE 

I  XL  LENONT 

I960 

! 

*  i 

195.0! 

35.ui 

2.0! 

-  1 

! 

APT  305 

1 617091 

7Cft!U«1! 

195.0! 

35. 

9.0! 

•  ! 

1531! 

20. 4 ! NONE 

IIL  LEPONT 

1980 

f 

1  1 

195.0! 

35. C» 

2.0! 

-  | 

! 

RP.  306 

1620561 

7U014A411 

195.01 

35.40 

9.0! 

-  1 

1931! 

20. 4 ! NONE 

!IL  LEPONT 

1980 

1 

!  I 

195.0! 

35,0 

2.0! 

-  | 

I 

APT  30? 

1620562 

‘1014*41  ! 

195.0! 

35.  c: 

9.0! 

-  j 

i*:n 

20.41N01E 

IIL  LEPONT 

I960 

! 

t  1 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

-  i 

1 

APT  308 

l.'ZOSi 

700)4441 1 

195.0* 

35.01 

9.0! 

-  l 

1931! 

20.1! NONE 

f  XL.  LEHONT 

1980 

! 

1  ! 

-95. C» 

35. C* 

2.0! 

-  ! 

( 

RHT  309 

t  620564 

70014*41! 

195.01 

35. u! 

9.0! 

-  | 

1931/ 

20*4 (NONE 

IIL  LEMO.tf 

1980 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ) 

! 

APT  310 

!  6205*5 

70714*41 1 

195.0! 

35.0! 

-.0! 

-  i 

1931! 

20.4! NONE 

III  LEPONT 

1980 

t 

1  1 

'‘<.01 

JS.  (1 

2.01 

-  * 

! 

APT  311 

1625765 

700!  GAM! 

19  >•/,! 

35.0! 

*».0! 

-  i 

19*.  i  * 

20.4  I  NONE 

IZL  LENONT 

1980 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0) 

i 

APT  3i2 

!A— ,20 

70014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1931! 

20.4! NONE 

lit  LEHONT 

1980 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  | 

I 

RPT  313 

! 629321 

700I4A4M 

195.0! 

35.0! 

9.0J 

-  i 

'.O-II 

20.4!NON£ 

Ml  LE'  .’NT 

1980 

! 

1  1 

195.0! 

35-c! 

2.V. 

•  1 

1 

ANY  31 

1629322 

70014*411 

195.0! 

3;.ot 

9. Cl 

-  i 

19  1! 

20.4. NON! 

IIL  LEHONT 

1980 

1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

-  ! 

1 

RPT  315 

1629323 

70014A41! 

195.0! 

3,  0! 

9- JJ 

-  j 

1931! 

20.4 INONC 

ML  .EHONf 

1980 

1 

!  ! 

W5.0! 

3>.0* 

2»G! 

-  | 

l 

1PT  j  1 6 

1641184 

/  )0 !4A*1 1 

195.0* 

35.0s 

y.oj 

-  t 

mu 

19.2 {NONE 

IIL  LEHONT 

1981 

1 

! 

195. (J 

35.0! 

2.0! 

-  j 

i 

RPT  317 

U41185 

700! 4  AVI J 

195.0! 

35.0- 

9.11 

-  | 

1931! 

iy.))D»E 

!X~  LENONT 

1961 

1 

1  ! 

195.0! 

35. o: 

2.0! 

-  f 

! 

RPT  318 

1641750 

7 O  14A41* 

195-  ! 

;5.ci 

y.C! 

-  j 

1931! 

15-.MN0NE 

IIL  *.10NT 

1981 

1 

!  i 

195.0! 

35.01 

2.0! 

-  ! 

| 

RPt  319 

1641951 

70014A41! 

1-3.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1931! 

19.2IN0N# 

IIL  LEHONT 

1581 

1 

1  1 

) ?  5.0! 

3V. 0! 

2.0! 

-  ! 

! 

RPT  320 

1642320 

70014*41  1 

195.0! 

35.0! 

9.C! 

-  i 

.931! 

19.21N0NE 

t IL  LEHONT 

1981 

1 

1  1 

•95.0! 

35. C! 

>.0! 

-  I 

! 

RPT  321 

1  < *2327 

7vJ!4A41! 

198.0! 

35.0! 

c.O! 

—  i 

1931! 

19^2! NONE 

1  XL  LEHONI 

198) 

* 

1 

1  1 

145. o: 

35.0! 

2. A! 

• 

-  | 

! 

* 

RPT  322 

1642328 

70314A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

W71! 

19. 2! NONE 

IIL  LEHONT 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35. 0! 

2.0! 

•  | 

! 

RPT  323 

164232# 

70314A41! 

195.0! 

35.0! 

t.O! 

-  j 

1931! 

19.2! NONE 

I XL  LEHONT 

'  -51 

1 

1  I 

195.0! 

15.0! 

2.0! 

-  ) 

| 

R«T  324 

1642330 

70314A41! 

195.0! 

55.0! 

9.0! 

-  { 

1931 J 

1 9.2 !  NONE 

!1L  LEHONT 

1981 

1 

!  1 

195.01 

55.01 

2.0! 

* 

-  j 

! 

• 

APT  325 

1642331 

703! 4A  41 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1911! 

19.2! NONE 

IIL  LEHONT 

1RF1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

) 

! 

RPT  326 

1643087 

70314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1931! 

19.21N0NE 

III  LEHONT 

19M 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  | 

( 

RPT  328 

1629806 

70014*411 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  i 

1931! 

20.41  NONE 

HI  ICK.NT 

1930 

l 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

RPT  329 

1620316 

70014*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1931! 

20.4 ! NONE 

IIL  LEHONT 

19?0 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

RPT  A 01 

1618806 

70014A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1931! 

■’0.4 1  NONE 

III  UHONT 

1980 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  I 

j 

RPT  402 

1623580 

/0014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

">31! 

2Q*i!  .‘ONE 

IlL  LEHONT 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

*  1 

1 

» 

RPT  403 

1623581 

70014*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1931! 

.UHONE 

!U  LEHONT 

i 

1910 

i 

1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

-  | 

| 

RPT  404 

1628154 

70014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  t 

1931! 

20.4!  NONE 

IIL  uhont 

<980 

1 

1  1 

1«5.0! 

35.0* 

2.0! 

-  | 

• 

RPT  405 

1626155 

70014A41  l 

1V5.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1931! 

20.  .Hone 

IIL  LtPONT 

1980 

1 

1 

1 

•  i 

i  i 

<  I 

195.0! 

35.0! 

! 

! 

2.0! 

1 

! 

I 

» 

i 

1 

ENCftl 
•  1ST! 


VESSEL  HAKE  AMD  WRIER 


1  COAST 
!  WAR! 
t  M UMBER 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  V I 

f VTCCl  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

NET  !C0D£!LENSTH!8*DTH!  1 
REGIS-1 *•*• !  REG.  !  RCG.iLOAD-1 
TER  I  SEEl//////!/////!  CD  ! 

TON-  IMAGE!  OVER-1  OVER-! /////!  HORSE! 
MAGE  !  IV  I  ALL  !  ALL  IlISHl I  ROVER 


SSCLiJ 


! 


(01)  ROSE'S  OIL  SERVICE#  INC.! 

CAPTAIN  DAVE  1248616 

( 

H’.  656  !  - 

! 

! 

! 

(57)  POSS  *  :land  sand  an 

COMPANY 

HERAT  D. 


At  IS 
At  19 


CAPACITY!  HIGH-  I  !  V  C  S  S  t  L 

I  EST  I  CARGO  HANDLING  IS  tORCRATINC 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  *TCl  RASE 
//////// 1  POINT  I  *  LXNI-I  UOI  LINE-1 
PASS-  ! (LIGHT) 1 //////////////// ITD I //// ////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICC!  LINE-2 


(26) 

POSE  NARINE 

1 

! 

TRAN SPORT ATT  ION# 

l 

1 

1 

!  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

J 

1 

! 

1 

I 

1 

I 

! 

I 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

t 

INC. 

! 

(CONTINUED)! 

1 

1 

1  1 

I 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

t 

1 

! 

I 

! 

iiL 

I 

! 

1 

I960  1 

RMT 

406 

! 626156 

! 

700I4A41! 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1931! 

20.4! NONE 

LEMONT 

! 

I 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

I 

! 

! 

1971  ! 

RMT 

1518 

1624394 

I 

91714A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1 

20691 

1 7 • 3! NONE 

IIL 

LEMONT 

I 

1 

1 

1  ! 

200.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  1 

1 

1 

1 

! 

1971  ! 

RMT 

152P 

1624393 

1 

931 14A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1 

2069! 

17.3! NONE 

ML 

LEMONT 

! 

1 

1 

!  ! 

200.01 

35.01 

1.6! 

1 

-  t 

! 

! 

! 

! 

1971  ! 

RMT 

1536 

1624395 

1 

917I4A41! 

200.0! 

35.01 

9.01 

- 

! 

2069! 

17.3IN0NF 

IIL 

LEMONT 

! 

1 

1 

1  1 

200.0! 

55.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

1 

! 

1971  ! 

RMT 

1548 

1624396 

1 

91 7 1  AAAI  ! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2069! 

17.3 1  NOME 

ML 

LEMONT 

! 

! 

! 

!  i 

200.0! 

35. Cl 

1.6! 

! 

-  I 

! 

I 

! 

! 

1966  ! 

RMT 

155? 

1502414 

1 

9A5 ! AAAI i 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

2062! 

1 7. 3 ! NONE 

ML 

LEMONT 

! 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

1 

! 

I 

1966  ! 

RMT 

1569 

1502415 

1 

945! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

2042! 

1 7.3! NONE 

IIL 

LEMONT 

! 

! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.01 

! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

1966  ! 

RMT 

1578 

! 50281* 

1 

♦4514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

20621 

17.3 !  NONE 

ML 

LEMONT 

I 

! 

1 

!  i 

200.01 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1966  ! 

RPT 

1336 

(50SS4S 

I 

931 14A41  ( 

200.0! 

3  S  •  C ! 

9.0! 

- 

1 

20781 

16.1 (NONE 

ML 

LEMONY 

1 

! 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

1 

1 

! 

! 

1946  ! 

RMT 

1598 

1505546 

1 

931 ! AAAI i 

200.0! 

35.01 

9.01 

- 

! 

2078! 

18.1! NONE 

ML 

LEMONT 

I 

! 

1 

!  1 

200.0! 

35. 0! 

1.6! 

! 

-  1 

1 

! 

! 

! 

1966  ! 

RMT 

1600 

! 505546 

1 

931 i AAAI  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2078! 

18.1 ! NONE 

ML 

LEMONT 

! 

! 

1 

!  1 

20C.O! 

35.61 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1979  ! 

RMT 

2016 

1613222 

! 

74314A41! 

200.0! 

35.o< 

9.0! 

- 

! 

2099! 

20.0 ! NONE 

!IL 

LEMONT 

! 

! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.01 

! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

1979  ! 

RMT 

2020 

1613223 

! 

» 

74514141! 

200.0! 

35-01 

9.0) 

- 

1 

2099! 

20.0 ! NONE 

!IL 

LEMONT 

! 

I 

t  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

'  ! 

! 

! 

1 

1979  ! 

RMT 

2038 

16*2639 

! 

908I4A41! 

200.01 

35.  Oi 

9.0! 

- 

1 

2061! 

16.51  NONE 

IIL 

LEMONT 

! 

1 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1979  I 

PMT 

2048 

1612640 

1 

90814*41! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

20811 

1 6. 5 ! NONE 

ML 

LENONT 

1 

! 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ML 

! 

I 

1979  I 

RPT  2058 

16126M 

1 

90614*41! 

200.01 

31.01 

9.0! 

- 

I 

2081) 

V* .5 ! NONE 

LEMONT 

1 

! 

1 

I  ! 

200. Oi 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

j 

I 

I 

! 

1979  ! 

RMT 

2068 

(612642 

1 

*381444!  I 

200.01 

35.0! 

o.O! 

- 

I 

2081  ! 

u  «s  turn 

IIL 

LENONT 

I 

! 

! 

1  1 

2C0.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

1979  ! 

RPT 

2076 

1612643 

\ 

908141 VI 1 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

2  CM! 

16.51  NONE 

!IL 

LEMONT 

1 

» 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

I 

1 

1 

1964  ! 

RMT 

2039 

1671072 

I 

/ 15! AAAI ! 

20C.0! 

3S.C! 

9.C! 

- 

1 

207  7t 

16. SIMONE 

ML 

LEMONT 

1 

! 

I 

!  ! 

200.0! 

35. Cl 

2.0! 

! 

-  1 

l 

1 

! 

I 

1964  ! 

RPT 

2099 

1671073 

! 

70S1AA41! 

200.S! 

35. Cl 

v.O! 

I 

2077! 

H.5IN0NE 

ML  LEMONT 

! 

! 

1 

!  ! 

200.0! 

35.  Ct 

i  .0! 

! 

-  ! 

! 

• 

! 

! 

1964  ! 

RMT 

2109 

1671074 

( 

70514*4*! 

200.0! 

3?.0l 

9.0' 

- 

I 

>0771 

16. 5 ! NOVI 

IIL 

LEMONT 

! 

! 

i 

!  i 

200.0! 

$5.0! 

2.01 

1 

-  1 

! 

1 

1 

1904  I 

RMT 

2116 

1671075 

! 

705  14A41 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

• 

! 

2077! 

16.5 (NONE 

ML 

LEMONT 

! 

! 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  I 

t 

! 

1 

! 

1984  ! 

RMT 

2126 

(671076 

! 

! 

705I4A41! 

200. C! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

2077! 

16.5! NONE 

ML  LEMONT 

I 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

I 

1 

! 

! 

1984  ! 

AMT 

21 JB 

1671077 

1 

70514*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

20771 

16.5IN0NE 

ML 

LENONT 

! 

! 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

•  ! 

! 

! 

1 

1984  ! 

RMT 

2149 

1671078 

1 

70514*41 1 

200.0! 

35. C! 

9.01 

- 

! 

20771 

16. M NOME 

ML 

LEHOr* 

! 

I 

! 

1  ! 

200.0! 

35. Cl 

2.0! 

t 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

1984  ! 

RPT 

2159 

1671079 

! 

70S  1  AAAI ! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

20771 

16.5 (NONE 

ML 

LEMONT 

! 

! 

! 

!  1 

200. 0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ( 

I 

1 

1 

1984  ! 

RMT 

2169 

1671030 

! 

70S  I A A  41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

2077! 

16.5! NONE 

ML 

LENONT 

1 

! 

I 

1  ! 

200.0! 

35.01 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

1984  J 

RMT 

2179 

! 671081 

! 

70S ! AAAI ! 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

! 

2077! 

16.5! NONE 

ML 

LENONT 

! 

) 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

! 

i 

I 

1931  ! 

RMT 

2160 

)e3<986 

1 

106514*41! 

200.0! 

35.  C! 

o.O! 

- 

! 

1678! 

20.0! NONE 

!IL 

LEMONT 

! 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

! 

1979  ! 

RMT 

2199 

1613754 

I 

743144411 

200.0! 

35.9! 

9.0! 

• 

! 

20*»9! 

20.01  NONE 

ML 

LENONT 

l 

1 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4| 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1979  ! 

RMT 

5023 

1603110 

1 

743 !  AA41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2099! 

20.0! NONE 

!IL 

LENONT 

! 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  1 

! 

! 

1 

! 

1979  ! 

RPT 

5035 

1608111 

! 

743!  AAAI ! 

200.01 

3  S  .Cl 

9.0! 

- 

! 

2099! 

20.0! NONE 

1IL 

LENONT 

! 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

—  | 

I 

! 

I 

I 

1979  | 

RMT 

504? 

1608469 

1 

743! 4*4 1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

20991 

20.01  NONE 

ML 

LEMONT 

l 

l 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1979  ! 

RMT 

5059 

1608470 

1 

74314*41! 

200.9! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2099! 

20. 0 l NONE 

ML 

uENONT 

1 

1 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

1979  ! 

RM 

5066 

1608471 

1 

74  J  14*41  ! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

2099! 

20.01NONE 

IIL 

LEMONT 

1 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.4! 

I 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

1979  | 

RMT 

5078 

1608472 

1 

74314*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

20991 

20.0! NONE 

ML 

LEMONT 

I 

1 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

( 

! 

1964  ! 

RMT 

5066 

1671529 

! 

70514*41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2077! 

16. 5 (NONE 

IIL 

LEMONT 

! 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

1984  J 

RMT 

509P 

1671530 

1 

705I4A41 1 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2077! 

16.5! NONE 

ML 

LEMONT 

! 

! 

I 

!  1 

200.0! 

35.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1965  ! 

RMT 

3510 

1628397 

1 

94514*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2062! 

16. 9 | NONE 

ML 

LEMONT 

! 

! 

I 

1 

1 

1  ! 

1  t 

2C3.3! 

i 

35.0! 

! 

2.0! 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

34I2A2Q! 
!  ! 
4lvl4A4*f 
! 
! 
! 
! 


57.0!  25.1! 
!  ! 
!  ! 
!  '! 
57.5!  14.5! 
6C.C5  15.0! 
90.0!  50.01 
90.0!  50.0! 


6.6! 

! 

! 

! 

6.9! 
5.0! 
5.5! 
2.0! 
1 
! 
! 


729 


! 
! 
! 
! 

60! 

550! 
! 

! 
! 
! 


! 

1 

! 

12.3 (NONE 
1 

! 

! 

I 


1HA  GLOUCESTER 
! 

Ini  SLOU'ESTE® 

..... 

! 

i 

! 


!  ! 

!  -  1 

!  ! 
513A35! 

1 

36.0! 

! 

9.0! 

! 

4.51 

! 

165! 

! 

-  ! 

! 

11 .0! NONE 

) 

I  OR 

! 

PORTLAND  ! 

1954 

1  ! 

!  ! 

36.0! 

9.0! 

4.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

*  1986 

!  -  1 

513A3S! 

36.0! 

11.0! 

6 » $! 

350! 

-  ! 

11.0! NONE 

IOR 

PORTLAND  1 

!  ! 

!  ! 

36.0! 

11.0! 

6  •  S 1 

! 

-  ! 

■ 

! 

! 

*  1974 

1284633  ! 

55! JA35! 

58.7! 

21.4! 

5.71 

1050! 

-  ! 

27. 0! NONE 

!0R 

PORTLAND  1 

!  ! 

!  ! 

63.0! 

21.4! 

5.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

l 

1958 

!  .  ! 

54614*43! 

155.0! 

40.0! 

10.0! 

-  | 

1500! 

10.5! NONE 

f  OR 

PORTLAND  1 

!  ! 

!  ! 

155.0! 

40.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1959 

!  -  ! 

54614*43! 

155.0! 

40.0! 

10.-3! 

-  i 

1500! 

14.5  !NONE 

!0R 

PORTLAND  ! 

!  1 

!  ! 

155.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I960 

!  -  ! 

54614*43! 

155.0! 

40.0! 

10.0! 

1500! 

12.5! NONE 

!0R 

PORTLAND  1 

!  ! 

!  ! 

155.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

I 

1 

1960 

l  -  ! 

54614A43! 

155.0! 

40.  Cl 

10.01 

-  J 

1500! 

12.5! NONE 

!0R 

PORTLAND  1 

1  I 

!  ! 

155.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  f 
REBUILT! 


! 

! 

I 

1945  ! 
! 

1°5A  ! 
I 
! 
! 
! 
! 


T43LE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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ENGRl 

USTl  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

1  GUARD 

!  NUMBER 

!  VTCCI 

NES  icode: 
REGIS-!**** 
TER  l  SEE 
TON-  IPAGE 
NAGE  l  XV 

DIMENSIONS  1 
LENGTHIdRDTH! 

REG.  1  REG. 1 
//////!/////! 
OVER-! OVER-! 
ALL  1  ALL  ! 

DRAFT! 

! 

LOAD-1 
EO  1 
/////! 
LIGHT! 

HORSE! 

ROVERt 

CAPACITY/ 

CARGO  1 
//////// ! 
PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  1  1  V  E  S  S  C  L  1 

EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  1 TC 1  BASE  1 

POINT  !  LIKE-1  ! A01  LINE-1  ! 

(LIGHT)  I////////////////ITO!/////;////} 
(FEET)!  LINE-2  l€£l  LXHC-2  1 

1 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

►REBUILT! 

(37)  ROSS  ISLAND  SAND  AND 

! 

! 

GRA ! VEL 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

( 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

COMPANY 

t 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

(CONTINUED)! 

j 

1 

1 

i 

1 

! 

A I  20 

|  - 

43614A43 

175.0! 

40.0! 

10.0! 

-  j 

17501 

10.li I  NONE 

IOR 

PORTLAND  ! 

19«1 

! 

1 

175.0! 

40.01 

2.01 

-  j 

1 

! 

! 

*X  21 

!  - - 

63614A43 

175.0! 

40.0! 

10.01 

-  J 

17501 

io.mnone 

1  OR 

PORTLAND  ! 

1962 

! 

1 

175.0! 

40.0! 

2.0! 

-  1 

1 

1 

! 

A I  22 

j  - 

43614A43 

175.0! 

40.0! 

10.0! 

-  j 

1750! 

lO.SlNONt 

!0R 

PORTLAND  ! 

1962 

! 

! 

175.01 

40.0! 

2.0! 

-  1 

1 

1 

1 

A 1  23 

1  - — 

72814A43 

195.01 

40.0! 

10.0! 

-  1 

20001 

10.51  NONE 

IOR 

PORTLAND  1 

1«64 

I 

1 

195.0! 

40.0! 

2.01 

-  | 

1 

! 

1 

At  24 

!  - 

72814A43 

195.0! 

40. L! 

10.0! 

-  j 

2000! 

10.51  NONE 

IOR 

PORTLAND  1 

1967 

1 

! 

195.0! 

40.01 

2.0! 

i 

-  | 

! 

1 

1 

AI  26 

45614A43 

139.3! 

40.0! 

10.0! 

-  | 

12501 

10.SIH3KC 

!0R 

PORTLAND  ! 

1967 

1 

I 

1 

1 

139.3! 

i 

'  O.Oi 

2.0! 

! 

“  1 

! 

! 

! 

1 

! 

(  3<)  AOSSON/  SUG/  INC. 

l 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

I 

! 

SUGAR  WAYNE 

1529164 

45J1C03 

65.01 

18. C! 

5.5! 

10501 

SI 

25  ■  0  1  NONE 

ILA 

MORGAN  ! 

1970 

! 

! 

1 

1 

65.0! 

! 

18.0! 

4.5! 

! 

411 

! 

1 

1 

1 

CITY  1 

t 

(23)  ROUGE  STEEL  CO. 

I 

1 

1 

! 

I 

! 

1 

1 

1 

I 

I 

1 

BENSON  TOAD 

1263960 

894011A03 

1*49.01 

70.0! 

27.0! 

77001 

275001 

91 .01  SELF 

UNLOAOER/ 

INI 

DEARBORN  ! 

*  1981 

1 

l 

767.0! 

70.01 

13.0! 

-  1 

1SELT 

t 

800M 

! 

1 

ERNEST  A.  BREECH 

1264317 

84721 1  AO) 

6>‘4. 2! 

67.0! 

75.5! 

4000! 

205201 

65*0! NONE 

(MX 

DEAR90RN  ! 

1*52 

! 

1 

642.01 

67.0! 

17.0! 

-  | 

! 

! 

! 

henry  FOAD  II 

1223040 

593411  A03 

597.51 

62.0! 

22.4! 

30001 

154001 

86.01  SELF 

UNLOADER/ 

!N! 

DEARBORN  ! 

1924 

! 

1 

61 '.0! 

62.3! 

14, 5! 

-  | 

!o£LT 

t 

BOOM 

1 

! 

WILLIAM  CLAY  FOAO 

1251505 

1142111*03 

811.51 

75.  C! 

28.1! 

77001 

325001 

93.0! SELF 

UNLOADER/ 

INI 

DEARBORN  ! 

*  1978 

! 

1 

1 

1 

826.0! 

! 

75.01 

18.0! 

! 

"  1 

!9£LT 

! 

1 

SOON 

l 

! 

! 

! 

(36)  ROULS  TONE/  L.  M. 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

D/07  A  A0UL3T0NE  1  ASSOC !ATES 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

TAOLL 

1243C59 

1413A36 

49.1! 

12. C! 

2.0! 

3301 

—  j 

20.01  NONE 

!UA 

SEATTLE  ! 

1951 

1 

1 

1 

! 

52.01 

1 

14.0! 

1.0! 

! 

—  1 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

(32)  ROUSSE  TOWING  CORA. 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

CARCSSA  KAY 

!  - 

7013A35 

56.5! 

21.01 

7.0! 

8001 

-  I 

39.01  NONE 

!LA 

GALLIANO  ! 

1981 

1 

1 

56,5! 

2t'.0l 

6.0! 

-  | 

! 

1 

! 

MINI  II 

1 

2813*33 

43.3! 

12.1! 

4.6! 

600! 

.  1 

30.0! NONE 

ILA 

GALLIANO  ! 

1976 

! 

! 

l 

1 

43.3! 

1 

13. .1 

4.0! 

! 

“  1 

! 

! 

! 

! 

1 

(32)  ROYAL  STREET  TOWING/ 

! 

INC  I. 

l 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

ROYAL  STREET 

1569305 

5313A35 

47.7! 

70.1! 

•  2! 

800! 

•  | 

40.0! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1975 

1 

1 

! 

! 

52.0! 

1 

21.0! 

6.C» 

! 

•  1 

! 

! 

! 

I 

ORLEANS  ! 

! 

(22)  RUGARES  SIGHTSEEING 

1 

CRUI1SES  * 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

FERRY  SERVICE 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

J 

LITTLE  TOOT 

1240415 

1 1 11  All 

36.5! 

13.51 

3.3! 

1251 

-  j 

1 1 • 5  l  NONE 

!»A 

ERIE  ! 

1950 

f 

1 

1 

1 

55.0! 

1 

13.5! 

3.5! 

! 

491 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

(15)  RUSAK/  ROGER 

1 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

RICHARD  MERRITT 

! 2697S7 

2613A34 

53.3! 

15.5! 

6.3! 

270! 

-  j 

16.0! NONE 

INI 

PT.  HURON  1 

1955 

! 

j 

53.3! 

15.51 

6.3! 

-  j 

! 

! 

I 

AVIS  E 

1241980 

811403 

39.3! 

10.8! 

4.2! 

100! 

-  J 

12.0! NONE 

!PI 

POPT  HURON! 

1942 

! 

I 

42.0! 

1 

11.6! 

3.8! 

! 

*  ! 

J 

i 

! 

! 

! 

! 

(29)  RUSHING  MARINE  CORP. 

1 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

EVELYN  RUSHING 

1272382 

48813*36 

155.5! 

44.0! 

8.0! 

3240! 

•  | 

37.0! NONE 

1 M  0 

CAPE  ! 

1956 

1 

1 

164.0! 

44.0! 

7.0! 

-  j 

! 

! 

GIRARDEAU  ! 

JDS  303 

!  - 

74715A70 

225.0! 

36.0! 

9.0! 

-  j 

1700! 

17.0IDEEP 

HELL  PUMP 

1110 

CAPE  ! 

! 

! 

1 

1 

225.0! 

! 

38.0! 

1.6! 

! 

“  1 

! 

! 

! 

I 

GIRARDEAU  1 
! 

(22)  RUSHO/  LEON  N. 

1 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

* 

1 

1 

! 

f 

OAK  GROVE 

1557561 

2911A03 

53.2! 

14.0! 

4.01 

450! 

201 

10. 01*  NONE 

(NY 

CrfINDSTONE! 

19>” 

1 

1 

1 

l 

53.2! 

! 

14.0! 

2.0! 

! 

“  1 

! 

! 

! 

! 

ISLAND  J 

! 

(37)  RUSSELL  T0V80AT  AND 

! 

MOORU6E  CO. 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

3K  1 

1547995 

197UA46 

103.0! 

29.0! 

6.01 

-  f 

4001 

9.0 1  NONE 

!  WA 

VANCOUVER  ! 

1944 

! 

1 

103.0! 

29.0! 

2.0! 

—  j 

! 

! 

• 

3K  2 

1 97! 4*46 

102.0! 

29.  C! 

6.0! 

-  I 

400! 

9.0! NONE 

IUA 

VANCOUVER  i 

1944 

! 

1 

102.0! 

29.0! 

2.0! 

-  | 

! 

1 

! 

8K  3 

1  - 

19714A46 

103.0! 

29.0! 

6.0! 

-  j 

375! 

11 .OINONE 

IVA 

VANCOUVER  1 

1944 

t 

1 

103.0! 

29.0! 

2.0! 

-  j 

! 

1 

1 

8K  4 

j  - 

19714A46 

102.0! 

29.0! 

8.0! 

-  | 

4001 

9. OINONE 

!WA 

VANCOUVER  ! 

1944 

! 

! 

102.0! 

29.0! 

2.0! 

-  | 

! 

1 

1 

8K  5 

!  - 

19714A46 

102. 0! 

29.0! 

8.01 

-  j 

400i 

9. OINONE 

!  WA 

VANCOUVER  1 

1944 

1 

l 

102.0! 

29.0! 

2.0! 

-  I 

! 

1 

1 

8K  6 

1  - 

19714*46 

102.0! 

29.01 

6.0! 

-  j 

4001 

6. OINONE 

1  WA 

VANCOUVER  ! 

•  1951 

! 

1 

! 

102.0! 

! 

29.01 

2.0! 

! 

“  1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

(32)  RUSSO/  IRWIN  BOAT  CO 

./  IINC. 

• 

i 

• 

i 

• 

i 

• 

• 

* 

! 

i 

i 

! 

CAPT.  BOOGIE  R 

1563837 

6313*36 

50.2! 

20.0! 

7.6! 

660! 

-  | 

39. OINONE 

!  T  X 

HOUSTON  1 

1975 

1 

1 

1 

52.0! 

1 

20.3! 

6.0) 

! 

“  1 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

(23)  RY8A  MARINE  CONSTRUCTION!  CO. 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

I 

SUMTER 

1276723 

3513C36 

51.2! 

17.0! 

7.0! 

450! 

-  | 

35.0! NONE 

INI 

CHEBOYGAN  ! 

1958 

! 

1 

55.2! 

18.0! 

7.0! 

.  | 

) 

! 

I 

VENTURE 

1222624 

913*36 

53.3! 

14.1! 

8.0! 

500! 

-  { 

U. OINONE 

i  MI 

CHE80VGAN  I 

1986 

1 

! 

65.0! 

14.1! 

8.0! 

-  1 

! 

! 

1 

CHIPPEWA 

1507849 

25314A43 

139.5! 

35.0! 

6.01 

•  i 

250! 

—  1540  8UCYRUS  ERIEIMI 

CHEBOYGAN  1 

1922 

1 

J 

139.5! 

35.0! 

1.5! 

—  | 

1  CRAWLER 

CRANE 

1 

! 

HARBOR  MASTER 

1917444 

6014A43 

65.0! 

38.0! 

3.0! 

-  i 

60! 

14*01  IMS  LET 

CRAWLER 

INI 

CHEBOYGAN  ! 

1979 

1 

1 

65.0! 

38.0! 

1.0! 

-  | 

!  CRANE 

'!• 

! 

JARCO  1402 

1634946 

41114A43 

140.1! 

39.1! 

7.01 

-  i 

1022! 

15.01358  8UCYRUS  EKlClRI 

CHEBOYGAN  ! 

1981 

! 

! 

! 

1 

J 

1 

140.1! 

! 

! 

40.0! 

1.0! 

! 

! 

!  CRAWLER 
! 

1 

CRANE 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


€««»! 

i  1VTCC!  DIMENSIONS  J  DR  AFT! 

! CAPACITY 

!  HIGH-  ! 

1  V  c  S  S  £  L 

! 

DXST1  OPERATOR 

!  MET  ICOOClLENGTMlORDTH!  ( 

! 

!  EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  !On«UTING 

( 

-! REGIS-1  **•*!  REG.  !  t»EG.!LOAD-! 

!  CARGO 

!  FIXED  ! 

EQUIPMENT 

ETC !  EASE 

1 

TEAR 

!  COAST 

!  TER  !  SEC!//////!/////!  ED  ! 

J //////// 

!  POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LINC-1 

! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

1  GUARD 

!  TOM-  IMAGE!  OVER-lOVE®-! /////! 

HORSE!  PASS- 

( (LIGHT) ( ////////////////!TD !////////// ! 

OR 

1  NUMBER 

!  MASE  !  IV  !  JLL  !  ALL  SLIGHT! 

POWER!  ENGERS 

!  (FEET)! 

LINE-2 

IEE!  LtNE-2 

! ‘REBUILT 

!  ill!!!!  !  !  1 

1  t  !  I  1  I  !  I  !  !  ! 


(33)  SABINE 

PASS  ICE 

PLANT/  UNC. 

1  1 

! 

! 

{ 

I 

! 

! 

! 

M  65? 

J 175856 

550UA43! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  1 

1300! 

10. 0! NONE 

! 

1943 

r 

1  ! 

1  1 

•95.0! 

! 

35.0! 

! 

1  •  6  1 

1 

! 

i 

.  j 

i 

I 

1 

1 

! 

(35)  SABINE 

TOWING 

t 

! 

TRANSPORTATION 

1  1 

t  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

f 

1 

1 

1 

1 

CO./ 

INC. 

! 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

COLORADO 

12*310* 

12«10I2A20! 

of3.6! 

74.0! 

33.31 

7000! 

30590! 

105.0! STEAM  AND 

1TX  PORT 

‘  1072 

! 

!  1 

653.6! 

74.01 

7.0! 

I 

-  | 

(ELECTRIC  PUMPS 

1  AQTHUP 

CONCHO 

12*76*0 

1*95612*201 

595.0! 

8*.C! 

35.4! 

7240! 

32741! 

1  Si .0! STEAM  AND 

!TX  PORT 

1970 

! 

1  ! 

619.5! 

•4.0! 

18.0! 

! 

ULECTPIC  PUMPS 

1  ARTHUR 

GUADALUPE 

12*7350 

1**8512*20! 

6*3.61 

74.01 

33.31 

7000! 

30369! 

190.01STEAM  AND 

!TX  PORT 

*  1978 

! 

1  1 

6*3.6! 

74.0! 

S.OI 

-  j 

(ELECTRIC  PUMPS 

!  ARTHUR 

NECHCS 

1277703 

1221812*20! 

661.01 

90.0! 

35.7! 

o 

o 

■o 

3*930! 

122.0! STEAM  AND 

!TX  PORT 

1958 

! 

1  1 

661.0! 

90.0! 

1S.0! 

! 

!  ELECTRIC  PUMPS 

!  ARTHUR 

PECOS 

125935? 

106*312*201 

602.21 

82.7! 

33.61 

12500! 

31237! 

11 3. 5 (PUMPS/  HEATING 

!TX  PORT 

1950 

! 

1  1 

628.0! 

82.7! 

13.2! 

1 

(COILS 

1  ARTHUR 

SABINE 

!27***0 

1230812*20! 

63C.0! 

90. C! 

35.9| 

15000! 

39200! 

121 .0! G.P.M  PUNPS 

1 TX  PORT 

1957 

! 

! 

1  1 

1  ! 

661.0! 

! 

90.4! 

! 

10.6! 

• 

I 

! 

1 

1 

1  ARTHUR 

1 

(33)  SABINE 

TOWING 

t 

! 

transportation 

1  1 

•  1 

1 

1 

i 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

1 

! 

CO./ 

INC. 

! 

1  1 

1 

l 

{ 

! 

! 

! 

! 

ACHILLES 

1526639 

9713*351 

71.2! 

24.2! 

10.2! 

1020! 

•  t 

26.5 !  NONE 

1TX  PORT 

1970 

! 

1  1 

71.2! 

24,2! 

10.2! 

1 

-  1 

i 

1  ARTHUR 

AJAX 

13333*6 

9713*35! 

71.2! 

24.2! 

10.2! 

1020! 

31 .oInONE 

1 TX  PORT 

1971 

! 

1  1 

71.21 

24.2! 

10.21 

1 

-  1 

! 

1  A»TMUR 

A*ES 

1273630 

7613*361 

9o.2! 

25.2! 

10.8! 

12301 

*5. OINONE 

!TX  GROVES 

1957 

! 

1  1 

103.0! 

26.0! 

10.3! 

1 

! 

! 

ATHENA 

1361258 

20*13*35! 

91.5! 

32.0! 

7.6! 

1900! 

-  j 

4  3. 6 ! NONE 

1 TX  PORT 

1975 

! 

1  1 

99.01 

32.0! 

6.0! 

! 

l 

!  ARTHUR 

ATLAS 

12618*3 

9713*35! 

71.2! 

24.2! 

10.2! 

10201 

31.0! NONE 

1TX  PORT 

1970 

! 

!  ! 

71.2! 

24.2! 

10.2! 

1 

! 

1  ARTWUP 

FLOYD  SBITH 

! 533260 

71 1  3  A  35  1 

64.01 

24.0! 

8.6! 

5551 

-  i 

26. OINONE 

1  TX  PORT 

1971 

1 

!  1 

64.0! 

24.0! 

7.0! 

1 

-  ! 

! 

1  ARTHUR 

GOLIATH 

16*3*67 

12*13*361 

102.0! 

30.0! 

12.0! 

3900! 

35. OINONE 

ITX  PORT 

1981 

1 

1  1 

102.0! 

30. C! 

10. S! 

! 

! 

1  ARTHUR 

HERCULES 

1237998 

6*13*361 

*8.7! 

22.0! 

11.0! 

1400! 

-  j 

28. OINONE 

ITX  PORT 

193? 

1 

1  ! 

92.0! 

23. C! 

11.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ARTHUR 

HERMES 

1550977 

1 31 !  3*  361 

102.0! 

30.0! 

11.0! 

32001 

36. OINONE 

ITX  PORT 

1973 

I 

1  1 

102.0! 

30.0! 

11.0! 

! 

! 

1  ARTHUR 

MARATHON 

1525862 

9713*35! 

71.21 

24.2! 

10.2! 

10201 

-  i 

31. OINONE 

ITX  PORT 

1970 

I 

1  1 

71.2! 

24.2! 

10.2* 

I 

1 

!  ARTHUR 

MIDAS 

1527*02 

9713*351 

71.2! 

24.2! 

10.2! 

10201 

-  1 

31. OINONE 

ITX  PORT 

1970 

! 

1  1 

71.2! 

24.2! 

10.2! 

! 

1 

1  ARTHUR 

NINE 

1653259 

12*13*361 

95.7! 

30.1! 

13.0! 

3900! 

30.0  JNONE 

!TX  PORT 

1981 

! 

!  1 

95.71 

30.1! 

9.0! 

1 

! 

I  ARTHUR 

POSEIDON 

•5*3900 

9713*35! 

69.9! 

24.0! 

9.0! 

18001 

31 .OINONE 

ITX  PORT 

1977 

! 

1  1 

69.9! 

27.0! 

9.0! 

1 

! 

1  ARTHUR 

RENEE  LOUISE 

1632918 

9113A361 

64.01 

24.0! 

9.6! 

8501 

38. OINONE 

! 

1980 

I 

1  1 

64.0! 

24.0! 

9.6! 

1 

-  | 

! 

1 

SAMSON 

1630017 

12*13*36! 

102.0! 

30.0! 

12.0! 

39001 

35.0! NONE 

! TX  PORT 

1980 

! 

1  1 

102.0! 

30.0! 

10.5! 

1 

-  j 

1 

!  ARTHUR 

SPARTAN 

1615325 

12*13*36! 

95.7! 

30.1! 

12.0! 

3900! 

35. OINONE 

ITX  GROVES 

1979 

! 

1  1 

95.7! 

30.1! 

10.5! 

I 

! 

! 

THOR 

15*1666 

9713A35I 

71.0! 

27.  C! 

10.2! 

1110! 

31. OINONE 

1 TX  PORT 

1972 

! 

1  1 

71.0! 

27.0! 

10.2! 

! 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

TITAN 

1587625 

12*13*361 

103.0! 

30.0! 

11.0! 

32001 

35. OINONE 

ITX  PORT 

1977 

1 

1  1 

103.0! 

30.  C! 

11.01 

I 

! 

1  ARTHUR 

TROJAN 

112113* 

3913A36! 

86.0! 

18.2! 

9.0! 

20001 

-  j 

30. OINONE 

ITX  PORT 

•  1956 

1 

1  t 

90.0! 

20.0! 

9. Cl 

I 

-  I 

! 

!  ARTHUR 

ZEPHYR 

1509655 

12913*351 

75.0! 

27.0! 

6.6! 

1700! 

40.6! NONE 

ITX  PORT 

1 9o7 

I 

1  1 

81.01 

27.2! 

6.*! 

! 

-  I 

t 

1  ARTHUR 

ZEUS 

1579C01 

131 13*351 

80.0! 

30.0! 

9.6! 

1750! 

31 .5 1  NONE 

ITX  PORT 

1977 

! 

1  1 

80.01 

30.0! 

8.0! 

1 

-  I 

! 

!  ARTHUR 

MOBILE 

1271  376 

151*15*711 

155.0! 

50.0! 

9.0! 

-  1 

1550! 

15.5! DIESEL  PUNPS 

ITX  PORT 

1955 

! 

1  1 

155.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

! 

1  ARTHUR 

STC  2516B 

1519962 

166715A71! 

2«0.0! 

50.0! 

9.0! 

-  | 

1667! 

16.0!D!ESEL  PUMP 

! 

1969 

I 

1  1 

290.0! 

50.0! 

1.5! 

I 

! 

! 

STCO  205 

1510389 

1 30315*71 t 

264.0! 

$0.0! 

9.0! 

-  1 

2**0! 

17. O'DIESEL  PUMP/ 

ITX  PORT 

1967 

! 

l  1 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

! 

! COILS 

!  ARTHUR 

STCO  207 

1516769 

13031SA71 1 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

-  1 

2**0! 

17.01DIESEL  PUMP/ 

ITX  PORT 

1968 

! 

1  1 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

1 

! COILS 

!  ARTHUR 

STCO  210 

152*380 

13*315*71! 

264.0! 

50. C! 

9.0! 

2**0! 

17*0 1  DIESEL  PUMP 

ITX  PORT 

1970 

! 

1  1 

26*. 0! 

SO.C! 

1.6! 

! 

( 

!  ARTHUR 

STCO  211 

152*381 

13*315*71! 

26*. 0! 

50.0! 

9.0! 

-  1 

24*0! 

17.01DXESEL  PUMP 

ITX  PORT 

1970 

1 

1  1 

26*. 0! 

SO-C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

STCO  212 

152*526 

13*315*71! 

26*. 1! 

50. Cl 

11.3! 

2**01 

17.0IDXCLSE  PUMP 

ITX  PORT 

1970 

! 

1  1 

26*. 1! 

50.0! 

2,0! 

! 

-  | 

i 

!  ARTHUR 

STCO  213 

1527979 

13*315*71 1 

264.0! 

50.0! 

11.3! 

-  ! 

2**0! 

17. oj HEATING  COILS 

ITX  PORT 

1970 

1 

1  1 

264.0! 

SO.C! 

2.0! 

! 

-  f 

! 

1  ARTHUP 

STCO  21* 

1527980 

13*315*71! 

264*0! 

50.0! 

9.0! 

2**0! 

17.0! DIESEL  PUHP 

ITX  PORT 

1970 

! 

1  1 

7(*.0! 

50.0! 

1.6! 

! 

*  f 

1 

1  ARTHUR 

STCO  215 

(5281*2 

13*315*71! 

264.01 

50.0! 

11.31 

-  ! 

2**0! 

17.0! HEATING  COILS 

ITX  PORT 

1970 

! 

!  1 

264.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

STCO  216 

1533856 

13*315*71! 

264.1! 

50.0! 

11*3! 

2**0! 

17.0! DIESEL  PUMP 

ITX  PORT 

1971 

! 

1  ! 

264.1! 

SO.C 

2.0! 

! 

-  ( 

! 

1  ARTHUR 

STCO  217 

1533993 

13*315*711 

264.1! 

50.0! 

11.3! 

2**01 

17.01  DIESEL  PUMP 

!TX  PORT 

1971 

! 

1  l 

264.1! 

50.0! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

!  ARTHUP 

STCO  218 

15*1319 

13*315*71! 

264.0! 

50.0! 

8.6! 

2**01 

17.0 (HEATING  COILS 

!TX  PORT 

1972 

! 

t  1 

0* 

5  OtO! 

l.f! 

• 

«  * 

{ 

!  ARTHUR 

STCO  219 

15*1320 

13*315*71! 

264.01 

50.0! 

9.0! 

2**0! 

17.0! DIESEL  PUMP/ 

ITX  PORT 

1972 

! 

!  ! 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  * 

TOILS 

!  ARTHUR 

STCO  220 

15*1951 

13*315*71! 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

2*40! 

17.0! DIESEL  PUMP/ 

JTX  PORT 

1972 

! 

1  1 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! COILS 

1  ARTHUR 

STCO  221 

15*1952 

13*315*71 1 

264.0! 

50.01 

8.6! 

-  ! 

2440! 

17.0! HEATING  COILS 

!TX  PORT 

1972 

1 

!  1 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

STCO  222 

1569827 

13**15*71! 

264.0! 

30. C! 

9.0! 

2*40! 

17.0 ! DIESEL  PUMP 

!TX  PORT 

1975 

1 

1  ! 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

l 

! 

|  ARTHUR 

STCO  223 

1559826 

13**15*71! 

264.0! 

50.01 

9.0! 

2*40! 

17 .0 ! DIESEL  PUMP 

ITX  PORT 

1975 

1 

1  1 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

1 

1 

1  ARTHUR 

STCO  22* 

1569829 

13**15*71! 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

2*40! 

17.0! DIESEL  PUMP/ 

ITX  PORT 

1975 

1 

1  1 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  | 

1  COILS 

!  ARTHUR 

STCO  225 

1569830 

13**15*711 

264.0! 

SO.O! 

9.0! 

;«40i 

17.01DIESEL  PUMP/ 

ITX  PORT 

1975 

! 

1  1 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  t 

! COILS 

!  ARTHUR 

STCO  226 

1587071 

13*315*711 

264.01 

50.01 

9.0! 

24401 

17.010IESCL  PUMP/ 

ITX  PORT 

1977 

I 

!  1 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

! 

! COILS 

!  ARTHUR 

STCO  227 

1587072 

13*315*71! 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

2**01 

17.01  DIESEL  PUMP/ 

ITX  PORT 

1977 

I 

1 

264.0! 

50.01 

1.61 

1 

-  1 

1  COILS 

1  ARTHUR 

STCO  228 

1600012 

13*31^*711 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

-  | 

74*0! 

17.01DIEWEL  PUMP 

ITX  PORT 

1978 

I 

» 

1 

1 

I  1 

1  ! 

264.0! 

! 

! 

50.0! 

I 

1 

1.6! 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

1 

1  ARTHUR 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAHE  AND  NUMBER 


1  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


(32)  RYDER  TOWING  SERVICE/  XNlC. 
PAPOOSE  !26 


(32)  S  I  A  CONTRACTORS 
MISS  JO  ANN 


(39)  S  t  P  CO./  INC. 
IRENE  LAURITZEN 


(30)  S  i  S  BARGES/  INC.  ! 

JAGS  303  1 540610 

! 

JAGS  510  I  5(0617 

! 
i 
I 

(31)  SLH  BARGE  CO.  ! 

ML  3400  1377710 

! 

! 

! 

(31)  SIF  BARGE  CORPORATION  ! 

SF  80*  (&2802? 


SF  801  !ft2*02? 

! 

SF  613  (626026 

! 

SF  115t  ! 231197 

! 

SF  11*4  (210050 

I 
1 
( 

(33)  $.  4  S.  CONTRACTING/  INC!. 

BARBARA  M  1522545 

( 

MAG  1  I  - - 

l 

PBC  12  1521397 

! 

SHERRIE  LEE  1500024 

( 
i 
i 

(31)  1.  C.  F.  TRANSPORTATION/!  INC. 

;*,RON  G  1534004 

I 

BERNARD  F  (643657 

( 

JANE  G.  HUFFMAN  (564321 

( 

RUTH  D.  JONES  (564322 

! 

GD  10P  (507113 

( 

GMT  565  (569666 

! 

GMT  589  (569870 

! 

H  115?  (576360 

! 

NpC  7702  1565843 

( 

M3C  7703  ! 585844 

1 

a  id  !  - 

I 

A  103  !  - 

! 

SCF  202  J64C920 

t 
( 

( 

(09)  S.  C.  M.  CHEMICALS  CO.  ! 

SATIN  LADY  1532994 


1516206 

! 

1516209 

I 

(516210 

( 

1 

I 

( 

(632103 

! 

I 

i 

! 

(613295 

( 

(575501 

( 

1591329 

1 

(640054 

! 

(-294609 


(32)  3.  CENTRAL  TOWING 
FANCY  0 


(33)  5A9INE  MARINE  CO. 
JOHNNY  G 


SABINE  SERVICES 


(VTCC!  DIMENSIONS  (DRAFT!  (CAPACITY 

NET  (CODEILENGTHIBRDTH!  !  ! 

REGIS-!****!  REG.  1  REG. (LOAD-!  1  CARGO 

TER  |  SEE!//////!/////!  ED  !  ! //////// 

TON-  (PAGE!  OVER-JOVER-!/////!  HORSE!  PASS- 
NAGE  !  IV  t  ALL  !  ALL  (LIGHT!  ROWER!  ENGERS 


(  ( 

(  I 

32! 3A361 
!  1 

3713*36! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

4313*36! 

!  ! 

!  ! 

I  ! 

!  ! 

27 ! 3  A  36 ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ( 

951I4A481 
!  ! 

95114*48! 

!  ! 

I  1 

!  ! 

!  t 

91314F46! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

919(4*41! 

!  ! 

91914*41 ! 

!  ! 

65614*41! 

!  ! 

90614A41! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

66I3A36! 

!  I 

393I4A43! 

!  I 

200! 4 A46 ! 

!  I 

1214! 4A461 

(  ! 

!  ( 

!  ! 

!  I 

456(3*36! 

!  ! 

60013*36! 

(  ! 

34913A36! 

!  I 

349! 3*36 ! 

!  ! 

931J4A46! 

!  ! 

67914A41! 

!  ! 

679!4*41» 

!  ! 

91714*41! 

!  ( 

90214*46! 
!  ! 

90214*46! 
!  ! 

5E314A41 ! 
!  ! 

88614*41! 

!  ! 

695!4*4d 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

3013*36! 

!  ! 

9815*71! 

)  ! 

96 ! 5A71 ! 

!  ! 

4815*71! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

18*3*36! 
!  ! 

!  ! 

I  ! 

!  ( 

23! 1  Cl  2! 

!  ! 

97!1C12! 

!  ! 

91I3A35! 
!  I 

111714*43! 

!  ! 

65615*70! 
!  ! 

30215*73! 
!  ! 

33515*70! 
!  ! 

I  ! 

!  ! 


ALL  ! 

ALL  (LIGHT!  »OWE»! 

! 

1 

53.4! 

! 

i 

i 

18.0! 

! 

! 

! 

5.5! 

1 

1 

! 

400! 

55.0! 

16.0! 

4.5! 

! 

46.7! 

16.4! 

7.0! 

600! 

52.0! 

! 

16.4! 

! 

5.51 

! 

! 

! 

46.1! 

! 

20.0! 

! 

7.0! 

( 

900! 

50.0! 

! 

20.0! 

! 

6.0! 

! 

I 

47.11 

! 

16.0! 

5.5! 

! 

420! 

47.1! 

! 

16.0! 

I 

5.0! 

! 

( 

! 

200.1! 

! 

35.1! 

! 

9.01 

! 

-  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

I 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

290.1! 

1 

35.11 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

200.0! 

! 

35. C! 

1 

9.0! 

I 

-  ! 

200.0! 

35.1! 

! 

t.S! 

! 

I 

1 

195.0! 

! 

35.0! 

8.7! 

! 

-  ! 

195.0! 

35.1! 

1.6! 

( 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

-  ! 

195.0! 

35.1! 

1.8! 

! 

195.0! 

35.0! 

6.7! 

-  ! 

195.1! 

35.1 ! 

1.8! 

! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

-  I 

195.1! 

! 

35.1! 

! 

1.5! 

1 

! 

! 

60.5! 

! 

22.0! 

! 

9.0! 

! 

850! 

60.5! 

22.0! 

7.0! 

1 

144.0! 

35.0! 

4.0! 

-  | 

144.0! 

35. C! 

2.0! 

t 

14C.0! 

40.0! 

9.0! 

-  ! 

140.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

197.0! 

51.9! 

14.0! 

-  ! 

1 °7.0! 

! 

51.9! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

! 

166.0! 

! 

45.C! 

! 

9.2! 

! 

7000! 

166.0! 

45.0! 

6.0! 

! 

160.0! 

48.0! 

10.0! 

6000! 

16C.0! 

45.0! 

9.7! 

! 

136.0! 

42.  C! 

9.0! 

5600! 

140.0! 

42.0! 

8.6! 

! 

133.0! 

42.0! 

9.0! 

5600! 

1*0.0! 

42. C! 

8.d 

! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

{ 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

200.0! 

35. C! 

1.7! 

! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

200.0! 

35. C! 

1.7! 

( 

2QC.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

195.1! 

35. C! 

2.0! 

i 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

195.1! 

35. C! 

2.0! 

! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

i 

195. Ot 

35. C! 

9.0! 

! 

195.0! 

! 

35. C! 

! 

2.0! 

i 

! 

! 

j 

43.3! 

! 

15.9! 

{ 

7 .4  j 

! 

700! 

46.0! 

16. C! 

4.0! 

! 

64.0! 

22.0! 

5.8! 

-  ! 

64.0! 

22.0! 

1.4! 

! 

64.0! 

22.0! 

5.8! 

-  ! 

64.0! 

22.  C! 

1.4! 

! 

64.0! 

22.0! 

5.3! 

-  ! 

64.0! 

! 

22.0! 

j 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

—  I 

j 

—  i 

S.Ct 

\ 

33.0! 

! 

16.0! 

! 

4.0! 

! 

! 

! 

! 

45.0! 

! 

15.  C! 

! 

4.0! 

450! 

45.0! 

15.0! 

3.0! 

! 

95.0! 

21.0! 

6.0! 

153C! 

95.01 

21.0! 

5.0! 

! 

74.0! 

24.0! 

5.5! 

1000! 

74.0! 

24. 0! 

4.0! 

! 

1*0.0! 

54.0! 

9.6! 

! 

1*0.0! 

54 

2.0! 

! 

195.31 

35.0. 

9.0 ! 

-  ! 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

! 

1  1 00. 0! 

40.0! 

7.0! 

! 

!  100.0! 

40.0! 

1.0! 

1 

!  110.0! 

35.0! 

6.01 

-  ! 

HIGH-  !  (VESSEL 

CST  (  CARGO  HANDLING  (S  ! OPERATING 
FIXED  I  EQUIPMENT  ITC!  BASE 
POINT  !  LINE-1  ! AOC  LXNE-1 

(LIGHT)! ///////////////MTDt ////////// 
CfZET) !  LINE-2  (EE!  LINI-2 


110.0!  35.0! 
I  1 

1  ! 


25 .0! NONE 

! 

25.0! NONE 
I 
! 

! 

! 

40.0! NONE 
( 

1 

I 

( 

34.5 (NONE 
! 

( 

! 

( 

16 .5 (NONE 
t 

16.5] NONE 
! 

! 

) 

! 

16.0! NONE 


16.21N0NE 

( 

15.2! NONE 
I 

1S.91N0NE 

! 

( 

! 

( 

-  INONE 
! 

16.01  NONE 
! 

-  (NONE 
I 

26.1 INONE 
1 
t 
I 
» 

S2.0IN0NE 

! 

48.0IN9NE 

42.6! NONE 
( 

42.6! NONE 
! 

16.9(N0N£ 

! 

14.7  INONE 
! 

14.7 ! NONE 
I 

15.0IN0NE 

! 

14.0! NONE 

! 

14.01  NONE 

! 

14.7 IrtONE 

! 

1 4.7 INONE 
! 

14.71H0NE 

! 

! 

! 

I 

30.0! NONE 
I 

16.6! ELECTRIC  PUMPS 

! 

16. DIELECTRIC  PUMPS 

! 

1 6.  ((ELECTRIC  PUMPS 
! 


70.0! 

( 

35.0! 

! 

40.0! 

! 

10.6! 

( 

1S.010XESEL  PUMP 
! 

10.0! 

! 

14.0! DIES EL/ WATER 

IPUMP 

I 

I 


INTRACOAS' 
TAL  CITY 
INTRACOAS' 
TAL  CITY 


!CA  TI9UR0N 
! 

1 

( 

i 

!H0  ST.  LOUIS 
! 

(MO  ST.  LOUIS 

! 

1 

I 

! 

(MS  GREENVILLE 
I 
i 
1 
l 

(MS  GREENVILLE 

I 

(MS  GREENVILLE 

( 

(MS  GREENVILLE 

( 

IMS  GREENVILLE 
I 
! 

(  ! 

(  ! 

(AX  JUNEAU  ! 

!  ! 

(AX  ALCHiRAGE  ! 

! 

JAK  ANCHORAGE 
1AK  JUNEAU 

|  ! 

I 

(MS  GREENVILLE 
1 

(MS  GREENVILLE 
! 

(MS  GREENVILLE 
! 

IMS  GREENVILLE 

i 

IKY  PASUCAM 
! 

IMS  GREENVILLE 

! 

!MS  GREENVILLE 

! 

IMS  GREENVILLE 

! 

IMS  GREENVILLE 
! 

IMS  GREENVILLE 
! 

IMS  GREENVILLE 

! 

IMS  6»EFNVILLE 
! 

IMS  GREENVILLE 
! 

! 

t 

! 

! MO  JALTIMOPE 
! 

!M9  BALTIMORE 
I 

(MO  BALTIMORE 
( 

!“5  BALTIMORE 

! 

I 

! 

I 

»•_*  tfQVAIW 

i~  CITY 

! 

! 

! 

! T X  SABINE 
(  PASS 
!TX  SA3IME 
!  PASS 
1TX  SABINE 
!  PASS 
!TX  SABINE 
!  PASS 
!TX  SAoINE 
!  PASS 
!TX  SA3IP 
!  PASS 

!TX  SA3! 

!  *  •  f ' 

! 

I 


YEAR  ! 
BUILT  I 
OR 

•REBUILT 
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233 


l  JVTCC!  DIMENSIONS  ! ORAf T I  KAPACITYl  HIGH- 

)  NET  !CODE!LENSTH!0RDTMt  I  I  l  EST 

(REGIS*! **•*!  RES.  !  RE6.1L0AD-!  !  CARSO  !  FIXE© 

1  TER  1  SEE! //////! /////!  £0  !  *'///////!  POINT 

!  TON-  ! P AGE  1  OVER-! OVER"! /////!  HORSE  PASS-  ((LIGHT) 

!  NASE  i  IV  !  ALL  !  ALL  ILXGHT !  POWER!  SERS  !  \ FEET) 


{VESSEL! 
CARSO  HANDLING  IS  {OPERATING  ! 
EQUIPMENT  1TC!  0ASE  i 
'  LINE-1  )  AO!  LINE-1  ! 
////////////////IT©!//////////! 


IEE!  LINE-2  !*REBUILT! 


{  1 
1J4315A71! 

i 

264.0! 

! 

50.0! 

! 

9.0! 

_ 

! 

! 

! 

24401 

! 

17.0! DIESEL 

PUMP, 

! 

JTX 

! 

PORT  I 

1978 

!  ! 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

!  COILS 

! 

ARTHUR  ! 

150415A71! 

264.0! 

50.0! 

11.3! 

- 

! 

3622! 

22.0(3000  8PH  DEEP 

!  TX 

PORT  ! 

1978 

!  ! 

264.0! 

50.0! 

2.3! 

! 

-  ! 

J  WELL  PUMP 

! 

ARTHUR  ! 

1 504 ! 5 A  71 ! 

264.0! 

50.0! 

11.3! 

- 

! 

3622! 

22.0! °UHP 

!  TX 

PORT  ! 

1978 

!  i 

284.0! 

50.0! 

2.0! 

I 

-  J 

! 

! 

ARTHUR  ( 

1543! SA70! 

280.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

! 

3000! 

20.0 ! PUMP 

!TX 

PORT  1 

1978 

!  ! 

280.0! 

54.0! 

1.6* 

! 

-  ! 

! 

! 

ARTHUR  ! 

1543!  SA70! 

280.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

! 

3000! 

20.0! PUMP 

!  TX 

PORT  ( 

1978 

!  ! 

280.0! 

54.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

! 

ARTHUR  ! 

624 ! 5A70! 

139.4* 

50.1 ! 

3.5! 

- 

! 

1670! 

14.5! PUMP 

!TX 

PORT  ! 

1959 

!  i 

139.4! 

50.1! 

1.5! 

■ 

-  ! 

! 

! 

ARTHUR  ! 

1035! SA71! 

240.0! 

50.0* 

9.5! 

- 

! 

3149! 

17.0  JDIE5EL 

PUMP 

!TX 

PORT  ! 

1957 

!  ! 

240.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  t 

! 

! 

APTHUR  ! 

1 667 ! 5  A  71 ! 

290.0! 

50.0! 

8.6* 

- 

! 

340oi 

18.0! DIESEL 

PUMP 

! 

( 

1969 

!  i 

290.0! 

50.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

69815A71! 

142.1! 

50.0! 

9.0! 

- 

j 

1539! 

1 7.0! DIESEL 

PUMP 

!TX 

PORT  ! 

1963 

!  ! 

142.1! 

50.0! 

1.6* 

i 

-  ! 

i 

! 

APTHUR  ! 

698I5A71! 

142.1! 

50.0! 

11.3! 

- 

{ 

1539! 

17.0 i DIESEL 

PUMP 

!TX 

PORT  ! 

1970 

j  i 

U2.1! 

50.0! 

2.0! 

1 

.  t 

! 

! 

ARTHUR  ! 

69di 3A71 i 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

; 

1539*! 

17 .0 !  DIESEL 

PUMP 

!TX 

PO»T  ! 

1967 

1  ! 

264.0! 

SO.O! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

{ 

ARTHUR  ! 

102SI5A70! 

240.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

! 

2500! 

18,0 ! DIESEL 

PUMP 

!TX 

PORT  ! 

1973 

•  ! 

!  ! 

240.0! 

t 

50.0! 

i 

■ 

2.0! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

ARTHUR  ! 

! 

2 

i  1 

!  ! 

29! 3A  36! 

i 

47. S* 

I 

• 

18.0! 

! 

| 

7.6! 

i 

i 

1050! 

! 

-  ! 

I 

! 

40.0! NONE 

i 

! 

!  T  X 

! 

ORANGF  J 

*  1986 

!  ! 

!  I 

51.0! 

! 

i 

13.0! 

j 

• 

7.0* 

j 

! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

2 

.  I 

!  1 

43! 3A  36! 

X 

« 

64.3! 

I 

i 

19.2!* 

i 

9.6! 

! 

1050! 

! 

-  » 

! 

! 

25.0! NONE 

! 

!  C  A 

! 

SACRAMENTO! 

*  1970 

i  ! 

70.0! 

20.0! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

73! 3A361 

72.0! 

24.0! 

3.5! 

1030! 

-  ! 

34. 0! NONE 

!  C  A 

SACRAMENTO! 

•  1981 

!  { 

!  ! 

i  i 

72.0! 

! 

24.0! 

! 

8.0! 

! 

! 

! 

i 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

1 
! 

2 

i  i 

!  ! 

99J3F36! 

! 

81.1! 

! 

24.0! 

! 

9.9* 

! 

700! 

i 

! 

-  ! 

I 

! 

40.0! NONE 

! 

!  VA 

I 

NORFOLK  ! 

1943 

!  ! 

*4.0! 

25.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

99J3A36! 

81.1! 

24.0! 

9.9! 

700! 

-  i 

40. 0! NONE 

! V A  VIRGINIA  ! 

1943 

!  ! 

34.0! 

25.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

BEACH  ! 

373I4A42! 

290.0! 

39.0! 

5.4! 

- 

!  ♦ 

12! 

9.6 ! NONE 

IVA 

VIRGINIA  ! 

1953 

i  i 

290.0! 

39.0! 

2.3! 

I 

-  ! 

! 

! 

BEACH  1 

1953 

363 ! 4A421 

235.0! 

39.0! 

6.0! 

- 

!  ♦ 

12! 

21.4IN0NE 

IVA 

VIRGINIA  ! 

!  i 

255.3! 

39.0! 

2.3! 

! 

-  ! 

l 

! 

BEACH  ! 

385UA42! 

290.0! 

40.0* 

7.0* 

- 

!♦ 

12! 

10.6 ! NONE 

IVA 

VIRGINIA  ! 

1956 

!  ! 

29C.0! 

40. C! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

BEACH  ! 

38514*4?! 

290.0! 

40.0! 

7.0! 

- 

!♦ 

12! 

10.6 ! NONE 

IVA 

VIRGINIA  ! 

1956 

!  ! 

290.0! 

40.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

BEACH  1 

1967 

948!4A43I 

200.0! 

50.0! 

8.0! 

- 

{ 

1800! 

13.0JN0NE 

IVA 

VIRGINIA  I 

*  ! 

200.0! 

50.0! 

1.4! 

i 

-  ! 

! 

! 

BEACH  ! 

1967 

948! 4A43! 

200.0! 

50.0! 

8.0* 

- 

! 

1300! 

13.0! NONE 

IVA 

VIRGINIA  ! 

!  ! 

200.0! 

50.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

BEACH  ! 

943! 4A43! 

200.0! 

50.0! 

3.0! 

- 

! 

1600! 

13.0! NONE 

IVA 

VIRGINIA  ! 

1970 

!  ! 

200.0! 

50.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

BEACH  ! 

94414A46! 

200.0! 

50. C! 

9.0! 

- 

1 

2250! 

12.0! NONE 

!  VA 

VIRGINIA  ! 

1970 

!  ! 

203.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

PEACH  ! 

943I4A46! 

20C.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

! 

2250! 

12.0! NONE 

IVA 

VIRGINIA  ! 

1970 

!  1 

200.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

BEACH  ! 

1035S4A42! 

345.0! 

41.5! 

8.5! 

- 

!♦ 

22! 

1  3 .0  j  NONE 

IVA 

VIRGINIA  ! 

1947 

!  ! 

34S.0! 

41.5! 

2.4! 

1 

•  i 

! 

! 

BEACH  ! 

2500! 4A46! 

130.0! 

34.0! 

2.0! 

- 

i 

eoo  i 

1 5. 0 ! NONE 

IVA 

VIRGINIA  * 

1952 

!  ! 

130.01 

34.0! 

2.0! 

j 

-  2 

2 

! 

BEACH  ! 

2500 ! 4 A  46 ! 

13C.0! 

34.0! 

4.0* 

- 

j 

800! 

15 .0! NONE 

IVA 

VIRGINIA  ! 

1952 

!  ! 

130.0! 

34.0! 

2.0! 

i 

-  2 

i 

i 

JEACH  1 

1 736 !4 A44 ! 

359.6! 

51.5! 

12.1! 

- 

* 

3000! 

1 0. 0 ! NONE 

ivA 

VIRGINIA  ! 

1944 

!  t 

375.0! 

52.8! 

5.0! 

i 

-  ! 

j 

I 

BEACH  ! 

1696I4A46! 

359.0! 

51.5! 

12.1! 

- 

2 

3000! 

1 O.oi NONE 

Iva 

VIRGINIA  ! 

1953 

!  ! 

375.0! 

52.6! 

5.0! 

2 

-  i 

2 

2 

BEACH  ! 

33o!4A43! 

120.0! 

34.0! 

11.0! 

- 

! 

800! 

15.0! NONE 

Iva 

VIRGINIA  ! 

1956 

;  i 

120.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

-  ; 

2 

2 

BEACH  ! 

336I4A43! 

120.0! 

34. C! 

11.0! 

- 

i 

800  i 

1 5. oIhONE 

!VA 

VIRGINIA  ! 

1954 

!  ! 

120.0! 

34.0! 

2.0! 

i 

-  2 

i 

2 

BEACH  ! 

2SOOS4A42! 

260.C* 

39. C! 

3.0! 

- 

!♦ 

10! 

13.0! NONE 

ivA 

VIRGINIA  ! 

1951 

i  i 

260.0! 

39.0! 

6.0! 

i 

-  i 

i 

! 

8CACH  ! 

2  5  0  0 1  4  A  4  6  i 

130.0! 

34.0! 

8.0! 

- 

! 

800  i 

1 5.0  jhONE 

IVA 

VIRGINIA  ! 

1952 

l  ; 

13C.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

•  J 

; 

! 

eEACH  1 

1952 

2500l 4A46I 

130.0! 

34.0! 

8.0! 

- 

1 

600! 

i5.o!none 

IVA 

VIRGINIA  J 

!  ! 

130.0! 

34.C! 

2.0! 

2 

-  ! 

2 

l 

BEACH  ! 

2500*4*48! 

130.0! 

34.  C! 

8.0! 

- 

i 

SOO! 

15. OIHONE 

iv> 

VIR6INIA  I 

1952 

j  i 

130.0! 

34.0! 

2.0! 

2 

.  j 

! 

i 

BEACH  ! 

2  500 ! 4A  46  5 

130.0! 

34. C! 

8.0! 

- 

2 

80oi 

15.0! NONE 

ivA 

VIRGINIA  ! 

1952 

i  i 

130.0! 

14.0! 

2.0! 

I 

.  • 

! 

I 

BEACH  ! 

25001 4A462 

130.0! 

34.0! 

8.G! 

- 

• 

800! 

15.0!NONE 

IVA 

VIRGINIA  { 

1952 

j  ; 

130.0* 

34.0! 

2.C! 

i 

-  » 

! 

! 

BEACH  ! 

2  500 ! 4 A  S6 1 

130.0! 

14.0! 

8.0! 

- 

! 

800! 

15.0! NONE 

ivA 

VIRGINIA  ! 

1952 

!  1 

130.0! 

34.0! 

2.0! 

j 

-  i 

! 

l 

BEACH  ! 

2500 ! 4  A46! 

130.0! 

34. C! 

4.0! 

- 

i 

40  oi 

1 5.0!»  ONE 

!VA 

VIRGINIA  * 

1952 

!  ! 

130.3! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

j 

! 

BEACH  ! 

2500 ! 4  A  4  6 ! 

130.0! 

34. C! 

4.0! 

- 

i 

300! 

IS.^i NONE 

!VA 

VIRGINIA  ! 

195? 

j  i 

130.0! 

34.  C! 

3.0! 

; 

-  < 

! 

i 

BEACH  ! 

370! 4 A42 ! 

363.0! 

33.0! 

7.0! 

- 

i  ♦ 

1  2! 

10. 6 ! NONE 

ivA 

VIRGINIA  ! 

1943 

i  j 

i  i 

■  i 

362.0! 

! 

38.0! 

i 

i 

3.0! 

i 

■ 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

j 

BEACH  ! 

! 

| 

i  i 

9oi 3A36! 

j 

62.  3! 

i 

21.0! 

i 

10.2! 

i 

1200! 

i 

-  i 

2 

31 .0 (NONE 

i 

!*o 

! 

BALTIMORE  ! 

*  1936 

{  ! 

70.0! 

21.  Cl 

9.0! 

2 

-  ! 

j 

! 

! 

21*3436! 

63.0! 

17.0! 

3.8! 

700! 

-  ! 

30.0*!N0NE 

!M0 

BALTIMORE  ! 

1942 

!  ! 

71.2! 

19.0! 

7.3! 

! 

_  i 

t 

! 

! 

204S4A46! 

112.2! 

25.6! 

5.9! 

- 

2 

430! 

9.0! NONE 

•NO 

BALTIMORE 

1922 

!  ! 

!  i 

119.2! 

! 

29.6! 

1.7! 

i 

! 

! 

•  i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

i 

j 

I 

• 

i 

i 

1 

!♦ 

! 

RAILPOfAC 

! 

CARS! 

! 

I 

! 

TA3I.E  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


VESSEL  NAME  ANO  LUMBER 


) VTCCl  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

NET  lCOOE!LEN«TN!e»OTm  ! 

REGIS- I *• •• !  REG.  !  RES.1LOAD-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  !  PAGE!  OVER"!  OVER**!  /  ////!  HORSE 
HAGE  l  IV  !  ALL  I  ALL  ILISHT!  *OWS* 


CARGO 

11111111 

PASS¬ 

ENGERS 


HIGN-  !  {VESSEL 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 
FIXED  J  EQUIPMENT  f TC!  BASE 
POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

(LIGHT) I/////F/////F///FITD! ////////// 
(FEET)!  LINE-2  !EC!  LINE-2 


FORT  EDISTO 

I269C6S 

25 !  3F56 ! 

!  1 

i  I 

65. 0! 

! 

! 

22.0! 
—  1 
{ 

(36)  SAMOAN  MARITIME  LTD. 

i  1 
(  ( 

! 

! 

i 

i 

AJAX 

1 249796 

31I3A36! 

!  ! 

59.6! 

59.61 

14.0! 

14.0! 

EVA  F 

(647469 

55 1 3 A  3  6 ( 

1  1 

70.0! 

70.0! 

19.6! 

19.6! 

LE  CHEVAL  ROUGE 

(363734 

95! JA  361 
!  1 

35.0! 

25.0! 

! 

30.0! 

30.0! 

! 

(22)  SAMSEL  SERVICES  COMPANY 

1  ( 

(  I 

( 

! 

! 

I 

PUT! F#AU 

(230137 

1311*03! 

!  ! 

52.6! 

57.6! 

13.3! 

14.61 

SANCHO 

1259635 

1711A0SI 

1  1 

t  ( 

44.5! 

44.51 

i 

14.0! 

14.0! 

! 

(33)  SAMSON  TUG  t  BARGE  CO./ 

(INC. 

!  1 

I  1 

( 

! 

! 

1 

CALUMET 

(522043 

12713A341 

1  ( 

104.5! 

110.0! 

24.01 

24.0! 

GEORGEANN 

1567631 

101 13A36I 
!  ( 

73.5! 

73.5! 

27.2! 

27.2! 

LUTAK  PRIDE 

(229946 

3913*36! 

(  ( 

61.6! 

66.0! 

13.1! 

13.11 

MODOC 

1514435 

101 3A36! 

!  ! 

32.4! 

35.01 

11.91 

11.9! 

POWHATAN 

1244833 

9913AJ6! 

!  I 

31.1! 

35.0! 

25.0! 

25.0! 

SAMSON 

(284393 

63(3836! 

I  ( 

76.9! 

33.01 

20.8! 

23.0! 

LUTAX 

1264489 

935|**46! 

!  ( 

195.2! 

206.3! 

34.0! 

34.0! 

STB  10 

(273862 

395UA43! 

1  ! 

(  1 

119.  S! 
12C.0! 

1 

43.8! 

44.0! 

! 

(33)  SAN  JACINTO  TOWING/  INC 

1 

!  ( 

1  ! 

1 

i 

ANN  0 

1507396 

25 ! 3 A  3  6 ! 

1  ( 

!  ! 

46.3! 

50.01 

16.0! 

16.0! 

! 

(36)  SAN  JUAN  FERRY  t  BARGE 

1 

!  ( 

1  ! 

! 

i 

! 

! 

N9R0LAND 

(223912 

34(1*09! 

1  I 

!  ) 

—  i 

53-0! 

! 

—  ! 
22.0! 

! 

(41)  SA.N  PEDRO  MARINE 

1  1 

1  ! 

i 

i 

« 

i 

NARY  ANN  J 

1517334 

3711C02! 

(  ( 

65.0! 

—  ! 
16.01 

TOM  J 

1293685 

36(1(02! 

(  ! 

64.0! 

65.0! 

15.91 

16.0! 

TOMMY  J 

(636696 

15 (1 C02 1 

I  ! 

! 

38.6! 

-  f 
14.0! 

VICKI  ANN 

(532296 

6512*24! 

1  1 

(  ! 

72.8! 

73.0! 

( 

24.0! 

24.0! 

t 

(41)  SAN  PEDRO  OFFSHORE  MARINlE 

(  ! 

i  ! 

J 

( 

! 

1 

CROW  ARROW 

(651454 

1 

5612*02! 

(  ! 

122.1! 
140. 0! 

34.0! 

34.0! 

NAUTILUS  II 

1 

I 

56  (2 A02 1 

1  ! 

1  I 

! 

116.01 

! 

26.0! 

26.0! 

! 

(32)  SANBORN  t  O'NEIL  TOWING 

! 

I 

1  ! 

!  1 

! 

1 

! 

! 

BENGAL  PHIL 

1637596 

74(3*35! 

1  ! 

57.0! 

57.0! 

25.1! 

25.1! 

CAPT.  SAN 

1299360 

1 

5213*35! 

!  ! 

—  ! 
58.0! 

20.0! 

6.0! 

230! 

-  | 

20.0! NONE 

ISC 

CHARLESTON! 

1938 

8.0! 

! 

i 

! 

! 

( 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

6.0! 

i 

! 

250! 

! 

! 

i 

! 

20.0 ! NONE 

!VA 

SEATTLE  ! 

1941 

6.01 

! 

-  i 

! 

3.0! 

6001 

-  j 

42 .0 ! NONE 

!wa 

SEATTLE  ! 

1954 

6.9! 

! 

-  i 

! 

11.5! 

1650! 

43. 0! HONE 

JWA 

SEATTLE  ! 

1975 

9.0! 

! 

■ 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

5.0! 

! 

! 

165! 

x 

! 

20! 

I 

! 

14.012  TON 

HYDRAULIC 

!  OH 

CLEVELAND  ! 

1930 

3.4! 

! 

-  | 

•BOOM  VACUUM 

SYS 

4.7! 

165! 

15! 

12.6(4  TON 

HYDRAULIC 

!  OH 

CLEVELAND  ! 

1950 

3.3! 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

(CRANES 

! 

i 

! 

13.0! 

! 

I 

300! 

• 

! 

X 

! 

40.0! NONE 

|AK 

SITKA  ! 

1934 

11.4! 

! 

! 

11.1! 

2250! 

-  i 

50.0! NONE 

!AK 

SITKA  ! 

1975 

11.1! 

( 

! 

3.5! 

6001 

30.0! NONE 

(AK 

SITKA  ! 

♦  1956 

8.0! 

! 

! 

5.2! 

165! 

-  i 

14.0! NONE 

JAK 

SITKA  ! 

1968 

5.2! 

I 

! 

9.3! 

1200! 

-  ! 

30.01  NONE 

!  AK 

SITKA  ! 

1944 

9.6! 

! 

( 

12.C! 

375! 

-  | 

40.0 (NONE 

I  AK 

SITKA  I 

1943 

9.0! 

! 

-  i 

! 

10.0! 

-  | 

1000! 

13.0! PUMPS 

{AK 

SITKA  ! 

1944 

3.0! 

! 

-  ] 

j 

8.4] 

-  | 

395! 

1 0.0! NONE 

I  AK 

SITKA  ! 

1944 

J.O! 

i 

i 

I 

! 

• 

! 

i 

! 

! 

i 

6.0! 

i 

! 

330! 

i 

! 

! 

1 8.0! NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1967 

4.5! 

! 

! 

! 

I 

* 

! 

! 

> 

i 

! 

5.5! 

! 

! 

160! 

! 

! 

35! 

X 

i 

36.01RAMP 

JWA 

FRIDAY  ! 

1929 

4.5! 

J 

! 

! 

i 

12! 

! 

! 

! 

HARBOR  1 

5.oi 

s 

! 

800! 

! 

3! 

! 

15 .0 ! NONE 

ICA 

SAN  PEDRO  1 

1968 

4.01 

! 

44( 

! 

5.0! 

1060) 

3! 

15. 0! NONE 

!CA 

SAN  PEDRO  ! 

1964 

4.0! 

! 

44! 

! 

6.0! 

650! 

3! 

13.0! 

ICA 

SAN  PCORO  ! 

1981 

5.5! 

! 

-  ! 

! 

8.5! 

525! 

40! 

27.0! 10-TON 

ALASKA 

!  CA 

SAN  PEDRO  ! 

1977 

6.3! 

! 

■ 

! 

! 

i 

i 

(MARINE 

! 

t 

CRANE 

1 

! 

10.0! 

1 

1400! 

i 

! 

308! 

! 

45.0 !  ELECTRIC  FUEL 

ICA 

SAN  PEDRO  ( 

1932 

7.0! 

! 

-  ! 

{OIL  i 

CARGO 

PUNP! 

7.6! 

1200! 

90! 

34.0115  HP 

ELEC 

FUEL 

ICA 

SAN  PEDRO  1 

1980 

4.6! 

! 

■ 

! 

! 

f 

1 

!OXL  4 

! 

i 

CARGO 

PUNP! 

( 

i 

i 

a.6i 

! 

1 

800! 

1 

( 

X 

! 

26.0! NONE 

! 

!  LA 

CMALMETTE  ! 

1981 

6.0! 

1 

! 

! 

7.6! 

800! 

32.0! HONE 

. 

.!LA 

NEW  ! 

1965 

6.6! 

! 

; 

! 

ORLEANS  ! 

J  I  !  !  ! 

II  !  i  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


Z3.5 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(01)  SANCHEZ  MARINE  SERVICES 
RIO  LA  PLATA 


(32)  SAND  CASTLE/  INC • 
V  12 


(39)  SANDERS  T0W80AT  SERVICE 
DONALD  D.  SANDERS 


SAIL  l.  SANDERS 
NARY  D.  SANDERS 


SHAD  V.  SANOERS 


(2d)  SANGAMON  PACKET  CO.  -  AI 
CRUISES 

JULIA  BELLE  SWAIN 


(17)  SANGRAVL  CO./  INC. 
ALLEN  CARMAN 


(41)  SANTA  CATALINA  ISLAND  CO 
BLANCHE  V 


NAUTILUS 

1  230249  ( 

13(10121 

PHOENIX 

1210667  ! 

!  ( 

104(19121 
!  ! 

(37)  SAUSE  BROS. 
INC. 

t  ! 

OCEAN  TOWING!  CO./  1 

!  ! 

i  i 
!  ! 

!  ! 

CHAHUNTA 

(297090  ! 

133(3*361 

COCHISE 

1243954  ! 

94!3A34i 

HAR30P  I 

j  -  ! 

5 1 3  *  36  i 

HENRY  SAUSE 

(578090  ( 

100(3*36! 

HENPT  S* 

*1535368  ! 

1 35 i 3*36! 

HONCHO 

(  244246  ! 

94(3*34! 

JOS«PH  SAUSE 

1566610  1 

10113*36! 

Kf<OA 

(243998  ! 

!  1 

!  ! 

!  1 

99(3*36! 

i  ( 

i  } 

t  j 

!VTCC 
NET  ! CODE 
REGIS-!**** 
TER  !  SEE 
TON-  IP  AGE 
NAGE  !  IV 


63! 3A 34! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  I 

77415A71I 
I  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

135 13434 
! 

133I3A36 
!  ! 

133J3A36 
! 

35 1 3 A  36 
t 
I 

1  I 

! 

I  I 

8511A11! 
! 

6  o !  1 A 1 1 
! 


25J3A36! 
!  1 

1  A! 3*35 ! 

!  I 

1813*3*1 
!  I 

127J4A47! 
!  ! 

1 271**47] 
I  ! 

127I4E43! 
!  I 

127J4A4* 

!  ! 

12714A47! 
!  ! 

1 27 14*47; 
!  ! 

12754*47! 

! 

127I4A47 

( 

127(4*4? 

! 

12714*47 

! 

12714*4?! 

! 

12714*47 

! 

127I4A47 

! 

12714*47 

I 

127I4A47 

i 

127(4A4?i 

! 

1 27! 4A  47 
i 

1 27j  4A47 
! 

1 2714*47 
! 

127I4A47 

! 

12714*47 

1 

1 2714*47 
1 
! 

1 

1 

10! 1fl0? 
! 

20! 1 F 11 
! 


DIMENSIONS 
LENGTH! BROTH 
REG.  I  REG. 
//////!///// 
OVEP-! OVIR“ 
ALL  !  ALL 


DRAFT!  {CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

!  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 

LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TCt  3ASE 

cd  i  \unmn  point  !  line-i  i aoi  lxne-i 

/////I  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT)! /////////// /////!TD| ////////// 
LIGHT!  POWER!  ENGERS  1  (FEET)!  LINE-2  !ESt  LINE-2 


! 

I 

! 

i 

i 

! 

! 

* 

98.4! 

33.5! 

14.0! 

42001 

-  ! 

106.5! 

1 

33.51 

! 

12.0! 

1 

1 

'  ! 

l 

195.01 

! 

35.0! 

! 

9.0! 

1 

-  1 

1400! 

19$. 0! 

! 

35.0! 

1 

1.6! 

I 

! 

“  ( 

! 

101.0! 

! 

26.0! 

! 

13.0! 

! 

1300! 

.  ; 

101.0! 

29.0! 

-  ! 

1 

-  | 

101.0! 

26.0! 

13.0! 

1300! 

-  | 

101.0! 

23.0! 

-  ! 

! 

-  | 

101.0! 

26. Ot 

13.)! 

1300! 

-  | 

101.0! 

26.0! 

-  ! 

( 

-  j 

65.0! 

17.0! 

9.0! 

850! 

-  j 

65.0! 

! 

! 

17.01 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

106.0! 

! 

! 

23.0! 

! 

I 

3.5! 

1 

( 

350! 

U7.0! 

27.5! 

3.2! 

! 

400! 

124.0! 

26.0! 

5.5! 

700! 

-  j 

157.0! 

! 

30.0! 

! 

4.5! 

! 

I 

ISO! 

! 

51.9! 

I 

16.0! 

1 

6.5! 

1 

To  3 1 

-  ! 

51.9! 

16.0! 

6.5! 

! 

-  ! 

25.9! 

12. C! 

1.5! 

150! 

-  j 

25.9! 

12. C! 

1.5! 

! 

-  | 

42.0! 

13.0! 

4.0! 

170! 

-  I 

42.0! 

13.0! 

4.0! 

! 

-  | 

1CO.O! 

26.0! 

5.0! 

-  » 

200! 

10C.0! 

26.0! 

1.5! 

I 

-  j 

10C.0! 

26.0! 

5.0! 

-  ! 

200! 

100.0! 

26. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

-  ! 

5.6! 

-  ! 

480! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

! 

-  J 

10C.0! 

26.0! 

5.0! 

-  ( 

200! 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

l 

-  ( 

10C.0! 

26.0! 

5.0! 

-  ! 

200! 

1C0.01 

2o. 0! 

1.5! 

! 

-  ) 

100.0! 

*6.0! 

5.0! 

-  ! 

200! 

1CC.0! 

2o.O! 

1.5! 

! 

-  | 

10C.O! 

2t. C! 

5.0! 

-  ! 

200! 

10C.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ( 

10C.0! 

26.0! 

5.0! 

-  ! 

200! 

100.0! 

24.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

100.0! 

26.01 

5.0! 

-  ! 

200! 

100.0! 

26. C! 

1.5! 

( 

-  ( 

100.0! 

26.0! 

5.0! 

-  ! 

200! 

100.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

10C.0! 

26.0! 

5.0! 

-  ! 

200! 

10C.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  f 

100.0! 

26.0! 

5.0! 

-  i 

2C0! 

100.0! 

2o.O! 

1.5! 

( 

-  J 

100.0! 

26.0! 

5.0! 

-  ! 

200! 

100.0! 

2o.O! 

1.5! 

! 

-  ) 

100.0! 

2o.O! 

5.0! 

-  ! 

2C0! 

1CC.0! 

26.0! 

1.S! 

1 

-  | 

1CC.0! 

26.0! 

5.0! 

-  ( 

200! 

10C.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ( 

no.o! 

?6.0! 

5.0! 

-  i 

200! 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

10C.0! 

26.0! 

5.0! 

-  j 

200! 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

100.01 

26.0! 

5.0! 

-  ! 

200! 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ( 

100.0! 

2>. C! 

5.0! 

-  ! 

200! 

1C0.0! 

26.01 

1.5! 

! 

-  J 

100.0! 

26.0! 

5.0! 

-  ! 

200! 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

19C.Q1 

26.0! 

5.0! 

-  ! 

200! 

1C0.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ( 

10C.0! 

26.0! 

S.u! 

-  i 

200! 

100.0! 

! 

26.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

1 

-  i 

i 

59.5! 

1 

13.0! 

! 

4.0! 

1 

400! 

.  | 

59.5* 

13.0! 

4.0! 

1 

98! 

J 

-  j 

6.5! 

300! 

-  ( 

43.0! 

13. C! 

6.5! 

! 

43! 

30.6! 

12.0! 

3.4! 

130! 

-  J 

30.6! 

12.0! 

3.4! 

! 

3  C ! 

102.3! 

28.9! 

5.9! 

400! 

-  J 

102.3! 

i 

! 

26.4! 

! 

1 

5.9! 

i 

t 

j 

i 

156! 

i 

i 

109.7! 

i 

i 

26.7! 

i 

! 

15.2! 

! 

! 

3000! 

114.0! 

27.0! 

14.3! 

! 

-  ! 

31.1! 

24.0! 

9.3! 

1500! 

-  J 

81.1! 

24.0! 

7.8! 

i 

-  i 

34.0! 

10.5! 

3.5! 

165! 

-  i 

34.0! 

10.5! 

3.5! 

! 

-  i 

98.0! 

24.0! 

14.5! 

2550! 

-  i 

°5.0! 

29.0! 

13.7! 

! 

-  ! 

101.6! 

32. C! 

12.0! 

35001 

-  ! 

1C1.6* 

32.  C! 

10.0! 

! 

-  ( 

81.1! 

24.0! 

9.8 ! 

1500! 

-  | 

81.1! 

24.0! 

7.3! 

I 

-  | 

97.5! 

29.0! 

13.7! 

2500! 

-  i 

10*. 0! 

29. C! 

13.7! 

i 

-  ! 

81.1! 

24.0! 

9.6! 

1200! 

-  ! 

94.0! 

24.0! 

9. a! 

! 

-  ! 

41 .01  NONE 
! 

1 

! 

I 

18.0IPUMR 

I 

! 


35 .0 1  NONE 
! 

35. 0 1  NONE 
I 

33. 0! NONE 
1 

22.51  NONE 
! 

I 

1 

! 

! 

48 . 5 1  NONE 

48.5! NONE 
! 

! 

! 

! 

25.0! NONE 
( 

9.0 ! NONE 

12*0! NONE 
! 

6.6 (NONE 
I 

9.0! NONE 
! 

-  ! 

! 

9.0! NONE 
( 

9 .0 ! NONE 
! 

9.0 1  NONE 
l 

6.6 ! NONE 
! 

9.0! NONE 
! 

9.0IN0NE 

! 

9.0IN0NE 

1 

9.01  NONE 
I 

9.01N0NE 

! 

9.0! NONE 
! 

9.0JN0NE 

! 

9.3! NOME 
! 

9.0! NONE 
1 

9.0! NONE 
! 

9 .0 (NONE 
I 

9.0JNONE 

9. 0! NONE 
1 

9.0IN0NE 


10.0 !  NONE 
! 

10.0 ! NONE 
! 

15.0! NONE 
! 

42  *3! NONE 


33*01  NONE 
1 

40*  01  NONE 
! 

10*0! NONE 
! 

40.0 ! NONE 

j 

42  *0! NONE 
! 

40.01NONE 

! 

25*0! HONE 

i 

30  *0 i NONE 
! 

! 

! 


!MA  NEW  9ED- 

!  eoro 
! 

! 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 
! 

! 

! 

I C A  BENICIA 
! 

! CA  BENICIA 
! 

! CA  BENICIA 
! 

I C A  BENICIA 


!IL  GALENA 
! 

!  1L  GALENA 
! 

! 

( 

! 

!IN  NEW  JOHN- 
!  SONVILLE 
!TN  NEW  JOMN- 
!  SONVILLE 
!TN  NEW  JOHN- 
(  SONVILLE 
1TN  NEW  JOHN- 
!  SONVILLE 
!TN  NEW  JOHN- 
!  SONVILLE 
JTN  NFW  40HN- 
!  SONVILLE 
1TN  NEW  JOHN- 
I  SONVILLE 
1TN  NEW  JOHN- 
!  SONVILLE 
!TN  NEW  JOHN- 
!  SONVILLE 
!TN  NEW  JOMN- 
!  SONVILLE 
ITN  NEW  JOMN- 
!  SONVILLE 
ITN  NEW  JOHN- 
1  SONVILLE 
ITN  NEW  JOHN- 
!  SONVILLE 
ITN  NEW  JOHN- 
!  SONVILLE 
ITN  NEW  JGHN- 
!  SONVILLE 
ITN  NEW  JOHN- 
!  SONVILLE 
ITN  NEW  JOHN- 
!  SONVILLE 
ITN  NE»  JOHN- 
!  SONVILLE 
ITN  NEW  JOHN- 
!  SONVILLE 
ITN  NEW  JOHN- 
!  SONVILLE 
!T«  NEW  JOHN- 
!  SONVILLE 
ITN  NEW  JOHN- 
!  SONVILLE 
ITN  NEW  JOHN- 
!  SONVILLE 
!TN  NEW  40HN- 
!  SONVILLE 
ITN  NEW  JOHN- 
!  SONVILLE 
! 

! 

! 

!CA  LOS 
!  ANGELES 
!CA  LOS 
!  ANGELES 
1 C A  LOS 
!  ANGELES 
l CA  LOS 
I  ANGELES 
! 


iOP  COOS  OAT 
! 

!HI  HONOLULU 
! 

! OR  C005  BAY 
! 

!0R  COOS  9 AT 
! 

10R  COOS  e*T 
! 

(OR  COOS  BAY 
! 

!0*  COOS  BAT 
! 

Sill  HONOLULU 
! 


YEAR 
BUILT  ' 
OR 

*RE9UILT 


TA3LE  2  -  DESCRIPTION  Or  VESSELS 


736 


ENCR! 

!  ! V TC C  S  OINENSICNS  ! DRAFT! 

•CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  $  £  L  ! 

D1STJ 

OPERATOR 

!  NET  !CODf  SLENGTHlfsROTH!  t 

!  ! 

CST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  ! OPERATING  t 

-IPEGIS-! *♦**!  R?G.  !  REG.1LOAD-! 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

IT  C  t  BASE  ! 

YEAR 

!  COAST 

!  TER  !  SEE !  //////{ /////!  CD  t 

! /////// / ! 

•OINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

PUILT 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  IPAGEI  OVER-!OVe»-l/////! 

HORSE!  PASS-  JUXGHT)  !////////////////!lOt//////////| 

OR 

!  NUMBER 

!  NAGE  t  IV  !  ALL  !  ALL  '.LIGHT! 

POWER!  tNGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

UE!  LINE-2  J 

•REBUILT 

!  !!!!!!!  I  !  ! 

!  !!!!!!!  !  !  ! 


(3?)  SAUSE  BAOS.  OCEAN  TOWINgI  Cfl./ 

!  1 

i 

1 

* 

i 

i 

! 

t 

INC. 

i 

•  * 

{ 

j 

; 

1 

! 

! 

1 

(CONTINUED) ! 

!  1 

i 

1 

« 

! 

1 

1 

1 

COKUA 

! 2>i 224 

19013A36! 

126.oi 

31. t! 

14.1! 

3334! 

-  ■ 

44  ■  0  !  NONE 

!HI 

HONOLULU  ! 

1965 

! 

!  1 

176.0* 

31.3! 

12.0! 

! 

-  1 

1 

! 

LOG  TUG  I 

j  ...... 

513A36! 

20.0* 

3.0! 

2o! 

not 

-  i 

4.0! NONE 

1 

1953 

i 

1  1 

20.0! 

!.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

LOG  TUG  II 

j  - 

513A36! 

20.0! 

8.0! 

2.5! 

110! 

-  ! 

4. 0 ! NONE 

! 

1951 

! 

!  1 

20.0! 

3.0! 

2.5* 

1 

-  1 

! 

1 

MARGARET  GEORGE 

! 5722o3 

18513A361 

—  i 

—  ! 

U.O!’ 

5850! 

-  t 

59.0! NONE 

1 

1976 

l 

!  1 

1 25.0! 

36. C! 

13.0! 

1 

-  | 

j 

1 

MARY  KATHERINE 

! S  3721 2 

13313A36! 

101.6! 

72. C! 

12.0! 

3500! 

-  j 

42.0 ! NONE 

!  OR 

COOS  9 AY  ! 

1972 

t 

1  1 

101.6! 

32.0! 

10.1! 

1 

-  j 

! 

! 

MIKI  HANA 

1291552 

10!  JA36! 

*3.0! 

23.0! 

11.8! 

isooi 

-  1 

47,5! NONE 

1HI 

HONOLULU  ! 

1985 

i 

1  1 

>3.0! 

29.4* 

11.6! 

! 

-  1 

! 

! 

1 

MIKI  NIKI 

i 251 757 

2  391  3a  36! 

99.0! 

23.6* 

13.9! 

18001 

39.9!N0NE 

10R 

COOS  BAY  i 

I960 

! 

1  1 

99.0! 

28.6! 

13.9! 

! 

-  j 

! 

! 

MIKIONA 

! 5  ?0277 

9013*361 

•8.1! 

23.2! 

11.6! 

22SOI 

-  j 

47.51  NONE 

(HI 

HONOLULU  ! 

1971 

! 

1  1 

95.0! 

29.4! 

11.6! 

! 

-  I 

! 

1 

MULC0U2ER 

! 249917 

121JA361 

47.1! 

15. C! 

4.2! 

290! 

-  1 

13 .C ! NONE 

tOR 

COOS  BAY  ! 

1943 

! 

•  1 

47.1! 

15.0! 

3.6! 

! 

-  1 

! 

! 

NATOMA 

129C315 

11013*36! 

118.0! 

30.0! 

14.3! 

3600! 

-  j 

45 .9  1  NONE 

1  OR 

COOS  BAY  ! 

•  196? 

! 

!  1 

123.0! 

30.0! 

14.3! 

! 

-  | 

! 

1 

OCEAN  SERVICES 

1507101 

U113A36! 

121.1! 

32.3* 

13.0! 

4000! 

-  j 

40 .0! NONE 

!0R 

COOS  BAY  ! 

1967 

! 

!  1 

121.1* 

32. 3! 

15.6! 

! 

1 

! 

POWHATAN 

1504942 

6513*36! 

66.7! 

24.0! 

10.0! 

1200! 

30 • 9 ! NONE 

10P 

COOS  BAY  ! 

1966 

! 

1  1 

72.0! 

24. C! 

10.0! 

! 

! 

1 

RICHARD 

1290967 

1  5!  JA36! 

32.0! 

10.5! 

3.0! 

165! 

9. 0 1  NONE 

10R 

BROOKINGS  1 

1951 

1 

•  1 

72.0! 

10.5! 

3.0! 

1 

-  | 

! 

| 

R02ERT  L 

! 51  ICO? 

[  t33!J*35! 

94.1! 

31.0! 

8.5! 

3000! 

37.01N0NE 

1  OR 

COOS  PAY  ! 

1968 

1 

•  1 

1C3.0! 

31.0! 

6.0! 

! 

-  | 

1 

1 

ROBIN  III 

1536323 

1331306! 

121.9! 

31.0! 

13.2! 

40001 

-  JNONE 

(OR 

COOS  BAY  ! 

1971 

1 

1  1 

130.01 

31. C! 

12.01 

1 

-  j 

! 

I 

ROUGHNECK 

125*298 

13513*361 

116.0! 

30.0! 

15.2! 

2750! 

-  j 

55.0! NONE 

!0R 

COOS  BAY  ! 

1944 

! 

!  1 

116.0* 

70.0! 

3.5! 

I 

! 

1 

SKOOKUH 

1513350 

!  3513*36! 

55.2! 

17.01 

5.6! 

600! 

-  j 

32.0! NONE 

!  C  A 

LOS  ! 

1968 

1 

1  1 

55.2! 

17.0! 

5.C! 

! 

-  j 

! 

! 

ANGELES  ! 

SPARTAN 

1244344 

9913*36! 

82.6! 

24.0* 

9.8! 

700! 

25.0 !  NONE 

10R 

COOS  BAY  ! 

1943 

1 

i  1 

3^.  6! 

2  4.0! 

9.0! 

! 

-  1 

! 

! 

TECUMSEK 

1258916 

!  9313*36! 

97.1! 

25.1! 

9.01 

1275! 

40.0! NONE 

!0R 

COOS  BAY  ! 

1942 

1 

!  •  1 

97.1! 

25.1! 

3.5! 

! 

1 

! 

TILLAMOOK  II 

150G251 

20313*36! 

116.0! 

30.0! 

14.6! 

3200! 

46.0! NONE 

1  OR 

COOS  BAY  I 

1943 

! 

!  1  1 

173.0! 

30.0! 

14.3! 

! 

-  1 

1 

1 

3AND0N 

1563651 

1  2965  14446 ! 

276.0! 

70.  C! 

14.5! 

-  t 

6790* 

25.9! NONE 

10R 

COOS  BAY  ! 

1975 

! 

1  * 

276.0! 

70.0! 

2.5! 

! 

-  | 

! 

1 

CERES 

1642631 

!  999414*46! 

355.4! 

75.0! 

23.0! 

-  1 

13000! 

25 .0 ! NONE 

!0R 

COOS  BAY  ! 

196? 

! 

!  1 

365.0! 

75.0! 

4.2* 

! 

1 

1 

CHEHALIS 

1557367 

!  179814A46J 

241.3! 

60.0! 

12.7! 

-  ! 

4400! 

37.0 1  NONE 

1  OR 

COOS  BAY  ! 

1977 

! 

!  1  1 

241.3! 

60.0! 

2.2! 

1 

! 

! 

CKETCO 

1573495 

!  130414*46! 

242.0! 

60. C! 

13.0! 

-  ! 

4400! 

24.0! NONE 

!0R 

COOS  BAY  ! 

1977 

1 

1  ! 

242.01 

60.0! 

3.0! 

! 

! 

FOSS  266-1 

1581291 

1  296o ! 4A43 1 

286.0! 

76. C! 

14.5! 

-  ! 

7000! 

22.0! NONE 

!  OR 

COOS  BAY  ! 

1977 

1 

!  •  1 

238.0! 

76.0* 

3.5! 

« 

1 

! 

MIAMI 

1532233 

1  1 804 14*46 ! 

241.2! 

60.0* 

13.0! 

-  i 

4400! 

24.0! NONE 

1  OR 

COOS  BAY  ! 

1977 

l 

•  • 

242.0! 

60.0! 

3.0! 

! 

! 

! 

MILLICOMA 

1686720 

!  433514*46! 

343.0* 

76.0! 

15.6! 

-  1 

8646! 

42.0!4  PUMPS 

!  OR 

COOS  BAY  ! 

1985 

! 

!  !  ! 

348.0! 

76.  C* 

3.0! 

i 

! 

( 

NECANICUM 

1585312 

!  1  796! 4*  461 

2 41.2! 

60.0! 

12.4! 

! 

4400i 

37.0! NONE 

I  OR 

COOS  PAY  ! 

1977 

! 

1  !  ! 

241.3! 

60.0! 

2.4* 

1 

1 

! 

NEHALEM 

! 569656 

2357! 4A46 ! 

300.0! 

90. C! 

16.0* 

! 

looooi 

45. oi NONE 

10R 

COOS  PAY  ! 

1978 

i 

•  1 

304.0! 

91.0! 

3.5! 

! 

| 

! 

PT.  CHEHALIS 

1691619 

1  93414*441 

178.3! 

50.0! 

10.5! 

-  1 

20CO! 

26.0!3  TON  CRANE,* 

!0R 

COOS  8AY  ! 

I960 

1 

!  !  1 

173.0! 

50.0! 

2.0! 

J 

-  ! 

12  1000  GFH  FUKM1 

OUINAULT 

156*261 

!  3 1 Oo ! 4*431 

276.0! 

70.0! 

14.5! 

-  1 

6700! 

25.OIN0NE 

1  OR 

PORTLANO  1 

1975 

1 

!  !  1 

276.0! 

70.0! 

2.5! 

! 

-  J 

! 

! 

SILETZ 

1297281 

1  1465! 4*4&! 

210.0! 

54. C! 

12.0! 

! 

3000! 

16.0! NONE 

1  OR 

COOS  BAY  ! 

1964 

! 

1  •  1 

210.01 

54. C! 

1.3! 

! 

-  J 

l 

! 

SIUSLAW  II 

1530276 

!  1804*4*461 

241.2* 

60. C! 

13.0! 

! 

4400! 

24.0! NONE 

!0R 

COOS  8AY  | 

1977 

! 

!  1 

242.01 

60.0! 

3.0! 

! 

-  j 

! 

1 

SKIPANON 

1538649 

1  189514*46! 

242.0! 

60. C! 

12.4! 

-  ! 

4000! 

18.0! NONE 

1  OR 

PORTLAND  ! 

1972 

1 

!  1 

242.0! 

60. C* 

2.0! 

j 

-  ! 

» 

! 

TPINITY 

1577937 

!  255114*46! 

247.0! 

64.0! 

17.0! 

-  ! 

6000! 

u.oInone 

I  OR 

COOS  BAY  ! 

1976 

! 

!  1 

247.0! 

64.0! 

2.1! 

! 

! 

! 

YAOUINA 

1517739 

!  1551  14*46! 

230.0! 

55.0! 

14.6! 

-  ! 

3690! 

16.0! NONE 

IOR 

COOS  BAY  { 

1965 

! 

!  !  ! 

230.0! 

55.0! 

3.3! 

1 

1 

1 

BARGE  33 

1577987 

!  255115*71! 

260.01 

64. C! 

19.4! 

1 

3304! 

39.01N0NE 

!Ofi 

COOS  BAY  | 

1976 

1 

1  1  ! 

260.0* 

84.0! 

14.0! 

I 

! 

1 

ecm  jean 

1644434 

1  31 34 1 5F  71 ! 

286.0! 

76.0! 

17.6! 

-  1 

9050* 

16.0! NONE 

IOR 

PORTLAND  I 

1976 

! 

1  1 

236.0! 

76.0! 

9.0! 

! 

! 

1 

HANA 

1272991 

1  2 725*5*71! 

272.1 ! 

63.1! 

12.6! 

-  ! 

6000! 

37. 0! NONE 

IOR 

COOS  BAY  ! 

1956 

! 

1  1 

272.1! 

63.1! 

2.0! 

5 

-  j 

! 

1 

HANALEX 

1555121 

[  184915*71  ! 

242.0* 

60.0* 

12.3! 

! 

4400! 

24.OIN0NE 

IOR 

COOS  BAY  ! 

1974 

! 

1  1 

242.0! 

60.0! 

2.1! 

1 

-  J 

! 

! 

LEXMAR  23 

1232263 

!  154215*71! 

250.0! 

50.  C! 

9.6! 

! 

2600! 

16.0! NONE 

IOR 

COOS  BAY  ! 

1962 

! 

!  !  1 

2  SC • 0 ! 

50.0! 

2.51 

! 

-  j 

! 

! 

NESTUCCA 

1569658 

5339*5*71! 

304.0! 

91.0! 

17.5! 

-  ! 

10000! 

44.013  PUMPS 

IOR 

COOS  BAY  ! 

1976 

! 

!  !  1 

304.0! 

91.5* 

3.01 

! 

-  1 

! 

! 

PEPEEKED 

1678489 

1  336515*71! 

273.5! 

76.0* 

18.0! 

-  1 

6500! 

35.0! NONE 

IHI 

HONOLULU  ! 

1984 

1 

•  ! 

273.5! 

76.0* 

3.5! 

! 

t 

! 

PT.  MARSHFIELD 

1274325 

81115A70! 

170.2! 

44. C! 

10.0! 

f 

1700! 

21.01N0NE 

IOR 

COOS  BAY  ( 

1957 

1 

!  !  1 

170.2! 

44.0! 

2.0! 

! 

-  f 

! 

1 

ROGUE 

1  - 

!  3332! 5*71 1 

226- 0! 

76.0! 

16.0! 

! 

4700! 

44.0! NONE 

!0R 

COOS  BAY  ! 

1982 

! 

1 

•  ! 

•  ! 

7A6.0! 

1 

76. OJ 
i 

7.0! 

j 

1 

1 

i 

! 

! 

1 

1 

<H)  SAVANNAH  FOODS  1 

l 

INDUSTRIES, 

!  ! 

!  ! 

| 

1 

! 

1 

1 

i 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

1 

INC. 

i 

•  ! 

< 

1 

i 

1 

1 

1 

! 

DIXIE  CRYSTALS 

;  ...... 

862 ! 5*71 1 

200. oi 

35.0! 

8.3! 

-  i 

2997! 

27.0iPUHP5/  ELECTMC 

IGA 

PORT  WEN-  | 

*  1978 

» 

! 

!  1 

•  ! 

200.0* 

j 

35.0! 

1 

2.0! 

« 

1 

! 

j 

2 

! 

1 

WORTH  ! 

CU)  SAVANNAH  MARINE 

1 

SERVICES!,  INC. 

1  1 

•  • 

j 

j 

j 

1 

s 

! 

! 

i 

! 

1 

i 

! 

! 

CAPT  S  Y 

1547355 

!  3213*36! 

51.3! 

14.0* 

6.0! 

4601 

-  1 

26 .0 1  NONE 

!CA 

SAVANNAH  ! 

*  1973 

1 

!  ! 

55.6! 

14.6* 

6.0* 

1 

-  ! 

l 

1 

CAPT  U  J 

1514200 

!  15*3*35! 

41.9! 

12.4* 

6.0! 

483! 

-  ! 

19.0! NONE 

isc 

GEORGETOWN! 

1968 

1 

•  ! 

45.0! 

12.5* 

5.0! 

1 

-  | 

j 

! 

FOUP  SONS 

1565934 

38 ! 3*  36! 

47.1! 

17.5* 

6.5! 

6001 

-  f 

35. 0*!  NONE 

IGA 

SAVANNAH  ! 

1975 

! 

1  • 

47.1! 

17.5! 

6.5! 

! 

-  j 

1 

# 

LITTLE  DEBBIE  III 

•683293 

1  813*35! 

3C.0* 

12.0! 

4.0! 

165! 

23.0! NONE 

!GA 

SAVANNAH  ! 

1980 

i 

i 

i 

!  1 

1  ! 

!  ! 

51.0! 

• 

i 

12-6* 

j 

1.9! 

j 

i 

f 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

{ 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGRl 

1  1VTCCI 

DIMENSIONS  {DRAFT  1 

i CAPACITY ! 

HIGH-  1 

!  V 

C  S  S  C  L  ! 

! 

OISTI 

OPERATOR 

!  NET  1C0DEILENGTHI0RDTHI 

! 

! 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

! S  fOPEPATXNC  1 

I 

ITC 

Tt"" 

!  COAST 

TER  l  SEE!//////!/////! 

CD  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AOj 

L1NC-1  1 

BUI' 

VESSEL  NAHE  AND  N UNDER 

1  GUARD 

TON-  1PAGC1 

OVER-1  OVER-1 /////l 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// IT#!//////////! 

Ok 

1 

1  HUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  {LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  1 

(FEET) t  LINE-2 

ICE! 

LINt-l  1.DC8UIITI 

I 

! 

(14)  SAVANNAH  NARINE  SERVICES  1 ,  INC. 

1  1 

1  I 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

I 

I 

I 

(CONTINUED) 1 

1  1 

1 

1 

! 

1 

t 

( 

! 

SNS  1 

1529265 

46914A431 

143.71 

43.5! 

8.8! 

1140! 

9.0! NONE 

IGA 

SAVANNAH  1 

1970 

1 

1  1 

143.7! 

43.5! 

2.7! 

! 

-  1 

1 

1 

SS8  15040 

1661673 

40314A43I 

150.0! 

40.0! 

8.0! 

568! 

6. 3! NONE 

IGA 

SAVANNAH  1 

1970 

1 

1 

!  1 

1  1 

150.01 

1 

40.0! 

! 

1.5! 

1 

1 

l 

-  I 
! 

1 

t 

! 

! 

OO  SATLER 

i 

MARINE  CORPORATIO IN 

1  1 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

t 

! 

I 

1 

CAPT  CAESAR 

1255472 

1813A36I 

35.5! 

13.0! 

5.0! 

300! 

-  ! 

26. 5 ! NONE 

IGA 

SAVANNAH  1 

1944 

1 

1  1 

38.0! 

14.5! 

4.5! 

! 

-  ! 

1 

t 

CAPT.  4.  S. 

1091822 

2813A35! 

65.0! 

19.6! 

7.51 

625! 

-  ! 

32.0! NONE 

IGA 

SAVANNAH  1 

1969 

l 

I  1 

65.51 

19.6! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

ACT  36 

1173668 

26S15A71! 

1 ?S .01 

32.0! 

7.0! 

-  j 

700! 

6  *  0 1  HONE 

IGA 

SAVANNAH  ! 

R  1963 

1 

1  1 

123.01 

32. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

NSC  1025 

1269402 

37615*711 

142.0! 

40. C! 

7.5! 

-  f 

950! 

6.01NONF 

IGA 

SAVANNAH  1 

1955 

1 

1  1 

1  1 

142.0! 

1 

40.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

-  I 
! 

! 

! 

I 

! 

(03)  SATVILLE  f CART  SERVICES, 

1 

1  INC./ 

1  1 

1  1 

1 

i 

! 

j 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

SOUTH 

8AT  FERRY,  INC. 

1 

1  t 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

BEACHCOMBER 

IV 

1271665 

611803! 

61.31 

16.71 

4.0! 

600! 

40! 

17.01N9NE 

INT 

SATVILLE  ! 

1944 

1 

!  1 

64.0! 

17. C! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

FIRE  ISLAND 

CLIPPER 

1611847 

4811C11! 

70.0! 

21.0! 

7.0! 

1575! 

-  ! 

20.0 (NONE 

!NY 

SATVILLE  1 

R  1979 

1 

1  1 

75.0! 

21.0! 

4.0! 

! 

344! 

! 

! 

FIRE  ISLAND 

DUCHESS 

1503038 

56118111 

62.31 

16.9! 

4.5! 

1050! 

-  ! 

1 4 .0  ! NONE 

!NY 

SATVILLE  ! 

1966 

l 

1  1 

65.0! 

17.5! 

3.5! 

! 

147! 

! 

! 

FIRE  ISLAND 

EMPRESS 

1293520 

4311811  l 

61.2! 

15.0! 

5.7! 

1050! 

-  ! 

16.0! NONE 

!NY 

SATVILLE  1 

1963 

1 

•  1 

63.0! 

16. C! 

4.7! 

! 

1501 

; 

! 

FIRE  ISLAND 

MAID 

1231535 

40118031 

57.8! 

19.0! 

4.0! 

155! 

40! 

12.O1N0NE 

INT 

SATVILLE  1 

1932 

1 

1  1 

57.8! 

20.0! 

3.8! 

1 

-  ! 

! 

! 

HERRINAC  II 

1516022 

26113111 

49.0! 

14.0! 

4.0! 

660! 

21 

15.O1N0NE 

INT 

SATVILLE  1 

1968 

1 

!  1 

51.41 

14.7! 

3.5! 

1 

104! 

! 

! 

MONITOR  II 

129C505 

2611811! 

49.0! 

14.0! 

4.0! 

618! 

2! 

15.0! NONE 

(NT 

SATVILLE  1 

1963 

1 

1  1 

51.41 

14.7! 

3.5! 

1 

105! 

1 

! 

PATHFINDER 

I 

1582260 

70! 1  All | 

65.3! 

18.0! 

5.0! 

1300! 

-  ! 

1 6. 6 {NONE 

(NT 

SATVILLE  ! 

1977 

1 

1  1 

69.0! 

18.6! 

4.6! 

I 

177! 

! 

! 

ROANE*  II 

1258045 

911811! 

51.5! 

13.7! 

3.5! 

600! 

-  1 

14.0! NONE 

INT 

SATVILLE  1 

1940 

1 

1 

1  1 

1  I 

55.2! 

1 

14.7! 

! 

3.0! 

1 

! 

! 

96! 

! 

! 

! 

I 

(03)  SCF  TRANSPORTATION,  INC. 

1 

1 

!  1 

!  1 

1 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

OC  1201 

1576350 

37114A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

2115! 

18.5IN0NE 

!H0 

ST.  LOUIS  I 

1976 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  I 

! 

I 

CMC  1202 

1576351 

871I4A4AI 

195.01 

35.0! 

9,0! 

-  | 

2118! 

13.8!  NONE 

!  NO 

$T.  LOUIS  1 

1976 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

“  ! 

! 

! 

CMC  1203 

1576352 

57114A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

2118! 

18.31  NONE 

!«0 

ST.  LOUIS  I 

1976 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

) 

-  ! 

! 

! 

CPC  1204 

1576353 

87114A4!! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

2118! 

13.8! NONE 

|N0 

ST.  LOUIS  I 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CMC  1213 

1576362 

1871 14*491 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

2118! 

18.8! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

CMC  1215 

1576364 

871 1 4A4tl 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

2118! 

18.8  {NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

CMC  1216 

1576365 

87114A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

2118! 

18.8! NONE 

!  NO 

ST.  LCJIS  ! 

1976 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

CMC  1401 

1576341 

99414A48! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

2843! 

20.1 INONC 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

CMC  1402 

1576342 

994UA4H 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

-  ! 

2843! 

20.1 INONC 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

t  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

CMC  1403 

1576343 

994 ! 4A45 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

2643! 

20.1  !NONE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1976 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CMC  1404 

1576344 

99414445! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

2843! 

20.1  INONC 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  1 

! 

I 

CMC  1405 

1576345 

09414A4J! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

2843! 

20.1  INONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

i 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

i 

-  ! 

1 

! 

CMC  1406 

!57e346 

99414A4JI 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

2543! 

20.1  !NONE 

INO 

ST.  LOUtS  ! 

1976 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

t 

CMC  U07 

1576347 

99414A4)! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

2843! 

20. 1 INONC 

|N0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

!  1 

1 ?5.0! 

35,0! 

2.0! 

! 

~  ! 

! 

| 

CMC  1406 

1576348 

99414A45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

2843! 

20.1  INONE 

!N0 

ST.  LOUtS  1 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CMC  140? 

1576349 

99414A48! 

195.01 

35,0! 

9.0! 

-  J 

2643! 

20.1! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

i  j 

195.0! 

35, C! 

2.0! 

! 

.  j 

2 

! 

FIC  526 

•584733 

884 1 4A41 1 

195,0! 

35.0! 

12.0! 

-  i 

i  sooi 

.  1 5.0  i  NONE 

! 

1977 

1 

•  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

1 

FN  161 

1549621 

1 005! 4A41 1 

195.0! 

3S.C! 

9,0! 

-  • 

I486! 

17.4'NONE 

! 

1973 

i 

f 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

I 

FN  162 

•549622 

1 005 1 4A  41 J 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

•  i 

1486! 

17.4! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

! 

•  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

; 

-  i 

! 

! 

FN  163 

1549623 

1 005 1 4441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

I  486  ! 

17.4  INONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

•  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

FN  164 

1549624 

1005I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

I486! 

17.4! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

! 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

FN  165 

1549625 

10C514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

I486! 

17.4 {NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  I 

1973 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  | 

! 

! 

NSC  101 

1560383 

679I4A48! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1495! 

14.6IN0NE 

INS 

GREENVILLE! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

MGC  1C3 

I56C385 

67914A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1495  ! 

1 4. 6 (NONE 

!  MS 

GREENVILLE! 

1979 

1 

!  1 

195.0! 

35.  Of 

1.7! 

-  I 

\ 

! 

! 

* 

MGC  104 

1560386 

6791444)1 

195.0! 

25,0! 

9.0! 

-  1 

14951 

1 4.6! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1979 

{ 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

M6C  105 

1  56C387 

67914A45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1495! 

1 4. 6! NONE 

IMS 

GREENVILLE  J 

1979 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  1 

! 

I 

MGC  106 

1573633 

67914A4?! 

105.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  2 

1495! 

14.61N0NE 

IPS 

GREENVILLE! 

1979 

( 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

( 

MGC  107 

1573634 

679*4448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1495! 

1 4.6! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1979 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

MGC  ice 

1573635 

67914A45! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1495! 

14.6IN9NE 

INS 

GREENVILLE! 

1979 

; 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

I 

MGC  109 

j  573636 

67914A431 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1495! 

14.6! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1979 

1 

\  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

MGC  110 

1573637 

67914A48! 

195.0! 

35.  C! 

?,0! 

-  J 

1495! 

14.6 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE  1 

1979 

J 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

•  i 

! 

I 

MGC  111 

1573635 

679! 4443! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

•  ! 

1495! 

1 4.6! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1979 

1 

•  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

MGC  112 

•573639 

079MA48J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1495! 

14.6! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1979 

! 

i 

! 

!  1 

1  t 

!  1 

195.0! 

! 

! 

35. C! 

2 

1.7! 

! 

f 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

2 

I 

1 

! 

!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 


(03)  SCF  TRANSPORTATION*  INC. I 
(CONTINUED)! 


IVTCC!  DIMENSIONS  !0»AFT!  (CAPACITY 

NET  !CODE!LENGTH!BROTH!  !  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  REG.ILOAD-!  !  CARGO 

TER  !  SEC!//////!/////!  ED  !  !//////// 

TON-  (PAGE!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE!  PASS- 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILI3HT !  POWER!  CNGERS 


(CAPACITY !  HIGH-  ! 


(VESSEL! 


MGC  113 

1573640 

1 

679 ! 4 A  48 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

I 

1495! 

1 4 . 6  !  NONE 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

• 

-  ! 

i 

HOC  114 

1573641 

1 

67914A45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1495! 

1 4. 6! NONE 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

i 

MGC  115 

1573642 

! 

67914A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1495! 

1 4.6JN0NE 

! 

! 

! 

! 

I  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

35. C! 

1 

1.7! 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

i 

(?8)  SCHADLER*  S  RIVER 

1 

EXCURSIONS 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

« 

i 

! 

i 

! 

! 

; 

i 

( 

j 

PRINCESS 

1571566 

i 

37MA11! 

60.9! 

24.  Cl 

2.8! 

62! 

-  ! 

24 • 5! NONE 

! 

! 

!  ! 

64.9! 

24. C! 

2.3! 

j 

HO! 

! 

QUE'N  OF 

HEARTS 

1668036 

I 

54 ! 1 A 1 1 1 

30.2! 

3.C! 

S.O! 

500! 

-  ! 

34.0! NONE 

! 

! 

!  ! 

117.0! 

34.0! 

4.5! 

! 

429! 

i 

TMUNO?RBI*D 

1269139 

! 

1 1 !  3 A36 1 

39.0! 

12.0! 

3.0! 

165! 

-  ! 

1 9. 0! NONE 

! 

! 

t 

!  ! 

!  ! 

39.0! 

! 

12.0! 

! 

3.0! 

i 

! 

! 

-  ! 
i 

j 

i 

(03)  SCHIAVONE  90N0M0 

! 

CORR.  ! 

! 

! 

!  ( 

!  1 

i 

i 

! 

! 

i 

J 

( 

! 

! 

! 

i 

j 

LEE  20 

1293658 

! 

51 o! 4A.61 

130.1! 

40.0! 

10.7! 

- 

! 

1400! 

13.0! NONE 

I 

! 

!  1 

130.1! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

SCHIAEO 

30 

I  555630 

1 

52CI4A46! 

130.0! 

40.0! 

10.9! 

- 

! 

1400! 

18.0! NONE 

! 

I 

(  ! 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

1 

.  j 

i 

SCMIAPO 

40 

1557366 

! 

52014A46! 

130.0! 

40.0! 

10.9! 

- 

! 

1400! 

19.0! NONE 

! 

! 

!  ! 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

SCHIAeO 

50 

! 559645 

! 

520 1 4  A  46 ! 

130.0! 

40.0! 

10.9! 

- 

1 

1400! 

18.0! NONE 

! 

! 

!  ! 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

» 

SCHIA90 

60 

1561187 

1 

52014A461 

130.0! 

40.  C! 

10.9! 

- 

! 

UOO! 

18.0 !  NONE 

! 

! 

!  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

SCHIA30 

70 

! 56251 7 

! 

520! 4  A  46 1 

130.0! 

40.0! 

10.9! 

- 

i 

1400! 

18.0SN0NE 

! 

! 

!  ! 

130.0! 

40.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

SCHIAEO 

80 

1564251 

! 

520  !  4 A46 ! 

130.0! 

40.0! 

10.9! 

- 

! 

1400! 

1 S.O! NONE 

! 

! 

!  ! 

130.0! 

40.  C! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

SCHIA90 

90 

1566061 

! 

520UA45! 

130.0! 

40.0! 

10.9! 

- 

» 

1400! 

13. 0! NONE 

! 

! 

!  ! 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

SCHIA30 

100 

1567107 

! 

52014A46! 

13C.0! 

40.0! 

10.9! 

- 

! 

UOO! 

16.0IN0NE 

! 

! 

(  ! 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

SCHIA60 

110 

1569851 

! 

520! 4A46! 

130.0! 

40.0! 

10.9! 

- 

! 

UOO! 

13.0! NONE 

! 

! 

!  ! 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

SCHIABO 

120 

1569957 

! 

520I4A46! 

130.0! 

40.0! 

10.9! 

- 

! 

1400! 

18.01N0NE 

! 

! 

!  1 

130.3! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

SCHIABO 

130 

1514926 

1 

54914A46! 

13C.0! 

40.0! 

11.9! 

- 

! 

1500! 

19.0SN0NE 

! 

! 

!  ! 

130. 0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

SChIA?0 

140 

1514927 

I 

54814446! 

130.0! 

40.0! 

11.9! 

- 

! 

1500! 

19.01N0NE 

! 

! 

!  ! 

13C.0! 

40.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

SCHIAeO 

150 

1512725 

! 

519UA43! 

13C.0! 

40.0! 

11.0! 

- 

! 

1500! 

19.0! NONE 

! 

! 

!  ! 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

(27)  SCHILLING  TOWING  CO.* 

1 

I  INC. 

(  (  ! 

!  i  ! 

! 

! 

l 

i 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1967 

CHEYENNE 

! 507400 

!  10 ! 3 A  36 ! 

33.0! 

14. si 

5. si 

400! 

-  ! 

18.0! NONE 

!w: 

PRESCOTT  ! 

! 

!  (  ( 

35.0! 

15.5! 

4.9* 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

SIOUX 

1275615 

!  1 94( 3 A 36 ! 

94.0! 

30.0! 

6.4! 

1800! 

-  ! 

45 . 0! NONE 

!WI 

P*ESCOTT  ! 

1957 

! 

! 

!  !  ! 

(  (  1 

100.0! 

1 

31.0! 

! 

7.5! 

! 

! 

i 

-  i 
! 

■ 

i 

1 

i 

« 

i 

(32)  SCHIMEK* 

ROBERT  A.*  DR 

! 

.  ! 

(  (  ! 

1  !  ! 

( 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

B08  2 

1597714 

J  19314A431 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

! 

590! 

7.0JNOME 

!LA 

GALLIANO  ! 

1978 

! 

1  (  1 

1 20. 0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

308  3 

161C697 

(  204I4A43I 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

I 

590! 

7.0!  NONE 

ha 

GALLIANO  • 

1979 

! 

(  !  ! 

12C.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

J 

LANA  I 

1576131 

1  2  0  4  { 4  A  4  3 ! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

! 

590! 

7 . 0! NONE 

!IA 

GALLIANO  ! 

1976 

! 

1  !  ! 

120.0! 

30.  C! 

2.0! 

j 

-  ! 

i 

! 

1 

LANA  II 

I531C93 

i  Z04I4A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  i 

590! 

7.0! NONE 

•LA 

GALLIANO  ! 

1977 

i 

(  !  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

1 

1 

803  3AR6E  I 

1597112 

1  202! 5A71 ( 

120.0! 

30.0! 

6.5! 

! 

590! 

7. 0! NONE 

’ha 

GALLIANO  ! 

197* 

! 

j 

(  i  ( 

!  !  ! 

120.0! 

i 

30.0! 

i 

1.5! 

j 

! 

! 

-  i 

f 

! 

; 

! 

! 

1 

i 

(26)  SCHMIDT* 

0.  L.*  BARGE 

i 

LI1NES* 

(  !  ( 

!  !  ( 

j 

i 

• 

i 

j 

t 

! 

! 

! 

( 

j 

i 

! 

! 

2 

i 

INC. 

! 

(  !  ! 

i 

i 

i 

» 

i 

j 

! 

! 

1955 

3ETTY  GALE 

I27C690 

{  5M3A36! 

78.2! 

24.0! 

7.9! 

900i 

.  i 

1 6.ol NONE 

!  IL 

L*MONT  ! 

! 

j  ;  i 

95.0! 

2ft. 0! 

7.0! 

! 

-  | 

j 

! 

! 

ELLEN  C 

1513477 

(  78! 3A36i 

78.0! 

26.0! 

8.6! 

1100! 

-  i 

16.C1N0NE 

!  XL 

LEMONT  ! 

196* 

! 

(  1  1 

82.0! 

26.0! 

8. ft! 

i 

-  i 

i 

1 

1 

KRISTIN  LEE 

•297720 

!  333(3936! 

141.6! 

33.0! 

15.7! 

50009 

-  ! 

49.5i NONE 

IlL 

LEMONT  ! 

1965 

! 

(  i  1 

143.0! 

34. C! 

15.7! 

w  i 

1 

> 

! 

ROBERT  H 

1537179 

{  44! 3A36I 

61.2! 

16.0! 

5.7! 

500! 

-  ! 

15.1!  NONE 

iu 

LEMONY  • 

1971 

! 

(  !  ! 

61.2! 

18.0! 

5.2! 

! 

.  j 

1 

1 

1 

NO.  25 

1257033 

!  1 192! 5A71 J 

254.0! 

54.0! 

10.6! 

! 

2500! 

16. oj  PUMP* 

D0U8LE 

ML 

LEMONT  ! 

1948 

! 

t  1  ( 

254.0! 

54.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

!SIOED 

COILS 

! 

! 

NO.  26 

1257166 

J  119215A71I 

254.0! 

54.0! 

10.6! 

-  I 

2500! 

16.CJPUHP* 

OOUBLE 

ML 

LEMONT  ! 

1949 

j 

(  (  ! 

254.0! 

54.0! 

1  .ft! 

! 

-  ! 

'.SIDED 

COILS 

! 

! 

NO.  28 

1276375 

1  1 J12I5A71! 

240.0! 

52.5! 

10.2! 

-  ! 

2500! 

17.0I6EEP  WELL  PUMP* 

!IL 

LEMONT  ! 

1957 

! 

(  !  ! 

240.0! 

52.5! 

1.2! 

! 

-  ! 

! DOUBLE 

SIDED 

! 

! 

NO.  29 

1263837 

I  1387J5A71! 

254.0! 

54.0! 

11.0! 

-  ! 

2500! 

16.0'DEEP  WELL  PUMP* 

ML 

LEMONT  ! 

1952 

! 

1  !  1 

254.0! 

54.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! DOUBLE 

SIDED 

! 

! 

OLS  30 

1630013 

!  2210!  5A71 1 

275.1! 

54.3! 

14.0! 

-  ! 

3500! 

17.012  PUMPS 

1  IL 

LEMONT  ! 

1980 

! 

! 

I  !  1 

(  !  ! 

275.1! 

! 

54.3! 

i 

i 

2.5! 

i 

i 

* 

i 

i 

-  ! 

! 

i 

1 

j 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

(37)  SCnnITZc 
S$  3 

s  *•««««' 

! 

.  1 

(507932 

I  i  i 

(  505HA43  ( 

150.0! 

• 

42.  oi 

j 

7.oi 

• 

• 

i 

1000! 

12. oi NONE 

t 

1 

ioR 

1 

PORTLAND  ! 

1967 

t 

1  1  ( 

150.0! 

42.0! 

3.3! 

i 

-  ! 

1 

! 

! 

SS  5 

(510573 

!  728! 4A43I 

180.0! 

42.0! 

8.3! 

-  i 

1000! 

7. 3 ! NONE 

!0R 

PORTLAND  ! 

1967 

J 

1  1  t 

190.0! 

42.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

1 

1 

! 

SS  7 

(514786 

!  741 1 4A431 

148.0! 

50.0! 

6.5! 

-  ! 

1000! 

60. 0 ! CRANE 

ioR 

PORTLAND  ! 

1969 

1 

I  !  ! 

146.0! 

50.0! 

4.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

SS  9 

(516590 

i  74K4A43! 

180.0! 

50.0! 

6.51 

-  ! 

1500! 

8. 3! NONE 

JOR 

PORTLAND  ! 

1969 

1 

!  !  ! 

190.0! 

50. C! 

4.0! 

( 

-  ! 

1 

! 

! 

SS  14 

(521001 

1  620S4A46! 

177.5! 

42.0! 

7,5! 

-  t 

1000! 

12.0'NONE 

JOR 

PORTLAND  ! 

1969 

1 

!  (  ! 

177.5! 

42.0! 

4.0! 

| 

-  i 

1 

! 

! 

SS  15 

(524986 

!  84124A43! 

179.0! 

45.0! 

9.2! 

-  i 

1000! 

7.0! NONE 

IOR 

PORTLAND  ! 

1970 

!  * 

J  !  ! 

179.0! 

45.0! 

5.01 

! 

-  ! 

! 

! 

j 

SS  16 

(523348 

l  808! 4 A43 ( 

130.0! 

45.0! 

8.9* 

! 

1000! 

6. 3! NONE 

(OR  PORTLAND  ! 

1969 

! 

{  !  t 

180.0! 

45.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  ! 


EOUtPHENl 

LINE-1 


! TC !  BASE  ! 
!  AO!  LINE-1  ! 


(LIGHT)  !////////// ////// (TO l //////////!  OR  ! 
(FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2  !*RE3UILT| 


!  ! 
!  ! 
!NS  GREENVILLE! 
!  ! 
IMS  GREENVILLE! 
!  i 

(MS  GREENVILLE! 


!  IL  MOLINE  ! 

!  t 

! I A  OAVCNPORT  ( 


INJ  JERSEY 
!  CITY 
!NJ  JERSEY 
!  CITY 
!NJ  JERSEY 
!  CITY 
!NJ  JERSEY 
!  CITY 
INJ  JERSEY 
!  CtTY 
INJ  JERSEY 
I  CITY 
INJ  JERSEY 
!  CITY 
INJ  JERSEY 
!  CITY 
INJ  JERSEY 
I  CITY 
!NJ  JERSEY 

!  cm 

INJ  JERSEY 
!  CITY 
INJ  JEPSEY 
!  CITY 
!NJ  JERSEY 
!  CITY 
!NJ  JERSEY 


! 


I 


! 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


739 


engm 

Ot ST !  OPERATOR 

VESSEL  HARE  AND  NUMBER 

I  COAST 

1  GUARD 

1  NUH8ER 

IVTCCl  DIMENSIONS  IDRAFT! 
NET  ICODElLENGTHlBRDThi  1 

RECIS-l **** !  REG.  1  REG. ROAD-! 
TER  1  SEE !//////!///// 1  CD  I 
TON-  1PAGE1  OVER-IOVER-!/////! 
NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  RIGHT! 

{CAPACITY!  HIGH-  I  {VESSEL! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING 

1  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  BASE 

!////////!  POINT  !  LINE-1  1A01  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) 1////////////////IT0I ////////// 1 
POWER!  EHGERS  !  (FEET)  I  LINE-2  ICC !  LINE-2 

TEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 

(52)  SCHWAB*  DOM 

t 

I 

! 

1  1 

1  1 

1  1 

! 

1 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

SEA  MERCHANT 

1518327 

13411A02! 

155.5! 

38. C! 

11.0! 

22501 

450! 

66*0 {NONE 

!  LA 

LAROSE 

1969 

l 

1  ! 

1  1 

145.0! 

?S.C! 

! 

S.7! 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

(20)  SCIOTO  DOCKING  CO. 

! 

! 

!  1 

1  1 

! 

! 

( 

! 

! 

I 

! 

I 

1 

! 

( 

! 

SUSANNA 

1262641 

1713A36! 

49.0! 

16.0! 

6.0! 

320! 

-  ! 

16.0! NONE 

f  OH 

PORTSMOUTH 

1950 

1 

1  1 

49.01 

13.01 

5.01 

1 

! 

! 

NSC  61 

|  ...... 

2t  8! 4 A43! 

120.0! 

33.0! 

6.0! 

600! 

9. 0! NONE 

!0H 

PORTSMOUTH 

1968 

1 

j 

1  1 

1  1 

120.0! 

33.01 

• 

1.0! 

j 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

<2»  SCNO  BARGE  LINES*  INC. 

i 

i 

!  1 

i  i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

ARNOLD  SOPEL 

1664991 

612*3*36! 

188.0! 

45.01 

11.61 

6000! 

-  j 

42.5! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1983 

1 

1  1 

163.91 

46.3! 

2.6! 

! 

-  j 

! 

! 

BROTHER  COLLINS 

•518249 

39013F361 

140. Ct 

41. 0! 

9.0! 

4300! 

41.0! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS 

1<>69 

; 

1  1 

140. C! 

41.0! 

7.6! 

! 

-  j 

! 

! 

JPOWNVULC 

j  2  JS373 

8413A35! 

130.0! 

30.0! 

6.0! 

32001 

-  1 

39.9! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1964 

i 

1  1 

135.0! 

30.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

fOAT  PIfRRE 

1501163 

18513A361 

123.2! 

32.0! 

6.0! 

2400! 

-  j 

40 .0 { NONE 

I  HO 

ST.  LOUIS 

1965 

1 

!  1 

135.0! 

32.0! 

6.0! 

1 

-  j 

! 

I 

GEO  POOLE 

1257151 

19! 3436! 

42.0! 

13.8! 

4.9! 

400! 

20 • 0 ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1948 

! 

1  1 

42.0! 

13.8! 

4.9! 

! 

I 

1 

JEffERSON  CITY 

124931  6 

61 6! 3 A  361 

166.6! 

36. C! 

10.0! 

6200! 

.  > 

57.5! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1973 

1 

1  1 

182.5! 

36.5! 

9.0! 

1 

! 

! 

KANSAS  CITY 

15430CS 

349J3A36! 

140.0! 

35.0! 

3.31 

3200! 

3t • 0 ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1972 

l 

1  1 

140.0! 

35.0! 

7.5! 

< 

l 

! 

LEXINGTON 

1508204 

29913*34! 

157.5! 

40.1! 

9.0! 

5000! 

4S.01N0NE 

1H0 

ST.  LOUIS 

1967 

1 

1  ! 

170.0! 

40.11 

8.6! 

» 

•  i 

I 

! 

MOBILE  ISLAND 

J67C316 

18913*36! 

65.0! 

26.0! 

10.0! 

1200! 

-  | 

36 • 2 1  NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

1984 

1 

1  1 

65.0! 

26.0! 

8.0! 

I 

-  J 

j 

1 

ROBERT  CROWN 

J  551 830 

59413A381 

166.0! 

45.0! 

10.6! 

7000! 

-  | 

43. 3! NONE 

(no 

ST.  LOUIS 

1973 

1 

1  1 

166.0! 

*5.0! 

9.6! 

! 

j 

( 

SANDY 

1261442 

71 1 3*361 

37.5! 

15.5! 

5.01 

760! 

13.6! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS 

1948 

l 

!  1 

37.5! 

15.5! 

4.5! 

! 

-  1 

! 

! 

STONY 

1283950 

2513*38! 

39.2! 

15.4! 

3.7! 

165! 

-  | 

14.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS 

1960 

1 

1  1 

39.  '! 

15.4! 

3.7! 

1 

1 

I 

CPA  111 

1524353 

69 1 1 4A  40 1 

195. .i! 

35.  C! 

9.0! 

1500! 

13.5! NONE 

!ho 

ST.  LOUIS 

1962 

1 

1  1 

195. C! 

35.0* 

1.8! 

! 

! 

1 

CHA  112 

1524017 

69111*41! 

195. C! 

35.0! 

9.01 

15C0! 

13.5! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS 

1963 

1 

!  1 

195. C! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

1 

! 

£U  1 

1524015 

69114*4,0! 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1  SCO! 

IJ.5!no«t 

!  HO 

ST.  LOUIS 

1961 

1 

!  ! 

195.0! 

35. 0! 

1.8! 

! 

1 

i 

fcU  1 

•524352 

e91!4!41! 

195.0! 

35.0! 

9..J* 

1500! 

13.5  RONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1961 

i 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.1! 

! 

< 

! 

‘U  15 

12  36045 

69114*41*! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500* 

13.51N0NE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1062 

! 

!  !  ! 

195.0* 

35.0! 

1.11 

! 

! 

< 

f  OAN  1 

i  ...... 

•  60914*40! 

193.0* 

35.0! 

8.5! 

1200! 

13.0R0NS 

•NO 

ST.  LOUIS 

1945 

j 

1  !  ! 

195.0! 

33.0! 

2.0! 

i 

! 

! 

fO»M  A 

!  - 

•  6C0! 4*461 

195.0! 

35.  C! 

8.5! 

1200! 

13.O1N0NE 

!  HO 

ST.  LOUIS 

1945 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

ICA«  6 

1  - 

!  60014*46} 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

12C0! 

13.0JN0NE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1945 

1 

•  !  1 

1  >5.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

! 

! 

fCAK  9 

.  - 

•  60014*43! 

195.0! 

35. C! 

8.5? 

-  ! 

1200! 

U.riNOHE 

•MO 

ST.  LOUIS 

19*5 

i 

i  i  i 

105.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  » 

! 

! 

fOAH  13 

i  - 

1  6001444M 

1«5.0! 

35.0! 

6.5! 

1200! 

13.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS 

1945 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

2.G! 

! 

1 

! 

EUJA  106 

1524224 

1  69114*46! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1500! 

13.5! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS 

I960 

! 

1  1  ! 

198.0! 

35. C! 

1.3! 

1 

! 

! 

KCT  1 

1290655 

!  774*4*41 1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1297! 

17.5! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1963 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

! 

I 

KCT  2 

!  29C6  66 

!  774! 4A401 

195.0! 

! '.  •  0 ! 

8.C! 

-  | 

1297! 

17.5IN0NC 

!  HO 

ST.  LOUIS 

1963 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

| 

! 

KCT  3 

1290729 

1  77414A40! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

1297! 

17.5! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1963 

j 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

KCT  4 

1290730 

1  77414A41! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

•  J 

1297! 

17.5! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1963 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

KCT  5 

129C805 

!  774 14A4C ! 

195.0! 

35. C! 

6.0! 

-  | 

1297} 

17*51  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1963 

1 

!  1  • 

195. C! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

| 

KCT  9 

1291239 

!  77414*40! 

195.0! 

35. C! 

8.0! 

-  J 

1297| 

17.5 {NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1963 

1 

1  !  1 

195.0! 

3S.C! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

KCT  1C 

1  291  240 

1  774 • 4  A41 • 

195.0! 

35. C! 

e.o! 

-  ! 

1297! 

17.5 !NONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1963 

I 

1  i  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

MW  171 

1629922 

!  7C014A4*! 

195.  C! 

35. C! 

12.0! 

-  | 

1730! 

1 9.0! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

I960 

i 

1  1  1 

195.0! 

35. C* 

1.5* 

i 

-  | 

i 

i 

HW  1173 

*637231 

!  964*4*41 j 

2r0.0! 

25. C! 

12.0! 

-  i 

1766! 

1 9 .0! HONS 

!M9 

ST.  LOUIS 

19A1 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

i 

! 

! 

AW  1271 

•637233 

•  964*4*41 j 

2C0.0* 

35.0! 

12.0! 

-  ; 

1768! 

19.05NONS 

!PC 

ST.  LOUIS 

1011  ! 

i 

!  !  1 

2C0.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

j 

« 

j 

NW  UM 

1637573 

•  964*4*41! 

200.0! 

25.0! 

12.0! 

-  J 

1768! 

1 9.0!NONr 

!*0 

ST.  LOUIS 

1981  ! 

♦ 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  j 

i 

i 

i 

HU  1291 

j  637472 

!  964*4*41! 

200.0! 

35. C! 

12.0! 

-  ! 

1 7C-  3  i 

19. si  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1981  i 

! 

1  !  ! 

2CC.0! 

35.0! 

1.8! 

-  I 

; 

! 

! 

HW  1301 

1639322 

i  96414*41! 

200.0! 

35.0* 

12.0! 

-  J 

176a! 

19.0!N0NE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1981  ! 

1 

1  !  ! 

2CO.O! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

! 

NU  1391 

1642148 

1  1065S4D48! 

200.0! 

35. C! 

9.4! 

-  ! 

1790! 

19. oi NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

1981  ! 

1 

i  !  ! 

2CO.O! 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

! 

HU  1431 

1644158 

!  676*4*46! 

195.0! 

35.0* 

9.6! 

-  I 

1597! 

19.0IN0NC 

!M0 

ST.  LOUIS 

1961  | 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

NV  ec?i 

1599192 

!  68414A46! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  J 

1750! 

1 7 .0! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1978  ! 

I 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

HW  8041 

1599193 

!  68414048* 

195. U! 

35.0! 

9.6! 

•  J 

1643! 

19.0! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1976  ! 

l 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ( 

! 

! 

! 

HW  5221 

f 3*9194 

t  684*40481 

19). Oi 

35. 0! 

9.6 ! 

-  1 

1643  J 

19.0! NONE 

No 

SI.  LOUIS 

1975  i 

1 

1  1  ! 

195.0* 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

SCNO  1201 

1294425 

1  879J4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1200! 

18.5 {NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1964  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

! 

SCNO  1202 

1294426 

1  87914*48! 

195.0! 

35.0! 

o.O! 

-  i 

1200! 

18.5! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1964  ! 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.C! 

1.2! 

-  ! 

! 

! 

! 

SCNO  1203 

1295064 

l  57914*481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1200! 

1 8 . 5 ! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1964  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35. C* 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

SCNO  1204 

J295C85 

!  87914*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1200! 

18 . 5 1 NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS 

1964  ! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

j 

1 

SCNO  1413 

1277556 

!  898*4446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1400! 

1 5. 7  !  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1958 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

SCNO  1449 

•236328 

!  38314*46! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

! 

1400! 

1 3.4! NONE 

•NO 

SI.  LOUIS 

1061  1 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

* 

i 

• 

SCNO  1450 

u*tw 

!  353 !4 *46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1400! 

13.6SMN* 

!  NO 

ST.  LOUIS 

19o1 

• 

!  1  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

i 

! 

j 

SCNO  1451 

•237539 

!  32214*46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

•  < 

UOO* 

13. 5*  '.ONE 

iro 

ST.  LOUIS 

198?  • 

i 

!  !  ! 

!  1  1 

1  !  1 

195.0! 

i 

35.0! 

i 

i 

1.5! 

i 

i 

i 

! 

! 

.  i 

j 

i 

| 

! 

i 

i 

i 

] 

J 

i 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


740. 


ENGRl 

DISTl  OPERATOR 

VESSEL  HAMf  AND  NUNICR 

1  COAST 

1  GUARD 

!  NUMBER 

lVTCCl  DIMENSIONS  1DRAFT! 
NET  !  CODE ! LENGTH IflRDTH!  1 

JREG2S-!****!  AEG.  !  PEG.ILOAO-! 
TER  1  SEE  I /// ///!/////(  EO  1 
TON-  ( PAGE  1  OVEP-! 0 VCR-1 /////! 
NAGE  !  IV  1  ALL  1  ALL  (LIGHT  1 

(CAPACITY!  HIGH-  |  !  V 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS 

l  CARGO  !  FIFED  !  EQUIPMENT  I TC! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  IAO! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) I////F//////7/7//ITD! 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LXNE-2  !C£1 

E  S  S  E  L  ! 
OPERATING  ! 
BASE  ! 

LINE-1  ! 
utiuuux 
LINE-2  1* 

! 

! 

YEAR  1 
BUILT  ! 
OR  1 

REBUILT! 

<?9> 

SCNO  BARGE  LINES*  INC. 

1 

I 

l 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) t 

1  1 

t 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

| 

UNO 

1*5* 

1297542 

82214A461 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

13.5! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  1 

P62  ! 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

SCNO 

1*56 

! 2S7544 

82214A461 

195.0! 

35.  C! 

9.9! 

- 

! 

1400! 

13.5 (NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  1 

1962  ! 

( 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

| 

l 

1 

SCNO 

1459 

1287546 

622I4A461 

P5.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

13.5 ! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1962  l 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

SCNO 

1492 

1290963 

860 1 4 A  41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

15. OINONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  1 

1963  ! 

t 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

-  i 

t 

! 

1 

! 

SCNO 

1465 

1290946 

86014A41! 

PS.O! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1400! 

15.01  NONE 

1  MO 

ST. 

LOUIS  I 

1963  ! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

1 

! 

( 

! 

UNO 

1457 

1  ’9C968 

86014A41! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

t 

14001 

IS.jlNONf 

PO 

ST. 

LOUIS  ! 

P63  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

1 

SCNO 

1477 

1292*28 

S6014A41 1 

PS.O! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1400! 

15.0INOH* 

ipo 

ST. 

LOUIS  ! 

Po3  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

* 

! 

! 

, ! 

SCNO 

1473 

P.92429 

66Q14A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

is.'jisohc 

Ps> 

ST. 

LOUIS  ! 

1963  ! 

t 

!  ! 

195.01 

35.  C! 

1.3! 

1 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

SCNC 

1479 

1292435 

86014A41  1 

PS.O!’ 

35.  C! 

9.0! 

- 

I 

14001 

1 5. C  2 NONE 

!  *0 

ST. 

LOUIS  ! 

P63  ! 

1 

1  t 

19J.01 

35.  C! 

1.3! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

SCNO 

1481 

1294019 

860! 4A (61 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1 

1400! 

15.01  NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1964  ! 

1 

1  1 

1 95.01 

35.0! 

1.31 

I 

-  1 

! 

1 

! 

! 

SCNO 

1493 

1294653 

86014A461 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

15. 01  NONE 

1M0 

ST. 

LOUIS  ! 

P64  ! 

1 

(  1 

195.01 

35. C! 

1.2! 

! 

-  ! 

i 

! 

J 

! 

SCNO 

1467 

1297659 

•  8M4A461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

15.0 ! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1965  ! 

1 

I  1 

P5.01 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

SCNO 

1496 

1297660 

88514A46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1400! 

15 .0 ! NONE 

(NO 

ST. 

LOUTS  ! 

1965  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.3! 

I 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

SCNO 

1490 

(297662 

185! (A46! 

19  5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

15.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1 965  ! 

! 

\  i 

195.0! 

35.  C! 

1.3! 

! 

“  ! 

1 

1 

! 

| 

SCNO 

1491 

1297463 

88S14A461 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

I 

1400! 

15.0! NONE 

(NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1965  ! 

1 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

,1.31 

! 

-  I 

! 

! 

1 

! 

SCNO 

1492 

1297664 

8S514A46! 

195. Ot 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1400! 

15.0! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1965  ! 

l 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

1 

-  ! 

! 

| 

j 

.  1 

SCNO 

141$ 

I502C06 

88514A49I 

P5.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

i 

1400! 

h.oinon: 

•HO 

ST. 

louis  i 

P63  ! 

1 

1  l 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

.  | 

i 

| 

i 

» 

SCNO 

140A 

1  »02C3f 

3S514A43! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

• 

1400  i 

la.OlNON' 

INO 

ST. 

LOUIS  i 

P66  ! 

l 

!  I 

P5.0! 

35.0! 

1.31 

i 

-  ! 

1 

! 

1 

1 

SCNO 

1531 

1297494 

ISf (4A48 ! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

• 

! 

1500! 

1 7. 6! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1965  i 

l 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

SCNO 

1532 

1297695 

85114ACH 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 7.6 ! NONE 

PO 

ST. 

LOUIS  ! 

1965  I 

! 

l  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

SCNO 

1533 

1297496 

851 14A48 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

17.6IN0NE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

P65  ! 

t 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

1 

i 

1 

! 

SCNO 

1534 

(297697 

851 ! 4  A  4  8 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

I 

1500! 

17.6IN0NE 

(NO 

ST. 

LOUIS  ! 

P65  ! 

! 

i  i 

P5. 0! 

35. C! 

1 .31 

! 

-  ! 

f 

! 

1 

I 

SCNO 

1535 

(297698 

85114A481 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

1 

1500! 

17.6! NONE 

(NO 

ST. 

LOUIS  » 

1965  ! 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

1 

-  1 

! 

I 

| 

! 

SCNO 

1536 

(297749 

85114A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

17.6IN0NE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1965  ( 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.31 

! 

-  I 

! 

! 

i 

1 

SCNO 

1537 

(297750 

851 14A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1500! 

17.6! NONE 

(NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1 965  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  I 

1 

( 

i 

1 

SCNO 

1538 

(297751 

851 14A491 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

17.6!  NONE 

(NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1965  ! 

! 

t  1 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

! 

-  1 

1 

! 

\ 

! 

SCNO 

1539 

1297844 

5S114A48I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1500! 

17.6IH0NE 

(NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1965  ! 

I 

!  1 

PS.O! 

35.0! 

1.3! 

i 

-  i 

I 

! 

! 

1 

SCNO 

1540 

1297845 

i'51  (4A48I 

P5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

15001 

17.6! NONE 

(NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1965  ! 

( 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  I 

! 

1 

! 

! 

SCNO 

2403 

(502013 

88514446! 

195.0! 

35.0! 

8.61 

- 

1 

1400! 

16.0! NONE 

(NO 

ST. 

LOUIS  l 

1966  ! 

1 

(  1 

PS. 01 

35.01 

1.8! 

1 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

SCNO 

2404 

1502014 

88514A49! 

PS.O! 

35.0! 

3.6! 

- 

! 

1400! 

16.OJN0NE 

(NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966  ! 

! 

i  I 

PS.O! 

35.0! 

1.8! 

( 

-  ! 

! 

! 

I 

j 

SCNO 

24C5 

!  S 02 01 5 

885 14A48 { 

P5.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

! 

1400! 

16.0 ! NONE 

!"0 

ST. 

LOUIS  ! 

1966  ! 

! 

!  1 

P5. 0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

i 

SCNO 

6701 

1544805 

64314A401 

PS.O! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1698! 

16.5  I  NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

196*  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

SCNO 

6703 

1544807 

64314A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1698! 

16.5IN0NE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1969  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

I 

! 

SCNO 

6704 

1544808 

643(4.8401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1698! 

16.5! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  J 

1968  ( 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  1 

! 

I 

! 

! 

SCNO 

6705 

1544809 

64314A41 1 

195.0! 

3  5.0! 

9.0! 

- 

! 

1698! 

16.5IN0NE 

(NO 

ST. 

LOUTS  i 

1968  | 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

( 

! 

! 

SCNO 

6706 

1544110 

64314A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1698! 

16.5! NONE 

(NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1968  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

1 

-  *  I 

1 

! 

! 

1 

SCNO 

6708 

1544812 

64314A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

( 

1698! 

16. 5 ! NONE 

INO 

ST. 

LCUIS  ! 

1968  ! 

1 

1  f 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  I 

! 

! 

1 

1 

SCNO 

6901 

1515316 

885 14A41 * 

200.0! 

55.0! 

9.6! 

- 

! 

696! 

21.0! NONE 

(HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1969  1 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

( 

! 

I 

SCNO 

6902 

1515389 

88514A411 

200.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

! 

696! 

21 .OINONE 

(HO 

ST. 

LOUIS  I 

1969  ( 

( 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

I 

1 

! 

SCNO 

6904 

1515391 

88514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

! 

696! 

21. OINONE 

(NO 

ST. 

LOUTS  ! 

1969  l 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  1 

1 

I 

! 

! 

SCNO 

690$ 

(515392 

88514A41! 

200.01 

35.0! 

9.6! 

- 

! 

696! 

21. OINONE 

INO 

ST. 

LOUIS  1 

1969  ! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I 

I 

! 

SCNO 

6906 

1515393 

88514A41* 

200.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

! 

696! 

21. OINONE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1969  | 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

"  ! 

! 

! 

! 

! 

SCNO 

6907 

1515394 

88514A41! 

200.0! 

35. C! 

9.6! 

- 

! 

696! 

21. OINONE 

(NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1969  ( 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

I 

~  » 

i 

! 

! 

! 

SCNO 

<909 

1515395 

885(4441 ( 

20C.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

! 

696  j 

21 .0 !nONE 

JNO 

ST. 

LOUIS  ! 

P69  ! 

! 

1  ! 

2GC.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

SCNO 

6909 

1515396 

885144(1 ! 

200.0! 

25. C! 

9.6! 

- 

j 

696! 

21.0 ! NONE 

|M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1969  i 

I 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

J 

; 

SCNO 

6V10 

(515397 

£65*4A4H 

200.0: 

35.  C! 

9.6! 

- 

! 

6*6! 

21  .Clnvrjt 

ISC 

LCUIS  I 

pcs  i 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

SCNO 

7301 

(547977 

936:4A4ei 

195.0! 

35.0! 

10.9! 

- 

i 

1381! 

14. 7! NONE 

(NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1973  ! 

1 

1  1 

193.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

1 

I 

1 

! 

SCNO 

73C2 

1547978 

93614A48I 

195.0! 

35.0! 

10.9! 

- 

! 

1881! 

1 4.7 ! NONE 

(NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1973  ! 

I 

!  1 

195. Cl 

35.0! 

1.3! 

1 

“  ! 

! 

1 

! 

1 

SChO 

7303 

(547979 

93614A46I 

195.0! 

35.0! 

10.91 

- 

1 

1831! 

14.7! HOME 

(NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1973  ! 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.3! 

I 

-  ! 

1 

I 

1 

1 

SCNO 

7304 

(547980 

93614A48! 

195.0! 

35.0! 

10.9J 

- 

! 

1881! 

1 (• 7 !  NONE 

(NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1973  ( 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  I 

! 

I 

I 

! 

SCNO  7305 

(547981 

936(4448! 

195.0! 

35.0! 

10.9! 

- 

i 

1881! 

14.7! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  1 

1973  I 

( 

1  1 

PS.O! 

35.0! 

1.31 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

SCNO 

7306 

(547912 

9361 4A481 

P5.0! 

35.0! 

10.9! 

- 

! 

18811 

14.7 ! NONE 

(MO 

ST, 

LOUIS  J 

1973  ! 

| 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

SCNO 

7307 

(  547983 

93614A481 

195.0! 

35.C! 

10.9! 

- 

! 

1881! 

14.7! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1973  ! 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

1 

-  ! 

1  ‘ 

| 

! 

I 

SCNO 

7308 

1547914 

936(4448! 

195.0! 

35.0! 

10.9! 

- 

! 

1881! 

1 4.7 !  NONE 

INO 

ST. 

IOUIS  ! 

1973  ! 

i 

1 

1 

t  1 

!  1 

!  ! 

195.0! 

! 

! 

35. C! 

! 

! 

1.31 

! 

! 

! 

I 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


741 


ENGp  1 

BIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NURBER 

1  COAST 

!  GUARD 

1  NUMBER 

IVTCCt  DIMENSIONS  1  DR AFT  1 
NET  {CODE  1  LENGTH  1 BPDTHl  ! 

REGIS“!**«*1  REG.  1  REG.IL0AD-1 
TER  l  SEEI//////1/////1  ED  t 
TON-  ! PAGE!  OVER-! OVER-! /////! 
NAGE  1  IV  !  ALL  i  ALL  (LIGHT! 

1  CAPACITY  1  HIGH-  1  !  V  E  S  S  £  L  1  1 

!  !  EST  1  CARGO  HANDLING  IS  lOPIRATING  !  ! 

!  CARGO  |  FIXED  1  EQUIPMENT  S TC I  BASE  !  YEAR  1* 

!//////// 1  POINT  1  LINE-1  1  AO!  LINE-1  1  BUILT  1 

HORSE!  PASS-  ( (LIGHT) !////////// F///F/1TD !////////// I  OR  | 

POWER!  ENGERS  1  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2  URESUILT! 

(29)  SCNO  BARGE  LINES#  INC. 

! 

i 

! 

(  1 

!  1 

!  1 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED) ! 

t  ! 

t 

! 

!  ! 

( 

! 

I 

SCNO  7309 

1547985 

93614A481 

195.0! 

35.0! 

10.9! 

- 

(  1441! 

14.7 {NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

1  -  I 

! 

! 

1 

SCNO  7310 

1547986 

93614A481 

195.01 

35.0! 

10.91 

- 

!  1881! 

14.7 !  NONE 

1H0 

ST.  LOUIS  l 

1973 

l 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.3! 

t  -  ! 

! 

! 

! 

SCNO  7311 

1547947 

93614A48! 

195.0! 

35.0! 

10.9! 

- 

!  1441! 

U.  7 ! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  1 

1973 

I 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

1  -  ! 

! 

! 

! 

SCNO  7312 

1547984 

93614A44I 

195.01 

35.0! 

10.9! 

- 

!  1641! 

14.7!  NONE 

!K0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

1  -  ! 

! 

1 

! 

SCNO  7901 

I60U61 

485  14A441 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1400! 

19.3IN0NE 

IHO 

SI.  LOUIS  I 

1979 

i 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.9! 

1  -  ! 

l 

» 

1 

SCNO  7902 

1601*62 

46514A43I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1400! 

19.JI NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1979 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.9! 

!  -  ! 

I 

! 

1 

SCNO  7903 

1601463 

585! 4A461 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1400! 

19.3 ! NONE 

!*0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1 

1  I 

200.01 

35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

1 

SCNO  7904 

1601464 

86514A43! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1400! 

19.3IN0NE 

IHO 

SI.  LOUIS  i 

1979 

! 

1  1 

2CO.O! 

35.0! 

1.9! 

»  -  ! 

I 

! 

! 

SCNO  7905 

1601465 

585144431 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1400! 

19,  J  I  NONE 

IHO 

SI.  LOUIS  1 

1979 

i 

1  i 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

!  "  ! 

i 

! 

! 

SCNO  7906 

1601466 

48514443! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  UOO! 

1 9.3! NONE 

!m>  si.  louis  t 

1979 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

I  -  ! 

! 

! 

! 

SCNO  7907 

1601467 

84514448! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1400! 

19.3! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.9! 

!  -  ! 

| 

! 

! 

SCNO  7904 

1601468 

48514448! 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1400! 

19.3 ! NONE 

!K0 

SI.  LOUIS  1 

1979 

1 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.9! 

I  -  ! 

! 

! 

1 

SCKO  7900 

1601469 

88514A44! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i  1400! 

19.3  {NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1 

1  ( 

200.0! 

35. C! 

1.9! 

!  "  ! 

! 

! 

1 

SCNO  7910 

1601470 

48514443! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1400! 

19.3  ! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  I 

1979 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

I 

! 

! 

SCNO  7911 

1601471 

885 1 4A431 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1400! 

1 9. 3! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1 

1  ! 

200.01 

35.0! 

1.9! 

1  -  ! 

1 

! 

1 

SCNO  7912 

1601472 

885144441 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1400! 

19. 3! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

* 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

I 

SCNO  7913 

1601*73 

88SI4A43! 

200.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

!  1400! 

19. 3 !  HONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

I  -  ! 

! 

! 

! 

SCNO  7914 

1601474 

86514443! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

!  UOO! 

19.3IN0NE 

!  HO 

SI.  LOUIS  1 

1979 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

I  -  1 

! 

! 

! 

SCNO  7915 

1  601475 

44514A43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  uooi 

19.3! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  l 

1979 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

l 

SCNO  7916 

1  601  476 

485144431 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1400! 

19.SJN0NE 

!H0 

SI.  LOUIS  1 

1979 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

!  "  ! 

! 

! 

I 

SCNO  7917 

1601477 

88514443! 

2CO.O! 

35.0! 

9.0! 

- 

«  1400! 

19.3! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

U79 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

!  -  1 

! 

! 

! 

SCNO  7915 

1601476 

485! 4448! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1400! 

19.3  JNONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

!  "  ! 

! 

1 

! 

SCNO  7919 

•  01479 

8651444! 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  UOO! 

19.3! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

1  -  1 

1 

! 

1 

SCNO  7920 

lx  -  430 

3351*443! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I  UOO! 

1 9. sj  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

i 

! 

! 

SCNO  4001 

1615015 

97114448! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

•  1524! 

19.3! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1950 

1 

!  ! 

2C0.Q! 

35. C! 

2.1! 

!  -  • 

! 

! 

! 

SCNO  8002 

1615016 

97114A48! 

20C. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  152*. ! 

19.3  JNONE 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

1950 

i 

!  i 

2CO.OI 

35. C! 

2.1! 

!  -  ! 

! 

! 

l 

SCNO  4003 

1615017 

971 14444! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

19.3 l NONE 

!*0 

ST.  LOUIS  ! 

1940 

1 

!  1 

200.0! 

35.01 

2.1! 

!  -  ! 

1 

! 

! 

SCNO  8004 

1615018 

97114448! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

19.31N0NE 

IHO 

ST.  LOUIS  l 

1940 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.1! 

!  -  ! 

1 

! 

! 

SCNO  4005 

1615019 

97 1 1 4443 ! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1524! 

19. 3 ! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1980 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.1! 

!  -  ! 

! 

I 

i 

SCNO  6006 

1615020 

97114448! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

19.3  JNONE 

HO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.1! 

!  “  ! 

1 

! 

! 

SCNO  4007 

1615021 

97114448! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

19.3JN0NE 

IHO 

IT.  LOUIS  1 

1980 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

2.1! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

SCNO  8008 

1615022 

971  14448*1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

19.3! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1930 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.1! 

!  -  ! 

1 

! 

! 

SCNO  !009 

1615023 

971 ! 4 A4& ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

19.3SN0NE 

!*»0 

SI.  LOUIS  1 

1980 

j 

1  1 

2CO.O! 

35.0! 

2.1* 

\  -  ! 

1 

! 

! 

SCNO  8310 

1615024 

97114444! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

t9.3!N0NE 

!  HO 

ST.  LOUIS  } 

1980 

1 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

2.1! 

!  -  • 

! 

! 

! 

SCNO  4011 

1615025 

97114443! 

200.0! 

35.0! 

9.  J! 

- 

•  1524! 

19.3  JNONE 

IHO 

5t.  urz  1 

1930 

5 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

2.1! 

!  -  ! 

! 

! 

1 

SCNO  4012 

1615026 

1  97114448! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

19.3! NONE 

!“0 

ST.  LOUIS  ■ 

I960 

» 

i 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

2.1! 

1  -  1 

1 

! 

SCNO  6013 

1615027 

•  971!4*>.ft! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

19.31  NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

•0 

i 

1  !  i 

200.0! 

35.0! 

2.1! 

!  -  ! 

1 

! 

scno  ton 

•615028 

I  971  1*443! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

19.3! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

I 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

2.1! 

!  -  • 

1 

! 

1 

SCNO  6015 

1615029 

1  97114443! 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

!  1524! 

19.3 ! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

{ 

! 

1  1  1 

2C0.0* 

35.0! 

2.1 ! 

!  “  ! 

! 

! 

1 

1 

SCNO  4016 

1615030 

{  97114445! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

19.3 *NONS 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

2.1! 

!  -  • 

; 

l 

! 

1 

SCNO  6017 

•615031 

1  971 1 4448! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

19.3! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  • 

1980 

1 

« 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.1! 

!  "  ! 

1 

! 

! 

SCNO  4018 

1615032 

1  971 1 4443 ! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1524! 

19.3iN0NE 

!  HO 

SI.  LOUIS  1 

1980 

j 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.1! 

!  -  ! 

1 

! 

! 

SCNO  8019 

•615033 

1  97114A45! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

19. 3IN0NE 

•HO 

ST.  LOUIS  i 

1930 

i 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.1! 

!  -  ! 

j 

! 

! 

SCNO  4020 

1615034 

!  971 ! 4A43! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i  1524! 

19.3‘NONE 

!H0 

SI.  LOUIS  ! 

19«0 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.1! 

!  "  ! 

1 

1 

* 

1 

SCNO  8021 

1615035 

!  971  1  44  4si 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

•  1524! 

19.3*  NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  *1 

1910 

! 

1  1  » 

200.0! 

35.0! 

2.1! 

;  -  1 

1 

1 

! 

SCNO  6022 

1615036 

j  971 ! 4A431 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

•  1524! 

19. 3  JNONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

i 

1  <  ! 

200.0! 

35.0! 

2.1! 

1  -  1 

1 

! 

1 

1 

SCNC  fl023 

•615C37 

1  97114443! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

19.3! NONF 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

j 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

2.1! 

!  -  ! 

1 

1 

! 

SCNO  6024 

•615033 

!  97114443! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524* 

19. 3  JNONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

i 

1  !  ! 

200.0! 

13.0! 

2.1! 

!  *  ! 

1 

! 

! 

SCNO  8025 

•615039 

1  '  971 ! 4443! 

2G3.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

19.3! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1930 

j 

j  1  1 

200.0! 

35.0! 

2.1! 

!  -  ! 

« 

1 

! 

SCNO  3026 

i 51504C 

!  97114448! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524* 

19.3‘NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

I960 

j 

!  !  1 

2C0.0! 

35.0! 

2.1! 

!  -  ! 

1 

I 

! 

SCNO  3027 

•615041 

!  9711444PJ 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

19. JiNONE 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

I960 

i 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2,1! 

!  -  ! 

1 

! 

! 

SCNO  4024 

1615042 

!  97114448! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

19.31N0NE 

J  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

i 

1  !  1 

200. 0! 

35. C! 

2.1! 

!  -  ! 

1 

! 

1 

SCNO  8029 

1615043 

!  97H4A43! 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

!  1524! 

19.3 • NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  j 

1980 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.1! 

!  -  ! 

; 

! 

! 

SCNO  6030 

1615044 

1  97114446! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

*!  1524! 

1 9. 3! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

i 

! 

! 

!  !  ( 

!  1  ! 

1  !  ! 

200.0! 

35.02 

! 

! 

2.1! 

! 

1 

!  -  ! 

1  1 

i  i 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

1 

< 

i 

TAdLE 


«je$cr:ption  vcmu 


VESSEL  NAPE  AND  HUHBER 


I  COAST 
*  GUAM) 
I  NUH3ER 


( ?9)  SCNO  QARCE  LINES/  INC.  ! 

(CONTINUED) l 


I VTCC 1  DIPENSIONS  ! DRAfT  •  (TVACITY!  HIGH-  !  iVEJStl 

NET  ICODElL^STHSeROTHl  I  l  ■  EST  •  CA»«0  HANDLING  IS  lOPC'ATlV.tf 

REGIS-1****!  RES.  I  REG.  I  LOAD— I  !  CARGO  t  FIXED  »  *RUl« BE NT  !TCl  3ASE 

TER  l  SE* ! //////!/////?  ED  I  !////'///!  POINT  !  LINE-?  !AOI  LlNE-t 

<ON-  >*AGt!  OVEP-!  OVEP-I ////<  \  H^RSM  PASS-  !(L  *  H  V  1 1  H>Ut '////  ///!  TO! ////////// 

NAGE  1  IV  l  ALL  I  ALL  ILKHT!  POWER!  CNCERS  !  (KET)i  HNE-2  !«£!  LINE-2 


t  I  .  I  !  !  !l  ! 

!!!!!)  !  !  ! 

111!!!  I  !  I 

!!!!!)  it  ! 

9*1  HAAS!  200.0!  35. Ci  '.0!  -  f  1 3241  ^.SIMONE  !N0  ST.  LOUIS 

l  !  200.0!  iS.C!  2.Y!  !  -  l  !  ! 

971144451  200.0!  35.0!  9.0!  •  J  152*1  19.31N9NE  IPO  ST.  LOUIS 

i  !  2,0.0!  35. C!  2.1!  !  -  t  !  ! 

685UA45!  200.01  ,5.0!  9.C }  -  !  1524!  19.31N0NE  'HO  ST.  LOUIS 

!  I  2CC.0!  35. Cl  2.1!  I  -  I  I  • 

865144481  200.0!  33.0!  9.0!  -  !  *324!  59.31N0NE  !H0  ST.  LOUIS 

!  !  200.0!  35. C!  2.11  !  -  )  ! 

J£5! 4449!  200.0!  3*,0!  °.Q!  •  !  1524!  19.3tN0NE  !P0  ST.  LOUIS 

!  1  20C.0!  S3. C!  2.11  !  -  I  !  ! 

38514448!  200.  M  35. Cl  9.0!  -  I  1524!  19.3IN0L*  IPO  ST.  LOUIS 

l  !  200.0!  35. C!  2.1!  t  -  '  !  ! 

33514448!  20C.0!  35. C!  %0!  -  !  1524!  19.3IN0NE  !H0  ST.  LOUIS 

!  !  2CO.O!  35.0!  2.M  I  •  I  I  ! 

625UA48!  200.0!  35. Cl  V.o!  -  !  1524!  19.3IN0NE  IPO  ST.  LOUIS 

!  !  200. 0!  35.0!  2.1!  I  -  !  !  ! 

8351*4481  200.0!  35.0!  9.0!  -  !  1524!  19.31N0NE  IPO  ST.  LOUIS 

!  I  200.0!  35.0!  2.1!  !  -  !  !  ! 

885 14A43 !  200.0!  35.0!  9.0!  -  !  1524)  19.3! NONE  IPO  $T.  LOUIS 

!  I  200.0!  33.0!  2.1!  !  -  !  !  ! 

33514A43!  200.0!  35.0!  9.0]  -  !  1524}  19.3IN0NE  !P0  ST.  LOUIS 

!  !  2CC.?!  35. C!  2.11  !  -  !  !  I 

33$!4A4<:  2CC.01  35.0!  9.0!  -  !  1524!  19.3IN0NE  IPO  ST.  LOUIS 

!  !  200.0!  35. C!  2.1!  !  -  !  1  ! 

8651444*1  200.0!  3S.C!  >.0!  -  !  1524!  19.51N0NE  IPO  ST.  LOUIS 

!  I  20c. 0!  35.0!  2.1!  I  -  !  I  ! 

8SS14A48!  200.0!  33.0!  9.0!  -  !  15241  19.3IN0NE  !P0  ST.  LOUIS 

!  !  200.0!  35.0!  2.1!  !  -  I  !  ! 

3PSI4A49!  200.0!  33.0!  1.0!  -  !  1524!  19.3IN0NE  IN'.  ST.  LOUIS 

!  !  230. 01  35.0!  2.1!  !  -  !  I  I 

66314A41!  200.0!  33.0!  9.0!  -  !  1524!  19.31N0NE  !H9  ST.  LOUIS 

!  !  200.0!  33.0!  2.1!  I  -  I  1  ! 

835I4A48!  200.0!  33.01  9.0!  -  I  1524!  19.MN0NE  I  HO  ST.  LOUIS 

!  !  200.9!  :S.Q!  2.1!  »  -  !  I 

88514441!  200.0!  35. C!  9.0!  -  !  1524!  JONE  IPO  ST.  LOUIS 

•  !  200.0!  35.0!  2.1!  !  -  !  <  ! 

865144481  23C.0!  35.0!  9.0!  -  !  1524!  19..IN0NE  !P0  ST.  LOUIS 

!  !  200.0!  3 S.O!  2.1!  !  -  !  !  ! 

933I4A41!  200.0!  35.0!  9.0!  -  !  14001  19.:*A0Ne  !P0  ST.  LOUIS 

!  !  200. 0!  35.0!  1.9!  !  -  !  I  ! 

933!4A41!  200.0!  35.0!  9.0!  -  (  1400!  19.3!hONE  !N0  ST.  LOUIS 

l  !  200.0!  35.0!  1.9!  !  -  I  !  ! 

93314441!  200.0!  35.01  9.0!  -  !  1400!  1V.3IN0NE  IPO  ST.  LOUIS 

!  !  200.0!  35. C!  1.9!  !  -  !  !  I 

93314A41 !  200.0!  35.0!  9.0!  -  l  UOOJ  19  J!NONE  ISO  ST.  LOUIS 

!  I  200.0!  35. C!  1.9!  !  -  !  I  ! 

933I4A41!  200.01  35. 0!  9.0!  -  !  1400!  19.31N5NE  IPO  S*.  LOUIS 

!  !  200.0!  35,0!  1.9!  !  •*  !  !  ! 

9J3S4A411  200.0!  35.0!  9.0!  -  !  14001  19.J1N0NE  IPO  ST.  LOUIS 

!  !  200.0!  53.01  1.9!  !  -  ?  !  ! 

033*4441!  290.0!  35.0!  9.0!  -  !  14C0I  19.  JJNONE  !K0  ST.  LOUIS 

!  !  200.0!  35.C!  1.9!  !  -  1  !  I 

93314441 !  200.0!  35.0!  9.01  -  1  1400!  19.JIN0NC  !P0  S7.  LOUIS 

!  !  200.0!  35.0!  1.9!  I  -  !  !  I 

913I4A41J  200.0!  35.0!  9.0!  -  !  1400!  19.3IN0NE  IPO  ST.  LOUIS 

!  j  2CG.01  35.0!  1.9!  !  -  l  5  ! 

933J4A4I!  200.0!  33.0!  9.0!  -  !  14001  19.3IN0NE  IPO  ST.  LOUIS 

!  !  2PO.OI  35. C!  !.«!  !  -  !  !  I 

933I4A41!  200.0!  35.0!  9.0!  -  !  1400!  19.3IN0NE  !R0  ST.  LOUIS 

I  !  200.3!  35.0!  1.9!  !  -  !  !  ! 

933! 4441 !  290.0!  35.0!  9.0!  -  !  1400!  19.31N0NE  !P0  ST.  LOUIS 

!  !  200.0!  35.0!  1.9!  !  -  !  !  ! 

!  933! 4441 !  200.0!  35.0!  9.0!  -  !  1400!  19.3IN0NE  !*0  ST.  LOUIS 


933!4A41!  ; 
!  ! 

93  3  ! 44  41 ! 

!  ! 

933! 4*41 | 

!  ! 

93  3 ! 4 A  41 ! 

!  ! 

93314A41 I 
!  ! 

933! 4A41 ! 

!  ! 

933I4A41! 

!  ! 

933J4A41J 
!  ! 

933I4A41! 

!  ! 

933! 4441 ! 

!  ! 

933 ! 4441 ! 

!  1 
933! 4441 I 
!  ! 

933!  4A41 ! 

!  ! 

V33S4A41! 

!  ! 

93314441! 

!  ! 

93314441! 

!  ! 

93314441! 

!  ! 

933*4441! 

!  ( 

933UA41! 

!  ! 

93314441! 

!  ! 

93314*41  * 

!  ! 

93314441! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 


19*  .! NONE 
I 

i9.:*A0Ne 

i 

19.3! NONE 
! 

19.3 ! NONE 

19  J ! NONE 
1 

19. 31  JONE 

t 

19.3IH0NE 

! 

19.  JJNONE 
! 

19.3IN0NE 

l 

19. 3! NONE 
! 

19.3IN0NE 

! 

19.31  NONE 
! 

19.3 IhONE 
! 

19. 3! NONE 
! 

19.3! NONE 
! 

19.3! NONE 
j 

1 9 .3  ‘(NONE 
! 

19.3IN0NE 

i 

19.31H0NE 

! 

19.3IN0NE 

! 

1 9. J ! NONE 
! 

1 9. 3! NONE 
! 

19.3! NONE 
! 

19. 3 1N0NE 
! 

19. 3! NONE 
! 

19.3IN0NE 

i 

T9.3! NONE 
! 

19.  JiNQNfc 
» 

19.3? NONE 
! 

19.3 {NONE 
! 

19.3 {NONE 
! 

19.35N0NE 

! 

19.3J  NONE 
! 

19. 3! NONE 
! 

19.3IN0HE 

I 

19.3! NONE 
! 

! 

1 


TEAR  ! 
BUILT  I 
OR  I 
•REBUILT! 


TA9LE  2  -  DESCMPTIOH  Of  VESSELS  743 


EN6R) 

01  ST  1 

VESSEL  NAME 

O0CRATOA 

AND  HUN9EA 

!  COAST 

!  cum 

i  NUftBE* 

1  l Vice  t  OIHENSIOHJ  I.PAfTI 

1  HIT  I COPEJ  LESCTH! BVDTH1  ! 

t l>CC ts- 1  ***»!  AES.  |  »£6.tL0»t>-l 

1  Iff  1  UEI//////I/////I  JO  | 

1  TON-  IPAGFI  0VEP-10VE9-1/////I 

1  HAS!  1  IV  I  ALL  i  ALL  ILICHTI 

MOUSE 

•ONE* 

CAPACITY!  HISH-  !  (VESSEL! 

1  1ST  1  CAAGO  HANDLING  IS  'Of EAATINS  ! 
CAASO  1  fIXEO  1  EQUIP NENT  lit!  EASE  1 

inn/tn  POINT  1  LINE-1  1  AOt  L!Ht-t  1 

PASS-  I (LIGHT) I //////////////// ITS  I ////////// 1 

engens  i  mini  line-2  ieei  line-2  i* 

! 

! 

TEA  A  ! 
BUILT  ! 
0*  1 
KE8UILT! 

<2V)  SC  NO  SAME 

LINES#  INC. 

1 

* 

1 

1  1 

1  i 

1  i 

l 

l 

1 

1 

I 

! 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

i 

! 

1 

(CONTINUED)! 

I  1 

I 

I 

SCNO  M 54 

143353* 

93314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1400! 

19. 3 ! NONE 

!K0 

ST.  LOUtS  I 

1951  ! 

1  1 

200.01 

35.01 

1.«! 

-  J 

SCNO  M37 

1  433537 

9331**41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

14001 

19.5! NONE 

1  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1961  ! 

1  I 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

SCNO  3159 

1433534 

93314A41! 

200.01 

35.  C! 

9,01 

- 

14091 

19.3! NONE 

!K0 

ST.  LOUIS  I 

1981  1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.9| 

-  I 

SCNO  3159 

16M339 

93314**1 ! 

20C.01 

35. 01 

9.0! 

- 

14001 

19.3! NONE 

!  NO 

SI.  LOUIS  ! 

1961  t 

1  ! 

200.01 

35.CI 

1.9! 

-  1 

! 

SCNO  *140 

(  6335*0 

9331  *A*1 ) 

200.01 

35. 0! 

9.0! 

- 

14001 

19.  J 1  NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

1901  1 

1 

1  1 

200.01 

35. Cl 

1.9! 

-  ! 

SCNO  7101 ■ 

1534095 

7*91*1*01 

200.01 

35.01 

6.0! 

- 

17001 

16.01  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1971  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

2.0! 

-  1 

SCNO  71028 

153652? 

749!  4  A  41 ! 

200.0! 

35.01 

8.0! 

- 

1700! 

1 9. 0! NONE 

1N0 

ST.  LOUtS  ! 

1971  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

SCNO  71038 

1536523 

7*9(*A*1! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1700) 

18.01  NONE 

1  HO 

ST.  LOUIS  1 

1971  ! 

1 

!  1 

200.01 

35.0! 

2.0! 

-  I 

SCNO  710*9 

153652* 

7*9|*A*C( 

200.01 

35.0! 

6.0! 

- 

1700! 

16.0! NONE 

1*0 

ST.  LOUIS  1 

1971  | 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0) 

•  1 

1 

SCNO  72018 

1537261 

6961*4*41 

200.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

17001 

15.91N0NC 

(NO 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

1  1 

200.0! 

35.0) 

1.0! 

-  ! 

SCNO  72023 

1557262 

69o!*A*8! 

200.0! 

35.  C! 

9.6! 

- 

17001 

15.9! NONE 

IMO 

ST.  LOUtS  ! 

1972  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.0! 

-  | 

SCNO  72038 

1537263 

6961 4443! 

200.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1700! 

15.9IN0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1977  ! 

1 

1  1 

200.01 

15. C! 

1.0! 

-  ! 

SCNO  720*8 

153726* 

696 14448! 

200.01 

35.0! 

9.6! 

- 

17001 

15.9! NONE 

!*0 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

1 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.01 

-  1 

i 

SCNO  72058 

1537265 

6965  44481 

200.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1700! 

15. ) i NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  : 

1972  • 

1 

!  1 

20C.3I 

35.01 

1.0! 

-  ! 

SCNO  72048 

1537264 

69oi4A*S! 

200.01 

35. 01 

9.4! 

- 

1700! 

15.9| NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

1  1 

200.0! 

3  5.01 

1.0! 

-  ! 

SCNO  72C7e 

! 537267 

6961**431 

200.01 

35.0! 

9.6! 

- 

17001 

1 5. 9{ NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

197?  J 

1 

1  1 

290.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

SCNO  72059 

1537264 

696144451 

200.0! 

35.0! 

9.o! 

- 

1700! 

15.9| NONE 

!  NO 

ST.  LOUtS  ! 

1972  1 

! 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.0! 

-  J 

SC, NO  72095 

1537269 

69oUM6| 

2C0.0! 

35.0! 

9.4! 

- 

17901 

15.4 | NONE 

!N0 

ST.  LOUtS  | 

1972  ! 

1 

!  1 

200. )1 

35.0! 

1.0! 

-  1 

1 

SCNO  72109 

1537270 

696144431 

200.0! 

15.0! 

».»! 

• 

1700! 

1 5 • 9! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1972  1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.0! 

-  ( 

J 

SCNO  73139 

1552123 

933! 4443 ! 

2C0.01 

35.0! 

10.9J 

1400! 

1S.9IN0NE 

1N0 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

1 

i  i 

200.91 

35.  C! 

1.31 

-  ! 

SCNO  731*9 

1552124 

933144431 

200.0! 

35.0! 

10.9! 

1400! 

1S.9( NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  J 

! 

1  t 

2CC.0! 

35.0! 

1.3! 

-  | 

| 

SCNO  73158 

1552125 

9331***8! 

200.01 

35.0! 

10.91 

14001 

1 5*  9 l NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

i  i 

200.01 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

StNO  7316P 

1552126 

9331 4 A4  3 1 

200.0! 

15.0! 

10.9! 

14001 

1 5.9! NONE 

1  NO 

ST.  LOUIS  1 

1973  i 

1 

1  ! 

2  CO*  0 ( 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

SCNO  73176 

1552127 

9331*A*4! 

200.0! 

35.0! 

10.9J 

1400! 

1 5.9! NONE 

I  NO 

ST.  LOUIS  1 

1973  ! 

1  ! 

20C.0I 

15.0! 

1.5! 

-  1 

| 

SCNO  7314* 

IS5212S 

9331 4443! 

20C.01 

35.9! 

10.9! 

1400! 

15.91N0NE 

!N0 

ST.  LOUtS  ! 

1973  ! 

200.01 

35.01 

1.3! 

-  f 

SCNO  73199 

I552I2S 

93314443! 

200.0! 

35.0! 

10.9! 

1400! 

1 5 . 7 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1973  ! 

1 

I  ! 

200.01 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

SCNO  7320e 

uwno 

933! 4446! 

200.0! 

35.0! 

10.9! 

1400! 

1 5 .9 1 NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

l 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

*  1 

| 

l 

SCNO  73219 

1552131 

933144451 

200.0! 

35.0! 

10.9! 

1400! 

15.7! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

1  1 

2CC.0! 

35.01 

1.3! 

-  | 

SCNO  73228 

1552132 

933144431 

200.0! 

35.0! 

10.9! 

1400! 

15 .9! NONE 

1  HO 

ST.  LOUtS  1 

1973  ! 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  I 

SCNO  73236 

1552133 

933144451 

2C0.01 

35.0! 

10.9! 

- 

1400! 

15.9! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  I 

1973  ! 

1 

1  1 

200.0! 

33.0! 

1.3! 

-  1 

! 

SCNO  732*8 

1552134 

93314445! 

230.01 

35.01 

10.9! 

- 

1400! 

15.9 (NONE 

1  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  *! 

1  l 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  | 

! 

SCNO  73255 

1553475 

93314A431 

200.0! 

35. C! 

10.9! 

- 

UCO! 

1 5.9! NONE 

’NO 

ST.  LOUtS  ! 

1973  ! 

J 

1  ! 

200.01 

35. C! 

1.3! 

-  1 

SCNO  7324B 

1553576 

933!  4441  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1677! 

15.9! NOHE 

IMO 

ST.  LOUtS  I 

1975  ! 

!  ! 

209.0! 

25.0! 

1.6! 

-  I 

SCNO  73278 

1553477 

9331***11 

200.0! 

33. Cl 

9.0! 

- 

1677! 

1 S.9| NONE 

1  NO 

ST.  LOUtS  ! 

1973  j 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  t 

( 

SCNO  73245 

1553474 

93314441 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1627! 

15.9| NONE 

iro 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

SCNO  73296 

1C  53879 

93314**1  1 

203.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1627! 

15.91NONE 

INC 

ST.  LOUIS  1 

1973  ! 

1 

!  1 

200.3! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

! 

SCNO  73303 

1553430 

933!*A'M 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1627! 

15.9J  NONE 

!  NO 

ST.  LOUtS  ! 

1973  i 

l 

!  1 

290.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

SCNO  73319 

1553531 

93314441  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1627! 

15.9 {NONE 

|«0 

ST.  LOUtS  ! 

1973  ! 

f 

1  ! 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

SCNO  73326 

1553992 

93314**1! 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1627! 

15.9! NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

1 

1  ! 

200.0! 

35.01 

1.4! 

-  J 

SCNO  73339 

1553433 

93314441 • 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1627! 

15.9 (NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  J 

1 

!  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  t 

( 

SCNO  73348 

1553944 

933(44411 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1  o  2  7  J 

15.9! NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  i 

1973  ! 

1 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

I.o! 

-  ! 

SCNO  733SB 

1553435 

933! 4441 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1627! 

1 5. 91  NONE 

!R0 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

! 

l  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

( 

SCNO  73349 

1553436 

93314*41! 

2C0.0! 

25.3! 

9.0! 

- 

1627! 

1 5.9 1  NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

1 

!  ! 

<00.3! 

33.0! 

1.6! 

-  1 

! 

SCNO  77018 

1530204 

9671444* • 

200.0! 

35.0! 

0.5! 

- 

1745! 

12.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  • 

1977  ! 

! 

!  1 

200.0! 

15.0! 

1.5! 

-  i 

i 

SCNO  77020 

153C205 

967  144  46! 

200.0! 

35.  C! 

9.5! 

- 

1745  ■ 

17,0!N0»*E 

•  *»* 

! 

1  1 

2C0.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

1 

i 

SCNO  77030 

159C206 

94714A4*! 

200.0! 

35. Cl 

9.5! 

- 

17451 

12.0IHOHE 

!M0 

ST.  LOUIS  i 

1977  ! 

! 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  1 

! 

SCNO  770*0 

153C207 

967 1 444^1 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1765! 

12.01N0NE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1977  ! 

! 

1  1 

200.01 

35.  C! 

1.5! 

*  i 

l 

SCNO  77050 

1550205 

96714445 1 

2C0.CS 

35. C! 

9.5! 

- 

1765! 

1 2. 0! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1977  1 

( 

l  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  1 

! 

SCNO  77069 

156C209 

96714*40! 

200.0! 

15.  C! 

9.5! 

- 

1765! 

12.0! 

•NO 

ST.  LOUIS  1 

1977  ! 

1 

t  ! 

203.0! 

35.3! 

1.5! 

-  J 

SCNO  77070 

1530210 

96714*45! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1765! 

12.0! Nl 

*!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1977  ! 

1 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

SCNO  77048 

1543211 

96714A48! 

200.0! 

35.  C! 

7.5! 

- 

1765! 

12.0!  NONt. 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1977  • 

! 

1  i 

230.0! 

15. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

SCNO  77098 

1530212 

967 ! 4A451 

2CC • 0 1 

35.0! 

9.5! 

- 

1765! 

1 2.0 1  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1977  ! 

! 

!  ! 

200.0! 

15.0! 

1.5! 

-  1 

SCNO  77109 

153C213 

91014*45! 

2C0.0! 

35. C! 

9.5! 

- 

1765! 

12.01N9NE 

IMO 

ST.  LOUIS  i 

1977  ! 

! 

!  ! 

200*0! 

35. 01 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

SCNO  77110 

1540214 

91014445! 

200.0! 

35.  C! 

9.5! 

- 

1765! 

12 .0! NONE 

!-0 

ST,  LOUIS  ! 

1977  j 

! 

! 

1 

1  1 

!  t 

1  1 

200. 0! 

! 

i 

M.C! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

*  | 
i 
! 

l 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

744 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

!  IVICCI  SSNCNSICNS  tos*m 

! CAPACITY !  MICH-  ! 

!  V  £  S  $  C  L  ! 

! 

OPERATOR 

1  NET  IC00E!UNSTN!3»STH! 

! 

! 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

! S  10PEPATINC  ! 

1 

TEAR  ! 

-1RECIS-!****!  RES*  !  *£t. I LOAH-l 

J 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

! T  C !  9ASE  ! 

!  COAST 

!  TER  1  S5$!//////!///.V! 

CD  ! 

I  ////////!  POINT  !  LINE-1 

! AO!  LINE-1  1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

l  GUARD 

1  ION-  IRH4EI  0*EN-!0m-!/////t  HO0SC1 

PASS-  1 (LIGHT) !//////////////// !T0! //////////! 

OR  1 

!  NUMBER 

l  NASS  1  IV  l  ALL  !  ALL  ILISHTI  POWER!  1 

ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 

!£C!  LINE-2  MRCCUILT! 

(29)  SCNO  BARGE 

LINES#  INC. 

! 

1 

l 

!  t  1  li 

1  !  1  !  t 

i  II  II 

! 

i 

j 

{ 

i 

! 

1 

! 

! 

i 

i 

! 

I 

! 

! 

| 

(CONTINUED)! 

1  !  !  1  ! 

! 

! 

! 

(MO  ST.  LOUIS 

1977  ! 

SCNO  77129 

! 5  SC  215 

1  91014A48!  200.01  35.0! 

9.5! 

-  1 

1765! 

1 2 .0 ! NONE 

! 

1  !  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

l 

! 

SCNO  77138 

! SBC216 

1  91QKA481  200.0!  35.0! 

9.5» 

-  ! 

1765! 

12.O1N0NE 

MO  ST.  LOUIS 

1977  ! 

! 

!  !  !  200.01  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1977  ! 

SCNO  77149 

1580217 

!  910! 4 A491  200.0!  35.0! 

9.5! 

-  1 

1  765! 

1 2.0JNONE 

MO  ST.  LOUIS 

l 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

1977  ! 

SCNO  7715P 

159021  8 

!  93314A41!  200.0!  35.0! 

9.51 

-  ! 

1765! 

1 2 . 0 ! NONE 

! MO  ST.  LOUIS 

!  t  1  20C.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

( 

1977  ! 

SCNO  77148 

! 58C219 

!  9S314A4M  200.0!  35.0! 

9.5! 

-  ! 

1765! 

12. 0! NONE 

MO  ST.  LOUIS 

I 

!  1  l  200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

197/  ! 

SCNO  77170 

1580220 

i  93314A4M  2QC.0!  35.0! 

9.5! 

-  ! 

1765! 

1 2. 0 ! NONE 

1  MO  ST.  LOUTS 

t 

1  !  !  200.0!  35,0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

M77  ! 

SCNO  7718B 

1500221 

I 

!  93314*431  200. 0!  35.0! 

9.5! 

-  ! 

1765! 

12.0! None 

MO  ST.  LOUIS 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

SCNO  7719P 

I58C222 

1  93JUA4*!  20C.0!  35.0! 

9.5! 

-  1 

1705! 

12.0 ! NONE 

!»0  SI.  LOUIS 

1977  ! 

1 

!  1  !  200.01  35.0! 

1.5! 

l 

-  ! 

! 

! 

) 

1977  ! 

SCNO  7720B 

i 530223 

1  93314A43!  200.0!  35.0! 

9.5! 

l 

1765! 

12.0! NONE 

MO  ST.  LOUIS 

! 

1  !  1  200.0!  35.0! 

J.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

1979  • 

SCNO  7921B 

1601481 

!  1020UA46!  200.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1600! 

19.3 INONE 

(MO  ST.  LOUIS 

! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

I 

-  1 

! 

! 

! 

1979  ! 

SCNO  79220 

1601482 

t  1 020! 4A46!  200.0!  35.0! 

9.01 

.  j 

1600! 

19,3! NONE 

(MO  ST.  LOUIS 

! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1979  | 

SCNO  7923P 

1601483 

!  1 02014A46!  200.0!  75.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

19. 3! NONE 

MO  ST.  LOUIS 

! 

!  !  !  20C.0!  25.0! 

1.4! 

1 

! 

! 

! 

1979  ! 

SCNO  7924P 

1601484 

!  1 02014*46!  2CO.O!  35.0! 

9.0! 

! 

1600! 

19.31  NONE 

! “0  ST.  LOUIS 

} 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

! 

-  1 

t 

! 

1979  ! 

SCNO  79239 

1601485 

1  102014A461  20C.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

16001 

19 . 3 ! NONE 

MO  ST.  LOUIS 

1 

!  1  !  200.0!  35.01 

1.4! 

1 

—  | 

! 

! 

1979  ! 

SCNO  79268 

1601486 

1  102014A46I  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

19.3! NONE 

(MO  ST.  LOUIS 

! 

!  i  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

I 

! 

1979  ! 

SCNO  79270 

1601487 

!  1020I4A4M  200.0!  35.0! 

9.01 

•  i 

1600! 

19.3! NONE 

MO  ST.  LOUIS 

I 

!  !  t  200.0!  35. Cl 

1.4! 

i 

-  ! 

! 

! 

I 

1979  I 

SCNO  79280 

1601483 

1  1370I4/U61  203.01  35. C! 

9.0! 

-  ; 

1600! 

19. 3! NONE 

MO  ST.  LOUIS 

l 

1  !  (  200.0!  35.0! 

1.4! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

1979  1 

SCNO  7929B 

(601439 

!  102014*46!  27C.0!  35.C! 

9.0! 

-  ! 

160C! 

19. 3IN0NE 

(NO  ST.  LOUIS 

j 

!  !  I  200.0!  35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1979  1 

SCNO  79308 

1601490 

1  102014*46!  20C.0!  35.0! 

9.C! 

-  ! 

loOO! 

1V.3M0NE 

MO  ST.  LOUIS 

! 

1  !  1  200.0!  35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1979  l 

SCNO  79319 

1601491 

!  1020I4A46!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1603! 

19.3! NONE 

MO  ST.  LOUIS 

! 

1  l  !  200.0!  35. C! 

1.41 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1079  ! 

SCNO  79328 

(601492 

!  102014A461  200.0!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

19. J1 NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

l 

!  !  1  200.0!  35. C! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

1979  ! 

SCNO  79339 

1601493 

!  102014*46!  200.0!  55.0! 

9.01 

-  1 

1600! 

19.31  NONE 

MO  ST.  LOUIS 

1 

!  !  !  200.0!  35.01 

1-4! 

! 

-  1 

! 

! 

1 

1979  1 

SCNO  79349 

1601494 

! 

!  1 020! 4A46!  2C0.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

19.3!N0N£ 

MO  ST.  LOUIS 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

1979  ! 

SCNO  79350 

1601495 

1  102014*461  203.01  35.01 

9.0! 

-  ! 

\600! 

19.3! NONE 

MO  ST.  LOUIS 

1 

1  !  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

1979  I 

SCNO  79308 

1603336 

!  102014A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

160C! 

IV. 3! NONE 

MO  ST.  LOUTS 

! 

!  1  1  200.01  35. C! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1979  | 

SCNO  7937B 

10C3337 

1  102914*41 !  20C.0!  35. C! 

9.0! 

-  1 

1600! 

19. SHONE 

MO  ST.  LOUIS 

J 

!  !  1  200.0!  35.0! 

1.4! 

! 

-  1 

! 

I 

i 

1979  | 

SCNO  793SB 

1403338 

1  1020144411  200.01  33.01 

9.0! 

-  ! 

1600) 

19.31  NONE 

MO  ST.  LOUIS 

! 

t  1  1  200.01  35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1979  ! 

SCNO  79399 

1603339 

1  1020I4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

19.3M0NE 

MO  ST.  LOUIS 

! 

(  1  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

l 

! 

SCNO  7940B 

1003340 

1  1 0201 4A41 !  200.0!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

1 9. 3! NONE 

MO  ST.  LOUIS 

197V  1 

! 

!  1  1  2C0.9!  35. Cl 

1.4! 

! 

-  ! 

l 

! 

J 

1981  1 

SCNO  81019 

1633481 

1  966! 4 A 41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

19.3M0NE 

( MO  ST.  LOUIS 

1 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.41 

1 

-  ! 

! 

! 

1981  ! 

SCNO  81028 

1633482 

!  96614A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ) 

1600! 

19. 3! NONE 

MO  ST.  LOUIS 

! 

!  !  1  200.0!  35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

I 

1981  ! 

SCNO  SI  050 

1633483 

!  96614A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  1 

1600! 

19. 3! NONE 

MO  ST.  LOUIS 

! 

1  !  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

I 

i 

1 

1981  1 

SCNO  81049 

1644434 

!  966I4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

19.3! NONE 

MO  ST.  LOUIS 

! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

1 

I 

! 

1981  ! 

SCNO  81058 

1644435 

!  966UA41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

1 9. 3  !  NONE 

MO  ST.  LOUIS 

! 

!  !  !  200.01  35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

1981 

SCNO  81066 

1633436 

!  966UA41!  200.0!  35.0! 

9.01 

! 

1600! 

19.3! NONE 

MO  ST.  LOUIS 

! 

!  !  !  290-  \l  35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

! 

1981 

SCNO  '.1070 

1633487 

!  96614A4U  * 00.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1600! 

19.3SN0NE 

MO  ST.  LOUIS 

! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

1981 

SCNO  *1089 

1633438 

!  966! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

19.3! NONE 

MO  ST.  LOUIS 

! 

•  l  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

i 

1981 

SCNO  81098 

1633489 

!  966I4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

.  i 

1600! 

19.JSN0NE 

MO  ST.  LOUIS 

! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

i 

-  ! 

! 

MO  ST.  LOUIS 

1981 

SCNO  81108 

1633490 

!  966J4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1600! 

19.3! NONE 

1 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

1901 

SCNO  811M 

1633491 

!  96614A41!  200.0!  35. 0! 

9.0! 

-  i 

1600! 

19.3  JNONE 

MO  ST.  LOUIS 

1 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

i 

-  ! 

! 

SCNO  8112B 

1633492 

(  96&!4A41>  200.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1600! 

19.31N03E 

MO  ST.  LOUIS 

1981 

i 

!  !  !  20C.0!  35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

SCNO  6113B 

1633493 

!  96614A411  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

1 9. JlNONE 

MO  ST.  LOUIS 

1981 

! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

i 

! 

! 

1981 

SCNO  81140 

1631494 

!  966J4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

i 

1600! 

1 9.3! NONE 

MO  ST.  LOUIS 

! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

! 

! 

i 

1981 

SCNO  *11 59 

1633495 

!  96614A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

19. 3! NONE 

MO  ST.  LOUIS 

! 

!  !  !  200.0!  35. C! 

1.4! 

1 

! 

! 

1981 

SCNO  8116B 

1433496 

!  96614A41!  200.0!  35. C! 

9.0! 

-  » 

1600! 

1 9. 3! NONE 

MO  ST.  LOUIS 

j  «  «  ynn  rw 

1 .« ! 

! 

SCNO  81170 

1633497 

!  966! 4A41 !  200.0!  35.9! 

9.0! 

-  j 

1600! 

19.3! NONE 

MO  ST.  LOUIS 

1981 

I 

!  !  !  200. 0!  35.0! 

1.4! 

-  1 

1 

! 

SCNO  8118B 

! 6334V8 

!  96614*41!  200.0!  35. C! 

9.0! 

-  i 

1600! 

19. 3! NONE 

MO  ST.  LOUIS 

1981 

! 

!  !  !  200.0!  35. Li 

1.4! 

! 

! 

! 

1981 

SCNO  81 190 

1633499 

!  96614441!  200,0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

uooi 

19.3! NONE 

MO  ST.  LOUIS 

! 

!  !  !  200.01  35.0! 

1.4! 

i 

f 

1981 

SCNO  01  700 

1633500 

!  966 ! 4*41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1600! 

19. 3 {NONE 

MO  ST.  LOUIS 

! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

! 

! 

!  1962 

SST  644 

1293892 

!  091 { 4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3.5! NONE 

MO  ST.  LOUIS 

‘ 

!  !  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

MO  ST.  LOUIS 

1  1961 

UH2C  161 

1285136 

J  29914A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

■  i 

1500! 

1 3.5 ! NONE 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

1962 

«  622 

1289808 

!  691UA48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

•  ; 

1500! 

1 3.5! NONE 

! MO  ST.  LOUIS 

1 

J  !  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

j 

! 

! 

! 

1  1964 

SCNO  1101 

!  296  *'24 

!  82715A71!  195.01  35.0! 

9.01 

-  ! 

1400! 

15.8 !  PUMP/  STEAM 

MO  ST.  LOUIS 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.3! 

I 

-  ! 

1 COILS 

1 

! 

1  196* 

SCNO  1102 

1296226 

!  82715*71 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

14001 

15.8 IPUNPs  STEAM 

MO  ST.  LOUIS 

1 

! 

J 

!  !  !  195.0!  55.0! 

1  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ( 

1.3! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 
! 
! 

(COILS 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

table  i  -  description  of  vessels  745 


ENGR! 

DXSTI 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

1  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

IVTCC1 
NET  1  CODE  1 
REGIS-!****! 
TER  1  SEE! 
TON-  IPAGE1 
NAGE  1  IV  1 

DIMENSIONS  (DRAFT! 
LENGTH! BROTH!  ( 

REG.  1  REG. 1  LOAD-! 

munnnn  ed  i 
OVER-lOVER-l /////! 
ALL  1  ALl  'LIGHT! 

HORSE  1 
POVER! 

CAPACITYl  KIGM-  1  (VESSEL! 

1  CST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  ! 
CARGO  1  FIXED  1  EQUIPMENT  lYCl  3ASC  t 

////////!  POINT  1  '  LINE-1  1 AO!  LINC-1  I 

pass-  i clight) \nmnumnn itdi/ /////////! 

ENGCRS  1  (FEET)!  LINE-2  lEEl  LINE  *2  1 

1 

1, 

YEAR  1 
BUILT  ! 
OR  ! 

‘REBUILT ! 

(29)  SCNO  BARGE 

LINES/  INC. 

t 

! 

1  1 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

\ 

1 

! 

I 

! 

! 

CCONTINUEO: 

! 

1  1 

1 

1 

1 

! 

1 

( 

SCNO  1304 

1298165 

82215A711 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1400! 

17.81N0NE 

I  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

! 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.3! 

-  | 

1 

1 

! 

SCNO  1306 

1292292 

82215A711 

195.0! 

35.01 

9.01 

-  j 

14001 

17,6! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

i 

I  1 

195.01 

35.01 

1.31 

! 

! 

SCNO  1307 

t 503463 

80315A711 

195.01 

35.01 

9.0! 

-  I 

1580! 

16.o ! PUMPS 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1966 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

—  j 

! 

! 

1 

SCNO  1 JOS 

f  503464 

80515A71I 

195.01 

35  .01 

9.01 

-  1 

15801 

1t.6l.UH73 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

1 

t  ! 

195.0! 

35.01 

2.01 

-  | 

1 

! 

! 

UNO  1309 

( 50*322 

83515A71J 

195.01 

35.01 

9.01 

-  j 

14001 

U. 3!  PUMPS 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

I 

1  1 

195.0! 

25.0! 

1.31 

! 

1 

! 

SCNO  1310 

1506323 

63515A7H 

195.01 

35.  U! 

9.0! 

-  j 

1400! 

17.3 !  PUMPS 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

! 

1  i 

195.0! 

35.01 

1.3! 

! 

! 

1 

SCNO  1311 

1506324 

033!  S A 71 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

14001 

1 7.8! PUMPS 

!K0 

ST.  LOUIS  ! 

I960 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

! 

! 

SCNO  1312 

1506325 

335 1 5A71 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

14001 

17.8! PUMPS 

!  MO 

ST.  LOUIS  ( 

1966 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.31 

a  | 

! 

1 

! 

UNO  1313 

1508303 

82215A71! 

195.0! 

35,0! 

9.01 

-  i 

1400! 

17. 3 (PUMPS 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1987 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

l.-l 

-  I 

! 

! 

1 

SCNO  1314 

1505304 

S221SA71 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1400! 

17. BlPUMPS 

!  MO 

ST.  LOUIS  1 

1967 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

—  | 

! 

! 

! 

SCNO  1315 

1509466 

32215A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1400! 

1 7. o ! PUMPS 

(MO 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.31 

! 

! 

! 

SCNO  1316 

1509467 

82215A71! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  i 

14001 

17.3MUMPS 

JMO 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

1 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.31 

-  ! 

! 

( 

1 

SCNO  1317 

1509294 

8221SA71 1 

195.01 

35.0! 

9,0! 

-  j 

1400! 

17.8! PUMPS 

!M0 

ST.  LOUIS  5 

1967 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.31 

! 

! 

! 

SCNO  ISIS 

1509295 

32215A711 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

14001 

ir.aiPUMPs 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

1 

1  1 

19J.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

! 

SCNO  1319 

1509296 

622! 5A71 ! 

19S.0! 

35.01 

9.01 

-  j 

14001 

1 7*8! PLUMS 

1M0 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.31 

-  j 

! 

! 

! 

SCNO  1320 

1309297 

6221 5A71 | 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  i 

14001 

1 7. 6 ! PUMPS 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.3! 

-  | 

! 

! 

! 

SCNO  1321 

I50929S 

A2215A7U 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

14001 

17.3! PUMPS 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

.  | 

! 

! 

! 

SCNO  1322 

1 JC9799 

12215471 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  i 

1400! 

17.6  ! PUMPS 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.31 

! 

! 

! 

SCNO  1323 

1523793 

82215*71! 

195.0! 

36.C! 

9.0! 

-  i 

1400! 

17.8 (PUMPS 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ; 

! 

! 

! 

SCNO  1J24 

1523794 

8221 5A71 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

14Gui 

17.  8!  PUMPS 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.3! 

—  | 

! 

! 

1 

SCNO  1325 

1523795 

82215A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1400! 

1 7, 8! PUMPS 

!  MO 

ST.  LOUIS  I 

1969 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.3! 

! 

! 

! 

SCNO  1326 

1523796 

62215 A71 ( 

195.01 

35.0! 

9.01 

-  j 

1*00! 

17. 8IPUNPS 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

‘969 

1 

1  1 

195.0! 

“*5.01 

1.3! 

-  | 

! 

! 

i 

SCNO  1602 

12*2482 

1001  15*711 

200.0! 

40.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

14.3IPUMP# 

STEAM 

!M0 

ST.  LOUIS  I 

I960 

! 

1  1 

200.01 

40.0! 

1.5! 

!  COILS 

! 

! 

SCNO  1J27B 

1 5S7364 

75915A711 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

HOC! 

16.4! PUMP/ 

STEAM 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

i 

1  1 

200  0! 

35.0! 

1.9! 

{ 

!  CO*‘.S 

! 

1 

SCNO  1326B 

1597071 

74015E71I 

200.01 

35.0! 

9.01 

-  i 

16551 

16. 3! DItiEL 

PUMP 

!M0 

sr.  louis  ! 

1«?B 

1 

1  i 

200.0! 

35.0! 

1.91 

! 

! 

! 

SCNO  13298 

1599013 

74015*71 1 

23C.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1655! 

18.3! PUMP/ 

STEAM 

IRQ 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

(COILS 

1 

1 

SCNO  1J30B 

1600264 

.  74015*711 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1600! 

18.31PUHP, 

a  'EAR 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

l 

1  1 

1  l 

200.01 

35.0! 

1 

1.6! 

1 

! 

(COILS 

! 

( 

I 

1 

! 

(16)  SCOTT  PARE*  CO. 

1 

1 

1  1 
1  1 

{ 

1 

1 

! 

! 

1 

* 

! 

! 

! 

! 

COTTON  MOUTH 

9  26971 8 

1313*351 

29.0! 

14.0! 

<>#'«? 

275! 

28. OJNONE 

!  A  L 

MOBILE  ! 

1986 

1 

!  1 

29.0! 

14.0! 

5.01 

-  j 

! 

i 

EAST  EDDIE 

1532612 

11S13A35! 

73.0! 

26.0! 

s.o: 

♦350! 

42.4! NONE 

!AL 

MOBILE  ! 

1977 

1 

1  1 

70.0! 

26.0! 

7.6! 

—  j 

! 

i 

( 

GREAT  SCOTT 

1622605 

5913A35I 

55.0! 

22.0! 

7.5! 

6001 

35.5 !  NONE 

i  al 

MOBILE  ! 

1986 

1 

1  1 

55.0! 

22.01 

6.0! 

! 

I 

1 

JOE  CAIN 

1657162 

17713A35! 

93.0! 

34*01 

6.5! 

21001 

43.0! NONE 

(AL 

MOSILE  ! 

1933 

1 

1  1 

93.0! 

74.0! 

5.0! 

-  | 

1 

! 

! 

JUDSOL  "3* 

1  1*133 

'.513A35! 

60.0! 

22.0! 

7.5! 

*00! 

J5.0IN0NC 

!AL 

MOBILE  ! 

1979 

1 

1  1 

60.0! 

22. C! 

5.0! 

-  1 

! 

* 

! 

l:nda  k 

1657563 

2513*35! 

36.0! 

14.0! 

6.0! 

400! 

28.0! NONE 

!AL 

MOBILE  1 

-183 

1 

1  1 

36. C! 

16.0! 

5.0! 

-  | 

! 

I 

] 

urn 

1 516372 

85134351 

60.0! 

22.0! 

7.5! 

800! 

35.0! NONE 

1  AL 

MOBILE  ! 

1984 

1 

1  1 

60.0! 

22.0! 

5.0! 

! 

! 

» 

NAf  J 

1657664 

251JAJ5! 

36.0! 

16.0! 

6.0! 

400! 

23.0! HOKE 

!  AL 

MOBILE  ! 

1983 

1 

!  1 

36.0! 

16.0! 

5.0! 

-  1 

! 

! 

! 

AOUJA  $ 

1657665 

25134351 

36. 0! 

16,  C! 

6.0! 

400! 

26.0! NONE 

I  AL 

MOBILE  ! 

1983 

1 

t  ! 

36.0! 

16.0! 

5.0! 

! 

! 

1 

T  H  KELLY 

1693109 

16013*35! 

77.0* 

32. C! 

9.0! 

2800! 

42.4 (NONE 

!Al 

MOBILE  1 

1985 

1  I 

77.0! 

32.  C! 

(,  2! 

-  j 

! 

! 

! 

THOMAS  3  McC*8E 

1659664 

1501  3A35! 

90.0! 

34.  C! 

6.5! 

1400! 

-  1 

35.OIN0NE 

t  AL 

MOdlLE  1 

1983 

1 

!  1 

90. 0! 

34.0! 

5.0! 

! 

1 

! 

tfHIPPCORVILL 

1567726 

8313A35I 

42.4! 

24.0! 

6.0! 

9101 

34.0! NONE 

!  AL 

MOBILE  ! 

1975 

1 

!  1 

62.4! 

24.01 

5.0! 

-  j 

! 

! 

! 

i  213 

1503245 

a2*14A40l 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  i 

15001 

13. 01  NONE 

I  AL 

MOBILE  ! 

1966 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

! 

! 

C  214 

1503246 

628(4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  i 

1500! 

1 3. 0 ! NONE 

!AL 

MOBILE  ( 

1966 

! 

!  ! 

195.0! 

35-0! 

1.5! 

! 

! 

i 

C  215 

1503247 

62314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0! NONE 

t  AL 

MOBILE  ( 

1966 

1 

!  ' 

195.0! 

35. Of 

1.5! 

! 

1 

( 

C  217 

6281*  O! 

195,0! 

35. Cf 

9.0 ! 

-  i 

1500! 

1 3. 0 {NONE 

1  AL 

MOBILE  1 

1966 

! 

195-0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

C  216 

>503250 

62314*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 3^0! NONE 

!  AL 

MOBILE  \ 

1966 

l 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ) 

1 

! 

» 

C  219 

1503251 

62614*401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1500! 

13  #0 {NONE 

1AL 

MOBILE  l 

1966 

1 

!  ! 

196.0! 

35.0! 

1.5! 

l 

! 

! 

C  225 

1503257 

62814**0 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

IJ.oixONE 

1AL 

MOBILE  ! 

1966 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

C  226 

1503258 

62614*40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0! NONE 

JAL 

MOBILE  ! 

1965 

1 

1  i 

195.0! 

35.01 

1.51 

-  | 

! 

! 

i 

C  227 

1503259 

62814HCJ 

195*3! 

35.0! 

9. 

-  j 

1500! 

13.0! NONE 

!Al 

MOBILE  ! 

1965 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1  • 

! 

( 

i 

C  225 

1503260 

62314*401 

195.0! 

35. OJ 

9.0! 

-  j 

1500! 

13^0 (NONE 

(AL 

MOBILE  ( 

1965 

1 

195.0! 

35.0! 

1.5* 

- 

! 

! 

I 

C  229 

1503261 

62814*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

>5  COt 

13.0INONC 

!Al 

MOBILE  1 

1966 

1 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

1 

C  230 

1533262 

62814*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

3  500! 

13.0IN0NE 

I  AL 

MOBILE  ! 

1966 

1 

1  1 

195,0! 

35. Cl 

1.5! 

-  | 

! 

! 

! 

C  231 

1533263 

62814*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0! HOKE 

I  AL 

MOBIL*  I 

1966 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

l 

1 

C  232 

*503264 

62614*40! 

196.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

13. 0! NONE 

!  AL 

MOBILE  f 

1966 

J 

1  1 

)95.0l 

35. o: 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EMM! 

CIST  I  OPERATOR 

1  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NURBER  1  GUARD 
!  NUMBER 


! 

! 


(16)  SCOTT 

C  233 

PAPER  CO*  J 

(CONTINUED) ! 

1503265 

C  236 

1503266 

C  235 

1503267 

C  236 

1503258 

C  237 

1503269 

C  233 

1503270 

C  23) 

1503271 

C  261 

1507444 

C  262 

1507445 

C  263 

1507646 

C  266 

1507447 

C  26$ 

1507448 

C  266 

1507449 

C  267 

1507450 

C  266 

1507451 

C  269 

1507452 

C  250 

1507453 

C  251 

1507454 

C  252 

1507455 

C  253 

1512247 

DP  252 

1  - 

DP  253 

DP  256 

1  - 

DP  260 

1  - 

DP  261 

j  - 

DP  270 

DP  271 

1  - 

DP  276 

1  - 

DP  276 

1  - 

DP  278 

1  - 

DP  279 

1  - 

DP  250 

(  - 

CUT  556 

1560389 

GNT  55 f 

1560390 

(NT  558 

1560391 

GPT  559 

156C392 

GNT  560 

1 560393 

GUT  561 

1560394 

GNT  563 

1560396 

GMT  566 

1560397 

J  436 

1511978 

J  662 

1511986 

PTC  113 

1526510 

PTC  114 

1526511 

PTC  113 

(526861 

PTC  116 

1526862 

PTC  117 

1528037 

PTC  118 

1S33008 

RV  2SS0 

1505987 

RV  2630 

1505993 

RV  2640 

f  50J994 

RU  2650 

1505995 

RV  2660 

1505996 

RV  27CO 

1513433 

I 

! 

! 


1VTCC!  DIMENSIONS  ! DA AFTI 
NET  !C0DE!LENCTh!9»0TH!  1 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  I  OPERATING 


( 

! 


REGIS- 

!*«•»] 

RES.  1  REG.lLOAD-t 

1  CARGO 

1  FIXED  1 

EtUIPHENT 

!TC! 

BASE 

1 

YEAR  1 

!  TER 

1  SEE!//////!/////!  CD  1 

!////////!  POINT  1 

LINC-1 

1 A  Of 

LINE-1 

1 

9UILT  1 

1  TON¬ 

1  PAGE  1 

0V£ A- (OVER- !/////! 

horse!  pass- 

1(LIGHT)1/////////P/F////1T9! //////////! 

OR  1 

NAGE 

1  IV  ! 

ALL  1  »LL  ILIGHT! 

POVE* 1  EHGERS 

1  (FEET)! 

LINE-2 

ICC! 

LXNE-2 

1 •REBUILT! 

!!!!!!  !  !  i 


626  14A40I 

1«5.0! 

35.  C! 

9.0! 

. 

1 

1500! 

1 3.0! NONE 

! AL  NCdtLE 

! 

1966  ! 

(  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

t 

1 

1966  1 

628I4AA0! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

I 

1500! 

13 .0 ! NONE 

! AL  HOMLE 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

t 

62614A4C! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3.0 ! NONE 

ML  NOBILE 

I 

1966  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

l 

1 

I 

62614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.0 ! NONE 

ML  NOBILE 

I 

1966  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

( 

1966  ! 

628I4A40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3 .0 ! NONE 

! AL  NOBILE 

! 

!  ! 

105.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1966  ! 

62S14A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13. 0! NONE 

! AL  NOBILE 

! 

1  1 

195.0* 

35.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1966  1 

62814*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.0IN0NE 

1 AL  NOBILE 

! 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.51 

( 

-  ! 

( 

! 

! 

! 

1967  1 

628! 4AA01 

195.0! 

35.01 

9.01 

- 

! 

1500! 

13.0! NONE 

! AL  NOBILE 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

1 

! 

1967  ! 

62814A40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1500! 

13. OlNONE 

!  AL  NOBILE 

I 

1  ! 

195.3! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

1967  1 

*2814440! 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13. OlNONE 

I AL  NOBILE 

1 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1966  ! 

62614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13.0! NONE 

1AL  NOBILE 

! 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

! 

1967  t 

62614A40! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13. OlNONE 

!AL  NOBILE 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.51 

! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

1967  ! 

628I4A40! 

195.0! 

35.01 

9.01 

- 

! 

1500! 

13. OlNONE 

! AL  NOBILE 

! 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

1966  ! 

62614A401 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13. OlNONE 

!A>.  NOBILE 

! 

I  1 

195.0! 

35.01 

1.51 

1 

-  ! 

( 

! 

! 

! 

1967  ! 

628! 4A401 

195.0! 

3’. 01 

9.0! 

- 

( 

1500! 

13. OlNONE 

i AL  NOBILE 

! 

1  ! 

195.0! 

3  01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1967  ( 

62814A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13. OlNONE 

! AL  NOBILE 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

! 

1966  ! 

62814A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

15001 

13. OlNONE 

!AL  NOBILr 

! 

!  ! 

19S.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

( 

! 

! 

1967  ! 

628  14A401 

195.0! 

35. OJ 

9.0! 

- 

I 

1500! 

15. OlNONE 

! al  mobile 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

! 

1966  ! 

628 14A401 

195. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13. OlNONE 

!  AL  NOBILE 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1966  ! 

62814A40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13. OlNONE 

|AL  NOBILE 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1964  ! 

7731 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1530! 

15.0! NONE 

! AL  NOBILE 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1964  ! 

77314A4U 

195.0! 

35.C1 

9.0! 

- 

! 

1530! 

15. OlNONE 

!AL  NOBILE 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

1964  ! 

6261 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

15001 

13. OlNONE 

! AL  N032LS 

\ 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

1 

i 

1964  ! 

62814A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13. OlNONE 

|AL  NOBILE 

! 

t  ! 

195.01 

35.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1964  ! 

62S14A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

15001 

13. OlNONE 

1  AL  NOBILE 

! 

1  t 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

1968  ! 

81 1 1 4  A  4 1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1510! 

16.9! NONE 

! AL  NOBILE 

! 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1968  ! 

81114A41! 

200.0! 

33.  C! 

9.0! 

- 

i 

1510! 

16.9 1  NONE 

! AL  NOBILE 

! 

1  1 

200.0! 

33. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1968  ! 

81114A411 

20C.O! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1510! 

16.9 ! NONE 

! AL  NOBILE 

I 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

l 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1968  * 

81 1  1 4  A  41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1510! 

16. 9( NONE 

! AL  N09ILC 

! 

1  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

I 

1 

! 

1)68  ! 

9S014A40! 

203.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

! 

1600! 

16. OlNONE 

! AL  NOBILE 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1968  ! 

95014A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

16. OlNONE 

I  AL  H09XLE 

1 

1  1 

230.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

1 

! 

! 

! 

1968  ! 

629I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13. OlNONE 

! AL  NOBILE 

! 

j  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1975  ! 

927  14A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

16. OlNONE 

ml  NOBILE 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1975  ! 

927! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

16. OlNONE 

! AL  NOBILE 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

t 

! 

l 

! 

92714440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1400! 

16. OlNONE 

!AL  NOBILE 

! 

1975  ! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

1975  ( 

927  1 4 A  40 1 

195,0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

16.0! NONE 

I AL  NOBILE 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

19?5  ! 

92714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1400! 

16 .OlNONE 

1AL  N08ILE 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1975  ! 

92714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400!' 

16.0! NONE 

ML  NOBILE 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1975  ! 

92714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

16. OlNONE 

ML  NOBILE 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1975  ! 

92714A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

16. OlNONE 

ML  NOBILE 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

( 

-  ! 

! 

! 

j 

! 

1963  1 

2001 4 A  43  f 

100.0! 

40.0! 

3.0! 

- 

! 

540! 

8.0 ! NONE 

ML  NOBILE 

i 

1  ! 

100.0! 

40.0! 

1.5' 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

I 

1968  ! 

29014A43! 

120.01 

36.0! 

5.0! 

- 

! 

540! 

7.6 ! NONE 

! AL  NOBILE 

! 

1  1 

120.0! 

36.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1070  ! 

69014A40! 

195.01 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1400! 

12. OlNONE 

! AL  NOBILE 

J 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

! 

1970 

690I4A40! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

- 

! 

1400! 

12. OlNONE 

1 AL  NOBILE 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1970 

690I4A40! 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

- 

! 

1400! 

12. OlNONE 

ML  MOBILE 

J 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  < 

! 

• 

* 

! 

1970  1 

69014A401 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

- 

! 

1400! 

12. OlNONE 

Ml  NOBILE 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  j 

i 

I 

I 

1970  ! 

6901 4A  40) 

195.0! 

33.0! 

6.5! 

- 

l 

1400! 

12. ol NONE 

ml  mobile 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

1971  ! 

69014A40! 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

- 

1 

140C! 

12. OlNONE 

ML  NOBILE 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1969 

950I4A4VJ1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

16.  St 

ML  NOBILE 

! 

!  1 

105.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ( 

! 

! 

1969 

95014A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

• 

! 

1600! 

16.1 

ML  NOBILE 

! 

! 

195.0! 

35. OJ 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

1969 

95014A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

16.0 

ML  NOBILE 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1969 

90014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

16.0! 

ML  NOBILE 

i 

I 

1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

1969 

900I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

16.0! NONE 

! AL  NOBILE 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

1969 

90014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16005 

16 .OlNONE 

ML  NOBILE 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

( 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


I  COAST 
i  GUARD 
!  HUMBER 


1  I VTCC !  DIMENSIONS  {DRAFT!  ! 

I  NET  ! CODE l LENS TH! BRDTH!  ! 

-iREGXS-!****!  RES.  !  REG.1LOAO-! 

!  TER  I  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  !PASf!  OVEF-IOVER-?/////!  MORSE! 
!  NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  iLISHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  EST  !  CARSO  HANDLING 
CARSO  1  FIXED  !  EQUIPMENT 
////////!  POINT  !  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// 
ENSERS  !  (FEET)!  LXNI-2 


«U>  SCOTT  PAPER  CO.  ! 

(CONTINUED)! 


RW 

2710 

1513434 

90014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

I  1600! 

16.0! NONE 

!AL  M03ILE 

1969 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

RV 

2760 

1513439 

90014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

I  1600! 

16. 0! NONE 

!AL  M03ILE 

1969 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I  -  ! 

! 

! 

RW 

2770 

151 3**0 

90014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  C600! 

1 6 . 0! NONE 

Ml  kobilc 

1969 

! 

*  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

! 

RW 

2600 

1513443 

90014*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

1  1600! 

16.0! NONE 

ML  no  JILL 

1969 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0* 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

RW 

2910 

900!4*«,0! 

195.0! 

25.0! 

9.0!  - 

!  1600! 

16.0! NONE 

!AL  M03ILE 

1969 

! 

i  ! 

195.0! 

',>5.0! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

! 

RW 

5269 

!  - 

95014A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0!  " 

!  1600! 

16.0! NONE 

(AL  MOOILE 

1967 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1  -  ( 

! 

! 

(32)  SCOTT t  NOLAN  J. 
CAPTAIN  TROY 


(32)  SCOTTCOS  OF  OULAC/  INC.  ! 

FOURSOME  1  1445692 

! 

! 

! 

(37)  SDS  LUMBER  COMPANY  1 

OAU3Y  !  o4 1  327 

t 

9  503  1175009 

! 

SOS  4  ! 238295 

! 

SOS  *  1  !  - 

! 

SOS  A  2  !  - 

! 

! 

! 

(36)  SEA  t  SHORE  PILEDRIVINS  f  CO. 


!  143! 3A38! 


(  !  !  !  !  ! 
!  !  (  !  !  i 

l  !  !  !  !  \ 

!  20*1302!  —  !  —  !  4.0! 

!  !  !  44.5!  17.0!  5.0! 

!  !  !  !  !  ( 

!  !  !  !  !  ! 

!  !  J  !  !  ! 

!  241 ! 5*71 !  1 50.0!  34.0!  7.0! 

!  !  !  130.01  34.0!  1.5! 

!  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  ! 

!  143I3A34!  75.6!  28. 0!  6.61 

!  !  !  75.6!  28.0!  6.6! 

!  350! 4A  46!  174.0!  39.C!  1C.0! 

!  !  !  174. u!  39.0!  2.0! 

!  100014A47!  2*7.0!  49.0!  12.6! 

!  !  !  237.0!  49.0!  2.0! 

!  625 ! 4A47 !  1*0.01  50.01  10.01 

!  !  !  520.0!  50.0!  1.5! 

!  82514A47!  12C.0!  50.0!  10.0! 

!  !  !  180.0!  50.0!  1.5! 


!  ! 

!  ! 

!  ! 

6I3A34! 
!  ! 

55! 4P48! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 


!  ! 
I  ! 
!  ! 
30.0!  11.0! 
32.0!  11.1! 
60.0!  24.0! 
60. 0!  24.0! 
I  ! 
!  ! 


(36)  SEA  COAST  TOWING 
SIEGFRIED  TIGER 

( 

1502116 

!  ! 
121I3AJ6! 

! 

34.6! 

! 

77.0! 

! 

12.0! 

1 

2200! 

! 

3o.O! NONE 

! 

(WA  SEATTLE 

1966 

! 

!  ! 

?3.0! 

27.0! 

10.0! 

! 

! 

! 

WASHINGTON 

1600562 

9213A36! 

79.0! 

25.0! 

11.5! 

1350! 

35.0! NONE 

iWA  SEATTLE 

1976 

! 

1  ! 

79.0! 

25.0! 

10.0! 

! 

! 

! 

WILLAMETTE  FALCON 

1501267 

6613F36! 

64.6! 

22.1! 

9.0! 

1000! 

36.0! NONE 

! 

1965 

! 

!  ! 

85.0! 

22.1! 

?.U! 

I 

! 

! 

(03)  SEA  CRUISES*  INC.  ( 

C*°TR££  SPRAY  1294129 

! 

I 

! 

(03)  SEA  LAND  SERVICE/  INC.  ! 

ANCHORAGE  1910306 


!  !  ! 

)  !  ! 

!  !  1 

!  6811A16!  i 

!  !  ! 

(  !  ! 

!  !  ! 

(  !  ! 

!  1300011*03!  - 


!  ! 
1  ! 
!  ! 
64.9!  27.4! 
55.0!  23. C! 
!  ! 
!  ! 
I  ! 
!  -  ! 
710*01  7  J.C1 


! 

! 

! 

5.5!  250 

5.0! 

! 

! 

! 

30. OS  22540 


LONG  BEACH 

1246240 

! 

!  1307011 407! 

!  !  1 

652.0!  7 «.)! 
634.9!  75. C! 

30.0! 

15.0! 

9900! 

1 

15525! 

-  ! 

122.01N0NE 

! 

!NJ 

! 

ELIZABETH 

* 

1968 

OAKLAND 

! 243078 
! 

!  1307011A07! 

!  !  ! 

653. C!  78.0! 

5  !4.9 J  75.0! 

30.0* 

15.01 

9900! 

1 

15525! 

-  ! 

122.O1N0NE 

! 

!LA 

! 

NSW 

OPLEANS 

* 

1968 

PANAMA 

1246241 

! 

!  1307011A07! 

!  !  ! 

653.0!  75.)! 
524.9!  75. C! 

30.0! 

15.0! 

9900! 

! 

15525! 

-  ( 

122.0! NONE 

J 

!  LA 
! 

NEW 

ORLEANS 

• 

1966 

PHILADELPHIA 

1516541 

! 

!  7649  J1 AO?  J 

!  !  ! 

496.0!  71.5! 
522.9!  71.5! 

30.5! 

16.0! 

9000! 

1 

8125! 

-  ! 

11 2. OJ  NONE 
! 

!WA 

! 

TAOMA 

• 

1969 

SEA-LAND 

AOVENTUAER 

! 594073 
! 

!  12664  M  A07! 

!  !  ! 

635.5!  78.0! 
662.0!  78.3! 

27. AJ 
13.6! 

17400! 

! 

14273! 

-  j 

137.0IN0NE 

1 

!NJ 

! 

ELIZABETH 

1978 

SEA-LANO 

CONSUMER 

(552618 

! 

!  16126MA07! 

!  !  ! 

677.0!  95. C! 
72C.5!  95.0! 

34.1! 

23.0* 

32000! 

! 

24500! 

-  1 

130.0! NONE 

i 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1974 

SEA-LAND 

DEFENDEA 

1604246 

! 

!  2185051A07! 

!  !  ! 

302. 2! 100.41 
*47. 1*100.7! 

32.9! 

19.4! 

30150! 

! 

24J37! 

-  i 

151.0iN0NE 

i 

!CA 

i 

OAKLAND 

nec 

SEA-LAND 

DEVELOPS* 

(804247 

! 

!  21850! 1*07! 

I  !  1 

202.2! 100.4* 
947*11100 .7! 

32.  *\ 

1  9.  ♦! 

30150! 

! 

24337! 

-  ! 

1S1.0i.N0NE 

• 

!NJ 

i 

ELIZABETH 

1980 

SEA-LAND 

ECONOMY 

I  - 

! 

!  1520551*07! 

!  !  ! 

875.0!  95. C! 
720.1!  95. C! 

34.1! 

23.0! 

32000! 

! 

245C0* 

-  ! 

no.oinoNE 

• 

!LA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1971 

SEA-LAND 

ENDURANCE 

•8)6062 

! 

!  21850MA07* 

(  !  ! 

202. 2! 1 00.4! 
647.1! 100.7! 

21.2! 

-  ! 

30150! 

! 

24337* 

-  ! 

151 .oi NONE 

i 

!C* 

! 

OAKLAND 

1981 

SEA-LANO 

EXPLORER 

!o0424J 

! 

!  218SO! 1A07! 

!  !  ! 

202.21100.4! 
247.1 ! ICO. 7! 

32.9! 

12.4! 

30150! 

! 

24337! 

-  i 

151.UJN0HE 

i 

!C  A 
! 

OAKLAND 

1910 

SEA-LAND 

EXPRESS 

! 604249 
{ 

!  21850J1A07J 

i  i  i 

302.2J1Qn.4J 
847.1 ! ICO. 7! 

32.9! 

13.*! 

30150! 

! 

24337! 

-  ! 

151.0!. NONE 
! 

!  NJ 
i 

ELIZABETH 

I960 

SEA-LAND 

FREEDOM 

j 608065 
! 

!  21850MA07! 

!  1  l 

202.2! 100.4! 
847.U1C0.7! 

32.9J 

19.4* 

30150! 

! 

24337! 

-  ! 

151 .0 ! NONE 

i 

!WA 

J 

TACOKA 

19J0 

SfA-LANO 

INDEPENDENCE 

1604081 

i 

l  21850MA07! 

!  !  ! 

’i02.2j1C0.-n! 

847.1*100.7! 

12.7* 

12.4! 

30150! 

! 

24337! 

-  ! 

151.0! NONE 
! 

iwA 

1 

TACOMA 

I960 

SEA-lANO 

INNOVATOR 

J606C64 

!  2155011*07! 

!  !  ! 

602.2 1100.4! 
*47. 1J10Q.7* 

32.9} 

!*.*• 

30150! 

* 

2433  7! 

1 51 .0! NONE 
! 

•WA 

t 

TACOMA 

1980 

SEA-LAND 

LEADER 

1594374 

l 

!  12760MA07J 
(  !  ! 

635.5!  72.0! 
652.0!  72.3! 

27.3! 

13.6! 

1 7400 i 

14185! 

-  ! 

137.C! NONE 
! 

!NJ 

! 

ELIZABETH 

19/3 

SCA-LAND 

LIBERATOR 

1604245 

! 

!  2185011 A07! 

!  1  ! 

202.21100.4! 
247.1  MOO. 7! 

32.9! 

12.4! 

301501 

! 

24337! 

-  ! 

1 51. 0! NONE 
! 

!  C  A 
! 

OAKLAND 

I960 

SEA-LAND 

MARINER 

!  606066 
! 

!  2135CJ1A37! 

!  !  ! 

202#  2! ICO. 4! 
347.1 ! 1  CO. 7! 

32.9J 

12.4! 

30150! 

1 

243371 
-  ! 

1S1.01NONE 

! 

IWA 

! 

TACO;!* 

1980 

SEA-LAND 

PACER 

(593990 

! 

!  11971 ! 1*07! 1272.0!  72.0! 

!  !  ! 1662.0!  78.3! 

27.3! 

13.8! 

17400! 

! 

14211! 

-  1 

137.0 • None 
! 

!NJ 

! 

ELIZABETH 

197* 

SEA-LAND 

PIONEER 

(594375 

! 

J  12845J1A071 
!  !  J 

6*5.5!  72. Q! 
862.0!  79.3! 

27.3! 

13.5! 

17400! 

\ 

14295! 

-  ! 

137.01N0NC 

! 

!NJ 

! 

ELIZABETH 

1978 

SEA-1  ' <D 

PRODUCER 

15^2619 

! 

!  16128! 1A07! 

!  !  ! 

677.0!  95.0! 
720.5!  95. C! 

34.1! 

23.0! 

32000! 

! 

2450C! 

-  ! 

130.0! NONE 

I 

!LA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1974 

SEA-LAND 

VENTURE 

1531478 

! 

!  1620511*07! 

1  !  ! 

675.0!  95.0! 
720.1!  «5.C! 

34.1! 

23.0! 

32000! 

! 

2450C* 

-  I 

130.05NONE 

t 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1970 

SEA-LAND 

VOYAGER 

! 806063 
! 

!  21550*1*07! 

!  !  ! 

8C2.2!  100.4! 
347. 1 ! ICO. 7! 

32.9! 

12.4! 

30150! 

! 

24337! 

-  ! 

151 .0! NONE 

j 

Itu 

i 

ELIZABETH 

19*0 

SEALAND  1 

PATRIOT 

1604244 

I 

!  21250!  1A07! 

1  1  ! 

902.2(100.4! 
44/. 11100.7! 

32.9! 

18.4! 

301  501 

24337! 

-  1 

151 .01  NONE 
! 

!CA 

! 

OAKLAND 

1980 

(VESSEL! 
!S  JOPERATINS  ! 
!TC!  9ASE  ! 

! AO!  LINE-1  ! 
!TO!//////////l 
(EE!  LINE-2  I* 


10!  20. 0! NONE 


7 .0 (DIESEL  PUMPS 
! 

! 

! 

46.0! NONE 
! 

25.0! NONE 
! 

31.0! NONE 
! 

25.5! NONE 

i 

25. 5 (NONE 
! 

! 

! 

! 

14.0] NONE 
! 

7.0! NONE 
! 

! 

! 


22. 0! NONE 
! 

! 

! 

! 


1981  ! 
! 

*  1976  ( 

! 

*  1964  ! 

! 

1976  ! 
! 

1977  ! 
! 
! 
\ 
i 

195*  ( 
! 

1943  ! 
! 
! 
! 
! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  HUMBER 


1  COAST 
!  OUAAD 
1  N UNPEA 


IVTCC!  DIMENSIONS  I  OR  AFT  I 
NET  !C9DE!LENCTH|dRDTMl  t 

REGIS-!****!  AEG.  I  Rf  G. ! LOAD"! 

TEA  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  lPAGE!  OVEP-lOVSP-1/////!  HOASE 
NAGE  !  IV  !  ALL  l  ALL  RIGHT!  POWEP 


(07)  SEA  LAND  TRANSPORT  CO.#  1  INC. 
ALFRED  A.  Ill  1  2744 


SL  183  1534928 

I 

SL  184  1 534929 

l 

SL  2559  1277281 

! 

SL  2569  ! 277496 

! 

! 

! 

02)  SEA  *AY  NARINE  SERVICE#  I  INC. 

LINCOLN  HARTIN  SR  1579052 


NR.  BRADLEY 


<36>  SEA  WOLF  CHARTERS 
NOHA 


! 

! 

I 

( 

! 537094 
! 

! 


(11)  SEA-LAND  TRANSPORT  CO.#  I  INC. 
JACQUELINE  A  !  — 


(32)  SEA-SERVE  TOWING#  INC. 
THE  INTREPID 


(42)  SEABIRD  CRUISES#  INC. 
AIKANE  II 


(01)  SEABOARO  SHIPPING  CO.  (OlIVISION 
OF  NORAN  TOWING  AND  TRA ! SPORTA- 
TION  CO.#  INC.)  ! 

CONNECTICUT  1519101 


SEA  HORSE  NO.  1 


(11)  SEABOARD  TRANSMARINE 
LTNNHAVEN 


SMITH  POINT 


(01)  SEABOATS#  INC. 
CAPTAIN  BEN 


JARRED  GRIFFIN 
KING  PHILIP 


RHODE  ISLAND 


(32)  SEABREEZE  TOWING  CO. 
ELLEN  NONTEIRO 


REBECCA  NONTEIRO 


CARGO 

mum 

PASS¬ 

ENGERS 


!  1 

!  ! 

t  ! 

S413A36! 

!  I 

88514*41! 

!  I 

86514*411 
!  ! 

865!4»41! 

794! 4446! 
i  ( 

79414*46! 

!  ! 

i  I 

\  ( 

l  ! 

—  !3A35! 

!  ! 

35 13*35 ! 

!  ! 

65! 3A  36! 

!  ( 

48 1 34  361 
!  1 

6613436! 
!  ! 

65I3A36! 
!  ! 

11514*46! 
!  I 

11514A46! 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

!  1 

23 J1C02! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

6213*36] 

867I4F41! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

7513F36! 

!  ! 

!  ! 

!  1 

!  ! 

65I1A16! 
!  ! 

6811811! 

!  ! 

26!1?1t! 
!  ! 


249615A71! 
!  1 

354315A71! 

I  ! 

21 6815A71 ! 
!  ! 

3548! 5A71 ! 
!  ! 

30C615A71! 
!  ! 

!  ! 

!  I 

!  1 

322315*70! 
!  ! 

201615*70! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

73I3A36! 
!  ! 

12413*361 
(  ! 

15S13A36! 
I  1 

18713*36! 
!  ! 

48!!5*.70! 
!  ! 

94115A70! 
!  ! 

3035! 5A70! 

!  I 

1 667 ! 5*71! 
!  1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

53I3A35! 
!  ! 

5313*351 
!  ! 

!  ! 

!  ! 


o3.6(  22.7! 
63.6!  22.7! 
20G.0!  35. C! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
2C0.0!  35.0! 
20C.3!  35.0! 
200.01  35.0! 
195.0!  35.0!  - 
—  !  —  1 

195.0!  35.0!  - 
—  !  —  ! 

i  ! 

!  ! 

!  ! 

45.0!  70.0! 
4$.0!  20. C! 
42.6!  20. Ct 
42.6!  20.0! 
65.0!  24.0! 
65.0!  24.01 
S3.?!  19.0! 
53.7!  19.0! 
S7.0!  22.0! 
65.0!  22. C! 
55.4!  24. C! 
55.4!  24.0! 

—  !  -•  ! 

120.0!  30.0! 

—  !  —  I 

120.0!  30.0! 

!  1 

!  ( 

!  ( 

41.7!  14. C! 
45.01  14.1! 

1  < 

!  ! 

!  ! 

!  -  !  • 
65.0!  24.0! 
195.0!  35.0!  1 
195.0!  35. C! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 
60.0!  22.0! 
61.0!  22.0! 

!  ! 

!  ! 

!  I 
65.0!  23.0! 
65.0!  23.0! 
65.0!  30.0! 
65.0!  30.0! 
67.0!  16.0! 
67.0!  16.0! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

1  ! 
325.01  54.0! 
325.0!  54.0! 
350.0!  60.0! 
350.0!  60. C! 
300.0!  45.1! 
300.0!  43.1! 
350.0!  60.0! 
350.0!  60.0! 
290.0!  60.0! 
290.1!  60.1! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 
275.0!  63.0! 
275.0!  68.01 
250.1!  54.1! 
230.1!  54.1! 

!  1 

!  ! 

1  ! 
67.0!  26.0! 
67.0!  26.0! 
115.0!  31.0! 
107.0!  31.0! 
85.0!  28.0! 
85.0!  28.0! 
95.2!  24.1! 
95.2!  24.1! 
15C.0!  23*0! 
iio.oi  33. oi 
199.0!  42.0! 
199.0!  42.0! 
280.0!  60.0! 
280.0!  60. C! 
250.0!  52.0! 
250.0!  S2.0! 

!  ! 

!  ! 

1  ( 

—  !  —  ! 

50.0!  20.0! 

—  I  —  I 

55.0!  22.0! 

!  ! 

!  ! 


HIGH-  t  i  V  £  S  S  £  L 

EST  I  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  ! TCI  BASE 
POINT  I  LINE-1  1 AO!  LINE-1 

(light)  ummmmm  ito  ummm 

(FEET)!  LINE- 2  !CE !  LINE-2 


TEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


! 

1 

l 

620! 

! 

! 

! 

I 

! 

t 

30.0! NONE 

!  1 

!  i 

!  ! 

IDE  WILMINGTON!  • 

1965 

1472! 

18.41N0N: 

(DE  WILMINGTON! 

1971 

1472! 

18.4 (NONE 

IDE  WILMINGTON! 

1971 

1 472  j 

18.4! NONE 

!DE  WXLM1NGT0N1 

1971 

1400! 

16.4 1  NONE 

JOE  WILMINGTON! 

1958 

! 

! 

1400! 

! 

16.4 ! NONE 
! 

! 

IDE  WILMINGTON! 

!  ! 

!  ! 

1958 

( 

1 

600! 

! 

» 

! 

! 

( 

36.0! NONE 

!  ! 

!  1 

!LA  GOLDEN  !  * 

(  HEAOOW  ! 

1931 

600! 

30.0! NONE 

! L A  HOUMA  ! 

- 

1400! 

-  ! 

38.0! NONE 

!LA  HOUMA  ! 

- 

600! 

30.0! NONE 

! L A  HOUMA  ! 

1932 

800! 

35 .01  NONE 

t  LA  HOUMA  ! 

197! 

1500! 

46.0INONE 

I  LA  HOUMA  ! 

1979 

600! 

20.0 ! NONE 

1  ■ 

!LA  HOUMA  ( 

1980 

! 

1 

600! 

! 

20.0! NONE 
( 

! 

!  L A  HOUMA  ! 

!  ! 

!  1 

1981 

! 

! 

600! 

! 

! 

i 

i 

24! 

! 

! 

! 

20.0! NONE 
! 

! 

!  ( 

t  ( 

!WA  PUGET  ! 

!  SOUND  ! 

!  ! 

1972 

! 

1000! 

! 

! 

42.01  NONE 

!  ! 
!VA  NORFOLK  ! 

1981 

1 

1 

21 36  i 

! 

12.0! NONE 
! 

! 

IDE  WILMINGTON! 

!  ! 

!  ! 

197? 

! 

! 

800! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

35. 0! NONE 
! 

! 

!  ! 

!  ! 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

!  ! 

1976 

! 

1801 

I 

! 

101! 

! 

75.O1N0NE 

! 

!  1 

!HX  LAHAINA  I 

!  < 

1971 

160! 

! 

127! 

75 .0! NONE 
! 

! HI  LAHAINA  ! 

!  1 

1974 

180! 

! 

! 

! 

36! 

! 

! 

55 .0!  NONE 
! 

» 

! 

! HI  LAHAINA  ! 

!  ! 

!  ! 

!  i 

1«35 

! 

! 

! 

! 

7333! 

! 

! 

27.01  DIESEL  ROTARY 

l  ! 

!  ! 

! CT  GROTON  ! 

1969 

! 

-  ! 

! PUMPS#  COILED 

!  ! 

-  | 

9050! 

35.010IESEL  ROTARY 

IKY  NEW  YORK  ! 

1976 

! 

!  PUMPS#  COILED 

!  ! 

4920! 

24.0  !  DIESEL  ROTARY 

!NY  NEW  YORK  ! 

1969 

i 

! PUMPS#  COILED 

!  1 

9050! 

35.01  DIESEL  ROTARY 

!NY  NEW  YORK  ! 

1972 

f 

-  j 

! PUMPS#  COILED 

!  I 

1 

I 

5339! 

! 

20.019IESEL  ROTARY# 
!COILEO 
« 

1 C T  NEW  LONDON! 

!  ! 

!  ! 

1971 

! 

! 

! 

6720! 

! 

35.0! HOT  OIL  HEATERS 
(COILED  (2) 

1  ! 

#f FL  TAMPA  ! 

!  1 

1964 

-  | 

4821! 

24.512  HEATERS-COILEDIVA  NORFOLK  !  * 

1979 

1 

! 

! 

! 2  DIESEL  PUMPS 
l 

!  ! 

!  ! 

! 

1000! 

i 

! 

26.0 (NONE 

!  ! 
!RX  PROVIDENCE! 

1983 

3000! 

-  ! 

33.0! NONE 

!RI  PROVIDENCE! 

1968 

2200! 

-  ! 

26.01N0NC 

I AX  PROVIDENCE! 

1932 

1200! 

-  i 

25.01  NONE 

INI  PROVIDENCE! 

1948 

-  i 

1241 1 

• 

71  .0  \9i)M» 

!PI  PROVIDENCE! 

1945 

19471 

24.5140 '  BOOH#  2100 

1.1  PROVIDENCE  l 

1955 

! 

JCPH  DIESEL  PUMP 

l  ! 

3035! 

35.514  2100  BPH  DIE- 

!»1  PP0V1DENCC  f 

1967 

! 

JSEL  PUMPS#  HOSES!  ! 

! 

1 

2500! 

! 

25.  C! 

I 

! 

!RI  NEWPORT  ! 

!  ! 

!  1 

1986 

1 

! 

600! 

! 

1 

! 

! 

35 .0! NONE 

i  i 

i  i 

!LA  HOUM  1 

1980 

eooi 

-  | 

36.0 ! NONE 

!LA  HOUMA  1 

1981 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


749 


ENGRl 

1  IVTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT ! 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  £  S  S  £  L 

I 

OISTJ  OPERATOR 

1  NET  ICODEtLENGTHtdRDTH! 

! 

1 

! 

EOT  !  CARGO  HANDLING 

IS  10PERATING 

! 

!  COAST 

1  TER  1  SEE  1 ////// 1 ///// ! 

VED  ! 

l ////////! 

POINT  1  LINE-1 

!  AO!  LINE-1 

GUILT  ! 

VESSEL  HARE  AND  NUMBER 

(  GUARD 

1  TON-  IP  AGE  1 

0VER-10VER-1/////1 

HORSE! 

PASS- 

(LIGHT) 1 //////////////// 1TD !////////// 

oa  ! 

1  NURSE* 

1  NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1  LIGHT ! 

POWER  1 

ENbERS 

(FEET)!  LINE-2 

!E£!  LINE-2 

MCPUILTI 

(It)  SEACREST  TOWING/  INC. 
CAPELLA 

1 

I 

f  629884 

1  1  ! 

1  1  1 

1  !  1 

t  9713A361 

l 

1 

1 

70.9! 

! 

1 

I 

24.01 

1 

1 

11.0! 

! 

1 

1 

1200! 

! 

! 

! 

32.0! NONE 

1 

! 

! 

IVA  HAMPTON 

! 

! 

! 

1980  ! 

! 

1  1  I 

1  !  1 

75.0! 

26.31 

! 

9.01 

1 

1 

1 

— 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  SEAFARER  BOAT  CORP. 
GUILLOT  TIOE 

1 

I 

1593163 

1  1  I 

1  1  I 

l  13411AC2! 

! 

i 

167.0! 

1 

l 

40.0! 

! 

! 

11.01 

1 

! 

3400! 

630 

1 

! 

65. 0 ! NONE 

1 

! 

ILA  NEW 

! 

! 

1978  ! 

1 

1  1  I 

180.0! 

40.01 

6.0! 

1 

- 

! 

!  ORLEANS 

! 

HAMILTON  TIDE 

! 6445  26 

1  180MA02J 

1 

-  ! 

10.0! 

-  1 

- 

-  | 

! 

-  ! 

l 

1  l  1 

192.0! 

40.0) 

7.0! 

I 

- 

! 

! 

! 

SEA  TIOE 

1643267 

1  15011.021 

155.0! 

38.01 

10.0! 

2440! 

570 

10.4 ! NONE 

!LA  MORGAN 

1981  1 

! 

! 

1  !  1 

!  1  1 

165.0* 

! 

38.01 

l 

5.31 

1 

1 

! 

— 

! 

! 

!  CITY 

! 

1 

1 

(33)  SEAHORSE  NARINE  SERVICE 

1 

/ !  INC. 

1  1  l 

1  1  1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

( 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

AKBERJACK 

1543201 

1  1611(11  ( 

33.3! 

14.0! 

6.0! 

330! 

- 

13. 5 ! NONE 

!TX  ARANSAS 

1970  ! 

i 

t  !  1 

33.3! 

14.0! 

6.0! 

1 

15 

! 

!  PASS 

! 

BLUEFIN 

1531872 

1  161  Kill 

38.3! 

14.0! 

6.01 

330! 

- 

13.5! NONE 

!TX  ARANSAS 

1972  I 

1 

1  1  1 

38.3! 

14.0! 

6.0! 

1 

15 

! 

(  PASS 

1 

BONITA 

1284803 

1  17(1 611 1 

44.8! 

12.5! 

6.91 

600! 

- 

10.0!  NONE 

ITX  ARANSAS 

1961  l 

1 

!  !  1 

44.8! 

12.5! 

6.9! 

1 

18 

! 

!  PASS 

! 

DOLPHIN 

1598677 

!  23! 1C  11 ! 

44.3! 

14.0! 

7.5! 

700! 

- 

12.0! NONE 

ITX  ARANSAS 

1978  ! 

! 

1  1  ! 

44.3! 

14.0! 

7.51 

1 

15 

! 

!  PASS 

! 

PEACH 

1559875 

!  711C111 

50.1 ! 

10. C! 

4.9! 

165! 

- 

8 ,0 !  NONE 

}TX  ARANSAS 

1967  ! 

! 

1  1  1 

30.1! 

10.01 

4.9! 

1 

6 

! 

!  PASS 

! 

PONPANO 

1626909 

!  1911C11 1 

48.5! 

15.0! 

7.0! 

6001 

- 

12.0! NONE 

!TX  ARANSAS 

1980  ! 

1 

1  1  1 

46.51 

15.0! 

7.0! 

1 

25 

! 

!  PASS 

! 

PORPOISE 

1632274 

!  1 31 1C  1 1 ! 

45.6! 

15.0! 

$.8! 

600! 

- 

12.0!  NONE 

ITX  A* ANS AS 

1951  ! 

1 

!  1  1 

45.6! 

15.0! 

5.8! 

1 

25 

! 

!  PASS 

! 

SHAD 

1559874 

t  7I1C111 

3C.1! 

10.01 

4.91 

1651 

- 

8.0! NONE 

ITX  ARANSAS 

1967  f 

1 

1  1  1 

/0.1! 

10.0! 

4.91 

1 

6 

1 

!  PASS 

1 

SKIPJACK 

1532217 

1  16! 1C  11 ! 

38.3! 

U.O! 

6.0! 

600! 

- 

13-5 {NONE 

ITX  ARANSAS 

1971  1 

! 

!  1  1 

33.3! 

14. C! 

6.01 

1 

15 

!  PASS 

I 

BILL  H 

1275595 

1  913*361 

43.4! 

12.3! 

4.0! 

3301 

- 

14 .0 {NONE 

!TX  ARANSAS 

1957  ! 

1 

!  1  1 

43.4! 

12.3! 

4.0! 

* 

- 

! 

!  PASS 

1 

CROAKER 

1278845 

1  1 31 3  A  38! 

38.01 

13.5! 

4.5! 

330! 

- 

13.5! NONE 

ITX  ARANSAS 

197?  ! 

! 

!  1  1 

33.0! 

13.5! 

4.5! 

1 

- 

! 

!  PASS 

! 

GROUPER 

1504504 

1  10! 3A  36! 

25-1! 

13.31 

4.7! 

330! 

- 

14.0! NONE 

!TX  ARANSAS 

1966  ] 

! 

1  !  1 

35.1! 

13.3! 

4,71 

! 

- 

!  PASS 

! 

KfONIT  H.  ELLIOTT 

1627896 

i  73JJA36! 

41.5! 

1  6.2! 

6.1! 

60U! 

- 

19. O'NOME 

ITX  AR.1NSAS 

1980  ! 

1 

!  1  ! 

41.5! 

16.2! 

5.1! 

1 

- 

! 

!  PASS 

! 

LING 

162*207 

!  43 1 3  A  361 

51.5! 

20.!! 

7.3! 

•001 

- 

26. 5 {NONE 

ITX  ARANSAS 

1980  ! 

1 

1  !  1 

51.5! 

20.8! 

6.3! 

1 

- 

!  PASS 

! 

RACKEREL 

1507340 

1  25 !  3  A  3  6 ! 

42.1! 

16.0! 

6.0! 

330! 

- 

22.6! NONE 

!TX  ARANSAS 

1967  ! 

1 

i  (  ! 

42.1! 

16.0! 

5.0! 

1 

• 

! 

!  PASS 

! 

MARLIN 

1626060 

!  4313A36! 

51.1! 

20.6! 

7.3! 

8001 

- 

26. 5 !NONE 

!TX  ARANSAS 

1980  ! 

l 

!  1  1 

51.11 

20.8! 

6.3! 

1 

- 

! 

!  PASS 

i 

SNAPPER 

12SC565 

!  9I3A36! 

53.5! 

12.2! 

5.3! 

330! 

- 

13.5! NONE 

ITX  ARANSAS 

1960  ! 

! 

1  !  1 

33.5! 

12.2! 

5.3! 

1 

- 

! 

!  PASS 

! 

TARPON 

1593805 

1  33 1 3436 1 

47.7! 

13.6* 

7.2* 

600! 

- 

24.51  NONE 

ITX  ARANSAS 

197*  ! 

! 

1  1  ! 

47.7! 

18.6! 

8.2! 

! 

- 

! 

(  PASS 

.  i 
! 

TROUT 

1596212 

1  3313A381 

47.7! 

13.6! 

7.2! 

600! 

- 

24.5! NONE 

ITX  ARANSAS 

! 

!  1  1 

47.7! 

15.6! 

6.2! 

1 

- 

! 

!  PASS 

! 

TUNA 

1596211 

1  JJ13A34! 

47.7! 

13.6! 

7.2! 

600! 

- 

24.5 ! NONE 

!TX  ARANSAS 

1978  1 

1 

1 

!  1  1 

1  !  1 

47.7! 

! 

13.6! 

! 

6.2! 

! 

! 

1 

“ 

! 

! 

!  PASS 

! 

! 

! 

(38)  SEAKIST  TOWING/  INC. 

C  0  fiUIGG 

! 

1 

1255000 

!  1  1 

1  !  1 

!  813A381 

! 

1 

60.3! 

1 

t 

17.4! 

! 

! 

5.0! 

! 

! 

325! 

! 

! 

20.0 ! NONE 

! 

1 

JAK  PETERSBURG 

! 

I 

1945  J 

1 

1  1  1 

44.0! 

17.4! 

5.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

EL  CAPITAN 

1566781 

!  9J13A36! 

85.0! 

23. C! 

10.0! 

700! 

- 

30. C ! NONE 

! AK  PETERSBURG 

1944  ! 

I 

1  !  1 

86.5! 

23.2! 

10.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

SEAKIST 

1244275 

!  9913A361 

SI. 11 

24. C! 

9.3! 

700! 

- 

40.0 ! NONE 

! AK  PETERSBURG 

1943  ! 

! 

1 

i  1  ! 

!  !  1 

31.1! 

i 

24.01 

i 

9.3! 

j 

1 

! 

* 

! 

! 

I 

! 

! 

j 

(03)  SEALIFT  BULKERS/  INC. 
INGER 

1 

! 

1248011 

1  !  ! 

!  !  ! 

!  1020711 A061 

i 

605-6! 

! 

I 

75.0! 

i 

! 

31.6! 

f 

! 

7000! 

25833 

! 

! 

109.8SN0NE 

! 

! 

!NT  OYSTER  BAY 

! 

! 

•  1962  ! 

1 

! 

!  1  1 

!  !  ! 

626.0! 

i 

75.0! 

i 

18.0! 

1 

1 

2 

! 

2 

! 

; 

! 

! 

(P3>  SCARS  OIL  CC- 
UTICA  SEARS 

( 

« 

*129874  3 

1  1  ! 

!  1  1 

!  150012A22! 

j 

i 

240.oi 

i 

! 

43.  G! 

i 

i 

12.0! 

! 

1 

950! 

2490 

i 

18  .oj  PUMPS 

i 

! 

!NY  ROHE 

1 

i 

1965  1 

1 

1  !  1 

24C.0! 

43.0! 

2.3! 

! 

- 

* 

! 

! 

RIO  STATE  I 

1241478 

1  86! 3  A  36 ! 

72.5! 

21.0! 

10.0! 

600! 

- 

1 5.0! NONE 

JNY  RONE 

1941  ! 

I 

1  1  1 

*1.0! 

22.  C! 

9.6! 

; 

- 

! 

! 

! 

RIO  STATE  II 

1251192 

!  9313A36! 

50.6! 

23. C! 

10.0! 

650! 

• 

16.0! NONE 

!NY  RONE 

1945  ! 

! 

!  1  1 

?  9 . 0 ! 

24.0! 

9.8! 

1 

- 

1 

! 

! 

ALBANY  SEARS 

1275303 

1  128415A70! 

230.0! 

43.0! 

12.0! 

-  1 

2480 

18.0JPURPS 

!NY  ROMP 

!  1957  ! 

2 

1  1  1 

230.0! 

43.0! 

2.3! 

I 

- 

! 

! 

1 

ROME  SEARS 

1293742 

!  1 2*2 !5  A  70 ! 

24C.0! 

43.0! 

12.0! 

-  2 

2420 

18.01PURPS 

! NY  ROM* 

1965  ! 

1 

1  !  ! 

240.0! 

43.0! 

2.3! 

* 

- 

; 

i 

! 

SYRACUSE  SEARS 

1275362 

!  128415A70! 

230.0! 

43.  C! 

12.0! 

-  i 

2480 

18.0! PUMPS 

! NY  ROPE 

1957  ! 

! 

! 

1  1  1 

1  !  1 

230.0! 

i 

43.0! 

i 

2.3! 

2 

i 

j 

“ 

! 

i 

j 

i 

! 

! 

(38)  SEATTLE  DISPOSAL  CO. 
PAC  537 

! 

1 

1261542 

•  !  1 

!  1  1 

1  314314A46! 

5 

! 

315.0! 

1 

2 

50.ci 

2 

2 

14. oi 

2 

i 

-  ! 

3143 

i 

i 

3C .6 ( NONE 

i 

j  , 

*!VA  SEATTLE 

! 

1 

1043  ! 

! 

1 

!  !  1 

i  i  l 

323.0! 

! 

50.0! 

J 

4.0! 

! 

! 

! 

“ 

! 

1 

j 

i 

! 

1 

(36)  SEATTLE  HARBOR  TOURS 
9EAV6P 

j 

i 

1 60081 8 

>  !  ; 

i  »i 

i  ci 1C  1 21 

i 

; 

31-5! 

! 

1 

12.0! 

« 

2 

4.6* 

2 

i 

275! 

! 

• 

10.0! NONE 

1 

1 

IVA  SEATTLE 

1 

i 

1978  2 

2 

1  (  1 

34.0! 

12.0! 

4.6! 

i 

25 

l 

! 

! 

CAPT.  C 

*1  562755 

1  8  1 1 A 1 6  1 

32.0! 

11.  C! 

4.0! 

175! 

- 

10.0 ! NONE 

IVA  SEATTLE 

1959  J 

l 

1  1  ! 

34.0! 

12.0! 

3.6* 

! 

6 

! 

! 

!  ! 

GOOD  TIRE 

1  510289 

!  7411A16! 

TO. 5! 

27.0! 

6.0! 

700! 

- 

28.0 !  NONE 

!VA  SEATTLE 

!  1967  1 

1 

1  1  1 

85.0! 

28.0! 

5.01 

1 

467 

! 

» 

1  ! 

GOODTIRE  II 

1571306 

1  6711A16! 

7G.6! 

27.01 

6.0! 

7C0! 

- 

28.0 ! NONE 

!VA  SEATTLE 

!  1976  ! 

1 

1  1  1 

35.0! 

23.  C! 

5.0! 

! 

500 

! 

1 

! 

GOODTIHE  III 

1594261 

1  6611*16! 

72.9! 

24.0! 

9.7! 

720! 

- 

36 .0 ! NONE 

»VA  SEATTLE 

!  1978  ! 

1 

i  ;  i 

55.  C! 

26.C! 

8.0! 

1 

400 

2 

! 

!  ! 

SPIRIT  OF  SEATTLE 

1916587 

!  5  9114161 

94.0! 

32, C! 

7.0! 

80S! 

- 

34 .0 ! NONE 

IVA  SEATTLE 

1987  ! 

! 

I 

i 

i  t  1 

1  !  1 

1  !  1 

115.0! 

! 

! 

33.0! 

! 

! 

6.0! 

! 

2 

! 

! 

! 

560 

• 

! 

! 

! 

! 

* 

i 

i 

; 

TAaLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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CNGRt 

1  ivTcel 

DIMENSIONS  IDRAFT! 

! CAPACITY ( 

NIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  1 

51  ST! 

ORE  RAT  OR. 

1  NET  1C00E1LCNGTHIBRDTHI 

1 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  I0PEKAT1KC  1 

!  COAST 

1  TER  1  SEE  1 //////! ///7/ 1 

ED  ! 

! ////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

!  TON-  1  PAGE  1 

9  V€  *-! OVER -1 /////! 

HORSE 

PASS-  !(L16HT>!////////////////!TD! //////////! 

OR 

1  NUMBER 

1  NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT ! 

POWER 

ENGFRS  ! 

CfEET) !  LINE-2 

ICC! 

LINE-2  ! *  REBUILT! 

1 

! 

(41)  SEAWAY  COMPANY  OF  CATALIJNA 

1  1  1 

!  1  ! 

1  1  1 

! 

1 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

AF3EL  II 

1519044 

1  4J13A36! 

61.0! 

20.0! 

7.5! 

740 

-  ! 

30 .0! NONE 

1C  A 

WILMINGTON! 

1969 

l 

!  1  1 

61.8! 

70.0! 

7.5! 

-  ! 

1 

! 

1 

TUffr  ii 

1615769 

1  5513A36! 

59.8! 

20.0! 

7.3! 

690 

-  1 

30. 0! NONE 

f C A  WILMINGTON! 

1979 

! 

1  1  1 

59.3! 

20,0! 

7.3! 

-  1 

1 

1 

t 

ISLANDER 

1294606 

1  32614A431 

128.01 

38.0! 

7.7! 

- 

336! 

32 • 0 ! NONE 

!  CA 

W ILNINSTONt 

1964 

I 

1  1  1 

129.0! 

33.0! 

7.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

ISLANDER  tl 

1650596 

1  32614A46! 

123.0! 

30.0! 

7.7! 

- 

326! 

32.0! NONE 

!CA  WILMINGTON! 

1982 

1 

1 

1  !  1 

1  1  l 

120.01 

30.0! 

1 

7.7! 

! 

-  I 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(29)  SECURITY 

SARGE  LINE# 

l 

INC!. 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

IS5ACUENA 

1505721 

1  2741 3A  361 

157.5! 

40.0! 

9.0! 

5000 

-  t 

43  .0 1  NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1966 

! 

1  1  1 

170.0! 

40.0! 

S.o! 

-  ! 

! 

! 

1 

REDWOOD 

1514982 

1  29813A361 

116.21 

36.0! 

7.6! 

2550 

-  ! 

36.0! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1971 

I 

1  1  1 

122.0! 

36.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

WASHINGTON 

1516632 

l  4051JA361 

159.3! 

40.0! 

9.0! 

5600 

-  ! 

42. 5 ! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

I960 

I 

1  1  1 

170.0! 

40.0! 

6.6! 

-  ! 

! 

( 

1 

YA IOC  CITY 

1542166 

1  255  13*36! 

137.71 

34.3! 

9.0! 

4300 

-  ! 

39 .0! NONE 

INS 

GtEENVILLEI 

1972 

! 

1  !  1 

147.0! 

34.3! 

9.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

RV  172L 

1 534475 

1  96514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1539! 

16.3*  HONE 

INS 

CUENVILLE! 

1971 

| 

1  1  1 

200.0! 

33.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

SL  400 

1512815 

1  100614A401 

2C0.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

14.5 1  NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1968 

! 

1  1  1 

290.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

I 

SL  401 

1512016 

!  100ft l 4A40! 

200.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1670! 

14.5! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1908 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

! 

SL  402 

1512817 

1  100614A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

14.5 !  NONE 

INS 

GREENVILLE! 

I960 

! 

!  !  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

l 

! 

SL  403 

i 

1512010 

1  1 006 1 4A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

14.51  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1968 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

i 

! 

SL  404 

1512019 

1  100614A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

14,5! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

I960 

l 

!  1  1 

209.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

i 

| 

! 

SL  405 

1512520 

1  1 0061 4A40I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16701 

14.51  NONE 

INS 

GREENVILLE! 

I960 

! 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

SL  406 

1512821 

1  100614A40! 

203.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

1 4 .5 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

I960 

1 

1  !  1 

200. C! 

35.0! 

1.71 

-  ! 

! 

! 

1 

SL  407 

1512322 

1  10C614A40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

1 4 . 5 l NONE 

|N$ 

GREENVILLE! 

I960 

1 

1  1  1 

200.01 

35,0! 

1.7! 

-  i 

1 

I 

1 

SL  403 

1512823 

!  1 OOo 1 4 A  40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

1 4. 5! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1963 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

! 

SL  409 

1512824 

1  100614A40! 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1670! 

14.5! NONE 

!  MS 

GBE  ENV1LLM 

1968 

! 

1  1  1 

200.01 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

St  41CS 

1512825 

1  108314A40! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1658! 

18. OlNONE 

INS 

GREENVILLE ! 

I960 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

I 

SR  4110 

1512826 

1  1 003  J4A40 ! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1658! 

13. OlNONE 

IMS 

GREENVILLE! 

196! 

l 

1  !  1 

2CC.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

S R  4129 

1512027 

1  105314A49! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1650! 

18. OlNONE 

INS 

GREENVILLE! 

I960 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

i 

SR  4133 

1512820 

!  10S3UA4O! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1658! 

18. OlNONE 

INS 

GREENVILLE! 

I960 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

SR  4143 

1512029 

1  108314440! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1650! 

15. OlNONE 

INS 

GREENVILLE! 

I960 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ( 

! 

1 

! 

SR  4153 

1512830 

1  108314A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1o58! 

18. OlNONE 

INS 

SHEENVIlt-C! 

I960 

! 

1  1  1 

200.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

SR  4169 

1512831 

l  1003(44401 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1656! 

18. OlNONE 

INS 

GREENVILLE! 

196? 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

» 

! 

! 

SR  4173 

1512032 

1  108314A40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1650! 

18. OlNONE 

INS 

GREENVILLE! 

1960 

! 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

SR  4109 

1512333 

1  108314A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1658! 

18.0! NONE 

Ins 

GREENVILLE! 

1965 

1 

1  1  1 

20C.01 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

! 

SR  4190 

1S12034 

1  108314A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1658! 

t 4 .OlNONE 

INS 

GREENVILLE! 

1960 

1 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

) 

! 

I 

VL  6601 

15047S6 

1  08514A4O! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1532! 

1 2 . 5 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1966 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

•  t 

! 

! 

I 

VL  66C2 

1504757 

1  885 1 4  A  40 1 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

1522! 

1 2 . 5 ! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1966 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

l 

| 

! 

VL  6301 

1511177 

1  104314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

14 .3! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

I960 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  I 

i 

! 

! 

VL  6602 

1511178 

1  104314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

U79| 

14. J!NONE 

!NS 

GREENVILLE! 

1965 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  6303 

1511179 

1  104314A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

1 4. 3! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

I960 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

! 

! 

VL  6004 

1511100 

1  104314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

14.3! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1965 

I 

i  1  1 

175.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  6805 

1511181 

1  104314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

1 4.3! NONE 

!HS 

CSEENVILLE! 

1968 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! .  ! 

! 

I 

VL  6806 

1511182 

1  1 043 1 4440! 

195.0! 

35*0! 

9.0! 

- 

1479! 

14.31  NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1968 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

! 

VL  7101 

1534464 

!  96514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1539! 

16.3 {NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1971 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  7102 

1534466 

!  965 14*41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1539! 

16.31N0NE 

!NS 

GREENVILLE! 

1971 

1 

!  f  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

! 

VL  7103 

1534467 

1  96514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1539! 

16.31N0NE 

INS 

GREENVILLE! 

1971 

! 

1  1  1 

200.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  7104 

1534468 

1  96514A41! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1539! 

16.3! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1971 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  7105 

1534469 

1  96514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1539! 

16.3 1N0NE 

!NS 

GREENVILLE! 

1971 

1 

!  !  1 

200.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

! 

VL  7106 

1534470 

1  965  1 4441  1 

200.0! 

35,0! 

9.0! 

- 

1539! 

16.5INOKE 

IMS 

GREENVILLE! 

1971 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  7107 

1514471 

!  965 ! 4441 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1539! 

16.31N0NE 

INS 

GREENVILLE! 

1971 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

i 

1971 

VL  7100 

1534473 

1  96514A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1539! 

16.3JN0NE 

!  NS 

GRLENVZLLEl 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.9* 

•  i 

! 

! 

! 

VL  7109 

I5T4474 

t  96514A41! 

20C.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

1539! 

1 6. 3 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1971 

1 

(  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9J 

-  ! 

1 

! 

! 

VL  7110 

1534476 

1  965(4441 ( 

200.0! 

35.0! 

9.0J 

- 

1539! 

1 6. 3 ! NONE 

INS 

SIEENVIILE! 

1971 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  I 

! 

! 

! 

VL  7111 

1534477 

1  96514441! 

200.0! 

35,0! 

9.0! 

- 

1539! 

16.3! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1971 

1 

1  i  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  I 

( 

1 

I 

VL  7112 

1534478 

1  96514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1539! 

16.3IN0NE 

INS 

GREENVILLE! 

1971 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

VTC  116 

1277555 

1  0O614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1466! 

1 6.4 ! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1958 

l 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  I 

! 

1 

! 

VTC  142 

1537242 

1  895! 4440! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

I486! 

14.2IN0NE 

'INS 

GREENVILLE! 

1972 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VTC  144 

153'243 

1  098! 4A  40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1488! 

14.2! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1972 

1 

i  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

t 

| 

VTC  148 

1537245 

1  09814A4OI 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I486! 

1 4. 2 ! NONE 

INS 

GREENVILLE  I 

1972 

i 

I 

1 

t  1  f 

1  1  1 

!  I  ! 

200.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

1 

1.9! 

! 

-  » 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

* 

! 

! 

! 
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ENfiRI 

DXSTI  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  ! VTCC! 

!  NET  ICODE! 

!  COAST  !  TER  !  SEE! 
!  GUARD  !  TON-  ! PAGE! 
!  NUMBER  !  NACE  !  XV  ! 

DIMENSIONS  ! 

LENGTH  1 B*DTH l 
REG.  !  REG.! 

iiiiinnnn 

OVER-! OVER-! 
ALL  1  ALL  ! 

DRAFT! 

! 

LOAD-! 

ED  ! 
II t til 
LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL!  ! 

!  EST  !  CAXCO  HANDLING  IS  I0PEAAT1NC  1  ! 

CAAOO  !  FIXED  !  EDUIPNENT  ETC !  3ASE  !  TEAD  1 

l/ltmn  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  I  EU1LT  ! 

PASS-  !<LISHT>I////////////////!TDI/////F////I  0»  ! 

ENOEDS  !  (FEET) !  LINE-2  IEEE  LINE-2  l*DE3UILT! 

(29)  SECURX1Y  9ARCE 

LINE# 

! 

1 

INC!. 

1  l 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

! 

! 

I 

! 

VTC  150 

! 537246 

89614A401 

200.0! 

35.0! 

9.C! 

-  i 

1488 ! 

H.2IN0NE 

!MS 

GREENVILLE! 

1972  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.91 

-  ! 

! 

| 

! 

| 

VTC  152 

! 537247 

89814A40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1485! 

14.2! NONE 

!NS 

GREENVILLE! 

1972  ! 

! 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.9! 

-  I 

! 

! 

! 

! 

WC  100 

1506610 

94S14A4C! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1  66  5  ! 

14. 3! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1967  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

•  | 

1 

! 

! 

! 

VC  101 

1506611 

945 ! A  A 401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1665! 

14.3 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1967  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

I 

| 

VC  1C2 

1506612 

94514A40! 

2C0.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

16651 

14.3IN0NE 

IMS 

GREENVILLE! 

1967  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ) 

) 

1 

! 

! 

WG  103 

1506613 

9A514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

16651 

14*3! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1967  ! 

! 

1  1 

2CO.O! 

35.0! 

1.7! 

■  | 

1 

I 

1 

! 

V6  1C4 

1506614 

94514A40! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1665! 

14. 3 (NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1967  1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  I 

! 

l 

( 

VC  106 

1506616 

94514A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

16651 

14.31  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1967  { 

! 

1  ‘  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ( 

! 

! 

I 

VG  107 

1  50661  7 

94514A40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

16651 

14. 3IN0NE 

IMS 

GREENVILLE! 

1967  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.7! 

-  1 

! 

I 

I 

1 

UG  108 

1  506618 

94514*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1665! 

1 4 .3) NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1967  ! 

1 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

I 

( 

WC  109 

1504619 

94SUA40! 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

16651 

1 4 . 3 ! NONE 

IMS 

GREENV>4.LE! 

1967  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

( 

| 

WG  110 

1507526 

102014*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

16731 

u.Mkone 

IMS 

GREENVILLE! 

1967  1 

1 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.6! 

-  t 

! 

| 

! 

! 

VG  111 

1507527 

102014440! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

16731 

14.4 (NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1967  ! 

1 

!  1 

20C.01 

35.0! 

t.6! 

-  1 

! 

! 

! 

| 

VG  112 

1507528 

102014*401 

20C.05 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1673! 

14,4 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1967  ! 

1 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

| 

| 

! 

VG  113 

1507529 

1 020! 4  A  401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1671! 

U.AtNONE 

!  MS 

GREENVILLE! 

1967  ! 

1 

1  1 

20C.05 

35.0! 

i.o! 

-  1 

! 

! 

| 

( 

VG  1 14 

1507530 

102014*405 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1673! 

14.4! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1967  ! 

1 

!  1 

20C.0! 

3S.C! 

1.6! 

-  « 

i 

! 

! 

1 

vc  115 

1507531 

1 02054*40! 

200*0! 

15.  C! 

9.0! 

-  i 

1673! 

14.4! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1967  ! 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

1 

( 

f 

WG  116 

1507532 

102014*40! 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1673! 

1 4.4 {NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1967  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

J 

WG  117 

1  507533 

102014*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1673! 

14.4! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1967  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

f 

WG  118 

1507534 

102014*401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1673! 

1 4 . 4  !  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1967  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

\ 

1 

| 

j 

VC  119 

1507535 

102014*40! 

20C.O! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1673! 

U.  .  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1967  ! 

1 

! 

1  1 

!  1 

200. 0! 

! 

35.0! 

\ 

1.6! 

! 

-  1 

I 

! 

! 

! 

! 

(15)  SESURO#  INC. 

! 

! 

1  1 

1  1 

! 

! 

l 

! 

! 

! 

* 

■ 

! 

! 

I 

! 

! 

WOFFORD 

1240308 

911011! 

47.6! 

12.8! 

3.6! 

174! 

-  i 

' 0.0! NONE 

!FL 

FORT  MYERS! 

1941  ! 

! 

1 

!  ! 

!  1 

50.0! 

! 

13.3! 

i 

3.1! 

! 

SO! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

(16)  SELF  TOWING  COMPANY 

1 

1 

!  1 

1  1 

1 

! 

i 

t 

i 

! 

• 

! 

! 

! 

! 

! 

ROOSTER 

1505931 

5  3! 3*  35! 

53.0! 

21.  oi 

6.5! 

450! 

-  ! 

34.0 ! NONE 

!  AL 

MOBILE  ! 

1968  ! 

1 

!  1 

53.  C! 

21.0! 

6.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

THING 

1529442 

37 ! 3 A  55 1 

50.0! 

20.0! 

7.0 ! 

450! 

-  ! 

34 .0! NONE 

i  AL 

MOBILE  ( 

1970  ! 

1 

! 

!  1 

1  ! 

50.0! 

! 

20.0! 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

(25)  SELVICK  NARINE 

TOWING 

1 

1 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

3ALDY  3 

1231741 

2413A36! 

42.3! 

16.1! 

4.0! 

600! 

-  ! 

20.5 ! NONE 

!VZ 

MILWAUKEE  ! 

193?  ! 

! 

1  1 

66.0! 

U.8! 

5.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

90NNJE  G.  SELVICX 

1227498 

6513*36! 

79.3! 

21.1! 

12.0! 

1000! 

-  ! 

21 .9! NONE 

!V! 

MILWAUKEE  I 

1928  ! 

1 

!  1 

86.0! 

21.6! 

11.3! 

-  t 

! 

! 

! 

J 

CARL  V  SELVICK 

1545312 

14913*34! 

135.5! 

33.1! 

17.0! 

2000! 

-  ! 

54.0! NONE 

!  W I 

MILWAUKEE  ! 

1943  ! 

! 

5  1 

143.0! 

34.0! 

12.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

CARLA  A?lN£  SELVICK 

1  527215 

13153*565 

—  ! 

—  ! 

—  ! 

1200! 

-  ! 

(NONE 

JWI 

MILWAUKEE  ! 

197C  1 

1 

1  1 

106.5! 

32.  C! 

12.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

J 

JOHN  P.  SELVICK 

I20C603 

101137.34! 

112.0! 

24.2! 

14.0! 

1500! 

-  i 

39.0SN0NF 

!VI 

MILWAUKEE  ! 

1941  ! 

! 

1H. 01 

24.2! 

11.0! 

-  ! 

! 

J 

! 

MNNX?  SELVICK 

1523005 

8413A36! 

105.3! 

24.1! 

12.0! 

1630! 

-  ! 

38. 7 ! NONE 

!VI 

MILWAUKEE  ! 

1934  | 

! 

!  1 

110.0! 

24.6! 

8.6! 

t 

.  { 

! 

! 

1 

SHASCN  M  SELVICK 

1665525 

2313*35! 

20C.0! 

35.  C! 

12.0! 

—  i 

1689! 

—  1  NONE 

!  W I 

STURGEON  ! 

1945  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

! 

! 

t 

STEVEN  1!.  SELVICK 

1212968 

5013*34! 

63.7! 

17.0! 

11.0! 

600! 

-  ! 

JO.OiSONE 

!UI 

MILWAUKEE  1 

1969  j 

1 

5  ! 

70.0! 

17.0! 

11.0! 

-  ! 

( 

! 

! 

SUSAN  H.  SELVICK 

1247604 

5113A36! 

65.7! 

18.5! 

9.0! 

1000! 

-  ! 

SO.OiNONE 

!  WI 

MILWAUKEE  ! 

1954  ! 

1 

5  1 

70.5! 

18.6! 

9.0! 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

WILLIAM  C.  SELVICK 

1254168 

9713A36! 

*0.1! 

23. C! 

12.0! 

1000! 

-  ! 

27.3! NONE 

iwt 

MILWAUKEE  ! 

1944  ! 

1 

5  ! 

86.3! 

23.  C! 

9.6! 

-  i 

! 

! 

J 

I 

NOSY  DICK 

1578009 

36054*435 

113.3! 

33.?! 

9.6! 

-  J 

375  i 

15.0IN0NE 

lux 

MILWAUKEE  ! 

1952  ! 

1 

1 

1  1 

120.0! 

! 

33.2! 

i 

2.0! 

i 

-  ! 
j 

! 

! 

2 

i 

! 

! 

; 

(17)  SERODXNO#  INC. 

t 

1 

i  i 

!  1 

! 

! 

i 

• 

j 

i 

i 

! 

! 

i 

I 

! 

! 

! 

9 ILL  JR 

1449210 

8713*34! 

44.0! 

24. C! 

7.0! 

1130! 

-  ; 

23.OIN0NE 

!KY 

PADUCAH  ! 

1982  ! 

1 

!  5 

64.0! 

24.0! 

7.C! 

t 

-  i 

! 

! 

| 

2 

DRAVO  43 

!  - 

2013*36! 

45.0! 

14.0! 

5.0! 

165! 

-  ! 

20. 0! NONE 

!TM 

CHATTANOO-! 

1940  ! 

! 

!  1 

45.0! 

14. C! 

5.0! 

-  ; 

! 

! 

! 

A  H  BAKER 

1253460 

9413F34! 

73.0! 

25.0! 

7.0! 

850! 

-  i 

2J.01N9NE 

!tn 

CHATTANOO-J 

1981  ! 

1 

5  ! 

73.0! 

25.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

GA  ! 

i 

ROBERT  R 

1263129 

2413*34! 

47.1! 

15.0! 

7.9! 

600! 

-  1 

20.0! HONE 

JTN 

CMATTANOO-! 

1952  i 

I 

!  ! 

47.1! 

15. C! 

4.7! 

-  ! 

! 

! 

GA  ! 

! 

TIG?* 

1*42750 

1C1 5f 5*! 

39.3! 

22.0! 

?.t! 

940! 

.  j 

33.61N0NE 

1TN 

CHATTANOO-! 

1*83  ! 

1 

!  1 

50.0! 

22.6! 

6.0! 

• 

-  i 

! 

! 

GA  ! 

J 

TCH  K 

1662749 

11913*36! 

77.0! 

26. C! 

3.0! 

1650! 

-  i 

34.0! NONE 

!TM 

CHATTANOO- ! 

1933  ! 

1  1 

77.0! 

26.0! 

7.0! 

-  i 

! 

! 

! 

HJ  143 

1  - 

62714*40! 

195.1! 

35. 1! 

9.C! 

-  ! 

1500! 

13. 3! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1962  ! 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ; 

2 

! 

GA  ! 

J 

HJ  4078 

l  . 

85014F40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  } 

1500! 

12 .o! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

—  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

j 

! 

GA  ! 

J 

ML  347 

!  - 

30014*43! 

195.0! 

35. C! 

9.0 ! 

-  j 

1500! 

14. oi NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1950  ! 

! 

5  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  664 

1272337 

34614F40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1450! 

13.0! NONE 

!TV 

CHATTANOO-1 

1962  ! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  i 

2 

i 

GA  ! 

i 

NO  465 

1272519 

346  j  4F  4oi 

195.0! 

15-0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

1 3 .0 ! NONE 

STM 

CHATTANOO-! 

1962  j 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

; 

i 

GA  1 

t 

NO  771 

1274191 

44014F40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

13*01  NONE 

!T*i 

CHATTANOO-! 

1962  ! 

J 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

GA  ! 

! 

OBL  253 

|  - 

40014*45! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

-  j 

900! 

1 A.OINONE 

ITN 

CHATTANOO- ! 

1954  ! 

1 

1 

1 

1  1 

!  1 

1  1 

175.0! 

! 

! 

2o.O! 

I 

i 

2.0! 

! 

! 

-  i 

i 

; 

< 

( 

1 

! 

! 

! 

GA  ! 

! 

I 

! 

! 

! 

752  TA5L£  2  -  9f SCRIPTI3N  OF  VESSELS 


ENGfi!  !  IVTCCS  DIMENSIONS  JORAFT!  ICAPACITT!  HIGH-  !  !  V  £  5  S  £1  I  ! 

dl  ST!  OPERATOR  I  NET  !COO'!L£NSTH! 3P0TH!  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  |$  'OPERATING  !  ! 

- * - * p EG r s- !*♦**!  RFG.  !  •EG.lLOAD-l  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  3ASE  !  YEAR  ! 

1  COAST  i  TER  *  SEE ! //////! /////!  ED  !  !//////// !  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINC-1  !  EUILT  ! 

VfSSFl  H1MF  AMD  HtlMAFR  I  GUARD  I  TON-  IPASM  OVER-!  OVER- !////  /  !  HORSE  !  PASS-  !  (LIGH  T  )  ! /// ///////////// 1  TO  !///// lilt  t  !  OR  ! 


1  !!!!!!!  !  !  !  !  ! 

!  !!!!!!!!!  !  i  1 

(17)  SERODINO,  INC*  !  !!!!!!!!!  !  t  ! 

(CONTINUED)!  I  !  !  !  !  !  !  !  !  !  ! 

S  2  !  -  !  631J4A40!  195.0!  35.0!  8.5!  -  !  1431!  13.81N0NE  ! TN  CHATTANOO-!  195?  ! 

!  i  !  !  195.0!  35. Cl  1.5!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

s  3  !  -  !  63114A40!  1«5.Q!  35.0!  8.S!  -  !  1431!  13.elN0NE  !TN  CHATTANOO-!  1959  ! 

!  1  !  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  4  i  -  !  63114A40!  195.0!  35.0!  8.5!  -  !  1431!  13.4!N0NE  ! TN  CM ATTANOO- !  1959  t 

!  !  I  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  33  1289579  !  7C014A40!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1450!  12.01N0NE  !TN  CNATTANOO-!  1957  ! 

!  (  !  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  33  1290191  !  700I4A40!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1450!  12.01N0NS  ! TN  CMATTANOO-J  1957  ! 

!  !  i  !  195.0!  33. C!  1.5!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  42  !  -  !  51 9} 4F40!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1400!  T2.0! NONE  !TN  CMATT ANDO- !  1961  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  46  1290707  !  854J4A41!  195.0!  35. C!  9.0!  -  !  1500!  19.0JN0NE  !TN  CMATTANOO-J  1962  ! 

!  !  !  !  195.0!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  GA  I  ! 

S  47  1297086  I  70014A40!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1450!  12.0IN0NE  ! TN  CHATT ANQO-i  195?  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  50  1  — —  |  51 9! 4A41 {  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1500!  12.0IN0NE  !TN  CHATT ANOO- !  I960  ! 

!  !  !  1  195.0!  35.0!  1.3!  !  -  I  !  !  GA  !  ! 

S  51  !  -  !  519J4A41 J  195.0!  35. G!  9.0!  -  !  1500!  12.0IN0NE  !TN  CHATTANOO-!  I960  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.3!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  52  (  -  I  51 9! 4A41 !  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1500!  12.01N0NE  !TN  CHATTANOO-!  I960  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1*3!  !  -  1  !  1  GA  !  ! 

S  53  !  -  !  519S4A41!  195.0!  35.0!  ?*0!  -  !  1500!  12.0!N0h£  !TN  C HATTANOO-!  I960  ! 

!  !  !  !  195.0!  35. C!  1.3!  (  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  56  i  -  !  51?!4A41!  193.0!  35.0!  9.0!  -  !  1500!  12.0IN0NE  !TN  CMATTANOO-!  1960  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1*3!  !  -  (  !  !  GA  !  ! 

S  58  l  -  !  519I4A41 !  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1500!  12.01N0NC  !TN  CHATT  ANOO- !  19*0  ! 

!  ill  195.0!  35.0!  1*31  !  -  !  1  !  GA  !  ! 

S  59  !  — -  !  519! 4A41 !  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1500!  12.0IN0NE  !TN  CHATT  ANOO- (  I960  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.3!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  63  !  — -  !  519J4A41!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1500!  12.0!N0NE  !TN  CHATTANOO-!  I960  I 

i  !  !  {  195.0!  35. C!  1.3!  !  -  I  !  !  GA  !  ! 

S  81  1  -  !  26414F40I  135.0!  35.01  9.0!  -  !  1000!  12.0IN0NC  !TN  CHATTANOO-!  1958  ! 

!  !  !  !  135.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  I  !  GA  !  I 

S  82  !  -  !  364 ! 4A41 !  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1500!  16.0IN0NE  !TN  CHATT  ANOO- !  1958  ! 

!  1  !  !  195. Oi  35.0!  2.0!  !  -  !  !  !  GA  I  ! 

S  83  !  -  !  264J4F40!  135.0!  35.0!  9.0!  -  l  1000!  12.01N0NE  ! TN  CHATT ANOO- !  1953  ! 

!  !  !  !  135.0!  35. C!  1.5!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  84  (  -  !  74214A40!  195.0!  35.0!  6.5!  -  !  1500!  14.0IN0NE  !TN  CHAT) ANOO-*  1959  ! 

!  !  !  !  1?5.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  85  !  -  !  264!  4F40!  135.0!  35.0!  9.0!  -  !  1000!  12.0U0NE  ( TN  CHATT  ANOO-!  1958  ! 

!  !  !  !  135.0!  35.0!  1.3!  !  -  !  !  I  GA  !  ! 

S  88  !  -  !  264! 4F40!  135.0!  33.0!  9.0!  -  !  1000!  12.0!NONE  !TH  CHATTANOO- !  1958  ! 

!  !  !  !  133.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  92  (  -  !  26414F40!  135.0!  35.0!  9.C!  -  !  1000!  12.0IN0NE  !TN  CHATTANOO-!  1958  ! 

I  !  !  !  135.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  6«  !  ! 

S  93  !  —  !  26414F40!  135.0!  35.0!  9.0!  -  !  1000!  12.01NONE  JTN  CHATTANOO-!  1958  ! 

!  Ill  135.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  94  !  —  !  264! 4F40!  135.0!  35.0!  9.0!  -  !  1000!  12.0JN0NE  ! TN  CHATTANOO-!  1958  ! 

!  !  !  !  135.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  127  I  — -  !  742! 4F40!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1500!  12.0IN0NE  !TN  CHATTANOO-!  1962  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.S!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  129  !  -  !  742 ! 4F40!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1500!  12.0JN0NE  ! TN  CHATTANOO-!  1942  I 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  13C  !  —  !  74214F40!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1500!  12.0IN0NE  !TN  CHATTANOO-!  1962  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  *  !  !  GA  !  ! 

S  149  !  — —  !  51 9! 4F40!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1400!  12.0IN9NE  ! TN  CHATTANOO-!  1959  ! 

!  !  !  !  195. OJ  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  153  !  -  *  214!4f 40!  135.0!  35.0!  9.0!  -  !  1500!  13.0JN0NE  JTN  CHATTANOO-1  1952  ! 

!  !  !  !  135.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  I  GA  !  ! 

S  160  !  -  !  750J4F40!  195.01  35.0!  9.0!  -  !  1450!  16.01N0NE  !TM  CHATTANOO-!  1963  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  6A  I  ! 

S  186  1296625  !  750I4F40!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1450!  16.01N0NE  ITN  CHATTANOO-!  1963  ! 

)  !  !  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  l  !  !  GA  !  ! 

S  1J7  ! 296626  !  75014F40!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1450!  16.01NONE  JTN  CHATTANOO"!  1963  I 

!  !  !  !  195.0!  35.C!  1.5!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  188  1296627  !  750J4F40!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1450!  16.0!N0NE  JTN  CHATTANOO-!  1963  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  GA  l  ! 

S  189  1294987  !  75014F40!  195.0!  35. C!  9.0!  -  !  1450!  16.0SNONE  !TN  CMATTANOO-J  1963  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  204  1283101  !  69354F40!  195.0!  35.0!  9.5!  -  !  1500!  12.01N0NE  !TN  CHATTANOO-!  I960  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.0!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  225  !  -  !  699! 4F40!  195.0!  35.0!  8.5!  -  !  1431!  13.0IN0NE  !TN  CHATTANOO-!  1959  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  304  !  -  !  51914F40!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1000!  12.01N0NE  !TN  CHATTANOO-!  1979  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  328  !  -  !  S1914A45!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1500!  12.0!N0NE  JTN  CHATTANOO-!  1960  ! 

!  )  !  !  195.0!  35.0!  1.3!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  344  !  -  )  519J4A45!  195.0!  35. C!  9.0!  -  !  1500!  12.01N0NE  ! TN  CHATTANOO-!  1960  l 

l  III  195.0!  35.0!  1.3!  !  -  !  !  !  GA  J  ! 

S  372  !  -  !  519! 4 A 45 i  195.0!  35. C!  9.0!  -  !  1500!  12.0!NONE  !TN  CHATTANOO-!  I960  ! 

!  Ill  195.01  35.0!  1.3!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  379  !  -  !  519I4A45!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1500!  «2.0!N0N£  !TN  CHAITANOO-!  1960  ! 

(  !  !  !  195.0!  35.0!  1.3!  !  -  !  !  !  6A  !  ! 

S  381  !  -  !  51914A45!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1500!  12.0IN0NE  !TN  CHATTANOO-!  1980  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.3!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  402  1289867  !  694I4AA0!  195.0!  35. C!  10.0!  -  !  1700!  12.9!N0NE  JTN  CHATTANOO-!  1962  ! 

!  !  !  !  195.0!  35. C!  1.5!  !  -  !  !  !  CA  !  ! 

S  478  !  -  1  682! 4A40!  195.1!  35.1!  9.0!  -  !  1500!  12.9IN0NE  !TN  CHATTANOO-!  1955  ! 

!  (  !  (  195.1!  35.1!  1.5!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  486  !  -  !  68214A40!  195.1!  35.1!  9.0!  -  !  1500!  12.91N0NE  !TN  CHATTANOO-!  1955  ! 

!  !  !  !  195.1!  35.1!  1.5!  !  -  !  1  !  GA  !  ! 

S  489  !  -  !  51914A45!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1500!  12.0JN0NE  ! TN  CHATTANOO-!  I960  1 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.3!  !  -  I  !  !  GA  1  ! 

i  98S  l  — -  !  264! 4F40!  135.0!  35.0!  9.0!  -  !  1000!  12.0JNONE  !TN  CHATTANOO-!  1958  ! 

!  !  !  !  135.0!  35.0!  1.S!  !  -  !  !  1  GA  !  ! 

S  3507  !  -  !  51914A40!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1500!  12.0IN0NE  ITN  CHATTANOO-!  1960  I 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.3!  !  -  !  !  I  GA  l  ! 

S  3511  1275003  !  519I4A40!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1500!  12.0IN0NE  JTN  CHATTANDO-J  I960  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.3!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  3512  !  — —  !  662J4A40!  195.0!  35.0!  10.0!  -  !  1700!  15.8IN0NE  !TN  CHATTANOO-!  1958  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

J  3518  1  -  !  662J4A40!  195.0!  35.0!  10.0!  -  !  1700!  15.8!N0NE  !TN  CHATTANOO-!  1958  ! 

1  !  !  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  GA  I  ! 

S  3524  I  -  !  662J4A40!  195.0!  35.0!  10.0!  -  !  1700!  15.3IN0HE  ITN  CHATTAhOO- !  1958  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  GA  !  ! 

S  5807  l  — —  !  346I4A40!  175.0!  35.0!  9.0!  -  l  1200!  12.0INONE  ITN  CHATTANOO-!  1960  ! 

!  !  !  I  175.0!  35.0!  1.3!  !  -  !  !  !  GA  I  ! 

!  !!!!!!!!!  !  !  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


ENSR! 

1VTCC1 

DIMENSIONS  1 

DRAFT! 

1  CAPACITY ! 

NISH-  ! 

(VESSEL 

DIST!  OPERATOR 

NET  (CODE! 

LENGTH! 6RDTH! 

! 

LOAD-! 

I  ! 

EST  !  CARSO  MANDLXN6 

tS  I0PERAT1NS 
ITC!  BASE 

!  CARSO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

I  COAST 

TER  1  SEE! 

mutuum 

CD  ! 

\nnnn\ 

POtNT  !  ’  LINE-1 

1*01  LINE-1 

VESSEL  MAKE  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  IPAOEl 

OVER-lOVER-l 

mm  HORSE  1  MSS-  1  (LXCHT)  1  ////////////////IT.) ////////// 

!  NUMBER 

NA«E  I  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! 

LIGHT!  ROVER!  ENSERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICE!  LINE-2 

(1?)  SERODINO#  INC. 

l 

! 

I 

t  1 

!  1 

1  1 

1 

1 

! 

t 

! 

! 

! 

i 

! 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

I 

! 

! 

1 

1 

! 

(CONTINUED)!  1 

1  1 

t 

! 

! 

!  ( 

! 

! 

SC  69 

1284771 

75M4A481 

195.0! 

35. C! 

9.0!  " 

!  1569! 

1 4.0 {NONE 

!TN  CMATTANOO- 

! 

1  1 

195.01 

35.01 

1.7! 

1  -  1 

! 

(  SA 

SC  119 

1  - 

603 1 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1505! 

15.7! NONE 

!TN  CMATTANOO- 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

!  SA 

SC  140 

1  - 

I00I4F 40) 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1300! 

16*0! NONE 

!TN  CMATTANOO- 

J 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

I  -  ! 

! 

(  SA 

!TN  CMATTANOO- 

| 

1  ! 
I0014F40I 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

1.5! 

9.0!  " 

I  -  ! 

!  1300! 

16*0! NONE 
( 

16.0 1  NONE 

!  SA 

ITN  CMATTANOO- 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  I 

! 

1  SA 

SC  143 

80014F40! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

16.0! NONE 

!TN  CMATTANOO- 

I 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.3! 

!  -  ! 

! 

!  SA 

SC  144 

!  - 

8001 4f 401 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1300! 

16.0! NONE 

ITN  CMATTANOO- 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

!  SA 

SC  145 

1  - 

I0014P 401 

195.0! 

35.0! 

<*.0!  - 

!  1300! 

16.0! NONE 

ITN  CHATTANOO- 

SC  14? 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  * 

! 

!  SA 

1  - 

800147401 

195.0! 

35.0! 

9.0!  “ 

!  1500! 

16.0 (NONE 

ITN  CHATTANOO- 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

(  -  ! 

! 

1 6. 0! NONE 

t  SA 

ITN  CHATTANOO- 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

1  s* 

SC  ISO 

1282844 

8C014A401 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

1 6.0) NONE 

ITN  CMATTANOO- 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

I 

!  6A 

SC  152 

1282957 

800! 4A401 

195.01 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

1 6. OtNONE 

ITN  CMATTANOO- 

1 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  I 

! 

!  SA 

SC  154 

1293089 

80014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

I  1500! 

16.0! NONE 

!TN  CHATTANOO- 

1 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

1 

!  SA 

SC  156 

1283156 

80014A40! 

195.01 

35.0! 

9.0!  - 

!  1300! 

1 6.0! NONE 

!TN  CMATTANOO- 

I 

i  : 

195.01 

35.0! 

1.5) 

1  -  I 

! 

1  SA 

SC  158 

1283252 

800! 4440! 

195.0! 

35. 0! 

9.0!  - 

!  1500! 

16.0! NONE 

ITN  CHATTANOO- 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

!  -  ( 

! 

!  SA 

SC  300 

1279427 

81814A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1390! 

13.0! NONE 

ITN  CMATTANOO- 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

!  SA 

SC  313 

1280710 

883I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1390! 

1 8 .0! NONE 

ITN  CHATTANOO- 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

!  SA 

SC  32B 

1287998 

7531 4A481 

195.01 

35.0! 

9.0!  - 

!  1569! 

16  .01  NONE 

!TN  CHATTANOO- 

! 

1  1 
93314F611 

195.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

1.7! 

9.0!  - 

I  -  ! 

!  1654! 

t 

1 6 .0 !  NONE 

(  SA 

!TN  CHATTANOO- 

1 

1 

1  1 

I  1 

200.0! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

I  -  ! 

!  ! 

! 

! 

!  SA 

! 

(32)  SETTOON  NARINE# 

INC. 

I 

1 

1  1 

1  1 

! 

! 

1 

I 

! 

I 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

AMELIA  S 

1252700 

3013A36! 

47.0! 

16-0! 

5.0!  400!  -  ! 

24 .0! NONE 

!L A  BELLE 

1 

i  i 

47.0! 

16.0! 

4.5! 

t  -  i 

! 

!  RIVER 

ARCHIE  C 

1610065 

5113A36! 

57.3! 

22.1! 

5.7!  400!  -  1 

30.0! NONE 

ILA  BELLE 

1 

1  1 

57.8! 

22.1! 

5.7! 

i  -  i 

i 

1  HIVE* 

MS  T-MENE 

1266892 

211JA36! 

45.6! 

15.01 

4.5!  300!  -  ! 

21.4! NONE 

ILA  BELLE 

! 

1  1 

46.0! 

15.0! 

4.5! 

i  -  i 

( 

!  RIVER 

RALPH  F 

1289277 

3513A36! 

46.1! 

16.0! 

6.5!  600!  -  ! 

20.0  !  NONE 

ILA  BELLE 

1 

1  1 

4o.1! 

1S.C! 

6.5! 

!  -  ! 

! 

!  RIVER 

SHIRLET  P.  SETTOON 

1590056 

4113A36! 

45.4! 

20.0! 

6.o!  600!  -  ! 

20.0  !NON! 

ILA  SELLS 

1 

1  1 

45.4! 

20.0! 

6.6! 

j  -  | 

! 

!  RIVER 

MPCO  NO.  3 

1174218 

25714A46! 

13C.0! 

32.01 

7.6!  - 

!  257! 

1 2.0! CARSO  PUNP 

ILA  3CLLE 

1 

! 

1  1 

1  1 

130.0! 

! 

32.0! 

! 

1.5! 

! 

!  ! 

! 

1 

!  RIVER 
! 

(15)  SEVEN  (7)  SEAS 

! 

! 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1  1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

RAMPCO  4 

1  - 

10014A43! 

120.0! 

30.0! 

5.0!  - 

!  600! 

3.5 ! NONE 

If L  EDGEVATER 

1 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

8.5! NONE 

! 

IFL  EDSEVATER 

!  600! 

1 

l 

1  1 

1  J 

120.0! 

! 

30.0! 

! 

1.0! 

!  ! 

! 

1 

! 

(32)  SEVER  A/  JOSEPH  J 
ST.  MARTIN 

• 

! 

! 

!  - 

1  1 

1  1 

12514A43! 

! 

! 

100.0! 

! 

! 

23.0! 

! 

! 

4.5!  - 

!  1 

!  ! 

!  125! 

! 

! 

6.0! NONE 

! 

! 

!LA  NEW 

1 

1 

!  1 

1  1 

100.0! 

! 

28.0! 

! 

3.0! 

! 

!  ! 

! 

! 

!  ORLEANS 
! 

(20)  SMAH9LJN  STONE# 

INC. 

1 

1 

1  1 

1  1 

! 

» 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

I 

! 

! 

! 

CUT  VEERS 

1274952 

5015A361 

64.7! 

20.6! 

5.7J  700!  -  ! 

30. 0! NONE 

!0H  GALLIPOLI S 

i 

!  ! 

64.7! 

20.6! 

5.7! 

!  -  I 

( 

! 

MISS  CANDI 

1256988 

35134361 

37.3! 

14.1! 

4.3!  2751  -  ! 

22.0IH0NE 

!WV  WILSON 

! 

!  1 

37.3! 

14.1! 

4.3! 

! 

!  ISLAND 

OR  317 

1231219 

69514A40! 

195.0! 

35.0! 

10.0!  - 

!  17001 

12.9! NONE 

IVV  INSTITUTE 
! 

! 

1 

1 

1  1 

t  1 

195.0! 

j 

55.0! 

! 

1.5! 

! 

!  ! 

! 

! 

(03)  SHAMROCK  MARINE 

CCRP. 

I 

1 

!  1 

1  1 

i 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

1  i 

! 

! 

! 

! 

CHEYENNE  II 

1240284 

5713A361 

59.9! 

19.3! 

9.0!  500!  -  ! 

26. OtNONE 

INY  LONG  IS- 

! 

1  1 

72.0! 

21.0! 

9.0! 

!  -  ! 

I 

!  LAND  CITY 

SAKONNET 

1229835 

125 I3A36! 

95.0! 

22.2! 

12.6!  8001  -  1 

50.0! NONE 

INY  LONG  tS- 

! 

1 

!  1 

!  1 

95.0! 

! 

22.2! 

! 

12.6! 

! 

j  -  t 

!  i 

i 

» 

!  LANO  CITY 
! 

(32)  SHANNON  t  VALET 
VALET  2 

BARGE/ 

1 

me. 

i  — — 

1  1 

1  t 

11514A43! 

! 

! 

80.0! 

! 

! 

24.0! 

! 

! 

5.0!  - 

!  ( 

!  ! 

1  200! 

! 

! 

7.0! NONE 

1 

! 

ILA  DAUTCRIVE 

i 

1  1 

60.0! 

24.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

! 

VALET  4 

i  - 

20014A43! 

40. 0! 

24.0! 

5.0!  - 

!  200! 

7  .0  J NONE 

ILA  DAUTERIVE 

i 

1  1 

60.0! 

24.0! 

1.0! 

!  -  ! 

I 

! 

VALET  3 

i  - 

264(4443! 

11C.0! 

30.0! 

7.0!  - 

1  660! 

7.OIN0HE 

11  A  DAUTERIVE 

! 

1  1 

110.0! 

50.0! 

1.5! 

7*0!  - 

1  -  _! 

! 

7*t)ttnyu£ 

! 

•LA  P4UTC»iy£ 

1 

!  ! 

11C.0J 

30. C! 

1.51 

!  *  1 

i 

! 

ILA  DAUTERIVE 

1 10.02 

1 

1  ! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

! 

VALET  14 

1  - 

20214A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0!  - 

1  6t,J! 

7. 0! NONE 

ILA  OAUTERIVE 

! 

1 

1  1 

1  1 

12C.0! 

! 

30.0! 

1 

2.0! 

1 

1  ! 

1 

! 

! 

! 

(32)  SHANNON  4  VALET 
SHANNON 

BOATS 

! 

! 

1558589 

1  1 

1  1 

5713A35! 

! 

! 

40.11 

! 

! 

16.0! 

! 

! 

5.7!  400 

1  ! 

!  ! 

!  -  ! 

! 

19.0 {NONE 

! 

! 

ILA  MORGAN 

1 

t  1 

40.1! 

120.0! 

16.0! 

5.7! 

7.0!  - 

!  600! 

J 

7 .0  j  NONE 

!  CITY 

ILA  N IV  IBERIA 

1 

1  1 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

!  -  | 

! 

! 

wei  U 

1  - 

205! 4A431 

120.0! 

30.0! 

7.0!  - 

!  600! 

7. 0! NONE 

!LA  GRAND 

! 

1  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

I 

!  BAYOU 

VP I  5 

1  - — 

202144431 

120.0! 

30.0! 

7.0!  - 

!  603! 

7.0 ! NONE 

ILA  GRAND 

1 

!  1 

120.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

!  BAYOU 

™Z.53 

! 

I 

TEAR  I 
BUILT  t 
OR  I 
•REBUILT! 


mi 

195? 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1962 

1962 

1962 

1962 

1962 

1956 

1956 
1962 
1971 

196? 

1979 
*  1966 

1980 
1977 
193* 

1980 

1980 

1936 

1957 

1962 

1960 

1961 
1930 

1963 
1963 

1958 
195? 
1967 
1970 

1974 

197C 

1970 

1969 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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(NCR! 

DXSTi  OPERATOR 

VESSEL  NANI  AND  NUMBER 

I  COAST  I 

1  GUARD  1 

1  NUMBER  I 

1VTCC!  DIMENS 
NET  iCOamCNSTH! 
REGX  $-! **»*!  REG.  1 
TER  !  SEE !////// 1 
TON-  1PAGE1  OVER-J 
NAGE  1  XV  1  ALL  1 

IONS  !D»AFT! 
BOOTH!  ! 

REG.JL040-! 
/////!  ED  l 
OVE»-l/////l 
ALL  {LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL!  ! 

I  EST  !  FARGO  HANDLING  !S  (OPERATIN'.  !  ! 

CARGO  (  FIXED  !  EQUIPMENT  STC!  BASE  !  YEAR  ! 

////////!  point  i  line-i  uoi  lxne-i  !  built  ! 

PASS-  l(LIGHT) !////////////////!TD!//////////!  OR  ! 

ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !Ct!  LINE-2  !*RE3UILT! 

(37)  SHAVER  TRANSPORTATION 

! 

t 

C01N&ANT 

1  1 

1  I 

1  1 

! 

« 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

CAPT  GEORGE 

l 242695 

4713*361 

66.5! 

1  3.8! 

7.6! 

1000! 

-  ! 

33.0! NONE 

{OR 

PORTLAND  I 

1951  ! 

l 

!  1 

7C.0! 

18.8! 

7.1! 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

CASCADES 

1555059 

228134161 

>3.3! 

30.0! 

6.7! 

3080! 

-  ! 

36. 0 ! NONE 

!  OR 

PORTLAND  1 

1974  ! 

I 

1  1 

93.3! 

30.0! 

8.7! 

-  ! 

! 

2 

! 

1 

CHINOOK 

! 250205 

65 ! 34  56 ! 

72.3! 

22.3! 

7.9! 

1200! 

-  • 

5S. J! NONE 

*!0R 

PORTLAND  ! 

1946  ! 

! 

1  1 

77.0! 

22.3! 

7.4! 

.  i 

2 

1 

i 

! 

CLEARWATER 

1243312 

134134361 

69.0! 

25.0! 

10.0! 

3240! 

-  i 

45.0 ! NONE 

!0R 

PORTLAND  I 

*  1977  ! 

1 

1  1 

59.01 

28.0! 

9.0! 

-  ! 

! 

t 

! 

I 

COLUMBIA 

1516116 

104!  3  AM! 

89.0! 

26.7! 

10.5! 

2630! 

-  ! 

43.0! NONE 

!0R 

PORTLAND  ! 

1  984  » 

1 

!  1 

93.5! 

28.4! 

9.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

MANZANILLO 

1256550 

4313436! 

66.5! 

13.6! 

7.6! 

1000! 

-  1 

31 .0 ! NONE 

!0R 

PORTLAND  1 

*  1973  i 

1 

I  1 

70.02 

19.6! 

7,1! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OREGON 

1598734 

10113436! 

—  1 

32.0! 

13.6! 

25301 

-  ! 

39.0! NONE 

!0R 

PORTLAND  ! 

1978  ! 

1 

1  1 

105.0! 

32.0! 

12.6! 

.  t 

! 

! 

! 

1 

PORTLAND 

1o35630 

1  841  34  361 

102.0! 

33.6! 

12.6! 

3600! 

-  i 

37.0! NOME 

!0R 

PORTLAND  ! 

1981  ! 

! 

1  1 

107.7! 

34.2! 

1  t.o! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

SANDY 

1244401 

9134361 

41.5! 

12.6! 

4.4! 

220! 

-  ! 

15.0! NONE 

!  OR 

PORTLAND  1 

1943  ! 

1 

1  1 

41.5! 

12.61 

3.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

SHAVER 

1557629 

15613436! 

105.01 

23.0! 

15.0! 

2500! 

-  ! 

47 .0 ! NONE 

!  Oft 

PORTLAND  ! 

1977  ! 

! 

!  1 

105.01 

30.01 

10.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ST  10 

1  — — 

-  1 

2C014A43I 

64.0! 

33.0! 

5.0! 

-  j 

300! 

6 .0 ! NONE 

!  OR 

PORTLAND  ! 

1967  1 

1 

1  1 

65.0! 

34.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

ST  11 

«  ..... 

-  j 

2400! 4443! 

260.01 

39.0! 

12.6! 

-  i 

3200! 

14.0! NONE 

!  Oft 

PORTLAND  ! 

1979  ! 

i 

1  1 

260.01 

33.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

1 

1 

ST  12 

j  - 

-  | 

1010:44431 

110.01 

34.0! 

10.5! 

-  i 

900! 

12.5! NONE 

!  OR 

PORTLAND  1 

1945  ! 

t 

1  1 

110.0! 

34.0! 

1.5! 

-  t 

! 

! 

! 

! 

ST  13 

1516564 

633144431 

157.0! 

45.0! 

11.0! 

-  | 

1750! 

15.0 {NONE 

!  OR 

PORTLAND  ! 

1968  ! 

l 

1  1 

157.0! 

45.0! 

2.2! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

ST  15 

1274561 

311  14443! 

1  37.2! 

34.0! 

3.6! 

-  i 

946! 

11.5IN0NE 

!  Of, 

PORTLAND  i 

1944  t 

l 

i  : 

137.2! 

34.0! 

2.5! 

-  ! 

» 

! 

l 

! 

ST  35 

1514732 

197914441! 

207.0! 

42.0! 

12.6! 

-  j 

2500! 

32.0! NONE 

!  Oft 

POATLAN'  1 

1971  ! 

l 

1  1 

207.0! 

42.0! 

2.0! 

-  ( 

! 

! 

l 

! 

ST  36 

1515181 

1 979! 4441 J 

207.0! 

42.0! 

12.6! 

•  1 

2500! 

32. 0 ! NONE 

1 0  ft 

PORTLAND  ! 

1971  ! 

1 

1  1 

207.0! 

42.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

| 

! 

SI  37 

1559986 

215814441! 

242.0! 

42.0! 

12.6! 

-  I 

3000! 

34.01  NONE 

!  OR 

PORTLAND  ! 

1974  ! 

l 

!  1 

242.0! 

42.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

i 

ST  AO 

161C259 

242914441! 

273.0! 

42.0! 

14.0! 

-  I 

3700! 

34.0! NONE 

!0R 

PORTLAND  ! 

1979  1 

J 

1  1 

273.0! 

42.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ST  41 

1613615 

2429! 4AC1 f 

273.0! 

42.0! 

14.0! 

-  | 

3700! 

34 .0! NONE 

!  OR 

PCPTLAND  ! 

1979  { 

1 

1  1 

275.0! 

42.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ST  20 

1269612 

32315471! 

119.9! 

33.0! 

10.0! 

-  J 

925! 

30.0! OIL 

>UHP/ 

BOON 

!  OR 

PORTLAND  1 

1943  ! 

1 

1  1 

121.0! 

34.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

J 

! 

ST  22 

I  - 

-  ! 

70015471! 

146. >1 

34.0! 

6.1! 

-  | 

700! 

13.3! NONE 

!  AK 

PRUDHOE  ! 

1962  ! 

J 

1  1 

146.9! 

34.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

BAY  ! 

! 

ST  23 

1  - 

-  1 

700154711 

146.9! 

34. C! 

6.1! 

-  ! 

7001 

12.31  NONE 

!  AK 

PRUDHOE  ! 

1966  ! 

t 

! 

1  ! 

1  1 

146.9} 

34.0! 

! 

1.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

I 

BAY  ! 

! 

• 

i 

(23)  SHAW/  TON  CONSTRUCTION 

1 

CIO. 

1  ! 

1  1 

» 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ROBERT  CHARLES 

1506533 

3813435! 

SI  .45 

16.0! 

6.5! 

650! 

-  » 

35 .0 ! NONE 

I  MX 

SAULI  STE.! 

1966  ! 

1 

!  1 

55.5! 

18.5! 

5.0! 

-  ! 

! 

! 

MARIE  I 

! 

ROBERTA 

1  - 

-  1 

16514443! 

100.0! 

30.0! 

3.0! 

-  ) 

200! 

6.5! DECK 

WINCHES 

!*I 

SAULT  STE.! 

1924  • 

!  1 

100.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

MARIE  1 

! 

TLC  34 

j  - 

-  1 

42414443! 

150.0! 

40.0! 

7.0! 

-  | 

568! 

8. 3! NONE 

!MX 

SAULT  STE.! 

197C  ! 

l 

1  l 

150.0! 

40.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HARIE  1 

! 

TLC  35 

j  - 

-  ! 

42414441! 

150.0! 

40. C! 

7.0! 

-  ! 

568! 

8.3! HONE 

!HI 

SAULT  STE.! 

197C  ! 

I 

1 

1  1 

1  1 

150.0! 

40.0! 

! 

1.5! 

J 

-  i 

! 

! 

! 

! 

! 

MARIE  ! 

! 

! 

» 

! 

(18)  SHAWNEETOWN  HARBOR  SERVIfCE 

1  1 

1  1 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

WALLACE  HCCEORGE 

1236767 

2313436! 

60.1! 

16.5! 

! 

440! 

34! 

16.0! NONE 

! 

! 

1937  ! 

1 

1  1 

64.0! 

17.0! 

3.8! 

-  i 

! 

! 

! 

! 

NO  414 

|  - 

-  1 

51514446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1300! 

1  2 .0 !  NONE 

t 

! 

1955  ! 

1 

1 

1  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

» 

1.5! 

t 

i 

-  ! 

! 

1 

! 

2 

! 

! 

! 

2 

i 

(01)  SHEEPSCOT  PILOTS 

/  INC. 

* 

2 

2 

1  1 

!  1 

! 

! 

i 

« 

; 

i 

! 

! 

2 

i 

1 

« 

! 

! 

CHARLES  WINSLOW 

j  5  3341  6 

4813436! 

—  J 

—  ! 

7.6j 

800! 

-  ! 

25 . 0! NONE 

1  ME 

WEST  i 

1972  ! 

1 

!  1 

55.0! 

22.0! 

7.6! 

-  > 

i 

! 

SOUTHPORT  1 

! 

ELIOT  WINSLOW 

1242846 

13213436! 

—  ! 

—  ! 

12.0! 

2500! 

-  i 

35.0! NONE 

JME 

WEST  ! 

1944  ! 

1 

•  j 

96.0! 

24.0! 

12.0! 

-  ! 

! 

j 

SOUTHPORT  ! 

2 

GORDON  WINSLOW 

1262119 

713436! 

99.5! 

27.0! 

14.0! 

1800! 

-  ! 

38. 5 ! NONE 

iME 

PORTLAND  ! 

1951  ! 

1 

1  1 

100.0! 

27.0! 

12.1 ! 

-  » 

! 

! 

i 

! 

«ARJO»*£  J  WINSLOW 

1252350 

7613436! 

—  • 

—  ! 

9.7! 

1700! 

-  ! 

30. 01*  NONE 

!  ME 

WEST  ! 

1944  ! 

1 

!  ; 

88.0! 

22.0! 

9.7! 

-  ! 

! 

2 

SOUTHPORT  ! 

! 

NO  42 

1651241 

—  1 4443 ! 

--  J 

.-  i 

8.0! 

625! 

10.5! NONE 

!HE 

WEST  t 

1962  ! 

1 

1 

! 

1  1 

i  i 

120.0! 

30. o: 

; 

1.5! 

! 

i 

| 

-  i 

2 

i 

j 

» 

! 

SOUTHPORT  1 
! 

! 

2 

(32)  SHELL  MORGAN  LANDING/ 

1 

MIC. 

• 

i 

i  i 

1  I 

* 

j 

! 

i 

i 

i 

j 

1 

2 

! 

! 

! 

2 

; 

i 

SHELL  KEYS 

J  - 

6MC0Z! 

32.0! 

10.0! 

2.0! 

400! 

—  j 

1 5.o!nONE 

!LA 

JNTRACOAS-! 

1973  ! 

! 

! 

1  1 

32.0! 

11.0! 

2.0! 

—  ! 

! 

! 

TAu  CITY  ! 

! 

MARSH  ISLAND 

1529226 

1 

4213436! 

54.0! 

20.0! 

7.0! 

900! 

-  ! 

29.011  3"- 

6 

HP 

DIESELlLA 

INTRACOAS-! 

1970  ! 

1 

J 

!  1 

54.01 

20.0! 

6.0! 

-  2 

!PUN* 

i 

TAL  CITY  ! 

! 

S  D  MORGAN 

1503225 

1 

4213436! 

54.0! 

20.0! 

7.0! 

900! 

-  t 

28.0  SHONE 

1 L  A 

1NTRAC0AS-! 

1966  ! 

! 

1 

!  1 

56.0! 

20.0! 

6.0! 

-  i 

! 

! 

TAL  CITY  ! 

! 

MORGAN  5 

1  - 

65144461 

60.0! 

18.0! 

3.5! 

-  j 

10! 

5.0! NONE 

ILA 

INTRACOAS-! 

1953  ! 

! 

1 

!  1 

60.0! 

18.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

TAL  CITY  ! 

! 

MORGAN  7 

!  - 

12014446! 

12.0! 

7.0! 

5.5! 

-  | 

225! 

11.0M  3"* 

■6 

HP 

DIESELlLA 

INTRACOAS-! 

1971  ! 

l 

j 

1 

i 

i  2 

i  i 

12.0! 

7.0! 

t 

1.5! 

i 

-  i 

; 

!PUMP 

i 

2 

2 

TAL  CITY  ! 

! 

j 

i 

<52>  SHELL  Of f SHORE/ 

m. 

i 

i 

i 

i 

1  i 

!  i 

! 

• 

\ 

; 

• 

j 

i 

i 

2 

! 

i 

i 

A  SUSIDI ARY  Of 

SHELL 

on  co. 

i 

1  1 

» 

t 

i 

2 

< 

i 

i 

GULF  FLEET  38 

1617502 

! 

33811402! 

186.0! 

42.0! 

15.0! 

6140! 

649! 

49.0 ! NONE 

!LA 

NOROAN  ! 

1980  ! 

1 

1 

1  ! 

205.0! 

42.0! 

7.7! 

i 

19! 

! 

2 

CITY  ! 

• 

LADY  LOLA 

1643086 

! 

6611402! 

98.0! 

26.0! 

6.6! 

1200! 

150! 

40 .0 ! NONE 

!  LA 

MORGAN  ! 

1981  ! 

! 

! 

!  ! 

98.0! 

26.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

! 

NOELIE  LYTAL 

1551662 

! 

9911412! 

106.5! 

26.0! 

10.0! 

1200! 

54! 

43 .0 ! NONE 

!  L 

CAMERON  ! 

1977  ! 

1 

1 

1  1 

115.0! 

26.0! 

5.0! 

2 

14! 

I 

! 

! 

! 

POINT  CHIEF 

1652259 

1 

203114021 

176.7! 

40.0! 

12.1! 

2250! 

790! 

62  .0 !  NONE 

!LA 

POROAN  t 

1982  ! 

! 

1 

1  ! 

190.0! 

40.4! 

3.7! 

19! 

j 

! 

CITY  ! 

! 

LUCIA  DOMINO 

1265300 

l 

24134351 

47.5! 

17.9! 

6.0! 

165! 

-  ! 

29.ol NONE 

!LA 

NOROAN  1 

1953  ! 

! 

!  1 

50.0! 

18.0! 

4.5! 

-  2 

I 

CITY  ! 

! 

B  1 

i  ..... 

9014443! 

80.0! 

24.0! 

4.5! 

-  j 

225! 

7. 5! NONE 

!LA 

WEEKS  ! 

1939  ! 

» 

J 

1  ! 

80.0! 

24.0! 

.5! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND  ! 

j 

B  2 

!  - 

90 ! 4443 1 

80.0! 

24.0! 

4.  S! 

-  j 

225! 

7. 5! NONE 

!LA 

NEST  LAKE  I 

1939  ! 

1 

1 

1  1 

80.0! 

24.0! 

.5! 

-  ! 

! 

! 

VERRET  I 

! 

S  4 

j  - 

-  1 

4014443! 

50.0! 

18.0! 

4.0! 

-  J 

100! 

7.0! NONE 

iLA 

WFCKS  ! 

1938  ! 

I 

1 

1 

1 

t 

! 

(  ! 

1  ! 

1  1 

50.0! 

18. C! 

i 

i 

.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

IS?.  AND  ! 

! 

! 

! 

! 

! 
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Vessel  NAME  AND  NUMBER 


(32)  SHELL  OFFSHORE#  INC. 

A  SUSIOXAPT  OF  SHELL  01 
(CONTINUED) 


6  3 

!  -  l  9014A43! 

50. C! 

24. C! 

4.5! 

225! 

7. 5! NONE 

RA 

WEEKS 

1939 

t  J  !  ! 

RO.O! 

24.0! 

.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND 

B  6 

1  - -  !  196J4A43! 

100.0! 

23.0! 

6.01 

-  ! 

490! 

8. 0! NONE 

RA 

WEST  LAKE 

1940 

1  !  1  ! 

100.0! 

28.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

VERRET 

B  3 

!  -  !  112I4A4J! 

70.0! 

20. Cl 

7.5! 

240! 

7.5INOKE 

RA 

GIBSON 

1938 

I  !  !  ! 

7C.0! 

20.0! 

.5! 

! 

-  1 

! 

1 

B  11 

j  -  J  23I4A43! 

40.0! 

In. 01 

4.01 

70! 

7.0IN0NE 

RA 

WEST  LAKE 

1941 

!  (  !  ! 

40.0! 

16.01 

.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

VERPET 

a  12 

1  -  j  2JI4A431 

4C.0! 

14.  C! 

4.0! 

70! 

7. 0! NONE 

R* 

BAYOU 

1941 

1  1  !  l 

4C.01 

1 6.0! 

.5! 

! 

-  ! 

! 

( 

SORREL 

3  14 

!  -  !  3  J !  4  A  43  J 

46.0! 

U.C1 

4.0! 

-  { 

95! 

7.0! NONE 

RA 

WEST  LAKE 

1944 

!  !  {  ! 

46.0! 

1 6.0! 

•  5! 

( 

-  ! 

! 

! 

VERPET 

0  15 

!  ......  |  196! 4A43! 

100.0! 

24.0! 

6.5! 

490! 

d.5!NCNE 

RA 

WEST  LAKE 

194E 

1  it! 

100.0! 

2&.Q! 

.5! 

! 

-  1 

! 

! 

VERPET 

3  14 

j  -  1  90I4A43! 

eo.o! 

24.0! 

4.5! 

-  ( 

225! 

7.5! NONE 

RA 

3AY0U 

194? 

t  !  I  ! 

40.0! 

24.0! 

.5! 

1 

-  ! 

; 

| 

SbfiRCL 

a  17 

1  - ...  j  9014A43! 

*0.0! 

24.0! 

4.5! 

225! 

7 . 51  NONE 

RA 

EAST  PAT 

194P 

i  i  !  ! 

80.01 

24. C! 

.5! 

l 

-  ! 

| 

! 

a?R  i 

j  -  j  14014*43! 

1CO.O! 

25. C! 

4.0! 

200! 

S  . 0 ! NONE 

RA 

VENICE 

*  1946 

!  !  !  ! 

100.0! 

25. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

dEAV  6 

1253195  (  42914*46! 

.  i 

! 

5.0! 

-  | 

-  ! 

! 

! 

1960 

t  1  !  ! 

155.0! 

50.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CB  1 

{273921  i  200!4A43l 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

35C! 

1 0. 0 ! NONE 

RA 

MORGAN 

1955 

!  1  i  i 

11C.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

CE  2 

!  .  J  20014*46! 

110.0! 

30. C! 

5.0! 

-  ! 

3501 

1 1 .0! NONE 

(LA 

VENICE 

1955 

i  i  !  t 

MO.C! 

10.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

C9  5 

!  -  {  20014*46! 

1 tC.O! 

30.0! 

6.0! 

5001 

1 5.0! NONE 

R* 

MORGAN 

1955 

1  !  (  ! 

110.0! 

30. Ct 

1.0! 

! 

-  ! 

( 

! 

CITY 

CP  6 

i  -  l  20014*431 

110.0! 

20.9! 

5.0! 

350! 

n.  0!  NONE 

RA 

GIBSON 

1955 

(  ill 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

I 

C0  7 

|  -  l  20014*431 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  1 

350! 

7  ,  0! NONE 

!LA 

VENICE 

1956 

!  (  !  ! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  t 

! 

1 

CP  S 

j  - ...  j  2C01 4*43! 

119.0! 

30.0! 

5.0! 

350! 

7*0! NONE 

RA 

MORGAN 

1956 

!  !  !  ! 

110.0! 

30.0! 

1.51 

! 

-  ( 

! 

( 

CITY 

C  3  9 

1  ......  {  2C0! 4*4d ! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

500! 

15.0  SHONE 

RA 

GIBSON 

1955 

!  it! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

.  i 

! 

! 

C3  1C 

1  -  !  200!  4*43! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

500! 

0,0! NONE 

RA 

NORCAN 

1955 

!  !  !  ! 

11G.0! 

10. C! 

1.0! 

i 

-  ! 

1 

! 

CITY 

C?  11 

!  .  !  20014*43! 

110.0! 

30.  C! 

5.0! 

-  • 

350! 

7.0!N0NE 

RA 

MORGAN 

1956 

!  !  !  ! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

( 

CITY 

C*  12 

1  -  j  200!  4*43 ! 

11G.0! 

10.0! 

5.0! 

350! 

10.0! NONE 

RA 

VENICE 

1956 

MURPHY  ELEVATOR 
$l£ll  COMPRESSOR  2 


M3)  <uru  on  CO# 

ALIVOA 


!  IVTCC!  DIMENSIONS  IDRAFT! 

I  NET  !CODEJL£NSTH|P«DTm!  | 

-! REG IS“! •***!  RES.  I  »CG.!L0A0-! 
I  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  J 


{CAPACITY!  HIGH-  I  !  V  E  S  S  E  L 

(  (  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 

!  CARGO  1  FIXED  !  EQUIPMENT  |TC(  BASE 
!////////{  POINT  !  LINE-1  {A0{  LINE-1 


!  TON-  iPAGtl  0VEP-I3VER-!/////!  HORSE!  PASS-  {(LIGHT) ! ////////////////ITO! ////////// 
!  NAGC  !  IV  t  ALL  i  ALL  {LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FCET)I  LINE-2  !EE!  LINE-2 


!  !  110.0!  30.0! 

200I4A43!  110.0!  30.0! 

!  !  1 1C. 0!  30.0! 

290J4A43!  110.0!  30.0! 

!  I  110.0!  30.0! 

200!4A43!  11C.0!  30.0! 

!  •  110.0!  39.0! 

200J4A43!  110.0!  30.0! 

!  !  1 10*05  30.0! 

200UA43!  110.0!  30. C! 

!  !  110.0!  30.0! 

200! 4A43!  I1C.0!  30.0! 

!  !  11C.0!  30. C! 

200S4A46!  11C.0!  30.0! 

!  !  11C.0!  30. C! 

200J4A43!  11C.0!  30.C! 

!  !  110.0!  30.C! 

200!4A43!  110.0!  30.0! 

!  !  11C.C!  30.9! 

200! 4A43!  11C.0!  30.C! 

!  !  1 1C. 0!  30.01 

200J4A43!  11C.0!  30.0! 

!  !  11C. OS  30.0! 

200! 4A43!  11C.0!  30.9! 

!  !  110.0!  30.0! 

29014A43!  11C. Of  30.0! 

!  1  110. C!  30. C! 

200! 4A43 !  110.0!  30.0! 

I  !  1 1C. C!  30.0! 

2C0!4A43!  110.0!  30. C! 

!  !  110.0!  30.0! 

200J4A43!  11C.0!  30.0! 

!  !  11C.0!  30.0! 

200!4A43!  11C.0!  30.0! 

!  !  11C.0!  30.0! 

3S0S4443!  130.0!  35.0! 

!  !  13C.0!  36.0! 

35014A43*  13C.9!  34.0! 

!  !  1 JC.O!  36. C! 

S124A44!  -  !  -  ! 


7.0IN0NE 

! 

9.0! NONE 
• 

10.0!N5N£ 

I 

9.0 ! NONE 


7.9R0NE 

! 

1 1 . 0! NONE 
1 

7.0! NONE 
! 

7.0! NONE 
! 

7.0JN0NE 

! 

7.0! NONE 
I 

7.01N0NE 

! 

7*0! NONE 
! 

lO.OfNONE 

! 

7.0! NONE 


766 !5  A  71 • 
1  ! 

1620S5A70! 

i  t 

1620! 5*70! 
!  ! 

716S5A70! 
!  ! 

761 ! SA71 ! 
!  t 


U.OiDIESCL  PUMP 


16. 0! DIESEL  PUN?/ 

! DIES  EL  ENGINE 
19.4IPUNP 

i 

25. 0! INDEPENDENT 
.'TANKS 

2S.OJINOSPENOENT 

hanks 

16.0 ! D IC3EL  PON P/ 

! DIESEL  ENGINE 
17.9!PUNP 


!LA  GI6S0N 
! 

!LA  MORGAN 
!  CITY 
S LA  VENICE 
! 

(LA  WEST  LAKE 
!  VERRET 
!LA  VENICE 
I 

! LA  MORGAN 
!  CITY 
!LA  EAST  PAT 
! 

f  LA  MORGAN 

t  cm 

!LA  WEEKS 
!  ISLAND 
!IA  VENICE 
! 

Jl A  WEEKS 

!  island 
RA  MORGAN 
!  CITY 
!IA  VENICE 
! 

(LA  VENICE 


R4  G  IrtSON 
! 

RA  MORGAN 
!  CITY 
RA  WEST  LAKE 
!  VERPET 
•LA  6 IB1CN 
! 

! 

! 

RA  VENICE 
! 

RA  MORGAN 
!  CITY 
RA  MORGAN 
!  CITY 
RA  SAY9U 
!  SORREL 


•TX  HOUSTON 
! 

!TX  HOUSTON 
! 

!TX  HOUSTON 


TA9L5  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSEL* 


VESSEL  HARE  AMI  MUNICH 


I  COAST 
!  GUARD 
I  NUMBER 


(07)  SKCRlOAN  COMPANIES  ! 

CULT  ST  AR  1611*98 

I 

OCEAN  STAR  1609*35 

I 

PEGGY  SMEMIOAM  1366773 

t 

T  J  SHEPIDAN  1 522*09 

! 

JANES  SHEIXOAM  129*327 

1 

KATHLEEN  SHERIDAN  12*6509 

1 

HART  J  SHERIDAN  1317*96 

1 

HATH ICIA  SHERIDAN  1231666 

1 
1 
1 

(27)  SMICLT,  J.  1./  COMPANY  1 
<OC  AL  JIN  1363023 


JANES  SHCRXOAN 
KATHLEEN  SHERIDAN 


HART  J  SHERIDAN 
HATH  ICIA  SHERIDAN 


NO  121  (303687 

1 

NO  122  1303686 

I 

NO  123  1503665 

! 

NO  12*  150368* 

1 

I 

I 

(01)  «W0»?U»»!  »OAT|hc  «A*viClEf  !*'. 


(IS)  SHORELINE  IMPROVEMENT  1 


(26)  SHORELINE  NARINE  CO. 
MARLYN 


SHORELINE  II 


1VTCCI  DIMENSIONS  S  0 • A  FT  f 
NET  iCOOElLENGTHlbROTHl  1 
RE5XS“!****1  RE5.  !  •IO.lLOAD-1 
TER  l  SEU//////1/////1  ED  1 
TON-  IP  AGS!  OVER-! OVSR-1 /////!  MORSE 
NAG*  1  IV  1  ALL  l  ALL  ! LIGHT!  ROVER 


CAPACITY  1  HI6M-  1  1  V  f  t  S  E  L 

1  EST  I  CARSO  HANDLING  IS  (OPERATING 
CARSO  !  FIXED  1  EQUIPMENT  !TC!  3ASE 

nt/nm  *oxnt  i  linc-i  !*ot  une-i 

pass-  I  (LIGHT) \nmnnunmvio\mt nun 

CNS6RS  1  (FEET)!  LINI-2  !!i!  LINE-? 


1  1 

1  1 

1  1 

12113A361  1 
1  1  1 

12113A36!  1 
1  1  1 

1 J413A 361  1 

I  1  1 

11013A361  1 
1  1  1 

607*1***51 
1  I 

607*!*A*A! 

1  1 

607*1 *A*B! 

1  1 

607*|***8! 

!  1 

1  I 

1  1 

1  1 

5913*36! 

1  1 

84I3F3M 

S**!*A*3!  1 
1  1  1 

5**!***3!  1 
1  I  i 

5**!*A*3! 

I  1 

$**! *A*3! 

1  1 

5691***31 
1  1 

5691***3! 

1  I 

5691***3! 

1  1 

5691***3! 

!  I 

569! *A*3 ! 

1  1 

5691***51 
1  1 

5691***3! 

!  1 

5691***31 
!  1 

7831***6! 

1  1 

7831***6! 

1  1 

7851***61 
1  1 

2271***3! 

1  1 

2271 *A*3I 
1  I 

2271***3! 

I  I 

2271***3! 

1  1 

2271***31 
1  1 

2271***3! 

!  1 

2111***31 
1  1 

2111***3! 

1  1 

2111***31 
1  I 

2111***31 
1  1 

2111***3! 

1  I 

2111***3! 

I  1 

3231**471 
1  ! 

3091***71 
I  1 

3091**471 
1  ! 

3091***7! 

I  1 

3091**47! 

1  1 

3091***7! 

!  1 

1  1 

t  1 

!  ! 

2711*161 
1  1 

*  1 

1  1 

1  ! 

2713*36! 

1  ! 

2991***3! 

1  1 

!  1 

1  I 

1  1 

*811*161 
1  1 

6111*161 
1  1 

S  ! 

!  1 


16.31  16.01 
54.01  10.01 

16.31  16.01 
3*. Cl  10.0! 
31.11  17.01 
31.11  16.51 
36.3!  13.41 

36.31  13.*! 
66. Cl  23.01 
66.01  7.01 
66. Cl  23.01 
66. Cl  7.0! 
66. Cl  23*0! 
(6. Cl  7.01 
66.01  23. C! 
66.01  7.0! 


26.01  5.5! 

26. Cl  S.S1 


30.01  1.5! 

30.0!  7.3! 

30.0!  1.5! 

30.0!  7.3! 


30.0!  7.5! 

30.0!  1.5! 


35.0!  7.5! 

35.0!  1.61 

35.0!  7.5! 

35.0!  1.8! 

35.0!  7.5! 

35.01  1.6! 


17.8!  4.9! 

22.0!  4.5! 


35.0!  9.0! 

35.01  2.5! 


25.0!  7.0! 

25. C!  7.0! 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  t 
♦REBUILT! 


! 

! 

! 

*0001 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

55.0! NONE 

! 

! 

! 

IP* 

J 

! 

t 

PMIlADtL-  1 

(979 

! 

-  j 

| 

( 

PHI*  * 

*000! 

55.0! NONE 

{PA 

NHXLAOCL-  ! 

1979 

1 

! 

1 

PHI*  ! 

3900! 

55 .0! NONE 

{PA 

PMILADCL-  1 

1975 

1 

! 

! 

PHI*  ! 

*C90! 

*8.01  HOME 

(PA 

•HILADEL-  1 

1969 

1 

1 

1 

PHI  A  1 

12000! 

49.0U0HE 

!M  mumL'  1 

196* 

1 

! 

! 

PH  X  A  ( 

-  1 

12000! 

*0.0! NONE 

!PA 

PHILADEL-  ! 

196S 

1 

( 

! 

PHI*  ! 

-  ! 

120C0I 

35.3 ! NONE 

IP* 

PKILAOEL-  I 

19fi6 

1 

! 

! 

PHI*  I 

52000! 

*O.Q!HCNr 

ir* 

PHILADEL-  I 

1?6( 

) 

1 

! 

! 

! 

I 

PHI  A  ! 

1 

! 

850! 

! 

! 

16.0! NONE 

! 

INN 

! 

ST.  PAUL  ! 

1977 

1200! 

17.0! NONE 

|nn 

ST.  PAUL  I 

1967 

13501 

1 3 • 3! NONE 

!  MN 

ST.  *AML  i 

K4Q 

1350! 

13.0!  NONE 

10 

1350! 

13.0! NONE 

|NN 

' 

1350! 

1 3. 0 ! NONE 

■ 

1350! 

13.0IN0NE 

T 

1350) 

13*01  NONE 

Afc 

|V6» 

1350! 

13.01N9NE 

!M 

i  \K  * 

1967 

1350! 

1 3.01  NONE 

!*. 

t*.. 

1350! 

13.0JNC 

*  AN 

ST.  PAUL  > 

• 

1350! 

13.01k 

Inn 

ST*  *A» 

1350! 

15,0!W 

INN 

'*  AL 

• 

1350! 

ij.oim 

INN 

ST. 

1350! 

13.0! NONE 

INN 

KIKIlUPO'  ' 

I 

-  ) 

1 

! 

LIS 

1350! 

13.0! 

i 

1 

1350! 

13.0! 

i 

*65! 

10.OIN0HE 

INN 

ST. 

I 

! 

t 

*65! 

10. 0 ! NONE 

!«« 

*65! 

10.01  HOME 

INN 

st.  nvk 

*65*1 

10. 0! NONE 

INN 

ST.  PAUL 

*65] 

10*0!NONE 

INN 

ST.  PAUL  1 

»?5* 

*65! 

10.0! NONE 

INN 

ST.  PAUL  ! 

195* 

*65  j 

10.0! NONE 

INN 

ST.  PAUL  ! 

1958 

*65] 

10.0! NOME 

INN 

ST.  PAUL  1 

1958 

*651 

10.0 ! NONE 

INN 

ST.  PAUL  I 

1958 

*65! 

2 

10.01  NONE 

|NH 

ST.  PAUL  ! 

1958 

*65! 

10.0! NONE 

INN 

ST.  PAUL  1 

1958 

*65] 

i 

10.0! NONE 

INN 

ST.  PAUL  ! 

1958 

800] 

11 .0 (NONE 

INN 

ST.  PAUL  ! 

1972 

80oj 

11*0! NONE 

INN 

ST.  PAUL  1 

1966 

600! 

11.0IH0NE 

INN 

ST.  PAUL  1 

1966 

800] 

ii.oInone 

!  NN 

ST.  PAUL  ! 

1966 

800] 

11.0INQNE 

INN 

ST.  PAUL  1 

1966 

1 

I 

800! 

1 

II.OINONE 

! 

! 

INN 

! 

! 

ST.  PAUL  ! 

! 

i 

1966 

1 

i 

2601 

1 

t 

! 

i 

33 .0 i NONE 

! 

» 

!CT 

i 

! 

EAST  1 

196? 

1 

! 

150! 

! 

! 

! 

! 

! 

NORWALK  ! 

! 

1 

500! 

! 

I 

22.0! NONE 

! 

IKY 

1 

AURORA  ! 

195* 

13001 

26.0 ! SELF-UNLOADING 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

•  1985 

! 

! 

! 

(CONVEYOR 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

*50! 

I 

! 

20.0! NOME 

1 

I  XL 

! 

CHICAGO  ! 

1561 

1 

300! 

! 

! 

1 

*25! 

-  ! 

J*.J!NO*E 

tIL 

CHICAGO  ! 

1987 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  or  VESSELS 


757 


ENGR  i 

DISH  OPERATOR 


I  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  i  GUARD 
I  NUMBER 


I 


(30)  SILVER  BAY  LOGGING  CO. 
CORNER  BAT 

! 

1608400 

CRAB  eAY 

I0O303S 

SILVER  BAY  I 

12B7529 

SILVER  BAY  II 

1294650 

S0b  I 

1290819 

SB*  II 

1366064 

l 

(30)  SIMMONS  MARINE  TOWING 
CHIEF 

1 

1 

1229159 

1 

(30)  SIMMONS  TUGBOAT  COMPANY 
SERVER 

1 

l 

1558923 

1 

(32)  SIMONS/  ROBERT  H. 

RANPCO  1 

1 

1 

!  - 

RAMRCO  2 

RAMPCO  6 

I 

1 

(30)  SINCLAIR  TOWBOAT  CO./  IN!C. 

FURY 

1536304 

1 

t 

(36)  SKAGIT  COUNTY  PUBLIC  WORKS 

OERT. 

1 

GUEMES 

1601686 

1 

(33)  SKAINS/  ROBBIE  E. 

SUPCO  II 

1 

1 

1246717 

1 

(33)  SKINNER/  JAMES  A. 

JOHN  S 

1 

1 

1506022 

1 

(32)  SKIPPER  ANN/  INC. 
SKI'RER  ANN 

! 

1265139 

SKIPPER  ANN  II 

1526566 

1 

(39)  SLACKVATCR  TOWBOAT  CO. 
benjamin 

l 

1 

129C041 

CALIFORNIA  CAGLE 

1226030 

j 

(01)  SMITH  (  GILMORE 

SEA  FARE* 

i 

j 

j  0OC077 

SEA  PRINCESS 

1511565 

SEA  STAR 

1526910 

! 

(36)  SMITH  BOATVORKS 

PALOMAR 

1 

i 

i  225820 
i 

(38)  SMITH  LIGHTERAGE  CO. 
RATSONS 

i 

i 

j  ...... 

SKIP  I 

1532542 

! 

(09)  SMITH  MARINE  EQUIP-  CO. 
SMITH  6 

1 

l 

SMITH  51 

1  . 

SMITH  52 

!  — - - 

SMITH  S3 

j  ...... 

SMITH  54 

1  - 

SMITH  102 

1  . - 

SMITH  10/ 

!  - 

SlfttH  105 

j  .... « 

SMITH  107 

SMITH  112 

!  . 

! 

! 


1  1VTCC1 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

1  CAPACITY! 

HIGH-  I 

(VESSEL 

1 

1  MET  UOOElLEMGTMlBRDTHl  J 

I 

1 

EST  1 

CARGO  HANDLING 

IS  10RERATING 

1 

(REGIS-! **•*! 

REG.  1  RES.ILOAD-! 

1  CARGO 

1 

FIXED  1 

EQUIPMENT 

ITC!  BASE 

1  TEAR 

1  TER  1  SEE  1//// //!/////!  ED  l 

uttttnt 

1 

POINT  1 

tm-i 

IAOI  LINE-1 

1  6UILT  1 

1  TON-  1PAGEI 

0VER-!0VE*-l/7///1 

HORSE!  PASS- 

((LIGHT) 1////////////////1TD!//////////!  OR 

1  NAGE  {  IV  1 

ALL  1  ALL  (LIGHT! 

ROWERI  ENCERS 

1 

(FEET)I 

LINE-2 

ICE!  LINE-2 

(•REBUILT 

1 

1911C02I 

33.5! 

12.5! 

6.5! 

432! 

-  { 

25. 0 ! NONE 

lAK  JUNEAU  ! 

1979 

1 

1  ! 

36.0! 

-  ! 

5.6! 

! 

31! 

! 

1  1 

1 

19I1C02! 

33.5! 

12.5! 

0.5! 

4321 

-  I 

25 • 0! NONE 

1*V  JUNEAU  1 

1979 

I 

!  1 

36.0! 

-  1 

5.8! 

! 

31! 

1 

1  1 

1 

51 13*361 

—  1 

20.0! 

8.0( 

650! 

-  ! 

25.0! NONE 

IAK  JUNEAU  ! 

1962 

1 

1  1 

63.4! 

-  ! 

6.0! 

! 

-  j 

! 

1  ! 

1 

5113A36! 

60.3! 

21.6! 

7.3! 

650! 

25.0! NONE 

IAK  JUNEAU  ! 

1964 

l 

t  1 

65.0! 

22.0! 

7.3! 

! 

-  1 

1 

I  ! 

I 

674UA46I 

161.41 

49.9! 

11.9! 

-  ! 

13501 

10.01  NONE 

!AK  JUNEAU  ! 

1943 

1 

!  1 

161.41 

49.91 

3.01 

! 

( 

!  1 

1 

2031 4A46I 

—  1 

—  1 

6.01 

-  1 

600! 

6. 6 { NONE 

(Aft  JUNEAU  ! 

1942 

t 

1 

• 

1  ! 

1  ! 

110.0! 

1 

• 

29.81 

l 

2.5! 

! 

I 

1 

! 

* 

J 

1  1 

1  1 

i  i 

i 

1 

j 

1  i 

1  1 

37133361 

i 

! 

70.61 

1 

20.01 

11.0! 

I 

1880! 

X 

1 

! 

30. 0 ! NONE 

1  1 

1  ! 

tVA  SEATTLE  ! 

•  1967 

i 

!  1 

1  1 

05.0! 

• 

24.0! 

i 

11.0! 

! 

! 

! 

« 

I 

! 

i 

!  1 

!  ! 

a  a 

* 

I 

I 

i  i 

1  1 

10113A3M 

X 

! 

94.01 

i 

1 

25.0! 

1 

13.0! 

! 

805! 

i 

1 

I 

! 

36.0 ! NONE 

X  1 

!  ! 

1 W *  SEATTLE  ! 

1944 

1 

1 

i 

!  i 

1  1 

100.0! 

1 

26.0! 

! 

i 

11.0! 

I 

1 

! 

I 

a 

( 

! 

a 

!  I 

1  ! 

X 

1 

I  i 

1  I 

9514*46! 

! 

110.0! 

i 

! 

30.0! 

! 

5.0! 

I 

! 

! 

X 

! 

150! 

I 

! 

35 .0 ! NONE 

1  1 

!  ! 

1LA  HOUMA  1 

1971 

1 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

I 

-  I 

!  ! 

I 

951 4446 J 

11C.0I 

30.0! 

5.0! 

-  ! 

150! 

35. oi NONE 

lLA  HOUPA  1 

1973 

1 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

1 

-  | 

! 

!  ! 

1 

10014»46! 

120.01 

30.0! 

5.0! 

600! 

35.0! NONE 

lLA  HOUMA  1 

1982 

j 

1  1 

1  1 

120.01 

I 

i 

30.0! 

1 

i 

1.0! 

! 

-  j 

i 

1 

! 

■ 

!  ! 

!  ! 

a  i 

1 

1 

l  l 

1  ! 

27! 3*361 

i 

61.3! 

i 

17.11 

! 

9.01 

X 

! 

5001 

! 

x 

( 

37.01  NONE 

X  1 

!  ! 

IVA  PORT  ! 

1945 

1 

I 

1 

1  1 

1  ! 

1  1 

45.0! 

! 

! 

19.0! 

I 

! 

8.5! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

j 

i 

i 

!  ORCHARD  I 

!  1 

1  ! 

1 

1 

1 

1  1 

!  1 

9111A13! 

1 

1 

100.01 

! 

! 

30.9J 

! 

! 

5.5! 

! 

! 

670!  * 

! 

! 

113! 

! 

1 

40.01  NONE 

!  ! 

!  ! 

IVA  ANACORTES  1 

1979 

1 

1 

t  1 

1  1 

124.0! 

1 

33.9! 

1 

i 

4.4! 

! 

! 

2 

i 

22! 

! 

1 

1  ! 

!  1 

a  a 

X 

1 

1 

x  : 

!  1 

1713*36! 

1 

1 

45.0! 

l 

! 

U.1* 

! 

! 

4.4! 

i 

I 

22r* 

l 

! 

17! 

1 

! 

21.01N0NE 

X  1 

1  ! 

ITX  DICKINSON  ! 

1944 

I 

1 

i 

!  1 

1  ! 

i  i 

45.0! 

! 

■ 

14.1! 

! 

i 

4.4! 

! 

■ 

! 

! 

i 

! 

■ 

! 

! 

a 

I  1 

1  I 

a  a 

X 

1 

1 

i  > 

1  1 

166)3*351 

1 

! 

102.5! 

i 

! 

33.8! 

i 

! 

7.6! 

x 

! 

2295* 

i 

I 

S 

! 

33«  0! NONE 

X  X 
!  ! 
!TN  NASHVILLE  ! 

I960 

1 

I 

1 

!  1 

1  1 

105.7! 

1 

l 

74.71 

! 

i 

6.8! 

! 

i 

t 

i 

! 

» 

1 

! 

a 

1  ! 

1  ! 

i  i 

X 

1 

1 

*  i 

1  ! 

v!iA36* 

i 

! 

49.6! 

i 

! 

15.  C! 

i 

! 

—  ! 

X 

! 

40Cf 

i 

! 

I 

! 

-  1 

X  x 

I  1 

1  I 

1953 

1 

1  ! 

52. Oi 

19-2! 

—  ! 

! 

! 

I  1 

1 

431 3A  36! 

49.6! 

19.21 

7.4! 

600! 

35.0JN0NE 

1  ! 

1970 

1 

1 

1 

!  ! 

!  1 

i  i 

49.6! 

! 

19.2! 

! 

• 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

1 

« 

!  1 

1  1 

t 

1 

I 

!  ! 
3013*36! 

! 

42.0! 

1 

I 

17.1! 

j 

7.1! 

i 

71 5! 

i 

-  2 

i 

! 

29.0  *  NONE 

X  . 

!  ! 

!C A  RICHMOND  ! 

1941 

1 

!  ! 

65.0! 

17.1! 

6.1! 

! 

1 

1  ! 

1 

1513636! 

56.0! 

14. C! 

7.0! 

320* 

-  ! 

27  »0! NONE 

!CA  RICHMOND  ! 

1927 

1 

i 

1 

;  i 

i  i 

54.0! 

i 

14.0! 

! 

6.5! 

i 

! 

i 

! 

i 

1  ! 

!  ! 

i  i 

i 

i  i 

44  !  19 1 1 1 

i 

65.0! 

j 

22.6! 

5.ol 

i 

1350! 

! 

25! 

« 

24.  /{NONE 

X  c 

!  ! 

INN  HANPTG  1  t 

1978 

j 

!  1 

5*  .0! 

23. C! 

4.8* 

i 

100! 

1 

!  3EAC*«  ! 

j 

20!  1311! 

4-r.O! 

15.0! 

4.5! 

165! 

-  ! 

12.0!N0HC 

!NH  HAMPTON  ! 

1965 

i 

!  ! 

49.0! 

15. C* 

4  0! 

i 

49( 

I 

!  BEACH  ! 

j 

2011911 ! 

49.0! 

15.  C! 

4.5* 

165! 

-  ! 

12.0! NOLI 

!NH  HAMPTON  ! 

1971 

j 

i 

i 

1  1 

i  ; 

i  i 

49.0! 

! 

i 

15. C! 

! 

i 

4.0: 

* 

i 

i 

! 

! 

49! 

! 

■ 

2 

* 

!  35ACH  ! 

!  1 

i 

! 

<  i 

!  1 

41 ! 33  36 ! 

X 

1 

76.6! 

» 

19.0! 

i 

J.C! 

i 

iooi 

X 

! 

! 

35. 0! NONE 

I  i 

1  ! 

!  ! 

1926 

t 

i 

* 

1  ( 

I  ! 

i  i 

48.0! 

i 

20. C! 

! 

f 

9.0! 

! 

1 

i 

! 

! 

j 

1  ! 

!  ! 

i  a 

X 

1 

J 

X  1 

!  1 

21614*90! 

105.0! 

X 

i 

35.C! 

I 

5.3.' 

j 

-  i 

1 

290! 

i 

5 .9  !  10  TON  CRANE 

X  I 
!  ! 
!A r  DILLINGHAM! 

1985 

i 

i  j 

105.0! 

35.0* 

1.5! 

- 

» 

!  ! 

! 

93 j 5*90! 

71.91 

25. y! 

6.2! 

.  j 

140! 

6. 2  !  NONE 

!AK  DILLINGHAM! 

1971 

i 

X  1 

71.2, 

25.9! 

5.9* 

i 

-  ! 

i 

!  ! 

> 

i 

i 

!  i 

J  ! 

1  ! 

i 

} 

i 

f 

! 

! 

i 

i 

1 

2 

i 

i 

i 

! 

! 

j 

i 

{ 

*  ! 

!  1 

•  ! 

i 

170*4*46! 

9*.  3! 

*8.1! 

7.5! 

-  i 

400! 

1 3 .oi NONE 

!M0  BALTIMORE  ! 

1948 

i 

t  ! 

94. S* 

58.1 ! 

1.3! 

< 

-  i 

; 

!  ! 

i 

—  14*43! 

t 

—  ! 

9.5! 

-  i 

loooi 

17.5SN0NE 

iHD  BALTIMORE  ! 

1962 

! 

!  1 

120.0! 

30. C! 

2.0! 

i 

-  1 

I 

!  1 

! 

—  !4A43f 

—  ! 

—  ! 

9.5* 

.  « 

1000! 

17.5! NONE 

! MD  BALTIMORE  ! 

1958 

1 

•  1 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  i 

i 

!  ! 

« 

—  14*43! 

—  X 

•-  • 

9.5! 

.  i 

1000! 

17.5*  NONE 

1MD  9ALTIM0RE  ! 

1958 

! 

;  j 

1 20.0! 

36. Oi 

2.0! 

2 

-  i 

! 

2  * 

1 

393 i4A43 | 

—  ! 

--  ! 

9.5* 

-  * 

10001 

17. 5  J  NONE 

*!M0  BALTIMORE  ! 

1062 

! 

!  1 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

!  ! 

i 

291*4*441 

130.0! 

34.0! 

6.0! 

-  ! 

800* 

1 2. 0! NONE 

!MD  BALTIMORE  ! 

1940 

X 

!  ! 

130.0! 

34. C! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

!  I 

t 

29114446! 

13C.0! 

34.0! 

8.0! 

i 

500! 

14.0! NONE 

IMD  BALTIMORE  1 

1943 

1 

i  » 

130.0! 

34.0! 

2.0! 

2 

-  ! 

! 

!  i 

i 

29!  14*461 

130.0! 

34.C! 

8.0! 

•  j 

500! 

14. 0! NONE 

!MD  BALTIMORE  ! 

1943 

I 

!  ! 

130.0! 

54. C! 

2.01 

i 

i 

!  1 

J 

291 J4A46! 

133.0! 

34.0! 

U.C! 

.  t 

800! 

12.oiN0NE 

1 MD  BALTIMORE  ! 

1936 

1 

1  1 

1*0.01 

U.C! 

2.0! 

i 

-  1 

! 

1  ! 

J 

29114*46! 

130.0! 

34.0! 

8.0! 

-  i 

800! 

14.0! NONE 

!MD  BALTIMORE  ! 

1943 

! 

i  i 

520.0! 

34.  9! 

2.0! 

• 

-  ! 

2 

!  ! 

! 


I 


! 
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ENGPt 

DISTl  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1VTCC1  DIMENSIONS  f DRAFT ! 
NET  {CODE {LENGTH  1 3 *DTH 1  1 

REGIS-!****!  REG.  !  •EG.ILOAD-t 
TER  !  SEE !//////! ////(!  ED  1 
•  ON-  !P«El  OVCR-IOVER-! 1 1 1 1 1\ 
fe4«  1  IV  I  ALL  1  ALL  1LIGHT! 

{CAPACITY ! 

!  ! 

!  CARGO  ! 
t ////////! 
HORSE!  PASS-  1 
POWER!  ENGERS  ! 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  I  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

LIGHT) !/////////////// J 
(FEET)!  LINE-2 

(VESSEL! 
IS  IOPERATING  1 
*  TCI  1ASE  ! 

!A0!  LINE-1  ! 
ITDI7/////////I 
HE)  LINE-2  ! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  1 
•REBUILT! 

(09)  SMITH  MAP  IKE  EQUIP.  CO. 

t  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

(CONTINUED! 

1  1 

1 

1 

! 

! 

SMITH  122 

291UA4S! 

130.0! 

34.0! 

3.0! 

-  | 

800! 

1 4 .0 | NONE 

lf*D 

BALTIMORE 

1943 

!  ! 

I  1 

1 3C.0! 

1 

34.0! 

2.0! 

! 

"  ! 

! 

! 

(32)  SMITH  NARINE  SERVICE 

1  1 

!  1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

MISS  MARIETTA 

163*901 

C213A36! 

64.51 

24.0! 

7.51 

900! 

-  | 

33  .0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1931 

1  1 

1  1 

64.0! 

1 

24.0! 

! 

5.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

CITY 

(09)  SMITH  NARINE  TOWING*  INC 

1  1 

!  1 

1 

1 

1 

! 

I 

! 

CAPT  STEVE 

1  *599916 

4613*36! 

56.21 

20.0! 

7.0! 

8001 

-  j 

29.0! NONE 

!MD 

BALTIMORE 

1978 

1  ! 

56.2! 

20.0! 

6.0! 

-  j 

1 

RISING  SUN 

1  55681  3 

72! 3 *38 1 

57.0! 

22.0! 

9.0! 

1000! 

-  j 

34. 0! NONE 

(MD 

BALTIMORE 

1974 

!  1 

!  1 

57.01 

1 

22. C! 

! 

5.0! 

! 

| 

—  ! 

! 

! 

(31)  SMITH  TOWING 

!  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

MISS  HELEN 

1264719 

3713A35! 

55.2! 

22.0! 

5.6! 

800! 

-  j 

50.01N0NE 

INS 

VICKSBURG 

1976 

!  1 

1  1 

55.21 

1 

22.0! 

1 

4.6! 

1 

-  ! 

! 

I 

(Id)  SMITH/  FRED 

1  1 

1  1 

1 

I 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

WALLY  FULGHUN 

1554124 

5313F36! 

50.0! 

20. oi 

5.0! 

730! 

-  1 

25.01  NONE 

(IN 

GRANDVIEW 

1977 

!  1 

1  1 

50.01 

I 

20.0! 

! 

1.0! 

1 

-  ! 

t 

! 

(43)  SMITH/  J.  RANDCL/ 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

f 

3R0WNVILLE  DEVELOPMENT 

lOAP. 

1  I 

1 

1 

! 

! 

3ELLE  OF  BROWNSVILLE 

1502022 

9711*111 

65.0! 

30.0! 

3.8! 

485! 

-  | 

28.3 (NONE 

INE 

8R0WNVILLE 

1966 

1  ! 

65.01 

30.0! 

3.2! 

300! 

! 

SPIRIT  OF  8R0WNVILLE 

1271706 

41 (I  Alt  1 

45.5! 

16.0! 

1.0! 

600! 

-  | 

16.01  NONE 

!NE 

3ROWNV2LLE 

1956 

i  i 

!  1 

45.5! 

! 

16.0! 

1 

1.0! 

! 

150! 

! 

(39)  SMITH-RICE  COMPANY 

t  1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

« 

i 

FRANK  P.  JONES 

1  5  2741  8 

30! 3A  381 

57.0! 

16.0! 

6.1! 

800! 

-  j 

24.0! NONE 

!  C  A 

ALAMEDA 

1970 

1  1 

S7.0I 

18.01 

6.1! 

-  j 

! 

JOOI-* 

1553351 

101 ! 3*36! 

37.0! 

28.3! 

13.0! 

2250! 

-  j 

57 .0 ! NONE 

!  CA 

OAKLAND 

1976 

1  1 

87.0! 

29.0! 

10. 0! 

-  i 

! 

TERILYN 

! 530049 

10013*361 

57.3! 

26.0! 

10.0! 

1130! 

-  j 

42.0! NONE 

!  C  A 

ALAMEDA 

1970 

1  1 

57.3! 

26.0! 

8.0! 

-  j 

! 

SCOW  1 

1519836 

67414*461 

143.0! 

38.2! 

13.0! 

-  ! 

1350! 

21.0 'NONE 

ICA 

ALAMEDA 

1969 

!  ! 

150.3! 

30.2! 

3.3! 

-  | 

I 

SCOW  ? 

151  9837 

67414*461 

143.0! 

33.2! 

13.0! 

-  ! 

13501 

21.0INONE 

!CA 

ALAMEDA 

1969 

!  1 

150.3! 

33.2! 

3.8! 

-  ! 

! 

SCOW  3 

1552430 

176514*46! 

243.1! 

45.2! 

14.8! 

-  1 

3909! 

29. 0! NONE 

ICA 

ALAMEOA 

1980 

1  1 

253.0! 

45.2! 

3.2! 

-  | 

| 

SCOW  4 

1613053 

10*1  14*461 

243.1! 

45.1! 

14.8! 

-  f 

3909! 

29.01NONE 

ICA 

ALAMEDA 

1980 

1  1 

258.0! 

45.1! 

3.2! 

-  ! 

! 

SCOW  5 

1639448 

138114*481 

243.1! 

45.2! 

14.3! 

-  ! 

3909! 

29.0! NONE 

ICA 

ALAMEDA 

1983 

!  1 

253.01 

45.2! 

3.2! 

-  | 

l 

SCOW  6 

1670745 

183514*46! 

243.1! 

45.1! 

14.8! 

-  i 

3909! 

29.0! NONE 

ICA 

ALAMEDA 

1984 

1  ! 

1  1 

253.0! 

! 

45.1! 

! 

3.2! 

! 

“  ! 

! 

1 

I 

(33)  SNEED'S  SHIPBUILDING/  IN!  C. 

i  ! 

1  1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

MARY  LOU 

1257977 

41  13*351 

46.01 

18.0! 

7.6! 

275! 

-  i 

26 .0 ! NONE 

•  1962 

! 

1  1 

46.0! 

10.0! 

7.6! 

-  j 

! 

MISS  PANDY 

1640679 

<  13*36! 

—  1 

—  ! 

7.01 

800! 

-  j 

32.0 1  NONE 

!TX 

ORANGE 

198? 

1 

i  1 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

UNION  CITY  TENNESSEE 

1562431 

5013*36! 

50.3! 

20.0! 

7.6! 

800! 

•  j 

32.0JNONE 

ITX 

ORANGE 

1975 

! 

1  ! 

55.0! 

20.0! 

7.6! 

-  ! 

! 

UNION  CITY  TEXAS 

1524641 

12813436! 

30.0! 

28.0! 

3.0! 

18001 

-  f 

38.0! NONE 

!TX 

ORANGE 

«'70 

! 

1  1 

80.0! 

28.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

WINFRED  W 

1532019 

4013*35! 

45.0! 

18.0! 

6.5! 

800! 

-  j 

38.0IN0NE 

ITX 

ORANGE 

1971 

! 

!  ! 

50.0! 

15.0! 

6.0! 

-  | 

! 

CWG  209 

1526959 

168215*71! 

290.0! 

52.5! 

9.2! 

-  1 

3525! 

1 5.6! D IESEL 

PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1957 

1 

1 

!  1 

1  ! 

290.0! 

! 

52.5! 

! 

1.2! 

! 

—  ! 

! 

! 

1 

(23)  SNOWS  EQUIPMENT  CO./  INC!. 

!  ! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

ALBANY  PAY 

l  203146 

3313*36! 

61.0! 

16.1! 

8.0! 

148! 

-  ! 

33. 0! BOOM 

!MI 

DETOUR 

1910 

1 

!  1 

61.0! 

16.1! 

3.0! 

-  | 

! 

KATANNI 

1290908 

35 13*36! 

51.5! 

19.3! 

7.0! 

500! 

-  | 

42.0!NONE 

1963 

t 

) 

1  1 

1  1 

51.5! 

! 

19.3! 

! 

5.5! 

! 

■  * 

! 

! 

(32)  SOLARS  RIVER  SAND/  INC. 

1 

! 

1  ! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

LADY  NOEL 

1265645 

5713A36J 

61.3! 

20.0! 

7.0! 

540! 

-  ! 

24.5 ! NONE 

!LA 

MORGAN 

1953 

» 

!  1 

61.8! 

20.0! 

7.0! 

-  I 

! 

CITY 

NO.  1510 

30914A43! 

135.0! 

35.0! 

7.5! 

-  ! 

eoo! 

1 1 .OlNONE 

1  LA 

M0R6AN 

1957 

! 

1  1 

135.0! 

35.0! 

1.8! 

-  | 

i 

CITY 

NO.  1531 

i  ----- - 

30914A43! 

135.0! 

35.0! 

7.5! 

-  i 

800! 

1 1 .oj  NONE 

2  LA 

MORGAN 

1957 

1 

1  ! 

135.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

CITY 

NO.  1536 

1  - 

309 ! 4 A431 

135.0! 

35.0! 

7.5! 

-  J 

800! 

11. OlNONE 

SLA 

MORGAN 

1962 

! 

1  1 

135.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

i 

CITY 

NO.  1537 

!  - 

30914A43! 

135.0! 

35. C! 

7.5! 

-  ! 

800! 

1 1 .ol NONE 

!LA 

MORGAN 

1962 

! 

| 

1  1 

1  ! 

135.0! 

! 

35.0! 

i 

1.8! 

! 

“  ! 

! 

! 

CITY 

(325  SCLCCC/  t«C. 

i 

i 

!  1 

! 

! 

! 

* 

j 

i 

i 

I 

i 

! 

; 

8RUCS  MILLER 

1523942 

42I3A3S! 

45.7! 

20.oi 

6.6! 

600! 

-  I 

26.0! NONE 

*!LA 

dUTTE 

1969 

1 

1  1 

45.71 

20.0! 

6.6! 

-  ! 

! 

L*  ROSE 

DARLENE 

1283368 

21 13*35) 

37.1! 

14.01 

5.7! 

300! 

-  j 

13. OlNONE 

!LA 

BUTTE 

1960 

! 

!  ! 

37.1! 

14.0! 

5.7! 

-  I 

! 

LA  ROSE 

NP  SUNSTONE 

1297711 

3713A35! 

47.21 

19.4! 

7.2! 

600! 

-  ! 

30.0! NONE 

1LA 

LAROSE 

1965 

I 

!  1 

47.2! 

19.4! 

7.2! 

-  J 

! 

SOLOCO  THE  GENERAL 

1501668 

2613*35 ! 

/  .0! 

17.6! 

4.4! 

400! 

-  | 

16. 0! NONE 

‘LA 

BUTTE 

1965 

1 

1  1 

0! 

17.6! 

4.4! 

-  j 

! 

LA  ROSE 

VICKIE 

1230472 

22  13*351 

i  31 

16.0! 

5.2! 

400! 

-  I 

20. OlNONE 

i  LA 

BUTTE 

1959 

! 

1 

1  ! 

t  1 

39.31 

! 

16.0! 

! 

5.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

LA  ROSE 

(33)  SONORA  PROPERTIES/  INC* 

! 

! 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

THUNDER  QUEEN 

1530739 

39  MCI  2 ! 

65.0! 

16.0! 

5.6! 

1060! 

S! 

24. OlNONE 

ITX 

VICTORIA 

1971 

( 

1 

1 

1  1 

1  1 

!  ! 

65.0! 

! 

1 

16.0! 

! 

! 

4.0! 

! 

39! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


I  IVTCC i  DIMENSIONS  ! DRAFT ! 

t  NET  (CODE (LENGTH (BROTH!  ! 

!REGIS-!****!  REG.  !  REG. (LOAD-! 

!  TER  !  SEEl //////! /////(  ED  ! 

I  TON-  (PAGE!  OVER-!  OVER-! /  ////!  HORSE 


CARSO 

nimii 

PASS- 


HX6H-  !  '(VESSEL! 

!  EST  !  CARSO  HANDLING  !S  (OPERATING  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 
POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

I  (LIGHT)  !/////////.*//////!TD  I ////////// t 


TA3LE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


760 


EN6P 1 

0 1ST  1  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

1 

1 

! 

COAST 

GUARD 

NUMBER 

JVTCCJ  DIMENSIONS  {DRAFT! 
NET  1C0DE! LENGTH! Q*DTH1  ! 

IREGIS-!****!  REG.  !  REG.lLOAD-! 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  (PAGE!  OVER"! OVE3-! /7/// ! 
NAGE-l  IV  |  ALL  !  ALL  ! LIGHT! 

! CAPACITY ! 

!  ! 

!  CARGO  ! 
|////////! 
HORSE!  PASS"  ! 
POWER!  ENGERS  ! 

HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  !  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  ( TC !  BASE  !  YEAR  ! 
POINT  !  LINE"!  ! AO!  LINE“1  !  BUILT  ! 
LIGHT)! 7///////////////!TD| //////////!  OR  ! 
(FEET)!  LINE-2  !EE !  LINE-2  MRE3UILT! 

(1?)  SOUTHERN  MARINE 

CONSTRUE 

1 

! 

ITICN 

!  i 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

( 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(CONTINUED) 

1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

HYPTLE  LEE 

! 

27955V 

53I3A36! 

59.5! 

20.0! 

6.3! 

580! 

"  ! 

24 ,0 ! NONE 

!  TN 

CHATTANOO-I 

•  1930 

! 

!  ! 

64.0! 

20.  C! 

4.3! 

-  i 

! 

! 

GA  i 

TISCO 

i 288447 

10I3F36! 

45.0! 

16.01 

5.0! 

760! 

-  | 

20 .0 !  NONE 

!  TN 

CHATTANOO-! 

1962 

! 

!  i 

45.0! 

14.  C! 

1.0! 

-  j 

! 

! 

GA  ! 

TP AILELAZER 

1266627 

24J3F36! 

46.0! 

15.0! 

5.0! 

409! 

-  i 

25 .0! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

*  1976 

!  1 

46,0! 

15.0! 

5.0! 

-  | 

! 

! 

GA  ! 

S  121 

742UF40! 

195. 0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

15001 

1 2.0! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1962 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

GA  ! 

S  283 

100I4A43I 

195.0! 

35. C! 

12.0! 

-  j 

500! 

1 2.0! CRANE 

!TN 

CHATT4NOO-1 

1959 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

"  ! 

! 

l 

GA  ! 

s  iu 

------ 

219  <4  F40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1400! 

1 2. OtNONC 

1  TN 

CHATTANOO-! 

1959 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

6A  ! 

S3  75 

212J4A43! 

70.0! 

40.0! 

7.6! 

-  ! 

300! 

3.0! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1945 

!  1 

70.0! 

40.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

GA  1 

SM  22 

29014F43! 

166.0! 

36.0! 

7.0! 

-  j 

1000! 

1 0.0 ! PUMP 

!TN 

CHATTANOO-! 

1958 

!  ! 

146.0! 

36.0! 

1.5! 

-  i 

l 

! 

GA  ! 

SM  104 

1 00! 4A46 l 

100.0! 

45.0! 

6.0! 

-  j 

500! 

9.0URANE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1980 

!  ! 

100.0! 

45.0! 

1.0! 

-  ! 

| 

! 

GA  ! 

SM  180 

1 20! 4A43! 

! 

! 

6.0! 

*  J 

•  ! 

9.0! NONE 

!TN 

CHATTANOO-I 

— 

!  ! 

110.6! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

GA  ! 

SM  181 

120I4A43! 

! 

-  ! 

6.0! 

-  i 

-  j 

9.0! NONE 

!IN 

CHATTANOO-I 

— 

!  ! 

110. o! 

30.0! 

1.0! 

-  J 

! 

! 

GA  1 

TJ  508 

220! 4F  43 1 

120.0! 

30.0! 

7.  Cl 

-  j 

600! 

4.0! NONE 

!TN 

CMATTANOO-! 

1956 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

GA  ! 

WTT  1004 

730! 4F41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1500! 

16.0! NONE 

!Tn 

CHATTANOO-! 

1954 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

1 

1.5! 

! 

”  ! 

! 

( 

! 

( 

GA  ! 

! 

(16)  SOUTHERN  MARINE 

I 

SERVICE/! 

INC- 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

( 

! 

RIGGER  III 

651336 

69MAC2! 

65.0! 

35.0! 

7.0! 

-  i 

-  i 

35.2(15  TON 

!al 

MOBILE  ! 

1982 

!  ! 

o  5  •  0 ! 

35.0! 

7.0! 

-  ! 

! HYDRAULIC  BOOM 

! 

! 

CMC 

656818 

18! 3*361 

36.0! 

15.6! 

4.2! 

400! 

-  ! 

16.0! NONE 

!AL 

MOBILE  i 

1983 

!  ! 

3o.0! 

15. o! 

4.2! 

-  | 

! 

! 

! 

GATOR 

579612 

5013AI6! 

55. 0! 

22.0! 

9.0! 

1000! 

-  j 

25.0 ! NONE 

!*L 

MOBILE  ! 

1977 

!  ! 

55.0! 

22.0! 

8*0! 

-  i 

( 

! 

! 

J-MC 

286452 

6613A36! 

62.0! 

22.0! 

8.3! 

1150! 

-  i 

27  *0! NONE 

!AL 

MOBILE  ! 

1959 

!  ! 

42.0! 

22.0! 

8.3! 

-  i 

! 

! 

! 

REBEL 

552731 

44!3*36! 

47.0! 

20.1! 

5.3! 

600! 

-  j 

27.0JN0NE 

1AL 

MOBILE  ! 

1973 

!  ! 

47.0! 

20.1! 

5.3! 

-  | 

! 

! 

! 

REBEL  EXPRESS 

554519 

48 ! 3*  36! 

50.C! 

20.0! 

7.0! 

1000! 

-  j 

27. U* NONE 

!AL 

MObILE  ! 

1974 

!  ! 

50.0! 

20. C! 

7.0! 

-  j 

! 

I 

1 

REBEL  HUSTLER 

549078 

22 ! 3A36) 

40.0! 

16.0! 

6.0! 

400! 

-  j 

18.0tN0NE 

ML 

M09ILE  ! 

1973 

!  ! 

40.0! 

16.0! 

6.0! 

-  j 

! 

! 

! 

RONNIE  C 

290835 

8J3A36! 

35.0! 

10.  C! 

4.0! 

200! 

-  | 

8.0 {NONE 

ML 

MOBILE  ! 

1963 

!  ! 

35.0! 

10.0! 

4.P! 

-  j 

! 

f 

! 

WAHOO 

272951 

2413*36! 

50.0! 

20.0! 

6.0! 

6001 

"  ! 

25.0! NONE 

1AL 

MOBILE  1 

*  1977 

!  ! 

50.0! 

20.0! 

6.0! 

-  i 

! 

! 

l 

S  4 

22 ! 4A43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

•  ! 

500! 

6.0! NONE 

ML 

MOBILE  ! 

1973 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

•  ! 

! 

! 

I 

S  17 

558996 

2214F43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

-  J 

430! 

6. 0! NONE 

!AL 

MOBILE  ! 

1977 

!  1 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

! 

1.0! 

1 

“  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

(IS)  SOUTHERN  MARINE 

TOWING 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

) 

! 

HOUND  OOG 

275011 

2013A36! 

42.3! 

16.4! 

4.1! 

330! 

-  i 

24.9 ! NC  NE 

!FL 

BOCA  RATON! 

*  1960 

!  ! 

!  ! 

46.0! 

! 

17.0! 

! 

5.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

(32)  SOUTHERN  SHIPBUILDING 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

* 

{ 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

CORPORATION 

i  i 

! 

i 

! 

i 

( 

! 

! 

f  N  CANULETTE 

200590 

1313*36! 

63.3! 

15.0! 

6.6! 

860! 

-  ! 

25.9! NONE 

!LA 

SLIDELL  ! 

1903 

!  ! 

!  ! 

43.3! 

! 

15.  C! 

! 

6.6! 

! 

.  j 

! 

! 

| 

i 

! 

! 

(30)  SOUTHERN  T0WIN6 

CO* 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

j 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

BAXTER  SOUTHERN 

506453 

258 13*361 

120.0! 

35.0! 

7.5! 

3200! 

-  i 

40.0! NONE 

!  MO 

CARUTHERS-! 

1967 

!  ! 

120.0! 

35.0! 

7.0! 

-  i 

! 

! 

VILLE  l 

CELESTE  CAMP8FLL 

257640 

21153*36! 

117.0! 

30.0! 

9.0! 

2700! 

-  i 

*5.0! NONE 

!M0 

CAPUTHERS-! 

1949 

!  ! 

117.0! 

30. C! 

7.5! 

-  ! 

! 

! 

VtLLE  ! 

CHARLES  SOUTHERN 

512141 

25853*36! 

120.0! 

35.0! 

7.5! 

3200! 

-  J 

40.0! NONE 

!M0 

CARUTHERS-! 

1968 

!  ! 

120.0! 

35.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

CLARK  FRAME 

266363 

27013*36! 

130.0! 

35.0! 

8.0! 

3200! 

-  | 

15.0JN0N! 

!H0 

CARUTHERS-I 

1953 

!  5 

130.0! 

35.0! 

7.5! 

-  i 

! 

! 

VILLE  ! 

DEE  LANE 

264533 

24853* 36! 

110.4! 

27.1! 

8.7! 

1800! 

-  i 

40.0!NONE 

!  MO 

CARUTHERS-! 

1952 

!  ! 

110.4! 

27.1! 

7.6! 

-  i 

I 

! 

VILLE  ! 

DOROTHY  I.  SOUTHERN 

279030 

216 ! 3*36 ! 

100.0! 

30.0! 

7.3! 

1800) 

-  ! 

40.0INONE 

!M0 

CARUTHERS-! 

1959 

!  ! 

100.0! 

30.0! 

7.0! 

-  j 

! 

! 

VILLE.  ! 

FRANK  0.  TANGLE 

251877 

249J3A36! 

114.8! 

30.0! 

8.6! 

3200! 

-  j 

40. 0 ! NONE 

!M0 

CARUTHERS-I 

1947 

!  ! 

114.8! 

30.1! 

7.0! 

-  J 

! 

! 

VILLE  ! 

FRANK  STEG8AUER 

505190 

25813*365 

120.0! 

35.0! 

7.5! 

3200! 

-  i 

40.0! NONE 

!M0 

CARUTHERS-! 

1967 

!  ! 

120.0! 

35.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

JANES  L.  WILLIAMS 

511120 

258! 3A36  5 

120.0! 

35.0! 

7.5! 

3200! 

-  j 

40.0! NONE 

!M0 

CARUTHERS-I 

1967 

!  ! 

120.0! 

35.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

-i 

VILLE  ! 

JANA  SOUTHERN 

273883 

511 !3A36! 

122.0! 

39.51 

8.5! 

3975! 

“  1 

42.0! NONE 

!M0 

CARUTHERS-! 

1957 

5  ! 

130.0! 

40.0! 

d.5! 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

JIM  SOUTHERN 

502672 

2S8I3A36! 

120.0! 

35.0! 

7.6! 

3200! 

-  ; 

Aft.O ! NONE 

IHO 

CARUTHERS-! 

1966 

!  ! 

120.0! 

35.0! 

7.0! 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

JO  ANNE  STEG8AUER 

579809 

244! 3A J6! 

120.0! 

35.0! 

7.5! 

3200! 

"  ! 

16.0! KOHE 

!M0 

CARUTHERS-! 

1977 

!  5 

120.0! 

35.0! 

7.0! 

-  ! 

I 

( 

VILLE  ! 

laura  Elizabeth 

SCI  262 

2JS13SJ4! 

1  tv. Cl 

35.01 

7.5 1 

jZCG  i 

•  j 

;c.ci«5K£ 

ISO 

1965 

• 

!  ! 

120.0! 

35.0! 

7.0! 

*  ! 

! 

J 

VILLE  ! 

ROBERT  INGLE 

272258 

20113*36! 

149.0! 

34.01 

9.6! 

32001 

*  f 

40.3 ! NONE 

iMO 

CARUTHERS-I 

1956 

!  ! 

160.0! 

35.0! 

8.9! 

*/  | 

] 

! 

VILLE  ! 

SANDY  SOUTHERN 

568268 

2  6  5  1  3  A  36 ! 

120.0! 

35.0! 

7.5! 

3200! 

*0.0 ! NONE 

!M0 

CARUTHERS-! 

1975 

!  5 

120.0! 

35.0! 

7.0! 

•  j 

! 

! 

VXLLc  ! 

ST C  2506 

287815 

151215A71! 

290.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

1512! 

16.0 !  DI ESEL 

PUMP 

!H0 

CARUTMERS-! 

1962 

!  ! 

290.0! 

50.0! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

VILLE  ! 

ST  C  15240 

524871 

851 ! 5A71 ! 

150.0! 

50.0! 

9.0! 

•  ! 

2000! 

1 6.0! DIESEL 

PUMP 

!IL 

WOOD  RIVER! 

1970 

!  ) 

150.0! 

50.0! 

1.61 

-  j 

! 

! 

! 

STC  1525B 

524872 

85115A71! 

150.0! 

50.0! 

9.0! 

•  i 

2000! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

!  I L 

WOOO  RIVER! 

1970 

!  ! 

150.0! 

50.0! 

1.61 

“  ! 

! 

1 

1 

STC  15260 

524873 

851I5A71! 

150.01 

50.0! 

9.0! 

-  J 

2000! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

!XL 

WOOD  RIVER! 

1970 

1  1 

150.0! 

50.0! 

1.61 

-  ! 

! 

! 

! 

STC  2520B 

519963 

1667I5A71! 

290.0! 

50.0! 

9.5! 

-  ! 

3620! 

18.CJPUMPS 

!  MO 

CAPUTHERS-I 

1969 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

290.0! 

! 

50.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

VILLE  I 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

761 

CHS*  1 

OIST !  OPERATOR 

f  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 

I  NUMBER 

IVTCC!  DIMENSIONS  t DRAFT! 
NET  1C0DEILEN6TH18RDTH1  ! 

1REGIS-!****!  REG.  !  REG.lLOAD-l 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 
TON-  1PAGE 1  OVER-! OVEP-1 //// / ! 
NAGE  1  IV  I  ALL  !  ALL  1  LIGHT! 

ICAPACITY! 

1  ! 

!  CARGO  1 
!////////! 
HORSE!  PASS-  I 
POWERl  ENGERS  ! 

HI6H-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  !  7 

EST  !  CARGO  HANDLING  IS  10PERATING  t  f. 

FIXED  !  'EGUIPMENT  ITC!  BASE  I  YEAR  ! 

POINT  !  LXNE-t  1 AOj  LINE-1  1  BUILT  1  / 

(LZ6HT)! /////////////// /|TD! //////////!  OR  ! 

(FEET)!  LINE- 2  !EE!  LINE-2  1 ‘REBUILT! 

(30)  SOUTHERN/ 

1 

CHARLES  B./  JR!. 

1  1 

t  1 

1  1 

! 

1 

I 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

l 

1 

I 

1  l 

CHEN  75 

1297297 

83315A711 

195.0! 

3  5.01 

9.0! 

-  i 

1*22! 

1 3.0 ! NONE 

ITN  MEMPHIS  1 

196*  ! 

! 

I 

1  1 

I  1 

195.0! 

1 

35.0! 

1.5! 

! 

“  1 

1 

1 

1 

! 

I 

1 

1 

! 

(39)  SOUTHHAMPTON  TOWING  CO.  I 

1  1 

1  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

l 

1 

1  'l 

C/0  GRECER/  CLIFFORD  K.U 

1  1 

1 

1 

I 

I 

1 

1 

CREGCt# 

ROBERT  ! 

1  1 

1 

! 

! 

I 

1 

COLUSA 

! 255572 

1913A36! 

6C.9! 

19.3! 

*.91 

900! 

—  j 

37.0! NONE 

1C  A 

RIO  VISTA  1 

19*8  1 

! 

1  1 

65.01 

20.0! 

4.6! 

-  i 

! 

! 

! 

1  i 

COMANCHE 

! 647250 

19613A361 

134.0! 

33.1! 

14.01 

1850! 

-  i 

75 .0 ! NONE 

ICA 

RIO  VISTA  1 

19*4  !  i 

! 

1  1 

1*3.0! 

34.01 

12.0! 

-  i 

! 

1 

I 

! 

LAKE 

12*3557 

1013336! 

55.91 

16.6! 

6.5! 

860! 

-  j 

37 .0! NONE 

ICA 

RIO  VISTA  1 

19*6  1  1 

! 

1  1 

65.0! 

17.0! 

6.01 

-  i 

1 

1 

1 

1 

RONNIE  G 

1566652 

8613A36I 

59.21 

?*»0! 

8.01 

1*00! 

-  j 

*3 .0 1  NONE 

ICA 

SAN  1 

1975  1 

! 

! 

1  1 

1  1 

70.0! 

1 

25.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

FRANCISCO  1 

1 

1  ; 

(32)  SOUTHLAKE 

! 

CONSTRUCTION  CIO./ 

!  1 

1  1 

i 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

i 

1 

1 

INC. 

! 

1  1 

! 

1 

I 

! 

1 

I 

CAPT.  MACK 

1514914 

*313*36 l 

*7.9! 

20.0! 

7.51 

5301 

-  f 

33  •  0  t  NONE 

1LA 

NEW  1 

1971  l  ) 

! 

1  1 

*7.91 

20.0! 

7.5! 

-  j 

| 

1 

ORLEANS  1 

AS  10 

!5**730 

5631***6! 

—  1 

| 

9.2! 

-  f 

1300! 

1 1  • 0 ! HONE 

1  LA 

NEW  1 

1972  l 

! 

1 

1  ! 

1  1 

195.1! 

1 

35.1! 

2.0! 

! 

■  I 

! 

! 

1 

1 

ORLEANS  1 

i 

1 

(32)  SOUTHLAND 

! 

NARINE  TOWING  tCORP. 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

1 

! 

1 

A.  V.  STAHL 

1299100 

3113*361 

**.2! 

18. C! 

5.3! 

600! 

-  j 

38. 5! NONE 

(LA 

NEW  1 

1965  ! 

1 

1  1 

*8.01 

13.01 

4.0! 

-  I 

! 

I 

ORLEANS  1 

1  * 

TAHITI 

! 2333*1 

5313*351 

75.7! 

26.1! 

9.0! 

800! 

-  j 

*0.0! NONE 

lLA 

NEW  1 

1939  1 

! 

1  ! 

75.71 

2o.1! 

6.5! 

-  j 

! 

1 

ORLEANS  1 

1  V 

VICKSBURG 

1266361 

303! 5*701 

135.0! 

33.0! 

7.0! 

-  1 

650! 

12.0IN0NE 

SLA 

NEW  1 

1939  ! 

! 

! 

1  1 

1  1 

135.0! 

1 

33.0! 

1.0! 

! 

“  ! 

! 

! 

1 

1 

ORLEANS  ! 

( 

1  5 

1 

(20)  SOUTHPOINT  BARGE  CO.  ! 

1  1 

1  1 

! 

1 

t 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

LINDA  ANN 

! 2  ?00 1 7 

3*1 3A35! 

52.5! 

15.0! 

4.8! 

3*0! 

-  | 

23  •  5 ! NONE 

10H 

SOUTHPOINT! 

1960  1 

! 

1  1 

52.5! 

15.0! 

*.6! 

-  j 

t 

1 

! 

I 

SP9  100 

1275896 

—  1 ***01 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  | 

1500! 

16.9! NONE 

10H 

SOUTHPOINT! 

1958  1 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  1 

! 

1 

! 

SPfi  1C2 

1292*30 

!*a*0! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  j 

15001 

1 6. 8 1  NONE 

10H 

SOUTHPOINT! 

1963  1  - 

1 

! 

1  1 

1  1 

195.0! 

1 

35.01 

1.5! 

! 

•  ! 

1 

I 

1 

I 

1 

j  J 

(32)  SPANIER  MARINE  CORP.  ! 

1  ! 

1  1 

! 

! 

! 

I 

I 

1 

1 

I 

1 

!  4 

LOUISE  SPANIER 

155*085 

11513A361 

75.0! 

2*.Cl 

8.5! 

1350! 

-  j 

J7.01N0NE 

1L  A 

NEW  1 

1985  1  i 

! 

1  I 

75.0! 

24.0! 

7.0! 

-  f 

! 

1 

ORLEANS  1 

LU3Y  GUIORT 

1557119 

11513*361 

75.0! 

24.01 

3.0! 

1800! 

•  j 

37.0! NONE 

1LA 

HARVEY  1 

197*  I  2 

! 

1  l 

75.0! 

2  *  •  0! 

8.0! 

•  j 

I 

1 

i 

MSS  LAURIE 

157533* 

10*13*34! 

70.0! 

2*. Cl 

3.5! 

1350! 

-  j 

*2 .0! NONE 

lLA 

NEW  1 

1976  1  ;■ 

! 

!  1 

70.0! 

2  *  •  0 ! 

7.01 

-  i 

1 

1 

ORLEANS  1 

.  1  t 

POLAR  EXPRESS 

15*7300 

16413*36! 

91.0! 

30.0! 

8.2! 

30001 

••  i 

*5.0! NONE 

lLA 

HARVEY  1 

1973  1  J 

! 

!  1 

91.01 

30.0! 

8.0! 

-  j 

1 

! 

I 

1 

SHIRU 

1610520 

9013*361 

63.0! 

24.0! 

9.6! 

10001 

-  j 

50.0! NONE 

lLA 

HARVEY  I 

1979  !  i 

! 

1  I 

63.0! 

24.01 

1.6! 

-  i 

1 

1 

1 

SMC  3001 

1561673 

20*915*70! 

297.5! 

54.0! 

8.5! 

-  I 

3300! 

16.0f  DIESEL 

PUMP/ 

1  LA 

HARVEY  1 

1975  1  n 

1 

t  1 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

-  1 

(COILS- 

DBL  BOTTOM! 

1 

SMC  3002 

1565505 

20*915*70! 

297.5! 

54.01 

8.5! 

-  J 

33001 

16 .0 (OIESEL 

PUMP/ 

1LA 

HARVEY  I 

1975  i  j 

! 

1 

1  1 

!  1 

297.5! 

! 

54.0! 

2.0! 

! 

**  ! 

!  COILS- 
! 

DBL  BOTTOM! 

1 

! 

1 

1  \ 

1  t 

I  (29)  SPARTAN  TRANSPORTATION  » 

1  1 

1  l 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

i  ij 

I  CORPORATION  J 

1  ! 

! 

! 

! 

1 

1 

i 

ACROPOLIS 

166*96* 

65713*36! 

1 

—  i 

9.0! 

5600! 

-  j 

*6 .0 1  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1983  1  t 

! 

t  j 

163.0! 

*2.0! 

7.0! 

.  i 

! 

1 

1 

!  / 

AGAMEMNON 

16*713* 

*0213*361 

1 

--  ! 

3.6! 

5600! 

-  | 

*6 . 0  !  NONE 

1M0 

ST.  LOUIS  1 

1982  1  -J 

! 

!  1 

140. 0! 

*2.0! 

7.0! 

; 

-  j 

! 

1 

1 

!  3 

APION 

16248*9 

63*13*361 

—  ! 

--  * 

8.6! 

6000! 

-  j 

** . 0 ! NONE 

1-0 

ST.  LOUIS  1 

1980  !  * 

1 

1  1 

1*5.0! 

*8.0! 

7.0! 

-  | 

! 

I 

I 

!  v 

ATHENA 

16*533* 

60913A341 

! 

—  ! 

9.0! 

6000! 

-  i 

**•01  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1982  1 

1 

1  ! 

1*5.0! 

*3.0! 

7.0! 

-  l 

! 

! 

1 

1 

JUPITER 

1623*60 

63*13*361 

—  ! 

—  i 

8.6! 

6000! 

-  J 

**•0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1930  l 

! 

i  1 

1*5.0! 

*3.0! 

7.0! 

-  1 

I 

! 

t 

MERCURY 

166*965 

53313A36! 

1 

—  ! 

9.01 

5100! 

-  ! 

*6.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  *! 

1983  1 

I 

1  ! 

1*0.0! 

*2.0! 

7.0! 

-  | 

! 

1 

1 

LOATH  SEND 

1636306 

50213*361 

1*1.5! 

*5 .0! 

3.0! 

6000! 

-  i 

52 . 3 1  NONE 

IMO 

ST.  LOUTS  1 

1981  1 

! 

1  1 

1*1.5! 

*  5  *  C ! 

2.0! 

-  I 

! 

I 

1 

OLYMPUS 

1661*37 

*0213*34! 

! 

--  ! 

9.0! 

5600! 

-  i 

*6.6! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1983  1 

! 

!  1 

160.0! 

*8.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

'  1  v 

PARTHENON 

1639030 

*0213*36! 

—  ! 

—  ! 

3.6! 

5600! 

-  i 

*6.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1981  1 

1 

1  1 

1*0.0! 

*2.0! 

8.0! 

-  j 

! 

I 

1 

I 

PEGASUS 

16*65** 

*0213*36! 

—  ! 

--  | 

8.6! 

5600! 

-  i 

*6.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1982  l  - 

1 

1  ! 

1*0. 0! 

*2.0! 

8.0! 

-  j 

! 

1 

1 

PHAETON 

1617985 

*0213*361 

—  ! 

--  t 

8.o! 

6000! 

-  i 

46.0IHONE 

IMO  ST.  LOUIS  1 

I960  1 

1 

1  1 

1*0.0! 

*2.0! 

8.0! 

.  i 

! 

! 

! 

SPARTAN. 

16**959 

60913*36! 

—  ! 

--  f 

8.6! 

6000! 

-  i 

*4.0 (NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

1982  i 

1 

1  1 

1*5.0! 

*8.0! 

8.0! 

-  f 

! 

I 

! 

ULYSSES 

1652539 

60913*36! 

—  ! 

--  1 

9.J! 

6000! 

-  ! 

**. 0 ! NONE 

MO 

ST.  LOUIS  ! 

1982  1 

I 

1  1 

1  ( 

1*5.0! 

! 

*6.0! 

7.0! 

1 

■  1 

! 

1 

1 

1 

1 

I 

|  * 

1  i 

k.  (03/  >PEf»T0»i5U»n/Sc0  STAG  CC.!/  INC. 

1  1 

I  1 

! 

I 

| 

! 

• 

! 

1 

l 

! 

t 

ATLANTIC  STAR 

1543767 

13*13*36! 

100.2! 

34.31 

13.4! 

*200! 

-  j 

*8 . 0 1  NONE 

INY 

NEW  YORK  1 

1975  I 

J 

1  1 

100.2! 

36.3! 

13.4! 

-  | 

! 

1 

I 

CHAPLAIN 

1263602 

9013A36! 

*5.0! 

2  *  •  C ! 

10.9! 

900! 

-  j 

15.0! NONE 

INY 

NEW  YORK  I 

1952  1 

1 

!  1 

35.0! 

2*.C( 

10.0! 

-  j 

! 

! 

! 

CHEYENNE 

1297*18 

10313*36! 

83.7! 

25.1! 

11.6! 

1800! 

-  i 

15.0JN0NS 

INY 

NEW  YORK  ( 

1965  1 

! 

i  i 

39.1! 

24.2! 

11.6! 

j 

-  i 

1 

1 

1 

CHOCTAW 

1503137 

10313*361 

83.7! 

23.1! 

11.1 1 

isooi 

.  | 

15.0  1  NONE 

INY* 

NEW  YORK  1 

1966  1 

1 

1  1 

39.1! 

26.2! 

9.5! 

-  | 

| 

1 

I 

1 

CROW 

1290907 

10313*36! 

90.0! 

25.0! 

11.5! 

1800! 

-  ! 

1 5. 01  NONE 

INY 

NEW  YORK  1 

1963  I 

! 

1  ! 

90.0! 

25.0! 

11.5! 

-  J 

! 

! 

I 

! 

CRUSADER 

1517709 

813*36! 

102.0! 

23. S! 

16.01 

*000! 

-  j 

55.5IN0NE 

INY 

NEW  YORK  | 

1968  1 

1 

1  1 

102.3! 

23.6! 

13.0! 

-  i 

I 

1 

1 

1 

NEW  HAVEN 

150*920 

991JM6! 

73.3! 

24.0! 

10.0! 

1  500! 

-  i 

2*. 0 ! NONE 

1CT 

NEW  HAVEN  1 

196 6  1 

1 

1  1 

35.0! 

25.1! 

3.01 

-  i 

! 

I 

1 

1 

NEWPORT 

12*2857 

11513*36! 

94.1! 

25.1! 

12.0! 

1800! 

-  j 

33.01N0NE 

INY 

NEW  YORK  1 

19*3  ! 

i 

1  1 

100*01 

24.0! 

9.2! 

-  j 

! 

1 

l 

I 

NORTH  STAP 

*1592075 

12713F36! 

100.0! 

30.0! 

12.0! 

2300! 

-  j 

50.0! NONE 

INY 

NEW  YORK  1 

1978  1 

1 

1 

! 

1  1 

1  1 

1  1 

10C.O! 

! 

! 

30.0! 

11.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

I 

! 

! 

1 

! 
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ENGR! 

1  ‘VTCC! 

DIMENSIONS  1  ORA  FT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  1 

DI-ST  ! 

OPERATOR 

1  NET  ICODEl LENGTH! BROTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO 

HANOLING 

IS  10PERATIHG  1 

1RESIS-!****! 

REG.! 

CARGO  t 

ITC! 

BASE  ! 

Kt*J.  I 

!  COAST 

1  TER  1  SEE ! //////!/////! 

ED  ! 

1 ////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  ‘PAGE! 

OVE*“! OVER- !///// 1 

HORSE! 

PASS*  1 (LIGHT) !////////////////! TO!//////////! 

OR 

!  NUMBER 

1  NASE  l  IV  ! 

ALL  l 

ALL  {LIGHT! 

P0UE*1 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EEt 

LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(03)  SPENT 0N3USH/R ED  STAR  CO. 

!/  INC. 

!  1  ! 

t  1  1 

1  1  1 

1 

1 

! 

1 

1 

! 

; 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

(CONTINUED] 

1  1  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

PORT  JEFFERSON 

! 27451  2 

I  13413A36! 

94.71 

27.1! 

12.0! 

1800! 

-  f 

43 .0 ! NONE 

!  NY 

NEW  YORK 

1957 

1  1  1 

100.3! 

28.0! 

10.0! 

-  I 

! 

! 

SEA  STAR 

1570691 

!  11713F36! 

109.01 

31.2! 

14.6! 

2300! 

-  ! 

55.0! NONE 

!nk 

NEW  YORK 

1975 

!  1  1 

109.0! 

31.2! 

13.0! 

-  j 

! 

! 

STANFORD 

1261833 

!  713A361 

100.0! 

27.0! 

14.6! 

3000! 

-  j 

31.0! NONE 

(NY 

NEW  YORK 

1951 

!  1  1 

100.0! 

27.  C! 

12.0! 

-  ! 

i 

1 

ETHEL  H 

1277709 

1  3361  ! S  A  70 ! 

30S.1! 

65.1! 

16.9! 

-  ! 

10070! 

41.513  DIESEL  ROTARY 

!NJ 

PERTH 

1958 

!  1  1 

307.5! 

65.3! 

2.9! 

-  ) 

! PUMPS/ 

COILS 

! 

AMBOY 

HYGRADE  22 

1545745 

!  134715A71! 

242.7! 

43.3! 

14.0! 

-  ! 

3796! 

23.5  12  DEEP 

HELL 

!  NY 

NEW  YORK 

1973 

1  1  1 

242.7! 

43.7! 

2.6! 

-  I 

{PUMPS/ 

COILS 

1 

HYfiRADE  24 

1557364 

!  134715A71! 

242.7! 

43.7! 

14.0! 

-  j 

379o! 

23.512  DEEP 

WELL 

!  NY 

NEW  YORK 

1974 

1  1  1 

242.7! 

43.3! 

2.6! 

-  t 

! PUMPS/ 

COILS 

! 

HYGPADE  42 

1515005 

1  2596! 5*71 1 

299.7! 

43.3! 

17.6! 

-  ! 

6000! 

29.0! 2  PUMPS 

/  HOSE/ 

!NY 

NEW  YORK 

1968 

1  !  1 

299.7! 

43.3! 

3.0! 

•  | 

! COILS 

! 

HYGPADE  95 

1511528 

1  629315A71! 

390.0! 

68.0! 

29.0! 

-  j 

12776! 

35.012  PUMPS/  HOSE/ 

!NY 

Ne V  YORK 

1967 

1  !  1 

390.01 

68.0! 

3.0! 

-  | 

! COILS 

! 

i 

PERTH  AN90Y  1 

!  171 776 

1  143215A70! 

2*3.91 

38.9! 

13.1! 

-  ! 

3660! 

27«0!2  DIESEL  ROTARY 

!  NJ 

PERTH 

*  1960 

1  1  1 

234.0! 

39.0! 

3-0* 

-  | 

!PUMP$/ 

COILS 

! 

AMBOY 

SALISBURY 

1275895 

1  22,3615*70! 

292.6! 

43.6! 

15.1. 

-  j 

5960! 

33.0! 2  DIESEL  DEEP 

!NJ 

PERTH 

*  1962 

i  1  1 

292.6! 

43.o! 

2.3! 

-  | 

!U€LL  PUMPS-COIL 

5! 

AMBOY 

ST  65 

1539642 

1  3t60!5A711 

323.0! 

66.0! 

19.0! 

-  i 

9200! 

27.012  DEEP 

WELL 

!  NY 

NEW  YORK 

1978 

1  1  1 

328.0! 

66.0! 

3.0! 

-  f 

! PUMPS/ HOSE /COILS! 

ST  85 

1576625 

1  5  .  315A71 1 

360.0! 

64.0! 

23.0! 

-  j 

11300! 

31.012  DEEP 

WELL 

1  NY 

NEW  YORK 

1976 

1  l  1 

360.0! 

64.0! 

3.0! 

-  ! 

! PUMPS/HOSE/COILS! 

ST  112 

1606890 

1  * A2o! 5A71 1 

420.0! 

70.0! 

27.0! 

-  j 

15870! 

40.052  DEEP WELL  PUMPSlNT 

NEW  YORK 

1979 

1  j  | 

420.01 

70.0! 

4.0! 

-  i 

! HOSE  t 

COILS 

1 

ST  1 14 

! 603351 

1  6>25!5A71! 

420.91 

70.0! 

27.0! 

-  j 

15870! 

40.012  OEEP 

WELL 

!  NY 

NEW  YORK 

1979 

i  i  i 

420.0! 

1 

70.0! 

! 

4.0! 

! 

-  ! 

! PUMPS/HOSE/COILS! 

!  ! 

(11)  SPICA  CORPORATION 

j 

i  i  l 

j  i  { 

! 

t 

i 

j 

j 

i 

i 

i 

1 

! 

SPICA 

1 64371 5 

!  S013A361 

26.0! 

ii. oi 

1800! 

-  i 

30.0! NONE 

!  V  A 

NORFOLK 

1931 

i  !  1 

.  ‘.9» 

26.0! 

1 

9.01 

; 

”  ! 

! 

! 

I 

! 

I 

(26)  SPIVEY  NARINE  AND  HARBOR! 

1  !  ! 

l 

i 

i 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

SERVICE  CO 

i  i  i 

! 

! 

! 

! 

! 

CHRIS  R09INS0N 

1621452 

1  9513*36! 

66.0! 

23.0! 

9.0! 

13501 

-  j 

14 .0 ! NONE 

I IL 

JOLIET 

1980 

1  !  1 

66.0! 

23. C! 

9.0! 

-  [ 

! 

1 

DAVID  RYAN 

1627956 

1  8213A36! 

76.0! 

26.0! 

9.C! 

1350! 

-  ! 

14.0*  NONE 

8  XL 

JOLIET 

I960 

1  1  1 

76.0! 

26.0! 

9.0! 

-  j 

! 

! 

EAGLE 

1538535 

)  5913A36! 

54.0! 

21. C! 

9.0! 

690! 

-  I 

14.0! NONE 

!IL 

JOLIET 

1977 

t  1  1 

54.0! 

21.0! 

9.0! 

-  i 

( 

I 

HAWK 

1578764 

1  5913A36! 

53.0! 

24. CJ 

9.0! 

1000! 

-  j 

14.0 ! NONE 

!IL 

JOLIET 

1976 

1  !  1 

53.0! 

24.0! 

9.0! 

-  i 

! 

! 

KATHY  SPIVEY 

1614956 

t  10213A36! 

6o. 0! 

2o.  0! 

9.0! 

1350! 

•  i 

U.OJNONE 

!1L 

JOLIET 

1979 

1  1  1 

oi. 0! 

Z6.0! 

9.0! 

-  j 

! 

! 

RANDY  SPIVEY 

1600504 

1  5413*36! 

60.0! 

21.0! 

9.0! 

10001 

-  j 

14.0! NONE 

f  XL 

JOLIET 

1973 

1  1  1 

60.0! 

21.0! 

9.0! 

-  j 

! 

! 

THOHAS  C.  RYAN 

1606222 

1  6613*36! 

66.0! 

23.0! 

9.0! 

1350! 

-  i 

14.0! NONE 

!IL 

JOLtET 

1979 

1  1  1 

66.0! 

23.0! 

9.0! 

-  ! 

! 

! 

$MH  11 

1  62914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1456! 

1 5.0! NONE 

1IL 

JOLIET 

1959 

1  !  1 

19S.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

SHH  12 

1  82914*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1416! 

14.0! NONE 

1  IL 

JOLIET 

1959 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  f 

i 

! 

SMH  13 

1  829! 4*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1453! 

H.O'NONE 

IX* 

JOLIET 

1963 

1  1  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

SNH  14 

1  80214A48! 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

-  j 

1420! 

15.0! NONE 

I  XL 

JOLIET 

1950 

|  i  i 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

-  » 

! 

! 

SMH  15 

1  7?4i4A4C! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1450! 

16.0! NONE 

!  IL 

JOLIET 

1956 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.91 

-  ! 

! 

! 

SNM  IS 

1  80214A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

*  ! 

1400! 

15.0) NONE 

!IL 

JOLIET 

1957 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

SPH  17 

1  6631 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1430! 

U.OJNONE 

!IL 

JOLIET 

1954 

t  1  1 

!  !  1 

195.0! 

! 

35.0! 

1.5! 

■  ! 

( 

! 

! 

! 

(31)  SPORTSMAN, 

INC. 

!  !  ! 

!  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

XI  316 

1632C85 

1  64814A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1526! 

U.OJNONE 

IMS 

GREENVILLE 

1980 

1  !  I 

1  1  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

I 

! 

! 

(01)  SPORTSMENS 

BOATING 

CORP 

1  1  ! 

1  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

HIJOY 

1294095 

1  3111C111 

65.01 

20.  C! 

5.0! 

1008! 

-  j 

20. 0! NONE 

1 CT 

NIANT1C 

1964 

1  1  1 

71.0! 

20.0! 

3.5! 

70! 

! 

! 

RIVER 

HIJOY  747 

1551453 

1  5311C11! 

7o.7! 

24.0! 

6.8! 

1590! 

-  ! 

25.0 { NONE 

ICT 

NIANTIC 

1973 

!  !  ! 

j  <  I 

69.0! 

1 

24.0! 

! 

5.0! 

! 

130! 

I 

! 

! 

! 

RIVER 

(01)  SPRAY  ENTERPRISES 

i  i  i 

1  !  1 

! 

1 

! 

! 

; 

! 

! 

! 

1 

( 

SPRAY 

1294677 

t  13119111 

36.5! 

14.3! 

4.7! 

68! 

-  ! 

50.0 {NONE 

IMA 

HYANNIS 

1962 

1  !  1 

1  !  ! 

56.0! 

! 

14.3! 

! 

4.7! 

i 

49! 

! 

! 

! 

! 

(32)  ST.  ANN  BOAT  SERVICE 

!  i  i 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

HISS  ANNA 

1522712 

1  2013A36! 

50.0! 

13.0! 

4.6! 

300! 

-  ! 

20.0 ! NONE 

i 

1970 

t  1  ! 

!  !  ! 

50.0! 

t 

13.0! 

{ 

4.6! 

j 

“  ! 

i 

i 

! 

! 

(32)  ST  *  CHARLES 

TQUJNA 

! 

SERVIfCfS' 

!  i  1 

1  f  1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

INC. 

1 

1  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

BRANDON 

1568300 

1  70!3»35 1 

52.6! 

22.5! 

7.6! 

800! 

*  | 

32.0 ! NONE 

!  L  A 

NEW 

1979 

1 

1  1  1 

52.6! 

22.5! 

4.0! 

-  J 

! 

! 

ORLEANS 

ROONEY  L 

1586904 

!  7213A35! 

53.0! 

22.1! 

6.5! 

800! 

-  | 

37.0! NONE 

!  L  A 

NEW 

1977 

! 

1 

1  1  1 

!  1  1 

53.0! 

! 

22.1! 

! 

6.5! 

! 

—  ! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

(32)  ST.  CHARLES/  INC. 

! 

1 

1  !  ! 

!  1  ! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ST.  CHARLES 

1568276 

1  7113*36! 

55.0! 

24.0! 

3.6! 

800! 

-  i 

40.0! NONE 

! 

1975 

! 

1 

!  1  1 

1  !  ! 

55.0! 

! 

24.0! 

! 

5.62 

! 

-  ! 

! 

i 

1 

! 

(27)  ST.  CROIX  CRUISE  t 

! 

CHART i £R 

1  1  ! 

!  !  1 

! 

1 

! 

! 

1 

i 

! 

I 

CO./  INC. 

1 

I  1  1 

! 

I 

i 

( 

I 

DISCOVERY 

1503916 

1  26 11 All  1 

51.0! 

14.C! 

2.5! 

2401 

-  | 

29.0 ! NONE 

!MN 

ST.  PAUL 

1967 

! 

1 

1 

1  !  ! 

1  1  ! 

!  1  ! 

55.0! 

! 

! 

14.0! 

! 

! 

2.0! 

J 

! 

49! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

TABLE  2  “  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


2.63 


ENCRl 

lVTCCi 

OINENS IONS  ( DRAFT  1 

! CAPACITY! 

HIGH-  ( 

i  v 

E  S  S  E  L  1 

DISH 

OPERATOR 

NET  1C0DE1LENGTHHRDTH1 

1 

1 

( 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  i 

*?C.  1 

!  COAST 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  1  LINE-1 

!  AO! 

UHe-i  l 

BUILT 

VESSEL  NANE 

AND  NUNBER 

!  GUARD 

TON-  f PAGE! 

OVER-! OVER-1 /////l 

HORSE 

PASS-  !  (LIGHT) 1////////////////1TD! ////////// 1 

OR 

!  NUNBER 

NACE  !  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT! 

POWER 

ENCERS  ( 

(FEIT)I  LINE-2 

ICE! 

LINE-2  MRE9UIL! 

(32)  ST. 

JANES 

1 

! 

NARINE  SERVICE!#  INC. 

1  1 

1  ! 

!  I 

! 

! 

t 

t 

i 

! 

! 

1 

I 

1 

l 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

I 

J 

CHRISTIE 

A  EYNARD 

.626592 

58! 37361 

52.21 

23.0! 

7.0! 

800 

-  ! 

40. 0 ! NONE 

(LA 

ST.  JANES  1 

1980 

t 

1  1 

55.0! 

23.0! 

5.01 

-  ! 

1 

! 

1 

LCUIS  J. 

EYNARD 

1578268 

30! 3f  56! 

52.21 

22.01 

7.0! 

1050 

-  ! 

40.01  NONE 

!LA 

ST.  JANES  1 

1976 

! 

! 

!  i 

1  1 

55.0! 

1 

22.0! 

I 

5.01 

l 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

1 

I 

l 

(32)  ST. 

JANES 

! 

TRANSPORTATION!  CO. 

1  1 

1  1 

1 

1 

I 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

CRESCENT 

1240095 

267  1  3  A  35 1 

127. *1 

27.0! 

7.0! 

1000 

-  ! 

28.0IN0NC 

INS 

rtHORY  1 

1940 

! 

i  1 

127.4! 

27.0! 

6.2! 

-  ! 

I 

1 

1 

f REEDOH 

! 253329 

20313A35! 

135.0! 

27.0! 

10.8! 

1800 

“  1 

28 • 0! NONE 

1AL 

ALICEVlLLt! 

1947 

! 

!  1 

135.0! 

27.0! 

10.0! 

-  ! 

1 

! 

1 

ACS  334 

1510437 

770! 4A41 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

15031 

16.0! NONE 

!  A  R 

FORT  SNITHf 

1967 

! 

1  1 

1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

I 

! 

A6S  343 

! 50981 8 

770! 4A41 ! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1S031 

16.0 ! NONE 

INS 

VICKS9URG  1 

1967 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

1 

1 

ACS  348 

! 505523 

77014A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15001 

14.5 ! NONE 

1 

l 

1967 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1 

AGS  358 

1509211 

77014A41! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1503! 

16.0! NONE 

1AL 

ALICEVILLE ! 

1967 

! 

!  1 

195.01 

35. C! 

1.7! 

-  I 

! 

1 

! 

AGS  363 

1505152 

7701*4*1! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1503! 

16.0! NONE 

INS 

3IG3EE  1 

1966 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  f 

! 

1 

VALLEY  ! 

ACS  364 

1505153 

77014441! 

1*5.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1503! 

1 6 .0! NONE 

!  f  L 

$T.  NARKS  l 

1966 

I 

1  1 

1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

| 

l 

GHT  588 

1565869 

67914A41! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1495! 

18.5! NONE 

IfL 

ST.  NARKS  ! 

1975 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

1 

t 

CRT  591 

1569872 

67914A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

14951 

18.5! NONE 

!FL 

FREEPORT  ! 

1975 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

1 

1 

JT  1C 

1611779 

98614A41I 

1*5.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

14891 

18.5 ! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1979 

i 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

1 

1 

1975 

LAP  17 

1565557 

71214A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

15281 

1 9.0! NONE 

1AL 

N09ILE  l 

! 

1  t 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

( 

LAP  18 

1565558’ 

71  2 14A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1523! 

19.0! NONE 

I A  L 

HC3ILE  1 

1975 

! 

1  1 

175.01 

35.0! 

1.5! 

-  | 

1 

1 

l 

LAP  19 

1565559 

7121*4401 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1523! 

1 9. 0 ! NONE 

1AL 

NOBILE  1 

1975 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

I 

NGC  1C2 

!  S6C3S4 

67914A41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1495! 

14.61N0NE 

IfL 

TALLAHAS-  ! 

1979 

! 

i  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

1 

SEE  1 

NV  402 

1273507 

3481*440! 

195.0! 

35.3! 

9.0! 

- 

14631 

15.3! HONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1959 

1 

1  ! 

1*5.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

1 

HV  404 

1273553 

343UA40! 

1*5.0! 

35.0! 

9.C! 

- 

1463! 

1  5.3! NONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1959 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

1959 

HV  413 

127*742 

34814A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1463! 

15.3! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1 

1  1 

1*5.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

1 

1959 

NV  415 

! 273774 

34614*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1443! 

15.3!  NONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

I 

I 

1 

NV  41? 

1278863 

34814A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1463! 

15.3! NONE 

IKY 

PADUCAH  I 

1959 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

( 

( 

! 

R  f  240 

! 1*3745 

62514A41! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

148»! 

17.0! NONE 

1CA 

MRXETTA  ! 

1977 

! 

1  1 

195.0! 

55.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

1967 

S  350 

1509825 

77014A411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

14.5 ! NONE 

! 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1 

1931 

SCf  130 

! 62541 J 

8331*441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.7 ! NONE 

IfL 

TALLAHAS-  1 

1 

1  1 

1  >5.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

SEE  1 

SJT  51 

1621696 

90714A4H 

—  ! 

—  ! 

10.0! 

- 

1702! 

13.5  !  NONE 

IKY 

LOUISVILLE J 

1930 

l 

!  1 

1*5.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1980 

SJT  5? 

1621700 

9861*441! 

1*5.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1491! 

1 6. 5! NONE 

UY 

LOUISVILLE! 

! 

1  1 

1*5.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

! 

198C 

SJT  59 

1621704 

986144*1! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1491! 

1 3.5 ! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1 

1  I 

195.0! 

35.CJ 

1.7! 

-  ! 

1 

! 

! 

SJT  102 

1011771 

986  1*4*1  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

18. 5 ! NONE 

IKY 

LOUISVILLE  1 

197* 

! 

1  1 

1*5.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

1 

! 

1 

1979 

SJI  109 

1611773 

936144*1 J 

1*5.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1439! 

13.5! NONE 

Iky 

LOUISVILLE! 

! 

1  1 

1*5.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

1979 

SJT  114 

1611733 

9361*4*1! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1439! 

13.5! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

1 

SJT  115 

!  ol 1 734 

936144*1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1439! 

18. 5! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1979 

! 

1  1 

1*5.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

1 

1975 

SJI  117 

1558966 

9271*4*11 

1*5.0! 

35.  C! 

12.0! 

- 

2017! 

■92*01  NONE 

1AL 

GUNTERS-  1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

i 

1 

VILLE  ! 

SJT  145 

1  - 

90714441! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1702! 

1 C .0  j  NONE 

1AL 

S?L"A  1 

1950 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

I 

SJT  161 

1 62t706 

96614441! 

1*5.0! 

35. C! 

9.C! 

- 

1491! 

18.5! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1980 

1 

1  1 

1*5.0! 

33.0! 

1.7! 

-  ! 

i 

1 

1 

SJT  145 

1534925 

83514441! 

200.0! 

35. C! 

12.0! 

- 

2120! 

la.oisoNE 

Ins 

A¥0*Y  1 

1971 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

i 

! 

1 

SJT  170 

1043796 

9711*4*1! 

1*5.0! 

35.01 

10.0! 

- 

1702! 

18.0! NONE 

1  AR 

FORT  SHITMl 

1981 

i 

(  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

1 

1972 

SJT  201 

1538453 

i 

9*01*4*1! 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

- 

1490! 

13.OJN0NE 

1CA 

SAN  I 

i  • 

1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

i 

! 

FRANCISCO  1 

SJT  203 

153*462 

9*01*441! 

1*5.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

1490! 

1 3 .0 1  NONE 

1 IL 

CAIRO  1 

1972 

1 

1  1 

1*5.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

1 

1972 

SJT  2C4 

1538463 

9*01*4*1 1 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

- 

1490! 

1 8. 0! NONE 

ML 

LEHOYNE  l 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  t 

! 

! 

! 

SJT  205 

1  mmmmmm 

1*4*1! 

195.0! 

35. C! 

-  ! 

- 

-  i 

-  (NONE 

!  C  A 

SAN  1 

- 

i 

!  1 

1*5.0! 

35.0! 

-  ! 

-  i 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

SJT  233 

1533443 

940!*A*1 1 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1496! 

18.0M0NE 

f  C  A 

SAN  ! 

1«72 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

| 

! 

FRANCISCO  1 

SJT  234 

1538449 

9*0  !*  A*1  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1496! 

ip.oInone 

1CA 

SAN  1 

1*72 

1 

1  1 

195.0! 

3S.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

FRANCISCO  I 

SJT  237 

1538452 

9*01*4*1! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

149®! 

13.0! NONE 

1CA 

SAN  I 

1972 

j- 

f  i 

1*5.0! 

35.9! 

1.7! 

-  i 

i 

! 

FRANCISCO  i 

SJT  238 

i 538*53 

9401*4*1 J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1496! 

13.0IN0NC 

1LA 

ST.  1 

1972 

1 

!  1 

1*5.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

GA3RIEL  1 

1972 

SJT  239 

153845* 

9*01*4*1! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

14*0! 

18.OIN0NE 

ICA 

SAN  1 

1 

1  I 

1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

( 

! 

FRANCISCO  ! 

1972 

SJT  241 

1533*56 

9*01*4*1! 

1*5.0! 

35.  C! 

9,0! 

- 

1490! 

1 8 .0  !  NONE 

1LA 

NCRGAN  | 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

CITY  1 

1972 

SJT  245 

I5!8*60 

9*01*4*1! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1490! 

18.0! NONE 

ml 

DECATUR  1 

1- 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

1972 

SJT  283 

1538932 

8251*4*11 

1*5.0! 

35. C! 

11.0! 

- 

1871! 

13.0! NONE 

(LA 

ST.  JANES  1 

1 

1  1 

1*5.0! 

35. Cl 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

1 

SJT  264 

1533933 

825144*11 

195.0! 

35. C! 

11.0! 

- 

1371! 

13.C1NCNE 

IPS 

WEST  POINT! 

1972 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

! 

SJT  370 

15*9630 

10051*4*1! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

I486! 

17, A|  NONE 

!0K 

CATOOSA  t 

1*73 

1 

1  1 

1*5.0! 

55.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

1 

SJT  502 

1  - 

9521*4*81 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

16,6 ! NONE 

1  NY 

NEW  YORK  1 

1975 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.01 

-  ! 

! 

! 

I 

SJT  505 

j  - 

952 1  4A  J1 1 

1 >5.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1499! 

1 6,6! NONE 

!NY 

NEW  YORK  1 

1975 

1 

! 

1 

!  1 

1  1 

1  ! 

195.0! 

! 

! 

35.  C! 

! 

! 

1.81 

! 

-  ! 
( 
! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

I 

VESSEL  NAME  AND  NUNflER 


I  COAST 
!  GUARD 
I  NUflMft 


(32)  ST.  JANES  TRANSPORTATION!  CO, 
(CONTINUED)! 


NTT  6065  1616591 

I 
! 

! 

(32)  ST.  JOSEPH  SERVICE  CENTS! A*  INC. 

KATHLYN  ANN  1643316 

! 

! 

1 

( ?9)  ST.  JUDE  I  NEW  NADRID  HA!  MOP 
SERVICE^  INC.  ! 

CATKY  LYNNE  *569796 

1 

ORIOLE  1596699 

t 

TANNERS  CREEK  2  1276673 

I 
! 

! 

(32)  ST.  JUDE  NARINE  SERVICE  ! 

ST.  JUDE  1573052 

! 

! 

! 

(29)  ST.  LOUIS  FUEL  t  SURRLY  ! 

DIESEL  FUELER  1505178 


ST.  LOUTS  FUEL  BOAT  1273838 

! 

UARGE  425  1269880 

I 

N08T0V  1  !  - 

I 

NS  916  1279544 

! 

I 

l 

(29)  ST.  LOUIS  TERNINALS  CORA!. 

SCNO  1419  1282813 

1 

SCNO  1429  1278463 

1 
1 
I 

(27)  ST.  RAUL  NAVIGATION/  XHCI. 


(15)  ST.  RHILIR  TONING  CO. 
ANNIE  ST  RHILIR 


ANTHONY  ST  PHILIP 


EDNA  ST.  PHILIP 


1VTCC1  DIMENSIONS  |D**FT! 

HEY  KOOclLCNGTHiaRDTH!  ! 

-fcFS  |***»|  REG.  1  REG.1LC4D-! 

TER  |  Sc€ I//////!/////!  £D  1 
TON-  !?A5S|  0VER-10VER-1/////1  HORSE 
NAGE  !  IV  t  ALL  1  ALL  1  LIGHT!  POWER 


\  l 

1  1 

1  1 

I  1 

952I4A41! 

!  1 

95214A411 
1  1 

92714A401 
1  I 

92714441! 

!  1 

92714A411 
1  1 

92714A41! 
1  1 

92714A411 
!  I 

92714A411 
!  1 

92714*41! 

!  I 

770I4A411 
!  1 

679! 4441 t 
1  1 

67914441! 
1  ! 

679 ! 4**1 J 
1  ! 

14*411 
!  1 

SS614A46! 
!  ! 

666! 4*46! 
!  ! 

690140411 
1  1 

690(4041 ! 
1  ! 

69014*411 
!  1 

69014A41! 

I  I 

69014*41! 
!  1 

69014A41! 
!  1 

690)4*41 ! 
1  ! 

690! 4*41 1 
!  1 

!  1 

!  ! 

!  1 

19! 1 C  02 1 
1  1 


CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


41 13*35! 

i  i 

5913*351 
1  ! 

32! 3A  35 1 
!  1 

!  1 

!  1 

1  ! 

7813AJ5! 
I  ! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

3413*36! 
1  ! 

2613*35! 

I  I 

4813*35! 
1  1 

18415A71! 
1  1 

23615*71! 
1  ! 

901 15*71! 
1  1 

1  1 

!  1 

1  ! 

78014*46! 
!  ! 

797I4A46! 
i  i 

1  1 

!  ! 

1  ! 

75314*48! 
!  1 

68814*47! 
1  ! 

95714*471 
1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

6713*36! 

1  I 

6613*361 
1  1 

10013*361 
1  1 

1  1 

!  1 


35.01  9.01 
35.0  2.0! 
35.0!  9.0! 
35.01  1.8! 
35.01  9.0! 
35.01  1.5! 
35.0!  12.0! 
35.0!  1.3! 
35.0!  12.0! 
35.0!  1.3! 
35.01  12.0! 
35.0!  1.3! 
35.0!  12.0! 
35.01  1.31 
35.0!  12.0! 
35.0!  1.3! 
35. C!  12.0! 
35.0!  1.3! 
35.0!  9.0! 
35.0!  1.7! 
35. C!  9.0! 
35.0!  1.7! 
35.0!  9.0! 
35.0!  1.7! 
35.0!  9.0! 
35. C!  1.7! 


35.0!  1.5! 

35.0!  9.0! 

35.0!  1.5! 

3S.0!  9.0! 

35. C!  1.51 
35.0!  9.0! 

35.0!  1.5! 

35. C!  9.0! 
35.C!  1.5! 

35. C!  9.0! 
35. C!  1.5! 
35.C!  9.0! 

35.0!  1.5! 

35.0!  9.0! 

35.0!  1.5! 

35.0!  9.0! 


15.0!  3.0! 

15.0!  2.0! 


20. Cl  6.0! 
20.0!  6.0! 
13.2!  5.7! 

21.0!  5.7! 

18.2!  4.0! 

16.2!  4.0! 


15.5!  4.0! 

16.0!  4.6! 

16.0!  4.0! 

16.1!  5.1! 

16.1!  4.5! 

30.1!  5.5! 

30.1!  1.5! 

32.2!  6.0! 

32.2!  2.0! 

35.1!  10.5! 
35.1!  2.0! 


35.0!  9.0! 

35.0!  1.5! 

3S.0!  9.0! 

35.0!  I.t! 


35.0!  9.0! 

35.0!  1.7! 

35.0!  9.0! 

35.0!  2.0! 

35.0!  9.0! 

35.0!  2.0! 


22.0!  8.3! 

22.0!  7.2! 

26.0!  16.3! 
27.2!  14.0! 
-  !  12.1! 
26.0!  12.1! 
!  ! 

!  ! 


HIGH-  |  (VESSEL 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  tTCl  ?AS£ 
POINT  !  LINE-1  S AO!  LINE-1 

(LIGHT)J////////////J///!“D|////////7/ 
(FEET)!  LINE-2  1EE!  LINE-2 


TEAR  ! 

PUILT  ! 
0»  ! 
♦REBUILT! 


16. 6! NONE 
1 

1 6.61  NONE 
! 

1 6. 0 1  NONE 
I 

12.01  NONE 
1 

1 2 .0 ! NONE 
1 

12.01  NONE 
I 

12.01  NONE 
1 

12.0! NONE 
! 

12.01  NONE 
1 

1 6 .0! NONE 
! 

18.5IN0NE 

I 

18. 5 ! NONE 
1 

18. 5! NONE 
! 

-  (NON! 

24.0! NONE 
! 

24.01  NONE 
! 

19.0( NONE 
1 

19.01NONE 

1 

M.01N0NE 

I 

1 9 ,01  NONE 
1 

19.01  NONE 
1 

1 9  .0  J  NONE 

19.0 ! NONE 
1 

19.01N0NE 

I 


20.0! NONE 
I 
1 
! 

! 

! 

26.0! NONE 
1 

33.0! NONE 
1 

22.0IN0NE 

! 

1 

! 

1 

34 .0! NONE 
I 
1 
I 

26.01  NONE 
1 

18 .5 ! NONE 
I 

21 .51  NONE 
! 

3.0! DIESEL  RUHR 
1 

1 5 .0 ! DIESEL  RUHR 
! 

20.910IESEL  RUHR 
! 

! 

! 

! 

13.5 {NONE 
1 

13.6! NONE 


18.01N0NE 

1 

16.01  NONE 
! 

! 

I 

1 

36. 0! NONE 
I 

51.0! NONE 
! 

-  f 
I 
1 
! 


INY  NEW  YORK  ! 
I  I 

! MY  NEW  YORK  ! 
1  1 
!*L  CUSTERS-  ! 
1  VILLE  I 
I  LA  9ALDWIN  I 
!  ! 
ML  CLAI80RN  ! 
1  ! 
1AL  CLOUNTS- 
I  TOWN 
(AL  SELMA 
I  ! 

I  LA  NEW  IBERIA! 
1  I 

!“$  ABERDEEN 
J 

ML  FREEPORT 
1 

IMS  WEST  POINT 

MR  OSCEOLA 
1 

|TX  VICTORIA 
1 

IMS  WEST  POINT. 
I 

INN  H1NNEAP- 
1  OLIS 

INN  NXNNCAP- 
(  OLIS 
1RN  HXNMCAR- 
!  OLIS 
!HN  MINN2AR- 
1  OLIS 
INN  NINSEAR- 
!  OLIS 
MN  HINNEAP- 
I  OLIS 
INN  MNNCAR- 
I  OLIS 
|HN  HINNEAP- 
!  OLIS 
INN  HINNEAP- 
1  OLIS 
INN  HINNIAP- 
J  OLIS 
I 
1 
! 

1LA  KENNER 


1N0  NEW  NADRID 
I 

!N0  NEW  NADRID 
! 

! NO  NEW  NADRID 
! 

! 

1 

1 

1LA  NEW 
!  ORLFANS 
1 
I 
1 

MO  ST.  LOUIS 
1 

!N0  ST.  LOUIS 
1 

1N0  ST.  LOUIS 
I 

MO  ST.  LOUIS 
! 

1  NO  ST.  LOUIS 
! 

MO  ST.  LOUIS 
1 
! 

I 

1 

MO  ST.  LOUIS 
I 

MO  ST.  LOUIS 
1 
! 

1 
1 

INN  ST.  PAUL 
! 

INN  ST.  PAUL 
! 

MN  ST.  PAUL 

2 
! 

I 

I 

!FL  TANPA 
I 

IFL  TANPA 
! 

! 

1 

1 

! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


765 


ENGRl 

DT5T 1  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

i  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1  1VTCC1  DIMENSIONS  1C  A'T! 

1  NET  ! CODE! LENGTH! SRDTH!  ! 

*1  REGIS" !****!  REG.  !  REG.1LOAO-! 

1  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

1  TON-  1PAGE1  OVER-lOVER-1 /////! 
i  NAGE  !  IV  1  ALL  1  ALL  1LI6HT! 

1  CAPACITY!  HIGH-  l  !  V  E  S  S  6  L 

1  I  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  'OPERATING 

1  CARGO  1  FIXED  !  EQUIPMENT  IHi  BASE 

!////////!  POINT  l  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  1 (LIGHT) ! ////////////////! 10! ////////// 
POWER!  ENGERS  I  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LtNE-2 

1  1 

1  1 

1  YEAR  1 » 

1  BUILT  1 

!  OR  1 

!*RE3UtLTt 

(15)  ST.  PHILIP  TOWING  CO. 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

1  1 

1  ! 

1  1 

i 

i 

i 

1 

1 

1 

! 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

| 

1 

1 

1 

(CONTINUED)! 

1 

1  ! 

! 

I 

! 

! 

1 

EDWAAD  ST.  PHILIP 

! 265393 

1 

13513A361 

1t5. 5 1 

25.0! 

10.5! 

1600! 

-  1 

59 .0 ! NONE 

!?L 

TAMPA 

1953  1 

1 

!  ! 

115.0! 

25.0! 

10.5! 

! 

-  | 

1 

! 

1 

EUWIN  ST.  PHILIP 

1239779 

1 

1 271 3A  36! 

59.9! 

24.2! 

13.4! 

24001 

-  ! 

45.0! NONE 

1FL 

TAMPA 

• 

1968  1 

1 

!  t 

92.0! 

25.01 

12.0! 

! 

-  ! 

1 

1 

t 

LAURA 

! 210748 

l 

75 1 3A  361 

36.7! 

21.5! 

11.4! 

2250! 

-  j 

21 .0! NONE 

1AL 

MOBILE 

1912  1 

l 

1  1 

94.7! 

—  ! 

11.4! 

! 

-  i 

I 

1 

! 

MART  ST.  PHILIP 

I29C28C 

1 

41  13A361 

107.0! 

25.0! 

13. S! 

2400! 

-  ! 

45.01  NONE 

IFL 

TAMPA 

1943  1 

1 

1  1 

115.0! 

25.01 

13.8! 

! 

-  i 

1 

! 

1 

SANDRA  ST.  PHILIP 

! 229322 

1 

63! 3A  361 

98.0! 

24.2! 

14.7! 

1600! 

-  ! 

33.0 1  NONE 

IFL 

TAMPA 

» 

1964  1 

1 

1  ! 

105.0! 

25.5! 

10.3! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

TROOPER 

! 296049 

1 

5513A36! 

62.7! 

20.0! 

8.7! 

650! 

-  1 

33.0! NONE 

IFL 

TAMPA 

1964  1 

1 

!  1 

62.7! 

20.0! 

3.7! 

! 

-  1 

! 

1 

l 

YVOHNE  ST.  PHILIP 

1292208 

I 

13613A36! 

93.3! 

25.0! 

11.1! 

1000! 

-  ! 

35.0! NONE 

IFL 

TAMPA 

1940  t 

1 

1 

1  1 

1  1 

101.0! 

1 

25.0! 

! 

11.1! 

! 

! 

—  1 

! 

! 

I 

1 

1 

1 

(32)  ST.  TAMMANY/  INC. 

! 

1 

!  1 

1  ! 

i 

j 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

ST.  T AMMAN Y 

5505102 

1 

6713A38! 

50.  Cl 

22.  C! 

6.0! 

400! 

-  ! 

35.0! NONE 

1 

1967  1 

I 

I 

1  1 

1  1 

50.01 

1 

22.0! 

! 

5.3! 

1 

! 

! 

—  1 

! 

! 

i 

1 

1 

(36)  STA3BERT  t  ASSOC./  INC. 

I 

I 

t  i 

!  1 

1 

1 

i 

i 

j 

i 

! 

! 

! 

i 

1 

1 

NORTHERN  8RAVE 

1256652 

i 

5713A36! 

50.5! 

22.0! 

9.3! 

1500! 

-  1 

23.0! NONE 

1 W  A 

SEATTLE 

1961  1 

l 

1  1 

80.5! 

22.0! 

9.3! 

1 

-  ! 

! 

1 

1 

NORTHERN  WARRIOR 

1504655 

1 

130I3A36I 

94.7! 

30.0! 

12.5! 

3000! 

-  1 

29 .0 ! NONE 

1VA 

SEATTLE 

1965  1 

1 

I 

!  ! 

1  1 

102.0! 

1 

30.0! 

! 

12.5! 

) 

i 

! 

‘  j 

! 

! 

1 

1 

! 

(32)  STAGG  MARINE/  INC. 

1  . 

1 

I 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

NORMA  R 

1544163 

! 

4413A35! 

50.3! 

18.0! 

5.4! 

600! 

-  1 

40. 0! NONE 

1LA 

MORGAN 

197?  1 

1 

!  1 

55.0! 

20.0! 

5.0! 

! 

-  i 

! 

1 

CITY 

1 

RICKY  LYNN 

1587051 

1 

1616A021 

36.2! 

14.1! 

6.2! 

6001 

-  J 

20.0! NONE 

•la 

MORGAN 

1977  ! 

1 

! 

i  i 
!  1 

! 

! 

-  ! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

CITY 

1 

1 

(03)  STANDARD  BOAT  COMPANY 

1 

1 

1  1 

!  1 

{ 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

COLONY 

1229504 

1 

89 ! 1993 J 

51.5! 

23.7! 

7.4! 

ISO! 

150! 

60.01HOXST 

1NY 

STATEN 

* 

1950  1 

1 

1  ! 

85.0! 

24. C! 

5.0! 

! 

-  1 

l 

| 

ISLAND 

1 

GEORGE  t  FRANK 

1222283 

1 

41 11 803! 

55. 3! 

22.7! 

5.8! 

165! 

501 

30.0) HOIST 

!NY 

STATEN 

192?  1 

1 

1  1 

65.0! 

22.7! 

d.3! 

! 

-  1 

1 

! 

ISLAND 

1 

MARION  N. 

1231576 

1 

2dl1«07! 

60.6! 

22.5! 

7.0! 

100! 

40! 

30.01  HOIST 

1  NY 

STATEN 

1932  1 

1 

!  ! 

€>5.05 

22.5! 

5.4! 

! 

-  ! 

1 

1 

ISLAND 

1 

OLLIE 

1208400 

1 

2511B031 

56.0! 

17.6! 

6.3! 

90! 

35! 

20.0! HOIST 

1  NY 

STATIN 

1911  1 

1 

1 

1  1 

!  1 

60.0! 

! 

17.9! 

6.2! 

! 

1 

! 

—  1 

1 

! 

1 

! 

ISLAND 

1 

1 

! 

(C3)  STANDARD  MARINE  SERVICES!/  INC. 

1 

I 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

» 

! 

i 

1 

1 

! 

C/0  NEW  ENGLAND  MARINE 

IERVICE/ 

l 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

INC. 

1 

1 

t  1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

QUENANES 

1645230 

! 

5813A38! 

85.0! 

26.0! 

11.01 

3000! 

-  J 

30.0 1T0WIN6 

WINCH 

1NY 

NEW  YORK 

1982  1 

5 

« 

1  1 

85.01 

26.0! 

9.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

AMERICAN  21 

1517472 

1 

1  262!  S A 70 f 

270.1! 

43.1! 

16.3! 

-  I 

21000! 

1 5.0) DIESEL 

PUMPS 

IHY 

NEW  YORK 

1968  1 

1 

! 

1  l 

230.1! 

43.1! 

3.0! 

! 

-  1 

! 

1 

1 

NEW  ENGLAND  29 

1257302 

I1634C015A70! 

250.9! 

41.9! 

13.3! 

-  ! 

25000! 

1 5.0! DIESEL 

PUMPS 

!  NY 

NEW  YORK 

1961  1 

! 

1 

!  1 

1  1 

250.9! 

! 

41.9! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

1 

1 

l 

1 

1 

(03)  STANDARO  MARINE  TRANSP. 

1 

ICO. 

!  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

) 

! 

1 

1 

1 

LEO  FRANK 

1510254 

277615A71! 

298.0! 

50. Cl 

21.0! 

-  ! 

6293  i 

36.0! HOSE 

1  NY 

NEW  YORK 

1967  ! 

1 

1 

1  1 

1  1 

293.0! 

1 

50.0! 

! 

3.0! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

* 

1 

! 

(33)  STAPP  TOWING  COMPANY/  IN! C. 

1  ! 

1  ! 

! 

2 

i 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

j 

HOWARD  STAPP/  JR. 

1542365 

941 3A  361 

61.  oi 

24.0! 

9.2! 

1000! 

-  ! 

45 .0! NONE 

!TX 

DICKINSON 

1972  1 

i 

!  1 

81.0! 

24.0! 

9.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MART  E.  STAPP 

5  504600 

46I3A36! 

59.0! 

13.3! 

3.8! 

1000! 

-  ! 

40.0 ! NONE 

!TX 

DICKINSON 

1966  1 

! 

1  1 

58.0! 

13.3! 

3.6! 

I 

-  ! 

! 

1 

1 

SAILFISH 

1561510 

64!  3A 361 

43.3! 

23.0! 

7.3! 

6001 

-  • 

25.0! NONE 

!TX 

OICKINSON 

1974  1 

! 

1  1 

48.3! 

2a. 0! 

7.3! 

! 

-  ! 

! 

i 

1 

SWORDFISH 

1  583354 

8413A36! 

46.3! 

23.0! 

7.0! 

600! 

-  ! 

25.0! NONE 

Itx 

DICKINSON 

1974  1 

1 

1  1 

43.3! 

23.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

BARGE  513 

,  - 

11 3714A43! 

24C.0! 

50.0! 

10.5! 

-  ! 

2500! 

1 C.O! NONE 

!  TX 

DICKINSON 

1965  1 

! 

1  1 

240.0! 

50.1! 

2.0! 

! 

-  • 

! 

< 

1 

BARGE  527 

1  - 

110614A43! 

240.1! 

50.1! 

10.3! 

-  1 

2500! 

12.01  NONE 

!TX 

DICKINSON 

1968  1 

; 

!  1 

240.1! 

50.1! 

2.0! 

1 

-  ! 

j 

! 

1 

A  29 

1001925 

1705S5A70! 

295.0! 

52.0! 

10.6! 

-  • 

4375! 

19.8 ! DI ESCL 

PUMP 

!TX 

DICKINSON 

1051  ! 

1 

>  t 

205.0! 

52.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

f 

! 

COLLEEN 

1515102 

10971  5A71! 

239.3! 

50.0! 

10.1 ! 

.  t 

2594! 

21.5!D’“S€L 

PUMP 

!TK 

DICKINSON 

* 

1971  ! 

1 

1  1 

239.3! 

50. C! 

1.0! 

i 

-  J 

i 

1 

! 

OB  26 

1298681 

1514! 5A71 ! 

290. 7! 

50.0! 

10.0! 

-  i 

2720! 

18.8HIISEL 

PUMP 

!  TX 

DICKINSON 

1965  i 

1 

i 

1  ! 

290.7! 

50.0! 

1.0! 

i 

-  1 

! 

j 

D8  27 

1298500 

1514 ! 5 A71 ! 

290.7! 

50.0! 

10.0! 

-  i 

2720! 

Id. 6!  DIESEL 

PUMP 

(TX 

DICKINSON 

1965  ! 

! 

!  1 

290.7! 

50.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

j 

1 

DB  32 

1273940 

1734  15  A71 1 

290.2! 

52.6! 

11.1! 

! 

4097! 

19.1! DIESEL 

PUMP 

!TX 

DICKINSON 

1957  1 

! 

!  1 

290.2! 

52.6! 

1.5! 

1 

-  ! 

i 

1 

! 

D»  33 

1277479 

» 

176515*71! 

290.0! 

52.5! 

10.0! 

.  i 

4097! 

19. 5  j  D I ESEL 

PUMP 

!TX 

DICKINSON 

1957  1 

! 

1  i 

290.2! 

52.5! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

j 

1 

GREG 

1549990 

778! 5A71 ! 

225.0! 

40.0! 

10.0! 

-  ! 

2317! 

19.0! PUMPS 

1  TX 

DICKINSON 

1967  ! 

( 

!  ! 

225.0! 

40.0! 

1.0! 

J 

-  ! 

1 

i 

1 

JO«w 

J 549939 

7771 5*71 ! 

225.0! 

40.0! 

10.0! 

-  ! 

2317! 

19.0! PUMPS 

!TX 

DICKINSON 

1966  1 

1 

i  i 

225.0! 

40. C! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

i 

1 

LISA 

1505073 

1 097! 5A71 ! 

239.3! 

50.0! 

10.1! 

-  * 

2594! 

21. S JOIESEL 

PUMP 

1TX 

DICKINSON 

* 

1971  ! 

1 

!  1 

239.3! 

50.0! 

1.0! 

! 

-  1 

1 

1 

S  16 

1259983 

9111 5A  71 1 

179.3! 

5C.0! 

9.5! 

-  ! 

2510! 

1/. 5! DIESEL 

PUMP 

!TX 

DICKINSON 

1950  ! 

1 

!  ! 

179.3! 

50.0! 

1.0! 

! 

-  | 

! 

i 

S  25 

1290256 

151215A71! 

290.0! 

50.0! 

9.5 

! 

2700! 

20. 0! DIESEL 

PUMP 

!  TX 

DICKINSON 

1963  1 

1 

! 

!  1 

!  1 

290.0! 

i 

50.0! 

! 

1.0! 

i 

! 

—  ■ 

; 

i 

i 

j 

j 

1 

(G1)  STAR  S  CRESCENT  BOAT  CC 

1 

• ! 

!  1 

!  1 

i 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

i 

i 

i 

CA8RILL0 

1  29521  5 

4311A11! 

74.2! 

22.91 

6.3! 

3401 

-  * 

27.3! NONE 

ICA 

SAN  DIEGO 

* 

196*  1 

1 

!  1 

74.9! 

22.9! 

5.5! 

! 

305! 

i 

1 

1 

MARIETTA 

1274106 

5111A11! 

04.7! 

30.0! 

7.2! 

420! 

-  J 

36.61*  NONE 

!  CA 

SAN  DIEGO 

1957  1 

1 

!  1 

100.2! 

30.0! 

4.3! 

1 

547! 

1 

f 

1 

MONTEREY 

1 263383 

56 11  All  1 

64.5! 

26.5! 

3.5! 

300! 

-  ! 

25.0! NONE 

f  CA 

SAN  01  EGO 

* 

1984  1 

{ 

1  1 

54.5! 

26.5! 

3.5! 

! 

146! 

! 

1 

1 

SILVER  GATE 

1 24C106 

33! 131 1 1 

5».5» 

21.3! 

7.0! 

300! 

-  ! 

25.0! NONE 

ICA 

SAN  DIEGO 

1940  1 

t 

1 

1 

!  1 

1  1 

1  1 

64.6! 

! 

! 

22. C! 
! 
! 

6.0! 

! 

! 

1 

! 

297! 

1 

1 

1 

! 

! 

j 

1 

1 

1 

766 


TABLE  2 


DESCRIPTION  OF  V 


EN4H 

DISTI 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

1  NUMBER 

1VTCC1  DIMENSIONS  1  DRAFT  1 
NET  1  CODE {LENGTH ! 3R9TH I  1 

REGIS-!****!  REG.  1  REG. ! LOAD-! 
TER  1  S6EI //////! //7//i  60  1 

TON-  IP  AGE!  0VER-10VER-1///7M 
NAGE  !  IV  1  ALL  1  ALL  iLIGHTl 

{CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 

{  !  EST  1  CARSO  HANDLING  1 S  J  OPERATING  { 

1  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ! TC t  BASE  ! 

{////////!  POINT  !  LINE-1  f AO!  LINE-1  ! 

HORSE!  PASS-  I (LIGHT) !//////////////// ! TO 1 ////////// 1 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  I  EC!  LINE-2  ! 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 

(41)  STAR 

t  CRESCENT  BOAT  CO. 

! 

! 

! 

1  ! 

i  1 

1  1 

1 

1 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ] 

1  1 

l 

! 

! 

I 

1 

SPIRIT  Of 

76 

1564066 

621  ID  til 

64.6! 

20.0! 

18.0! 

438! 

-  1 

17.2! NONE 

1CA  SAN  01  EGO 

1975 

1  1 

!  1 

64.6! 

1 

20.2! 

! 

2.0! 

! 

126! 

! 

I 

! 

! 

02)  STAR 

FLEET/  INC. 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TAR  HEEL 

: 

! 593693 

6111A02! 

106.9J 

28.0! 

8.6! 

1200! 

100! 

30.0 ! NONE 

! L*  MORGAN 

1976 

1  1 

116.0! 

26.0! 

6.9! 

-  ) 

! 

(  CITY 

TAR  HEEL 

[i 

1595478 

6111A02! 

106.91 

26.0! 

6.6! 

1200! 

100! 

30.0) NONE 

!LA  MORGAN 

1976 

i  | 

i  i 

116.01 

l 

26.0! 

! 

6.9! 

i 

! 

! 

1  CITY 

I 

(23)  STAR 

! 

LINE  MACKINAC  ISLANlD 

i  i 

i  i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

! 

! 

I 

PASSENGER  SERVICE'  IHC. 

! 

i  i 

1 

! 

! 

j 

! 

LASALLE 

! 654664 

331101! 

64.0! 

22.01 

5.0! 

1150! 

-  ! 

20.0 !  NONE 

INI  ST.  IGNACE 

1983 

! 

1  1 

64.0! 

22.0! 

4.5! 

150! 

> 

! 

MARQUETTE 

1275059 

331101 1 

64.01 

22.0! 

5.0! 

1150! 

-  ! 

20.0 ! NONE 

ini  ST.  IGNACE 

1979 

! 

1  1 

64.0! 

22.0! 

4.5! 

150! 

J 

! 

NICOLET 

1665362 

341101! 

61.6! 

20.0! 

5.0! 

1150! 

-  | 

20.0 (NONE 

!H!  ST.  IGNACE 

1985 

1 

i 

1  1 

1  1 

61.61 

1 

20.0! 

! 

4.5! 

150! 

! 

! 

! 

! 

(36)  STAR 

MARINE#  INC. 

! 

1 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

1 

i 

i 

! 

I 

! 

1 

MALOLO 

1226034 

2013336! 

49.51 

13.3! 

8.0! 

365! 

-  i 

20.01  NONE 

! W A  8AINBRIDSE 

1926 

I 

1  1 

54.2! 

13.3! 

6.0! 

-  i 

! 

!  ISLAND 

MARY  S 

1235646 

1  o 13A  36 1 

49.5! 

16.0! 

6.5! 

335! 

-  | 

30.0! NONE 

! UA  PORT 

*  1985 

1 

1  1 

60.01 

16.0! 

d.5! 

-  i 

! 

!  TOWNSEND 

NAKENA 

1296741 

5C014A431 

150.0! 

40.  C! 

9.0! 

-  j 

1200! 

14.01  NONE 

!WA  PUGET 

*  1984 

1 

1 

1  1 

1  1 

151.0! 

40.0! 

! 

2.0! 

! 

-  ( 

! 

! 

!  SOUND 

I 

(11)  STAR 

TOWING  CORPORATION 

I 

I 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

EASTERN  STAR 

1531311 

24! 3 A  3  6 1 

56.0! 

14.6! 

6.8! 

460! 

-  j 

34.0IN0NE 

INC  BEAUFORT 

1941 

1 

1  1 

59.3! 

u.ai 

6.0! 

-  J 

! 

! 

SOUTHERN 

STAR 

124421  9 

99! 3A  36! 

72.0! 

21.0! 

9.3! 

700! 

-  j 

45  .OlRtONE 

INC  BEAUFORT 

1943 

! 

1 

1  1 

1  1 

81.1! 

! 

24.0! 

! 

9.0! 

( 

“  ! 

! 

! 

! 

(32)  STARGLASS#  INC. 

1 

! 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

BYRON 

1297064 

20914A46! 

120.01 

30.0! 

7.0! 

-  I 

500! 

7.0 ! NONE 

f LA  GALLIANO 

1964 

I 

! 

1  1 

1  ! 

120.0! 

! 

30.0! 

! 

1.5! 

! 

’  ! 

! 

I 

! 

1 

(01)  STAUFFER  CHEMICAL  CO. 

I 

! 

!  1 

1  1 

! 

! 

1 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

I 

CCI  75 

1276111 

1  3231  5A70! 

215.0! 

50.0! 

9.2! 

-  J 

2100! 

21 .7 1  ELECTRIC  PUMPS 

!TX  HOUSTON 

1958 

1 

1  1 

215.0! 

50. Cl 

2.3! 

-  ( 

! 

I 

SCC  70 

1277111 

850 1  5*701 

195.0! 

36. C! 

9.2! 

-  i 

1507! 

1 7.3! ELECTRIC  PUMPS 

!TX  HOUSTON 

1956 

! 

1  1 

19$.0! 

38.0! 

2.3! 

-  ( 

I 

! 

SCC  60 

1286668 

133815A70J 

215.0! 

50.0! 

10.7! 

-  i 

2023! 

20. 9| PUMPS 

!TX  HOUSTON 

1962 

! 

1  1 

215.0! 

50. C! 

.5! 

-  I 

! 

! 

SCC  90 

1501960 

92315*70! 

195.0! 

40.0! 

8.6! 

-  j 

1500! 

17.0! ELECTRIC  PUMPS 

1 L*  BATON 

1965 

1 

1  1 

195.0! 

*o.ot 

2.C! 

-  ! 

! 

!  ROUGE 

SCC  95 

1502419 

951 1 5  A  71 1 

195.0! 

40.01 

8.5! 

-  i 

1500! 

21 .4! ELECTRIC  PUMPS 

1 T X  HOUSTON 

1966 

! 

1  1 

195.0! 

40.0! 

2.0! 

j 

-  | 

t 

! 

see  100 

1515294 

9231  5A71! 

195.0! 

40.0! 

8.5! 

-  ! 

1500! 

17.512  PUMPS 

! TX  HOUSTON 

1968 

! 

1  1 

195.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

see  tci 

1522046 

95115A711 

195.0! 

40.0! 

8.5! 

■  j 

1500! 

17.5! ELECTRIC  PUMPS 

!TX  HOUSTON 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

40.0! 

2.1! 

-  ! 

! 

! 

SCC  102 

1572047 

95115A71! 

195.0! 

40.0! 

8.5! 

-  j 

1500! 

17.5!  ELECTRIC  PUMPS 

!TX  HOUSTON 

1969 

l 

1  1 

195.0! 

40.0! 

2.1! 

-  ! 

! 

! 

SCC  103 

1528472 

46715*71 1 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1350! 

16.4)2  ELECTRIC  NUNNS IL*  ONION 

1970 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

2.3! 

-  ! 

! 

!  ROUGE 

SCC  104 

1561745 

61015*71! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1455! 

15.9! ELECTRIC  PUMPS 

ILA  BATON 

1974 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

2.3! 

-  ! 

! 

1  ROUGE 

SCC  105 

1563288 

61015A71! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  | 

1455! 

15.9! ELECTRIC  PUMPS 

ILA  BATON 

1974 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

2.3! 

-  | 

! 

I  ROUGE 

SCC  106 

1563769 

61015*711 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1455! 

15.9'  ELECTRIC  PUMPS 

ILA  BATON 

1975 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

2.3! 

-  ! 

! 

!  ROUGE 

SCC  107 

1000371 

72315*70! 

195.0! 

35.0! 

8.9! 

-  i 

1455! 

13.7  l  ELECTRIC  PUMP 

!TX  HOUSTON 

1983 

I 

1  1 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

SCC  1C3 

100C373 

72315*711 

195.0! 

35.0! 

8.9! 

-  ! 

1455! 

1 8. 6! ELECTRIC  PUMP 

!TX  HOUSTON 

1983 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

SCC  300 

1006049 

100015*71 1 

220.0! 

45.0! 

6.2! 

-  | 

1000! 

21 .0! DIESEL  PUMP 

1 TX  HOUSTON 

1968 

1 

!  1 

220.0! 

45.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

SCC  600 

1009852 

75915*70! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1400! 

16. 1 ! OIESEL  PUMPS 

!LA  ST. 

1963 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  GAORZEL 

SCC  601 

1009860 

75815*70! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  i 

1400! 

15. 31DIESEL  PUMPS 

ILA  ST. 

1964 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.1! 

-  f 

! 

!  GABRIEL 

SCC  602 

1009969 

758 1 5A  701 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  i 

1400! 

1 5.3! DIESEL  PUMPS 

!LA  ST. 

1964 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.1! 

-  | 

1 

!  GABRIEL 

see  603 

1  526753 

780! 5*701 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1300! 

15.3! DIESEL  PUMPS 

ILA  ST. 

1970 

* 

1  1 

200.0! 

35. C! 

3.0! 

-  | 

1 

!  GABRIEL 

sec  i)o* 

1  $2701 6 

78015*70! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  i 

1300! 

15.3! DIESEL  PUMPS 

ILA  ST. 

1970 

1 

1  | 

200.0! 

35.01 

3.0! 

-  ! 

( 

!  GABRIEL 

SCC  605 

1527487 

780! 5*701 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  f 

1300! 

15.3! DIESEL  PUMPS 

!LA  ST. 

1970 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

!  GABRIEL 

SCC  306 

1527867 

78015*701 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  j 

1300! 

15.3! DIESEL  PUMPS 

ILA  ST. 

1970 

I 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

! 

3.0! 

! 

—  ! 

I 

! 

!  GABRIEL 

I 

I 

(32)  STEAM  PRODUCTION  SERVICE  1 INC. 

1  ! 

1  1 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

s 

1 

1 

803 

1  526623 

1211C021 

35.  OJ 

12.0! 

5.6! 

448! 

-  ! 

10.5! NONE 

ILA  INTRACOAS- 

1970 

1 

1  1 

42.1! 

12.0! 

3.0! 

121 

! 

!  TAL  CITY 

MABEL 

1  523723 

1 2 1 1 C  02 1 

35.0! 

12.0! 

5.8! 

448! 

-  i 

1 0. 5 ! NONE 

!LA  INTRACOAS- 

1969 

1 

1 

1  1 

!  1 

42.1! 

! 

12.0! 

< 

3.0! 

1 

12! 

( 

! 

!  TAL  CITY 

! 

! 

<21)  STEEL  CITY  MARINE  TRANSPORT# 

1  1 

!  2 

! 

! 

i 

i 

! 

I 

! 

! 

! 

INI 

1 

1  1 

i 

! 

! 

! 

1 

BECKY  LYNN 

1552069 

36313*36! 

1  26.oi 

42.0! 

9.0! 

5600! 

-  J 

54.0! NONE 

JPA  PITTSBURGH 

1973 

1 

1  ! 

140.0! 

42.0! 

9.0! 

-  | 

1 

! 

KEVIN  MICHAEL 

1273675 

7921 3A35I 

167.0! 

42.0! 

9.0! 

5600! 

-  ! 

54.01  NONE 

!PA  PITTSBURGH 

1957 

1 

1 

! 

1  1 

1  1 

!  1 

177.0! 

! 

! 

42.0! 

! 

i 

9.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

A 

TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

...767 

INC*! 

i  1VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT ! 

1  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

!  - 

OISTt  OPERATOR 

!  NET  {CODE  (LENGTH! fjPDTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  IOPEPATING  ! 

—————————— 

-I3EGIS-!****! 

REG.  ! 

REG. 1  LOAD-1 

1 

CARGO  ! 

F IXEO  !  EQUIPMENT 

!TC1  BASE  1 

YEAR  ! 

t  COAST 

1  TER  1  SEE! //////! /////! 

ED  ! 

1 ////////! 

POINT  !  LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

1  GUARD 

{  TON-  ‘PAGE! 

OYEP-! OVER-! /////! 

NORSE! 

pass-  ! (light) u/mum/tun itoi ////////// i 

OR  ! 

I  NUMBER 

1  NAGE  !  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LXNC-2 

!EE!  LINE-2  ! 

•REBUILT ! 

(34)  STEELE/  DAVID  OREOCXNG 

! 

1 

! 

1  1  1 

1  i  1 

1  1  1 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

i 

i 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

1  i 

1 

BRYCE  H  II 

15239J7 

!  22 !  3X35! 

43.5! 

16.0! 

3.5! 

400! 

-  | 

21.0*  HOWE 

JAR  NEWPORT 

1949  ! 

! 

1  1  1 

43.5! 

16.0! 

3.5! 

{ 

-  ! 

! 

1 

SAN  PICKETT  I 

J  275630 

l  1713AJ51 

40.0! 

14.0! 

3.7! 

165! 

-  j 

1 9 .0 ! NONE 

!AR  NEWPORT 

*  1969  !  J 

! 

! 

t  1  1 

1  1  1 

40.0! 

! 

14. C! 

! 

3.7! 

! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

1 

1 

(32)  STEEN  PRODUCTION  SERVICE!/  INC. 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

J  J 

KEN 

1566353 

1  7 ! 1  Cl  1 ! 

31.2! 

10.0! 

4.7! 

225! 

-  i 

9. 5! NONE 

!LA  GRAND  LAKE 

1975  1 

! 

! 

1  1  1 

!  1  1 

32.0! 

! 

10.0! 

1 

3.0! 

i 

! 

! 

6  ( 

! 

! 

! 

! 

!  i 

(03)  STEERS  EQUIPMENT  CORP. 

! 

! 

!  1  1 

1  1  ! 

1 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

SI  71 

1524807 

!  5t9l4A44! 

130.0! 

40. C! 

9.4! 

-  i 

1000! 

20.0 ! NONE 

f  NT  NEW  TORK 

1»70  1 

I 

!  !  1 

13C.0! 

40. C! 

2.0! 

! 

-  ( 

! 

i 

I 

SE  73 

1531197 

!  51914A46! 

13C.0! 

40. C* 

9.4! 

-  ! 

1000! 

20.0! NONE 

(NY  NEW  YORK 

1971  »  * 

! 

1  1  ! 

13C.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

•  I 

! 

! 

SE  99 

1298326 

1  51 2 14A46 ! 

133.5! 

40.0) 

10.4! 

-  I 

1000! 

20.0 ! NONE 

1  NY  NEW  YORK 

1965  1 

1 

l 

1  1  1 

l  1  1 

133.5! 

! 

40. C! 

I 

2.0! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

f 

(03)  STEERS  TOUINC  CORP. 

1 

1 

1  I  1 

1  1  ! 

1 

! 

i 

i 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  4 

NC  5? 

1272633 

1  437I4A431 

120.0! 

36. C! 

11.0* 

-  1 

900! 

19.3! NONE 

(NY  NEW  YORK 

1956  ! 

! 

1  1  ! 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

1  '! 

S  101 

! 27C333 

1  103414F461 

! 

-  ! 

15.3! 

-  ! 

3000! 

-  ! 

! 

1956  ! 

! 

1  1  11034.01171.il 

3.0! 

! 

-  I 

! 

! 

i  . 

ST  70 

1526002 

1  519KA43! 

130.0! 

40.0! 

9.4! 

-  ! 

1000! 

20.0! NONE 

! NY  NEW  YORK 

197C  ! 

1 

1  1  1 

150.0! 

40. C! 

2.0! 

! 

-  J 

t 

! 

ST  72 

1 528995 

1  51914*43! 

nc.o! 

40.0! 

9.4! 

-  ! 

1000! 

20 .0 ! NONE 

1NY  NEW  YORK 

1970  !  i 

1 

1  1  1 

130.0! 

40. 0! 

2.0* 

1 

-  ! 

I 

| 

*  ; 

ST  1 02 

1271245 

1  1034J4A46! 

171.11 

43.2! 

15.3! 

-  ! 

1500! 

20.0 ! NONE 

!NV  NEW  YORK 

1956  !  - 

! 

1 

!  1  ! 

!  1  ! 

171.11 

! 

43.2! 

! 

2.0! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

!  : 

(30)  STEC9AUER/  FRANK  T. 

! 

1 

!  1  1 

!  1  ! 

i 

i 

! 

i 

i 

1 

! 

! 

( 

! 

! 

I 

j  r 

CHEN  42 

1196265 

!  32215*70! 

195. oi 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1422! 

17.0! NONE 

!TN  MEMPHIS 

1«64  1 

1 

1 

!  !  ! 

!  1  ! 

195.01 

1 

35.0! 

; 

2.0! 

! 

! 

-  t 

! 

I 

! 

1 

(33)  STELLHAN  NARINE/  INC. 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  1 

! 

1 

i 

! 

; 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

!  ; 

1  24 

1527029 

1  31215*71! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

17.0101 ES EL  PUMP 

! 

1970  !  f 

! 

! 

1  1  ! 

1  t  1 

1)5.0! 

1 

35.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

!  .1 

I  1 

1  (23)  STENDEP/  WILLIAM  JR.  AND l  "ARTHA 

!  !  ! 

!  !  ! 

1 

1 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

1  i 

CARANA  S. 

1124737 

!  1913*341 

55.3! 

12.4! 

7.0! 

500! 

-  I 

24.0 ) NONE 

!MI  BAY  CITY 

1955  I 

1 

1  1  ! 

64.0! 

13.5! 

6.0! 

! 

-  J 

! 

! 

i  ; 

FIDYO  SR. 

1503219 

!  713*36! 

25.2! 

12.3! 

6.0! 

160! 

-  ! 

1 2.0! NONE 

!HI  BAY  CITY 

1964  ! 

1 

1  !  ! 

33.0! 

13. C! 

5.6! 

! 

-  i 

! 

! 

t 

AL3CRT  S 

126C409 

!  9714*46! 

65.0! 

30. C! 

5.0! 

-  1 

35! 

20. 0! NONE 

!«X  BAY  CITY 

mo  i 

! 

1 

!  !  ! 

!  I  ! 

45.01 

1 

30.01 

1 

2.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

(33)  STERLING  CHEN.  CO. 

1 

1 

!  !  ! 

!  !  t 

l 

1 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

I 

! 

i 

n  25 

1527030 

!  31 2 !  5  A  7 1 ! 

195.0! 

35.CI 

3.6! 

-  ! 

1450! 

23.C10IESEL  PUNP, 

!TX  TEXAS  CITY 

mo  i 

1 

I 

1  !  ! 

!  !  ! 

195.0! 

1 

35.01 

1 

2.C! 

! 

! 

“  ! 

1HEATING  COILS 
! 

! 

I 

(33)  STERLING/  W.  P. 

! 

1 

!  !  i 

I  !  ! 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

COMMERCIAL 

1264241 

!  6213*35! 

6C.0! 

18.CJ 

6.0! 

600! 

-  i 

24 .0 (NONE 

! TX  FREEPORT 

1952  ! 

! 

!  1  ! 

(  !  ! 

40.0! 

1 

18.  C! 

! 

5.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

(C9)  SICUART  TRANSPORTATION 

1 

ClORPANY 

!  !  ! 

!  !  ! 

1 

1 

! 

1 

! 

{ 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

8IG  BILL 

!  298335 

!  1 99 J  J*  36 ! 

123.0! 

30.6! 

17.0! 

3200! 

-  J 

51.0!N0NE 

|MD  PINEY 

1965  ! 

! 

!  !  ! 

122.0! 

30.61 

13. U! 

! 

-  j 

! 

!  PCINT 

CAPTAIN  RED 

1651977 

!  64IJA34! 

77.4! 

26. C! 

3.5! 

I860! 

-  ! 

36.0! NONE 

! MD  PINEY 

1982  1 

1 

1  !  ! 

77.4! 

26.0! 

7.0! 

I 

-  ! 

I 

!  POINT 

CAROL  S 

1643765 

!  6513A36! 

77.4! 

26.0! 

8.4! 

1330! 

-  J 

35.0! NONE 

!M0  PINEY 

1981  I 

1 

!  !  ! 

77.4J 

?6.C! 

7.0* 

j 

-  j 

i 

!  POINT 

I 

HENRY  P. 

1271972 

i  27! 3*36! 

52.01 

U.O! 

3.0! 

360! 

-  ! 

22.C! NONE 

!MD  PINEY 

*  1977  ! 

1 

!  !  ! 

$2.0! 

16.01 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  POINT 

! 

|  HCLLT  S 

1521C73 

!  11413*36! 

76.0! 

26.0! 

7.41 

1700! 

-  ! 

27 . 0 ! NONE 

!MD  PINEY 

1969  ! 

1 

i  !  ! 

76.0! 

26.0! 

5.4! 

i 

-  i 

! 

!  POINT 

! 

KATHE'INE  S 

1600376 

1  651  3*  36! 

73.  J! 

24.3! 

3.1! 

136oi 

-  ! 

35.0! NONE 

!MD  PINEY 

1978  ! 

! 

!  1  ! 

73.3! 

24.3! 

7.C! 

! 

-  • 

! 

!  POINT 

LITTLE  CURTIS 

1  283906 

!  10013*36! 

75.6! 

24.0! 

1C.  8! 

1700! 

-  ! 

36.0!N0NE 

!Mp  PINEY 

I960  i 

| 

1  !  1 

35.0! 

24.0! 

2.6! 

! 

-  ! 

! 

!  POINT 

PAPA  OUT 

1271897 

!  13313*361 

e6.0! 

26.0! 

10.3! 

2100! 

-  ! 

26.0! NONE 

1KD  UNEY 

1956  ! 

1 

1  !  i 

OC.O! 

26.0! 

8.0! 

! 

-  J 

! 

!  POINT 

! 

PEGGY  S 

1553917 

I  1 34! 3*34! 

93.0! 

26.0! 

11.5! 

900! 

-  ! 

27  .0  JNONE 

!MD  PINEY 

1940  1 

1 

!  !  ! 

111.0! 

26.0! 

9.4! 

! 

.  i 

! 

!  PCINT 

1 

STcUART  BROS 

1653760 

1  12713*36! 

105. o! 

35.3! 

14.3! 

2400! 

-  ! 

44.3 JNONE 

!MD  PINEY 

1982  1 

| 

!  !  ! 

110.0! 

35.3! 

13.0! 

{ 

•  ! 

! 

!  POINT 

AUNTIE  NAME 

1290177 

i  2923! 3*7C! 

270.0! 

60.0! 

19.6! 

-  • 

6700! 

27.01GPN  DSL  PUMPS/ 

!MD  PINEY 

1962  ! 

1 

!  !  ! 

270.0! 

60.0! 

5.0! 

i 

-  ! 

{HEATING  COILS 

(  POINT 

I 

ELIZABETH  S 

1523437 

1  3606 !  5  A  70 ! 

235. Cl 

64.0! 

15.6! 

-  » 

3200! 

27.0SGPM  DSL  PUMPS/ 

( MD  PINEY 

1969  J 

1 

!  1  ! 

285.0! 

64.  C! 

3.C* 

i 

-  J 

•HEATING  COILS 

I  POINT 

1 

STC  7 

1504379 

1  1402*5*70! 

19.  M 

50.2! 

14.0! 

-  ! 

4596! 

23.0!G°H  DSL  PUMPS/ 

!MD  PINEY 

1985  ! 

j 

!  !  1 

5.0! 

53.2! 

2.6* 

! 

-  ! 

{HEATING  COILS 

!  PCINT 

) 

STC  3 

1506045 

!  1388*5*70! 

230.0! 

50.0! 

14.0! 

-  { 

3000! 

28.015PM  DSL  PUMPS/ 

! MD  PINEY 

1966  ! 

1 

:  t  i 

250.01 

3C.0I 

2.61 

j 

-  I 

f HEATING  COILS 

!  POINT 

STC  3 

153C960 

!  151315*70! 

250.C! 

54.01 

9.0! 

3371  ! 

19.0, *600  BPH  DIESEL 

!MD  PINEY 

1971  ! 

1 

1  *  ! 

250.0! 

54.  C! 

2.0! 

i 

-  j 

{PUMP-HEATING  CLS!  POINT 

1 

STC  9 

1534896 

!  1675  15*70! 

250.0! 

54.  C! 

12.4! 

-  ! 

3562! 

19 .0! 600  3PH  DIESEL 

! MD  PINEY 

1971  | 

1 

1  !  i 

250.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  J 

! PUMP-HEAT  COILS 

I  POINT 

1 

STC  10 

1602353 

!  167515*70! 

250.0! 

54.0! 

12.4* 

•  ! 

3746! 

19.01DIESEL  PUMP/ 

!MD  PINEY 

1979  I 

1 

1  !  ! 

250.0! 

54. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

JHCATER  COILS 

!  POINT 

! 

STC  11 

1443764 

1  161915*70! 

250.0! 

54.0! 

12.4! 

-  ! 

3539! 

16.0! 2  DIESEL  PUMPS 

!M9  PINEY 

1951  ! 

1 

!  !  ! 

25C.C! 

54.0! 

—  ! 

! 

-  ! 

j 

I  POINT 

( 

STC  20 

1537324 

1  119215*701 

264.0! 

50.0! 

11.6! 

#  i 

3600! 

19.0!  Gp.M  DIESEL  PUMPSIMO  PINEY 

1943  ! 

1 

1  1  1 

2^5.01 

50.0! 

2.1! 

! 

-  J 

; 

!  PCINT 

! 

STC  50 

1531237 

1  267** !  5*  7Q! 

300-0! 

60.0! 

17.o! 

-  i 

7500! 

26.0! GPM  DIESEL  PUMPSlMD  PINEY 

1971  ! 

1 

1  1  1 

300.0! 

60.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

■ 

!  POINT 

! 

STC  1C1 

1271396 

!  122315*70! 

240.01 

50.0! 

12.0! 

-  I 

2770! 

16.0! GPM  DSL  PUMPS/ 

! MD  PINEY 

1956  1 

! 

!  !  ! 

240.0! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

{HEATING  COILS 

!  POINT 

1 

STC  102 

1272C32 

1  122315*70! 

24C.O! 

50. C! 

12.2! 

-  ! 

2770! 

16 .0 ! GPM  DIESEL  PUMPSlMD  PINEY 

1956  ! 

1 

•  1  ! 

240.1! 

50.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

!  POINT 

! 

STC  106 

1293165 

1  122315*70! 

250.0! 

50. C! 

10.6* 

-  ! 

2650! 

is.oIgpm  PUMPS 

!PD  PINEY 

1963  ! 

1 

» 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  i 

25C.0! 

1 

1 

50.0! 

! 

! 

2.6! 

i 

; 

! 

! 

{ 

! 

i 

i 

!  POINT 

! 

! 

! 

! 

! 
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ENG»! 

OISTJ  OPERATOR 

VESSEL  NANS  AND  NUMBER 

I  COAST 

I  GUARD 

I  NUMBER 

1VTCC1  DIMENSIONS  ! DR AFT| 
N2T  UCOEILENGTh!  JPDTHt  1 

IPEGIS-!****!  REG.  1  REG.IlOAO-) 
TER  1  SEE! //////!///// J  EO  1 
ION-  1PAGEI  0VCA-10VEP-1/////1 
NA6E  !  IV  1  ALL  1  ALL  ! LtGHT ( 

SCAPACITY!  HIGH-  !  1  V  E  S  S  £  L 

1  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  'OPERATING 

!  CARGO  1  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

\nmm\  point  \  lxne-i  iaoi  line-i 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) !/////*////////// !T0!/////////7 
POWER!  ENSERS  !  ( FEET)!  LXNE-2  ! EE!  LINE-2 

! 

1 

TEAR  I 
BUILT  I 
OR  I 

•REBUILT! 

(0?)  STEUART  TRANSPORTATION 

! 

1 

C!0<PANY 

i  ! 

1  1 

1 

1 

j 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

j  | 

i 

! 

i 

! 

SIC  *09 

I529C65 

2674! SA  70! 

3C0.C! 

60.0! 

15.6! 

7500! 

23.0 ! 5PM  DIESEL  PURPSIPD 

piier 

1970 

! 

1  l 

3C0.0! 

60.0! 

3.0! 

I 

-  ! 

j 

! 

POINT 

STC  *11 

! 560*70 

267*1  5A  701 

300.0! 

60.0! 

17.61 

7500! 

28.0UP.N  DSL  PUMPS/ 

!M0 

»i»tr 

197* 

! 

l  1 

300.0! 

60.0! 

2.5! 

1 

-  | 

{HEATING  COILS 

I 

POINT 

STC  *12 

156573* 

267*1 5A  701 

300.0! 

60.0! 

17.0! 

-  I 

7500! 

28.0JGPM  DSL  PUMPS/ 

2nd 

PIN*  Y 

1975 

1 

! 

1  1 

!  i 

300.0! 

! 

60. C! 

3.0! 

1 

! 

-  \ 

{HEATING  COILS 

i 

I 

! 

POINT 

(13)  STEVENS  NARINE  SERVICES 

1 

/I  INC. 

1  1 

!  1 

1 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

ISLAND  EXPRESS 

! 570677 

57! 3456! 

55.6! 

20.  C! 

8.5! 

750! 

-  j 

34.0! NONE 

ISC 

TONOtS 

1976 

1 

i  | 

35.6! 

2C.C! 

7.5! 

1 

-  | 

! 

! 

ISLAND 

ISLAND  VCNTUR 

f  517*7* 

7  3 1  3  F  3  5 1 

61.61 

22. C! 

3.5! 

6701 

-  j 

*0.0! NONE 

1  SC 

YCNGES 

1968 

I 

1  1 

66.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND 

STEVENS  1202 

i 61 7C*9 

1 96 1  * A  *3 1 

120.0! 

3C.0! 

5.5! 

*00! 

6.5 ( NONE 

JSC 

YCNGES 

1930 

! 

1  1 

120.0! 

30.  C! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

( 

ISLAND 

STEVENS  1203 

! 6*2295 

1961***3! 

1 20*2! 

30.1! 

5.5! 

-  J 

*00! 

6.6! NONE 

ISC 

YONCES 

1901 

! 

1  1 

1 2«. ?! 

30.1! 

1.6! 

l 

-  ! 

I 

! 

ISLAND 

STEVENS  1502 

1  ... - 

*2*14**31 

150. C! 

*0.C! 

7.0! 

56!! 

8 .3! NONE 

ISC 

YONGES 

1970 

! 

! 

1  1 

1  1 

13C.C! 

; 

4  0  •  C ! 

1.5! 

I 

! 

“  ! 

! 

j 

! 

! 

ISLAND 

(13)  STEVENS  TOWING  CO./  INC 

! 

1  1 

1  1 

| 

i 

1 

I 

i 

j 

! 

! 

ISLAND  BOY 

! 525*20 

5913*36! 

5  7.5! 

22.0! 

7.0! 

800! 

-  i 

39. ol NONE 

ISC 

YONGES 

1970 

1 

1  1 

57.51 

22.0! 

7.0! 

1 

-  i 

i 

! 

ISLAND 

ISLAND  TRADER 

13603*6 

67t3*36l 

65.0! 

24.5! 

7.5! 

1050! 

-  j 

45. 3! NONE 

ISC 

CHARLESTON 

197* 

1 

1  1 

65.0! 

24.5! 

6.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ROYAL  ENGINEER 

1 5017*6 

70 1 3  A  35 1 

60.8! 

22.3! 

7.5! 

600! 

“  j 

33 .0 ! NONE 

JSC 

YONGES 

1966 

l 

1  1 

60.61 

22.3! 

7.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

ISLAND 

SEA  ISLANDER 

1615231 

951  3*  36! 

20.21 

23.2! 

9.5! 

1600! 

-  i 

30.0! NONE 

ISC 

TONOtS 

1981 

J 

1  1 

•6.01 

2*.0! 

7.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND 

STEVENS  601 

152*120 

2061**521 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

*14! 

1 2.5! NONE 

ISC 

YONGES 

1970 

1 

1  1 

61.3! 

31.1! 

2.C! 

! 

-  ! 

1 

! 

ISLAND 

STEVENS  602 

152*176 

2061**52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  f 

*1*! 

12.5! NONE 

ISC 

TONOtS 

1970 

! 

!  1 

61.51 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND 

STEVENS  603 

152*197 

2061**57! 

61.51 

31.1! 

9.0! 

*1*! 

it.sixoie 

ISC 

YONGES 

1970 

1 

1  1 

61.51 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

XSLANO 

STEVENS  60* 

1519706 

2061**52! 

At  .5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

41*! 

12.5! NONE 

ISC 

TONOtS 

1969 

1 

!  I 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND 

STEVENS  605 

1519771 

2061**52! 

61.5! 

31.?! 

9.0! 

-  f 

*U! 

1 2. 5 ! NONE 

ISC 

YONGES 

1969 

! 

1  1 

6t .  5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

ISLAND 

STEVENS  606 

15  23  VOS 

2061**52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

*14! 

1 2 . 5 ! NONE 

ISC 

YONGES 

1970 

! 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

I 

ISLAND 

STEVENS  1201 

157694* 

1961***3! 

120.0! 

30.0! 

5.5! 

*00! 

6. 5 ! NONE 

ISC 

YONGES 

1978 

1 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.6! 

! 

-•  ! 

! 

I 

ISLAND 

STEVENS  120* 

!  - 

202 !*A*3 ! 

120.0! 

30. C! 

9.6! 

400! 

7.0IN0NE 

ISC 

TONOtS 

1981 

!  ! 

12C.C! 

30.0! 

1 .6! 

! 

-  ! 

! 

I 

ISLANO 

STEVENS  2*01 

151515* 

2589! ***3! 

2*0.1! 

72.1! 

11.0! 

-  ! 

500! 

16.0! NONE 

ISC 

YCNGES 

1966 

! 

1 

!  1 

1  ! 

24C.1! 

! 

72.1! 

3.5! 

I 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

ISLAND 

(33)  STEUART  t  STEVENSON 

1 

! 

1  ! 

1  ! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

1 

MORGAN  5 

15637538 

1 1 0!  3*  35 ! 

6  d*  0! 

26. Ci 

12.  Ot 

1200! 

-  | 

*8 .0 ! NONE 

|TX 

HOUSTON 

1932 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

68.0! 

! 

2«.0! 

9.5! 

! 

1 

“  1 

! 

! 

I 

I 

(2?)  STITCH/  DUANE 

1 

! 

!  ! 

!  t 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

l 

ss  3?e 

15**120 

28*!*A*6! 

200. 0! 

35. C! 

9.0! 

1633! 

1 *.5! NONE 

1  IN 

JEFFERSON- 

1972 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

200.0! 

1 

35.  C! 

1.7! 

! 

! 

! 

I 

I 

I 

VILLE 

! 

(*0)  STOCKTON  TUGBOAT  COMPANY! 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

KARIN  SALBU 

12*7236 

3253A36! 

57.5! 

14.3! 

e  .05 

1000! 

-  ! 

17.0! NONE 

ICA 

STOCKTON 

19*4 

! 

1 

!  1 

1  ! 

—  i 
! 

■*  I 

8.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

I 

I 

- 

(32)  STONE  OPERATORS?  INC. 

! 

1 

!  ! 

i  i 

i 

; 

* 

i 

» 

* 

1 

2 

UH1RLAWAY 

160936* 

8711  Cl  2! 

i 

-  • 

6.5! 

2500! 

73! 

35  .oi NONE 

SLA 

MORGAN 

1979 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

125.0! 

! 

23.9! 

”  ! 

! 

I 

50! 

i 

i 

2 

i 

CITY 

(32)  STONE/  JOHN  W./  OIL 

I 

1 

!  1 

!  ! 

i 

i 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

OtSTRiaUTOR/  INC. 

1 

1  ! 

i 

1 

i 

1 

FUEL  LEADER 

1577755 

76! 3*  36 ! 

57. oi 

22.0! 

8.5! 

800! 

-  j 

38.0! NONE 

!LA 

NEU 

1977 

1 

!  1 

57.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

•  ! 

! 

1 

ORLEANS 

FUEL  PUNNER 

16386*0 

59J3A36! 

51.1! 

22.0! 

6.8! 

9*0! 

-  ! 

32.0! NONE 

!LA 

NEW 

1982 

! 

!  1 

51.1! 

22.0! 

*.0! 

! 

-  | 

i 

I 

ORLEANS 

HARPY  MCNFAL 

129823* 

*313*36! 

53.3! 

19. C! 

7.3! 

800! 

-  I 

32.5 i NONE 

SLA 

NEW 

1963 

1 

!  ! 

53.3! 

19.0! 

6.0! 

1 

-  ! 

j 

! 

ORLEANS 

JOHN  V  STONE 

1602406 

11213*36! 

66.4! 

24.0! 

10.2! 

1350! 

-  J 

35. oi NONE 

!LA 

NEW 

1973 

1 

1  ! 

66.*! 

24.0! 

8.6! 

! 

-  ! 

i 

I 

ORLEANS 

NARY  LEE  RIVERA 

1583105 

77! 3*  36! 

6C.0J 

22.0! 

7.0! 

800! 

-  ! 

35 .oi NONE 

SLA 

8ELLE 

1977 

! 

!  1 

60.0! 

22. Cl 

6.0! 

! 

•  ! 

! 

I 

CHASSE 

OLGA  G  STONE 

16*2125 

871 3*361 

81.*! 

74.0! 

9.3! 

9*0! 

-  ! 

36.0! NONE 

SLA 

NEW 

1982 

1 

i  ! 

61.*! 

24.01 

4.0! 

1 

-  ! 

» 

1 

ORLEANS 

SHELL  FUELER 

1531116 

6313*36! 

55.5! 

20.0! 

8.2! 

800! 

-  I 

38.5! NONE 

1  LA 

NEW 

1971 

I 

1  1 

55.3! 

20.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

STONE'S  FUELER 

15102*9 

*013*36! 

*6.3! 

18. C! 

7.5! 

800! 

-  ! 

38.5 ! NONE 

!LA 

NEW 

1967 

1 

1  i 

*5.3! 

18.0! 

5.G! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

TONY  TOUPS 

1563173  * 

9713A361 

65.0! 

24.0! 

3.5! 

1000! 

-  ! 

*7.0 ! NONE 

ILA 

NEW 

1975 

l 

1  1 

65.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

3  * 

12623*7 

379! 5470! 

14*.  6! 

35.3! 

•  [  4  1 

.  i 

65  7! 

12.0!sr£5SL  PUMP/ 

'LA 

NSW 

1951 

• 

1 

!  1 

1*4.6! 

35.3! 

1.6  i 

i 

-  J 

IUATER  PUMP 

i 

ORLEANS 

S  2 

100885* 

33815A71I 

120.0! 

35.0! 

9.0! 

588! 

16.0IDXESEL  PUMP 

!LA 

NEW 

195* 

1 

1  1 

120.0! 

33.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

S  3 

1538230 

36915*71 1 

136.0! 

*4.0! 

10.0! 

-  ! 

5691 

20. 0! Dl E5EL  PUMP 

ILA 

NEW 

1972 

1 

1  i 

136.0! 

**.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

S  * 

1009*56 

23015A71 1 

132.0! 

30.0! 

8.0! 

603! 

1 6.0! DIESEL  PUMP 

ILA 

NEW 

19*3 

1 

!  1 

132.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

S  5 

117510* 

91215*71! 

195.0! 

*8.2! 

10.7! 

-  ! 

1311! 

13.0! D  I  ESEL  PUMP 

ILA 

NEW 

1*57 

1 

!  1 

195.Q1 

43.2! 

1.5! 

! 

-  I 

i 

I 

ORLEANS 

S  6 

1007708 

32315A71! 

175.0! 

26.0! 

11.0! 

-  { 

900! 

20.0! DIESEL  PUMP 

ILA  NEW 

1956 

i 

i  i 

175.0! 

26.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

S  7 

1619035 

163*15*71! 

264.0! 

54.0! 

12.0! 

3362! 

20.0SDIESEL  PUMP 

ILA 

NEW 

1980 

1 

1  1 

264.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  i 

2 

I 

ORLEANS 

S  8 

1  631  VO* 

870! 5  A  7 1 ! 

235.0! 

35.0! 

11.0! 

1 745  i 

21.0'DIESEL  PUMP 

ILA 

NEW 

1981 

! 

!  1 

235.01 

35.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

; 

i 

ORLEANS 

$  9 

1632328 

37015*71! 

235.0! 

35.0! 

11.0! 

17*5! 

21 .0!  OIESEt.  RUKP 

!LA 

NEW 

1981 

f 

1 

I 

!  1 

!  1  ! 

!  i  ! 

235.0! 

! 

35.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

i 

! 

1 

j 

! 

! 

i 

j 

ORLEANS 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGR! 

(  ivicci 

DIMENSIONS  ItRAFT! 

(CAPACITY! 

HIGH-  | 

1  V 

nmi 

0  IST| 

OPERATOR 

I  NET  ICQDCllENCfHiBRDTH! 

1 

! 

! 

CST  !  CARSO 

HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

!  COAST 

1  TER  l  SEEl //////! /////( 

"io  i 

1////////1 

POINT  !  LH1E-1 

(AO! 

LINE-1  I 

BUILT 

VESSEL  NAME  AM  MU  Ml  It 

!  GUARD 

I  TON-  lPAGEI 

OVER-IOVER-1/////! 

HORSf 1 

PASS-  ! CLIENT) 1///////F//////// !T* !////////// 1 

OR 

!  IlUfttt* 

t  NAGE  !  XV  ! 

ALL  1 

ALL  1LXCNT! 

ROWE*! 

ENGERS  ( 

CFEITH  LINE-2 

ICC! 

LINE-2  1 

♦RC8UILT1 

1 

i  (  i 

1  !  t 

1 

5 

1 

J 

! 

? 

! 

! 

1 

! 

02)  STONE/ 

JOHN 

W.,  OIL 

1 

1  t  5 

! 

S 

J 

! 

1 

DISTRIBUTOR,  INC. 

1 

1  !  i 

1 

1 

I 

1 

1 

(CONTINUED 

I 

1  1  t 

S 

1 

t 

f 

i 

S  11 

(646440 

I  1749ISA71! 

290. o: 

52,5! 

12.01 

-  j 

3400! 

22.5 (DIESEL 

PUMPS 

ILA 

NEW  ! 

1982 

! 

i  l  f 

290.0! 

52.5! 

S.M 

-  J 

1 

1 

ORLEANS  ! 

S  12 

1554110 

t  140015A71! 

296.0! 

54. Gi 

12.01 

-  ! 

3900! 

23.010  IESfL 

POMP 

ILA 

NEW  1 

1982 

! 

1  !  1 

296.01 

$4.0! 

2.01 

-  ) 

! 

1 

ORLEANS  ! 

S  U 

! 631042 

1  1550f  *A71 ! 

290.01 

52.6! 

12.0! 

•  1 

3844! 

22.01OUSIL 

POMP 

2LA 

NEW  I 

19S2 

J 

!  1  l 

290.0! 

52.6! 

2.0! 

*  J 

* 

1 

ORLEANS  1 

S  15 

1295524 

1  5221SA71! 

1«5.0l 

35.  Cl 

10.51 

■  ! 

i486! 

22. oieitm 

PUMP 

ILA 

NEW  1 

1982 

! 

1  1  1 

,  )$.'! 

35.11 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS  ! 

S  16 

162M74 

!  S57I5A71! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

-  ( 

1490) 

21 .0! DIESEL 

PUMP 

ILA 

NEW  1 

1982 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  j 

1 

! 

ORLEANS  ! 

s  u 

1 451 e*T 

I  941(547(1 

210.0! 

40.  C! 

10.0! 

-  1 

1560! 

21.0!*!2S£L 

PUMP 

ILA  NAAVET  1 

1952 

| 

I  (  1 

210.0! 

40.0! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

! 

S  If 

1629653 

(  72461 5A  71 ! 

370.0! 

54.0! 

11.01 

-  t 

4500! 

21 .3 ! DIESEL 

PUMP, 

!Lfc  HARVEY  ! 

mo 

I 

!  !  ( 

370.0! 

34,2! 

2.0! 

-  j 

! DOUBLE 

SKIN 

! 

S  20 

1631320 

(  3631  5A7H 

153.0! 

32. 0‘ 

8.0! 

•*  ! 

200! 

15.0(51  CS  11, 

PUMP 

!LA 

HARVEY 

1981 

1 

(  !  ! 

155.0J 

32.0! 

1.0! 

-  J 

1 

1 

S  21 

1534693 

!  JUI5A71! 

160.01 

40.1! 

10.5! 

•  ( 

1100! 

15.0‘DKSEL 

PUMP 

!0N 

southpojnt 

1977 

1 

1  1  1 

160.0! 

40.1! 

1.S» 

-  1 

1 

1 

S  22 

1570771 

(  300! 5*70 1 

140.01 

32.0! 

7,5! 

■  ! 

o52! 

15.01PUMP 

!  LA 

NEW 

195« 

1 

i  i  i 

140.0! 

32.  C! 

2.0! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

S  24 

1642522 

1  61715A71! 

145.0! 

50.0! 

9.0! 

-  i 

1654*1 

59.6(2750  BPM  DEEP 

ILA 

NEW 

1981 

1 

1  I  t 

145.0! 

50.01 

6.0! 

-  j 

SWELL  PUMP 

! 

ORLEANS 

SQ  1 

1230254 

(  205ISA7K 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

-  i 

353! 

14.0! DIESEL 

PUMP 

(LA 

NEW 

1960 

! 

1 

!  (  1 

!  1  1 

110.0! 

1 

30.0! 

2.0! 

! 

•  ! 

! 

i 

! 

! 

ORLEANS 

<C3)  STONY  8R00K 

! 

MARINE  TRANS!.  CO. 

1  (  ( 

j  i  j 

( 

! 

1 

1 

.  ! 

1 

1 

i 

! 

STONY  BROOK 

125399? 

!  1256*15471  ! 

230.21 

43.21 

10.5! 

•  i 

2310! 

18.0 (PUMPS 

!NY 

NEW  YORK 

p  1947 

i  (  t 

(  1  ( 

230.21 

1 

43.2! 

1 

2.5! 

"  1 

I 

i 

! 

! 

03)  S30RM  XI  TRUST 

t  t  ! 

!  1  1 

« 

! 

! 

i 

i 

I 

1 

! 

( 

cu  ace  12 

|  - 

I  1 99 ! A A  46 1 

110.1! 

30.1! 

5.0! 

-  i 

4091 

6.6! NONE 

!  T  X 

CORPUS 

1965 

!  !  ! 

!  i  i 

1R0.1 i 
! 

30.11 

1 

1.0! 

! 

*  1 

! 

! 

! 

! 

CHRXSTI 

(33)  STORM 

JAMES  C. 

1  (  1 

(  {  ( 

! 

! 

! 

1 

( 

l 

! 

! 

! 

1 

CS  1 

157522? 

!  199I4A461 

110.1! 

30.1! 

5.0! 

-  J 

4C0! 

6. 6 1  NONE 

!TX 

CORPUS 

1976 

!  !  1 

110.1! 

30.1! 

1.0! 

-  • 

! 

! 

CHRIST! 

CS  2 

(575230 

1  19?!4A46l 

110.1! 

30.1! 

3.0! 

-  1 

400! 

6. 6 (NONE 

!TX 

CORPUS' 

1976 

(  !  t 

110.11 

70.1! 

1.0! 

.  ; 

! 

CHRIST  X 

CS  3 

(573231 

(  199(44461 

110.11 

30.1! 

5.01 

-  1 

4oci 

6. & ! NONE 

!TX 

CORPUS 

1976 

1  !  1 

1 1C.1 1 

30.1! 

1.0! 

-  ! 

! 

( 

CHRISTI 

CS  4 

1555315 

1  195(4446! 

1  SC.  1 1 

30.1! 

5.0! 

-  ! 

400! 

6.6 (NONE 

!TX 

CORPUS 

1978 

1  !  ! 

110.1! 

30.1! 

1.01 

-  ! 

! 

1 

CHRISTI 

CS  5 

(  591  205 

I  195(4446! 

110.1! 

30.1! 

5.0! 

-  1 

400! 

6.6! NONE 

!TX 

CORPUS 

197? 

1  !  1 

110.1! 

30.1! 

1.0! 

-  ! 

I 

i 

CHRISTI 

CS  6 

(595111 

J  1  96 1  4 A  461 

110.1! 

30.1! 

5.0! 

-  ! 

400! 

6.6( NONE 

!TX 

CORPUS 

1978 

j  i  ( 

110.1! 

32.1! 

1.0! 

-  ( 

! 

CHRISTI 

CS  7 

!  399C45 

(  19514A45! 

110.1! 

30. 1( 

5.0! 

-  1 

400! 

6.6! NONE 

!TX 

CORPUS 

1978 

!  1  1 

f 1C.1t 

30.1! 

1.0, 

-  ! 

! 

i 

CHRIST! 

CS  8 

(600057 

1  196J4A461 

11C.1! 

30.1! 

5.0! 

•  I 

400! 

6.6 !  NONE 

ITX 

CORPUS 

1973 

!  1  1 

!  !  1 

11C.1! 

! 

30.1! 

! 

1.0! 

! 

*  ! 

I 

! 

! 

CHRIST! 

I 

02)  SMECKFUS  EXCURSIONS,  IN!  . 

!  t  ! 

1  1  t 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

! 

I 

! 

SAHUfl  CLEMENS 

l  69464 

1  55(1411! 

65. o! 

25. C! 

4.8! 

4001 

-  | 

3*.5!K0NE 

ILA  BATON  1 

1971 

( 

1 

1  1  1 

1  1  1 

73.0! 

27. C! 

! 

4.3! 

1 

276! 

! 

1 

I 

ROUGE 

03)  SUOERMAN  t 

YOUNS  TONING 

! 

ICO., 

!  1  1 

I  1  I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

I 

1 

1 

INC. 

( 

i  I  ( 

! 

! 

1 

1 

! 

OFNIA 

(412547 

l  117I3AJ6! 

56.7! 

32. C! 

16.01 

30701 

-  ! 

44.01  NONE 

!  TX 

CALVZSTON 

1979 

1 

(  1  1 

95. J! 

32.0! 

16. Cl 

-  I 

! 

! 

IV  A 

1625675 

(  117(3436! 

*5.7! 

32. C! 

16.0! 

30701 

-  | 

44 .0 {NONE 

ITX 

GALVESTON 

1980 

1 

1  1  ( 

55.0! 

32.0! 

16.0! 

-  ! 

! 

1 

GRETCMEN 

1511249 

(  94(3436! 

52.3! 

26.2! 

14.6! 

1700! 

-  ( 

39.5 {NONE 

ITX 

GALVESTON 

1'.67 

1 

I  1  ! 

52.3! 

26.!! 

13.2! 

-  | 

! 

! 

SEA  KINO 

!  (74468 

1  134JJA36! 

105.0! 

27.0! 

13.3! 

2400! 

-  j 

43. 0 1  NONE 

!TX 

GALVESTON 

•  1977 

I 

1  i  ! 

105.01 

27.  C! 

13.3! 

-  ( 

1 

I 

TM£  JUDGE 

(535206 

!  134(3436! 

57.5! 

32.1! 

16.5! 

3900! 

-  j 

64 .0 ! NONE 

ITX 

GALVESTON 

1977 

1 

! 

!  !  ( 

!  !  ( 

?6.0! 

! 

32.1! 

! 

16.5! 

1 

-  ! 

1 

! 

1 

! 

02)  SUGAR  BOATS 

,  INC. 

I 

I 

!  !  ! 

I  (  1 

I 

! 

! 

! 

l 

1 

! 

! 

» 

! 

C/3APCN 

i  ...... 

(  5  9  J 1 C  0  3  ( 

91.2! 

19.5! 

6.0! 

1659! 

25! 

30.0! NONE 

)  LA 

MORGAN 

1980 

! 

! 

1  l  ! 

|  j  ( 

105.0! 

i 

19.5! 

j 

5.0! 

! 

41! 

! 

( 

! 

1 

CU* 

C07)  SULZER 

t 

ARTHUR  H.  ASSOCI ! ATEO, 

j  j  { 

!  *!  ! 

i 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

INC. 

! 

!  !  ( 

» 

! 

! 

! 

( 

CATHY 

!  - 

(  -  14*431 

125.0! 

32.  C! 

6.0! 

-  ! 

250! 

5 .0 ! NONE 

!»A 

pmiiadcl- 

1950 

I 

!  !  I 

125.0! 

32.  C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

PHIA 

JOANN  58 

1  - 

i  140(4.443! 

'0.0! 

30.0! 

3.6! 

-  J 

4C0! 

10.0! NONE 

!’A 

PHUADEL- 

1950 

I 

J  !  ! 

90.0! 

30.0! 

2.0! 

-  | 

1 

! 

PHIA 

TOT 

U36091 

f  1 99 (4*43  J 

100.5! 

34.5! 

5.3! 

-  i 

100! 

5.01  NONE 

|PA 

PHILADEL- 

1960 

1 

i  (  ! 

100.5! 

34.5! 

1.0! 

-  | 

! 

1 

PHIA 

ATLANTIC  25 

(255012 

!  624  (5*70! 

177.4! 

35.11 

10.6! 

-  ( 

1200! 

15.0K0ILS, 

ROTARY 

(PA 

PHILADEL- 

1948 

1 

s  i  i 

177.41 

33.1! 

5.0! 

2 

-  : 

I 

FnlA 

j 

HELEN  A 

1172323 

(  1014(  5470! 

203.11 

42.1! 

14.1! 

•  j 

2503! 

25.01 300,5/ 

HOSE, 

!LA 

NORFOLK 

1936 

! 

1 

1  1  ( 

1  !  1 

203.1! 

j 

42.1! 

! 

3.0! 

“  ! 

( PUMPS, 
! 

GENERATOR! 

! 

(26)  SUMMER 

SUN 

CRUISES 

1 

1 

1  1  ( 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

D/B/A 

ROBERT  W.  SHUFELT!  JR. 

!  1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

ISLANDER 

(249946 

1  1511A16I 

53.3! 

19.5J 

5.4! 

240! 

-  i 

2* .0 (NONE 

!  XL 

CHICAGO 

•946 

1 

(  1  ! 

57.0! 

21. C! 

5.4J 

110! 

! 

! 

LEROY  SATES 

1  594569 

1  16(1416! 

47.31 

15.7! 

3.7! 

456! 

-  ! 

7 .0!  NONE 

ML 

CHICAGO 

1978 

!  1  ( 

52.0! 

16.0! 

3.7! 

73! 

! 

1 

SUMMER  SUN 

(531160 

!  6711C16J 

33.5! 

21.7J 

8.0! 

1530! 

-  1 

30.0 ! NONE 

!IL 

CHICAGO 

1971 

I 

1  !  ! 

57.0! 

21.7! 

6.C! 

50! 

!• 

! 

WANDERER 

1498C74 

1  16(1*16! 

47.5! 

15.7! 

3.7! 

456! 

-  ! 

7*0! NONE 

!  XL 

CHICAGO 

1979 

! 

I 

1 

!  1  ! 

1  1  ! 

(  1  1 

52.0! 

; 

i 

16.0! 

! 

! 

3.7! 

! 

! 

73! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENSPI 

i 

YTCCl 

DIMENSION?  ! 

DRAFT! 

ICAPACITT! 

9 1  ST!  OPERATOR 

!  NET 

:qdulen3th»irdt*i 

1 

1 

! 

{  COAST 

i  TER 

SEE  < 

//////! /////{ 

EC  ! 

!////////! 

VESSEL  NAME  AND 

NUMBER  J  GUARD 

!  TON- 

EAbEl 

OV£f-{ 

3VEP-! 

7///! 

HORSE! 

PASS-  ! 

1  NUMBER 

1  NA6E 

IV  { 

ALL  ! 

ALL  ! 

LIGHT ! 

POWEP ! 

CNSEftS  ! 

I 

{ 

(33)  SUN  MARINE  TERMINALS#  Ih!C. 

i 

1 

t 

1 

1 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

t 

1 

! 

1 

f 

i 

LADT  ANN 

! 633843 

!  95 

3435! 

60.  J! 

26.0! 

8.7! 

1200! 

-  i 

1 

{ 

I 

6C.8! 

25.0! 

8.7! 

! 

-  ! 

LA6T  LOU 

1533223 

1  77 

3  A  33 1 

61.3! 

24.01 

7.5! 

90CI 

-  j 

• 

i 

! 

61.3! 

24. C! 

7.5! 

l 

-  • 

LCU  II 

‘{  261206 

!  850 

5A701 

220.01 

40.  C! 

9,0! 

-  ! 

1843! 

! 

l 

220.0! 

4C.C1 

1.5! 

! 

-  ! 

LCU  III 

•281205 

l  1291 

5A70! 

265.01 

50.01 

9.0! 

_  1 

2900! 

! 

! 

1 

265.0! 

50.01 

1.5! 

i 

w  ! 

LOU  IV 

1261907 

1  1576 

5*70! 

29p.il 

50.1! 

11.0! 

-  i 

3692! 

l 

1 

1 

290.U 

50.1! 

1.5! 

! 

-  | 

LOU  V 

1261908 

!  1586 

5A70! 

.0.1! 

50.1! 

11.0! 

-  ! 

3692! 

! 

! 

! 

1 

t 

1 

! 

50.1! 

1 

1.5! 

! 

! 

1 

-  1 

J 

(15>  SUN  STATE  MARINE.  INC.  ! 

I 

! 

i 

! 

1 

l 

! 

! 

1 

1 

•SUN  CHIEF 

1536753 

!  96 

3A35! 

64.0! 

25.2! 

7.7  5 

350! 

-  • 

! 

1 

! 

64.0! 

25.2! 

7.7! 

i 

-  | 

SUN  COHMANCER 

! $14230 

!  9o 

3*35 ! 

80.21 

26.0! 

8.0! 

85C! 

-  j 

t 

1 

! 

60.2! 

26.0! 

5.0! 

! 

-  i 

SUN  GTPST 

1572179 

!  52 

3*  35! 

52.7! 

21.6! 

8.11 

750! 

•  ! 

j 

t 

1 

52.7! 

21.61 

3.1! 

! 

-  J 

SUN  MARINER 

•295852 

1  40 

3  A  35 ! 

51.3! 

21.  M 

5.5! 

800! 

•  | 

! 

i 

J 

51.3! 

21.6! 

5.5! 

! 

-  1 

SUN  MERCHANT 

1504113 

1  85 

3A35I 

84.5! 

24.5! 

6.2! 

850! 

-  ! 

1 

1 

! 

64.51 

24.5! 

3.2! 

I 

-  J 

SUN  >H3£L 

{275040 

1  25 

JA35! 

60.:! 

17.2! 

6.4! 

800! 

-  f 

1 

! 

1 

60.3! 

17.2! 

8.4! 

! 

-  j 

SUN  ST.  JOHNS 

12*7286 

!  41 

5*34! 

53.4! 

19.2! 

6.91 

3SCI 

-  I 

1 

l 

I 

64.5! 

19,2! 

8.9! 

i 

-  j 

SUN  TRADER 

1  5  36753 

!  50 

3  A3  5 1 

56.2! 

22.0! 

8.9! 

850! 

-  1 

5 

I 

! 

58.2! 

22.0! 

6.9! 

! 

-  j 

SUN  VENTURE 

! 273C20 

J  47 

3*36! 

66.4! 

20.0! 

6.31 

500! 

-  1 

1 

1 

1 

66.  •• 

20. Cl 

6.3! 

j 

-  • 

SUN  STAtE  NO.  9 

{904592 

1  384 

4A43J 

140.0. 

3.0! 

3.0! 

-  ! 

772! 

J 

1 

140.0! 

40.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

BOLLINGER  11 

j  ...... 

1  593 

5*71  j 

195.0! 

35.01 

9.3! 

-  ! 

1400! 

i 

1 

! 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

SUN  STATE  NO.  1 

12*3152 

l  1033 

5*7CJ 

290.3! 

50.0! 

11.5! 

1 

3024! 

1 

! 

! 

290.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  J 

>UN  STATE  NO.  2 

i 26315* 

1  1563 

5A70! 

290.0! 

50. 0! 

11.8! 

! 

4417! 

\ 

! 

1 

290.0! 

50. Ct 

1,5! 

! 

-  J 

SUN  STATE  NO.  3 

1289446 

I  1492 

5*701 

290.0! 

50.01 

11.5! 

-  ! 

4447! 

1 

l 

i 

290.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

SUN  STATE  NO.  4 

12*7971 

!  1 5t  2 

5A705 

29C.0! 

50.11 

11.5! 

-  ! 

4467! 

i 

l 

! 

290.0! 

50.11 

1.5! 

1 

-  ! 

SUN  STATE  NO.  6 

1260861 

i  1279 

5*70! 

284.0! 

50.2! 

10,61 

•  1 

3d32! 

! 

l 

! 

264.0! 

50.2! 

1.5! 

1 

-  | 

SUN  STATE  NO.  7 

1207436 

!  1172 

5A7C! 

284. t! 

50.1! 

10.3! 

-  i 

3560! 

1 

! 

i 

! 

i 

1 

264.1! 

! 

50.1! 

! 

1.5! 

! 

E 

! 

-  ! 

(07)  SUN  TRANSPORT# 

! 

INC.  ! 

! 

I 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

AMERICA  SUN 

! 523846 

!  26657 

2A221 

774.1M25.C! 

43.8! 

2400C! 

91574! 

! 

! 

81  8.0! 125.2! 

14.3! 

1 

-  • 

EASTERN  SUN 

! 679 193 

1  1068 

2A  241 

271.9! 

45. Ct 

16.5! 

3050! 

3879! 

! 

t 

! 

230.2! 

45.0! 

5.5! 

! 

-  ! 

NEW  YORK  SUN 

1628783 

1  12283 

2*221 

585.4! 

90. C  l 

36.3! 

14200! 

39136! 

1 

! 

J 

612.0! 

90.1! 

S.6! 

1 

-  ! 

NORTHERN  SUN 

163G496 

1  1063 

2A221 

238.0! 

45.0! 

15.9! 

1900! 

3199  j 

! 

i 

! 

245.0! 

45.1! 

5.6! 

! 

-  ! 

PHILADELPHIA  SUN 

!  <533073 

1  11271 

2A22! 

S35.4! 

90. C! 

36. S! 

14200! 

34720! 

! 

I 

1 

612.0! 

90.1! 

9.0! 

! 

-  • 

PRINCE  WM.  SOUND 

1570105 

1  $0727 

2A22l‘ 

838. 01136. C! 

55.0! 

30000! 

138376! 

! 

! 

869.0! 136.2! 

—  ! 

1 

-  | 

TEXAS  SUN 

{283897 

1  16779 

2A22{ 

713. 81102. C! 

38.9! 

18500! 

60817! 

! 

1 

751. 5 ! 102.5! 

9.1! 

1 

-  • 

TOLEDO  SUN 

! 517152 

!  2264 

2A22! 

297.5! 

43.1! 

16.9! 

1700! 

490o! 

! 

! 

t 

300.0! 

43.1! 

9.0! 

! 

-  • 

TROPIC  SUM 

1275583 

!  124?  i 

2A221 

632.0! 

90.0! 

34.1! 

15000! 

39513! 

» 

1 

! 

661.0! 

90.4! 

9.1! 

• 

-  ! 

MARCUS  HOOK  SUN 

! 506778 

!  132 

3A36! 

90.6! 

23.6! 

11.6! 

1700! 

-  j 

1 

! 

1 

90.8! 

26.6! 

11.0! 

! 

-  ! 

NEW  ENGLAND  SUN 

1 503273 

1  132 

3A36{ 

97.5! 

30.0! 

12.5! 

2200! 

-  ! 

! 

1 

! 

105.0! 

30. C! 

10.5! 

1 

-  1 

NEW  JERSEY  SUN 

S566364 

1  152 

3  A  36  2 

105.0! 

30.0! 

14.01 

3000! 

-  • 

! 

! 

{ 

105.0! 

30.  C! 

10.0! 

* 

-  » 

PUERTO  PICO  SUN 

1529198 

1  132 

3A36! 

99.0! 

30.0! 

12.0! 

3900! 

-  i 

t 

{ 

t 

105.4J 

30.0! 

12.0! 

1 

-  ! 

SEMINOLE  SUN 

{529910 

l  129 

3*36! 

99.5*. 

32.2! 

12.9! 

3900*! 

-  f 

1 

! 

1 

111.0! 

32.4! 

12.0! 

! 

-  ! 

YA3UC0A  SUN 

•560365 

1  152 

3A36! 

105.0! 

30.0! 

14.0! 

3000! 

-  ! 

! 

! 

1 

105.0! 

30.0! 

10.0! 

! 

-  | 

CARI6E  SUN 

•531135 

!  4902 

5A70i 

351.1! 

64.1! 

18.8! 

! 

10171! 

{ 

1 

! 

351.1! 

64.1! 

3.3! 

! 

-  f 

HARTFORD  SUN 

! 533373 

!  1569 

5A70! 

240. 0! 

50.0! 

12.1! 

-  » 

3623! 

! 

! 

! 

245.0! 

50.C! 

3.0! 

! 

-  ! 

ISLAND  SUN 

?  <2811 2 

1  5839 

5A70J 

315.2! 

64.1! 

17.3! 

-  ! 

87*8! 

1 

! 

315.2! 

64.1! 

J.C! 

! 

-  ! 

PP0VI0ENC2  SUN 

{$29859 

!  1573 

5*70! 

245.0! 

50.1! 

13.8! 

! 

4379! 

1 

1 

1 

1 

1 

245.1! 

! 

54.0! 

! 

3.0! 

1 

j 

j 

-  ! 

(31)  SUPERIOR  BOAT 

WORKS#-  INC!. 

« 

i 

1 

! 

■ 

! 

j 

{ 

• 

i 

1 

! 

BARBARA  9PEMT 

S586C08 

1  114 

3A36» 

37.9! 

26.2! 

6.0! 

1600! 

-  ! 

1 

! 

! 

90.0! 

28.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

CINDY  SPENT 

1573443 

t  93 

3A36! 

80.0! 

26.2! 

8.0! 

1600! 

-  | 

! 

! 

86.0! 

23.0! 

7.0! 

! 

-  • 

LEA  ROBERTS 

1646547 

1  187 

3A36! 

120.0! 

34.0! 

8.0! 

3300! 

-  { 

j 

1 

120.0! 

34.0! 

6.0! 

! 

-  * 

SENATOR  STEtINIS 

•552502 

!  526 

3A361 

147.0! 

38.5! 

9.6! 

3800! 

-  ! 

! 

J 

147.0! 

33.5! 

8.0! 

! 

-  ; 

B  1224 

2489 

♦  1692 

5*71 ! 

290.0! 

52.5! 

1G.5! 

-  J 

3000! 

! 

! 

290.0! 

52.5! 

2.0! 

J 

-  ! 

3  1324 

.  .‘49Q  ' 

1  1692 

5*71  ’ 

290.0! 

52.5! 

10.5! 

•  1 

3000! 

• 

1 

290.0! 

52.5! 

2.0! 

j 

-  1 

CD 

#> 

N* 

{ 5V2»91 

!  1692 

5*71! 

290.0! 

52.5! 

10.5! 

-  j 

3000! 

! 

! 

J 

1 

1 

290.0! 

! 

52.5! 

J 

2.0! 

1 

i 

! 

“  ! 

HIGH-  J 

£$T  !  CARwO  HANDLING 

FIXED  !  EQUIPMENT 
POINT  !  LINE-1 

(LIGHT)!//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 


AS.OlNONE 

! 

45.0INONE 

t 

15.5! DIESEL  PUMPS 
( 

15.5! DIFSEL  PUMPS 

i 

27 .0 1  0 1  ES  Cl.  PUMPS 
! 

27.010 » ESEL  PUMPS 

? 

! 

! 

! 

37.5'NOKE 

| 

31 . sl NONE 
I 

T1.35NCNC 

i 

30.0 ! NONE 


1*. 0! NONE 

l 

31.31N0NE 

! 

35.0! NONE 


16.01  DIESEL  PUMP 
| 

13.022000  B.P.H. 

{DIESEL  PUMP 
IS. 012000  9.P.H. 

{DIESEL  PUMPS 
19.0*2000  0.P.M.  DEEP 
NELL  PUMP  ! 

16.4  {2000  B.P.H.  DELP! 

•WELL  PUMP 
16.0 {NONE 

i 

18.0S2C00  B.P.H. 
{DIESEL  PUMP 
! 

! 

; 

135.01  STEAM  TURBINE 
{PUMPS 

—  l.IESEL  PUMPS 

i 

130.0! ELECTRIC  PUMPS  ! 
! 

38.0 ! DIESEL  PUMPS 

i 

126.0*6  DEEP  WELL 
{PUMPS 

1 74.0! STEAM  TURBINE 
{PUMPS 

106.0! STEAM  TURBINE 
{PUMPS 

21.0!DIESEL  PUMPS 

i 

lia.oisTcAM  PUMPS 
» 

23.0! NONE 
I 

30.O1N0NE 

i 

50.0 ! NONE 
! 

51.$!hONE 

i 

51  .3! NONE 
! 

50.0! NONE 
! 

36.5! DIESEL  PUMPS 

t 

34 .0! DIESEL  PUMPS 
! 

34.01  DIESEL  PUMPS 

1  < 

22.0! DIESEL  PUMPS/ 
{HEAT  COILS 
!  ! 


28.0! NONE 
! 

26.0! NONE 
! 

41 .9 'NONE 


1 6. OiPUMP 
! 

16. OIPUMP 


VESSEL 
S  ! OPERA  TINS 
TC!  BASE 
AO!  LINE-1 
TO!//////f /// 
EE!  LINE-2 


TX  PORT 
APTHUR 
TX  PORT 
APTHUR 
TX  PORT 
ARTHUR 
TX  PORT 
APTHUR 
TX  PORT 
ARTHUR 
TX  P'ORT 
ARTHUR 


FL  JACKiQN- 
VILLE 

FL  JACKSON¬ 
VILLE 

/L  JACCJCN- 
VILLE 

FL  JACXSON- 
VILLE 

FL  JACKSON¬ 
VILLE 

FL  JACKSON¬ 
VILLE 

ft  JACKSON¬ 
VILLE 

FL  JACKSON¬ 
VILLE 

FL  JACKSON¬ 
VILLE 

FL  JACKSON¬ 
VILLE 

FL  JACKSON¬ 
VILLE 

FL  JACKSON¬ 
VILLE 

PL  JAdiON- 
VILLE 

FL  JACKSON¬ 
VILLE 

FL  JACKSON¬ 
VILLE 

f L  JACKSON¬ 
VILLE 

FL  JACKSON¬ 
VILLE 


!C  A 

SAN 

FPANCISCO 

1969 

!NJ 

NEWARK 

1935 

!PA 

MARCUS 

HOOK 

1950 

!NJ 

NEWARK 

1951 

!CA 

SAN 

FRANCISCO 

1951 

!CA 

SAN 

FRANCISCO 

1975 

!  TX 

HOUSTON 

I960 

•SJ 

NEWARK 

198* 

PA 

1 

MARCUS 

HOOK 

19$7 

!PR 

YAoUCOA 

1966 

NJ 

NEWARK 

1966 

IP* 

MARCUS 

HOOK 

1975 

!PP. 

TA9UC0A 

1976 

!PP 

TA3UC0A 

1970 

!NJ 

NEWARK 

1975 

!  PR 

YAflUCOA 

1971 

!NJ 

NEWARK 

1965 

!PR 

TA9UC0A 

1970 

IP* 

! 

! 

MARCUS 

HOOK 

1971 

!MS 

GREENVILLE 

1977 

MS 

GREEKVIILE 

1976 

IMS 

GREENVILLE 

1982 

•MS 

GREENVILLE 

*  19/6 

*!MS 

6REENVILLE 

*976 

Iks 

GREENVILLE 

1976 

IMS 

GREENVILLE 

1976 

TEAR  ! 
BUILT  { 
OP  * 
►REBUILT  1 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


771 


ENCR! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

\  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

5VTCC!  DIMENSIONS  {DRAFT! 
NET  5C0DE!  LENGTH! ••ROTH!  •  5 

REGIS-!****!  REG.  5  *EC.!LdA9-» 
TER  !  SEC!//////!  '///!  ED  ! 
TON-  'PAGE!  OVER-! OVER-! /////! 
NAGE  »  IV  5  ALL  5  ALL  SLIGHT! 

1CAPACXTT!  HIGH-  !  1  VMS  EU  ! 

!  !  EST  !  CARSO  HANDLING  IS  (OPERATING  !  ! 

!  CARGO  !  FIXED  •  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD!/ /////////!  OR  ! 

POWER!  EN6E&S  !  (FEET)!  LINE-2  ! EE!  LINE-2  !*REBUILT! 

(?0)  SUPERIOR  NARINE  WAYS 

1 

! 

«  j 

i  i 

!  5 

5 

! 

5 

! 

! 

! 

t 

j 

! 

2 

! 

! 

j 

| 

i 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

Of S A  RAC 

J6UC58 

33! JA J6! 

39.8! 

13.0! 

S.&! 

600! 

-  ! 

25.0! NONE 

! OH  PROCTOR-  I 

I960 

I 

t  ! 

45.01 

18.3! 

4.6! 

i 

-  J 

! 

t  VILLE  ! 

C  2 02 

1297933 

742  !4  A 40! 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.01  NONE 

IOH  PEOCIOP'  1 

1965 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

sax  i 

{270274 

52H5A70! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

! 

1200! 

13. 0! DIESEL 

PUMP 

IOH  PAOCTOA-  1 

1955 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

5 

35.0! 

! 

2.0! 

1 

! 

-  ! 

I 

I 

! 

!  VILLE  ! 

!  ! 

(24)  SUPERIOR  SHIPPING  CO./ 

! 

I!NC. 

!  ! 

!  ! 

5 

5 

i 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

SI  EUR  OULUTH 

! 267852 

10! 1 A 1 6! 

43.05 

14.0! 

4.5! 

360! 

7! 

1 5  .0  !  NONE 

IHN  OULUTH  1 

1957 

! 

j 

!  ! 

i  j 

43.0! 

5 

14.0! 

! 

4.0! 

| 

42! 

! 

! 

! 

!  1 

!  ! 

I 

(32)  SUPREME  TOWING  CO./  INC.! 

«  1 

i  j 

5 

; 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

KELLY  PAUL 

1643191 

52  5  3A  36 ! 

—  i 

—  1 

6. si 

6001 

50! 

32.0! 

! L A  VENICE  ! 

1982 

! 

! 

!  I 

!  ! 

60.05 

j 

22.  C! 

! 

5.0! 

i 

-  2 
i 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

(20)  SUSAN  REALTY 

! 

1 

!  ! 

i  j 

1 

2 

; 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

3C  442 

1294216 

724  14  A43  *! 

195. oi 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

1700! 

12.9 {NON? 

IVV  P*HKE*S-  1 

1964 

! 

1  ! 

195.05 

15. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1  BURG  1 

<3C  645 

•294219 

7  2  4 !  4  A  4  0 ! 

195.05 

35.0! 

11.0! 

! 

1700! 

12.9! NONE 

tWV  PARKERS-  ! 

1964 

» 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  BURG  1 

JC  649 

!  294223 

724KA40! 

195.0! 

35.  C! 

11.0! 

-  ! 

1700! 

1  2. 9  J  NONE 

IWV  PARKE  PS*  1 

1964 

i 

5  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

1 

-  i 

i 

!  BURG  l 

NV  648 

! 269348 

91U4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1463! 

1 3.5! NONE 

!  ! 

1954 

i 

j  j 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

NO  2357 

i  — - 

382 ! 4A4oi 

175.0! 

26. C! 

10.0! 

-  i 

1C00! 

10.7 ! NONE 

IUV  PARKERS-  ! 

1954 

i 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

!  3URS  ! 

NO  2465 

j  ...... 

332I4A40! 

175.0! 

26. C! 

10. 01 

I 

1000! 

10.71  NONE 

!WV  PARKERS-  ! 

1955 

! 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

.  2 

t 

!  BURG  ! 

NO  2472 

!  . - 

362(4440! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

! 

1000! 

10.7!N0NE 

IWV  PARKERS-  ! 

1957 

! 

! 

!  ! 

i  j 

175.05 

! 

26.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

-  l 

j 

2 

2 

!  BURG  ( 

!  ! 

(32)  SUTTON  1  RODPIQUEZ 

| 

! 

i  j 

i  j 

5 

5 

t 

i 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

LOUISIANA  V 

•259932 

2  6!  3  A  3  6 ! 

57.01 

16. C! 

5.5! 

330! 

-  ! 

20.0! NONE 

!L A  EMPIRE  ! 

1950 

i 

!  ! 

57.0! 

16.0! 

5.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

ae  12 

1 57C769 

472J5A70! 

180.3! 

35.1! 

4.0! 

-  J 

1200! 

8.0! PUMP 

! L A  EMPIRE  ! 

1948 

! 

! 

!  ! 

!  5 

180.3! 

5 

35.1! 

! 

2.0! 

! 

! 

-  j 

i 

! 

! 

!  1 

1  1 

(29)  S VC JKOSKY/  WILLIAM  C. 

! 

! 

!  ! 

5  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  1 

1  ! 

ABS  1442 

!  - 

94914A4?! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

16. 0! NONE 

1K0  ST.  LOUIS  1 

1970 

! 

! 

5  ! 

5  1 

195.0! 

5 

35.0! 

! 

1.5! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

1  1 

1  1 

(39)  SWEENEY/  MICHAEL 

! 

! 

!  ! 

i  l 

! 

5 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

; 

!  ! 

!  ! 

PACIFIC  RETRIEVER 

! 264593 

23533361 

61.0! 

13.0! 

7.6! 

750! 

“  ! 

26  .0  •  NONE 

(CA  LOSC  BEACH! 

1944 

! 

! 

;  ( 

4©.6! 

5 

lo.O! 

! 

7.6! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  I 

(32)  SWITCHBOATS/  INC. 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

5 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

!  ! 

1  1 

JOLLY  JACK 

! 523253 

57J3A36! 

56.2! 

21.5! 

7.0! 

940! 

-  ! 

47.0JN0NE 

ILA  HEW  I 

1969 

! 

•  ! 

60.0! 

22.0! 

6.5! 

! 

-  I 

! 

!  ORLEANS  ! 

MISSY  JACKSON 

1502225 

31 ! 3*35! 

47.5! 

20. C! 

6.5! 

940! 

-  ! 

32.0! NONE 

!LA  BATON  ! 

1966 

! 

! 

i  ] 

j  i 

50.0! 

5 

20.0! 

! 

4.9! 

i 

! 

-  ! 

! 

!  ROUGE  l 

!  ! 

(41)  SYLVESTER  MARINE/  INC. 

! 

! 

i  ! 

5  ! 

2 

5 

! 

! 

! 

; 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  J 

DELORES 

5635149 

45! ICO?! 

95.3! 

1  9.7! 

7.9! 

1530! 

32! 

45.0! NONE 

ICA  VEHTURA  I 

1981 

5 

i  i 

101.0! 

19.7! 

5.9! 

! 

56! 

1 

!  ! 

DOT  MARIE 

5635150 

65MC02! 

95.3! 

19.7! 

7.9! 

1530! 

32! 

46.0iN0NE 

! CA  PI.  ! 

1931 

5 

5 

i  1 

i  ! 

101.0! 

2 

19.7! 

! 

5.9! 

! 

! 

55! 

! 

t 

» 

!  HUENEME  ! 

•  ! 

(41)  SYLVESTER/  ANTONE  TUG 

! 

sesrvice 

!  ! 

i  j 

i 

j 

! 

! 

! 

! 

2 

i 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

COLLEEN 

!©37858 

96J1C02! 

96.5! 

! 

5.6! 

1600! 

22! 

25.0! NONE 

•CA  HORPO  BAY  ! 

1961 

i 

i  } 

100.0! 

22.0! 

5.0! 

2 

-  j 

! 

!  ! 

DOROTHY  L.  SYLVESTER 

5517114 

2351A02! 

52.6! 

14.0! 

7.5! 

600! 

-  i 

15.5! NONE 

ICA  EL  SCGUNDO! 

1963 

! 

<  ! 

55.0! 

14.6! 

7.0! 

! 

45! 

( 

t  ! 

LUCILLE 

1572790 

63 !  1 C 1 1  i 

9$. 4J 

22. S! 

7.0! 

2400! 

22! 

27.05N0NE 

ICA  SAN  01  EGO  I 

1976 

! 

;  ■ 

100.0! 

24. C! 

6.0! 

! 

66! 

2 

•  ! 

MARIE  I 

5274715 

1C51A02! 

3  3.4J 

13.3! 

5.3! 

540! 

-  ; 

1 5 .6 ! NONE 

ICA  SAS  01  EGO  I 

1957 

; 

I  ! 

40.0! 

1 3.3! 

5.5! 

! 

33! 

; 

!  ! 

RICHARD  K. 

5557325 

2151*12! 

52.3! 

14.0! 

6.C ! 

300! 

20! 

12.6! NONE 

!C A  EL  StGUNDO* 

194? 

« 

!  5 

54.0! 

14. C! 

4.9! 

; 

6! 

; 

i  2 

ALMA 

5233879 

6! 3B35! 

39.4! 

13.0! 

5.2! 

ii  si 

-  2 

18.4! NONE 

ICA  MCR90  3AY  ! 

192  7 

j 

!  5 

43.0! 

13. C! 

5.2* 

j 

-  ; 

2 

!  ! 

ANTONE  SYLVESTER 

!4GiC16 

16S3A36! 

43.0! 

U.3! 

6.4! 

3  50  5 

•  2 

20.0 'NONE 

•CA  EL  SEGUNOO! 

1979 

5 

i  ; 

50.  C! 

U.  3* 

6.4! 

2 

•  ; 

• 

2  2 

CAYUCOS 

5267C62 

si3A36i 

42.1! 

12.4! 

6.0! 

300! 

-  2 

19.2*  NONE 

•CA  MORRO  BAY  ! 

1954 

f 

i  ; 

50.0! 

12.9! 

6.0! 

! 

-  ! 

; 

j  j 

CRAIG  G. 

! 562316 

1953*36! 

4J.9! 

15. C! 

2.0! 

350! 

-  i 

19.6JN0NE 

ICA  M0R»0  3AY  1 

1974 

» 

!  j 

42.0! 

15.0! 

6.4! 

2 

-  ; 

j 

2  • 

KEITH  K. 

555722? 

2053*36! 

43.2! 

13.5! 

7.5! 

350! 

-  j 

20.2! NONE 

icA  EL  SEGUNDO! 

1973 

5 

«  t 

43.0! 

14.3! 

6.9! 

i 

-  j 

i 

;  j 

MICHAEL  C. 

5565897 

21 5  3A  36! 

43.3! 

16.4! 

7.5! 

350! 

-  2 

20.6 (NONE 

ICA  MOSS  LAND-! 

1976 

5 

;  j 

48.0! 

16.4! 

6.?! 

i 

-  ! 

; 

!  ING  ! 

PAUL  REVEPE 

i  ...... 

553*36! 

36.:* 

12.0! 

4.6! 

165  i 

-  ; 

17 . 2 ! NONE 

•CA  POST  SAM  J 

19*1 

-J 

i 

!  ! 

36.0! 

12.0! 

4.6! 

• 

—  i 

{ 

!  LUIS  1 

REOONOO 

5256641 

’253*36! 

40.0! 

13.9! 

7.5! 

150! 

-  2 

20.0! NONE 

! C A  EL  SEGUNDO! 

P61 

! 

j  j 

43.0! 

1  3.9! 

6.6! 

; 

-  i 

; 

•  ! 

SHAWN  $• 

5572234 

1853*36! 

45.9! 

14.8! 

7.C! 

350  i 

-  ; 

20.2! NONE 

ICA  EL  SESUHOO! 

1977 

5 

• 

!  { 

2  j 

50.0! 

! 

14.  e! 

! 

6.4! 

j 

j 

-  i 

1 

i 

» 

!  • 

2  > 

(32)  SYSTEM  FUELS/  INC. 

i 

« 

j  2 

; 

i 

2 

! 

2 

« 

2 

t 

j 

i 

i  • 

•  ! 

GLADYS  R 

5573473 

30353*36! 

111.5! 

34.0! 

6.0! 

3050! 

-  ! 

43.0! NONE 

ILA  NEW  ! 

1975 

5 

!  ! 

111.5! 

34. C! 

7.0! 

! 

-  i 

! 

1  ORLEANS  ! 

HOPE  M 

5570125 

3C3J3A36! 

111.5! 

34. C! 

6.0! 

3060! 

-  ! 

48.0! NONE 

ILA  HEW  I 

1975 

5 

j  2 

111.5! 

34. C! 

7.0! 

! 

-  ! 

; 

I  ORLEAHS  ! 

JlNMlC  L 

5563647 

303 i 3*36 ! 

111.5! 

34.0! 

5.0! 

3080! 

•  • 

4 1!.  0!  NONE 

ILA  HEW  I 

1975 

1 

5  ! 

111.5! 

34.0! 

7.0! 

I 

-  2 

; 

!  ORLEANS  I 

MARGARET  0 

5561721 

30355*36! 

111.5! 

34.0! 

8.0! 

3060! 

-  ; 

30.0 1  NONE 

SLA  NEW  ! 

1974 

5 

!  ! 

111.5! 

34.0! 

7.0! 

i 

-  i 

; 

1  ORLEANS  1 

MELISSA  L 

5555797 

303S3A36! 

111.5! 

34.0! 

6.0! 

3030! 

-  ! 

48 . oi NONE 

(LA  NEW  ! 

1975 

! 

j  ; 

111.5! 

34.  C! 

7.0! 

! 

-  i 

! 

!  ORLEANS  ! 

Sfl  11 

1552260 

178055*70! 

295.0! 

54.0! 

11.  J! 

-  ! 

43C1I 

20.0JRUMPS 

BOILERS 

ILA  NEW  ( 

1974 

! 

f 

! 

i  1 

i 

i  j 

295.0! 

i 

! 

54.0! 

! 

2.0! 

! 

i 

—  ! 
! 
! 

; 

j 

» 

!  ORLEANS  ! 

!  ! 

!  ! 
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cngri 

l  1 V  T  C  C  I 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

(CAPACITY! 

HIGH-  ! 

ivtnui 

! 

•J 

OISTl 

OPERATOR 

1  MX  ICOOtlltWGTHlePSTHI 

! 

1 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  ! OPERATING  1 

1 

£ 

!  COAST 

1  TER  1  SEE!//////!/////! 

CD  ! 

t //////// 1 

POINT  !  LINE-1 

1  AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL 

NAME  AND 

NUMBER 

!  GUARD 

(  TON-  (PACEl 

OVEP-IOVEP-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////// ////////!TD!//////////l 

0*  ! 

)  NUMBER 

!  NAG*  (  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  RIGHT! 

POWER! 

'NSERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!E£!  LlNE-2  1 

•REBUILT! 

( 32)  SYSTEM 

FUELS# 

INC. 

! 

1 

I 

1  (  1 

1  1  1 

1  !  ( 

1 

j 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

[CONTINUED)! 

J  !  i 

i 

! 

! 

! 

I 

2 

SFI  12 

1532261 

i  1 829  ! 5A  70! 

2*5. 0( 

54.  Cl 

11.0! 

-  J 

4731! 

20.0! PUMPS  BOILERS 

1 L A  NEW 

1974  1 

1 

f  t  1 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

t 

SFZ  13 

1532262 

l  1 59315A70! 

225.0! 

S4.0! 

11.0! 

-  t 

3535! 

20.01PUNPS  BOILERS 

! L A  NEW 

197*  ! 

! 

1  !  1 

225.0! 

54.0! 

2.0! 

«  | 

I 

!  ORLEANS 

! 

■s 

Sf I  14 

1552263 

(  1363 1 5A701 

225.0! 

54.0! 

11.01 

-  j 

3357! 

20.0 ! PUMPS  BOILERS 

!LA  NEW 

1974  ! 

1 

(  !  t 

225.01 

54.C! 

2.01 

-  | 

! 

(  ORLEANS 

1 

SFt  21 

1562396 

!  1780! SA?n( 

295. C! 

54.0! 

11.0! 

-  j 

4301  ! 

20.0 ! PUMP  BOILERS 

(LA  NEW 

1974  J 

1 

1 

1  !  i 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

! 

SFI  22 

1562399 

1  1 593! 5A70J 

225.0! 

54.0! 

11.  Ct 

-  j 

3535! 

20.0! PUMP  BOILERS 

1  LA  NEW 

1974  | 

| 

!  !  i 

225.0! 

34.0! 

2.0! 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

1 

S FI  23 

1562400 

i  1I29J5A70! 

295.0! 

54.0! 

11. Cl 

-  i 

2256! 

20.01  PUMP  SOILERS 

(LA  NEW 

1974  ! 

! 

1  1  ! 

295.0! 

54. C! 

2.0! 

-  j 

! 

!  ORLEANS 

! 

w 

SFI  24 

1562401 

1  1363I5A70! 

225.0! 

54.0! 

11.0! 

-  i 

3357! 

20.0! PUMP  BOILERS 

!LA  NEW 

1974  ! 

5 

! 

(  i  ! 

225.0! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  OPIEANS 

1 

•> 

SFt  31 

1562402 

I  1780! 5A  701 

295.0! 

54. C! 

11.0! 

-  j 

43011 

20.0! PUMP  BOILERS 

! L A  NEW 

1975  1 

! 

(  1  ! 

295.0! 

54.C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

SFI  32 

! 562403 

I  15931 5A7C l 

225.0! 

54.0! 

11.01 

-  j 

3335! 

20.0IPUHP  BOILERS 

(LA  NEW 

1975  ! 

-1 

I 

I  i  ( 

225.0! 

54.  C! 

2.0! 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

! 

SFI  33 

1562404 

(  1829! 5A70! 

295.0! 

54.0! 

11. C! 

-  i 

4731! 

20.0! PUMPS  BOILERS 

! LA  NEW 

1975  ! 

l 

!  !  ! 

295.0! 

54.  C! 

2.0! 

-  | 

! 

I  ORLEANS 

! 

r. 

SFt  34 

1562405 

(  1363I5A70! 

225.01 

54.  C! 

11.0! 

«*  i 

3357! 

20.0IPUMPS  BOILERS 

!LA  NEW 

1975  ! 

* 

! 

(  t  1 

22S.O! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

* 

SFI  41 

1569417 

(  14521 5  A  70 ! 

297.6! 

54.1! 

11.0! 

-  j 

4291! 

20.0! PUMP  BOILERS 

!LA  NEW 

1975  ! 

| 

!  1  ! 

297.6! 

54.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

SFI  42 

I 569413 

I  172315A70! 

297.6! 

54.1! 

11.0! 

-  ! 

46251 

20.0 ! PUMP  BOILERS 

! LA  NEW 

1975  ! 

1 

i  1  ( 

297.61 

54.1! 

2.0! 

-  | 

I 

!  ORLEANS 

! 

SFI  43 

1569419 

1  816(5*70! 

146.5! 

54.1! 

11.0! 

-  | 

2312! 

20.0 l MUMP  BOILERS 

!la  new 

1973  ! 

l 

1  !  t 

146.5! 

54.1! 

2.0! 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

! 

SFI  44 

(569420 

(  1724! 5A  70! 

297.6! 

54.1! 

11.0! 

-  i 

4499! 

20.0 JPUHP  BOILERS 

(LA  NEW 

1975  ! 

1 

! 

1  (  1 

297.6! 

54.1! 

2.0! 

“  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

SFI  SI 

(569949 

(  176015A7C! 

295.0! 

54.  C! 

11.0! 

-  i 

4301  ! 

20.0(PUNPS  30ILERS 

! L A  NEW 

1975  ! 

1 

(  (  t 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

-  | 

( 

!  ORLEANS 

1 

} 

SFI  54 

(569950 

(  1363I5A70! 

225.0! 

54.0! 

11.0! 

-  j 

3357! 

20. 0! PUMPS  BOILERS 

!LA  NEW 

1975  ! 

! 

!  !  ( 

225.0! 

54. 0! 

2.0! 

-  j 

j 

!  ORLEANS 

! 

SFI  41 

(569951 

(  1780! 5 A  70 ! 

295.01 

54.0! 

11.0! 

-  j 

4301! 

20.0 ! PUMPS  SOILERS 

! LA  NEW 

1975  I 

! 

i  (  ( 

295.0! 

54.C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

SFI  64 

(569932 

(  1 363 ! 5 A70! 

225.0! 

54.0! 

11.01 

-  j 

3357! 

20. 0 ! MUMPS  BOILERS 

!LA  NEW 

1975  ! 

! 

t  !  t 

225.0! 

54.0! 

2.0! 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

! 

SFI  71 

(579955 

1  1780J5A70! 

295.0! 

54.0! 

11.0! 

-  i 

4301! 

20.0! PUMP  BOILERS 

!LA  NEW 

1976  ! 

1 

(  !  ! 

295.0! 

54.  C! 

2.C! 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

! 

SFI  73 

(579957 

1  182915A70! 

295.0! 

54.0! 

11.0! 

-  j 

4731! 

20.0! PUMP  BOILERS 

!LA  NEW 

1976  ! 

! 

!  (  f 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

SFI  74 

(579968 

I  1363! 5 A70! 

225.0! 

54.0! 

11.0! 

-  j 

3357! 

20.0IPUNP  BOILERS 

!LA  NEW 

1976  ( 

! 

! 

t  (  ! 

1  1  I 

295.0! 

! 

54.0! 

! 

2.0! 

! 

•  ! 

I 

! 

1  ORLEANS 

! 

i 

l 

(32)  T  K 

R 

TOWING 

CONPANY# 

! 

INI  C. 

i  !  1 

!  (  t 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

; 

AL  CCNAC 

(597514 

1  7213A36! 

64.5! 

22.  C! 

8.0! 

1200! 

-  j 

32.0! NONE 

!NY  STATEN 

1978  l 

! 

!  !  1 

72.0! 

22.  Cl 

7.0! 

-  ! 

! 

!  ISLAND 

! 

BUTLER  J. 

NAQUIN 

165C140 

(  10813A36! 

72.0! 

26.0! 

9.0! 

18001 

-  ( 

36. 0) NONE 

! L A  HOUMA 

1982  ( 

( 

1  (  1 

79.0! 

26. Cl 

7.5! 

-  ! 

! 

l 

! 

RALPH  B 

(587358 

1  36I3A3M 

46.0! 

18. C! 

6.0! 

600! 

-  l 

25.01N0NE 

(LA  H0UM1 

1967  ! 

( 

! 

I  !  ! 

1  (  1 

5C.0! 

! 

16. C! 

! 

5.0! 

*  ! 

! 

I 

! 

! 

1 

(31)  T  0 

B 

BARGE  CO. 

! 

! 

1  !  1 

(  (  ! 

! 

! 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

TG0  28 

j  - 

1  931  (4A41 ( 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1641! 

19*0! NONE 

! 

1967  ! 

i 

! 

(  i  i 

(  t  ! 

200.G! 

! 

35.0! 

! 

1.6! 

I 

“  ! 

! 

! 

I 

! 

! 

(32)  T  L 
CHAO  9 

C 

NARINE 

SERVICE# 

1 

IN!  C. 

1  — — 

1  !  1 

1  !  1 

1  66(3*361 

I 

I 

57.0! 

! 

! 

22.1! 

! 

I 

7.0! 

900! 

! 

1 

26.0! NONE 

! 

I 

!L*  LOCKPORT 

! 

! 

1975  l 

! 

1  !  ! 

57.0! 

22.1! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

TOUT  0 

1534963 

I  2S13A35! 

41.4! 

18.0! 

4.5! 

400! 

-  ! 

21.0! 

!IA  LOCKPORT 

1971  ! 

! 

!  !  ! 

41.4! 

18.0! 

3.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

j 

TLC  101 

|  - 

1  34615A71! 

150.0! 

32.0! 

7.5! 

-  j 

870! 

14.0! DIESEL  PUMPS 

1LA  LOCKPOm 

1948  I 

1 

f  !  ! 

t  f  ( 

150.0! 

! 

32.0! 

! 

1.5! 

1 

**  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

(33)  T4T 

! 

NAPINC  SALVAGE/  INC*! 

(  I  ( 

I  1  1 

! 

! 

I 

! 

| 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

GEORGE  T 

*  — - 

!  275UA43! 

! 

! 

8.0! 

-  | 

-  ! 

40.01300  TON  A-FRAME 

!TX  GALVESTON 

1983  ! 

! 

1  t  ( 

130.0! 

52.0! 

3.0! 

( 

! 

I 

! 

1  i  i 

75.01 

26*0! 

1.0! 

( 

! 

! 

JOSXE  T 

(598520 

!  70814A43! 

165.1! 

50.1! 

6.0! 

-  | 

-  j 

40.01400  TON  A-FAAHE 

! T X  GALVESTON 

1978  ! 

! 

1 

!  i  ( 

!  !  ! 

165.1! 

! 

50.1! 

! 

3.0! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

(2?)  T. 

• 

S.  BOAT  CO. 

! 

1 

1  (  ! 

!  !  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

1 

! 

1 

TAMMIE  LEE 

(620699 

1  U213A36! 

—  I 

—  ! 

8.0! 

1800! 

-  j 

28.0! NONE 

!M0  CARUTHERS- 

1980  ! 

1 

1 

1  1  ! 

!  !  1 

79.0! 

! 

30.0! 

! 

6.0! 

! 

"  1 

! 

! 

!  VILLE 
! 

! 

(32)  T.T. 

BARGE 

! 

1 

1  !  ! 

1  (  f 

J 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

CHEN  24 

(293245 

!  8331 5A  70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1443! 

14.0 !  NONE 

(LA  NEW 

1963  ! 

! 

! 

(  »  1 

I  i  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

! 

!  ORLEANS 

* 

! 

! 

(28)  TABOR 

6RAIN 

i 

! 

1  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

HISS  T 

(560934 

!  6(3*361 

33.8! 

12.0) 

4.5! 

230! 

13! 

12.0! NONE 

!IL  LA  SALLE 

1974  ! 

( 

1  !  1 

35.0! 

12.0! 

4.0! 

-  | 

! 

! 

! 

NANCY'S 

(599016 

!  53(3*36! 

49.5! 

19.5! 

5.6! 

680! 

79! 

25.0! NONE 

! XL  LA  SALLE 

1978  ! 

1 

(  i  ! 

54.0! 

20.0! 

4.6! 

-  | 

i 

! 

! 

SHIPLEY  ANN 

(561014 

1  56(3*36! 

50.7! 

21.0! 

5.7! 

690! 

75! 

24 .0 !  NONE 

(IL  LA  SALLE 

1974  l 

» 

I 

!  !  ! 

1  !  1 

S1.0! 

! 

21.0) 

! 

4.5! 

! 

“  ! 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

; 

(30)  TAGGART  t  TAGGART 

! 

f 

(  J  ( 

!  !  J 

r 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TRANSPORTATION/  INC. 

! 

(  1  I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TON  T* 

(510830 

l  80(3*361 

62.0! 

24.0! 

7.5! 

11301 

-  i 

32.01  NONE 

!AR  AUGUSTA 

1967  1 

) 

(  (  t 

62.0! 

24.0! 

2.5! 

-  i 

! 

! 

! 

TtT  101 

1603784 

J  69114*46! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

2000! 

14, 0! NONE 

IAR  AUGUSTA 

1978  ! 

J 

I  !  ( 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

■  | 

! 

! 

! 

TtT  102 

(403785 

1  633(4*46! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  j 

2000! 

17. 0! NONE 

JAR  AUGUSTA 

1978  ( 

1 

!  i  1 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

-  ! 

t 

! 

! 

TtT  103 

1583041 

(  908(4*41 ( 

200.0! 

35.0! 

10.6! 

-  ! 

1550! 

22.0! NONE 

!  Aft  AUGUSTA 

1977  ! 

I 

1  ’  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

! 

TtT  104 

(608939 

1  635(4*46 1 

195.01 

35.0! 

10.0! 

-  | 

2000! 

17.0! NONE 

IAR  AUGUSTA 

1979  | 

1 

f 

1 

!  !  I 

1  !  1 

!  !  1 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

1.2! 

I 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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ENGR! 

OIST!  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUMBER 

2 VTCCl  DIMENSIONS  1  DRAFT! 
NET  lCODE] LENGTH! BROTH!  ! 

REGIS-!****!  REG.  i  REG. (LOAD-1 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  IPACE!  OVER-lOVER-l /////! 
NAGE  1  IV  !  ALL  t  ALL  (LIGHT! 

(CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

!  j  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 

1  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  (TC!  BASE 

! ////////!  PCINT  !  LINE-1  IAO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// |TD ! ////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EC!  LINE-2 

i  1 

!  ! 

!  YEAR  ! 

!  BUILT  ! 

!  OR  ! 

(•REBUILT! 

(30)  TAGGART  K  TAGGART 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TRANSPORTATION 

INC.  1 

t  I 

l 

I 

I 

1 

1 

! 

(CONTINUED) l 

1  ! 

! 

! 

1 

( 

! 

! 

UT  105 

1615404 

686(4A46t 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

2000! 

17.0IK0KE 

!AR 

AUGUSTA 

1979 

1 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

I 

-  i 

! 

1 

TT  106 

! 615405 

88814A46! 

195.0! 

35.0! 

10.01 

-  ! 

1500! 

17.0IN0NE 

!  A 

AUGUSTA 

1979 

! 

! 

1  1 

!  ( 

195.05 

35.0! 

! 

1.2! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  TALBOT/  EVERETT  L 

1 

.  ! 

1  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

l 

! 

I 

I 

! 

! 

! 

E  TALBOT  1 

1636983 

241 ! 5A71 ! 

130.0! 

34.0! 

7.0! 

-  ! 

560! 

7.0 !  DIESEL 

PUMPS 

SLA 

HOUMA 

1982 

i 

! 

1  ( 

1  i 

130.0! 

! 

34.0! 

! 

1.5! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

(32)  TALEN'S  LANDING/ 

! 

INC.  ! 

!  ! 

1  ! 

; 

! 

i 

; 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CHARLES  M.  TALEN 

1551836 

26! 3A  35! 

36.8! 

16.1! 

5.2! 

400! 

30.0! NONE 

!LA 

CAMERON 

1973 

! 

i  ! 

40.0! 

16.1! 

5.2! 

i 

-  i 

i 

j 

GLEN  C  101 

!  - 

13815A71! 

100.0! 

30.0! 

5.5! 

-  ! 

269! 

10.5! DIES  EL 

PUMP 

•LA 

CAMERON 

1960 

! 

!  ! 

100.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

RIG  RUNNER 

•640908 

680ISA71! 

125.1! 

35.1! 

10.0! 

-  i 

115! 

10.5!  DIESEL 

PUMP 

!  L  A 

LAKE 

1981 

! 

1  ! 

125.1! 

35.1! 

5.6! 

i 

.  i 

1 

j 

ARTHUR 

T  13 

•262841 

6B0I5A70! 

150.0! 

30.0! 

■9.0! 

-  ! 

1400! 

20.0 !  DIESEL 

PUMP 

•LA 

CAMERON 

1970 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

150.0! 

1 

30.0! 

i 

1.5! 

j 

; 

-  ! 
i 

! 

i 

! 

! 

! 

(30)  TAMAR  TRANSPORTATION  CO.! 

;  j 

j 

i 

{ 

| 

i 

! 

i 

i 

< 

\ 

i 

i 

TAMAK  1300 

1283163 

1 209! 5A20* 

195.0! 

50. C! 

8.0! 

! 

1 265! 

16,0 ! NONE 

•TX 

PORT 

1960 

! 

! 

!  ! 

i  2 

1*5.0! 

i 

50.1! 

t 

4.0! 

! 

( 

-  ! 
i 

i 

J 

I 

! 

NECHES 

j 

(15)  TAMPA  SHIPYARDS/ 

! 

INC.  ! 

i  • 

i  i 

j 

2 

1 

2 

*! 

i 

i 

i 

i 

i 

TS  102 

1652585 

70714A43! 

160.0! 

54.0! 

7.5! 

-  i 

1649! 

9. 0 ! NONE 

!FL 

TAMPA 

1982 

i 

»  i 

16C.0! 

54. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

TS  103 

1660975 

707 i 4A43! 

160.0! 

54.0! 

7.5! 

! 

1649! 

9.0! NONE 

!Fl 

TAMPA 

1982 

1 

i 

1  1 

1  ! 

160.0! 

i 

54.C! 

j 

1.0! 

! 

! 

-  1 
i 

I 

j 

j 

i 

(11)  TANGIER  ISLANO  - 

{ 

CHES APE! AKE  9 AY 

!  1 

I  ! 

> 

i 

| 

i 

! 

! 

! 

1 

i 

i 

! 

• 

CRUISES 

! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CAPT  THOMAS 

152221  4 

57MB16! 

—  • 

—  ! 

7.8! 

1050! 

10! 

35.0SNONE 

•VA 

REEOVILLE 

1969 

i 

1  ! 

65.0! 

20.1! 

7.3! 

! 

ISO! 

! 

! 

i 

CHESAPEAKE  BREEZE 

1636601 

6M1C16! 

—  ! 

—  ! 

6.5! 

2025! 

22! 

35  .0! NONE 

IVA 

KEEOYILLE 

1981 

1 

! 

1  1 

!  1 

95. 7i 
! 

22.3! 

j 

5.3! 

! 

! 

158! 

! 

! 

! 

! 

! 

(01)  TAORMINA/  LEO 

1 

1 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

i 

■ 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

NICOLET 

1265331 

3311A11! 

*1.9! 

17.4! 

4.5! 

250! 

-  ( 

15.0! NONE 

!MA 

GLOUCESTER ! 

1961 

! 

I 

1  1 

1  1 

41.9! 

! 

17.4! 

! 

4.0! 

! 

! 

143! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  TAR-HEEL/  INC. 

! 

1 

!  ! 

1  ! 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TAR  HEEL  III 

1608097 

6111A02! 

106.9J 

24.0! 

8.*! 

1200! 

100! 

■0 .0 ! NONE 

•LA 

MORGAN 

! 

1979 

! 

! 

!  1 

1  1 

116.0! 

! 

26.0! 

! 

6.9* 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

CITY 

1 

! 

(11)  TARMAC  LONESTAR/ 

! 

INC.  1 

1  ! 

1  ( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

J 

! 

! 

! 

! 

( 

APAPAHO 

1608376 

5313*36! 

52.5! 

22.1! 

7.7! 

800! 

-  ! 

*0.0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

! 

1979 

! 

!  ! 

52.5! 

22.1! 

6.7! 

! 

-  ! 

! 

| 

! 

ARIES 

1558881 

8413A361 

65.0! 

24.0! 

9.0! 

1 0S  0 1 

-  ! 

S5 .0! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

! 

1974 

1 

1  1 

65.0! 

24.0! 

8.6! 

1 

-  ! 

! 

1 

i 

BILLY  BARNES 

1265367 

7 ! 3A  36! 

33.0! 

12.1! 

6.0! 

275! 

-  ! 

20 .0 ! NONE 

IVA 

NORFOLK 

! 

1953 

! 

1  ! 

38.0! 

12.1! 

6.01 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

CHANCE 

1274368 

813*361 

33.6! 

11.6! 

5.0! 

220! 

-  ! 

25 . 0 ! NONE 

!VA 

NORFOLK 

I 

1957 

1 

!  ! 

35.0! 

12.  C! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

CHESAPEAKE  STAR 

158*320 

5013A36! 

50.0! 

20.  C! 

3.0! 

750! 

-  ! 

40.0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

! 

1977 

1 

!  ! 

50.0! 

20.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

DANA  3. 

1289934 

713A36! 

39.9! 

11.  C! 

4.0! 

165! 

-  ! 

1 2 .0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1 

1962 

1 

!  ! 

**.9! 

11.6! 

4.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

GREG 

1277145 

131 3  A  36 ! 

42.6! 

12.2! 

6.0! 

220! 

-  i 

30. 0 ! NONE 

IVA 

NORFOLK 

! 

1958 

! 

2  j 

4S.6! 

13.2! 

6.0! 

! 

•  < 

i 

! 

1 

JAMES  RIVER  STAR 

1607444 

101 1 3  A  3  6  i 

65.0! 

26.0! 

9.0! 

1400! 

-  i 

*8.0 '.NONE 

!VA 

NORFOLK 

! 

1979 

! 

!  ! 

65.0! 

26.0! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

t 

JIMMIE  SOMERS 

1262769 

1013A36! 

41.9! 

12.4! 

5.0! 

200! 

-  ! 

16.0! NONE 

ivA 

NORTOLK 

! 

1951 

1 

i  2 

47.0! 

13.0! 

4.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

i 

KAREN  B 

1512551 

32! 3AI61 

45.4! 

2C.0! 

7.5! 

600! 

-  i 

AO.OJNONE 

IVA 

NORFOLK 

! 

1971 

! 

!  ! 

$0.0! 

20.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

NORFOLK  STAR 

1595220 

50! JA  36! 

$0.0! 

20.0! 

7.5! 

750! 

-  ! 

SO. 0 ! NONE 

!VA 

NORFOLK 

! 

1978 

! 

!  ! 

50.0! 

20.0! 

7.5! 

! 

-  ; 

! 

! 

! 

PORTSMOUTH  STAR 

1607445 

36! JA 56! 

50.0! 

20.0! 

7.5! 

750! 

-  i 

*0 .0 ! NONE 

IVA 

NORFOLK 

( 

1979 

1 

!  1 

50.0! 

20.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

» 

! 

! 

SCHOOLIE 

1 55427 J 

34! 3 A  36 i 

50.0! 

20. C! 

7.5! 

660! 

-  ! 

SO.OINONE 

IVA 

NORFOLK 

! 

1974 

1 

i  ! 

50.0! 

20.0! 

7.5! 

! 

*  i 

1 

! 

! 

TARMAC  I 

1628726 

56! JA J6! 

$6.0! 

22.0! 

8.0! 

750! 

-  i 

43. oi NONE 

IVA 

NORFOLK 

! 

1980 

! 

!  ! 

56.0! 

22.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

TIDEWATER  STAR 

1616322 

1 1 7 !  JA  56 ! 

66.5! 

26.1! 

9.6! 

1400! 

-  ! 

43.0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

! 

1980 

1 

2  j 

46.5! 

26.1! 

3.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

WILLIAM  C.  SNOW 

1288964 

22! JA  56! 

*9.9! 

15.5! 

6.0! 

340! 

-  ! 

22  .0 ! NONE 

IVA 

NORFOLK 

! 

1962 

1 

!  ! 

$1.9! 

16.51 

6.0! 

! 

-  • 

! 

! 

1 

i)  AR6c  NO.  23 

!  . 

45014A46! 

128.0! 

54.0! 

3.0! 

! 

3$oi 

H.OiNONE 

!VA 

NORFOLK 

! 

*  1966 

! 

!  ! 

1 23.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

• 

! 

! 

BARGE  NO.  30 

j  - 

450 ! 44*6 ! 

128.0! 

34.0! 

3.0! 

-  ! 

650! 

1 1 . 0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

! 

*  1966 

I 

(  ! 

123.0! 

54.0! 

2.0! 

I 

-  i 

j 

! 

I 

BARGE  NO.  33 

j  - 

450I4A46! 

128.0! 

34.0! 

3.0! 

-  ! 

350! 

1 1 .0 ! NONE 

(VA 

NORFOLK 

! 

*  1966 

1 

!  i 

126.0! 

34.0! 

2.0! 

« 

-  ! 

! 

!_, 

! 

BARGE  NO.  34 

!  - - 

450! 4A46 ! 

128.0! 

34. 0! 

6.0! 

-  i 

850! 

1 1.0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1 

*  1966 

; 

!  ! 

128.0! 

34. 0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

BARGE  NO.  38 

j  ...... 

450 ! 4 A*  6 ! 

128.0! 

34.0! 

3.0! 

1 

850! 

11.01N0NE 

IVA 

NORFOLK 

! 

*  1966 

! 

!  1 

123.0! 

34. C! 

2.0! 

! 

*  j 

! 

1 

! 

BARGE  NO.  42 

i  - 

450J4A46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

! 

3  5  0  j 

11.0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

! 

*  1966 

j 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

BARGE  NO.  43 

i  - 

450! 4 A46 ! 

128.0! 

34.0! 

3.0! 

! 

350! 

11.0IN0KE 

IVA 

NORFOLK 

! 

*  1966 

• 

i  i 

123.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

BARGE  NO.  44 

j  ...... 

450! 4A46! 

123. 0! 

3*. C! 

8.0! 

-  ! 

350! 

11.0! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

! 

*  1966 

! 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

I 

! 

BARGE  NO.  45 

j  ...... 

45014A46! 

128.0! 

34*01 

3.0! 

! 

650! 

11.0'NONC 

IVA 

NORFOLK 

! 

*  1*6  6 

1 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

BARGE  NO.  46 

1  . 

450*  4**6! 

123.0! 

34.0! 

3.0! 

•  i 

850! 

11.0! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

i 

*  1966 

1 

!  ! 

123.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

i 

BARGE  NO.  47 

j  - 

450! *4*6! 

123.0! 

34.0! 

8.0! 

-  1 

650! 

1 1 .0! NONE 

ivA 

NORFOLK 

t 

*  1966 

1 

! 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

128.0! 

t 

i 

34. C! 

t 

! 

2.0! 

j 

! 

j 

i 

-  ! 
! 
! 

! 

t 

* 

! 

i 

i 

! 

! 

table  2  -  description  of  vessels 
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EKGM 

DISTi 

VESSEL 

NAHE 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

-- 

l  ! VTCC !  DIMENSIONS  1DRAFY1 

1  NET  (CODE ! LENGTH ! bRDTH!  ! 

COAST  i  TER  !  ^ £ S !//////!///// !  ED  1 
GUARD  l  TON-  !  PAGE!  OVEP-!  OVER-!  UtU\ 
NUMBER  1  NAGE  !  IV  1  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

(CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL 

!  !  EST  (  CARGO  HANDLING  !$  (OPERATING 

!  CARSO  !  FIXED  1  EQUIPMENT  ITC !  BASE 

\mmu\  POINT  !  LINE-1  f AO !  LINE-1 

HORSE!  PASS-  l(LIGHT)!///7////////////!T0!/////////A 
POWER!  ENGERS  l  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 

!  ! 

!  1 

!  YEAR  | 

!  BUILT  I 

!  OR  ! 

!*RE3UILT| 

(11>  TARMAC  LONESTARs  INC. 

!  ( 

1  1 

(  t 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

« 

! 

\ 

l 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(CONTINUED) 

i  \ 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

BARGE 

NO* 

*e 

450(44461 

121.0! 

34.0! 

3.0! 

-  J 

850! 

11.0!  NONE 

!VA 

NORFOLK 

1966 

!  ! 

121*0! 

34. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARGE 

NO. 

49 

45014A46! 

125.0! 

34.0! 

3.0! 

-  | 

850! 

11.01N0NE 

IVA 

NORFOLK 

1966 

1  1 

126.0! 

34.0! 

2.0! 

-  I 

1 

! 

BARSE 

NO. 

50 

45014A44I 

124*0! 

34.  C! 

3.0! 

-  j 

850! 

1 1  .0 ! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1966 

I  t 

123.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

tost 

NO. 

51 

1 

45014A4&! 

124.01 

34.0! 

8.0! 

-  j 

350! 

11 .OiNONE 

IVA 

NORFOLK 

1966 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

-  I 

! 

| 

BARGe 

NO. 

52 

45014A46! 

125.0! 

34. Cl 

8.0! 

-  j 

850! 

11. OINONE 

IVA 

NORFOLK 

1966 

!  i 

123.0! 

34. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARSE 

NO. 

53 

450! 4A48 ! 

126.0! 

34. C! 

5.0! 

-  ! 

850! 

11. 0!N0NE 

IVA 

NORFOLK 

1966 

!  1 

124.0! 

34. C! 

2.0! 

-  I 

! 

! 

BARGE 

NO. 

54 

l 

450(4446! 

128.01 

34. 0! 

3.0! 

-  j 

950! 

11. OINONE 

JVA 

NORFOLK 

1966 

!  ! 

123.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

; 

! 

BARGE 

NO. 

55 

430 ! 4446 ! 

124.0! 

34.0! 

3.0! 

-  j 

350! 

1 1 .OiNONE 

IVA 

NORFOLK 

1966 

!  ! 

125.01 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

| 

! 

3ARS1 

NO. 

56 

450! 4446! 

128.0! 

34.0! 

6.0! 

-  i 

350! 

11. OINONE 

IVA 

NORFOLK 

1966 

1  ! 

124.0! 

34.01 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARGE 

NO. 

57 

45014445! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  i 

S50! 

11 .0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1966 

!  1 

123.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

3  ARSE 

NO. 

5) 

45014446! 

124.0! 

34.0! 

8.0! 

-  j 

350! 

11 .OINONE 

IVA 

NORFOLK 

1966 

(  ! 

125.0! 

34.0! 

2.0! 

-  I 

f 

I 

9AAGE 

NO. 

59 

450144461 

128.0! 

34. 0! 

8.0! 

-  j 

350! 

1 1 • 0 i NONE 

IVA 

NORFOLK 

1966 

!  ! 

124.0! 

34.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

BARGE 

NO. 

60 

♦5014446 ! 

123.0! 

34.  C! 

8.0! 

-  j 

850! 

11 .OINONE 

IVA 

NORFOLK 

1966 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

•  ARSE 

NO. 

61 

45014446! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  j 

850! 

11. OINONE 

IVA 

NORFOLK 

1966 

(  ! 

124.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARGE 

NO. 

62 

450! 4446 J 

125.0! 

34. C! 

9.0! 

-  ! 

850! 

1 1 .OINONE 

IVA 

NORFOLK 

1966 

(  I 

125.0! 

34. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARGE 

NO. 

63 

450U446I 

124.0! 

34.0! 

8.0! 

-  1 

650! 

1 1 .0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1966 

!  ! 

12b. 0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARGE 

NO. 

64 

45014446! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  j 

650! 

11. OINONE 

iVA 

NORFOLK 

1968 

!  ! 

123.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARGE 

NO. 

65 

450(4446! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  1 

350! 

11. OINONE 

IVA 

NORFOLK 

1965 

!  ! 

126.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

( 

BARGE 

NO. 

66 

450! 44461 

125.0! 

34.0! 

6.0! 

-  | 

850! 

11. OINONE 

!VA 

NORFOLK 

1966 

I  ! 

128.0! 

34.0! 

'■.C! 

-  » 

! 

! 

BARGE 

NO. 

67 

450! 4446 i 

125.0! 

34.0! 

8.0! 

-  | 

850! 

11. OINONE 

IVA 

NORFOLK 

1966 

!  ! 

124.0! 

34.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

9  ARSE 

NO. 

68 

450! 4446! 

128.0! 

34. C! 

5.0! 

-  | 

650! 

11. OINONE 

IVA 

NORFOLK 

1966 

!  i 

123.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

BARGE 

NO. 

49 

450(4446! 

128.0! 

34.0! 

6.0! 

-  j 

65  C 1 

11 .OiNONE 

IVA 

NORFOLK 

1966 

!  ! 

124.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

eAAGE 

NO. 

70 

450! 4A461 

128.0! 

34. C! 

8.0! 

650! 

11. OINONE 

IVA 

NORFOLK 

1966 

!  i 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

3ARGE 

NO. 

71 

450*4446! 

1?d.O! 

34. C! 

8.0! 

850! 

11. OINONE 

IVA 

NORFOLK 

1966 

i  ! 

128.0! 

34. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARGE 

NO. 

74 

450(4446! 

126.0! 

34. C! 

8.0! 

350! 

11.0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1966 

!  ! 

124.0! 

34. C! 

2.0! 

-  ! 

I 

I 

BARGE 

NO. 

?5 

450! 4A46! 

124.0! 

34.0! 

6.0! 

850! 

11  .OINONE 

!VA 

NORFOLK 

1966 

!  ! 

125.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARGE 

NO. 

76 

« -  1 

45014446! 

128.0! 

34  ^C! 

8.0! 

850! 

11. OiNONE 

IVA 

NORFOLK 

1966 

!  ! 

128.0! 

34. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARGE 

NO. 

77 

450(4446! 

125.0! 

34. C! 

8.0! 

650 ! 

1 1 .OSNONE 

IVA 

NORFOLK 

1966 

!  1 

124.0! 

34. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARGE 

NO. 

75 

450S4A46! 

128.0! 

34. C! 

6.0! 

350! 

11. OINONE 

!VA 

NORFOLK 

1966 

(  ! 

123.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

j 

BARGE 

NO. 

79 

45014A46! 

123.0! 

34. Cl 

6.0! 

»50‘ 

11. OINONE 

IVA 

NORFOLK 

i  * 

1966 

!  ! 

125.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARGE 

NO. 

80 

450(44461 

124.0! 

34. C! 

3.0! 

350! 

11. OINONE 

JVA 

NORFOLK 

1975 

!  1 

124.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARGE 

NO. 

82 

450(4446! 

128.0! 

34.0! 

6.0! 

650! 

11.0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

1975 

!  1 

123.0! 

34. C! 

2.0! 

-  I 

* 

! 

BARGE 

NO. 

83 

450! 4448  ( 

123*0! 

34.0! 

5.0! 

-  j 

650! 

1 1 .OINONE 

!VA 

NORFOLK 

1975 

i  j 

125.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

i 

SARGE 

NO. 

84 

450*4446! 

124.0! 

34.0! 

8.0! 

-  | 

350! 

11*01  NONE 

iVA 

NORFOLK 

1975 

!  ! 

123.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

• 

BARGE 

NO. 

83 

----- -  l 

450! 4446! 

120.0! 

34.0* 

11.0! 

-  l 

1200! 

11. OiNONE 

!VA 

NORFOLK 

1977 

j 

!  ! 

120.01 

36.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

i 

! 

i 

BARGE 

NO. 

86 

450*4446! 

120.0! 

34.0! 

11.0! 

-  ! 

1200* 

11  .OINONE 

IVA 

NORFOLK 

1977 

i 

!  ! 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARGE 

NO. 

87 

45014446! 

120.0! 

34.0! 

11.0! 

-  j 

1200! 

11. OINONE 

!VA 

NORFOLK 

1977 

!  ! 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

! 

9AR6E 

NO. 

88 

— —  | 

45014446! 

120.0! 

34.0! 

11.0! 

-  j 

1200! 

11. OINONE 

IVA 

NORFOLK 

1977 

!  ! 

120.0! 

36.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARGE 

NO. 

89 

450! 4446( 

120.0! 

34.0! 

11.0! 

-  j 

1 200! 

11.0  ! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1977 

I  ! 

12C.0! 

36.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARGE 

NO. 

90 

45014446! 

120.0! 

34.0* 

11.0! 

-  j 

1200! 

11. OINONE 

IVA 

NORFOLK 

1977 

!  ! 

120.0! 

36. C! 

2.C! 

-  i 

! 

f 

BARGE 

NO. 

91 

450(4448! 

120.0! 

34.0! 

11.0! 

-  | 

1200! 

11. OINONE 

ivA 

NORFOLK 

1978 

!  I 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARSE 

NO. 

92 

450(4446! 

120. 0! 

34.0! 

11.0! 

-  j 

1200! 

11. OINONE 

!VA 

NORFOLK 

1973 

i  ( 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

-  ! 

» 

! 

SARGE 

NO. 

93 

450(4446! 

128.0! 

34.0! 

6.0! 

-  j 

850! 

11. OINONE 

!VA 

NORFOLK 

iv/e 

!  ! 

124.0! 

34.01 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

BARGE 

NO. 

94 

-- — --  j 

450(4446! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  i 

850! 

11. OINONE 

IVA 

NORFOLK 

197* 

!  ! 

128.0! 

34.01 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARSE 

NO. 

95 

450(4446! 

124.0! 

34.  Cl 

6.0! 

-  i 

850! 

11. OiNONE 

!VA 

NORFOLK 

1978 

!  ! 

124.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARSE 

NO. 

96 

45014446! 

124.0! 

34.0! 

8.0! 

-  i 

850! 

11. OINONE 

(V*  NORFOLK 

i?75 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARSE 

NO. 

97 

450(4446 i 

126.0! 

34.0! 

8.0! 

-  j 

350! 

11. OINONE 

IVA 

NORFOLK 

1978 

!  1 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARGE 

NO. 

98 

450(4446! 

123.0! 

34.0! 

8.0! 

-  f 

650! 

11 .OINONE 

IVA 

NORFOLK 

1978 

1  ! 

124.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

9  ARSE 

NO. 

99 

450(4446! 

123.0! 

34.  C! 

6.0! 

-  | 

550! 

11.0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

1978 

!  ! 

124.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

l 

BARGE 

NO. 

100 

450(4446! 

126.0! 

34.  C! 

8.0! 

-  I 

350! 

11. OiNONE 

IVA 

NORFOLK 

1978 

!  ! 

123.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARSE 

NO. 

101 

450(4446! 

126.0! 

34.0! 

8.0! 

-  i 

6501 

11. OINONE 

!  VA 

NORFOLK 

1978 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARGE 

NO. 

102 

------  v  ! 

450(4446! 

124.0! 

34.0! 

8.0! 

-  j 

650! 

11 .OINONE 

!VA 

NORFOLK 

1978 

!  i 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

r 

BARGE 

HO. 

103 

450*44461 

124.0! 

34.0! 

9.0 ! 

-  t 

350! 

11. OINONE 

IVA 

NORFOLK 

1978 

1  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

BARSE 

NO. 

104 

450! 4A461 

128.01 

34.0! 

3.0! 

-  ! 

350! 

11. OINONE 

IVA 

NORFOLK 

1978 

!  ! 

(  ! 

!  ( 

126.0! 

! 

( 

34.0! 

! 

! 

2.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

! 

( 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


775 


VESSEL  NARE  AND  NUMBER 


(11)  TARMAC  LONCSTAR,  INC. 

(CONTINUED) 


JVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT !  ICAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL 

NET  !CODE!LEN3TH!3ROTH!  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  IOPER.1TING 

REGIS-1****!  AES.  !  RE5.1LOAD-!  !  CARGO  !  FIXEO  !  EQUIPMENT  iTCt  BASE 

TER  1  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LXNE-1  !AO!  LINE-1 

TON-  IPAGE!  OV£»-!OVER-l/////!  HORSE!  PASS-  1 (LIGHT) ! //////////////// |TO! ////////// 
NA6E  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT l  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  1  EE  I  LINE-2 


!!!!!(  !  !  ! 

!!!!!!  !  !  ! 

!!!!!!  !  !  ! 

!!!!!!  !  !  ! 


YEAR 

8UILT 

OR 

•REBUILT 


BARGE  NO.  105  !  -  I  4S014A46!  123.0!  34.0!  3.0!  -  1  350!  II.OINOKE  (VA  NORFOLK  !  1973  ! 

!  !  !  !  123.0!  34.0!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

BARGE  NO.  103  !  -  !  430I4A43!  123.0!  34.0!  3.01  -  !  350!  11.01  NONE  !VA  NORFOLK  I  1973  ! 

!  !  !  !  123.0!  34.0!  2.0!  !  -  !  !  !  !  I 

3ARGE  NO.  107  !  -  1  450I4A46!  123.0!  34.0!  8.0!  -  !  850!  11.01N0NE  !VA  NORFOLK  !  1978  ! 

!  !  !  !  128.0!  34.0!  2.0!  !  -  !  !  !  !  i 

BARGE  NO.  108  !  -  !  450I4A43!  128.0!  34.0!  3.0!  -  !  850!  11.0!NONE  IVA  NORFOLK  !  1*78  I 

!  !  !  !  128.0!  34. C!  2.0!  !  -  !  !  (  I  ! 

BARGE  NO.  109  !  -  !  45014A461  123.0!  34.0!  3.0!  -  !  850!  II.OlNONE  !VA  NORFOLK  t  1978  ! 

!  !  (  !  123.0!  34. C!  7.0!  !  -  !  !  (  I  ! 

BARGE  NO.  110  !  -  I  450! 4 A 4 6 !  123.0!  34. C!  3.0!  -  I  850!  II.OlNONE  !VA  NORFOLK  !  1979  ! 

!  !  I  !  123.0!  34.0!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

BARGE  NO.  Ill  !  - -  !  45014A46!  123.0!  34. C!  3.0!  -  !  850!  11.0!NONE  !VA  NORFOLK  l  1979  ! 

!  !  !  !  123.0!  34.0!  2.0!  (  -  !  !  (  !  ! 

3ARGI  NO.  112  i  -  I  450J4A46!  128.0!  34.0!  8.0!  -  !  850!  II.OlNONE  IVA  NORFOLK  !  1979  ! 

!  !  !  !  128.0!  34. C!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

BARGE  NO.  113  !  - -  !  450I4A46!  125. C!  34. C!  8.0!  -  I  850!  II.OlNONE  !VA  NORFOLK  !  1979  ! 

!  !  !  !  128.01  34.C!  2.0!  !  -  !  !  !  I  ! 

BARGE  NO.  114  !  -  !  4S0I4A46!  128.0!  34.0!  8.0!  -  !  8501  II.OlNONE  !VA  NORFOLK  !  1979  ! 

!  !  !  !  123.0!  34.0  2.0!  !  -  I  !  I  !  I 

3ARCE  NO.  115  !  - -  !  45014A46!  123.01  34. C!  8.0!  -  !  8501  II.OlNONE  !VA  NORFOLK  !  1980  I 

!  I  !  !  123.0!  34.0  2.0!  !  -  I  !  !  I  I 

BARGE  NO.  116  !  — —  !  450I4A46!  128.0!  34.0!  8.0!  -  !  8501  II.OlNONE  !VA  NORFOLK  I  1980  ! 

!  !  !  I  123.01  34.0!  2.01  !  -  !  !  !  II 

BARGE  NO.  117  !  — — —  !  450UA46!  128.0!  34. C!  8.0!  -  !  850!  II.OlNONE  !VA  NORFOLK  !  1980  ! 

1  !  (  !  123.0)  34.0!  2.01  !  -  !  I  !  !  ! 

BARGE  NO.  lie  !  - -  !  450I4A48J  123.0!  34.0  8.0!  -  !  850  II.OlNONE  ! VA  NORFOLK  !  1982  ! 

!  !  !  !  123.0!  34. C!  2.01  !  -  !  I  !  !  ! 

BARGE  NO.  119  !  -  !  450I4A46!  123.0!  34.0  8.0!  -  !  85C!  II.OlNONE  !VA  NORFOLK  !  1982  ! 

!  !  !  !  128.0!  34.0  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

BARGE  NO.  120  !  - -  !  45014A46!  123.0!  34.0!  8.0!  -  !  850!  II.OlNONE  !VA  NORFOLK  !  1982  ! 

!  I  !  !  123.0!  34.0  2.0!  1  -  !  !  !  !  ! 

BARGE  NO.  121  !  -  !  450J4A46!  123.0!  34.0!  8.0!  -  !  E50!  II.OlNONE  !VA  NORFOLK  !  1982  1 

!  !  !  !  123.0!  34.0  2.0!  !  -  1  !  !  !  ! 

BARG!  NO.  122  !  -  !  45014A46!  128.0!  34.0!  8.0!  -  !  550!  II.OlNONE  !VA  NORFOLK  !  1982  ! 

!  !  !  !  128.0!  34.0  2.0!  !  -  !  !  I  !  ! 

BARGE  NO.  123  !  -  !  450I4A46!  128.0!  34.0  8.0!  -  !  850!  II.OlNONE  IVA  NORFOLK  !  1*84  ! 

!  !  !  !  128.0!  34.0!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

BARGE  NO.  124  !  -  I  450I4A46!  128.0!  34.0!  8.0!  -  !  850!  II.OlNONE  IVA  NORFOLK  !  1*84  1 

!  !  !  !  12J.0!  34.0  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

BARGE  NO.  125  !  -  !  450J4A45!  128.0!  34.0!  3.0!  -  !  350!  II.OlNONE  !VA  NORFOLK  !  1984  ! 

!  !  !  I  125.3!  34.0  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

BARGE  NO.  126  !  .  !  450I4A46!  123.0!  34.01  8.0!  -  !  850!  II.OlNONE  IVA  NORFOLK  !  1954  ! 

!  !  !  !  123.0!  34.0!  2.0!  !  -  !  !  !  1  ! 

BARGE  NO.  127  !  -  !  450I4A46!  123.0!  34.0!  3.0!  -  !  550!  II.OlNONE  !VA  NORFOLK  !  1*84  ! 

!  !  !  !  123.0!  34.0!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

BAPr.E  NO.  128  !  —  —  !  45014A44!  128.0!  34.0!  8.0!  -  !  550!  11.0'SONE  IVA  NORFOLK  I  1984  ! 

!  !  !  !  123.3!  34. C!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

eARGE  NO.  129  !  — —  I  4S014A46!  123.3!  34.0!  8.0!  -  !  350!  II.OlNONE  !VA  NORFOLK  !  1*84  l 

!  !  !  !  126.0!  34. C!  2.0!  !  -  !  !  !  I  J 

BARGE  NO.  130  !  — —  !  45014*45!  133.0!  34.0!  3.0!  -  !  350!  II.OlNONE  !VA  NORFOLK  !  1934  l 

!  !  !  !  123.0!  34.01  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

BARGE  NO.  131  !  -  !  450I4A4M  123. C!  34.0!  8.0!  -  !  850!  II.OlNONE  IVA  NORFOLK  !  1984  ! 

!  11!  123.0!  34.0!  2.0!  !  -  !  !  !  I  ! 

BARGE  NO.  132  !  -  !  450I4A45!  123.0!  34.0!  8.0!  -  I  350!  II.OlNONE  IVA  NORFOLK  !  1*34  ! 

!  I  !  !  128.0!  34,0!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

OARGE  NO.  133  !  - -  I  45014446!  125.0!  34.01  8,0!  -  !  350!  II.OlNONE  IVA  NORFOLK  !  1934  ! 

!  !  !  !  125.0!  34.0!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

3ARG6  NO.  134  !  - -  !  450!4A43<  123.0!  34. C!  8.0!  -  I  350!  II.OlNONE  IVA  NORFOLK  !  1984  ! 

!  !  !  !  128.0!  34.0!  2.0!  I  -  !  I  I  !  ! 

BARGE-  NO.  135  !  -  !  450I4A46!  128.0!  34.0!  8.C!  -  !  850!  II.OlNONE  !VA  NORFOLK  J  1984  ! 

I  !  !  !  123.0!  34.0!  2.01  !  -  !  !  !  !  ! 

3ARGC  NO.  136  I  -  !  450J/A46!  125.0!  34. C!  9-01  -  !  650!  11 .0! NONE  IVA  NO0 FOLK  !  1984  ! 

!  !  '.  !  123.0!  34.0!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

3ARCE  NO.  137  !  -  !  45CI4A46!  125.0!  34.0!  5.0!  -  !  350!  11.0!NCNE  IVA  NORFOLK  !  1*84  ! 

!  !  .  !  123.0!  34. C!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

BARGE  NO.  133  !  -  !  4' J14A4&!  125.0!  34. C!  5.0!  -  !  850!  II.OlNONE  !VA  NORFOLK  !  1*54  ! 

!  !  !  !  123.0!  34. C!  2.0!  !  -  !  I  !  !  ! 

BARGE  NO.  139  !  -  !  '5014A46!  123.0!  34. C!  8.0!  -  !  850!  II.OlNONE  !VA  NORFOLK  !  1995  ! 

!  !  !  !  128.0!  34. C!  2.0!  !  -  !  I  !  !  ! 

CARGE  NO.  140  !  -  !  5014A46!  12c. 0!  34.0!  8.0!  -  !  350!  II.OlNONE  !VA  NORFOLK  !  1934  ! 

I  !  !  !  123.0!  34. C!  2.0!  !  -  !  !  !  ?  ! 

BARGE  NO.  141  !  -  !  450I4A46!  123.0!  34.0!  S.O!  -  !  350!  II.OlNONE  IVA  NORFOLK  !  1955  ! 

!  Ill  123.0!  34. C!  2.0!  !  -  !  1  !  !  ! 

BARGE  NO.  142  1  -  !  450I4A46!  123.0!  34.0!  ?.0!  -  !  85C!  II.OlNONE  !VA  NORFOLK  J  1985  ! 

!  !  !  !  123.0!  34. C!  2.0!  !  -  !  !  !  ! 

BARGE  NO.  143  !  -  !  450I4A46!  122.0!  34.0!  8.0!  -  !  S50!  II.OlNONE  IVA  NORFOLK  !  198S  ! 

!  !  !  !  123.0!  34. C!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

BARGE  NO.  144  !  -  !  450J4A46!  123.0!  34.0!  3.0!  -  !  850!  II.OlNONE  IVA  NORFOLK  !  1*85  ! 

!  !  !  !  126.0!  34.0!  2.0!  !  -  !  !  !  !  I 

BARGE  NO.  145  !  -  I  45014A46*  1?j.O!  34.0!  2.0!  -  !  350!  II.OlNONE  !VA  NORFOLK  !  1985  ! 

!  !  !  !  125.0!  34.0!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

BARGS  NO.  146  !  -  !  45014A46!  172.0!  34.C!  3.0!  -  !  350!  II.OlNONE  IVA  NORFOLK  !  1935  ! 

!  !  !  !  123.0!  34. OJ  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

BARGE  NO.  147  !  -  !  450I4A46!  122.0!  34.0!  3.0!  -  !  850!  II.OlNONE  IVA  NORFOLK  !  1986  ! 

!  !  !  !  123.0!  34. C!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

BARGE  NO.  148  !  -  !  450I4A46!  122.0!  34.0!  3.0!  -  !  350!  II.OlNONE  IVA  NORFOLK  !  1*83  1 

!  !  !  !  128.0!  34.C!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

BARGE  NO.  149  !  -  !  45014A46!  123.0!  34. C!  3.0!  -  !  350!  II.OlNONE  IVA  NORFOLK  !  19*6  ! 

!  Ill  *23.0!  34.01  2.31  I  -  !  !  !  ft 

BARGE  NO.  150  !  -  !  4S0I4A46!  128.0!  54.0!  3.0!  -  !  S53!  II.OlNONE  !VA  NORFOLK  !  1*86  ! 

!  !  !  !  123.0!  34.0!  2.0!  !  -  !  !  !  I  1 

2ARGE  NO.  151  !  -  !  45014A46!  126.3!  34.0!  8.0!  -  !  850!  II.OlNONE  IVA  NORFOLK  !  1*86  ! 

!  !  !  !  123.0!  34.0!  2.0!  !  -  I  !  !  !  ! 

BARGE  NO.  152  !  — -  !  450I4A46!  123.0!  34.0!  5.0!  -  !  350!  II.OlNONE  !VA  NORFOLK  !  1986  ! 

!  !  !  !  125.0!  34.0!  2.0!  !  -  !  !  1  !  ! 

BARGE  NO.  153  !  — -  !  17014A46!  128.0!  34. C!  8.0!  -  !  850!  1 1 .0! NONE  !VA  NORFOLK  !  1*87  I 

!  !  !  !  1 25.0!  34. C!  2.0!  !  -  !  !  !  I  ! 

BARGE  NO.  154  !  -  !  170I4A461  123.0!  34. C!  3.0!  -  !  350!  II.OlNONE  IVA  NORFOLK  !  1957  ! 

!  !  !  !  123.0!  34.0!  2.0!  !  -  I  I  !  !  ! 

0AR6E  NO.  155  !  — —  1  1 70144461  123.0!  34.0!  3.0!  -  !  350!  II.OlNONE  !VA  NORFOLK  !  1937  ! 

!  !  !  !  123.0!  34.C!  2.0!  !  -  !  !  !  !  1 

BARGE  NO.  156  !  - - —  !  17014446!  123.0!  34.0!  3.0!  -  !  850!  II.OlNONE  IVA  NORFOLK  !  1*87  I 

!  !  !  !  123.0!  34. C!  2.0!  !  -  !  !  I  !  ! 

BARGE- NO.  157  !  — —  !  170I4A46!  123.0!  34. C!  3.0!  -  !  650!  II.OlNONE  ! VA  NORFOLK  !  1987  I 

!  !  !  1  123.01  14.0!  2.0!  !  -  !  i  !  !  ! 

BARGE  NO.  158  !  - -  !  170I4A46!  121.3!  34. C!  3.0!  -  !  850!  II.OlNONE  !VA  NORFOLK  !  1987  ! 

!  1  !  !  125.0!  34.0!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

!  !!!!!!!  !  !  !  If 


!  1 


! 
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EtISH 

etsti 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


I  COAST 
!  60AR0 
!  NUM8ER 


1 

! 

(11)  TARMAC  LOh£$T AR/  INC.  I 
(CONTINUED) I 


3A AGE  NO.  1 59 
BARGS  NO.  160 
6AAC-E  NO.  161 
8A*e  162 

3 AK'.s  NO.  1 63 
BARGE  NO.  164 
BARGE  NO.  601 
BARGE  NO.  602 
BARGE  NO.  603 
BARGE  NO.  604 
LOVELAND  29 
ft  dl  2 
ft  821 
NO  61 


(36)  TATE  TOWBOAT  CO. 
ELF 


! 


!  526027 
! 

!  $02629 
! 


1  136955 


! 247040 
! 

! 616206 
! 

! 

! 

1549509 
! 

! 

! 

(07)  TAYLOR  NARINE  TOWING/  INK. 


JOSHUA  T 
MISS  RENE 


(36)  TAVISs  AL 
SCOTCH  CAP 


DEVON 


(30)  TAYLOR  SAND  I  GRAVEL  CO.! 


!  24C528 
! 

1263415 

! 

*252835 

! 

! 252595 
! 

! 

! 


NO.  3 
NO.  10 


! 

(16)  TAYLOR  TOWING  CO./  INC.  ! 

C  ILAN  2536504 

! 

D  HARK  2293340 

i 

1 

2 

(17)  TEAGUE  BROTHERS  SAND  t  GlRAVEL 

LARRY  LYNN  2  - - 

2 

ABS  19  I  - 

! 

NIC  4  I  - 

2 

N  32  I  - 

! 

N  39  2  - 

2 

RTA  7  !  - 

! 

2 

! 

(26)  TEE  DEE  ENTERPRISES/  INC!. 

,**fIT.*  ?*£  !54J6?1 

2 
2 
( 

(36)  TENDER  EXCURSION  COftPANY! 
EXCURSION  224C507 

! 

2 

2 

(16)  TENN-TOM  TOWING/  INC.  2 
ANNE  BLAKE  2567170 

1 

BROOKE  *2638713 

2 

HERNDON  R  2586238 

! 

JEANIE  G  2561236 

! 

RUTH  RCCOY  2567336 

2 
2 
I 


2VTCCI  DIMENSIONS  lOUFT!  ICAPACTTYl  HIGH-  l  I  V  £  l  J  £  l  I  ! 

NET  ! CODE! LENGTH! BROTH!  2  I  !  EST  I  CARGO  HANDLING  tS  10PCR ATIN6  !  2 

REG  IS*!*0**!  REG.  2  REG. ! LOAD" l  2  CARGO  I  FIXED  !  EQUIPMENT  1TC!  BASE  2  TEAR  2 

TER  !  SEE !//////!/// 7/ !  ED  !  I/7//7///I  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LIAC-1  2  BUILT  ! 

TON-  2PAJE!  OVER-! OVER"! ////7 !  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) I ////////////////! TD2 ////i /////!  OR  ! 
NAGE  !  IV  l  ALL  2  ALL  I  LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LIIlE“2  !*RE8UILT! 


! 

2 

2 

! 

1 70 ! 4 A  46 

i 

i 

i 

! 

123.0! 

1 

2 

! 

34.0! 

! 

j 

! 

1 

5.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

653! 

! 

! 

! 

! 

1 1 .0  !  NONE 

I 

! 

! 

! 

!VA 

NORFOLK 

1987 

2 

123.0! 

34. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

170J4A44 

123.0! 

34.  C! 

8.0! 

-  J 

850! 

11 .0! NONE 

I VA 

NORFOLK 

1987 

2 

123.01 

34.0! 

2.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

17024A4& 

122.0! 

34. C! 

5.0! 

-  ! 

850! 

11.01N0NE 

IV  A 

NORFOLK 

1987 

! 

122.01 

34. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

j 

! 

17024444 

126.0! 

34. C! 

3.0! 

850! 

1 1 .ol NONE 

!VA 

NORFOLK 

1987 

l 

123.0! 

34.:* 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

170J4A44 

128.0! 

34. C! 

6.0! 

850! 

11-0! NONE 

1  VA 

NORFOLK 

1987 

2 

126.0! 

34.01 

2.0! 

l 

-  ! 

! 

I 

17024A46 

128.0! 

34.0! 

5.0! 

-  ! 

550! 

11.3! NONE 

I  VA 

NORFOLK 

1987 

2 

122.0! 

34.0! 

2.C! 

1 

-  ! 

! 

! 

34724A43 

90.0! 

30.0! 

7.0! 

350! 

1 1 .0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

1959 

1 

9C.0I 

SO.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

36724A43 

90.0! 

30.01 

7.0! 

-  I 

350! 

1 1 .0 ! NONE 

1  VA 

NORFOLK 

1959 

! 

«0.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

367!4At»3 

90. C! 

30.0! 

7.0! 

-  J 

350! 

1 1. 0! NONE 

1VA 

NORFOLK 

1959 

2 

90.02 

30.0! 

2.0! 

i 

-  2 

! 

! 

36724A43 

90.0! 

30.0! 

7.3! 

-  f 

350! 

1 1 • 0 ! NONE 

!VA 

NORFOLK 

1959 

2 

90.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

46924443 

143.7! 

43.5! 

8.8! 

1140! 

9.0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1970 

2 

143.7! 

43.5! 

2.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

56324A44 

195.0! 

35.  C! 

10.01 

1200! 

11. OINONE 

IVA 

NORFOLK 

1966 

2 

195.0! 

35. Ot 

5.0! 

j 

-  1 

l 

1 

62724A46 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

12001 

11 .3! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1966 

l 

195.0! 

35.  C! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

4502  4A46 

123.0! 

34. C! 

8.0! 

-  ! 

850! 

11.01  NONE 

IVA 

NORFOLK 

1975 

1 

2 

125.0! 

2 

34.0! 

! 

2.0! 

! 

1 

! 

-  I 
! 

! 

! 

1 

2 

7613356 

i 

63.11 

i 

15.9! 

j 

?.  si 

! 

360! 

! 

-  ! 

I 

25 • 0 ! NONE 

! 

!WA 

SUQUAftlSH 

*  I960 

! 

67.0! 

15.9! 

7.5! 

-  j 

! 

! 

2723A36 

53.6! 

15.32 

15.3! 

380! 

-  i 

79.6( NONE 

!W  A 

SUQUAKISH 

1944 

! 

53.0! 

-  J 

15.3! 

! 

-  t 

! 

! 

r 

401 ! 4 A  44 

2 

i 

3.  Sr! 

-  | 

1150! 

-  ! 

!  WA 

SEATTLE 

!  1980 

1 

! 

140.1! 

! 

39.0! 

2 

1.9! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

! 

i 

60724A46 

1 

11C.0! 

! 

24.1! 

! 

6.0! 

! 

! 

250! 

I 

45.012  2-TON  HYDRAUL 

! 

-!AK 

JUNEAU 

1944 

! 

j 

110.0! 

2 

34.1! 

2 

4.0! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

!IC  CRANES 
! 

! 

! 

! 

1 

1 71 ! 3 A  36 

! 

94.1! 

2 

25.12 

! 

12.0! 

! 

1600! 

2 

-  1 

t 

36.0! NONE 

! 

!PA 

PHILADEL- 

!  1941 

t 

100.0! 

27.0! 

1C. 4! 

! 

-  ; 

| 

! 

PHI  A 

! 

132! 3* 56 

9J.1! 

25.0! 

11.6! 

1700! 

-  ; 

35.01N0NE 

!PA 

PHILADEL- 

!  *  1963 

! 

102.0! 

25.0! 

11.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

PH  I A 

1 

9423A36 

90.2! 

24.0! 

11.0! 

16001 

-  ! 

30.0! NONE 

!PA 

PHILADEL- 

!  *  1960 

2 

94.0! 

24.0! 

11.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA 

I 

9723A34 

75.9! 

24.0! 

10.5! 

1080! 

-  ! 

26.0! NONE 

!  P 

PHILADEL- 

I  1944 

2 

! 

85.0! 

2 

24.0! 

9.3* 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

PHIA 

! 

1 

1 2o! 4A4Q 

! 

100.0! 

! 

2©.0! 

! 

6.6! 

! 

! 

500! 

! 

8.5 ! NONE 

j 

ifto 

CARUTHERS- 

! 

I  1966 

; 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

1 

1 2*1 4A46 

130.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

500! 

9.0! NONE 

IPO 

CARUTHERS- 

1  1963 

i 

130.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  1 

; 

! 

VILLE 

I 

12624A46 

130.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

500! 

9 .0 {NONE 

!N0 

CARUTHERS- 

!  1963 

2 

133.0! 

30.0! 

1.0! 

{ 

-  ! 

! 

! 

VILLI 

! 

2 

235!4A4( 

100.0! 

26.0! 

6.6! 

-  • 

250! 

9.0!n0NE 

HO  CA»U>MERS- 

*  1949 

j 

2 

i 

100.0! 

2 

26.0! 

i 

1.61 

i 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

; 

VILLE 

( 

i 

; 

2 

752  3A35 

j 

60.0*2 

i 

22.0! 

! 

7.0! 

i 

1200! 

2 

i 

41  .oiNONE 

I  AL 

NOBILE 

! 

!  1971 

2 

2 

2 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

602  3A35 

70.0! 

2o.O! 

7.0! 

1200! 

-  ! 

41. OINONE 

ML 

MOBILE 

!  1964 

! 

1 

70.0! 

! 

2o.O! 

j 

6.0! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

2 

! 

I 

l 

1223A35 

j 

37.0! 

1 

12.0! 

! 

4.0! 

225! 

! 

-  2 

! 

10.5 ! NONE 

! 

!TN 

PARSONS 

1 

!  1960 

; 

37.01 

12.0! 

3.5! 

! 

-  i 

! 

! 

1 

10924A4! 

100.0! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

300! 

9.5! NONE 

!1N 

PARSONS 

!  1947 

2 

! 

100*02 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

10)14441 

100.0! 

26.02 

6.5! 

-  1 

300! 

9.51N0NS 

Itn 

PARSONS 

!  1932 

! 

100.01 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

10924A40 

100.0! 

26. 0! 

6.5! 

-  J 

30oi 

9.5! NONE 

ITN 

PARSONS 

!  1926 

2 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

1 C9 !  4A4( 

100.0! 

26.0! 

6.5! 

-  2 

300! 

9.5! NONE 

!TN 

PARSONS 

!  1945 

i 

100.0! 

76.0! 

1.5! 

t 

-  ! 

! 

! 

! 

200*24447 

150.0! 

32.0! 

5.0! 

-  ! 

1090! 

11. OINONE 

!TN 

PARSONS 

!  1966 

! 

! 

150.0! 

! 

32.0! 

2 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

2 

*6)1(11 

2 

A5.1! 

j 

21.0! 

i 

6-0! 

! 

10401 

! 

40) 

! 

22. OINONE 

! 

!IL 

CHICAGO 

! 

!  1985 

! 

2 

90.0! 

2 

21.02 
i  | 

4.0! 

! 

l 

! 

149! 

; 

1 

2 

I 

! 

! 

! 

» 

65*21903 

i 

7 1  *6  j 

{ 

24.0*2 

; 

9.0! 

j 

330! 

! 

70! 

j 

55.0! BOON 

! 

IVA 

SEATTLE 

! 

!  1941 

j 

! 

| 

71.62 

2 

24.0! 

2 

7.0! 

i 

j 

i 

-  ! 

{ 

! 

! 

2 

i 

2 

102!  36 

i 

65.0! 

i 

26. d 

i 

3.7l 

■ 

1200! 

i 

-  ! 

! 

42. OINONE 

! 

I  AL 

MOBILE 

j 

1  1975 

2 

65.0! 

26.  C! 

8.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

9923A36 

65.6! 

24.0! 

9.4! 

1350! 

-  ! 

41 .OiNONE 

IAL 

NOBILE 

j  1981 

2 

65.6! 

24.0! 

9.4! 

* 

-  ! 

! 

1 

10023A36 

65.6! 

24.02 

9.4! 

1450! 

-  ! 

41. OINONE 

IAL 

MOBILE 

!  1977 

2 

65.6! 

24.0! 

9.4! 

2 

-  ! 

! 

! 

7023A36 

57.0! 

22.0! 

8.1! 

600! 

-  ! 

38. OINONE 

IAL 

MOBILE 

!  1974 

2 

57.0! 

22.0! 

8.1! 

; 

-  ! 

; 

! 

4323A36 

47.2! 

20.0! 

7.5! 

800! 

-  ! 

38. OINONE 

!  AL 

MOBILE 

!  1977 

2 

i 

! 

47.2! 

20.0! 

2 

! 

7.5! 

! 

! 

! 

i 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 
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ENGRJ 

DISTJ 

OPERATOR 

!  IVTCCJ  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  !C ODE! LENGTH) BRDTH!  ! 

! CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  !  EST  ! 

(VESSEL! 
CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 

1 

!, 

VESSEL 

! 

NAME  AND  NUMBER  ! 

t 

COAST 

GUARD 

NUMBER 

!  TER  !  $  EE  J ////// 1 ///// I  ED  ! 

1  TON-  !PAGE 1  OVER-! OVER" !/////! 

!  NAGE  !  IV  I  ALL  1  ALL  (LIGHT! 

IF///////!  POINT  1  •  LINE-1  1  AO!  LINE-1  I 
HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) I////////////////ITDI//////////I 
POWER!  EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2  I 

i  i 

BUILT  1 
OR  ! 

♦REBUILT! 

(16)  TENN-TON  TOWING/  INC. 

! 

!  ! 

] 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ( 

I 

(CONTINUED)! 

1  ! 

! 

] 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

TTT-101 

! 602061 

1 192! SA71 ! 

264.0! 

50.01 

9.5! 

-  ! 

3278! 

16.0! DIESEL 

OECP 

WELL! AL  MOBILE  ! 

1979 

! 

1  J 

264.0! 

50.0! 

1.51 

1 

-  I 

1  PUMP 

I  ! 

TTT  102 

1602062 

119215A71! 

264.01 

50.0! 

9.5! 

■  I 

32781 

16.0! DIESEL 

BEEP 

WELL! AL  MOBILE  ! 

1979 

! 

!  ! 

264.0! 

50.0! 

1.51 

1 

-  I 

!  PUMP 

!  1 

TTT  10* 

! 633292 

119215471 ! 

264.0) 

50.0! 

9.5! 

3278! 

16.0I0IESEL 

DEEP 

WELLIAL  M091LE  ) 

1981 

! 

I 

!  ! 

!  ! 

264.0! 

! 

50.0! 

! 

1.5! 

! 

i 

l 

! 

(PUMP 

! 

!  ! 

!  I 

(33)  TENNECO  OIL  COMPANY 

J.  R.  FERGUSON 

! 

! 283106 

! 

!  ! 
661. *36! 

! 

! 

70.0! 

1 

! 

23.5! 

! 

! 

9.6! 

I 

! 

1200! 

) 

1 

! 

! 

39.0! NONE 

1  i 

!  1 

I FL  ST.  MARKS  ! 

1961 

! 

1  ! 

75.0! 

23.5! 

9.0 

! 

-  1 

! 

!  I 

BRIDGET  0 

1552823 

1193I5A70! 

264.0! 

50.0! 

f.O! 

-  | 

2650! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

!L A  NEW  ! 

1973 

! 

!  ! 

264.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

SUZANNE  9 

1594677 

119215470! 

264.0! 

59.0! 

9.0! 

2650! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

! LA  NEW  ! 

1978 

! 

!  ! 

264.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  J 

I 

!  ORLEANS  t 

TENNECO  1 20 

! 28020* 

845! 54701 

195.0! 

*0.0! 

9.0! 

16151 

17.0 !  DIESEL 

PUMP 

! FL  ST.  MARKS  ! 

1959 

] 

!  ! 

195.01 

*0.0! 

1.4! 

! 

-  | 

! 

!  I 

TENNECO  150 

1275975 

1513!  5 A  70 ! 

295.0! 

50.0! 

8.6! 

-  l 

313*! 

18.0! DIESEL 

PUMP 

(LA  NEW  ! 

1958 

! 

!  ! 

295.0! 

50.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

!  ORLEANS  ! 

TENNECO  160 

1011312 

1 0*6)5470! 

220.01 

50.  C! 

8.6! 

21531 

20. 0! DIESEL 

PUMP 

! L A  NEW  1 

1956 

1 

!  ! 

220.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

TENNECO  161 

1011361 

10*615470! 

220.0! 

50.0! 

8.6! 

-  | 

2153! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

!  LA  NEW  ! 

1957 

! 

!  ! 

220.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

! 

(  ORLEANS  1 

TENNECO  170 

! 276374 

981 !  S A?  ! 

220.0! 

50.0! 

8.6! 

-  I 

2201! 

20. 0! DIESEL 

PUMP 

(FL  ST.  MARKS  ) 

1957 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

220.01 

1 

50.0! 

I 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

!  ! 

!  1 

(Id)  TENNESSEE  RIVER  TOWING 

I 

CIORP. 

I  ! 

(  ! 

! 

1 

! 

i 

! 

j 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

BILL  DYER 

1242*92 

73I3A36I 

94.1! 

?4.oi 

9  •  9  i 

2800! 

-  | 

30 .0 ! NONE 

IKY  PADUCAH  ! 

1951 

! 

!  ! 

99.0! 

26. C! 

7.0! 

! 

-  | 

! 

!  ! 

JULIA  D 

1271673 

1 08  J  3 A  36 ! 

69.5! 

26.1! 

9.5! 

1700! 

30.0 ! NONE 

JKY  PAOUCAH  ! 

1956 

! 

! 

!  i 

I  I 

75.8! 

! 

26.3! 

! 

6.51 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

(17)  TENNESSEE  VALLEY  AUTHORITY 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

1 

) 

1 

! 

! 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

SLUE  WATER  TVA  163071 

! 1 63071 

7513*55! 

53.0! 

15.2! 

4.0! 

380! 

-  ! 

20. o! NONE 

!  AL.  COLBERT  I 

* 

1974 

1 

!  ! 

53.0! 

15.2! 

4.0! 

! 

-  1 

( 

!  STEAMPLANT! 

6UU.OOS  TVA  657150 

1457130 

40! 3*  351 

39.6! 

22.6! 

6.7! 

940! 

30.0! NONE 

!TN  GALLATIN  ! 

1983 

! 

!  ! 

39.8! 

22.6! 

6.7! 

! 

-  1 

! 

I  STEAM  PLNT! 

CAPTAIN  GEORGE  TVA  412911 

! 4*291 1 

45J3A35! 

*7.0! 

18.0! 

4.5! 

600! 

-  i 

30.0! NONE 

!AL  COLBERT  I 

1075 

! 

!  ! 

*7.0! 

18.0! 

4.5! 

1 

! 

!  STEAMPLANT! 

CARLENE  TVA  4679Q0 

! *67900 

9013435! 

50.0! 

20.0! 

6.3! 

4791 

-  I 

14.0 !  NONE 

!KY  SHAWNEE  ! 

1980 

! 

!  ! 

30.0! 

20.0! 

6.0! 

! 

! 

!  STEAMPLANT! 

CATHY  J  TVA  23*961 

!  23*961 

34J3A36! 

52.3! 

16.0! 

2.7! 

310! 

-  1 

17.2 !  NONE 

!AL  WILSON  ! 

* 

1980 

1 

!  ! 

52.3! 

16.0! 

2.6! 

1 

-  1 

! 

!  HARBOR  DAM! 

CECIL'  H  TVA  1956*7 

!  1956*7 

3213A36! 

36.5! 

16.0! 

3.2! 

330! 

22.5 1  NONE 

!TN  ALLEN  ! 

* 

I960 

! 

t  J 

36.5! 

16.0! 

3.0! 

1 

-  j 

i 

!  STEAMPLANT! 

CHIEF  C0L8  ERT  TVA  390113 

1 390113 

S6  2  3A3M 

75.6! 

19.6! 

4.6! 

500! 

25.6! NONE 

IAL  WILSON  ! 

194* 

! 

!  ) 

73.6! 

19.6! 

1.5! 

! 

-  j 

I 

!  MYOROMLANT! 

19** 

ERNESTINE  TVA  669252 

1489252 

21 13435 ! 

42.1! 

1*.*l 

5.2! 

*50! 

-  i 

30. 0! NONE 

!TN  WAITS  3AR  ! 

l 

1  1 

*2.1! 

U.  3! 

5.2! 

! 

-  ! 

! 

!  STEAMPLANT! 

ETHELYN  P  TVA  196920 

•198920 

32J3A341 

36.5! 

1 6.0! 

3.2! 

2901 

-  ! 

19.01N0NE 

!TN  JOHNSON-  ! 

• 

1979 

! 

1  1 

36.5! 

14.0! 

3.0! 

! 

-  j 

! 

!  VLE  STMPLT! 

IDA  P  TVA  19*096 

1194096 

3213434! 

16.5! 

16.0! 

3.2! 

290! 

-  ! 

19.0! NONE 

!KY  SHAWNEE  ! 

• 

1977 

! 

1  ! 

3  o  •  S ! 

16.0! 

3.0 

! 

! 

!  STIAMPLANT! 

JANET  E  TVA  267903 

•267903 

5713A36! 

64.0! 

22.0! 

3.5! 

*40! 

-  ! 

21.2! NONE 

IAL  WILSON  l 

• 

1980 

! 

!  ! 

65.5! 

22.0! 

3.0! 

! 

! 

!  HARBOR  ! 

JENNIFER  0  TVA  250915 

1250915 

5713A38! 

64.0! 

17.0! 

3.5! 

300! 

22.5! NONE 

! AL  WILSON  1 

1941 

! 

1  ! 

65.5! 

17.0! 

3.0 

I 

J 

!  HARBOR  DAM! 

LELIA  E  TVA  250916 

1250916 

49  !  3  A  3 6 ! 

58.5! 

13.5! 

4.0! 

300! 

20.5 !NONE 

! AL  WILSON  ! 

10J8 

I 

!  ! 

59.5! 

13.5! 

4.0! 

! 

! 

I  HARBOR  ! 

LESLXF  TVA  127438 

1127438 

47J3A36! 

54.0! 

14.0! 

4.0! 

3501 

-  j 

16.0! NONE 

IAL  WILSON  ! 

* 

1980 

! 

!  1 

54.0! 

14.0! 

4.0! 

i 

! 

!  HARBOR  I 

LINDA  L  TVA  352840 

!  352640 

93J3A3&! 

50.0! 

20.0! 

7.6! 

335! 

2o.6! NONE 

!TN  CUMBERLAND! 

1976 

1 

!  ! 

5C.O! 

20.0! 

7.0! 

! 

! 

I  STEAMPLANT! 

LUCY  E  TVA  180*03 

!  1 80405 

5213*36! 

54.0! 

18.  Cl 

5.6! 

*10! 

-  ! 

24.7 ! NONE 

ITN  CUMBERLAND! 

* 

1979 

! 

!  ! 

54.0! 

16.0! 

5.3! 

! 

! 

I  STEAMPLANT! 

MAGGIE  9  TVA  470C07 

J470C07 

12123*362 

70.2! 

26.0! 

6.6! 

11301 

3S.0JN0NS 

IAL  WILSON  ! 

1979 

! 

!  1 

75.01 

26.0! 

6.6! 

I 

-  ! 

! 

!  HARBOR  1 

NARY  LOU  TVA  51650 

1051650 

3213*36! 

65.0! 

16.0! 

5.5! 

330! 

-  ! 

17.3! NONE 

!AL  WILSON  ! 

* 

1961 

! 

!  ! 

65.0! 

td.C! 

5.3! 

I 

! 

!  HARBOR  1 

MART  V  TVA  230526 

1270528 

45 13*362 

56.5! 

15.0! 

4.0! 

330! 

1 5.0! NONE 

(AL  WILSON  ! 

* 

1978 

t 

!  ! 

56.5! 

15. C! 

3.3! 

I 

t 

!  HARBOR  ) 

PATRICIA  H.  67371* 

J67371 4 

7623*35! 

52.5! 

22.0 

3.0! 

3*0! 

-  J 

1 6.0IH0NE 

ITN  CUM°£RLANDl 

198* 

! 

!  ! 

52.5! 

22.0! 

3.01 

! 

-  j 

! 

!  STEAMPLANT! 

PELLISSIPPI  TVA  138311 

1136311 

3023*36  2 

50.0! 

17.0! 

5.3! 

3*0! 

-  i 

16. 0! NONE 

!/sL  WILSON  ! 

* 

1948 

I 

!  ! 

50.0! 

17.0! 

2.5! 

! 

12! 

! 

!  HARBOR  DAM! 

TAN! SI  TVA  77771 

! 077771 

913*36! 

39.0! 

12. C! 

3.3! 

155! 

12 .0 ! NONE 

! AL  WILSON  1 

19*0 

! 

!  ! 

39.0! 

12.0! 

3.0! 

! 

-  f 

f 

!  HARBOR  ! 

TVA  251 

!  - 

11814446! 

90.0! 

40.0! 

7.0! 

-  ! 

637! 

32.0! D I ESSL 

outset  IAL  WILSON  ! 

1934 

! 

!  1 

90.0! 

40.0! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

!  HARBO*  1 

TVA  270 

!  . 

118(4446! 

90.0! 

40.0! 

7.0! 

637! 

32.0! CRANE 

IAL  WILSON  1 

193* 

! 

!  1 

90.0! 

40.0! 

1.2! 

1 

-  I 

! 

!  HARBOR  1 

TVA  602 

1  - 

118J4444! 

90.0! 

40. C! 

7.0! 

-  ! 

637! 

7.0! NONE 

! AL  WILSON  1 

193* 

! 

1  ! 

90.0! 

40.0! 

1.2! 

! 

! 

I  HAR90R  DAM! 

TVA  621 

1  . 

11614446! 

9C.0! 

40.0! 

7.0! 

637! 

32.0!C®ANE 

IAL  WILSON  I 

193* 

! 

!  ! 

90.0! 

40.0! 

1.2! 

1 

-  ! 

! 

!  HARBOR  l 

TVA  658 

!  - 

9414446! 

100.0! 

30.0! 

4.0! 

-  J 

272! 

4.5! NONE 

ITN  JOHNSON-  ! 

193* 

i 

!  ! 

10C.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  | 

| 

!  VLE  STMPLT! 

TVA  20173 

!  - 

6614446! 

100.0! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

*12! 

6.5!N0NE 

! AL  WILSON  1 

1935 

* 

*  1 

100.01 

CU.OI 

1.2! 

1 

-  { 

i 

!  HAK90*  0»»i 

TVA  20*71 

j  - — 

8514A46! 

110.0! 

26.0! 

6.5! 

-  J 

*01! 

7.ol NONE 

! AL  WILSON  ! 

1935 

i 

1  ! 

110.0! 

26.0! 

1.2! 

! 

! 

!  HARBOR  l 

TVA  20*72 

8514446! 

11C.0! 

26.0! 

6.5! 

*01! 

7 .0 {NONE 

IAL  WILSON  ! 

1935 

! 

1  ! 

11C.0! 

26.0! 

1.2! 

1 

-  ! 

! 

I  HAR90R  1 

TVA  25513 

!  - 

3524*462 

70.0! 

20.0! 

2.3! 

-  ! 

200! 

4.0!  NONE 

IAL  WILSON  ! 

1935 

! 

1  1 

70.0! 

20.0! 

2.3! 

! 

! 

!  HARBOR  ! 

TVA  300*6 

I  ------ 

85 ! 4446! 

11C.0! 

26.0! 

6.5! 

-  { 

401 ! 

7.0! NONE 

! AL  WILSON  1 

1935 

! 

1  1 

11C.O! 

24.0! 

1.2! 

! 

I 

!  HARBOR  ! 

TVA  300*7 

j  - 

8514446 1 

110.0! 

26.0! 

4.5! 

-  J 

4011 

7.0! NONE 

!AL  WILSON  1 

1935 

! 

!  ! 

110.0! 

26.0 

..2! 

! 

! 

!  HARBOR  ! 

TVA  30071 

j  - — 

85)4446! 

110.0! 

26.0 

6.5! 

*01! 

7. 0 1  NONE 

!AL  WILSON  ! 

1935 

! 

!  ! 

110.0! 

26.3! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

!  HARBOR  ! 

TVA  30072 

!  - — 

8524446! 

110.0! 

2o«0! 

6.5! 

-  ! 

*01! 

7.0! NONE 

!AL  WILSON  1 

1935 

! 

f  ! 

110.01 

26.0 

1.2! 

! 

1 

!  HARBOR  I 

TVA  30*65 

1  - 

16424446! 

62.3! 

33.01 

4.5! 

*50! 

7.0! NONE 

IMS  YELLOW  CRK! 

1935 

! 

!  ! 

62.0! 

38.0! 

3.3! 

! 

-  ! 

1 

!  NUCLEAR  PLI 

TVA  30*95 

1  - 

57144*6! 

70.0! 

25.0 

5.0! 

157! 

4. 0 ! NONE 

! AL  WILSON  ! 

1935 

! 

! 

I 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

70.0! 

! 

! 

26.0 

! 

I 

1.21 

1 

! 

I 

I 

I 

! 

! 

! 

! 

!  HARBOR  I 

!  ! 

!  1 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  NAME  m  HUNGER 


(17)  TENNESSEE  VALLET  AUTMORl 
(CONTINUED) 

TVA  36666 


IVTCCi  DINEhSIONS  IDRAFT! 

NET  ICODElLENGTHlBRDTHl  1 

ECIS-i****l  AEG.  !  REG.1LOAD-! 

TEN  1  SEE  I ////// 1//// / !  CO  l 
TON-  IPA3E!  OVEN-! QVEfi-l /////!  HONSE 
NA«E  !  IV  I  ALL  l  ALL  ILXGMT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

!  EST  t  CARGO  HANDLING  IS  !OP£*ATINC 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  1  TCI  3ASE 

unmn  point  i  linc-i  iaoi  line-i 

pass-  i (light) !////////////////!toi ////////// 

ENGERS  !  (FEET)!  LlNC-2  !Etl  LINE-? 


TEA*  ! 
EUILT  ! 
OP  ! 
*  REBUILT! 


1  ! 
25 ! 4 A  4  6 ! 

! 

60.0! 

1 

16.3! 

! 

3.5! 

.  > 

70! 

! 

6.0! NONE 

! 

!KY  SHAWNEE 

1939 

!  ! 

40.0! 

16.0! 

.9! 

-  ! 

! 

(  STCAKPLANT 

57J4A46! 

70.0! 

26.0! 

3.01 

-  ! 

157! 

4.0! NONE 

! AL  WILSON 

1936 

!  ! 

70.0! 

26.0! 

1.2! 

-  ! 

1 

!  HARBOR 

3514A46! 

110.0! 

26.01 

6.5! 

-  j 

401! 

7 .oi NONE 

(TN  WATTS  BAA 

1936 

!  ! 

110.0! 

26.0! 

1.2! 

-  ! 

! 

! 

8514A48! 

110.0! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

401! 

7.CIN0NE 

(AL  WILSON 

1936 

!  1 

110.0! 

26.0! 

1.2! 

-  I 

! 

1  HARBOR  DAN 

SSI4A46I 

110.0! 

26.0! 

6.5! 

-  i 

401! 

3.0! NONE 

!TN  WATTS  BA* 

1«36 

!  ! 

11C.0! 

26.0! 

1.2! 

-  ! 

! 

I 

8514446! 

110.0! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

401  t 

3.0 ! NONE 

t  AL  WILSON 

1936 

!  ! 

no.o! 

26.0! 

1.2! 

-  ! 

! 

!  HARBOR 

9H4A46! 

56.0! 

40.C! 

6.5! 

-  i 

360! 

5.5! NONE 

1 AL  WILSON 

1936 

!  ! 

56.0! 

40.0! 

5.5! 

-  1 

! 

!  HAR20R 

14 A46 ! 

100.0! 

24.0! 

6.4! 

-  i 

370! 

7. 0! NONE 

I AL  WILSON 

1935 

!  ! 

100.0! 

24.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  KAROO* 

16J4A46I 

100.0! 

20.0! 

1.5! 

-  j 

45! 

14.011/2  TON 

DERRICK  !AL  WILSON  DAK 

1939 

!  ! 

100.0! 

20. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

33! 4A461 

70.0! 

20. C! 

3.0! 

-  ! 

122! 

4.0! NONE 

(AL  WILSON 

1940 

!  ! 

70.0! 

20.0! 

.6! 

.  | 

! 

!  HA POOR 

33I4A46! 

70.0! 

20.0! 

3.0! 

-  i 

1 2  2  i 

4. 0! NONE 

!AL  WILSON 

1940 

!  1 

70.0! 

20.0! 

.$! 

-  ! 

! 

!  HARQOR 

85J4A46! 

110.0! 

76. C! 

6.5! 

-  j 

405! 

8*0! NONE 

)TM  SHAWNEE 

1940 

!  ! 

110.0! 

26.0! 

1.2! 

-  ! 

! 

(  STCAKPLANT 

35UA46! 

110.01 

26.0! 

6.0! 

-  j 

430! 

3.0 ! NONE 

!AL  COLBERT 

1940 

!  1 

110.0! 

26.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

(  STEANPLANT 

11S4A45! 

40.0! 

12.01 

4.0! 

-  i 

30! 

2.0! NONE 

ITN  SHAWNEE 

1942 

!  1 

40. 0! 

12.01 

1.0! 

-  I 

! 

!  STCAKPLANT 

146! 4A43! 

62.0! 

34.0! 

5,0! 

-  j 

310! 

3 .0! NONE 

! AL  WILSON 

1935 

!  ! 

62.0! 

34.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

(  HARBOR 

162I4A46! 

110.0! 

32.0! 

6.S! 

-  ! 

500! 

3.0 ! NONE 

! AL  WILSON 

1947 

!  1 

11C.0! 

32.0! 

1.5! 

-  J 

! 

(  HARBOR 

162I4A46! 

1 1C.0! 

32.0! 

6.3! 

-  j 

500! 

3 .0 ! NONE 

! AL  WILSON 

1946 

!  ! 

110.0! 

32.01 

1.5! 

-  ! 

! 

)  HAftROR 

182I4A46! 

11G.0! 

32.0! 

6.3! 

-  j 

500! 

3.0  I  NONE 

!AL  WILSON 

1946 

!  ! 

11C.0) 

32.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  HARBOR 

1F2I4A46! 

110.0! 

32.0! 

6.5! 

-  i 

500! 

8.0! NONE 

1 AL  WILSON 

1946 

!  > 

11C.C! 

32.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  HAR20R 

13214*46! 

lie. 01 

32.0! 

6.5! 

-  i 

500! 

5.0 ! NONE 

(AL  WILSON 

1946 

!  ! 

110.0! 

32.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  HARBOR 

162I4A44! 

110.0! 

32.  C! 

6.5! 

-  i 

$00! 

6. 0! NONE 

!AL  WILSON 

1946 

i  ! 

110.0! 

32.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  MAR90P 

1I4A46I 

20.0! 

3.0! 

3.2! 

-  i 

4! 

2.0! NONE 

!TN  JOHNSON- 

1952 

!  ! 

2C.0! 

8.0! 

2.2! 

-  1 

! 

!  VLE  STHPLT 

114A46! 

20.0! 

8.0! 

3.2! 

-  ! 

4! 

2.0! NONE 

! AL  WID0W5  CRK 

1955 

!  ! 

20.0! 

3.0! 

2.2! 

-  ! 

1 

!  STCAKPLANT 

5I4A46! 

26.0! 

16.0! 

3.5! 

-  I 

10! 

2.0INONC 

ITN  SHAWNEE 

1959 

!  ! 

25.0! 

1  6  •  C ! 

1.5! 

-  ! 

! 

t  STEANPLANT 

50 ! 4*46! 

110.0! 

53.0! 

a.O! 

-  ! 

500! 

46.2! CPANt 

! AL  WILSON 

1944 

!  ! 

110.0! 

53.0! 

6.0! 

-  i 

! 

!  HARBOR 

18214A46! 

110.0! 

32.0! 

5.0! 

-  f 

sooi 

6.0! NONE 

(AL  WILSON 

1944 

!  ! 

110.0! 

32.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  HARBOR 

14SI4A46! 

104.0! 

29.0! 

5.0! 

-  ! 

400! 

8.0! NONE 

!AL  WILSON 

1944 

!  ! 

104.0! 

29.0! 

I.a! 

-  ! 

2 

I  HARBOR 

145! 4A46! 

104.0! 

29.0! 

5.0! 

-  1 

400! 

8 .o! NONE 

|AL  WILSON  * 

1944 

!  ! 

104.0! 

29.0! 

1.6! 

•  ■ 

! 

!  HARBOR 

163I4A46! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  1 

450i 

10.3 ! NONE 

! AL  WILSON 

1953 

!  ! 

110.3! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

(  HARBOR 

163I4A46! 

11C.0! 

30.0! 

5.0! 

-  ! 

450! 

10.8 {NONE 

! AL  WILSON 

1953 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

•  i 

2 

!  HARBOR 

51I4A46! 

81.5! 

22.0! 

4.9! 

-  ! 

181  i 

7.oi NONE 

!*L  WILSON 

195! 

!  t 

81.5! 

22.0! 

1.6! 

-  ! 

j 

!  HARBOR 

51I4A46! 

81.5! 

22.0! 

4.9! 

-  | 

181! 

7.0 ! NONE 

!AL  WILSON 

1953 

!  ! 

81. 5! 

22.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

!  HARBOR 

47I4A46! 

81.5! 

22.0! 

4.0! 

-  J 

181! 

7.o! NONE 

IAL  WILSON 

195! 

!  ! 

81.5! 

22.0! 

1.6! 

-  i 

j 

!  HARBOR 

5114*45! 

81.5! 

22.0! 

4.9! 

-  j 

181! 

7.0! NONE 

JAL  WILSON 

1953 

!  ! 

31.5! 

22.0! 

1.6! 

-  ! 

j 

!  HARBOR 

47I4A46! 

51.5! 

22.0! 

4.9! 

-  ! 

131! 

7. oi NONE 

ITN  SINGLETON 

1953 

!  ( 

81.5! 

22.0! 

1.6! 

-  ! 

)  HARBOR 

31I4A46J 

31.5! 

22.0! 

4.9! 

-  j 

181! 

7.oi NONE 

IAL  WILSON 

1953 

!  ! 

31.5! 

22.0! 

1.6! 

•  ; 

! 

!  HARBOR 

47J4A46! 

81.5! 

22.0! 

4.9! 

-  j 

isii 

7.0! NONE 

! AL  WILSON 

1953 

!  I 

81.5! 

22.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  HARBOR 

5114*46! 

81.5! 

22.0! 

4.9! 

-  i 

181!' 

7.0! NONE 

ITN  SINGLETON 

1953 

!  ! 

31.5! 

22.0! 

1.6! 

-  ! 

2 

!  HARBOR 

47I4A46! 

31.0! 

22.0! 

4.9! 

-  | 

130! 

6.6IN0NE 

ITN  WATTS  BAR 

1953 

!  ! 

81.0! 

22.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  DAK 

47I4A46! 

81.0! 

22.0! 

4.9! 

-  j 

130! 

6.6! NONE 

!AL  WILSON 

1953 

!  ! 

31.0! 

22.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  HARBOR 

114*46! 

18.0! 

10.0! 

2.5! 

-  i 

10! 

1.5! NONE 

!KY  PARADISE 

1962 

!  ! 

13.3! 

10.0! 

1.5! 

-  » 

! 

!  STCAKPLANT 

15014*46! 

114.7! 

26.7! 

6.5! 

-  ! 

550! 

7.8! NONE 

! AL  WILSON 

1937 

!  ! 

114.7! 

26.7! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  HARBOR 

1SOC4A46! 

114.7! 

26.71 

6.6! 

-  1 

550! 

7.3 ( NONE 

IAL  WILSON 

1937 

!  ! 

114.7! 

24.7! 

2.0! 

-  ! 

2 

!  HAR30R 

1 42 J  4*461 

152.0! 

34.5! 

5.0! 

-  | 

500! 

6 .0  j  NONE 

! AL  WILSON 

1941 

!  ! 

152.0! 

34.5! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  HARBOR 

16314*43! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  ! 

386! 

6. 0! NONE 

!AL  WILSON 

1950 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

-  1 

! 

!  HARBOR 

150(4*40! 

104.0! 

29.0! 

5.0! 

-  j 

375! 

S.OINONE 

!AL  WILSON 

1950 

!  ! 

104.0! 

29.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  HARBOR 

15114*46! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

-  1 

470! 

5. 4! NONE 

IAL  WILSON 

1933 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  HARBOR 

15114A46! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

-  1 

470! 

5. 4 ! NONE 

!AL  WILSON 

1933 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1 0 ! 

-  ! 

! 

!  HARBOR 

106UA46! 

108.0! 

24.0! 

3.6! 

-  j 

235! 

S.OINONE 

IAL  WILSON 

1929 

!  1 

103.0! 

24.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  HARBOR 

8014*46! 

100.0! 

24.0! 

4.0! 

-  j 

255! 

5.0! NONE 

f AL  WILSON 

1036 

!  ! 

100.0! 

24.0! 

1.5! 

-  ! 

{ 

!  HARBOR 

8014A46! 

100.0! 

24.0! 

4.0! 

-  i 

255! 

5.0! NONE 

! AL  WILSON 

1936 

!  ! 

100.01 

24.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  HARBOR 

7014A46! 

87.0! 

26.0! 

6.0! 

-  i 

490! 

6.0 ! NONE 

% IAL  WILSON 

1934 

!  1 

87.0! 

23. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  HARBOR 

80! 4*46! 

100.0! 

24.0! 

4.0! 

-  i 

255! 

5.0! NONE 

! AL  WILSON 

1936 

!  ! 

100.01 

24.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  HARBOR 

80! 4A46! 

100.0! 

24.0! 

4.0! 

-  i 

255! 

5 .0! NONE 

IAL  WILSON 

1936 

!  ! 

!  ( 

100.0! 

24.0! 

! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  HARBOR 

f 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENtRl 

OIST!  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAME  AMO  NUMBER  !  CUARI 

!  NUMBER 

tVTCC! 
NET  tCODEl 
REGIS-!****! 
TER  1  SEE! 
TON-  SPACE! 
NAGE  !  IV  1 

DIMENSIONS  1 
LENGTH J  SPOTHJ 
REG.  1  REG.] 

mnnunn 

OVER-! OVER-! 
ALL  1  ALL  1 

DRAFT! 

! 

LOAD-! 

ED  ! 
/////! 
LIGHT! 

NORSE! 

PCVER! 

CAPACITY!  HIGH-  |  |  V  E  S  S  l  L  ! 

1  EST  !  CARGO  HANDLING  1$  {OPERATING  I 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  f TC !  BASE  1 

mum |  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

PASS-  ! (LIGHT) ! / /////////////// iTD ! //////////I 
ENGERS  1  (FECT)|  LINE-2  !EE!  LINE-2  I 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  I 
•REBUILT! 

! 

(17)  TENNESSEE  VALLEY  AUTHORITY 

1  1 

1  1 

1  1 

l 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

l 

! 

1 

! 

TVA  29*473  1  - - 

8014A46! 

100.01 

24.0! 

4.0! 

-  i 

255! 

S.OINONE 

!AL 

WILSON  ! 

1936 

! 

1  1 

100.0! 

24.0! 

1.5! 

-  | 

! 

HARBOR  ! 

TVA  310100  !  - - 

200UA43! 

141.0! 

38.0! 

8.5! 

-  i 

SOS! 

S.SlNONt 

!  AL 

WILSON  ! 

1960 

! 

1  1 

131.01 

38.0! 

2.0! 

-  j 

| 

HARBOR  ! 

TVA  322121  1  . 

4414A431 

24.0! 

12.0! 

4.9! 

-  i 

277! 

8.01  NONE 

IAL 

COLBERT  ! 

1971 

! 

1  1 

24.0! 

12.0! 

1.2! 

-  I 

! 

stcamrlavti 

TVA  337500  !  . 

66414A431 

160.0! 

58.0! 

7.0! 

-  j 

1860! 

9.0UICLE  t  BALLAST 

( AL 

WILSON  ! 

1975 

! 

1  1 

160.0! 

58.0! 

2.0! 

!  SYSTEM 

HAR30R  ( 

TVA  362780  !  - 

7814A43! 

110.3! 

26.2! 

5.6! 

-  i 

547! 

S.OtNONE 

!  TN 

JOHNSON-  ! 

1930 

! 

1  1 

1 1C.  31 

26.21 

1.2! 

-  I 

! 

VLC  STHPLT! 

TVA  433228  !  - 

7514A461 

125.0! 

26.  C! 

3.0! 

-  j 

2251 

IV. 01  NONE 

!  AL 

WILSON  ( 

1929 

! 

1  1 

125.0! 

26.0! 

1.0! 

1 

HARBOR  ! 

TVA  250941  !  - 

3315A70! 

75.5! 

25.5! 

7.3! 

-  i 

1601 

7.3IX0NE 

IAL 

WILSON  ! 

1954 

1 

1  1 

75.5! 

25.5! 

2.0! 

-  j 

| 

HARBOR  ! 

TVA  377428  !  - 

S915A71I 

24. C! 

12.  C! 

6.01 

-  i 

165! 

V.OINONE 

!TN 

JOHNSON-  ! 

1975 

! 

1  I 

24.0! 

12.0! 

1.2! 

! 

VLC  STHPLT! 

TVA- 3  274814  !  - 

55315A711 

171.5! 

39.0! 

7.0! 

-  i 

1360! 

IJ.OIELECmC  fUNP 

IAL 

WILSON  t 

1951 

! 

! 

1  1 

1  1 

171.5! 

! 

39.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

HARBOR  ! 

» 

(17)  TENNESSEE  VALLEY  TOWING#!  INC. 

1  1 

1  1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

MART  D  1633641 

6713A36! 

57.4! 

20.5! 

7.5! 

1100! 

30.0INONE 

!KV 

PADUCAH  ! 

1981 

! 

1  ! 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

T  S  KUNSHAN  1273767 

52513*361 

141.51 

33.6! 

9.3! 

4200! 

-  j 

43.0! NONE 

IKY 

PAOUCAH  ! 

1957 

1 

150.0! 

35.0! 

7.  3! 

-  | 

! 

WALTCP  BRUNSON  1271088 

325 1 3*36 1 

141.5! 

33,6! 

8.3! 

4200! 

-  j 

43.0IN0NE 

irv 

PADUCAH  ! 

1956 

1 

l 

t  1 

1  t 

150.0! 

! 

35.0! 

7.31 

! 

! 

! 

1 

(U)  TENSAM  RIVER  CYPRESS  f  0. ! 

1  1 

1  1 

! 

! 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

HP  SO  82  1  - - 

2  9  9 1 4  A  40 1 

140.0! 

25.0! 

7.5! 

-  j 

550! 

U.OIKONE 

!  AL 

STOCKTON  1 

1929 

1 

1  1 

140.0! 

25.4! 

2.0! 

! 

NO  117T  1  - 

299 14*401 

140.0! 

25.0! 

7.5! 

-  1 

585! 

14.3INONE 

!AL 

STOCKTON  I 

1951 

1 

1  1 

140.01 

25.0! 

1.7! 

—  | 

! 

NO  119T  l  - 

29914440! 

140.0! 

25.  C! 

7.5! 

-  j 

585! 

14.3JN0NE 

IAL 

STOCKTON  ! 

1951 

!  ! 

140.0! 

25.0! 

1.7! 

! 

NO  1 33T  1  - 

299! 4*4!! 

140.0! 

25.0! 

7.5! 

-  | 

555! 

14.3! NONE 

(AL 

STOCKTON  | 

1952 

l 

1  1 

140.0! 

25.0! 

1.7! 

! 

NO  149T  1  - 

29914A431 

140.0! 

25.0! 

7.5! 

•  j 

585! 

U.3IN0NE 

IAL 

STOCKTON  1 

1954 

1 

1 

1  1 

1  1 

140.0! 

! 

25.0! 

1.7! 

! 

! 

! 

! 

1 

(37)  TEPP#  ALAN  C.  1 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

ST.  JOE  1  — - 

513A34! 

22.0! 

6.C! 

3.C! 

300! 

10.0! NONE 

10R 

OREGON  ! 

1975 

1 

1  1 

22.0! 

c.O! 

3.0! 

-  j 

! 

CITY  » 

TRIKY  1  - 

513A36! 

46.0! 

12.4! 

4.0! 

400! 

-  | 

18.01N0NE 

!0R 

OREGON  ! 

1«53 

! 

1 

1  1 

1  1 

46.0! 

! 

12.4! 

3.5! 

! 

! 

! 

! 

CITY  ! 

1 

(31)  TEPRAL  BARGE  LINE  1 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CATHERINE  RENEE  1272767 

2313*36! 

45.0! 

15.2! 

6.2! 

600! 

11! 

32.71N0NE 

!L4 

LAKE  ! 

1957 

1 

1  1 

45.0! 

15.2! 

5.1! 

! 

PROVIDENCE! 

MISS  EDNA  N  1574897 

5213*361 

55.2! 

22.2! 

3.2! 

800! 

26.0! NONE 

!LA 

LAKE  1 

1976 

1 

1  I 

55.2! 

22.2! 

7.1! 

-  j 

! 

PROVIDENCE! 

MISS  MARGUERITE  1276124 

3613A36! 

51.9! 

16.1! 

b.4! 

600! 

-  j 

24,0! NONE 

!LA 

LAKE  ! 

1958 

!  1 

51.9! 

16.1! 

7.3! 

-  j 

! 

PROVIDENCE! 

CNC  112  1  - 

31314A41! 

UC.O! 

25.0! 

8.0! 

-  ! 

650! 

12.2! NONE 

!  LA 

LAKE  ! 

1947 

1 

!  1 

140.0! 

25.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

PROVIDENCE! 

CNC  120  !  - 

31314A41! 

14C.0! 

25.01 

8.0! 

-  ! 

650! 

1  2. 5 ! NONE 

JLA 

LAKE  ! 

1949 

1 

i  j 

1 4C.0! 

25.0! 

2.0! 

! 

PROVIDENCE! 

CNC  122  1  - 

31314A41 ! 

14C.0! 

25.0! 

6.0! 

-  ! 

650! 

1  2.5 {NONE 

(LA 

LAKE  ! 

1949 

* 

140.0! 

25.0! 

2.0! 

• 

-  | 

! 

PROVIDENCE! 

CNC  126  !  - 

31314A41! 

140.0! 

25.0! 

8.0! 

-  ! 

65oj 

12.5! NONE 

!LA 

LAKE  ! 

1949 

! 

! 

!  1 

140.0! 

! 

75.  C! 

2.0! 

i 

! 

! 

I 

PROVIDENCE! 

j 

1 

(31)  TERRAL  JOINT  VENTURE  * 

j  j 

! 

f 

i 

l 

! 

! 

! 

! 

TPL  1C1  I  - 

910i4*41! 

—  ! 

—  | 

10.7! 

-  i 

1607! 

—  (NONE 

1976 

t 

1  1 

200.0! 

35.3! 

1.6! 

-  j 

; 

TRL  102  1  - 

91014A41! 

—  ! 

--  | 

10.7! 

-  | 

1oO?t 

—  inoNE 

1978 

1 

i  ! 

200.0! 

35.3! 

1.6! 

! 

TPL  1C3  1  - 

91014A41! 

—  ! 

—  ! 

10.7! 

-  i 

1o07! 

—  (NONE 

1976 

! 

i  | 

200.0! 

35.3! 

1.6! 

-  » 

i 

T»L  1C4  !  - 

91014*411 

—  ! 

—  1 

10.71 

-  j 

1 607  i 

—  'NONE 

1976 

1 

1  1 

2*0.0! 

35.3! 

1.6! 

1 

! 

TRL  105  1576322 

91014*41! 

—  ! 

--  ! 

10.7! 

-  i 

1607! 

—  (NONE 

1976 

1  | 

2CC.0! 

35.3! 

1.6! 

-  | 

! 

TRL  106  j  576323 

910UA41! 

i 

--  j 

10.7! 

-  J 

1607! 

—  !NONE 

* 

1976 

» 

1  1 

200.0! 

35. 3! 

1.6! 

-  J 

i 

TBL  1C7  1584819 

90814*41! 

—  ! 

—  ! 

10.3! 

-  i 

1607! 

—  !NONf 

1977 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  J 

! 

TRL  1C8  1534820 

9C314A41! 

—  ! 

--  J 

10.6! 

-  i 

U07! 

““  (NONE 

1977 

1 

!  1 

2C0.0! 

35.0! 

1  •  o! 

t 

TRL  109  1584821 

9081 4A41 1 

—  ! 

--  f 

10.6! 

-  i 

1607! 

"  jNONE 

1977 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

I 

TRL  110  1534822 

90314*41! 

! 

--  ! 

10.31 

-  i 

-  j 

—  JNONE 

1977 

! 

i  j 

200.0! 

35. C! 

1  -  o ! 

! 

TPL  115  !  - 

47514*41! 

—  ! 

—  j 

9.01 

-  j 

1595! 

70.3} NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

19JG 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

TPL  115  1  - 

$7514441 { 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

-  ! 

1595! 

20.3 (NONE 

1930 

1 

•  j 

195.0! 

35.C! 

1.6! 

-  j 

< 

TPL  117  !  - 

375!«A41 • 

--  i 

—  J 

9.0! 

-  | 

1595! 

20.31N0NE 

I960 

1  1 

195.0! 

35.0) 

1 .  o  1 

-  | 

! 

TPL  113  !  - 

87514*41  ! 

! 

—  1 

9.0! 

-  | 

1595! 

20.31NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

198C 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

TPL  119  !  - — 

475  ! 4  A  41 ! 

--  ! 

—  ! 

9.0! 

•  j 

1595! 

70. 5 'NONE 

l 

1980 

1 

I 

1  ! 

1  ( 

195.0!* 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

1 

(32)  TERREBONE  FUEL  1  LUBE#  I!N(. 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

3515  1570770 

34515*71! 

14C.0! 

32.0! 

7.5! 

-  j 

9coi 

15.0! PUMP 

!  LA 

HOUMA  ! 

1954 

! 

1 

! 

1  1 

1  1 

1  1 

140.0! 

! 

! 

52.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


780 


ENCtl 

BIST! 


VESSEL  HARE  ARB  NUMBER 


1  COAST 
1  GUAM 
!  RUBBER 


i  lVTCC!  DIMENSIONS  I  DRAFT!  lCAPACITYj  HX4H-  !  !  V  E  S  S  I  L 

j  MET  1C0DE!LENGTh!5F0TH!  !  I  I  CST  !  CARSO  HANBLIN6  IS  10PCRATING 

-MECtS-l****!  RES.  !  RE6.IL0AD-I  I  CARSO  I  FIXEO  I  ERUIMERT  ITC!  BASE 

I  TER  I  SEC!//////!/////!  ED  I  !////////!  POINT  !  LINE-1  ! AOl  LINE-1 

I  TON-  IPACFI  OVER-! OVE»“! /////!  NORSE!  *ASS-  ! CLISHT) ! ////////////////!TD! ////////// 
1  BASE  !  XV  1  ALL  !  ALL  ILISMT!  PONE*!  ERSERS  !  (FEET) I  LINE-2  ICE!  LIRE-2 


! 

! 

YEAR  ! 
PUILT  ! 
OR  ! 
’CBUILT! 


! 

! 

02)  TERREBONNE  TOVtRS  CO./  X!NC. 
CASS  IE  C  JS0232B 

l 

CHRISTOPHER  ¥  1640440 


TFIL  1001 

! 

t 

(32)  TERRYNATT  NARINE/  INC. 
TERRTNATT 

! 

! 

1542216 

! 

i 

! 

(32)  TESORO  PETROLEUN  DISTRIBUTING 

CO. 

FUEL  HUSTLER 

! 

! 6*2933 

I 

FUEL  PUSHER 

! 61CC20 
< 

BCD  Z 

! 1762*7 

i 

FUEL  CARRIER 

163356* 

! 

FUEL  DEALER 

1652614 

j 

FUEL  HAULER 

! 6*2815 

I 

HUSKY  654 

1003166 

t 

OTTER 

! 271C67 
! 

POCO  11* 

] 

PDCO  115 

!  - 

1 

PDCO  120 

1 

PBCO  123 

j 

PDCO  130 

1  - 

! 

PBCO  661 

!  - 

1 

PBCO  965 

150*558 

1 

! 

! 

(CH  TEXACO  NARINE  SERVICES/  !  INC. 

1629923 


Sf ASK  INNER 
TEXACO  AUJET 
TEXACO  CA»ELLA 
TEXACO  BIESEL  CHIEF 
TEXACO  FIRE  CHIEF 
TEXACO  FUEL  CHIEF 
TEXACO  HOUNA  II 
TEXACO  TANPA 
PLAQUEHINE 
TEXACO  42 
TEXACO  70 
TEXACO  803 
TEXACO  807 
TEXACO  808 
TEXACO  809 


! 

1620341 
! 

1344747 
1 

1343834 
1 

1510832 
! 

135C277 
1 

1528326 

i 

!  569612 
I 

1596820 
i 

•630272 
1 

!S1Sw76 
! 

1512241 
! 

1548824 
! 

1550927 
< 

1369249 
! 

! 

(33)  TEXACO  NARINE  SERVICES/  !XNC. 
TEXACO  NARRERO  1542119 

! 

PTC  21  1614425 


!  ! 

t  ! 

1  ! 

2A!3f 56! 
1  1 

SSI 3A  36! 
1  1 


t 


1 


1  ! 
*7.5!  19.11 
30.0!  19.1! 
5C.C1  20.0! 
5C.0!  20.0! 
42915*70!  200.0!  *0.01 
!  1  200.0!  *0.0) 


! 

I  1 

!  1 

75 ! 3  *35! 
! 


! 
! 
I 
1 

78*3*35! 
!  ! 
2913*35! 
! 


! 


1 


! 
! 

!  1 

56.0!  22. C! 
—  !  —  1 
!  ! 

1  1 

1  ! 

!  ! 

32.2!  22.1! 
52.2!  22.11 
*3.6!  1 3. Cl 
*3.61  H.C! 


1 

! 

t 

5.3! 

*.0! 

7.0! 

6.01 

3.6! 

2.0! 


7.0! 

3.0! 

! 

t 

1 

1 

8.71 

3.0! 

a.C! 

*.C! 


1 

1 

1 

*00! 

1 

6001 

1 

1 

1 

1 

1 

800! 


1 

1 

1 

7601 

1 

*401 


1 

1 

1 

1000! 
-  2 
! 
! 
; 

1 

1 

1 

1 


! 

1 

! 

47.OIN0NC 

1 

20.0! NONE 
1 

14.01MCSEL  PUNP 
! 

! 

1 

I 

34.01N0NE 

1 

1 

1 

1 

1 

35.0! NONE 
1 

IS.OlNONE 

1 


6**15*71! 

195.0! 

*0.0! 

9.7! 

12*2! 

9.0! PUNP 

!  ! 

195.0! 

*0.0! 

9.0! 

I 

-  ! 

! 

72755*711 

195.0! 

*2.C! 

10.0! 

1300! 

14.0IPUNP 

!  ! 

195.0! 

*2«C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

16415*71! 

90.3! 

30.1! 

4.0! 

-  ! 

550! 

9.0! PUNP 

!  ! 

00.3! 

30.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

28915*71! 

120.0! 

30.0! 

7.5! 

-  ! 

©77 1 

14.01PUNP 

1  t 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  < 

! 

62015*71 ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

1*00! 

14.0IPUN* 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

1 

7(5! 5*7C! 

192.0! 

*2.0! 

10.0! 

-  ! 

1800! 

14.012  BIESEL  PUNPS 

!  1 

192.0! 

*2.1! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

22*13*71! 

116.0! 

30.  C! 

7.2! 

-  ! 

588! 

16.0! PUNP 

!  ! 

116.0! 

30.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

22*15*71 ! 

116.0! 

30.0! 

7.2! 

-  ! 

5*3! 

16.01PUNP 

!  ! 

116.0! 

30.CI 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

141 15*71 ! 

110.0! 

25. G! 

t.Ji 

—  ! 

336! 

14.0IPUNP 

!  ! 

110.0! 

25.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

1*1 ! 5*71 ! 

110.0! 

25.0! 

4.6! 

-  ! 

*03! 

16.0! PUNP 

!  ! 

110.0! 

25.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

22*15*71! 

116.0! 

30.0! 

7.2! 

—  ! 

568! 

14.0!PUNR 

!  ! 

116.0! 

30.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

16.0! PUNP 

230! 5*71! 

1*0.0! 

30.0! 

7.5! 

677! 

!  ! 

1*0.0! 

30. C! 

2.01 

! 

-  ! 

! 

750! 5*701 

195.0! 

35. C! 

10.5! 

-  ! 

1**9! 

IS.CJP’JNP 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  1  !  1  1  ! 

1  1  !  !  !  ! 

1  1  I  ill 

!  13313A34!  -  !  -  1  17.5! 

!  !  !  111.7!  35.1!  17.5! 

!  193! 3 A 36 !  98.0!  32.0!  13.4! 

!  !  !  105.0!  32.0!  10.0! 

!  179I3A36!  96.6!  25.1!  15.0! 

!  !  !  96.6!  78.1!  13.5! 

!  298! 3A 36!  109.0!  32.0!  17.0! 

!  !  I  113.0!  32.01  11.*! 

!  1*213*36!  93.6!  28.0!  12.6! 

!  !  !  100.0!  28.0!  9.6! 

!  2931  3*36!  109.0!  32.01  17.0! 

!  !  I  113.0!  32.01  11.4! 

!  13713*36!  90.0!  29.0!  10.6! 

!  !  !  95.0!  29.0)  8.0! 

!  19713*34!  107.0!  32.2!  14.4! 

!  (  !  114.4!  32.2!  12.0! 

1  1088915*71!  -  !  -  !  35.5! 

!  !  !  469.5!  76.0!  20.0! 

!  312415*70!  295.0!  64.0!  19.0! 

1  !  !  310.0!  64.3!  3.6! 

!  4361 ! 5*70!  334.0!  64.01  19.6! 

!  !  !  334.0!  64.0!  4.4! 

!  231615*70!  272.0!  65.0!  12.6! 

1  •  !  272.0!  66.1!  3.01 

!  936015*79!  460.1!  34.1!  30.0) 

!  I  !  460.1!  34.1!  12.0! 

!  935015*70!  *60.1!  84.1!  30.0! 

!  !  !  460.1!  8*.1!  12.0! 

!  *6*115*701  341.0!  66.0!  24.6! 

!  1  !  361.0!  66.0!  6.0! 

! 


I 

! 

! 

1LA  HOUNA 
! 

!LA  HOUR* 

! 

it  A  HOUR* 

i 

i 

! 

1 

!LA  CUT  OFF 


! 

! 

!L*  VENICE 
! 

SLA  VENICE 
! 

!TX  HOUSTON 
1 

!LA  VENICE 
! 

!TX  HOUSTON 
! 

!LA  VENICE 
! 

!LA  VENICE 
! 

!LA  HARAHAN 

!TX  HOUSTON 
! 

SLA  HARAHAN 
! 

1L*  HARAHAN 
! 

SLA  HARAHAN 
! 

!LA  HARAHAN 
! 

!LA  HARAHAN 
! 

SLA  HARAHAN 
! 
i 
! 


!  i 

1  ! 

!  ! 

11613A36! 

! 


!  ! 
!  ! 
!  ! 
75.S!  28.0! 
75.5!  26.0! 


BTC  22 

(33)  TEXACO  NARINE  SERVICES/ 
BROOKLYN 

TEXACO  CALIFORNIA 
TEXACO  CONNECTICUT 
TEXACO  FLORXCA 
TEXACO  SE0R6XA 
TEXACO  NASSACHUSETTS 
TEXACO  HINNESOTA 
TEXACO  NISSISSIPPI 
TEXACO  HONTANA 
TEXACO  NEW  YORK 


1 975  15*70!  297.5!  5*.Q! 
1  1  !  !  297.5!  S*.0! 
! 615320  !  203815*70!  297.5!  54.0! 


! 
( 
! 

9.0! 

7.5! 

9.6! 

2.0! 

9.6! 


! 

! 

! 

1730! 

i 


4*2*! 


*690! 
-  I 


32 .0! NONE  !TX  PORT 

!  !  ARTHUR 

22.0!*000  9 PH  BIESEL  !TX  PORT 
! PUNP  !  ARTHUR 

22.01*000  BPH  BIESEL  !TX  PORT 
1PUNP  !  ARTHUR 


! 

! 

! 

1966  ! 

! 

1961  ! 

! 

1938  ! 

! 

! 

! 

! 

1971  ! 

! 

! 

( 

! 

! 

1932  ! 

! 

1977  ! 

! 

19*5  ! 
! 

1961  ! 
! 

1977  ! 

! 

1911  ! 
! 

1943  ! 
! 

1956  ! 
f 

1935  ! 
! 

1933  ! 
I 

1944  1 
I 

1945  ! 
I 

196!  ! 
1 

1**1  1 
! 

1955  ! 
! 
! 
! 


! 

7200! 

! 

-  ! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

I960  1 

1 

3000! 

-  ! 

-  ! 

54.0! NONE 

!NJ 

BAYONNE  ! 

1 

1 9  80  ! 

j 

2900! 

•  ! 

-  ! 

57.0 t NONE 

!PA 

PHXLA02L-  ! 

1972  ! 

! 

-  1 

1 

PHIA  ! 

! 

4300! 

-  1 

76.0! NONE 

!PA 

PHILABEL-  ! 

1973  ! 

! 

-  ! 

! 

PHIA  ! 

! 

1700! 

-  ! 

38.0 ! NONE 

!NJ 

BAYONNE  ! 

| 

1947  ! 

} 

4300! 

—  ! 

-  ! 

7S.U! NONE 

!PA 

PHILABEL-  ! 

1973  ! 

t 

-  ! 

! 

PHIA  ! 

! 

1900! 

-  ! 

24.0! HONE 

INJ 

BAYONNE  ! 

! 

1971  ! 

I 

4300! 

-  j 

71 .0 ! NONE 

!PA 

PHILABEL-  I 

1975  ! 

! 

-  ! 

! 

PHIA  ! 

! 

33000! 

! 

♦ 

! 

| 

197E  1 
! 

! 

8355! 

34.513  BEEP  UELL 

!PA 

PHILABEL-  1 

1931  ! 

! 

-  ! 

{DIESEL  PUNPS 

PHIA  ! 

i 

-  j 

9000! 

49.4! BIESEL  PUNPS/ 

!NJ 

BAYONNE  ! 

1968  ! 

! 

!  3  DISPLACEMENTS 

! 

! 

-  ! 

4500! 

30.0! 3  DIESEL  BEEP 

INJ 

BAYONNE  ! 

1967  ! 

i 

-  j 

1UELL  PUNPS 

1 

! 

21430! 

45.0!3  BIESEL  BEEP 

!PA 

PHILABEL-  1 

1973  1 

! 

!UELL  PUNPS/COIL 

PHIA  ! 

» 

21430! 

*3.013  BIESEL  BEEP 

!*A 

PHILABEL-  ! 

1973  i 

! 

-  i 

!UELL  PUNPS/COIL 

PHIA  ! 

! 

10715*. 

45.0!2  BIESEL  BEEP 

!*A 

PHILABEL-  ! 

1975  ! 

1 

-  ! 

SWELL  PUNPS 

PHIA  ! 

1 

! 
! 
I 

1975  ! 
! 

1979  ) 
! 

1978  ! 
! 


j 

! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

| 

! 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

!  INC. 
1553648 

1 

! 

1  !  1  ! 
90858(2*22! 10*6.6! 1*3. cl 

! 

70.3! 

! 

50000! 

1 

2*60001 

! 

183.012-15  TON  CRANES 

! 

/!TX 

PORT 

! 

1 

1973 

! 

1 

!  no?*,  rr 

43.5! 

*0.0! 

! 

-  I 

1STEAN 

PUKPS 

I 

ARTHUR 

1 

1266910 

< 

1825*12*20! 

48A.0! 

90.0! 

35.*! 

136501 

45©ol! 

122.6f$T£AH 

fuafi* 

ITS 

r  CST 

! 

t 

•773 

• 

1 

1 

!  ! 

723.0! 

90.2! 

17.0! 

! 

-  ! 

(FULLY 

COILEB 

! 

ARTHUR 

! 

1266501 

! 

1825612*20! 

666.0! 

90.0! 

35.6! 

13650! 

455*9! 

1 22.01STEAN 

PUKPS/ 

1TX 

PORT 

! 

• 

1971 

! 

! 

!  ! 

723.0! 

90.2! 

17.0! 

! 

-  I 

! FULLY 

COILEB 

1 

ARTHUR 

! 

1271820 

1 

1825412*20! 

666,0! 

90.0! 

35.6! 

13650! 

45557! 

122.0! STEAK 

PUKPS/ 

1TX 

PORT 

I 

• 

1971 

J 

1 

!  ! 

723.0! 

90.2! 

17.0! 

! 

-  I 

! FULLY 

COILEB 

1 

ARTHUR 

! 

1293819 

t 

10173 !2A20) 

575.0! 

78.4! 

34.91 

136001 

28126! 

104.0JSTEAH 

PUKPS/ 

!TX 

PORT 

1 

1964 

! 

! 

1  ! 

604.6! 

78.41 

8.8! 

! 

-  1 

{PARTLY  COILEB 

! 

ARTHUR 

1 

1290306 

1 

1017412*20! 

575.0! 

76.3! 

28.6! 

13600! 

22039! 

104.0! STEAN 

PUNPS 

ITX 

PORT 

1 

1963 

1 

! 

604.8! 

78.3! 

6.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

ARTHUR 

! 

12*3202 

! 

1127612*20! 

595.9! 

74.2! 

26.6! 

1250! 

22036! 

94.2! STEAN 

PUNPS 

ITX 

PORT 

! 

• 

1960 

) 

! 

)  1 

623.5! 

74.2! 

7.*! 

! 

-  ! 

1 

1 

ARTHUR 

! 

12*5082 

1 

11296  J2A20 ! 

594.0! 

74.2! 

33.6! 

7000! 

25749! 

93.5! STEAK 

PUNPS/ 

ITX 

PORT 

1 

* 

1964 

1 

1 

%  !  1 

623.6! 

75.3! 

7.3! 

! 

“  ! 

1PARTLY  COILEB 

1 

ARTHUR 

1 

1298918 

1 

10329! 2A20S 

575.0! 

78.3! 

34.9! 

1360P! 

28366! 

104.0! STEAK 

PUNPS 

ITX 

PORT 

! 

1965 

1 

1 

!  1 

604.8! 

76.3! 

6.6! 

1 

-  ! 

1 

1 

ARTHUR 

1 

1265981 

! 

1825412*20! 

486.0! 

90.2! 

35.6! 

136*0! 

45598! 

122.01 STEAK 

PUNPS/ 

!YX 

PORT 

1 

* 

1972 

1 

! 

!  ! 

723.0! 

90.2! 

17.0! 

! 

-  1 

! FULLY 

COILEB 

! 

ARTHUR 

1 

1 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

i  ! 

! 

! 

! 

f 

1 

! 

I 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


2S1 


ENGRi 

I 

IVTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT  1 

(CAPACITY! 

HIGH-  | 

!  V  £  S  S  C  L  1 

1 

0 1ST! 

OPERATOR 

!  NET 

!CODElLENGTHl3ROTH!  ! 

!  ! 

CST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  1 

1 

****"' 

-IRECIS- 

!****!  RES.  I  RE6.1L0AD-! 

!  CARGO  ! 

FIXED  ( 

EIUIPNENT 

ITC !  BASE  ! 

YEAR  1 

!  COAST 

1  TER 

t  SC€ ! //////! ///// !  ED  ! 

(////////! 

POINT  | 

LINC-t 

!  AOS  LINE-1  I 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  HUMBER 

!  GUARD 

I  TON- 

! PAGE!  OVER-! OVER-!/////! 

HORSE!  PASS"  !  (LIGHT) (//////////////// 1 TDJ ////////// ! 

OR  ( 

!  NUMBER 

!  NASE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT ! 

POWER |  ENGERS  ! 

<rEET)| 

LINE-2 

1  EE J  LINE-2  ( 

•REBUILT! 

OJ>  TEXACO  NARINE  SERVICES* 

t  INC. 

! 

!  t 

1 

! 

! 

t 

! 

! 

1 

(CONTINUED)! 

1 

t  t 

! 

! 

! 

! 

( 

TEXACO  RHODE  ISLAND 

1296360 

! 

10329J2A20! 

575.0! 

78.31 

28.6! 

13600! 

220391 

104.01STEAH 

PUNPS 

!TX  PORT 

1964 

I 

1 

!  1 

C04.8! 

73.31 

8.61 

! 

! 

!  ARTHUR 

WLLUNS8URGH 

] 560975 

! 

90743l2A22t1046.6M43.61 

70.3! 

50000! 

246000! 

183.013-15  TON  CRANES 

#!TA  PORT 

1974 

l 

i 

! 

! 

1  11099. 01143. 61 

!  !  1  i 

40.01 

! 

i 

i 

( 

! STEAK 
! 

PURRS 

!  ARTHUR 

! 

! 

(33)  TEXACO  DEFINING  AND  HARK! ETINS# 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

INC. 

! 

!  ! 

1 

( 

! 

( 

1 

! 

(MANUFACTURING  DEPT.) 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CAJUN  STAR 

( 

flic  021 

24.0! 

7.5! 

1.0! 

150! 

8.CIN0NE 

!LA  CONVENT 

1986 

! 

I  1 

26.6! 

7.5! 

.6! 

| 

4! 

! 

! 

JTT 

! 

511C02! 

24.7! 

6.0! 

3.0! 

1121 

3.7 (NONE 

!TX  PORT 

1971 

! 

!  ! 

26.3! 

6.0! 

2.6! 

! 

4! 

! 

!  NEC  MES 

KY  85«7-JJ 

! 

5MC02! 

16.0! 

6.0! 

.8! 

15! 

-  ( 

3.0! NONE 

(IN  MOUNT 

- 

! 

!  ( 

16.0! 

6.0! 

.3! 

I 

21 

( 

!  VERNON 

PAT  4 

! 

5I1C02! 

26.0! 

9.0! 

2.0! 

200! 

-  ( 

9.6  l  NONE 

!TX  PORT 

1983 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

26.0! 

! 

9.0! 

! 

1.5! 

! 

1 

! 

6! 

( 

! 

! 

I  ARTHUR 

! 

(32)  TEXACO/  USA 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

i 

! 

! 

! 

) 

(NEW  IBERIA  DIVISION) 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

( 

i 

! 

! 

COVINGTON 

! 

275 ! 4A43! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  ! 

275! 

7.C! NONE 

!LA  NEW  IBERIA 

1953 

1 

!  ! 

110.0! 

30. 0! 

1.0! 

! 

-  j 

j 

! 

EAST  CARROLL 

! 

30014A43! 

136.0! 

32.0! 

5.5! 

-  | 

3001 

7.5IN0NE 

!LA  N*W  IBERIA 

1950 

! 

!  ! 

136.0! 

32.0! 

1.0! 

! 

! 

! 

CAST  FELICIANA 

1 

t  56(4443! 

124.0! 

28.0! 

6.0! 

! 

156! 

6.0! NONE 

!LA  NEW  IBERIA 

1940 

i 

!  ! 

124.0! 

26. C! 

3.0! 

! 

-  ( 

! 

PIKE 

! 

275I4A43! 

110.01 

30.01 

5.0! 

-  1 

275! 

7.0IN0NE 

| 

1953 

! 

1  ! 

110.0! 

30. C! 

1.01 

! 

! 

| 

ST.  JOHN 

1 

13014443! 

10C.0! 

26.0! 

5.0! 

-  ! 

130! 

7.2! NONE 

(LA  NEW  IEERIA 

1945 

1 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

3.0! 

! 

! 

1 

WEST  FELICIANA 

I 

156I4A43! 

124.0! 

26.0! 

4.5! 

-  1 

156! 

6.0! NONE 

!LA  NEW  MCRIA 

1940 

1 

!  ! 

124.0! 

28. C! 

3.0! 

1 

-  j 

! 

j 

TAZOO 

! 

1 65 ! 4A43 ! 

136.0! 

34.  C! 

5.5! 

-  j 

165! 

15.5 (NONE 

ILA  NEW  IBERIA 

1958 

1 

!  i 

!  ! 

136.0! 

t 

34.0! 

! 

1.5! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(32)  TEXACO#  USA 

1 

I 

(  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

NEW  ORLEANS  OPERATIONS 

{ I VI S  X  ON 

! 

!  ! 

! 

! 

t 

i 

! 

| 

CAPT.  "fLIE" 

1521975 

1 

20MC02! 

44.5! 

14.9! 

4.oi 

600! 

17.0INONE 

!LA  NEW 

1969 

! 

!  ! 

45.0! 

15.0! 

3.2! 

! 

22! 

! 

!  ORLEANS 

H  <  h 

151:8146 

! 

16I1C02! 

41.5! 

13.9! 

3.8! 

6001 

1 7.0INONE 

!L4  NEW 

1970 

! 

!  ! 

42.01 

14. G! 

3.0! 

! 

26* 

! 

1  OCEANS 

HIKE 

I  26391* 

! 

21(1401! 

48.0! 

18.0! 

2.01 

6!! 

20.01M1ME 

tlA  VENICE 

1954 

! 

!  ! 

43.0! 

15.0! 

2.0! 

1 

-  t 

! 

! 

RALPH 

! 

—  ! 1 >  01 1 

34.0! 

16.0! 

2.0! 

»SI 

20. 3! NONE 

!LA  VENICE 

1964 

! 

!  ! 

36.0! 

16.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

SWEET  BAT 

1500032 

1 

1211A02! 

36.0! 

13.5! 

4.5! 

330! 

-  ( 

17.0! NONE 

ILA  NEW 

i960 

! 

!  1 

36.0! 

13.5! 

4.5! 

! 

21! 

! 

!  ORLEANS 

VENICE  DONE  I 

1268358 

! 

13MA03! 

37.3! 

11.7: 

2.0! 

68! 

20.012  TON 

HOIST 

! L A  VENICE 

1954 

! 

!  ! 

37.  3! 

11.7! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

VENICE  DONE  II 

1513072 

! 

1B11A01 ! 

45.0! 

15.0! 

2-0! 

95! 

20.0(2  TON 

HOIST 

ILA  VENICE 

1966 

! 

!  ! 

45.0! 

15.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

( 

! 

bOODRUFT 

1559119 

J 

1SMC02! 

41.5! 

13.9! 

3.7! 

600! 

-  i 

1 7.0! NONE 

(LA  NEW 

1974 

! 

!  ! 

42.0! 

14. Cl 

3.0! 

1 

33! 

! 

I  ORLEANS 

ALINE 

! 

12514A46! 

35.31 

30.0! 

5.0! 

-  ! 

128! 

6*5! NONE 

ILA  NEW 

1981 

J 

!  ! 

35.3! 

30.C! 

1.0! 

! 

•  j 

! 

!  ORLEANS 

-ALLEN 

1 

322 ! 4A43 ! 

136.3! 

34.0! 

5.5! 

-  ! 

322*! 

7.S1N0NE 

ILA  NSW 

1949 

1 

!  ! 

136.0! 

34.  C! 

1.J! 

! 

! 

!  ORLEANS 

BENTON 

! 

300I4A43! 

136.0! 

32.0! 

5.51 

-  I 

3001 

7. 5!  NONE 

ILA  NEW 

1953 

1 

!  ! 

136.0! 

32.0! 

1.0! 

! 

-  ( 

1 

,1  ORLEANS 

BOLIVAR 

1 

290I4A43! 

110.0! 

30.0! 

5.9! 

-  1 

290! 

10. 5 ! NONE 

ILA  NEW 

1971 

! 

!  ! 

11C. 0? 

30.0! 

1.5! 

! 

! 

!  ORLEANS 

BOSSIER 

I 

11514A46! 

*0.0! 

24.01 

5.0! 

-  i 

115! 

6.5! NONE 

! LA  NEW 

1933 

! 

!  ! 

S0.3! 

24.0! 

1.0! 

I 

! 

!  ORLEANS 

BUSTER  LEE 

! 

12d!4A46! 

9C.3! 

28.0! 

5.0! 

! 

126! 

6. 5 ! NONE 

!LA  NEW 

1980 

! 

!  ! 

90.0! 

28.0! 

1.0! 

j 

! 

!  ORLEANS 

CHOCTAW 

1 

290(4440! 

110.0! 

3C.0! 

5.01 

-  i 

290! 

10.5!N0NE 

!LA  NEW 

1971 

! 

!  ! 

1 1C. 0! 

30.0! 

1.5! 

l 

-  ! 

! 

!  OLFANS 

EAST  BATON  ROUGE 

! 

3C0! 4A4J! 

136.0! 

32.0! 

5.5! 

“  ! 

300! 

7.5!  NONE 

!LA  NEW 

19SC 

!  ! 

136.0! 

22.0! 

1.9! 

j 

-  i 

! 

!  (OCEANS 

FUAREST 

! 

2?>! 4A43! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  » 

275! 

7,3; NONE 

ILA  NEW 

1953 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

i 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

5CC  4 

! 

103! 4A46 ! 

92.01 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

250! 

8.0! NONE 

ILA  VENICE 

1938 

1 

i  i 

92.0! 

26.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

GCC  7 

! 

60iAA46! 

82.3! 

25.5! 

4.0! 

-  1 

150! 

20.0! 10  TON 

BOON 

!LA  VENICE 

1942 

i 

!  ! 

42.01 

25.5! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

COC  11 

J 

100! 4446! 

110.0! 

30.  U! 

5.0! 

-  ! 

250! 

6 .0! NONE 

!LA  VENICE 

194* 

1 

i  | 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

2 

! 

GOC  12 

t 

150J4A46! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

-  1 

350! 

8.0! NONE 

!LA  VENICE 

1967 

! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

.  j 

! 

! 

CCC  14 

1653778 

! 

1 20 !4A/ 3J 

92. OJ 

26. C! 

6.0! 

“  1 

250i 

7.9! NONE 

ILA  VENICE 

198? 

1 

«  ! 

92.0! 

24.0! 

2.5! 

« 

-  i 

i 

! 

GRENADA 

; 

261*4443! 

136.0! 

34.0! 

5.51 

-  i 

322! 

7  .9! NONE 

!LA  NEW 

*  1982 

i  » 

136,0! 

24.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

2 

!  ORLEANS 

HANCOCK 

l 

261 !4A43 

134.0! 

34.0! 

5.5! 

-  J 

322! 

7.01N0NE 

ILA  NEW 

1959 

! 

3  ! 

136.01 

5*. Of 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

!  ORLEANS 

HINDS 

I 

27514A43! 

110.0! 

30.0! 

5#0! 

-  ! 

>75! 

7 . 0 ! NONE 

SLA  NEW 

1953 

* 

! 

!  ! 

110,0! 

r0.C! 

1,0! 

{ 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

HOLMES 

!  ----- - 

! 

300J4A45! 

136. C 

32.0! 

5.5! 

-  ! 

3CC! 

7  •  5! NONE 

1  LA  NEW 

1953 

S 

!  ! 

136.0! 

32.01 

1.0! 

! 

.  { 

! 

!  ORLEANS 

JACKSON 

i 

129(4  443 1 

80. OJ 

3D  .0 ! 

6. Cl 

-  ! 

25! 

6. C! NONE 

ILA  NEW 

1970 

l 

i  ! 

SO.O! 

30.0! 

.8! 

! 

-  ! 

! 

!  (OCEANS 

JARVAUX 

5  ------ 

! 

120I4A43! 

75. 0! 

26.0! 

4.5! 

-  ! 

120! 

7.5IN0NE 

ILA  NEW 

1948 

! 

i  1 

75.0! 

28.  C? 

3.0! 

! 

-  | 

! 

!  (oceans 

LAFITTE 

!  ----- - 

t 

32214440! 

136.0! 

34.0! 

6.6! 

-  J 

322! 

8. 0! NONE 

!LA  new 

1964 

i 

!  ! 

136.0! 

34.0! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

LAFOURCHE 

! 

265!4A4*! 

138.0! 

32.0! 

5.0! 

-  ! 

265! 

13. 0! NONE 

!LA  NEW 

1972 

1 

!  1 

133.0! 

32.0! 

1,0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

LANAfi 

i 

300  U  A  AM 

130. ul 

30.0! 

5.5! 

•  ( 

300! 

7.5! NONE 

ILA  NEW 

1952 

! 

!  ! 

130.0! 

20.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

LAWRENCE 

! 

27514443! 

11C.0! 

30.0! 

5. Cl 

-  ! 

275! 

7.0! NONE 

ILA  NEW 

1953 

! 

:  ! 

15C.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

PANOLA 

! 

275(4443! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  ! 

275! 

7.0! NONE 

ILA  NEW 

1953 

1 

(  I 

110.0! 

>0.0! 

1.0! 

i 

-  i 

! 

t  ORLEANS 

RICHLAND 

! 

300S4A43J 

136.0! 

32. OJ 

5.5! 

-  ! 

30oi 

7.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1950 

! 

!  ! 

136.0! 

32.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SCOTT 

1 

27514643! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  ! 

275! 

7.0! NONE 

!LA  NEW 

1953 

! 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

110.0! 

i 

! 

30. C! 

1 

l 

1.C! 

i 

i 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

• 

!  ORLEANS 

! 

T4itC  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


78: 


EN4R! 

1  iVTCC! 

sikcnsions 

ICAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  C  S  J  I  L  I 

i 

01  ST  I  OPERATOR 

I  HIT  !CO(t!LtNSTH!9«etHl 

! 

! 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  ! OPERATING  I 

I 

1  COAST 

1  Tf\  1  SCf! 

P/////I 

////! 

ED  ! 

I////////1 

POINT  !  LINE-1 

IAOI  LThf-t  ! 

auiLT 

! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

t  GUARD 

1  T-N-  1  PAGE! 

OVER-1 

SVfR-1 /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !/////// //////// /ITDl ////////// 1 

OR 

! 

!  NUMBER 

1  NACE  1  XV  1 

ALL  1 

ALL  1L1GHT! 

POWER! 

ENGERS  I 

(FEET)!  LXNl-2 

IfC!  LINE-2  1 

‘REBUILT! 

(32)  TEXACO#  USA 

1  !  1 

I  l  t 

1  1  1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

( 

! 

NEW  ORLEANS  OPERATIONS 

!  1V1SI0N 

1  !  t 

! 

i 

! 

1 

! 

1 

(CONTINUER! 

1  1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SINNCNS 

!  1 2014*431 

’’5.01 

25.0! 

4.5! 

-  1 

1201 

7,  5  I  NONE 

!LA  HEW 

1948 

!  1  ! 

75.01 

23*01 

3.0! 

-  t 

1 

1  ORLEANS 

ST.  CHARLES 

1  32214*401 

136.01 

34.01 

5.5! 

-  j 

322! 

7.51N0NE 

ILA  NEW 

1949 

1  1  1 

136,0! 

3*  .Cl 

1.5! 

-  1 

! 

I  ORLEANS 

ST.  HART 

1  32214*401 

136.0! 

34.01 

5.5! 

-  | 

322! 

7.51HONE 

ILA  NEW 

1949 

1  1  1 

136.01 

34*0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

STONE 

1  30014*431 

130.0! 

30.01 

5.5! 

•  1 

300! 

7.5IH0NE 

ILA  NEW 

1952 

l  1  1 

130.0! 

30.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

TATE 

l  27S ! 4A431 

lie. 01 

30.0! 

5.0! 

-  j 

275! 

7.0! NONE 

!LA  NEW 

1953 

1  !  1 

110.01 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

WEBSTER 

1  30014*431 

136.0! 

32.01 

S.5! 

-  | 

3C0I 

7.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1950 

1  !  1 

136.0! 

32. Cl 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

WEST  CARROLL 

1  30014*401 

136.0! 

32.0! 

5.5! 

-  I 

300! 

7 .5 1  HONE 

ILA  NEW 

1950 

1  1  1 

136.0! 

32.01 

1.C! 

-  1 

l 

!  ORLEANS 

LAFATFTTE 

l  250I5A70! 

138.0! 

32. Cl 

4.0! 

-  i 

322! 

7.0 l NONE 

ILA  NEW 

1978 

t  1  1 

1  !  I 

133.01 

1 

32.01 

1 

1.3! 

I 

-  I 

1 

1 

! 

1  ORLEANS 

1 

(33)  TEXAS  BARGE  RENTALS 

T6R  1 

!  !  1 

1  (  1 

1  19914A431 

1 

1 

110.01 

i 

i 

30.  C! 

! 

! 

5.01 

! 

! 

450! 

1 

! 

7.61N0NE 

! 

1 

1TX  CORPUS 

1971 

I  !  t 

110.01 

30. C! 

1.0! 

-  1 

l 

!  CHRIST! 

TBR  3 

1  199I4A431 

lie. 01 

30.0! 

5.C! 

-  i 

450! 

7.6! NONE 

ITX  CORPUS 

1975 

1  1  1 

110.01 

30.0! 

1.C1 

-  ! 

! 

1  CHRISTl 

TOR  4 

i 

1  25014*431 

120.01 

32. Cl 

7.0! 

-  i 

310! 

7.6IN0NE 

ITX  ROCKPORT 

1972 

!  1  1 

1  I  1 

120.01 

1 

32. Cl 

1 

1.3! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

1 

(33)  TEXAS  CREW90ATS 

CLIPPER  NR.  LEC 

1399349 

1  l  1 

1  1  1 

1  66  MCI  2) 

! 

1 

97.01 

l 

1 

21.5! 

l 

6.8! 

20251 

! 

» 

251 

! 

! 

29.01N0NE 

( 

1 

ITX  FREEPORT 

19/1 

1  1  1 

1  1  1 

me.  oi 

t 

21.51 

5.6! 

! 

48! 

I 

l 

! 

I 

! 

(12)  TEXAS  GULF#  INC. 

ec  to 

1515008 

1  1  ! 

1  !  ( 

1  4013*361 

i 

! 

43.61 

1 

l 

21.0! 

i 

i 

7.1! 

4601 

1 

1 

-  1 

« 

1 

35 .0 (NONE 

1 

I 

INC  NOREHEAD 

1948 

1  !  1 

43.61 

21.0! 

7.1! 

-  ! 

J 

!  CITY 

BEAUFORT  BELLE 

1361502 

!  1 52(3436! 

78.0! 

30.0! 

9.0! 

21201 

-  ! 

43 , 0! NONE 

INC  MOREHEAD 

1*74 

!  i  1 

ec.ot 

30. C! 

8.6! 

-  ! 

! 

!  CITY 

PA1LIC0 

1504262 

1  18913A361 

97.21 

33. Cl 

8.2! 

1900! 

-  ! 

55 .0! NONE 

Inc  hokchcap 

1946 

1  !  1 

97.2! 

33.0! 

8.2! 

-  j 

! 

!  CITY 

LC  14 

1502449 

1  1 462 14A47 1 

245.0! 

45.0! 

13.9! 

-  1 

1862! 

36. 3f NONE 

INC  MOREHEAD 

1945 

1  1  1 

245.01 

45.01 

2.0! 

-  ! 

! 

!  CITY 

LC  1? 

1502450 

l  186214*47! 

245.01 

45.01 

13.9! 

-  i 

1862! 

38.31N0HE 

INC  MORE HEAD 

1945 

1  1  ! 

245.0! 

45. Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

!  CITY 

LC  18 

1505508 

1  1862I4A47! 

245.0! 

45. C! 

13.91 

-  l 

1662! 

38,3! HONE 

!KC  MOREHEAD 

1946 

1  1  ( 

245.0! 

65.0! 

2.0! 

-  1 

! 

1  CITY 

LC  It 

1505509 

!  1S6214A471 

245.01 

45.  C! 

13.9! 

-  i 

1862! 

3S.31N0NC 

INC  MOREHEAD 

1966 

; 

1  1  1 

245.0! 

45.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

l  CITY 

LC  20 

1  185014A461 

210.31 

50.  C! 

9.5! 

-  i 

2000! 

26.0! HOHE 

INC  MOREHEAD 

1986 

1  1  ! 

210.0! 

50.01 

2.0! 

-  ! 

! 

1  city 

LC  21 

I  ------ 

1  1IS014A46! 

210.01 

50.01 

9.5! 

-  t 

2000! 

?6 .0 1  NONE 

INC  MOREHEAD 

1986 

!  I  1 

210.0! 

I0.C1 

5.0! 

-  ! 

! 

!  CITY 

ATLANTIC  SULPHUR  1 

1233904 

1  1578!  $A  71 1 

2*,.0! 

•54. C! 

11.5! 

-  i 

3000! 

36.01PUHPS  AND 

INC  PCRfHfAD 

1940 

i  i  i 

244.0! 

54.0! 

2.6! 

-  1 

•ENGINES 

!  CITY 

TG  24 

1021287 

1  1200!5»71! 

260.0! 

52.01 

9.0! 

-  i 

2503! 

23.01PUHPS 

!TX  9EAUN0NT 

1*74 

I  1  1 

260*01 

52.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

TCS  3 

1005256 

1  75615*71  1 

220.0! 

40.0! 

6.6! 

-  i 

1050! 

20.0! PUMPS  AND 

INC  K0ACHCA5 

1935 

1  !  1 

220.0! 

40.0! 

1.8! 

-  ! 

!f LECTRIC  MOTOR 

I 

TGS  4 

1005306 

1  184815A71! 

284.01 

52.0! 

9.5! 

-  i 

2600! 

17.6!DEEPWELL  TURBINE  !TX  BEAUMONT  1 

1941 

1  1  1 

264.01 

52.01 

1.5! 

-  1 

lost.  COILS!  1 

TGS  5 

1005355 

1  182615A711 

260.01 

52.0! 

9.5! 

-  l 

2800! 

17.61DEEPWCLL  TUR81NE1TX  BEAUMONT  1 

1941 

1  1  1 

26C.OI 

52.0! 

1.51 

-  1 

!OSL  PUMPS/  COILS!  1 

TGS  6 

1005405 

!  185015A71! 

260.0! 

52.0! 

9.0! 

-  ! 

2744! 

23.0MUHPS  AND 

INC  HOMHEAO  1 

1961 

!  1  1 

260.0! 

52.0! 

2.0! 

-  ( 

(ENGINES 

!  CITY  1 

TGS  7 

1005454 

1  1811 15*71 l 

24C-.0! 

52.01 

9.51 

-  1 

2800! 

17.61DEEPWELL  TURBINE! TX  BEAUMONT  ! 

1962 

1  !  1 

240.0! 

52.0! 

1.5! 

-  i 

!OSL  PUMPS/  COILS!  ! 

TGS  15 

1005934 

I  1 85015*71 1 

26C.O! 

52.0! 

9.0! 

-  1 

2744! 

18.0! PUMPS  AND 

INC  MOREHEAD 

1965 

1  1  1 

260.0! 

52. C! 

2.0! 

-  | 

!  ENGINES 

!  CITY 

TGS  23 

1021881 

1  120015*71  1 

260.0! 

52.0! 

6.0! 

-  j 

2000! 

23.0JPUMPS  AND 

INC  HOAEHEAD 

1974 

!  1  ! 

260.01 

52.0! 

2.0! 

-  ! 

l ENGINES 

!  CITY 

TGS  25 

1297C32 

1  8991 5*  71 1 

195.0! 

35.01 

7.0! 

-  1 

671! 

20.0! PUMPS  AND 

!NC  MOREHEAD 

1959 

I  1  1 

1  1  1 

195.0! 

1 

3S.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

!  ENGINES 
! 

!  CITY 
! 

! 

(33)  TEXAS  STATE  HIGHWAY  DEPT!. 

1  !  1 

1  !  1 

l 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

CCNE  JOHNSON 

1259819 

1  S42MA13! 

237.  5! 

66.0! 

10.0! 

1730! 

-  1 

37.01NONE 

!TX  GALVESTON 

•  1975 

! 

!  i  ! 

245.0! 

66.0! 

9.0! 

509! 

i 

! 

E  H  THORNTON  JR 

1278295 

!  542 11  A1  3! 

237.5! 

66.  C! 

10.0! 

1730! 

-  1 

37.0  I  NONE 

!TX  GALVESTON 

•  1976 

I 

1  !  ! 

245.0! 

66.0! 

9.0! 

509! 

! 

! 

GIBB  GILCHRIST 

1578809 

1  778MA13! 

264.01 

66.1! 

11.0! 

2000! 

-  ! 

54.01NONE 

ITX  GALVESTON 

1977 

I 

1  !  1 

265.0! 

66.1! 

10.0! 

5061 

| 

R  S  STERLING 

1259595 

1  542  HAITI 

237.5! 

66. C! 

10.0! 

1730! 

-  1 

37. ol NONE 

!TX  GALVESTON 

•  1976 

! 

1 

1  !  1 

1  !  1 

245.0! 

1 

66.0! 

1 

9.0! 

i 

509! 

1 

! 

( 

1 

! 

(32)  TEXAS  UNITED  CHEMICAL  COlRP. 

1  !  ! 

!  t  1 

1 

! 

1 

i 

! 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

TUCC  1 

1275189 

1  30815*70! 

97.5! 

35.01 

8.2! 

-  t 

625! 

13.8 (DIESEL  PUMP 

ILA  LAKE 

1957 

! 

1  1  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  1 

! 

!  CHARLES 

TUCC  2 

1275188 

1  30815*70! 

97.5! 

35.01 

8.2! 

-  1 

625! 

13.81DIESEL  PUMP 

!LA  LAKE 

1957 

1 

l 

I  1  ! 

•  ♦  • 

97.5! 

• 

35.0! 

t 

1.0! 

t 

-  ! 
f 

! 

! 

!  CHARLES 
! 

(36)  THE  BOXER/  INC. 

l 

1 

i  i  i 

1  !  1 

i 

i 

i 

! 

! 

» 

! 

» 

! 

! 

1 

! 

BOXER 

1252021 

I  398UA46! 

130.0! 

30.0! 

8.0! 

-  ( 

750! 

11 .0! NONE 

!WA  SEATTLE 

1944 

1 

1 

1  !  1 

1  !  1 

130.0! 

! 

30.0! 

! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  THE  CANDY  FLEET  / 

CANDY  APPLE 

t 

1 

!551’43 

!  1  1 

!  !  1 

1  6711C021 

1 

! 

95.5! 

! 

22.6! 

1 

1 

6.6! 

202  51 

! 

! 

30! 

! 

! 

30.0 (NONE 

! 

I 

JLA  M0R6AN 

1976 

1 

i  i  i 

100.0! 

23.0! 

4.6! 

55! 

1 

!  CITY 

CANDY  CANE 

1636097 

1  6611C021 

100.51 

23.6! 

7.0S 

2700! 

50! 

30.0! HONE 

ILA  MORGAN 

1981 

1  1  1 

100.5! 

25.6! 

5.6! 

49! 

! 

!  CITY 

CANOY  FACTORY 

1639702 

1  6611C02! 

96.51 

22.5! 

6.61 

2025! 

20! 

30.0 ! NONE 

ILA  MORGAN 

1911 

! 

1  !  1 

100.01 

23.5! 

4.6! 

53! 

! 

!  CITY 

CANDY  ISLAND 

1643829 

1  81 11C  021 

118.5! 

23.6! 

7.0! 

2700! 

50! 

30.0! NONE 

!LA  MORGAN 

1982 

1 

1  !  1 

120.0! 

25.6! 

5.61 

43! 

! 

!  CITY 

CANDY  LADY 

1601955 

1  67UC02! 

99.0! 

22.51 

7.0! 

2700! 

50! 

30.0! NONE 

ILA  MORGAN 

1979 

1 

1  1  1 

125.01 

23.5! 

5.6! 

50! 

! 

!  CITY 

! 

! 
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ENGR  1 

1  1VTCCI 

DIMENSIONS  1DRAFTI 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

. 

!  V 

E  S  S  E  L 

1 

•  I  ST  I  OPERATOR 

1  NET  (CODE iLENGTHi 9RDTN) 

! 

1 

CARGO  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

Is  I0*E*»T1NG 

TEAR 

! 

t  COAST 

1  TER  1  SEC  I //////! /////! 

EO  i 

I////////! 

POINT  1 

LINE-1 

1  AO 

LINE-1 

BUILT 

! 

VESSEL  NINE  ANO  NUMBER 

t  GUARD 

1  TON-  IMAGE! 

OV EM-1 OVER-t /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT)  I///F/F//////////ITO!////////// 

OR 

! 

I  NUMBER 

1  NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

CNGCAS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE1 

LINE-2 

•REBUILT! 

(32)  THE  CANOY  FLEET 

! 

! 

! 

t  1  1 

1  (  1 

1  !  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

l 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

{ 

(CONTtMUED)t 

1  1  1 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

CANDY  LAND 

1589940 

1  66  M  CO? ! 

96.5! 

22.5! 

6.6 ! 

20251 

20! 

SO.OINONt 

(LA 

MORGAN 

197P 

I 

1  1  ! 

100. Cl 

23.51 

4.6! 

55! 

! 

! 

CITY 

CANDY  HAN 

1556431 

1  631 1C  02! 

94.61 

21.6! 

6.6! 

2025! 

15! 

30.0  l NONE 

!  LA 

MORGAN 

1974 

1 

1  I  1 

95.0! 

22.01 

4.6! 

60! 

I 

! 

CITY 

CANDY  MOUNTAIN 

1621033 

1  66MC021 

94.5! 

22.5! 

6.61 

2025! 

20! 

30.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1980 

! 

1  1  I 

100.0! 

23.3! 

4.6! 

51! 

! 

( 

CITY 

CANDY  WORLD 

1593372 

1  66I1C021 

R4.5! 

22.5! 

6.4! 

2025! 

201 

30*  0 ! NONE 

!LA 

MORGAN 

1978 

l 

1  1  1 

1  1  1 

100.01 

! 

23.5! 

! 

4.6! 

! 

501 

1 

! 

1 

1 

! 

CITY 

(32)  THE  ST.  RAUc  BARGE  LINE/' 

1 

1  INC. 

1  1  1 

1  1  1 

1 

I 

1 

I 

! 

1 

! 

( 

( 

! 

I 

1 

Ctf  108 

1545523 

1  11001 4A41 ! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  j 

14001 

1 7 .0 1 NONE 

1LA 

htv 

1973 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

•  | 

l 

! 

ORLEANS 

Ctf  20B 

1545924 

1  1 1 00 1 4 A41 ! 

203.0! 

35.CI 

9.0! 

-  | 

1600! 

1 7  *0 ! NONE 

1LA 

NEW 

1973 

1 

!  1  t 

230.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

ORLEANS 

Cff  sen 

J  551954 

1  110014A411 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1600! 

17.0I.3KE 

(LA 

NEW 

1973 

! 

1  1  ! 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

i 

ORLEANS 

C*f  408 

156291  2 

1  1008(4  441 1 

200.01 

35. Cl 

9.0* 

-  | 

16C0I 

1 7.0 l NONE 

1  LA 

NEW 

1975 

1 

1  1  1 

20C.0J 

35. 01 

1.6! 

1 

! 

ORLEANS 

CRf  5C5 

1562513 

1  100S14A411 

200.01 

35.0! 

V.O! 

-  | 

1600! 

1 7. 0 !  NONE 

ILA 

NEW 

1975 

1 

t  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

1 

! 

ORLEANS 

Ctf  609 

1604053 

I  1 051  14  A  41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

16001 

17.01N0NE 

!LA 

NEW 

1979 

1 

1  1  1 

200. C! 

35. 0! 

1.6! 

1 

1 

ORLEANS 

Ctf  709 

1604099 

1  1051 1 4A41 1 

200. 0! 

35.01 

9.0! 

-  j 

1600! 

17.0! NONE 

ILA 

NEW 

197* 

l 

1  t  1 

2C0.0S 

35.01 

1  •  6 1 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

Ctf  909 

1604090 

1  1C5K4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1600! 

17.0IN0NE 

ILA 

NEW 

1979 

! 

1  1  I 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  | 

l 

! 

ORLEANS 

CRf  909 

1641386 

t  1033 1 4 A  41 1 

2C0.G1 

35.5! 

9.0! 

-  | 

1600! 

17.0! NONE 

ILA 

NEW 

1981 

I 

1  1  1 

230. ni 

35.0! 

1.61 

| 

t 

ORLEANS 

CRF  1C03 

1641397 

1  1033! 4A41I 

23C.0! 

35.0! 

9.01 

-  I 

1600! 

1 7.01  NONE 

ILA 

NEW 

1981 

1 

1  1  1 

230.01 

35.0! 

1.6! 

( 

! 

ORLEANS 

Ctf  1100 

1641359 

1  103314A41I 

203.0! 

35.0! 

9.01 

-  | 

1600! 

17.0! NONE 

!LA 

NEW 

1981 

S 

1  !  I 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CRf  1703 

1641389 

1  1 0331 4A41 1 

200.0! 

35. Ct 

9.0! 

-  j 

1690! 

17.0I.0NE 

ILA 

NEW 

1981 

1 

1 

I  1  I 

1  1  l 

203.31 

1 

35.0! 

! 

1.61 

! 

! 

! 

! 

» 

! 

ORLEANS 

(32)  THERIOT  OFFSHORE  NARINE/ 

1 

1  INC. 

1  1  1 

!  1  ? 

1 

1 

I 

! 

! 

* 

! 

1 

! 

* 

3LAKE  T 

J  564995 

1  7611 *02! 

94.0! 

2S.0! 

10.0! 

1200! 

761 

35. 0 ( NONE 

ILA 

LCEVILLE 

1975 

1 

1  1  ( 

105.0! 

25.0! 

9.3! 

25! 

» 

! 

IPELINE  THERIOT 

1591621 

l  1291 1 A  02 ! 

155.5! 

40.0! 

11.61 

2160! 

85! 

59.0! NONE 

ILA 

LEEVILLE 

1974 

1 

1  1  1 

145.0! 

40.0! 

10.3! 

20! 

! 

I 

L€ 0o0L0  THERIOT 

1604456 

l  17911A021 

155.5! 

40.0! 

11.6! 

21601 

85! 

59.01NCNE 

!LA 

LEEVULE 

1979 

l 

1  1  1 

165.0! 

40.0! 

13.3! 

20! 

! 

! 

Nf LENA  THERIOT 

1586542 

1  129MA02! 

155.5! 

40.0! 

11.6! 

21601 

55! 

59.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1977 

1 

I  1  1 

165.0! 

40.01 

10.3! 

20! 

I 

( 

CITY 

HITCHELL  T 

1557290 

!  7&IU021 

94.0! 

25.0! 

10.0! 

1700! 

76! 

39*0! NONE 

!LA 

LEEVULE 

1974 

! 

1  1  i 

105.3! 

25. C! 

9.31 

30! 

1 

! 

RUSS  THERIOT 

! 598590 

!  5611A07! 

100.0! 

IV. 6! 

7.01 

1530! 

56! 

36.01  NONE 

IL4 

LEEVILLE 

1978 

! 

!  1  ! 

100.0! 

19.6! 

5.0! 

60! 

» 

SCOTT  T 

1565932 

!  76! 1 A)2! 

94.3! 

25. C! 

10.0! 

12001 

76! 

38  .0  |  NONE 

1L« 

MORGAN 

197r* 

l 

I  1  I 

115.01 

25.0! 

9.3! 

26) 

I 

! 

CITY 

CAPT.  WMITTY 

1646931 

1  6S13A34! 

—  ! 

—  \ 

11.01 

1800! 

44.0  l  NONE 

ILA 

LUVILLT 

1982 

* 

l 

1 

1  1  1 

1  1  1 

80.0! 

t 

26.0! 

! 

10.0! 

! 

I 

1 

! 

! 

(12)  THERIOT#  NOLTY  J./  INC. 
CHIPPY  T 

! 

1 

1524726 

1  !  ( 

1  1  ! 

1  12913A36! 

! 

! 

136.5! 

! 

! 

35. C! 

I 

! 

17.0! 

5600! 

! 

! 

! 

! 

45 .3! NONE 

! 

I 

!LA 

GOLDEN 

1970 

! 

1  1  1 

149.4! 

35.0! 

16.5! 

-  | 

1 

! 

MEADOW 

DANIELLE  0 

1655583 

1  11913A 361 

113.6! 

32.0! 

14.0! 

3600! 

45.3! NONE 

ILA 

GOLDEN 

1982 

l 

!  (  1 

120.0! 

32.0! 

13.0! 

1 

! 

MEAOOW 

ENGLISH  TURN 

1636*13 

1  961 3A  36! 

1 

-  ! 

9.0! 

1200! 

•  1 

! 

1981 

! 

i  1  1 

65.3! 

24. C! 

9.0! 

-  J 

i 

! 

NITZI  ALAR  10 

! 521672 

!  134I3A36! 

93.7! 

27.0! 

11.5! 

2409! 

-  1 

45.0 

ILA 

GOLDEN 

1969 

I 

1  !  1 

100.0! 

27.0! 

11.0! 

! 

I 

MEADOW 

NITA  T. 

1555374 

1  1C9J3A36! 

113.9! 

35.  Cl 

17.0! 

5000! 

59.0|Mi«£ 

ILA 

GOLDEN 

1974 

1 

!  !  ! 

124.0! 

35.  CJ 

15.0! 

! 

! 

MEADOW 

NCLTY  THERIOT  II 

1653737 

1  11913*36! 

113.6! 

32.0! 

14.0! 

3600! 

-  | 

45 • 0 ! NONE 

ILA 

GOLDEN 

1982 

! 

1  !  1 

120.3! 

32.0! 

13.0! 

-  | 

! 

I 

MEADOW 

PAM  ALARIO 

15*0922 

l  1C713A35! 

127.2! 

34.  C! 

16.0! 

4300! 

58 . 0! NONE 

!LA 

GOLDEN 

1972 

! 

I  1  1 

140.0! 

34.  C! 

15.5! 

! 

I 

MEADOW 

ROBERT  ALARIO 

1528415 

1  129  1 3  A 36 1 

136.5! 

35.0! 

17.0! 

5600! 

45. 0( NONE 

ILA 

GOLDEN 

1970 

( 

!  1  1 

149.6! 

35.0! 

16.5! 

• 

-  j 

! 

1 

MEADOW 

ROBIN  ALARIO 

1541711 

1  10713A36! 

127.2! 

34. C! 

16. C! 

4300i 

58.O1N0NE 

ILA 

GOLDEN 

197? 

1 

1  1  ! 

140.3! 

34.0! 

15.5! 

( 

! 

MEADOW 

THERESA  3 

1570025 

1  13413A38! 

93.7! 

27.0! 

11.5! 

2400! 

•  i 

45.0! NONE 

ILA 

GOLDEN 

1984 

I 

1 

1  1  1 

1  !  1 

ICO. 3! 

27. C! 

! 

11.0! 

i 

! 

! 

1 

( 

MEADOW 

(32)  THIBODEAUX  TOWING 

MISS  TANNY 

l 

1 

1528663 

!  1  1 

1  1  1 

!  651  3435! 

! 

! 

So. 6! 

i 

j 

22.0! 

i 

! 

6.0! 

800! 

! 

! 

! 

1 

35 .OlNONE 

! 

i 

ILA 

ALGIERS 

1970 

1 

1 

1  1  1 

!  1  1 

56.6! 

! 

22.0! 

! 

6.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  THOMAS  t  THOMAS  f NTERPRX! SES/ 

!  !  1 

!  !  ! 

I 

i 

! 

! 

I 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

INC. 

j 

!  !  ! 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

BAILEY  THOMAS 

1641607 

1  10413A351 

65.0! 

25. C! 

7.6! 

680! 

-  j 

A7.OIN0NF 

ILA 

NEW 

1981 

1 

1  1  1 

65.0! 

25.0! 

7.6! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

LADY  ALICE 

1515028 

J  7113A35! 

65.3! 

24.1! 

6.5! 

8S0! 

39.0! NONE 

ILA 

NEW 

196? 

! 

1  1  ! 

*3.0! 

24.1! 

6.5! 

! 

! 

ORLEANS 

LANE  1H0flA$  JK. 

1 o3o6? 5 

1  104! 3A361 

95.01 

2  5.  Cl 

7.8! 

630! 

-  j 

4  T  *  /  ! ’<3*1  S 

ILA 

HZn 

•  »31 

1 

!  1  1 

65.01 

25. C! 

7.8! 

-  j 

1 

J 

ORLEANS 

LESLIE  GEISMAR 

1568126 

J  12713435! 

66.5! 

26. CJ 

8.5! 

1350! 

-  I 

47.0! NONE 

ILA 

NEW 

1975 

1 

1  !  1 

70.0! 

26.0! 

5.5! 

I 

! 

ORLEANS 

NONNIE 

1649694 

1  10413*36! 

65.0! 

25.0! 

7.6! 

680! 

47. OlNONE 

2  LA 

nr 

198? 

! 

i  )  ! 

65.0! 

25.0! 

7.6! 

-  J 

! 

! 

ORLEANS 

3CT  301 

! 592756 

1  86714446! 

195.0! 

35.0! 

8.3! 

■  i 

1500! 

14. OlNONE 

ILA 

NEW 

1978 

1 

1  1  ! 

195.3! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

BCT  302 

1592757 

1  867 1 44  46! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  J 

1500! 

14. OlNONE 

ILA 

NEW 

1978 

! 

I  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

*  ; 

! 

! 

ORLEANS 

8CT  303 

1592759 

1  867 1 4 A  46  J 

195.0! 

35. C! 

4.0! 

■  ! 

iscoi 

14. OlNONE 

ILA 

NEW 

1978 

t 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

t 

ORLEANS 

BCT  3C4 

1 592759 

1  96714*46! 

195.0! 

35.0! 

5.0! 

-  | 

1500! 

14. OlNONE 

i  L  A 

NEW 

1978 

! 

! 

1 

!  1  ! 

1  !  1 

f  !  ! 

195.0! 

! 

! 

35. C! 

! 

! 

2.0! 

i 

-  j 
! 

! 

! 

* 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 
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ENG*! 

»tsn  operator 

VESSEL  NAME  AND  34UP3C« 

!  COAST 

!  f’lARD 

1  NUMBER 

1VTCC1 
NIT  !  COOS  1 
REGIS-l *  *«*  1 
TER  1  SEE  1 
TON-  1PA51I 
NAGE  1  IV  ! 

DIMENSIONS  (DRAfT! 
LCNSTHlSPOTHl  1 

RES.  1  (US.tLCAD-l 
//////1/////1  ED  l 
OVCP-UVE*-!/////! 
ALL  1  ALL  !LIC*t! 

(capacity!  high-  1  ivtuu 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  I  OPERATING 

!  CARGO  f  fIXED  !  EQUIPMENT  ITC S  9ASC 

!////////!  POINT  !  LINC-1  ! AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  !(LlGHT)!/////7//////////!TD! ////////// 
POWER!  ENGERS  !  (fCCTM  LINE-2  IEE!  LINE-2 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(32)  THOMAS  BARGE  LINES/  LTD. 

4 

!  1 

1  1 

f  1 

1  1 

1  1 

i  i 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

\ 

! 

1 

* 

1 

1 

! 

T5L  101 

lo3CC21 

35215A701 

120. oi  35. C! 

7.0! 

-  | 

330! 

15.01671  GM 

ENG.  DEN- 

«ICK 

1981  J 

1  1 

1*0.0!  35.0! 

1.5! 

-  2 

ICO  6X8 

MUD  PUMP  ! 

1 

T8L  102 

1640557 

3321 3A701 

132.9!  35. Cl 

7,0! 

-  | 

330! 

15.01671  GM 

ENG.  OEM-lLA 

BERWICK 

1941  ! 

1  1 

130.0!  75. Cl 

1.51 

ICO  8X8 

MUD  PUMP  ! 

! 

T?L  103 

! 642652 

3821 5*701 

13J.0!  35. C! 

7.0! 

-  j 

330! 

15  *571  GM 

ENG.  DEM- ! LA 

OMVICK 

1981  ! 

1  1 

130.0!  35.0! 

1.5! 

-  j 

ICC  6X8 

MUD  *UNP  1 

1 

nt  m 

•649853 

38715A70! 

130,0!  34. Cl 

55.0! 

-  j 

330) 

15.01671  GM 

ENG.  DEM- 1L A 

BERWICK 

1982  I 

!  1 

1  1 

130.01  34.0! 

1  1 

1.5! 

! 

i 

SCO  6X8 
! 

MUD  PUMP  ! 

1 

! 

! 

iiZt  THOMAS,  DEAN/  INC. 

1  1 

!  1 

!  1 

!  1 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

t 

! 

I 

Of  AS  THOMAS 

1291991 

40!3f3ol 

1  -  I 

6.0! 

600! 

40. OlNONE 

!LA 

HARVEY 

1963  ! 

1  1 

60.01  -  1 

5.0! 

-  i 

! 

1 

! 

RIVE*  CHAMPION 

U41C95 

9813A36! 

1  -  ! 

8.0! 

1000! 

48.0! 

!LA 

HARVEY 

1961  i 

«  j 

i  i 

70.0!  29.0! 

1  ! 

7.0! 

! 

! 

! 

I 

! 

i 

i 

(11)  THOHAS/  RUDY 

l  l 

1  ! 

!  ! 

1  ! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

l 

! 

CAPT.  EULICE 

! 23641 2 

37!  INI  21 

44.0!  17.6! 

6.d! 

225! 

15! 

25.0! NONE 

!V  A 

TANGIER 

•  1979  I 

!  1 

64.0!  14. Cl 

5.0! 

90! 

! 

! 

i 

CHIP  XV 

1622632 

39! 1C  02! 

1  -  1 

5.0! 

-  i 

-  J 

-  ! NONE 

i  VA 

TANGIER 

19*0  i 

1  1 

45.0!  17.0! 

5.0! 

39! 

| 

I 

! 

STEVEK  THOHAS 

1 550273 

45  MS1 1 ! 

77.0!  22. S! 

6.6! 

1100 ! 

50! 

32  *0 1  NONE 

IVA 

TANGIER 

1973  l 

1  1 

77.0!  22.5! 

6.0! 

100! 

! 

! 

l 

T ANGIEA  PRINCESS 

(602566 

39MC02I 

65.0!  17. C! 

5.0( 

340! 

-  | 

-  l.NONt 

IVA 

TANGIER 

1979  ! 

1  1 

(  1 

1  -  I 

1  1 

5.0! 

! 

39! 

) 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

(Cl)  THOMPSON  ISLAND  EOUCATIC 

IN 

1 

1 

1  t 

!  1 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

( 

l 

! 

! 

CENTER/  INC. 

!  1 

l  ! 

! 

! 

i 

( 

! 

PILGRIM  IV 

! 52S997 

2211A12! 

47.1!  14.5! 

3.6! 

220! 

7! 

21 .OlNONE 

IMA 

3CST0N 

1970  l 

!  1 

1  i 

49.il  14.5! 

!  1 

3.6! 

! 

49! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(36)  THOMPSON  PILE  DRIVING  CC 

1./  INC. 

1  1 
1  1 

!  1 

!  1 

) 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

CATOU 

1262675 

2613A361 

45.41  13.21 

5.  E ! 

400! 

-  | 

24. OlNONE 

!WA 

PORT 

*  1 961  ! 

I  1 
1  ! 

50.0!  13.2! 

1  ! 

5.8! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ORCHARD 

! 

(32)  THOMPSON  TOVING  II 

i  | 

i  i 

1  ! 

1  l 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

ELIZABETH  R  II 

1537188 

70 13A36I 

60.0!  22. C! 

7.0! 

900! 

•  ! 

24.0! NONE 

(LA 

MORGAN 

1971  ] 

1  1 
1  1 

60.0!  22.0! 

1  1 

6.0! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

CITY 

! 

! 

(30)  THOMPSON,  H.  RIPLEY 

1  1 
1  1 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

RIP  101 

1602861 

83314A461 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

15001 

1  3  *5  t NONE 

!LA 

LAKE 

1978  ] 

1  1 

195.01  35.0! 

2.0! 

! 

! 

PROVIDENCE 

1 

RIP  1C2 

1602862 

S3314A46! 

195.0!  35.01 

9.0! 

-  i 

1500! 

16.5 (NONE 

!IA 

LAKE 

1978  1 

1  1 

1  ! 

195.0!  35.0! 

!  ! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

PROVIDENCE 

l 

! 

! 

(24)  THORNTON  CONSTRUCTION  CO!./  INC. 

!  I 

1  l 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

SHANNON  64-5 

1259462 

613A341 

44.5!  U.3! 

5.0! 

125! 

-  } 

15. OlNONE 

!HI 

HANNOCK 

1950  ! 

! 

! 

1  1 
1  1 

49.0!  16.01 

1  1 

4.0! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

(32)  THREE  «3>  M  MARINE  SERVICES/ 

(  1 

1  1 

1  1 

1  1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

INC. 

1 

1  ! 

1  1 

! 

I 

1 

! 

! 

JM  1 

1632600 

1951  ; ‘ 3! 

—  !  --  ! 

5.0! 

-  l 

600! 

6. OlNONE 

!LA 

GALLIANO 

1979  ! 

1 

1  1 

120.0!  30.7! 

1.0! 

! 

! 

! 

3M  2 

1629329 

195J4A43! 

t  -  ! 

5.0! 

-  J 

600! 

6. OlNONE 

!LA 

GALLIANO 

1979  ! 

I 

* 

i  j 

1  1 

120.0!  30.7! 

!  1 

1.0! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  THREE  RIVERS  BARGE  CO. 

! 

1 

i  ! 

1  i 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

1 

! 

TPS  1 

1  625412 

195*  4A  43! 

120.0!  30.0! 

7.0! 

-  | 

300! 

—  (NONE 

•LA 

MORGAN 

1980  1 

! 

1  1 

120.0!  30.0! 

2.0! 

t 

! 

CITY 

l 

TPB  2 

1626147 

19514A43I 

1 20.0!  30.0! 

7.0! 

-  j 

300! 

—  !none 

lLA 

MORGAN 

1980  | 

! 

1  1 

120.0!  30.0! 

2.01 

-  ! 

! 

1 

CITY 

| 

TP3  3 

1635608 

19514A43! 

120.0!  30.0! 

7.0! 

-  j 

300! 

—  (NONE 

(LA 

MORGAN 

1981  | 

1 

1  1 

120.0!  30.0! 

2.0! 

• 

-  f 

! 

! 

CITY 

l 

TPB  4 

1642691 

195 14A431 

120.0!  30.0! 

7.0! 

-  t 

300! 

—  1  NONE 

(LA 

MORGAN 

•  931  ! 

1 

!  1 

120.0!  30.0! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

CITY 

! 

TRB  5 

1644939 

195UA431 

120.0!  30.0! 

7.0! 

-  I 

300! 

—  (NONE 

ILA 

M0R6AN 

1982  ! 

! 

!  1 

120.0!  30.0! 

2.0! 

-  | 

! 

) 

CITY 

! 

TPB  6 

1645752 

195 ! 4A4S1 

17C.0!  30.0! 

7.0! 

-  ! 

300! 

—  !NONE 

(LA 

MORGAN 

1982  | 

! 

t  { 

120.0!  30.0! 

2.0! 

! 

! 

CITY 

1 

TRS  7 

1639323 

19514A43I 

12C.0!  30.0! 

7.0! 

-  i 

300! 

—  (NONE 

ILA 

MORGAN 

1981  | 

! 

!  1 

120.0!  30.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

« 

TRB  3 

1652560 

19514A43! 

120.01  30.0! 

7.0! 

-  | 

300! 

--  (NONE 

ILA 

MORGAN 

1982  i 

! 

1 

1  ( 

1  ! 

120.0!  30. C! 

!  ! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

I 

i 

CITY 

I 

! 

(18)  THREE  RIVERS  ROCK  CO. 

1 

!  1 

1  1 

!  ! 
j  _  i 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

TRIPLE  ft 

(253982 

201 3 A  3  6 1 

40. oi  14.0! 

4.7! 

400! 

20.2INOHE 

! 

1945  ! 

! 

1 

t  1 

41.2!  14.0! 

!  ! 

4.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

( 

! 

(21)  THREE  RIVERS  TOWING  CORPl. 

!  1 

!  1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

KYGER  CREEK 

(268784 

1613A36I 

42.0!  14.3! 

4.0! 

410! 

-  | 

24. OlNONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1954  1 

! 

!  ! 

42.0!  14.3! 

4.0! 

! 

! 

1 

7n«e£  KlVtfiS 

1294166 

75 ! 3f  J£! 

65. C!  21.0! 

7.1! 

760! 

-  • 

27.05M0N! 

JPA 

PJTTSmjPG.I 

1964  ) 

I 

1  ( 

65.0!  21.0! 

7.1! 

! 

! 

i 

HO  126 

1 

2401 4A431 

135.0!  27.0! 

7.7! 

—  ! 

600! 

10. OlNONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1941  j 

I 

!  t 

135.0!  27.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

HC  152 

1  - 

24014A47! 

135.0!  27.0! 

7.7! 

-  j 

600! 

10. OlNONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1949  ! 

! 

1  1 

135.0!  27.0! 

1.9! 

! 

! 

! 

HO' 303 

I  - 

22514A47! 

135.0!  27.01 

6.0! 

-  | 

500! 

9.5 1N0NE 

!PA 

PITTSBURGH 

1947  ! 

1  1 

135.0!  27.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

NO  305 

1  - 

219J4A47! 

135.0!  27.0! 

6.0! 

-  i 

500! 

9.5  I  NONE 

IPA 

PITTSBURGH 

1948  1 

i 

! 

1  ! 

1  t 

135.0!  27.0! 

!  i 

1.3! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  THREE  SONS  TOWING/  INC. 

i 

1  1 

!  1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

RACHEL  MONIQUE 

1516500 

36! 3A  36! 

55.6!  20.0! 

6.5! 

600 1 

35. OlNONE 

ILA 

VENICE 

1969  ! 

1 

( 

1  1 

'  1  ( 

(  ) 

55.6!  20.0! 

!  ! 

!  ! 

S.O! 

! 

! 

! 

\ 

I 

! 

! 

) 

1 

! 

! 

J 

! 

VA3LE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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EN6K1 

IVTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

(CAPACITY! 

HIGH-  ! 

(VESSEL 

•  1ST! 

OPERATOR 

NET  { COBEl LENGTH ! BRDTHl 

! 

! 

! 

1ST  !  CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING 

j- 

1TC  X  BASE 

1  COAST 

TER  1  SEE!////// !/////! 

ED  1 

!////////( 

POINT  !  IXNt-l 

!»oi  Ltnt-1 

BUILT 

VESSEL  MARE 

AND  MURDER 

!  GUARD 

TON-  IPAGE! 

OVER-! OVER- I /////! 

HORSE! 

PASS-  ((LIGHT) !////////////////!T0 !////////// 

OR 

!  NUMBER 

WAGE  1  XV  ! 

ALL  !  ALL  1LIGNT1 

POWER! 

EMF5.S  ! 

(FEET)!  LINE 

-2 

!EE!  LINE-2 

•REBUILT! 

(41)  THUHS  LONS 

•EACH  CO. 

! 

! 

! 

!  1 

!  ! 

1  ! 

!  1 

!  1 

1  t 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

FORD 

! 305254 

2111C12! 

54.0!  15.01 

7.4! 

1060! 

36! 

15.0! NONE 

!CA  LONG  BEACH 

1966 

J 

1  1 

60.01  15.0! 

3.2! 

62! 

! 

! 

NANSEN 

1502243 

2911C12! 

54.8!  14.3! 

7.2! 

1040! 

421 

1 5. 01  NONE 

!CA  LONG  BEACH 

1966 

) 

!  1 

61. C!  14.3! 

3.0! 

68! 

! 

! 

LOWER  T 

! 502541 

1113A341 

44.0!  15.0! 

8.0! 

4S0! 

-  | 

25 .01  NONE 

!CA  LONG  BEACH 

1966 

! 

1  ! 

45.01  18.0! 

6.0! 

-  ! 

I 

! 

UPPER  T 

1502542 

1813A361 

44.0!  17.0! 

6.0! 

4S0! 

-  1 

25. 0 1N0NE 

1C A  LONG  BEACH 

1966 

! 

1  1 

44.0!  18.0! 

4.5! 

-  1 

1 

t 

LOS  ALANXT05 

1301997 

30114A44! 

150.0!  39.0! 

9.3! 

-  1 

300! 

10.01  NONE 

!CA  LONG  BEACH 

1945 

1 

1  1 

150.0!  39.0! 

4.0! 

-  f 

1 

! 

LOS  CERRITOS 

1501994 

S0114A461 

150.0!  39.0! 

9.5! 

-  1 

300! 

10.01N0NE 

1C A  LONG  BEACH 

1965 

! 

1 

1  1 

!  1 

150.01  39.0! 

1  1 

4.0! 

! 

—  ! 

! 

! 

! 

! 

(U)  THUNIERIOLT  NARINE/  INC 

1 

•  1 

!  1 

1  1 

1  ! 

1  ! 

t 

! 

! 

! 

KISS  ANCXE 

1544692 

2613A36! 

41.31  16.31 

6.2! 

600! 

-  ( 

25.51N0NE 

It«  S«V*MUH 

1973 

! 

1  ! 

41.51  16.3! 

5.4! 

-  ! 

! 

! 

MISS  KAREN 

1254853 

3413*361 

54.41  20.31 

5.3! 

670! 

-  j 

25.2! NONE 

UA  SAVANNAH 

« 

1974 

1 

! 

1  1 

!  1 

54.4!  20.3! 

1  1 

4.5! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

(32)  tilt  Mt«IC 

CO./  INC. 

! 

! 

1  i 

!  1 

1  ! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

111  7\i 

}  mmmmmm 

20414A46! 

!  -  1 

7.0! 

-  j 

300! 

7.5 ! NONE 

JLA  BELLE 

1973 

! 

!  1 

110.0!  33.0! 

2.0! 

300! 

! 

!  CHASSE 

! 

!  ! 

110.0!  30.0! 

1.0! 

-  1 

! 

!  CHASSE 

08  771 

1  ■■■■■■ 

20414A461 

!  -  ! 

7.0! 

-  j 

300! 

9.01NONE 

!L A  BELLE 

1974 

1 

I 

!  ! 

1  ! 

110. C*  30.0! 

!  ! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  CHASSE 
! 

(37)  rmVATER 

6ARCE  LINES/ 

! 

I  INC. 

!  ! 

1  1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

•ETTY  LOU  RUSSELL 

! 259542 

7113A361 

61.3!  39.3! 

7.5! 

1850! 

-  ! 

49 .0 1  NONE 

!0R  PORTLAND 

• 

1978 

! 

1  1 

7C.0!  39.0! 

6.1! 

-  J 

! 

! 

CAPT.  80S  2 

1553843 

20413*36! 

109.0!  34.0! 

11.6! 

3000) 

-  1 

54 .0 1  NONE 

!0R- PORTLAND 

1974 

! 

1  1 

109.0!  34.0! 

9.5! 

-  ! 

! 

! 

DEFIANCE 

1587247 

22013*361 

66.5!  30. Cl 

9.0! 

1800! 

-  ! 

44.0! NONE 

JOR  PORTLAND 

1977 

1 

1  1 

91.0!  31.C! 

7.0! 

-  I 

! 

! 

INVADER 

1239108 

7013*36 1 

65.01  24. C! 

10.6! 

1860! 

-  ! 

43.01  NONE 

iCR  PORTLAND 

* 

1976  ! 

! 

!  J 

90.1!  26.6! 

6.0! 

■  ! 

! 

! 

JANES  RUSSELL 

1242343 

3313*341 

64.5!  12.2! 

5.5! 

650! 

-  f 

35. 0! NONE 

(OR  PORTLAND 

1951 

1 

1  ! 

66.0!  13.01 

5.0! 

-  i 

! 

« 

LELAND  JANES 

1242975 

280 !3A3b! 

117.1!  34.0! 

11.6! 

3600! 

-  ! 

49 .1 1  NONE 

! OR  PORTLAND 

• 

1971 

I 

1  ! 

126.5!  34.6! 

10.6! 

-  ! 

! 

! 

NARY  SAIL  XI 

1247125 

8013*36! 

70.5!  23.0! 

6.6! 

660! 

-  j 

54.8! NONE 

JOR  PORTLAND 

1944 

| 

!  I 

76.6!  24.0! 

7.0! 

-  ! 

I 

! 

MAVERICK 

1411125 

9513AS6! 

73.0!  24.4! 

8.0! 

1940! 

-  ! 

49. 0! NONE 

JOR  PORTLAND 

• 

I960 

! 

i  i 

74.0!  26.4! 

7.0! 

•  i 

I 

! 

REBEL 

1568751 

17713A34! 

80.2!  20.0! 

11.5! 

1950! 

-  ! 

51.0! NONE 

JOR  PORTLAND 

1974 

! 

i  j 

86.0!  30.0! 

10.0! 

-  j 

! 

|- 

ROGUE 

1246001 

1613*36! 

42.0!  14.2! 

5.7! 

580! 

-  J 

?0»0!C?3N£ 

!0R  PORTLAND 

1953 

! 

S  ! 

42.0!  14.2! 

5.7! 

-  ! 

! 

i 

SUNDIAL 

1652257 

227! 3 A  36! 

84.2!  30.PJ 

10.01 

2850! 

-  ! 

49.9! NONE 

JOR  PORTLAND 

1982 

1 

(  ! 

92.0!  30.0! 

8.5! 

-  { 

! 

1 

TIDEWATER 

1277141 

31813*361 

127.0!  34.0! 

12*0! 

3600! 

-  ! 

51.51  NONE 

!0R  PORTLAND 

* 

1982 

! 

!  ! 

127.0!  34.5! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

TYEE 

1516611 

260! 3A  361 

105.0!  32.0! 

10.5! 

3300! 

-  ! 

49. 5 ! NONE 

!VA  VANCOUVER 

me 

t 

!  ! 

110.0!  32.fi! 

8.0! 

-  i 

t 

1 

315  SIN 

I  - 

100514A46! 

242.0!  36. C! 

13.0! 

-  1 

3000! 

1 6 .5 ! NONE 

1  OR  PORTLAND 

1985 

1 

1  1 

242.0!  42.0! 

2.5! 

-  | 

! 

! 

CHETCO 

1292882 

113214*461 

210.1!  55.1! 

12.0! 

-  ! 

3000! 

16.0  1  NONE 

!0R  PORTLAND 

1963 

t 

! 

1  ! 

210.1!  55.1! 

1.6! 

5 

“  J 

! 

! 

} / ' 1 ...c* 

! 

!  1 

133.0!  42.0! 

1.6! 

*  j 

! 

! 

i 

1 

1  1 

133.0!  42.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

NO  16 

!  - - 

55914A46! 

131.0!  42.0! 

9.6! 

-  ! 

1200! 

29. 0 ! NONE 

!0R  PORTLAND 

1982 

1 

1  1 

133.0!  42.C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

NO  17 

j  - 

55914A46! 

131.0!  42.01 

9.6! 

-  i 

1200! 

29. 01  NONE 

JOR  PORTLAND 

1982 

I 

!  ! 

131.01  42.0! 

1.6! 

I 

! 

2  UR  rUH  1  LDDli 

1 

!  ! 

131.0!  42.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

i 

NO  If 

j  - 

5S9J4A46! 

131.0!  42.0! 

9.6! 

—  j 

1200! 

17.01N0NE 

JOR  PORTLAND 

1984 

i 

!  ! 

131.0!  42.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

NO  20 

5  ------ 

55914*44! 

131.0!  42.0! 

9.6! 

—  1 

1200! 

17.01  NONE 

10R  PORTLAND 

1984 

1 

1  ! 

131.0!  42.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

NO  22 

1  - - 

55914A48! 

131.0!  42.0! 

9.6! 

-  ! 

1200! 

17.01N0NE 

!0R  PORTLAND 

1984 

! 

1  1 

131.0!  42.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

NO  53 

J  -  — — - 

73014444! 

200.0!  40.3! 

3.5! 

-  i 

1200! 

17.0! NONE 

!0R  PORTLAND 

• 

1969 

1 

!  ! 

200.0!  40.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NO  39 

{  ...... 

218014*46! 

242.0!  42.0! 

13.6! 

-  i 

3000! 

31.0H.0NE 

!0R  PORTLAND 

1973 

1 

1  ! 

242.0!  42.0! 

2.6! 

-  ! 

! 

! 

NO  *0 

1264123 

32614A46! 

120,0!  33.01 

6.0! 

-  j 

3001 

10.0! NONE 

1  OR  PORTLAND 

1943 

1 

1  ! 

120.0!  33.0! 

1.0! 

# 

-  f 

! 

( 

NO  46 

!  - 

718014*46! 

242.0!  42.0! 

13.6! 

-  1 

3000! 

31 .0! ELECTRIC 

AUGERS 

! WA  VANCOUVER 

1979 

! 

!  ! 

244.0!  42.0! 

2.6! 

-  J 

! 

! 

NO  49 

1604511 

218014445! 

242.0!  42.0! 

13.6! 

-  j 

3000! 

31 .0! ELECTRIC 

AUGERS 

!WA  VANCOUVER 

1979 

t 

1  1 

244.0!  42.0! 

2.6! 

-  f 

! 

! 

NO  VI 

)  — 

201214*46! 

2(2.01  (2. Of 

16.0! 

—  j 

3000! 

31 .01  NONE 

!0R  PORTLAND 

1972 

1 

1  1 

242.0!  42.0! 

2.6! 

-  ! 

! 

J 

NO  52 

1595107 

201214A46! 

242.0!  42.0! 

16.0! 

-  i 

3000! 

71.0! NONE 

JOR  PORTLAND 

1978 

1 

!  ! 

242.0!  42.0! 

2.e! 

-  J 

! 

I 

■HU 

NO  53 

I  - - 

201214*46! 

242.0!  42. C! 

16.0! 

-  j 

30001 

31.0! NONE 

1  OR  PORTLAND 

I 

!  ! 

2 42.0!  42.0! 

2.6! 

-  ! 

1 

! 

NO  54 

1  - 

201214A46! 

242.0!  42.0! 

16.0! 

-  j 

3000! 

31  .01  NONE 

(OR  PORTLAND 

1974 

! 

!  ! 

242.0!  42.0! 

2.6! 

-  J 

! 

! 

Nv  55 

1  - 

,'012!4A46! 

242.0!  42.0! 

16.0! 

-  j 

3003! 

31.0! NONE 

JOR  PORTLAND 

1979 

1 

!  ! 

242.0!  42.0! 

2.6! 

-  J 

< 

! 

NO  56 

!  - 

201214*46! 

242.0!  42. C! 

16.0! 

-  j 

3000! 

31 .0! NONE 

JOR  PORTLAND 

1979 

! 

!  1 

242.0!  42.0! 

2.6! 

-  ! 

1 

I 

NO  57 

1  - 

201214*46! 

242.0!  42.3! 

16.0! 

—  s 

3000! 

31.01  NONE 

IOR  PORTLAND 

1976 

S 

!  ! 

242.0!  42.0! 

2.6! 

-  ! 

! 

! 

NO  52 

I  - - 

201214*46! 

242.0!  42,0! 

16.0! 

-  I 

3000! 

31.01NONE 

! OR  PORTLAND 

1976 

1 

!  ! 

242.0!  42.0! 

2.5! 

“  ! 

! 

f 

! 

!  1 

244.0!  42.0! 

2.6! 

-  ! 

(ELECTRIC 

AUGERS 

! 

NO  71 

!  - 

147614*46! 

272.P1  42.0! 

13.6! 

•  ! 

3630! 

31.011  DIESEL 

PUMP/ 

1 WA  VANCOUVER 

1979 

J 

!  ! 

274.0!  42.0! 

2.6! 

-  ! 

! ELECTRIC 

AUGERS 

! 

NO  72 

|  mmmmmm 

147614*46! 

272.0!  42.C! 

13.6! 

-  ! 

3600! 

51.081  DIESEL 

PUMP/ 

! WA  VANCOUVER 

1979 

1 

1  I 

274.0!  42.0! 

2.6! 

“  ! 

{ELECTRIC 

AUGERS 

1 

/ 

!  1 

!  ! 

! 

1 

1 

786 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION 

OF 

VESSELS 

-j 

_  i 

ENGR! 

1  IVTCC1 

DIMENSIONS  »0*AFT! 

ICAPACITT! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

*  J 

0 1ST! 

OPERATOR 

l  NET  1C00E1LENGTH1ERDTH! 

! 

1 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

1 S  lOPEfAJINS  ! 

s  j 

— — 

1REGIS-!****! 

REG.  ! 

REG.1LOAO-! 

! 

CARSO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

ITC! 

BASE  ! 

TEAR  !  ^ 

!  COAST 

1  TER  1  5E El//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

UO! 

LINE-1  ! 

8UILT  !  1 

VESSEL 

NAME 

AND  NUMBER  !  GUARD 

1  TON-  1PAGE1 

OVER-! OVER-J/////! 

HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT) !////// //////////I TO  I //////////! 

OR  !  1 

!  NUMBER 

1  NAGF  l  IV  1 

ALL  ! 

ALL  {LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET) !  LINE-2 

!  EE 

LXNE-2  !*RE3UXLT!  ^ 

(37)  TIDEWATER 

1 

i 

BARGE  LINES/  t ! NC. 

(  l  1 

|  t  i 

t  i  i 

| 

i 

i 

j 

! 

! 

t 

1 

! 

! 

t 

2 

i 

! 

! 

2 

l 

! 

1 

» 

i  'j 

(CONTINUED) ! 

l  !  1 

t 

i 

i 

i 

! 

l 

HO  73 

1  167614A46! 

272.0! 

42.0* 

13.6! 

- 

i 

36C0! 

31. 0!1  DIESEL  PUMP/ 

1WA 

VANCOUVER  ! 

1979  !  i 

! 

!  1  ! 

274.0! 

42. Cl 

2. »! 

i 

-  t 

(ELECTRIC  AUGERS 

! 

!  ; 

NC  74 

1  - 

1  167614A46! 

272.0! 

42.0! 

13.61 

- 

! 

3600! 

31 .0!1  DIESEL  PUMP/ 

!wa 

VANCOUVER  ! 

1979  ! 

! 

I  1  1 

274.0! 

42.01 

2.6! 

! 

-  ! 

!  ELECTRIC  AUGERS 

! 

!  51 

NO  75 

,  - 

l  167614A46! 

272.0! 

42.0! 

13.6! 

- 

! 

3600! 

31.011  DIESEL  PUMP/ 

!VA 

VANCOUVER  ! 

1979  !  \ 

j 

i  ;  i 

274.0! 

42. C! 

2.6! 

! 

-  i 

{ELECTRIC  AUGERS 

! 

!  y 

NO  165 

1628348 

i  242914A46! 

273.0! 

42.0! 

16.0! 

- 

! 

3500* 

31 .0 ! NONE 

1 0 

PORTLAND  l 

1980  t  S 

! 

1  1  ! 

275.0! 

42.0! 

2.6! 

! 

-  1 

! 

! 

!  1 

NO  166 

1642258 

1  2429 14A46! 

273.0! 

42.0! 

16.0! 

- 

I 

3500! 

31.0! NONE 

I  OR 

PORTLAND  ! 

1981  !  N 

! 

1  !  ! 

273.0! 

42.0! 

2.6! 

! 

-  ! 

! 

i 

!  j 

HO  167 

!6’9510 

1  2429*4*46! 

273.0! 

42.0! 

16.0! 

- 

! 

3500! 

31.0 ! NONE 

ioR 

PORTLAND  • 

1981  ! 

! 

1  !  ! 

273.0! 

42.0! 

2.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

i  j 

no  ue 

1637905 

1  242914A46! 

273.0! 

42.0! 

16.0! 

- 

! 

3500! 

31 . 0 i NONE 

1  OR 

PORTLAND  ! 

1981  !  c 

! 

!  !  ! 

273.0! 

42.0! 

2.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

2 

) 

NC  207 

1290486 

I  3384  14*46 ! 

327.7! 

50.CJ 

12.6* 

- 

I 

4000! 

20. 5 ! NONE 

!0R 

PORTLAND  { 

•  1962  !  ». 

! 

1  !  ! 

373.0! 

50.0! 

3.01 

! 

-  ! 

; 

! 

2 

!  ; 

NO  513 

1289310 

1  163114A41! 

222.0! 

43.5! 

9.6* 

- 

i 

1800! 

26. 5 ! ELECTRI C  AUGERS 

!WA 

VANCOUVER  ! 

1944  ! 

1 

1  !  1 

223.8! 

44.  C! 

2.0! 

i 

-  i 

! 

! 

■  ’ 

NO  ECO 

1577110 

1  210214A41! 

242.0! 

42.0! 

13.0! 

- 

i 

3000! 

33.414  ELECTRIC 

•WA 

VANCOUVER  ! 

1976  !  * 

1 

1  ;  | 

242.0! 

42.0! 

2.0! 

i 

-  i 

! AUGERS 

! 

! 

NO  601 

1577623 

l  21 02 1 4A41 j 

242.0! 

42.0* 

13.0! 

- 

! 

3000! 

33-4 ! 4  ELECTRIC 

!WA 

VANCOUVER  ! 

1976  ! 

i 

1  !  1 

242.0! 

42.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

!  AUGERS 

! 

! 

NO  607 

1579691 

1  2t02 I4A41 1 

242.0! 

42.0! 

13.0! 

- 

! 

3000* 

33.414  ELECTRIC 

!  WA 

VANCOUVER  ! 

1976  l 

l 

1  !  ! 

242.0! 

42. C* 

2.0! 

! 

-  ! 

{AUGERS 

! 

NO  603 

]  58346  8 

!  21C214A41! 

242.0! 

42.0! 

13.0! 

- 

! 

3000! 

33.414  ELECTRIC 

1WA 

VANCOUVER  ! 

1977  1 

! 

!  !  1 

242.0! 

42. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

{AUGERS 

! 

NO.  50 

!  - 

1  J62314A46! 

315.3! 

50.01 

12.6! 

- 

| 

3300! 

17.0IN0NE 

!0R 

PORTLAND  ! 

1945  ! 

! 

1  1  ! 

315.3! 

50. C! 

3.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

peoples 

1281459 

1  338414A46! 

285.0! 

50.0! 

12.6! 

- 

! 

4000! 

3? . 0 ! NONE 

5  OR 

PORTLAND  i 

1045  ! 

! 

1  !  1 

287.0! 

50. C! 

3.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

TTC  1 

j  - 

1  19014443 i 

100.0! 

30. C! 

9.0! 

- 

! 

409! 

8.0! NONE 

!  OR 

PORTLAND  ! 

19 56  | 

1 

1  !  1 

10C.O! 

30.0! 

6.0! 

! 

-  i 

! 

! 

!  7 

TTC  4 

|  . 

1  2  81 1 4  A  4  3  * 

12o.0l 

32. C! 

6.0! 

- 

1 

666! 

17  .0 !  NONE 

S  OR 

PORTLAND  | 

1939  1  ; 

! 

1  !  ! 

126.0! 

32.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

TTC  6 

1  - 

1  430144431 

145.01 

36.0! 

6.0! 

- 

! 

759! 

7.0 {NONE 

ioR 

PORTLAND  ! 

1940  ! 

1 

1  !  ! 

14o.11 

36.0! 

1.0! 

1 

-  1 

! 

! 

18  1007 

1552304 

!  217814A41* 

242.0! 

42.0! 

14.0! 

- 

! 

3000! 

22.0! NONE 

!0R 

PORTLAND  { 

1973  !  r 

! 

1  !  ! 

242.0! 

42.0* 

2.0! 

! 

-  ! 

l 

! 

ATLAS 

j  - 

!  175315471! 

272.4! 

42.2! 

12. C! 

- 

I 

4709! 

27.012  DIESEL  PUMPS 

!  OR 

PORTLAND  » 

1982  !  * 

1 

i  !  ! 

272.4! 

42.2! 

2.9! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

GLENN 

1599632 

1  167615471! 

272.0! 

42.0! 

15.0! 

- 

! 

25001 

27.012  DIESEL  PUMPS 

•OR 

PORTLAND  j 

*  197?  ! 

1 

1  !  1 

274.0! 

42.0! 

3.0! 

1 

-  I 

! 

! 

HUMBOLDT 

1266817 

1  67415471  ! 

204.0! 

40.0! 

10.0! 

- 

! 

1733! 

25.0! DIESEL  PUMPS 

ICR 

PORTLAND  ! 

1954  ! 

1 

!  1  1 

205.0! 

40.0! 

2.0! 

I 

-  I 

! 

! 

NO  6 

1255282 

1  75815471! 

194.5! 

39.3! 

10.0! 

• 

l 

1917! 

36.0!2  DIESEL  PUMPS 

IOR 

PCRTLANO  • 

1944  !  : 

I 

1  1  1 

194.5! 

39.3! 

2.0! 

I 

-  ! 

t 

! 

l  •: 

NO  7 

1256183 

1  88115A71! 

200.0! 

42.0! 

11.3! 

- 

I 

1904! 

40. 4 {DIESEL  PUMPS 

!WA 

VANCOUVER  ! 

1948  ! 

I 

I  1  1 

200.0! 

42.0! 

3.3 1 

! 

-  ! 

! 

I 

i  < 

NO  11 

!  176888 

!  77015A7U 

195.0! 

40.0! 

10. Ot 

- 

! 

1700! 

36.0! D  IESCL  PUMPS/ 

!0R 

PORTLAND  { 

1946  J 

! 

1  1  ! 

195.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ; 

•HYDRAULIC  CRANE 

! 

! 

NO  34 

j  - 

1  39715A71! 

169.9! 

36.0! 

7.0* 

- 

! 

841* 

?7  .0! ELECT* IC  PUMP 

IOR 

PORTLAND  j 

*  194?  ! 

1 

1  !  1 

169.9! 

36. C! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

! 

NO  36 

,  - 

1  150015A71! 

222.0! 

42.C! 

10.0! 

- 

j 

1716! 

26.0! ELECTRIC  AUGER 

►  2  OR 

PORTLAND  ! 

1959  l 

! 

!  !  t 

224.0! 

42.6! 

2.0! 

! 

-  j 

!DIES£L  PUMPS 

! 

NO  37 

,  - 

1  150015A711 

222.0! 

42.0! 

10.0! 

- 

! 

1716* 

26.0! ELECTRIC  AUGER 

;»or 

POPTLAHO  ! 

I960  ! 

1 

!  !  ! 

224.0! 

42.6! 

2.0! 

! 

-  ! 

1DIESEL  PUMPS 

! 

NO  36 

1  150015A,-'! 

222.0! 

42.0* 

13.55 

- 

! 

2300* 

33.0! ELECTRIC  AUGERS 

■OP 

PORTLAND  ! 

1970  ! 

1 

!  ! 

**24.0! 

42.2* 

2.8! 

• 

-  j 

! 

! 

NO  41 

I  - 

1  150** 

'.0! 

42.0* 

13.5! 

- 

! 

2800! 

31 .5  ! ELECTRIC  AUGERS 

!0R 

PORTLAND  ! 

1970  ! 

1 

•  0! 

42.0! 

2.3! 

! 

-  ! 

! 

1 

NO  47 

1  - 

it 

42.0! 

13-3} 

- 

» 

28001 

31 .5 ! ELECTRIC  AUGERS 

!  OR 

PORTLAND  ! 

1970  ! 

1 

* 

42.0! 

2.8! 

! 

-  ! 

i 

! 

| 

NO  43 

j  «« 

42.0! 

13.5! 

- 

! 

2800! 

31 .5  !  ELECTRIC  AUGERS 

•OR 

PORTLAND  ! 

1971  ! 

i 

* 

42.0* 

2.8! 

j 

-  ! 

i 

2 

j 

NO  44 

1533507 

1  * 

42.0! 

13.5! 

- 

j 

28001 

31 . 5! ELECTRIC  AUGERS 

5  OR 

PORTLAND  • 

1971  • 

* 

42.0! 

2.8! 

i 

-  1 

j 

i 

i 

HO  45 

'■>78 

1  150v 

! 

42.0! 

13.5! 

- 

! 

2800* 

31. 5! ELECTRIC  AU6ERS 

!0R 

PORTLAND  ! 

1971  • 

!  l 

42.0! 

2.8! 

! 

“  ! 

j 

I 

i  ; 

NO  46 

!  *  '3 

!  21S015A71! 

242.0! 

42.0! 

13.5! 

- 

i 

3000! 

31 .0! ELECTRIC  AUGERS 

!  OR 

PORTLAND  ! 

1972  ! 

* 

!  !  ! 

244.0! 

42.0! 

2.3! 

! 

-  ! 

i 

! 

!  i 

NO  47 

1  218015A71! 

242.0! 

42.0! 

13.5! 

- 

! 

3000* 

31 .0! ELECTRIC  AUGERS 

!0R 

PORTLAND  ! 

1972  ! 

i 

(  9  ! 

244.0! 

42.0! 

2.8! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

NO  41 

,  - 

1  218015A7U 

242.0! 

42.0! 

13.6! 

- 

t 

3000! 

31. 0!1  DIESEL  PUMP-4 

!wa 

VANCOUVER  ! 

1976  ! 

! 

!  !  ! 

244.0! 

42.0! 

2.6! 

i 

-  i 

!  ELECTRIC  AUGERS 

! 

! 

NO  63 

!  - 

1  235315*90! 

242.0! 

42.0! 

13.6! 

- 

i 

300oi 

34.0! ELECTRIC  AUGERS 

!  WA 

VANCOUVER  ! 

1977  ! 

! 

1  1  ! 

244.0! 

42.0! 

2.6! 

i 

-  1 

! DIESEL  PUMP 

! 

!  ! 

NO  64 

,  - 

1  235315A90! 

242.0! 

42.0! 

13.6! 

- 

! 

3000i 

34.01ELECTRIC  AUGERS 

/iwA 

VANCOUVER  ! 

1977  ! 

1  !  1 

244.0! 

42.0! 

2.6! 

! 

-  ! 

JDXESEL  PUMP 

! 

! 

NC  76 

i  - 

1  246915A7U 

272.0! 

42.0! 

14.0! 

- 

i 

3500! 

31 .0! DIESEL  PUHP-4 

!  0  R 

PORTLAND  ! 

1981  ! 

! 

1  !  1 

274.0! 

42.0! 

2.9! 

t 

-  2 

•ELECTRIC  AUGERS 

1 

! 

NO  77 

j  - 

1  246915471! 

272.0! 

42.0* 

14.0! 

- 

i 

3500! 

31.01DIESEL  PUMP-4 

IOR 

PORTLAND  ! 

1981  ! 

! 

1  1  ! 

274.0! 

42.0! 

2.9! 

! 

-  i 

{ELECTRIC  AUGERS 

! 

! 

NO  78 

!  - 

!  246915A71! 

272.0! 

42.0! 

14.0! 

- 

! 

3500! 

31 .0! DIESEL  PUMP/ 

1  OR 

PORTLAND  ! 

1981  ! 

1 

!  !  ! 

274.0! 

42.0! 

2.9! 

! 

-  ! 

! ELECTRIC  AUGERS 

! 

! 

NO  79 

l  - 

(  246915*71! 

272.0! 

42.0! 

14.0! 

- 

! 

35  00  j 

31.01DIESEL  PUMP/ 

!0R 

PORTLAND  ! 

1981  ! 

1 

1  1  1 

274.0! 

42. C! 

2.9! 

! 

-  ! 

! ELECTRIC  AUGERS 

! 

1 

NO  81 

l  - 

I  246915A71! 

272.0! 

42.0! 

14.0! 

- 

! 

256$! 

31 -0 { DIESEL  pump/ 

IOR 

PORTLAND  1 

1982  ! 

1 

1  1  ! 

272.0! 

42.0! 

2.9! 

! 

-  ! 

! ELECTRIC  AUGERS 

! 

! 

NO  535 

1264954 

!  105715A711 

225.0! 

40.0! 

9.0! 

- 

! 

2363! 

33.01DIESEL  PUMPS 

!WA 

VANCOUVER  | 

1953  ! 

I 

1  1  ! 

227.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  i 

j 

! 

1 

NO 

I29C112 

1  206615*90! 

252.1  ! 

42.0! 

12.0! 

- 

1 

2500! 

34.0! DIESEL  PUMPS/ 

1  WA 

VANCOUVER  f 

1967  J 

! 

1  1  1 

253.0! 

42.1! 

2.0! 

! 

-  t 

!  ELECTRIC  AUGERS 

! 

! 

NO  551 

129C514 

!  2041  1 5  A  90 ! 

245.7* 

42.0! 

12.0! 

- 

! 

2500! 

24 .0! DIESEL  PUMPS/ 

!WA 

VANCOUVER  ! 

1963  ! 

! 

1  !  1 

253.0! 

42.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! ELECTRIC  AUGERS 

! 

! 

NO  552 

1290720 

!  205415A90* 

245.7* 

42.0! 

12.01 

- 

! 

2500! 

24.0! DIESEL  PUMPS/ 

!  WA 

VANCOUVER  *! 

1963  ! 

! 

1  !  1 

247.0! 

42.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! ELECTRIC  AUGERS 

! 

! 

NO  553 

1  ----- 

1  201115A90! 

246.0! 

42.0! 

12.0! 

- 

! 

2500* 

34.0! DIESEL  PUMPS/ 

!  WA 

VANCOUVER  ! 

1967  ! 

1 

!  !  ! 

243.0! 

42.0! 

2.0! 

2 

-  t 

{ELECTRIC  AUGERS 

! 

! 

! 

NO  730 

1617801 

!  25501SA90! 

282.0* 

42. C! 

14.0* 

- 

f 

3600! 

30.4! DIESEL  PUMP/ 

!VA 

VANCOUVER  ! 

1980  ! 

! 

1  1  ! 

282.0! 

42.0* 

2.6! 

! 

“  ! 

! ELECTRIC  AUGERS 

! 

! 

NO  701 

1620926 

!  255015A90! 

282.0! 

42.0! 

14.0! 

- 

« 

3600! 

30.4! DIESEL  PUMP/ 

IWA 

VANCOUVER  ! 

1980  ! 

! 

1  !  1 

282.0! 

42.0! 

2.6! 

! 

-  i 

(ELECTRIC  AUGERS 

! 

| 

! 

NO  702 

1623156 

1  2550! 5A9ol 

282.0! 

42.0! 

14.0! 

- 

! 

3600! 

30.4 ! DIESEL  PUMP/ 

f  WA 

VANCOUVER  ! 

1980  J 

! 

1  !  1 

282.0! 

42.0! 

2.6! 

! 

-  ! 

•ELECTRIC  AUGERS 

! 

! 

! 

NO  703 

1623881 

!  255015A9O* 

282.0! 

42.0! 

14.0! 

- 

! 

3600! 

30.4! DIESEL  PUMP/ 

!UA 

VANCOUVER  • 

1980  ! 

! 

1  !  ! 

282.0! 

42.0! 

2.6! 

i 

-  j 

! ELECTRIC  AUGERS 

! 

j 

NO  704 

1624629 

!  255015490! 

282.0! 

42.0! 

14.0! 

- 

! 

3600! 

30-4! DIESEL  PUMP/ 

IWA 

VANCOUVER  ! 

1980  * 

l 

1 

i 

!  !  ! 

1  !  ! 

t  !  I 

282.0* 

i 

! 

42.0! 

2.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  i 

j 

i 

•ELECTRIC  AUGERS 
t 

i 

! 

! 

! 

2 

i 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


787 


ENG»! 

01  ST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

1  COAST  I 

!  GUARD  ! 

!  NUMBER  1 

1VTCC !  DIMENSIONS-! D®AFT! 
NET  (CODE {LENGTH! BROTH!  ! 

REGIS"!****!  REG.  !  REG.lLOAD"! 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  1PAGE!  OVER"! OVER"!/////! 
NAGE  •  IV  !  ALL  i  ALL  !L>GHT! 

•CAPACITY !  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  •  EQUIPMENT  ITC!  BASE  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  I AO!  LINE-1  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !T0 {/////////  / 1 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICC!  LINE-2  I 

! 

! 

YEAR  l 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 

(37)  TIDEWATER 

BARGE  LINES, 

»  | 

*  | 

lihC.  ! 

l  I 

l  { 

j  ! 

i 

j 

j 

! 

i 

i 

i 

t 

i 

! 

» 

i 

! 

! 

i 

(CONTINUED)!  ! 

i  ! 

i 

> 

*! 

! 

{ 

NO  705 

1623038 

255015A90! 

282.0! 

42.0! 

14. 0! 

_  i 

3600! 

30.* ioiESEL 

PUMP, 

!VA 

VANCOUVER 

1980 

i 

i  | 

262.0! 

42. C! 

2.6! 

i 

-  J 

! ELECTRIC 

AUGERS 

! 

NO  706 

1641610 

254215A90! 

252.0' 

42.0! 

14.0! 

-  ! 

3600! 

30 .4 {DIESEL 

PUMPS, 

!WA 

VANCOUVER 

1951 

! 

j  ! 

2*2.0! 

42.0! 

2.6! 

i 

-  | 

! ELECTRIC 

AUGERS 

NO  707 

1643450 

254215*90! 

282.0! 

42. 0! 

14. 0* 

-  i 

3600! 

30.4 ! DIESEL 

PUMPS, 

!WA 

VANCOUVER 

1981 

; 

1  ! 

282.0! 

42. C! 

2.6! 

i 

-  I 

•ELECTRIC 

AUGERS 

NO  708 

i 645059 

254215A90! 

282.0! 

42.0! 

14.0! 

-  | 

3600! 

30.4 (DIESEL 

PUMP, 

IVA 

VANCOUVER 

1982 

i 

1  ! 

262.0! 

42.0! 

2.©! 

! 

-  ! 

(ELECTRIC 

AUGERS 

NO  709 

1646155 

254215A90! 

262.0! 

42. C! 

14.0! 

-  1 

3600! 

30.4! DIESEL 

PUMP, 

!UA 

VANCOUVER 

1982 

1 

j  i 

262.0! 

42.0! 

2.6! 

! 

-  | 

! ELECTRIC 

AUGERS 

NO  11*2 

!  - 

525 i 5A71 ! 

120.0! 

33.0! 

6.5! 

-  ! 

800! 

30.01NONE 

IVA 

VANCOUVER 

1949 

1 

1  ! 

12C.01 

33.  C! 

1.0! 

| 

-  j 

! 

NO  1723 

l  - 

33315*71 1 

120.01 

33.0! 

6.0! 

-  1 

800! 

30.0! ELECTRIC 

PUMP 

i  OR 

PORTLAND 

♦  1951 

! 

1  1 

120.0! 

33.0! 

1.0! 

! 

-  I 

! 

RUSSELL  24 

1  - 

50215A71! 

16C.C! 

34.0! 

9.0! 

-  1 

1232! 

24.0 ! ELECTRIC 

PUMP 

•OR 

PORTLAND 

1943 

] 

i  ; 

U4. 1! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

J 

i 

TPL  174 

1268799 

67515*71  ! 

193.0! 

34.0! 

7.0! 

-  ! 

797! 

17. oj  NONE 

i  OR 

PORTLAND 

*  1954 

! 

j  ( 

202.0! 

34.0! 

2.5! 

i 

-  i 

l 

UMATILLA 

1  . 

59015*71! 

136.5! 

36.0! 

6.5! 

-  ! 

840! 

8.0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1940 

! 

> 

i  l 

1  1 

136.8! 

1 

36.0! 

» 

2.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

(32)  TIDEWATER 

3APGES 

| 

i 

i  j 

i  i 

i 

j 

i 

i 

! 

! 

i 

i 

i 

8EA  TIDE 

j  6  301 75 

19811*02! 

172.8! 

33.0! 

12.2! 

2400! 

555! 

49.0 ! NONE 

ILA 

MORGAN 

1981 

l 

•  j 

172.8! 

38.0! 

6.2! 

! 

-  • 

i 

CITY 

DOC  TIDE 

1646604 

321 11*02! 

216.0! 

42.0! 

12.0! 

6140! 

633! 

4? . 0 ! NONE 

It  A 

MORGAN 

1952 

! 

!  ! 

216.0! 

42.0! 

11.0! 

! 

-  ! 

! 

CITY 

EVA  LYNN  TIDE 

1619475 

6611C031 

-  J 

! 

10.5! 

1200! 

-  | 

-  ! 

1980 

! 

1  1 

110,0! 

26.  C! 

7.0! 

! 

-  j 

! 

FIOOO  TIDE  II 

1553422 

13511*02! 

186.4! 

38.0! 

12.0! 

2250! 

704! 

63.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1973 

! 

1  ! 

180.0! 

36.0! 

6.0! 

I 

-  ! 

! 

CITY 

FORT  TIDE 

1641960 

19311*02! 

136.0! 

38.0! 

10.8! 

2400! 

$00! 

43.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1982 

• 

1  1 

1*6.0! 

38.0! 

5.5! 

! 

-  { 

! 

CITY 

GWEN  TIDE 

1643323 

20011*02! 

130.0! 

40.  C! 

12.0! 

489t 

45! 

48 .0! NONE 

!  LA 

MORGAN 

1981 

i 

1  ! 

150.0! 

40.0! 

6.0! 

! 

-  | 

! 

CITY 

LEE  TIOE 

1619326 

11011  cot  1 

1 

-  ! 

i.  Cl 

13501 

285! 

-  ! 

ILA  LAFAYETTE  1 

1979 

! 

1  1 

100.0! 

24.  C! 

5.0! 

! 

-  { 

! 

! 

LEON  TIOE 

1576963 

19815  *C  1 

196.0! 

40.0! 

14.4! 

5000! 

320! 

40.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1976 

1 

1  ! 

19a. 0! 

40.0! 

11.5! 

! 

-  J 

! 

! 

CITY 

TER»T  TIDE 

1655326 

1J011A02! 

192.0! 

40.0! 

—  ! 

4610! 

—  ! 

--  ! NONE 

!LA 

MORGAN 

1983 

1 

! 

!  1 

1  ! 

192.5! 

j 

40.0! 

! 

7.4! 

'  1 

! 

I 

—  ( 

! 

! 

! 

I 

CITY 

(32)  TIOEWATER 

ENTERPRISES 

! 

! 

1  ! 

t  » 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

80H  TIDE 

161  7785 

13211*02! 

146.*i 

38.0! 

12.0! 

2250! 

706! 

60.0 !  PUMP 

ILA 

NEW 

1980 

1 

i  i 

18C.0! 

43.0! 

©.0! 

! 

-  • 

! 

i 

ORLEANS 

OIGGS  TIOE 

•6538J7 

19211  *02  1 

166.0! 

40.3! 

12.0! 

2250! 

745! 

60.0! NONE 

!IA  NEW  1 

1983 

! 

•  1 

18C.0! 

40.0! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

OAL'ANS 

ED  TIDE 

1  6003  20 

8111A02! 

109.3! 

2&.0! 

3.0! 

1600! 

57! 

42. 0! NONE 

!LA  KOREAN 

1978 

1 

i  i 

120.0! 

25.0! 

5.6! 

! 

-  ! 

■ 

! 

CITY 

HILTON  TIDE 

!o538J6 

19211*02*1 

168.0! 

40.0! 

12.0! 

2250! 

745! 

60.0! NONE 

ILA 

NEW 

1953 

1 

i  i 

130.0! 

40.0! 

6.51 

I 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

NEEDHAM  TIOE 

165549? 

202(1*02! 

186.0! 

40.0! 

12.0! 

22501 

613! 

57 .0! NONE 

ILA 

MOPGAN 

1933 

1 

!  ! 

180.0! 

40.0! 

6.5! 

! 

-  j 

! 

! 

CITY 

TAD  TIOE 

1656840 

20211*02! 

1*0.0! 

40.0! 

12.0! 

2250! 

730! 

50. 0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1083 

i 

!  ! 

1*3.0! 

40.  C! 

6.6! 

! 

-  { 

i 

! 

CITY 

T03Y  TIDE 

1618175 

18211*02! 

168.6! 

38.0! 

12.0! 

3400! 

706! 

60.0! NONE 

!  C  A 

LOS 

1980 

! 

! 

1  ! 

t  j 

180.0! 

i 

40.0! 

! 

8.0! 

i 

; 

"  ! 

i 

| 

! 

! 

ANGELES 

(32)  TIDEWATER 

FLEETS 

,  INC. 

! 

« 

|  j 

« 

j 

• 

! 

i 

! 

j 

i 

! 

I 

DAROL  TIDE 

1646349 

32111*02! 

216.0! 

42.0! 

14.0! 

6140! 

714! 

52. 0 ! NONE 

ILA 

MORGAN 

1982 

| 

1  1 

21o.O! 

42.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

i 

• 

CITY 

HALE  TIOE 

1567194 

134*1*02! 

186.4! 

33.0! 

12.0! 

2250! 

o  3  0 ! 

65.05N0NE 

!  LA 

.MORGAN 

1975 

i 

i  j 

15C.0! 

53.0! 

6.0! 

J 

-  ! 

j 

! 

CITY 

LODRIGUE  TIOE 

•855327 

18011*02! 

173.9] 

40.0! 

12.2! 

4610! 

199! 

50.6! NONE 

(LA 

MORGAN 

1953 

i 

i  i 

192.0! 

40. C! 

5.0! 

i 

-  ! 

! 

; 

CITY 

MUNSON  TIDE 

1618064 

19911*0?! 

166.5! 

40.1! 

12.2! 

2750! 

1«9» 

50. 6 ! NONE 

(LA  MORGAN 

me 

i 

i 

i  i 

i  i 

1*0.0! 

i 

43.1! 

6.01 

! 

! 

! 

“  ! 

j 

( 

! 

! 

CITY 

(32)  TIDEWATER 

GRAND 

ISLE, 

I 

IN!  C* 

i  i 

■  i 

i 

» 

! 

i 

i 

j 

| 

! 

! 

APCEHCNT  TIDE 

1645666 

200*1*02! 

185.0! 

40.0! 

12.0! 

2250! 

1017! 

37 .0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1982 

! 

i  i 

130.0! 

40.0! 

6.4! 

! 

-  ! 

t 

! 

CITY 

CLAJR*  TIDE 

1647291 

20311*02! 

185.0! 

40.0! 

11.3! 

2250! 

560! 

27. OlNONF 

!LA 

MORGAN 

193? 

i 

j  i 

130.0! 

40.0! 

8.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

GALLANT  TIDE 

J541C69 

13511*02! 

155.5! 

33.0! 

11.0! 

2250! 

717! 

66.0SN0NE 

!LA 

MORGAN 

1972 

1 

!  1 

185.0! 

33.0! 

5.7! 

! 

-  * 

! 

! 

CITY 

LULU  TIDE 

1620317 

19511*02! 

166.0! 

38.0! 

6.7! 

1800! 

195! 

34.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1930 

! 

!  ! 

166.3! 

38.0! 

5.0! 

! 

-  J 

! 

! 

CITY 

WILLIAM  TIDE 

1653834 

18011*02! 

173.9! 

40.0! 

—  ! 

4610! 

—  ! 

—  ! 

ILA  HO  UGA  Ji 

1983 

! 

1 

!  ! 

!  1 

192.0! 

! 

40.0! 

! 

! 

! 

! 

"  ! 

! 

j 

! 

! 

CITY 

(32)  TIDEWATER 

NARINE 

! 

PACIFIC!,  INC. 

1  1 

!  ! 

! 

j 

! 

; 

j 

j 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

DEUTSCH  TIDE 

1S59407 

131  11*02! 

166.4! 

33.0! 

12.0! 

2250! 

640i 

57.61N0NE 

(LA 

MORGAN 

1974 

1 

•  ! 

160.0! 

33.0! 

8.0! 

! 

-  • 

! 

! 

CITY 

HATCH  TIDE 

1649885 

32111*02! 

218.0! 

42.0! 

13.9* 

6140! 

633! 

51 . 0! NONE 

(LA  MORGAN 

1982 

1 

•  ! 

216.0! 

42.0! 

3.0! 

i 

-  • 

i 

! 

CITY 

REEVES  TIDE 

•579463 

20211*021 

171.5! 

40.0! 

14.6! 

5750i 

1183! 

4 i . 0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1977 

I 

1 

!  ! 

194.0! 

i 

40.0! 

i 

8.3! 

i 

i 

i 

"  ! 

l 

! 

! 

! 

CITY 

(32)  TIDEWATER 

NAVIGATORS, 

1 

IN!  C. 

!  ! 

!  ! 

i 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

j 

t 

i 

1 

! 

ALEX  TIDE 

15*7518 

20211*02! 

171.3* 

40.  C* 

14.7* 

575  0  5 

4  70 1 

63. C! NONE 

!la 

NEW 

1976 

! 

!  ! 

194.0! 

40.0! 

12.0! 

! 

-  ! 

i 

5 

ORLEANS 

BILL  TIOE  II 

1573156 

19411*02! 

186.0! 

33.0! 

12.1! 

3200* 

500! 

53 .0! NONE 

!LA 

NEW 

1076 

j 

!  ! 

140.0! 

33.0! 

5.3! 

! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

CYNDY  TIDE 

1651368 

5011*02! 

65.0! 

20.0! 

4.0! 

1020! 

11! 

24.01N0NE 

tC  A 

LOS 

1982 

! 

!  ! 

85.3! 

20. 0! 

4.0! 

j 

-  • 

i 

! 

ANGELES 

LEO  TIOE 

1575331 

20211*02! 

171.3! 

40. C! 

14.7! 

5750! 

605! 

63. 0 ! NONE 

ILA 

NEW 

1076 

i 

i  ; 

19.. 0! 

40.0! 

7.0! 

! 

-  * 

! 

I 

ORLEANS 

KUROQCK  TIDE 

‘1653292 

5111*02! 

65.0! 

20.0! 

4.2! 

1020! 

11! 

24.01N0NE 

!  C  A 

LOS 

1933 

i 

1  ! 

65. C! 

20.0! 

4.0! 

! 

-  • 

! 

! 

ANGELES 

SMITH  TIDE 

1831339 

5111*02! 

65.0! 

20.0* 

4.2! 

1020! 

11! 

24.0! NONE 

!CA 

LOS 

1982 

j 

1  1 

65.0! 

20. C! 

4.0! 

1 

-  • 

j 

! 

ANGELES 

TOUPS  TIDE 

1659578 

20211*02! 

183.0! 

40. C! 

12.0! 

2250! 

730! 

50. 0 ! NONE 

!LA 

MORGAN 

1983 

i 

i 

; 

1  1 

!  ! 

•  ! 

180.0! 

{ 

40.0! 

t 

6.©! 

! 

j 

! 

! 

1 

i 

| 

I 

j 

i 

CITY 

TA3LC  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  NIKE  AND  NUHBER 


t  COAST 
I  GUARD 
!  NUN5ER 


1  IVTCC!  0  tNE  NS  I ONS  (DRAFT!  ! 

1  NET  !  CODE ILENCTH! BROTH {  ! 

!R£GIS-i****!  RES.  !  RE6.IL0AD-! 

!  TEN  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  ifAGE!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT!  ROVE* 


CAPACITY!  HIGH-  (  (VESSEL! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  ! 
CARGO  (FIXED  !  ERUIPKENT  !TC!  BASE  ! 

untun  POINT  !  LINE-1  UO!  LINE-1  ! 

PASS-  ((LIGHT >!////////////////! TO (//////////! 
ENSERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICC!  LINE-2  ! 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
♦rebuilt: 
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VESSEL  NAME  AND  NUN8EA 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


(1?)  TINKER  SAND  t  GRAVEL#  INlC. 
APRIL  LYNNE  !  - 


MAXON-SM  450 
MAXON-SM  151 


(01)  TINKER#  ALFRED#  JR. 
HINDU 


(36)  TINY  TANKEPS#  INC. 
DAGVOQD 


(32)  TNS  ACQUISITION  COAP. 
CRIMSON  TIDE 


(36)  TOCIAK  FISHERIES#  INC. 
CHANAI 


(IS)  TOLEN  MARINE#  INC. 
BASIL  T 


LINDA  L.  TOLEN 


(22)  TOLEDO  RIVER  CRUISE  LlNciS 
ARAVANNA  II  !2313d8 

! 

AftAWANNA  QUEEN  16344J2 

! 

NAUTICA  PRINCESS  1665501 

I 
! 

! 

(15)  TOLEN  MARINE#  INC.  ! 

BASIL  T  1503037 

I 

INGLE  T  I  573744 

1 

LINDA  L.  TOLEN  1259364 

I 

MARY  JO  1263334 

I 
I 
! 

(16)  TOM  SOYA  GRAIN  CO.#  INC.! 

AV  598  1290910 

1 

RV  666  129C917 

I 
1 
I 

(35)  TONSGARD#  V.  R.  (  CONNIE  1 
COLUMBIA  QUEEN  1241435 


(31)  TONY  BARGE  CC. 
TPC  1 


(32)  TONY  BOATS#  INC. 
PAT  HAND 


WINNING  HAND 


(?6)  TORCO  OIL  CO. 

MARINE  DIVISION 
TORCO  CHICAGO 


TORCO  ORLEANS 


JVTCC !  DIMENSIONS  !D*AFTJ  1CAPACITY 

NET  ] CODE (LENGTH! BROTH!  1  1 

AEGIS-!****!  REG.  1  RE6.1L0AD-!  1  CARGO 

TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1  !//////// 

TON-  1PACE!  OVER-lOVER- !/////(  HORSE!  PASS- 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER!  CNGCRS 


! 

! 

! 

101 3  A  36 

i 

i 

i 

30.6! 

1 

! 

! 

12.0! 

! 

! 

! 

4.2! 

! 

i 

i 

165! 

l 

30.6! 

12.0! 

4.2! 

! 

3513A36 

43.0! 

18.0! 

5.0! 

S60! 

( 

43.01 

13.01 

3.0! 

! 

1713A36 

42.0! 

12.0! 

4.6! 

330! 

! 

42.0! 

12.0! 

4.6! 

( 

23714*43 

130.0! 

30.0! 

7.0! 

1 

130.0! 

30.0! 

1.3! 

! 

218I4A43 

1 20.0! 

30.0! 

S.O! 

! 

120.0! 

30.0! 

1.7! 

! 

237 ! 4A43 

130.0! 

30.0! 

7.5! 

l 

130.0! 

30.0! 

1.3! 

! 

10014A43 

150.0! 

30.0! 

7.0! 

! 

150.0! 

30.0! 

1.5! 

1 

10014A43 

150.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

( 

150.0! 

30.C! 

1.3! 

! 

12714A43 

110.0! 

24.0! 

6.0! 

-  | 

! 

110.0! 

24.0! 

1.5! 

! 

194! 4A43 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

194 ! 4A43 

1 10.0! 

30.0! 

7.01 

-  ! 

! 

11C.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

18214A43 

110.0! 

30.0! 

7.3! 

! 

1 

110.0! 

! 

30.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

21(1911 

i 

54.6! 

1 

15.2! 

! 

8.2! 

! 

90! 

! 

! 

54.6! 

i 

15.2! 

! 

S.O! 

! 

! 

! 

! 

2112420 

! 

4G.  1! 

! 

15.0! 

! 

5.5! 

! 

200! 

! 

42.0! 

1  S.O! 

5.5! 

! 

IS! 2 A  20 

42.2! 

16.01 

7.0! 

200! 

i 

! 

45.0! 

! 

16.0! 

! 

4.0! 

! 

! 

! 

i 

192MAG2 

» 

16q. oi 

! 

40.0! 

! 

12.0! 

! 

2250! 

! 

130.0! 

40.0! 

6.5! 

! 

1 95! 1 A02 

130.0! 

36.0! 

9.0! 

1560! 

( 

150.0! 

36.0! 

5.6! 

! 

12511*0] 

166.0! 

3S.0! 

13.0! 

2120! 

! 

166.0! 

33.0! 

11.0! 

! 

5S3MA02 

216.0! 

43.0! 

12.0! 

7800! 

! 

218.0! 

43.0! 

9.5! 

! 

19211AO: 

166.0! 

40.0! 

12.0! 

2250! 

! 

( 

1 30.0! 

! 

4C.0! 

! 

8.5! 

! 

! 

! 

! 

16011 40? 

i 

111.1! 

! 

34.7! 

! 

6.0! 

! 

700! 

! 

114.0! 

35.0! 

4.0! 

! 

282(4446 

151.4! 

23.2! 

3.0! 

i 

i 

162.0! 

! 

23.2! 

! 

3.6! 

i 

! 

! 

9(1 911 

! 

42.7! 

! 

11.5! 

! 

3.9! 

! 

165! 

I 

43.0! 

12.0! 

3.0! 

! 

65  !1  A1‘ 

102.3! 

31.1! 

6.5! 

46Q! 

! 

124.0! 

32.  C! 

6.0! 

! 

25  !1  All 

59.5! 

20.5! 

4.7! 

230! 

i 

i 

92.0! 

! 

20.5! 

! 

3.0! 

» 

! 

! 

! 

S613A3S 

i 

60.6! 

! 

24.0! 

; 

7.5*! 

! 

1000! 

! 

65.0! 

24.0! 

5.5! 

! 

56! 3  A  35 

57.0! 

24.0! 

7.6! 

1000! 

! 

62.0! 

24. C! 

e.O! 

! 

343 ( 3 A  35 

132.3! 

34.0! 

6.5! 

3200! 

! 

140.0! 

35.0! 

5.0! 

! 

3314A4 

63.9! 

20.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

63.9! 

i 

20.0! 

! 

1.0! 

! 

! 

! 

! 

622(4*4? 

i 

195.0! 

! 

35. C! 

! 

9.0! 

! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

622(444 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

I 

195.0! 

i 

35. Cl 

1 

1.7! 

j 

! 

! 

! 

23(333 

i 

31.1 5 

i 

21. 3i 

! 

9.7! 

! 

1200! 

( 

i 

-81.1 ! 
i 

21.3! 

j 

9.7! 

! 

! 

! 

1171 ! 5A7C 

240. oi 

i 

50.0! 

j 

7.0! 

1 

I 

i 

240.0! 

i 

50.0! 

! 

2.0! 

j 

! 

! 

| 

78(3*3 

| 

60.  oi 

! 

24.0! 

j 

3.oi 

i 

800! 

{ 

60.0! 

24. C! 

7.0! 

! 

S3S3A36 

6C.0! 

24.0! 

3.0! 

800! 

i 

; 

j 

6C.0! 

i 

i 

24.0! 

! 

j 

7.0! 

| 

i 

! 

i 

j 

i  ( 

i  i 

312I3A56! 

i 

i 

144.0! 

j 

i 

35.0! 

! 

! 

9.5! 

i 

j 

4200! 

!  ! 

144.0! 

35. C! 

S.O! 

! 

215(3*36! 

116.0! 

27.5! 

7.5! 

2400! 

! 

116.0! 

27.5! 

7.5! 

( 

1710(5*70! 

297.5! 

54.5! 

9.0! 

! 

297.5! 

54.5! 

2.0! 

i 

HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

EST  !  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  (TCI  BASE 
POINT  !  LINE-1  !A0!  LlNE-1 

(LIGHT) !//////////////// !TD! Ill  III  till 
(FEET)!  LINE-2  ICES  LINE-2 


27 .0! NONE 
I 

15.0!  NONE 
t 

10.1 (NONE 

! 

11.1  (NONE 
! 

9.5 (NONE 
! 

10.5 ! NONE 

! 

1 0 .5 ( NONE 

l 

6*0! NONE 

I 

10.5! NONE 

( 

10 • 5  I  NONE 

! 

7. 3! NONE 

! 


YEAR 

BUILT 

OR 

♦REBUILT 


60 .0 ! NONE 
! 


15.0IPUMPS 

! 

15.0! PUMPS 

! 

! 

! 

! 

60.0! NONE 

! 

36.4! NONE 

! 

50.0! NONE 

! 

62.1 (NONE 

( 

60.0! NONE 


PROVINCE- 

TOWN 


36.0! HYDRAULIC  CRANES !WA 
!  ! 
40.0!HYDRAULIC  BOOMS  !WA 


12.0SN0NE 

! 

37.0JN0NE 


45.0 ! NONE 

! 

37.0! NONE 

! 

45.0! NONE 


16.0! NONE 

! 

16.0! 


—  ‘NONE 

! 

! 

! 

! 

18.010 1 ESEL  PUMPS 


37.O1N0NE 

! 


17.1 ! DIESEL  PUMPS# 
{HEATERS 


!IL  CHICAGO 
! 

! 
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ENGRl 
•  ISTl 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  «U"3ER 

!  COAST 
(  GUARD 
!  NUMBER 

I  1VTCC1  5INFN3 

1  NET  1C0DE lLENGTHl 
! RESIS-! *►**!  REG.  1 

1  TER  !  SEE!//////! 

1  TON-  tPAGE!  OVER-1 

1  NAGE  !  TV  1  ALL  ! 

IONS  ! 
BROTH! 

REG.! 
/////! 
OVER-! 
ALL  ! 

DRAFT! 

1 

LOAD-! 
ED  1 

nun 

LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

CARGO  ! 
////////! 
PASS-  1 
ENGERS  1 

HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  !  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 
POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  1  BUILT  ! 
(LIGHT) !////////////////! TD !////////// I  OR  ! 
(FEET)!  LINE-2  ICC!  LINE-2  !*RE9UILTt 

(26)  TORCO 

OIL  CO. 

1 

1 

I 

1  !  1 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

MAINE  OIVISIOK 

! 

1  1  ! 

1 

1 

1 

! 

(CONTINUED)  1 

1  l  1 

1 

! 

! 

1 

TT  7001 

1552909 

1  816  15  A  70! 

147. SI 

54.5! 

9.0! 

-  j 

1600! 

17.1 [DIESEL  PUMPS# 

I  XL 

CHICAGO  I 

1*73 

! 

1  1  I 

147.51 

54.5! 

2.0! 

-  I 

INEATERS 

( 

1 

TT  7002 

!  532910 

1  170115A70! 

297.5! 

54.5! 

9.0! 

-  i 

3200! 

17.1 (DIESEL  PUMPS# 

!  XL 

CHICAGO  ! 

1973 

! 

1  I  1 

197.5! 

54.51 

2.01 

-  j 

! HEATERS 

I 

1 

TT  7003 

1552911 

l  1  71 7! SA7Q 1 

297.5! 

54.51 

9.0! 

-  i 

3200! 

17.11DIESEL  PUMPS# 

!  XL 

CHICAGO  ! 

1973 

! 

1  1  1 

297.5! 

54.5! 

2.0! 

-  j 

(HEATERS 

! 

1 

TT  7004 

1552912 

1  17101SA70! 

297.5! 

54.51 

9.0! 

-  i 

3200! 

17. 1 {DIESEL  PUMPS# 

!  IL 

CHICAGO  ! 

1974 

! 

1  !  1 

297.5! 

54.5! 

2.0! 

-  | 

IHEATCRS 

! 

1 

TT  7C05 

1552913 

1  1717! SATO! 

297.5! 

54.5! 

9.0! 

-  j 

3200! 

17.1 ! DIESEL  PUMPS# 

t  XL 

CHICAGO  ! 

1974 

! 

1  1  1 

297.5! 

54.5! 

2.0! 

-  1 

(HEATERS 

1 

1 

TT  7006 

1552916 

1  1710! S A  70 ! 

297.5! 

54.51 

9.01 

-  i 

3130! 

17.1 1  DIESEL  PUMPS# 

1  IL 

CHICAGO  ! 

1974 

! 

1  1  1 

297.5! 

54.5! 

2.0! 

-  | 

(HEATERS 

! 

1 

TT  7007 

1552915 

1  81615A70! 

147.5! 

54.1! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

17. 1 ! DIESEL  PUMPS# 

!  XL 

CHICAGO  1 

1974 

1 

I 

1  !  ! 

1  !  1 

147.6! 

54.11 

2.01 

1 

-  1 

{HEATERS 

! 

1 

! 

1 

! 

(32)  TC*0 

MARINE# 

INC. 

1 

1 

1  !  1 

1  1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TOAO 

1569765 

!  99! 3*36! 

85.0! 

24.0! 

10.0! 

1000! 

-  j 

42.0! NONE 

IL A  MONTEGUT  ! 

1975 

1 

! 

1  1  1 

1  1  1 

65.01 

24.  C! 

9.0! 

1 

-  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(36)  TOTEM 

OCEAN  TRAILER 

1 

EXPR1ESS 

1  !  1 

1  1  1 

I 

I 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

(TOTE) 

1 

1  1  1 

1 

! 

! 

I 

GREAT  LAND 

1567835 

1  11795! 1 A 1 0 ! 

750.  91 

92.0! 

23.01 

300001 

108001 

131.0! SHORESIDE  RAMPS 

IUA  TACOHA  1 

1975 

! 

1  1  1 

790. 9! 

05.11 

25.0! 

-  | 

! 

1 

I 

WESTWARD  VENTURE 

1551673 

1  11795! 1 A 1 0! 

750.9! 

92.0! 

28.01 

30000! 

103001 

130.0! SHORESIDE  RAMPS 

!WA 

TACOMA  1 

1977 

1 

!  !  1 

1  !  1 

790.9! 

105.0! 

25.01 

1 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

I 

1 

(29)  TPC  TRANSPORTATION 

I 

1 

1  1  1 

!  !  ! 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

I 

JOHN  M  STAFFOAO 

1611908 

J  53613AJ6! 

168.81 

43.3! 

6  *o  1 

5600! 

-  | 

46.3! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1979 

1 

1  1  i 

163.8! 

43.3! 

3.0! 

-  | 

! 

1 

! 

NORTHERN  KING 

1531561 

1  37613A36! 

139.7! 

45.0! 

7.7! 

4800! 

-  | 

42.01  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1971 

! 

1  !  I 

139.71 

45.0! 

5.61 

-  i 

! 

! 

! 

ROYAL  VIKING 

1292356 

1  27613A36! 

120.0! 

30.0! 

8.0! 

3200! 

-  j 

25.0!  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1963 

l 

1  1  1 

120.0! 

30.0! 

7.5! 

-  l 

! 

! 

! 

SN9  SHEEN 

1553866 

1  396! JA  36! 

131.01 

35.0! 

9.0! 

32001 

-  i 

43.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  l 

1974 

1 

!  !  ! 

131.0! 

35.0! 

7.0! 

-  j 

! 

! 

! 

SOUTHERN  KING 

1518076 

!  405! 3A  36! 

139.7! 

45.0! 

7.7! 

4500! 

-  i 

42.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1969 

1 

!  1  1 

139.71 

45.0! 

7.0! 

-  j 

! 

1 

! 

WILLIAM  H. 

SPOOR 

1626968 

!  536(34  36 1 

168.3! 

43.3! 

S.6! 

5600! 

-  i 

46.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

!  1  t 

163.8! 

43.3! 

3.0! 

-  j 

! 

! 

! 

WINSTON  R. 

WALLIN 

1626092 

!  53413A36! 

166.61 

43.3! 

8.6! 

56001 

-  i 

46,0 'NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  I 

1930 

! 

!  !  ! 

163.3! 

43.3! 

8.0! 

-  j 

! 

! 

1 

ARC  301 

1596268 

1  67©!4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1498! 

U.01N0NE 

1  MO  ST.  LOUIS  1 

1973 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.01 

1.01 

•  | 

! 

! 

1 

A3C  3C2 

1596269 

1  676KA68! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

~  l 

1493! 

16.0INONE 

(MO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.01 

1.0! 

-  1 

I 

I 

! 

ABC  303 

1596270 

1  676UA45! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

14981 

16.0! NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

» 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  | 

I 

1 

I 

APC  306 

1596271 

!  67614A4B! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

14981 

16.0*  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

ABC  305 

1596272 

1  676I6A6S! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1493! 

1 6. 0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

1 

!  !  t 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  | 

! 

1 

ABC  306 

1596273 

1  676I4A43! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1498! 

16.3! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

197P 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1 

1 

APC  307 

1596276 

!  67616A48! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  | 

14931 

1 6. 3 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

!  1  ! 

1«5.0! 

35.0! 

1.0! 

-  j 

! 

! 

A9C  303 

1596275 

(  676 ! 4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  i 

1493! 

16.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

1  !  ! 

195.01 

35.0! 

1.01 

-  | 

i 

! 

i 

APC  309 

1596276 

1  676UA43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1498! 

U.oiNONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

1  1  l 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  J 

! 

! 

! 

Aec  310 

1596277 

!  676! 6A63I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1493! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  J 

! 

! 

ABC  311 

1596278 

!  676I6A68! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1493! 

1 8.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

I 

!  !  I 

195.0! 

35.0! 

1.01 

-  | 

! 

1 

! 

Aec  312 

1596279 

!  676I6A68! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1493! 

16 .0 ! HONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

1 

! 

1 

APC  313 

1596280 

1  67616A68! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1493! 

1 6.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  1 

! 

! 

1 

ABC  316 

1596281 

!  67616668! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1493! 

16.01N0NE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

f 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  | 

I 

! 

1 

Aec  315 

1596282 

!  676! 6A68! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1498! 

16.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

1  1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

I 

1 

Aec  316 

1596283 

!  67616A68! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1493! 

1 6 .0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

1973 

l 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  j 

! 

! 

! 

ABC  317 

1596286 

!  676  !6A68  J 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  j 

1498! 

16.01NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  l 

1978 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

s 

1 

! 

ABC  318 

1596697 

!  67616A68! 

195.01 

35.01 

9.0! 

-  i 

1498! 

16.oi NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

! 

!  !  i 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  1 

! 

! 

1 

Aec  319 

1596698 

!  67616A69! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  j 

1498! 

16.0! NONE 

(MO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

t  .0! 

-  ! 

! 

! 

ABC  320 

1596699 

!  676! 6A651 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1498! 

1 6. 0 !  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

ABC  331 

1599200 

!  676I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1498! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  J 

! 

! 

I 

ADC  332 

1599201 

1  676! 6A68! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  j 

1498! 

16.0JNONC 

1  WO  ST.  LOUIS  I 

1978 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

-  I 

! 

! 

! 

A8C  333 

1599202 

1  676! 6A681 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1498! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

1  !  ! 

195.01 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

1 

! 

1 

ABC  336 

1599203 

1  676UA4B! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  i 

1498! 

16.0!N0Nt 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  j 

! 

! 

! 

ABC  335 

1599206 

!  67614A68 J 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

-  j 

1498! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1973 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

ABC  336 

1599205 

1  67614A48! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

-  i 

1498! 

16.0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ( 

1978 

1 

(  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  J 

! 

! 

ABC  337 

S599206 

1  67614448 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1498! 

16.0 !N0NE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

!  1  i 

195.01 

3S.C! 

1.0! 

-  1 

! 

! 

! 

ABC  338 

1599207 

1  676UA48! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  i 

1498! 

1 6. 0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

1978 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

A8C  339 

1599208 

1  67614A48 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1498! 

1 6 .0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1978 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  | 

! 

! 

A9C  360 

1599209 

1  67614A461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1498! 

16. 0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  | 

( 

! 

! 

ABC  361 

1599210 

!  676 14A461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

14981 

1 6.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  | 

! 

I 

1 

ABC  362 

1599211 

1  676UA48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1498! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

I 

1 

! 

I  !  ! 

!  !  ! 

i  t  i 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

J 

i 

! 

( 

I 

! 

1 

1 

J 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


75.1 


ENGRl 

1 

1VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT l 

1CAPACXTY! 

HIGH-  ! 

!  V 

mu! 

! 

OISTl 

OPERATOR 

1  NET  ICOOEILENCTHIBRDTHI 

! 

! 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

is  ioperating  i 

! 

I  COAST 

!  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  1 

i //////// 1 

‘OIMT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINt-1  1 

BUILT  ! 

VESSEL  HARE 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  1PAGE! 

OVfc»-!UVCR- l /////! 

HORSE ! 

M5S-  l(LX*HTH////////////////ITt !//////////! 

OP  ! 

I  NUMBER 

1  NACE  t  IV  1 

ALL  1 

ALL  1LIGHT! 

ROVER! 

EN6ERS  ! 

(Firm  LINE-2 

ICE! 

LINE-2  1*RE0UILT! 

(29)  7PC  TRANSPORTATION 

1 

f 

!  1 

!  1 

!  1 

! 

1 

! 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED) ! 

1  1 

I 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

ABC  343 

1599212 

67614A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*98! 

1 6 • 0 ! NONE 

1  HO 

ST.  LOUIS  1 

1978  J 

! 

!  1 

195.01 

3  5.0! 

1.0! 

-  ! 

I 

1 

! 

! 

ABC  331 

1622375 

700! *A48f 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1512! 

1 6 .0! NONE 

Ins 

GREENVILLE! 

1980  ! 

1 

i  ! 

195.01 

35.0! 

1.51 

-  I 

( 

! 

1 

! 

A«C  704 

1  61  3857 

6761**461 

1V5.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1*98! 

17-0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1979  l 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

l 

! 

1 

1 

APC  706 

1413859 

6761***8! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1*98! 

17.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1979  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

ABC-IC* 

1613862 

67614**31 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1*98! 

17.01N0NE 

IMS 

GREENVILLE! 

1979  ! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  i 

! 

1 

! 

! 

ABC  716 

1621832 

67614**8! 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

15001 

16 .4 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ABC  717 

1621833 

6761**48! 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 6. 41  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  ! 

1 

1  1 

195.0! 

55. C! 

I.o! 

-  ! 

! 

! 

( 

! 

ABC  720 

1621886 

676I4A43! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 6 • 4 1  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1950  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

| 

! 

1 

! 

ABC  721 

1621387 

67614A45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15001 

16. *! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  t 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

APC  4011 

1594730 

69614*4/1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

16*8! 

1 6. 0 1  NONE 

!"0 

ST.  LOUIS  ! 

1978  ! 

1 

1  ! 

270.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

ABC  4028 

1594701 

69614AM! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16*8! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1978  ! 

! 

1  1 

2C0.0! 

35.0! 

I.o! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

ABC  4018 

1594702 

6961***8! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

16*8! 

16.01  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978  I 

l 

1  ! 

20C. 0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

I 

1 

! 

! 

ABC  4048 

1594703 

69414*481 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1643! 

16.0! NONE 

!HG 

ST.  LOUIS  ! 

1978  ! 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

I.o! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ABC  4058 

1594704 

6961***8! 

2QC.01 

35.0! 

9.0! 

- 

16*8! 

16 .0 1  NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1978  ! 

l 

!  I 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

1  978  ! 

APC  4069 

1594705 

69&14A4J! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1648! 

16.01  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

! 

1 

APC  4078 

1594706 

69614*481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

1 6. 0 1  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1978  ! 

| 

1  ! 

2C0.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

( 

1 

ABC  4068 

1594707 

69614*481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1643! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978  ! 

1 

1  ! 

2C0.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

I 

I 

AFC  4C«B 

1594708 

69614*43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1643! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978  ! 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

ABC  4108 

1594709 

69614*481 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1649! 

16.01  NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1978  l 

1 

!  1 

20C. 0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

A8C  4113 

1594710 

69614*431 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

1 6.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978  1 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1 . 6  ( 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

ABC  4129 

1594711 

696 1 4*48 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1643! 

16.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1978  | 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

« 

-  ! 

! 

! 

1 

APC  413? 

1594712 

69614*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

16. 0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978  1 

I 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

197*  ! 

ABC  4148 

1594713 

696J4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1646! 

1 6 . 0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

l 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

1 

A3C  4130 

1594714 

69614*48! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1643! 

16.01  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

!  1 

2C0.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

ABC  4169 

1  59471  5 

6961**451 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

16. 0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

•  1 

! 

« 

? 

1978 

A?C  4178 

1594716 

6961**48! 

20C. 0! 

35.01 

9.0! 

- 

I6*6i 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

! 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

-  I 

! 

I 

1978 

APC  4188 

1594717 

3961**48! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1643! 

16.0 (NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

1 

! 

ABC  4190 

1594718 

6961**48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

u.oinone 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

1  1 

20C. 0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

: 

ABC  4208 

1594719 

69614*43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1643! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1973 

! 

1  1 

200.01 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

ASC  421? 

1594720 

69614*48! 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

16431 

16 .0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

197e 

1 

!  1 

200. Ot 

35.01 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

ABC  4228 

1594721 

6961**43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1643! 

16.0IN0NE 

1*0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

* 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

* 

! 

: 

ABC  4238 

1594722 

69914*43! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1649! 

16 .0! NONE 

!*0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

1  I 

200.0! 

35.0! 

I.o! 

-  ! 

! 

! 

APC  4249 

1594723 

69614*43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1643! 

1 6. 0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

197* 

! 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

I.o! 

-  ! 

! 

! 

! 

APC  4253 

1594724 

6941**4?! 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1643! 

16.0!NON£ 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

!  1 

2C0.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

AfC  *143 

! 59472S 

69614*431 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1643! 

16.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

l 

ABC  4270 

1594726 

69614*43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

1 6.0INONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

! 

ABC  4280 

i 594727 

69614*4*1 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

• 

1646! 

16. Oi NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

-» 

I  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

A9C  4298 

'1594728 

69614*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1648! 

lo.ClNONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

1  ! 

200.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

I 

ABC  4309 

159*729 

69614*43! 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1648! 

16.oi NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

I 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

j 

! 

! 

APC  4310 

1599213 

69614*48! 

2CC.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1646! 

Ib.OlNONE 

SMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

1  ! 

2CC.0! 

35.0! 

I.o! 

-  ! 

! 

! 

! 

A®C  4329 

159921* 

69o! 4*43! 

:*o.oi 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

16.0! NOME 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

» 

1  ! 

200. 0! 

35.3! 

1.6! 

-  ! 

1 

I 

! 

ABC  433P 

1599215 

69614*43! 

200.01 

35.3! 

9.0! 

- 

1648! 

16.0IN? HI 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

l 

! 

! 

ABC  4346 

1599216 

69614*43! 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1643! 

16.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  I 

1978 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

ABC  4359 

*599217 

69614*481 

20C. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

1 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

A9C  4169 

1599218 

69414*43! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1643! 

16.0! NONE 

1  MO  ST.  LOUIS  ! 

1973 

! 

1  ! 

2C3.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

< 

I 

APC  4370 

{599259 

6?©l 4**51 

200. v! 

35  .C! 

?.C! 

- 

1648! 

li.SlKSKC 

ST.  LOUIS  ! 

197* 

! 

1  ! 

20C.0! 

35. 0! 

1.6! 

“  ! 

! 

i 

ABC  433? 

1599220 

69614*46! 

2C0.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16*8! 

16.01N0NE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

;  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

ABC  4396 

1599221 

696*1**431 

2C0.01 

35.0! 

9.0! 

- 

16*3! 

16. 0!NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

! 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

.  1 

j 

! 

! 

ABC  440* 

!5952?> 

69614*48! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 6*3*1 

16. oInONE 

•MO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

1 

1  < 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

» 

-  ! 

1 

t 

ABC  4419 

1599223 

69614*45! 

200.3! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1643! 

lO.oi NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

1 

1  1 

200. 0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

! 

1 

ABC  442? 

i 59922* 

69C 14*4*1 

200.01 

35.0! 

9.0 ! 

- 

j 

16*3! 

16. OINONE 

2M0 

ST.  LOUIS  ! 

197* 

! 

; 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  » 

; 

1 

APC  3040 

1593146 

696! 4A43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1672! 

19. li NONE 

*!M3 

GREENVILLE! 

1978 

1 

1  1 

20C.C1 

35.0! 

1.4! 

-  1 

1 

! 

! 

APC  8036 

1598149 

4961***3! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1672! 

19.1 1  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1978 

1 

;  ; 

2CO.O! 

35. C! 

1.4! 

-  ! 

i 

J 

1 

ABC  3066 

*1598150 

6961**43! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19.1! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1970 

1 

! 

1 

1  1 

1  ; 

i  1 

200.0! 

1 

! 

35.0! 

« 

1.4! 

! 

1 

t 

i 

•  1 

i 

! 

1 

! 

! 

2 

! 

! 

1 

! 

1 

TA8L5  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENgR! 

DIST! 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUN3ER 

1  COAST 
!  GUARD 
f  NUMBER 

lVTCC !  DIMENSIONS  !0*AFT  t 
NET  1C0DE1LENCTH! LRDTHl  ! 

IREGIS-!****!  REG.  1  •EG.ILOAD-! 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 
TON-  1PAGE1  0VE*-!0VE*-!7////l 
NAGF  1  IV  |  ALL  1  ALL  {LIGHT! 

MORSE 

POWER 

CAPACITY!  HIGH-  l  !  V 

!  est  l  cargo  handling  is  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC 1 

unutn  POINT  !  LXNE-1  1*0! 

PASS-  1 (LIGHT) !//////////////// IT01 
CN6ERS  !  (FEET)l  LINE-2  !EE! 

E  S  S  E  L  1 
OPERATING  1 
OHS  E  I 
LINE-1  ! 
////////// 1 
LINE-2  ! 

! 

i 

YEAR  ! 
PUILT  1 
0*  1 
REBUILT! 

(2Q>  TPC 

TRANSPORTATION 

! 

! 

! 

!  1 

1  1 

1  1 

1 

J 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

1 

l 

1 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

1 

i 

! 

! 

! 

I 

APC  J079 

159839* 

69614*4*1 

200.0! 

35.01 

5.0! 

- 

1672! 

19,1  1  NONE 

•NS 

GREENVILLE | 

1973 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.41 

-  ! 

! 

I 

! 

40C-4G8B 

1598395 

6961***91 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

19,1! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1978 

1 

1  1 

20C.01 

33.01 

1.4! 

-  I 

! 

! 

1 

ACO  136 

15582*3 

3*2! *  A**! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

U.OIHOHE 

1*0 

ST.  LOUIS  I 

197* 

l 

1  1 

195.01 

35.01 

1.0! 

-  ! 

l 

1 

l 

ACO  137 

15532** 

3  *  2 !  *  A  *  3 1 

H5.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

16.0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

197* 

I 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

ACO  138 

1 5562*5 

3A21AAA8 l 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

18. 0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

197* 

! 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

ACO  139 

15582*6 

3*21*A*81 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 6. 0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  1 

197* 

! 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.0! 

-  ! 

( 

| 

! 

ACO  1*0 

15582*7 

3421AA49! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1590! 

16.0! NONE 

!*0 

ST.  LOUIS  ! 

197* 

t 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

ACO  HI 

15582*5 

3*2! 4AA* l 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 6. 0! NONE 

!*0 

ST.  LOUIS  ! 

197* 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

ACO  H2 

15582*9 

34214A4M 

195.31 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16.0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  I 

197* 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

ACO  1*3 

1558250 

3*2 1  * A  481 

H5.0I 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

16.0! NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 

197* 

1 

1  1 

195.0! 

3S.C! 

1.0! 

-  i 

! 

1 

I 

ACO  144 

1558751 

3*2 ! *A*3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

U. 01  HONE 

!*0 

ST.  LOUIS  ! 

197* 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.0! 

-  ! 

I 

I 

! 

ACO  1*3 

1558252 

3W!*A*3J 

195.0! 

35.0! 

9.C! 

- 

1500! 

1 8.0! NONE 

1  HO 

ST.  LOUIS  I 

197* 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

ACO  150 

16*1758 

342HA4H 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 6 .0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

I 

! 

OS  2a 

15*1962 

9711**481 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1629! 

1 6  .0 (NONE 

1*0 

ST.  LOUIS  I 

1972 

I 

!  t 

200.0! 

35.  CJ 

1.51 

-  ! 

! 

! 

! 

OS  33 

15*1963 

9711**48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1629! 

16.01  NONE 

!*0 

ST.  LOUTS  ! 

1972 

1 

1  1 

200.01 

*5.0! 

1.51 

-  1 

( 

! 

! 

h  iioe 

1576375 

3241***81 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

• 

16*5! 

15.0 ! NONE 

!»0 

ST.  LOi'IS  ! 

1977 

! 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

( 

! 

! 

H  1113 

1576376 

917!***!! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

16*5! 

17.11  NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  \ 

1977 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

H  1139 

1576378 

91714**31 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

16*5! 

17. 1 {NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

1  1 

2C0.0! 

35.0! 

1.5! 

-  * 

! 

I 

I 

TPC  133 

1506558 

960J4A481 

2C0.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

18.0IN0NE 

ION 

CLEVELAND  ! 

1966 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

TPC  1*9 

1506539 

9601***3! 

2 00.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1625! 

18.0! NONE 

!0H 

CLEVELAND  1 

1966 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

TPC  16B 

1297*59 

10C514A43! 

H5.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

163*! 

1 6. 0 J  NONE 

1-0 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

! 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

I 

1 

! 

TPC  701 

155*629 

70014**8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*96! 

15.0! NONE 

1  NO 

ST.  LOUIS  ! 

197* 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

1 

! 

TPC  202 

1554630 

70014**8! 

H5.01 

35.0! 

9.0! 

- 

U«6! 

1 5 .0 ! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

197* 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

TPC  204 

155*632 

7001***9! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*96! 

1 5 .0! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

197* 

! 

1  1 

H5.0! 

35.0! 

1.6! 

-  t 

I 

! 

! 

TPC  2C5 

155*633 

7001**48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1*96! 

1  5.0! NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  | 

197* 

! 

1  1 

195.0! 

*5.0! 

1.6! 

-  i 

! 

1 

! 

TPC  206 

155463* 

7001***9! 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

1*56! 

15.01N0NE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

197* 

! 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

TPC  207 

155*635 

70014A45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1496! 

15.01NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

197* 

1 

1  f 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

! 

TPC  208 

155*636 

7001**43! 

195.0! 

*5.0! 

9.0! 

- 

1*96! 

15.0 ! NONE 

1*0 

ST.  LOUIS  ! 

197* 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

TPC  209 

155*637 

70014A48! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1*96! 

1 S.01NQNE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

197* 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

“  I 

! 

! 

! 

TPC  210 

155*638 

70014A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1496! 

1 5.0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

197* 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

1 

! 

TPC  376 

159988* 

67614*49! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1498! 

16. OlNONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

TPC  327 

1595885 

67614A48! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1498! 

16. OlNONE 

I  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

TPC  328 

1599886 

676 ! 4A48I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*98! 

16. OlNONE 

IHO 

ST.  LOUIS  { 

1978 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

TPC  329 

1599887 

676UA4Q! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*93! 

16. OlNONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

1 

! 

! 

TPC  330 

1599889 

676J4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*98! 

16.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  | 

1978 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

1 

! 

! 

TPC  3*4 

1601*39 

67614A4M 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*98! 

16. OlNONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

TPC  3*5 

1601*40 

67614*48! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1*98! 

16. OlNONE 

JHO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

I 

1 

1 

TPC  3*6 

1601*41 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*98! 

16. OlNONE 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

1978 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

TPC  3*7 

1601**2 

67614A491 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*95! 

16. OlNONE 

1  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

TPC  3*8 

1601**3 

67614*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*93! 

16. OlNONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  » 

! 

! 

! 

TPC  101 F 

15*7692 

679 14*48 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

16. OlNONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

i  i 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

TPC  102F 

15*7693 

67914A481 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1518! 

16. OlNONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

! 

TPC  103F 

15*769* 

67914A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1515! 

16. OlNONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

1  1 

19S.0! 

3  S.O! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

i 

TPC  1C*F 

15*7695 

67914**8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

16. OlNONE 

!H0 

ST.  LOUIS  i 

1973 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

TPC  105F 

15*7696 

67914*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1513! 

16. OlNONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

I 

TPC  1 06  F 

15*7697 

679 1 4**3  J 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

16. OlNONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ) 

! 

i 

1 

TPC  107F 

15*7698 

6791***8 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

16.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

TPC  110F 

1551792 

67914**8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

16.0! NONE 

IHO 

$T.  LOUIS  ! 

1973 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

I 

J 

TPC  111B 

15*7699 

7331***8! 

200.0! 

*5.0! 

9.0! 

- 

16511 

16. OlNONE 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1973 

I 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

! 

! 

TPC  112* 

15*7700 

7331***81 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1651! 

16. OlNONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

! 

!  J 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

I 

TPC  1139 

15*7701 

7331***81 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1651! 

16. OlNONE 

!.10 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

( 

! 

! 

TPC  1149 

15*7702 

7331***81 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

15. OlNONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

TPC  \ 1 5B 

15*7703 

7331***31 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

15. OlNONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

TPC  1160 

15*770* 

7331***81 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

15. OlNONE 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1973 

1 

1 

! 

j  j 

l  i 

1  1 

200.0! 

! 

! 

35. C! 

1 

! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

i 

TASLE  2  -  DESCRIPTION 

OF 

VESSELS 

793 

> 

EMGRl 

JVTCCl  DIMENSIONS  |D*AFT! 

1CAPAC ITT! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

! 

•mi 

OPERATOR 

NET  ! CODE! LEN6TH! 8RDTH! 

! 

1 

! 

(S'*  !  CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING  ! 

! 

CARGO  ! 

!  TCI 

BASE  ! 

TEAR  ! 

I  COAST 

TER  1  SEEi//7///i/////t 

ED  ! 

!////////! 

•OINT  1 

.INE- 

1 

!A0| 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  Ml  NUMBER 

1  CUAI8 

TON-  1PAGE!  OVER-lOVER-1 /////! 

OISE! 

PASS-  iaX«HT>!/////////////f/mo!//////////l 

OR  ! 

:  NUN9CN 

MAGE  I  IV  1  ALL  1  ALL  ILtGHTl 

POWER! 

ENCERS  ! 

(FEET) ! 

LINE- 

2 

1  EC! 

LINE-2  MREBUXLT! 

(29)  TPC 

TRANSPORTATION 

! 

1 

1 

It  11 

11  1  1 

1  1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

I 

(CONTINUED)  { 

ii  i  i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1973  ! 

TPC  1178 

1547705 

73314A481  200.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1676! 

15.0IN0NC 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

•L 

! 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1973  ! 

IPC  1188 

1547706 

733! 4A 48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1476! 

15.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

I 

1  !  200.0!  35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

tpc  life 

1547707 

733! 44 48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1676! 

1 S .0 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1973  ! 

! 

!  !  200.01  35*01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

t 

IfC  1 209 

1547708 

73314A48!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1676! 

13.0! NONE 

(MO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  f 

1 

l  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

TPC  1218 

1547709 

733I4A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1474! 

13.G1N0NE 

IMO 

5T*  LOUIS  ! 

1973  ! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.*! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

1973  ! 

TPC  1228 

1547710 

733UR4S!  290.0]  35.0! 

9.0! 

- 

! 

16741 

15.0! NONE 

1  NO  ST.  LOUIS  ! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

» 

! 

! 

TPC  1238 

1547711 

733! 4A4I!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1674! 

1 5 .0 ! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

( 

!  !  20C.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

) 

I 

! 

I 

- 

TPC  211B 

1554639 

7541**48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1651! 

1 5 .0! NONE 

!l*0 

ST.  lOUtS  1 

197A  ! 

l 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

TPC  2128 

1554440 

7S414A48!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1651! 

1 S. 0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

197*  ! 

! 

!  1  200.01  35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

( 

1 

1 

! 

1974  ! 

TPC  2138 

1554641 

75414A48!  200.0!  35.01 

9.3! 

- 

! 

1651! 

IS.OINONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

I 

!  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1R7*  ! 

TPC  2148 

1554642 

75414*48!  200.0!  35*C! 

9.0! 

- 

! 

1651! 

IS.OINONE 

IMO 

St.  LOUIS  1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

197*  ! 

TPC  2138 

1554643 

754HA48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1631! 

IS.OINONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

!  I  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

197*  I 

TPC  2UB 

1554644 

754I4A48!  200*0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1651! 

IS.OINONE 

!«*0 

ST.  LOUIS  ! 

•J 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

197*  ! 

TPC  2179 

I5S464S 

75414A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1631! 

IS.OINONE 

IMO 

ST.  LOUIS  t 

' 

I 

(  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

197*  I 

TPC  2189 

! 554646 

75414A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1651! 

IS.OINONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1 

!  !  200.0!  35*0! 

1.6) 

! 

“  ! 

! 

I 

I 

1 

197*  ! 

TPC  2118 

1554447 

754I4A49!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1431! 

IS.OINONE 

IMO 

SI.  LOUtS  1 

1 

1  1  200.01  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

! 

I 

! 

i 

TPC  2209 

1554648 

7541 4A4S1  200.0!  35.0! 

9.0 1 

- 

! 

1451! 

IS.OINONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

197*  t 

! 

!  1  200.01  35.0! 

1.6! 

! 

-  ( 

! 

! 

! 

1 

1961  t 

TPC  2519 

1636394 

938I4A4S!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

14331 

1  *  -Cl NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

•i, 

! 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

I 

-  1 

J 

! 

t 

I 

1981  ! 

TPC  2520 

1636395 

93914A49!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

l 

14331 

17.01  NONE 

!H0 

ST.  LOUtS  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

TPC  2538 

1436394 

93814*45!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1633! 

1 7.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

TPC  2548 

1636397 

93814A49!  200.0!  35.0! 

9.'„! 

• 

! 

1*33! 

17.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

, 

| 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

! 

1 

! 

TPC  2558 

•636398 

93514A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1633! 

17. 0! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

! 

!  (  200.0!  35.0! 

1.6! 

I 

-  t 

! 

I 

! 

! 

1941  ! 

TPC  256B 

1636399 

93814A48!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1633! 

1 7.0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

\ 

! 

!  !  200.0*  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1981  1 

TPC  257° 

1636400 

938! 4*48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1433! 

17*31  NONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

T 

! 

!  !  20C.0!  35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

I 

i»?i  > 

TPC  2389 

1436401 

938! 4A48 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1633! 

17.0! NONE 

!«0 

ST.  LOUIS 

* 

i 

!  !  20C.O!  35.0! 

1.6* 

! 

-  1 

! 

! 

! 

1961  ! 

\ 

TPC  2590 

! 636402 

93814446!  20C.0!  35.0! 

9.0! 

• 

1 

1633! 

17.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

' 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

i 

I 

1981  1 

TPC  2608 

1636403 

938! 4A48!  20C.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1633! 

17 . 0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

l 

! 

!  !  200.0!  35.3! 

!  !  !  ! 

1.6! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

(21)  TPT*  DIV.  OF  ASHLAND 

! 

OIL!*  INC* 

11  1  ! 

1  1  11 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

1962  ! 

CUT  OF 

LOUISVILLE 

1287746 

34613A36!  138.2!  34.6! 

9.3! 

3200! 

-  ! 

40. 0 ! NON? 

IPA 

FREEDOM 

! 

!  !  139.0!  35.0! 

3.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

196C  ! 

CITT  OF 

PITTSBURGH 

I25C927 

350! 3A38!  133. 2!  34.0! 

3.0! 

3200! 

-  1 

38.0! NONE 

IP* 

FREEDOM 

t 

! 

!  !  143.0!  34.0! 

3.0! 

1 

-  I 

! 

! 

1 

1966  ! 

CITY  OF 

PORT  ALLEN 

1502693 

136! 3456!  34.01  26.0! 

9.01 

1060! 

-  ! 

34.5IN0ME 

IPA 

FREEDOM 

! 

!  !  34.0!  26.0! 

3.3! 

! 

-  ! 

t 

! 

1968  ! 

VANPOPT 

1512604 

136! 3A36!  73.2!  26.1! 

6.5! 

1020! 

-  ! 

34. S! NONE 

IPA 

FREEDOM 

! 

!  !  73.2!  26.1! 

6.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

1973  ! 

AC  301 

1  016036 

161415*70!  297.5!  52.5! 

9.0! 

- 

3289! 

13.31DEEP 

WELL 

PUMP 

IPA 

FREEDOM 

! 

!  !  297.5!  *2.5! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

AO  305 

*  Cl  7491 

79715*70!  147.0!  52.5! 

9.0! 

- 

1783! 

13.3! DEEP 

WELL 

PUMP 

IPA 

FREEDOM 

1973  ! 

! 

!  !  147.0!  52.5! 

2.3! 

-  ! 

! 

* 

! 

1973  ! 

AO  325 

•  017657 

79715A70!  147.0!  52.5! 

9.0! 

- 

1783! 

13.3 1  DEEP 

WELL 

PUMP 

IPA 

FREEDOM 

i 

! 

!  !  147.0!  52.5! 

2.0! 

-  I 

! 

! 

! 

1973  ! 

AO  342 

! 018671 

16731SA70!  297.5!  52.5! 

9.0! 

- 

3484! 

13.3! DEEP 

WELL 

PUMP 

IPA 

FREEDOM 

| 

!  !  297.5!  52.5! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

! 

1973  ! 

AO  345 

1019521 

79?!5*70!  147.0!  52.5! 

9.0! 

- 

1783! 

13 .3 ! DEEP 

WELL 

PUMP 

!PA 

FREEDOM 

i 

!  !  147.0!  52.5! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

AO  351 

•017707 

161 4!SA70!  297.5!  52.5! 

9.0! 

- 

3289! 

13.3 {DEEP 

WELL 

PUMP 

!PA 

FREEDOM 

1973  ! 

! 

!  !  297.5!  52.5! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

I 

AO  352 

1017756 

167315*70!  2*7.5!  52.5! 

9.0! 

- 

3484! 

1 3. 3! DEEP 

WELL 

PUMP 

!PA 

FREEOOH 

1973  1 

| 

!  !  297.5!  52.5! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1973  1 

AO  361 

1C17541 

1614! 5*70!  297.5!  52.5! 

9.0! 

- 

3289! 

13.5! DEEP 

WELL 

PUMP 

iPA 

FREEDOM 

1 

!  !  297.5!  52.5! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

! 

1973  ! 

AO  362 

1017648 

167315*70!  297.5!  52.5! 

9.0! 

- 

3484! 

1 3. 3! DEE* 

WELL 

PUMP 

IPA 

FREEDOM 

’j 

! 

!  !  297.5!  52.5! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

! 

1973  ! 

'' 

AO  364 

1019*51 

797*5*70!  147.0!  52.5! 

9.0! 

- 

1783! 

1 3. 3! DEE9 

WELL 

PUMP 

IPA 

FREEDOM 

! 

!  !  147.0!  52. 5! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

! 

AO  365 

IC19372 

797! 5*70!  147.3!  52.5! 

9.0! 

- 

17831 

13.3! DEEP 

WELL 

PUMP 

IPA 

FRcEOOM 

1973  ! 

! 

!  !  147. 0!  52.51 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

»i 

AO  372 

1019779 

1673! 5*70!  297.5!  52.5! 

9.0! 

- 

3484! 

13. 3! DEEP 

WELL 

PUMP 

IPA 

FREEDOM 

1973  ! 

! 

!  !  297.5!  52.5! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1973  ! 

AO  374 

1  - 

167315*70!  297.5!  52.5! 

9.0! 

- 

5434! 

13.310EEP 

WELL 

PUHP 

!PA 

FREEDOM 

! 

1  l  2-7.5!  52.5! 

2.3! 

s  J 

! 

! 

1973  ! 

AO  375 

1019273 

79715*70!  147.0!  52.5! 

9.0! 

- 

1783! 

13.3 !  DEEP 

WELL 

PUMP 

IPA 

FREEDOM 

1 

!  !  147.0!  52.5! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1973  ! 

AO  362 

1020130 

167315*70!  297.5!  52.5! 

9.0! 

- 

3484! 

13.3! DEEP 

WELL 

PUMP 

IPA 

FREEDOM 

' 

! 

!  !  297.5!  52.5! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

1973  ! 

AO  364 

1021550 

79715*70!  147.0!  52.5! 

9.0! 

- 

1783! 

13.3! DEEP 

WELL 

PUMP 

IPA 

FREEDOM 

! 

!  !  147.0!  52.5! 

2.0! 

» 

-  ! 

! 

! 

I 

1973  { 

AO  394 

1021451 

79715*73!  147.0!  52.5! 

9.0! 

- 

1783! 

13.3! DEEP 

WELL 

PUMP 

!PA 

FREEDOM 

! 

!  I  147.0!  52.5! 

2.0! 

-  ! 

i 

I 

! 

1973  ! 

AO  J44X 

1017749 

79715*70!  147.0!  52.5! 

9.0! 

- 

1783! 

13.3 !  DEEP 

WELL 

PUHP 

IPA 

FREEDOM 

! 

J  t  147.0!  52.5! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

AO  374X 

1017806 

797*5*70!  147.0!  52.5! 

9.C  • 

- 

1783! 

13.3 ! DEEP 

WELL 

PUHP 

IPA 

FREEDOM 

1973  ! 

1 

!  !  147.0!  52.5! 

2.01 

-  ! 

! 

! 

! 

AOft  108 

1514791 

81215*71!  195.0!  35.0! 

10.0! 

- 

1614! 

U.OSOIESEL  PUHP 

!PA 

FREEDOM 

1968  ! 

• 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

i 

.  | 

! 

! 

! 

1981  | 

JSL  6 

1632439 

77415*71!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1771! 

17.0! DIESEL  PUMP 

IPA 

FREEfOM 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

AE*  901 

1237491 

692*5*70!  125.0!  50.0! 

10.0* 

- 

1100! 

U.5IPUNP 

COILS 

!PA 

FREEOOM 

1962  ! 

1 

1 

! 

!  !  125.0!  50.0! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

2.0! 

i 

i 

-  ! 
! 
! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


INGR! 

1  IVTCCI 

DINENSIONS  IDRAFTI 

1  CAPACITY! 

HHw  1 

!  V  E  S  S  E  L 

DtSTI 

OPERATOR 

1  NET  tCODEl  LENGTH! BRDTHl 

1 

! 

1 

EST  1  CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

I  REGIS*! *••*! 

REG.  1 

REG.  (LOAD**! 

1 

CARGO  1 

FIXED  I  EOUtPNENT 

ITC1  MASE  ! 

YE4R 

l  COAST 

1  TER  !  SET !////// !/////! 

ED  1 

!//////// ! 

•OINT  !  LINE-1 

1*01  LINE-1 

built 

VESSEL  MANE 

AND  NUN3CR 

!  GUARD 

TON-  1  PAGE ! 

OVE  P*1 OVER*!///// 1 

HORSE! 

PASS*  1 (L I CHT) !////////// //////ITOI //////////! 

04 

I  NUMBER 

NASC  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! LIGHT  1 

.OWE* I 

EN4ERS  | 

(FEET)!  LINE-2 

!U!  LINE-2 

•REBUILT! 

(21)  TPT/  OIV. 

1 

l 

OF  ASHLAND  OIL  t  #  INC. 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

t 

1 

1 

I 

I 

1 

I 

1 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

1 

1 

I 

! 

1 

RE*  902 

1237492 

69215A70! 

106.5! 

50.0! 

10.0! 

- 

1236! 

U.SIPUNP/  COILS 

IP*  PPEC60N 

1962 

| 

1  1 

IGA. 51 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

A  EB  1C01 

! 257611 

A92ISA70! 

136.51 

50.0! 

10.01 

- 

1300! 

14.51PUJ1P/  COILS 

!PA  FREEDOM 

1962 

1 

1  1 

125.0! 

50.0! 

2.01 

-  1 

! 

! 

RE9  1002 

I00C074 

69215A70! 

125.0! 

50. C! 

10.01 

- 

1300! 

U.SIPUNP/  COILS 

IP A  FREEDOM 

ms 

I 

1  1 

125.0! 

50.0) 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

REB  1003 

1290498 

69215A7CI 

125.0! 

50.0! 

10.01 

- 

1300! 

U.S1PUNP/  COILS 

IPA  FREEDOM 

1U3 

1 

1  1 

125.01 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

1 

R IH  1CQ4 

12904 99 

69215A70! 

125.0! 

50.3! 

13.0! 

- 

1300! 

U.SIPUNP.  COILS 

!PA  FREEDOM 

1963 

! 

1  1 

125. C! 

50.0! 

2.3! 

-  ! 

! 

1 

*C3  H02 

1292312 

10801 5A701 

177.7! 

SC.Ci 

9.01 

- 

2319! 

12.5IDEEP  WELL  PUMP 

!PA  FREEDOM 

1963 

1 

1  1 

177.71 

50.0! 

2.3! 

-  | 

1 

! 

RE3  1603 

1293023 

10801 5 A  70 1 

177.7! 

30.0! 

9.01 

- 

23191 

12.5! DEEP  VEIL  PUMP 

!PA  FREEDOM 

1963 

i 

1  1 

177.7! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

T  1150 

! 2 AC22S 

633154701 

140.0! 

50.0! 

3.51 

- 

1  5  6  o  1 

U.510USEL  PUMP/ 

IPA  FREEDOM 

1959 

1 

1  1 

143.01 

50.C! 

*  .0! 

*  ! 

!  COILED 

! 

T  1250 

1253170 

79115A70! 

140.0! 

43.0! 

3.51 

- 

16221 

IS.OIouscl  »unp. 

IPA  FREEDOM 

1936 

l 

1  1 

140.0! 

43.31 

2.01 

-  1 

(COILED 

1 

T  1350 

1250239 

6331SA70! 

140.0! 

50.0! 

8.5! 

- 

1566! 

u.suitm  punp. 

IPA  FREEDOM 

1959 

1 

1  1 

140.0! 

50.0! 

2.31 

*  ! 

(COILED 

1 

T  HOC 

1292063 

1611  15A70! 

250. Of 

50.0! 

8.51 

- 

2500! 

13. 31DIESEL  PUNP/ 

!»A  FREEDOM 

1943 

1 

1  1 

25C.0J 

50.01 

2.01 

-  1 

! COILED 

1 

T  1450 

12)3514 

66215A70! 

135.11 

50.1! 

3.51 

- 

1380! 

U.siDicsiL  punp. 

IPA  FREEDOM 

1962 

! 

1  1 

135.1! 

50.1! 

2.01 

*  ! 

(COILED 

1 

T  1500 

1232044 

1606I5A701 

250.0! 

50.01 

8.5! 

- 

2500! 

1 3.3! DIESEL  PUNP/ 

IPA  FREEDOM 

19*3 

1 

1  1 

250.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

(COILED 

1 

T  135C 

1233815 

662ISA70! 

135.1! 

50.1! 

8.51 

- 

1380! 

14.5! DIESEL  PUNP/ 

IPA  FREEDOM 

1962 

1 

1  1 

135.1! 

50.1! 

2.0! 

*  1 

(COILED 

! 

T  1400 

1293142 

105215A79! 

173.0! 

52.5! 

8.5! 

- 

16351 

H.OIOIES'L  PUNP. 

!PA  FREEDOM 

1965 

1 

1  t 

178.0! 

52.5! 

2.0! 

-  1 

1  COILED 

I 

T  1650 

1507134 

37515A70! 

136.0! 

52.5! 

6.6! 

1500! 

1 5.0 1  DIESEL  DEEP  UCLLlPA  FREEDOM 

1*47 

1 

1  1 

136.0! 

52.5! 

1.5! 

*  I 

!  PUNP 

! 

T  17CC 

1243125 

92015*70! 

232.0! 

46.0! 

8.51 

- 

2079! 

15«0!DICS£L  PUNP/ 

IPA  FREEDOM 

1953 

! 

1  ! 

232.0! 

43.0! 

2.01 

*  1 

(COILED 

! 

T  1701 

1234136 

1047! 5A  701 

23C.0I 

4S.0! 

8.51 

- 

21581 

U.5IDIESEL  PUMP/ 

IPA  FREEDOM 

1953 

1 

I  1 

230.01 

43.0! 

2.01 

-  ! 

!  COILED 

! 

T  UCC 

129*143 

10521 5A70I 

178.0! 

52.5! 

8.51 

- 

1635! 

16.01DICSEL  PUNP/ 

!pa  freedom 

1965 

| 

1  1 

178.0! 

52.5! 

2.0! 

-  1 

(COILED 

I 

T  21C0 

1000225 

134515A701 

264.0! 

48.0! 

8.5! 

• 

2657! 

14.5! DIESEL  PUNP/ 

!PA  FREEDOM 

1955 

1 

i  i 

264.0! 

48.01 

2.31 

*  1 

(COILED 

1 

7  5500 

1000145 

53315A70! 

117.0! 

50.0! 

8.5! 

- 

1315! 

10.0! DIES  EL  ?JNP 

IPA  FREEDOM 

1952 

1 

!  1 

117.0! 

50.01 

2.0! 

-  1 

! 

1 

I  S5GC 

1276729 

522 !  5*701 

12C.0! 

50.0! 

8.5! 

- 

1312! 

13.3! DEEP  WELL  PUNP 

! PA  FREEDOM 

1958 

! 

1  1 

120.0! 

50.0! 

1.5! 

-  1 

1 

I 

7  9000 

1279072 

110115*70! 

24C.0! 

50.01 

8.5! 

- 

2250! 

u.oisiesei  punp. 

IPA  FREEDOM 

1959 

f 

1  1 

24C.0! 

50.01 

3.0! 

-  1 

! COILED 

! 

1  95C0 

1294796 

5S4ISA70! 

120.3! 

50.  C! 

6.51 

- 

1320! 

U.sioicsel  punp. 

IPA  FREEDOM 

1959 

] 

1  ! 

12C.0! 

50. C! 

2.0! 

*  1 

(COILED 

1 

T  10000 

1279192 

1101 1 5A701 

240.01 

50. Cl 

3.5! 

- 

2250! 

U.OIOIESEL  PUNP, 

!PA  FREEDOM 

1959 

1 

!  i 

24C.01 

50.0! 

3.0! 

*  1 

(COILED 

! 

I  10500 

1C02634 

71615*701 

120.0! 

50.0! 

3.51 

- 

1320! 

1  3. 5!  DIESEL  PUNP/ 

!PA  freedom 

1959 

1 

1  1 

120.0! 

50.0! 

2.0! 

*  1 

ICOILEO 

1 

TH  1950 

1005751 

81315A7C! 

136.0! 

52.51 

8.5! 

• 

14*01 

18.3IDICSCL  PUNP/ 

!pa  freedom 

1967 

! 

1  1 

136.0! 

52.5! 

2.0! 

*  1 

! COILED 

! 

TH  2050 

1005334 

81315*70! 

134.0! 

52.5! 

3.5! 

- 

1480! 

18.3! DIESEL  PUNP/ 

IPA  FREEDOM 

1962 

1 

!  1 

r-6.3! 

52.5! 

2.0( 

*  1 

(COILED 

! 

WEB  109 

1617394 

77415*701 

•*  v  3  .•-*! 

34,0! 

8.5! 

- 

14001 

17.0IDIESEL  PUNP 

(PA  FREEDOM 

198C 

1 

1  1 

1 95»  Jj 

35.0! 

2.0! 

-  1 

(COIL 

1 

VE3  110 

1617395 

77415A70! 

195.0! 

35.0! 

8.51 

- 

1400! 

17.0! DIESEL  PUMP/ 

! RA  FREEDOM 

I960 

1 

1 

1  1 

1  1 

193.0! 

! 

35.0! 

! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

(COILED 

! 

! 

! 

(20)  TRANCHITA/  V.  K. 

1 

1 

I  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

9G  157L 

1534460 

965  14  *41  1 

200.0! 

35. C! 

9.01 

- 

1600! 

20.5(N9NE 

! 

1973 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

*  1 

! 

! 

OG  V/9L 

1534462 

96514*41! 

2CC.0! 

35.0! 

9.0! 

«* 

1600! 

20. 5 (NONE 

1973 

1 

1 

1  1 

1  t 

200.0! 

! 

35.01 

1 

1.5! 

*  1 
! 

1 

! 

! 

! 

(30)  TtANS-AC»A/  INC* 

1 

1  1 

1  1 

1 

1 

t 

1 

1 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

T  A  121 

1615014 

67614*41! 

195.01 

35.01 

9.01 

1501! 

16 .2  t NONE 

ITN  NEMRMXS 

1980 

I 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

*  1 

! 

TA  122 

1613015 

67614*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1501! 

16.2IN0NE 

!TN  MENRNIS 

1980 

! 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

TA  123 

1622544 

67614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0  J 

- 

1501! 

16.2INONE 

ITN  NEMRHIS 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

*  1 

! 

I 

TA  124 

1622545 

67614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1501! 

16.2 ! NONE 

ITN  NEMRHIS 

1980 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

*  I 

! 

TA  125 

1622546 

67614*41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

«* 

1501! 

16.2 (NONE 

!TN  MEMPHIS 

1980 

{ 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

*  1 

! 

TA  126 

1622  547 

67614*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

16.2IN0NE 

ITN  NEMRHIS 

1980 

t 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.61 

-  ! 

! 

I 

TA  127 

1622548 

67614*41! 

1 95.0! 

35.01 

9.0! 

— 

1501! 

16.21  NONE 

!TN  MEMPHIS 

1980 

I 

1  l 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

TA  128 

1622549 

67614*41 ! 

195.0! 

—  1 

9.0! 

- 

1501! 

16. 2 (NONE 

ITN  MEMPHIS 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

17.7! 

1.6! 

-  ! 

! 

( 

TA  129 

1622550 

67614*41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

“ 

1501! 

16.2! NONE 

ITN  MEN'  IS 

1980 

! 

!  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

TA  130 

1&23704 

67614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

16.21H0NE 

!TN  MEMPHIS 

1980 

1 

1 

!  1 

1  1 

195.01 

i 

35.0! 

1 

1.6! 

*  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  TRANS-ATLAS  MARINE  CORP 

l 

.1 

:  : 

!  1 

i 

! 

1 

: 

! 

i 

! 

i 

1 

! 

1977 

JANIE  C 

1555261 

13511*02! 

..  i 

—  1 

12.1! 

23001 

*  ! 

Ct.OlPUNPS 

!L4  BELLE 

1 

1  ! 

130.01 

38.0! 

8.0! 

I 

17! 

! 

!  CHASSE 

JEAN  C 

1290520 

5811*021 

—  ! 

—  1 

9.3! 

14001 

-  ! 

38.0! PUMPS 

!LA  BELLE 

1978 

l 

1  1 

125.0! 

26.0! 

7.0! 

1 

17! 

! 

!  CHASSE 

PEGGY  P 

1597434 

5511*02! 

—  ! 

—  1 

9.3! 

1400! 

*  ! 

3  8. 01  PUMPS 

!L A  BELLE 

1978 

1 

1  1 

125.0! 

26,01 

7.0! 

I 

17! 

» 

!  CHASSE 

SALLEE 

1648049 

6711*02! 

—  ! 

—  f 

9.6! 

14801 

-  ! 

42 .0 ! PUMPS 

!LA  BELLE 

1982 

( 

I 

1  1 

1  1 

135.0! 

1 

32.0! 

1 

7.6! 

1 

1 

1 

21! 

! 

! 

! 

1  CHASSE 

(11)  TftAKSERVE 

NARINE/  INC. 

! 

1 

1  1 

1  1 

! 

! 

l 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

'\ 

X  50 

1567437 

274315*70! 

300.0! 

54. Cl 

15.0! 

- 

1 

5654! 

32.712  DIESEL  PUNPS 

!VA  NORFOLK 

1975 

I 

1  1 

300.0! 

54.  C! 

3-01 

1 

*  ! 

! 

*  1970 

TNI  96 

1526262 

454715*701 

582.0! 

63.01 

18.0! 

- 

1 

10000! 

26.011  DIESEL  PUNP 

!VA  NORFOLK 

1 

I 

1 

1  1 
1  1 
1  1 

333.0! 

1 

1 

68.1! 

1 

4.0! 

1 

1 

1 

1 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 
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EMG*I 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

l  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1  IVTCC! 

I  NET  lCOdC! 
-(REGIS-!****! 

1  TER  !  SEE! 

1  TON-  1 PAGE! 

!  NAGE  1  IV  1 

DIMENSIONS  IDRAFT! 
LEN5TH10PDTH1  ! 

REG.  !  R£C* IL04D-1 

umnmm  sd  i 

0VCR-10VER-U////! 
ALL  1  ALL  ILIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

! 

CARGO  1 
nntut  i 

PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  |  (VESSEL! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING  | 
FIXED  !  EQUIPMENT  1TC!  BASE  ! 
POINT  !  LINE-1  ! AO!  lXNf-1  l 
(LIGHT) ! //////////////// !TD I////////// | 
(FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2  1 

I 

i 

YEAR  ) 

BUILT  ! 

OR  1 

MCaUllT! 

j 

(29)  TUKSKH  t  TOWINC 

#  INC. 

! 

1 

1 

1  1 

!  1 

1  1 

1 

! 

! 

i 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

( 

! 

1 

l 

1 

ac  593 

|  - 

691 14A41 1 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

14951 

17.0! NONE 

(MO 

ST.  LOUIS  ( 

1959  I 

! 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  I 

! 

t 

h 

FU4A  102 

1524533 

69114*401 

195.0! 

35.G! 

9.0! 

-  | 

15001 

1 3. 5 { NONE 

tMO 

ST.  LOUIS  ( 

I960  ( 

! 

I 

1  I 

!  1 

195.0! 

! 

35.01 

1 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

( 

(32)  TRANSOCEAN  MARINE 

#  INC. 

I 

! 

1  1 

1  1 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

J 

DAVID  WADE 

1  - 

6511C121 

1 

-  | 

6.0! 

1530! 

25! 

ss.oinohc 

(LA 

MORGAN  ( 

1*77  ( 

1 

1  1 

94.5! 

19.6! 

-  I 

53! 

! 

CITY  ( 

1 

SEA  HERCULEAN 

1  - 

StllC 121 

! 

-  I 

2.3! 

1600! 

25! 

35.0J  NONE 

(LA 

MORGAN  1 

1981  | 

£ 

1 

i  1 

!  1 

91.0! 

! 

19.4! 

! 

! 

32! 

* 

I 

1 

CITY  ! 

1 

1 

4 

(03)  TAI  STATE  MARINE 

CORP. 

! 

f  1 

!  1 

! 

1 

! 

! 

t 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

LAURIE  KEHOC 

1254293 

97I3A361 

69.01 

24.81 

11.0! 

12001 

-  ! 

15.0) NONE 

(NY 

NEW  YORK  ( 

1947  l 

l 

! 

t  1 

1  1 

59.0! 

1 

24.4! 

1 

11.01 

! 

-  1 

1 

! 

I 

! 

! 

* 

(23)  TRI-STATE  FERTILE 

HR 

1 

i 

1  1 

1  1 

! 

I 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

l 

! 

! 

1 

ftL  256? 

1277360 

794140461 

195.0! 

3  3. Cl 

9.0! 

-  j 

1400! 

15. OInONE 

(MO 

CANTON  1 

1958  | 

! 

i  1 

195. 0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

FPL  2565 

1277440 

79414D48! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  j 

1400! 

15. OINONE 

(MO 

CANTON  I 

1956  1 

I 

!  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  I 

I 

l 

FPL  2570 

1277519 

794140461 

195. 01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1400! 

15. OINONE 

(MO 

canton  1 

195P  ( 

1 

1 

1  1 

1  ! 

195.01 

1 

35.0! 

1 

1.S! 

1 

-  1 
.  ! 

! 

! 

1 

l 

i 

(JO)  TRI-ST»H  KARINE 

SERVZ 

1 

!»  'NC. 

1  ! 

I  1 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

t 

TSN  124 

I.-.1165 

4041 4A  40! 

175.01 

26.0! 

6.7! 

-  j 

650! 

12.51  NONE 

(OH 

SOUTH  ( 

1945  1 

1 

1  1 

175.0! 

2o.C! 

3.2! 

-  1 

! 

POINT  1 

1 

TSM  1 26 

'  51169 

S1514A4C1 

175.01 

26.0! 

9.0! 

-  i 

900! 

10.7IK0HE 

I0H 

SOUTH  ( 

1947  l 

- 

t 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.81 

-  I 

! 

POINT  I 

1 

T$N  130 

!  ’53365 

51514A40I 

175.0! 

24.0! 

9.0! 

-  ! 

900! 

1 0. 7 ! NONE 

(OH 

SOUTH  ( 

1947  ( 

( 

1 

1  ! 

1  1 

175.01 

26.  Cl 
l 

i  •  a ! 
i 

-  ! 

! 

! 

! 

POINT  1 

! 

! 

A 

I 

(20)  TRI-STATE  TERMINALS#  INC!. 

1  i 

!  1 

1 

1 

! 

! 

\ 

\ 

! 

1 

! 

! 

* 

1 

i 

3TU  SPECIAL 

1572552 

3313*36! 

50.21 

13. S! 

5  .Cl 

460! 

-  1 

29.2 1  NONE 

}KY 

CATLETTS-  ! 

1976  ( 

4 

1 

1 

!  1 

t  ! 

50.2! 

! 

11.6! 

1 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

BURG  1 

( 

1 

3 

(31)  TRIAN6LV  *MSAZ 

! 

1  1 

l  1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

FRAN t  PHIPPS 

1274333 

20913A36I 

149.01 

34,3! 

9.8! 

3800! 

-  I 

38.4! NONE 

(MS 

GREENVILLE! 

1957  ! 

i 

l 

! 

!  1 

1  1 

149.0! 

1 

34.3! 

! 

9.3! 

! 

-  1 
! 

1 

! 

( 

1 

(32)  TP.I ANCLE  MARINE# 

INC. 

1 

! 

1  1 

i  1 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

IDLE  WLO 

1 59020* 

6411A02! 

IOd.O! 

26,0! 

11.0! 

1200! 

111! 

25. Q ! NONE 

(LA 

PATTERSON  t 

197*  J 

. 

1 

! 

1 

1  1 

!  1 

116.0! 

! 

26.0! 

I 

9.0! 

! 

16! 

1 

! 

1 

! 

t 

J 

(32)  TRICO  NARINE  OPERATORS# 

1 

!  INC. 

i  1 

l  1 

! 

l 

I 

t 

! 

* 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

J 

ANEPICAN  RIVER 

1622759 

64 11C 1?  1 

95.9! 

19.0! 

5.51 

1800! 

35! 

33.0 ! NOLI 

(LA 

HOUMA  ! 

1980  1 

1 

1  ! 

100.0! 

22.0! 

4.5! 

SO! 

! 

ANGELINA  RIVER 

1424337 

59! 1 C  021 

91.21 

22.0! 

5.5! 

1500! 

70! 

33.5 ! NONE 

(LA 

HOUMA  ! 

1H3  1 

F 

i  1 

1CS.0! 

22.0! 

4.5! 

i9! 

1 

( 

CRYSTAL  RIVER 

1402954 

6»!1C0>! 

11C.0! 

24.0! 

5.5! 

2400! 

5f  I 

33.5! NONE 

(LA 

HOU*A  ! 

I960  ( 

! 

1  ! 

1 10.01 

24.01 

4.5! 

561 

! 

COMfEPLANO  RIVE* 

1624792 

60MC021 

101.4! 

24.0! 

5.5! 

24001 

-  ! 

-  ! 

(LA 

HOUMA  | 

19dC  ! 

! 

(  1 

110.01 

24.3! 

4.5! 

-  ! 

» 

fREEDOM  RIVER 

1439225 

591U02! 

91.2! 

19.5! 

5.01 

15501 

28! 

33.5INONE 

(LA 

HOUMA  ! 

1981  | 

1 

1  1 

105.0! 

22.0! 

4.5! 

49! 

! 

GUADALUPE  RIVER 

1629531 

6711C02I 

94.2! 

22.0! 

5.5! 

1600! 

40! 

32.5! 

ILA 

HOUMA  1 

I960  ! 

! 

1  1 

10C.0! 

22.01 

4.5! 

45! 

! 

NECMES  RIVER 

1603657 

5911C0?! 

91.3! 

22.0! 

5.5! 

15501 

26! 

31.0! 

ILA 

HOUMA  i 

1«?9  ! 

1 

1  1 

IOC. 01 

22.0! 

4.5! 

45! 

! 

SALINE  RIVER 

1613914 

61 ! ICO?! 

104.91 

26.0! 

E.O! 

1200! 

63! 

34. S! 

(LA 

HOUMA  ! 

1979  ] 

1 

1  1 

116.0! 

26.0! 

5.0! 

12! 

1 

SHENANDOAH  RIVER 

1603C76 

6511C02! 

91.3! 

19.61 

5.51 

1350! 

26! 

31. OINONE 

U  A 

HOUMA  3 

1979  * 

l 

i  { 

100.0! 

22.9! 

4,5! 

60! 

! 

SILVER  RIVER 

1591809 

67! 1C  021 

125. 0! 

26.0! 

6.0! 

1200! 

133! 

36.5 ! NONE 

(LA 

HOUMA  2 

1979  I 

! 

!  1 

:  25.0! 

24.0! 

6.0! 

16! 

! 

SOUTHERN  PIVER 

! 586735 

194MC02! 

J  46.01 

40. C! 

12.0! 

30001 

505! 

6.5 ! NONE 

(LA 

HOUMA  ( 

1977  ! 

! 

1  1 

I^C.O! 

.0.0! 

6.6! 

10! 

i 

i 

TI5E*  RIVER 

1635727 

5911C021 

91.2! 

22.0! 

5.5! 

1550! 

24! 

33.$! NONE 

(LA 

HOUMA  ! 

1961  1 

! 

!  ! 

1C5.0! 

22.  C! 

4.5! 

55! 

i 

VOLF  RIVEP 

1453020 

• 

2C311C021 

163. 2! 

40.0! 

12.0! 

1800! 

-  ! 

65.0! 

!L* 

HOUMA  ( 

1983  ! 

! 

1  1 

1  1 

1*0.0! 

I 

40.0! 

6.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

(29)  TRINIDAD  COR*. 

1 

1 

1  1 

1  1 

1 

i 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

i 

ADMIRALTY  BAY 

1333270 

270361 2*201 

774.11125.0! 

43.7! 

24000! 

90466! 

134.MPUMPS 

(MO 

ST.  LOUIS  ! 

1971  ! 

1 

1  1 

611.0! 125.21 

19.0! 

-  1 

! 

ASPEN 

1535357 

27036! 2A 20! 

774. 11125.0! 

43.7} 

24000! 

90237! 

134.0! PUMPS 

(MO 

ST.  LOUIE  I 

1971  ! 

1 

!  1 

611.01125.2! 

19.0! 

-  ! 

! 

GLACIER  9AY 

1526586 

277C5! 2*20! 

774.11125.0! 

43.6! 

240001 

9C450! 

134.512  STRIPPER 

(MO 

ST.  LOUIS  1 

1970  1 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

611.01125.2! 

!  1 

19.0! 

! 

-  ! 

! 

IPUMPS/2  PUMPS 
! 

! 

CH>  TRIPLE  T  BOATS#  INC. 

! 

!  ! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

GOLDEN  GIRL 

1576990 

19EMA12! 

155.3! 

36. 0! 

10.31 

*000! 

550! 

47.0INUD  PUMPS 

1976  ! 

1 

1  ! 

144.0! 

33.0! 

v.C.1 

31 

! 

CCA  100 

1541770 

867 ! 5*45! 

140.1! 

52.1! 

11.5! 

-  j 

1C00! 

38. OINONE 

1972  ( 

1 

f 

1  1 

!  1 

163.1! 

! 

•* 

1 

—  i 

i 

j 

-  i 

! 

i 

COD  TRIPP*  K.  0./  INC 

! 

.  MARINtE 

t  1 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

CONSTRUCTION 

1  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

ALICE  T 

1911464 

2213*36! 

45.5! 

14.0! 

7.5! 

240! 

-  ! 

24. OINONE 

(M4  VESTPOPT  ( 

1907  i 

!  ! 

45.5! 

U.O! 

7.5! 

“  ! 

! 

( 

1 

1 

LORINE 

22 ! 3?  34! 

40.01 

12.0! 

5.0! 

165! 

-  ! 

20.0! NONE 

IMA 

WESTPORT  ! 

1956  1 

!  1 

40.0! 

12.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

1 

1 

PINE 

1562628 

2814444! 

44.4! 

19.9! 

3.0! 

-  ! 

45! 

S.e !C»ANE 

("A 

WESTPORT  | 

1972  I 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

44.9! 

i 

i 

20.1! 

! 

! 

1.0! 

! 

I 

-  ! 

( 

1 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

«abli  2  -  description  or  vessels 
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ENGR! 

DISTI 

OPERATOR 

1  IVTCC!  DIMENSIONS  !0»*PT| 

!  NET  ICODElLENGTHiSROTH!  ! 

I  CAPACITY  1 

1  ! 

HI5H-  | 
EST  | 

CARGO  HANDLING 

IVESSEL! 
IS  ! OPERATING  I 

i 

i 

• 

i 

i 

i 

i 

i 

« 

i 

i 

> 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

t 

i 

-IREGlS-t****!  RES.  1  RES. (LOAD-! 

I  CA'Gw'  ! 

fixed  t 

EQUIPMENT 

IT  C I  BASE  ! 

TEA*  l 

VESSEL 

! 

COAST 

I  TER  I  SEE!//////!/////!  CD  ! 

1  ////////! 

POINT  ! 

LXNE-1 

I  AO |  LXNF-1  ! 

•UILT  I 

NAME  AMR  NUMBER  1 

GUARD 

t  tan-  lust!  o»ta-io»t«-!/////l 

MOR#»  pass-  1 

(LIGHT )!/////// /////////|TD I//////////! 

OR  I 

NUH3ER 

!  MACE  I  IV  l  ALL  1  ALL  RIGHT! 

POWE»!  ENSCRS  ! 

(FEET)  | 

LINE- 2 

ice!  line-2  !• 

REBUILT! 

(3!)  :«uc»no  cosshucticn  ca.t 

!  I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

JENA 

161*944 

382  14  A43 1 

11C.0! 

34. C! 

6.0! 

583 

8.0! CRANE 

!AK 

! 

! 

JUNEAU 

194*  ! 

i 

I  I 

I  ! 

11C.0! 

! 

34. Cl 
! 

1.0! 

! 

1 

t 

- 

! 

! 

I 

(20)  TRUMBULL  RIVE*  SERVICES#!  INC. 

I  ! 

t  I 

! 

1 

t 

1 

1 

i 

l 

1 

1 

! 

I 

! 

MAUD 

124781* 

2SI3A36! 

46.3! 

1S.C! 

4.6t 

5401 

- 

26.0! NONE 

1  XL 

LACON 

*  1*83  ! 

! 

>  ! 

46.3! 

18.0! 

4.6! 

! 

- 

1 

! 

NXANTIC 

! 572*54 

56! 3  A  36 1 

46.11 

13.  C! 

6.7! 

6801 

• 

3S.0IN0NE 

(XL 

LACON 

1*77  ! 

! 

!  > 

46.1! 

t*.G! 

6.7! 

! 

- 

) 

! 

OPAL 

1912441 

3*  13A36 1 

50.0! 

22.01 

5.01 

480! 

- 

35. 0! NONE 

!IL 

LACON 

1*86  ! 

! 

!  ! 

50.0! 

22. C! 

6.0! 

1 

- 

! 

! 

•EQUCT 

U5HF4R 

1213*361 

24.0! 

8.6! 

2.3! 

230! 

- 

5.01N9ME 

!  XL 

LACON 

1*53  ! 

TRS  200 

t 

!  1 

24.0! 

6.6! 

2.3! 

» 

- 

! 

! 

!  - 

8SI4A431 

85.0! 

35. C! 

1.0! 

300 

4 .0 ! NONE 

IIL 

LACON 

1982  t 

! 

1 

I  1 

I  1 

85.0! 

1 

15.0! 

! 

1.0! 

! 

! 

1 

- 

! 

! 

! 

! 

! 

(33)  TUAN  JOINT  VENTURES  CO.  ! 

t  t 

i  I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

T  121 

>426394 

2COI4A43 1 

! 

! 

5.0! 

500 

4.0! NONE 

1LA 

HO*GAN 

192C  ! 

T  122 

t 

!  I 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

- 

! 

! 

CITY 

>427140 

2001  4443! 

-  j 

-  1 

S.C! 

500 

6 .0  Shone 

!LA 

MORGAN 

1980  ! 

T  123 

! 

!  ! 

12C.oi 

30.0! 

1.0! 

! 

- 

! 

! 

CITY 

>627500 

20014*431 

! 

! 

5.01 

500 

6.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1980  ! 

T  m 

1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

— 

! 

( 

CITY 

162427* 

20014*43! 

! 

-  1 

5.0! 

500 

6.O1N0NE 

iLA 

MORGAN 

I960  ! 

1 

1 

!  t 

j  | 

120.0! 

! 

10.  C! 

1 

1.0! 

1 

! 

i 

- 

! 

( 

! 

1 

CtTY 

(If)  TUCKER#  OTTO  N.# 

I 

JR.  1 

i  i 
!  ! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!MN 

MINNEAPO- 

1979  1 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

200.0! 

15.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

” 

t 

! 

! 

! 

LIS 

I 

(33)  TUG  JOSEPHINE#  INC.  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

flCNNIt  T 

1529122 

1013A33! 

32.4! 

14. C! 

3.7! 

145! 

14.0! NONE 

(TJC 

GALVESTON 

1970  I 

1 

1  i 

32.4! 

14. C! 

3.7! 

! 

! 

! 

BRIAN  T 

(521373 

3M3A35! 

5  2  •  0  ( 

24.0! 

5.0! 

355! 

42 .0 ! NONE 

!TX 

GALVESTON 

1*70  ! 

1 

!  ! 

52.0! 

24.0! 

5.0! 

! 

! 

! 

DONNA  T 

1542727 

37J3A35! 

45.5! 

20.0! 

4.6! 

680! 

37 .0 ! NONE 

(TX 

GALVESTON 

1972  ! 

HENRY  T 

! 

!  ! 

45.5! 

20.0! 

6.6! 

! 

! 

! 

1361698 

43(3*35! 

50.7! 

24.0! 

4.9! 

680! 

37 .0! NONE 

!TX 

GALVESTON 

1975  I 

! 

!  ! 

50.7! 

24.0! 

6.9! 

1 

! 

! 

KELLY  T 

1529123 

3013*53! 

45.9! 

18.2! 

5.8! 

6401 

23.0! NONE 

!TX 

GALVESTON 

1*70  ! 

KEVIN  T 

! 

!  | 

45.9! 

18.2! 

5.3! 

) 

! 

1517335 

1513A3S! 

43.4! 

16.4! 

4.0! 

330! 

25.0! NONE 

!  TX 

GALVESTON 

1968  ! 

RUDY-T 

I 

!  ! 

43.4! 

14.41 

4.0! 

! 

l 

! 

1587704 

59! 3*  36! 

54.3! 

22.0! 

6.6! 

8001 

30.0 1N0NE 

!TX 

! 

I 

GALVESTON 

1977  ! 

1 

I 

!  ! 

!  ! 

60.0! 

! 

22.0! 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

(23)  TUS  KILLARNEY#  INC.  1 

!  1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

i 

ATLAS 

1261743 

73! 3*36! 

81.7! 

25.0! 

8.6! 

1700! 

- 

32.O1N0NE 

!HX 

DETROIT 

1945  ! 

! 

!  ! 

90.0! 

25.0! 

8.o! 

! 

— 

! 

! 

PANTRY  PAY 

12579*1 

7813*36! 

81.7! 

25.0! 

10.6! 

1700! 

- 

37.3! NONE 

INI 

DETROIT 

6  1965  ) 

! 

!  ! 

*9. 6! 

25.0! 

10.4! 

! 

— 

! 

1 

SUSAN  KOEY 

1264127 

6513*36! 

£1.7! 

25.0! 

10.9! 

1700! 

- 

40.7! NONE 

!HI 

DETROIT 

*  1965  ! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

88.5! 

! 

25.0! 

! 

10.9! 

! 

! 

! 

“ 

! 

! 

! 

( 

I 

(U)  TUG  SERVICES#  INC.  I 

!  i 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

APACHE 

1249046 

59! 3*36! 

76.5! 

20.0! 

8.5! 

1200! 

- 

25. 0! NONE 

!FL 

PANAMA 

1*45  ! 

! 

!  ! 

78.5! 

24.0! 

7.0! 

! 

- 

! 

! 

CtTY 

SHERMAN  IX 

I  521958 

20713*36! 

104.5! 

24.01 

11.41 

1700! 

- 

43.0! NONE 

!FL 

PANAMA 

1940  ! 

I 

!  ! 

104.5! 

24.0! 

11.4! 

! 

- 

! 

1 

CITY 

SHERMAN  X 

1240125 

1C4I3A36! 

74.4! 

21.0! 

9.5! 

400! 

- 

J5.0!*0« 

!FL 

PANAMA 

1940  ! 

I 

I 

!  ! 

I  ! 

76.4! 

! 

21.0! 

! 

9.5! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

CITY 

(32)  TUGBOAT  NAN  XII# 

1 

INC.  ! 

!  ! 

t  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

GLENDA  GUIDRY 

1626645 

67(3*36! 

75.01 

26.0! 

11.0! 

1800! 

- 

33.0! NONE 

1LA 

GALLIANO 

198C  ! 

1 

!  ! 

75.0* 

26.0! 

9.0! 

! 

- 

! 

! 

NAN 

1505143 

7213*36! 

72. U! 

25.0! 

9.01 

1200! 

- 

29.01  NONE 

ILA 

( 

! 

GALLIANO 

1966  ! 

I 

I 

!  ! 

!  ! 

—  ! 

! 

—  ! 

! 

1.6! 

! 

! 

1 

- 

! 

! 

(IS)  TUGS  t  SALVAGE 
BARBARA  K 

I 

I 

1334788 

!  1 

(  ! 

3113*34! 

! 

1 

47.3! 

! 

! 

18.0! 

! 

1 

S.S! 

! 

! 

600! 

! 

! 

23.0 ! NONE 

! 

! 

IFL 

! 

TAMPA 

1971  ! 

! 

!  | 

51.0! 

18.0! 

4.5! 

! 

- 

1 

I.  V.  HAILE 

1505843 

6713*36! 

62.0! 

22.0! 

9.0! 

12  00! 

- 

23.0! NONE 

!FL 

TAM»A 

1966  ! 

> 

!  ! 

62.0! 

22.0! 

3.0! 

1 

- 

! 

! 

JANET  K 

•29CC94 

3613*36! 

53.4! 

IS. 5! 

R.51 

600! 

- 

30. 9 ! NONE 

IFL 

TAMPA 

1942  I 

! 

1  ! 

55.0! 

18.5! 

5.6! 

! 

— 

! 

! 

V.  D.  JONES 

124021* 

1313*34! 

42.5! 

15.7! 

6.0! 

500! 

- 

2O.O1N0NE 

IFL 

! 

TAMPA 

1973  ! 

> 

J  > 

47.0! 

15.7! 

5.5! 

! 

— 

I 

HC  109 

i  - — — 

20014*46! 

120.0! 

15.0! 

6.0! 

—  | 

500 

4.0! NONE 

IFL 

! 

TAMPA 

1940  ! 

HC  110 

i 

!  ! 

120.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

- 

! 

1294143 

15915A71! 

100.3! 

26.0! 

6.0! 

-  j 

324 

14.01  DIESEL  PUMP 

IFL 

! 

! 

TAMPA 

1945  ! 

I 

I 

(  ! 

!  ! 

100.3! 

! 

26.0! 

! 

1.0! 

! 

! 

! 

) 

(36)  TULVCSTAftr  THO» 

I 

I 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

..wvm.fcl  |  •>*•»« 

1275734 

I 

! 

1212*36! 

!  ! 

!  ! 

3i.4i 

38.4! 

! 

•  i  ■?  * 

15.3! 

! 

5.8! 

5.8! 

! 

»»<*• 

'"1 

l 

- 

* «  AtWAM* 

! 

! 

r 

i 

— 

1750  j 

<033  TU*£C»NO  COASTAL 

I 

4  HARBO ! R 

!  ! 

I  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  TOWING  CORP. 

I 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

BART  J  TURECAHO 

1513484 

181(3*36! 

96.6! 

28.1! 

13.0! 

2819) 

- 

52.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1968  ! 

! 

!  I 

94.61 

26.1! 

13.0! 

! 

— 

! 

! 

BETTY  JEAN  TURECAHO 

1287456 

1 33! 3*36! 

99.5! 

27.0! 

14.4! 

2400! 

- 

56.01N0NE 

!NY 

NEW  YORK 

1962  ! 

t 

!  ! 

105.0! 

27.0! 

6.0! 

! 

— 

! 

! 

ELIZABETH  TURECAHO 

1525887 

19313*36) 

106.5! 

32.0! 

16.5! 

4300! 

- 

57. 0) NONE 

INY 

! 

NEW  YORK 

1970  ! 

1 

(  ! 

117.0! 

34.0! 

14.0! 

! 

- 

! 

FRANCES  TURECAHO 

1275588 

103)3*36! 

81.0! 

24.0! 

9.8! 

1600! 

- 

35 .0 ! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1958  1 

I 

!  ! 

84.8! 

24.0! 

9.8! 

! 

*« 

! 

! 

JAMES  TURECAHO 

I  523510 

153! 3*36! 

92.4! 

27.0! 

13.0! 

1700! 

- 

37 .0! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1949* I 

1 

!  ! 

100.7! 

27.01 

11.0! 

! 

- 

! 

! 

JEAN  TURECAHO 

1281578 

15213*36! 

9S.0! 

27.0! 

12.8! 

2000! 

- 

47.7) NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1942  I 

I 

1 

I 

!  ! 

!  1 

!  ! 

95.0! 

! 

! 

27.0! 

1 

! 

12.8! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

i 


n. 
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797 


i  net  t 

DISTI  0PE8AT0A 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


i  COAST 
I  GUARD 
t  NUMBER 


! VTCCI  DIMENSIONS  (DRAFT!  (CAPACITY 

NET  lCODEUENSTHieADTN!  !  ! 

REGIS-1****!  DEC.  !  PCC.UOAD-I  i  CARSO 

TER  J  SEE !//////!/////!  CD  I  I ////////! 

TON-  IPA6CI  OVEN-! OVER-! 7//771  HORSE!  PASS- 
MACE  t  IV  1  ALL  !  ALL  {LIGHT !  POWEM  ENGCRS 


HIGH-  I  !  V  I  S  S  C  L  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  ITU  BASE  1 
POINT  !  LINC-1  ! AO!  LINE-1  ! 

(LIGHT) J //////////////// ITD !//////////! 
(FEET)!  LINE**  2  ICC!  LINE-?  !* 


! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 

OR  ! 
REBUILT! 


1 

1 

(03)  TUtCUltO  COASTAL  1  HAA90I* 

1  1 

1  1 

1  1 

l 

j 

1 

! 

! 

1 

l 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

fj 

TOWING  CORP. 

(CONTINUED)! 

1  ! 

1  1 

I 

! 

! 

1 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1974  ( 

JENNIFER  TURECANO 

1557188 

134 J  3436! 

118.72 

34.01 

16.01 

43501 

59.0! NONE 

1NY 

NEW  YORK 

i 

! 

1  1 

126.01 

34.0! 

13.0! 

1 

•  1 

1 

! 

1981  ! 

3 

JOAN  TURECANO 

1630426 

19213436! 

106.61 

32.2! 

16.0! 

42001 

-  1 

76.0! NONE 

(NY 

NEW  YORK 

5 

! 

1  1 

114.81 

32.21 

13.0! 

1 

! 

! 

1966  ! 

4 

KATHLEEN  TURECANO 

1517259 

100! 34  36! 

«1.2! 

27.2! 

12.1! 

2000! 

-  ! 

55.0! NONE 

(NY 

NEW  YORK 

! 

I  1 

91.21 

27.2! 

12.1! 

1 

! 

! 

1962  ! 

NARGARET  TURECANO 

1 237887 

107134361 

*3.5! 

25.0! 

11.01 

1800! 

-  1 

15.01N0NE 

1  NY 

NEW  YORK 

j 

!  ! 

89.4! 

26.61 

10.0! 

1 

■  | 

’! 

! 

1982  ! 

NARY  TURECANO 

1653470 

131!  3436 1 

106.6! 

32.21 

16.01 

42001 

76.01  HONE 

!NY 

NEW  YORK 

I 

t  ! 

114.8! 

32.2! 

13.0! 

I 

! 

! 

1978  ! 

NICHAEL  TURECANO 

J  59 1 229 

179! 34361 

96.6! 

28.11 

15.0! 

2900! 

-  ! 

57.01N0NE 

!NY 

NEW  YORK 

1 

!  1 

«6.6! 

25.11 

13.51 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

1963  1 

- 

TURECANO  6IRLS 

J500C66 

132  134361 

91.2! 

77.2! 

12.1! 

2000! 

-  ! 

55.0 {NONE 

INY 

NEW  YORK 

-j 

1 

!  1 

91.2! 

27.2! 

12.11 

! 

-  j 

! 

1 

1964  ! 

VINCENT  C.  TUAECANO  I20303S 

2240! 5f 71 ! 

266.1! 

$6.11 

15.01 

1 

4420! 

32.0! DIESEL  PUMPS 

INY 

NEW  YOPK 

' 

! 

! 

1  1 

!  1 

266.11 

1 

56.1! 

1 

3.01 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

, 

(30  TURNER  NARINE 

! 

SERVICE#  I ! NC • 

!  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

1 

I 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

25 .0 ! NONE 

! 

! 

!AR 

PINE  BLUFF 

I 

1963  ! 

j 

6ARANA  LYNN 

1290615 

48 ! 3436! 

55.0! 

21.0! 

6.21 

6501 

■  ! 

l 

!  ! 

55.0! 

21.0! 

3.5! 

1 

-  ! 

1 

* 

i 

1957  I 

KITTY 

1275365 

13134361 

38.6! 

14.0! 

3.5! 

165! 

-  ! 

16.0! HONE 

!  'A 

PINE  BLUFF 

! 

1  1 

38.6! 

14.0! 

3.0! 

1 

! 

! 

! 

1972  J 

MISS  NINA 

1537866 

134! 34361 

60.0! 

24.0! 

5.9! 

850! 

33 .0 ! NONE 

!  AR 

PINE  *LUF f 

1  1 

60.0! 

26.0! 

4.8! 

1 

1 

l 

l 

1953  ! 

T  55 

1265096 

1 1014443! 

10C.0! 

2©. C! 

6.0! 

-  I 

350! 

6.5 (NONE 

!*R 

PINE  BLUFF 

» 

1 

!  ! 

100.0! 

26.01 

1.3! 

| 

-  | 

( 

! 

,  1 

195?  ! 

j 

T  56 

j  — - 

11014443! 

100.0! 

26.01 

6.0! 

1 

350! 

6.S1M0NE 

!AR 

PW  BLUFF 

? 

! 

1  ! 

100.01 

26.0! 

1.3! 

1 

1 

! 

! 

1949  ! 

f 

T  107 

115144431 

92.01 

26. Cl 

5.3! 

1 

300! 

6. 5! NONE 

!AR 

PINE  BLUFF 

% 

! 

1  1 

92.0! 

26.0! 

1.0! 

1 

-  | 

! 

! 

! 

195?  ! 

\ 

T  235 

!  - 

125 14443 1 

120.01 

30.01 

6.5! 

-  1 

425! 

7.5! NONE 

!  AR 

PINE  BLUFF 

! 

1  1 

120.0! 

30.  C! 

1.0! 

f 

-  j 

! 

! 

! 

1983  ! 

4 

T  583 

1657663 

! 

34014*43! 

120.0! 

43.0! 

7.5! 

-  1 

750! 

7. 5 !  NONE 

!  AR 

PXHC  BLUFF 

!  ! 

120.0! 

45.0! 

1.5! 

1 

! 

! 

! 

1954  ! 

; 

T  543 

!  . 

1501 44  43 ! 

110.0! 

30.0! 

6.51 

1 

400! 

6.5! NONE 

(AR 

PINf  BLUFF 

I 

1 

I  ! 

1  ! 

110.01 

1 

30. Cl 
! 

1.5! 

! 

! 

1 

! 

( 

! 

( 

! 

( 

! 

(40  TWEED  TOWING 
PACIFIC  EAGLE 

(500126 

!  1 

i  1 

56! 34361 

1 

! 

93.0! 

! 

! 

27.6! 

! 

! 

13.0! 

1 

l 

17501 

I 

! 

! 

37 .0 ! NONE 

! 

! 

!C  A 

SAN 

! 

1965  ! 

! 

1  ! 

95.0! 

77.6! 

10.6! 

! 

! 

! 

FPANCISCO 

! 

1967  ! 

J 

PACIFIC  FALCON 

1507257 

121  13  436! 

121.1! 

32.11 

16.0! 

4200! 

-  j 

40.0! NONE 

I C  A 

SAN 

f 

! 

1 

1  1 

1  ! 

132.0! 

! 

35. C! 

10.01 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

FRANCISCO 

! 

! 

s 

(32)  TWENTY  GRAND 

! 

MARINE  SEPVtICE# 

!  ! 

!  1 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

INC* 

OEXTER 

1322027 

1 

7711*03! 

62.2! 

22.01 

7.0! 

900! 

6! 

33.01  M)N[ 

!LA 

MORGAN 

1967  ! 

1  1 

65.0! 

23.01 

S.C1 

1 

-  { 

l 

! 

CITY 

! 

1980  ! 

s 

ANGUS 

1619051 

1 

651 3436! 

65.0! 

25. C! 

6.0! 

680! 

34.01N0NE 

!L  A 

MORGAN 

i  ! 

65.0! 

25.0! 

4.0! 

! 

-  • 

t 

! 

cm 

1980  ! 

* 

BEi'NASTCR 

1621955 

4513436! 

73.0! 

26. C! 

©.0! 

460! 

23. NONE 

1LA 

MORGAN 

! 

!  ! 

70.0! 

24.1! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

1980  ! 

s 

CLACK  ANGUS 

1625097 

4513436! 

70.0! 

26.0! 

7.3! 

750! 

- 

36.0 ! NONE 

!LA  MORGAN 

l 

1  ! 

70.0! 

26.0! 

6.01 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

1980  ! 

SLACK  WELSH 

1627155 

9013436! 

65.0! 

26.0! 

6.0! 

900! 

3C.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

t 

1 

1  ! 

65.0! 

26.0! 

4.0! 

! 

! 

! 

CITY 

! 

1950  ! 

■j 

fcPAHPA 

1625193 

4515*561 

70.01 

26.0! 

7.31 

460! 

32.5! NONE 

!LA 

MORGAN 

1 

!  t 

70.0! 

26.01 

6.0! 

! 

! 

! 

!LA 

CITY 

! 

1980  ! 

3P0WK  ATLAS 

1 o2E 61 2 

9015*36! 

65.0! 

26.0! 

8.21 

900! 

-  ! 

34.0! NONE 

MORGAN 

S 

1 

1  i 

65.0! 

26.0! 

7.0! 

I 

! 

CITY 

! 

1980  l 

-- 

CHARaRAY 

1621994 

65! 3*36! 

65.0! 

25. C! 

6.0! 

680! 

34 .0 ! NONE 

!LA 

MORGAN 

i 

!  ! 

65.01 

25.01 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

I 

1980  l 

| 

CHAROLAIS  It 

1626779 

4513436! 

70.0! 

26.0! 

7.3! 

600! 

38.0 ! NONE 

!LA 

MC»GAM 

l 

!  1 

70.0! 

26.0! 

6.0! 

i 

! 

! 

CITY 

! 

1980  ! 

4 

DURHAM  12 

1629701 

90*5*36! 

65.0! 

26.0! 

8.2! 

900! 

-  ! 

34.01N0NE 

!LA 

MORGAN 

t 

1  2 

65.0! 

2©.0! 

7.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

1970  ! 

=? 

CALLAWAY 

1525928 

7713*56* 

62.2! 

22.0! 

7.0! 

900! 

-  ! 

33.0! NONE 

HA 

MORGAN 

! 

!  1 

©5.0! 

23.0! 

5.0! 

! 

-  I 

! 

CITY 

! 

1970  ! 

< 

GARONNE 

!5?e929 

! 

7713*36! 

62.21 

22.0! 

7.0! 

900! 

33.  0! NONE 

!LA 

MORGAN 

!  ! 

45.01 

23.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

j 

! 

CITY 

! 

1969  ! 

NG9MANDE 

152202$ 

77 !  J *  36! 

42.2! 

22.0! 

2.0! 

9001 

-  i 

33.02N0NE 

I  LA 

MORGAN 

s 

i 

!  i 

45.0! 

73.0! 

5.0! 

! 

! 

! 

CITY 

* 

1981  ! 

-j 

RED  FLANDERS 

1651667 

90! 3436! 

45.0! 

26.3! 

6.2! 

900! 

-  ! 

34.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

* 

!  ! 

65.0! 

26.0! 

7.0! 

I 

! 

! 

CITY 

! 

1931  ! 

SIH3«A 

1633914 

i 

90! 3  A  3  5 1 

65.0! 

26.0! 

9.0! 

900! 

-  | 

38. 0 ! NONE 

!LA 

MORGAN 

5 

*  ! 

65.0! 

24.0! 

4.0! 

! 

-  J 

! 

! 

CITY 

! 

1951  ! 

;■ 

SINNENTAL 

1635926 

9013436! 

45.0! 

24.0! 

3.2! 

4001 

-  2 

40.0! NONE 

1 L  A 

MORGAN 

i 

!  ! 

65.0! 

26.0! 

7.0! 

! 

-  J 

! 

! 

CITY 

1 

1979  ! 

j 

TIDE  NAR  25 

i  . 

236*4446! 

120.0! 

30.0! 

7.6! 

! 

400! 

20.0SN0NE 

!LA 

MORGAN 

! 

!  ! 

12C.0! 

30.  Cl 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

CITY 

! 

1979  J 

TIOE  NAR  26 

!  - 

23814A46. 

120.0! 

30.0! 

7.6! 

! 

400! 

20.0! NONE 

!  L  A 

MORGAN 

Si 

1 

I  i 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

CITY 

1979  1 

1 

T IDS  PAR  27 

,  - 

236144462 

120.0! 

30.0! 

7.6! 

-  ! 

400! 

20.0 ! NONE 

!LA 

MORGAN 

! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

'  2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

CITY 

! 

1979  ! 

TIDE  PAR  28 

1  - - 

23814*45! 

120.0! 

30.0! 

7.6! 

-  i 

400! 

20.0! NONE 

1  LA 

MORGAN 

1 

i  ■ 

12C.0! 

30.0! 

2.0! 

i 

! 

CITY 

! 

1979  ! 

, 

TIDE  NA»  29 

t  ------ 

23614*46! 

120. 0! 

30.0! 

7.6! 

-  ( 

400! 

20.0! NONE 

I  LA 

MORGAN 

! 

i  i 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

i 

! 

city 

! 

TXOr  PAP  JO 

1  - 

233144402 

12U.01 

SO.  0‘ 

7.o  i 

-  i 

403! 

2G.01V  NE 

!LA 

HCPGAK 

S?7?  ! 

i 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

CITY 

I 

1979  ! 

TIDE  NAR  51 

{  - 

23814*46! 

1 20. 0! 

30.0! 

7.6! 

-  t 

400! 

20.0IN0XE 

It- A 

MORGAN 

! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

i 

; 

! 

CITY 

! 

1979  { 

TIDE  PAP  32 

i  ------ 

23814*46! 

120.0! 

30.0! 

7.6! 

-  ! 

400! 

20.0 ! NONE 

!LA 

MORGAN 

i 

i  * 

120.0! 

30. C! 

2.0! 

! 

! 

! 

CITY 

! 

1979  2 

TIDE  PAR  33 

j  - 

23514*46! 

120.0! 

20.0! 

7.6! 

-  ! 

4001 

20. Oi NONE 

!LA 

MORGAN 

5 

i 

1  ! 

120.0! 

30. C! 

2.C! 

i 

-  2 

! 

! 

CIYY 

! 

1982  ( 

TIDE  NAP  35 

1644366 

! 

215014*46! 

240.0! 

72.0! 

12.0! 

.  i 

3300! 

1 9.0! “ONE 

!  LA 

MORGAN 

i  ! 

240.0! 

72.0! 

2.1! 

! 

-  ! 

1 

! 

CITY 

! 

!  1982  ! 

TIDE  NAP  36 

1644931 

1 

215014*46! 

240.0! 

72. C! 

12.0! 

3300! 

19.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

v 

1  ! 

240.01 

72.0! 

2.1! 

; 

-  | 

! 

CITY 

! 

!  1982  ! 

TIDE  NAD  37 

1 ©46510 

215014*461 

240.0! 

72.0! 

12.0! 

-  ! 

3300! 

1 9.0 ! NONE 

!LA 

MORGAN 

r 

!  ! 

240.0! 

72.0! 

2.1! 

| 

-  j 

t 

! 

CITY 

!  ! 

!  1982  ! 

TIOE  PAR  38 

!  - 

23314*46! 

125.0! 

34. C! 

7.6! 

-  1 

550! 

10. 5! NONE 

(LA 

MORGAN 

2 

!  ! 

125.0! 

34.0! 

1.1! 

! 

! 

! 

CITY 

!  ! 

!  1982  ! 

TIDE  PAR  41 

1  - 

23314*461 

120.3! 

32.0! 

6.6! 

-  ! 

400! 

9.71N0ME 

!LA 

MORGAN 

1 

1 

! 

1 

!  1 
1 

120.0! 

! 

1 

32.01 

1 

! 

1.41 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

CITY 

I 

!  ! 

!  ! 

i 

i 


VESSEL  NJtflC  *ND  NLN8ER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


IVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT!  ICAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

NET  JCODElLENGTHlatOTH!  !  I  !  EST  I  CARGO  HANDLING  IS  ‘.OPERATING 

AEGIS-!****!  AEG.  !  AEG. (LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  E9UIPMEMT  ITC!  BASE 

TEA  i  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1 

Tt»,-  !  PAGE!  OVEft-l  OVEP-!  /////!  HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)  | //////////////// |TO !////////// 
NAGE  !  IV  !  ALL  J  ALL  {LIGHT !  POWER!  ENGEAS  !  (FEET)!  LXNE-2  ICE!  LINE-2 


(32)  TWO  A  DRILLING  COMPANY  ! 


(CONTINUED)! 

1 

I  1 

! 

! 

i 

! 

I 

! 

! 

PAUL  RAY  l 

1626840 

l 

1311*02! 

40.9! 

14.1! 

6.2! 

1000! 

1! 

12.0! NONE 

I  LA  HOUMA 

1  1980 

| 

I 

•  I 

40.9J 

14.1! 

4.2! 

! 

6! 

! 

! 

PAUL  RAY  II 

I63C921 

I 

1511*021 

40.9! 

14.11 

6.2! 

3301 

2! 

12.0IN0NE 

]  LA  HOUMA 

1  1961 

1 

I 

I  I 

40.9! 

14.1! 

4.2! 

l 

6! 

! 

l 

PRISCILLA  ANN 

1613496 

I 

1811*021 

44.8! 

14. C! 

6.2! 

1000! 

1! 

12.0! NONE 

I  LA  HOUNA 

1  1979 

I 

I 

•  1 

44.8! 

14.0! 

4.2* 

! 

6! 

! 

! 

QUAD  I 

1632573 

I 

1511*02! 

40.9! 

14.1! 

6.2! 

330! 

-  ! 

12.QIA0N2 

1  LA  HOUNA 

!  1961 

I 

I 

!  I 

40.91 

14.n 

4.2! 

1 

6! 

! 

! 

QUAD  II 

1634370 

t 

1511*02! 

40.9! 

14.1! 

6.2! 

330! 

-  ! 

12.0! NONE 

SLA  HOUNA 

!  1961 

I 

! 

I  I 

40. 9! 

14.1! 

4.2! 

! 

6! 

! 

! 

TED 

1578316 

! 

1311*02! 

38.0! 

14.11 

6.1! 

400! 

2! 

1  2.0 ! HONE 

!LA  HOUNA 

!  1976 

1 

1 

!  I 

38.0! 

14.1! 

4.1! 

! 

6! 

! 

! 

NISS  PAH 

1556108 

I 

4613*36! 

55.6! 

21.9! 

6.6! 

400! 

20! 

65 .0! NONE 

!LA  HOUMA 

l  1974 

| 

I 

I  I 

55.6! 

21.9! 

4.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

PAUL  R 

1  545416 

I 

4613*361 

55.6! 

21.9! 

6.6! 

400! 

20! 

65.0! NONE 

!LA  HOUMA 

l  1972 

I 

! 

•  1 

55.6! 

21.9! 

4.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

CCR  2C1 

1648523 

I 

19614*46! 

-  ! 

-  I 

4.5! 

-  l 

590! 

-  | 

!  LA  HOUMA 

1  1962 

I 

1 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

HOLTON  1 

1623350 

1 

23714*46! 

! 

-  ! 

4.6! 

-  l 

705! 

-  ! 

I L *  HOUNA 

I  I960 

1 

I 

I  I 

120.0! 

32.  oi 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

91  13 

I  - 

19614*46! 

-  ! 

_  • 

4.0! 

590! 

-  ! 

I  LA  HOUNA 

!  1971 

I 

I 

1  I 

110.0! 

30.C! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

(33)  TX  TX  NARINE  TAANSPCATAT! ION 
CORP.  ! 


YEAR  1 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


OT 

IOC 

129481  5  1 

95214*40! 

195.1! 

35.1! 

9.C! 

| 

1485! 

13.0! NONE 

!  ! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

OT 

102 

1294626 

95214*40! 

195.1! 

35.1! 

9.C! 

-  ! 

1 485  i 

13.CIN0NE 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

i 

-  ! 

l 

OT 

107 

1294778 

95214*40! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  | 

1465! 

13.0! NONE 

l 

1  | 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

OT 

159 

I298C71 

799  j  4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  | 

13761 

14.0! NONE 

! 

!  ! 

195.0! 

'5-01 

1.5! 

{ 

-  ! 

! 

OT 

167 

!  29$ 35? 

799*4*40! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

1376! 

16.8 ! NONE 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

OT 

172 

1298607 

79914*40! 

195.0! 

35.01 

6.5! 

1376! 

16.0 ! NONE 

1 

!  ! 

1*5.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

OT 

177 

1291106 

85614*40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  J 

1376! 

19. 5! NONE 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

OT 

186 

1257721 

853! 4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1451! 

17.3JNONE 

! 

!  ! 

195.0! 

*5-0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

OT 

203 

1501016 

585 ! 4A40! 

200.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1401! 

18.6! NONE 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

OT 

215 

1501405 

88514*40! 

20C.0! 

35.0! 

3.5! 

-  J 

14011 

17.1! NONE 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0* 

! 

-  ! 

! 

OT 

717 

1501407 

68SJ4A40! 

200.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1401! 

23.0! NONE 

! 

!  ! 

2 .  ..SI 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

OT 

219 

1501593 

385 ! 4*401 

200.0! 

35.0! 

8.5! 

-  { 

1601! 

17- 1 ! HONf 

! 

!  ! 

2CC.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

OT 

223 

1501795 

885 ! 4440! 

200.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1401! 

13*4{ NONE 

| 

!  ! 

20C.O! 

35.0! 

1  •  o ! 

! 

-  ! 

! 

OT 

224 

1501856 

885!4*4C! 

200.0! 

35.  G! 

8.5! 

1401! 

18.4! NONE 

• 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

OT 

226 

1501860 

S85I4UOI 

200. C! 

35.0! 

8.3! 

-  I 

1401! 

18.4! SONS 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

OT 

227 

1502227 

88554*40! 

20C.01 

35.0! 

8.5! 

1401* 

13.4INCNS 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

•  ! 

! 

OT 

129 

1502229 

36514*40! 

200.0! 

35.0! 

3.5! 

1401! 

18.4! NONl 

! 

!  ! 

2CC.C! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

OT 

229 

!  502253 

3*5*4*40! 

200. C! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1401! 

18.4 ! NONE 

! 

!  ! 

20C.0! 

35.0! 

2.0! 

j 

-  1 

! 

OT 

230 

1502234 

83514*40! 

200.0! 

35. Cl 

8.5! 

-  J 

1401! 

1 ! •■» ! NONE 

! 

!  ! 

2C0.0! 

35. C! 

2.0! 

l 

-  j 

! 

OT 

231 

1502265 

S!5!4*40| 

200.0! 

35.0! 

8.5! 

noli 

16.41  NONE 

! 

!  ! 

200. C! 

35.0! 

c.C! 

! 

-  ! 

! 

OT 

234 

1502646 

355! 4*40! 

200.0! 

35.0! 

8.3 ! 

1401 ! 

14.41H3NE 

! 

!  ! 

200. C! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

i 

OT 

236 

1502648 

83514*40! 

2CC.0! 

31.0! 

8.5! 

-  1 

1401! 

16.4IN0NE 

! 

!  ! 

2C0.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

17. 4JNCNE 

OT 

206 

1295295 

79914*40! 

195*0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1  376! 

1 

!  i 

195.0! 

35.01 

1.*! 

! 

-  1 

1 

OT 

314 

1500367 

79914*40! 

1^5.0! 

35. C! 

8.5! 

-  J 

1374! 

17. 4  JNOXE 

! 

!  ! 

1  <5.0! 

33. C! 

1.4! 

! 

OT 

315 

1299295 

799|4A4C! 

191,0! 

35.  C! 

P.5! 

1 37  i 

17,1! NONE 

! 

!  1 

m.o! 

35. Cl 

1.7* 

! 

-  ! 

i 

OT 

316 

1299335 

799!4*40! 

195.0! 

35.  C! 

6.5! 

-  • 

1376! 

17.1 ‘NONE 

f 

!  1 

195*01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  i 

CT 

31? 

1293593 

709I4A4G! 

195. C! 

35.0! 

8.5! 

13761 

17.1! NONE 

! 

!  1 

193.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

OT 

M9 

I50C119 

709*4*40! 

195.0* 

35.0! 

3.5! 

1376! 

17.1 J  NONE 

! 

!  ! 

195.0! 

75.0! 

1-7! 

» 

-  ; 

! 

OT 

331 

1235336 

782! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1419! 

13.1 ! NONE 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

OT 

340 

•292071 

811*4440! 

195.0! 

'5-11 

8.5! 

-  * 

1440! 

1 5.0! NONE 

! 

;  • 

195.0* 

35.1! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

OT 

342 

5503879 

385  !  4*  48  * 

105.1! 

75.H 

9.7! 

-  ! 

-  i 

-  t 

! 

!  • 

195.1* 

35.1! 

-  ! 

■ 

i 

OT 

343 

J  507229 

!  611I4A4C! 

195.1! 

35.1! 

8.5! 

-  ! 

1302* 

15.3! NONE 

i 

!  i 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

» 

-  ! 

OT 

341 

!  25*51! 

65of4*4Ci 

I ?5.3? 

35.0* 

».!! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 >5.0! 

35. C! 

1.7! 

i 

TX 

TX  302 

1276890 

9J4S4A41! 

-  i 

-  ! 

11.0! 

-  ! 

1500! 

-  ‘NONE 

j 

j  j 

195.0! 

’5.0! 

i 

TX 

TX  4C4 

1203  866 

!  660!*»A<*1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1530! 

12. J1N0NS 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

TXTX  301 

1276689 

!  934*4*46! 

195.0! 

35.  C! 

11.0! 

-  ! 

1500! 

17. 4 ! NOME 

! 

!  !  ! 

195.0! 

75.0! 

1.6! 

i 

TXTX  303 

!  - 

!  101614*46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

17.5!N0M£ 

!  !  1 >3.1!  35.1!  1.6! 

7421414!!  105,0!  35.0!  12.7! 

!  !  m.O!  75.0!  l.d! 

742! 4441 »  195.0!  35.0!  12.7! 

!  I  175.0!  '5.01  1.6! 

660!4*41!  175.0!  55.0!  7.0! 

!  i  175. C!  J3.0!  1.4! 

860! 4A41 !  175.0!  35. C!  7.0! 
!  !  175.0!  35.0!  1.4! 

|  j  i  •  j 

!  !  !  !  ! 


12. ilNONS 
i 

12.3! NONE 


ITX  PORT 
!  ARTHUR 
ITX  PORT 
!  ARTHUR 
ITX  PORT 
!  ARTHUR 
ITX  PORT 
!  ARTHUR 
ITX  PORT 
!  ARTHUR 
ITX  PORT 
I  ARTHUR 
ITX  PORT 
!  ARTHUR 
ITX  POTT 
!  APTMUt 
ITX  PORT 

•  ARTHUR 
ITX  PORT 

1  ARTHUR 
ITX  PORT 

!  aathur 

ITX  PORI 
I  ARTHUR 
ITX  PORT 
I  ARTHUR 
Jf<  PORT 
!  ARTHUR 
ITX  PORT 
I  ARTHUR 
ITX  PORT 
!  ARTHUR 
•TX  PORT 
I  AATHUR 
ITX  PORT 
I  ARTHUR 
ITX  PORT 
!  ARTHUR 
ITX  POPT 
I  AAHTUP 

itx  ®:rt 
I  ARTHUR 
•TX  PORT 
I  ARTHUR 
!TX  PORT 

•  ARTHUR 
ITX  POP* 

I  ARTHUR 
ITX  PORT 
!  ARTHUR 
ITX  PORT 
I  ARTHUR 
ITX  PORT 

•  ARTHUR 
ITX  PORT 

•  ARTHUR 
ITX  PORT 

I  ARTHUR 
ITX  ROPT 
!  APTHUP 
•TX  PORT 
!  APnTUP 
! T X  RORT 
!  ARTHUR 
ITX  ???T 

!  ARTHUR 
ITX  PORT 
t  ARTHUR 
! TX  PORT 
|  APTHUP 

itx  pon 

!  ARTHUR 
•TX  PO»T 
!  ARTHUR 
ITX  PORT 
!  ARTHUR 

•  TX  PORT 

»  APTHU? 
ITX  PORT 
I  APTHUP 
ITX  PORT 
!  ARTHUR 
I 
I 


I 

I 

I 

I 

I 

If 64  | 

I 

1964  I 
I 

1964  t 
I 

1965  I 
I 

1764  | 
I 

1945  1 
I 

1963  I 
I 

1962  I 
I 

1965  I 
{ 

*  1965  ! 

I 

•  196$  I 

I 

a  1«65  ! 
I 

1945  ! 


TAUL 


DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  ANO  NUMBER 


1  COAST 
1  euAfto 
1  NUMBER 


(33)  TX  TX  KARINE  TRANSPORT  AT ! ION 
COftP.  ! 

(CONTINUED)! 


(38)  TtEE  KARITIKE  SEPVICE 
TY£E 


(IT)  TT3ER  CONST.  CO. 
HARQUITA  ANNE 


(11)  TYSER-PENSACOLA 
M  324 


(09)  TYLER/  OTIS  RAY 
ISLAND  9ELLF  II 


(33)  U  S  I  CHEMICALS  CO. 
SG  1 


(21)  U.  f «  STEEL  CO»r. 
CIS  4 


(20)  U.  S.  STEEL  MINING  CO./  S INC. 


(03)  ULTRAMARINE  TRANSPORT  COJRP. 
FULTON  1523181 


WEST  CKESTER 


(32)  UNXLEASE  NO.  26/  INC. 

C/0  WATSON  TOWING  CO. 
DOUG  KAYEAUX 


(36)  UNIMAK  PACIFIC 
PADtLLA 


(23)  UNION  BOILER  CO. 
ORG  5507 


<1?>  UNION  CAMP  CORP. 
AMERICAN  EAGLE 


!  ! VTCC ! 

!  NET  !CCO* 

! R£GI S- ! **  ** 

!  TER  !  SEE 
1  TON-  !PAo* 
!  NAGE  !  IV 


«!S!4A*1 

! 

3*5!4A41 

! 

S8514A41 

! 


732!  5A  70! 
! 

7J21SA70 

1 

! 

! 

! 

1 2 ! 3  A  36 


6413A36! 

! 

328 ! 4A47 
i 

32il 4A47 
! 

32i*4A47 

I 

420i4A47 

! 


1677S5A70 

! 

1665I5A70 

! 

2694*  SA 701 

l 

2694! 5A  70 

! 

417915A70 

! 

4079J5A7P 

! 

! 

! 


1 9913A36 
!  ! 


DIMENSIONS  ! 0® AFT ! 
LENGTH ! BROTH !  • 

RIG.  !  RLG.1L0AD-! 
//////!/////!  ED  ! 


! CAPACITY 

! 

!  CARGO 
!//////// 


OVt®-! OVSR-I/////!  HORSE!  PASS- 
Hl  !  ALL  SLIGHT!  POWER!  CNGERS 


HIGH-  •  {VESSEL 

ESI  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  |TC!  *ASE 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

(LIGHT) !/////////////// /!TD! ////✓///// 
(FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2 


!TX  PORT 
!  ARTHUR 
I  TX  PORT 
!  ARTHUR 
!TX  PORT 
!  ARTHUR 
1 TX  PORT 
!  ARTHUR 
I T X  PORT 
!  ARTHUR 
! TX  PORT 
!  ARTHUR 


12 • 3  SHONE 
! 

12.3! NONE 

! 

12. M NONE 

| 

1 2.ii NONE 

! 


12.0! NONE 

! 


29.0!DU$£L 

! 

28.0! DIESEL 

! 

! 

! 

! 

15.0! NONE 

; 

23.0SN0NE 

! 

20.0! NONE 

! 

25.0!NONE 


11 .2  JNONE 
! 

11.2! NONE 


28.0SN0NE 

! 


20.UJ0TESEL 
! COILS 
23. 0! DIESEL 

j 

20.oioiESEL 

! 

24 .0! 01 ESEL 

j 

24 . 0! 01 ESEL 
! 

34.5 ! DIESEL 
! COILS 
34.5 ! DIESEL 
! COILS 


40.0! NONE 

! 


28.0! NONE 
! 


! AK  WRANGELL 


(VA  NEWPORT 
!  NEWS 
!VA  NEWPORT 
!  NEWS 
! VA  NEWPORT 
!  NEWS 


!MD  crzsfielo 
! 


ITX  DFER  PARK 

!TX  DEER  PARK 

! 

! 

! 

I 

!PA  ClAIRTCN 

!PA  CLAIRTON 
! 

•PA  CLAIRTON 
! 

!PA  CLAIRTON 
j 

iRA  CLAIRTON 

! 

!PA  CLAIRTON 
! 

! R A  CLAIRTON 
! 

!PA  CLAIRTON 


!WV  CHARLESTON 


I AK  DUTCH 
!  HARBOR 
! 


!WV  NITRO 

! 


iVA  FRANKLIN 
! 

!VA  FRANKLIN 

! 

i 


YEAR  ! 
BUILT  * 
OR  ! 
REBUILT! 


1975  ! 
! 
! 
! 
! 
! 

1978  1 
! 
! 
I 
! 

*  1982  ! 
! 
! 
! 
! 

1956  ! 
! 
! 
! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


801 


ENGRl 

! 

1VTCCI  DIMENSIONS  tORAPT! 

{CAPACITY! 

HIGH*  1 

. 

{VESSEL! 

! 

•1ST!  OPERATOR 

1  NET 

!  CODE! LENGTH! 9RDTH!  ! 

!  ! 

EST  1 

CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING  ! 

! 

I REGIS 

! TCI  BASE  ( 

! 

COAST 

!  TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

! ////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!A0|  LINE-1  ! 

BUILT  { 

VESSEL  HARE  AND  NURIER 

I 

GUAR* 

!  TON- 

IPAGE!  0VER-10VER-!/////! 

HORSE!  PASS*  ! (LIGHT) ! ////////////// //!T &{////////// ! 

OR  1 

! 

NUMBER 

!  NAGE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

{EEl  LINE-2  I 

•REBUILT! 

(11)  UNION 

CARP  CORP.  ! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

| 

! 

(CONTINUED! 

!  ! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

TUSCORORA 

! 265637 

6413A36! 

60.2! 

22.0! 

8.6! 

700! 

-  1 

34.0! NONE 

!VA 

FRANKLIN 

1962 

! 

! 

!  ! 

65.01 

22.01 

7.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

t 

| 

!  ! 

128.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

•  (  ! 

123.0! 

32.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

! 

( 

* 

! 

!  1 

123.0! 

32.01 

1.6! 

I 

-  1 

! 

! 

! 

! 

i  ! 

123.0! 

32.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

F  A  AlffdR 

! 

!  ! 

123.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

t 

I 

! 

!  ! 

123.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

UC  7 

1  --- --- 

150I4A43! 

123.0! 

32.0! 

7.0! 

-  | 

590! 

20.0! NONE 

!  V  A 

FRANKLIN 

1950 

! 

! 

!  ! 

123.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

( 

! 

!  ! 

123.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

"  * 

( 

! 

l 

! 

!  t 

123.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

! 

1 

UC  10 

*  - 

150  !  4  A 4 3 1 

123.0! 

32.0! 

7.U! 

-  J 

500! 

20.01N0NE 

!  VA 

FRANKLIN 

1«49 

I 

! 

!  ! 

123.0! 

32.C! 

1.6! 

l 

-  I 

! 

! 

I 

! 

!  ! 

123.0! 

32.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

J 

t 

• 

UC 

j  - — — 

150I4A43! 

128.0! 

32.  C! 

7.0! 

-  | 

500! 

20.0IN0NE 

!VA 

FRANKLIN 

1954 

! 

! 

!  ! 

123.0! 

32. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

1 

!  ! 

1 23.0! 

32. 0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

J 

!  1 

128.0! 

32.0! 

1.6! 

1 

-  I 

! 

! 

! 

uc  n 

j  - 

21214A43! 

128.0! 

34.0! 

9.0! 

550! 

21.0t.0HC 

!  VA 

FRANKLIN 

1965 

( 

! 

!  ! 

123.0! 

34.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

j 

( 

! 

UC  17 

!  - 

15014A43! 

112.0! 

32.0! 

9.0! 

-  | 

475! 

21  .oi NONE 

!VA 

FRANKLIN 

1954 

! 

! 

!  ! 

112.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

uc  ia 

!  - 

15014A43! 

128.0! 

32.0! 

7.0! 

-  ! 

500! 

20.0! NONE 

!  VA 

FRANKLIN 

1956 

! 

! 

!  ! 

123.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

( 

UC  19 

!  - 

15014A431 

123.0! 

32.  C! 

7.0! 

500! 

20.0 ! NONE 

!VA 

franklin 

1956 

1 

! 

1  ! 

123.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  t 

( 

! 

! 

UC  2C 

j  - - — 

15014A43! 

1 23.0! 

32.0! 

7.0! 

-  j 

500! 

20.0 (NONE 

!  V  4 

FRANKLIN 

1950 

1 

! 

1  ! 

123.0! 

32. C! 

1.61 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

UC  21 

1  SO! 4A43! 

128.  Cl 

32. C! 

7.0! 

500! 

20.0 ! NONE 

!VA 

franklin 

1956 

! 

! 

j  i 

123.0! 

32.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

UC  22 

j  - 

15014A43! 

128.0! 

32. C! 

7.0! 

500! 

20.0! NONE 

!  VA 

FRANKLIN 

1956 

! 

! 

!  ! 

123.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

*  ! 

j 

! 

! 

UC  71 

1501142 

260!4A46! 

120.0! 

36. C! 

6.0! 

540! 

20.0 (NONE 

iVA 

franklin 

1945 

! 

! 

!  ! 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

UC  24 

•501141 

23014A46! 

120.0! 

36.0! 

8.0! 

540! 

20.0! NONE 

!VA 

FRANKLIN 

1965 

! 

! 

!  ! 

12C.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

UC  25 

!  - 

15014A43! 

123.0! 

32.0! 

7.0! 

-  f 

500! 

20.01. ONE 

tVA 

franklin 

1963 

! 

! 

!  ! 

123.0! 

32. C! 

1.6! 

! 

*  ! 

! 

! 

! 

UC  26 

1 50! 4Aa3 ( 

123.0! 

32.0! 

7.0! 

500! 

20.0 1  NONE 

!  VA 

FRANKLIN 

1963 

! 

! 

!  ! 

126.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

UC  2? 

! 501 146 

230I4A44! 

120. C! 

36. C! 

3.0! 

540! 

20.0! NONE 

IVA 

FRANKLIN 

1966 

! 

! 

!  ! 

12C.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

uc  n 

1311987 

28014A43! 

120.0! 

36. C! 

5.0! 

-  ! 

540! 

S.OtNONE 

•VA 

FRANKLIN 

1968 

i 

! 

!  ! 

12C.0! 

36. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

( 

f * ANKLIN 

I 

(  ! 

123.0! 

32.0! 

I.o! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1  j  U  • 

! 

!  ! 

123. C! 

32.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

( 

UC  31 

!  - 

15014A43! 

1  2o.O! 

32.0! 

7.0! 

-  1 

500! 

20.01  NONE 

IVA 

FRANKLIN 

1983 

I 

! 

!  ! 

123.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

UC  22 

!  •— 

1  SO! 4A43! 

123.0! 

32. C! 

7.0! 

500! 

20.0 ! NONE 

!VA 

FRANKLIN 

1950 

! 

! 

!  1 

123.0! 

32.0! 

1.6! 

I 

*  ! 

! 

« 

j 

UC  33 

j  - 

150!4A43! 

123.0! 

32.0! 

7.0! 

-  J 

500! 

20.0 !. ONE 

•VA 

FRANKLIN 

1910 

i 

! 

!  ! 

123.0! 

32.3! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

! 

j 

3  2.C. 

! 

!  ! 

123.0! 

32.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

| 

i 

!  ! 

!  ! 

123.0! 

! 

32. C! 

! 

1.6! 

• 

1 

! 

-  ( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  UNION 

i 

EXPLORATION  PARTNERS 

!  ! 

!  ! 

! 

i 

j 

j 

» 

i 

! 

! 

! 

j 

! 

• 

! 

I 

I 

t 

LIMITED  (U.E.P.)  ! 

i  ; 

i 

j 

! 

! 

i 

i 

! 

i 

LAGONDA 

1S92905 

63!lAl2i 

ICi.oi 

26.0! 

10.0! 

1200! 

112! 

40.0! NONE 

!LA 

OUL*C 

1978 

! 

! 

!  ! 

12C.0! 

26.0! 

7.0! 

! 

16! 

« 

! 

! 

SAVANNAH 

159C234 

123MA12J 

166.0! 

25.  C! 

9.0! 

2900! 

181! 

52.0*!N0NE 

!LA 

LAFAYETTE 

1979 

! 

! 

!  ! 

135.0! 

40.  C! 

7.0! 

i 

17! 

! 

! 

! 

VICTORIA  CALLAIS  1632056 

6611A12! 

112.0! 

25.0! 

9.0! 

1800! 

76! 

32.0! NONE 

!LA 

OULAC 

1781 

! 

! 

!  ! 

112.0! 

25.0! 

7.0! 

! 

31! 

! 

! 

! 

6.0IPUHPS 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

24.0! 

! 

12.0! 

i 

2.0! 

t 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

( 

! 

I 

! 

(41)  UNION 

! 

OIL  CO.  OF  CALIF.  { 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

BLUE  RIDGE 

•633428 

1523412*20! 

658.611 CO.C! 

37. C! 

13000! 

47340! 

135.0(27  DEEP  WELL 

!TX 

NEDERLAND 

1981 

! 

! 

!  ! 

653.6S1C0.Ct 

8.9| 

! 

-  I 

! PURRS 

! 

! 

PC  1?C1 

•001966 

1252! 5A  71 ! 

240.0! 

52.5! 

3.6! 

-  ! 

2330! 

15. OM  DIESEL 

PUNP 

!TX 

NEDERLAND 

1950 

! 

( 

!  ! 

243.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

! 

! 

UN  2501 

1591976 

1339I5A71! 

29C.0! 

52.5! 

3.6! 

2936! 

16.022  DIESEL 

PUMPS 

!TX 

NEDERLAND 

1978 

! 

! 

i  i 

2-»C-0! 

52.5! 

1.5! 

j 

-  i 

j 

4 

1 

UN  25C2 

1592226 

201455A71! 

293.0! 

52.5! 

6.6! 

-  j 

3334! 

15.0! 2  DIESEL 

PUMPS 

!TK 

NEOEALAND 

1978 

| 

! 

I 

!  ! 

;  i 

290.0! 

! 

52.5! 

! 

1.5! 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

(21)  UNION 

! 

RAILROAD  CO.  ! 

i  i 
!  ! 

j 

! 

i 

; 

t 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SU9E30AT 

1579947 

65!3A35! 

41.0! 

22. C! 

7.2! 

800! 

-  i 

26.0 ! NONE 

!PA 

0U4UESNE 

1977 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

6l  .0! 

22.0! 

7.2! 

! 

1 

j 

-  i 
! 

i 

i 

i 

i 

! 

j 

(13)  UNION 

! 

SAND  ! 

!  ! 

i  j 

i 

• 

» 

• 

! 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

DANA  JO 

!  - — — - 

1»! 3A35! 

53.0! 

13.0! 

5.0! 

320! 

-  | 

14.0!  NONE 

!!L 

CAIRO 

1«43 

! 

! 

! 

! 

!  1 

i  * 

»  j 

53.0! 

13.0! 

i 

5.0! 

i 

j 

i 

« 

.  { 

! 

i 

i 

j 

i 

! 

! 

» 

I 

{ 

! 

TA9LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUH9EA 


!  !  VT  CC !  D  I  PENS  IONS  'DRAFT!  ! CAPACITY ! 

I  NET  !CODE! LENGTH! 3PDTH!  !  !  ! 

— — - "! AEGIS”!**** !  REG.  !  PE5.SLOA0-*  !  CARGO  ! 

COAST  !  TER  !  SEE!  //////!  /////!  ED  !  !/,//////! 

GUARD  !  TON-  ‘PAGE!  OVER-! OVER”! ///// !  HORSE!  PASS-  ! 

NUMBER  !  NAGF  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER !  ENGE«S  ! 


HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L  !  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  !0*»£RATXN6  !  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT  ! TC !  BASE  !  YEAR  ! 
°OINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

(LIGHT) !////////////////! TO !//////////!  OP  ! 
(FEET)!  LINE-2  SEE!  LINE-2  !*RE3UILTl 


TABLE  i  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAHE  AND  NUN8ER 


!  COAST 
•  GUARD 


I  S VTCCi  DIMENSIONS  ! DRAFT ! 

t  NET  ICODEJLEMSTHlbPDTH!  ! 

-!REGIS-!****l  REG.  !  PEG.UOAO-! 
I  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  • 


ICAPACITT!  HIGH- 
!  !  EST 

!  CARGO  !  FIXED 
! ////////!  POINT 


!  V  E  S  S  E  L  ! 
CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 
EQUIPMENT  ! T  C  t  eASE  ! 
LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 


804 _ 


TABU  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


ENGR! 
01  ST  | 


! 


i CAPACITY!  MICH-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  ! 

•  1  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  !0P£»ATXNC  !  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  E8UIPHENT  1 TC !  3ASE  !  TEA*  j 

!////////!  POINT  !  LINE-1  1  AO!  LINE-1  1  *UILT  ! 

GUARD  !  TON-  !PA«i  OVE •“! OVER-* ///// !  HORSE*  PASS-  I  (LIGHT)  T| 

4LL  J  ALL  JLXSHT!  POWER!  ENGERS  !  CfEET) !  LINE-2  !EE!  LlNf-2  !*RE8UILT! 


IVTCCJ  DIRENSXONS  |0*AFT! 
OPERATOR  I  NET  ICODE! LENGTH! 3RDTHI  ! 

- - 1PEG1S-!  **«•!  REG.  !  REG. {LOAD-! 

!  COAST  !  TER  !  SEC!//////!/////!  CO 
VESSEL  NAME  AND  NUH3ER  ! 

!  NUH8ER  !  NAGE  !  IV  ! 


- - 

I 

2  2 

1  !  2 

; 

i 

! 

I 

(03)  UNITED 

STATES  LINES?  INC!. 

!  2 

!  2  2 

! 

1 

i 

! 

(CONTINUED)! 

2  I 

2  !  ! 

412! 

13.0! NONE 

RLX  531 

2564531 

196I4A57! 

6C.C2  27.1!  5.6!  - 

! 

I 

I  2 

41.6!  31.2!  1.6! 

—  ! 

13.0 ! NONE 

2564532 

196I4A52! 

60.0!  27.1!  8.8!  - 

! 

412! 

| 

I  1 

61.8!  31.2!  I.o! 

! 

-  ! 

! 

1 3*0! NONE 

RLI  533 

2564533 

19614*52! 

*0.0!  27.1!  8.6! 

• 

1 

412! 

I 

1  I 

81.6!  31.2!  1.82 

! 

-  1 

! 

13.0! NONE 
t 

RLX  534 

1564*34 

| 

19614*52! 

•  ! 

*3.0!  27.1!  6.9 1 

el. 6!  31.2!  1.6! 

" 

< 

i 

412! 

-  ! 

2564536 

196I4A52! 

40.0!  27.1*  6.6! 

“ 

1 

412! 

13.0! HONE 

1  t 

M.o!  31.2!  I.o! 

i 

—  ! 

1384537 

I 

19514*52 1 

6C.C!  27.1*  8.6! 

! 

412* 

13.0! NONE 

•  ! 

61.6!  31.2!  1.6! 

1 

! 

PLX  536 

256453? 

1961445?! 

60. C!  27.1!  6.6! 

- 

I 

412* 

13.0!N0NE 

I 

I  I 

61. C!  31.2!  1.6! 

! 

—  ! 

! 

PLI  540 

1564500 

19614*52! 

60.0!  27.1!  8.6! 

“ 

i 

412! 

13.0! NONE 

! 

!  ! 

61.4!  31.2!  1.6! 

( 

-  ! 

! 

1 3.0 ! NONE 

PLX  542 

I 56*542 

196*4*52! 

6C.0!  27.1*  8.6! 

- 

l 

412! 

I 

!  1 

61.6!  31.2!  1.6! 

! 

-  ! 

! 

PLI  543 

1564543 

1 96! AA  52 1 

6C.0!  27.1!  8.6! 

2 

412! 

13.0! NONE 

I 

!  • 

61.6!  31.2!  1.6! 

! 

-  ! 

! 

RLI  545 

1564545 

196UA52! 

60.0!  27.11  6.6! 

“ 

! 

412! 

1 3.0 ! NONE 

I 

!  2 

61.6!  31.22  1.6! 

! 

-  ! 

13.0! NONE 

PLX  547 

1564547 

196! 4A522 

6C.0!  27.1!  6*6! 

- 

j 

412! 

J 

!  ! 

61.6!  31.2!  1.6! 

—  ! 

1 3.0 ! NONE 

PLI  548 

2564348 

19614*52! 

60.0*  27.1!  8.6! 

i 

412! 

I 

!  1 

61.6!  31.2!  1.6! 

i 

-  ! 

! 

13.0!  NONE 

RLI  549 

2564549 

194I4A52 ! 

60. C!  27.1!  6.6! 

! 

412! 

1 

!  ! 

61.6!  31.2!  1.6! 

-  I 

! 

RLI  551 

1S64S51 

196! 4*52! 

60.0!  27.1!  8.6! 

“ 

j 

412! 

1 3.0 ! NONE 

I 

•  ! 

61.6!  21.2!  1.6! 

1 

-  ! 

! 

RLI  552 

2564552 

| 

196I4AS2! 

6C.0!  27.1!  8.6! 

! 

! 

412! 

1 3.0 (NONE 

!  ! 

61.6!  31.2!  1.61 

-  ! 

! 

RLI  555 

1564555 

19624A52! 

60.0!  27.1!  6.6! 

I 

412! 

1 3.0! NONE 

| 

!  ! 

61.6!  il .2!  1.6! 

-  ! 

! 

13.0! NONE 

RLI  557 

2564557 

196UA52! 

60.0!  27.1!  8.6! 

- 

j 

412! 

I 

!  ( 

61.6!  31.2!  1.6! 

! 

-  ! 

! 

PLI  5*9 

2564551 

19614*521 

60.0!  27.1 !  8.6! 

» 

! 

412! 

13.0!N0NE 

! 

!  ! 

61.6!  31.2!  1v6! 

! 

—  * 

13.01NONE 

PLI  550 

1564560 

196J4A52! 

40.0!  27.1!  8.6! 

“ 

I 

412! 

! 

!  ! 

61.6!  31.2!  1.6! 

! 

PLI  561 

1 >64561 
! 

196*4*52! 

60.0!  27.1!  8.6! 

- 

i 

412! 

13.0! NONE 

!  ! 

61.6!  21.2!  1.8! 

! 

13.O1N0NE 

PLI  562 

2564562 

196*4452! 

60.0!  27.1!  *.6! 

- 

! 

412! 

! 

2564563 

| 

1  • 

61.6!  51.2!  1.6! 

! 

-  I 

! 

RLI  563 

196! 4*52! 

40.01  27.1!  4.4! 

1 

412! 

13.0! NONE 

2  2 

41.4!  31.7!  I.o! 

! 

-  ! 

! 

RLI  564 

1564564 

| 

19614*52! 

60.0!  27.1!  8.6! 

- 

! 

412* 

13 .0 ! NONE 

!  ! 

41.4!  31.2!  I.o! 

! 

-  ! 

! 

PLI  566 

1564566 

1 

19614452! 

40.0!  77.11  4.6! 

- 

! 

4121 

13.0! NONE 

2  2 

61.6!  31.2!  1.6! 

! 

-  I 

13.0! NONE 

RLX  567 

1564567 

196! 4A  52! 

40.0!  27.1!  8.6! 

! 

! 

412! 

I 

!  2 

61.6!  31.2!  1.6! 

-  ! 

13.0! NONE 

RLI  56S 

1564568 

f 

196I4A521 

60.0!  27.1!  8.6! 

- 

1 

412! 

!  ! 

61.6!  31.2!  1.6! 

! 

-  ! 

! 

13.0IN0NE 

RLX  569 

1564569 

I 

19624AS21 

60.0!  27.1!  8.6! 

! 

412! 

!  ! 

61.6!  31.2!  1.6! 

! 

—  ! 

!  . 

13.0! NONE 

PLI  571 

1564571 

14614*52! 

60.0!  27.1*  8.6! 

- 

I 

412! 

1 

!  ! 

41.6!  31.2!  1-4! 

I 

-  1 

! 

1 3.0JNONE 

RLI  572 

1564572 

19614*52! 

60.0!  27.1!  8.6! 

“ 

! 

412! 

! 

!  ! 

61.6!  31.2!  1.6! 

! 

-  I 

! 

PLI  573 

1564573 

19614*52! 

6C.0!  27.1!  '  8.6! 

1 

412! 

13.0! NONE 

l 

!  I 

61.6!  31.2!  1.6! 

i 

-  ! 

RLX  575 

1564575 

196I4A52! 

60.0!  27.1!  8.6! 

1 

I 

412! 

13.0INONE 

!  ! 

61.6!  31.2!  1.6* 

-  ! 

! 

PLI  576 

IS64576 

19614*52! 

40.0!  27.1!  8.6! 

“ 

! 

*12! 

13.0IH0NE 

I  l 

41.6!  31.2!  1.6! 

! 

-  ! 

! 

1S64577 

196J4A522 

93.0!  27.1!  8.6! 

! 

412! 

13.0! NONE 

2  2 

81.8!  31.2!  1.6! 

I 

-  i 

1 3. ol NONE 

PLI  579 

1564579 

19624*52! 

80.0!  27.1!  8.6! 

- 

1 

*12! 

I 

I  ! 

61.6!  31.2!  1.6! 

I 

—  ! 

! 

13.01  NONE 

PLI  5*1 

1564581 

19614*52! 

40.0!  27.1!  6.6! 

“ 

1 

412! 

I 

!  ! 

61.6!  31.2!  1.6! 

1 

—  ! 

! 

PLI  552 

1564582 

19614*52! 

80.0!  27.1!  8.6! 

- 

! 

! 

412! 

1I.0JN0NE 

1 

I  ! 

61.6!  31.2!  1.6! 

-  ! 

! 

13.0! NONE 

PLI  553 

1564583 

19614*52! 

60.0!  27.1!  8.6! 

- 

! 

412! 

1 

1  2 

61.6!  31.2!  1.6! 

-  I 

I 

13.0IN0NE 

PLX  556 

1544586 

19614*52! 

60.0!  27.1!  8.6! 

“ 

! 

412! 

1 

1  I 

61.6!  31.2!  1.6! 

! 

-  ! 

1 

PLX  587 

2564587 

| 

19614*52! 

60.0!  27.1!  8.6! 

- 

! 

412! 

13.0! NONE 

1  1 

61.6!  31.21  1.6! 

! 

-  ! 

! 

PLX  588 

1564588 

19614*52! 

60.0!  27.1!  8.6! 

- 

! 

412! 

13.0IN0NE 

1 

2  2 

61.6!  31.2!  1.6! 

1 

-  ! 

1 

PLI  590 

1544590 

19614A52! 

60.0!  27.1!  8.61 

- 

! 

4121 

1 J.O’NONE 

! 

!  1 

61.6!  31.2!  1.6! 

! 

-  1 

! 

PLI  511 

1544591 

19614*52! 

60.0!  27.1!  8.6! 

- 

1 

412! 

13.0! NONE 

1 

1  I 

61.6!  31*?l  1.6! 

! 

-  ! 

! 

13.0! NONE 

PLX  595 

1564595 

19614A52! 

6C.0!  27.1!  8.6! 

- 

f 

412! 

1 

1  ! 

61.6!  31.2!  1.6! 

! 

-  ! 

1 

1 3. 0! NONE 

PLI  598 

1564598 

19614*52! 

60.0!  27.11  8.6! 

! 

412! 

1 

!  ! 

61.6!  31.2!  1.6! 

! 

-  ! 

! 

PLI  599 

1564599 

1*6iUS2! 

eO.O!  27.1!  5.4! 

1 

4121 

1 J.OInOnt 

t 

I  I 

61.6!  31.2!  1.61 

! 

-  ! 

1 3.0! NONE 

PLX  600 

1564400 

19614*52! 

60.0!  27.1!  8.6! 

! 

412! 

| 

!  2 

61.6!  31.2!  1.6! 

! 

-  I 

1 

PLZ  601 

1564401 

19614*522 

60.0!  27.1!  8.6! 

! 

412! 

13.0! NONE 

1 

!  I 

61.6!  31.2!  1.6! 

-  1 

! 

13.0! NONE 

PLI  602 

1544602 

19614*521 

60.0!  27.1!  8.61 

“ 

! 

412! 

j 

2  ! 

61.6!  31.2!  1.6! 

! 

—  ! 

13.0 ! NONE 

PLX  605 

1564605 

! 

19624*52! 

6C.0!  27.1!  8.o! 

j 

4121 

!  i 

61.6!  31*2!  1.61 

! 

-  ! 

! 

13. C! NONE 

PLI  606 

1564606 

19614*5?! 

60.0!  27.1!  8.6! 

- 

! 

412! 

1 

!  ! 

61.6!  31.2!  1.6! 

! 

13. ol NONE 

PLI  607 

1564607 

19614A52) 

60.0!  27.1!  8.6! 

I 

412! 

1 

«  j 

61.6!  31.2!  1.6! 

! 

-  ! 

13.0! NONE 

PLI  601 

1564609 

1*614*52! 

60.0!  27.1!  8.6! 

- 

! 

412! 

I 

!  ! 

61.6!  31.2!  1.6! 

I 

-  ! 

13.0! NONE 

PLI  610 

1564610 

196I4A52! 

60.0!  27.1!  8.61 

- 

I 

412! 

1 

!  1 

61.6!  31.2!  1.6! 

! 

-  I 

! 

1 

1 

!  !  1 

! 

! 

1 

1 

! 

!  !  ! 

I 

! 

! 

!LA  HEW 
}  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
!  L A  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 

•  ORLEANS 
•LA  NEW 

•  ORLEANS 
•LA  NEW 

!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
)LA  NEW 

•  ORLEANS 
ILA  NEW 

!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 

•  ORLEANS 
ILA  NEW 

I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  HEW 
•  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
f  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  HEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  KEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
J  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 

i 

i 


!  I 

•  I 

•  I 
! 

I  1 °75  I 

I  I 

!  1975  1 

!  I 

1  1975  I 

!  I 

•  1*75  I 

2  ! 

I  1^75  ! 

•  I 

!  1975  » 

•  I 

•  1975  I 

!  I 

I  1975  ! 

i  ♦ 

j  1975  ! 

I  I 

I  1975  ! 

•  I 

I  1975  I 

!  I 

I  1975  ! 

I  I 

!  1975  I 

I  1 

»  1975  ! 

!  I 

•  1975  I 

j  i 

!  1975  I 

!  ! 

J  1975  I 

I  I 

!  1975  ! 

I  ! 

!  1975  I 

!  I 

I  1975  ! 

I  I 

)  '1975  ! 

!  ! 

•  1975  i 

!  ! 

!  1975  ! 

I  I 

I  1975  I 
!  I 

!  1975  ! 

!  I 

I  1975  I 
I  ! 

I  1175  1 
I  I 

!  1175  I. 

1  I 

I  1975  I 

!  I 

!  1975  ! 

I  I 

!  1975  I 

!  ! 

I  1975  I 

!  I 

I  1975  I 

I  I 

•  1975  I 

!  ! 

•  J975  ! 

!  2 

!  1975  ! 

1  ! 

2  1975  ! 

!  2 

I  1975  I 

I  ! 

J  1975  I 

I  I 

I  1975  t 

I  I 

I  1975  2 

!  ! 

J  1975  I 

I  I 

I  1975  1 

I  I 

I  1975  ! 

I  I 

l  1975  1 

!  ^  ^  I 

1  I 

!  1175  I 

2  I 

!  1975  1 

1  ! 

!  1975  ! 

1  2 

•  1975  J 

•  2 

J  1975  ! 

2  I 

2  1975  f 

»  ! 

I  1975  I 

I  I 

I  1175  ! 

I  I 

1  1 

I  I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

805 

1 

£N«! 

1VTCC! 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

(  SS  il  ! 

! 

D  t  ST! 

OPERATOR 

NET  1  CODE  1  LENGTH! BROTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  ! OPERATING  ! 

1 

x 

WCOl  1 

1 

CARGO  ! 

nuv  x  .t 

I  1  V  I 

YEAR  l 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

\umm\ 

POINT  ! 

LINE-1 

1  AO! 

LINE-1 

BUILT  ! 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PAGE 1 

OVER-lOVER- !/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

light) 

OR  ! 

!  NUMBER 

NAGE  1  XV  1 

ALL  ! 

ALL  {LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  1 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE 

LINE-2  ! 

♦REBUILT! 

(03)  UNITED  STATES  LINES/ 

f 

! 

INC!- 

1  1 

i  1 

!  1 

! 

! 

! 

i 

j 

! 

! 

I 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(CONTINUED)! 

•  ! 

! 

• 

! 

! 

i 

! 

PLI  611 

1564671 

196S4A521 

60.0! 

27.1! 

3.6! 

-  | 

412! 

13.0! NONE 

!  L  A 

NEW 

1975  1 

! 

!  ! 

41.6! 

31.2! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

PLI  612 

1564672 

19614A52! 

60.01 

27.1! 

8.6! 

-  l 

412! 

1 3. 0! NONE 

!LA 

NEW 

1975  ! 

t 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

1 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

1 

j 

PL‘I  614 

•564674 

19614A52! 

50.0! 

27.1! 

3.*! 

412! 

13.OSN0NE 

!LA 

NEW  ! 

1975  ! 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

J 

ORLEANS 

! 

* 

PLI  616 

! 564676 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

$.6! 

412! 

U.OShONE 

SLA 

NEW  ! 

1975  ! 

{ 

!  1 

61.61 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ; 

i 

‘ 

ORLEANS  ! 

i 

PLI  617 

1564677 

1 9*2  4A52 1 

60.0! 

27.1 ! 

3.6! 

-  I 

4121 

u.oInone 

!L  A 

NEW 

1975  ! 

' 

• 

•  I 

61.61 

31.2! 

1.6! 

! 

-  I 

i 

i 

ORLEANS  ! 

• 

PLI  618 

•564613 

19&14A52! 

60.0! 

27.1! 

6.6* 

-  ! 

412! 

13.0! NONE 

!LA 

NEW 

1975  ! 

! 

!  ! 

61. 6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  I 

1 

PLI  619 

1564619 

19614A521 

40.0! 

27.1! 

8.6! 

412! 

13.0INONE 

1LA 

NEW 

1975  ! 

! 

1  1 

51.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

PL!  620 

! 564620 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

3.6! 

-  | 

412! 

13.0! NONE 

!  LA 

NEW 

1975  ! 

! 

1  i 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  ! 

i 

PLI  622 

!564622 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

6.6! 

-  ! 

412! 

1 3.ol NONE 

!  LA 

NEW  ! 

1975  I 

< 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

I 

PLI  623 

1564623 

19614A52! 

40.0! 

27.1! 

3.6! 

-  j 

412! 

1 3 .01  NONE 

!  L  A 

NEW  1 

1975  ! 

l 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.61 

I 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

PLI  624 

1564624 

19614A52! 

60.0! 

27.11 

6.6! 

-  I 

4121 

1 3 .0  !  NONE 

!  L  A 

NEW 

1975  ! 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

I 

ORLEANS 

! 

PLI  625 

1564625 

19614A52! 

*>0.0! 

27,1! 

8.61 

-  * 

*12! 

U.OINONE 

!LA 

NEW 

U75  ! 

j 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

I 

ORLEANS  I 

! 

* 

PLI  626 

1564626 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.61 

-  ! 

412! 

1 3 . 0! NONE 

!IA 

NEW  I 

1975  ! 

1 

!  1 

61.6! 

31.21 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  1 

! 

■» 

PLI  623 

1564623 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  j 

412! 

13. Ot"  NONE 

!LA 

NEW  ! 

1975  1 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

PLI  629 

1564629 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  • 

412! 

1 3. 0! NONE 

!LA 

NEW 

1975  ( 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

t 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

PLI  630 

1564630 

19614A52! 

60.0! 

27.11 

8.6! 

-  ! 

412! 

13.C1N0NE 

!l  A 

NEW  1 

1975  I 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

» 

-  ! 

« 

( 

ORLEANS  ! 

! 

PLI  631 

(564631 

19614AS21 

60.0! 

27.1! 

6.6! 

412! 

u.oInone 

(LA 

NEW 

1975  ( 

i 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

I 

< 

PLI  632 

1564632 

194!4»$2! 

40.0! 

27.1! 

8.6! 

-  ■ 

412! 

1 3.0! NONE 

!LA 

NEW 

1975  ! 

t 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

i 

-  ! 

j 

! 

OPLEANS 

! 

PLI  633 

1564633 

19614A521 

60.0! 

27.1! 

3.6! 

-  j 

412! 

13.0! NONE 

!LA 

NEW 

1975  ! 

* 

1 

;  j 

51.6! 

31.2! 

1.6! 

i 

-  ■ 

i 

i 

0°LcANS 

! 

PLI  635 

1544635 

ml4A52! 

60.0! 

27.1! 

6.6! 

-  • 

412*! 

u.oInon* 

!L* 

NEW 

1975  * 

i 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6l 

2 

-  • 

1 

i 

ORLEANS 

! 

PLI 

! 54463$ 

196I4A52! 

60.0! 

27.1! 

3.6! 

412! 

1!.«LnDNE 

*!LA 

N*U 

1975  ! 

i 

i  1 

61.6! 

51.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

i 

PLI  639 

1564639 

19614A521 

40.0! 

27.1! 

3.6J 

412! 

13.0!’«GN? 

!L* 

NSW 

1975  1 

PLI  640 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  i 

i 

! 

ORLEANS 

! 

1564640 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

412i 

13.oiNONE 

!LA 

NEW 

1975  I 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

! 

PLI  641 

1564641 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

412! 

13.01N0NE 

!LA 

NEW 

1975  I 

I 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

* 

PLI  642 

1564642 

I9614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  1 

412! 

1 3.0! NONE 

!LA 

NEW 

1975  ! 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

PLI  643 

1564643 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

412! 

U.OINONE 

!LA 

NEW 

1975  ! 

1 

•  • 

41.6! 

31.2! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

PLI  644 

1544644 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

6.6! 

412! 

U.O'NONc 

!la 

NEW 

1975  ! 

! 

1  ! 

61.4! 

31.2! 

1.6* 

! 

-  ! 

% 

! 

ORLEANS 

! 

PLI  645 

1564645 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

412! 

u.oInone 

ILA 

NEW 

1975  1 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

i 

-  \ 

• 

! 

OPLEANS 

! 

PLI  646 

1564646 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.4! 

-  ! 

412! 

U.OlNONl 

ILA 

NEW 

1975  i 

s 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

l 

£ 

6l I  643 

154444? 

19614AS2! 

40.0! 

27.1! 

3.6! 

-  ! 

412! 

13.0!  VM  " 

!L* 

NEW 

1«7  5  1 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

» 

! 

ORLEANS 

! 

PLI  646 

1544449 

19614AS2! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

412! 

U.OINONE 

!LA 

NEW 

’1975  ! 

! 

i  i 

41.6! 

31.2! 

1.6! 

i 

-  • 

{ 

i 

0RLe*NS 

i 

PLI  «55 

•564655 

19o!4«52i 

60. 0! 

27.1! 

3.4! 

-  | 

412! 

U.OINONE 

Ila 

NEW 

1975  i 

! 

1  i 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

•  t 

i 

i 

ORLEANS 

I 

I’.I  455 

1564653 

19>!4*52! 

60.01 

27.1! 

3.6! 

-  J 

4121 

U.oInone 

Ila 

NEW 

1975  ! 

j 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

) 

! 

ORLEANS 

! 

PLI  659 

1564659 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.ft! 

-  ! 

412! 

U.OINONE 

!LA 

NEW 

1975  ! 

; 

•  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  i 

i 

i 

ORLEANS 

! 

PLI  660 

1*564660 

19614A52! 

40.0! 

27.1! 

8.6! 

-  ! 

41  zi 

U.OINONE 

Ila 

NEW 

1975  ! 

1 

•  i 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

t 

PLI  661 

1564661 

196 !4AS2! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  ! 

412! 

U.OINONE 

ILA 

NEW 

1975  ! 

I 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

( 

-  i 

• 

! 

ORLEANS 

! 

PLI  664 

1564664 

19614AS2I 

60.0! 

27.1! 

3.6* 

-  ! 

412*! 

U.oInone 

ILA 

NEW 

1975  J 

5 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

j 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

! 

PLI  665 

•564663 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

3.6! 

-  | 

412! 

u.oInone 

!IA 

NEW 

1975  ! 

1 

!  1 

61.4! 

31.2! 

1.4! 

! 

-  ! 

» 

J 

ORLEANS 

! 

PLI  670 

1564670 

19614*52! 

60.0! 

27.1! 

3.6! 

-  ! 

412! 

u.oInone 

Ila 

NEW 

1975  ! 

i 

1  • 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

2 

•  i 

i 

i 

ORLEANS 

! 

PLI  480 

*564630 

196*4*52! 

40.0! 

27.1! 

3.6! 

4121 

u.oInone 

Ila 

NEW 

1975  J 

i 

i  i 

61.6! 

31-2! 

1.4! 

2 

-  ! 

j 

l 

ORLEANS 

! 

PLI  6*5 

1564635 

19514*52! 

60.0! 

27.1! 

3.6! 

-  | 

412! 

U.oInone 

ILA 

NEW 

1975  ! 

1 

2  i 

41.4! 

31.2! 

*  •  6  ! 

( 

-  ! 

1 

i 

ORLEANS 

I 

PLI  636 

1564636 

196*!4A52i 

40. 0! 

27.1! 

8.6! 

-  } 

412! 

u.oInone 

Ila 

NEW 

1975  ! 

t 

;  ; 

41.4! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

PLI  690 

1544690 

mUASzl 

40.0! 

27.1! 

S.6! 

-  | 

412! 

u.oInone 

•LA 

NEW 

1975  ! 

| 

!  * 

41.4! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS 

! 

PL!  491 

•544691 

19614*52! 

40.0! 

27.11 

3.6! 

-  ! 

412* 

U.O!NOVs 

it  a 

NEW 

1975  ! 

! 

!  1 

41.6! 

31.2! 

1.6! 

I 

.  i 

l 

• 

ORLEANS 

! 

PLI  692 

•544*92 

196U*$?j 

40.0! 

27.1! 

3.6! 

41 1  i 

13 .5! NONE 

•LA 

N£rf 

1975  ! 

! 

!  ! 

41.41 

31. >! 

1 .  ■>! 

i 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

j* 

PLI  693 

1564693 

19614  152! 

40.0! 

27.1! 

3.6! 

-  ! 

412* 

U.OINONE 

Ila 

NEW 

1975  ! 

1 

1  1 

41.4! 

41.2! 

1.6! 

; 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

! 

PLI  6«5 

1564695 

19*14*. 2! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

412! 

U.oInone 

SLA 

NEW 

1975  ! 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

f 

ORLEANS 

! 

PLI  697 

1564697 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

6.6! 

-  • 

412! 

U.OINONE 

Ila 

NEW 

1975  ! 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

( 

PLI  69B 

1564693 

19614*52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

412! 

13.0! NONE 

ILA 

NEW 

1975  ! 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

PLI  699 

1564699 

19614*52! 

40.0! 

27.1! 

8.6! 

-  | 

412! 

U.OINONE 

•LA 

NEW 

1975  ! 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

j 

.  f 

• 

! 

ORLEANS 

! 

PLI  702 

1564702 

19614*52! 

60.0! 

27.1! 

6.6! 

41 2 1 

u.oInone 

!L  A 

NEW 

1975  ! 

I 

j  2 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  < 

i 

! 

ORLEANS 

! 

PLI  703 

1564703 

196!4*52i 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  2 

412! 

U.OINONE 

•LA 

NEW 

1975  ! 

f 

2  2 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

( 

-  ! 

* 

l 

ORLEANS 

! 

PLI  707 

1564707 

19&14A52! 

40.0! 

27.1! 

8.6! 

-  » 

412! 

U.OINONE 

Ila 

NEW 

1975  ! 

1 

■  i 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

2 

-  j 

» 

; 

OPLEANS 

! 

PLI  7C5 

1564708 

19614*52! 

40.0! 

27.1! 

3.6! 

-  • 

412! 

u.oInone 

Ila 

NEW 

1975  ! 

! 

i 

i 

j  i 

j  i 

1  i 

61.6! 

31.2! 

i 

1.6! 

i 

i 

2 

» 

i 

-  i 

i 

i 

i 

i 

! 

i 

ORLEANS 

! 

! 

! 

TABLE  Z  -  DESCRIPTION  OT  VESSELS 


9.06 


D1STI 

VESSEL  HAKE 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

— - 

— 

1  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

iVTCC 1  DIMENSIONS  1DPAPT! 
NET  ICCDtlLcNGTNlORDTHl  1 

REGIS-!****!  PEG.  1  REG. 1  LOAD-! 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 
TON-  1PASC!  OVEP-! OVER- 17/7/7! 
NAGE  !  IV  1  ALL  !  ALL  ‘LIGHT! 

1  CAPACITY!  HIGH-  !  t  V  t  !  t  E  L  1 

i  1  SSI  !  C*»CO  HANDLING  !S  !OPE»ATINS  ! 

1  CAAoO  1  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  IPSE  i 

! //////// !  POINT  !  LINE-1  IAOI  LINE-1  I 

HOPSE!  PASS-  1 (LIGHT) ! ////////////////! TO  I////////// 1 
ROUEPi  EN4ERS  !  (FEET)!  LINE-2  IEEI  LINE-2  I 

1 

t 

YEAR  i 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(03i  UNITED  STATES 

LINES/ 

! 

! 

INC!. 

1  1 

!  1 

!  1 

i 

j 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

l 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

PL t  70? 

! 566709 

19614A52! 

<0.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

1 

412! 

13.0! NONE 

! LA  NEW 

1975  1 

i 

1  1 

61.ol 

31.2! 

I.ol 

! 

-  t 

l 

!  ORLEANS 

! 

PL!  716 

1566716 

1 96 1 4 A  52 1 

oC.O! 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

412! 

13.0! NONE 

*1*  *«CW 

1975  1 

! 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

PLI  715 

1566716 

19614A521 

60.0! 

27.1! 

3.6! 

- 

! 

*12! 

1 3.0 ! NONE 

!LA  NEW 

1975  I 

! 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

PH  719 

1564719 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

3.6! 

“ 

! 

*12! 

1 3.0! NONE 

!LA  NEW 

1975  ! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

PLI  720 

1564720 

19614AS21 

60.0! 

27.1! 

3.6! 

l 

*12! 

1 3.0 ! NONE 

!LA  NEW 

1975  ! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

! 

PLI  722 

1564722 

19614A52! 

60.01 

27.1! 

6.6! 

! 

*12! 

13.0! NONE 

!  L A  NEW 

1975  ! 

! 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.4! 

1 

-  ! 

I 

!  Orleans 

1 

PLI  723 

‘564723 

19614AS2! 

60.01 

27.1! 

8.6! 

- 

l 

*12! 

13.O1N0NE 

!LA  )<£W 

1975  ! 

i 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  0®L«ANS 

! 

PLI  725 

j  564725 

19o! 4A52 ! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

( 

*12! 

13.0! NONE 

! L A  NEW 

1975  ! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

1 

PLI  727 

*564727 

196(4452! 

40.0! 

27.1! 

8.4! 

- 

! 

412! 

1 3. 0! NONE 

!LA  NEW 

1975  ! 

! 

1  1 

01.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

j 

•  ORLEANS 

i 

PL!  723 

1564726 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

*12! 

13.ol NONE 

SLA  NEW 

1975  ! 

i 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

PLI  729 

1564729 

196! 4  A  52 1 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

t 

*121 

1 3 .0 ! NONE 

!LA  NEW 

1975  ! 

j 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

( 

1  ORLEANS 

! 

PH  731 

!  564731 

19&14AS21 

60.0! 

27.1! 

S.ol 

“ 

! 

*12! 

13.0! NONE 

!LA  NEW 

1975  ! 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

PLI  732 

1564732 

1 96 1 4A  52 1 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

*12! 

13.0 ! NONE 

!LA  NEW 

1975  ! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

PL!  7J3 

1564733 

1 9614A52  1 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

*12! 

13.0! NONE 

!LA  NEW 

1975  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

PL!  73ft 

1564736 

19614A521 

60.01 

27.1! 

8.6! 

! 

*12! 

1 3  .0  !  NONE 

!LA  NEW 

1975  l 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

PLI  737 

•564737 

1 96 14A52 1 

40.01 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

*12! 

13.0! NONE 

!LA  NEW 

1975  ! 

* 

;  i 

61.6! 

31.2! 

1.6* 

! 

-  ! 

» 

!  ORLEANS 

U75  1 

PLI  733 

i 564738 

196l4AS2i 

40.0! 

27.1! 

3.6! 

- 

! 

*12! 

1 3.0! NONE 

!LA  NEW 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

! 

PLI  7*1 

1564741 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

6.6! 

- 

! 

*12! 

13.0 !  NONE 

!LA  NEW 

1975  1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

PLI  7*2 

1564742 

1 96 14AS2  1 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

*12! 

13.01N0NE 

J  L A  NEW 

1975  ! 

i 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.61 

! 

-  ! 

j 

!  ORLEANS 

! 

PLI  763 

1554743 

1 9614A52 1 

60.0! 

27.1! 

3.41 

j 

*12! 

n.oitoNE 

!LA  NEW 

1975  ! 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.6* 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

PLI  767 

1564747 

19&14A52! 

60.0! 

27.1! 

5.4* 

- 

1 

412! 

1J.0INQN' 

•LA  NEW 

1975  ! 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

l.o! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

PLI  763 

1564745 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

412* 

13. 0 ! NONE 

!L A  NEW 

19*5  ! 

i 

•  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

| 

!  ORLEANS 

! 

PLI  751 

1554751 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

3.6! 

i 

412* 

13.0!  NONE 

! LA  NEW 

1975  ! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6* 

i 

-  • 

! 

!  ORLEANS 

! 

PLI  752 

1564752 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

4.6! 

- 

! 

412! 

1 3. 0 ! NONE 

!LA  NEW 

1975  l 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

PLI  756 

1564754 

196;4A52! 

40.0! 

27.1! 

8.6! 

! 

412! 

13.0! NONE 

!LA  NEW 

1975  ! 

! 

1  1 

61.4! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

PLI  755 

1564755 

196S4A52! 

40.0! 

27.1! 

8.6! 

! 

412! 

13*0! NONE 

!LA  NEW 

1975  1 

! 

!  1 

61.6! 

31.2* 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

PH  756 

1564756 

19614A521 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

412! 

13.0! NONE 

! LA  NEW 

1975  ! 

! 

1  f 

41.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

PLI  755 

1564758 

19M4AS2! 

60.0! 

27.1! 

3.6! 

- 

! 

412! 

13 .0 (NONE 

!LA  NEW 

1975  I 

• 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

! 

PLI  760 

1564760 

196(4452! 

60.0! 

27.1! 

6.6! 

- 

! 

*12! 

1 3.0  JNOHE 

!LA  NEW 

1975  ! 

1 

!  ! 

41.o! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

PLI  761 

1 56476"? 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

3.6! 

- 

! 

*12! 

13.0IN0NE 

!LA  NEW 

1975  ! 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

PLt  763 

1564763 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

3.6! 

- 

! 

*12! 

1 3. 0! NONE 

!LA  NEW 

1975  ! 

| 

!  1 

61.6! 

31.2! 

t.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

PLI  766 

1564766 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

! 

*12! 

13.0! NONE 

!LA  NEW 

1975  ! 

1 

(  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  I 

1 

!  ORLEANS 

! 

PLI  767 

1564767 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

3.6! 

- 

! 

*12! 

1 3.0SNONE 

!LA  NEW 

1975  l 

! 

1  1 

!  1 

61.6! 

i 

31.2! 

! 

1.6! 

j 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

j 

!  ORLEANS 

» 

! 

! 

(29)  UNIVERSAL 

CARRIERS/ 

INC 

! 

.1 

!  ! 

i  i 

j 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

» 

i 

! 

! 

! 

I  SI 

1578521 

423315A70! 

--  ! 

—  ! 

19.9! 

“ 

j 

9590! 

32.0 ! 9  DIESEL 

!PQ  ST.  LOUIS 

1974  I 

i 

i 

!  1 

1  ! 

299.6! 

j 

63.  C! 

! 

3.6! 

! 

i 

i 

-  i 

i 

•HYDRAULIC 

! 

PUMPS 

i 

! 

! 

(61)  UNIVERSAL 

i 

CLEANING  SERVE! CE/ 

!  1 

!  1 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

I 

INC* 
BASSE  NO  2 

1016766 

35015*70! 

109.0! 

25.0! 

3.0! 

- 

! 

633! 

16. 01N0NE 

!CA  SAN  DIEGO 

1913  ! 

1 

!  * 

109.0! 

25.0! 

4.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

BARGE  NO  6 

1016865 

44815A70! 

i*:.'1'! 

28.0! 

3.6! 

“ 

! 

1056! 

18.91N0NE 

!CA  SAN  DIEGO 

1915  ! 

1 

1  1 

145.0* 

2  4.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

TBL  77 

1003665 

600! 5A70! 

193.0! 

34.2! 

7.0! 

! 

1000! 

25.0! NONE 

! CA  SAN  DIEGO 

*  1952 

1 

1 

1  1 

!  1 

202.0! 

! 

34.0! 

i 

2.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

I 

! 

! 

! 

(61)  UNIVERSAL 

MARINE  CORP. 

1 

1 

!  1 

1  1 

« 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

STING  RAY 

1263666 

811A02! 

39.9! 

13.2! 

5.6! 

320! 

-  ! 

1*.1 JNOHE 

! 

1957 

! 

1 

1  1 

1  1 

40.0! 

! 

13.2! 

! 

5.6! 

! 

30! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(61)  UNOCAL  CHEMICALS  OZVISIOIN 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

UNOCAL  CORPORATION 

t 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

COLUMBIA 

1502212 

2556 15 A?0! 

*95.0! 

50.0! 

8.5! 

- 

ft/WI 

32.SU  SICSCL 

! 

1  1 

293.0! 

50.0! 

2.7! 

-  ! 

!  PUMPS 

! 

HEDGES 

1297715 

2435 1 5A70J 

294.0! 

50.0! 

9.2! 

- 

2500! 

31.612  DIESEL 

DRIVEN 

! OR  PORTLAND 

1965 

! 

{ 

1  1 

1  1 

294.0! 

! 

50.0! 

! 

2.7! 

! 

-  ! 
! 

!PUMPS 

! 

! 

i 

C23)  UPPER  LAKES 

TOWING 

CO. 

i 

i 

1  1 

1  1 

! 

! 

1 

( 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

JOSEPH  H  THOMPSON 

1245496 

S46911A03! 

696.0! 

71.6! 

26.9! 

9000! 

2*300! 

76.5 !  NONE 

! 0 H  CLEVELAND 

•  1952 

1 

!  ! 

714.9! 

71.31 

20.0! 

-  ! 

! 

BUCKEYE 

1207272 

515714A45! 

504.0! 

54.  C! 

21.3! 

- 

10290! 

95.012  65*  CRANES/ 

iOH  CLEVELAND 

•  1958 

1 

! 

!  1 

1  1 

524.0! 

! 

54.0! 

! 

15.0! 

! 

-  ! 
j 

!1  200*  BOOM 
! 

{ 

! 

(27)  UPPER  RIVER 

! 

SERVICES/  IH!C. 

1  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

*r 

! 

DAN  PATCH 

1  - 

1413436! 

25.0! 

12.0! 

4.0! 

200! 

-  ! 

1 6.0! NONE 

!NN  ST.  PAUL 

1970 

1 

!  1 

25.0! 

12.01 

3.5! 

-  ! 

! 

! 

H  V  LINOMOLN 

1564976 

15513A36! 

83.0! 

30.0! 

7.0! 

1650! 

-  1 

1 6 . 0! NONE 

JMN  ST.  PAUL 

1975 

1 

! 

1 

1  1 
1  1 
1  1 

88.0! 

! 

! 

30.0! 

! 

! 

6.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 
! 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS  807 


ENGR  I 

1  1VTCC! 

DIMENSIONS  10RAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  I 

!  V 

£  S  S  r.  L 

1 

OISTl  OPERATOR 

!  NET  {CODE! LENGTH! BRDTHl 

! 

! 

! 

GST  1  CAUSO  HANDLING 

IS  IOPCAATANG  1 

l 

—————— 

-IRESXS-!****! 

REG.  1 

REG. 1L0AD-1 

! 

CARGO  1 

FIXED  !  ERUIPMENT 

!TC! 

GAS  £  1 

YEAR  ! 

1  COAST 

1  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

I ////////! 

POINT  !  LINE-* 

IAOI 

IXNE-1  i 

9UILT  ! 

VESSEL  NAME  AMO  NUMBER 

t  GUARD 

1  TON-  {PAGE! 

0VEP-10VEP-1/////1 

horse: 

MSS-  I (LIGHT) I //////////////// ITDl ////////// 

OR  ! 

!  NUMBER 

1  NA6E  1  IV  ! 

ALL  1 

ALL  ! LIGHT i 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FCf T)  !  LINE-2 

!  EE! 

LINE-2 

♦REBUILT! 

(27)  UPPER  RIVER  SERVICES* 

1 

! 

IN!C. 

!  1  ! 

1  !  ! 

1  !  1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

i 

! 

1 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) 1 

!  !  ! 

! 

1 

l 

! 

! 

1 

HASTINGS 

! 261 

!  1513A36! 

29.2! 

15.4! 

4.51 

3001 

-  i 

1 4 .7  1  NONE 

!MN 

ST.  PAUL  1 

1951  l 

! 

!  !  1 

29.21 

15.41 

4.2! 

! 

-  i 

! 

! 

1 

! 

ITASCA 

15*8*70 

!  7913*36! 

65.0! 

24.0! 

6.5! 

910! 

-  i 

33. 01  NONE 

!NN 

ST.  PAUL  ! 

1973  ! 

1 

!  1  t 

65.01 

24.0! 

6.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

* 

JOANN  LEE 

15*1176 

!  613A36! 

27.3! 

10. Ci 

4.4! 

200! 

-  j 

18. 0  tHONE 

!MN 

ST.  PAUL  ! 

1971  ! 

! 

!  !  ! 

27.3! 

10.0! 

4.4! 

! 

-  j 

1 

! 

1 

! 

MARY  J 

!  552921 

!  32 1 3 A  36 ! 

47.3! 

13.0! 

6.3! 

800! 

-  j 

22.5 ! NONE 

!HN 

ST.  PAUL  ! 

1973  ! 

1 

1  !  ! 

47.3! 

18.0! 

6.0! 

! 

-  i 

! 

1 

1 

! 

MINNEAPOLIS 

1500950 

!  70J3A36! 

79.0! 

20.6! 

7.0! 

1020! 

-  j 

1 6. 0! NONE 

!MN 

ST.  PAUL  ! 

1965  1 

! 

1  1  1 

79.0! 

20.6! 

6.6! 

! 

-  i 

! 

! 

1 

t 

SEA  HORSE 

!  8 1 3  A  36 ! 

32.0! 

11.0! 

3.0! 

200! 

-  | 

17.0! NONE 

IKN 

ST.  PAUL 

1967  | 

1 

!  !  i 

32.0! 

11.0! 

2.9! 

i 

-  f 

! 

! 

! 

1 

SEA  LION  II 

1  - 

1  1613A36! 

35.01 

12.0! 

4.01 

220! 

-  j 

18.0 (NONE 

Inn 

ST.  PAUL  ! 

1968  1 

! 

!  !  ! 

35.0! 

12.  C! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

t 

SEA  RANGER 

!  813*36! 

27.0! 

10.0! 

4.0! 

200! 

-  j 

18.0! NONE 

INN 

ST.  PAUL 

1968  ! 

1 

1  1  1 

30.0! 

10.0! 

3.5! 

( 

-  t 

! 

i 

1 

! 

VIKING 

1527716 

1  9*13*36! 

71.6! 

26. C! 

6.6! 

1140! 

-  j 

1 5.0! NONE 

!  NN 

ST.  PAUL  1 

1970  ! 

! 

1  !  ! 

75.0! 

27. C! 

6.0! 

! 

-  j 

I 

! 

! 

DP  220 

1  - - 

1  811 !*F*0! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

1400! 

12.0! NONE 

INN 

ST.  PAUL  ! 

1958  I 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  * 

! 

I 

! 

! 

OP  225 

!  8111*7*0! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

1400! 

12.CIN0NE 

INN 

ST.  PAUL 

1958  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

i 

! 

1 

TCD  12 

j  - 

1  6!*A*3! 

3C.0! 

20.0! 

3.0! 

.  i 

20! 

3. TIMING 

|HN 

ST.  PAUL 

1958  ! 

1 

1  !  1 

30.0! 

20.0! 

•  5! 

I 

-  J 

! 

! 

) 

TCJ  17 

j  - 

1  1501***6! 

110.0! 

24. C! 

5.0! 

300! 

5.0! NONE 

!NN 

ST.  PAUL 

19  3*  ! 

t 

1  1  1 

110.01 

24.0! 

1.0! 

! 

-  • 

i 

! 

! 

TCS  22 

!  - - 

1  1501***31 

100.01 

35. C! 

7.5! 

500! 

8.2U0NE 

1  NN 

ST.  PAUL 

1970  ! 

! 

!  1  1 

100.01 

35.0! 

1.8! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

US  23 

!  - 

1  3014A43! 

6C.0! 

20.0! 

2.5! 

-  ! 

40! 

2.7IN0NE 

INN 

ST.  PAUL 

1960  ! 

! 

1  1.1 

60.0! 

20.0! 

1.3! 

i 

-  ! 

I 

! 

1 

TCS  24 

I  - 

1  3S14A43! 

40.0! 

35. C! 

2.3! 

-  1 

SO! 

1.2 (NONE 

Ink 

ST.  PAUL 

1982  ! 

! 

1  !  1 

4C.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

l 

1 

TCS  25 

j  - 

!  13514*43! 

IOC. 01 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

350! 

6.5! 

!MN 

ST.  PAUL 

1961  | 

! 

!  t  ! 

10C.0! 

2o.O! 

1.5! 

! 

-  » 

! 

! 

! 

TCS  14A 

1  - 

!  1514*43! 

60.0! 

20. C! 

2.8! 

-  1 

50! 

2.7IN0NE 

INN 

ST.  PAUL 

1964  | 

1 

!  !  1 

60.0! 

20.0! 

1.3! 

1 

-  | 

i 

! 

! 

TCS  £  21 

!  - - 

1  7514A43! 

80.01 

40.0! 

2.51 

-  ! 

100! 

2.3! NONE 

INN 

ST.  PAUL 

1963  ! 

! 

1 

(  1  ( 

1  1  ! 

80.01 

1 

40.0! 

! 

1.3! 

! 

1 

*  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(24)  USS  GREAT  LAKES  fLEET 

1 

*  live. 

1  1  ! 

!  1  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

J 

i 

! 

! 

1 

! 

ARTHUR  N  ANDERSON 

126*207 

1  10327 !  1  AO'S  1 

749.3! 

70.0! 

27.0! 

70C0! 

29700! 

90. 0! SELF -UNLOADER 

!MN 

DULUTH 

1952  ! 

I 

i  i  i 

767.0! 

70.2! 

19.0! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

3ENJAPIN  f.  FAIRLESS 

1242260 

!  640311*03! 

622.7! 

a7.0! 

25.7! 

4000! 

21450! 

9O.0IN0NE 

Inn 

DULUTH 

1942  ! 

! 

1  1  ■ 

619.51 

67.3! 

16.0! 

! 

*  ! 

! 

! 

i 

CALCITE  II 

1228886 

1  6301 11*03! 

537.8! 

60.0! 

22.3! 

32401 

14550! 

91.0! SELF-UNLOADER 

IHN 

DULUTH 

•  1964  ! 

! 

!  1  ! 

<.04. 0! 

60.2! 

16.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

i 

CASON  J  CALLAWAY 

1264349 

!  1078611*03! 

749.4! 

70.0! 

27.0! 

7000! 

29700! 

90.01SELF-UNLOADER 

!nn 

DULUTH 

1952  ! 

! 

■  i  i 

747.0! 

7u.2! 

19.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

tOJAC  8.  SPEER 

! 621504 

!  2855311*03! 

99C. 01105.0! 

32.0! 

19260! 

61000! 

9o.o! SCLE-UNLOADER 

!PN 

DULUTH 

1980  1 

1 

!  !  11000.01105.0! 

23.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

EDWIN  H.  GOTT 

! 60064  * 

!  3069011*03! 

992.011C5.0! 

32.0! 

19500! 

61C00! 

°7 .3  !S  £LF-UNLO*DER 

INN 

OULUTH 

1978  ! 

! 

!  1  ! 10CO.O! 105.01 

27.6! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

4E0P5?  A  SLOAN 

1243416 

J  7300! t  A  0  5 ! 

604.0! 

60.0! 

25.5! 

2500! 

17677! 

9?.0! SELF-UNLOADER 

!  NN 

DULUTH 

♦  1967  ! 

1 

1  1  ! 

620.6! 

AO. 3! 

17.5! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

I°VIN6  S.  OLDS 

1242261 

!  640411*03! 

622.7! 

67.0! 

75.7! 

4000! 

21450! 

90.01NONE 

INN 

DULUTH 

194?  ! 

! 

1  1  1 

659.5! 

67.3! 

16.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

j 

IRWIN  L.  CLYMEA 

1215018 

1  555711*03! 

5  37.8! 

60.0! 

22.6! 

4000! 

13610! 

95.0! SELf-UNlOAOER 

IHN 

DULUTH 

*  1954  ! 

1 

!  1  ! 

552.0! 

60.3! 

lo.O! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

JOHN  G.  MUNSON 

1264136 

1  1133011*03! 

752.0! 

72.0! 

27.4! 

7000! 

25725! 

105 .0! SELF-UNLOAOER 

!MN 

DULUTH 

1952  ! 

1 

1  1  1 

761.0! 

72.2! 

19.0! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

BYRON  C.  TAYLOR 

1228960 

!  655211*03! 

583.5! 

60.0! 

22.2! 

4400! 

14340! 

95.01SELF-UNL0ADER 

!»! 

ROGERS 

*  1965  ! 

1 

!  1  1 

6C3.6! 

60.2! 

16.0! 

! 

•  ! 

! 

! 

CITY 

I 

OJIPWAY 

1251149 

1  2511*03! 

40.6! 

22.1! 

7.3! 

135! 

25! 

55.05CATEAPILLAR 

!R! 

SAULT  STE. 

1946  l 

1 

!  1  l 

64.0! 

22*1! 

5.3! 

! 

-  *  j 

!  CRANE 

! 

HARIG 

! 

PHIL  1°  •.  CLAPKE 

1263699 

1  1082711  *  03 1 

749.3! 

70.0! 

27.0! 

7000! 

25000! 

90.0! SELF-UNLOADER 

!  NN 

DULUTH 

1952  1 

1 

1  1  ! 

767.0! 

70*2! 

19.0! 

i 

•  ! 

! 

i 

j 

ROGER  SLOUGH 

I533C62 

!  1411411*03! 

833.0! 105.0! 

27.9! 

14000! 

49970! 

P 3.0 IS ELF-UNLOADER 

!PN 

OULUTH 

1  972  • 

I 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

853.01105*5! 

!  1 

2C.0! 

"  ! 

i 

; 

i 

j 

j 

j 

(32)  V  S  J  BOAT  SERVICES* 

! 

INC!. 

!  !  ! 

!  !  1 

j 

! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

CUPPER  II 

1563928 

!  66J1C12! 

97.0! 

21*5! 

6.8! 

2025! 

?  5  5 

29.oif.0NE 

!  LA 

HOPGAN 

1975  l 

! 

1 

!  !  ! 

!  !  1 

100.0! 

! 

21.5! 

i 

5.6! 

57! 

i 

i 

! 

! 

CITY 

! 

j 

(11)  VALENCIA*  INC. 

I 

1 

!  1  ! 

!  1  1 

! 

1 

j 

i 

i 

i 

! 

1 

i 

i 

VALENCIA 

I22M07 

!  71 !1 *03! 

38.6! 

20.1! 

8.C! 

120! 

208! 

36.0'PUHPS 

!  VA 

REEOVILLE 

1926  ! 

1 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

94.4! 

! 

21. C! 

i 

5.0! 

» 

*  ! 

i 

i 

1 

! 

! 

(27)  VALLEY  LINE  COMPANY* 

1 

THE! 

!  !  ! 

!  !  ! 

i 

i 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

j 

A*  0.  HAYNES  II 

! 270550 

!  75013*35! 

U4.n! 

45. C! 

10.0! 

7000! 

-  ! 

40.0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS 

1955  i 

! 

!  !  ! 

200.0! 

45.0! 

6.5! 

-  » 

i 

i 

j 

CENTRAL 

! 257318 

!  275 ! 3*36! 

1  12*21 

34.  C! 

2.0! 

2600! 

-  i 

37.8 1  NONE 

ino 

ST.  LOUIS 

1950  ! 

! 

1  1  ! 

1*2.0! 

34.0! 

7.0! 

-  ! 

j 

! 

j 

CINCINNATI 

1252536 

J  406! 3*35 J 

135.3! 

73  C! 

7.0! 

3600! 

-  ! 

36.6! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS 

1947  j 

! 

1  1  ! 

140.0! 

33. C! 

5..*'! 

-  j 

i 

• 

; 

FRANK  C.  RAND 

125*206 

!  43813*35! 

157.0! 

36.0! 

8.6! 

3200! 

-  ! 

43.6  ! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

1947  i 

1 

1  1  1 

166.0! 

36.0! 

7.6! 

-  J 

i 

i 

1 

L«  U  S'JLUVA* 

! 5787*0 

!  325!  3.*.  35! 

123.0! 

42.0! 

» i  <  t 

C<«*A  1 

-  • 

:?w 

ST.  LOUIS 

1776  I 

J 

1  !  ! 

140.0! 

42.0! 

7.5! 

-  * 

! 

» 

i 

LILLIAN  CLARK 

1506128 

!  727! 3*35 1 

167.1! 

52. C! 

9.3* 

6450! 

-  j 

45. 0! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

1956  i 

! 

1  !  ! 

180.0! 

52.0! 

8.5! 

-  ! 

J 

! 

i 

LILY  P.  FPIEOPAN 

155*602 

1  660! 3A  36! 

176.1! 

<4.C! 

9.6! 

10100! 

-  ! 

49.oifONE 

!  NO 

ST.  LOUIS 

1974 

! 

i  !  ! 

190.0! 

54.1! 

6.0! 

-  • 

! 

! 

* 

RITA  eARTA 

1506129 

!  727*3*35! 

167.1! 

52.0! 

9.3! 

6450! 

-  ! 

43.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1966  ! 

1 

!  1  ! 

18C.C! 

52.0! 

3.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

VALLEY  TRANSPORTER 

1270759 

!  75013*36! 

1i4.4! 

45.0! 

1C.C! 

7000! 

-  ! 

4O.01N0NE 

!  NO 

ST.  LOUIS 

1955  ! 

1 

1  !  1 

2C0.0! 

45.0! 

5.5 ! 

-  ! 

j 

! 

» 

VALLEY  VOYACER 

1275466 

!  750! 3*  36 1 

134.4! 

45.0! 

10.0! 

7000! 

-  ! 

40. oi NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

1957  i 

1 

1  !  1 

200.0! 

45.0! 

8.5! 

-  | 

! 

! 

1 

W.  J •  bARTA 

155*601 

1  66013*36! 

176.1! 

54.0! 

9.3! 

9000! 

-  • 

49.O1N0NE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1974  ! 

! 

!  !  1 

190.0! 

54.1! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

i 

CL  604 

! 297*35 

!  8 J 5! 4*401 

195.1! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1532! 

12.7! NONE 

INO 

ST.  LOUIS 

1964  | 

1 

1  (  ( 

195.11 

75.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

CL  61C 

12974*1 

i  85514A40! 

195.1! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1532! 

12.7  !NON£ 

!H0 

ST.  LOUIS 

1964  ! 

! 

! 

1 

!  !  ! 

!  !  1 

!  1  I 

195.1! 

! 

j 

35.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

i 

i 

{ 

! 

i 

J 

! 

! 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  HAKE  AND  NU*BER 


l  COAST 
l  GUARD 
!  NUMBER 


(29)  VALLFT  LtNC 


COMPANY/  THE  1 
(CONTINUED)! 


I  J VTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  ICODE1LSN5TM&POTH!  ! 

-I REGI5-! **♦* i  ACC,  !  *£G.!LOAD-! 

!  TEA  (  SEE!//////!/////!  EO  ! 

!  TON-  l PAGE!  OVER*! OVER*! /////!  HORSE 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  I  ALL  ILICHTi  POWER 


!  !  !  * 

!  !  !  ! 

!  !  !  t 

!  !  !  ! 

47M4A43!  124.1!  42.1! 

!  •  124.1 !  42.1! 

62714*40!  195.1!  35.1! 

»  !  195.1!  35.1! 

62714*40!  1 °S • 1 t  35.1! 

!  1  195.1!  35.1! 

62714*40!  195.1!  35.1! 

!  !  193.1!  35.1! 

627I4A40I  195.1!  J3.1l 
l  !  193.1!  35.1! 

62714A40!  195.1!  35.1! 

!  !  193.1!  35.1! 

627! 4A40 j  195.1!  35. It 
!  !  195.1!  35.1! 

627 ! 4 A 401  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

627I4A40!  105.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

62714*40!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

627J4A40!  195.1!  35.1! 

I  !  195.1!  35.1! 

627! 4A4Q)  195.1!  35.1! 

!  1  195. It  35.1! 

627J4A40!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35. U 

627 !4A40!  1*5.1!  35.1! 

!  {  195.1!  35.1! 

627 *4440 !  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

627J4A40I  195.1!  35.1! 


CAPACITY!  HIGH-  I  !  V  £  S  S  E  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  {OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !«!  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS*  !  (LIGHT >!//////////////// !T0 !////////// 
ENGERS  !  (fCETM  HNE-2  !E£!  LINE-2 


12.51NCNE 

! 

12.5! NONE 
! 

12.5!NONE 

l 

12.5IN0NE 

i 

12.5 INONE 

! 

12.5! NONE 
I 

12.5 ! NONE 
! 

12.5 ! NONE 

I 

12.5 INONC 

! 

12.5 (NONE 

! 

12.5IN0NE 

! 

12.5)  NONE 

! 

12.5!  NONE 
! 

12.5 ! NONE 
! 

12.5! NONE 


!M0  ST.  LOUIS 

1 

! NO  ST.  LOUIS 
! 

IPO  ST.  LOUIS 
! 

(PO  ST.  LOUIS 
! 

!P0  ST.  LOUIS 

! 

!N0  ST.  LOUIS 

! 

!P0  $T«  LOUIS 

I 

!N0  ST.  LOUIS 

! 

IPO  ST.  LOUIS 

! 

! NO  ST.  LOUIS 

IPO  ST.  LOUIS 

I 

IPO  ST.  LOUIS 

I 

!P0  ST.  LOUIS 
I 

IPO  ST.  LOUIS 

! 

mo  ST.  LOUIS 
! 

!P0  ST.  LOUIS 


I 

1 297495 

I 

I 

!  ! 
1043!4A*0! 

195*1 ! 
195.1! 

35.1! 

35.1! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1600! 

j 

14. 6 1  NONE 

i 

ipo 

ST.  LOUIS 

1«65 

! 

1297496 

I 

! 

!  ! 
1043I4A40! 

195.1! 

195.11 

35.1! 

35.1! 

1.5! 

9.0! 

. 

! 

! 

.  i 

uooi 

! 

14.6! NONE 

! 

mo 

ST.  LOUIS 

1985 

! 

1297497 

I 

! 

!  ! 
104354A40! 

195.1! 

195.1! 

15.1! 

55.1! 

1.5! 

9.0! 

. 

! 

! 

•  1 

uooi 

U.diNONE 

ipo 

ST.  LOUIS 

1965 

! 

t  297496 

I 

! 

!  ! 
104314A40! 

193.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

1.5! 

9.0! 

. 

! 

! 

uoci 

! 

14,6! NONE 

! 

mo 

ST.  LOUIS 

1965 

! 

1297499 

i 

i 

!  ! 
10431 4A  401 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

1.51 

9.0! 

. 

! 

! 

-  l 
1600! 

! 

14.6!N0NE 

! 

mo 

ST.  LOUIS 

1965 

l 

1297500 

! 

! 

t  ! 

1043I4A4Q! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

1.5! 

9.0! 

. 

I 

i 

.  « 

1600! 

! 

14.6! NONE 

! 

mo 

ST.  LOUIS 

1965 

j 

*1297502 

i 

i  | 

1043*4441)! 

195.1! 

195.1! 

15.1! 

3>.1! 

1.6! 

9.0! 

• 

l 

! 

-  ! 
1600! 

! 

14.6 ! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS 

1965 

! 

1297503 

! 

! 

!  ! 
!043!4A  )! 

1*5.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

1.6! 

9.0! 

, 

! 

! 

-  ! 
1600! 

14.6!N0NE 

! 

mo 

ST.  LOUIS 

1965 

i 

! 297504 

! 

!  ! 
104314*40! 

'.95.11 

195.1! 

35.1! 

35.1* 

1.6! 

9.0* 

_ 

! 

-  j 

nco! 

! 

1 4. 6 ! NONE 

! 

mo 

ST.  LOUIS 

1965 

! 

1297605 

I 

! 

!  1 
1C431U40! 

195.1! 

195.11 

35.1! 

35.1! 

I.o! 

9.0! 

• 

i 

! 

—  ! 
1600! 

! 

14.6! NONE 

! 

!  HO 

ST.  LOUIS 

1965 

! 

! 297106 

1 

! 

!  ! 
10*314*40! 

195.1! 

195.1! 

31,1! 

35.1! 

1.6! 

9.0! 

_ 

1 

! 

-  ! 
1600! 

! 

1 4. 6! NONE 

mo 

ST.  LOUIS 

1965 

I 

1276576 

! 

! 

!  ! 
69714A.40! 

195.1! 

195.0! 

35.1! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

„ 

! 

! 

-  1 
1451! 

15>  zInone 

! 

mo 

ST.  LOUIS 

1959 

! 

1278431 

! 

I 

t  ! 

66914*40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

• 

! 

! 

-  ! 
1463! 

! 

15.3! NONE 

! 

mo 

ST.  LOUIS 

1959 

1 

! 276633 

! 

! 

!  I 

669J4A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.51 

9.C! 

* 

! 

1 

—  i 

1463! 

! 

15.3IN0KE 

i 

!P0 

ST.  LOUIS 

1959 

!  275687 

I 

I 

!  1 
669I4A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

- 

I 

! 

•  j 

1463! 

! 

15.3! NONE 

! 

mo 

ST.  LOUIS 

1959 

! 

1273792 

I 

I 

i  i 

6  6  9  5  4A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

- 

j 

i 

-  ! 
1463! 

! 

15.3! NONE 

i 

mo 

ST.  LOUIS 

1959 

! 

! 276466 

I 

i 

!  ! 
69314*40! 

195.0! 

175.0! 

35.0! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1478! 

! 

15.3! NONE 

! 

mo 

ST.  LOUIS 

1959 

! 

1276530 

1 

1 

!  ! 
693! 4*40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1475! 

! 

15.3! NONE 

*!P0 

ST.  LOUIS 

1959 

! 

1276923 

I 

I 

!  ! 
69354*40! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1478! 

! 

15.3! NONE 

! 

mo 

ST.  LOUIS 

1959 

I 

1294012 

! 

! 

!  I 

626! 4A40! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

1.5! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 
1651! 

! 

12.3 !U0NE 

mo 

ST.  LOUIS 

1964 

1 

1294319 

I 

1 

!  ! 
62814*40! 

195.11 

195.11 

35.1! 

35.1! 

1.3! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
1651! 

! 

1 2. 3 ! NONE 

! 

IPO 

ST.  LOUIS 

1964 

! 

1294665 

I 

I 

!  ! 
62814*40! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

1.3! 

9.0! 

_ 

I 

! 

•  i 

1651! 

! 

1 2.3IN0NE 

! 

IPO 

ST.  LOUIS 

1964 

! 

1295343 

! 

! 

!  ! 
62314*40! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

1.3! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1651! 

! 

12.3! NONE 

! 

mo 

ST.  LOUIS 

1964 

! 

1295556 

1 

1 

!  I 

62314*40! 

195.11 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

1.3! 

9.0! 

_ 

1 

! 

-  I 
1651! 

! 

12.3IN0NE 

! 

IPO 

ST.  LOUIS 

1964 

1295694 

! 

1 

!  ! 
62  8J4A4QI 

195.1! 

195.1! 

35. 1! 
35.1! 

1.3! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  j 

1651 1 

! 

12.3IN0NE 

! 

mo 

ST.  LOUIS 

1964 

! 

1295762 

! 

! 

(  ! 
62814*40! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

1.3! 

9.0! 

- 

! 

! 

—  i 

1651! 

! 

1 2.3  J  NONE 

! 

IPO 

ST.  LOUIS 

1964 

! 

1504445 

! 

! 

!  ! 
73314A40! 

195.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

1.3! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1667! 

! 

12.2 ! NONE 

I 

mo 

ST.  LOUIS 

1966 

! 

1504446 

! 

! 

!  ! 
73314A40! 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

1.5! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1667! 

! 

12.2! NONE 

mo 

ST.  LOUIS 

1966 

1 

1504447 

1 

! 

!  ! 
733! 4A40I 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

1.5! 

9.0! 

- 

! 

! 

*  j 

1667*! 

12.21N0NE 

i 

mo 

ST.  LOUIS 

1968 

! 

i >u4445 

! 

i 

!  ! 
73314*40! 

200.1! 
203. 1! 

15.1! 

33.1! 

1.5! 

9.0! 

- 

! 

i 

-  ! 
1667! 

! 

12.2! NONE 

! 

mo 

ST.  LOUIS 

1966 

! 

1504449 

! 

! 

j  i 

73314A40! 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

1.5! 

9.0! 

- 

i 

! 

1667! 

12.2iN0NE 

mo 

ST.  LOUIS 

1966 

! 

1504450 

! 

! 

!  ! 
73314A40! 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

1.5! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1667! 

12.2  j  NONE 

! 

IPO 

ST.  LOUIS 

1966 

! 

1504451 

I 

1 

!  ! 
733I4A40! 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

1.5! 

9.0! 

- 

! 

! 

1667! 

! 

12.2 {NONE 

! 

IPO 

ST.  LOUIS 

1986 

I 

! 504452 

! 

! 

!  ! 
733J4A40! 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

1.5! 

9.0! 

- 

! 

! 

1667! 

! 

12.2 ! NONE 

I 

mo 

ST.  LOUIS 

1986 

1 

1504454 

I 

1 

!  ! 
733UA40! 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

1.5! 

9.0! 

- 

! 

J 

-  ! 
1667! 

! 

12.2!  NONE 

i 

mo 

ST.  LOUIS 

1966 

1 

1502455 

1 

! 

! 

1046I4A40! 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

1.5! 

9.0! 

- 

I 

! 

-  ! 
1664! 

! 

14.0! NONE 

i 

mo 

ST.  LOUIS 

1966 

! 

1502456 

! 

! 

! 

1043 14A40 

200.1! 
200.1  ! 

35.1! 

35.1! 

1.7! 

9.0! 

- 

! 

1 

-  ! 
1664! 

! 

14. 0! NONE 

i 

IPO 

ST.  LOUIS 

1966 

! 

1502457 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

104314*40 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

1.7! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
1664! 

! 

14.0! NONE 

mo 

ST.  LOUIS 

1966 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

200.1! 

35.1! 

! 

! 

1.7! 

! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

YEAR  1 
GUILT  ! 

OP  ! 
REiUUTi 


mu  2  -  MSCHIMIOH  Of  VESSELS 


ENG*  ! 

i 

lVTCCt 

MNENSX0N1  UHAfTI 

1  CAPACITY! 

HIGH"  ! 

t  V 

€  S 

S  C  L  1 

! 

•1ST! 

OPERATOR 

i 

NET  1  CONE! LENGTH* 8 A 6TM 1 

! 

I 

! 

EST  1  CANGO  NANNLIN6 

!S  t OPERATING  ! 

1 

*i 

I 

LOAN"! 

! 

CARGO  ! 

TXXEN  !  .EIUXPHCNT 

1  TCI 

ASE  ! 

YEA*  ( 

1  COAST 

i 

TEN  !  SEE!//////!/////! 

EN  ! 

!  Iff  tt  tH\ 

POINT  )  LINE"! 

1*0 

LINE-1  1 

BUILT  ! 

VESSEL  NANC  ANI  MUHIE* 

!  GUAM 

i 

TON"  1PACE1 

OVER-!  OVER"! 

/////! 

HORSE! 

HASS"  ! (LIGHT)  1 //////////////// 1TN I//////////! 

0*  1 

!  NUHSCt 

i 

NN.fi  C  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  (LIGHT! 

HOVE*! 

ENGEAS  ! 

(f€ET) !  VINE"! 

ICC  1 

LINE"  2  IMEMJILT! 

VALLE T  LINE 

COHf ANY# 

! 

! 

THE! 

i 

l 

i 

1  ! 

1  1 

1  ! 

I 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

2 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

- 

(CONTINUE*)! 

i 

!  1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

MV  4*53 

150243* 

i 

104614A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1 

1644! 

14.0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1966  ! 

! 

I 

i 

1  1 

200.1! 

35.1) 

1.7! 

! 

-  | 

! 

HV  4*5* 

153243* 

i 

104914A40I 

20C.1t 

35.1! 

9.0! 

- 

I 

1444! 

14.0IN0NE 

1  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1966  t 
! 

! 

i 

1  1 

200.1! 

35.11 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

MV  4635 

13024*0 

i 

10481 4A40I 

200.11 

35.11 

9.01 

- 

! 

1444! 

14*0! NONE 

t  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1964  ! 

! 

1 

i 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

HV  6*54 

1502461 

i 

104II4A40I 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

| 

1444! 

1 4.0! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

I 

1966  ! 

£ 

1 

i 

1  1 

200.11 

35.11 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

! 

HV  6*37 

15024*2 

i 

104I14A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

14441 

14.0! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1*66  I 

1 

i 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

! 

HV  643* 

15024*3 

i 

104I14A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1 

1644! 

1 4  .0  !  NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1*44  ! 

I 

i 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

| 

-  ! 

1 

! 

! 

HV  4*3* 

15024*4 

i 

104I14A40I 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1464! 

14.01  NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1964  ! 

! 

| 

i 

1  1 

20C.11 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

, 

HV  66*0 

1502445 

i 

104S14A40I 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

16641 

1 4. 0! NONE 

|H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1966  ( 

1 

i 

1  1 

200.11 

35.1! 

1.71 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

HV  66*2 

15024*7 

i 

1043! 4*401 

200.11 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14.0 ! NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1*64  ! 

1 

1 

i 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

HV  6*63 

15024*8 

t 

1049I4A40I 

200.11 

35.1! 

*.0! 

- 

| 

1664! 

14. 0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1944  ! 

I 

| 

i 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

\ 

HV  666* 

150244* 

i 

104S14A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14.01N0NE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1 

1946  ! 

! 

1 

i 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

•  ! 

! 

HV  *6*3 

1502*70 

i 

1 0481 4A40I 

200.1! 

35.1t 

9.0! 

- 

) 

1464! 

14.0! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1 

1*46  ! 

1 

i 

1  1 

200.11 

35.1! 

1.7! 

! 

"  ! 

! 

4 

HV  4**4 

1502471 

! 

104814A40! 

203.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14.0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1 

1944  ! 

■ 

| 

1 

t  1 

200.11 

35.1! 

1.71 

! 

-  ! 

! 

! 

HV  6*67 

1392472 

1 

1048! 4A40I 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

t 

1664! 

14. 0( NONE 

(HO 

ST. 

LOUIS  1 

1966  ! 

1 

1 

i  i 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

"  ! 

! 

! 

HV  4**6 

1502473 

1 

104*14*401 

200.11 

35.1! 

9.0! 

- 

1 

1664! 

14.0 {NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1944  ! 

1 

1 

!  ! 

200.11 

35. 1! 

1.7! 

| 

-  ! 

! 

! 

HV  666* 

1502474 

! 

104*1 4A401 

200.1! 

25.1! 

9.C! 

- 

! 

1464! 

14.0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1946  ! 

> 

1 

1 

(  1 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

HV  6670 

1502475 

1 

104814A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1643! 

14.1 ! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1946  ! 

1 

! 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

f 

! 

: 

HV  6671 

1502474 

! 

104*14*40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

14631 

14.1 ! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1946  ! 

! 

| 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

f; 

HV  4672 

1502477 

1 

104314*49! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

14.1 1  NONE 

|H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1966  ! 

1 

1 

1  1 

200.1! 

25.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

( 

| 

HV  6673 

1502479 

I 

104314*40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1643! 

14.1 ! NONE 
! 

{ HO 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1*66  ! 

1 

l 

1  1 

20C.1! 

35.1! 

1.7! 

j 

«  ! 

! 

HV  6674 

150247* 

1 

104314*40! 

200.1! 

35.11 

9.0! 

- 

! 

1663! 

1 4.1 ! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1966  ! 

1 

1 

1  1 

290.11 

25.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

HV  6675 

1502480 

! 

104314*40! 

200.1! 

25.0! 

9.0! 

- 

! 

1663! 

14.1 (NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

I 

1946  ! 

1 

1 

!  1 

200.11 

35.0! 

1.71 

! 

"  ! 

! 

! 

HV  6476 

1 5024*1 

1 

104814*40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1663! 

14*1 (NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1946  ! 

HV  6677 

! 

1 

!  ! 

2C0.1 1 

35.1! 

1.7! 

! 

“  ! 

! 

I 

! 

’v 

1502492 

1 

104914*401 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1663! 

14. 1 (NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1 

1966  ! 

! 

! 

1 

1  1 

203.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

~  ! 

! 

HV  6478 

1502483 

1 

104814*401 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1663! 

14.1 ! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1946  ! 

! 

1 

! 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

.■ 

HV  6679 

1502484 

1 

1 04614*401 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1663! 

14.1 1  NONE 

(HO 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1966  ! 

: 

1 

1 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

HV  6730 

130**39 

1 

*1114**0! 

200.0! 

35. C! 

9.01 

- 

! 

1664! 

14.0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  1 
! 

1967  I 

HV  6731 

1 

1 

1  1 

2C0.0! 

3S.C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

1506940 

1 

91114*401 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

«* 

! 

1664! 

1 4.0 ! NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1947  ! 

1 

! 

1  1 

200.01 

35.  C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

'■ 

HV  6752 

1506941 

1 

*1114*40! 

200.01 

25.0! 

9.0! 

- 

1 

1664! 

14.0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1967  ! 

1 

1 

1  ! 

200.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

HV  4753 

1306*42 

1 

911 14A4C1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14.0! NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  1 

1 

1967  1 

’ 

1 

t 

1  ! 

200.0! 

35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

HV  6754 

1  s  0  6  9  4  3 

1 

91114*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14.0! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1947  ! 

1 

i 

1  ! 

2C0.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

HV  6755 

1506944 

! 

91114*40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1464! 

14.0INONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1967  ! 

1 

1 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

HV  6754 

1306945 

! 

*1114*40! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

( 

1664! 

14.0! NONE 

(NO 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1967  ! 

1 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

"  1 

! 

! 

HV  6757 

1506*46 

! 

*1114*40! 

200.0! 

S5.C! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

1 4.0! NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  ! 

1967  ! 

* 

1 

1 

1  ! 

200.0! 

35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

HV  6758 

(506*47 

1 

*1114*40! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14.0! NONE 

(HO 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1967  ! 

1 

! 

!  1 

200.0! 

35. C! 

1.7! 

! 

"  ! 

! 

! 

HV  475* 

1506*48 

! 

91114*401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14. OlNONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  ! 

1967  ! 

• 

! 

f 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

HV  6761 

1506950 

! 

91114A4C! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14. OlNONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1967  I 

1 

! 

!  ! 

200.9! 

35.0! 

1.7! 

1 

"  ! 

! 

! 

HV  6762 

1306951 

i 

91114*40! 

290.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14. C! NONE 

!«0 

ST. 

LOUIS  ! 

1967  ! 

1 

| 

1  ! 

209.0! 

35.0! 

1.7! 

I 

-  ! 

! 

! 

HV  6763 

1536952 

! 

*11 1  4*401 

200.9! 

35.C! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14. OlNONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  l' 

1967  ! 

1 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

“  ! 

* 

! 

I 

HV  5764 

1506953 

1 

91114*40! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

• 

1664! 

14.0! HONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1947  ! 

! 

: 

! 

1 

!  1 

20C.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

"  ! 

! 

* 

HV  6765 

1506934 

1 

91114*40! 

200.0! 

35. C! 

9.01 

- 

! 

1664! 

14. OlNONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1967  f 

1 

j 

!  ! 

209.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

; 

HV  6766 

1306955 

i 

91114*40! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14. OlNONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1*47  ! 

1 

i 

!  1 

203.9! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

2 

! 

HV  6747 

13C6936 

j 

91114*40! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1664! 

U.oisONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  ! 

I 

1967  ! 

: 

1 

1 

1  ! 

290.0! 

35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

HV  6763 

1506957 

t 

91114*401 

209.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14. OlNONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1967  ! 

1 

1 

• 

!  1 

230.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  i 

2 

! 

HV  67*9 

1506958 

! 

91114*401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1664! 

14. OlNONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  ! 

1 

1967  ! 
f 

I 

I 

!  ! 

230.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

"  ! 

J 

l 

HV  6770 

1508330 

i 

104814*40! 

200.02 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14. OlNONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1967  1 
! 

1 

1 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

i 

HV  6771 

1503331 

! 

104814*40! 

203.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

16642 

14. OlNONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1967  ! 

£ 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

1 

! 

HV  6772 

1508332 

! 

104814*40! 

20C.0! 

33.0! 

9.01 

- 

* 

1664! 

14. OlNONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1967  ! 

V 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.7! 

i 

.  ! 

! 

! 

! 

f 

HV  4773 

1508331 

1 

104814*40! 

2CC.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14. OlNONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  1 

1967  J 

i 

1 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

HV  4774 

1508334 

! 

104814*40! 

200.0! 

35.C! 

9.C! 

- 

t 

1664! 

14. OlNONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  ! 

1967  ! 

HV  6775 

i 

i 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7J 

! 

-  ! 

t 

! 

! 

1508335 

! 

104814*40! 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14.0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1967  1 

! 

i 

•  « 

20C.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

"  ! 

i 

I 

HV  477* 

1598336 

i 

104314*40! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

» 

1664! 

14. oInONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

I 

1967  1 

I 

! 

i  i 

200.0! 

35.  C! 

147! 

; 

-  ! 

! 

! 

* 

HV  6778 

S  503338 

i 

104814*40! 

209.0! 

35.0! 

9.01 

- 

i 

1664! 

14. OlNONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  ! 

1947  1 

I 

S 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

.  « 

! 

! 

I 

HV  6779 

1508339 

! 

104314*40! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1664j 

14. OlNONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1 

! 

! 

1967  ! 

1 

» 

• 

1 

1 

i 

!  ! 

!  S 

!  1 

20G.9! 

! 

! 

55.0! 

t 

! 

1.7! 

! 

! 

2 

i 

1 

-  i 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

f 

810 

TAJL!  2  -  DESCRIPTION 

OT  V 

ES5CLS 

€KG»! 

mu 

— 

! 

IVKCI  omilJIOHS  !9»*m 

| CAPACITY  1  MU*-  I 

(VESSEL! 

I 

OPERATOR 

I  NET  ! COD* ILENOTHff PDTM! 

1 

1 

i 

EST  1  CARGO  HANDLING 

II  1 3*t HT1H6  1 

! 

YEAR  1 

1 

CAftCO  !  FIXED  1  ERUIPNENT 

ITC1  34SC  1 

)  COAST 

i  ter  i  $Eci#///7/i/////i 

£0  i 

itntntn  point  i  line-i 

1141  LINE-1  1 

BUILT  1 

I  GUARD 

1  VOX-  0Vl«-1CVE»-t/////i  MOM  II 

pass-  t (light) ximmiumuiwtuunuun 

OP  1 

i  NUN9M 

1  NICE  1  IV  I  ILL  1  III  ILICHTl  PttVtH 

I  ENGERS  \  (PICT) 2  LINE-2 

ICE!  LINE-2  I*RtouILT I 

(?«>  VALLEY  LIN! 

CONPANY/ 

I 

! 

THE! 

I 

1 

! 

II  II 

II  II 

II  It 

l 

l 

1 

9.01 

! 

1 

t 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

VL  4*10 

(CONTINUED)! 

! 51 i**7 

1 

I 

11  11 
7091*4*01  200.1!  35.11 

* 

165,1 

1 

1*. 6 (NONE 

I  HO  ST.  LOUIS 

1969  1 

1 

J 

!  1  200.1!  35.1! 

1.61 

1 

1  HO  ST.  LOUIS 

1969  1 

VL  <911 

?  5138*8 

1 

•»091*A*01  200.11  35.11 

9.0! 

• 

1651! 

UOINPNE 

1 

1  1  20C.1 I  35.11 

1.61 

-  } 

1 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1969  1 

VL  6912 

15156*9 

1 

7091*4*01  200.11  35.1! 

9.01 

- 

16511 

U.61H0NE 

| 

1  |  20C.U  35.11 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

1969  1 

VL  6913 

! S166SO 

I 

7091*4*01  20C.lt  35.11 

9.01 

- 

1651! 

14.61  NONE 

)P9  ST,  LOUIS 

| 

1 

1  1  200.11  35.1! 

*  .cl 

-  1 

1 

1N0  ST.  LOUIS 

1969  1 

VL  491* 

♦31)851 

1 

romnot  zoo. it  ss.il 

9*01 

- 

1651! 

1*»61 NONE 

| 

I 

1  1  200.1!  33.11 

( .61 

-  1 

I 

IHO  ST.  LOUIS 

1969  1 

VL  6915 

!  S16 652 

J 

1 

7091*4*0!  200.1!  35.1! 

9.01 

- 

16511 

14.6 (NONE 

1 

I  J  200.1!  35.11 

1.61 

-  1 

1 

! 

IHO  ST.  LOUIS 

1969  1 

VL  6916 

151)853 

! 

1 

709|*A*0!  2C0.1!  35.11 

9.01 

- 

1651) 

14.61  NONE 

1 

l  1  200.11  35.11 

1.6! 

-  1 

1 

1969  1 

VL  6917 

1516655 

1 

7091 *A*Oi  200.1 t  35.11 

9.01 

“ 

16511 

14.6! NONE 

IHO  ST.  LOUIS 

1 

1  1  200.1!  35.1! 

1*6! 

-  1 

1 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1970  ! 

VL  7C50 

1525770 

1 

960!*A*Q!  200.1!  35.11 

9.0! 

- 

16571 

1*.* 1  NONE 

I 

1 

!  !  200.11  35.1! 

I.il 

-  1 

! 

(HO  ST.  LOUtS 

1970  1 

VL  7051 

! J25771 

1 

9801 *A*0!  200.1!  35.11 

9.01 

- 

1657! 

1  * •*  l NONE 

1 

l  !  200.11  35.1! 

1.61 

■  1 

1 

1 

(NO  ST.  LOUIS 

1970  1 

VL  7C52 

1525772 

I 

9!0!*A*0I  200.11  35.11 

9.0! 

- 

16571 

1*.« ! NONE 

| 

| 

l  !  200.1!  35.1! 

1.SI 

-  1 

1 

(NO  ST.  LOUIS 

1970  1 

VL  7053 

* 

?*5*8**0!  200a*! 

9  .At 

- 

16871 

1 4.*! NONE 

i 

i 

i  !  ioc.il  33.1! 

I.il 

-  1 

1 

1 

1970  1 

VL  705* 

152577* 

i 

980! *4*0!  200.1!  35.1! 

9.0! 

- 

16511 

14.4IN0NE 

IHO  ST.  LOUIS 

1 

i 

(  !  200.1)  35.1! 

1.8! 

-  ! 

1 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1970  1 

VL  7055 

1525775 

i 

993!*A*0!  200.1!  35.1! 

9.01 

- 

165*1 

1*. * l NONE 

J 

t 

1  !  200.1!  35.1! 

1.)! 

-  ! 

1 

1970  I 

VL  7C56 

1525776 

i 

9931*4*01  200.1!  35.11 

9.01 

- 

i 

165*1 

14.41N0NE 

IHO  ST.  LOUIS 

J 

i 

!  !  200.1!  35.1! 

1.3! 

-  1 

1 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

197C  1 

VL  7057 

! 525777 

J 

i 

995! *4*0!  200.1!  35.1! 

9.0! 

- 

165*1 

14.41  NONE 

i 

!  1  200.1!  35.11 

1  •  31 

-  1 

1 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1970  ! 

VL  7C56 

1525776 

i 

993! *4*01  200.1!  35.1! 

9.0! 

- 

165*1 

14.41N0NE 

i 

!  !  200.1!  35.11 

I.Jt 

-  ! 

1 

) 

IHO  ST.  LOUIS 

1970  ! 

VL  705? 

1525779 

i 

9931*4*0!  200. t !  25.1! 

9.01 

- 

165*1 

1*.*! NONE 

1 

i 

1  !  200. 1 !  35.11 

1.8! 

-  1 

1 

1 

IHO  ST.  LOUtS 

1970  ! 

VL  7060 

1525780 

! 

9931*4*01  200.11  35.11 

9.01 

- 

1634! 

1*.* {NONE 

| 

! 

!  1  200.1!  35.1! 

1.8! 

-  1 

! 

!«0  ST.  LOUIS 

1970  1 

VL  7C69 

1525741 

1 

9931*4*01  200.1!  33.1! 

9.0! 

“ 

165*1 

14.41  NONE 

| 

!  1  200.1!  35.1! 

1.3! 

-  t 

1 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1970  I 

VL  7062 

1525762 

I 

9711**401  203.11  33.11 

9.01 

- 

165*1 

U.41N0NE 

| 

» 

!  !  2C0.1!  55.1! 

1.3! 

-  1 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1970  ! 

VL  7065 

1525783 

1 

1 

993i*4*0!  2C0.1!  35.1! 

9.01 

- 

165*1 

14.UNCNE 

| 

!  1  200.1!  35.1! 

1.31 

-  1 

1 

! 

IHO  ST.  LOUIS 

1970 

VL  706* 

152574* 

| 

! 

9931***0!  200.1!  35.1! 

9.0! 

- 

165*1 

1* •* ! NONE 

1 

t  !  200.1!  35. t! 

1.3! 

-  ! 

1 

I 

IHO  ST.  LOUIS 

1970 

VL  7C65 

1525785 

| 

! 

9931***0!  200.11  35.1! 

9.0! 

165*1 

14.4 ! NONE 

I 

!  1  200.1!  35.1! 

1.3! 

-  ! 

1 

I 

IHO  ST.  LOUtS 

1970 

VL  7066 

1525786 

! 

993! *440!  200.1!  35.1! 

9.0! 

165*1 

14.41  NONE 

t 

1  1  20C.1I  35.1! 

1.3! 

-  1 

1 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1970 

VL  7067 

1525787 

1 

993UII0I  200.11  35.11 

9.0! 

16541 

14.41  NONE 

! 

1  1  200.1!  33.1! 

1.3! 

-  1 

1 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1970 

VL  7068 

1525788 

1 

993141101  200.11  33.11 

9.0! 

165*1 

14.4! NONE 

1 

!  1  2C0.1 !  35.1! 

1.31 

-  ! 

1 

1 

IHO  ST.  LOUtS 

1,70 

VL  7069 

1525789 

| 

1 

993I4I40I  200.11  35.11 

9.3! 

1654! 

14*4! NONE 

1 

!  !  20C.1!  35.1! 

1.81 

-  1 

! 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1971 

VL  7150 

1533730 

1 

1 

10891***0!  200.11  35.11 

9.0! 

1668! 

U.6IN0NE 

1 

!  !  200.1!  35.1! 

1.7! 

-  1 

! 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1971 

VL  7151 

1533731 

1 

10891*4401  200.1!  35.1! 

9.0! 

1663! 

14.61N0NE 

J 

1 

I  1  200.1!  35.1! 

1.71 

-  ! 

! 

IHO  ST.  LOUIS 

1971 

VL  7152 

1533732 

| 

1 

108?!*A*C!  200.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1668! 

14.61  NONE 

1 

I  !  200.1!  35.1! 

1.51 

-  1 

1 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1971 

VL  7153 

1533733 

) 

1 

103914140!  20C.II  35.1! 

9.0! 

- 

16631 

U.olNONE 

1 

!  !  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1971 

VL  715* 

153373* 

( 

1 

1039)41401  200.1!  35.11 

9.0! 

- 

1668! 

14.61  NONE 

! 

!  !  200.1!  35.1! 

1.51 

-  ( 

1 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1971 

VL  7155 

1533735 

1 

10891*4*0!  200.1!  35.11 

9.0! 

- 

1668! 

14.61  NONE 

1 

!  1  200.1!  35.1! 

1.51 

-  1 

! 

! 

IHO  ST.  LOUIS 

1971 

VL  7154 

1533736 

I 

10891*4*0!  200.11  35.1! 

9.0! 

• 

1668! 

14.61  NONE 

1 

1 

1  1  200. U  35.11 

1.5! 

-  1 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1971 

VL  7158 

1533738 

! 

10)91*4*01  200.11  35.1! 

9.0! 

- 

16681 

14.6 ! NONE 

1 

1 

1  l  20C.11  35.1! 

1.5! 

-  1 

! 

IHO  ST.  LOUIS 

1971 

VL  7159 

1533739 

1 

10891*4*0!  200.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1668! 

14.6 ! NONE 

! 

1  1  200.1!  35.1! 

1.7! 

-  1 

l 

IHO  ST.  LOUIS 

1971 

VL  71*0 

153*060 

J 

! 

333141401  200.01  33.0! 

9.01 

- 

1520! 

1 5.0! NONE 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1971 

VL  7161 

153*061 

j 

I 

8851*4*01  200.0!  35.0! 

9.0! 

“ 

1520! 

15.0! NONE 

J 

!  1  200.0!  35.0! 

1.91 

-  ! 

1 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1971 

VL  7162 

(53*062 

I 

8851*4*0!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

15201 

15.0! NONE 

I 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

-  I 

1 

1971 

VL  7185 

153*063 

l 

8P5 1*4*0 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

15.6IN0NE 

IHO  ST.  LOUIS 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.91 

-  1 

1 

1971 

VL  716* 

J 53*06* 

1 

1 

6851*4*0!  200.0!  35.CI 

9.01 

- 

1520) 

15.0! NONE 

IHO  ST.  LOUIS 

! 

1  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1971 

VL  7185 

153*065 

! 

8851*4*0!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

1S.01N0NE 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.91 

-  1 

1 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1971 

VL  7164 

153*066 

! 

8851*4*0!  20C.0!  35.0) 

9.0! 

“ 

1520! 

15.01  NONE 

l 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.91 

-  1 

) 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

19/1 

VL  7187 

153*067 

1 

8851*4*0)  200.0!  35.C! 

9.CJ 

- 

1520! 

15 .0 ! NONE 

f 

1 

!  I  200. 0!  35. C! 

1.9! 

-  1 

1 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1971 

VL  7  f So 

S35I4M9!  299.9!  35.0! 

9*0! 

“ 

1520! 

15.01  NONE 

| 

i 

!  1  200.0!  35.0! 

1.91 

-  1 

1 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1971 

VL  7169 

153*069 

i 

8851*4*0!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

15.01N0N6 

! 

!  !  200.0)  35. C! 

1.9! 

-  1 

! 

IHO  ST.  LOUIS 

1971 

VL  7190 

1536*30 

1 

8851***0!  200.0!  35.0) 

9.0! 

“ 

1558! 

15 .0! NONE 

1 

J  !  200.0!  35.01 

1.9! 

-  ) 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1971 

VL  7191 

1536431 

1 

8851*4*0!  200.0!  35.0 

9.0! 

- 

15581 

15.0) NONE 

I 

1  1  200.0!  35.01 

1.9! 

-  1 

1 

IHO  SI.  LOUIS 

1971 

VL  7192 

153**32 

1 

8651*4*01  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1558! 

1 5 .0 1  NONE 

I 

!  !  200.0!  35*01 

1.9! 

-  ! 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1971 

VL  7193 

1536*33 

l 

8851*4*0!  200.0!  35.01 

9.01 

- 

1558! 

15.0 l NONE 

l 

!  1  200.0!  35.0! 

1.9! 

-  1 

1 

-IHO  ST.  LOUIS 

1971 

VL  719* 

1536*3* 

1 

8651*4*0!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1558! 

15.0! NONE 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.91 

-  1 

1 

IHO  ST.  LOUtS 

1971 

VL  7195 

1536*35 

1 

6851*4*0!  200.0!  3S.0! 

9.0! 

- 

15581 

15. 0! NONE 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

-  J 

! 

IHO  ST.  LOUIS 

1971 

VL  7196 

1536*36 

1 

8851*4*0!  200.0!  35.0! 

9,0! 

- 

15581 

1 5. 0! NONE 

! 

1 

! 

! 

I 

1 

1  !  200.0!  35.0! 

!  !  !  ! 

!  !  1  1 

1.9! 

! 

« 

-  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF 

VESSELS 

811 

| 

CMC*! 

1  IVTCCI  OIBENSIOHS  lDAAft! 

1 

CAPACITY ! 

1 

HIGH-  ! 

— 

1 

mu 

OPERATOR 

!  NEt  UC6SIUUTHI0A6THI 

! 

t 

EST  1  CARGO  HANDLING 

IS  I0PERATXN6  ! 

1  COAST 

KEG.  !  FEC.ILOAO-! 

J 

CARSO  1 

fired  i 

•RUIPNENT 

! TCI  BASE  ! 

s 

1  TE*  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

1 

////////I 

POINT  ! 

LINE-1 

a 

1  GOA Aft 

1  TON-  ! PAGE  1  OVER-lOVEP-l /////! 

HORSE! 

MSS-  ! ILICHT) I//////////////// IT 6 !////////// ! 

OR  i 

_ .. 

I  NUH3ER 

1  NASE  1  IV  !  ALL  1  ALL  ILtSHT t 

POME* 1 

6N5ERS  1 

(FEET)! 

LINE-2 

HE!  LINE-2  ^REBUILT! 

t?9>  VALLEY  LIKE 

CONPANT/ 

1 

! 

THE! 

II  It 

II  II 

II  II 

; 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

1  ! 

1  S 

{ 

1 

(CONTINUED) ! 

(I  1  1 

j 

VL  7W 

1536*37 

88514A40!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

13531 

15.01NONE 

IHO  ST.  LOUIS  1 

1971  ! 

a 

VL  71*6  * 

1  1  200.01  31.01 

1.9J 

-  | 

1536435 

46514A401  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

15581 

1S.OINOHE 

1  f* 0  ST.  LOUIS  ! 

1971  I 

i 

VL  7179 

t 

1  1  200.01  33.01 

1.9! 

-  ! 

1 

1536439 

38514440!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1353! 

15.0! HONE 

(NO  ST.  LOUIS  1 

1971  ! 

1 

VL  7730 

! 

1  1  200.01  33.01 

1.9! 

-  f 

! 

1581200 

96314*48!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1437! 

17.9IK0AE 

(no  ST.  LOUIS  1 

1977  1 

VL  7751 

! 

1  1  193.01  *3.01 

1.6! 

'■j 

1551201 

96314A431  195.01  35. Cl 

9.01 

- 

14671 

17.9! NONE 

f  NO  ST.  LOUIS  1 

1977  1 

i 

VL  7752 

! 

1  1  193.01  33.01 

1.6! 

-  ! 

J 

1561202 

963UA43!  193.0!  35.01 

9.0! 

- 

14371 

I7.91N0NE 

ino  ST.  LOUIS  1 

1977  I 

| 

VL  7753 

1  1  193.01  33.01 

1.6! 

-  1 

J 

1581203 

96314*43!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

14871 

12.9IK0KE 

mo  SI.  LOUIS  ! 

1977  ! 

$ 

VL  7754 

1  1  193.01  33.01 

1.  ft! 

-  ! 

! 

j 

1  581  204 

96314*48!  1>5.0!  33.0! 

9.0! 

- 

14?7! 

1 7. 91H0NE 

INO  ST.  LOUIS  1 

1977  1 

■3 

VL  7755 

1  1  193.01  33.01 

1  .ft! 

-  1 

! 

$ 

1561205 

96314*43!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1487! 

17.9PI0NE 

IPO  ST.  LOUIS  1 

1977  1 

i 

VL  775ft 

I  1  193.01  13.01 

1.6! 

-  I 

I 

1 5?1 206 

94314443!  19$.0!  35.01 

9.0! 

- 

1487! 

17.9IN0NE 

mo  ST.  LOUIS  1 

1977  ! 

-] 

VL  7757 

! 

!  1  195.0!  15.0! 

I.ftt 

-  1 

f 

1581207 

96 J14AAS!  193.01  33.01 

9.0! 

- 

1487! 

17.91N0NE 

mo  ST.  LOUIS  1 

1977  1 

VL  7758 

I  1  D3.0I  11.31 

1  .ft! 

-  ! 

1561204 

96  31  A  A  A i|  193,01  35.01 

9.0! 

- 

1467! 

17.91K0NE 

mo  ST.  LOUIS  ! 

1977  ! 

i 

VL  7759 

!  I  193.0!  33.0! 

1.6! 

-  J 

I 

1581209 

993IAAA1!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

14P7! 

17.9IN0NE 

mo  ST.  LOUIS  1 

1977  1 

i 

VL  7760 

! 

!  !  1«5.0!  35.01 

1  .ft! 

-  ! 

| 

3 

1581210 

963! 4A46!  19$. 0!  35*0! 

9.0! 

- 

1437! 

17.7! KOHE 

mo  ST.  LOUIS  1 

1977  1 

i 

VL  7741 

! 

!  !  19$. 0!  !5.C! 

1.6! 

-  1 

| 

J39U11 

9631**43!  195.0!  3J.0! 

9.0! 

- 

1437! 

17.9  *NONC 

mo  ST.  LOUIS  1 

1977  ! 

VL  7742 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

I.ft! 

-  1 

*] 

: 

1551212 

9*314*49!  115.0!  33.01 
!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

I.o! 

“ 

1487! 

-  ! 

17.9! NONE 
{ 

mo  ST.  LOUIS  1 

1977  1 

1 

VL  7763 

1581213 

963!4A*i*  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1487! 

17.  9! NONE 

mo  ST.  LOUIS  I 

1977  | 

VL  7764 

1 

1  1  195.01  35.0! 

1.6! 

-  1 

1531214 

V6314A43!  105.0!  35. C! 

9.0! 

- 

14*7! 

17.?!IiONE 

INO  ST.  LOUIS  1 

1977  ! 

J 

VL  7765 

1  1  193.0!  33.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1581215 

963J4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1437! 

1 7 .9 IkONE 

mo  ST.  LOUIS  ! 

1977  1 

VL  7766 

!  1  193.0!  33.0! 

I.ft! 

-  1 

! 

15*1216 

96314*44!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1437! 

17. 9{ NONE 

mo  ST.  LOUIS  ! 

1977  1 

4 

VL  7767 

1531217 

1  1  193.0!  15.0! 

I.ft! 

-  1 

I 

ii 

96314444!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1487! 

1 7.9IN0NE 

IHC  ST.  Louts  i 

1977  I 

VL  7748 

1  !  193.0!  35.0! 

I.ft! 

-  1 

| 

* 

1581216 

9631**43!  1  9$. 01  3  5.0! 

9.0! 

- 

14P7! 

17.  )| NONE 

mo  ST.  LOUIS  ! 

1977  1 

J 

VL  7749 

I  I  D5.0I  35.0! 

1.6! 

-  ! 

1551219 

96314*461  19S.0!  $5.0! 

9.0! 

- 

1*E7! 

17.9!N0NE 

mo  ST.  LOUIS  1 

1977  1 

VL  7770 

! 

1  1  195.0!  33.0! 

-  1 

! 

1581220 

963 ! AAAI!  193.0!  33.0! 

9.0! 

- 

U37! 

17.91N9NC 

mo  ST.  LOUIS  1 

1977  1 

VL  7771 

I  1  195.01  55.0! 

1.6! 

-  1 

{ 

1581221 

96314*4*!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1487! 

17.9!nC1E 

mo  ST.  LOUIS  1 

1977  l 

■3 

VL  7772 

1 

I  I  195.0!  35.0! 

I.ft! 

-  1 

| 

1341222 

96314A4?!  195.0!  85.0! 

9.0! 

- 

1*87! 

17.91S0NE 

mo  ST.  LOUIS  I 

1977  I 

- 

VI  7773 

1 

!  !  D5.0!  33.0! 

1.5! 

-  1 

1531223 

963! 4A43!  195.0!  $5.01 

9.0! 

- 

1487! 

17.9! NONE 

mo  ST.  LOUIS  ! 

1977  1 

VL  7774 

1 

!  I  193.0!  31.0! 

-  ! 

1531224 

1 

96314A43!  195. C!  15.0! 

!  !  195.0!  ?5.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

14671 
-  1 

17.9JN0NE 

» 

mo  st.  louxs  i 
!  ! 

1977  1 

VL  7775 

1531225 

963I4A43!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1437! 

17.71  HONE 

mo  ST.  LOUIS  1 

1977  1 

VL  7776 

1 

I  1  195.0!  33.0! 

1.61 

-  1 

I 

1881226 

96314A4S1  193.0!  35.0! 

9.0! 

- 

U»7I 

17.91X0NE 

mo  ST.  LOUIS  1 

1977  I 

•v 

VL  7777 

! 

!  !  D5. 0!  35.0! 

I.ft! 

.  I 

1 

1561 227 

963I4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1487! 

17.7||,0NE 

mo  ST.  LOUIS  ! 

1977  1 

VL  7778 

! 

1  !  195.0!  55.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1381226 

9o3!4*48!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

148.7! 

17.7  I  LONE 

INO  ST.  LOUIS  1 

1977  | 

t 

VL  7779 

1 

I  !  195.0!  35.0! 

I.ft! 

-  1 

1 

-- 

1  SCI  229 

96314*431  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1487* 

17.7IN0NE 

1  **0  ST.  LOUIS  l 

1977  1 

t 

VL  77*0 

!  !  195.0!  55.0! 

I.ft! 

-  1 

| 

j 

15*1230 

96314*4*1  193. 0!  '5.01 

V.3! 

- 

1437! 

17.7IN3VE 

me  ST.  LOUIS  ! 

1977  1 

VL  7751 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

t- 

1531231 

96514*4*1  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1437* 

17.9!  NONE 

mo  ST.  LOUIS  ! 

1977  ! 

} 

VL  7752 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

I.o! 

-  ! 

| 

‘S 

1531232 

96314*48!  155. 0!  35.0! 

9.0! 

- 

1437! 

17.9IN0NE 

mo  ST.  LOUIS  J 

1977  1 

9 

VL  77S3 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

I 

15*1233 

96314*43!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1487! 

17.91N9NE 

mo  ST.  LOUIS  1 

1977  ! 

VL  77? 4 

1 

!  !  1)5.01  35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

i 

1591234 

963*44431  195.0!  35.0! 

9.0* 

- 

• 

14*7! 

17.71K0NE 

mo  ST.  LOUIS  ! 

1977  * 

VL  77? 5 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

.  i 

1 

% 

1581233 

96314*43!  195.0!  75. C! 

9.0! 

- 

148  7! 

17. 9!  {.ONE 

mo  ST.  LOUIS  1 

1977  1 

I 

VL  7716 

1 

!  !  195.0!  55.0! 

1.6! 

-  i 

i 

2 

1 541 236 

96314*43!  195.0!  $5.0! 

9.C! 

- 

1 4  ■*  7 ! 

17.)!N3NE 

mo  ST.  LOUIS  ! 

1977  ! 

VL  7757 

! 

!  !  D5.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

- 

1541237 

96314*43!  105. C!  35.0! 

9.0! 

- 

1487! 

17. 9 ! NONE 

mo  ST.  LOUIS  ! 

1977  ! 

j 

VL  77?  5 

1 

!  !  193.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1581238 

963!44«,3!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1487! 

17.’U0N£ 

mo  ST.  LOUIS  ! 

1977  | 

VL  7769 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

I.ft! 

-  1 

! 

1  5  31  239 

96314*43!  195.0!  55. C! 

9.0! 

- 

14371 

17.9J  NON* 

mo  ST.  LOUIS  1 

1977  ! 

VL  7791 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

1581241 

96314*48!  195.0!  55. C! 

9.0! 

- 

1487! 

17,7!  H3NE 

mo  ST.  LOUIS  ! 

1«77  i 

f 

VL  7792 

! 

!  !  196.0!  35.0! 

I.o! 

.  i 

1  531242 

965!4A4R!  195.0!  35.0! 

9.0* 

- 

1470! 

17,)! SONE 

mo  st.  louxs  i 

1977  ! 

VL  7793 

I  !  1)5.2!  JS.O! 

I.ft! 

-  ! 

! 

!5*i  ?4  3 

Q4$i4A4ai  tj.-t 

9.0! 

- 

j 

1487* 

17.9JSCKC 

mo  3*.  LOUIS  I 

> 

VL  7794 

! 

!  !  195.0!  35.C! 

I.ft! 

-  i 

i 

1531244 

943*4*4?!  195.0*  *K.oj 

9.0! 

- 

1487! 

1 7. 9! NONE 

IHO  ST.  LOUIS  1 

1977  ! 

VL  7795 

1 

!  I  195.0!  35.0! 

I.ft! 

-  i 

•561245 

96314*48!  195. C*  35.0! 

>.0! 

- 

1487! 

17.9mONE 

! NO  ST.  LOUIS  ! 

1977  1 

1 

!  !  195.0*  75.0! 

1.5! 

-  i 

i 

VL  7797 

1531247 

96314A4P!  195.0!  55.0! 

7.08 

- 

1457! 

17.  )  !N9M? 

mo  st.  louis  i 

1977  i 

VL  7703 

1 

!  !  195.0!  35. C* 

1.6! 

-  i 

i 

15*1248 

96314A4J!  195,0!  55.0! 

9.0! 

- 

14671 

17. 9  SHONE 

mo  ST.  LOUIS  1 

1977  • 

VL  7799 

1 

!  !  195.0!  55.0! 

1.6* 

-  i 

i 

15*1249 

96314*42!  195.0!  55. C! 

).0! 

- 

14*71* 

17.9 • NONE 

mo  ST.  LOUXS  ! 

1977  *! 

VL  S1IJ 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

I.o! 

-  1 

i 

!o34143 

94514*48!  195. OJ  35 ,0! 

9.0! 

- 

• 

1424! 

19.0SN0NE 

mo  st.  louis  i 

1  1 

19*1  j 

VL  ei36 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

-  i 

i 

1634184 

?45!AA*M  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1424! 

19.0! NONE 

mo  st.  louis  i 

1  1 

1981  i 

VL  6137 

1 

!  !  19$. C!  35.0! 

1.9! 

-  i 

i 

1634145 

94514*4?!  193.0!  55.0! 

9.0! 

- 

U24* 

19.0JNONE 

mo  ST.  LOUIS  1 
!  1 

!  1 

!  i 

1981  j 
! 
i 

i 

1 

! 

1 

I  I  1«S.O!  JS.O! 

1  I  I  ! 

I  I  I  ! 

1.9| 

! 

i 

«  t 

i 

i 

l 

i 

! 

812 

TAJLE  2  - 

DESCRIPTION 

or  vessels 

t 

1VTCC! 

DIPENSIONS  !D*4ET! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L  1 

i  i 

DTST! 

OPE* ATOA 

NET  ICCDCILENJTHICROTMI 

1 

1 

! 

1ST  !  CARGO  HANDLING 

!  S  !0P*RAT!N6  ! 

)  3 

»£««-!••**! 

RE*.  ! 

PEG. ! LOAD- ! 

I 

CARGO  ! 

PIXED  !  EQUIPMENT 

ITC! 

3AS£  ! 

YEAR  !  i 

1  COAST 

TER  J  SCE1//////1/////1 

€D  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

I  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  !  ■ 

VESSEL  NAPE 

AND  NUMBER 

1  GUARD 

TON-  !P4<*f! 

OVcR-iOViR-l/////! 

HORSE 

PASS-  !  (LIGHT)  1/7//////////////1TD!///// /////! 

OR  l  | 

1  NUMBER 

N»6E  1  IV  ! 

ALL  1 

ALL  1L 

IGHT! 

POWER 

CNSEftS  I 

(FEET)!  LINL-2 

1 CC  S 

LINE-2  !*R€3UILT! 

C29)  VALLEY  LINE  COMPANY* 

i 

t 

THE! 

«  i 

i  i 

i  i 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

j  \ 

(CONTINUED) ! 

i  i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

VL  1138 

163*186 

9*5 1 *A*5 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.0! NONE 

!*0 

ST.  LOUIS  ( 

1961  !  j 

| 

1  1 

19J.0I 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

VL  8139 

192*187 

94514AAM 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1*2*! 

19.0IN0NE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1951  !  j 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

VL  M40 

163*153 

9*51*4*8! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.C!»  ONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  !  ? 

1 

1  l 

195.0! 

33. C! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

1  i 

VL  31  At 

163*159 

9*5!*  AM! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

» 

1*2*! 

19.0IN0NE 

!«0 

ST.  LOUIS  1 

1«81  !  1 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

!  x 

VL  31*2 

163*190 

9*S!*A*A| 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

n?*i 

19.01  NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  !  ‘ 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  l 

! 

! 

1  5 

VL  81*3 

163*191 

945UA48! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

• 

1*24! 

1 9.0 !  NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  | 

1961  1  \ 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VL  MU 

163*192 

9*51**43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*2*! 

1 9.0! NONE 

!H9 

ST.  LOUIS  ! 

1981  !  i 

! 

1  1 

195.01 

3S.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

VL  31*5 

143*193 

9*5!*A*?| 

195.0! 

35.0! 

9.0| 

- 

1*2*' 

19 . 0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  * 

1961  ! 

| 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  J 

! 

! 

1  \ 

VL  81*6 

163919* 

9*31*4*8! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

U2*! 

19.0! NONE 

1*0 

ST.  LOU?  »  l 

1981  !  1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  MAT 

1o3*t-5. 

9*51*4*81 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1*2*! 

1 9 .0  !  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  (  i 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

j 

1 

\  s 

VL  31*8 

J  &34196 

9*51*4*3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*?*! 

19 .0 ! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ) 

1931  1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

I 

! 

VL  31*9 

163*197 

9*51*4*3! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1*2*! 

1 9. 0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  !  2 

1 

1  1 

195.0! 

25.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

!  % 

VL  8150 

163*194 

?*5!*A*M 

195.01 

3S.0! 

9.0! 

- 

1*2*! 

1 9.0! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1931  1  3 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VL  8151 

163*199 

9*51*4*8! 

195.01 

3  S.O! 

9.0! 

- 

1*?*! 

19.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  •  ' 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

1«91  !  3 

VL  1152 

163*200 

9*51*4*01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.01NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

I 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.9} 

-  ! 

! 

! 

VL  3153 

163*201 

9*51*4431 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  l 

1981  !  • 

1 

1  *  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

VL  815* 

163*202 

9*51*4*8! 

195.01 

35.0! 

9  0! 

- 

1*2*! 

19.01N0NE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1091  I  , 

I 

1  1 

195.01 

35. 0! 

1.9! 

-  ! 

! 

( 

i  t. 

VL  *155 

163*203 

9*51*4*4! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1*2*1 

19.0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  t 

1961  ! 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1  5 

VL  8156 

162*20* 

9*51*4*8! 

195.0! 

25. C! 

9.01 

- 

1*2*! 

19.0! NONE 

!«0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

1 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  *157 

162*205 

9*5!***3! 

195. C! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.0! NONE 

|H0 

ST.  LOUIS  ! 

,,S1 !  i 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VL  *158 

163*206 

9*51*4*3! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1  *?*! 

19.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  !  * 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

!  i 

VL  8159 

163*207 

9*51*4*8! 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

• 

1*24! 

19.0! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  !  t 

1 

i  ! 

195.01 

25.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VL  3160 

163*203 

9*3! *4*8! 

195.01 

2S.0I 

9.0! 

* 

1*2*! 

19  .0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1081  I  i 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

I 

! 

!  ? 

VL  8161 

! o  34  2  09 

9*51*4*31 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.0 ! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

VL  3162 

163*210 

9*5! *A**1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1*2*  1 

1 9. 0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  !  ; 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

I 

! 

VL  3163 

163*211 

9*51*4*8! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1*2*! 

1 9 .0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1091  1  i 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

1  1 

VL  316* 

163*212 

9*51*4*81 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1*2*1 

19.01N0NE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  !  4 

i 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

!  5 

VL  816$ 

163*213 

9*51*4*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*24! 

19.0IN0NE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  !  r 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VL  8166 

163*21* 

V*S!*4*!1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  !  J 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VL  6167 

!ft3*215 

9*51*4*31 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1*24! 

19.01NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  !  1 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  8164 

1624216 

9*51*4*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

{  j 

VL  3169 

163*217 

9*51*4*8! 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

1*24! 

1 9 .0 ! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

*1961  !  ‘ 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  I 

! 

I 

! 

VL  8170 

163*218 

9*51*4*8! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1*24! 

19.01  NONE 

JPO 

ST.  LOUIS  ! 

1961  1  i 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

\ 

VL  8171 

163*219 

9*51*4*3! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1*24! 

19.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  I 

1931  !  3 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

!  ^ 

VL  8172 

143*220 

9*51*4*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*24! 

19.01  NONE 

ipo 

ST.  LOUIS  ! 

1981  !  ; 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VL  3173 

143*221 

9*51*4*3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*24! 

1 9 .0 ! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  !  '• 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

!  4 

VL  817* 

163*222 

9*51*4*81 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1*24! 

1 9 .0  !  NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VL  8175 

183*223 

9*51*4*81 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*2*1 

19.0!N0NE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  !  1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

!  1 

VL  8176 

163*22* 

9*51*4*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*24! 

19.0IN0NE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  !  3 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

!  < 

VL  4177 

163*225 

9*51*4*8! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1*24! 

19.91N0NE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  !  t. 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VL  *178 

163*226 

9*51*4*3! 

195.0! 

35.0! 

9.C! 

- 

1*24! 

19.O1N0NE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  i  3 

1 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VL  3179 

163*227 

9*51*4*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*24! 

1 9.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  1 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

!  $ 

VL  8160 

163*228 

9*51*4*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*24! 

19.01N0NE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  !  i 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

•  * 

! 

! 

! 

VL  8181 

163*229 

9*51*4*8! 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1  42*  i 

19.0! NONE 

f  PO 

ST.  LOUIS  ! 

1961  !  ; 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

f  2 

VL  8182 

163*230 

9*51*4*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.01NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  I  v 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

!  3 

VL  8183 

163*231 

9*51*4*31 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  !  1 

J 

*  j 

195.0! 

25.0! 

1.9! 

-  f 

! 

i 

J 

VL  «1fit 

163*232 

9*5!***ei 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  i 

1981  1  3 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

! 

VL  4185 

163*233 

9*51*4*3! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.0! NONE 

i  po 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1  i 

VL  8186 

163*23* 

9*51*4*3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19  .0 !  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  !  * 

f 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

! 

VL  8187 

16*5233 

9*51*4*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.0 ! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1931  !  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

! 

VL  4184 

163*236 

9*51*4*6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.0IN0NE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  !  i 

! 

!  J 

195.0! 

35.0! 

.1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  4189 

163*237 

9*51*4*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.01  NONE 

JPO 

ST.  LOUIS  ! 

1951  !  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

| 

! 

!  i 

VL  8190 

163*238 

9*51*4*6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.0! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  i  ; 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

!  V 

1981  (  \ 

VL  8191 

163*239 

9*51*4*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*2*! 

1 9. 0 1  NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

! 

! 

! 

!  1 

1  1 

!  1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.9! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

i 

1 

I»3Lf  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  813 


ENCR! 

OTSTI  OPERATOR 

VESSEL  HARE  AND  NUMBER 

I  COASY 
i  GUARD 
!  NUNBE* 

1  1VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT  1 

1  NET  {CODE (LENGTH! QRDTHl  1 

-!R£CI$-|***»!  REG.  1  REG.lLOAO-1 
l  TER  1  SEE1//////1/////I  ED  ! 

1  TON-  1  PAGE  1  OVER"! OVER-! 77777! 

1  NAGE  1  IV  1  ALL  •  ALL  (LIGHT! 

! 

1 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  1  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  (  { 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !U!  BASE  (  YEAR  ! 

7/7/////!  POINT  !  '  LINE-1  !A0!  LINE-1  !  BUILT  ! 

PASS-  ! (LIGHT) ! //////////////// !TD !////////// !  OR  ! 

ENGERS  1  (FEET)!  LINE-2  (EE!  LINE-2  I*REBUILT| 

(29)  VALLEY  LINE 

CONE ANY# 

l 

! 

THE! 

1 

1 

1 

1  ! 

1  1 

!  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

(CONTINUED)! 

1 

!  1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

VL  8192 

!  63*240 

! 

94S14A43! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1*2*! 

12.3! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1931 

J 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

I 

! 

1 

VL  8193 

163*2*1 

I 

9*5! 4 A  43 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.0!HONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

I 

! 

1 

vl  am 

163*2*2 

1 

9*51*4*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*2*1 

19.0! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1961 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

1 

VL  91200 

1623159 

I 

ae9i*A*9i 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*2*1 

19.* Inone 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

! 

1 

!  ! 

195.1! 

35.21 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  91201 

1 62818  0 

1 

88914A431 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.*  J  NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

! 

1 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

» 

-  ! 

! 

! 

1 

VL  8120? 

1623161 

1 

869!  *A  AM 

195.11 

35.2! 

9.0! 

- 

1*2*1 

19.4  {NONE 

(NO 

ST. 

LOUIS  ! 

I960 

1 

1 

1  1 

195.1! 

35.2* 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

1 

VL  81203 

1623162 

1 

889  14**61 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.4 1  NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

l 

1 

1  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  81204 

1626163 

1 

869UA4S1 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*2* ! 

1 9. 4! NONE 

(NO 

ST. 

LOUIS  I 

1980 

1 

1 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  31205 

162816* 

! 

38914A4M 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19. 4! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

1 

1 

1  1 

195.1! 

35.21 

1.9! 

-  1 

! 

! 

! 

VL  81206 

1628165 

1 

8C914A43! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.41N0NE 

IPO 

ST. 

LOUIS  ! 

1960 

1 

1 

1  1 

195.1! 

35.21 

1.9! 

-  ! 

( 

! 

1 

VL  81207 

1 6281 66 

1 

6691*4*6! 

195.1! 

35.2! 

9,0! 

- 

1*24! 

19. 4 (NONE 

!«0 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

! 

1 

!  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  81203 

1628167 

1 

6391*4*3! 

195.1! 

35.21 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.4! HONE 

trio 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

1 

1 

1  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

.  2 

! 

! 

1 

VL  81209 

1628168 

1 

6891*4*6! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

142*! 

19.41N0NE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

1 

1 

!  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

! 

VL  81210 

1623169 

1 

8391*4*31 

195. t! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*2*1 

19. *! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

I960 

1 

1 

!  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  31211 

1623170 

1 

83914A49! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

•• 

1*2*! 

19.4'HONE 

(NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

1 

1 

1  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

1 

VL  9121? 

1628171 

1 

869 1 *A*6 1 

•95.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*24! 

1 9.4! PONE 

INO 

ST. 

LOUIS  1 

I960 

1 

1 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

l 

VL  81213 

1628172 

! 

889! *A 43! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*24! 

19.4! NONE 

(NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1930 

1 

1 

!  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  8121* 

1628173 

1 

86914A431 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.4 ! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

1 

1 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  j 

! 

! 

! 

VL  81215 

162317* 

1 

8691*4*91 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*24! 

19.4IN0NE 

(NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

1 

1 

(  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  81216 

1628175 

1 

839 !  *A*8 1 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.4J  NONE 

!P0 

ST. 

LOUIS  < 

1930 

1 

! 

!  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  I 

! 

! 

! 

VL  81217 

1623176 

1 

8891*4461 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*2*  ( 

1 9.41NCNE 

INO 

ST. 

LOUIS  1 

I960 

1 

1 

1  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  81218 

1628177 

! 

88914A4A! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

142*! 

19.4 {NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1930 

! 

1 

!  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  81219 

1623178 

1 

8691*448! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19. 4 !  NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  I 

I960 

! 

1 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VL  81220 

1628179 

1 

889144*31 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*2*1 

1 9.4 ! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  1 

1980 

l 

1 

1  l 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  *1221 

1628130 

1 

8391*4*6! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.4! NONE 

INO 

ST. 

L0UI1  ! 

I960 

1 

I 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

I 

VL  81222 

1628181 

1 

8891*448! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

1*2*! 

19.4 ! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

1 

! 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

! 

VL  31223 

1623182 

1 

8391*449! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

«• 

1  *2*! 

19.4! NONE 

JNO 

ST. 

LOUIS  1 

I960 

1 

1 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

! 

VL  8122* 

1628163 

1 

869! *446! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.4 {NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1931 

t 

1 

1  I 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

! 

VL  81225 

162013* 

1 

38914A4M 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*2*! 

1 9*4 1  NONE 

|xo 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

1 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

! 

VL  81226 

1628185 

1 

5391*4*3! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.4 !, NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1 

1  1 

195.1! 

35. 2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  81227 

1628136 

1 

8891*448! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*24! 

19.4! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

1 

!  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

! 

VL  81228 

1628187 

1 

8391*4*8! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.4  'NONE 

JNO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

J 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  31229 

1620186 

1 

8891*4*8! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19 ,4  1  NONE 

!«0 

sr. 

LOUIS  ! 

1961 

1 

1 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  j 

! 

! 

! 

VL  31230 

1623169 

1 

8391*4*3! 

1«5.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

• 

i*2*i 

1 9.4! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  ) 

1931 

1 

1 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

.  1 

i 

I 

! 

VL  81231 

1623190 

1 

3391*44*1 

19S.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.4! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  ! 

1931 

! 

1 

1  1 

1 95.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  31232 

1628191 

1 

83914446! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19. 4! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

1 

1  I 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  31233 

1623192 

! 

8391*4*9! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19.41N0NE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1931 

! 

1 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  8123* 

1628193 

! 

8391*4*31 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*2*! 

19»4»!  NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1931 

1 

1 

!  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

i 

l 

! 

VL  81235 

! 32819* 

j 

3891*443! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

i 

1*2*! 

19.4! NONE 

JNO 

ST. 

LOUIS  ! 

1931 

! 

i 

!  1 

195.1! 

3S.M 

1.)! 

• 

-  ! 

i 

! 

i 

VL  31236 

•628195 

i 

3991*4*?! 

195.1! 

35.2! 

9.C! 

- 

i 

1*2*! 

19.4! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  i 

1981 

! 

i 

1  « 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

i 

-  i 

J 

! 

! 

■ 

VL  81237 

1623196 

i 

6!9(*A*9! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

i 

1*2*! 

19.4  !NOME 

!P9 

ST. 

LOUIS  ! 

1931 

1 

! 

!  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  » 

! 

( 

! 

VL  81239 

1628197 

! 

6*91*4*3! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

! 

1*2*! 

19,4! NONE 

JNO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

I 

1 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  < 

» 

! 

! 

VL  81239 

1678196 

! 

8691*4*3! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

! 

1*24! 

19.4! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

! 

!  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

• 

-  ! 

i 

j 

! 

VL  312*0 

1628199 

1 

86914.443! 

195.1! 

35. 2f 

9.0! 

- 

i 

1*2*1 

19.4 i NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  ! 

1961 

1 

1 

1  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

t 

VL  512*1 

1628200 

1 

83914443! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

! 

1*2*! 

19.4  {NONE 

!P0 

ST. 

LOUIS  ! 

1931 

I 

1 

!  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

VL  812*2 

1628201 

1 

88914*43! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

i 

1*2*! 

19.4  SHONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

! 

1  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

I 

VL  812*3 

1623202 

1 

389! 4443! 

1 9>«1 ! 

35.2! 

9.0! 

- 

! 

1*2*! 

19.4! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  l 

1931 

1 

1 

!  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

i 

-  i 

i 

! 

l 

VL  91?** 

1623203 

1 

38914443! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

i 

1*2*! 

1 9. *  !  NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

! 

1  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  31?*5 

162320* 

1 

339 ! 4448 1 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

! 

1*2*! 

19.4 ! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1 

!  ! 

193.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

• 

! 

! 

« 

VL  317*6 

1623205 

1 

33  9 ! 4443! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

! 

1  42*  j 

19.41N0NE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1961 

1 

1 

!  I 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

j 

! 

! 

VL  31247 

1628206 

1 

639! 4446! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

i 

1*24! 

19.4! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1 

!  \ 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  312*8 

162920? 

! 

36V‘44431 

1)5.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

! 

1*2*! 

19.41N0NE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1931 

1 

1 

1  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

VL  312*9 

1628208 

1 

639 !  4A4J! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

! 

1*2*! 

19.4! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1931 

1 

1 

i  1 

195.1! 

25.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

; 

! 

i 

VL  81250 

1628209 

1 

369! 4443! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

! 

1*24! 

19.4  jNONE 

!"0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

! 

1 

1 

! 

1 

!  1 

1  ! 

1  1 

195.1! 

! 

! 

35.2! 

j 

i 

1.9! 

! 

! 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

814 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

or 

VESS 

ELS 

1NGP! 

0 1ST! 

OPERATOR 

1  1VTCC!  DIMENSIONS  !0®AfTl 

1  NET  iCOOClLENfiTH! BROTH!  ! 

! CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

IS  (OPERATING  ! 

1 

! 

TEAR  ! 
SUILT  ! 

!  COAST 

-1RECIS-!****!  RES.  1  REG.1L0AD-! 

1  TER  1  $£61/777//!/////!  ED  1 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

!////////!  POINT  !  LINE-1 

ltd  use  1 
l»0!  Ltlt-t  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

!  NUMBER 

!  TON-  (PAGE!  OVcR-lOVE*-!/////!  HORSE!  PASS”  ! (LIGHT)!//#//////////// /1T0I//////////1  OR  1 

1  PAGE  1  IV  1  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POKE?!  ENS8RS  !  (FEET)!  LXNE-2  I6E*  LINE”?  (‘REBUILT! 

(29)  VALLEY  LINE 

1 

! 

COMPANY#  THE! 
(CONTINUED)! 

1 

I 

! 

1 

11  i  1 

11  11 

1  1  l  1 

1  1  !  1 

! 

! 

! 

i 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

| 

i 

i 

! 

1 

! 

1 

!N0  ST.  LOUIS 
! 

1 

! 

! 

1901  ! 

! 

VL  91251 

! 628210 
! 

1 

1 

8*914*48 1  195.1!  35.2! 

!  1  195.1!  35.2! 

9.01 

1.9! 

” 

! 

1 

1424! 

-  ! 

19. 4! NONE 
! 

VL  *125? 

I ^28211 

1 

1 

I 

88914*451  195.1!  35.2! 

1  1  195.1!  35.21 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

! 

1424! 

-  ! 

19.41N0NC 

! 

! NO  ST.  LOUIS 
! 

1901  1 
! 

VL  M253 

1626212 

! 

1 

1 

58914A4**  195.1!  35.2! 

1  1  195.1!  35.2! 

9*0! 

1.9! 

■* 

! 

1 

14241 
-  ! 

19.4 ! NONE 
! 

!H0  ST.  LOUIS 
! 

1901  ! 

1 

VL  51254 

1620213 

I 

! 

1 

8*914*451  195.11  35.2! 

!  !  195.11  35.2! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

1 

1424! 

-  ! 

1 9. 4 ! NONE 
! 

IPO  ST.  LOUIS 
! 

1031  ! 

VL  *1255 

1628214 

i 

1 

52914*48!  P5.1!  33.21 

1  1  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

■ 

! 

1 

1424! 

-  1 

19.4! NONE 
! 

IPO  ST.  LOUIS 
( 

1901  ! 

( 

VL  *1256 

! 6  2821 5 

J 

1 

1 

85914*43!  195.1!  35.21 

1  !  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

! 

! 

1424! 

-  ! 

19.4 |NONE 
! 

! NO  ST.  LOUIS 
! 

1981  ! 

! 

VL  81257 

1621216 

1 

! 

! 

089 1 4A45 1  195.1!  35.2! 

1  1  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

” 

t 

! 

14241 

19.4! NONE 
! 

1  MO  ST.  LOUIS 
! 

1981  I 
! 

VL  £1258 

! 626217 
! 

1 

1 

08914*43!  195.1!  35.2! 
i  !  195.1!  35*2! 

9.01 

1.9! 

" 

1 

! 

1424! 

-  ! 

19.4 ! NONE 
! 

1  NO  ST.  LOUIS 
! 

1981  1 
! 

VL  51250 

1628218 

« 

1 

l 

55914*48!  195.1!  35*2! 

1  1  195.11  35.21 

9.0! 

1.9* 

- 

1 

! 

1424! 

-  ! 

19.4! NONE 
! 

J  NO  ST.  LOUIS 

1 

1981  1 
! 

VL  *1260 

*1628219 

» 

i 

t 

85914*481  195.11  35.2! 

1  1  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

• 

! 

! 

1424! 

-  I 

19.4! NONE 
! 

(MO  ST.  LOUIS 
! 

1981  ! 

! 

VL  Cl 261 

1628220 

l 

! 

1 

58914*48!  195.11  35.2! 

1  1  195.1!  35.21 

9.3! 

1.9! 

• 

I 

! 

1424! 

-  I 

19.4!  NONE 
! 

1  NO  ST.  LOUIS 
! 

1901  ! 
t 

VL  81282 

1628221 

1 

1 

1 

55914*40!  195.1!  35.21 

1  1  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

■ 

! 

! 

1414! 

-  ! 

19. 4! NONE 

l 

!M0  ST.  LOUIS 

1 

1981  ! 
I 

VL  61263 

1628222 

1 

1 

I 

53914*43!  195.1!  35.2! 

1  (  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

! 

1424! 

-  ! 

1 9. 4 ! NONE 
! 

! NO  ST.  LOUIS 

1 

1981  I 
! 

VL  *1264 

1628223 

! 

1 

80914A45!  195.1!  35.2! 

1  1  195.11  35.21 

9.0! 

1.9! 

* 

1 

! 

1424! 

-  ! 

19.  shone 
! 

|M0  ST.  LOUIS 
! 

1961  ! 
! 

VL  31265 

1628224 

1 

! 

1 

83914A48!  195.1!  35.2! 

1  1  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

! 

1424! 

-  I 

19.41N0NE 

i 

! NO  ST.  LOUIS 

1 

1981  ! 
1 

VL  81266 

1652825 

! 

1 

l 

8S9J4A48!  195.1!  '5.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1 

l 

1424! 

-  ! 

19. 4i NONE 
! 

!M0  ST.  LOUIS 
! 

1901  ( 
I 

VL  *1267 

1625225 

1 

1 

l 

53914*48 !  195. It  35.2! 

1  !  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

■ 

! 

I 

1424! 

-  ! 

19.4 ! NONE 
! 

!P0  ST.  LOUIS 
! 

1981  I 
! 

VL  *1268 

1620227 

1 

! 

1 

389! 4*45 !  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

” 

! 

I 

1424! 

-  ! 

19.41  NONE 
! 

IPO  ST.  LOUIS 
! 

1901  ! 
1 

VL  61269 

1626220 

1 

I 

1 

689(4*48!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

■ 

! 

! 

14241 
-  ! 

19.4 ! NONE 
! 

! HO  ST.  LOUIS 

1931.! 

! 

VL  81270 

1628229 

! 

! 

! 

689*4*43!  19$.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.21 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

! 

1424! 

-  ! 

19.4! NONE 
! 

!**0  ST.  LOUIS 

I 

1901 

! 

VL  *1271 

1628230 

1 

f 

t 

089(4*43!  195.1!  35.21 
!  1  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

- 

1 

t 

1424! 

-  ! 

19.4! NONE 
! 

IPO  ST.  LOUIS 

1 

1981 

! 

VL  £1272 

1628231 

l 

! 

I 

859J4A48!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

” 

! 

! 

1424! 

"  ! 

19.4 ! NONE 

1 

IPO  ST.  LOUIS 

I 

1981 

VL  81273 

!e28232 

1 

1 

I 

88914*43!  195.1!  35.2! 

1  !  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

! 

1424! 

-  ! 

19.4 (NONE 
! 

!H0  ST.  LOUIS 
! 

1961 

VL  *1274 

1628233 

{ 

1 

t 

85914*48!  195.1!  35.2! 

!  1  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

~ 

! 

! 

1424! 

-  ! 

19. 4! NONE 
! 

!H0  ST.  LOUIS 

1 

1981 

VL  51775 

1628234 

1 

1 

I 

889*4*48!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

! 

1424! 

-  ! 

1 9.4! NONE 
! 

! NO  ST.  LOUIS 
! 

1981 

VL  81 276 

1628235 

I 

1 

1 

0C914A43!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  3*.2! 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

! 

1424! 

-  ! 

19. 4! NONE 
! 

! MO  ST.  LOUIS 
! 

1901 

VL  81277 

1628236 

1 

1 

I 

869(4*48 1  19S.1l  35.2! 

(  !  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

• 

! 

! 

1424! 

-  ! 

19.4IN0NE 

! 

!P0  ST.  LOUIS 
! 

mi 

VL  81278 

1628237 

1 

! 

t 

88914A45!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

- 

I 

l 

U24| 

-  ! 

19.4IN0NE 

! 

!»*0  ST.  LOUIS 
! 

1931 

VL  61279 

1625236 

1 

1 

1 

369S4A48!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

! 

! 

1424! 

-  I 

19.4 ! NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS 
! 

1901 

VL  81280 

1434273 

( 

! 

1 

389! 4A4N !  195.11  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

! 

1424! 

-  ! 

19.4! NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS 
! 

1901 

VL  81281 

1634274 

1 

! 

1 

86914A4S!  19J. 1!  35.2! 

!  !  1$:ftJ  35*2! 

9.0! 

1.9* 

” 

! 

! 

1424! 

-  ! 

19.4! NONE 

j 

JMO  ST.  LOUIS 

1 

1981 

VL  51262 

] o34275 

1 

1 

l 

55914A46!  1*5.8*  35.2! 

!  !  195. > !  35.2! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

! 

1424! 

-  ! 

19, 4! NONE 
! 

IPO  Sf.  LOUIS 
! 

1931 

VL  51283 

1634276 

i 

1 

! 

36214*48!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

! 

1424! 

-  ! 

19.4! NONE 
! 

!P0  ST.  LOUIS 
! 

1901 

VL  *1234 

U34277 

! 

1 

1 

889J4A4M  195.1!  35.2! 

•  !  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9* 

■ 

I 

! 

1424! 

-  ! 

19.4! NONE 
| 

!M0  ST.  LOUIS 
! 

1981 

VL  81285 

(634278 

1 

1 

1 

83914A40!  195.1!  35.2! 
i  l  195.1!  35.2! 

9.0* 

1.9! 

“ 

! 

1424! 

-  ! 

19*4 ! NONE 

1 

1  NO  ST.  LOUIS 
! 

1981 

VL  81266 

1634279 

! 

1 

1 

889! 4*45!  195.1!  35.21 
!  !  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

” 

! 

» 

1424! 
-  ! 

19.4IN0NE 

! 

!M0  ST.  LOUIS 
! 

mi 

VL  81287 

1634280 

1 

1 

1 

889S4A48!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

! 

1424! 

-  ! 

19.4 ! NONE 
! 

IPO  ST.  LOUIS 

1 

1931 

VL  81288 

1634251 

1 

! 

! 

889I4A48!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

■ 

! 

! 

1424! 
-  ! 

1 9.4! NONE 
! 

1  HO  ST.  LOUIS 
! 

1981 

VL  51289 

1634282 

1 

1 

! 

889J4A48!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.21 

9.0! 

1.9! 

■ 

1 

! 

1424! 

-  ! 

19.4JN0NE 

! 

IPO  ST.  LOUIS 
! 

mi 

VL  81290 

1634283 

1 

1 

! 

889I4A45!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

! 

1424! 
-  ! 

19.4! NONE 

J 

(NO  ST.  LOUIS 
! 

1981 

VL  31291 

1634284 

1 

! 

1 

86914A4S!  195. 1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

! 

1424! 
-  ! 

19.4*!N0HE 

! 

IMO  ST.  LOUIS 

1 

1981 

VL  81292 

1634285 

! 

1 

; 

08914*48!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

- 

j 

i 

1424! 

-  j 

19. 4 J  NONE 

1 

JMO  ST.  LOUIS 
! 

1981 

VL  81293 

1634266 

1 

1 

! 

88914A4.0!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9* 

I 

! 

1424! 
-  ! 

19.4U0NE 

! 

IMO  ST.  LOUIS 
! 

1981 

VL  81294 

1634287 

i 

1 

! 

S8914A48!  195.1!  35.2! 

!  !  19S.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

• 

! 

! 

1424! 

-  j 

19.4 ! NONE 

1 

IMO  ST.  LOUIS 
! 

1981 

VL  81295 

J634288 

1 

l 

88914*49!  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

i 

1424! 

-  j 

19.4  SHONE 

1 

JMO  ST.  LOUIS 

J 

1981 

VL  81296 

1634269 

! 

1 

( 

88914*48!  195.1!  35. 2! 

!  1  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

" 

i 

! 

1424! 
-  ! 

19.4! NONE 
! 

!P0  ST.  LOUIS 
! 

1901 

VL  M2V7 

1634299 

! 

! 

! 

88914A48!  195.1!  35.2! 

I  !  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

! 

1424! 
-  ! 

19.4 (NONE 
! 

•HO  ST.  LOUIS 
! 

1931 

VL  41298 

1634291 

1 

1 

1 

889!4A43!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

1 

! 

1424! 
-  ! 

19.4 ! NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS 
! 

1981 

VL  61299 

1634292 

1 

l 

1 

089I4A43!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

i 

1424! 
-  ! 

19.4 (NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS 
! 

1981 

VL  81400 

1634243 

I 

1 

! 

88914*48!  195.1!  35.2! 

1  !  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.91 

“ 

! 

! 

U2-; ! 

-  ! 

19.4! NONE 
! 

!H0  ST.  LOUIS 
! 

1981 

VL  81401 

1634244 

I 

1 

1 

86914*48!  195.1!  35.2! 

!  1  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

J 

1424! 
-  ! 

1 9. 4 (NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS 
! 

1981 

VL  81402 

(634245 

1 

! 

869J4A48!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

1 

1424! 
-  ! 

1 9.4 ! NONE 
! 

,LHO  ST.  LOUIS 
! 

1981 

VU  51403 

1634246 

! 

1 

! 

88914*48!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  3S.2! 

9.0! 

..9! 

— 

! 

I 

1424! 
-  ! 

19.4 {NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS 

1 

1981 

VL  81404 

1634247 

1 

I 

! 

1 

1 

! 

i 

869*4*48!  195.1!  35.2! 

!  !  19*. 1!  35.2! 

!  !  !  i 

!  !  !  ! 

9.0! 

1.9! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1421! 
-  ! 

I 

1 

19.41  NONE 
! 

I 

! 

JMO  ST.  LOUIS 
! 

! 

! 

1981 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


815 


ENGRl 

01  ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAHE  AND  HUNGER 

!  COAST 
)  GUARD 
!  NUN9ER 

IVTCCI  DIMENSIONS  ! DRAFT! 
NET  {CODE! LENGTH! BROTH!  { 

(REGIS-!****!  *FG.  !  REG.JLOAO-! 

1  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  1 
TON-  !*AGCl  0VE9-10VEP-! /////! 

1  NACE  1  IV  !  ALL  1  ALL  ! LIGHT! 

{CAPACITY! 

!  ! 

!  CARGO  ! 

! ////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENGERS  ! 

HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  °ASE  !  YEAR 

POINT  !  LINE-1  ! 40!  LINE-1  1  BUILT 

LIGHT) I////////////////IT01 //////////!  Oft 

(FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2  !*RE8UILT 

(29)  VALLEY  LINE 

COMPANY# 

( 

THE! 

!  1 

1  1 

1  1 

1 

« 

! 

I 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

) 

{ 

! 

t 

i 

i 

! 

1 

! 

I 

I 

! 

(CONTINUED) ! 

1  1 

i 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

VL  41(35 

! 63(2(8 

339 l 4A(8 1 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

-  ! 

1(24! 

19.4! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUTS  ! 

1961 

! 

1  1 

195.11 

35.2! 

1.9* 

! 

-  | 

! 

I 

! 

VL  4Ub6 

!63(2(V 

8*91(4431 

195.11 

35.2! 

9.0! 

1(24! 

19*4  SHONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

VL  8 1(07 

! 43(250 

58?!(A(A! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

-  1 

1(24! 

19.4! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

! 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9* 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

VL  41(08 

163(251 

8891(4(8! 

195.1! 

35.21 

9.0! 

-  ( 

1(2(1 

19.4IN0NE 

I  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

I 

! 

VL  11409 

143(252 

d89!4A(?| 

195.1! 

35.2! 

9.0* 

-  | 

1(24! 

19.(| NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

VL  81(10 

{634283 

8591 4A(5! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

-  ! 

1(2(1 

19  .4 ! NONE 

1H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

VL  fldl 

! 63(254 

889!(A(9! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

-  ! 

1(2(1 

19.4 ! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

! 

1  1 

193.11 

35.2! 

1.9! 

t 

-  1 

! 

! 

! 

VL  81(12 

163(255 

839 1 (A(4! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

-  ! 

1(24! 

1 9. (! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

!  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

VL  81(13 

163(256 

389144481 

105.1! 

35.2! 

9.0! 

! 

1(24! 

19. (1N0NE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  !1(1( 

1632257 

389 ! ( A(3 1 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

-  ! 

1(2(1 

19*4 ! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  81(15 

1632258 

3!9!(A(3! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

-  1 

1(2(1 

19.4 l NONE 

JHO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

!  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

| 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  41(16 

16322S9 

839! (4(?f 

195.1! 

35.21 

9.0! 

-  j 

1(2(1 

19.4! HONE 

1  HO 

ST. 

LOUIS  I 

1981 

l 

!  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  1 

1 

! 

l 

VL  81(17 

1 632260 

8891(4(3! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

-  1 

1(2(1 

1 9. 4 ! NONE 

|H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

!  1 

195.11 

35.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  81(18 

1632261 

3*914448! 

t95. 1 l 

35.2! 

9.0! 

-  ! 

1(2(1 

19.4! NONE 

(no 

ST. 

LOUIS  ! 

1931 

1 

!  1 

195.11 

<5.2! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

VL  41419 

1432262 

3?9! 44*8! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

-  1 

1(2(1 

19.4 (NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

!  ( 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

! 

VL  81(20 

1632263 

3?9 l 4448! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

-  ! 

1(2(1 

19.41  NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

l 

!  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

VL  4K21 

163(264 

889*4448! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

-  ( 

1(2(1 

1 9.4! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1931 

1 

!  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

| 

1 

VL  *1(2? 

163(265 

389 1 (A(* 1 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

! 

142(1 

19.41  NON! 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

1 

-  1 

! 

! 

VL  81(23 

163(266 

8891(4(8! 

195.1! 

35.21 

9.0! 

-  1 

1(2(1 

19.4 (NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

!  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

j 

! 

VL  « 1(24 

163(267 

88914A4A! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

! 

1(2(1 

19.4! NOME 

1  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1941 

! 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9* 

| 

-  ! 

1 

! 

VL  *1 (25 

143(268 

5391(4(3! 

195.1! 

25.2! 

9.0! 

-  ! 

1(2(1 

19.4IH0KF 

!H0 

ST. 

LOUIS  1 

1931 

! 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

t 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  81(26 

163(269 

339 1 44*3! 

155.1! 

35.2! 

9.0! 

-  ! 

1424! 

1  9. ( (NONE 

I  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

l 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

VL  *1(27 

163(270 

5891(4(8! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

-  ! 

1(2(1 

1 9. 4 1  NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1931 

! 

!  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

I 

-  1 

! 

! 

! 

VL  4K2? 

163(271 

8391(4(3! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

-  ! 

1(2(1 

19.4*  NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1931 

1 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.V! 

! 

-  ! 

! 

» 

1 

VL  51429 

163(272 

8?9| 44(31 

195.1! 

35.21 

9.0! 

-  I 

K2(! 

19.4 ! NONE 

1  HO 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

! 

1  ! 

195.1! 

35.2! 

1.«! 

i 

-  1 

( 

! 

1 

VL  81(30 

163(2)3 

910KA45I 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  I 

1(6o! 

1S.S1N9NE 

!H0 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

l 

-  ! 

I 

! 

! 

VL  41(31 

163(294 

9101(4(31 

195.11 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

14661 

18.5! NONE 

1  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

!  1 

195.11 

35.1! 

1.9! 

! 

“  1 

! 

! 

1 

VL  81(32 

163(795 

9101(4(8! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1(66! 

1 3. 5 (NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9* 

! 

-  i 

! 

! 

! 

VL  51(33 

163(296 

9101(4(8! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1466! 

13.SIN0NE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1931 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9* 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  81(3( 

163(297 

9101(4(8! 

195.1! 

25.1! 

9.0! 

-  ! 

1(66! 

18.51N0NE 

!**0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  1 

| 

! 

! 

VL  81(35 

163(798 

9101(44*! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1(66! 

18.5! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

1 

! 

VL  81(36 

163(299 

9101(4(8! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1(66! 

18,5 (NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

1 

-  | 

! 

I 

VL  ? 1(37 

143(300 

9101(4(31 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  1 

1(66! 

13.5 ! NONE 

!**0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

!  1 

195.1! 

26.1! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

i 

1 

VL  81(35 

163(301 

9101(4(8! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

1 

1(66! 

U.5IN3NE 

1H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1  •  v  f 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  41(39 

163(302 

9101(4(3! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

! 

1(66! 

13.5! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

! 

1 

VL  *1(49 

163(303 

9101(4(8! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  j 

1(6d! 

18.5! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

(  1 

11$. 1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

VL  81441 

163(304 

9101(4(8! 

195.1! 

35.11 

9.01 

1 

1466! 

16,5 1  NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  31442 

163(305 

9101(4(8! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1(66! 

1S.S! NONE 

!"G 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9* 

i 

-  ! 

1 

i 

! 

VL  31(43 

163(306 

9101(4(3! 

W5. 1! 

35.1! 

9.0! 

-  * 

1(66! 

16.5 ! NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

i  j 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

i 

-  ! 

1 

i 

! 

VL  81(44 

163(307 

9 1 0  "l  (  A  (  * ! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

! 

1(66! 

13.5! NONE 

!*»0 

ST. 

LOUIS  ! 

1931 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  2 

i 

* 

! 

VL3  7251 

1  53*781 

9121(440! 

203.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1653! 

14.2 InONC 

i**o 

ST 

LOUIS  ! 

1972 

! 

!  ! 

200. C! 

35.  C! 

1 .  S! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL5  7252 

1538232 

9121(4(0! 

230.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1653! 

14.2! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1972 

1 

1  ! 

200.0! 

35. C! 

1.3! 

! 

-  j 

i 

! 

! 

VLB  7253 

1533233 

912!(A(8! 

203.0! 

35.0! 

9.0! 

•  * 

1615! 

1 3.0  j  NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1972 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  1 

i 

! 

I 

VL)  7254 

1538254 

9121(4(01 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1653! 

14.2 ! NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1972 

! 

•  ! 

230.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

•  i 

! 

i 

! 

VL3  7255 

1538235 

91214440! 

230.0! 

55. C! 

9.3! 

-  i 

1653! 

1(.2{ NONE 

i  90 

ST. 

LOUIS  1 

1972 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

I.u! 

! 

-  1 

2 

; 

! 

1  >3?2<S6 

9121(4(0! 

2)0.01 

36. C! 

9.0! 

—  j 

165? ! 

14.2! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  t 

1972 

1 

1  1 

200.3! 

35.2! 

1.3! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

VL 3  7257 

15182)7 

9121(440! 

200.3! 

35.  C! 

9.0* 

-  i 

1653! 

K.21N0NS 

!«0 

ST. 

LOUIS  ! 

1972 

1 

!  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.3! 

! 

-  i 

! 

i 

! 

VLO  7258 

1533288 

9121(440! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1 85  3  i 

14. 2!, NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS  ( 

1972 

1 

!  1 

200.0! 

35. C! 

1.8! 

i 

-  i 

; 

! 

! 

VL*  7259 

1533280 

912*44401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1653! 

14.2 !NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1972 

! 

!  1 

200.0! 

35. 0! 

1.8! 

! 

-  1 

i 

! 

! 

VLb  7260 

1538290 

912*4440! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1653! 

14.21NCN6 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

19*2 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

-  ! 

i 

1 

J 

VLB  7261 

1538291 

91214448* 

200.0! 

35.0! 

9.C! 

-  ! 

161  i! 

1 3.0! NONE 

1H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1972 

1 

1  1 

230.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

VL)  7262 

1 5*3292 

9121(4(0! 

230.01 

75.0! 

9.0 ! 

-  1 

1653! 

K.2 !  NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1972 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

t.S! 

t 

-  ! 

! 

1 

1 

VLB  7264 

1538294 

9121(4(3! 

20C.3! 

35.0! 

9.0! 

! 

1615! 

16.0! NONE 

i«o 

ST. 

LOUIS  1 

1972 

1 

!  1 

200. 0! 

35. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

VL)  7265 

1533295 

9121(4(0! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

155a! 

14.2'NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1922 

( 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.!! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

I 


1  !  ! 


!  !  f 


1 

i 


! 


816 

TA3LE  2  “  DESCRIPTION 

OF  V 

E5SELS 

ENGR! 

0  I  ST!  OPERATOR 

I  1VTCC1  DIMENSIONS  ! D* AFT ! 

!  NET  ICOOEJLENGTH13WH!  ! 

-IPEGIS"!****!  REG.  1  REG.1L0AD-! 

ICAPAC ITT  t 
!  ! 

!  CARGO  ! 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

!  V  E  S  S  £  L 
!S  {OPERATING 
ITC !  SASE 

• 

! 

YEAR  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

1  COAST 

1  guard 

l  TER  !  SEE! //////!///// 1  tO  1 

1  TON-  1 P AGE!  OVEP-1 0VE*-!////7! 

*om 

!  / 

! 

mum  POINT  1  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  !  (LIGHT)  !////////// ////// !T0  UU 1111111 

BUILT  ! 
OP  ! 

!  NUM3EP 

1  NAGE  1  TV  1  ALL  1  ALL  ! LIGHT  I 

’OVER 

1 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LtNE-2 

!EE!  LINE-2 

♦REBUILT ! 

(29)  VALLEY  LINE  COMPANY/ 

\ 

! 

THE! 

1  !  1  ! 

!  1  1  ! 

1  !  !  1 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

1  !  1  l 

! 

! 

1 

! 

! 

1972  l 

VLB  7246 

1535296 

91  214448!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

I 

1615! 

18. 0! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

VLB  726? 

J 

1536297 

1  1  200. C!  35. C! 

91214A481  2CC.01  35. C! 

1.8! 

9.0! 

_ 

! 

t 

-  ! 
1615! 

! 

13. OINONE 

! 

2P0  ST.  LOUIS 

! 

1972  ! 

VLB  7266 

! 

1533298 

t  1  200.0!  35. Cl 

912I4A40!  200.0!  35. C! 

1.8! 

9.0! 

_ 

I 

! 

-  ! 
1653! 

! 

14.2! NONE 

! 

{-0  ST.  LOUIS 

1972  ! 

VLB  7269 

1 

1536299 

1  J  200. G!  35. C! 

91214A401  200. 01  ?5.C! 

1.6! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1658! 

» 

14.2IN0NE 

! 

•MG  ST.  LOUIS 

! 

1972  • 

VLB  7270 

1 

1538700 

t 

!  1  200.0!  35.0! 

912I4A4C!  200.0!  75. Cl 

1.6! 

9.0! 

• 

1 

! 

-  ! 
U5o! 

! 

14.2! NONE 

j 

!M0  ST.  LOUIS 

! 

1972  ! 

VLB  7271 

l 

1535301 

!  1  2C0.0!  35.01 

91 2 1 4440!  200.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

_ 

! 

1 

-  ! 
165s! 

! 

1 4.2 !NONE 

! 

•MO  ST.  LOUIS 

! 

197?  ! 

VL5  7272 

1 

1538302 

1  1  200.0!  35.01 

91214A48!  200.0!  35. C! 

1.6! 

9.0! 

_ 

l 

-  I 
1615! 

! 

18.0! NONE 

i 

!M0  ST.  LOUIS 

! 

1972  ! 

Vie  7273 

1 

1338303 

!  !  200.0!  35.0! 

91214A4C!  200.0!  35.0! 

1.3! 

9.0! 

_ 

! 

1 

-  ! 
1658! 

! 

14. 2! NONE 

! 

!N0  ST.  LOUIS 

1 

1972  ! 

VLB  7274 

1 

1538304 

!  !  200.0!  75.0! 

91214440!  200.0!  35.3! 

1.3! 

9.0! 

• 

! 

-  ! 
1653! 

I 

14.2! NONE 

i 

ipo  ST.  LOUIS 

! 

1972  I 

VLB  7275 

1 

1533305 

1  !  200.0!  35.01 

912*4440!  200.0!  35.0! 

1.5! 

9.0! 

I 

i 

-  ! 
165  3! 

! 

14.2! NONE 

! 

I *90  ST.  LOUIS 

! 

1  1972  ! 

VLB  7276 

1 

1533306 

!  !  2*0.0!  75.0! 

912S4A45!  200.0!  35.0! 

1.8! 

9.9! 

_ 

i 

-  ! 
1615! 

! 

18.0! NONE 

!M9  ST.  LOUIS 

! 

1972  ! 

VLB  7277 

1 

1538307 

!  1  200.0!  35.0! 

91214A40]  200.0!  35.0! 

1.3! 

9.0! 

_ 

! 

1 

-  » 
1656! 

! 

1 4. 2! NONE 

! 

!N0  ST.  LOUIS 

1 

I  1972  ( 

VLB  7275 

1 

1538305 

!  !  200.0!  35.0! 

9121. A401  200.0!  35. J! 

1.3! 

9.0! 

_ 

! 

1 

-  ! 
USB! 

! 

14.2! NONE 

! 

! MO  ST.  LOUIS 

!  ! 
1  197?  | 

VLB  7279 

1 

1538309 

!  !  200.0!  35.0! 

91 2 14 *40!  20C.0!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

_ 

! 

-  ! 
1658! 

1 

14. 2! NONE 

!N0  ST.  LOUIS 

!  ! 
!  1972  • 

VLB  7260 

1 

1538310 

!  !  23C.O!  35. C! 

931  !4 44  7!  200.0!  35.0! 

1.3! 

9.0! 

1 

-  ! 
1601! 

! 

1 3.0! NONE 

! 

!»0  ST.  LOUIS 

1  ! 
1  1972  ! 

VLS  7251 

! 

1538311 

!  !  200.0!  75.3! 

97114A40!  200.0!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

. 

I 

! 

-  ! 
1644! 

! 

14.21  NONE 

! 

JMO  ST.  LOUIS 

!  ! 
!  1972  ! 

VLB  7282 

! 

153331  2 

!  !  200.0!  35.0! 

93114*40!  200.0!  75.0! 

1.6! 

9.9! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1644! 

! 

14. 2 (NONE 

! 

!N0  ST.  LOUIS 

!  ! 
!  1972  ! 

VLB  7217 

1 

1538313 

!  !  200.0!  35.0! 

931 ! 4440!  200.0!  75.0! 

1.5! 

9.C! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1644! 

! 

14.2! NONE 

! 

!"0  ST.  LOUIS 

!  ! 
!  1972  ! 

VLB  7284 

! 

1535314 

!  !  2CO.O!  35.0! 

931144*0!  200.0!  35.0! 

1.3! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1644! 

! 

14.21N0NE 

! 

1  MO  ST.  LOUIS 

!  ! 
!  1972  ! 

VLB  7285 

! 

1538315 

!  !  20C.0!  35.0! 

93114A40!  200.0!  35. C! 

1.3! 

9.0! 

, 

! 

1 

-  ( 
1644! 

i 

14.2! NONE 

! 

JMO  ST.  LOUIS 

!  ! 
!  1972 

VLt  7286 

1 

1538516 

!  !  200.0!  35.0! 

931UA43!  200.  01  35. C! 

1.8! 

4.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1644! 

I 

14.2! NONE 

! 

1  HO  ST.  LOUIS 

!  ! 
!  1972  ! 

VLB  7287 

l 

1538317 

1  1  200-3!  35.0! 

931 ! 4A40 J  200.0!  35.0! 

1.5! 

9.01 

» 

! 

I 

-  ! 
1644! 

! 

14.2 ! NONE 

! 

! NO  ST.  LOUIS 

!  ! 
!  1972 

VLB  7218 

1 

1538318 

!  1  200.0!  75.0! 

93114A40!  200.0!  35. C! 

1.3! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1644! 

! 

14.2)  NONE 

! 

!M0  ST.  LOUIS 

! 

!  1972 

VLB  7289 

1 

1538319 

1  1  200.0!  35.0! 

931 1 4 A 4 8 !  200.01  35.0! 

1.6! 

9.0! 

. 

I 

1 

-  ! 
U01! 

! 

16.0! NONE 

! 

|M0  ST.  LOUIS 

! 

!  1972 

VLO  7290 

1 

1538320 

1  !  20C.01  35.0! 

93114A40!  200.0!  35. C! 

1.5! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  1 
1644! 

! 

1 4. 2! NONE 

I 

!H0  ST.  LOUIS 

! 

!  1972 

VLB  7291 

1 

1538321 

1  l  200.01  35.0! 

931 14*40!  20C.01  35.0! 

1.3! 

9.0! 

_ 

! 

1 

-  ! 
1644! 

! 

14.2 ! NONE 

( 

!P0  ST.  LOUIS 

! 

!  1972 

VLB  7292 

l 

1578322 

1  1  200.3!  35.0! 

93114A40!  200.0!  35.01 

1.8! 

9.0! 

_ 

1 

* 

-  ! 
1644! 

! 

14. 2 (NONE 

I 

JMO  ST.  LOUIS 

! 

!  1972 

VLB  7293 

1 

1538323 

1  1  200.91  35.0! 

93114A43!  20C.01  35.0! 

1.8! 

9.0! 

. 

! 

-  ! 
1601! 

! 

1 3. 0! NONE 

! 

!N0  ST.  LOUIS 

! 

!  1972 

VLB  7294 

1 

1538324 

!  1  200.0!  35.0! 

93114A48!  2C0.0!  35.0! 

1.3! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1601! 

! 

13.0! NONE 

!P0  ST.  LOUIS 

! 

!  1972 

VLS  7295 

1 

1538325 

1  1  200.0!  35.0! 

93114A48I  2C0.0!  35.0! 

1.3! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 
1601! 

! 

18.0IN0NE 

! 

IMO  ST.  LOUIS 

! 

!  1972 

VLO  7296 

1 

1538326 

•  !  200.0!  35.0! 

93114A40!  20C.O!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
1644! 

! 

14.2! NONE 

! 

!M0  ST.  LOUIS 

! 

!  1972 

VLB  7297 

1 

1538327 

!  !  200.9!  35.0! 

931 ! 4A49!  200.0!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

! 

1 

-  ! 
1644! 

! 

14.2 (NONE 

! 

!M0  ST.  LOUIS 

! 

!  1972 

VLS  7298 

! 

1538325 

1  !  200.9!  75. C! 

931 ! 4A40!  200.0!  35.0! 

1.3! 

9.0! 

_ 

! 

I 

-  ! 
1644! 

! 

14.2! NONE 

! 

!H0  ST.  LOUIS 

! 

!  1972 

VLB  7299 

1 

1578329 

!  !  200.0!  35.0! 

931UA40!  200.0!  35.0! 

1.3! 

9.0! 

I 

I 

-  ! 
1644! 

! 

1 4 . 2 ! NONE 

! 

IMO  ST.  LOUIS 

! 

!  1972 

VLS  5100 

1632852 

!  !  200.0!  35.0! 

1124I4A48!  200. 1 !  35.1! 

1.3! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 
15*6! 

! 

18.4 ! NONE 

! 

IMO  ST.  LOUIS 

! 

!  1981 

VLO  8101 

l 

1672853 

!  !  200.1!  35.1! 

112414A48!  200.1!  75. 1! 

1.9! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1586! 

! 

13.4IN0NE 

! 

IMO  ST.  LOUIS 

! 

!  1931 

VL3  8102 

1 

1632554 

!  !  200. 1!  35.1! 

112414A4P!  200. 1!  35.1! 

1.9! 

9.9! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1586! 

! 

18.4 {NONE 

! 

!N0  ST.  LOUIS 

! 

!  1981 

VL3  8103 

! 

1632855 

!  !  200. 1!  35.1! 

1124J4A481  200.1!  35.1! 

1.9! 

9.0! 

_ 

! 

1 

-  ! 
1536! 

! 

1 8. 4 ! NONE 

! 

IMO  ST.  LOUIS 

! 

!  1981 

VLB  8104 

! 

1632856 

!  !  200.1!  75.1! 

1 1 24 ! 4A4S !  20C.1 !  35.1! 

1.9! 

9.0! 

• 

! 

! 

-  ! 
1586! 

! 

1 6.4 ! NONE 

i 

ixo  ST.  LOUIS 

! 

!  1981 

VLB  8105 

! 

1432857 

!  !  200.1!  35.1! 

1124I4A48!  200.1!  35.1! 

1.9! 

9.0! 

! 

* 

-  ! 
1586! 

j 

18.4JN0NS 

! 

J  NO  ST.  LOUIS 

! 

!  1931 

VLB  4106 

! 

1632558 

!  !  200.1!  35.1! 

112414A48!  200.1!  35.1! 

1.9! 

9.0! 

_ 

i 

! 

-  ! 
1586! 

! 

18.41N0NE 

! 

!M0  ST.  LOUTS 

! 

!  1981 

VLB  8107 

1 

1632859 

!  !  200.1!  35.1! 

1 12414448!  200.1!  35.1! 

1.9! 

9.0! 

_ 

! 

i 

-  ! 
1586! 

! 

18.4! N' 

! 

! NO  ST.  LOUIS 

! 

!  1981 

VLS  8108 

1 

•632860 

j 

!  1  200.1!  35.1! 

1124!4A48!  200.1!  35.1! 

1.9! 

9.0! 

i 

! 

-  ! 
1586! 

i 

18- A!N 

i 

!N0  ST.  LOUIS 

! 

!  1981 

VLS  3109 

i 

j  632861 

!  !  209.1!  35.1! 

1124J4A43!  200.1!  35.1! 

1.9! 

9.0! 

• 

! 

! 

•  i 

1556! 

i 

13. 4 j  NONE 

! 

! NO  ST.  LOUIS 

!  1981 

VLO  8110 

1 

1632862 

i 

!  !  200.1!  35.1! 

1124I4A48!  200.1!  35.1! 

1.9! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1586! 

i 

18.4  j  NONE 

i 

1x0  ST.  LOUIS 

!  1981 

VLB  8111 

! 

1632663 

!  !  200.1!  35.1! 

112414A48!  200.1!  35.1! 

1.9! 

9.0! 

_ 

J 

! 

-  ■ 

1536! 

l 

16.4! NONE 

! 

IMO  ST.  LOUIS 

! 

!  1981 

VLB  8112 

! 

1632864 

!  !  200.1!  35.1! 

1124J4A48!  200.1!  35.1! 

1.9! 

9.0! 

! 

! 

-  j 
1536*! 

t 

1 8 . 4 ! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

! 

!  1981 

VLB  8113 

1 

1632865 

!  !  200.1!  35.1! 

1 12414A48!  200.1!  35.1! 

1.9! 

9.0! 

• 

! 

! 

-  ! 
1586! 

! 

18.4 ! NONE 

! MO  ST.  LOUIS 

! 

*  1981 

VLB  8114 

1 

1632666 

!  !  200.1!  35.1! 

1 1 24 ! 4A46!  200.1!  35.1! 

1.9! 

9.0! 

_ 

! 

J 

-  i 

1586! 

j 

18.4!  NONE 

! 

|N0  ST.  LOUIS 

! 

!  1981 

VLB  8115 

! 

1632867 

!  !  200.1!  35.1! 

1124S4A48!  200.1!  35.1! 

1.9! 

9.0! 

_ 

! 

■ 

-  ! 
1586! 

! 

18.4 !  NONE 

! 

JMO  ST.  LOUIS 

!  1931 

VLB  8116 

1 

1632868 

!  !  200.1!  35.1! 

1124UA46!  200.1!  35.1! 

1.9! 

9.0! 

. 

! 

j 

-  ! 
1586! 

! 

13.4SN0NE 

! 

!N0  ST.  LOUIS 

! 

!  1081 

VLB  8117 

1 

1632869 

!  !  200.1!  35.1! 

1124I4A48!  209.1!  35.1! 

1.9! 

9.0! 

_ 

i 

! 

-  ! 
1586! 

! 

18. 4! NONE 

! 

IMO  ST.  LOUIS 

!  1931 

VLB  8118 

1 

1632870 

!  !  200.1!  35.1! 

1124!4A48!  200.1!  35.1J 

1.9! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1586! 

! 

18.41N0NE 

IMO  ST.  LOUIS 

!  1981 

VLB  6119 

! 

1632871 

!  !  2C0.1!  35.1! 

112414A48!  200.1!  3S.1! 

1.9! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 
1586! 

! 

1 8 . 4 1  NONE 

! 

IMO  ST.  LOUIS 

! 

!  1981 

1 

! 

1 

!  !  200.1!  35.1! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

1.9! 

I 

i 

1 

! 

! 

-  ! 
! 
! 

! 

» 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


817 


ENSR! 

01  ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
t  NUMBER 

I  1VTCCI  DIMENSIONS  1  DRAFT  1 

1  NET  t CODE (LENCTHl BROTH!  1 

IRESIS-!****!  REG*  1  REG* J  LOAD-! 

I  TER  1  SEE 1//////I/////1  CD  1 

1  TON-  (PAGE!  OVER-! OVER-! /////! 

1  NAGE  1  TV  !  ALL  1  ALL  ILtGHT! 

MORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

! 

CARGO  ! 
////////! 
PASS-  ! 
EN6ERS  ! 

HUM-  !  (VESSEL! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !$  {OPERATING  ! 
FIXED  (  EQUIPMENT  1 TCf  BASE  ! 
POINT  !  *  LZNE-1  ! AO!  LINE-1  ! 
LIGHT) | ///77 ////////// 7 !TO| ////////// ! 
(FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !« 

! 

! 

YEAR  ! 

BUILT  ! 
OR  ! 

REBUILT! 

(29)  VALLEY  LINE 

COMPANY# 

! 

1 

THE) 

t  1  ! 

1  1  1 

1  !  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) J 

1  1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

VLB  3120 

1632872 

1  1 1 24I4A48! 

200*1! 

35.1! 

9.0! 

-  1 

1586! 

16.41  NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

i 

1  1  1 

200.11 

35.1! 

1.9! 

-  ( 

! 

! 

! 

VLB  3121 

1632873 

1  1 124! 4A481 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  | 

1586! 

13.4 1NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1«81 

! 

1  !  ! 

200*1! 

35.1! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

1 

VLB  3122 

1632874 

1  1 1 2414A491 

200*1! 

35.1! 

9.01 

-  ! 

1586! 

13.41  NONE 

!  NO 

ST. 

LOU (S  ! 

1981 

1 

1  1  t 

200.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

I 

VLB  3123 

1632675 

1  1 124(4445! 

200.11 

35.1! 

9.0! 

-  j 

1586! 

1 8.4( NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

1  !  1 

200.11 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

VLB  8124 

1632876 

1  112414A48! 

200.1! 

35.11 

9.01 

-  j 

1586! 

18.4! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

! 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

I 

VLB  3125 

1632977 

!  112414A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1586! 

13.4) NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

l 

1  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.9! 

-  1 

( 

! 

! 

VLB  6126 

1632878 

1  112414A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  j 

1586! 

1 3 . 4 1  NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1931 

1 

1  1  1 

200.11 

35. It 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLB  3127 

1632879 

1  112414A451 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ( 

1586! 

1 6.4 1  NONE 

(NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

j 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLB  3123 

1632860 

i  112414A4*! 

200.11 

35.1! 

9.0! 

-  j 

1586! 

1 6.4! NONE 

!P0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1  1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLB  3129 

1632881 

1  112414A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  j 

1586! 

16.4! NONE 

(NO 

ST. 

LOUIS  ( 

1981 

1 

t  t  1 

200.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

VLB  3130 

(632882 

1  112414A4S1 

200.11 

35.1! 

9.0! 

-  1 

1586! 

18.4 (NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

VLB  3131 

1632883 

!  112414A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

•  t 

1586! 

18.4! NONE 

1  NO 

ST. 

LOUIS  | 

1981 

1 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.?! 

-  ! 

! 

! 

1 

VLB  *132 

1632864 

1  112414A43! 

200.11 

35.1! 

9.0! 

-  j 

1586! 

16. 4! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLB  3133 

1632865 

1  112414A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  I 

1586! 

16.41  NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

I 

VLB  3134 

1622886 

1  112414449! 

200.11 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1586! 

15.4 (NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

!  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

I 

VLBX  7380 

1545540 

1  114414A4SI 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1573! 

19.0! NONE 

1  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

( 

I 

! 

VL3X  7331 

1545541 

1  1U414A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1578! 

1 9.0 ! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL5X  7362 

1545542 

1  1144144481 

2  C0»  0 1 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1578! 

19.0! NOME 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.?! 

-  ! 

! 

1 

! 

VL9X  7383 

1545543 

1  1144(4448! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1578! 

19.0IN0NE 

(NO 

ST. 

LOUIS  i 

1973 

! 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL6X  7334 

1545544 

i  1144144481 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1578! 

19.0 ! NONE 

1M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

! 

!  !  1 

200.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

VLBX  7395 

1545545 

1  114414448! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  { 

1573! 

1 9.0! NONE 

!P0 

ST. 

LOUIS  ( 

1973 

1 

1  !  t 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

1 

! 

l 

VLdX  7338 

1545546 

l  1144144481 

200*0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1573! 

19.0) NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

1 

I  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

VLBX  7387 

1545547 

1  1144144491 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1576! 

19.QIN0NE 

!"0 

ST. 

LOUIS  | 

1978 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLoX  7388 

1545548 

1  11441444?! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1578! 

1 9. 0! NONE 

!»0 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

1 

1  1  f 

200.0! 

35. Cl 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

i 

VLBX  7389 

1545549 

i  114414443! 

200.0! 

75.0! 

9.0! 

■  i 

1576! 

1 9.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

! 

1  1  t 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

* 

VLBX  7390 

1545550 

1  1144144481 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1573! 

19.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  1 

1973 

I 

1  1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.91 

-  ! 

! 

! 

! 

VL3X  7391 

1545551 

1  114414448! 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1573! 

19.0! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  1 

1973 

! 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

! 

VI BX  7192 

1543552 

!  1144144491 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1573! 

19.01N0NE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

I 

! 

! 

VL'iX  7393 

1545553 

1  114414A45! 

2C0.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1576! 

19.0! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  ! 

197! 

! 

I  1  1 

2C0.0I 

35.0! 

1.9! 

-  ( 

! 

! 

1 

VLBX  7394 

1545554 

I  114414449! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1578! 

19.0! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

! 

1  1  ( 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLBX  7395 

1545555 

1  114414449! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1578! 

19.0! NONE 

1  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

I 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLBX  7398 

1545556 

1  114414448! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1578! 

19.01N0NE 

1  NO 

ST. 

LOUIS  I 

1973 

1 

!  1  1 

200. 0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

( 

! 

! 

VLOX  7397 

1545557 

1  114414446! 

20C.OI 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1576! 

1 9.0 ! NOME 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

! 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

! 

VLBX  7398 

1545558 

1  114414448! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

1573! 

1 9.0! NONE 

!P0 

ST. 

LOUIS  1 

1973 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ( 

! 

! 

! 

VL3X  7399 

1545559 

1  1144(4148! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1578! 

19.0! NONE 

!po 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

I 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

* 

VLX  7350 

1545510 

1  998144401 

105.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1477! 

16. 2! NONE 

(NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

I 

! 

VLX  7351 

1545511 

1  99814440! 

1*95.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1477! 

16.21N0NE 

t  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

1 

i  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX  725? 

1545512 

1  99314440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1477! 

16.2! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

! 

VLX  7354 

1  54551  4 

1  99314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1477! 

16.2! NONE 

!po 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX  7355 

1545515 

1  993144481 

195*0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1440! 

1 9. 2! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

l 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

1 

VLX  7356 

154551  6 

1  99814440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1477! 

16.21N0NE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

l 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  » 

! 

! 

! 

VLX  7357 

1545517 

!  998144401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

.  1477! 

16.2! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

VLX  7358 

1545518 

1  99814440! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1477! 

16.2! NONE 

!H0 

ST. 

LOUTS  ! 

1973 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX  7259 

154551? 

1  996144401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1477! 

16.2! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

1 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

! 

VLX  7360 

1545520 

1  99314445! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1440! 

19.2 !NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

1 

1  i  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

! 

VLX  7361 

1545521 

1  99314440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1477! 

16.2 1  NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

U73 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX  7362 

1545522 

1  99814440! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1477! 

1 6.2 ! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  1 

1973 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX  7363 

1545523 

1  99614440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1477! 

16. 2 ! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

1 

1  1  1 

195.0! 

3  5.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX  7*64 

1545524 

1  993 ! 4440 ! 

195.0! 

3  5.0! 

9.0! 

-  j 

1477! 

16. 2! NONE 

(NO 

ST. 

LOUIS  | 

1973 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX  7365 

1545525 

1  99»14A401 

193.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1477! 

16.2IN0NE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

VLX  7368 

1545526 

1  99614440! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

•  i 

1477! 

16.2! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX  7367 

1545527 

1  99314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1477! 

16.2  SHONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX  7363 

1545528 

1  99314440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1477! 

16.2! HONE 

!P0 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

! 

VLX  7369 

1545529 

!  9931444*1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1440! 

19.2! NOSE 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

1973 

1 

1 

! 

1  1  1 

1  i  ! 

1  !  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.9! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

TAILS  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 
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ENGPl 

!  1 VTCC ! 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  $  e  L  ! 

DISTt  OPERATOR 

1  NET  »C0DEiLEN5TMh?R0TH! 

1 

! 

1 

EST  !  CARSO  HANDLING 

!S  'OPERATING  ! 

i 

IP  EG  IS- !*•** ! 

REG.  1 

REG.ILC4D-! 

1 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC! 

pase  ! 

YEAR 

!  COAST 

1  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

2  AO! 

LINE-1  ! 

9UILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

1  GUARD 

1  ton-  1  p  age! 

OVER-! OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT)  !/7///7//////////!YO !////////// ! 

OR 

!  NUMBER 

!  NAGE  1  IV  • 

ALL  1 

ALL  SLIGHT ! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2  ! ‘REBUILT 

(29)  VALLEY  LINE  COHPAKY, 

! 

1 

THE! 

1  1  ! 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

; 

! 

1 

i 

! 

1 

i 

t 

| 

i 

1 

! 

! 

1 

i 

(CONTINUED)! 

i  1  1 

j 

! 

! 

1 

1 

! 

; 

VLX  7570 

1545530 

1  99814A40! 

175.0! 

35.0! 

9.oi 

-  ! 

1477*! 

16. 2! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  i 

1973 

1 

!  1  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX  7371 

1545531 

1  99(i(4A40{ 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1477! 

16.21N0NE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

VLX  7372 

1545532 

!  99814A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1477! 

16.2! NONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX  7373 

1545533 

1  99614A451 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

-  J 

1440! 

19, 2 INONE 

{MO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

l  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

J 

VLX  7374 

1545534 

1  99814A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1477! 

16.2! NONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  I 

! 

! 

1 

VLX  7375 

1S45535 

!  99314A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1477! 

1 6 . 2  !  NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX  7376 

1545536 

1  99814A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1477! 

16.2! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

| 

l 

! 

VLX  7377 

1545537 

!  99814A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1477! 

16. 2! NONE 

Jno 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

VLX  7376 

1545538 

1  99814A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1477! 

16.2! NONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

VLX  7379 

1545539 

!  998I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

-  ! 

1477! 

16  .2 !  NONE 

JMO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

•  1 

! 

! 

! 

VLX  7550 

1564450 

!  1154 J4A451 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1456! 

19.5  INONE 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

1975 

l 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

VLX  7551 

1564451 

1  1 1 54! 4A431 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1456! 

19.5 INONE 

INO 

$T.  LOUIS  ! 

1975 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

J 

VLX  7552 

1564452 

1  115414A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1456! 

19.5 ! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

1 

1  1  1 

195.0! 

25.0! 

2.0! 

! 

.  1 

! 

l 

! 

VLX  7553 

1564453 

1  115414A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1456! 

19. 5! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ( 

! 

( 

! 

VLX  7554 

1584454 

I  115414A4?! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1456! 

19.51N0NE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

VLX  7555 

1 564455 

1  1154I4A48! 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

-  ! 

1456! 

19*5! NONE 

!"& 

sr.  louis  ( 

1975 

i 

!  1  1 

175.0! 

35.0! 

2.01 

1 

-  J 

! 

! 

! 

VLX  7557 

1544457 

!  115414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1456! 

19. 5 {NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX  7556 

1564458 

1  11S414A4*! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

t 

1456! 

19.5! NONE 

|H0 

ST.  LOUtS  ! 

1975 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX  7559 

1 564459 

1  1154144431 

19J.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1456! 

19. SlhONC 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

VLX  7560 

1564460 

!  115414A4S! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1456! 

19.5! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

I 

-  I 

! 

! 

! 

VLX  7561 

1564461 

f  115414A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

145M 

19.5! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

( 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX  7562 

1564462 

1  115414443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1456! 

19.5 ! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

•  1 

! 

! 

! 

VLX  7563 

1564463 

!  1154144431 

175.0! 

35.0! 

7.0! 

-  ! 

1456! 

19.5  ‘NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

!  !  1 

195.0! 

35. C! 

2.01 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX  7564 

1564464 

1  115414443! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

-  ! 

1456! 

19.5! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

1 

!  !  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

t 

VLX  7565 

1584465 

!  1 1 54 ! 444*! 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

-  ! 

1456! 

19. 5 INONE 

mo 

ST.  LOUIS  « 

1975 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX  7566 

1564466 

!  1 1541444*! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1456! 

19.51N0NE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX  7567 

1564467 

!  1154I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1456! 

19.5 INONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  I 

1975 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

VLX  7566 

1564468 

!  115414448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1456! 

19.51NCNE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

197? 

I 

!  •  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

•  j 

! 

! 

! 

VLX  7569 

1564469 

!  115414446! 

175.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

i4$ii 

19.5! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  1 

1975 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

1 

! 

VLX  7570 

1564470 

!  115414443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1 45o ! 

19.5 i  NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.C! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

VLX  7571 

1564471 

!  115414448! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

( 

1456! 

19.5 ! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  I 

t 

! 

! 

VLX  7572 

1564472 

!  115414445} 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1456! 

19.5*!N0NE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

1 

|  i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

VLX  7573 

1564473 

!  1154! 4 A  4R  j 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

I 

14S»! 

19. 5 i NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

; 

! 

VLX  7374 

1564474 

!  115414446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1456! 

19.5iN0NE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

I 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

.  ! 

1 

! 

! 

VLX  7575 

1564475 

!  1154I4A44! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1458j 

19.5SN0NE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

1  1  ! 

175.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

1 

! 

VLX  7576 

1564476 

!  1154!  4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1456! 

19.5 {NONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

1 

-  j 

! 

! 

1 

VLX  7577 

1584477 

1  1 154  J4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

14S62 

19.5  f  NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  I 

1975 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

« 

! 

! 

VLX  7576 

1564478 

!  115414447! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1456! 

1 9. 5! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  I 

1975 

1 

t  !  • 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

J 

! 

VLX  7579 

•564479 

1  115414443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1456! 

19.5! NONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

j 

-  1 

; 

! 

! 

VLX  7580 

1569053 

!  99414443! 

19$.0! 

35.0! 

9.0! 

.  1 

1440! 

20. 0! NONE 

Ino 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

!  1  ! 

195.0! 

25.0! 

2.0! 

i 

.  1 

1 

! 

! 

VLX  7551 

1569C54 

1  994  !4 A4  3 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1 4  4  0 1 

20.o1none 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  » 

! 

i 

I 

VLX  7582 

1569055 

!  99414443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1 4  4  0 ! 

20.0! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.91 

! 

-  1 

1 

! 

! 

VLX  7583 

1589056 

!  994 ! 444* ! 

19S.0! 

35.C! 

9.0! 

! 

1440! 

20.01NOHE 

mo 

$T.  LOUIS  ! 

1975 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  1 

1 

1 

! 

VLX  7584 

1569C57 

!  99414448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1 440 1 

20.0! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  r 

! 

! 

! 

VLX  7585 

1569058 

!  994 ! 44431 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1440! 

20.0JNONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

i 

j  1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.9! 

! 

-  1 

1 

1 

! 

VLX  7586 

j  569059 

!  99414448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1440! 

20.0! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  1 

1 

; 

! 

VLX  7587 

•569060 

!  994 ! 4443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1440*! 

20. oi NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  { 

; 

1 

! 

VLX  7588 

1589061 

•  99414443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

144ol 

20. oi NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  j 

t 

1 

! 

VLX  7589 

1569062 

I  99414A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  < 

1440! 

20.0 i NONE 

ino 

ST.  LOUIS  1 

1975 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

j 

! 

2 

VLX  7590 

1569063 

!  994  !4A43 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1440! 

20. ol  NONE 

mo 

ST.  LOUIS  i 

1975 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  1 

j 

< 

! 

VLX  7591 

1569064 

!  994J4A43! 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

-  | 

1440*! 

20.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

1  !  I 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

VLX  7592 

1569065 

!  994I4A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1440! 

20.0! NONE 

•INO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

VLX  7593 

1569066 

!  994!4 A48 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1400! 

20.0! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

! 

I  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

j 

! 

VLX  7630 

•569067 

!  60J4A4R! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

115! 

5.OSN0NE 

•LA 

HARVEY  ! 

1976 

1  1  !  !  195-0!  35.0!  --!!-!!  !  ! 

!  !!!!!!!!!  !  ! 

I  !!!!!!!!!  !  ! 


HOLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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£N69 ! 

» 

1VTCC!  DIMENSIONS  'DRAFT! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  1 

!  V  E  S  S  C  L  l 

! 

: 

DISTt 

OPERATOR 

1  NET  1C0DE1LENGTHJ8RDTH! 

! 

! 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

! S  (OPERATING  1 

1 

; 

-SREGIS-!****!  REG.  1  REG.1L0A0-! 

j 

CARGO  1 

XXEO  !  EQUIPMENT 

! TC !  BASE  ! 

YEAR  ! 

* 

!  COAST 

l  TER  1  SEE!////#/!/////! 

CO  ! 

!////////• 

>OINT  !  LINE-1 

1*0!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUH9ER 

!  GUARD 

!  TON-  ! PAGE  1  OVER-!  OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT)  !/////// /////////iTDl//////////! 

OR  l 

!  NUN9ER 

!  NAGE  1  IV  !  ALL  1  ALL  'LIGHT! 

ROVER! 

ENCERS  1 

(FEET)!  LINE-2 

ICE !  LINE-2  1*REBUILT| 

(29)  VALLEY  LINE 

COMPANY/ 

! 

! 

THE! 

ii  il 

•  i  i  i 

11  1  1 

i 

! 

i 

! 

» 

i 

i 

i 

i 

! 

| 

i 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

(COST INUEO)  J 

!  1  1  ! 

i 

! 

i 

! 

!  ! 

VLX  7631 

1569063 

99414A4*!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1440! 

20.0! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

1976  ! 

! 

•  1  195.0!  35. C! 

1.9* 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

VLX  7632 

1569C69 

99414A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

i 

14401 

20 . 0 !  NONE 

'SO  ST.  LOUIS  1 

1976  l 

! 

•  !  19$. 0!  35.0! 

1.9i 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

aj 

VLX  7633 

1569070 

• 

994 ! 4A41 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

i 

1440* 

20 .0 ! NONE 

IMS  ST.  LOUTS  1 

1976  ! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

!  ! 

! 

VLX  763* 

1549071 

99414441!  1J5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1440! 

20.0! NONE 

1.0  ST.  LOUIS  1 

1976  ! 

1 

!  I  195.0!  35.0! 

1.9! 

( 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

: 

VLX  7635 

1569C72 

994J4A4A1  195.0!  35.0! 

9.0* 

- 

i 

14401 

20.0 ! NONE 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1976  ! 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

VLX  7636 

1559073 

967 ! 4A48!  195.0!  35.0! 

9.C! 

- 

i 

1419! 

20 .0 ! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1976  1 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

{ 

-  ! 

i 

!  ! 

! 

VLX  7637 

1549074 

96714A43!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1419| 

20.0 ! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

M76  ! 

! 

•  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

!  ! 

! 

VLX  763f 

1549C75 

96714A4S1  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1419* 

20 .0! NONE 

JNO  ST.  LOUIS  ! 

1976  1 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

i 

!  ! 

1 

VLX  7639 

1569C76 

96?HA«.»!  195.01  35. C! 

9.0! 

— 

1 

1419! 

20.0! NONE 

ISO  ST.  LOUIS  1 

1976  ! 

! 

1  !  195.0!  35. C! 

1.9* 

! 

-  1 

! 

!  ! 

! 

VLX  7640 

1549C77 

94714A431  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1419! 

20.0! NONE 

1  HO  ST.  LOUIS  l 

1976  1 

! 

1  !  1 >5.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

!  I 

! 

i 

VLX  7441 

1547624 

96714A4M  195. C!  M.C! 

9.0! 

- 

1 

1419! 

20. 0 ! NONE 

!  SO  ST.  LOUIS  1 

1976  ! 

1 

!  •  195.0!  35. C! 

1.9! 

I 

-  1 

! 

!  ! 

! 

VLX  7642 

1567625 

947J4A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1419i 

20.01  NONE 

!NQ  ST.  LOUIS  ! 

1976  ( 

! 

!  •  195.0!  35.0! 

1.9! 

1 

-  1 

! 

!  ! 

! 

VLX  7643 

1547626 

94714A4M  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

| 

1419! 

20.GIN0NE 

ISO  ST.  LOUIS  I 

1976  ! 

! 

1  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

1  ! 

! 

VLX  7644 

1 567627 

9o7 ! 4A43!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1419! 

20.0! NONE 

1  HO  ST.  LOUIS  ! 

1976  ! 

1 

!  )  195.0!  35.0! 

1.)! 

1 

-  1 

| 

!  ! 

! 

VLX  7643 

1554398 

96714A42!  195.0!  35. C! 

9.01 

- 

! 

14191 

20.0 (NONE 

ISO  ST.  LOUIS  1 

1976  ! 

3 

; 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

i 

!  ! 

! 

VLX  7646 

1554430 

96714444!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

( 

1419! 

20.0  j  NONE 

! ho  ST.  LOUIS  ! 

1976  ! 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1 

-  1 

! 

!  ! 

! 

VLX  7647 

1554401 

967 ! 4 A 4 1 !  195.0!  !$.C! 

9.0! 

- 

1 

1419* 

20 . 0 ! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

1976  ( 

! 

!  •  1«5.0!  35. C! 

1.9! 

1 

-  i 

! 

!  ! 

! 

i 

VLX  764? 

1567576 

947*4*43!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1419! 

20.0! NONE 

ISO  ST.  LOUIS  1 

M76  ! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

t 

VLX  7649 

1547577 

9(714*4?!  1»S.O!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1419* 

20.0 {NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

1976  I 

! 

•  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1 

-  i 

! 

!  ! 

! 

VLX  7650 

! 567573 

96714A46J  19$. 0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1  41 9  j 

20 .0 !  NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

1976  ! 

l 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

i  i 

! 

VLX  7651 

1567579 

96714*43!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1419* 

20 . 0 ! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  1 

1976  ! 

! 

1  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

l 

i  i 

! 

VLX  7652 

1547530 

96714*43!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1419! 

20.0! NONE 

ISO  ST.  LOUIS  1 

1976  ! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

! 

VLX  7653 

1547531 

967! 4*4.3  •  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1419! 

20. 0! NONE 

MO  ST.  LOUIS  I 

1976  ! 

1 

!  •  19}. 0!  55.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

i  i 

! 

VLX  7654 

1567532 

967  ! 4  * 4 i !  195,0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1419! 

20. 0 ! NONE 

ISO  ST.  LOUIS  1 

1976  ! 

! 

•  !  195.0!  15.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

!  ( 

1 

VLX  7555 

1567533 

967*4*41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1419! 

2C.0! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

1976  ! 

1 

!  !  193.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

i  i 

! 

VLX  7656 

1567534 

96714*43!  195.0!  35.0! 

9.0 ! 

- 

! 

1419* 

20.0! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

1976  ! 

! 

•  !  195.0!  35.0! 

1.7! 

» 

-  ! 

! 

i  i 

1 

3 

VLX  7657 

! 547535 

967S4A43!  1 95.0!  35.0! 

9.C! 

- 

! 

1419! 

20.0* NONE 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1976  ! 

1 

!  !  1«S.O!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

!  ! 

1 

VLX  7o5* 

!567536 

96714*43!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1419! 

20. OJNONE 

mo  ST.  LOUIS  I 

1976  ! 

l 

!  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

!  ! 

1 

VLX  nil 

•567537 

967 !  4*43!  195.0!  *5.0! 

5.0! 

- 

1 

U19! 

20.0! NONE 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1976  I 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1 

-  i 

i 

i  i 

l 

VI*  7460 

1547533 

96714*4*!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1419! 

20.0! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1976  I 

! 

!  !  195.0!  33.0! 

1.9! 

1 

-  j 

i 

!  ! 

! 

’ 

VLX  7661 

1567569 

96714A48!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1419! 

20.0! NONE 

ISO  SI.  LOUIS  I 

1976  ! 

1 

!  !  195.0!  15.0! 

1.9! 

1 

-  t 

! 

!  ! 

! 

VLX  7462 

1547590 

V6714A46!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1419* 

20.USNCNE 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1976  ! 

i 

! 

!  !  171.0!  15. C! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

!  1 

! 

VLX  7663 

1547591 

967 !  4*4 ! !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

i 

t419 ! 

2O.0M0NE 

ISO  ST.  LOUIS  1 

1976  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1 

-  • 

! 

!  1 

! 

VLX  7664 

! 547*92 

967! ■•AGS!  195.0!  35.0! 

9.05 

- 

1 

1419* 

20 . 0 ! NONE 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1976  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9* 

! 

-  • 

i 

!  ! 

! 

VLX  7465 

1547593 

967*4*46!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1419! 

20.0 ! NON  E 

ISO  ST.  LOUIS  I 

1976  ! 

i 

!  •  195.0!  35.0! 

1.9* 

1 

-  • 

i 

!  ! 

! 

VLX  7466 

1 567594 

967*4*4?'  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1419! 

20.0! NONE 

! NO  ST.  LOUIS  ! 

1976  ! 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

VLX  7667 

1567595 

96714*4*1  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1419! 

20.01N0NE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

1976  ! 

i 

!  !  19«.0!  35.0! 

1.9* 

j 

-  • 

! 

!  ! 

1 

VLX  7665 

1567596 

967 ! 4*43!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1419! 

20.0! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

1976  » 

i 

•  •  195.0!  35.0! 

1.7! 

1 

-  * 

! 

!  I 

! 

VLX  7669 

1567597 

967 • 4*43 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1419! 

20.0! NONE 

mo  sr.  louis  ! 

1976  ( 

! 

1  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

t 

-  • 

! 

!  ! 

1 

VLX  7670 

1567598 

96714*46 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1419* 

20.0! NONE 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1976  ! 

! 

»  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

VLX  7671 

1467599 

967 ! 4*45!  195.0!  35.0! 

4.0! 

- 

• 

1419J 

20.0!N0NE 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1976  ! 

i 

!  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

• 

-  i 

; 

!  ! 

! 

VLX  7672 

1567600 

967 •  4* 48!  1)5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1419! 

20.ol NONE 

ISO  ST.  LOUIS  I 

1976  ! 

1 

!  !  195.0!  35. 0! 

1.9! 

i 

-  ! 

i 

!  ! 

! 

VLX  7673 

1567601 

96714*48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1419! 

20.0! NONE 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1976  ! 

1 

!  !  195.0!  35. 0! 

1.9! 

2 

.  2 

i 

!  ! 

! 

’ 

VLX  7674 

1567602 

• 

967*4*4*1  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1419*2 

20. Ci!  NONE 

1  HO  ST.  LOUIS  ! 

1976  ! 

j 

!  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

i 

•  i 

i 

!  ! 

1 

VLX  7475 

i 547603 

96714*46!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1419* 

20.j*!N0Nt 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1976  ! 

! 

!  !  195.0!  35. C* 

1.9! 

i 

-  i 

i 

!  ! 

! 

VLX  7476 

1547604 

96714*45!  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

i 

1419! 

ZO.UiSONE 

mo  si.  louis  > 

1976  f 

j 

!  !  1 #5.0!  35. C! 

1.9* 

! 

-  1 

! 

!  ! 

! 

VLX  7677 

1547605 

96714*4*!  195.0!  35. C! 

9.0* 

- 

i 

1419! 

20  »u!NONE 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1976  ! 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.7! 

i 

-  i 

! 

! 

VLX  7678 

1567604 

967!4*43!  M5.G!  55.01 

7.0! 

- 

i 

1419! 

20.0! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

1976  ! 

i 

»  195.0!  T5.Q! 

1.9! 

i 

-  1 

i 

!  ! 

! 

VLX  7679 

1567407 

96 $  .  ,*4*!  19J.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1419* 

20. C ! NONE 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1976  ! 

j 

•  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

i 

-  i 

! 

! 

VLX  7630 

156760? 

96714*43!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

i 

1419! 

20.01N0NE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

1976  ! 

• 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

i 

-  i 

i 

!  ! 

VLX  7681 

*1  567609 

967 ! 4* 43 j  195. C!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1419! 

20.0! NONE 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1«76  ! 

! 

!  •  193.0!  35. C! 

1.9! 

j 

.  i 

i 

i  ! 

1 

VLX  7632 

•  567610 

967! 4 *4i !  195.0!  35. C! 

9.0* 

- 

i 

1419* 

20.0! NONE 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1976  1 

1 

!  !  195.0!  3>.0! 

1.9* 

j 

-  • 

! 

! 

VLX  7633 

1567611 

96714*4*!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1419! 

20.01NONF 

! HO  ST.  LOUIS  * 

1976  1 

! 

•  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

i 

.  ; 

i 

!  ! 

! 

VLX  7434 

•567612 

967*4*43*  1«5.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

14191 

20.0 ! NONE 

MO  ST.  LOUIS  1 

1976  ! 

j 

i 

■ 

!  !  195.0!  35. C! 

!  !  !  ! 

!  !  S  ! 

1.9! 

j 

i 

1 

1 

1 

i 

! 

! 

i 

i 

!  ! 

i  { 

i  i 

! 

! 

! 
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ENG*  i 

IVTCCt 

DIMENS! 

ONS  !  DRAFT  I 

ICAPACXTY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  J 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET  !C00E!LENGTH!6*0TH! 

t 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

) S  IOPERATING  ! 

!  COAST 

1  TER  l  SEE1//////I/////I 

EO  ! 

I ////////! 

POINT  !  LINE-1 

UO 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND 

NUMBER 

!  GUARD 

TON-  l PAGE! 

OVE?-! OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  !(LI6HT)!////////////////!T0 !//////////! 

OP 

1  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  {LIGHT! 

POWER l 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!E£! 

LINE-2  !  ‘REBUILT | 

(29)  VALLEY 

i 

i 

LINE  COMPANY#  THE! 

!  ! 

1  ! 

!  1 

! 

! 

1 

1 

j 

i 

! 

i 

! 

! 

i 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

VLX  7685 

! 56761 3 

96714A43! 

195.3! 

35.0! 

9.0! 

1419| 

20. 0! NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

l 

•  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX  7636 

1567614 

9671***3! 

145.0! 

35.01 

9.0! 

-  { 

1419! 

20.01NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

J 

!  ! 

145.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  | 

! 

! 

! 

VLX  7687 

1567613 

96714*44! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

1419! 

20.0! NONE 

I  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

f 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.9| 

! 

-  | 

I 

! 

! 

VLX  7688 

1547616 

96714A43I 

145.0! 

35. C! 

9.0! 

-  f 

1419| 

20. 0 IWONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

! 

!  1 

193.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  J 

! 

I 

! 

VLX  7689 

! 56741 7 

94714A4*! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1419! 

20.01  NONE 

l-O 

ST.  LOUIS  1 

1976 

1 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

l 

VLX  7690 

•56761  8 

967! 4A*S! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1419! 

2O.O1N0NE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

! 

1  1 

195. C! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

VLX  7691 

1567619 

96714A481 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1419f 

20.0! NONE 

JHO 

ST.  LOUIS  { 

1976 

| 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.V! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

VLX  7692 

1547620 

96714A481 

145.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1419) 

20.0 ! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1  ! 

145.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX  7693 

1567621 

96714A4S! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1419! 

20.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

I 

-  j 

1 

! 

I 

VLX  7694 

1567622 

967 1 4  A  4  6 1 

145.0! 

35. C! 

9.01 

1419! 

20.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

! 

I 

VLX  7695 

1547623 

96714A43! 

145.0! 

IS. Cl 

9.0! 

-  [ 

1419! 

20.0 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

! 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

1.9! 

I 

-  | 

! 

! 

! 

VLX  7730 

1581051 

95214A43J 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1416! 

20 .0 l NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

1  1 

195.1! 

35.01 

1.9! 

I 

-  j 

! 

1 

1 

VLX  7731 

1581052 

952I4A48! 

145.0! 

35.0! 

9.01 

1416! 

20.0 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

!  ! 

195.1! 

35. 01 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX  7732 

1551053 

95214A4M 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1  41  o! 

20.0JN0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

!  1 

195.1! 

35.01 

1.91 

! 

-  | 

j 

! 

! 

VLX  7733 

!531C54 

95214A48! 

145.01 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1416! 

20*  0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

( 

1 

VLX  7734 

1581055 

95214A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

14161 

20.0! NONE 

i  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

I 

! 

VLX  7735 

1  581056 

95214A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1416! 

20. 0 ) NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

1  1 

195.1! 

35. C! 

1.9J 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

VLX  7736 

1531057 

9521***8! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ( 

1416! 

20.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

1 

)  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

VLX  7737 

1531058 

952! 4A431 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1416! 

20.0 INONE 

!H0 

ST.  LOUIS  l 

1977 

I 

1  1 

195.1! 

35.01 

1.9! 

! 

-  t 

! 

! 

! 

VLX  7738 

! 581059 

95214A4M 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1416! 

20.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

f 

1  1 

145. It 

35.0! 

1.9! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

VLX  7739 

1511060 

95214A48! 

145.0! 

35.0! 

9.0! 

1416! 

20.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

1 

1  1 

195.1! 

33.01 

1.9! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

VLX  7740 

15S1C61 

95214A431 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1416! 

20.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

I 

1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  •  ! 

! 

! 

! 

VLX  7741 

1581062 

95214A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1416! 

20.0 (NONE 

!MQ 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

I 

-  | 

! 

! 

! 

VLX  7742 

1531063 

95214A481 

19J.0! 

35.01 

9.0! 

1 41  | 

20.0! NONE 

!M0 

ST .  LOUIS  ! 

1977 

I 

1  1 

195,1! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  f 

( 

1 

! 

VLX  7743 

1581064 

95214A481 

145.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1416! 

20.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

I 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

1 

1 

VLX  77*4 

1581065 

9521**4*! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1416! 

20.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

1 

1  1 

195.11 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX  7745 

15*1066 

95214A481 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1416! 

20.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

I 

1  1 

105.11 

35.0! 

1.9! 

! 

-  | 

j 

! 

! 

VLX  7746 

1581067 

95214A481 

145.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1416! 

20.oi NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

VLX  7747 

1531068 

95214*431 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1416! 

20.0! NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  I 

1977 

J 

1  1 

195.1! 

35.01 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

VLX  7748 

I5S1C69 

952I4A48! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1416! 

20.0 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

!  \ 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

» 

VLX  7749 

1581070 

95214A4 ?! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1416! 

20 .0 ! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

1977 

1 

! 

1  1 

!  I 

195.11 

! 

35.0! 

I 

1.9! 

! 

1 

! 

—  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

«33>  VALLEY 

NARINE 

t  BARGE/ 

1 

IINC. 

1  I 

1  ! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

FRANCIS  MARION 

1544314 

3813A351 

55.0! 

20.0! 

7.0! 

1000! 

-  | 

30.01N0NE 

!TX 

HARLINGEN  ! 

1972 

1 

!  ! 

55.01 

20.0! 

7.0! 

I 

-  | 

! 

! 

! 

N  L  FOX 

1632830 

8213A35! 

70.0! 

26.0! 

6.0! 

1200! 

-  j 

30.01  NONE 

ITX 

HARLINGEN  I 

1982 

I 

!  1 

70.0! 

26.0! 

5.6! 

! 

-  f 

! 

! 

! 

VN3  1 01  JOY 

1609151 

1064! 4A43I 

2*0.01 

50.0! 

8.0! 

-  l 

2500! 

16,0! NONE 

ITX 

HARLINGEN  ! 

1979 

! 

1  ! 

240.01 

50.0! 

1.5! 

! 

-  I 

1 

! 

I 

VM9  NADINE 

02 

1639505 

106414A43! 

240.0! 

50.0! 

8.4! 

2500! 

18.0IN0NE 

ITX 

HARLINGEN  ! 

1981 

1 

1  I 

1  1 

240.0! 

! 

50.0! 

I 

1.S! 

1 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(20)  VALLEY 
LILLIAN 

NARINE 

SERVICE 

1 

1271756 

!  1 

1  1 

1 3 13A351 

! 

! 

41.5! 

! 

! 

12. 0! 

« 

3.oi 

! 

! 

240! 

! 

! 

13.5! NONE 

! 

1 

!0H 

t 

I 

DUFFY  ! 

1956 

1 

!  1 

1  ! 

41.51 

! 

12.01 

I 

3.0! 

! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(20)  VALLEY 
DAVID  JONES 

INC. 

1 

! 

1256544 

!  ! 

!  1 

2513A36! 

! 

! 

45.0! 

! 

! 

14. C! 

! 

! 

3.0! 

! 

! 

300! 

! 

! 

14.0! MAST  LIGHT 

I 

! 

!VV 

! 

! 

POINY  1 

1944 

J 

i  ! 

45.6! 

14. C! 

2.6! 

! 

-  i 

( 

| 

PLEASANY  I 

JOE  LAMBERT 

1505185 

3113*35! 

44.6! 

15.91 

5.0! 

4601 

-  i 

28.0IN0NE 

iwv 

MILLWOOD  ! 

1966 

J 

!  1 

44.6! 

15.9! 

4.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

P  W  RITCHIE 

1239208 

1913A36! 

44.0! 

14.0! 

3.8! 

220! 

-  i 

19.2JHAST  LIGHT 

IWV 

MILLWOOD  ! 

1939 

1 

1  1 

44.0! 

14.01 

3.81 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

RFO  EMBER 

1261203 

1613*36! 

40.4) 

13.1! 

7.0! 

450! 

-  ! 

22. 9 1  NONE 

1  OH 

GALL1P0LXS! 

1950 

1 

i  1 

40.4! 

13.1! 

7.0! 

I 

-  J 

! 

! 

! 

NATIONAL 

1220193 

24714**3! 

129.9! 

30.8! 

9.0! 

900! 

38. 0 1  NONE 

!  OH 

GALLIPOLI S! 

1939 

1 

!  ! 

140.0! 

30.81 

1.51 

1 

-  ! 

i 

1 

i 

RESERVE  128 

1251173 

51 5 14A401 

175.0! 

26.01 

8.5! 

900! 

1 2. 21  NONE 

JOH 

GALLIPOLIS! 

1947 

! 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

RESERVE  129 

1253234 

51514**0! 

175.0! 

26.0! 

3.5! 

900! 

1 2. 2 ! NONE 

!  OH 

GALLIPOLIS! 

1947 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

V  48 

1295718 

891J4A401 

115.0! 

35.0! 

9.0! 

1400! 

14.0! NONE 

!0H 

GALLIPOLIS! 

1962 

! 

1 

I  1 

1  ! 

115.0! 

! 

35. 0! 

j 

1.5! 

! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

(09)  VANE  BROTHERS 

COMPANY/ 

1 

TIME 

1  1 

!  1 

! 

) 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

ANNE 

1611544 

2212*20! 

39.3! 

15.1! 

6.1! 

200! 

28! 

10.0!  DIESEL  PUMPS 

(HD 

BALTIMORE  1 

1980 

1 

1  1 

43.0! 

16.0! 

4.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

DUFF 

1535217 

62  1 2 A 2 0  ( 

65.0! 

23.0! 

8.0! 

200! 

145! 

18.0! DIESEL  PUMPS 

!HD 

BAITZMORE  1 

1971 

1 

1  ! 

70.0! 

24.0! 

4.0! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

CAPT.  FRANK 

1557684 

65315*70! 

180.01 

40.0! 

8.5! 

1300! 

17.6! DIESEL  PUMPS 

IMD 

BALTIMORE  ! 

1951 

1 

! 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

180.0! 

1 

40.0! 

! 

1 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  821 


ENOR! 

1VTCC1 

DIMENSIONS  1DRAFT1 

ICAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  C  L  ! 

D 1ST !  OPERATOR 

1  NET  !  CODE! 

CNSTMI0SOTH! 

( 

! 

I 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  'OPERATING  ! 

[REGIS-!****! 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

£0  ! 

! //////// ! 

POINT  !  LINE-1 

!  ao! 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND 

NUMBER 

1  GUARD 

TON-  1PAGE! 

0VER-10VEP-1/////1 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD!/ /////////! 

OR 

1  NUMBER 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ILIGHT ! 

POWER! 

ENGERS  t 

(FEET)!  LINE- 2 

!  EC! 

LINE-2  ! ‘REBUILT! 

(44)  VARCO  LOCOING 

INC. 

1 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

1  1 

1 

1 

1 

! 

i 

i 

! 

i 

2 

i 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

VALTER  H  LCUTHOLD 

! 266428 

1313*36! 

40.7! 

13.7! 

6.2! 

290! 

-  ! 

21 .0 !  NONE 

!  ZO 

AHSAHKA  ! 

1953 

! 

1 

1  1 

1  1 

45.0! 

1 

14.0! 

! 

6.2! 

! 

! 

! 

“  ! 

j 

* 

! 

! 

! 

! 

(32)  VELVET  NARINE 
COURIER 

SYSTEMS 

! 

I 

1439035 

!  1 

!  1 

1 3013*  36! 

1 

1 

95.2! 

t 

! 

23.0! 

1 

11.0! 

! 

! 

3000! 

i 

j 

34. oi NONE 

I 

! 

1LA 

! 

! 

HAHNVILLE  ! 

1981 

1 

1  1 

90. 0! 

23.0! 

9.6! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

HERALD 

1563841 

70*3*36! 

60.0! 

22.0! 

3.0! 

800! 

-  j 

30.0! NONE 

!LA 

HAHNVILLE  1 

1975 

! 

!  f 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  J 

I 

! 

! 

JOURNAL 

1644970 

6513*36! 

70.0! 

24.0! 

8.5! 

1800! 

-  2 

30.0 !  NONE 

!  L  A 

HAHNVILLE  ! 

1991 

1 

1 

!  1 

!  1 

70.0! 

! 

24.0! 

! 

7.0! 

t 

{ 

t 

“  ! 

! 

! 

t 

( 

1 

! 

(16)  VENTURE  NARINE  CO. 

1 

l 

!  1 

i  i 

; 

i 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

VENTURE  101 

1517007 

795 ! 5*71 1 

19$.1! 

35. 0! 

9.5! 

! 

1371! 

17.3 !PUMPS#  COILED 

JAL 

TUSCALOOSA! 

1968 

1 

1 

1  1 

1  1 

195.1! 

! 

35.0! 

! 

1.8! 

! 

! 

-  ! 

2 

i 

! 

! 

! 

! 

(32)  VERAET  SHIPYARD#  INC. 

1 

1 

1  1 

1  1 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

NISS  SYLVIA 

1 501 455 

5713*35! 

59.4! 

22.0! 

9.5! 

800! 

-  j 

)3.0!N0NE 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1965 

l 

1  1 

65.3! 

22.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

I 

MISTER  CUE 

1652177 

20! 3*36! 

53.6! 

20.0! 

S.O! 

800! 

-  ! 

26.0! NONE 

ILA 

PLAQUEMINE! 

1982 

I 

1 

53.6! 

20.01 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

3  1 

1  - 

1 614*43! 

110.0! 

30.3! 

6.6! 

-  ! 

196! 

7.0! NONE 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1990 

1 

1  1 

110.01 

30.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

6UD  4 

l  . 

1314A431 

110.01 

50.0! 

6.6! 

-  ! 

186! 

7.0! NONE 

!  LA 

PLAQUEMINE! 

1980 

! 

!  1 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

CP  2 

!  - - 

87! 4*43! 

30.0! 

26.0! 

5.01 

-  ! 

87! 

5 . 0 ! NONE 

ILA 

PLAQUEMINE! 

1956 

I 

1  1 

*0.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CP  3 

1276162 

13414A431 

100.0! 

28.0! 

5.6! 

! 

134! 

5.0! NONE 

!  L  A 

PLAQUEMINE! 

1958 

! 

!  1 

1 OC.O! 

23.0! 

2.0! 

1 

-  2 

! 

1 

1 

CP  4 

1276663 

17014A431 

110.3! 

29.3! 

6.1! 

-  ! 

1701 

6.8! NONE 

!  LA 

PLAQUEMINE! 

1958 

1 

!  ! 

110.0! 

29.6! 

2.0! 

! 

-  2 

! 

! 

! 

CP  6 

1251043 

9*14*43! 

30.3! 

26.0! 

5.1! 

-  ! 

94! 

3.6! NONE 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1960 

1 

1  1 

80.0! 

2o.0! 

2.0! 

1 

-  i 

! 

! 

! 

CP  10 

!  527347 

1614A43! 

110.0! 

33. C! 

6.6! 

-  ! 

166! 

7.01N0NE 

ILA 

PLAQUEMINE! 

1970 

l 

1  1 

110.3! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

CP  12 

1530C24 

19914*431 

120.1! 

30.0! 

6.S ! 

-  ! 

1992 

7 .0 ! NONE 

ILA 

PLAQUEMINE! 

1970 

I 

i  1 

120. 1! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CP  14 

1  - 

1 3! 4*43! 

110.3! 

30.0! 

6.61 

-  1 

183! 

7 • 0! NONE 

!  LA 

PLAQUEMINE! 

1980 

I 

!  1 

1 1 C.O! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

CP  15 

1  - 

15014A45! 

120.0! 

30.0! 

6.6! 

-  1 

199! 

7 • 3! NONE 

ILA 

PLAQUEMINE! 

1933 

! 

!  i 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

~  ! 

! 

! 

! 

CP  20 

1  - 

5014A43! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

-  ! 

186! 

7.0! NONE 

ILA 

PLAQUEMINE! 

1960 

1 

1  1 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CP  1C5 

1530A42 

21314*43! 

120.1! 

32.0! 

6.5! 

-  I 

213! 

7. 0! NONE 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1971 

1 

1 

1  1 

l  1 

120.1! 

! 

32.0! 

! 

2.0! 

! 

I 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

(03)  VESSEL  CHARTERS#  INC. 

! 

1 

!  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

SANTA  ADEL  A 

1 502726 

658811*03! 

521.2! 

75. C! 

31.9| 

19750! 

14019! 

101.0! BOOMS  t  ELECTRIC !NY 

NEW  YORK  ! 

1966 

t 

1  1 

544.0! 

75.0! 

12.8! 

1 

-  ! 

(WINCHES 

! 

1 

SANTA  JUANA 

!  50-01 5 

65681 1 *03! 

521.2! 

75.0! 

31.9! 

18750! 

14019! 

101.01900MS  t  ELECTPIClNY 

NEW  YORK  ! 

1966 

1 

1  1 

544.0! 

75.01 

12.3! 

! 

-  j 

(WINCHES 

! 

! 

SANTA  NACOALENA 

1290270 

604411*031 

510.4! 

79.0! 

29.1! 

180001 

7786! 

11  5. 3! 900MSJ  GANTRY 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1963 

1 

!  1 

546.7! 

79.0! 

17.2! 

! 

100! 

! CRANES/ ELEVATORS! 

1 

SANTA  MARIA 

1292338 

606411  *05! 

510.6! 

79.0! 

29.1* 

15000! 

7756! 

115. 3  !  BOOMS  J  6ANTRY 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1963 

1 

!  1 

546.  7! 

79. C! 

17.2! 

! 

100! 

!  CR AN c$/ ELEVATORS! 

I 

SANTA  MARIANA 

1291811 

606411A05! 

51C.6! 

79.0! 

29.1! 

18000! 

7786! 

115.3! booms;  gantry 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1963 

1 

1 

!  ! 

!  i 

546.7! 

j 

79.0! 

! 

17.2! 

! 

! 

! 

100! 

! CRANES/ELEVATORS! 

!  ! 

! 

! 

CD  V£S S51  ENOS. 

t 

*  DEVELOPMENT  CO. 

!  ! 

1  1 

; 

i 

f 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

POLAR  MERCHANT 

1257391 

198 1  3  A  54 1 

117.3! 

26.0! 

U.O! 

1700! 

-  f 

42.0! 

!VA 

SEATTLE  ! 

1976 

l 

1 

!  1 

!  ! 

127.0! 

! 

24. C! 

; 

13.0! 

j 

! 

! 

*  ! 

! 

; 

! 

t 

1 

1 

(31)  VICKERS  TOUING  CO.#  INC 

! 

!  ! 

1  1 

{ 

t 

1 

2 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

FRANCES 

1272339 

9 ! 3*35! 

23.0! 

io.  oi 

4.0! 

250! 

-  • 

9  >0! NONE 

!  MS 

GREENVILLE! 

1956 

! 

!  1 

28.0! 

10.0! 

4.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

I 

JIM  VICKERS 

153C303 

365! 3*36! 

151.31 

34.5! 

8.5! 

5400! 

-  ! 

35.0! HONE 

!  MS 

GREENVILLE! 

1971 

1 

1  1 

131.0! 

34.5! 

3.0! 

! 

-  • 

! 

1 

! 

NITA  V 

1673217 

191*3*  36! 

—  « 

..  2 

9.0! 

2000! 

-  2 

32.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1984 

1 

j  i 

13.9! 

31.3! 

7.3! 

! 

-  • 

2 

2 

! 

GEO»GE 

1513920 

1580isA7li 

244.0! 

54.0! 

12.5! 

-  ! 

2500! 

15 .oi NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1969 

» 

!  1 

244.3! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  • 

{ 

! 

! 

GOVERNOR 

1516865 

1576 15*71 ! 

264.0! 

54.0! 

12.5! 

! 

2500! 

1 5 . 0 i NONE 

!M$ 

GREENVlLLEl 

1969 

! 

1  ! 

264.0! 

54. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

GRACE 

1516993 

1 2491 5*71 ! 

194.0! 

54.0! 

12.5! 

! 

2000! 

1 5. 0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1969 

1 

1  ! 

194.0! 

54. 0! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

i 

TRACY 

1516921 

169015*71! 

244.0! 

54. C! 

12.5! 

-  1 

2500! 

15.3! NONE 

IMS 

GRc CNVILLE! 

1969 

1 

1 

!  1 

1  ! 

264.0! 

; 

54.0! 

2 

2.0! 

i 

! 

! 

”  ! 

2 

! 

! 

! 

! 

I 

(31)  VIDAL  l A  OOCK 

1  STORAGE 

! 

CIO.# 

2  * 

1  1 

| 

j 

i 

1 

2 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

; 

INC. 

1 

;  j 

! 

! 

» 

! 

! 

i 

3ETTY6  H.  JENKINS 

1279701 

5513*351 

58.3! 

20.0! 

S.O! 

940! 

-  ! 

26.0! NONE 

ILA 

VIOAIIA  ! 

1959 

1 

!  1 

58.0! 

20. Of 

4.5! 

2 

-  f 

! 

i 

J 

NATCHEZ 

1235833 

86! 3*36! 

70.5! 

23.0! 

8.7! 

94ol 

-  ! 

35.OIN0NE 

Jla 

VI  DAL  I A  ! 

1960 

1 

!  1 

70.5! 

23.0! 

5.0! 

! 

-  • 

! 

! 

! 

RAMRGO 

1239758 

44 ! 3*  36! 

40.2! 

13.1! 

3.6! 

900! 

-  1 

22. 01*  NONE 

!LA 

VIDALIA  ! 

1945 

! 

*  » 

40.2! 

1  9. 1 ! 

? .  u ! 

! 

-  j 

I 

I 

1 

DRAGLINE  9A»«E  NO 

i  ...... 

25014*431 

--  ! 

--  i 

--  • 

! 

—  ! 

1 8. 0 ! D*A  GLI NE 

ILA 

VIDALIA  ! 

1950 

1 

!  1 

11C.0! 

'0.0! 

7.3! 

I 

-  ! 

2 

! 

! 

NO  119 

1  . 

35014*43! 

124.3! 

32.0! 

7.0! 

-  ! 

700! 

9.oi 35-TON  DIESEL 

!LA 

VI0*LIA  1 

1945 

! 

j 

1  1 

1  1 

124.3! 

2 

32.3! 

! 

1.2! 

! 

! 

j 

"  ! 

!  CRANE 
! 

! 

! 

! 

! 

(32)  VIDOS#  JAMES 
OURPY  DUDLEY 

i 

! 

! ©29534 

i  j 

i  < 

80! 3*36! 

i 

i 

59.0! 

! 

2 

2-.oi 

* 

i 

6. si 

i 

! 

1200! 

! 

i 

25.0! NONE 

i 

t 

ILA 

! 

! 

MORGAN  ! 

I960 

! 

j 

!  1 

i  i 

42.0! 

2 

24.1! 

! 

5.3! 

i 

! 

i 

-  ! 

! 

2 

( 

! 

CITY  ! 

! 

(2d)  VIKING  BARGE 
3JL  1019 

COMPANY 

i 

! 

1541345 

1  ! 

i  I 

971 ! 4*41! 

; 

» 

20C.0*! 

! 

j 

35. c! 

i 

! 

9.0! 

-  ! 

1619! 

i 

i 

15.0  (NONE 

< 

1 KN 

I 

! 

ST.  9 AUL  ! 

1972 

» 

« 

■  [ 

203.0! 

35.0! 

1.3! 

; 

-  ! 

j 

! 

! 

HAL  1019 

1541344 

971 J4  *45! 

2CO.O! 

35. C! 

9.0! 

i 

1619! 

15.0! NONE 

!MN 

ST.  PAUL  ! 

1972 

i 

1 

;  { 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

; 

-  • 

! 

! 

! 

TOM  CAT  1018 

1541343 

971  14*451 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1619! 

15.3 (NONE 

INN 

ST.  PAUL  ! 

1972 

t 

j 

i 

2  j 

i  2 

2  !  | 

200.0! 

! 

2 

35.0! 

i 

j 

1.3! 

t 

! 

1 

2 
! 

! 

i 

i 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

TA OLE  2  -  0 ESCRIPT ION  OF  VESSELS 


822 


ENG# ! 

i  IVTCC!  DIMENSIONS  !D#AFT! 

1 CAPACX  TYl 

HIGH-  ! 

(VESSEL! 

! 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET  !COOE!L£NGTK!BPDTH!  ! 

|  l 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!$  (OPERATING  1 

! 

! REGIS”! **** !  REG.  !  *EG.!L9A0-! 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!  TC I  BASE  ! 

YEAR  ! 

!  COAST 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!//////// ! 

POINT  ! 

LINE-1 

I A  0 !  LINE-1  ! 

BUILT  1 

VESSEL  NANE 

AND  NUMBER 

i  GUARD 

!  TON-  !PACE!  OVER-lOVEO-!/////! 

HORS  E t  f*SS-  ! 

(LIGHT) I //////////////// |TO !//////////! 

OR  ( 

!  NUMBER 

!  NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  JLIGHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE (  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(23)  VIKING  BARGE  COMPANY  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

(CONTINUED)! 

!  ! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

I 

vsc  ioi e 

f  541 242 

971 ! 4A48 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1619! 

15.0! NONE 

!HN 

ST.  PAUL  1 

1972 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

200.0! 

! 

35. C! 

1 

1.5! 

! 

1 

! 

! 

( 

! 

! 

* 

1 

1 

(01)  VIKING  BOAT  TOURS 

! 

OF  ! 

!  1 

1  ! 

! 

5 

j 

! 

5 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

( 

I 

! 

j 

NEWPORT#  INC. 

! 

!  ! 

! 

j 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

VALHALLA 

! 64331 5 

19* 1C  11 ! 

47.0! 

15.0! 

4.0! 

650! 

12 .0 !  NONE 

t  at  t 

NEWPORT  I 

1981 

! 

!  ! 

47.0! 

15.  C! 

4.0! 

! 

30! 

! 

1 

! 

VIKING  KING 

! 294508 

35*1911  * 

64.9* 

18.91 

5.5! 

450! 

-  J 

20 .0 ! NONE 

|RI 

NEWPORT  I 

1964 

! 

!  ! 

64.9J 

18.9! 

5.5! 

1 

72! 

( 

I 

I 

VIKING  PRINCESS 

J  504354 

12*1*11! 

36.0! 

14.0! 

4.0! 

140! 

-  f 

15.0 ! NONE 

!RI 

NEWPORT  | 

1966 

» 

!  ! 

39.0! 

14.0! 

4.0! 

! 

49! 

! 

1 

1 

VIKING  QUEEN 

1533628 

28*1  All  1 

60.0! 

16.0! 

5.2! 

260! 

-  1 

20.0! NONE 

JR! 

NEWPORT  1 

1977 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

60.0! 

15. C! 

1 

5.0! 

! 

! 

! 

149! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

t 

! 

(01)  VIKING  LIMITED  PARTNERSHIP 

!  * 

i  * 

! 

! 

j 

5 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

FANDANGO 

1  - 

66! 1 All ! 

115. 0! 

30. d 

6.0! 

700! 

-  ( 

32.0 !  NONE 

PL 

MIAMI  t 

1930 

! 

! 

!  ! 

!  * 

130.0! 

! 

30.  C! 

! 

o.Ol 

! 

! 

! 

550! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

I 

(11)  VIRGINIA  DEPT.  OF 

1 

HIGHWAYS  AND 

!  ! 

!  I 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

• 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

TPANSPORTATION 

! 

!  I 

! 

! 

! 

! 

i 

( 

! 

I 

THE  LANCASTER 

!  - 

2211  All! 

44.2! 

19.0! 

2.2! 

67! 

3! 

1 1. 0! NONE 

!VA 

MERRY  I 

1985 

! 

•  ) 

44.2! 

19.0! 

1 .  e  • 

! 

12! 

! 

l 

POINT  I 

THE  NORTHUMBERLAND 

|  ...... 

2281*13! 

44.2! 

19.0! 

2.2! 

67! 

3! 

11.0IN0NE 

!VA 

SUNNY6ANK  1 

1985 

! 

!  I 

44.2! 

19.0! 

1.3! 

! 

12! 

! 

! 

I 

WILLIAMSBURG 

1660546 

569J1A13! 

200,0! 

64.0! 

8.5! 

1450! 

47! 

49.0! NONE 

(VA 

SCOTLOND  1 

1983 

! 

! 

!  ! 

!  i 

200.0! 

! 

64.0! 

1 

7.5! 

! 

! 

1 

35S! 

! 

! 

( 

I 

I 

! 

( 

! 

(16)  VIRGINIA  V  FOUNDATION#  T  J  HE 

!  i 

!  i 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

VIRGINIA  V 

1222170 

6751311 ! 

115.9! 

24.0! 

9.0! 

400! 

-  | 

40 .0 ! NONE 

IWA 

SEATTLE  1 

*  1958 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

126.0! 

1 

26.0! 

i 

8.0! 

! 

! 

! 

340! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

(32)  VIZIER#  DONALD  J.# 

! 

T0WIN1G#  INC. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

( 

( 

1 

! 

! 

J 

I 

I 

TPISH  A  CALLAIS 

! 506004 

4113*36! 

! 

6.0! 

400! 

28.0! NONE 

1LA 

GALLIANO  I 

1966 

! 

!  ! 

43.0! 

13.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

94V  1 

1572123 

7514A43! 

—  ! 

5.0! 

-  | 

450! 

10.0! NONE 

!LA 

GALLIANO  I 

1978 

! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

1 

04V  2 

! 503  276 

193 ! 4A43! 

—  ! 

7.0! 

193! 

7 .0! NONE 

ILA 

GALLIANO  I 

1978 

! 

!  1 

110.3! 

30.1! 

2.0! 

1 

! 

! 

1 

04V  3 

! 5^5149 

193I4A43! 

—  ! 

7.0! 

193! 

7. 01  NONE 

!L* 

GALLIANO  I 

1978 

1 

!  ! 

11C. 3! 

30.1! 

2.0! 

! 

-  ( 

! 

! 

» 

D4V  A 

! 597070 

193! 4A431 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

-  | 

193! 

7.0! NONE 

!  L  A 

GALLIANO  ! 

1978 

1 

!  ! 

!  ! 

110.3! 

! 

30.1! 

! 

2.0! 

! 

! 

I 

! 

( 

! 

! 

1 

I 

1 

i 

(32)  VIZIER#  HOLLIE  ANN#  INC.! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

I 

I 

HOLLIE  ANN  VIZIER 

! 568874 

77 ! 3*36! 

70.0! 

26.0! 

7.5! 

1200! 

-  | 

35.0IN0NE 

ILA 

GALLIANO  I 

1975 

! 

! 

(  ! 

!  ! 

73.0! 

! 

26.0! 

! 

6.0! 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

I 

(32)  VIZIER#  LORI  ANN# 

! 

INC.  ! 

!  1 

l  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

1 

1 

LORI  ANN  VIZIER 

1504845 

73! 1  A  0  2 ! 

«6.0! 

24.0! 

8.0! 

1200! 

72! 

35.01N0NE 

ILA 

GALLIANO  I 

196* 

! 

( 

!  ( 

!  ! 

100.0! 

! 

24. C! 

! 

7.0! 

I 

! 

1 

( 

i 

! 

! 

! 

I 

I 

l 

(32)  VIZIER#  ROBBIE#  INC.  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

I 

ROBBIE  VIZIER 

1523393 

25I3A36! 

44.0! 

16.0! 

6.0! 

300! 

25.0! NONE 

ILA 

GALLIANO  I 

1971 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

44.0! 

! 

16.0! 

! 

5.0! 

! 

* 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

I 

<32)  VIZIER#  SUSAN#  INC 

! 

•  I 

!  ! 

!  1 

! 

! 

1 

i 

I 

j 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

SUSAN  VIZIER 

*559351 

35 ! 3A  36! 

! 

--  J 

8.9! 

800! 

-  J 

65.0! NONE 

ILA 

GALLIANO  I 

1974 

1 

* 

!  ! 

!  ! 

57.3! 

1 

22. C! 

1 

7.0! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

I 

I 

1 

(17)  VOLUNTEER  BARGE  t 

* 

TRANSPORT# 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

j 

i 

j 

i 

l 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

I 

I 

INC. 

! 

!  ! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

0W  1 

!  - 

952I4A45! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1670! 

20.0 !  NONE 

(MO 

ST.  LOUIS  I 

1960 

* 

!  ! 

200,0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

1 

1 

CSI  938 

|  ...... 

828!4A48J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1430!  , 

16.0! NONE 

(IN 

NEWBURGH  1 

I960 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

.  1 

! 

1 

I 

GMC  38 

1506650 

624I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1450! 

21.4JN0NE 

!PA 

GLEN-  1 

1969 

! 

!  ! 

175.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

1 

WILLARD  I 

H4  13 

890J4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1450! 

18.01N0NE 

*KY 

PADUCAH  I 

1981 

* 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

; 

! 

* 

I 

ITEL  111 

1603678 

676J4A43! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1493! 

18.01  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

1979 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

I 

K  306-3 

j  - - 

91  7! 4 A4S  ! 

200.0! 

35.08 

9.0! 

-  J 

1640! 

18.0 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1977 

! 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

-  J 

! 

* 

! 

K  307-9 

,  - 

917J4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1640! 

18.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1977 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

l 

1 

I 

K  308-3 

917! 4A  4e! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  } 

1640! 

1 8 .0 i NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1977 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

! 

1 

1 

K  311-9 

1  - 

91714A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1640! 

1 3.0! NONE 

*TN 

NASHVILLE  I 

1977 

! 

!  1 

700.01 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

1 

! 

TA  816 

1638065 

88814A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

20.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS  1 

1980 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

* 

1 

TA  8C0B 

! 630744 

946I4A43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1660! 

20.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS  I 

I960 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

I 

I 

WEIGEL  1 

1  - 

388 ! 4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

20 .0 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1977 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

I 

1 

WEIGEL  2 

.  - 

883 ! 4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

20.0 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1977 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

WEIGEL  3 

1  - - 

888 ! 4A46 J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

20.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1977 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

J 

1.5! 

! 

! 

! 

■  1 

i 

! 

! 

1 

I 

1 

I 

! 

(18)  VOLUNTEER  TOWING  SERVICE!#  INC.  , 

(  ! 

!  ! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

J 

! 

! 

! 

* 

! 

I 

I 

1 

l 

JOE  TAYLOR 

*523424 

97 !  3*36! 

62.3! 

26.0! 

8.0! 

1000! 

-  | 

34.0! NONE 

'ITN 

MEMPHIS  I 

1969 

1 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

62.3! 

! 

! 

26.0! 

! 

1 

7.5! 

i 

! 

! 

( 

! 

! 

I 

1 

i 

! 

I 

I 

1 

1 

I 

I 

TAOLE  2  - 

DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

823 

ENGR! 

1VTCCI 

DIMENSIONS  1 0. AFT  t 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

I 

3 

OUT!  OPERATOR 

NET  JCOOE! LENGTH! BROTH! 

! 

! 

1 

1ST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  ! OPERATING 

! 

% 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!//////// ! 

POINT  |  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

(  GUARD 

TON-  1PA5E! 

OVER-tOVEP-!/////! 

HCRSE! 

PASS-  I (LIGHT) S////////////////ITO! ////////// 

OR  ! 

t  NUMBER 

NAGE  !  IV  1 

ALL  1 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2 

t •REBUILT ! 

i 

(14)  VON  BERGEN/  LTD. 

MOUNT  HANS  FIELD 

152177* 

1  1 

1  1 

1  1 

65  1 1  All  1 

« 

91.9! 

( 

! 

! 

33.0! 

! 

1 

! 

7.3! 

3*0! 

! 

1 

! 

32. 5 (NONE 

I 

1 

! 

!*L 

■03ILE 

! 

1 

! 

1969  ! 

\ 

1  1 

1  1 

100.0! 

1 

43.5! 

! 

6.1! 

! 

90! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(07)  VOYAGER  VESSEL#  INC. 
VOYAGER 

! SC6977 

i  | 

!  1 

13011A021 

1 

137.5! 

! 

! 

56.01 

! 

! 

10.2! 

1700! 

555* 

1 

! 

63 .0 (NONE 

1 

! 

!L* 

MORGAN 

1 

I 

1967  ! 

•  1 

1  1 

165.0! 

1 

36.0! 

! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

CITY 

! 

! 

_ 

(31)  W  M  V  PARTNERSHIP 

ABC  321 

1599879 

1  1 

1  1 

676! * A*81 

1 

j 

195.0! 

! 

i 

35.0! 

! 

! 

9.0! 

1496 ! 

! 

1 0.C ! NONE 

! 

! 

IMS 

GREENVILLE 

! 

! 

1978  ! 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  | 

! 

! 

! 

A9C  322 

l 5998 SO 

67o! A*  *6! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1*98! 

16.0! NONE 

!»»S 

GREENVILLE! 

1974  ! 

1  1 

193.0! 

35.0! 

1.0! 

-  | 

! 

1 

! 

! 

ABC  323 

1599881 

676l*A*5! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  ! 

1*94! 

1 0*0! NONE 

IMS 

GRESNVILU 

! 

197*  ! 

- 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

ABC  324 

1599582 

676l*A*3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*98! 

16.0! NONE 

IMS 

dteEitviiiti 

1978  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  i 

! 

! 

1 

! 

- 

ABC  3?5 

1599883 

676l*A*dJ 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*93! 

1 6 .0 ! NONE 

!M$ 

G»EENVILLEI 

1978  ! 

1  1 

1  1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(34)  V.  S.  CONSTRUCTION  CO. 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

US  1 

35914A461 

109.7! 

34.0! 

11.0! 

-  1 

750! 

12.0tN0N£ 

!AK 

SITKA 

19*5  ! 

1  1 

110.0! 

34.0! 

2.0! 

-  | 

1 

i 

! 

V 

US  2 

1513761 

220UA46! 

112.0! 

2  9.0! 

6.5! 

-  i 

*50! 

9.0! NONE 

!AK 

SITKA 

19*4  | 

/ 

1  1 

1  1 

113.0! 

t 

l 

30.0! 

! 

1.5! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

'i 

(20)  u/w  TOUING  t  FUELING  CO. 

1#  INC. 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

f 

J.  f.  WILLIS 

•629130 

6*13*34! 

57.5! 

20.0! 

7.5! 

800! 

-  ! 

36.0! NONE 

!wv 

SCO*T 

*980  I 

1  I 

4C.0! 

20.0! 

7.0! 

-  | 

! 

! 

DEPOT 

1 

) 

NAP Y  JS*N 

1573899 

87! 3*361 

56.0! 

20.01 

7.5! 

800! 

-  i 

33. 0! NONE 

!WV 

SCOTT 

1975  t 

- 

1  ! 

1  1 

54.0! 

! 

20.0! 

! 

7.0! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

1 

DEPOT 

« 

1 

. 

(32)  WADE#  DAVID#  INC. 

1  1 

1  1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

SICA’Y  JANE 

1605*83 

6513*36! 

—  ! 

—  ! 

7.*! 

2*00! 

-  j 

32 .0! FUEL  t 

WATER 

!LA 

GRAND  ISLE ! 

1979  t 

1  1 

1  1 

117.1! 

! 

2*. 9! 

! 

7.0! 

1 

-  ! 

! PUMRC ELECTRI C ) 

I 

i 

! 

i 

I 

1 

(26)  WAGNER  CHARTER  CO. 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

I 

! 

! 

\ 

TRIMOAD 

1255692 

9911*11! 

96.0! 

23.0! 

9.0! 

360! 

-  i 

17*5!  NONE 

1  XL 

CHICAGO 

WO  I 

1  1 

1  1 

100.0! 

! 

2  3.0! 

! 

9.0! 

! 

iso; 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

j 

(37)  WAHKIAKUM  COUNTT 
WAHKIAKUM 

1 28836* 

1  1 

1  1 

6411*13! 

1 

! 

75.0! 

! 

! 

26.3! 

1 

! 

3.0! 

4*1! 

12! 

! 

1 

2**0! NONE 

! 

1 

!VA 

PUGfi 

1 

! 

I'M  1 

> 

1  1 

1  1 

75.0! 

! 

34.0! 

! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

1 

ISLAND 

! 

! 

3 

* 

(Id)  WALKER  BOAT  YARD#  INC. 
ANDY 

1511651 

!  1 

1  1 

7313* Jvi 

! 

! 

*5.0! 

! 

! 

15.0! 

! 

! 

*.5! 

330! 

I 

{ 

22.0! NONE 

! 

! 

IKY 

PADUC 'W 

J 

! 

! 

1967  ! 

> 

1  1 

*5.0! 

15. C! 

*.0! 

-  ! 

! 

I 

I 

$ 

HOC  BIOS 

8431***01 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

•  j 

1*00! 

1**5 ! NONE 

IKY 

PADUtJH 

1931  ) 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  f 

j 

! 

! 

JtL  *25 

j  ...... 

5281***0! 

175.1! 

29.1! 

9.0! 

-  i 

967! 

12.8! NONE 

!KY 

P/-JCAM 

1950  ! 

1  1 

173.1! 

26.1! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

* 

Jtl  *29 

5241***0! 

175.1! 

26.1 ! 

9.0! 

-  1 

967! 

12.8IN0NE 

IKY 

PADUCAH 

1950  ! 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.4! 

-  I 

! 

I 

1 

3 

JtL  *31 

5231***0! 

175.1! 

2o.  1 ! 

9.0! 

-  | 

967! 

12. 8! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1950  ! 

Zi 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.4! 

-  ! 

i 

! 

! 

19 

JtL  **0 

523! ***0l 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  ! 

967! 

12.4 !NCNE 

!ky 

PADUCAH 

PSC  ! 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.8! 

-  ! 

i 

! 

! 

A 

MRS  13* 

2041***4! 

11C.0! 

*0.0! 

7.0! 

-  1 

*eoi 

8*oj  NONE 

IKY 

PADUCAH 

j 

196*  ! 

1  1 

11C.0! 

*0.0! 

1.0! 

-  j 

! 

! 

1 

; 

W8Y  ICO 

6821***0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

15001 

11.31N0NE 

IKY 

PADUCAH 

1955  1 

i 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

s 

CHIEF  PADUKF 

j  ...... 

18415F71 1 

115.1! 

30.1! 

7.5! 

-  J 

570! 

16.0! PUMPS 

!  KY 

PADUCAH 

1961  ! 

V 

1  1 

115.1! 

30.1! 

1.5! 

-  ! 

t 

» 

! 

PSC  132 

j  ...... 

25015*70! 

175.0! 

26.0! 

4.0! 

-  ! 

700! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1956  ! 

!  1 

1  ! 

175.0! 

i 

2e.0> 

! 

2.5! 

1 

“  ! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

i 

(32)  WALKER  MARINE#  INC. 

GRAY  GHOST 

1297547 

1  1 

1  1 

3811C02! 

j 

i 

42.6! 

j 

i 

16.0! 

! 

! 

*.*! 

< 

800*! 

si 

! 

j 

16.0JN0N5 

1 

! 

!LA 

MORGAN 

! 

! 

1965  ! 

i 

<  | 

95.0! 

1  7.C2 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

I 

ROUNDER 

1 520*58 

60! 1C  02! 

*1.3! 

22.0! 

6.0! 

600! 

*0! 

22.0! NONE 

SLA 

PATTERSON 

1969  f 

!  1 

1  1 

45.0! 

» 

22.0! 

! 

5.0! 

! 

26! 

; 

j 

! 

! 

J 

! 

i 

! 

(Id)  WALKER  TOWING  CORPORATION 

i  i 

J  ] 

! 

j 

! 

i 

! 

j 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

ACNSS  MAE 

!5660*. 

*26l3f 36! 

1 30.21* 

35. C! 

9.5! 

*300! 

-  I 

*9.7! NONE 

*!KY 

PADUCAH 

1975  ! 

1 

1  ! 

1*0.0! 

38.0! 

6.C! 

-  » 

! 

! 

! 

= 

3ESSIE  WALKER 

1260980 

3781  3*34! 

1*1.5! 

35.C! 

9.0! 

3200! 

-  ! 

47.C1N9N? 

IKY 

PAOUCAH 

1950  ! 

J? 

! 

1  1 

150.0! 

35. C! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

BETTY  JUNE  WALKER 

12*89*2 

32513*34! 

1*0.5! 

35.  C! 

9.0! 

3200! 

-  * 

*6 .0! NONE 

!ky 

PADUCAH 

19*5  ! 

! 

!  1 

150.0! 

35.0! 

6.5! 

-  J 

! 

! 

! 

BIG  DOUG 

1543521 

2513*36! 

*6.0! 

U.C! 

6.5! 

*6oi 

-  | 

22.0 !  NONE 

IKY 

PADUCAH 

19?'  ! 

- 

! 

!  1 

46.0! 

1  ©.OS 

5.5! 

-  • 

! 

! 

t 

dlNGO 

1  286*82 

5*13*36! 

51.4! 

21. C! 

7.6! 

760! 

-  ! 

27.5! NONf 

!KY 

PADUCAH 

1961  1 

1 

!  J 

51.4! 

21.0! 

6.1! 

-  ! 

j 

! 

» 

CHAPLES  K 

151691* 

2713*34! 

*7.0! 

14.0! 

6.6! 

760! 

-  J 

33 . 0 ! NONE 

!<Y 

PAOUCAH 

1963  1 

* 

1 

1  1 

*7.0! 

14.0! 

4.0! 

-  | 

! 

! 

! 

- 

DEBRA  H 

1553C30 

**13*3^1 

45.5! 

22. C! 

6.6! 

730! 

-  ! 

22.0! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1973  ! 

1 

1  ! 

50.0! 

22.0! 

6.o! 

-  • 

l 

! 

! 

FRANCES  STEVENS 

1231903 

3913*341 

64.0! 

21.5! 

5.5! 

600! 

-  • 

30.0 ! NONE 

!KY 

PADUCAH 

1932  • 

1 

1  ! 

70. 0! 

23.  C! 

3.5! 

-  ! 

j 

! 

! 

JAMES  T.  BELCHER 

1266152 

20013F38! 

1*9.0! 

3*.C! 

9.0! 

3200! 

-  • 

*3.i!N0NE 

IKY 

PADUCAH 

1953  ! 

= 

1 

i  t 

160.0! 

35.0! 

6.0! 

-  • 

! 

! 

( 

NR.  CHARLIE  WALKER 

1279549 

37113*36! 

1*6.3! 

35.0! 

9.5! 

3200! 

-  ! 

*9.0! NONE 

!KY 

PAOUCAH 

1959  ! 

j 

i 

i  j 

15o.O! 

35.0! 

6.0! 

-  • 

t 

! 

i 

= 

PATRICIA  M 

16*0513 

•  37!  5f  56 1 

*7.0! 

20.3! 

6.0! 

50C! 

-  ! 

31 .5! NONE 

!  KY 

PAOUCAH 

1981  • 

= 

l 

i  j  « 

*7.0! 

20.3! 

*.C! 

| 

-  | 

l 

» 

* 

1 

- 

SANTEE 

126934* 

!  5813*361 

74.1! 

19.9! 

5.6! 

1 350i 

-  J 

2*. 5! NONE 

!KY 

PAOUCAH 

195*  ! 

1 

!  !  1 

74.1! 

19.9! 

4.1! 

j 

-  ! 

i 

! 

! 

a 

UM.  PITT 

1253623 

!  20313*34! 

1 09. it 

27. C! 

9.0! 

1700! 

-  • 

34 . 0! NONE 

!  KY 

PADUCAH 

19*7  ! 

1 

!  !  1 

115.0! 

2ft. C! 

7.0! 

i 

-  • 

! 

1 

! 

* 

NO  202 

1  - 

1  5431***6! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1300! 

12.0! NONE 

!KY 

PADUCAH 

i 

196*  1 

! 

i 

!  !  ! 

!  1  ! 

195.0! 

i 

35.  C! 

1.5! 

i 

i 

“  ! 

i 

j 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

1 

i  i  i 

!  !  *1 

! 

i 

j 

i 

i 

*  vehiclS 

j 

ES  j 

2 

i 

! 

! 

f ASLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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ENGPJ 

DIST! 

OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

!  NUMBER 

i 

i 


(1i)  WALKER  TOWING  CORPORATION 
(CONTINUED)! 

t  2  1591265 

! 


CHEMICAL  801 

1275131 

4  511 

! 

(18)  WALKER'S  MIDSTREAM  FUEL 

! 

! 

AND  SERVICE  COMPANY 

! 

GRAFTON 

1262147 

JEFFERY  4. 

1574445 

KNOX 

1236716 

MISSOURT 

1271035 

ROBERT  DARON 

12*7341 

UP.  EPIC 

I5172U 

chotin  hr s 

12 

NO  372 

I 

T  2 

! 

t 

(33)  WALTON  4  SONS  STEVEOORINJG 

NIKKI  W 

1438277 

! 

(32)  WAR  NARINE#  INC. 

! 

! 

KATHY  2ICH0UX 

1611668 

(36)  WARDS  COVE  PACKING  C*.# 

1 

IINC. 

ANNA  A 

1236664 

BEAVER 

1240506 

CMISIK  ISLAND 

1260202 

DAf«*Y 

12509  5 

oucvcss 

1240529 

ERMINE 

K.li52 

iCT  CAPE 

f  ;20C75 

KADIAK  NO  201 

1  255171 

MARMOT 

( 2?  j)43 

Miua>r 

1250971 

N5PT0NE 

123627. 

« 

NQ9/HERN  PRIDE 

1251716 

aeciN  !Aii 

! £85084 

PACIFIC  OUEEN 

12370)0 

PENGUIN 

123/ *60 

Ft'ReL 

117,510 

pintail 

1254887 

porpoise 

1249376 

ROBERT  M 

*216523 

R.B'M  S 

1246619 

ROEDDA 

1 230753 

SABLE 

*249618 

SATURN 

1239651 

STERLING 

1228398 

SUNNYVALE 

1257403 

SUNRISE 

1238918 

TUXEDNI 

1513354 

VICTORY 

1241745 

VIEKODA 

I24C427 

WALRUS 

1247630 

WHALE 

1249599 

CAMANO 

! 549569 

ALASKA  QUEEN 

1249588 

CHIGNIK  104 

!  26351  8 

! 

! 

I 


IVTCCI  OW'NSICMS  lOUfTI 
NET  !CODE!lCN3T«!ENdTH!  ! 

PECIS-I****!  1*6.  !  MG.ILOAO-! 

TER  I  Sc'!//////!/////!  ED  ! 

TON-  !*>*rit!  OVEt-|OVC*-!/////l  HORS' 


CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  !CP£*ATING 
CARGO  !  flXED  !  EOUIMENT  STCt  .RASE 
////////I  POINT  !  LINE-1  IAO!  LINf-1 
PASS-  I (LIGHT) !////// //////////!T9! ////////// 


YEA* 

CURT 

O* 


NAGE  !  IV  !  »LL  I  ALL  RIGHT!  POWER 


ENGERS  t  (FEET)! 


IEE!  LJNS-2 


! 


! 


! 


! 


!!!!!!  !  !  ! 


53914A461 

195.0! 

35. C! 

/•$! 

-  j 

13091 

1 2.3! NONE 

!kt 

PADUCAH 

(  1 

1«5.0! 

35.01 

1.5! 

i 

-  | 

! 

! 

73415*71! 

195.0! 

35.0! 

9.o! 

13C3! 

1 8. 0! CARGO  PUMPS 

! 

1  ! 

195.3! 

25.01 

1.8! 

1 

-  | 

! 

1 

1  TO  8  5  A  71 ! 

100.01 

26. Cl 

6. 0 1 

370! 

A*  * ! NON' 

! 

!  1 

1  1 

I  1 

109.01 

1 

1 

24. C! 

! 

1 

1.3! 

1 

1 

! 

( 

! 

I 

! 

l 

! 

! 

1 

! 

! 

1  1 

1  1 

1013*36! 

! 

1 

41.0! 

i 

l 

11. Cl 

! 

! 

3.0! 

1 

! 

175! 

! 

! 

1 

! 

11.01  NONE 

1 

! 

IKY 

PAOUCAH 

1  1 

41.0! 

11. C! 

2.5! 

I 

.  1 

1 

1 

4213*361 

52.31 

20.3! 

3.0! 

670! 

28. JINON* 

IKY 

PADUCAH 

1  1 

52.01 

20.0! 

4.3! 

! 

! 

1 

59! 3*36 1 

73.0! 

18. 5! 

5.2! 

440! 

23.0! NONE 

|ry 

PAOUCAH 

1  1 

70.01 

13.6! 

4.8! 

1 

-  i 

! 

! 

1613*34! 

40.3! 

13.6! 

5.3! 

670! 

16.0 ! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1  1 

43.0! 

15.  e! 

4.3! 

! 

-  ! 

| 

I 

P713A361 

70.  P| 

22.2! 

5.0! 

900! 

26.0! NONE 

!KY 

PADUCAH 

1  1 

70.31 

22.2! 

4.3! 

! 

-  i 

! 

1 

4213*361 

52.0! 

20.0! 

5.0! 

670! 

26.3! NONE 

!KY 

PAOUCAH 

1  ! 

52.0! 

20.  C! 

4.3! 

! 

-  i 

! 

! 

63415*71  1 

135.51 

50.0! 

1C.  m 

1939! 

20.0! PUMP 

IKT 

PADUCAH 

I  1 

155.5! 

30.  C! 

2.0! 

1 

! 

! 

13315*71 1 

100.3! 

30. C! 

3.4! 

1700! 

15.013"  DIESEL  DRlVCNlKY 

PADUCAH 

1  1 

130.0! 

30.CI 

1.51 

! 

-  ! 

!  PUMP 

I 

74115*711 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  f 

1450! 

15. OH"  01CSCL  tKIVEKlKr 

PADUCAH 

!  1 

1  1 

1  1 

1)3.31 

1 

t 

35.  Cl 
l 

1 

1.3! 

! 

1 

1 

t 

1 

! 

1PUP.P 

I 

! 

! 

1  1 

1  1 

301 3*34! 

t 

1 

--  1 

1 

! 

1 

I 

9.9! 

I 

! 

445! 

1 

» 

! 

1 6.01  NONE 

! 

I 

1TX 

HOUSTON 

1  1 

1  1 

41.01 

! 

1 

16. C! 

! 

7.0! 

I 

• 

i 

1 

! 

■ 

! 

• 

I 

1 

1  1 

1  1 

6513*361 

1 

1 

51.8! 

1 

1 

22. C! 

i 

! 

7.0! 

! 

800! 

1 

! 

! 

! 

37.0! NONE 

! 

! 

ILA 

NFW 

1  1 

1  1 

55.3! 

1 

22.0! 

! 

4.0! 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

I 

! 

1 

1 

ORLEANS 

1  1 
#1  !1903! 

1 

67.2! 

! 

20.4! 

I 

i 

10.0! 

1 

1 

290! 

1 

! 

61! 

! 

( 

34  »0i WINCHES 

! 

! 

IWA 

SEATTLE 

!  1 

74.9! 

20.41 

6.0! 

1 

! 

! 

Alteon 

71.7! 

24. C! 

5.8! 

160! 

*01 

60.0! WINCHES 

IWA 

SEATTLE 

l  i 

7*.  0* 

24.0! 

5.5! 

t 

! 

1 

15111803! 

32.3! 

26.6! 

8.7! 

240! 

ISO! 

61. 0!W  INCHES 

IWA 

SEATTLE 

1  1 

C2.3! 

26.6! 

8.7! 

I 

-  j 

I 

1 

mne'*’* 

32.1! 

’6.4! 

8.  7 1 

5001 

150! 

61 .0! WINCHES 

IWA 

SEATTLE 

: 

*8.0! 

24.  ol 

8./! 

! 

-  | 

! 

I 

12011903! 

-*'.0! 

25.9! 

7.7! 

2701 

120! 

41 .3! WINCHES 

IWA 

SEATTLE 

1  1 

•»  .0! 

25.9! 

7.7' 

I 

-  ! 

! 

I 

93'tu>3! 

75. 9> 

24.4! 

6.11 

200! 

100! 

58. 0! WINCHES 

IWA 

SEATTLE 

)  ! 

75.9! 

24.4! 

6.1! 

! 

-  j 

! 

| 

3801**03! 

I60.O! 

32.1! 

11.3! 

900! 

3M3! 

54.01  NONE 

IWA 

SEATTLE 

1  1 

176.0! 

32.1! 

3.5! 

! 

( 

I 

94?1  03! 

72.2! 

26.5! 

5.8! 

80! 

9.01N0NE 

IWA 

SEATTLE 

1  1 

72.21 

24.5! 

>  0! 

! 

•  ! 

! 

! 

113*1803! 

76.7! 

24. C! 

6.3! 

230! 

103! 

60 .0! WINCHES 

!UA 

SEATTLE 

!  ! 

76.7! 

V*,3! 

6.1! 

! 

! 

I 

132! 1)031 

82.2! 

26.6! 

8.7* 

115! 

ISO! 

61 .0 !  WINCHES 

IWA 

SEATTLE 

!  ! 

*6.01 

2o.  4! 

8.71 

! 

! 

! 

5811803! 

69.9| 

19.2! 

11.0! 

375! 

53! 

60.0 !  BOC** 

IWA 

SEATTLE 

i 

69.9! 

19.2! 

9.0! 

! 

-  * 

! 

1 

144  '*031 

82.4! 

26.9! 

9.  J 

130S 

1*1* 

61  .ofeoons 

!WA 

SEATTLE 

!  i 

01 

26.9! 

8.7. 

! 

1 

! 

131!1*03! 

125.0! 

30.01 

12.2! 

6001 

2r  v! 

61.0  WINCHES 

IWA 

SEATTLE 

!  ! 

135.0! 

30.  C! 

12.2! 

! 

-  ! 

! 

I 

54! 1803! 

71.5! 

20.8! 

K  01 

1801 

541 

37.OWNO.es 

IWA 

SEATTLE 

•  » 

76.0! 

20.  “! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

6r *1803! 

04.61 

24.*! 

5.0! 

130! 

55! 

31.0I094MS 

!  WA 

SEATTLE 

!  1 

'2.0! 

24.4! 

S.O! 

! 

-  | 

! 

! 

$0*1835! 

45.8! 

24.0! 

4.2! 

330! 

51! 

suoiao-Ms 

IWA 

SEATTLE 

2 

7  2.0! 

24.0! 

4.2! 

! 

-  ! 

! 

I 

80!1»03* 

69.1* 

*  ,.1: 

j  0! 

330'. 

70! 

26.9! VINCHE  S 

!UA 

SEATTLE 

*  1 

72.0! 

-  ! 

9.0! 

t 

! 

! 

7411*03! 

76.2! 

24.2* 

6.0! 

2507 

10*1 

4U  ..(WINCHES 

-VA 

SEATTLE 

!  ! 

60.0! 

24.21 

6.0! 

1 

-  J 

! 

1 

92!/tf0  1 

87.1! 

18.6! 

6.8! 

200! 

40.0! WINCHES 

IWA 

! 

SEATTLE 

!  ! 

1%'t 

17*  »! 

8.8! 

-  1 

! 

12)1190:! 

*1.  «! 

26.2! 

io.c 

5U0f 

80! 

V.oidoo* 

IWA 

SEATTLE 

1  ! 

86.0! 

26.2! 

7.0! 

! 

! 

! 

57MP05! 

7C.9! 

19.0! 

'1.0! 

179! 

57! 

J7.0! WINCHES 

fw* 

SEATTLE 

!  1 

76.01 

19.0! 

9.6! 

» 

! 

! 

iji!i90j: 

82. d! 

26.6* 

8.7! 

240! 

131! 

61 .0! WINCHES 

WA 

SrATTLE 

r  i 

82*  '! 

2  6. 6* 

8.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

12511003! 

81.4! 

2Z  2! 

11.0! 

320i 

1  ?  5  f 

6*  *0! WINCHES 

IWA 

SEA-TI E 

!  ! 

Ml  4! 

2S.2! 

'0.0! 

! 

I 

! 

47 !  1803 ! 

70.3! 

1 8  .0! 

6.4! 

270! 

50! 

50.0! BOONS 

SWA 

SEATTLE 

!  ! 

78.0! 

18.4! 

8.4! 

1 

! 

I 

1<8!1k03! 

7a.  7! 

14.1! 

6.5! 

270! 

100! 

61 .0 {WINCHES 

IV* 

SEATTLE 

!  1 

80. 0! 

24.1, 

J  •  5  2 

1 

! 

! 

6511-03! 

8C.*1 

2. .2! 

12.4! 

330! 

65! 

62.0 !  WINw JES 

IWA 

SEATTLE 

!  ! 

•0.2! 

22.2! 

10.21 

! 

! 

! 

128MA03! 

32.6! 

26.0! 

9.0! 

490! 

120! 

44.01WI-* HES 

IWA 

sttfUe 

!  ! 

37.0! 

26.0! 

5.0! 

! 

-  | 

! 

! 

C011003! 

75.0! 

31.5! 

13.0! 

360! 

751 

60.01 

lilt  SEITTU 

!  ! 

75. C! 

31.5! 

10.0! 

! 

-  t 

! 

I 

9311903! 

71.6! 

24.1! 

5.6! 

100! 

9$i 

41.0  WIN., ‘ES 

(WA  SEATTLE 

!  ! 

71.6! 

24.1! 

5.6! 

1 

-  J 

! 

! 

10111903! 

75.4! 

24.5! 

6.1! 

2401 

100! 

$8.01 WIHCHCS 

!  WA 

SEATTLE 

1  1 

30.0! 

24. 5J 

6.1! 

! 

! 

! 

132MB03! 

82.3! 

26.6! 

8.7! 

132! 

61 .0! 1  Inches 

W' 

**ATTl£ 

1  ! 

88.0! 

26.4! 

1.7! 

4 

l 

! 

1*7! *A36! 

! 

-  ! 

14.0] 

5S5i 

1 

IWA 

SEATTLE 

!  \ 

!9.0! 

13.4! 

-  ! 

J 

-  | 

2 

1 

42214AM! 

106.0! 

J  *«Cj 

,0.9! 

160! 

44.0 ! WINCHES 

IWA 

SEATTLE 

1  2 

115. :i 

34.0* 

7.0! 

1 

•  1 

! 

! 

42 !4  *43! 

59.7! 

15.0! 

4.5! 

-  J 

$0f 

A.OIPONE 

!ak 

CHIGM** 

•  ! 

70.C! 

18.91 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

UAY 

196* 

1970 

1«5* 


1976  I 
1937  ! 

1955  ! 
1961  ! 
1966  ! 

1956  ! 
1966  ! 
1961  ! 

I960  ! 

1979  ! 

1937  ! 
1941  | 

1943  I 

1944  ! 

1941  I 
1943  ! 

1945  ! 
1948  ! 
1948  ! 

1942  | 
1937  I 

1943  ! 
1942  ! 
1r  3P  ' 
1937  | 
1937  { 

1948  ! 

1946  1 
1918  ! 
*,9M  | 

1931  ! 

1945  ! 

1940  ! 
1929  | 

1949  ) 
1939  ! 
1  °'S  ! 
1942  ! 

1941  ! 
1933  t 

1944  ! 
197;  ' 

1946  ! 

1932  ! 


I 


1 


! 

! 


TASr.E  2  -  licSrMMtON  OF  VESSELS  _ 825 


ENGt! 

! 

I VTCC 1  DIMENSIONS  ]  DRAFT! 

(CAPACITY 

!  NIGH-  ! 

(VESSEL 

I 

! 

DXSTl 

OPERATOR 

I  NET 

! COPE! LENGTH  1  BROTH!  ! 

! 

!  EST  ( 

CAAGO  HANDLING 

!S  ! OPERATING 

! 

! 

-1REGXS- 

!**•♦!  AEG-  I  AEG',1  LOAD-! 

!  CAAGO 

!  FIXED  ! 

CDUIPNCNT 

ITCi  3ASE 

! 

YEAR  ! 

1  COAST 

!  TEA 

!  SEC!//////!/////!  CD  ! 

!//////// 

!  POINT  ! 

LINE-1 

IASI  UAt-1 

! 

BUILT  ! 

VESSEL 

MARE  AND  NUMBER 

1  GUARD 

!  TO*- 

(PAGE!  OVE A-! OVTA-! ///// ! 

HOASE!  PASS- 

( (LIGHT) !//////////////// !TD !////////// 1 

OP  ! 

!  NUMBER 

t  NAGE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  iLIGHTl 

POWER !  CREEPS 

1  (FEET)! 

LINE-2 

!CEI  LINE-2 

MREMJILT! 

(36)  WARDS  COVE  PACKING  CO.# 

(INC. 

1  1 

1 

1 

! 

! 

1 

I 

! 

(CONTINUED) 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1944 

CH1GNXK  141 

! 254361 

4C714A46 1 

129.7! 

30.0! 

11.1! 

-  ! 

407! 

24. 0! HONE 

!WA  SEATTLE 

!  1 

1  ! 

129.7! 

30.01 

I 

4.0! 

! 

1 

1 

! 

( 

! 

! 

! 

(03)  WARREN  GEORGE#  INC. 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

I 

! 

! 

1 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

( 

1 N J  JERSEY 

1956 

BETTY  G 

1601316 

913*36! 

35.2! 

11.2! 

4.0! 

380! 

-  1 

15.0! HONE 

!  1 

38.2! 

11.2! 

4.0! 

1 

! 

!  CITY 

LINDA  G 

1514032 

1313*361 

46.51 

13.  C! 

5.1! 

420! 

17.5IN0NE 

!KJ  JEP5CY 

1943 

1  1 

t  1 

46.5! 

1 

13.0! 

5.1! 

! 

( 

i 

1 

! 

!  CITY 
i 

! 

(45)  WARREN  PETROLEUM  COPPANT! 

1  1 

!  1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

I 

! 

! 

! 

DIVISION  OF  CHEVRON  U.SIA.# 

1  1 

1  1 

1 

I 

1 

1 

i 

l 

1 

! 

1 

i 

j 

! 

1 

AAAPAHO 

! 295471 

6651 SA  71 1 

195.01 

35.01 

5.7! 

1350! 

14,5! NONE 

!TX  HOUSTON 

1964 

! 

1  1 

1«5.0! 

35.0! 

3.2! 

! 

! 

* 

CHEROKEE 

1533335 

106615*71 ! 

175.1! 

42.1! 

8.5! 

1021! 

21 .3! NONE 

!TX  HOUSTON 

1971 

! 

1  1 

175.1! 

42.11 

3.5! 

! 

) 

1 

CHEYENNE 

1635390 

21 67 1 SA  71 ! 

256.0! 

53.01 

9.0! 

1474! 

14.O1N0NE 

!TX  HOUSTON 

1981 

! 

1  1 

256.01 

53.01 

4.2! 

! 

-  j 

! 

! 

CHICKS AW 

1536994 

106315A71 1 

175.1! 

42.1! 

8.5! 

-  l 

1021! 

21.3 {NONE 

1TX  HOUSTON 

1972 

i 

1  1 

175.1! 

42.1! 

3.5! 

1 

•  * 

l 

i 

1971 

CHOCTAW 

1535943 

10661SA711 

175.11 

42.11 

8.5! 

-  ! 

1021! 

21 • 3 !  NONE 

ITX  HOUSTON 

! 

:  1 

175.1! 

42.11 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1956 

CUT  OF  CORPUS  CHRIST! 

1271102 

1171(5*70! 

210.0! 

44.01 

6.7! 

-  | 

900! 

14.0!  NONE 

ITX  HOUSTON 

! 

1  l 

210.01 

44.01 

3.5! 

! 

! 

! 

C ITT  Of  GALVESTON 

1 262474 

'251 15*701 

210.11 

44.1! 

6.7! 

-  | 

1012! 

16. 0! NONE 

ITX  HOUSTON 

I960 

1 

1  1 

21C.1! 

44.11 

3.5! 

! 

| 

! 

CITT  OF  HOUSTON 

1272564 

917(3*70! 

1  1 

209.71 

44.11 

6.6! 

2000! 

14,0! DIESEL 

PUMP 

ITX  HOUSTON 

1956 

( 

209.7! 

44.1! 

2.0! 

! 

! 

! 

CITY  OF  LIU  CHARLES 

!  262104 

92815*70! 

195.11 

4t,u 

7.1! 

-  f 

600! 

16.0! NONE 

ITX  HOUSTON 

1951 

1 

(  i 

115.11 

44.1! 

3.41 

! 

-  | 

! 

! 

CITY  OF  NOBILE 

1261064 

92615*70! 

195.1 ! 

44.1! 

7.1! 

600! 

1 6 • 0 ! NONE 

ITX  HOUSTON 

1950 

I 

1  1 

195.1! 

*4.11 

3.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

1954 

CITY  OF  *EW  ORLEANS 

!  26  87e>  3 

22451SA71! 

255.01 

43.1! 

12.3! 

1650! 

39.0! NONE 

(OK  TULSA 

! 

1  1 

255.01 

43.D 

5,5! 

! 

! 

1 

*  1968 

CITY  OF  PENSACOLA 

! 270(63 

1895! 5  A  701 

245.0! 

43.0! 

?,«! 

-  ! 

1736! 

35 .0 ! NONE 

ITX  HOUSTON 

( 

1  ! 

245.0! 

48.01 

4.5! 

! 

! 

! 

CITY  OF  PORT  ARTHUR 

1272766 

976I5A7CJ 

210.01 

44.11 

8.01 

-  ! 

2000! 

14.0! DIESEL 

PUMP 

ITX  HOUSTON 

1956 

! 

!  1 

210.0! 

4i.1l 

2.01 

1 

( 

! 

1957 

CITY  OF  ST.  NARKS 

1274943 

1171HA701 

215.1! 

44.11 

6.71 

-  ! 

950! 

16.0! NONE 

ITX  HOUSTON 

1 

1  • 

210.'.! 

44.1  ) 

3.5! 

! 

i 

I 

Cm  OF  TAMPA 

12666^4 

1 

188815*70! 

74S.1! 

46.4! 

8.*! 

1238! 

35.01  NONE 

ITX  HOUSTON 

*  1966 

1  1 

245. t! 

48.11 

4.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

1956 

CUT  OF  TULSA 

1271335 

10C715A7C! 

215.1! 

44.1! 

6.7! 

-  ! 

900! 

in.OlNQKE 

!TX  HOUSTON 

1 

1  1 

210.1* 

44.11 

3.6! 

! 

! 

! 

CPECK 

1536945 

1 

106315*71 1 

175.1! 

42.1! 

7.5! 

-  1 

1021! 

22.3  !  NONE 

ITX  HOUSTON 

1972 

1  1 

175.1! 

42.U 

3.0! 

! 

-  | 

! 

1 

KIOWA 

1295472 

86515*711 

195.0! 

35.01 

5.7! 

1350! 

1 4. SlhONE 

ITX  HOUSTON 

19*4 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

3.21 

! 

! 

! 

1981 

OSAGE 

1635391 

216715A71 1 

256.0! 

53.0! 

9.0! 

-  | 

1474! 

14 .0! NONE 

ITX  HOUSTON 

1 

1  1 

256.0! 

53.0! 

4.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

•  1967 

PORT  EVERGLADES 

1  263533 

189515*70! 

247.5! 

4P.C) 

5.9! 

1736! 

35. 0! NONE 

ITX  HOUSTON 

I 

!  1 

247.5! 

48. Cl 

4.5! 

! 

! 

! 

1957 

PUERTO  L*  CRUI 

1275334 

2142 15*70 1 

255.01 

48.11 

10.51 

1850! 

39.0! NONE 

ITX  HOUSTON 

1 

1  1 

255.0! 

45.11 

5.7! 

1 

-  ! 

1 

1 

1972 

SEMINOLE 

1536946 

106815A71! 

175.1! 

42.1! 

7.5! 

-  f 

1021! 

22.3 ! NONE 

ITX  HOUSTON 

1 

1 

1  1 

1  1 

175.1! 

1 

42.1! 

1 

3.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

! 

! 

! 

(16)  WARRIOR  1  GULF  NAVIGATION 

1  1 

1  ! 

1 

l 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

COMPANY 

1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

1970 

ALABAMA 

1529650 

1S813A36! 

10.5! 

30.01 

9.5! 

1800! 

32.OIN0NE 

!AL  MOBILE 

1 

1  1 

*5.0! 

31.G! 

7.51 

! 

-  I 

! 

! 

APALACHEE 

1537216 

156!  3*361 

eo.  si 

3C.0I 

9.5! 

1800* 

32*1! NONE 

!  AL  MOBILE 

1972 

i 

t  1 

85.0! 

31.0! 

7.5! 

! 

! 

1 

1982 

BILOXI 

i  647330 

154! 3*36! 

30.5! 

30.0! 

10.5! 

2<00! 

34.0IN0NE 

1  AL  MOBILE 

| 

1  1 

15.0! 

30.01 

7.5! 

! 

! 

! 

CADDO 

1641456 

13413*36! 

10.5! 

50.0! 

10.5! 

2100! 

-  I 

34.0! NONc 

1  AL  MOdlLE 

1981 

1 

!  1 

55.01 

30.  C! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

CAHABA 

1 537846 

15313*36! 

•n.5! 

3C.0I 

9.5! 

1600! 

-  ! 

32.0INONC 

I  AL  MOBILE 

1972 

1 

1  1 

’»#•  J! 

31.01 

7.5! 

! 

! 

! 

1972 

CHEROKEE 

1538422 

15513*36! 

•0.5! 

30.0! 

9.5! 

1800! 

-  ! 

32.0! NONE 

! AL  NOBILE 

1 

1  1 

85.01 

31.01 

7.5! 

! 

! 

! 

1971 

CHICKASAW 

15)6039 

15813*36! 

*0.51 

30.01 

9.5! 

1800! 

32.0! NONE 

1  AL  MOBILE 

1 

1  1 

35.0! 

31.0! 

7.5! 

I 

! 

! 

1971 

CCOSA 

1531050 

15613*361 

80.5! 

30.0! 

9.5! 

1600! 

32.0!  NONE 

!AL  MOBILE 

1 

1  1 

65.0! 

31.0! 

7.5! 

* 

! 

I 

CPcEK 

1532464 

15613*36! 

30.5! 

30.0! 

9.5! 

1800! 

32.01N0NE 

)AL  MOBILE 

1971 

! 

1  i 

35.0! 

31.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

I 

1 

1972 

ESCATAUPA 

1541604 

16813*36! 

*5.0! 

30.01 

9.51 

1800! 

-  j 

32 . 0 ! NONE 

!AL  MOBILE 

1 

!  1 

35.  C! 

31.01 

7.5! 

! 

! 

1 

1971 

nauvilla 

{ 535497 

15313*36! 

60.5! 

30.  C! 

9.5! 

1800) 

32 .0 ! NONE 

! AL  MOBILE 

1 

1  1 

65.0! 

31.01 

7.5! 

! 

-  j 

1 

I 

1981 

M09XLI AN 

1639566 

134! 3*36 ! 

80.5! 

30.  C! 

10.5! 

2100! 

34.01NONE 

t AL  MOBILE 

1 

1  1 

35.0! 

30.0! 

7.5! 

! 

! 

! 

1971 

MUSKOGEE 

1530677 

15313*36! 

*0.5! 

30.0! 

9.5! 

1800! 

52. 0! NONE 

!*L  MOBILE 

i 

!  1 

65. 0! 

31.0! 

7.5! 

! 

! 

! 

1982 

NANXA°A 

j  645674 

15413*361 

30.5! 

30.0! 

10.5! 

2100! 

-  ! 

34.0 (NONE 

1 AL  MOBILE 

1 

j  i 

85.0! 

30.0! 

7.5! 

! 

! 

! 

NAtCHEI 

! 53*059 

t  55S  3*361 

;  C.  S| 

3?.CI 

9.  SI 

.  i 

*  >  A*  MAM. 

•AL  MOBILE 

t??1 

1 

1  ! 

*5.0! 

31.0! 

7.5! 

! 

J 

1982 

PASCAGOULA 

1648798 

15413*36! 

30.3! 

30.0! 

10.5! 

21001 

-  ! 

34.ol NONE 

!AL  NOeiLE 

1 

!  1 

85.0! 

30.0! 

7.5! 

! 

! 

! 

1982 

PIACHI 

165C594 

15413*36! 

30.5! 

30.  C! 

10.  S! 

2100! 

34.0! NONE 

! AL  MOBILE 

1 

1  i 

65.0! 

30. C! 

7.5! 

J 

-  ! 

! 

! 

PUSHMATAHA 

1 65064$ 

15413*36! 

*0.51 

30.01 

10.5! 

2100! 

34 .0 ! NONE 

1 AL  N03ILE 

1982 

1 

1  1 

15.0! 

30.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

SEMINOLE 

1556386 

15613*36! 

80.5! 

30.0! 

9.5! 

1600! 

-  ! 

32 .01  NONE 

!AL  MOBILE 

1971 

1 

1  ! 

35.0! 

31.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

SHAWNEE 

1531576 

1 56! 3A  Jo! 

60.5! 

30.0! 

9.5! 

1800! 

32.OJN0ME 

!AL  MOBILE 

1971 

I 

!  1 

35.01 

31.0! 

7.5! 

! 

-  | 

! 

! 

TAHOME 

1646701 

154134361 

30.5! 

30.0! 

10.5! 

2100! 

-  i 

34.0! NONE 

!*L  MOBILE 

1982 

( 

!  1 

35.0! 

30.0! 

7.5! 

! 

-  1 

! 

! 

1072 

TALLAPOOSA 

15J9734 

15513*36! 

SC. 5! 

30.0! 

9.5! 

1600! 

-  ! 

32.05N0NE 

IAL  MOBILE 

1 

!  ! 

35.01 

31.0! 

7.5! 

! 

! 

! 

1971 

TENSAS 

1533328 

15  553*36! 

50.5! 

30.01 

9.5! 

1800! 

-  ! 

32.01N0NE 

!AL  MOBILE 

t 

1 

1 

! 

!  1 

!  1 

65.0! 

1 

1 

31.0! 

i 

i 

7.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

table  i  -  description  q',  vessels 
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CNSPJ 

DIST! 

VESSEL  MAKE 

OPERATOR  1 

!  COAST  1 

ANC  NUMBER  !  GUARD  I 

1  NUMBER  1 

1VTCC1 
NET  (CODE! 
REGIS-1****! 
TER  1  SEC! 
TON-  !P*Gt! 
NAGE  !  IV  1 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 
LENiTHl^ROTM!  J 

REG.  1  RE6.1L0A0-! 
//////(/////!  ED  t 
OVER-! OVER-! ///ft  1 
ALL  !  ALL  1H5M1! 

MORSE! 

ROVER! 

CAPACITY! 

! 

CARGO  1 

tumtn 
PASS-  1 
EMGERS  1 

high-  !  I  v(  ;m 

EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  1 TCf  9ASE 

POINT  !  LIHE-1  ! AO!  LINE-1 

LIGHT) !//////////////// !TD!/////////F 
(FEET)!  LINE-2  !EE !  LINE-2 

!  ! 

!  ! 

!  YEAR  ! 

t  PUILT  ! 

!  OR  ! 

!*RE8UILT! 

(1i>  VAARIOR  1 

!  ! 

!  1 

GULF  NAVIGATION  1 

1  1 

!  ! 

1  i 

1 

! 

! 

J 

l 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

COMPANY 

1  i 

1  1 

1 

I 

1 

i 

UOHTZNUEOM  1 

1  ! 

t 

! 

1 

! 

TCA1IG0EE 

1529*95  1 

15113*3*1 

?o.si 

30.  C! 

9.5! 

ISOQi 

-  1 

J2.0IN0NE 

ML 

MOdlLE 

1970 

l  ! 

1  1 

*5.0! 

31.  C! 

7.51 

-  1 

! 

TUNICA 

144o010  1 

154  I3A361 

40.5! 

30.0! 

10.5! 

2100! 

-  1 

34.0! NONE 

IAL 

NCOILE 

1982 

1  1 

1  1 

•5.0! 

30.0! 

7.5! 

-  J 

| 

TUSKE5EE 

164C135  1 

15413AJ5! 

4C.S ! 

30.0! 

10.5! 

2100! 

-  1 

34. 9! NONE 

!AL 

MOBILE 

1981 

1  1 

1  1 

*5.0! 

30.0! 

7.5! 

i 

-  ! 

! 

WARRIOR 

1522677  1 

10213A35! 

35. C! 

30.1! 

9.5! 

1700! 

-  1 

32. 0 ! NONE 

IAL 

MOBILE 

1989 

!  1 

!  1 

*5.0! 

30.11 

7.5! 

-  1 

! 

UGN  13 

1  -  1 

79414A4C1 

195.0! 

35.0! 

6-.it 

-  j 

1370! 

15.0! NONE 

ML 

MOBILE 

1967 

1  1 

1  ! 

1«5.01 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

UGN  IS 

1  -  1 

794144401 

195, J! 

TS.O! 

3.5! 

-  | 

13701 

15.0! NONE 

!AL 

N03ILC 

1967 

1  1 

!  1 

V5.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  1 

! 

UGN  16 

1  -  1 

79*»tsi0i 

195.0! 

35.  Cl 

4.5! 

-  1 

1370! 

15.0! NONE 

ML 

MOBILE 

1967 

1  1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  1 

! 

UGN  11 

l  -  1 

79414*401 

195.0! 

35.0! 

3.51 

-  I 

1370! 

1 5  1 0  !  NONE 

!AL 

MOBILE 

1067 

1  1 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.6! 

-  1 

! 

UGN  20 

79414*401 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

-  i 

1370! 

15.0! NONE 

IAL 

MOBILE 

1967 

!  1 

1  1 

115.0! 

35.0! 

1.61 

-  1 

I 

UGN  21 

1  - -  1 

794144401 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  i 

1370! 

IS.OINONE 

IAL 

MOBILE 

1967 

1  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

UGN  22 

1  -  ! 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

e.D! 

-  j 

13701 

15.0INONE 

!  AL 

MOBILE 

1967 

1  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

UGN  24 

1  -  1 

79414A40! 

1®5. C! 

35.0! 

9.51 

-  j 

1370! 

1 5  .0 ! NONE 

Ml 

Mooue 

1967 

1  1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.61 

-  1 

! 

UGN  24 

1  -  * 

794  14**0! 

195.0! 

35.0! 

9.5 1 

-  i 

1370! 

IS.OINONE 

IAL 

MOBILE 

1967 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  1 

! 

UGN  28 

1  -  1 

79414*401 

195.0! 

35. C! 

o.5l 

-  i 

1370! 

IS.OINONE 

Ml 

MOBILE 

1960 

1  1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

UGN  29 

l  - -  1 

79414*40! 

195.01 

35.  C! 

3.5! 

-  i 

1370* 

IS.OINONE 

!Al 

MOBILE 

19*8 

1  1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

| 

UGN  3C 

1  -  I 

79414*401 

195.0! 

35.0! 

8.51 

•  i 

1370! 

IS.OINONE 

IAL 

MOBILE 

mp 

1  1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

UGN  31 

1  -  j 

*  94  14*401 

195.0! 

35. C! 

3.5! 

-  t 

1370! 

IS.OINONE 

Ml. 

MOBILE 

I960 

!  1 

1  1 

115.0! 

35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

UGN  32 

1  ... -  1 

7**4 14*401 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

-  i 

1370! 

IS.OINONE 

!*L 

MOBILE 

1968 

1  1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

j 

UGN  33 

l  -  1 

79  Vl  4*40  ( 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

-  i 

1370! 

IS.OINONE 

ML 

NOBILE 

1981 

1  1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

UGN  34 

,  -  j 

79414*401 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

-  j 

1370! 

IS.OINONE 

ML 

MOBILE 

1988 

1  1 

'  l 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

UGN  33 

|  -  , 

79414*40! 

195.0! 

3  S  •  0 1 

8.5! 

-  j 

1370! 

IS.OINONE 

IAL 

MOBILE 

I960 

1  1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  1 

! 

UGN  36 

1  — —  | 

7941 4* '0! 

195.0! 

35.01 

8.5! 

-  i 

1370! 

15.0! 

!*L 

MOBILE 

I960 

1  1 

!  < 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

UGN  37 

|  -  1 

79414*41,' 

195.0! 

35.0! 

S.5! 

-  i 

1370! 

IS.OINONE 

Ml 

MOBILE 

1.68 

1  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

UGN  33 

1  -  1 

79414A40! 

05.0! 

35. C! 

8.5! 

-  j 

1370! 

IS.OINONE 

!*l 

MOBILE 

I960 

1  l 

1  1 

195,0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

UGN  39 

1  -  j 

79414*40! 

195.0? 

35.0! 

9.5! 

-  j 

1370! 

IS.OINONE 

ML 

MOBILE 

196! 

!  1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

UGN  40 

J  -  J 

79414*401 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

-  j 

1370! 

IS.OINONE 

Ml 

MOBILE 

1968 

1  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

i 

UGN  41 

1  -  1 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

-  1 

1370! 

IS.OINONE 

IAL 

MOBILE 

196! 

1  1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

UGN  42 

1  -  1 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

-  | 

1370! 

IS.OINONE 

ML 

MOBILE 

1983 

1  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

UGN  43 

1  -  ! 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

-  j 

1370! 

IS.OINONE 

!Al 

MOBILE 

196* 

1  ! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

UGN  44 

1  -  1 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

-  | 

1370! 

IS.OINONE 

!AL 

MOBILE 

I960 

1  1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

UGN  45 

j  -  1 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  j 

1370i 

IS.OINONE 

IAL 

M03ILE 

1920 

!  1 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

UGN  44 

1  -  1 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

S.5! 

-  1 

1370! 

IS.OINONE 

IAL 

MOBILE 

197C 

1  1 

1  1 

195.0! 

35.3! 

1.6! 

-  ! 

! 

UGN  47 

1  j 

79414A401 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  j 

1370! 

15.0! NONE 

!AL 

MOBILE 

1970 

1  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

UGN  43 

1  -  l 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

-  | 

1370! 

IS.OINONE 

IAL 

MOBILE 

1970 

j 

1  1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

UGN  49 

l  -  1 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

-  ] 

1370! 

15.0! NONE 

!  AL 

MOBILE 

1970 

1  1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

•  i 

! 

UGN  50 

1  -  I 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

-  1 

1 570! 

1 5 .0! NONE 

IAL 

MOBILE 

1970 

1  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  * 

1 

UGN  51 

1  -  1 

79414*401 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

-  ! 

1370! 

IS.OINONE 

f  AL 

M09ILE 

1970 

!  1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

UGN  53 

1  -  1 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  1 

1370! 

IS.OINONE 

ML 

MOBILE 

1970 

1  1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

UGN  54 

!  -  1 

79414*401 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

-  j 

1370! 

IS.OINONE 

!Al 

MOBILE 

1970 

1  1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

UGN  S$ 

1  -  ! 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  t 

1370! 

IS.OINONE 

IAL 

MOBILE 

1970 

1  1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

UGN  57 

1  -  1 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  j 

1370! 

IS.OINONE 

!AL 

MOBILE 

1970 

1  ! 

1  1 

195.01 

35.01 

1.6! 

-  1 

! 

UGN  58 

1  -  1 

794I4A401 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  j 

1370! 

IS.OINONE 

IAL 

MOBILE 

1970 

!  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1  •  o ! 

-  ! 

! 

UGN  59 

1  -  1 

79414*401 

195.0! 

3  S  •  0 1 

8.5! 

-  1 

1370! 

IS.OINONE 

IAL 

MOBILE 

1970 

!  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

UGN  60 

I  -  j 

79414*40! 

195.0! 

33.0! 

8.51 

-  [ 

1370! 

IS.OINONE 

IAL 

MOBILE 

1970 

!  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

UGN  ol 

1  -  ! 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  1 

1370! 

1 5.0! NONE 

IAL 

MOBILE 

1970 

1  1 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

UGN  02 

1  -  1 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

d.5! 

-  i 

1370! 

IS.OINONE 

ML 

MOBILE 

1970 

1  1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

UGN  63 

l  -  1 

79414*401 

195.0! 

35.0! 

3.5 ! 

-  i 

1370! 

15.0 !  NONE 

Ml 

MOBILE 

1970 

1  I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

UGN  64 

j  .......  j 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  i 

1370! 

1 5 .0! NONE 

IAL 

MOBILE 

1970 

!  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

* 

UGN  65 

1  -  1 

794 1 4A401 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

-  j 

1370! 

IS.OINONE 

Ml 

MOBILE 

1970 

!  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

UGN  66 

!  -  ! 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

-  i 

1370! 

15.0! NONE 

!  AL 

MOBILE 

1970 

1  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

—  t 

! 

UGN  67 

1  -  ! 

79414A40! 

195.0! 

35.01 

8.5! 

-  i 

13/0! 

IS.OINONE 

ML 

MOBILE 

1970 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

2 

UGN  68 

»  -  j 

79414*401 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  i 

1370! 

IS.OINONE 

!  AL 

K03ILE 

1970 

1  1 

f  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

UGN  69 

1  -  f 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

-  ! 

1370! 

IS.OINONE 

Ml 

MOBILE 

1970 

!  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

UGN  70 

l  -  1 

79414*40! 

195.0! 

35.01 

8.5! 

-  j 

1370! 

IS.OINONE 

ML 

MOBILE 

1970 

1  ! 

!  1 

!  ! 

1  I 

!  1 

1  1 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

TAQIE  2  -  DESCRIPTION  Or  VESSELS 


A 


827 


EKCPI 

0IST1  OPEPATOI 


vessel  NAME  AND  NUR8ER 


1  COAST 
I  GUARD 

l  nimscr 


1VTCC1  OIHENSIOHS  lOAAfTI  1CAPAC1TTI  H16H-  !  1  V  C  S  S  6  L  I  I 
NET  ICOOEIlENSTHIStOTHI  I  I  I  ESI  I  CAPEO  HANPLIH5  IS  IOPEPAT1NS  I  I 
«£CIS-!***«I  AEG*  I  >£G.llOA6-l  I  CAAGO  I  Tim  I  eeUIMINT  itci  oase  I  tea*  I 
TEA  I  SEE!  //////!/////!  EO  I  ! //////// 1  POINT  I  UHE-1  IAOI  UNE-1  I  !UtLT  1 
TON-  [PAGE I  OVEP-IOVEP-W////I  HOASEI  PASS-  I (LIGHT) I////////////////ITDS//////////I  O*  1 


NAGE  I  IV  I  All  I  All  IlISNTI  POVEAI  ENGEAS  I  (EEET>! 


LINE-2 


IEEI  LINE-2  ! ^REBUILT! 


4 


(16)  UAMIOft  l 

! 

1 

GULf  NAVIGATION 

1 

1 

J 

II  11 

11  II 

11  1  I 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

COMPANY 

WON  71 

I 

(CONTINUED) ! 

! 

I 

11  1  I 

It  1  ! 

79414A40I  195.01  35.01 

! 

8.5! 

! 

! 

1570! 

! 

( 

15.0IN0NE 

! 

!Al  MOBILE 

1970  ! 

: 

WGN  72 

l 

-  I 

1  1  195.0!  35.0! 

794144401  195.0!  35.0! 

1.6! 

8.5! 

_ 

*  » 
1370! 

! 

1 5 .0! NONE 

1 

!Al  MOBILE 

1970  ! 

1 

WGN  73 

I 

1  1  195.01  35.0! 

79414A40!  195.0!  3S.C! 

1.6! 

8.5! 

_ 

-  ! 
13701 

! 

15.0! NONE 

! 

!*L  NOOILC 

1970  ! 

j 

UGH  74 

l 

1  1  195.0!  35. C! 

794 ! 4*40 !  195.0!  35.0! 

1.6! 

8.5! 

- 

-  I 
1370! 

! 

15.0! NONE 

! 

!*L  NOBILE 

1970  l 

WGN  73 

i 

-  j 

1  !  195.01  35.0! 

79414A40!  195.0!  35.0! 

1.6! 

8.5! 

_ 

-  I 
1370! 

i 

15 .0 {NONE 

! 

!*t  MOBILE 

1970  ! 

: 

UGH  74 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

79414A40!  195.0!  35.0! 

1.6! 

8.5! 

. 

-  ! 
1370! 

! 

15.01  NONE 

! 

!AL  MOBILE 

1070  l 

UGH  77 

l 

!  !  195.0!  33. C! 

794*4*40!  195.0!  35.0! 

1.6! 

8.5) 

-  ! 

1  13701 

! 

1  5.0! NONE 

! 

! AL  MOBILE 

1970  I 

: 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

794!4*4C!  195.0!  35.0! 

1.6! 

8.5! 

• 

“  ! 

!  1370! 

15.0! NONE 

I 

1 *L  MOBILE 

1970  ! 

WGN  79 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

79414*40!  1)5.0!  35.0! 

I.o! 

8.5! 

- 

-  ! 
1370! 

! 

15 .0 (NONE 

! 

! AL  MOBILE 

1970  ! 

WON  do 

1 

— -  1 

!  !  195.0!  25. U! 

79414*40!  195.0!  35. C! 

1.4! 

8.5! 

- 

!  -  ! 

!  1370! 

! 

15.0! NONE 

! 

!*L  MOBILE 

197C  ! 

WGN  6? 

i 

1  !  195.0!  35. C! 

79414*40!  195.0!  35. Cl 

1.6! 

8.5! 

. 

!  -  ! 

1  1370! 

! 

1 5.0! NONE 

! 

ML  MOoXLE 

1970  ! 

WGN  9? 

1 

— -  1 

!  !  195.0!  35.0! 

79414*40!  195. C!  35.0! 

'  ft! 

6.5! 

_ 

!  -  ! 

1  1370! 

! 

15.0! NONE 

! 

ML  M09TLE 

1970  ! 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

79414**0!  193.0!  25.C! 

I.ft! 

5.5! 

_ 

!  -  ! 

!  1370! 

! 

1 5. 0! NONE 

! 

ML  MOBILE 

197C  1 

WGN  45 

1 

-  I 

!  !  195.0!  35.0! 

79414*40!  195.0!  35. C! 

1.6! 

8.5! 

_ 

»  -  ! 

!  1370! 

! 

15.0IN0NE 

! 

ml  mobile 

1970  I 

WGN  67 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

79414*40!  195.0!  35.0! 

1.6! 

3.5! 

. 

1  -  ! 

!  1370! 

! 

15.0! NON? 

! 

ML  MOBILE 

1973  ! 

1 

!  !  195.0!  35. Cl 

794)4*40!  195.0!  35.0! 

1.6! 

3.51 

• 

!  -  ! 

!  1370! 

I 

1 5.0! NONE 

! 

1  AL  MOBILE 

1970  I 

WGN  c<> 

! 

-  1 

!  !  195.01  35. C! 

79414*40!  195.0!  35. C! 

1.6! 

8.5! 

. 

!  -  ! 

!  1370! 

I 

15.0! NONE 

! 

ML  NOBILE 

1 

1970  ! 

■ 

WGN  90 

1 

-  j 

!  (  195.0!  35.0! 

79414*40!  195.0!  35.0! 

1.6! 

8.5! 

_ 

!  -  ! 

!  1370! 

! 

15 .0! NONE 

! 

(AL  MOBILE 

1970  ! 

WGN  91 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

79414*40!  195.0!  35.0! 

1.6! 

8.3! 

. 

!  -  ! 

!  1370! 

! 

15.0! NONE 

! 

ML  MOBILE 

1970  ! 

1 

1  1  195.0!  35.C 

79414*40!  195.3!  35.01 

1.6! 

8.5! 

- 

!  -  ! 

!  1370! 

! 

1 5 .0! NONE 

ML  CHICKASAW 

1971  I 

WGN  9) 

! 

!  )  1«5.0!  35.0! 

r*.  !4*40!  195.0!  35.01 

I.ft! 

8.51 

_ 

!  -  ! 

!  1)70! 

I 

15.0! NONE 

! 

! AL  CMIC<ASAW 

1971  ( 

’’ 

W5N  9$ 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

79414*40!  195.0!  35.0! 

1.6! 

6.5! 

- 

!  -  1 
!  1370! 

! 

15.0!  NONE 

1 

1  AL  CHICKASAW 

1971  I 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

79414*40!  195.0!  35.0! 

I.ft! 

i.S! 

- 

!  -  ! 

I  1370! 

! 

15.0! NONE 

! AL  CHICKASAW 

1971  i 

WGN  97 

l 

!  !  195.0!  35.0! 

79414*40!  195.0!  35.0! 

1.6! 

8.5! 

_ 

!  -  ! 

!  1370! 

! 

15.01NONE 

! 

1  AL  CHICKASAW 

1971  ! 

WGN  9* 

1 

!  t  195.0!  '5.0! 

79414*40!  195.0!  35.0! 

1.41 

8.5! 

- 

!  -  ! 

I  1370! 

! 

15.0! NONE 

( 

JAL  CHICKASAW 

1971  f 

WGN  99 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

79414*40!  195.0!  35.0! 

1.6! 

8.5! 

_ 

!  "  ! 

!  1370! 

! 

15.0! NONE 

! 

JAL  CHICKASAW 

1971  ! 

WGN  ICO 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

794  !4*40 !  195.0!  35.0! 

1.6! 

8.5! 

- 

!  -  ! 

!  1370! 

! 

15.0!N0NE 

I 

ML  CHICKASAW 

1971  ! 

WGN  101 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

794!4*40!  195.0!  35.0! 

1.6! 

8.5! 

_ 

!  -  ! 

!  1370! 

! 

15.0! NONE 

! 

ML  CHICKASAW 

1971  ! 

WGN  102 

I 

!  !  195.0!  55.0! 

79414*40!  195.0!  35. C! 

1.6! 

8.5! 

. 

!  “  i 

!  1370! 

15.0! NONE 

! 

ML  CHICKASAW 

1971  ! 

WGN  103 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

79414*40!  195.0!  35.0! 

1.6! 

3.5! 

- 

!  -  l 

!  1370! 

! 

15.0! NONE 

! 

JAL  CHICKASAW 

1971  i 

WGN  104 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

794! 4*40!  195.0!  35.0! 

1.6! 

8.5! 

- 

!  *  ! 

!  1370! 

! 

15.0 {NONE 

! 

ML  CHICKASAW 

1971  ! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

79414*40!  195.0!  35.0! 

1.6! 

8.5! 

. 

!  -  ! 
i  1370! 

1 5 .oi NONE 

1 

ML  CHICKASAW 

1971  ! 

! 

-  1 

!  i  195.0!  35.0! 

794I4A40!  195.0!  35.0! 

1.6! 

3.5! 

- 

!  -  ! 

!  1370! 

15.0IN0NE 

! 

IAL  CHICKASAW 

1971  j 

WGN  1C7 

! 

.  ! 

!  !  195.0!  55.0! 

794!4«4Q!  1*5. C!  35.0! 

1.6! 

*.5! 

- 

!  -  ! 

!  1370! 

! 

15.0! NONE 

! 

! AL  CHICKA84W 

1971  *! 

WGN  10b 

! 

.  I 

1  !  195.0!  35.0! 

794 ! 4*40 !  145.0!  35.0! 

1.6! 

3.5! 

_ 

!  ‘  ! 

!  1370! 

15 .0 IN9NE 

! 

ML  CHICKASAW 

1971  * 

WGN  109 

! 

-  ! 

!  !  195.0!  35.0! 

794 J4*4Q!  195.0!  35.0! 

1.6! 

5.5! 

• 

!  -  ! 

!  1370! 

15.0! NONE 

i AL  CHICKASAW 

1971  1 

»GN  110 

i 

! 

-  1 

!  !  1>5.0!  35.0! 

794*4*40!  105.0!  55.0! 

1.6! 

3.5! 

_ 

!  -  ! 

!  1370! 

1 5.0INCNE 

! 

ML  CHICKASAW 

1971  i 

WGN  111 

1 

-  j 

!  !  195.0!  35.0! 

79*14*40!  195. C!  35.0! 

I.ft! 

6.5! 

_ 

!  -  ! 

!  1370! 

15.01N0N6 

ML  CHICKASAW 

1971  ! 

WGN  112 

! 

— j 

!  !  195.0!  35.0! 

794 !4A4Q!  145.0!  35.0! 

I.ft! 

3.5! 

- 

1  1370! 

! 

15. 0! NONc 

! 

ML  CHICKASAW 

1971  ! 

WGN  113 

i 

.  ! 

!  !  195.0!  55.0! 

79414A47!  195.0!  35.0! 

1.6! 

8.5! 

- 

!  -  ! 

!  1370! 

! 

15 .0! NONE 

ML  MOBILE 

1971  ! 

! 

— - -  i 

!  !  195.0!  35. C! 

794*4*47!  195.0!  'S.C! 

1.6! 

v.5! 

- 

!  -  ! 

!  1370! 

! 

15,0! NONE 

IAL  MOBILE 

1971  ! 

W;h  115 

I 

-  ! 

*  1  195.0!  35. C! 

794I4A47!  195.0!  35. C! 

I.o! 

8.5! 

. 

!  -  ! 

!  1370! 

t 

1 5.0! NONE 

! 

IAL  MOBILE 

1971  ! 

WGN  116 

! 

.  ! 

•  !  195.0!  35.0! 

79414*47!  1°5.0!  35.0! 

I.ft! 

8.51 

- 

!  -  ! 

I  1370! 

! 

15.0! NONE 

! 

ML  M02ILC 

1971  ! 

I 

.  ! 

!  !  (45.0!  35.0! 

79414*47!  1*5.0*  35. C! 

1.6! 

3.5! 

. 

!  -  ! 

!  1370! 

15.0! NONE 

1 

IAL  MOBILE 

1971  ! 

w«w  in 

I 

.  ! 

!  !  195. 0!  35.0! 

79414*47!  195.*'!  35. 0! 

I.o! 

3.5! 

. 

!  “  • 
l  1370! 

! 

15.0! NONE 

! 

ML  MOBILE 

1971  ! 

1 

-  ! 

I  !  19$. 0!  35. Cl 

79414*49*  195.0!  35.0! 

I.o! 

8.5! 

_ 

I  -  ! 

!  1370! 

15 .0! NONE 

! 

ML  MOBILE 

1971  ! 

1 

.  ! 

!  !  195.0!  35.0! 

794*4*47!  195. C!  35. C! 

1-6? 

3.5! 

- 

/  -  ! 

!  1370* 

15 .3! NONE 

! 

IAL  MOBILE 

1971  ! 

* 

! 

-  ! 

!  !  195.0!  15.0! 

79414*47!  195.0!  35. C! 

1.6! 

8.5! 

- 

I  -  ! 

!  1)70! 

! 

15 .0!NONE 

! 

! AL  MOBILE 

1971  I 

WGN  122 

! 

-  j 

1  !  195.0!  35.0! 

79414*4/!  195.0!  35. 0! 

1.6! 

8.5! 

. 

I  -  ! 

!  1370! 

! 

15.0! NONE 

! 

ML  MOBILE 

1971  I 

WGN  123 

! 

-  j 

J  !  195.0!  35.0! 

794 ! 4*47 !  195.0!  35.0! 

I.ft! 

3.5! 

- 

t  -  ! 

!  1370! 

15.0‘NONE 

! 

ML  MOBIL* 

1971  ! 

WGN  126 

1 

.  | 

!  !  145.0!  35.0! 

794(4*46 !  195.0!  35.0! 

I.ft! 

8.5! 

. 

i  -  ! 

1  1370! 

15.0! NONE 

! 

ML  CHICKASAW 

1972  ! 

WGN  125 

! 

!  !  195. C!  35. C! 

79, *4*46!  195.*!  35.0! 

1.6! 

8.$! 

• 

J  -  ! 

1  1370! 

! 

1 5. 0! NONE 

! 

! AL  CHICKASAW 

1972  ! 

J 

-  I 

!  !  195.0!  35.0! 

794  54*46!  195.0!  35. 0! 

1.0! 

3.5! 

_ 

!  -  ! 

1  1370! 

15.0! NONE 

! 

!AL  CHICKASAW 

1972  j 

WGN  127 

! 

.  I 

!  !  145.0!  35.0! 

794*4*46!  195.0!  35.01 

1.6! 

3.5! 

- 

!  -  ! 

!  137C! 

! 

15.0! NONE 

i 

! AL  CHICKASAW 

1972  l 

! 

! 

! 

•  !  195.0!  35.0! 

!  !  !  i 

!  !  !  ! 

1.6! 

! 

j 

I  -  ! 

»  ; 

i  i 

! 

! 

i 

I 

! 

! 

! 

! 

TASLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


ENG  A! 

l 

IVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

ICAPACITY 

1  HIGH-  ! 

!  V  S  S  S  E  L 

! 

01  ST  S 

OPERATOR 

!  NET 

!COOE!LENGTH!PPOTH!  ! 

! 

!  EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!  S  {OPERATING 

; 

.... 

-msis- 

!**•*!  REG.  !  PIG. ‘LOAD-! 

1  CARGO 

!  FIXED  ! 

EQUIPMENT 

IT  C 1  S*SE 

!  YEA* 

1 

COAST 

!  TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  | 

!//////// 

!  POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LIN  E— 1 

!  BUILT 

VESSEL 

NAME  AND  NUM8ER 

! 

GUARD 

!  TON- 

!PAGE!  OVEP-IOVER-!/////! 

HORSE!  PASS- 

((LIGHT) ! /////// /////////!TD! ////////// 

!  OR 

! 

NUMBER 

!  NAGE 

!  TV  !  AIL  !  ALL  SLIGHT! 

MOVER!  ENCERS 

!  (FEET)! 

LINE-2 

!€£!  LINE-2 

MRE3UILT! 

(16)  WARRIOR  I  GULF  NAV1SATIO 
COMPANY 

(CONTINUED) 


VON  126  t  -  I  794I4A4M  195.01  13.0! 

!  !  !  !  195.01  15.0! 

U(N  129  I  -  !  794 14*461  193.01  35.0! 

!  !  8  !  195.0!  35. C! 

WGN  130  i  -  1  79*14446!  195.0!  15.3! 

!  !  !  !  1«$. 0!  35.0! 

VGN  131  !  -  !  79414* 46!  195.3!  35.0! 

!  !  !  t  195.0!  35.3! 

VON  132  !  -  !  794I4A46!  195.3!  15.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

VON  113  !  -  !  79414A46!  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

VON  13*  !  -  !  794UA46!  195.0!  35.0! 

i  II!  195.0!  35.0! 

VON  135  !  -  !  ?94UA4t>!  195.0!  35.0! 

i  !  !  t  195.0!  35.0! 

VON  136  !  -  !  79414A4*!  195.0!  35.0! 

I  I  l  !  195.01  35.0! 

VON  137  t  -  i  794I4A46!  195.0!  35. C! 

!  !  !  i  195.0!  35.0! 

VON  1 36  1  -  !  794! 4A<*6 !  195.0!  35.0! 

1  !  !  I  195.0!  35.0! 

VON  139  !  - -  !  7f*4 14A46I  195.0!  35.0! 

!  !  !  (  195.0!  35.0! 

VON  140  (  — — —  !  79414A44!  195.0!  35.0! 

!  !  !  (  195.01  35.0! 

VON  141  !  -  !  794 ! 4A461  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

VON  142  !  -  I  794I4A46I  195.0!  TS.O! 

!  !  !  I  195.0!  15.0! 

VGN  143  !  -  !  794I4A46!  195.0!  33.0! 

I  !  !  !  195.0!  35.0! 

VGN  144  !  -  !  794J4A46!  195.0!  35.0! 

!  I  !  !  195.0!  35.0! 

VGN  145  !  -  !  794UA46!  195.0!  15.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

VGN  146  !  -  !  794I4A46!  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  25. C! 

VON  147  !  -  !  794I4A46!  195.0!  35.0! 

1  !  !  !  195.0!  35.0! 

VGN  145  I  -  I  79414446!  195.0!  35. C! 

!  Ill  195.0!  35.0! 

VGN  149  !  -  !  79414A46!  19$. 0!  35.0! 

!  Ill  195. C!  35.0! 

VON  151  I  — —  !  794HA46!  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

VON  152  l  - -  !  794UA46!  195.0!  35.0! 

I  !  !  !  195,01  35.0! 

VON  153  !  -  !  794I4A46!  195.0!  35.0! 

!  II!  195.0!  35.0! 

WON  15*  !  -  !  794!  4A*6!  195.0!  35.0! 

!  !  t  1  195.0!  35.0! 

VON  155  !  -  I  794I4A46!  195.0!  35.0! 

I  !  !  !  195.0!  35.0! 

VGN  156  !  -  !  794I4A44!  195.0!  15.0! 

I  !  !  !  195.0!  35. C! 

VON  157  !  -  l  794I4A46!  195.0!  35.0! 

!  t  I  !  195.0!  35.0! 

VGN  156  !  -  !  794UA46!  195.0!  35.0! 

1  I  !  !  195.0!  35.0! 

VGN  159  !  -  !  794UA46!  195.0!  35.0! 

t  !  !  !  195.0!  35.0! 

VGN  160  !  — —  !  794I4A4M  195.0!  35.0! 

!  !  I  !  195.0!  35.0! 

VGN  161  !  -  !  794I4A46I  1«5.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

WON  162  !  -  I  794I4A46!  195.0!  35,0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

VGN  163  !  -  !  794! 4A46!  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

VON  16*  !  -  !  794 ! 4A401  195.0!  35.0! 

!  !  !  I  195.0!  35.0! 

VGN  165  !  -  !  794I4A40!  195.0!  35.0! 

!  •  !  !  195.0!  35.0! 

VON  166  I  -  !  794 ! 4A40!  195.0!  35.C! 

I  !  !  !  195.0!  35. C! 

VGN  167  !  -  !  794UA40!  195.0!  35.C! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

VGN  166  I  -  !  79*1**40!  195.0!  35. C! 

I  !  !  I  195.0!  35. Cl 

VGN  169  I  -  I  794I4A40!  195.0!  35.C! 

I  III  195.0!  35.0! 

U6N  170  !  - -  I  794I4A40!  195.01  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

VGN  171  !  — -  I  794I4A40!  155.0!  35.0! 

I  III  195.0!  35.0! 

VGN  172  I  — -  I  794UA40!  195.0!  35.0! 

!  2  !  !  195.0!  35.0! 

WON  173  !  — -  !  79* ! 4A40!  195.0!  35.0! 

I  1  I  !  195.0!  35.0! 

VGN  17*  !  -  I  79*1  *A*0!  195.0!  35.0! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

VGN  175  I  -  I  794I4A401  195.0!  35.0! 

I  1  !  !  195.0!  35.0! 

VGN  176  I  - —  I  794! *A*0!  195.0!  35.01 

I  II!  195.0!  35.0! 

VGN  177  !  — —  I  79* I4A40I  195.0!  35.0! 

!  I  !  !  195.0!  35.0! 

VGN  176  !  -  !  794! 4A401  195.0!  35.0! 

f  III  195.0!  35.0! 

VGN  179  !  — —  !  794I4A40!  195.0!  35.0! 

I  I  !  I  195.0!  35.0! 

VGN  180  !  -  1  794I4A40!  '$,0!  35.0! 

!  !  !  !  IV.. 0!  35.CS 

VGN  181  I  — —  I  7941*4*0!  195.0!  35.0! 

!  I  !  !  195.0!  35.0! 

VGN  182  I  -  I  794I4A40!  19$. 0!  35.0! 

!  !  !  (  195.0!  35.0! 

I  !  !  )  !  ! 

!  !  !  !  !  ! 


8.5! 

- 

1370! 

1 3.0! NONE 

IAL 

CHICKA$AU  ! 

1972 

1.6! 

_  i 

l 

! 

! 

9.5! 

- 

1370*1 

15.0IN9NC 

IAL 

CHICKASAW  i 

1972 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

8.5! 

- 

1370! 

1 5.0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1.6! 

-  I 

! 

! 

! 

9.S! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

!AL 

CHICKASAW  1 

1972 

1.6! 

-  ! 

I 

1 

! 

6.5! 

- 

1370! 

1 5 • 0 ! NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1.6! 

-  1 

! 

! 

! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

!AL 

CHICKASAW  ! 

1072 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

8.5! 

- 

1370! 

1 5 .0 ! NONE 

(AL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

3.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1972 

:.o! 

-  I 

! 

1 

1 

S.S! 

- 

1370! 

1 5 .0! NONE 

!AL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

9.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0IN0NE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

9.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1.6! 

-  I 

! 

! 

! 

9.5! 

- 

1370! 

1 S.OtNONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

9.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

9.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

!AL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1.6! 

-  ! 

| 

! 

1 

8.51 

- 

1370! 

15.0 ! NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1.6! 

-  | 

! 

! 

1 

8.5! 

•» 

1370! 

15.0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  | 

1972 

1.6! 

-  ! 

! 

» 

! 

8.5! 

- 

1370! 

1 5.0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  1 

1972 

1.6! 

-  ! 

! 

( 

! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

!AL 

CHICKASAW  ! 

197? 

1.6! 

-  ! 

! 

» 

! 

8.5! 

- 

1370! 

1S.CH0NE 

!AL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1.6! 

-  I 

! 

! 

! 

9.5! 

i  i 

• 

1370! 

1 5.0! NONE 

IAL 

l 

CHICKASAW  | 

j 

1972 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

I 

IAL 

CHICKASAW  I 

1972 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

8.5! 

- 

1370! 

15 .0! NONE 

!AL 

CHICKASAW  1 

1972 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

$.5! 

- 

1370! 

15.0 1  NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

I 

8.5! 

- 

1370! 

1 5.0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

I 

8.5! 

- 

1370! 

1 5.01  NONE 

! AL  CHICKASAW  ! 

1972 

1.6! 

-  ( 

! 

! 

! 

a. 5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1.6! 

-  1 

( 

! 

! 

8.5! 

- 

1370! 

1 5.0! HONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1.6! 

-  I 

! 

I 

1 

8.5! 

- 

13701 

15.01  NONE 

!AL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1.6! 

-  ! 

I 

I 

I 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1.6! 

-  ! 

I 

1 

! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

!*L 

CHICKASAW  { 

1972 

1.6! 

-  ! 

! 

( 

! 

8.5! 

- 

1370! 

1 5.0 1 NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

8.5! 

- 

13701 

15.0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1.6! 

-  I 

I 

1 

! 

8.5! 

- 

1170! 

1 5.0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1.6) 

-  1 

! 

1 

1 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1976 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

8.5! 

- 

1J70! 

15.0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1976 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

I 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  { 

1976 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

8.5! 

- 

1370! 

15. 0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  | 

1976 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

i 

8.5! 

- 

1370! 

1 5 .01  NONE 

!AL 

CHICKASAW  ! 

1976 

1.6! 

-  1 

1 

1 

! 

8.5! 

- 

1370! 

IS. 0! NONE 

!  AL 

CHICKASAW  ! 

1976 

1.6! 

.  i 

! 

! 

! 

8.5! 

- 

137ol 

1 5 .0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1-76 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1976 

1.8! 

-  ! 

I 

1 

1 

8.5! 

- 

1370! 

15. 0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  i 

1976 

1.6! 

-  J 

! 

1 

| 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1976 

1.6! 

-  I 

1 

! 

1 

8.5! 

m 

1370! 

1 5 .0 ! NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1976 

1.6! 

-  I 

I 

1 

! 

8.5! 

“ 

1370! 

15.0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  ) 

1976 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  1 

1976 

1.6! 

_  i 

1 

1 

! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1976 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0] NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1976 

1 .61 

-  ! 

! 

I 

! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1976 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

1 

8.5! 

- 

1370! 

1 5.0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1976 

1.6! 

-  1 

! 

t 

! 

6.5! 

- 

1370! 

1S.0! NONE 

CHICKASAW  1 

1976 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

8.51 

“ 

1370! 

15. 0! NONE 

CHICKASAW  | 

1976 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  !  I  ! 

!  i  !  ! 


T*3L6  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 
!  NUMBER 


(16)  WARRIOR  K  GULF  NAVIGATION 
COMPANY  I 

(CONTINUED) ! 


IVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT!  I  CAPACITY!  HIGH-  !  1  V  £  S  S  E  L  I  ! 

NET  KOBE! LENGTH!  9RDTH!  !  !  (  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  ! OPERATING  !  ! 

RE6IS-! **♦*!  REG.  !  REG.1LOAD- !  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  I  YEAR  l 

TER  !  SEE !//////!//»  I  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

TON-  JPAGEi  OVER-IOVEA  ////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TO ! ////////// !  OR  ! 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  4  GHT!  FuWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !E£!  LXNE-2  !*RE0UILT! 


794  J4A40!  1<>5.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

79414A40!  195.0!  35.0! 

I  l  195.0!  35.0! 

794UA40!  195.0!  35.C! 

!  !  195.0!  35.0! 

794 !4A40!  195.0!  35.0! 

!  (  195.0!  35.01 

794J4A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

794UA40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

794S4A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

79414A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

79414A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

79414A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

794UA40!  195.0!  35.01 
!  !  193.0!  35.0! 

79414A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

79414A40!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.01 

794I4A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  75.0! 

79414*401  195.01  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

794I4A40!  195.0!  35. C! 


15. 0! NONE 
I 

1 5.0! HONE 
! 

15 .0! NONE 
I 

15. 0! NONE 
! 

1 5 . 0 ! NONE 
! 

15.0! NONE 
! 

1 5.0! NONE 
! 

15.0! NONE 
! 

15.0 {NONE 
! 

15.0! NONE 

1 5 .0! NONE 
! 

15.0! NONE 
! 

15.0! NONE 
! 

15.0 !  NONE 
! 

15.3! NONE 
! 

1 5 .0! NONE 


!  ! 
!  ! 
! AL  CHICKASAW  ( 
!  ! 
! AL  NOBILE  ! 
!  ! 
! AL  CHICKASAW  ! 
!  ! 
! AL  CHICKASAW  ! 
!  ! 
! AL  CHICKASAW  ! 
!  ! 
! AL  CHICKASAW  ! 
!  ! 
1  AL  CHICKASAW  ! 
!  ! 
! AL  CHICKASAW  ! 
!  ! 
! AL  CHICKASAW  ! 
!  ! 
i AL  CHICKASAW  ! 
!  ! 
(AL  CHICKASAW  ! 
!  ! 
I AL  CHICKASAW  ! 

!  I 

!  AL  CHICKASAW  ! 
!  ! 
i  AL  CHICKASAW  ! 
!  ! 
f  AL  CHICKASAW  ! 
!  ! 
! AL  CHICKASAW  ! 


!  ! 

1^5. 0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1  > 

1979 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  » 

1370! 

15.0 ! NONE 

1 AL  CHICKASAW  1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I  1 

1979 

794  J4A40I 

195.01 

35.0! 

8.5! 

! 

1370! 

1 S . 0) NONE 

I AL  CHICKASAW  1 

!  ! 

1*5.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  1 

1*79 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1370! 

15.0! NONE 

ML  CHICKASAW  1 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

I 

-  I 

! 

I  I 

1979 

794! 4 A40 ! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

! 

1370! 

1 5.0! NONE 

1  AL  CHICKASAW  1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  1 

1979 

79414A40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

-  ! 

1370! 

15.0! NONE 

ML  CHICKASAW  1 

!  ! 

195.3! 

35.3! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

1981 

794J4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1370! 

15.01NONE 

ML  MOBILE  1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1981 

794UA40! 

195.0! 

!S.C! 

3.5! 

-  ! 

1370! 

15 .0! NONE 

1 AL  MOBILE  ! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I  ■ 

1981 

794 ! 4440! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1370! 

1 5 .0! NONE 

1AL  MOBILE  t 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1-6! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

1931 

794 !4A40! 

195.3! 

35.0! 

3.5! 

-  ! 

1370! 

15.0! NONE 

I AL  MOBILE  1 

!  ! 

195.3! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  1 

1931 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

-  ! 

1370! 

15.0! NONE 

ML  MOBILE  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I  ! 

1981 

794J4440! 

19J.0! 

35.0! 

8.5! 

-  j 

1370! 

15.0! NONE 

ML  MOBILE  1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

1  > 

1931 

79414A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

-  ! 

1570! 

1 5.0! NONE 

ML  MOBILE  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

I.o! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1951 

794144401 

195.0! 

35.  C! 

5.5! 

-  ! 

1370! 

15.0! NONE 

ML  M03ILE  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

2 

1  ! 

1951 

794J4A40! 

195.0! 

35.0! 

5.5! 

-  ! 

1370! 

1 5. cj  NONE 

ML  MOBILE  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

I  1 

1931 

79414440! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

•  i 

1  370! 

15.0!N0NE 

IAL  MOBILE  ! 

J  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

2 

1  ! 

7941 4440! 

195.3! 

35.3! 

3.5! 

! 

1370! 

15. oi NONE 

IAL  CHICKASAW  ! 

1981 

1  ! 

195.0! 

3  5.0! 

1.6! 

! 

-  ; 

! 

!  ! 

1981 

794! 4440 1 

1*5.0! 

35.01 

5.5! 

! 

1370! 

1 5. GiNONE 

ML  CHICKASAW  I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

« 

t  ! 

1991 

79414440! 

195,0! 

35.0! 

3.5! 

! 

1 373 1 

15.0! NONE 

IAL  CHICKASAW  1 

!  ! 

1*5.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  1 

1981 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

! 

1370! 

15.0SN0NE 

ML  CHICKASAW  1 

!  J 

1*5.0! 

3J.Ci 

1.6! 

! 

-  ! 

t 

!  1 

1951 

79414*40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

! 

1370! 

It .0! NONE 

ML  CHICKASAW  I 

I  t 

1*5.0! 

35. C! 

1.6! 

t 

-  ! 

2 

1  ! 

1931 

794U*40i 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

-  ! 

1370! 

1 5 .0! NONE 

ML  CHICKASAW  ■ 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

!  1 

1981 

794 ! 4440! 

1*5.0! 

35.0! 

8. 5! 

-  • 

1370! 

15.0! NONE 

ML  CHICKASAW  1 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

.  2 

! 

2  2 

1951 

794*1  4A  40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

-  1 

1370! 

IS.OINONE 

Ml  CHICKASAW  ! 

i  ! 

1  75.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

i  2 

1981 

794*!4A4ui 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

! 

1370! 

15 .0* NONE 

1 AL  CHICKASAW  ! 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

j 

-  1 

1 

i  • 

1991 

794i 4440! 

1*5.0! 

35.0! 

8.5! 

-  1 

1370! 

1 5.0SNONE 

1 AL  CHICKASAW  ! 

!  ! 

195.3! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

!  ! 

193? 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  1 

1370! 

is.oInone 

! AL  CHICKASAW  ! 

1  1 

195.0! 

35.3! 

I.o! 

1 

-  1 

! 

!  I 

1*3? 

794 1 4 A4ol 

1*5.0! 

35.0! 

5.5! 

-  ! 

1370! 

IS.OINONE 

! AL  CHICKASAW  ! 

1  j 

195.0! 

55.  or 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  1 

1*3? 

794 i 4 A4Q! 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

-  j 

1370! 

15.O1N0NE 

!AL  CHICKASAW  ! 

1  1 

198.0! 

55.0! 

1.6! 

j 

-  1 

! 

i  2 

198? 

794!4A40i 

1*5.0! 

35.0! 

3.5! 

-  1 

13701 

15.0! NONE 

ML  CHICKASAW  ! 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  j 

1 

1  ! 

S932 

794i 4440! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

IS.OINONE 

!al  ChIChA.Am  i 

I  I 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

!  ! 

794! 4440! 

195. C! 

35.  C! 

8.5! 

-  j 

1370! 

1 5 .0! NONE 

1 AL  CHICKASAW  ! 

193? 

1  j 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

« 

-  1 

! 

!  ! 

1982 

794UA40! 

1*5*0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1370! 

1 5.0 !NONE 

! *L  CHICKASAW  i 

<  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

198? 

794! 4 A  4  3  j 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

-  j 

1370! 

15.0! NONE 

•AL  CHICKASAW  ! 

!  ! 

195,0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  1 

! 

!  ! 

198? 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0* 

8.5! 

-  | 

1370! 

IS.OINONE 

SAL  CHICKASAW  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

!  ! 

1982 

794 !4A  4ol 

195.0! 

35.  C! 

2.5! 

1370! 

13 .oi NONE 

SAL  CHICKASAW  ! 

1  1 

195.0! 

55.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

1 

!  ! 

1982 

7941 4440! 

195.0! 

35.3! 

8.5! 

- 

1370! 

IS.OINONE 

! AL  CHICKASAV  ! 

1  1 

1*5.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  2 

! 

i  ; 

1*5? 

794S4A40! 

1*5.0! 

35.0* 

8.5! 

- 

1370! 

IS.OINONE 

•AL  CHICKASAW  J 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

1 

(  J 

794! 4440! 

1*5.0! 

35.0! 

3.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

i AL  CHICKASAW  ! 

1*82 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


Ml 


ENGM 

DISTi  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NU»3EA 

I  COAST 

1  GUARD 

t  NUMBER 

! VTCC 1  DIMENSIONS  ! DRAFT! 
NET  tCODEtLENGTHtBRDTHl  ! 

PEG  I S  —  1 **•♦!  RES.  !  PEG. {LOAD-! 
TER  I  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  {PAGE!  OVER”! GVER-! /////! 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

HORSE 

POWER 

CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL!  t 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING  1  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  (TCt  BASE  !  YEAR  ! 

////////!  POINT  (  LINE-1  t AO!  LXNE-1  !  BUILT  ! 

PASS-  !(LXGHT)!////////////////lTD! ////////// I  OR  ( 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  1 C £ 1  LINE-2  t*RE3UXLT! 

I 

1 

(16)  WARRIOR  t  GULF  NAVIGATION 

!  ! 

1  ! 

!  1 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

! 

! 

1 

( 

1 

! 

j 

COMPANY 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

!  ! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

UGN  607 

1  - . 

68614A43! 

1)3.0! 

35.0! 

6.5! 

- 

1370! 

15.01  NONE 

!AL 

CHICKASAW  J 

1975 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

» 

WGN  60S 

1  - 

63614443! 

195.0! 

35.  C! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

!  AL 

CHICKASAW  ! 

1975 

! 

!  t 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

! 

WGN  609 

j  - 

63614A4A! 

195.0! 

25.0! 

6.5! 

- 

1370! 

15 .0! NONE 

!AL 

CHICKASAW  ! 

1975 

! 

!  ! 

195.0! 

25.0! 

1.6! 

-  1 

! 

| 

WON  610 

1  - 

666(44431 

195.01 

35.0! 

6.5! 

- 

1  370! 

15.01  NONE 

(AL 

CHICKASAW  | 

1975 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

NGN  611 

j  - - 

686(4443! 

195.0! 

35.01 

6.5! 

- 

1370! 

1 5 .0! NONE 

!*L 

CHICKASAW  ! 

1975 

! 

!  ( 

195.0! 

3j.»: 

1.6! 

-  1 

J 

! 

WGN  612 

!  - 

65c J  444?! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

I4L 

CHICKASAW  | 

1975 

! 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

1 

! 

WGN  613 

!  - 

6?6!4A4!( 

195.0! 

35.  C! 

8.5! 

- 

1370! 

1 5.0! NONE 

!  AL 

CHICKASAW  ! 

1975 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

WGN  614 

j  - 

65614448 ( 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15 .0! NONE 

!  AL 

CHICKASAW  ! 

1975 

! 

(  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

WGN  615 

!  - 

636(4443! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

1 5 .0 ! NONE 

t  AL 

CHICKASAW  | 

1975 

! 

(  i 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

WGN  616 

1  — - 

666(4445! 

105. 0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

1 5 .0  !  NONE 

!AL 

CHICKASAW  ! 

1975 

! 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ( 

I 

{ 

WGN  ot? 

!  - 

666(4443! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

1 5.01N0NE 

!AL 

CHICKASAW  ! 

1975 

1 

!  ! 

195.0! 

25. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

NGN  41d 

!  - 

666 ! 4448! 

195.0! 

35.0) 

8.5! 

- 

1370! 

1 5.0! NONE 

!AL 

CHICKASAW  ! 

1975 

! 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

WGN  701 

!  - 

66614443! 

200.0! 

35.01 

8.5! 

- 

1370! 

1 5. 0! NONE 

!  AL 

CHICKASAW  ! 

1910 

J 

!  i 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

( 

( 

WGN  702 

1  - 

666(44431 

200.0! 

25. Cl 

S.5! 

- 

1370! 

1 5 . 0! NONE 

!  *L 

CHICKASAW  ! 

1980 

l 

i  i 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

WGN  703 

t  ...... 

636(4443! 

20C.O! 

35.0! 

6.5! 

- 

1370! 

15.01  NONE 

!*L 

CHICKASAW  ! 

1980 

! 

!  ( 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

WGN  704 

!  - 

686! 4443  J 

2C0.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

IS.OINONE 

(AL 

CHICKASAW  ! 

1980 

! 

;  i 

200.0! 

35.0! 

1.61 

.  1 

! 

! 

WGN  70S 

!  - 

686! 44431 

20C. C! 

35. C! 

8.5! 

- 

13701 

15.0! NONE 

1  *L 

CHICKASAW  J 

1980 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

I 

WGN  706 

1  - 

666(444!! 

200.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

1370! 

1 5 .0  JNONE 

l  *L 

CHICKASAW  ! 

I960 

• 

!  ! 

200.0! 

35. 0! 

1.4! 

-  ! 

1 

I 

WGN  7C7 

1  - 

66614*431 

200.0! 

35. C! 

6.5! 

• 

1270! 

15.0! NONE 

I  *L 

CHICKASAW  | 

1980 

1 

l  ! 

20C.0! 

25. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

l 

WGN  7C6 

|  - 

68  5 !  4*46  t 

200.0! 

25. C! 

6.5! 

- 

1370! 

IS.OINONE 

!  AL 

CHICKASAW  ! 

1980 

! 

!  I 

2GC.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

WGN  709 

j  - 

686(444*! 

200.0! 

25.0! 

3.5! 

- 

1370! 

IS.OINONE 

!  AL 

CHICKASAW  ! 

19flO 

! 

I  ! 

200.0! 

!5.C! 

1.6! 

-  ( 

! 

! 

WCN  710 

|  - 

686 ! 4*4 • I 

200.0! 

25.0! 

8.5! 

- 

1370! 

IS.OINONE 

!  AL 

CHICKASAW  1 

1980 

! 

!  ! 

20C. 0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

WGN  711 

1  - 

63o!4A43! 

200.0! 

55.  C! 

3.5! 

- 

1370! 

IS.OINONE 

!*L 

CHICKASAW  ! 

198C 

! 

t  ! 

200. C! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

WGN  712 

1  - 

666! 4A4?{ 

200.0! 

35.  C! 

6.5! 

— 

1370! 

1 S.O|NONC 

!*L 

CHICKASAW  ! 

I960 

J 

!  ! 

2CO.O! 

25.0! 

1.6! 

-  t 

! 

! 

WGN  713 

1  - 

686(44431 

20C. 0! 

35.  C! 

2.5! 

• 

1370! 

15 .0! NONE 

!  AL 

CHICKASAW  1 

1980 

1 

!  ! 

200. 0! 

25.  C! 

1.6! 

-  I 

! 

I 

WCN  714 

!  - 

636 ( 4 A43 ! 

200.0! 

25. C! 

fc.S! 

- 

1370! 

15.C1N0NE 

!AL 

C«ICKAS4W  J 

1980 

) 

!  1 

200.0! 

25. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

WCN  D  4 

|  - 

794  ( 4  A4o  t 

-  ! 

-  ! 

9.0! 

• 

13701 

-  ! 

!AL 

CHICKASAW  I 

196? 

J 

(  ( 

195.0! 

25.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

WGN  D  5 

j  - 

794(4446! 

-  1 

-  1 

9. Cl 

- 

1370! 

-  ! 

!AL 

CHICKASAW  J 

1968 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

WGN  C  6 

!  — - 

79414*46! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

1370! 

! 

!AL 

CHICKASAW  ! 

1964 

( 

1 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

25.0! 

! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

(16)  WARRIOR  RIVER  TOWING 

* 

! 

!  ! 

!  ! 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

ANDREA  LEIGH 

1566966 

17*!3A35( 

»s.oi 

30.0! 

7.0! 

2000 

-  ( 

39.01NONE 

!*L 

N03IL  E  ! 

1975 

1 

!  i 

J5.  0! 

20. C! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

CATHERINE 

I63CEH 

145(3436! 

*3.0! 

24.0! 

6.0! 

1200 

-  ! 

33.0! NONE 

!  AL 

NC5ILE  I 

1981 

f 

!  ! 

45*0! 

24.1! 

6.0! 

-  ! 

l 

! 

CHRISTOPHER  ft 

I535C/9 

22)13436! 

36.51 

30. C! 

7.C! 

2000 

-  ! 

43.05NONE 

! 

in? 

l 

(  t 

34.  S! 

20. C! 

6.6! 

-  I 

! 

( 

DR.  LTN 

I J49743 

16313436! 

*3.0! 

20.1! 

9.5! 

2400 

-  ! 

46.0! NONE 

!  AL 

MOBILE  ! 

1973 

! 

1  ! 

38.05 

30.1! 

9.5! 

-  ! 

! 

! 

J  AXE  0 

1575762 

176! 3A361 

35.0! 

30. CJ 

1C.0! 

2000 

-  ! 

44, 0! NONE 

1AL 

MOBILE  ! 

1976 

I 

!  ! 

25.0! 

•0.0! 

8.0! 

-  ! 

! 

! 

JULIUS  W 

1625673 

59!3AJS« 

60. C! 

22.0! 

6.0! 

1000 

-  ! 

33.0! NONE 

! 

1950 

1 

t  ) 

40.0! 

22.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

1 

HISS  CHARLOTTE 

2  564973 

20013436! 

32.1! 

30.0! 

9.0! 

2000 

-  ! 

38.0INONE 

!  4L 

MOBIL?  I 

1974 

1 

!  ! 

90.0! 

31.  C! 

9.0! 

-  ! 

! 

I 

MISS  INEZ 

1513636 

50! 3F  36! 

32.  2! 

22. C! 

7.0! 

850 

-  1 

32.0! NONE 

!AL 

LEROY  ! 

1977 

1 

!  ! 

55.0! 

22.0! 

S.  )! 

-  ! 

! 

! 

FT  T  15 

! 626109 

650U440! 

1)5.0! 

35.0! 

9.9! 

- 

1450! 

1 2 .0! NONE 

!  AL 

MOBILE  ! 

1950 

i 

•  ! 

t  9>. 0! 

35.  C! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

wPT  16 

*16261  10 

650J4440! 

195.0! 

25  .Cl 

9.0! 

- 

145ol 

12 .0! NONE 

!AL 

MOdlLE  ! 

1980 

! 

I  J 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

W*T  17 

1626111 

65024*0! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1450! 

12.01N0NE 

!Al 

POttlLC  ! 

1950 

i 

j  « 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

W«T  is 

1626112 

650*14440! 

195.0! 

3  5.0! 

9.0! 

- 

1450! 

12.C1N0NE 

!  AL 

NOBILE  ! 

1980 

1 

•  ( 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

120! 

1 

! 

1 

WRT  19 

!‘>?5113 

650! 4*  40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

•» 

1450 ! 

1 2.0! NONE 

IAL 

MO  >ILE  i 

1930 

t 

j  < 

195.0! 

25.0! 

1.5! 

120! 

1 

! 

WRT  22 

ham? 

650i4*46i 

1  75.0! 

35.0! 

s.O! 

- 

1500! 

1 2 .0! NONE 

!  AL 

LEROY  ! 

19*0 

! 

1  1 

195.0! 

35, C! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

wwr  2: 

1599860 

66014446! 

1  )>•**! 

9.  c! 

.  1 

ISOui 

12.0‘NONE 

f*L 

LsnOf  i 

1*50 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.51 

; 

-  ! 

1 

! 

u»i  U 

•5)95  31 

650J4A4M 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

1 2. 0! NONE 

!  *L 

L«PPY  1 

1950 

! 

:  ! 

i95.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

.  1 

1 

! 

u*T  25 

J  5)9632 

650! 4446! 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

1 2 .0! NONE 

IAL 

Lt’OY  ! 

1980 

J 

1  1 

D  5.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

*i»T  26 

1S99RS3 

650! 4*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1500! 

1 2. 0 ! NONE 

!AL 

L5R0Y  I 

1980 

t 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

( 

WRT  29 

•56*606 

62514*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14*6! 

13.0! NONE 

SAL 

mobile  ! 

1977 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

WRT  30 

1 556569 

625*4*411 

1)5.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i486! 

13.3!NONE 

!*L 

MOO  II  C  ! 

1977 

! 

!  t 

19$. 0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

WRT  32 

1 538570 

62514A4H 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1486! 

1 3 .0! NONE 

IAL 

MOBILE  J 

1977 

t 

! 

1 

!  ! 

!  • 

!  ! 

1)3.0! 

1 

1 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

! 

1 

-  ! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

TAbL?  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


832 


ENGS! 

0 1ST! 

OPERATOR 

i  jvt ce !  oirEHSicss  !o»aft! 

!  NET  ! CODE! LENGTH!,} ROTH!  ! 

! CAPAC ITY ! 

j  i 

HIGH¬ 

EST 

!  (VESSEL 

•  CARGO  HAHOLING  !S  ! OPERATING 

!  1 
i 

“! R5GI S- ! **** !  **«•  !  ®EG.!LOAO-! 

!  C*R*0  ! 

FIX50 

!  EQUIPMENT 

! TC  (  3ASE 

!  YEAR  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  EC  ! 

!  TON-  JP‘v*E!  OVEP-'OVER-!  /////! 

*////////!  POINT 
HORSE!  PASS-  !  (LIGHT } 

!  LINE-1  ! AC!  LINE-1 

!//////////////// ito  \m  until 

!  GUILT  ! 
!  OR 

!  MJN9ER 

!  NAGE  l  ! V  (  ALL  !  ALL  !LtG*T! 

POWER!  ENGERS  * 

(FEET) 

!  LINE-2 

(EE!  LINE-2 

!  * ACGUILTI 

!  !!!!!!!!!  t  !  ! 

!  i  !!!!!!!  !  !  !  ! 


(23)  WASHINGTON 

ISLAND 

FERRY 

(LINE. 

i  ■ 

i 

■ 

! 

i 

j 

» 

! 

1 

INC. 

! 

1  ! 

t 

j 

i 

i 

i 

! 

i 

! 

e.  G.  RICHTE* 

1259854 

5511A12! 

85.3! 

25.0! 

3.5! 

430! 

120! 

27 .5! NONE 

iwi 

WASHINGTON! 

1950 

! 

1  1 

70.6! 

25.0! 

7.5! 

! 

109! 

1 

! 

ISLAND  l 

EYRAR0AKK! 

1527592 

39 ! 1 A 12! 

•2.6! 

35.5! 

7.61 

510! 

150! 

39 .01  NONE 

IV  I 

WASHINGTON! 

1970 

! 

1  ! 

*7.0! 

•6.0! 

6.1! 

i 

150! 

; 

! 

ISLAND  I 

ROBERT  NOBLE 

1606532 

6611*12! 

•5.9! 

35.8! 

1.0! 

730! 

150! 

40.01  NONE 

IWI 

WASHINGTON! 

1979 

! 

!  1 

1C.0! 

35.6! 

o.S! 

! 

175! 

i 

1 

ISLAND  ! 

VOTAGEU* 

1232039 

6511*12! 

*0.8! 

35.0! 

6.0! 

430! 

150! 

23.4 {NONE 

iwi 

WASHINGTON! 

1960 

l 

■ 

1  1 

4  1 

65.0! 

i 

35.0! 

! 

6.5! 

i 

I 

! 

150! 

! 

1 

i 

! 

ISLAND  ! 

I 

(35)  WASHINGTON 

SAND  CO 

i 

i 

1  1 

!  1 

» 

j 

1 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

SUSAN  KAY 

1531635 

2413A36! 

43.0! 

12.0! 

2.0! 

320! 

-  i 

1 0 . 5  ! NONE 

!M0 

WASHINGTON! 

1970 

i 

!  ( 

*3.0! 

12. C! 

2.0! 

I 

-  ; 

1 

! 

! 

BARGE  1 

1  . 

541 4A  A3! 

1 C  0  •  0 1 

24.0! 

4.5! 

16oi 

6.0! NONE 

(NO 

WASHINGTON!  * 

1970 

1 

l  i 

100.0! 

24.0! 

1.0! 

! 

-  1 

i 

! 

! 

BARGE  2 

!  - 

7014AA3! 

103.0! 

28.0! 

5.0! 

200! 

0  .oj  NON? 

!H0 

WASHINGTON! 

1978 

4 

!  1 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  i 

i 

i 

! 

BARGE  3 

i  . — 

7014**3! 

100.0! 

24.0! 

5.0! 

-  ! 

200! 

6  •  <)i  NONE 

KO 

WASHINGTON! 

1972 

! 

!  ! 

100.0! 

24.0! 

1.0! 

1 

-  1 

i 

! 

! 

NC  ? 

1  - 

7014*43! 

10C.0! 

24.0! 

5.0! 

200! 

0.5 ! NONE 

INO 

WASHINGTON! 

193C 

1 

1  1 

100.0! 

24.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

1 

! 

! 

NC  8 

j  . 

7014*43! 

100.0! 

74.0! 

5.0! 

200! 

8.0 1  NONE 

INO 

WASHINGTON! 

1968 

1 

! 

!  ! 

1  1 

100.0! 

j 

24.0! 

! 

1.0! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

i 

! 

i 

! 

! 

(36)  WASHINGTON 

STATE  FERPY 

1 

; 

1  1 

4  1 

j 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

i 

j 

i 

! 

j 

) 

CAIHLAHET 

! o36551 

174911*131 

3C1.4! 

73.5! 

15.8! 

5000!* 

100! 

69 .0 ! NONE 

IWA 

SEATTLE  ! 

1981 

! 

1  ! 

378.5! 

73.5! 

14.0! 

! 

1200! 

1 

! 

! 

CHELAN 

160291 

174911*13! 

3G1.4! 

73.51 

15.8! 

5000!* 

100! 

69.01N0NE 

IWA 

SEATTLE  ! 

19«1 

! 

!  1 

328.5! 

73.5! 

14.0! 

! 

1200! 

1 

i 

! 

ELUKA 

1 512326 

121411*13! 

369.0! 

73.2! 

16.6! 

70001* 

160! 

68.61  NONE 

iwA 

SEATTLE  ! 

19&7 

! 

1  1 

382.2! 

73.2! 

16.6! 

! 

2500! 

i 

l 

2 

EVERGREEN  STATE 

126*732 

1017! 1*13! 

296.6! 

73.1! 

15.0! 

25001* 

ICO! 

62 .2  !  NONE 

IWA 

SEATTLE  *! 

1954 

l 

1  1 

310.0! 

73.1! 

15.0! 

! 

985! 

i 

| 

! 

EXPPESS 

1693273 

!  9311*13! 

•4.6! 

31.2! 

6.0! 

3000! 

-  ! 

38.0 ! NONE 

!WA 

SEATTLE  ! 

1985 

! 

1  ! 

38.0! 

T  3  *  0 ! 

8.0! 

1 

245! 

1 

! 

1 

HI  YU 

!  5081 59 

33  3 1  1 A 1 3! 

150.4! 

63.0! 

11.3! 

860!* 

40! 

50.0 ! NONE 

!VA 

SEATTLE  ! 

1967 

1 

1  ! 

1o2.0! 

«3.C! 

10.3! 

! 

200! 

1 

! 

! 

HYAK 

1503160 

1  121411A1J! 

3*9.0! 

73.2! 

16.6! 

7000!* 

160! 

68 . 6! NONE 

IWA 

SEATTLE  ! 

19o7 

1 

!  1 

322.21 

73.2! 

16. o! 

! 

2500! 

1 

! 

! 

ILLAHEE 

1226538 

!  93111*131 

242. K! 

73.3! 

13.2! 

1800!* 

75! 

50. 0 ! NONE 

!WA 

SEATTLE  ! 

1927 

! 

1  ! 

25o.2! 

73.9' 

12.0! 

I 

756! 

1 

! 

I 

ISSACUAH 

1624022 

!  174911*13! 

301.5! 

73.5! 

15.8! 

5000!* 

ICO! 

69.0‘NONE 

!WA 

SEATTLE  ! 

I960 

l 

!  1  1 

322. 5 ! 

78.5! 

15. e! 

I 

1200! 

! 

I 

! 

kaleetan 

!  501604 

!  121411A13! 

369.0! 

73.2! 

16.6! 

70001* 

160! 

63.6! NONE 

!WA 

SEATTLE  ! 

1067 

I 

!  !  ! 

332.2! 

73.2! 

16.6! 

! 

2503! 

! 

! 

I 

KITSAP 

1 630023 

1  174911 A13! 

301.5! 

73.5! 

15.5! 

5000!* 

100! 

69.01N0NE 

!  WA 

SEATTLE  ! 

1980 

! 

!  !  ! 

328.5! 

73.5! 

15.8! 

! 

1200! 

! 

! 

! 

KITTITAS 

1627507 

1  1 749! 1  At  3! 

301.5! 

73.5! 

15.  E! 

5000!* 

100! 

69.0! NONE 

!  WA 

SEATTLE  ! 

1980 

! 

1  1  1 

373.5! 

7  3.5! 

15.8! 

! 

UOO! 

1 

! 

! 

KLAHOWY A 

1277872 

!  1017!  1*13! 

295.6! 

73.1! 

15.0! 

2500!* 

100! 

62.2 (NONE 

IWA 

SEATTLE  ! 

1958 

! 

1  1  ! 

310.0! 

73.1! 

15.01 

! 

90S! 

1 

! 

I 

KLICKITAT 

1226567 

1  931 11*131 

242.  2! 

73.3! 

13.2! 

18001* 

75! 

50.0! NONE 

IWA 

SEATTLE  ! 

1927 

! 

!  1  1 

258.2! 

75. 9! 

12.0! 

! 

786! 

1 

! 

! 

NISCU ALLY 

1226712 

!  93111A13! 

242.2! 

73.3! 

13.2! 

1 800 1 1 

75! 

50.0! NONE 

IWA 

SEATTLE  1 

1927 

! 

!  1  i 

258.2! 

73.  ?! 

12.0! 

! 

7861 

1 

! 

! 

OLYMPIC 

1  237235 

1  3CS11A13! 

193.2! 

60.1! 

9.2! 

1400!  * 

55! 

45 .0 ! NONE 

IWA 

SEATTLE  ! 

1938 

1 

1  !  ! 

207.5! 

62.0! 

3.6! 

! 

592! 

1 

1 

I 

OU  IN AULT 

1226733 

1  93111*13! 

242.0! 

73.3! 

13.2! 

1800!* 

75! 

50  .9  !  NONE 

IWA 

SEATTLE  ! 

1927 

! 

!  1  1 

258.2! 

73.9! 

12.0! 

! 

786! 

1 

! 

! 

RHODOOENOREN 

1251646 

!  425 11*13! 

217.9! 

80.  C! 

10.0! 

1610!* 

65! 

39 .0! NONE 

!  WA 

SEATTLE  ! 

1947 

1 

!  1  1 

225.9! 

63.0! 

10.0! 

1 

5331 

1 

! 

! 

SEALTH 

1  662478 

!  1749J1A13! 

323.5! 

73.51 

15.8! 

5000!* 

100! 

69 .0 ! NONE 

!WA 

SEATTLE  i 

1981 

! 

1  1  1 

322.5! 

73.5! 

14.0! 

i 

1200! 

1 

! 

! 

SPOKANE 

1544785 

!  119^11*13! 

<•25.5! 

86.2! 

18.0! 

8300U 

206! 

83.0! NONE 

IWA 

SEATTLE  ! 

1972 

! 

1  1  1 

♦  4  C  .  0 ! 

87. C! 

18.0! 

! 

2000! 

1 

! 

! 

TILLIKUH 

1278437 

!  101711*13! 

296.6! 

73.1! 

15.0! 

2500!* 

100! 

62.2! NONE 

JUA 

SEATTLE  ! 

195! 

! 

1  1  ! 

310.0! 

73.1! 

15.0! 

! 

985! 

i 

! 

! 

WALLA  WALLA 

1546332 

i  119611*1 3! 

429.5! 

86. i! 

18.0! 

85C0I* 

206! 

83.01NONE 

iWA 

SEATTLE  I 

1972 

! 

1  !  1 

440. 0! 

57.  C! 

15.0! 

s 

2000! 

1 

! 

! 

YAKIMA 

1511323 

1  1 214!  1A1 3*. 

389.0! 

73.2! 

16.  e! 

7000!* 

160! 

63 .6 ( NONE 

!WA 

SEATTLE  ! 

1967 

1 

j 

1  1  1 

!  !  ! 

332.2! 

{ 

73.2! 

! 

16.6! 

* 

! 

! 

2500! 

! 

1 

i 

! 

! 

I 

! 

06)  WASHINGTON 

STATE/ 

DEPT. 

i 

!0f 

!  !  1 

1  !  1 

j 

■ 

! 

j 

j 

» 

! 

! 

i 

i 

1 

j 

! 

! 

! 

! 

TRANSPORTATION 

! 

1  !  1 

j 

i 

i 

! 

! 

; 

i 

! 

MARTHA  S 

1  255341 

!  4311*13! 

72.4! 

29.9J 

6.0! 

472! 

40! 

13.2 ! NONE 

IWA 

KELLER  ! 

1948 

I 

! 

1  !  1 

1  1  ! 

32.0! 

t 

34.6! 

! 

5.0! 

i 

! 

! 

-  i 

i 

1 

1 

! 

! 

LANDING  ! 

! 

(31)  WASSON  3ARCE  CO.# 

INC. 

! 

i 

1  1  1 

!  !  1 

i 

i 

! 

i 

; 

! 

! 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

I 

AflC  6C1B 

1593700 

!  91714*41! 

200.0! 

•S.ci 

10.7! 

1645! 

17.0jh0NE 

!  MS 

GREENVILLE! 

1978 

1 

t  1  1 

2C0.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

ABC  6020 

1593865 

1  91714A4I! 

200.0! 

35.0! 

10.7! 

1645! 

1 7 .0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1978 

1 

!  !  1 

2CC.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

AGO  6C39 

1  593866 

1  91714A41! 

200.0! 

35.0! 

10.7! 

-  ! 

1645! 

17.01N0NC 

IMS 

GREENVILLE! 

1978 

! 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

J 

! 

! 

APC  604? 

1  593867 

1  91714*41 1 

200.0! 

35.  C! 

10.7! 

1645! 

17.0! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1978 

! 

l  1  1 

200.0! 

35.01 

2.0! 

! 

-  1 

i 

! 

! 

Cl  713P 

156C515 

1  93314**1! 

200.0! 

35. C! 

10.7! 

-  ! 

1650! 

1 7.6 ! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1974 

; 

!  1  1 

700,0! 

•5,01 

1.*! 

i 

-  1 

j 

I 

1 

Cl  7148 

•560516 

*!  93314*41  ! 

200.0! 

35.01 

10.7! 

1650! 

17.6! NONE 

!  NS 

GREENVILLE! 

19/4 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

Cl  7159 

1  560517 

l  93314*41! 

200.0! 

35. C! 

10.7! 

-  ! 

1650! 

17 .6! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1974 

I 

!  1  1 

200.0! 

30-0! 

1.61 

! 

-  i 

1 

1 

! 

Cl  7160 

1560518 

1  93314*41! 

200.0! 

35.0! 

10.7! 

-  ! 

1 65  oi 

17.6! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1974 

1 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

1 

I 

I 

Cl  7170 

1560519 

!  93314*411 

200.0! 

35. C! 

10.7! 

-  | 

1650! 

17.6JN0NE 

INS 

GREENVILLE! 

1974 

1 

1  1  1 

200.0! 

•5.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

| 

! 

Cl  7180 

156C520 

!  93314A41! 

20C.O! 

35.0! 

10.7! 

U50! 

17.6! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1974 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

I.e! 

l 

-  ! 

! 

I 

! 

Cl  719B 

1560521 

1  93314A41! 

2C0.0! 

35. C! 

10.7! 

-  ! 

1650! 

1  7. 6 ! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1974 

! 

E  !  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

I 

! 

Cl  7203 

1560522 

I  93314*41! 

200.0! 

35. C! 

10.71 

-  J 

1650! 

17.61NCHE 

INS 

GREENVILLE! 

1974 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

t 

-  1 

! 

I 

! 

Cl  7210 

1560523 

!  93314*41! 

200.0! 

•5.0! 

10.7! 

1650! 

17. 6 ! HONE 

INS 

GREENVILLE! 

1974 

1 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

I 

! 

Cl  7220 

156C524 

1  93314A41J 

200.0! 

35. Cl 

10.7! 

16501 

17.&IN0NC 

IMS 

GREENVILLE! 

1974 

1 

! 

1  1  1 

i  f  l 

200.0! 

! 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

I 

! 

-  1 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1  !  ! 

1  1  f 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1* 

1 

VEHICLI ES 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


m 


ENGR1 

1VTCCI 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

ICAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

C  S  S  £  L  I 

!  J 

OISTt 

OPERATOR 

1  NET  ICODEILENGiH! BROTH! 

I 

1 

I 

ESI  !  CARGO  NAN6LXN6 

IS  I  OPERATING  ! 

1  j 

I  COAST 

1  TER  1  S  EE  1  //////! /////I 

ED  ! 

! //////// 1 

POINT  !  ‘  LINE-1 

!A0 

UNt-1  1 

BUILT  !  | 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

1  GUAM 

TON-  IP  AGE l 

0VER-10VER-1/////1 

HORSE! 

PASS-  I 

LIGHT)! /////////////// /1TD!/'  *  V////! 

OR  ! 

1  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! LICHT i 

POWER! 

ENGFRS  1 

(FEET)!  LINC-2 

ICC! 

„.NE-2  ! 

f 

(31)  WASSON  BARGE  CO.#  INC. 

l  1 

1  ! 

!  1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

( 

! 

.  1 

!  I 

(CONTINUED! 

1  i 

1 

| 

! 

J 

Cl  723B 

1360525 

93314A411 

20C.0! 

35.3! 

10.71 

-  j 

1  6S0| 

17.6IH0NE 

IMS 

GREENVILLE! 

!  ! 

200. 0! 

35.0! 

1.61 

-  | 

I 

t  j 

Cl  7243 

1560526 

93314A411 

200.0! 

35.0! 

10.7! 

-  j 

16501 

1 7.6! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1974  I  ^ 

1  1 

200.0! 

35.3! 

1.6! 

-  j 

1 

|  ’ 

CNW  98 

1626157 

969 ! 4  A41 1 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

-  1 

1650! 

17.5 ! NONE 

JHS 

GREENVILLE! 

1980  !  ? 

!  1 

200.0! 

35.  Cl 

1.6! 

-  { 

! 

!  ? 

CVT  59 

1607997 

91714A481 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  J 

1865! 

1 7.0!  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1979  t  * 

I  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

* 

j 

CUT  6B 

1606422 

91 71 4A461 

200.0! 

35.0! 

12.01 

-  | 

1865! 

17.0IN0NE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1979  t  3 

1  1 

230.01 

35.0! 

1.5! 

-  ( 

I 

CVT  79 

1  60901  7 

91714A43! 

200.01 

35.  C! 

12.0! 

-  1 

1665! 

17*0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1979  1  ^ 

1  1 

200.0! 

35.0! 

t .  5 1 

-  | 

! 

CVT  38 

160)538 

9171 4A461 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  | 

1665! 

17.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1979  ! 

1  1 

200.3! 

35.0! 

1.5! 

-  ( 

! 

!  : 

MIC  166 

1626154 

929 1 4 A  46  1 

1 

35.11 

9.0! 

-  j 

1600! 

1 3 .0 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980  ! 

1  1 

200.21 

35.1! 

1.0! 

-  | 

! 

!  i 

NIC  17B 

1626155 

9291 4 A461 

—  1 

35.11 

9.0! 

-  j 

1600! 

18.0 !  HONE 

IMS 

GREFNVILLC! 

1980  !  -J 

1  1 

200.2! 

35.1! 

1,0! 

-  | 

! 

NIC  U9 

1626156 

929I4A461 

—  i 

35.1! 

9.0! 

-  | 

1600! 

-  (NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1930  1  ii 

1  1 

200.21 

35.1! 

1.0! 

-  1 

! 

wee  11 

1612665 

7661 5471 | 

195.0! 

35.0! 

10.2! 

-  f 

1453! 

19.41  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1979  !  ij 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

•  | 

! 

|  : 

wee  12 

1612664 

766I5A70! 

—  1 

35.0! 

9.01 

-  i 

1452! 

19.4IPUNP 

IMS 

GREENVILLE! 

1979  |  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

| 

! 

VBC  1! 

1615700 

76615A70! 

—  ! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1452* 

19.4IPUHP 

!M 

GREFNVILLC! 

1979  » 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  | 

! 

1  1 

VCC  16 

1632079 

761 1 5  A  71 1 

—  1 

35.0! 

12.01 

-  i 

1452! 

17.0IPUHP 

IMS 

GREENVILLE! 

1981  !  1 

I  ! 

1  I 

195.01 

1 

35.0! 

2.0! 

1 

“  ! 

! 

! 

1 

1  * 

(11)  WATERFREIGHT#  INC. 

1  1 

1  1 

1 

1 

l 

! 

1 

i  S 

!  i 

CRAH-ME 

1543221 

S31JA36! 

56.41 

24.0! 

9.6! 

800! 

-  | 

39.5 !  NONE 

1VA 

OELTAVXLLE! 

•  1972  !  * 

1  i 

60.01 

24.0! 

9.6! 

-  1 

! 

i  j 

Of  3 

1 568656 

933UA43! 

195.01 

35.0! 

7.6* 

-  j 

1716! 

1 9.0! NONE 

IV  A 

DELTAVILLE! 

1976  !  C 

!  I 

1 0  S .  0 ! 

35. 0! 

1.6! 

“  ! 

! 

|  3 

GF  2048 

1553268 

933 ! 4A461 

200.01 

35.0! 

7.6! 

-  j 

17361 

19.0! NONE 

IVA 

DELTAVILLE! 

1973  ! 

1  1 

1  i 

2C0.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  § 

(36)  WATERFRONT 

CONSTRUCTION 

ICO.# 

!  1 

1  ! 

1 

1 

! 

! 

1  s 

INC. 

1  1 

1 

1 

! 

!  i 

NISS  TANA 

1594265 

40114A43! 

UC. C! 

40. C! 

7.6! 

-  j 

968!- 

9.0! NONE 

1 W  A 

KIRKLAND  ! 

1978  ! 

1  1 

t  1 

14C.3! 

1 

40.0! 

1.0! 

! 

"  ! 

! 

! 

t  i 

(13)  WATERFRONT 
BILL  PCNIX 

SERVICES  CO. 

1649038 

1  1 

!  1 

5J13A361 

! 

1 

51.0! 

22.0! 

! 

! 

6.7! 

850! 

! 

! 

38.2 ! NONE 

ML 

CAIRO  1 

!  i: 

1932  ! 

1  1 

55.3! 

22.0! 

6.7| 

-  j 

I 

I  5 

BILL  WOLTER 

1537873 

$2 13  A  36 1 

51.0! 

22. C! 

5.0! 

850! 

-  j 

3R.2IN0NE 

I IL 

CAIRO  ! 

♦  1986  l 

1  1 

51.0! 

22. C! 

5.0! 

-  i 

! 

*  ! 

303  WOLTER 

1535396 

4513A36! 

iO.Ol 

24.0! 

3.6! 

300! 

-  i 

30. 0! CRANE 

ML 

CAIRO  ! 

mi  i 

1  1 

53.0! 

24.0! 

3.6! 

-  i 

! 

CHARLIE  BAUGH 

1503299 

46 ! 3  A  3  6 ! 

50.1! 

22. C! 

5.C! 

660! 

-  i 

32. 0 l NONE 

lit 

CAIRO  I 

1966  |  J 

i  i 

55.0! 

22. Cl 

5.0! 

-  j 

! 

|  1 

CONNELL  SMITH 

1595352 

5313F361 

51.0! 

22.0! 

6.7! 

824! 

-  j 

36,2! NONE 

1  XL 

CAIRO  ! 

1978  1 

I  1 

51.0! 

22.0! 

6.7! 

-  j 

! 

! 

EABL  FRANKLIN 

1 526622 

5213136! 

35.0! 

22.0! 

5.0! 

660! 

-  j 

32.0IN0NE 

UL 

CAIRO  ! 

1970  !  r 

1  1 

55.01 

22.0! 

5.0! 

-  | 

! 

! 

JOHN  HOLLAND 

1293034 

52! If  36! 

51.0! 

22. C! 

5.0! 

660! 

-  j 

;2.0!N0NC 

!ZL 

CAIRO  l 

♦  1933  ! 

1  1 

55.0! 

22.0! 

5.0! 

-  i 

! 

| 

JOSEPH  WOLTER 

1561735 

5513F36! 

11.0! 

22.0! 

6.0! 

728! 

-  j 

38. 2 ! NONE 

1 TL 

CAIRO  t 

1975  ! 

1  1 

51.0! 

22.0! 

5.0! 

-  ! 

! 

! 

KATIE  WOLTER 

1572219 

39!  5F  36! 

63.0! 

24.  C! 

5.0! 

300! 

-  ! 

30*0! CRANE 

1  IL 

CAIRO  1 

1976  ! 

1  1 

65. C! 

25.0! 

5.0! 

-  ! 

1 

! 

L?0  JAATEL 

1570439 

5213F36! 

51.01 

22.0! 

6.7! 

830! 

-  | 

35. 2! NONE 

1  IL 

CAIRO  ! 

1976  ! 

1  1 

51.0! 

22.0! 

6.7! 

-  | 

! 

! 

LEONA  WOLTER 

1 26 3091 

4412A34! 

50.2! 

22.0! 

5.0! 

600! 

-  j 

32.0! NONE 

la 

CAIRO  ! 

1960  1 

t  ! 

55.01 

22.0! 

5.0! 

-  i 

! 

PAPA  GEORGE 

1555991 

5513A3M 

31.0! 

22.0! 

6.7! 

728! 

-  j 

38.2 ! NONE 

UL 

CAIRO  ! 

1974  ! 

1  1 

31.0! 

22.0! 

6.7! 

-  j 

! 

1 

SHIPLEY  FRANKLIN 

1598326 

5313F33! 

51.3! 

22. C! 

6.7! 

830! 

-  i 

38.2! NONE 

UL 

CAIRO  ! 

1978  ! 

1  1 

51.0! 

22. C! 

6.7* 

-  j 

! 

TUG  BOAT  ANNIE 

1623276 

5313A36! 

51.0! 

22.0! 

6.7! 

824! 

-  t 

38.21N0NE 

UL 

CAIRO  ! 

1980  ! 

!  f 

51.01 

22.0! 

6.7! 

-  | 

! 

C9  31 

61314A4C! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.1! NONE 

!IL 

CAIRO  ! 

1944  ! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

| 

C9  32 

61314A40! 

1)5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1  SCO! 

14.1! NONE 

UL 

CAIRO  ! 

1944  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

CS  36 

61314A4C! 

195.0! 

36. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

14.1! NONE 

ML 

CAIRO  1 

1944  ! 

1  ! 

195.0! 

35,0! 

1.5! 

-  J 

! 

CB  37 

61  31 4  A  40! 

195.0! 

36.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

14.1! NONE 

UL 

CAI»0  ! 

1944  ! 

1  1 

195.3! 

33.0! 

1.5! 

-  I 

! 

JOHN  ARMSTRONG 

19514A43! 

100.0! 

26.  Cl 

7.5! 

*  ! 

365! 

9.0INONE 

UL 

CAIRO  ! 

1929  ! 

1  1 

IOC. 3! 

26. C! 

1.5! 

-  J 

! 

.»  101 

14614A431 

10C.0! 

26.0! 

5.6! 

-  j 

2701 

5.5! NONE 

UL 

CAIRO  ! 

1970  ! 

1  1 

13C.0! 

26. C! 

1.5! 

-  J 

! 

NF  106 

9414A43! 

?5. 0! 

24. C! 

4.6! 

-  J 

225! 

6 .0 ! NONE 

UL 

CAIRO  ! 

1970  ! 

1  I 

65,0! 

24.0! 

1.0! 

-  | 

! 

Vf  201 

63014A431 

195.0! 

35. C! 

3.0! 

-  i 

1920! 

9.4! NONE 

UL 

CAIRO  ! 

1940  ! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

mF  202 

{  ----- - 

64214A4C! 

195.3! 

?  5.C! 

*.<» 

-  1 

1«t*» 

9 , 9 f  NO N P 

UL 

CAIRO  ! 

1940  l 

1  1 

195. C! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

WF  203 

10514A47! 

90.0! 

26. C! 

4.6! 

-  j 

235! 

6.C! NONE 

!IL 

CAIRO  ! 

1975  ! 

1  1 

90. 0! 

26.0! 

4.1! 

! 

! 

(  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

W  F  2 1 C 

I  ...... 

642! 4A431 

195.0! 

35.0! 

8.1! 

-  ! 

1920! 

11.4!N0NE 

UL 

CAIRO  ! 

1940  ! 

1  1 

195. C! 

35.  C! 

1.5! 

•  ! 

! 

1 

WF  211 

56114A43! 

195.0! 

35. C! 

7.6! 

-  I 

1743! 

1  2. 4! NONE 

UL 

CAIRO  ! 

1939  ! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

! 

WF  212 

233UA43! 

126.0! 

33. C! 

5.6! 

-  i 

300! 

6.0! NONE 

ilL 

CAIRO  1 

1940  ! 

1  1 

126.0! 

33.0! 

1.5! 

**  | 

! 

! 

WF  32A 

56214*43! 

194.9! 

35. C! 

8.5! 

-  i 

1510! 

lO.OlhONE 

UL 

CAIRO  ! 

1941  ! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

! 

! 

WF  35? 

47514A43! 

195,3! 

35.0! 

8.5! 

-  i 

1400! 

1 2 . 7 ! NONE 

!  IL 

CAIRO  ! 

1948  1 

1  1 

19J.0! 

35.5! 

1.6! 

“  ! 

! 

! 

WF  35S 

47514A43! 

195.0! 

35.0! 

C- 51 

-  j 

1400! 

12.7! NONE 

UL 

CAIRO  i 

1948  ! 

!  ! 

195.0! 

35.C1 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  !  lit 

II  11! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


834 


ENiM 

DISH  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

I  COAST 

I  GUARD 

1  NUM9ER 

! VTCC 1  DIMENSIONS  ! D* A  FT! 
NET  !C09E!LENGTH!c»DTHt  1 

REG IS”! **•*!  REG.  1  RtS.iLOAD-l 
TER  1  $£?!//////!/////!  ED  1 
TON-  IPAStl  CVEP-lOVfcR-!/////! 
NACf  !  IV  1  ALL  !  ALL  i LIGHT! 

{CAPACITY!  HIGH-  !  l  V  E  S  S  C  L 

1  !  1ST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 

1  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !U!  BASE 

t ////////  !  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! ID! //////////I 
POWEP!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  t EE!  LINE-2 

i 

! 

TEAR  1 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

<1$>  WATER  FRONT  SERVICES  CO. 

i 

i 

! 

1  1 

1  1 

1  i 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

; 

2 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

t 

! 

! 

• 

! 

wF  1005 

64*14*431 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

-  J 

1300! 

1 1 .ci NONE 

!!L 

CAIRO 

1957  ! 

! 

1  1 

195.91 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

« 

wr  6401 

1293920 

78-.14AO! 

1  ’5.9! 

35. C! 

10.6! 

-  | 

159*! 

17.5! NONE 

!  XL 

CAIRO 

19*4  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

Wf  *4023 

1  - 

78414A40! 

R5.01 

!  5.0! 

10.*! 

-  ! 

1596! 

1 7 . 5 ! NONE 

!IL 

CAIRO 

1964  | 

! 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

ALVIN  KEARNEY 

! 270595 

39315A71! 

132.0! 

34.0! 

3.5! 

-  ! 

950! 

14.0! DIESEL  PUMP 

1  XL 

CAIRO 

*  1981  ! 

! 

! 

1  1 

1  1 

132.0! 

1 

34. C! 

! 

1.2! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

(32)  WATERMAN  STEAMSHIP  CORPORATION 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

MAJ.  STEPHEN  V.  PLESS 

j  - 

1339511A09J 

766.0! 105.*! 

53.*! 

3000C ! 

31531! 

121.6*30  TON  S  35  TON 

SLA 

NEW 

1935  ! 

! 

1  1 

521. 11105.6! 

12.6! 

-  ! 

! CRANES 

! 

ORLEANS 

1 

PFC.  EUGENE  A  OBREGON 

!  - 

1689511 A09 1 

786.01105.6! 

33.6! 

30000! 

31531! 

121.6130  TON*  35  TON 

ULA 

NEW 

1984  ! 

! 

1  1 

821.1! 

05.*! 

13.6! 

-  I 

! 50  TON  CRANES 

I 

ORLEANS 

! 

ALOEM  E  LEE 

j  - 

2430011403! 

89  J. 311C0.0! 

38.1! 

32000! 

43831! 

207.011  500-TON  CRANE 

;ra 

NEW 

1974  ! 

! 

•  1 

—  1100. C! 

15.0! 

-  ! 

! ELEC.  WINCHES 

2 

ORLEANS 

! 

SAM  HOUSTON 

j  - 

210751  1403! 

797. 3! 100.0! 

33.1! 

32000! 

453311 

207.0! 1  500-TON  fMNE 

*  j  L  A 

NEW 

1974  ! 

! 

1  1 

893.3! 

00. Cl 

15.0! 

-  I 

! ELEC.  WINCHES 

! 

ORLEANS 

! 

SET.  PAT EJ  KOCAK 

j  - 

18695 !  1499 { 

786.01105.6! 

33.6! 

300001 

31531! 

121 .6! 30  TON*  35  TON 

5!  L  A 

NEW 

1984  ! 

! 

1  1 

321.11105.6! 

18.*! 

.  i 

ISO  TONE  CRANES 

! 

ORLEANS 

i 

STONEWALL  JACKSON 

j  - 

2107311 409! 

797.3! ICO. 01 

38.1! 

32000! 

45331! 

207.011  500-TON  CRANE 

;ila 

NEW 

1974  1 

! 

1  1 

•93.3MCO.O! 

15.0! 

-  ! 

! ELEC.  WINCHES 

! 

ORLEANS 

! 

3PWA  1 

!  . 

2C514A46! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

-  | 

414! 

12.1 'NONE 

!LA 

NEW 

1974  l 

! 

t  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

j 

! 

ORLEANS 

i 

OSC  A  68 

! 578651 

2C614A521 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

*14! 

1 2. $  ! NONE 

!L  A 

NEW 

1976  ! 

i 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

< 

t 

0BLEAN$ 

l 

CG  467 

i  5  4346  7 

205 1 4  a  52 1 

61.5! 

31.2! 

9.9! 

-  i 

414! 

12. 5!*  NONE 

!LA 

NEW 

197J  ! 

! 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

i 

0RLEAN5 

I 

CG  479 

•543479 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12.5 ! NONE 

iu 

NEW 

1973  ! 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

1 

CC  497 

1543497 

206 14  A  5?  1 

(1.5! 

31.2! 

9.9! 

-  i 

414! 

12.51NONE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

OPLEANS 

! 

C6  52' 

! 543528 

2061 4*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

•  i 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

j 

! 

ORLEANS 

! 

CG  534 

1543534 

20614452! 

81.5! 

31.21 

9.0! 

-  j 

414! 

12. 5 ! NONE 

(LA 

NEW 

1974  ! 

! 

1  1 

81.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

; 

! 

ORLEANS 

1 

CO  537 

1543537 

206144521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12. s| NONE 

!LA 

NEW 

1974  | 

l 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

C€  543 

1543543 

20 6! 4*52 1 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

12.5J.NONE 

iLA 

NEW 

1974  ! 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

* 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

CG  554 

1541554 

20*14452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

1 2.5! NONE 

ILA 

NEW 

1974  ! 

1 

1  1 

81.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

CG  560 

!  543560 

20614AS21 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12.5‘NONE 

ILA 

NEW 

1974  ! 

! 

1  1 

81.5! 

31.2! 

2.0! 

-  i 

! 

; 

ORLEANS 

! 

CG  563 

1543563 

206  1 4  A  52 1 

*1.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

4ui 

12.5 ! NONE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

i 

1  1 

81.5! 

31.2! 

2.0! 

.  i 

2 

! 

ORLEANS 

! 

CG  573 

1543573 

20614A52! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

•  ! 

414! 

12.5INONE 

ILA 

NEW 

1974  ! 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CG  535 

1  543583 

20&14A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1974  ! 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  • 

! 

! 

ORLEANS 

i 

CG  610 

•543610 

20614A521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1  974  ! 

! 

1  1 

81.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

l 

! 

ORLEANS 

i 

CG  631 

1543631 

20814A521 

51.5! 

31.2! 

9.0! 

-  t 

414! 

12.5! NONE 

!  LA 

NEW 

1974  • 

f 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.C! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

i 

CC  638 

! 543638 

206 1 4  AS? 1 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12.5! NONE 

!la 

NEW 

1974  J 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  I 

! 

! 

OPLEANS 

i 

CG  656 

1  543656 

20614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12.5‘NONE 

!LA 

NEW 

1074  ! 

1 

1  1 

81.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

OPLEANS 

! 

CG  A 48 

1543243 

20614A52! 

81.5! 

31.2! 

9.9! 

-  ! 

414! 

12.5 ! NONE 

iLA 

NEW 

1974  ! 

1 

1  1 

81.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

t 

i 

ORLEANS 

! 

C5  945 

JS48943 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

12.51N0NE 

!L  A 

NEW 

1974  ! 

i 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

1 

CG  981 

1548931 

2C614A52! 

51.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

l 

1  1 

81.5! 

31.2! 

2.0! 

•  2 

! 

! 

ORLEANS 

! 

C6A  16 

1549016 

206 1 4  A  52 1 

61.5! 

31.2! 

9,0! 

-  f 

414i 

12. 5 {NONE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

t 

! 

ORLEANS 

! 

CGA  39 

! 549CJ9 

20614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1974  ! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

t 

! 

ORLEANS 

! 

C5A  51 

1549051 

20614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12. 5! NONE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ; 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CGA  62 

1576645 

20614A521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5 l NONE 

ILA 

NEW 

1976  • 

! 

1  1 

51.5! 

31.2! 

2.0! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CGA  73 

1576656 

2061 4A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.S1N0NE 

ILA 

NEW 

1978  ! 

1 

1  1 

51.5! 

31.2! 

2.C! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CGA  79 

1576662 

20614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12.5 ! NONE 

‘LA 

NEW 

1976  1 

1 

1  1 

51.5! 

31.2! 

2.0! 

•  i 

! 

! 

ORLEANS 

I 

CGA  33 

1576666 

20614452! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ( 

414! 

12.5! NONE 

!L  A 

NEW 

1976  l 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

j 

CGA  84 

! $7666  7 

20614AS2! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5INONE 

ILA 

NEW 

1976  i 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

• 

2 

ORLEANS 

CGA  95 

1576678 

29614452! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.5! NONE 

iLA 

NEW 

1976  ! 

l 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0 ! 

-  ! 

• 

! 

ORLEANS 

! 

CG0  15 

1576697 

20614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

1 2. 5! NONE 

SLA 

NEW 

19/6  ! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

.  i 

; 

! 

ORLEANS 

! 

C63  21 

!  5  76703 

20*14452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1976  • 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CCS  23 

1576705 

20614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  • 

414! 

12.5 {NONE 

ILA 

NEW 

1976  ! 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

C63  28 

1  576710 

20614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

12.5 ! NONE 

•LA 

NEW 

1976  ! 

! 

1  1 

51. S! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

2 

! 

OPLEANS 

! 

C66  29 

1576711 

206I4A52! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

-  « 

414! 

12.8! NON t 

iLA 

NEW 

1v76  ! 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CGS  31 

157671  3 

20614A52! 

61,51 

31-2! 

9.0! 

-  J 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1976  » 

! 

1  1 

61.5! 

31. 2* 

2.0! 

-  ! 

2 

i 

ORLEANS 

! 

CG8  36 

1576718 

206! 4A  52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5‘NONE 

ILA 

NEW 

1976  • 

! 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ; 

; 

1 

ORLEANS 

1 

CGS  39 

1576721 

2C614A52! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414  j 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1976  1 

! 

1  1 

8!. 5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

j 

ORLEANS 

1 

COB  41 

1576723 

20614A5?! 

81.55 

31.2! 

9.0! 

-  J 

414! 

12,5!  NONE 

iLA 

NEW 

1976  1 

• 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  2 

2 

j 

ORLEANS 

1 

CGS  47 

i 576729 

20*144521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

"iLA 

NEW 

1976  1 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  2 

j 

1 

OPLEANS 

1 

CGS  48 

1576730 

2061 4A521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5‘NONE 

•LA 

NEW 

1976  ! 

! 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

.  i 

! 

! 

ORLEANS 

1 

CGS  49 

1576731 

20614A52! 

61.3! 

31-2! 

9.0! 

-  f 

414! 

12.5! NONE 

•LA 

NEW 

1976  I 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

« 

-  j 

! 

i 

ORLEANS 

! 

L8  726 

155C598 

206 14A52 i 

51.6! 

31.2! 

3.9! 

-  ! 

414! 

12. 1!N0NE 

!L  A 

NEW 

1975  ! 

1 

1 

j 

1  i 

1  1 

1  ! 

*1.6! 

t 

31.2! 

! 

I 

1.9! 

i 

-  ! 

1 

! 

! 

» 

i 

1 

2 

< 

OPLEANS 

! 

j 

i 

TABLE  2  “  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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C*«H 

DX5T! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  IVTCC t  DIMENSIONS  ! DRAfT! 

!  NET  KOOULENSTH!  OPDTH!  \ 

I  COAST  i  TER  !  SEE! //////! /////I  ED  ! 

!  OUARD  J  TON-  'PAGC!  OVC  *“*!  OVER*  1/7///! 

!  NUMBER  !  WAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

[CAPACITY!  men-  1  !  V  C  S  S  £  l  !  ! 

1  !  EST  !  CARSO  HANDLING  IS  10PEAATING  1  1 

1  CARGO  I  EtXEO  1  COUIRHENI  !TC!  RASE  !  YEAR  ! 

1 /////// / 1  POINT  1  LINE-1  1  AO!  LINE-1  !  GUILT  1 

HORSE!  PASS-  ICLIGHT)!//////////////P/!TO!/////P////!  OR  ! 

POWER!  ENGtRS  !  (ftET)l  LINE-2  !E£!  LINE-2  !*RE6U1LT! 

(32)  WATERMAN 

! 

! 

STEAMSHIP  CORPORATION 

!  1 

t  t 

•  1 

j 

i 

1 

j 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

• 

( 

( 

( 

(CONTINUED)! 

1  1 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

LS  72? 

! 55C604 

206 J4A52J 

81.8! 

31.2! 

?.9{ 

- 

I 

AU! 

12.1 IN0NE 

(LA 

NEW  I 

1975 

l 

! 

1  1 

61.6! 

21.2! 

1.9! 

I 

-  i 

; 

! 

OPLEANS  ! 

! 

IP  733 

(55C61! 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

e.9! 

- 

! 

*ui 

12.1 {NONE 

(LA 

NEW  ! 

1975 

! 

1 

1  1 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

i 

LP  734 

! 55C620 

2C614A52! 

81.6* 

11.2! 

6.9! 

“ 

{ 

(U! 

12.1  !N0NE 

!LA 

NEW  ! 

1975 

i 

! 

!  1 

41.8! 

31.2! 

1.9! 

J 

-  ! 

• 

! 

ORLEANS  I 

Le  738 

! 550(26 

2C614A3?! 

81.6! 

31.2! 

5.95 

- 

! 

AU! 

12.  1  *1  NONE 

!L  A 

NEW  1 

1975 

j 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

ORLEANS  ( 

( 

L  ?  739 

1550631 

20614*52! 

61.4! 

21.2! 

8.9( 

- 

! 

AU! 

12.KH0HE 

!LA 

HEW  t 

1975 

i 

! 

1  1 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

( 

ORLEANS  ! 

t 

LS  7(1 

( 550635 

2C6 1 4*52! 

81.6! 

31.2! 

€.9! 

- 

! 

AU! 

12.1  IN0NE 

!  L  A 

NEW  ( 

1975 

! 

( 

1  1 

81.6! 

21.2! 

1.9! 

J 

-  i 

) 

I 

ORLEANS  ( 

! 

Lfl  742 

1550641 

20614*521 

61.8! 

21.2! 

4.  9! 

“ 

l 

AU! 

12.1  !N0NE 

!LA 

NEW  ! 

1975 

! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  i 

I 

LP  746 

! 560746 

20914*52! 

41.6! 

31.2! 

4.9! 

- 

! 

AU! 

12.1! NONE 

!  L  A 

NEW  ( 

1975 

! 

! 

!  1 

61.6! 

21.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  ( 

! 

LP  750 

•559688 

20614A52! 

61.6! 

21.2! 

?•  5 1 

- 

! 

AU! 

12.1 !  NONE 

!LA 

NEW  ! 

1975 

! 

! 

1  ! 

61.8! 

31.2! 

1.9| 

! 

-  ( 

! 

! 

ORLEANS  ! 

( 

L?  751 

1 55968® 

20614*52! 

81.6! 

31.2! 

€.9! 

- 

! 

AU! 

12.1! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1975 

! 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  1 

* 

L?  754 

1554711 

2  C  6 1  4  A  5  2 ! 

51.6! 

31.2! 

?.9! 

• 

! 

AU! 

12.1  !N0NE 

!  LA 

NEW  ! 

1975 

! 

! 

1  1 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  i 

I 

LP  763 

1550605 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

3.  ?! 

“ 

! 

AU! 

12.1 i NONE 

!LA 

NEW  l 

1975 

! 

i 

f  1 

51.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

( 

L»  765 

•559642 

20614*52! 

81.6! 

31.2! 

5.9! 

T* 

1 

AU! 

12.1 JNONt 

!LA 

NEW  ! 

1975 

1 

1 

1  1 

61. o! 

31.2! 

1.°! 

! 

-  ! 

! 

» 

ORLEANS  • 

! 

LB  770 

•540770 

20614*52! 

81.8! 

31.2! 

J.9i 

! 

AU! 

12.1! NONE 

(LA 

NEW  ( 

1975 

1 

1 

!  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

•  i 

1 

! 

ORLEANS  ( 

i 

L3  772 

1 550621 

20414*52! 

81.8! 

31.2! 

5.9! 

- 

! 

AU! 

12.1  {NONE 

!LA 

NEW  i 

t975 

i 

! 

f  i 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

( 

LP  773 

•S4C773 

20614*52! 

81.6! 

31.2! 

8.9J 

- 

! 

AU! 

12.1 IKONE 

IL  A 

NEW  1 

1975 

! 

i  ; 

61.6* 

31.2! 

1  .>! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

» 

LP  780 

1550625 

20614*57! 

81.8! 

11.?! 

8.9  * 

“ 

! 

AU! 

12.1  IN0NE 

!LA 

NEW  ! 

1975 

i 

i 

i  ! 

81.6* 

31.2! 

1.?! 

! 

-  1 

! 

( 

ORLEANS  ! 

( 

La  784 

•550812 

20414*521 

51.8! 

31.2! 

?.°! 

- 

! 

AU! 

12.1  !  NONE 

!LA 

NEW  ! 

K75 

i 

*  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

.  i 

! 

i 

ORLEANS  ! 

! 

L?  755 

1550823 

20614*52! 

41.6! 

31.2! 

4.  V! 

! 

AU! 

12.1!  NONE 

1LA 

NEW  ! 

1975 

J 

i 

*  1 

81.5! 

31.2! 

1.?! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

1 

L°  766 

1559431 

20&14A52! 

51.6! 

31.2! 

4.9! 

! 

AU! 

12.1IN0NE 

!  LA 

NEW  I 

1975 

l 

! 

1  ! 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  i 

( 

L6  767 

1559476 

20514*52! 

61.6! 

51.2! 

2.9! 

“ 

! 

AU! 

1  2.1 (NONE 

•LA 

NEW  ! 

1975 

( 

1 

1  1 

41.6! 

M.2! 

1.°! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS  • 

J 

L9  SOI 

1559699 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

a. 9! 

! 

AU! 

37 • 0! NONE 

(LA 

NEW  * 

1975 

! 

! 

1  1 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

{ 

-  ! 

i 

i 

0»L’*NS  ! 

1 

L3  802 

1560762 

20614*52! 

61.8! 

31.2! 

3.9! 

! 

AU! 

12.1! NONE 

(LA 

NEW  ! 

1975 

1 

1 

!  1 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

» 

L?  51C 

1542910 

2Cd! 4*52! 

81.4! 

11.2! 

4.9| 

“ 

! 

AU! 

12.1 1N0NE 

(LA 

NEW  ! 

1975 

! 

1 

1  1 

41.9! 

31.2! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

J 

ORLEANS  ! 

1 

Lfl  *12 

1542955 

206*4*52! 

61.6! 

11.2! 

3.9! 

- 

! 

*U! 

12.1! NONE 

•LA 

NEW  ! 

1975 

! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

; 

( 

ORLEANS  ! 

L*  €15 

1542959 

20614*52! 

81.8! 

31.2! 

!.9 ! 

- 

I 

%H! 

12.1  SHONE 

(LA 

NEW  I 

1975 

! 

! 

1  I 

Cl. 6! 

31.2! 

1.9! 

» 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

( 

LP  MC 

155C604 

206*4*52! 

8 1 . 6 ! 

31.2! 

».?! 

- 

! 

AU! 

12.1 'HONE 

(LA 

NEW  ! 

1975 

! 

1 

1  1 

41. e! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS  ! 

1 

LP  831 

1559651 

20614*52! 

81.6! 

31.2! 

6.8! 

• 

AU! 

12.1 (NONE 

(LA 

HE-  ! 

1975 

! 

! 

1  ! 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

• 

.  ; 

| 

! 

ORLEANS  ! 

1 

L?  P35 

•559697 

20614132! 

61.5! 

31.2! 

a. 9! 

- 

! 

AU! 

12.1 'NONE 

!LA 

NEW  ! 

1975 

! 

1 

1  ! 

51.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  • 

! 

J 

ORLEANS  ( 

I 

L*  336 

1559703 

>0614*52! 

81.6! 

21.2! 

4.V! 

! 

AU! 

12.1SN0NE 

(LA 

HEW  ! 

1975 

J 

! 

!  1 

*1.6! 

31.2! 

1.»! 

! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS  • 

LP  «37 

•560732 

2C614A5?! 

*1.5! 

31.2! 

4.9! 

“ 

! 

A1A! 

12.1U0NE 

!L* 

NEW  ! 

1975 

i 

l 

1  i 

81.  o! 

31.2! 

1.?! 

! 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS  i 

j 

LP  83? 

156C735 

206 14*52! 

81.9! 

31.2! 

4.  *! 

- 

! 

AU! 

12.1! NONE 

(LA 

HEW  ! 

1975 

i 

j  i 

8 1  •  6  ! 

31.2! 

1.9} 

» 

-  j 

; 

i 

ORLEANS  ( 

i 

LP  341 

•540761 

20614*5’! 

41.9! 

31.2! 

<5.9! 

- 

i 

Aui 

12.1  (HONE 

(LA 

N€.  ! 

1975 

i 

i 

t  ! 

51.6! 

31. >! 

1.?! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS  • 

! 

L?  P42 

•560769 

20414*52! 

*1.6! 

31.2! 

4.7! 

- 

* 

AU! 

12.1! NONE 

Ila 

NEW  ! 

1975 

! 

1 

j  i 

41.4! 

'1.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

» 

i 

OCEANS  • 

1 

LP  341 

•540643 

20o! 4*52 1 

41.6! 

31.2! 

5.  ?! 

“ 

• 

AU! 

12.1U0NE 

ILA 

NEW  ! 

1975 

j 

1 

2  ; 

61.4! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

J 

ORLEANS  ! 

i 

LB  ?4A 

1560791 

206i4A5>! 

81.4! 

31.2! 

3.9! 

- 

i 

AU! 

12.1! NONE 

(LA 

N5-  ! 

1975 

j 

1 

i  i 

61.4! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORL'ANS  • 

i 

L°  ?4S 

•56C794 

20614*52* 

41.8! 

31.2! 

a. ?! 

! 

AU! 

12.1 !  NONE 

(LA 

NEW  ! 

1975 

j 

!  j 

41.4! 

31.2! 

1.9! 

i 

•  i 

! 

i 

OPLEANS  ! 

i 

L°  347 

i  . 

20614*52! 

41.4! 

31.2! 

?.?• 

- 

{ 

AU! 

12.1  SHONE 

(LA 

HEW  ! 

1975 

i 

i 

!  i 

©1.8! 

31.2! 

1.9! 

j 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  « 

! 

LB  ?4P 

156C311 

20614*52! 

*1.4! 

31.2! 

6.?! 

- 

i 

A1A! 

12.1 ! HONE 

!la 

NEW  ! 

1975 

i 

j 

i  i 

41.4! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  • 

• 

! 

ORLEANS  ! 

! 

L?  ?49 

1562*49 

20614*52! 

51.9! 

31.2! 

a. °! 

i 

AU! 

12.1 !N)NS 

(LA 

NEW  ! 

1975 

i 

j 

!  j 

51.5! 

31.2! 

1.9! 

• 

•  • 

i 

i 

ORLEANS  ! 

i 

LP  *51 

1 540623 

206*4*52! 

51.9! 

31.2! 

4.°! 

i 

U1 ! 

12.1 {NONE 

SLA 

N«W  > 

1975 

i 

2 

2  j 

41.6* 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

j 

i 

ORLEANS  ! 

j 

LB  es? 

154C847 

20614*52! 

81.8! 

31.2! 

4.9! 

- 

i 

AU! 

12.1  IHOHE 

(LA 

HEW  • 

1975 

i 

j 

!  i 

41.9! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

i 

0»LeAN$  * 

i 

L°  5eG 

156265° 

20614*5 >1 

61.o! 

?1.2! 

4.9! 

! 

A1A! 

12.1  .'NONE 

!LA 

HEW  ! 

1975 

i 

1 

;  I 

41.8! 

31.2! 

1.?! 

; 

-  ! 

i 

i 

ORL*ANS  ! 

j 

Lft  *41 

!5d2«15 

20614*52! 

8l.o! 

31.2! 

6.9! 

- 

j 

AU! 

i?.i  shone 

SLA 

NEW  ! 

1975 

i 

1 

i  i 

9l.a! 

31.2! 

1.  ?! 

• 

-  * 

i 

i 

ORLSANS  ! 

i 

LP  *62 

!5829«1 

20614*57! 

41.9! 

31.2! 

5.9* 

i 

AU! 

12.1IN0.NE 

!LA 

N-*W  • 

1975 

! 

1 

j  « 

ftl  .6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

» 

ORLEANS  ! 

i 

l*  **< 

Komi 

.1  ,  *! 

**,>■ 

*,©* 

! 

41 A  l 

1 J, 1 'HOWR 

!'.* 

Utd  i 

1975 

« 

j 

i  j 

41.4! 

31.2! 

1.9! 

j 

-  J 

! 

i 

ORLEANS  ! 

i 

LP  367 

1562913 

20414*52! 

41.8! 

31.2! 

6.9! 

i 

AU! 

12.1! NONE 

•LA 

NEW  * 

1975 

i 

2 

i  j 

*1.©! 

31.  cl 

1.°! 

i 

-  ! 

i 

i 

ORLSANS  ! 

i 

LP  *72 

i 542947 

206*4*52! 

81.8! 

31.2! 

?.9‘ 

- 

< 

AU! 

12.1  'NON? 

•LA 

NEW  ! 

1975 

i 

; 

!  j 

61.9! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

» 

ORLEANS  ! 

i 

LP  873 

•562873 

20614*5?! 

81.9! 

31. 2! 

€.9! 

- 

! 

A14! 

12.1! NONE 

•LA 

NEW  ! 

1975 

i 

i 

!  i 

81.9! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

i 

OPLEANS  ! 

» 

LS  ?74 

1562958 

20614*5?! 

41.6! 

31.2! 

t.  >! 

j 

AU! 

12.1'NONC 

•LA 

NEW  ! 

1975 

i 

! 

i  • 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

» 

-  ! 

; 

» 

ORLEANS  ! 

j 

Lp  ?75 

1562875 

20614*57! 

61.9! 

31.2! 

8.«! 

- 

• 

AU! 

12.1! HONE 

•LA 

NEW  ! 

1975 

■ 

i 

•  j 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

j 

-  • 

! 

; 

ORL£AN$  ! 

i 

LP  ?77 

156*677 

20614*52! 

81.9! 

31.2! 

8.9* 

i 

414! 

12.11N0NE 

!LA 

NEW  ! 

1975 

• 

i 

j  i 

81.9! 

71.7! 

1.9! 

i 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS  ! 

j 

LP  *81 

•562974 

20614*5?! 

61.9! 

31.2! 

5.9! 

• 

414 ! 

12.1!  NON* 

SLA 

NEW  ! 

197* 

i 

i 

i  i 

51.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  • 

! 

i 

ORLEANS  ! 

• 

LP  385 

•542960 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

3.°! 

“ 

i 

414* 

i2.i shone 

•LA 

NEW  * 

1976 

j 

i 

i 

; 

i  i 

■  j 

•  2 

81.9! 

2 

t 

31.2! 

i 

j 

1.9! 

j 

i 

j 

i 

i 

i 

i 

• 

i 

! 

i 

i 

i 

ORLEANS  ! 

i 

j 

i 

TABU 


DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGU 

t  ivtcei 

DIMENSIONS  ! DRAFT  1 

1  CAP AC  St  Y! 

HI4H-  ! 

I  V 

E  S  S  C  L 

DISTl 

OPERATOR 

1  NET  ICCDClLENSTH! 4PDTH! 

l 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS 

!OP«fiATJNG 

i 

1  COAST 

1  TER  1  S  cr 1 ////// 1 ///✓/! 

ED  t 

I////////! 

POINT  I 

LINE-1 

!  *0 

LINf-1 

BUILT  l  S 

VESSEL  HAKE 

AMD  NUMBER 

1  GUARD 

TON-  IPA&n 

OVlf-10VE»-l/////l 

MORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) ! //////////////// !T5 

I 1111111111 

OR  I  5 

I  NUMBER 

NAGE  1  IV  l 

AIL  ! 

*LL  ILIGMT! 

POWER! 

ENGEAS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

ISC!  LlNf-2 

•REBUILT! 

(32)  VATERHMN 

I 

STEAMSHIP  CORPORATION 

1  1 

1  t 

1  1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

* 

1 

t 

1 

I 

l  4 

(CONTINUED) 1 

1  1 

l 

! 

! 

! 

I 

! 

Le  !i€ 

1362866 

2C614A52! 

61.6! 

31.2! 

C.9! 

-  | 

*H| 

12.1 (NONE 

!LA 

NEW 

H75  i  ; 

1 

1  1 

ii.ii 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

i  ' 

Le  594 

1 542894 

206 1 4AS2 1 

61.4! 

31.2! 

8.9! 

-  1 

4H| 

12.11S3HE 

!LA 

NEW 

1973  1 

I 

1  1 

ii.ii 

31.21 

1.91 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

!  , 

LB  AH 

1562999 

20614*52! 

41.41 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

*141 

12.1IN0NE 

!LA 

NEW 

1975  I 

! 

1  ! 

)1.  )i 

31.2! 

1.9! 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

LB  *97 

I543COO 

20ol4A52! 

61.6! 

31.2! 

6.7! 

-  1 

4HI 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

1975  1 

! 

1  1 

61.6! 

21.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

LB  89# 

I56J001 

206I4A521 

41.d! 

31.2! 

8.9! 

-  j 

414! 

12.DN0NE 

ILA 

NEW 

1975  1 

! 

1  1 

61.6! 

31. 2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

L9  901 

1560804 

206I4A52! 

41.6! 

31.21 

5.9! 

-  i 

*U| 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

1975  J 

! 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

l 

13  903 

1542903 

206(44321 

41.6! 

'1.2! 

8.9! 

-  ! 

AH! 

12.1  RONE 

ILA 

NEW 

1975  | 

l 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

-  1 

! 

1 

ORLEANS 

j 

LP  904 

1542836 

20414452! 

*1*4! 

31.2! 

6.9! 

-  1 

AH! 

12.1INONE 

ILA 

NEW 

1975  ! 

I 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

l 

1 

ORLEANS 

Lfl  904 

1542997 

20614A52! 

61.61 

31.2! 

4.9 1 

-  1 

AH! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

1975  ! 

t 

1  1 

41.  o! 

31.?! 

1.  >! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

L?  907 

I553C02 

20) (4A  32 1 

41.61 

31.2! 

5.9! 

-  ! 

AH! 

12.1 (NONE 

ILA 

NEW 

1975  ! 

l 

1  1 

*>1 .)! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

L9  909 

1552*58 

2061 44521 

41.61 

31.2! 

6.9! 

-  i 

AH! 

12.1! NONE 

ILA 

HEW 

1975  l  5. 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

1  s' 

Le  <>45 

1542945 

2C614A32! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

-  I 

AH! 

12. Rhone 

ILA 

NEW 

1975  ! 

1 

1  1 

61.6! 

3l.2i 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

LB  957 

1542952 

20614A32! 

51.61 

31.2! 

8.91 

-  j 

*H! 

12.11  NOME 

ILA 

NEW 

1975  ! 

1 

1  1 

)1.6! 

31.2! 

1.9! 

-  * 

i 

ORLEANS 

L?  964 

1552966 

20)H*52! 

41.6! 

21.21 

8.9! 

-  1 

AH! 

12.1 ! NONE 

ILA 

NEW 

1975  l 

1 

!  ! 

61.4! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

WA  1-0001 

1551C01 

20614A5?! 

ii.oi 

51.2! 

8.9! 

-  i 

AH! 

12.1 1  NONE 

ILA 

NEW 

197*  ! 

I 

1  1 

ii.ii 

31.2! 

1.9| 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-0002 

1551C02 

206 14  A  57  J 

61.41 

31.2! 

6.9! 

-  i 

AH! 

12.1 l none 

!LA 

NEW 

197*  | 

l 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  I 

! 

1 

ORLEANS 

WA  1-0003 

1551003 

2C6I4A571 

61.4! 

31.2! 

8.9! 

-  i 

AH! 

12.1  RONE 

ILA 

NEW 

\97i  |  j 

! 

1  ! 

41.61 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

WA  1-C0C4 

1551C04 

206 1 4A  32 1 

61.4! 

31.2! 

6.9! 

-  i 

AH! 

12.1 (NONE 

ILA 

NEW 

197!  |  ‘ 

! 

1  1 

41.61 

31.2! 

1.9! 

-  1 

! 

I 

ORLEANS 

WA  1-C005 

! 551C05 

206 ! 4 A  32  1 

61.61 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

AH! 

12.1 IKCNF 

ILA 

NEW 

1973  | 

1 

1  1 

61.6! 

31.21 

1.9! 

-  ! 

! 

| 

ORLEANS 

1  WA  1-C006 

1551006 

206(4452! 

61.  cl 

31.21 

8.9! 

-  ! 

*iti 

12.1 (NONE 

ILA 

NEW 

1973  !  * 

1 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

“  1 

! 

I 

ORLEANS 

i 

WA  1-0007 

I5S1C07 

206144521 

41.61 

31.2! 

8.9! 

-  i 

AH! 

12.1IKONC 

ILA 

NEW 

1973  I 

1 

1  1 

ii.ii 

31.2! 

1.9* 

-  ! 

| 

| 

ORLEANS 

wa  i-oooa 

1 5  51  COS 

20614A52! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

AH! 

12.1INOHE 

!LA 

NEW 

1973  I 

1 

1  ! 

41.6! 

11.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1 -0009 

1551009 

2041**521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  * 

»1*» 

12.1! HONE 

ILA 

NEW 

1973  !  ? 

1 

!  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

-  1 

! 

1 

ORLEANS 

! 

WA  1-0010 

1551010 

2C614A521 

61. 6t 

31.2! 

8.9! 

-  i 

‘III 

12.1 (NONE 

SLA 

NEW 

1973  ! 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9* 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA  1-CC11 

1S51C11 

2C614A52! 

41.4! 

31.2! 

8.9! 

-  i 

*U| 

12.1 ! NONE 

ILA 

NFW 

1973  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

WA  1-0012 

1551012 

20414A57! 

41.4! 

31.2! 

6.9! 

-  i 

AH! 

12. RHONE 

ILA 

NEW 

1973  ! 

I 

i  1 

41.6! 

31.2! 

1.91 

-  i 

! 

I 

ORLEANS 

! 

WA  1-C013 

1551013 

20614A52! 

41.6! 

31.21 

8.9J 

-  i 

u*i 

12.1! NONE 

ILA 

HEW 

1973  ! 

! 

!  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

i 

1 

ORLEANS 

I 

WA  1-0014 

1551C14 

20614452! 

ii.ii 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

AH! 

12.1 (NONE 

!LA 

NEW 

1973  I 

1 

1  ! 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

I 

ORLEANS 

I 

WA  1  — C0 1 5 

I551C1? 

206(4452! 

61.6! 

31 .  ?! 

€-91 

-  ! 

AH! 

12.1UOM 

SLA 

NEW 

197?  ( 

1 

1  1 

ii.ii 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

WA  1-0016 

1551014 

2C614A52! 

61.6! 

31.2! 

6.9J 

-  ! 

AH! 

12.1 IhONE 

ILA 

NEW 

1973  1 

! 

!  t 

61.6! 

31.2! 

1.9* 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

! 

W*  1-0017 

1551017 

20614*5? 1 

81.6! 

31.21 

6.9! 

-  J 

AH! 

12. RHONE 

ILA 

NEW 

1973  ! 

I 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

l 

1 

ORLEANS 

I 

WA  1-C018 

15510)8 

20614A521 

41.o! 

31.2! 

8.7! 

-  ! 

AH! 

12.1 (NONE 

ILA, 

NEW 

1973  I 

f 

1  ! 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

I 

WA  1-0019 

1 551  Cl  9 

20414A52! 

41.6! 

31.2! 

6.9! 

-  ! 

AH! 

12. RHONE 

ILA 

NEW 

1973  1 

l 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  I 

! 

I 

ORLEANS 

i 

WA  1-0020 

1551020 

20o! 4A  52! 

41.41 

31.2! 

6.9! 

-  1 

AH! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

1973  ! 

1 

1  ! 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

-  I 

( 

I 

ORLEANS 

! 

|  WA  1-0022 

1551022 

20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

AH! 

1  2. 1 1  NONE 

ILA 

NEW 

1973  ( 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

WA  1-0023 

1551023 

20614*52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  i 

AH! 

12.1 ! NONE 

ILA 

NEW 

1973  I 

1 

1  1 

61.6! 

31.21 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

WA  1-0024 

1551024 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

5.9! 

-  j 

AH! 

12.1 (NONE 

ILA 

NEW 

1973  1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

I 

WA  1-0025 

1551025 

20514*521 

41.4! 

31.2! 

8.91 

-  ! 

AH! 

12.1 (NONE 

ILA 

NEW 

1973  1 

! 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.91 

-  * 

! 

I 

ORLEANS 

! 

WA  1-0026 

1551024 

20414452! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

AH! 

12.1IN0NE 

ILA 

NEW 

1973  ! 

1 

1  l 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

l 

ORLEANS 

!  WA  1-0027 

1551027 

2Q614A57J 

61.6! 

31.21 

6.9! 

-  i 

AH! 

12. RHONE 

ILA 

NEW 

1973  ! 

l 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

WA  1-0028 

1551025 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

5.9! 

-  J 

AH! 

1  2.  RHONE 

ILA 

NEW 

1973  I 

! 

!  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

-  I 

! 

ORLEANS 

I 

WA  1-0029 

1551029 

206(44521 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

-  j 

AH! 

12.1INONE 

ILA 

NEW 

1973  i 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

I 

1 

ORLEANS 

WA  1-0031 

1S51031 

20614*52! 

41.6! 

31.2! 

5.9! 

-  ! 

AH! 

12.  RHONE 

ILA 

NEW 

1973  i 

I 

!  ( 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

) 

I 

ORLEANS 

WA  1-0032 

1551032 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

AH! 

12. RHONE 

ILA 

NEW 

1973  ! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

j  WA  1-0033 

1351033 

206I4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.V! 

-  j 

AH! 

12. Rhone 

ILA 

NEW 

1973  ! 

! 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9* 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-0034 

1551C34 

206(4*521 

41.6! 

31. 2! 

5.7! 

-  ! 

AH! 

12.  RHONE 

ILA 

NEW 

f*7j  1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

WA  1-0033 

1551035 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  j 

AH! 

12.11  NONE 

ILA 

NEW 

1973  1 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

WA  1-0036 

1  551036 

2C614AS2I 

61.6! 

31.21 

8.9! 

•  ! 

AH! 

12. Rhone 

ILA 

NEW 

1973  J 

I 

!  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

I 

WA  1-0037 

1551037 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

•  I 

A1A! 

12.1 (HONE 

ILA 

NEW 

1973  ! 

1 

i  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

“  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA  1-0038 

1551038 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

-  I 

AH! 

12.1  HONE 

!LA 

NEW 

1973  ! 

i 

1  I 

61.6! 

31.2! 

1.91 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

WA  1-0039 

1551C39 

206J4A52! 

61.6! 

31.2! 

5.9! 

-  J 

AH! 

12.1 IHONE 

ILA 

NEW 

1973  t 

1 

I  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

OPLEANS 

WA  1-0040 

I551C40 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9| 

-  ! 

*HI 

12. RHONE 

ILA 

NEW 

1973  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

l 

ORLEANS 

! 

WA  1-0041 

1551041 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  i 

AH! 

1 2.1 1  NONE 

ILA 

NEW 

1973  ! 

I 

t  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

I 

WA  1-0042 

1551042 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  j 

AH! 

12.1 (NONE 

ILA 

NEW 

1973  ! 

f 

t 

! 

!  1 

!  ! 

1  1 

41.6! 

! 

! 

31.2! 

1 

1 

1.9! 

1 

( 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

ORLEANS 

I 

! 

I 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ingri 

OIST! 

OPERATOR 

1 

l  NET 

! VTCC  f  DIMENSIONS  {DRAFT! 
{CODE! LENGTH! BROTH!  ! 

! CAPACITT ! 

!  ! 

HIGH-  ! 
EST  I 

CARGO  HANOLXNG 

!  V  E  S  S  C  L  I 
!S  {OPERATING  l 

! 

1 

IREGIS- 

!****!  REG.  !  RES.lLOAD-l 

!  CARSO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

ETC!  BASE  ! 

YEAR  I 

1 

COAST 

!  TER 

1  S€E! //////!///// I  ED  ! 

!//////// ! 

POINT  ! 

LINE-1 

IA01  LINE-1  I 

BUILT  1 

VESSEL  MANE 

AMD  NUMBER  t 

GUARD 

!  TON- 

! PAGE !  OVER-! OVER-! /////! 

HORSE!  HASS"  t (LtCHT) 1 //////////////// (TO !//////////! 

OR  1 

! 

NUN3ER 

1  MACE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT ! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE!  LINE-?  ! 

•REBUILT! 

(32)  WATERMAN 

! 

! 

STEAMSHIP  CORPORATION 
(CONTINUED)! 

I 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

l 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

| 

i 

l 

« 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

I 

WA 

1-0043 

1551043 

! 

1 

1 

20614A521 

1  1 

61.*! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.M 

-  ! 
l 

414  J 

12.1 ! NONE 
! 

1LA 

I 

NEW 

ORLEANS 

1 

1 

1973 

WA 

1-0044 

! 551044 

1 

1 

1 

20514452! 

1  1 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.91 

! 

4142 

12.1 JNONE 
! 

!LA 

( 

NEW 

ORLEANS 

I 

I 

1973 

WA 

1-0045 

1551045 

! 

1 

1 

206 ! 4*52 1 

1  1 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  I 

i 

414! 

12.1 ! NONE 

I 

1LA 

NEW 

ORLEANS 

! 

! 

1973 

WA 

1-0046 

1551046 

! 

1 

I 

206 1 4  A  5  2 1 

1  1 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  i 

i 

414! 

1 2. 1 ! NONE 

I 

!LA 

I 

NEW 

ORLEANS 

1 

I 

1973 

WA 

1-0047 

f 551047 
! 

1 

1 

206! 4A  321 
!  1 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  ! 

! 

414| 

12.11  NONE 
! 

1LA 

! 

NEW 

ORLEANS 

I 

! 

1973 

WA 

1-0043 

1531043 

I 

1 

I 

20614A52! 

1  1 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.91 

-  ! 

! 

41  A  ( 

—  INONE 

!LA 

! 

NEW 

ORLEANS 

I 

I 

1973 

WA 

1-0049 

1551049 

! 

1 

1 

20614A52! 

1  1 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.21 

8.9! 

1.91 

-  ! 

! 

414  i 

12.1!N0NE 

! 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1 

I 

1973 

WA 

1-C050 

1 SS1CSO 
! 

I 

1 

206! 4A  521 

1  1 

41.6! 

61.6* 

31.2! 

31.21 

8.9! 

1.9! 

-  ! 

! 

414! 

12.1 INONE 
! 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

I 

1973 

WA 

1-0051 

1551051 

! 

1 

l 

20614A32! 

1  1 

61.61 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.V! 

1.9! 

! 

414! 

12*1  INONE 

(LA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

! 

1973 

WA 

1 -COS  2 

1551052 

! 

l 

1 

2061 4  A  5  2 1 

1  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

-  ! 

I 

414! 

(2.1 INONE 
! 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

1 

1973 

WA 

1-C053 

1551053 

! 

1 

1 

206 1  4 A  32 1 

1  1 

61.6! 

61.61 

31.2! 

31.2! 

8.«! 

1.9! 

-  ! 

! 

414) 

12.1 J  NONE 
! 

ILA 

! 

NEW 

ORL»  *NS 

I 

I 

1973 

WA 

1-0054 

1 551054 
! 

1 

! 

206! 4A  521 

1  1 

61.61 

61.61 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9J 

-  ! 

* 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

( 

NEW 

ORLEANS 

! 

! 

1973 

WA 

1-0055 

! 551055 

! 

1 

1 

206! 44521 

1  1 

61.6! 

61.61 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  ! 

! 

414! 

12.1 INONE 

i 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

1 

1973 

WA 

1-0056 

1551056 

I 

1 

1 

20*144521 

1  1 

61.6! 

61.61 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1 .  o! 

-  ! 

! 

414! 

12.1 INONE 

i 

1  LA 
! 

NEW 

ORLEANS 

I 

! 

1973 

WA 

1-0C57 

1551057 

1 

1 

20414A521 

1  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  » 

! 

414! 

12.1  INONE 
» 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

I 

I 

1973 

WA 

1-0056 

1551056 

1 

1 

1 

206 1 4A  52 1 

1  1 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  ! 

! 

414! 

12.1 InONE 
! 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

! 

1973 

WA 

1-0059 

1 551 059 

1 

I 

1 

20614AS2! 

1  1 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  ! 

! 

414! 

12.1 INONE 

i 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

I 

I 

1973 

WA 

1-0060 

1S51C69 

I 

1 

1 

206 ! 4 A  32 1 

1  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

! 

! 

414! 

1  2. 1 ! NONE 
; 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

I 

1 

1973 

WA 

1-0061 

1551061 

! 

l 

1 

206144521 

i  1 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

21.2! 

6.9! 

1.9! 

-  ! 

! 

4U! 

12.1 INONE 
! 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

i 

1073 

WA 

1-0062 

1551062 

1 

1 

1 

20614A5 2! 

1  1 

41. o! 
41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  ! 

! 

414! 

12.1 INONE 
! 

!LA 

! 

NEW 

ORLEANS 

I 

I 

1973 

WA 

1-0063 

1 551063 

1 

1 

1 

20614A32! 

1  1 

61.6! 

41.6! 

11.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

! 

! 

414! 

12.1! NONE 

I 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

I 

I 

1973 

WA 

1-0064 

1551064 

I 

1 

I 

20614452! 

1  1 

51.4! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  ! 

! 

414! 

12.1 {NONE 
! 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1 

I 

1973 

WA 

1-0065 

1551065 

1 

I 

1 

20614A52! 

1  ! 

41.4! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

-  ! 

! 

414! 

12.1 INONE 
! 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1 

I 

1973 

WA 

1-C066 

1551C66 

1 

1 

1 

206! 4452 1 

1  1 

61.4! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

e.9! 

1.9! 

-  ! 

! 

414! 

12.1! NON? 

I 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

I 

t 

1973 

WA 

1-0067 

1 551C67 
! 

! 

! 

20614A52! 

1  1 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

<•9! 

1.9! 

-  ! 

! 

414! 

12.1! NONE 
! 

ILA 

1 

NEW 

ORLEANS 

I 

1 

1973 

WA 

1-0063 

1551068 

1 

! 

1 

206(4452! 

!  1 

41.6! 

41.61 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  ! 

! 

414! 

12.1 ! NONE 
! 

ILA 

1 

NEW 

ORLEANS 

! 

I 

1973 

WA 

1-0069 

I551C69 

1 

1 

! 

20614A32! 

1  1 

41.61 

61.6! 

31-21 

31.2! 

8.9! 

t.9! 

-  I 
! 

414) 

12.1! NONE 
! 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

t 

! 

1973 

WA 

1-C070 

1551C70 

1 

1 

1 

20614A52! 

1  1 

<1.6! 

41.61 

31.2! 

31.2! 

e.9! 

1.9! 

-  ! 

! 

414! 

12.1  INONE 
! 

ILA 

1 

NEW 

ORLEANS 

! 

1 

1973 

WA 

1-0071 

! S51C71 

1 

1 

1 

20614452! 

1  1 

41.6! 

41.6! 

21.2! 

31.2! 

t.9! 

1.9! 

-  ! 

! 

414! 

12.1  '.“ONE 
! 

ILA 

NEW 

ORLEANS 

I 

1 

1973 

WA 

1-0072 

1551C72 

I 

1 

! 

20614452! 

1  ! 

<1.61 

41.6! 

21.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

1 

! 

414! 

12.11N0NE 

» 

ILA 

I 

NEW 

ORLEANS 

i 

I 

1973 

WA 

1-C07J 

1551073 

1 

1 

1 

2C614A52! 

!  1 

41.4! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  ! 

! 

4ni 

12.iInonf 

1 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

I 

I 

1973 

WA 

1-0074 

1551074 

1 

! 

1 

20614A52! 

1  1 

41.61 

61.6! 

31.2! 

21.2! 

6.9! 

1.9! 

.  i 

i 

414! 

12.1 j  NONE 

j 

ILA 

2 

NEW 

ORLEANS 

1 

I 

1973 

WA 

1-0075 

1551C75 

1 

1 

I 

2C614A32! 

!  1 

41. a! 
41.6! 

31.2! 

31.2! 

1.9! 

1.9! 

! 

! 

414! 

12.ii.nowe 

! 

Ila 

! 

NEW 

ORLEANS 

I 

! 

1973 

vA 

1-0076 

1551076 

; 

1 

! 

206144521 

1  * 

41.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

9.9» 

1.9! 

-  ! 

! 

414! 

12.1! NONE 

J 

SLA 

NEW 

ORLEANS 

I 

1 

19?i 

WA 

1-0079 

1551079 

1 

1 

1 

20614452! 

!  1 

41.6! 

41.61 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9* 

! 

! 

414! 

12.1  SNOWS 

t 

ILA 

j 

NEW 

ORLEANS 

! 

2 

1973 

WA 

1-0030 

1551060 

1 

1 

1 

2C614AS2! 

!  1 

61. 6l 
61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

! 

4ui 

1 2. 1 i NONE 

i 

'LA 

NEW 

ORLEANS 

i 

; 

1973 

WA 

1-0031 

1551081 

! 

! 

1 

20*14452 1 

i  ! 

6t.6l 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.o» 

1.9! 

! 

! 

414! 

12.1 INONE 

NEW 

1RLEANS 

i 

! 

1973 

wA 

1-C032 

1551032 

1 

1 

1 

2 06*4452! 

1  1 

41.6! 

61.6* 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

! 

414! 

1 2 .1 1  NONE 

j 

, 

-U 

•cANS 

! 

I 

1973 

WA 

1-0033 

1551033 

i 

1 

i 

206*4452! 

!  1 

*1.4! 
61. a! 

31.2! 

21.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

( 

41  4! 

12.1 {NONE 
! 

Ila 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

I 

1«73 

WA 

1-C034 

1551044 

1 

i 

! 

2C614A52! 

!  ! 

el.6! 

41.6! 

31.2! 

21.2! 

3.01 

1.9! 

-  ! 
i 

414! 

12.1 INONE 

i 

Ila 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

! 

1074 

WA 

1-0035 

1551C85 

1 

1 

1 

20614A52! 

!  1 

61.4! 

41.4! 

21.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  i 
! 

414! 

12.1 j NONE 

i 

ILA 

j 

NEW 

ORLEANS 

! 

I 

1074 

WA 

1-0036 

1551036 

( 

1 

1 

20614452! 

!  1 

41.4! 

41.4! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

! 

414! 

12.1  iwONE 

i 

Ila 

! 

NEW 

ORLEANS 

I 

i 

1974 

WA 

1-0037 

1551037 

! 

I 

1 

20614A52! 

!  1 

41.4! 

41.4! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

■ 

414! 

12.1 INONE 

i 

•LA 

! 

NEW 

ORLEANS 

i 

! 

1974 

WA 

1-0033 

1551083 

1 

1 

I 

20614452! 

1  1 

41.4! 

41.o! 

31.2! 

31.2! 

3.9! 

1.9! 

-  i 

! 

4ui 

I2.i Inone 
! 

Ila 

j 

NEW 

ORLEANS 

2 

i 

1074 

WA 

1-0039 

1551069 

! 

1 

! 

20614452! 

1  l 

41.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  i 

i 

414! 

12.1! NONE 
; 

iiA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

I 

1974 

»A 

5-0090 

15510*6 

! 

1 

1 

26t!«A5{l 

1  1 

61. a! 
41.6! 

31.2! 

31.2! 

s.  n 

1.9! 

.  « 
i 

41 4  S 

12.1 InONE 
! 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1 

! 

1974 

VA 

1-0092 

1551092 

1 

1 

! 

206 ! 4 A  52  S 
!  1 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

! 

414! 

12.1 ! NONE 
! 

!LA 

I 

NEW 

ORLEANS 

I 

I 

1974 

WA 

1-0093 

1551093 

1 

1 

1 

206*4452! 

1  1 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  t 

! 

414! 

12.1 INONE 

i 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

I 

I 

1974 

WA 

1-0094 

1551094 

1 

1 

1 

20a !  44  52! 

!  1 

51.6! 
61. o! 

31.2! 

?1.2! 

3.9* 

1.9! 

**  ! 
i 

414! 

12.1! HONE 

j 

ILA 

i 

NEW 

ORLEANS 

! 

f 

1974 

WA 

1-0095 

! 551095 

1 

1 

1 

20a! 4AS2! 

!  1 

41.6! 
61. a! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

414! 

12.1  'NONE 

J 

iu 

> 

NEW 

0*LEANS 

! 

! 

1974 

WA 

1-0096 

1551096 

1 

1 

1 

206! 4A  521 
!  1 

61.6! 

41.6! 

51.2! 

31.2! 

;.  9! 
1.9! 

! 

! 

414! 

12.1  .'NONE 

Ila 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

1 

1974 

WA 

1-0097 

1551097 

! 

1 

1 

20a! 4A52! 

i  i 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

3.9* 

1.9! 

! 

1 

414! 

12.1  SHONE 

I 

SLA 

! 

NEW 

ORLEANS 

! 

! 

1974 

WA 

1-C096 

1551098 

! 

1 

! 

206*14452! 

!  1 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

3.0! 

1.9! 

-  i 

i 

4U* 

1 2 . 1 j  NONE 

j 

!LA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1 

! 

1974 

WA 

1-0099 

1551C99 
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20a 1 4 A52 1 

61.6!  31.21 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.1 (NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

61.6!  31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-C165 

1551165 

206 ! 4  A  52 1 

61.6!  31.2! 

8.91 

- 

1 

414! 

12.1 1  HONE 

f  LA 

NEW 

1974 

! 

1  1 

61.6!  31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

( 

! 

ORLEANS 

HA  1-0156 

1551164 

20614AS21 

61.6!  31.21 

8.9! 

- 

| 

414! 

12.1 (NONE 

SLA 

NEW 

1974 

| 

1  1 

61.6!  31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

( 

ORLEANS 

WA  1-0162 

1551147 

20614A52! 

61.4!  31.21 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1  (NONE 

!  LA 

NEW 

1974 

t 

!  1 

61.61  31.2! 

1.9! 

I 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

wa  1-oue 

1551148 

206I4AS21 

61.6!  31.2! 

8.91 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 

I  LA 

NEW 

1974 

1 

!  1 

61.4!  31.2! 

1.4! 

! 

-  1 

1 

1 

ORLEANS 

WA  1*0169 

1551149 

206 i  4 A 52  1 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 (NONE 

!  L  A 

NEW 

H74 

| 

!  1 

61.4!  31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

( 

! 

ORLEANS 

WA  1 -Cl  20 

1551170 

206I4A52! 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.1 ! NONE 

!L  A 

NEW 

1974 

1 

!  1 

61.6!  31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

UA  1-C172 

1551172 

20614A52! 

61.6!  31.21 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 

!  L  A 

NEW 

1974 

1 

!  1 

61.6!  31.2! 

1.9! 

! 

-  I 

; 

! 

ORLEANS 

WA  1-0173 

1551173 

20M4A52J 

61.6!  31.2! 

3.9! 

- 

( 

414! 

12.1 ‘NONE 

1  LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

61.61  31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

| 

1 

ORLEANS 

WA  1-0174 

1551174 

206 1 4A  521 

(1.6!  31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 (NONE 

!IA 

NEW 

1974 

f 

1  1 

51.6!  31.2! 

1.9! 

I 

-  ( 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1 -Cl  75 

1551175 

20414452* 

61. o!  31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 (NONE 

1  LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

61.6!  31.21 

1.9! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-0176 

1551176 

2061  4  A521 

61.6!  31.21 

2.9! 

- 

| 

414! 

12. KRONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

61.4!  31.2! 

1.9| 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

WA  1-C177 

1551177 

2061 4A521 

61.4!  31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 (NONE 

!IA 

NEW 

1974 

! 

1  1 

(1.6!  31.2! 

1.)! 

( 

-  | 

! 

I 

ORLEANS 

WA  1-0176 

1551175 

20614A52! 

(1.61  31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12. KRONE 

(LA 

NEW 

1974 

1 

!  1 

61.4!  31.2! 

1.4| 

! 

-  ! 

| 

! 

ORLEANS 

WA  1*0179 

1551179 

20614  AS?! 

51. A!  31.2! 

e.9i 

- 

! 

414! 

12.1 (NONE 

1  LA  xru 

1974 

! 

1  1 

61.4!  31.2! 

1.4! 

! 

-  ! 

( 

! 

ORLEANS 

WA  1-0130 

1551130 

2  C  6 1 4  A  52 1 

81.6!  31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 (NONE 

SLA 

HEW 

H74 

1 

i  i 

61.6!  31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-0161 

mini 

204*4*52! 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

! 

*H! 

12. KRONE 

!LA 

MW 

1974 

l 

i  i 

(1.8!  31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

OBLEANS 

WA  1-01*2 

1551152 

20614*52! 

81.8!  31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12. KRONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

i  i 

81. o!  31.2! 

1.4| 

1 

-  I 

1 

! 

ORLEANS 

WA  1-G13J 

1551133 

20814*52! 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

! 

*14! 

12. KRONE 

ILA 

N'W 

1974 

1 

1  1 

81.5!  31.2! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

OALfASS 

WA  1-0164 

1551184 

20414*521 

(1.6!  31.2! 

3.9! 

- 

1 

414! 

1 2. K  NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

i  i 

61.6!  31.2! 

1.9! 

! 

-  I 

f 

! 

ORLEANS 

UA  1-01*5 

1 551 155 

20814A52! 

61.4!  31.2! 

3.9! 

- 

! 

414! 

12. KRONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

!  1 

41. e!  31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

OALEANS 

WA  1-01*6 

1551166 

20614*52! 

51.4!  31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12. KRONE 

!IA 

NEW 

1974 

1 

!  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

! 

OALEANS 

WA  1-C1C7 

1551167 

20414*521 

61.6*  31.2! 

3.9* 

- 

! 

414! 

12. KRONE 

ILA 

NEw 

1974 

1 

1  1 

61.4!  31.2! 

1.9! 

t 

-  ! 

S 

! 

OALEANS 

wa  i-cue 

1551165 

20614*521 

81.6!  31.2! 

8.9* 

- 

! 

4H! 

12.1  SNORE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

51.4!  31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-0UV 

1551159 

20814*521 

81.6!  31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

1 2.  KRONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

41.6!  31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

OALEANS 

WA  1-0190 

1551190 

20614*52! 

81.6!  31.2! 

8.9! 

- 

j 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

l 

1  1 

51.5!  31.2! 

1.91 

i 

-  ( 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-C191 

1551191 

20614*52! 

(1.6!  31.21 

6.9! 

- 

! 

414! 

12. KRONE 

ILA 

NFW 

1974 

1 

1  1 

81.6!  31.2! 

1 . 9  I 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-0193 

1551193 

20414*521 

61.8!  31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12. KRONE 

ILA 

HEW 

1974 

1 

!  1 

41.5!  31.2! 

1.9! 

> 

-  ! 

j 

1 

C»L£ARS 

WA  1-C194 

1551194 

20614*52! 

61.6!  31.2! 

3.9! 

- 

! 

4H! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

81.6!  31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

OPLEANS 

WA  1-C195 

1551195 

20614*52! 

61.6!  31.2! 

8.9J 

- 

i 

414* 

12.  KRONE 

SLA 

NEW 

1974 

1 

i  ! 

81.6!  31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

» 

( 

ORLEANS 

WA  1-0196 

1551196 

20ii 4*52! 

61.6*  31.2! 

8.9! 

- 

j 

414! 

12.  KRONE 

•14 

NEW 

1974 

! 

1  1 

61.6*  31.:* 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-0197 

1551197 

2C814A521 

*1.6!  31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12. KRONE 

!LA 

NEW 

1974 

i 

1 

!  1 

51.5!  31.2! 

1.9! 

( 

-  ! 

{ 

! 

OPLEANS 

WA  1-0199 

15511- 

20414*521 

41.8!  31.2* 

3.  >! 

- 

i 

414! 

12. KRONE 

ILA 

N€* 

1974 

1 

1  1 

(1.8!  31.2! 

1.9! 

i 

.  1 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-0200 

1551200 

20514*52! 

81.8!  31.2! 

e.9! 

- 

! 

4U* 

12. KRONE 

ILA 

NEm 

1974 

i 

I 

« 

1  ! 

51.6!  31.2! 

1.9! 

! 

-  i 

j 

J 

ORLEANS 

WA  1-02C1 

1551201 

20414*521 

61.6!  31.2! 

3.9! 

- 

j 

414! 

12. KRONE 

SLA 

NEW 

1)74 

i 

1  1 

81.6!  31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

WA  t-C202 

! 551202 

20o! 4*52! 

61.5!  31.2! 

2.9! 

- 

! 

414! 

12.1 'NONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

•  1 

81.6!  31.2! 

1.9! 

i 

.  2 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-0203 

1551203 

206*4*521 

61.5*  31.2! 

3.9! 

- 

i 

414* 

12.1 !R0NC 

SLA 

NEW 

1974 

1 

j  j 

81.6!  31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

j 

! 

ORLEANS 

WA  1-0204 

1S51204 

20414*521 

41.6!  31.2! 

8.9* 

- 

• 

414* 

12.  KRONE 

!  L  A 

NEW 

1974 

! 

1 

i  ■ 

6l.o!  31.2! 

1.4| 

i 

-  2 

i 

! 

ORLEANS 

i 

WA  1-0205 

1551205 

208 14* 52! 

(I.®!  31.2! 

6.9! 

- 

• 

414! 

12. KRONE 

ILA 

NEW 

197* 

j 

1 

!  ! 

61.8!  31.2! 

1.«! 

| 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

• 

WA  1-0206 

! 561206 

2C614A521 

*1.6!  31.2! 

3.9! 

- 

i 

414! 

12.KN0NE 

ILA 

NEW 

1974 

t 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-0206 

1551208 

20614*521 

81.6!  31.2! 

3.9! 

- 

i 

414! 

1 2.  KRONE 

SLA 

NE- 

1974 

i 

i  i 

*1.8!  M*2! 

1  • « ! 

i 

-  I 

i 

! 

WA  1-C209 

1551209 

20614*521 

61.6!  21.2! 

3.9| 

- 

! 

4ui 

12.1 j  NONE 

ILA 

NEW 

1974 

l 

1  1 

51.6!  31.2! 

1.9* 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-0210 

1551210 

20614*52! 

>1.4!  31.2! 

5.9! 

- 

i 

414! 

12. KRONE 

SLA 

NEW 

1974 

1 

•  1 

*1.8!  31.2! 

1.9! 

! 

.  t 

• 

I 

ORLEANS 

WA  1-0211 

1551211 

206! 4*521 

41.6!  M ,»! 

8.9! 

- 

! 

*'»4* 

12. KRONE 

ILA 

NEW 

!  1974 

i 

1  1 

81.c*  31.2! 

1.9} 

! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA  1-0212 

5  55 1212 

208? 4A521 

61.4!  31.2! 

5.9* 

- 

j 

12.1 (NONE 

SLA 

NEW 

1974 

| 

1  1 

51.6!  11.2! 

1.9! 

! 

j 

! 

ORLEANS 

WA  1-C213 

1551213 

20® 14*32! 

51.4!  31.2! 

3.9! 

- 

! 

12.1 ! RONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

I  1 

61.5!  31.2! 

1.4! 

! 

-  ‘ 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA  1-C214 

1551214 

20614*52! 

51.6!  31.2! 

3.9! 

- 

j 

414* 

1 2.  K  NONE 

ILA 

NEW 

!  1974 

! 

1  1 

41.4!  31.2! 

1,9* 

i 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

WA  1-0215 

1551215 

20614*52! 

51.6!  31.21 

3.9! 

- 

! 

41*! 

1 2.1 i NONE 

ILA 

NEW 

197* 

I 

1  1 

61.8!  31.2! 

1.9J 

; 

-  ! 

• 

l 

ORLEANS 

I 

WA  1-0216 

1551216 

20614*52! 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

2 

414! 

12.1 {NONE 

1 L  A 

NEW 

1974 

1 

1 

!  1 

1  1 

1  1 

51.6!  31.2! 

!  ! 

!  ! 

1.4| 

2 

! 

! 

! 

I 

! 

; 

J 

i 

! 

ORLEANS 

i 

TA3LI  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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ENG* ! 

DIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

I  COAST 

!  GUARD 

I  NUMBER 

!  1VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  !CCOEtLENCTH!r>*DTHl  | 

-IREGIS-!****!  REG.  1  REG. ILOAD-I 
!  TER  I  SEE!//////!/////!  ED  1 

1  TON-  IP AGE  1  ovef-!over- I/////! 

1  NAGf  1  IV  1  «U  1  ALL  (LIGHT! 

1  CAPACITY!  MICH-  1  {VESSEL! 

!  I  ESI  1  CARGO  HANDLERS  IS  {OPERATING  1 

!  CARGO  1  T1XE0  1  COUIPREKT  ITd  RASE  !  TEAR 

!////////!  POINT  I  LtNE-1  ! AOt  LINE-1  !  GUILT 

HORSE!  PASS-  1 (LIGHT) {////////// //////{TO (//////////!  0> 

POWE*  1  ENGERS  !  (TEETH  LINE-i  1EE!  LINE-J  {•MSUlx 

(22)  WATERMAN 

i 

! 

STEAMSHIP  CORPO 1  RAT  ION 
(CONTINUED) l 

!  1  l 

1  l  1 

1  !  ! 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!* 

• 

i  i 

i  i 

!  ! 

!  1 

1974 

VA  1-0217 

1551217 

! 

1  20614A5?! 

1  1  1 

at  •  a! 
61.6! 

31.2! 

*1.2! 

8.9} 

1.91 

! 

414! 

“  ! 

12.1 !NOME 
! 

•LA  REV  I 

!  ORLEANS  1 

VA  1-0218 

1551218 

! 

!  2C6I4A521 

1  1  1 

61.61 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

5.9J 

1.9! 

! 

4U! 

-  ! 

12.1 ! NONE 
! 

■LA  REV  1 

!  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-C219 

1551219 

1 

1  20614A52! 

1  1  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

£.9! 

1.9! 

! 

414J 

.  j 

12.1  !  NOME 
i 

1LA  NEW  ! 

1  OPL'ARS  I 

1974 

VA  1-C220 

1551220 

1 

1  2C514A321 

I  1  1 

61. a! 
a). 6! 

31.2! 

31.2! 

£.9! 

1.9! 

! 

mi 
-  ! 

12.1  SHONE 
! 

! L A  NEW  ! 

!  ORLEANS  I 

1974 

VA  1-C221 

1551221 

l 

l  20614A521 

1  1  1 

61 .  a  1 
61.6! 

31.2! 

31.2! 

5.«! 

1.9! 

1 

414! 

“  ! 

12.1  !  NONE 
l 

!LA  REV  1 

1  0»LEARS  ! 

1974 

VA  1-0222 

1551222 

! 

1  20614A52! 

1  1  1 

61. a! 
61.6! 

31.2! 

31.2! 

5.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  i 

12.1! HONE 
! 

ILA  NEW  1 

!  ORLEANS  1 

f7‘ 

VA  1-C225 

1551223 

1 

1  2Ca! 4 A52 1 

1  1  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

4.9! 

1.9! 

I 

414! 

-  ! 

12.1  !NONE 
! 

ILA  NEW  1 

1  OPL‘ARS  1 

1974 

VA  1-C224 

1551224 

1 

1  206! 4  A  52 1 

1  !  ! 

61. a! 
61.6! 

*1.2! 

31.2! 

8.9J 

1.9| 

* 

4U! 

-  I 

12.1! NONE 
! 

ILA  REV  ! 

!  ORLEANS  I 

1974 

VA  1-0225 

1551225 

I 

!  20614A52! 

1  1  1 

61.61 

61.61 

31.2! 

31.2! 

5.9! 

1.9| 

1 

414! 

-  ! 

12.1IN0NE 

! 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  1 

1974 

VA  1-0226 

1351226 

1 

!  2Ca!4A52l 

1  1  ! 

51. a! 
61. a' 

!1.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  ! 

12.1! NONE 
! 

ILA  NEW  ! 

1  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-0227 

1551227 

! 

1  20a! 4  A  5  7 1 
!  1  1 

61.61 
•a  1  •  6 ! 

31.2! 

31.21 

8.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  ! 

12.1 {NONE 
! 

ILA  REV  1 

!  ORLEANS  1 

197* 

VA  1-0228 

1551226 

1 

1  20a!4A52! 

1  l  1 

61.61 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9| 

1.9! 

1 

4U| 

-  t 

12.11  HONE 
! 

ILA  REV  1 

1  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-0229 

1551229 

1 

1  2Cal 4AS2! 

1  1  1 

61. a! 
ol  •  6 1 

31.2! 

31.2! 

3.9  ( 
1.9! 

i 

41*  J 
-  ! 

12.1  1  NONE 
! 

{LA  REV  ! 

!  ORLEANS  1 

1974 

VA  1-0250 

1531230 

1 

1  20a 1 4A52! 

1  1  1 

61.6! 

al.al 

31.2! 

51.2! 

8.9! 

1.9! 

1 

414! 

-  ! 

12.1 ! NONE 

i 

ILA  REV  1 

1  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-0231 

1351231 

1 

(  20614A52! 

1  !  1 

61.6! 

al.61 

31.2! 

31.2! 

S.  >! 
1.9! 

1 

4Ut 
-  I 

12.1! NONE 
! 

!LA  REV  1 

!  ORLEANS  1 

1974 

VA  1-0232 

1551232 

1 

!  20614*  2! 

!  !  1 

61.6! 
61. a! 

31.2! 

31.2! 

5.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  i 

12.1IM0NE 

! 

ILA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-0233 

1551233 

l 

1  20614452! 

1  1  ! 

61. a! 
61.61 

31.2! 

31.2! 

3.9! 

1.9! 

! 

414! 
-  ! 

12.1  !  NONE 
! 

!LA  REV  1 

!  ORLEANS  1 

1974 

VA  1-0234 

1551234 

1 

1  20614452! 

!  !  1 

6 1 .  a  1 
61.6! 

31.2! 

31.2! 

4.9! 

1.9! 

! 

414! 
-  ( 

12.1  1  NONE 
! 

! L A  REV  1 

!  ORLEANS  1 

1974 

VA  1-0235 

1  551235 

1 

1  20614AS21 

1  !  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9* 

1.9! 

1 

414! 

-  ! 

12.1! NONE 
! 

SLA  REV  1 

1  ORLEANS  1 

1974 

VA  t-0237 

1551237 

! 

1  20a! 4A52! 

1  1  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

4.9! 

■1.9! 

! 

414! 
“  ! 

12.1!  NONE 
! 

ILA  REV  I 

I  ORLEANS  I 

1974 

VA  1-0236 

1551238 

1 

l  20614452! 

!  !  ! 

61.  a! 
61. al 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  ! 

! 

414! 
-  ! 

12.1! NONE 
! 

ILA  NEW  1 

I  ORLEANS  1 

1974 

VA  1-0239 

1551239 

! 

1  206144521 

1  1  1 

61.61 

61.61 

31.2! 

31.2! 

3.9! 

1.9! 

-  ! 

I 

414! 
-  ! 

12.1 !NOME 
! 

ILA  REV  1 

]  ORLEANS  1 

1974 

VA  1 -0240 

1551240 

1 

1  20614A52! 

1  1  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.91 

1.91 

-  ! 

! 

414! 
-  ! 

12.1 ! NON* 

! 

ILA  REV  1 

1  ORLEANS  1 

1974 

VA  1-C241 

1551241 

1 

1  20o ! 4A  52 1 

1  1  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9} 

1.9! 

-  ! 

1 

4U! 
-  I 

12.1  IKONS 
! 

ILA  REV  I 

1  ORLEANS  I 

1974 

VA  1-0242 

1551242 

1 

1  20a ! 4A52 1 

1  1  1 

61.6! 

61.61 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  ! 
i 

414! 
-  ! 

12.1 ! NONE 

1 

ILA  REV  1 

1  ORLEANS  1 

1974 

VA  1-0243 

1551243 

1 

1  20614A52! 

1  !  ! 

61.61 

61.6! 

31.21 

*1.2! 

8.9! 

1.9* 

-  ! 

! 

414J 
-  ! 

12.1!  NONE 
! 

!LA  hfV  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-0244 

1551244 

1 

1  20614A52! 

1  1  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  ! 

! 

414! 
-  ! 

12.1  ‘.NONE 
! 

ILA  REV  1 

1  ORLEANS  1 

1974 

VA  1-C245 

1551245 

1 

!  20614452 ! 

1  1  ! 

61.6! 

61.6! 

51. 2! 
31.2! 

6.9! 

1.9! 

-  ! 

! 

414! 
-  1 

12.1! NONE 
! 

ILA  REV  1 

1  ORLEANS  1 

1974 

VA  1-0246 

1551246 

1 

I  20a!4A52! 

1  1  1 

61. al 
61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  j 

12.1! NONE 

i 

ILA  REV  ! 

I  ORLEANS  1 

1974 

VA  1-0247 

1551247 

l 

(  20a! 4*521 

!  1  1 

61.61 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

a. 9! 
1.9! 

i 

414! 
-  ! 

12.1 {NONE 
! 

!LA  NFW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-C248 

1551248 

l 

1  206144521 

1  1  1 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9J 

! 

414! 
-  1 

12.1JN0NE 

1 

•LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-C249 

1551249 

i 

!  20614452! 

1  !  1 

61. a! 
41.6! 

?1.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

414! 
-  ! 

12.1! 

i 

ILA  NEW  1 

I  ORLEANS  1 

1974 

VA  1-0250 

i 551250 

!  20614452! 

!  !  ! 

61. al 
61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

.  i 

! 

414! 
-  ! 

12.11f.0KE 

! 

!LA  NEW  J 

!  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-GIM 

1551251 

1 

1  20614A52! 

!  !  1 

61.6! 
61. a! 

31.2! 

31.2! 

4.9! 

1.9! 

j 

*14! 
-  • 

12.1 ! NONE 

i 

ILA  NEV  I 

1  ORLEANS  I 

1974 

VA  1-0252 

1551252 

1 

!  20a! 4*521 

!  1  1 

41. a! 
31 . 6! 

*1.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

mi 
-  ! 

12.1 ! NONE 

i 

ILA  NEV  1 

I  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-0253 

1551253 

l 

!  20614A52! 

1  !  1 

41. a! 
al.O! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

414! 

.  i 

12.1 SNUNE 

I 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  t 

1974 

VA  1-0254 

1551254 

! 

1  20o!4A$2! 

!  !  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

.  i 

i 

414* 

-  j 

12.1  !NONE 

i 

ILA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

WA  1-0255 

1551255 

! 

1  20o!4AS2! 

!  1  1 

61.6! 

61.6! 

31-21 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

414! 
-  ; 

12.1 i NONE 

j 

ILA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-0256 

1551256 

! 

!  20614A521 

1  !  ! 

61.6! 

61.4! 

31.2! 

31.2! 

8.9« 

1.9! 

{ 

414  *! 

-  i 

1 2. 1 1 N9Ne 

i 

SLA  NEV  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-0257 

1551257 

i 

!  206 1 4 A  52 1 

1  !  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  i 

I 

414! 

.  i 

1 2.1 5  NONE 

j 

ILA  NEV  1 

I  ORLEANS  I 

1974 

VA  1-0258 

1551258 

I 

!  20614A52 1 

!  !  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

21.2! 

4.9! 

1.9! 

-  J 

i 

414! 
-  ! 

12.1!  NONE 
! 

ILA  NEW  1 

I  ORLEANS  1 

1974 

VA  1-0251 

1551259 

1 

r  20614A52! 

!  1  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

5.9! 

1.9! 

-  i 
! 

414! 

-  i 

12.1 INONE 

i 

ILA  NEV  I 

I  ORLEANS  I 

1974 

VA  1-0260 

1551260 

; 

1  2 0614452! 

1  !  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  » 

j 

414! 
-  ! 

12.1  "l  NONE 

j 

ILA  NEV  I 

I  ORLEANS  1 

1974 

VA  1-0262 

*1551262 

1 

1  20614452 ! 

!  !  i 

81.6! 

41.6! 

31.2} 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  i 

l 

414! 
-  ! 

12.1  1  NONE 
! 

ILA  NEW  1 

I  ORLEANS  I 

1974 

VA  1-C26J 

1551263 

1 

1  20614452! 

i  1  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

3.9! 

1.9! 

-  ! 

! 

4H! 
-  ! 

12-11  NONE 

ILA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

!  .74 

VA  1-0264 

1551264 

i 

!  2061*452! 

1  1  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

4.9! 

1.9! 

-  t 

i 

414! 
-  ! 

12.1  1  NONE 

i 

ILA  REV  1 

I  ORLEANS  I 

1974 

VA  1-0267 

j  551267 

1 

!  206! 4452! 

1  1  1 

41.6! 

61.8! 

31.2! 

31.2! 

4.9! 

1.VJ 

! 

! 

414! 
-  ! 

12.1 (NONE 
! 

ILA  NEV  1 

I  ORLEANS  1 

1974 

VA  1-0268 

1551268 

1 

1  20614A52I 

1  1  t 

al.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

5.*! 

1.9! 

-  J 
! 

mi 

-  ! 

12.1! NONE 
! 

ILA  NEV  ! 

j  ORLEANS  I 

1974 

VA  1-0269 

1551269 

i 

!  20614A52! 

1  1  ! 

41.6! 

41.6! 

31.2! 

31.21 

6.9! 

1.9! 

-  1 
i 

4141 
-  ! 

12.1 1  NONE 
! 

ILA  NEV  I 

I  ORLEANS  1 

1974 

VA  1-0270 

1551270 

1 

1  206! 4A  52! 

1  1  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

3.9! 

1.9! 

.  j 

i 

*1 4! 

-  I 

12.1! NONE 

ILA  NEW  1 

I  ORLEANS  1 

1974 

VA  1-027 2 

1551272 

! 

1  20a!4A521 

1  !  1 

61. a! 
61.6! 

31.2! 

31.21 

8.9* 

1.9! 

•  j 

i 

*ui 

_  i 

12.1  i  NONE 
l 

ILA  NEV  ! 

!  OPLEANS  1 

1974 

WA  1-0273 

1551273 

1 

!  20614A521 

!  !  1 

61.6! 

61.4! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  i 
! 

414! 
-  ! 

12.1 !NONE 
! 

!LA  NEW  1 

!  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-0274 

1551274 

1 

1  206 . *4452! 

!  1  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  i 

1 

414! 
-  ! 

12.1 ! NONE 
! 

ILA  NEV  I 

!  ORLEANS  i 

1974 

VA  1-0275 

1551275 

! 

1 

1 

1  206  14A52 1 

1  1  ! 

1  1  1 

!  1  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

! 

! 

3.9! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

( 

I 

*14! 
-  ! 

I 

! 

12.1 INONE 
! 

! 

! 

ILA  NEV  1 

1  ORLEANS  1 

1  1 

1  1 

1974 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(  COAST 
I  GUARD 
!  NUMBER 


IVTCCI  DIMENSIONS  I  DRAFT! 

NET  !C0D:!LENGTM|8IDTH!  ! 
RESIS-I RES.  1  RES, (LOAD-! 

TER  I  tCCI //////! /////!  ED  I 
TON-  IPASE!  OVER-IOVER-I/F///!  NORSE 
HASE  !  IV  I  ALL  !  ALL  (LIGHT!  ROVER 


! 

(551276 

t 

1 

!  ( 
20614A521 

1 

61.  o! 

31.2! 

! 

8.91 

i 

! 

414! 

! 

12.1! NONE 

i 

1 

1  1 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

(551277 

1 

206UA32J 

61.6! 

31.21 

8.9! 

414( 

12.1 (NONE 

1 

l 

(  1 

61.6! 

31.21 

1.91 

( 

-  » 

! 

J55127S 

1 

206 1 4A52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

4141 

12.1 (NONE 

i 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

(551279 

1 

206(4*521 

61.31 

31.2! 

8.9! 

-  I 

4141 

12.1! NONE 

! 

! 

!  1 

61.6! 

31.21 

1.9! 

! 

-  1 

! 

(5512*0 

1 

206I4AS2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1! NONE 

! 

1 

!  » 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

.  | 

! 

(531241 

1 

206 14 A52 1 

61.6! 

31.2! 

8.91 

414! 

12.1! NONE 

! 

1 

!  1 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

(551262 

1 

206(4*521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 (NONE 

1 

1 

(  1 

61*61 

31.2! 

1.9! 

( 

a  j 

i 

! SSI  233 

1 

206(4*521 

61.3! 

31.2! 

8.9! 

4141 

12.1 (NONE 

! 

1 

!  1 

61.6! 

2>.2! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

1551244 

1 

206(4*521 

61.61 

31.2! 

6.9! 

414! 

12.1 (NONE 

! 

1 

(  ! 

61.6. 

•1.2! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

1551285 

1 

206(4*521 

61.61 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1! NONE 

( 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

(551256 

1 

200(4*521 

61.61 

31.7! 

6.9! 

414! 

12.1 (NONE 

1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ( 

! 

(551287 

t 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

4m  0! 

414! 

12.1! NONE 

! 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

(551258 

1 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

41 A  f 

12. ((NONE 

! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

1 

(551249 

! 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  i 

4141 

12.1! NONE 

1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

(551290 

1 

20414*32! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

4!4  ] 

12.1 ! NONE 

1 

1 

1  l 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

(551292 

l 

20614452! 

61.6! 

31.21 

8.9! 

414! 

12.1 (NONE 

I 

j 

!  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

1 551 293 

! 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

1 2.1 (NONE 

! 

I 

1  ! 

61.61 

31.2! 

1.9! 

( 

-  ! 

! 

(551 l 94 

1 

202(4*52! 

o1.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 ! NONE 

! 

! 

i  1 

61.01 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1551295 

1 

20614*52! 

61.&J 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 (NONE 

) 

i 

1  1 

ol  .6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

(551296 

i 

20614 *52( 

6*.  6l 

31.2! 

2.9! 

4141 

12.1 (NONE 

I 

i 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

t  551797 

i 

206(4*52! 

61.  o! 

31.2! 

8.91 

41%! 

12.1 (NONE 

! 

i 

)  ! 

61. ol 

31. 2( 

1.9( 

! 

-  ! 

! 

1551293 

i 

206(4*52! 

61.6! 

11.2! 

8.9* 

414! 

12.1 (NONE 

( 

i 

1  1 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

(551299 

i 

206(4*52! 

61. o! 

31.’! 

8.9! 

414! 

12.1! NONE 

1 

! 

1  1 

61.6! 

21.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

(551300 

! 

20414*52! 

31.6] 

31.2! 

8.  9r 

414] 

12.1 (NONE 

! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

! 

(551301 

l 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

4141 

12.1! NONE 

1 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

(551302 

( 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

3.9| 

414! 

12.1 InONE 

! 

1 

f  ( 

61.ol 

31.2! 

!.9f 

! 

-  ! 

! 

(551304 

I 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

414! 

.  M  (NONE 

( 

! 

1  1 

61. o! 

31.2! 

1.9! 

j 

-  ( 

1 

(5513J5 

1 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

414! 

12.1  INOP.E 

( 

1 

1  1 

61.6! 

21.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

(551307 

1 

206(4*52! 

61. o! 

31.2! 

3.9! 

414! 

12.1 (NONE 

I 

l 

1  1 

61*65 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

(551308 

1 

206(4*521 

61.01 

31.2! 

3.9! 

414! 

12.1! NONE 

! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1551309 

1 

20614*52! 

61.6! 

71.2! 

8.9! 

414! 

12.11  NONE 

! 

I 

!  i 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1551710 

! 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

-  | 

414! 

12.1 (NONE 

! 

1 

i  ; 

61.61 

31.2! 

1.9| 

! 

-  ! 

! 

1551313 

! 

206(4*521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 (NONE 

1 

I 

1  ( 

61.8! 

31.2! 

1.9! 

• 

-  I 

! 

1551314 

1 

20e!4A52J 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

-  ! 

414| 

12.1 (NONE 

1 

I 

!  1 

61.6( 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

1551315 

! 

206(4*52! 

61. o! 

31.2! 

8.9! 

414( 

13.1 (HONE 

1 

( 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

1551317 

I 

206(4*52! 

61.61 

31.2! 

3.  91 

414! 

12.1 ! NONE 

! 

( 

•  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

a  t 

! 

1551318 

! 

206(4*52! 

61.6! 

31.2! 

8.91 

-  | 

4Ui 

12.1 (NONE 

1 

1 

!  1 

61.o! 

31*2! 

1.9! 

! 

-  ; 

! 

1551319 

1 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.V! 

4ui 

12.1! NONE 

1 

( 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

a  1 

i 

1 551320 

1 

20o!4A52! 

61*6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12. 1 i NONE 

! 

1 

1  1 

61.6! 

21.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

1551321 

1 

206(4*521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1! NONE 

! 

( 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1551323 

1 

206(4*52! 

61.  o! 

31.2! 

fc.9! 

-  1 

414! 

16.1 (NONE 

I 

1 

1  1 

51.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1551324 

1 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9( 

-  j 

414! 

12.1 (NONE 

1 

t 

!  ! 

cl. 6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  | 

! 

1551325 

I 

206(4*525 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 (NONE 

! 

j 

!  1 

61. o! 

31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

•55*326 

i 

206(4*52! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 (NONE 

1 

! 

i  ( 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

( 

1551327 

J 

20*14*52! 

51.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 (NONE 

1 

( 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

a  j 

! 

1551328 

1 

20414A52! 

61.01 

31.2! 

8.9! 

♦  14! 

12.1 (HONE 

! 

I 

I  I 

ST. 61 

1.91 

{ 

1 

I 

1551329 

t 

206(4*52! 

*1.61 

31.2! 

6.91 

414! 

12.1 (NONE 

! 

i 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

j 

15513J0 

i 

206(4*52! 

81.6! 

31.2! 

8.9( 

414! 

12.1  In ONE 

! 

! 

(  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

( 

-  ! 

1S51331 

1 

20614*52! 

61. M 

31.21 

8.91 

414! 

1 2. 1  >  ,«0ftE 

1 

! 

1  1 

61. 

.1.2! 

1.9! 

! 

-  { 

i 

1551332 

! 

20614*52! 

81. .i 

31.2! 

8.9! 

4i*i 

12.1 (NONE 

1 

I 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1  9! 

! 

-  ! 

! 

1551333 

! 

200(4*52! 

61.6! 

21.2! 

S.9f 

4141 

12.11  NUN* 

1 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

f 

-  ! 

! 

(551336 

I 

2 06(4*52* 

61.6! 

31.2! 

«.9| 

414! 

12.1 (NONE 

I 

( 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.?! 

! 

-  ! 

( 

1551337 

1 

2Co (4*32 ( 

61.6! 

21.2! 

1 .9! 

-  • 

414! 

12. t (NONE 

i 

( 

i  i 

61.01 

31.2! 

1*9! 

I 

a  1 

! 

i 551336 

! 

206(4*52! 

61.6! 

31.2! 

3.0! 

414! 

12.1 (NONE 

! 

1 

!  '  ( 

61.0! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

CAPACITY!  HUH-  !  (VESSEL 

!  CST  |  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  BASE 
////////I  POINT  (  LINE-1  (AO!  LINC-1 

PASS-  I (LIGHT) ( //////////77/7/MTD !////////// 
EMGERS  I  (FEET)!  LINE-2  (EE!  LINE-2 


(LA  NEU 
I  ORLEANS 
(LA  NEV 
I  ORLEANS 
(LA  NEU 
I  ORLEANS 
(LA  NEU 
1  ORLEANS 
(LA  HEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEU 
!  ORLEANS 
(LA  NEU 
I  ORLEANS 
(LA  NEU 
1  ORLEANS 
(LA  NEV 
1  ORLEANS 
(LA  NEU 
I  ORLEANS 
(LA  NEU 
!  ORLEANS 
(LA  NEU 
!  ORLEANS 
(LA  NEU 
!  ORLEANS 
I  LA  NEU 
(  ORLEANS 
1LA  NEU 
(  ORLEANS 
(LA  NEU 
(  ORLEANS 
(LA  NEU 
!  ORLEANS 
(LA  NEU 
!  ORLEANS 
(LA  MFU 
I  ORLEANS 
(LA  NEU 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEV 
I  ORLEANS 
(LA  HEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEU 
I  ORLEANS 
(LA  NEU 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
!LA  NEU 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEU 
!  ORLEANS 
(LA  NEU 
!  ORLEANS 
(LA  NEU 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEU 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  CUBANS 
(LA  NEV 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
1  OPLEANS 
(LA  NEW 
1  ORLEANS 
!LA  Al4 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEU 
I  ORLEANS 
!LA  NEW 
J  OPLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEU 
I  ORLEANS 
1LA  NEU 
(  ORLEANS 
SLA  NEU 
!  ORLEANS 
(LA  NEU 
(  C«LFANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEU 
I  ORLEANS 
(LA  ft EV 
I  OSLEANS 
(LA  NEU 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEU 
I  ORLEANS 
! 

( 


842 

TA2U  2  “  DESCRIPTION 

OP 

VESSELS 

3 

♦ 

EKCRl 

l  1VTCC! 

D 1  HENS  1 ONS  ) DRAFT! 

icmcmi 

HIGH-  ! 

(VESSEL 

i  i 

OISTt 

OPERATOR 

1  NET  !  CODE ! LENGTH! BROTH! 

! 

!  ! 

ESt  !  CARGO  HANDLING 

!$  (OPERATING 

i  i 

1  REGIS- !**  **! 

PEG,  1 

AEG.1L0A0-! 

!  CARGO  ! 

PIXEO  !  EQUIPMENT 

1 TC 1  9ASE 

TEAR  !  1 

!  COAST 

I  TER  1  SEE  1  ////// 1 ///// 1 

SO  ! 

!////////! 

POINT  t  LINE-1 

! AO!  LINE-1 

BUILT  !  fi 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

t  GUARD 

TON-  JPAGE! 

OVER-! OVER- !/////! 

NOase!  PASS-  ! 

[LIGHT) !////////////////!TO! ////////// 

OR  !  j 

!  NUN8ER 

NAGE  1  IV  2 

ALL  1 

ALL  ILIGHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEETM  LINE-2 

ICE!  LINE-2 

♦REBUILT!  | 

(!2)  WATERMAN 

! 

! 

S/IAMSHtP  C0RR9 ! A AT  ION 

!  1 

!  ! 

1  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

« 

i 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  \ 

(CONTINUED)! 

1  1 

j 

! 

! 

|  I 

! 

! 

WA  1-0539 

!  SSI  339 

29614A52! 

81.6*1 

31.2! 

8.9! 

- 

J  414! 

12.1 ! NONE 

! L A  NEW 

i?7k  i  a 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!  OPLEANS 

1  5 

W  A  1-0340 

1551340 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12.1 ! NONE 

!L A  NEW 

1974  !  j 

1 

j  i 

61.  o! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

1  3 

If  A  1-0341 

1551341 

2  0  o  i  4  A  $  2 ) 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12.1 (NONE 

!LA  NEW 

1974  !  * 

! 

1  1 

61.6! 

31.21 

1.9! 

!  -  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

WA  1-0342 

1551342 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12.1 !N0HE 

tlA  NEW 

1974  !  4 

I 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

I 

!  ORLEANS 

'  i 

WA  1-0344 

1551344 

20614452 1 

81.6! 

31.2! 

6.9! 

- 

!  414! 

12.1 !N0NE 

!  L A  NEW 

197k  1  j 

! 

I  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  1 

I 

!  ORLEANS 

1  :i 

WA  1-0345 

1551345 

206I4A52! 

41.61 

31.2! 

8.9! 

- 

(  414! 

12.1 ! NONE 

!  L A  NEW 

1974  (  J 

1 

1  l 

61.61 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

'  1 

WA  1-0346 

1551348 

2C614AS2! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12.1  !  SOME 

!  LA  NEW 

1974  !  i 

I 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  1 

! 

!  ORLEANS 

I  'J 

1  WA  1-0347 

1  551  347 

2061 4  A  S  2 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12.1 ! NONE 

!LA  NEW 

1974  !  & 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.91 

!  -  1 

J 

!  ORLEANS 

i  i 

WA  1-0349 

1551349 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9| 

- 

!  414! 

1 2 . 1 J  NONE 

!LA  NEW 

1974  !  il 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

WA  1-0350 

!>J1350 

2C6I4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  4141 

12.11  NONE 

! L A  NEW 

1974  ! 

I 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

j 

!  ORLEANS 

!  3 

WA  1-0351 

1551351 

20614A521 

61.6! 

31.21 

8.9! 

- 

!  *14! 

12  .1 {NONE 

(LA  NEW 

1974  !  * 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9| 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

WA  1-0352 

1551352 

206I4A52! 

41.6! 

31,2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12.1 INONE 

! L A  NEW 

1974  |  £ 

! 

t  1 

61.  ol 

31 .21 

1.9! 

»  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

i  1 

I  WA  1-0353 

1  551  353 

20614452! 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

- 

!  414! 

12.1! NONE 

!LA  NEW 

1974  t  5 

! 

1  1 

61.4! 

31,2! 

1.9! 

f  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

|  3; 

WA  1-0354 

1551354 

20614A52! 

61  .61 

31,2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12.1 (NONE 

!  LA  i;eu 

1974  ! 

! 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

I  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

(  tl 

WA  1-0355 

1551355 

206 «  A32 1 

81.6! 

31.2! 

8.91 

- 

!  414! 

12.1! NONE 

!LA  NEW 

1974  ( 

! 

I  1 

61  .o! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

!  k 

WA  1-C356 

1551356 

20  6 ! 4  a  52 1 

41. 61 

31.2! 

6.9! 

- 

!  414! 

12.1 ! NONE 

(LA  NEW 

1974  !  d 

I 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.7! 

J  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

WA  1-0357 

1551357 

20614A52! 

41.6! 

31.2! 

6.9! 

- 

!  414* 

12.1 (NONE 

!LA  NEW 

1974  !  5j 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.7! 

!  -  : 

i 

!  ORLEANS 

!  *; 

WA  1-C358 

1551358 

20654452 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414* 

12.1 ! NONE 

SLA  NEW 

1974  !  3: 

I 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

j 

!  ORLEANS 

! 

VA  1-0359 

1551359 

2061445?! 

61.9! 

31.21 

8.9! 

- 

J  414! 

12.1! NONE 

ILk  NEW 

1974  ! 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

I  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

WA  1-C360 

1551360 

2C614A52! 

61.6! 

31.21 

8.9! 

- 

!  414! 

12.1! nONE 

!LA  NEW 

1974  l 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

WA  1-0361 

1551361 

206! 44  52 ! 

41.6! 

31.2! 

S.9! 

- 

!  414! 

12.1 ! NONE 

! L A  NEW 

1974  ! 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

i 

!  ORLEANS 

i  ^ 

WA  1-0363 

!55t!63 

206144521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

1 2. 1 JNONE 

!  L A  NEW 

1974  !  i 

1 

1  I 

41.6! 

71.21 

1.9! 

»  -  ! 

i 

t  OHEkNS 

! 

WA  1-0364 

1551384 

20614452 ! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12.1  *!  NONP 

Ilk  NEW 

1974  5 

l 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

l  OHEkNS 

!  > 

WA  1-0365 

1551365 

20614452! 

41.4! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12.1 JNONE 

(LA  NEW 

1974  !  1 

1 

1  1 

81.61 

31.2! 

I.**' 

!  -  t 

! 

!  ORLEANS 

! 

WA  1-0366 

1551366 

20614452! 

61.6! 

71.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12.1 {NONE 

!LA  HFW 

1974  ! 

1 

1  1 

61. o! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

WA  1-0367 

1  551367 

20614452! 

61.4! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12.1 JNONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

WA  1-0368 

1551368 

20614A52! 

61.6! 

71.2! 

8.7! 

- 

!  414! 

12.1! NONE 

ILk  NEW 

1974  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

1  OHEkNS 

! 

WA  1-0369 

1551369 

2C614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12.1 !NONE 

it A  NEW 

1974  !  £ 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

WA  1-0371 

1551371 

20614452! 

41.  o! 

31.2! 

8.7! 

- 

!  414! 

12.1 INONE 

lik  «ru 

1974  ! 

! 

1  ! 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

WA  1-0372 

1551372 

20614452! 

61.8! 

31.2! 

3.9! 

- 

!  414! 

12.1 'HONS 

!LA  NEW 

1974  ! 

1 

1  ! 

61.6} 

31.2! 

1.9! 

t  -  ! 

i 

!  ORLEANS 

!  s! 

WA  1-0373 

J55137J 

20614AS2! 

61.6! 

71.2! 

5.9J 

- 

!  414! 

12.1 'NONE 

! LA  NEW 

1974  ! 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

i 

I  WA  1-C374 

1551374 

206 ! 4452! 

41.6! 

31.2! 

3.9! 

- 

!  414! 

12.1 ! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

1 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

|  WA  1-0375 

1551375 

20614452! 

61.6! 

71.2! 

3.9! 

- 

!  414! 

1 2. i 1  NONE 

(LA  NEW 

1974  ! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.91 

!  -  ! 

i 

!  ORLEANS 

I 

WA  1-C376 

1551378 

20614452! 

61.6! 

31.2! 

8.9J 

- 

!  414! 

12.1! HONE 

’.k  NEW 

1974  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

1  OHEkNS 

! 

WA  1-0377 

1551377 

206! 4452! 

61.4! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12.1 INONE 

Ilk  NEW 

1974  ! 

1 

1  1 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

WA  1-0379 

1551379 

206 ! 4 A  52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12.1 JNONE 

ILk  NEW 

1974  ! 

1 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

WA  1-0380 

1551380 

20614452! 

61.6! 

71.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12.1  ‘NOME 

!LA  NEW 

1974  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

WA  1-0351 

1551381 

20614452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12.1 JNONE 

Ilk  NEW 

1974  1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1  -  ! 

I 

I  ORLEANS 

! 

I  WA  1-0382 

1551382 

20614452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

!  414! 

12.1! NONE 

ILA  NEW 

1974  ! 

l 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i  -  ! 

! 

1  ORLEANS 

1  -1 

WA  1-0383 

1551383 

206 1 4 A  5? ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12.1! NONE 

Ilk  NEW 

1974  ! 

l 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1  •  9  I 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

WA  1-0384 

1531384 

206 ! 4  A 5 2  ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12.1 INONE 

ILA  NEW 

1974  ! 

1 

1  1 

61  ,6! 

31.2! 

1.9| 

!  -  ! 

! 

I  OHEkNS 

! 

WA  1-0385 

1551365 

20614452! 

61.6! 

31.2! 

5.9! 

- 

!  414! 

12.1 INONE 

Ilk  NEW 

1974  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

WA  1-0386 

1551386 

20614452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12.1  INONE 

ILk  NEW 

1974  1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

WA  1-0387 

1551387 

20614452  ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12.1 !NONE 

Ilk  NEW 

1974  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

WA  1-0383 

1551388 

20614452! 

61.4! 

31.2! 

3.9! 

- 

!  41 4  J 

12.1 ! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

1  OHEkNS 

! 

W A  1-03A9 

1551359 

2061 4  4  52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12.1  JNONE 

Ilk  NEW 

1974  ! 

1 

!  I 

61.61 

31.2! 

1.7! 

i  -  ! 

f 

I  G?Lr *“G 

WA  1-0390 

1551390 

20614*52! 

61.6) 

31.2! 

3.9! 

- 

!  414! 

12.1 INONE 

Ilk  NEW 

-  1974  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  J 

! 

!  ORLEANS 

! 

WA  1-0391 

1551391 

206! 4452! 

61.6! 

31.2* 

8.9! 

- 

\  414! 

12.1 {NONE 

Ilk  NEW 

1974  ! 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

i 

1  OHEkNS 

! 

WA  1-0392 

1551392 

206 144  52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12.1  INONE 

Ilk  NEW 

1974  ! 

; 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  ! 

I 

I  OHEkNS 

! 

WA  1-0393 

i  551393 

206144521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  4! 

12.1 JNONE 

ILA  NEW 

1974  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  ! 

! 

I  ORLEANS 

! 

WA  1-0394 

1551394 

20614452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  *  «! 

12.1 (NONE 

Ilk  NEW 

1974  ! 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

Wk  1*0395 

1551395 

205J4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  U! 

12.1 INONE 

ILA  NEW 

1974  ! 

1 

!  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

!  ■  ! 

! 

1  OHEkNS 

! 

WA  1-0396 

1551396 

20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12.1 ! NONE 

ILk  NEW 

1974  ! 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

|  WA  1-0398 

1551308 

206 (4452 I 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

- 

!  414! 

12.1 INONE 

ILA  NEW 

1974  ! 

1 

1 

1 

i  1 

t  1 

i  1 

61.6! 

! 

! 

31.2! 

! 

1.9J 

! 

! 

!  -  ! 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

I 

! 

! 

- - - - - - 
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843 


ENCtf 

DIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

1  NUMBER 

1VTCCI  DIMENSIONS  1  DRAFT! 
NET  !CODElLENSTh!6*OtHl  1 

REGIS-!****!  AEG.  1  REG.1LOAD-! 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 
TON-  1  PAGE !  OVER"! OVER-!/////! 
NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1  LIGHT ! 

{CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  $  S  E  L  * 

!  •  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC !  BASE  !  YEAR 

•////////!  POINT  !  LINE-1  !AOi  LINE-1  !  BUILT 

HORSE!  PASS-  ! (L IGHT) !/////// /////////ITD!//////////!  OR 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  1 EE !  LIKE-2  ! ‘REBUILT 

(32)  WATERMAN 

! 

! 

STEAMSHIP  CORPORATION 
(CONTINUED) J 

1  1 

!  1 

1  ! 

1  1 

!  ! 

•  1 

1  1 

1  1 

! 

j 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

W  A  1-0399 

1551399 

! 

206 l 4AS2 ! 

1  ! 

61.61  31.21 
61.6!  31.21 

8.9! 

1.9! 

*  ! 

414! 

-  ( 

12.1! NONE 
! 

! LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

WA  1-C401 

1551401 

1 

206 ! 4 A  52 1 
!  1 

61.6!  31.2! 
61.61  31.2! 

3.9J 

1.91 

•  ! 

414 ! 

-  ! 

12.1  !  NONE 
! 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-0402 

1551402 

1 

20614A52! 
i  1 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.21 

8.9! 

1.0! 

*  ! 

414! 

-  ! 

12,1! NONE 
! 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

WA  1-0403 

1551403 

1 

20614AS2! 
i  1 

6 1.6!  31 .21 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

•  ! 

414! 

-  I 

12.1 1  NONE 
i 

!LA  NFW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

WA  1-0404 

155U04 

1 

20614A52I 

1  1 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  1 

414! 

-  1 

12.1 5  NONE 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-C405 

1551405 

! 

206 ! 4  A  5  ?  J 
l  i 

61.61  31.2! 
61.6!  31.2! 

3.9! 

1.9! 

“  1 

414! 

-  ! 

12.1 ! NONE 
! 

!L A  NEU  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

WA  1-0406 

1551406 

1 

20614A52! 

1  1 

61.6!  31.2! 
61.61  31.2! 

8.9! 

1.9! 

—  ! 

414! 

12.1'NOHE 

! 

! LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  • 

1974 

VA  1-0407 

1551407 

1 

206 1 4  A  52 1 

1  1 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

3.9! 

1.9! 

-  I 

414! 

-  ! 

12.1 !N0YC 

i 

!LA  NEW  ! 

•  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-C408 

1551406 

1 

206*4452! 

!  1 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

3.9! 

1.9! 

“  ! 

414! 

-  ! 

12.15NONE 

! 

!U  NCU  ! 

1  OPLCANS  ! 

1974 

VA  1-0409 

1551409 

! 

20614AJ2! 

!  1 

41.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

”  ! 

414! 

-  ! 

12.1 ! NONE 
* 

IL A  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-C410 

1551410 

2C614A52! 

1  1 

61.6!  31.2! 
41.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

“  I 

414! 

-  ! 

12.1  i  NONE 
j 

‘LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  > 

1974 

VA  1-C411 

1551411 

1 

20614A52' 

!  1 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

“  ! 

414! 

-  I 

12.1! NONE 

i 

!LA  NEw  • 

!  ORLEANS  ! 

1974 

UA  1-C412 

1551412 

! 

206'AAS?} 

1  ! 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

6.9! 

1.9! 

—  ! 

414! 

-  i 

12.1 {NONE 
! 

{ L A  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-C41J 

1551413 

l 

20614A52! 

!  1 

61.6!  31.21 
6t .6!  31.2! 

3.9! 

1.9! 

-  ! 

414! 

-  ! 

12.1! NONE 
! 

!LA  NEU  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-C41 4 

•551414 

1 

20614A52! 

i  i 

41.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

“  ! 

4U! 

-  ! 

12.1 {NONE 
! 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1 -041 5 

1551415 

! 

206*4452! 

i  i 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

“  ! 

414* 

-  * 

12.1 ! NONE 
! 

!LA  NEW  ! 

!  C®LeAN$  ! 

1974 

WA  1-C416 

1551416 

i 

2C6i4A52! 

!  1 

61.6!  31.2! 
61. o!  31.2! 

3.9! 

1.9! 

-  ! 

414! 

-  i 

12.1! NONE 

i 

!LA  NFW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-C417 

•55U17 

1 

20614A32! 

1  ! 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

6.9! 

1.9! 

”  ! 

414! 
-  ! 

12.1! NONE 
( 

•LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-L41S 

I  551 31 6 
! 

206 14A52! 

!  1 

61.61  31.2! 
61.6!  31.2! 

6.9! 

1.9! 

"  ! 

414! 
-  ! 

1 2. 1 1  NONE 
! 

UA  NEW  ! 

1  ORLEANS  • 

1974 

VA  1-C419 

•551419 

f 

20614A52! 

1  ! 

61.6!  31.2! 
41.6!  31.2! 

3.9! 

1.9! 

-  ! 

414! 

-  ! 

12.1! NOSE 
! 

1  LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  t 

1974 

VA  1-0420 

1551420 

! 

2061 4A  522 

1  ! 

61.6!  31.2! 
41.6!  31.2! 

6.9! 

1.9! 

-  ! 

414! 
-  ! 

12.1!  NONE 
! 

! LA  NEW  • 

!  ORLEANS  ! 

1974 

V*  1-0421 

•551421 

! 

20614452! 

1  ! 

61.6!  31.2! 
41.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

“  ! 

4141 
-  j 

1 2.1 ! NONE 
! 

! L *  NEv  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

UA  1-0422 

!  551422 

• 

2Co1 4A521 
!  • 

61. o!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

•  ! 

414! 
-  ! 

12- 1 1  NONE 
! 

•L*  NEU  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-0423 

1351423 

! 

206! 4A521 
!  i 

61.6!  31.2! 
61. o!  31.2! 

6.9J 

1.?! 

“  ! 

414! 
-  ! 

12.1! NONE 
» 

UA  NEU  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

UA  1-0424 

1551424 

l 

2C614A52! 

1  1 

61.6!  31.2! 
61. o!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

"  ! 

414! 
-  ! 

12.1! NONE 
! 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

UA  1-0425 

1551425 

! 

206UA52! 

•  • 

61.6!  21.2! 
61. o!  31.2! 

6.9! 

1.9! 

“  ! 

414! 
-  ! 

12.1 ! SOME 
! 

!LA  NEW  ! 

!  CPLEANS  ! 

1974 

WA  1-C426 

•551426 

• 

20614A52! 

!  i 

61. o!  31.2! 
41.6!  31.2! 

8.9J 

1.9! 

—  ! 

414! 
-  ! 

12.1! NONE 
! 

1  LA  NEW  ! 

1  0»L?»NS  ! 

1974 

WA  1-042* 

•55U28 

! 

20514AS2! 

1  1 

41.6!  31.2! 
41.6!  31.2! 

6.9! 

1.9! 

”  ! 

414! 
-  ! 

12.1 {NONE 

i 

U*  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-0429 

1551429 

! 

2C6I4A52! 

1  ! 

6l.4»  31.2! 
*1.6!  31.2! 

6.9J 

1.9! 

•  ! 

414! 

-  i 

12.1  !  NONE 
* 

U*  NEW  ! 

!  ORLEANS  » 

1974 

VA  1-0430 

1551430 

! 

20414A5?! 

!  1 

61.6!  31.2! 
•si. 6!  31.2! 

6. 9*. 
1.9! 

“  ! 

414* 
-  ! 

12.1! NONE 

I 

U *  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-0431 

1551431 

1 

20614A52! 

!  • 

61.6!  31.2! 
61.6!  21.2! 

8.9! 

1  •  ?! 

“  ! 

414! 
-  i 

12.1 i NONE 

i 

!l*  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-0432 

1551432 

1 

20614*52! 

2  • 

61.6!  21.2! 
41.6!  31.2! 

6.9! 

1.9! 

•  ! 

414! 
-  ! 

12.1 ! NONE 
! 

UA  U EV  • 

!  ORLEANS  ! 

1074 

VA  1-0433 

1551433 

1 

206(4A5ci 

1  ! 

61.6!  *1.2! 
61.6!  31.2! 

6.9! 

1.9* 

—  ! 

414! 
-  ! 

12.1'NONE 

! 

•LA  NEW  ! 

•  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-0435 

1551435 

1 

2C6! 4A>2! 

;  ; 

41.6!  31.2! 
41.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

”  ! 

414! 

i 

12.1 ! NONE 

1 

UA  NEW  ! 

!  ORLFANS  ! 

1974 

VA  1-0436 

1351436 

1 

20614*52! 

!  ! 

41.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

”  1 

414  *! 

-  j 

12.11NOKE 

{ 

•  LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-0437 

1551437 

1 

20M4A32! 

2  { 

61.6!  31.2! 
41.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

■  ! 

414! 
-  ! 

12.1! HONE 
! 

UA  NCW  J 

!  ORLEANS  ! 

19)4 

VA  1-C43S 

1551438 

• 

2061  4*  52* 

1  • 

61.6!  31.2! 
41.6!  31.2! 

8.9| 

1.9* 

“  ! 

414! 
-  i 

12.11N0NF 

i 

UA  NEW  : 

J  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-0439 

1551439 

i 

206S4A52! 

•  i 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.4! 

-  ! 

414! 
-  ! 

12.1! NONE 

i 

UA  NEW  ! 

{  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-0440 

1551440 

1 

2061 4A52! 

!  1 

61.6!  31.2! 
*1.6!  31.2! 

6.9! 

1.9! 

■  ! 

414! 
-  ! 

12.1 !N0N£ 
i 

UA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

WA  1-0442 

1551442 

i 

20&14A52! 

i  ; 

61.6!  31.2! 
61.62  31.2! 

6.9! 

1.9J 

“  ! 

414! 
-  ! 

12.1 ! NONE 
! 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

19/% 

WA  1-0443 

1551443 

1 

20614*52! 

1  i 

41.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.4! 

1.9! 

“  ! 

414! 
-  ! 

12.1  '.NONE 

j 

•LA  NEW  » 

!  ORLEANS  ! 

1974 

WA  1-0444 

1551444 

1 

20614*52! 

1  ! 

61.4!  31.2! 
01.61  31.2! 

3.9J 

1.9! 

-  ! 

414! 
-  ! 

12-1 ! NONE 
! 

UA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

VA  1-0445 

1551445 

1 

20&!4*52t 

1  1 

61. a!  31.2! 
61.6!  31.2! 

3.9! 

1.4! 

“  ! 

414! 
-  ! 

12.1! NONE 
* 

UA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

I*'  "4 

WA  1-C447 

1551447 

20614A52! 
1  ! 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

6.9! 

1.9! 

m  ! 

414! 
-  ! 

12.1IN0NE 

! 

UA  NfU  ! 

!  OPLEANS  ! 

1 

WA  1-C446 

1551445 

1 

206J4A5?! 
!  ! 

61.6!  31.2! 
*1.6!  31.2! 

8.9J 

1.9! 

“  ! 

414! 

-  j 

12.11N0NE 

! 

•LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

WA  1-0449 

1551449 

i 

20614A521 
1  ! 

61.4!  31.2! 
41.6!  31.2J 

3.9! 

•  *»l 

-  ! 

414! 
-  I 

12.1*N0N€ 

i 

UA  NFW  t 

!  G3lFAN$  ! 

1974 

WA  1-0450 

1551450 

1 

206UA52* 

!  1 

41.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

g.9! 

1.9! 

-  ! 

414! 
-  ! 

12.1 !\0N£ 

! 

UA  Nf<  ! 

!  ORLEANS  2 

1974 

UA  2-C451 

1567451 

1 

20614*52! 
1  ! 

61.61  31.2! 
61. o!  31.2! 

3.9! 

1.9! 

“  1 

414! 
-  ! 

12.1INONE 

! 

UA  S'W  ! 

!  OPLCANS  1 

1976 

WA  2-C452 

1567452 

1 

20614*521 
1  ! 

41.6!  31.2! 
61.4!  31-2! 

3.9! 

1.9! 

*  t 

414! 
-  ! 

12.1 ! NONE 
! 

UA  NEW  ! 

!  ORLEANS  • 

1976 

WA  2-0453 

1567453 

1 

20614A52! 
1  i 

61.6!  31.2! 
41.6!  31.2! 

3.9! 

1.9! 

•  ! 

414* 
-  ! 

12.11N9NP 

! 

U*  NEW  ! 

!  ORLEANS  I 

1 97S 

UA  2 -0454 

1567454 

1 

20614*52! 
!  1 

51.6!  31.2! 
61. o!  31.2! 

6.9! 

1.9! 

”  ! 

414! 
-  ! 

12.1!  NONE 
! 

UA  NEW  ! 

!  ORLEANS  5 

1976 

VA  2-0455 

( 567455 

1 

20614*52! 
1  ! 

41.6!  31.2! 
41.6!  31.2! 

3.9! 

1.9! 

“  ! 

4U» 
-  ! 

12.1 !NONS 
! 

U*  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1976 

VA: 2-0456 

•567456 

1 

20M4A52J 
i  ; 

41.6!  31.2! 
41.o!  31.2! 

3.9! 

1.9! 

•  ! 

414! 

-  i 

12.1 ! NONE 
■ 

! LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1976 

UA  2-0457 

•567457 

1 

1 

J 

20614452! 
*  i 

i  i  i 

1  !  ! 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

!  ! 

\  ! 

8.9! 

1 . 4  ! 
! 
! 

4U! 
-  i 

i 

12.1  !NONE 

i 

! 

i 

UA  NEW  ! 

•  ORLEANS  ! 

!  ! 

i  ! 

1976 
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VESSEL  NAME  AND  NUN8ER 


l  COAST 
!  GUARD 
!  NUN9ER 


! VTCC !  OIRENSIONS  1 DRAFT! 
NET  iCODE! LENGTH! 3PDTH!  ! 
REGIS-!****!  REG.  !  PEG.lLOAD-! 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 


(32)  WATERHAN  steahsmip  CORROIRATIOM 
(CONTINUED)! 


ICAPACITY!  HIGH-  !  !  V  £  S  S  S  L  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  {OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITCt  <3ASf  ! 
!////////!  POINT  !  LXHE-1  ! *Ol  LINE-1  ! 


TON-  !P AGE !  OV£R-!OVE°-!/////!  HORSE!  PASS-  !  (LIGHT )'.//////////////// !TO! ////////// ! 


NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  '.LIGHT!  POWER !  ENGERS 


!CE!  LINE-*?  !*RE3UILTl 


VA  2-0458 

!  567458 

! 

20»!4AS2! 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

-  I 

414! 

12.1! NONE 

SLA 

NEW 

! 

! 

•  ! 

6l.  »! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

WA  2-C459 

! 567459 

! 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

-  ! 

4U! 

12.1 {NONE 

it.  A 

NEW 

! 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

* 

-  1 

! 

i 

OPLEANS 

WA  2-C460 

•567460 

! 

206J4A52! 

61.61 

31.2! 

3.9! 

i 

414! 

12.1 ! NONE 

•LA 

NEW 

! 

! 

1  ! 

61.  o! 

31.2! 

1.9! 

! 

.  i 

» 

! 

OPLEANS 

WA  2-0461 

•567461 

I 

20d!4A$2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

•  i 

414! 

12.1  i.SONE 

!LA 

NEW 

! 

! 

!  ! 

61.  o! 

31.2! 

1 .  >! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

VA  2-0462 

15*7462 

1 

20614*5?! 

61. o! 

31.2! 

8.9! 

l 

414! 

12.1 !N9NE 

!LA 

NEW 

! 

! 

•  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ; 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0463 

! $67463 

i 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

! 

4ui 

12.1! NONE 

!LA 

NEW 

! 

i 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0464 

1547464 

! 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

-  ! 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA 

NSW 

! 

! 

!  I 

61.6! 

31.2! 

1.9» 

! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

WA  2-0465 

5547465 

! 

2G&! 4*52 ! 

61.6! 

Tt.2! 

3.9! 

! 

414! 

12*1 ! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

{ 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

WA  2-0466 

1567466 

1 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9| 

-  ! 

41 4! 

12.1! NONE 

!LA 

NEW 

! 

I 

!  ! 

61  .Ol 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ( 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0467 

1547467 

1 

20M4AS2! 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

-  ! 

4141 

12.1 ! NONE 

!  LA 

NEW 

! 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

WA  2-C469 

1567469 

l 

206I4AS2! 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

-  ! 

414! 

12.1! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1 

!  I 

51.  6l 

31.2! 

1.9f 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0470 

1567470 

! 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1  '.NONE 

!LA 

NEW 

! 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

WA  2-0472 

! 567472 

! 

206UA52! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1 

!  1 

6l.6l 

31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0473 

1547473 

! 

2C&14A5?! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 !N0NE 

•LA 

NEW 

! 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-C474 

1567474 

1 

20614A52! 

61.5! 

31.2! 

3.9! 

-  ! 

41 4*! 

12.UN0NE 

'LA 

NEW 

! 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

l 

j 

ORLEANS 

VA  2-0475 

! 567475 

! 

206I4A52! 

6l.0i 

31.2! 

8.9< 

! 

414! 

12.1 InONE 

Ila 

NEW 

! 

» 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

j 

.  j 

! 

1 

ORLEANS 

WA  2-0476 

! 567476 

1 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

.  i 

414! 

12.1  SHONE 

!LA 

NEW 

! 

1 

!  ! 

*1.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  • 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0477 

•547477 

1 

20614*52! 

61.4! 

31.2! 

3.5! 

.  i 

414! 

12.1  !N0NE 

ILA 

NEW 

! 

l 

•  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  i 

! 

! 

OPLEANS 

WA  2-0478 

!  567478 

i 

20614A52! 

51.4! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

41 4!* 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

! 

i 

!  ! 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0479 

1567479 

! 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

-  ! 

414! 

12.1  INONE 

ILA 

NEW 

! 

1 

i  i 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

.  j 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0480 

1567480 

! 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

-  ! 

414! 

12.1 INONE 

ILA  NEW 

! 

I 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0481 

1567481 

1 

20614*52! 

*1.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 !N0NE 

ILA 

NEW 

! 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

• 

-  ! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0482 

1567482 

« 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW 

! 

i 

!  ! 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0453 

1567483 

t 

20614*52 ! 

61.41 

31.2! 

3.9! 

•  ) 

414! 

12.1  INONE 

ILA 

NEW 

I 

i 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

.  i 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0484 

1567484 

! 

2C614A52! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

-  ! 

4ui 

12.1  INONE 

!LA 

NEW 

! 

! 

!  ! 

41.6! 

31.2! 

1-9! 

! 

-  I 

! 

1 

ORLEANS 

WA  2-0485 

! 567465 

• 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

-  ! 

414! 

12*1  INONE 

!LA 

NEW 

! 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  | 

1 

! 

ORLEANS 

WA  2-0486 

1547436 

1 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12*1! NONE 

!  LA 

NEW 

! 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0487 

1567457 

! 

20o!4*5?l 

41.6! 

31.2! 

3.9! 

-  ! 

414! 

12.1  INONE 

ILA 

NEW 

! 

! 

!  ! 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0488 

1567488 

1 

20614*52! 

61.61 

31.21 

8.9! 

-  ! 

4141 

12.11N0NE 

ILA 

NEW 

! 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

OPLEANS 

WA  2-0490 

1567490 

! 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1  INONE 

ILA 

NEW 

! 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0491 

! 567491 

1 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  I 

414! 

12.1 (NONE 

!LA 

NEW 

! 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0492 

1567492 

1 

206! 4*52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1 

!  ! 

61.6! 

31.21 

1.9J 

( 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0403 

1567493 

1 

20614AS2! 

61.6! 

31.21 

3.9! 

-  ! 

414! 

12.1  INONE 

ILA 

NEW 

1 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0494 

! 567494 

1 

20614A52I 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ) 

414! 

12.11  NONE 

!LA 

NEW 

! 

! 

1  ! 

51.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-C495 

1567495 

1 

206! 4A  52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW 

1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

( 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0496 

1567496 

1 

20614A521 

61.61 

31.2! 

3.9! 

-  ! 

414! 

12.1 ! NONE 

Ila 

NEW 

I 

1 

1  1 

61.4! 

31.2! 

1.9! 

j 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0497 

1567497 

1 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  i 

414! 

12.1  (NONE 

ILA 

NEW 

1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0498 

1567498 

1 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  i 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW 

1 

1 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0499 

1567499 

1 

20614*52! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

*  ! 

414! 

12.1  !  NONE 

ILA 

NEW 

1 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

| 

! 

ORLEANS 

WA  2-0501 

1567501 

1 

206 ! 4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  i 

414! 

12.1 INONE 

I  LA 

NEW 

1 

1 

(  ! 

61.6! 

31.2! 

1  .9! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0503 

1567503 

1 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

-  ! 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

I 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

» 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0504 

1567504 

1 

20614A52! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 (NONE 

ILA 

NEW 

1 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

( 

! 

ORLEANS 

WA  2-0505 

1567505 

1 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1  INONE 

ILA 

NEW 

1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0506 

1567506 

1 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

! 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW 

1 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

OPLEANS 

WA  2-0507 

1567507 

! 

206S4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.5! 

-  ! 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0508 

1567508 

1 

206UAS2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

! 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW 

i 

i 

i  i 

41*4! 

31*2! 

1*«' 

! 

“  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0509 

1567509 

i 

20614*52*! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

! 

414 

12.1 ! NONE 

Ila 

NEW 

1 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0510 

1567510 

1 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

* 

! 

ORLEANS 

WA  2-C511 

1567511 

1 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

! 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW 

1 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-C512 

1567512 

! 

206! 4*52! 

61.6! 

31.2! 

8.5! 

-  ! 

414! 

12.1  (NONE 

ILA 

NEW 

1 

I 

!  1 

61.6! 

31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0513 

1567513 

! 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.91 

-  1 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW 

1 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0514 

1567514 

1 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  I 

414! 

12.5 INONE 

ILA 

NEW 

1 

1 

!  ! 

61.41 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ( 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0515 

1567515 

1 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 ! NONE 

IIA 

NEW 

1 

1 

!  ! 

61.6! 

11.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

WA  2-0516 

1567516 

1 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 i NONE 

ILA 

NEW 

1 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


MS 


£NGRt 

OISTI 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUN8ER 

!  COAST 

1  GUARD 

!  NUMBER 

IVTCC!  DIMENSIONS  | DRAFT! 
NET  ICODE! LENGTH] BRDTH]  l 

REGIS-!****]  AEC.  1  REG* 1  LOAD-] 
TER  ]  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  ! PAGE !  OVE R“! OVER-!///// ! 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT) 

! CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L 

!  !  CST  *  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

!//////// !  POINT  !  LINE-1  f AO!  LINE-1 

HQRSEl  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TO! ////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2 

!  ! 

!  ! 

!  YEAR  1 

1  BUILT  * 

!  OR  ! 

(•REBUILT! 

(32)  WATERMAN 

! 

1 

STEAMSHIP  CORPO i RATION 
(CONTINUED)] 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  I 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

i 

i 

! 

! 

1 

! 

1976  J 
! 

VA  2-0317 

1  567517 

I 

206! 4AS2 ! 

!  ! 

61.6!  31.21 
61.61  31.2! 

8.9! 

1.9! 

—  1 

414! 

-  1 

12.1! NONE 
! 

(LA  NEW 
{  ORLEANS 

UA  2-QSIfl 

! 56751 8 
! 

206J4A52! 

!  ! 

61.6!  31.2! 
61.6*  31.2! 

8.9! 

1.9! 

—  1 

414! 

-  ! 

12.1  SNONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 

! 

WA  2-0519 

! 567519 

1 

20614A52! 

1  ! 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9| 

1.9! 

-  ! 

414! 

-  ! 

12.1 SNONE 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ) 

! 

UA  2-0521 

1567521 

206*4*52! 

!  ! 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  I 

414! 

-  ! 

1 2.1 {NONE 
! 

!LA  NEW 

2  ORLEANS 

1976  ! 

! 

WA  2-0522 

1567522 

1 

206J4A52! 

!  ! 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

—  ! 

414! 

-  ! 

12.1 ! NONE 

i 

(LA  NSW 
!  ORLEANS 

1976  ! 

! 

WA  2-0523 

1567523 

1 

20614A52! 

!  ! 

61.6!  31.2! 
81.6*  31.21 

8.9! 

1.9! 

•  ! 

414! 

-  ! 

12.1! NONE 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 

! 

VA  2-0524 

1567524 

! 

206I4A52! 

1  ! 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

—  ! 

414! 

-  ! 

12.1 ’NONE 

i 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

i 

1976  ! 

i 

WA  2-0525 

] 567525 
! 

206 ( 4 A  52 ! 

!  ! 

61.6!  71.2! 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

—  ! 

414! 

-  i 

12.1  iflONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  i 

t 

WA  2-C526 

! 567526 

206(4152! 

!  ! 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

—  ! 

414! 

-  ! 

12.1 (NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  i 
! 

UA  2-C527 

1567527 

! 

20614A52! 

!  ! 

81.6!  31.2! 
81.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

—  ! 

414! 

-  ! 

12.1! NONE 
( 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 

! 

WA  2-0528 

! 567528 
; 

206 ! 4A52 ! 

!  ! 

81.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

—  1 

414) 

-  ! 

12.1 (NONE 

i 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ) 

! 

WA  2-0529 

1567529 

I 

2C6J4A52! 

!  ! 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

3.9! 

1.9! 

—  ! 

414! 

“  I 

12.1 ! NONE 

i 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 

! 

WA  2-0530 

! 567530 
\ 

206 !  4A52 ! 

!  ! 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.9* 

-  ! 

414! 

-  ! 

12.1 ! NONE 
! 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 

! 

WA  2-0531 

1557531 

20654*52! 

!  ! 

81.8!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  ! 

414! 

-  ! 

12.1! NONE 

i 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ( 

! 

WA  2-0532 

1567532 

! 

206S4A52! 

!  ! 

61.81  31.2! 
61. d!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

—  ! 

414! 

-  ! 

12.1 (NONE 
! 

(LA  NEW 
(  ORLEANS 

1976  ! 

! 

WA  2-0533 

1567533 

! 

20614A52! 

!  ! 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  ! 

4141 
-  ! 

12.1! NOME 

i 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 

! 

WA  2-0534 

1587534 

! 

206! 4 A52! 

!  ! 

61.6!  31.2! 
81.61  31.2! 

6.9! 

1.9! 

—  t 

414! 

-  ! 

1 2.1 (NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 

! 

WA  2-0535 

1567535 

! 

206S4A521 
!  1 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

—  ! 

414! 

-  ! 

12.1! NONE 
! 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 

WA  2-0537 

1567537 

I 

20614A52! 

!  ! 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.91 

1.9! 

"  ! 

414! 

-  i 

12.1!  NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 

! 

WA  2-0538 

1567538 

1 

206  !4  A  52 ! 

!  ! 

81.61  31.2! 
61.8!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

—  ! 

414! 

-  ! 

12.1 (NONE 
i 

! LA  NEW 
*  ORLEANS 

1976  ! 

i 

WA  2-0539 

1567539 

! 

2QM4AS2I 
!  ! 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.0* 

1.9! 

“  ! 

414! 
-  ! 

12.1  '(NONE 

I 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  j 
! 

WA  2-0540 

1567540 

i 

20614A52! 

!  ! 

61.8!  31.2! 
61.6!  31.2! 

6.9! 

1.9! 

*  ! 

414* 

-  ! 

12.1 !N0NE 
! 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 

» 

WA  2-0541 

1567541 

1 

206S4A52! 

!  ! 

81.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

*  ! 

414! 

-  ! 

12.H  NONE 
! 

UA  NEW 
•  ORLEANS 

1976  ! 

! 

WA  2-0542 

1567542 

t 

20614A52! 

!  ! 

81.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.98 

1.9! 

•  ! 

414! 
-  ! 

12.1 {NONE 
! 

!LA  NEW 
•  ORLEANS 

1976  ! 

! 

WA  2-0543 

1 $67543 

1 

206 ! 4A  52 ! 

!  ! 

81.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

“  ! 

414! 
-  ! 

12.1 ! NONE 
! 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ] 

’  ! 

WA  2-0544 

1587544 

I 

20614A52! 

!  ! 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

S.9! 

1.9! 

—  ! 

414! 
-  ! 

12.11NONE 

» 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 

! 

WA  2-0545 

1587545 

1 

206I4A52! 

!  ! 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

3.9* 

1.9* 

“  ! 

414! 
-  ! 

12.1 ! NONE 
! 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 

! 

wA  2-C546 

1567546 

! 

206J4A52! 

!  1 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

“  ! 

414! 
-  ! 

12.1  'NONE 

i 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 

! 

WA  2-0547 

1567547 

1 

20614A52! 

!  ) 

81.6!  31.2! 
61.8!  31.2! 

3.9! 

1.9! 

—  ! 

414! 
-  ! 

12.1 1  NONE 
! 

!L A  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 

! 

WA  2-0545 

1587548 

l 

206I4A52! 

!  ! 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

3.9! 

1.9! 

*  ! 

414! 
-  ! 

1 2.1 J  NONE 

i 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 
! 

WA  7-0549 

1587549 

! 

20o! 4A52! 

!  1 

61.6!  31.2! 
81.6!  31.2! 

8,9! 

1.9! 

“  ! 

414! 

-  i 

1 2 . 1 i NONE 
! 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 
! 

WA  7-C550 

1587550 

1 

2C6S4A52! 

!  ! 

81.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9* 

1.9! 

—  ! 

414! 
-  ! 

12.HN0NS 

1 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 
I 

WA  2-0551 

1567551 

1 

2C6!4A52! 

!  ! 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  ! 

414! 
-  ! 

12.1  SNONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  1 
! 

WA  2-0552 

1567552 

1 

206I4A52! 

1  ! 

61.6!  31.2! 
81.8!  31.2! 

3.9* 

1.9! 

—  ! 

414! 
-  ! 

12.1  !NONE 
! 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1978  ! 
! 

WA  2-0553 

1567553 

i 

20614452! 

!  ! 

81.6!  31.2! 
61. o!  31.2! 

3.9* 

1.9! 

“  ! 

414! 
-  ! 

12.1 !NONE 
! 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 

i 

WA  2-0554 

1567554 

1 

206 ! 4 A  52 i 
!  1 

61.6!  31.2! 
81. o!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  ! 

414! 
-  ! 

12.1 ! NONE 
! 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 
! 

WA  2-0557 

1567557 

! 

206)4452! 

!  ! 

81.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

“  1 

414! 
-  ! 

12.1 {NONE 

i 

UA  NEW 
!  OPLEANS 

1976  ! 
! 

WA  2-0558 

1567558 

( 

2C6S4A52! 

!  ! 

81.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9* 

1.9! 

—  ! 

414! 
-  ! 

1 2.1 1  NONE 
! 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 
1 

WA  2-0560 

1567560 

l 

206(4A52! 

!  ! 

81.8!  31.2! 
61.6*  31.2! 

8.9! 

1.9* 

-  ! 

414! 
-  ! 

12.1!  NONE 
! 

UA  NEW 
!  OPLEANS 

1978  1 
! 

UA  2-0561 

15875»1 

1 

206144521 
!  ! 

61.6!  51.2! 
61.8!  31.2! 

8.9* 

1.9! 

-  ! 

414! 

-  i 

12.1! NONE 

j 

!  LA  NEW 
*  ORLEANS 

1976  ! 
! 

WA  2-0562 

1567562 

1 

206)4452! 

!  ! 

81.6!  31.2! 
61.8!  31.2! 

8.9* 

1.9* 

*  1 

414! 
-  i 

12.1 {NONE 

i 

UA  NEW 

1  ORLEANS 

1976  ! 
! 

WA  2-0563 

1587563 

! 

206)4452! 
!  ! 

81.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9* 

1.9! 

“  ! 

4ui 
-  ! 

12.1 ! HONE 
! 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 
1 

WA  2-0564 

1567564 

1 

206! 4452! 

(  ! 

81.6!  31.2! 
81.6!  31.2! 

e.9i 

1.9! 

—  ! 

414! 
-  ! 

12.1 {NOME 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 
! 

WA  2-C565 

1567565 

1 

2C6!4»52! 
!  ! 

61.6!  31.2! 
61.5!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  I 

414! 
-  ! 

12*1! HONE 

i 

UA  NEW 
(  ORLEANS 

1976  ! 
1 

WA  2-C566 

1567566 

1 

20614152! 

!  ! 

61.8!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  ! 

414! 
-  ! 

12.1 !NONE 

j 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 
( 

WA  2-0567 

1567567 

20614452! 
i  i 

61.6!  31.2! 
61.6*  31.2* 

3.9! 

f.9f 

“  ! 

414! 

-  j 

1 2. 1 (NONE 
i 

UA  NEW 
i  ORLEANS 

1976 

i 

WA  2-C568 

1567568 

1 

20614452! 
!  ! 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

—  ! 

414! 
-  ! 

12.1  'NONE 
« 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1976 

WA  2-0589 

1567569 

I 

206*4452! 
!  ! 

81.6!  31.2! 
81.8!  31.2! 

8.9! 

1.9* 

—  ! 

4ui 
-  1 

12.1 (NONE 

i 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1976 

VA  2-0570 

1557570 

! 

206)4452! 
!  ! 

61.6!  31.2! 
61.6!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

i 

4ui 
-  ! 

12.1! NONE 
( 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1976 

WA  2-C571 

JS67571 

1 

206! 4A52J 
!  ! 

61.6*  31.2! 
81.6!  31.2! 

8.9! 

1.9* 

“  ! 

414! 
-  ! 

12.1 (NONE 

i 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1976 

J 

WA  2-0572 

1567572 

1 

20614452! 
!  * 

81.8!  31.2! 
81.6!  31.2! 

3.9! 

1.9* 

-  S 

414! 

12.1 ! NONE 
! 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1976 

WA  2-0573 

1562573 

I 

206*4452! 
!  1 

61.8!  71.2! 
81.8!  31.2! 

8.9! 

1.9! 

•  1 

414! 
-  i 

12.1U0NE 

i 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

j 

1976 

WA  2-0574 

1567574 

1 

206)4452! 
!  ! 

81.8!  31.2! 
81.8!  11.2! 

3.9* 

1.9! 

—  1 

414i 
-  ! 

12.1 (NONE 
! 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1976 

WA  2-0575 

1567575 

! 

1 

! 

20614452! 
!  ! 

!  1 

!  ! 

81.6!  31.2! 
61.8!  31.2! 

!  ! 

!  ! 

8.9! 

1.9! 

! 

1 

414! 
-  ! 
! 
! 

12.1  (NONE 
! 

! 

! 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

i 

i 

1976 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


846 


ENGR! 

DISTl  OPERATOR 

!  iVTCCl  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  JC0DE!LENGTH|UPDTHJ  ! 

ICAPACITY! 

!  ! 

HIGH-  ! 
EST  ! 

!  v  t  s  s  e  i  t 

CADGO  HANDLING  1$  (OPERATING  1 

! 

! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

I  COAST 

t  GUARD 

1  NUMBER 

I  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 
i  TON-  SPACE!  OV£P-!oVtM  /////I 
!  N»G£  1  IV  !  ALL  l  ALL  SLIGHT! 

Utmttti  POINT  ! 
HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)! 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)! 

t*UIrHC^ |  llkX  w  1 

LINE-1  I  AO!  LINE-1  ! 

nnmtnnmnw  nnumn 
LINE-2  ICE!  LINC-2  ! 

PUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

02)  WATERMAN 

STEAMSHIP  CORPORATION 

j  1  | 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(CONTINUED) ! 

1  i  i 

1 

! 

! 

l 

! 

) 

! 

! 

WA 

3-0550 

1608717 

!  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  I 

414! 

12.1IN0NE 

!  L  A 

NEW 

! 

1979 

I 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

3-0551 

1608718 

!  20614AS2! 

61.6! 

31.2! 

3.)! 

-  | 

414! 

12.1 {NONE 

SLA 

NEW 

! 

1979 

S 

1  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

( 

ORLEANS 

! 

UA 

3-C5S3 

1608720 

!  20614A521 

61.6! 

31.2! 

fe.9! 

414! 

12.1!  NONE 

!LA 

NEW 

! 

197V 

l 

i  !  ! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

3-0584 

! 608721 

1  20614452! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1  1N0NE 

SLA 

NEW 

I 

1979 

! 

1  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

3-0589 

1608726 

1  20o 14A52  1 

51.6! 

31.21 

5.9! 

414! 

12.1 'NONE 

!  LA 

NEW 

1 

1979 

! 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

3-0590 

1603727 

1  20614A52! 

61.ol 

31.21 

8.9! 

.  1 

414! 

12.1 !NONE 

!LA 

NEW 

1 

1979 

1 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

WA 

3-0592 

1606729 

!  206! 4 A  52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.  91 

414! 

12.1  !  NONE 

!LA 

NEW 

1 

1979 

! 

1  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

3-0593 

! (03730 

!  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

3.91 

414! 

12.1! NONE 

!LA 

NEW 

I 

1979 

! 

!  !  ! 

*1.6! 

31.2! 

1.  •! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

I 

WA 

3-0600 

1608737 

!  206S4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  | 

414! 

12.1!  NONE 

!  L  * 

NEW 

I 

1«79 

! 

!  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA  3-0610 

1608747 

i  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

414! 

12.1! NONE 

!  LA 

NEW 

l 

1979 

1 

!  !  1 

41.4! 

31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

J 

V  A 

3-0613 

1608750 

!  2C6MAS2! 

51.6! 

31.2! 

8.9! 

-  » 

414! 

12.1  INONE 

!LA 

NEW 

1 

1979 

! 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA 

3-0614 

1603751 

!  206 !4A52 1 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

-  | 

414! 

12.1  !NONE 

!L  A 

NEW 

1 

1979 

1 

i  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

t 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

3-Co15 

1603752 

!  20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.91 

414! 

12.1 INONE 

1LA 

NEW 

! 

1979 

! 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA 

3-0619 

!  - 

!  20614A57! 

(1.6! 

31.2! 

d.9| 

-  I 

414! 

12.1!  NONE 

!LA 

NEW 

1 

1979 

! 

!  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

3-0620 

i  20614*5?! 

41.6! 

51.2! 

8.9! 

-  I 

414! 

12.1  INONE 

!  L  A 

NEW 

! 

1979 

1 

1  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1,9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

3-0622 

j  - 

I  20614A52! 

Dl.M 

31.2! 

5.9! 

414! 

12.1 INONE 

!LA 

NEW 

1 

1979 

! 

1  i  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

UA 

3-0624 

!  - 

1  206 !  4 A  52  ! 

61.6! 

31.2! 

5.91 

414! 

12.1  INONE 

!LA 

NEW 

1 

1979 

! 

!  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9{ 

( 

-  ! 

« 

! 

ORLEANS 

l 

WA 

3-0628 

!  . 

l  20514452! 

41.6! 

31.2! 

3.9! 

414! 

12.1 i N  ONE 

I  LA 

NEW 

1 

1979 

! 

!  i  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

3-0637 

!  - 

1  2C614A52! 

61.6! 

31.2! 

4.9! 

414! 

12.1! NONE 

!LA 

NEW 

1 

19*0 

( 

1  1  1 

(1.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

UA 

3-063* 

!  - 

!  2C614A521 

61. 0! 

31.2! 

8.9! 

•  1 

414! 

12.1  INONE 

ILA 

NSW 

I 

1930 

l 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA 

3-0642 

1  - 

1  20614A52! 

41.6! 

31.2! 

8. 9 ! 

-  | 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA 

NEW 

I 

1980 

! 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

1 

1 

ORLEANS 

1 

WA 

3-C645 

j  - 

!  206! 4A  52! 

61.4! 

31.2! 

8.9! 

4  ui 

12.1  iNONF. 

ILA 

NEW 

I 

1930 

! 

1  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

3-0647 

,  - 

!  206I4A521 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

414! 

12.1 IhOHE 

ILA 

NEW 

I 

198C 

1 

!  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

t 

WA 

3-C654 

!  - 

!  20614A52! 

61.6! 

—  ! 

8.9! 

414! 

12.1  INONE 

!LA 

NEW 

t 

1950 

! 

!  t  ! 

61.6! 

34.  C! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA 

3-C657 

1  - 

!  20M4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW 

! 

198C 

! 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA 

3-0658 

1  - 

!  206UA52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 INONE 

!LA 

NEW 

1 

1980 

1 

1  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

3-C661 

1  ...... 

!  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW 

! 

1980 

! 

i  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

j 

! 

ORLEANS 

t 

WA 

3-06(2 

|  - 

!  206I4A52! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1980 

1 

1  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

WA 

3-0663 

I  - 

1  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW 

! 

1980 

! 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9* 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA  3-0664 

,  - 

!  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

3,9! 

•  f 

4141 

12.1  INONE 

ILA 

NEW 

! 

1980 

I 

1  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

1 

ORLEANS 

1 

WA 

3-0668 

!  - 

!  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

414! 

12.1  INONE 

ILA 

NEW 

1 

1980 

! 

!  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

( 

ORLEANS 

! 

UA 

3-0669 

j  - 

!  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW 

1 

1980 

! 

!  1  ! 

61.6! 

81.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA 

3-0670 

!  - 

!  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  J 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

HEW 

! 

1980 

! 

J  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA 

3-0674 

!  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

3.9* 

414! 

12,1 ! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1930 

1 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

UA 

3-0675 

j  ...... 

!  20614A52I 

41.6! 

31.2! 

3.9! 

•  J 

414! 

12.1 {NONE 

ILA 

NEW 

1 

1930 

! 

!  !  I 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

3-C677 

!  - 

!  206J4A52I 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

•  * 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1930 

! 

!  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

J 

! 

ORLEANS 

I 

UA 

3-C651 

!  - 

1  206I4AS2! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

414! 

12.1  INONE 

ILA 

NEW 

! 

1980 

I 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

3-0682 

!  - 

!  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW 

! 

1980 

l 

!  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

| 

ORLEANS 

I 

WA 

3-0694 

!  - 

!  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

S.V! 

-  J 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

! 

193C 

! 

1  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

3-0699 

J  — — — 

1  206*4*32 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW 

1 

1980 

l 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA 

3-0700 

j  - 

!  20684*32! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 {NONE 

(LA 

NEW 

I 

1980 

» 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

3-C702 

j  - 

!  206*6*52! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW 

1 

1980 

! 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

WA 

3-0706 

j  - 

!  206! 4*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  J 

414! 

12.1 (NONE 

ILA 

NEW 

! 

1980 

! 

!  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

| 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

1 

! 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

WA 

3-0711 

1  - 

!  20614*52! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

I 

1980 

! 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

I 

ORLEANS 

1 

WA 

3-0712 

!  - 

!  206! 4*521 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW 

! 

1980 

1 

1  1  1 

31.2! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

I 

WA 

3-0713 

i  20614*3?! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

I 

1980 

• 

! 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

1 

ORLEANS 

1 

WA 

3-0716 

!  - 

!  206(4*528 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW 

I 

1980 

{ 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

ORLEANS 

! 

I 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9J 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

1 

WA 

3-0720 

I  206(6*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 {NONE 

ILA 

NEW 

! 

1980 

! 

!  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.95 

1 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

I 

WA 

3-0724 

!  - 

!  206(4*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  J 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW 

1 

1980 

! 

!  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  I 

1 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

3-0725 

!  206(4*521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

1 2.1 INONE 

ILA 

NEW 

I 

1980 

! 

I 

! 

!  I  ! 

!  !  I 

!  !  1 

61.6! 

! 

! 

31.2! 

! 

! 

1.9! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ( 

! 

! 

! 

I 

! 

'! 

1 

! 

ORLEANS 

1 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


847 


ENGM 

1  VTCCi 

DIMENSIONS  1 D*AFT! 

ICAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

! 

7 

01  ST  1 

OPERATOR 

NET  1C  ODE!  LENGTH!  flRDTHl 

j 

| 

i 

ESt  !  CARGO 

HANDLING 

IS  lOPCPATlNG 

! 

5 

REG.  1 

!TC! 

BASE 

YEAR  ! 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

! ////////! 

POINT  !  LXNE-1 

1 A  01 

LINF-1 

BUILT  ! 

£ 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

1  GUARD 

TON-  1  PAGE ! 

OVE  P-1  OVER-! ///// 1 

MORSE! 

PASS-  ! (LICHT)!////////////////!TD!////////// 

OR  ! 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  ! 

ALL  1 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

ENGERS  1 

(FEET)!  LINE-2 

ICC! 

LIME-2 

•REBUILT! 

3 

(36)  WATERMAN  TOWBOAT 

! 

! 

CORPORA ! TICK 

i  1 

1  1 

1  ! 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

TILLICUH 

1145915 

75  13036! 

87.01 

20.91 

13.0! 

500! 

-  j 

42.01N0NE 

!UA 

TACOMA 

1931  ! 

! 

1  1 

1C0.01 

24.0! 

11.0! 

! 

-  ! 

j 

! 

! 

WATERMAN  1 

1  - 

14A43! 

1 

-  1 

9.0! 

8001 

-  i 

!  WA 

T  ACCRA 

-  ! 

1 

l 

1  1 

i  i 

136.0! 

! 

36. Cl 
! 

2.0! 

| 

! 

1 

-  1 

! 

! 

t 

! 

1 

! 

(30)  WATERWAYS 

MARINE 

OF 

! 

t  i 

!  1 

1 

1 

! 

! 

i 

i 

l 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

MEMPHIS# 

INC. 

! 

1  ! 

! 

1 

! 

l 

! 

! 

! 

CHARLIE  E 

1597768 

26! 3  A  3  6 1 

39.2! 

—  ! 

4.0! 

2031 

-  1 

1 5 .0 ! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1978  ! 

l  1 

41.0! 

12.0! 

4.0! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

LAURA  8 

1506835 

551 3A  35! 

49.0! 

72.01 

8.6! 

690! 

-  i 

25.0! NONE 

!TN 

MEMPHtS 

1967  ! 

! 

1  ! 

52.6! 

22.0! 

8.6! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

l 

MALLARD 

1516897 

5613A35! 

43.0! 

22.0! 

8.0! 

525! 

-  1 

30.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1968  I 

»  ] 

46.0! 

22.0! 

4.S! 

i 

-  1 

! 

! 

! 

7 

ROBERT  S 

1597767 

2613*36! 

39.2! 

—  ! 

4.0! 

20  0  i 

-  J 

15.0! NONE 

!  TN 

MEMPHIS 

1971  ! 

i  { 

41.01 

12.0! 

4.0! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

=, 

HINES  78d 

129069! 

717 1 5 A  70 1 

136.51 

50.0! 

9.0! 

1500! 

16.5IDIESEL 

PUMP 

!TN 

MEM®HtS 

1957  ! 

1  ! 

1 36.51 

50.C! 

1.5! 

! 

-  • 

i 

! 

! 

PO  2C06 

1  - 

127915A71! 

240.0! 

50.0! 

3.6! 

-  1 

96! 

30.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE 

1949  t 

! 

!  1 

240.0! 

50.0! 

1 .  S ! 

i 

-  1 

1 

! 

! 

UW  1 

1  - 

115S5A71! 

135.0! 

30.0! 

6.0! 

-  1 

264! 

16.0! PUMPS 

ITN 

MEMPHIS 

1962  1 

1 

1 

1  1 

135.0! 

30. C! 

2.5! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

* 

UV  2 

1  - 

10615*71! 

130.0! 

30.01 

6.0! 

-  1 

255! 

16. 0! PUMPS 

!TN 

MEMPHIS 

1963  ! 

j 

!  ! 

130.0! 

30.0! 

2.S! 

• 

-  1 

! 

! 

! 

} 

VV  3 

1549843 

5Y5 ! 5*71 ! 

24C.O! 

48.0! 

10.3! 

855! 

18. OIPUHPS 

1TN 

MEMPHIS 

1942  ! 

i 

i  j 

240.0! 

45.0! 

10.3! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

UV  4 

1  - 

73815*71 ! 

15C.01 

30.  C! 

12.0! 

-  1 

733! 

20. 0! PUMPS 

!TN 

MEMPHIS 

1967  1 

! 

1 

»  i 

!  ! 

150.0! 

! 

?0.C! 

1 

12.0! 

! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

(31)  WATERWAYS 

MARINE 

Of 

! 

GRF.E !  NVILLE# 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

( 

! 

( 

INC. 

l 

!  1 

i 

i 

! 

! 

! 

l 

! 

j 

ANNILOU 

I5C39J1 

7913A36! 

67. Oi 

24.0! 

6.C! 

1250! 

-  i 

34,0! NONE 

IMS 

GREENVILLE 

1967  ! 

* 

l 

!  ! 

67.0! 

24.0! 

5.5! 

1 

-  { 

! 

! 

! 

CAPT.  CUDDY 

1  5<>4248 

1o! JF36! 

40.0! 

12.0! 

3.5! 

150! 

-  ! 

15.5! NONE 

IMS 

GREENVILLE 

1974  ! 

1 

!  ! 

40.0! 

12.0! 

3.0! 

i 

-  j 

i 

! 

! 

DRAKE 

1518312 

5 o !  3A  36! 

4*. 5! 

22.0! 

3.2! 

550! 

-  ! 

?6.0i NONE 

IMS 

GREENVILLE 

1963  ! 

1 

!  ! 

46.5! 

22.0! 

6.0! 

1 

-  I 

! 

! 

! 

JEER  T 

! 296*36 

37!  3*  36! 

50.0! 

15.0! 

3.2! 

340! 

-  j 

26.31  NONE 

IMS 

GREENVILLE 

1964  ! 

* 

! 

!  ! 

50.0! 

12.0! 

3.0! 

1 

-  f 

! 

! 

! 

MARLIN 

1514423 

7613*36! 

o4. 0! 

24.0! 

6.0! 

850! 

-  ! 

34.0! NONE 

!  *S 

GREENVILLE 

196?  ! 

1 

)  1 

64.0! 

24.0! 

5.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

HJL  501 

129-637 

231144431 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

--  | 

40.0140  TON 

CRAWLER 

IMS 

GREENVILLE 

1«65  ! 

i 

3 

1 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

I 

•  J 

!  CRANE 

I 

! 

KO  14 

|  - 

20S14A4X! 

110.0! 

30.0! 

o.6 ! 

541! 

7 .0 ! NONE 

!«S 

GREENVILLE 

1961  ! 

! 

1  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

J 

-  ! 

! 

1 

! 

J 

GWC  2C2 

1270735 

1  254! 5  a  71 1 

264.0! 

35. C! 

12.0! 

1254! 

17.0INONE 

IMS 

GREENVILLE 

1955  ! 

! 

1  1 

2e>4.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  • 

! 

! 

I 

WVtS  1 

•261425 

28015471! 

1  J2.J! 

32. C! 

6.3! 

60S! 

17.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE 

1951  ! 

1 

1  ! 

132.0! 

32.0! 

1.  3! 

1 

-  J 

! 

! 

! 

WW5  2 

1012419 

26  3 1 5*70 1 

17C.0! 

30.0! 

6.6! 

-  1 

750! 

15. 0! NONE 

•MS 

GREENVILLE 

1966  ! 

! 

1 

1  1 

!  1 

120.0! 

1 

30. C! 

1 

2.0! 

! 

1 

! 

“  ! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

l 

(1o)  WATERWAYS 

TOWING 

! 

5  OF FSH! ORE# 

1  1 

!  I 

! 

1 

! 

• 

! 

i 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

INC. 

t 

1  1 

i 

! 

j 

» 

i 

I 

! 

USV/ALY 

1297194 

5313*35! 

31.9! 

21. C! 

7.2! 

765! 

-  ! 

?V.«3!  NONE 

!*L 

M03ILE 

1964  ! 

1 

1  ! 

51.9! 

21. C* 

6.3! 

! 

-  • 

! 

! 

! 

9IvJ  BEAR 

15C6396 

5013A35! 

5G.3! 

21. C! 

6.5! 

765! 

-  I 

27.0! NONE 

!  AL 

MOBILE 

1966  ! 

c 

1 

i  | 

50.0! 

21.0! 

5.0! 

t 

-  1 

; 

! 

! 

JUDY  J 

•295189 

5613*35! 

51.7! 

21. C! 

6.5! 

765! 

-  • 

27.C!N0NE 

!AL 

MOBILE 

19o5  1 

1 

!  ! 

51.7! 

21.0! 

5.0! 

! 

-  1 

i 

! 

! 

‘ 

MISSY 

153345? 

2>!3*35! 

41.5! 

19.0! 

6.0! 

460! 

-  • 

27 .oi NONE 

!  AL 

MOBILE 

1971  ! 

1 

1  1 

41.5! 

19. C! 

6.0! 

! 

-  j 

! 

; 

! 

J 

WILLIAM  LEE 

1633575 

4213*35! 

45.0! 

20. C! 

6.7! 

600! 

-  J 

33.0! NONE 

1  AL 

MOJILE 

1930  ! 

j 

1 

t  i 

45.01 

20.0! 

6.0! 

! 

-  J 

! 

! 

• 

VT  21 

!  - 

443 1 4A43 { 

140.0! 

40.0! 

7.C ! 

-  ! 

400! 

9.0 ! NONE 

!  AL 

MOBILE 

1977  ! 

1 

*  i 

140.0! 

4C.0! 

1.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

WT  22 

l  - 

180! 4*43! 

120.0! 

7C.C! 

4.0! 

-  ! 

300! 

6.01NONP 

!  AL 

MCJILE 

1977  ! 

1 

!  ! 

i  :o. o! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

ur  23 

j  ------ 

t 94 1 4443 ! 

110.0! 

3«.0! 

5.0! 

3C0! 

3.0 ! NONE 

!AL 

MOBILE 

1955  ! 

! 

I  J 

1 1 C .  0 ! 

20.0! 

1.0! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

WT  26 

!  - 

19414*42! 

110.01 

30.0! 

5.0! 

-  1 

300! 

8.0! NON F 

IAL 

MOBILE 

1955  1 

1 

1  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  » 

j 

i 

! 

WT  27 

1651222 

194I4A43! 

1 1 C  •  0 1 

TO.C! 

5.0! 

-  ! 

300! 

7. 5! NONE 

IAL 

'<0)115 

U31  i 

! 

i 

j  j 

i  i 

110.0! 

1 

30.0! 

i 

1.0! 

i 

! 

! 

”  ! 

i 

i 

! 

! 

1 

i 

(27)  VATtPWAYS 

1 

TRANSPORTATION! 

i  t 

i  ! 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

j 

i 

; 

! 

2 

< 

; 

TRADING 

CO. 

1 

t  ! 

; 

i 

i 

j 

; 

» 

! 

j 

WTT  6151 

*643334 

69654A40! 

1)5.1! 

35.0! 

9.5! 

-  i 

1  61  o ! 

14.0! NONE 

INN 

MINNE*?- 

1981  J 

s 

1  1 

1«5.1! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  • 

j 

j 

CL  IS 

! 

WTT  8152 

1643335 

69614*401 

195.1! 

T  5.0 ! 

9.5! 

-  i 

1616! 

14.0‘NONE 

•MN 

MINNEAP- 

1931  ! 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

; 

-  1 

f 

! 

OLIS 

! 

WTT  8153 

1643336 

696 14*40! 

195.1! 

35. C! 

9.5! 

-  ! 

1e16! 

14.0! NONE 

•MN 

MINN5AP- 

1931  l 

1 

i  ; 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

OLXS 

! 

WTT  8154 

•643337 

696! 4*40! 

193.1! 

23.0! 

9.5! 

-  i 

1616! 

14  •  0 !  NONE 

!«N 

P.lNMEAP- 

1931  ! 

! 

•  1 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

1 

OLIS 

! 

WTT  3155 

1643338 

69614*40! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

-  1 

1616! 

U.OINOHE 

!MN 

MINNEAP- 

1981  ! 

1 

•  1 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

OLIS 

! 

WT1  6156 

1643339 

69614*40! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

-  | 

1o1»! 

14.0! NONE 

!"N 

MINNEAP- 

1981  ! 

I 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

OLIS 

1 

«!i  415* 

fo43342 

69614*40! 

195.1! 

33.CI 

9.5! 

1 

t4.C!.‘.'C?;: 

!?* 

19*1  • 

1 

1  ! 

195.1! 

25. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

OLIS 

! 

WTT  8160 

1443343 

49614*40! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

161 6 ! 

14.0!  NONE 

!MN 

MINNEAP- 

1951  • 

1 

!  1 

195.11 

35. C! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

OLIS 

! 

WTT  P161 

1643344 

69614*40! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

.  t 

lol  6 ! 

U.OINOHE 

!  MS 

MINNI*P- 

1981  ! 

1 

1  1 

1 95.1! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

j 

2 

OLIS 

! 

WTT  8162 

1643345 

69614*43! 

195.1! 

35. C! 

9.5! 

-  1 

1616! 

14.0JN0NE 

ifN 

MINN5AP- 

!  1981  ! 

1 

1  ! 

195.11 

35.0! 

1.5* 

“  ! 

i 

i 

OLIS 

! 

WTT  3163 

1643246 

69614*40! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1616! 

1 4.0 ! NONE 

I  MN 

MINNEAP- 

1981  ! 

! 

i  ! 

105.1! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

OLIS 

! 

WTT  4164 

1643347 

69614*40! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

-  j 

1616! 

U.OIHONE 

!HN 

MINNEAP- 

!  1981  ! 

I 

i  j 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

j 

! 

OLIS 

! 

- 

UTT  3165 

1643345 

69614*40! 

105.1! 

35.0! 

9.5! 

-  I 

1616! 

14.05NON* 

!  MN 

MINNEAP- 

1981  ! 

1 

1  1 

195.1! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

OLIS 

! 

WTT  6166 

1643349 

69614*40! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

-  1 

1616! 

14.0! NONE 

MIMMeAP- 

1981  ! 

1 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

i 

j 

OLIS 

! 

WTT  4167 

1643350 

69614*40! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

-  I 

1616! 

14.0! NONE 

i«N 

MINN! A P- 

!  1981  ! 

1 

1 

1 

!  ! 

1  ! 

1  1 

195.1! 

1 

i 

35.0! 

• 

i 

1.5! 

! 

! 

i 

« 

i 

j 

i 

j 

i 

! 

2 

! 

OLIS 

! 

1 

! 

ft 


TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSFL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


•  ! VT  C  C !  DIMENSIONS  1DRAFT! 

!  NET  !COD£!tSNGTM! B»OTH»  ! 

-!««$“!»♦*♦!  A?G.  !  REG.'LOAO-i 
I  TER  •  SEE!//////!/////!  ED  ! 


! CAPACITY !  HIGH-  !  !  V  E  S  S  i  L  ! 

!  !  EST  •  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 
!////////!  «»oiNT  !  LINE-1  !  AO!  LINE-1  ! 


!  TON-  ! PAuE !  OVE P-! OVE P-! /////!  HO»$El  PASS-  !  (LIGHT >!//////////////// !TO !////////// ! 


!  NAG£  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER!  CNGERS  !  (FEET)* 


SEE!  LXNE-2  !*RE3UILT! 


(2?)  WATERWAYS  TRANSPORTATION! 
TRADING  CO.  ! 


VTT 

5168 

•643351 

•  69414A4Q! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1616! 

14. 0! NONE 

•MN 

MINNEAP¬ 

! 

1931 

! 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

i 

•  i 

i 

! 

OLIS 

i 

WTT 

1169 

•643352 

69414449! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

-  | 

loloi 

U.oInOwE 

I»N 

MINNEAP¬ 

i 

19«1 

1 

i  i 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

i 

OLIS 

« 

WTT 

3170 

•643353 

69614A40! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

-  t 

16l6i 

14 ,0 ! NONE 

i«N 

MINNEAP¬ 

! 

1981 

! 

1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

! 

•  I 

1 

2 

OLIS 

( 

WTT 

8171 

1643354 

6«6!4A40! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

! 

uui 

14.  oi?<9NE 

!MN 

MINNEAP¬ 

! 

1981 

! 

1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

• 

1 

OLIS 

! 

WTT 

6172 

J  643355 

69  6! 4443! 

t95.1! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1616! 

14.0! NONE 

INN 

MINNEAP¬ 

! 

19«| 

! 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

OLIS 

! 

WTT 

8173 

1643356 

69614A401 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

-  I 

1616! 

14.0 ! NONE 

JNN 

MINNEAP¬ 

! 

1«31 

I 

1  1 

195.1! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

OLIS 

! 

WTT 

617A 

1643357 

69614440! 

195.1! 

35. C! 

)•  5! 

-  i 

U16! 

14.0! NONE 

!*N 

MINNEAP¬ 

! 

1981 

! 

!  ! 

195.1! 

35.  C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

OLIS 

! 

WTT 

8175 

1643358 

69614A401 

195.11 

35.0! 

9.5! 

i 

1616! 

14.0 ! NONE 

!MN 

MINNEAP¬ 

! 

U61 

! 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

J 

! 

OLIS 

! 

WTT 

8176 

1643359 

69614A40! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

t 

1  6 1  6  ! 

u.oInone 

!*.N 

MINNEAP¬ 

I 

1951 

1 

1  1 

195.1! 

35,  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

OLIS 

! 

WTT 

£177 

1643360 

6?6 1 4A  40  S 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

U16t 

U.OINONE 

!MN 

MINNEAP¬ 

! 

1981 

* 

1  1 

1«5.1! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

OLIS 

! 

WTT 

817? 

1643361 

69614449! 

195.1! 

3S.C! 

9.5! 

-  ! 

1o16! 

U.OINONE 

IMS 

MINNEAP¬ 

! 

1981 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

OLIS 

! 

WTT 

3179 

1643362 

69614440! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

i 

1  6 1  6  ! 

u.oInone 

•AN 

MINNEAP¬ 

! 

1981 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

i 

! 

OLIS 

I 

WTT 

81  SC 

1643363 

69614440! 

195.1! 

35.  C! 

9.5! 

! 

1616j 

14.oi.N0NE 

!  PN 

MINNEAP¬ 

! 

1981 

{ 

i  i 

195.1! 

35.  C! 

1.5! 

I 

•  i 

! 

! 

OLIS 

! 

WT3 

601 

1628475 

85515*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

uoo  i 

18.011400 

6PM 

DIESEL 

•NO 

ST.  LOUIS 

! 

me 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

!  PUMP 

! 

! 

WT9 

802 

1&28474 

55  5*15  A  7M 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1400! 

13. 0! 1 400 

G  PM 

DIESEL 

!**o 

ST.  LOUIS 

! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

!  PUMP 

! 

! 

(32)  WATSON  IND.s  INC. 

! 

!  ! 

i 

1 

! 

! 

• 

1 

1 

K8L  1 

j  - 

69114446! 

—  ! 

--  ! 

10.0! 

-  ! 

isooi 

13.5  !  NONE 

1LA  PORT  4LLCN 

— 

l 

!  i 

U5.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  i 

i 

1 

TCQ  i 0 

!  - 

*301 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

15001 

1 8.0! NONE 

1MN  ST.  PAUL 

1958 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

-  1 

i 

i 

WM  2 

129C875 

77414AV1! 

195.0! 

35. C! 

3.0! 

1297! 

17.5! NONE 

tlA  NEW 

1963 

! 

•  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

i 

!  ORLEANS 

WW  3 

! 293891 

691I4A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1500! 

1 3. 5 1  NONE 

!l A  NEW 

1962 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

1 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

WM  4 

1289309 

691  8  4  A  4  7 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

13.51N0NE 

1LA  NEW 

1962 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

WM  5 

1237540 

82214446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

14001 

13.5! NONE 

1LA  NEW 

1962 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

WM  6 

!  2  37543 

82214A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1400! 

13.5  1K0NE 

SLA  NEW 

1962 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

i 

1  ORLEANS 

WM  7 

1237545 

82214446! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

UOO! 

1 3. 5 1  NONE 

1LA  NfW 

1962 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

I  ORLEANS 

WM  « 

1237556 

32214*46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1400! 

13.51N0NE 

!LA  NEW 

1962 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

WM  9 

1290969 

66014*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

UOO! 

15.0! NONE 

1LA  NEW 

19&3 

! 

•  • 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

.  i 

! 

1  ORLEANS 

WM  11 

1294013 

360! 44  46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

UOO! 

15.0! NONE 

!LA  NEW 

1964 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

• 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

WM  12 

1297661 

88514446! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

UCO! 

15.0! NONE 

! LA  NEW 

1965 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3' 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

VM  13 

1290984 

860! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

15 .OlNONE 

1  LA  NEW 

1963 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

WM  14 

1290965 

66014441! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1400! 

15 .0 ! NONE 

1LA  NEW 

1963 

1 

»  » 

19S.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

WM  15 

•292431 

86ci 4  A  4 1 ! 

19$. C! 

35. C! 

9.0! 

1400! 

U.OINONE 

1LA  NEW 

1963 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.3! 

! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

WM  16 

1292433 

36014441! 

195.0! 

35..C! 

9.0! 

-  ! 

14001 

U.OINONE 

1  LA  NEW 

1963 

i 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.31 

1 

-  1 

i 

1  ORLEANS 

WM  17 

1294652 

86014*48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

uooi 

U.OINONE 

SLA  NEW 

1964 

1 

•  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  i 

j 

!  ORLEANS 

WM  13 

1294839 

860  J4A45! 

195. p! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

UOO! 

U.oiNONS 

8 LA  NEW 

1964 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

J 

!  ORLEANS 

WM  19 

I  293639 

691 ! 4A  *1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.5 ! NONE 

!LA  NEW 

1962 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  1 

i 

!  ORLEANS 

WM 

1524355 

691 ! 4 A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

1 3. 5 i NONE 

!LA  NEW 

1962 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.S! 

i 

-  j 

1 

•  ORLEANS 

CAPT.  BUD  dTSON 

1560594 

19413A36! 

! 

1 

8.0! 

3100! 

-  ! 

40. OlNONE 

!LA 

PORT  ALLEN! 

1974  ! 

1 

1 

101.0! 

30.0! 

7.2! 

! 

-  i 

! 

! 

J 

! 

GOLD  ROSE 

1631920 

7413A36! 

57.0! 

25.1! 

8.0! 

1200! 

-  ! 

24. 0! NONE 

! 

! 

mo  ! 

i 

1 

1  ! 

57.0! 

25.1! 

6.  d! 

! 

-  j 

! 

! 

1 

! 

JOOY  WATSON 

1252948 

49UA361 

73.9! 

25.)! 

9.2! 

900! 

30. O'DIESEL 

PUMP 

I  LA 

CONVENT  ! 

1945  ! 

i 

1 

1  1 

35.0! 

23.0! 

8.5! 

! 

j 

! 

! 

! 

2 

SHIRLEY  WATSON 

1264722 

7513A35! 

73.7! 

22.1! 

7.0! 

1000! 

35«ol DIESEL 

PUMP 

SLA 

CONVENT  { 

1952  ! 

I 

1  1 

78.7! 

22.1! 

6.5! 

! 

-  | 

* 

! 

! 

! 

SISSY  WATSON 

121356? 

13713A36! 

54.3! 

25.0! 

12.5! 

1750! 

36. OlNONE 

; 

J 

19U  ! 

1 

!  ! 

64.3! 

25.0! 

6.5! 

! 

! 

i 

I 

! 

GEORGE  FOSTER  JR 

157324V 

S2514A43! 

175.0! 

26.0! 

10.3! 

-  | 

-  1 

40.0125  TON 

CRANE 

!LA 

PORT  ALLEN! 

1976  ! 

1 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

10.3! 

! 

2 

2 

! 

1 

1955  ! 

IC  124 

1295892 

41714*40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

1000! 

12. OlNONE 

1 L  A 

PORT  ALLEN! 

1 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  f 

2 

( 

* 

! 

JZXS7  C 

!  *'68959 

S8JMMC! 

1*5.1! 

31.1! 

10*7! 

-  • 

30.0! PUMPS 

!IA 

PORT  ALLEN ! 

1954  I 

* 

j 

i  1 

195.1! 

31.1! 

10.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

wr  i 

j  29C806 

1 

77414*41 ! 

195.01 

35.0! 

8.0! 

-  | 

1297! 

1 7.5! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1963  ! 

5 

1  ! 

195.0! 

3S.C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS  1 

! 

CHEH  49 

1297173 

83315*71  i 

1V5.0! 

35.0! 

9.0! 

•  1 

1422! 

14.0! NONE 

!!N 

JEFFERSON-! 

1964  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. Oi 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

VZLLE  ! 

! 

GAIL  L 

1268214 

49115A70! 

175.1! 

26.1! 

10.1! 

-  1 

750! 

13.0 !  DIESEL 

PUMP* 

!LA 

PORT  ALLEN! 

1954  ! 

! 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.6! 

! 

“  ! 

•COILS 

! 

! 

! 

(37)  VATTt AS  CONCRETE  PROOUCTJS 

KAY  !  - - - 

! 

WATT  EPS  BARGE  !  — - 

I 

! 

! 


!  ! 

5! 3936! 

!  I 

20! 4A  401 
!  ! 

!  ! 

!  ! 


7.5! SAND  PyMP 


!0R  ST.  HELENS 


!0A  ST.  HELENS 

! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


849 


CNGR! 

. 

1  1VTCC1 

DIMENSIONS  iDRAfT! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L  1 

DISTI  OPERATOR 

!  NET  1C0DE1LENGTHICP0THI 

! 

| 

! 

EST  I  CARGO 

HANDLING  IS  ! OPERATING  ! 

REG.  !  REG.1L 
/////!/////! 

)  COAST 

TER  1  SEC!/ 

ED  ! 

1 ////////! 

POINT  !  LINE-1  ! AO! 

LtPtE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PAGE! 

OVER-! OVER-! ///// ! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD !////////// 1 

OR 

1  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  !  ALL  RIGHT! 

POWER  1 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2  !EC! 

LINE-2  l 

PRESUILT! 

(32)  VAVELAND  KARINE  SERVICE/ 

1 

1 

!  INC. 

1  1 

t  ! 

1  1 

1  i 

1  1 

1  ! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1981 

CALUMET 

J  641 349 

66I1/J21 

97.21  26.0! 

6.0! 

1200! 

76! 

25.0! NONE 

RA 

PATTERSON 

! 

1  1 

110.0!  26.0! 

6.0! 

32! 

! 

I 

FAIRVIEV 

1533163 

66MA021 

93.1!  24.01 

8.0! 

1000! 

22! 

3J.01N0HE 

RA 

PATTERSON 

1971 

l 

!  ! 

93.0!  24.31 

6.5! 

26! 

! 

CLENWILO 

1538532 

5211 A02 I 

106.0!  26.0! 

9.01 

1200! 

111! 

25 • 0! NON  E 

RA 

PATTERSON 

1977 

! 

!  I 

!  1 

124.0!  26.01 

1  t 

7.01 

16! 

1 

! 

1 

! 

! 

(30)  VAXLER  TORINO  CO./  INC. 

! 

! 

1  1 

1  1 

!  ! 

1  ! 

! 

I 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

3ILLY  VAXLES 

1254693 

1 

200! 3 A  35 1 

114. S!  30.0! 

7.6! 

3200! 

-  1 

34.0 ! NONE 

tTN 

MEMPHIS 

194* 

1  1 

114.31  30.0! 

7.6! 

-  ( 

! 

I 

EDOIE  WAXLER 

1264077 

18913A35! 

1  06.01  30.0! 

7.5! 

1600! 

-  f 

34  »  0 ! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1961 

1 

1  1 

106.01  30.01 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

RAY  VAXLER 

1272708 

15713A35! 

100.0!  32.01 

7.5! 

1800! 

-  1 

35.51  NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1956 

l 

!  1 

100.0!  32.0! 

6.5! 

-  ! 

! 

! 

TED  VAXLER 

1274882 

200 1 3  A  35  1 

128.01  35.01 

6.0! 

3200! 

-  ! 

36. 0! NONE 

tTN 

MEMPHIS 

1957 

1 

1  ! 

128.0!  35.01 

6.01 

-  ! 

! 

! 

BBC  2001 

1007039 

76915  A  71  1 

240.0!  45. C! 

9.0! 

-  i 

20001 

16.0IDIESEL 

DUKA  IT*  NEKEHIS  ! 

1948 

! 

i  1 

240.0!  45.0! 

1.5! 

-  ! 

» 

! 

BBC  2002 

1007036 

! 

76915A7U 

240.0!  45.01 

9.01 

-  ! 

2000! 

16.0! DIESEL 

PUMP  !TN 

MEMPHIS 

1943 

1  ! 

24C.C!  45.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HINES  86 

1511713 

1 35515A70! 

264.0!  50.0! 

9.0! 

-  1 

2500! 

16.0! DIESEL 

PUMP  ! 

1967 

1 

1  1 

264.0!  50.0! 

1.31 

-  1 

! 

1 

HINES  ICS 

1513320 

1441 ! 5 A  70 1 

270.0!  50.0! 

9.0! 

-  ! 

29001 

19*0! DIE  SEL 

PUMP  ! 

1968 

1 

1  1 

270.0!  50.0! 

1.3! 

-  1 

I 

! 

HINES  218 

!51C4>? 

1101 ! 5A70! 

200.0!  50.0! 

9.0! 

-  | 

2300! 

1 8.0 !  DIESEL 

PUMP  ! 

1967 

1  ! 

2C0.0!  50.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

( 

HINES  220 

1509137 

1 498! 3A  701 

270.0!  50.0! 

9.0! 

-  i 

2900! 

18 .0! OIESEL 

PUNP  ! 

1967 

1 

!  1 

270.0!  30.0! 

1.3! 

-  1 

! 

! 

2 

IPS  2751 

1286905 

126315A711 

270.0!  50.0! 

9.51 

-  ! 

2800! 

12. 3! DIESEL 

DEEP  VELLlTN 

MEMPHIS 

1962 

1 

I  1 

270.0!  30.0! 

2.0! 

-  1 

!  PUMPS 

» 

IPS  2752 

1288906 

126315A711 

27C.0!  50.0! 

9.5! 

-  i 

2600! 

12.3! DIESEL 

DEEP  VELLlTN 

MEMPHIS 

196? 

1 

1  1 

270.0!  50.0! 

2.0! 

-  ! 

! PUMPS 

! 

JDS  127 

1270111 

76115A71! 

150.0!  50.0! 

9.01 

-  t 

2600! 

16 .6 (DIESEL 

DEEP  VELLlTN 

MEMPHIS 

1955 

l 

1  t 

150.0!  50.0! 

2.01 

-  1 

{PUMPS 

! 

ni  • 

1270254 

130415A70! 

250.0!  50.0! 

9.0! 

-  ! 

2700! 

17.0 (DIES  CL 

DEEP  VELLlTN 

MEMPHIS 

1955 

1 

1  t 

250.0!  50.0! 

2.0! 

-  ! 

tPUNP 

! 

HI  6 

1270375 

1  30415A70! 

250.0!  50.0! 

9.01 

-  ! 

2700! 

17.0IOIESEL 

DEEP  VELLlTN 

MEMPHIS 

1955 

1 

1  1 

250.0!  50.C! 

2.0! 

-  ! 

!  PUMP 

1 

HI  12 

1001529 

79515A70! 

150.0!  50.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

17.0! DIESEL 

DEEP  VELLlTN 

MEMPHIS 

1967 

1 

1  1 

15C.0!  50.0! 

1.0! 

-  | 

!PUMP 

! 

HI  13 

1279356 

! 

816 15A70I 

150.0!  50.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

17. 0! DIESEL 

DEEP  VELLlTN 

MEMPHIS 

1959 

!  1 

1SC.0!  50.0! 

1.0! 

-  ! 

!  PUMP 

! 

ni  n 

1279487 

817  15*701 

150.0!  50. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

17.0! DIESEL 

DEEP  VELLlTN 

MEMPHIS 

1959 

i 

!  ! 

150.0!  50.0! 

1.0! 

-  ! 

!  PUMP 

! 

ST  131 

1262545 

156315A711 

290.0!  50.0! 

9.0! 

-  ! 

3500! 

18.6JDIEJEL 

DEEP  VELLlTN 

MEMPHIS 

1951 

! 

1  1 

290.0!  50.0! 

2.0! 

-  1 

!PU“P$ 

l 

ST  132 

1262571 

1  56315A71! 

290.0!  50.0! 

9.0! 

-  ! 

3500! 

18.6‘DIESEL 

DEEP  VELLlTN 

MEMPHIS 

1951 

! 

!  1 

290.0!  50. C! 

2.0! 

-  ! 

!PUH«*S 

! 

UTC  449 

1012211 

1025! 5A71 1 

240.0!  50.0! 

9.0! 

-  i 

2400! 

IBadf PUMPS 

!TN 

MEMPHIS 

1948 

1 

1  1 

240.0!  50. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VTC  550 

1533836 

1025! 5*711 

164.0!  50.0! 

9.0! 

-  ! 

2000! 

16.01PUMPS 

1T.N 

MEMPHIS 

1967 

! 

1  1 

164.0!  5C*  >! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

MTC  551 

12S7639 

10421  5  A  71 ! 

245.0!  50.  C! 

9.0! 

-  I 

2700! 

15.3! PUMPS 

!TN 

MEMPHIS 

1962 

1 

1  ( 

245.0!  50.0! 

2.0! 

-  ! 

t 

! 

UTC  552 

1284323 

969 ! S A  71 1 

2*0.01  45.0! 

3.3! 

-  1 

2050! 

16.5 1PUMPS 

!TN 

MEMPHIS 

1947 

1 

1  1 

240.0!  45.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VTC  553 

1253C85 

98915A711 

240.0!  45.0! 

5.3! 

-  ! 

2050! 

U.5!PUi»S 

!TN 

MEMPHIS 

1947 

1 

1  1 

240.0!  45.0! 

2.0! 

-  ! 

J 

! 

VTC  250 

1534374 

S8115A711 

141.0!  50.0! 

>.G! 

•  ! 

1946! 

15.3!DtcSEL 

DEEP  VELLlTN  MEMPHIS 

1969 

! 

!  1 

141.0!  50.0! 

2.0! 

-  ! 

!PUMP 

! 

VTC  1962 

123J658 

78715*71! 

180.0!  45. C! 

9.0! 

-  j 

2600! 

18 .0  JDIESEL 

DEEP  VELLlTN 

MEMPHIS 

1960 

l 

1  1 

1 3 C . 0 !  45.0! 

2.0! 

-  ! 

!PUMf> 

! 

VTC  5778 

1273792 

81715*71! 

150.0!  50.0! 

9.3! 

-  ! 

1 4  SO ! 

1S.6IDISSCL 

DEEP  VELLlTN 

MEMPHIS 

1957 

I 

1 

1  1 

1  i 

150.0!  50.0! 

!  ! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

IPUMP 

! 

! 

! 

(24)  VE89/  RONALD  E. 

J  L  f  JEAN 

l 

1 

1271909 

1  1 

1  ! 

1 6  J 1 A  03 ! 

!  ! 

!  I 

—  !  —  ! 

! 

1 

5.5! 

130! 

i 

3! 

I 

I 

31 aOj  NONE 

1 

i 

!kn 

0*K  ISLAND 

1958 

! 

i  i 

42.7!  13.0! 

4.5! 

-  ! 

! 

! 

THC  3ARGE 

j  - 

!  -  ! 

5.5! 

58! 

301 

13.0! NONE 

!KN 

0«K  ISLAND 

1949 

1 

! 

i  i 

i  ] 

$0.0!  14.0! 

(  ! 

4.5! 

! 

6! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  VEPER  NARINE/  INC. 

1 

! 

i  i 

i  i 

!  ! 

1  i 

! 

! 

( 

! 

i 

! 

! 

1945 

BAD  BILL 

1622873 

1511C021 

38.3!  14.0! 

3.5! 

500! 

-  1 

1 8  .oi NONE 

RA 

RESERVE 

1 

!  1 

38.2!  14.0! 

1.9! 

6! 

! 

! 

CORONADO 

! 53C779 

1911C021 

38.3!  14.0! 

o.O! 

440! 

-  ! 

35.01NONE 

SLA 

UNI  )N 

1971 

1 

1  1 

38.3!  14.0! 

4.5! 

6! 

1 

! 

DAffY  DUCK 

1565811 

1011C02J 

31.2!  10.0! 

3.0! 

225! 

-  ! 

15.01V0HE 

!LA 

UNION 

1975 

J 

i  { 

31.2!  10.0! 

1.9! 

6! 

! 

! 

EXPRESS 

1600457 

1311C02! 

36.4!  13.2! 

3.2! 

530! 

-  1 

13.0JN0NE 

RA 

PORT  ALLEN 

1973 

1 

1  1 

36.4!  13.2! 

1.9! 

6! 

( 

! 

RUSTY  DUCK 

1566493 

1011C02! 

31.2!  10.0! 

3.0! 

225! 

-  » 

15.0! NONE 

RA 

UNION 

1975 

! 

!  1 

31.2!  10.0! 

1.9! 

6! 

! 

! 

VILD  WES 

1622874 

1511C02! 

33.8!  U.C! 

3.5! 

500! 

-  1 

U.OiNONE 

RA 

UNION 

1980 

! 

1  ! 

36.3!  14.0! 

1.9! 

6! 

! 

! 

6C0G-E 

1831837 

6713*38! 

56.8!  22.0! 

5.5! 

630! 

-  ! 

25 .0 {NONE 

!L  A 

RESERVE 

1981 

1 

1  1 

55.8!  22.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

JO-PEE 

1621575 

56! 3*36! 

$6.0!  22.0! 

5.5! 

1000! 

-  ! 

19.01HYDRAULIC  CRANE-RA 

UNION 

1980 

! 

J  1 

So.O!  22. C! 

4.0! 

-  I 

!  FVD 

1 

KAY  T 

1584440 

1 

1413A36! 

33.8!  13.5! 

3.2! 

340! 

-  ! 

16.0! NONE 

RA 

UNION 

1977 

1  i 

33.5!  13.3! 

j .  0  * 

♦ 

•  * 

t 

« 

PAR  G 

1589109 

48PA36! 

46.5!  20.0! 

4.6! 

600! 

-  ! 

22. 0!  HY ORAULIC  CRANE-RA 

UNION 

1975 

! 

1  1 

46.5!  20. C! 

4.0! 

-  ! 

!  FVD 

l 

KAR-LC 

1631838 

67J3A361 

56.3]  22.0! 

5.5’ 

630! 

-  ! 

25.0!  HYDRAULIC  CRANE-RA 

UNION 

1931 

1 

1  t 

58.6!  22. C! 

4.0 1 

-  1 

!FVO 

! 

GRANDVIEW 

1800456 

8314A46! 

80.1!  26.1! 

3.2! 

-  i 

300! 

7.5 (NONE 

RA 

UNION 

1978 

1 

1  1 

80.1!  2o.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PORT  ALLEN 

1625485 

22 1* A  46 1 

30.1!  28.1! 

3.2! 

-  i 

3001 

7. 5! NONE 

RA 

PORT  ALLEN 

1980 

1 

t  1 

50.11  26.1! 

1.5! 

-  ! 

* 

I 

WN  440 

1598720 

19914*46! 

110.0!  30.0! 

5.1! 

-  j 

1500! 

7. 5 1  NONE 

RA 

RESERVE 

1973 

1 

!  1 

110.0!  30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

VP  66$ 

1625436 

25714*48! 

11C.1!  40.1! 

5.0! 

-  • 

2000! 

7.5 !  NONE 

RA 

PORT  ALLEN 

1980 

1 

1  1 

110.1!  40.1! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

VP  25-3 

1593135 

1 99{ 4*481 

110.0!  20.0! 

5.1! 

-  ! 

1500! 

7.5 ! NONE 

!LA 

UNION 

197* 

1 

1  1 

110.0!  30.0! 

1.5! 

-  1 

i 

! 

VP  61-3 

1539925 

27314*48! 

110.0!  40.0! 

5.01 

-  I 

2000! 

7.5R0NE 

SLA 

UNION 

1978 

i 

i 

; 

1  ! 

!  ! 

i  1 

110.0!  40.0! 

!  J 

!  ! 

1.5! 

! 

! 

-  ! 
! 
1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


850 


£N5>! 

i 

S VTCC !  DIMENSIONS  I  DRAFT ! 

/OPACITY!  HIGH-  ! 

I  V  E  S  S  E  L 

!  1 

OUT! 

OPERATOR 

1  NET 

!C0DE!LENGTH!9A0TH*  ! 

i  !  EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  {OPERATING 

!  i 

! AEGIS” 

!•*♦*!  R-C.  !  PEG.SLOA0-! 

!  CARGO  !  FIXED  ! 

equipment 

!  TC 1  9ASt 

!  YEAR  ! 

j 

COAST 

l  TER 

i  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////!  POINT  ! 

LINE-1 

!»0I  LINt-t 

!  QUILT  ! 

VESSEL  MIC 

AND  NURSE  A 

! 

GUARD 

1  TON- 

•PAGE!  0/£°”! OVER-! /////! 

HORSE!  PASS-  '(LIGHT)* 

////////////////!T0 !////////// 

!  OR  ! 

! 

NUHPER 

!  N*GE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

POWER!  ENGERS  !  (FEET)! 

LINE-2 

IfE!  LINE”? 

!  ‘REBUILT! 

!!!!!!!  !  !  t 

I  !  !  !  !  !  !  !  !  ! 


(03)  WEEKS  NARINE/  INC. 

! 

1  ! 

t 

1 

! 

1 

! 

i 

I 

3ILLY 

!6«225*  | 

14I3F 36! 

10.0! 

10.0! 

4.0! 

250! 

IS.oiNONE 

!NV 

NEW 

YORK 

1965 

!  I 

!  ! 

30.0! 

10.0! 

4.0! 

! 

! 

! 

CAROLYN 

! 512707 

63! 3F  36! 

59.2! 

22.1! 

9.0! 

800! 

-  i 

35.0! NON* 

JNY 

NEW 

YORK 

196? 

! 

!  ! 

59.2! 

22.1! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

CHRISTOPHER 

! 565057  ! 

9 ! Jf  36 ! 

39.5! 

12.0! 

o.O! 

1601 

-  • 

1 8 .0  !  NONE 

!NY 

NEW 

TORr 

1671 

! 

j  i 

T9. 5! 

12.0! 

6.0! 

! 

•  ! 

! 

! 

ELIZA? 

CTH 

1667434 

misAjsi 

*3.0! 

26.0! 

6.0! 

1200! 

27 .0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

19*5 

!  ! 

!  ! 

33.0! 

26.0! 

3.0! 

! 

i 

! 

GEORGE 

n 

j  -  , 

313F36! 

24.7! 

i.3! 

5.0! 

160! 

1 S .oi NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1973 

!  ! 

!  ! 

24.7} 

3.3! 

5.0! 

1 

! 

! 

KATIE 

!S!37J? 

1013A36! 

33.8! 

18.6! 

4.0! 

320! 

8.0! NONE 

!ny 

NEW 

YORK 

1977 

!  ! 

i  j 

35.8! 

13.6! 

4.0! 

I 

-  j 

i 

! 

LAURIE 

1291312 

18! 3f  36! 

42.0! 

12.7! 

6.0! 

3301 

20.0  1  NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1957 

! 

!  ! 

42.0! 

12.7! 

5.0! 

! 

! 

! 

LESLIE 

J  289558 

4613*36! 

59.0! 

20. C! 

5.0! 

850! 

12.0IN0NE 

INY 

NEW 

YORK 

1962 

! 

1  ! 

5«.0! 

20. C! 

6.0! 

! 

-  } 

j 

! 

LINDSAY 

1278565 

72 1 3f  3ft! 

6C.2! 

22.3! 

7  .y ! 

1000! 

46.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

195? 

!  ! 

«  i 

60.2! 

22.0! 

7.0! 

! 

-  • 

! 

! 

WILLIAM  J.  HCPMILL IPS 

1279653 

13313AT6! 

99.5! 

27.0! 

13.9! 

2400! 

-  | 

27.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1959 

! 

!  ! 

105.0! 

27.0! 

13.9! 

! 

-  j 

! 

! 

WEEKS 

3 

1 5*3065 

170!4*46! 

65.0! 

36. C! 

6.0! 

-  | 

300! 

20.0IH0KC 

!NY 

NEW 

YORK 

1963 

t 

i  i 

65.0! 

3o. 0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

WEEKS 

6 

!5430o8 

252*4*46! 

90.0! 

33.  C! 

6.0! 

-  j 

4C0! 

1 0. 0 ! NONE 

!ny 

NEW 

YORK 

1962 

! 

•  ! 

90. 0! 

3S.C! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

( 

WFEKS 

7 

J  - 

-  1 4A46! 

9C.0! 

3  6.0! 

7.0! 

-  j 

400! 

11.0! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

-- 

! 

!  ! 

9C.C! 

38.01 

2.C! 

! 

-  ! 

i 

! 

WEEKS 

10 

! 54307 1 

22914A46! 

85.0! 

36.C! 

6.0! 

-  I 

400! 

10.0 !NONE 

!NY 

NEW 

Y09K 

1966 

! 

i  i 

85.0! 

lo. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

j 

! 

WEEKS 

11 

,  - 

342!4A4fti 

100.0! 

33. C! 

8.0! 

400! 

1 5 .0 ! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1960 

1 

i  i 

100.01 

33.  C! 

2.0! 

! 

-  • 

j 

l 

MEEKS 

12 

J543C72 

3?3!4A4M 

ICC. 3! 

40. C! 

6.0! 

-  ! 

400! 

10.0 ! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1969 

! 

!  1 

100.0! 

40.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

i 

! 

WEEKS 

13 

! 5(3073 

229! 4A4a! 

15.0! 

36.0! 

6.0! 

-  ! 

400! 

10.0! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1965 

■ 

!  I 

*5.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

j 

! 

WEEKS 

14 

1543074 

22514*46! 

»5.0! 

36. C! 

6.0! 

-  i 

400! 

10. ci NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1966 

! 

i  i 

65.0! 

36.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

1 

WEEKS 

15 

i  - 

-  !  4*45 1 

110.0! 

40.0! 

9.0! 

•  i 

700! 

14.0*  NONE 

•NY 

NEW 

YORK 

1951 

! 

!  ! 

110.0! 

40.0! 

2.0! 

i 

-  » 

i 

! 

WEEKS 

201 

!  2M056 

46514*46! 

12C.0! 

33.0! 

11.0! 

-  ! 

1100! 

21 .0 ! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1960 

! 

1  ! 

123.0! 

33.0! 

1.2! 

! 

-  * 

! 

! 

WEEKS 

202 

8  254057 

465I4A46! 

120. 0! 

38.0! 

11.0! 

-  ! 

1100! 

21 .0 ! NONE 

•NY 

NEW 

YORK 

I960 

! 

!  1 

120.0! 

38. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

WEEKS 

203 

1283122 

49414*46! 

120. 1! 

40.1! 

11.0! 

i 

1150! 

21 .0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1962 

! 

!  ! 

17C.1J 

40.1! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

! 

WEEKS 

20A 

1253338 

49414*46! 

12C.1! 

40.1! 

11.0! 

-  ! 

1150! 

21.0‘NONE 

•NY 

NEW 

YORK 

1962 

1 

1  ! 

120.1! 

40.1! 

1.3! 

! 

! 

! 

WEEKS 

205 

1293171 

54314*46! 

13C.1 ! 

40.1! 

11.0! 

-  ! 

1300! 

22.0INONE 

INY 

NEW 

YO*K 

1963 

! 

;  i 

13C.1! 

40.1! 

1.5! 

! 

-  1 

i 

! 

WEEKS 

206 

1293172 

54314*46! 

133.1! 

40.1! 

11.0! 

-  I 

1300! 

22. 0! NONE 

•NY 

NEW 

YORK 

1963 

! 

i  i 

13C.1! 

40.1! 

1.3! 

! 

i 

! 

WEEKS 

207 

1253738 

46314A4&! 

125.0! 

33. C! 

10.0! 

! 

1100! 

21 .0! NONE 

•NY 

NEW 

YORK 

1960 

! 

!  ! 

125.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  » 

! 

! 

WEEKS 

208 

!  - 

23914A44! 

90.0! 

30.0! 

3.0! 

-  ! 

4C0! 

9.0 ! NONE 

•NY 

NEW 

YORK 

1957 

I 

1  1 

90.0! 

30.0! 

1.8! 

i 

-  * 

l 

! 

WEEKS 

20V 

24014A46! 

90.0! 

30.0! 

7.0! 

-  i 

400! 

10.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1954 

1  l 

90.0! 

80.  C! 

2.0! 

J 

•  ! 

• 

I 

WEEKS 

210 

1513628 

55014*46! 

130.0! 

40.0! 

1C.0! 

•  1 

1100! 

22.OJN0NE 

•NY 

NEW 

YORK 

1  °65 

! 

i  i 

130.0! 

40.  C! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

WEEKS 

211 

j  - 

55014*46! 

130.01 

40.0! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

12.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1955 

! 

•  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  * 

! 

l 

WEEKS 

212 

j  - 

240(4*46! 

90.0! 

30.0! 

7.0! 

-  1 

400! 

10.0! NONE 

•NY 

NEW 

YORK 

1954 

! 

1  1 

90.0! 

30.0! 

2.0! 

» 

-  1 

! 

! 

WEEKS 

214 

•2*3767 

54014*46! 

13C.0! 

40.0! 

9.0! 

-  i 

1000! 

12.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1955 

!  ! 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

WEEKS 

218 

39014*46! 

105.0! 

33.0! 

e.o! 

-  • 

600! 

17.0 ! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1®51 

1 

!  ! 

105.0! 

33.0! 

2.0! 

! 

-  • 

* 

! 

WEEKS 

221 

24014*46! 

90.0! 

30. Oi 

7.0! 

1 

400! 

10.0 ! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1954 

J 

i  ! 

90.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

WEEKS 

222 

j  - - 

240i4A461 

90.0! 

30.0! 

7.0! 

-  1 

400! 

10.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1954 

! 

!  ! 

90.0! 

30.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

WEEKS 

22$ 

!  - 

43014*46! 

90.0! 

60.  C! 

7.0! 

-  i 

800! 

10.0 ! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1960 

i 

»  • 

90.0! 

60. C! 

2.0! 

| 

-  • 

i 

i 

WEEKS 

224 

! 2*5331 

333  !  4 f 46 ! 

202.5! 

34.6! 

3.6! 

-  J 

200! 

50.0! NONE 

INY 

NEW 

YOPK 

1945 

i  ! 

202.5! 

34.6! 

4.6! 

i 

-  • 

; 

l 

WEEKS 

2?7 

1023746 

62  J4F46! 

65.0! 

20.0! 

4.0! 

-  | 

160! 

3.0!N0NE 

!NY 

NEW 

YORK 

1953 

i  ! 

65.0! 

20.0! 

4.0! 

j 

-  ! 

; 

! 

we:ks 

232 

j  ...... 

24014*46! 

90.01 

30.0! 

7.0! 

400! 

10.0! NONE 

JNY 

NEW 

YORK 

1954 

! 

i  ; 

90.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  • 

i 

! 

WEEKS 

233 

•238736 

50014*46! 

125.0! 

40.0! 

10.0! 

1050! 

21.01N0HC 

INY 

NEW 

YORK 

1965 

!  1 

125.0! 

40.  C! 

2.0! 

j 

-  | 

! 

! 

WEEKS 

234 

1289853 

50014A46! 

125.0! 

40.0! 

10.0! 

-  ! 

1050! 

21  .0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1965 

1 

1  ! 

125.0! 

40.0! 

2.0! 

1 

! 

1 

WEEKS 

23$ 

1290384 

50014*46! 

125.0! 

40.0! 

10.0! 

-  | 

1050! 

21.0‘NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1965 

! 

!  ! 

125.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

! 

I 

WEEKS 

236 

1293487 

50014*46! 

125.0! 

40.0! 

10.0! 

-  ! 

1050! 

21.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1965 

| 

!  ! 

125.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

j 

I 

WEEKS 

237 

1296980 

5181 4*49 ! 

133.0! 

40.0! 

11.0! 

-  I 

1300! 

22.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

196* 

1  ! 

133.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

WEEKS 

238 

1504014 

51 214*47 ! 

133.0! 

40.0! 

11.4J 

-  | 

1500! 

22.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1966 

!  1 

133.0! 

40.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

j 

l 

WEEKS 

239 

1289502 

5C0J4A45! 

125.0! 

40.0! 

10.0! 

-  ! 

1050! 

21 .oj  NONE 

iNY 

NEW 

YORK 

1965 

! 

!  ! 

125.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  * 

1 

j 

^IA 

• i!!24£ 

67C!4A43» 

165.0! 

42.5 ! 

2.4 ! 

-  J 

14C0! 

IZ.CIL'SNT 

isr 

new 

7C«< 

»?7i 

!  ! 

165.0! 

42.5! 

2.0! 

! 

-  1 

j 

i 

WEEKS 

241 

J  555450 

67014*43! 

165.0! 

42.5! 

8.4! 

-  J 

1400! 

1 2. 0 ! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1974 

!  ! 

165.0! 

42.5! 

2.0! 

! 

! 

1 

tilEKS 

242 

1  - 

181 14*46! 

80-0! 

30.3! 

7.0! 

-  | 

250! 

1 8. 5 ! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

J953 

!  ! 

80.3! 

30.3! 

2.8! 

! 

-  ! 

i 

1 

WEEKS 

244 

1260460 

1O0314F46! 

150.3! 

54.5! 

11.0! 

-  { 

2000! 

1 4.0!NON£ 

INY 

NEW 

YORK 

1944 

!  1 

150.3! 

54.5! 

—  ! 

i 

-  1 

! 

! 

WEEKS 

245 

1508264 

250914F 46! 

240.0! 

72.0! 

14.0! 

350! 

1 5.0JN0NE 

INY 

NEW 

YORK 

1967 

1 

!  ! 

240.0! 

72.0! 

10.0! 

! 

-  ! 

i 

1 

WEEKS 

246 

1643092 

2D3714A43! 

250.0! 

75.0! 

12.8! 

750! 

12.05  NONE 

INY 

NEW 

YOPK 

1981 

! 

!  ! 

250.0! 

75.0! 

3.4! 

! 

-  f 

! 

1 

WEEKS 

248 

1267935 

1 99514*43! 

240.0! 

72.0! 

10.5! 

5000! 

19. OSNONC 

INY 

NEW 

YORK 

1954 

! 

1  1 

240.0! 

72.0! 

3.6! 

1 

-  ! 

! 

I 

WEEKS 

249 

1270070 

1995J4A43! 

240.0! 

72.0! 

10.5! 

5000! 

19.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1955 

1 

•  ! 

240.0! 

72.0! 

3.5! 

1 

! 

I 

WEEKS 

250 

1237534 

104514*46! 

171.1! 

43.1! 

15.0! 

2625! 

30.0 ! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1963 

1 

! 

!  1 

i  I 

t  i 

171.1! 

! 

! 

43.1! 

« 

3.8! 

! 

j 

! 

I 

! 

i 

! 

j 

i 

! 

I 

{ 

i 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VCSSFLS 


!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 
!  NUMBER 


!  ! VTCt!  DIMENSIONS  'DRAFT! 

!  NET  ICODCUENGTH!  3RDTH!  ! 

-!PCGI$-! •***!  REG.  !  REG.1LOAO-! 

J  TER  !  SEE!//////!/////!  CD  ! 

1  TON-  !P»«,E!  OVE*-! OVER-!/////!  HORSE 
!  NAGF  !  IV  !  AU  !  ALL  ! LIGHT !  »OWCK 


ICAPACZTT! 

HIGH-  ! 

{VESSEL 

! 

! 

!  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!  S  tOPERATING 

! 

! 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

ITC!  EASE 

! 

YEAR  ! 

!/ ///////! 

POINT  • 

LINE-1 

!  AO!  LINE-1 

! 

BUILT  1 

!  PASS-  ! 

(LIOHt) !//////////////// ITD1 //////////! 

OR  l 

!  ENGERS  ! 

(FEET)' 

LINE-2 

ICE!  LTNE-2 

!*AEBUXLT! 

(CS)  WEEKS  NARINE/  INC. 


WEEKS 

251 

*292329 

! 

1  117614A46! 

1  !  ! 

1 ®7. 9! 
197.9! 

43.1 ! 
45.1! 

15.0! 

3.8! 

• 

! 

! 

2052! 

-  I 

30. 0! NONE 
! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

! 

1 

1963 

WEEKS 

252 

1298109 

i 

!  117814A46! 

!  !  1 

19?.?! 

197.9! 

43.1! 

43.1! 

1  S.O! 
3.3! 

“ 

t 

I 

2052! 

-  ! 

30.0INONE 

! 

I  NY 
! 

NEW 

YC»K 

1 

! 

1965 

WEEKS 

253 

1293*61 

I 

(  117514A46! 

i  !  ! 

197.9! 
19/. 9! 

45.1! 

4  3.1! 

15.0! 

3.3! 

" 

1 

! 

2052! 

-  ! 

30.0! NON* 

! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

! 

1 

1965 

WEEKS 

254 

15*1825 

! 

!  2SC0UA46! 

1  !  ! 

234.0! 

234.0! 

53. C! 
53.0! 

19.01 

3.6! 

“ 

! 

5600! 

-  ! 

31.01N0NE 

! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

! 

1 

1973 

WEEKS 

255 

1541826 

i 

!  28001***61 

1  1  i 

234.0! 

234.0! 

53.0! 

52.0! 

19.0! 

3.3! 

— 

j 

5600! 

-  ! 

31 .0! NONE 
! 

INY 

» 

NEW 

YORK 

! 

1 

1973 

•  EEKS 

256 

1685131 

t 

1  2455UA44! 

!  !  ! 

266.0! 

266.0! 

53.C! 

53.0! 

19.0! 

4.0! 

- 

! 

j 

6440! 

-  ! 

31 .0 ! NONE 
! 

j  NY 
! 

NEW 

YORK 

! 

! 

1985 

WEEKS 

273 

i 

i 

1  69914*46! 

1  1  1 

33C.O! 

330.1! 

40.  C! 
40.1! 

8.0! 

2.3! 

“ 

1 

i 

1000! 

.  1 

13.1! NONE 

j 

INY 

1 

NEW 

YORK 

1 

! 

1940 

WEEKS 

274 

! 

1  69?i 4A46! 

i  1  ! 

33C.0 ! 
33C.0! 

4y.Q ! 
40. C! 

3.0! 

2.0! 

• 

! 

! 

1000! 

•  t 

1 3 .0! NONE 

j 

Iny 

! 

NEW 

YO»K 

! 

! 

1940 

WEEKS 

275 

!  - 

I 

1  10001***4! 

1  1  1 

29C.0! 

290.0! 

40.CS 
40.  C! 

3.0! 

3.0! 

“ 

t 

i 

ioooi 

*  1 

u.o’jnone 

1 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1 

! 

1931 

WEEKS 

278 

i  - — 

! 

!  115014**2! 

1  !  1 

342.0! 

342.0! 

42.  C! 
42. C! 

9.0! 

3.0! 

- 

! 

! 

17! 

-  1 

9  .0  !  NONE 
! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1 

! 

1930 

WEEKS 

2  ec 

! 28*140 
i 

1  58514*46! 

1  1  ! 

U5.7! 

145.7! 

3  3.3! 
36.0! 

*6.5! 

3.0! 

- 

I 

! 

2200  i 
-  ! 

25.0!  S' ONE 

1 

INY 

( 

NEW 

YORK 

! 

! 

1952 

WEEKS 

281 

126*506 

j 

1  88514*46! 

1  1  1 

145.7! 

U5.7! 

35.0! 
33.  C! 

16.5! 

3.0! 

— 

! 

! 

2200! 

-  ! 

25. 0! NONE 

1 

INY 

I 

NEW 

YORK 

1 

1 

1952 

WFEKS 

282 

1256578 

! 

{  85514A46! 

1  1  ! 

145.0! 

145.0! 

?3.C! 
35.  C! 

15.0! 

3.0! 

- 

! 

1 

1500! 

-  ! 

17.3IN0NE 

1 

INY 

1 

NEW 

YORK 

! 

! 

1950 

WEEKS 

283 

1255E79 

! 

!  3*51**46! 

1  !  1 

145. C! 
145.0! 

33.0! 

23.0! 

15.0! 

3.0! 

— 

! 

! 

1500! 

.  ! 

17. 0 ! NONE 

iNY 

! 

NEW 

YORK 

! 

! 

1950 

WEEKS 

2  54 

1297391 

i 

!  126114*46! 

!  !  1 

2*0.0! 

2CC.0! 

40.  C! 
40.0! 

15.0! 

2.6! 

• 

! 

333  ol 

-  1 

19.5IN9NE 

!  NY 
! 

NEW 

YO«K 

i 

! 

1964 

WEEKS 

2*6 

!2<7C68 

! 

1  105214*46! 

!  1  1 

146.0! 

146.0! 

33.3! 

33.0! 

15.0! 

3*0! 

** 

i 

! 

2200! 

-  ! 

19.3! NONE 

INY 

! 

NEW 

YORK 

! 

1 

1949 

WEEKS 

287 

1256326 

! 

1  105214*40! 

1  1  1 

147.7! 

147.7! 

38.C! 
33. C! 

15.0! 

3.0! 

! 

! 

2200! 

-  ! 

19. S'NONE 

1 

INY 

! 

NEW 

YORK 

! 

1 

1548 

WEEKS 

in 

1501090 

! 

1  1  261 1 4F«.6* 

1  !  1 

2CC.0! 
20C. 0! 

40. C! 
40.  C! 

15.C! 

3.0! 

" 

1 

i 

3350! 

-  1 

46.0! NONE 

1 

INY 

! 

NEW 

YORK 

! 

( 

1965 

WEEKS 

273 

1003695 

1 

1  41615*22! 

1  1  1 

112.9! 

112.0* 

25. C! 
35. C! 

11.  C! 
2.5! 

“ 

> 

! 

3! 

-  » 

15.0*2  STEAM  PUMPS 
! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

! 

! 

1971 

WEEKS 

290 

1176390 

! 

1  114515*71! 

!  1  1 

215.1! 

215.1! 

42.1! 

42.1! 

15.0! 

J.C! 

! 

! 

2481  j 
-  ! 

17.0IPUKPS 

! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1 

! 

1945 

taS«.r$ 

291 

1241976 

• 

1  127615*71! 

1  1  ! 

25C.2! 

220.2! 

43.2! 

43.2! 

11.0! 

3.0! 

! 

! 

2399! 

-  ! 

17.01PUMRS 

! 

INY 

NEW 

I09K 

1 

1 

1951 

WEEKS 

292 

1261464 

!  1276*5*71! 

230.2! 

43.2! 

11.0! 

- 

! 

2899! 

17 .0! PUMPS 

INY 

NEW 

YORK 

I 

1951 

(21)  VlIRTON  ICE  t  COAL  SUPPL'Y 

COMPANY  (DIVISION  OF  $T!RVAGGI 
INDUSTRIES/  INC.)  ! 
KAN»WHA  ! 270*06 


(21)  WEIRTON  STEEL 
MOUNTAINEER 


(2t)  WtLLSVILLE  TERMINALS  CO. 
THE  CLIFTY  CREEK 


(33)  MENDCLL  MARINE  SERVICE 
?W  5 


6213A3E! 
!  ! 

!  ! 


LITTLE  DARLING 
ROUSTABOUT  II 


ROUSTABOUT  TIT 


(26)  WENDELLA  SIGHTSEEING  CO. 
fcENPELLA  CLIPPER 


WENDELLA  SUNLINER 


HO)  WE**FE*  MARINE/  INC. 
ANITA 


CHARLIE  SHOAF 


GLOPIA  AHERN 


2111*02! 
!  ! 

9*1*02! 
!  ! 

3*1*09! 
!  ! 

?2!1*02! 

i  ! 

19*1*02! 
!  ! 

13!3*3>! 


31  !1  *16! 
!  ! 

23MA16! 
!  ! 

•  ! 


5!3*J6! 
!  i 
2 3!3*56! 


65.0! 

2  2.0! 

7.4* 

1000! 

-  * 

65.0! 

22.0! 

4.8* 

! 

-  * 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

900! 

175.0! 

1 

■ 

26. C ! 

1 

■ 

1.5! 

1 

1 

1 

> 

-  ! 

! 

1 

2 

J 

62. oi 

1 

1 

72.0! 

1 

! 

4.5! 

! 

1 

920! 

1 

-  ! 

62.5! 

; 

1 

22.0! 

! 

4.5! 

• 

1 

1 

-  ! 

! 

i 

42.3! 

i 

14.3* 

1 

4.0! 

i 

410! 

{ 

-  \ 

42.0! 

2 

1 

14.5! 

1 

1 

4.0! 

j 

i 

• 

-  ! 
j 

1 

33.  R! 

t 

19.2! 

1 

*.oi 

2 

28oi 

1 

1  ji 

53.9! 

19.2* 

4.0! 

! 

-  ! 

57.9! 

17.9* 

4.2! 

280! 

10! 

57.9! 

17.9' 

4.2! 

{ 

-  ! 

32.0! 

12.0! 

3.0! 

140! 

2! 

32.0! 

12.0* 

3.0! 

1 

-  ! 

50.0! 

15. C! 

4.5! 

140! 

6! 

EC. 3! 

16. 0! 

4.5! 

! 

-  ! 

48.5! 

1 6.C! 

3.5! 

140! 

-  2 

48.5! 

1 6.0! 

3.5! 

j 

-  » 

33.1! 

11.9! 

3.6! 

i*oi 

4! 

33.1! 

11.9! 

3.6! 

2 

-  ! 

33.5! 

10.1! 

3.0! 

uoi 

-  * 

35.5! 

10.1! 

3.0! 

! 

-  ! 

5*. 2! 

2  )•  C! 

3.C! 

300! 

15! 

53.2! 

20.0! 

3.6! 

! 

_  2 

4?. 6! 

15.9* 

3.5! 

250! 

9! 

47.8! 

15.9! 

3.3! 

! 

-  ! 

36.2! 

13.0! 

6.0! 

330! 

-  ! 

36.;! 

2 

■ 

13.0* 

1 

6.0! 

2 

1 

! 

1 

1 

-  ! 

! 

s 

1 

*7.oi 

20.oi 

1 

4.0! 

1 

! 

600! 

! 

-  1 

67.0* 

20.0! 

4.0! 

! 

140! 

63.0! 

1 7.0! 

5.0! 

400! 

-  1 

51.0! 

• 

17.0! 

1 

5.0* 

1 

1 

1 

1 

103! 

1 

1 

{ 

*?.oi 

j 

9.ai 

1 

5.0! 

! 

125! 

i 

-  ! 

37.2! 

9.6! 

2.9! 

! 

-  ! 

17. 0* 

15.0! 

6.0! 

500! 

-  ; 

37.0! 

15.0! 

5.6! 

! 

-  i 

41.0! 

10.6! 

l.>\ 

330! 

-  * 

43.0! 

10.6! 

5.7! 

! 

-  * 

110.0! 

27.5! 

3.5! 

2900! 

-  • 

1 1C.  J! 

27.5! 

7.5! 

i 

-  * 

33.0! 

11.0! 

4.0! 

150! 

-  • 

33.0! 

11.0! 

4.0! 

! 

-  • 

37.0* 

11.0! 

4.0! 

165! 

-  • 

■*7.0! 

11.3! 

4.0* 

1 

-  ! 

3*.0!K0NE 

! 

10.7! NONE 


30. S! NONE 
! 

! 


3.016-TOh  HYDRALI FT 
!C®AN£ 

A.O! NONE 


rf.O'NONt 

! 

2*.0!N9NE 


3.016-TCN  MYDRALIFT 
!  CRANE 
5.0SN0NE 
J 

16. oInONE 
! 


24.0‘KON* 

! 

i 


!WV  WCIRTON 

! 

!UV  WCIRTON 

I 

! 

! 

! 

IWV  VflRTON 
! 

! 

! 

! 

!0H  WELLSVILLE 
! 

! 

! 

! 

!TX  ROCKROPT 
! 

I TX  ROCKPORT 

! 

!TX  ROCKPORT 

! 

!TX  POCKPORY 

! 

I T X  POCKPORY 
j 

i TX  ROCKPORT 
J 

I TX  ROCKPORT 
! 

!  TK  «OCrPORT 
! 

1TX  ROCKPORT 
! 

! TX  POCKPORT 
! 

! 

! 

! 

! XL  CHICAGO 

! 

!IL  CHICAGO 


|TN  MEMPHIS 
! 

!T«  MAMRMIS 
! 

!"0  CARUTM£RS- 
!  VILLf 
ITM  MEMPHIS 
! 

!P0  CARUTHEPS- 

!  VlLLt 
!*0  CARUTKERS* 
!  VILLE 
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ENG*! 

OtST! 

OPERATOR 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

I  COAST 

!  tUARD 

1  NUMBER 

(SO)  wepfer  marine#  inc. 

(CONTINUED) 

JANET  WEPFER 

1294401 

JULIE  w£P»CR 

t  271 3&8 

LITTLE  HELEN 

! SC2636 

LUCY  WEPFER 

1507101 

X*RK  $ 

J55CC72 

MART  ANN 

! 273256 

NIK!  6 

1514457 

ROSE  6 

1 271 024 

00  111 

CW3  401 

X6  1C02 

IG  1C04 

!  - 

t  5171 44401 

1/S..5! 

26. CJ 

10.0! 

-  ( 

900! 

11.0! KOHE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

*  1974 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

NR  126 

1  68CI4A40! 

1 

—  1 

9.0! 

-  I 

1SC0! 

-  1N0NE 

»1>>M!S  ! 

... 

I 

! 

!  1  ! 

195.01 

1 

35.0! 

! 

1.61 

l 

1 

1 

-  I 

1 

! 

! 

1 

I 

(13)  WERTHEIN# 

! 

HEBERT#  DR.  ! 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

! 

2 

I 

! 

J 

! 

! 

1 

* 

» 

? 

H  119 

1576364 

1  91714A41I 

200.01 

35. C! 

9.0! 

2000! 

K.OlNGNf 

.£  * 

1977 

« 

t 

1  I  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

« 

-  ! 

» 

S 

H  308*> 

1546371 

!  917341411 

200.0! 

55.0! 

9.0! 

20001 

U 

.  <• 

v  <»v ;  «  1 

1977 

! 

I  1  1 

200.01 

J5.CI 

1.61 

! 

-  J 

j 

! 

H  307? 

1578372 

1  91714A411 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

2000! 

T«t 

!1N 

HA*  •  J 

1977 

H  305E* 

1 

1  I  1 

20C.01 

35. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

! 

*588373 

l  91  7  J  6.441 1 

200.0! 

«•«! 

9.0! 

2000! 

U<Ot.«ON 

*TN' 

Ml  .£  I 

197? 

H  311? 

1 

1  1  1 

2C0.01 

!  5.0! 

1.6! 

! 

-  1 

I 

I 

1568376 

l  917I4A411 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

7000! 

18. OjNCf 

1977 

1 

1 

!  1  1 

1  1  1 

200.0! 

I 

35. C! 

i 

1.6) 

! 

I 

I 

-  1 
! 

! 

1 

« 

I 

(C7)  yescoAT,  albert  e.#  co.  ! 

1  !  1 

!  1  1 

1 

1 

j 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

i 

1 

! 

M  L  NESCOAT 

1243(1 3 

1  13130381 

47.2! 

13. C! 

7.0! 

500! 

i 

1943 

! 

1 

1  1  I 

1  1  3 

47. 2J 

13.0! 

! 

7.01 

! 

S 

1 

1 

! 

i 

(33)  WESLEY  T. 

l 

CCRP.  1 

1  1  1 

1  !  1 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

1 

! 

! 

‘ 

i 

* 

WESLEY  T. 

1263387 

!  2113A361 

49.61 

14.8! 

4.2! 

4001 

i.oikONr 

♦ 

1952 

1 

1  1  ! 

49.6! 

14.6! 

4,2! 

! 

** 

WILLIAM  GUY 

1257673 

1  41I3A361 

81.7! 

25,0! 

H.OI 

1200! 

•» 

<ONC 

049 

1 

1 

!  t  1 

1  !  1 

31.7! 

J 

25. C! 

! 

7.0! 

! 

1 

! 

• 

I 

(41)  WEST  COAST 

1 

SHIPPING  COMP  1  ANY 

1  1  1 

1  1  1 

i 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

» 

t 

COAST  RANGE 

16)8709 

l  152(1! 2*20! 

635.5! 

100.0! 

36.3! 

13000! 

447(8! 

.4|fUCT*|. 

i 

1 

i  i  i 

653.5! 

100. C! 

13.31 

1 

!  Wtt.L  «»U* 

►  a 

CORNUCOPIA 

1S904U 

1  1447712*211 

590.81 

90.C! 

31.0! 

15000! 

23333! 

116, >18  3  f  1 

9/6 

1 

t  i  i 

627.31 

90.0! 

12.81 

1 

UfLl  * 

SANSINENA  II 

1535020 

I  2970312A201 

790.11 

105.01 

43.6! 

20000! 

70459 J 

112.112  300  s»#5  * 

1 

1071 

1 

1  1  1 

810.0! 

105.2! 

14.5! 

t 

-  1 

JS  9000  P 

U<  U  1 

SIERRA  PADRE 

1641804 

!  152761 2A20J 

635.5! 

100.0! 

36.il 

13000! 

44783! 

136.4! ELECTRIC  DEEP 

1951 

( 

1 

I  1  1 

!  1  1 

652.5! 

! 

100.0! 

1 

1 3.5! 

1 

t 

1 

! 

1WELL  PUMPS 
! 

i 

•HGELES  ! 

I 

na>  west  com 

I 

STEVEDORING  ClORP. 

!  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

t 

1 

! 

I 

! 

1 

i 

i 

1 

1 

PSD  19 

1256542 

1  J2514A4M 

1 

—  ! 

S.C! 

—  !  NONE 

!  AK 

LONG  ! 

1963 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

170.1! 

1 

33.01 

! 

2.0! 

! 

\ 

1 

! 

t 

I 

! 

! 

ISLAND  ! 

1 

05)  WEST  LAKE 

1 

QUARRY  AND  } 

!  1  ! 

(  1  1 

1 

1 

I 

l 

1 

1 

t 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

MATERIALS 

CO.#  INC.  1 

1  1  1 

1 

t 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

DOROTHY 

1273472 

1  4213A35! 

53.0! 

20.0! 

4.8! 

5(0! 

22 .0 ! NOME 

!M0 

f LORIS  SANT ! 

1959 

I 

1  !  1 

58.0! 

20.0! 

4.8! 

1 

! 

1 

! 

JOHN  K 

1293955 

I  10111A36I 

96.01 

28.0! 

6.5! 

1530! 

-  ! 

31.0! NONE 

JMO 

ILLMO  l 

1964 

1 

1  t  1 

96.01 

26.0! 

6.51 

I 

! 

! 

! 

KC 

1529556 

1  197134361 

93.3! 

30.  Cl 

9.3! 

1700! 

35.0!HONt 

i  mo 

FLORISSANT! 

1970 

1 

!  1  1 

93.3! 

30.0! 

9.8! 

1 

! 

! 

! 

l 

AC8L  886 

1  - 

1  80214*401 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

1450! 

1 5.0! NONE 

!«9  ST.  LOUIS  1 

1959 

1 

1  1  l 

195.01 

35.0! 

1.8! 

1 

| 

! 

1 

0UILOCR  460 

l  - 

1  10914A43J 

100.01 

26.  C! 

6.0! 

3001 

6 .0! NONE 

!«0 

FLORISSANT ! 

1956 

1 

1  1  1 

100. 0! 

26.01 

2.0! 

1 

! 

1 

1 

OUIlOER  461 

1  - 

l  10914443) 

100.01 

26.0! 

6.0! 

300! 

6.0IN0NE 

IHO 

FLORISSANT! 

1956 

1 

1  !  1 

100.0! 

26*0! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

ce  its 

,  - 

1  863I4A401 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

750! 

6. 0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

*  1960 

1 

1  I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

NO  106 

1  - 

1  66314A40! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

750! 

8. 02  NONE 

ISO 

FLORISSANT! 

1962 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

» 

i 

! 

I 

NO  594 

|  - 

1  109I4A43! 

100.0! 

26.0! 

6.0! 

30('i 

8.0! NONE 

IPO 

FLORISSANT! 

1953 

1 

1  !  1 

100.01 

26.05 

2.0! 

! 

—  » 

! 

! 

I 

HO  601 

j  . 

1  349! 4 A  43 1 

140.0! 

34.0! 

7.0! 

-  f 

600* 

8.0! NONE 

!M0 

ILL*0  ! 

1958 

1 

1  I  1 

140.0! 

34.0! 

1.0! 

1 

! 

{ 

! 

NO  602 

,  - 

1  349(44431 

140. 0! 

34,0! 

7.0! 

600! 

8.0! NONE 

JMO 

IlLPO  I 

1958 

j 

!  1  ! 

140,0! 

*4,0! 

1.01 

I 

"  1 

i 

1 

1 

6001 

B.OlftOnE 

* 

1  <  1 

140.0! 

34.0! 

1.0! 

1 

1 

1 

! 

NO  (09 

I  292144431 

140.0! 

34.0! 

7.0! 

600! 

8.0! NONE 

IPO 

ILLMO  ! 

1958 

i  !  1 

140.0! 

34.0! 

1.0! 

1 

! 

! 

! 

NO  647 

1  - 

1  21814443! 

140.0! 

34.0! 

7.0! 

600! 

8 .0! NONE 

!P0 

ILLPO  ! 

1959 

1 

!  !  J 

140.0! 

34.0! 

1.0! 

1 

! 

! 

J 

NO  649 

l  - 

1  21814A431 

140.0! 

34.  C! 

7.0! 

600! 

8 .0 ! NONE 

IPO 

ILLMO  ! 

1959 

l 

1  1  1 

140.0! 

34.0! 

t.O! 

! 

-  | 

! 

l 

! 

HO  650 

1  - — 

I  213144431 

140.0! 

34.0! 

7.0! 

-  f 

600! 

8.0INONE 

!P0 

ILLMO  ! 

1959 

1 

)  i  i 

140.0! 

34.0! 

1.0! 

! 

! 

1 

( 

NO  651 

!  - 

1  21 8 I4A431 

140.0! 

34.0! 

7.0! 

-  t 

600! 

8.0 ! NONE 

!P0 

ILLMO  ! 

1959 

1 

1  !  1 

140.01 

34.0! 

1.0! 

I 

1 

) 

! 

NO  680 

1  - 

1  219I4A43! 

140.0! 

34.0! 

7.0! 

-  | 

600! 

3.0 ! LIMA  CKANE  CON- 

JMO 

ILLMO  ! 

1 

1959 

NO  661 

1 

1  1  1 

140.0! 

34.0! 

1.0! 

1 

1VEY0R  t  HOPPER 

! 

t  21314A431 

140.01 

34.0! 

7.0! 

600! 

8.01N0NE 

1  MO 

ILLMO  1 

1959 

! 

! 

I 

1  1  1 

!  !  1 

!  !  1 

140.01 

! 

1 

34.0! 

I 

! 

1.01 

1 

> 

1 

1 

! 

1 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 
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engri 

1V7CC! 

DIMENSIONS  iDRAFTl 

(CAPACITY! 

HIGH-  I 

1  V 

E  S  S  C  L 

OISTI 

OPERATOR 

NET  ICOOtl LENGTH! 9 RDTHl 

I 

I 

1 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

jS  (OPERATING 

YEAR 

1  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

MU !UU ! 

POINT  !  LINE-1 

!A0! 

LINE-! 

BUILT 

VESSEL  HARE 

AND  NUNBER  l  GUARD 

TON*  !R A«*t ! 

0vER-10Vta-| /////! 

HORSE! 

PASS-  I 

LIGHT)  I////////////////IT0I7///////// 

OR 

\  NUMBER 

NACt  l  IV  1 

ALL  1 

ALL  ‘LIGHT! 

ROWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

UEi 

LINE-J 

*RE3UILT ! 

(35)  VEST  LARI 

OUARPY 

l 

1 

AND  ) 

!  ! 

1  1 

1  1 

l 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

RATE  RIALS 

CO./ 

INC.  t 

1  ! 

1 

I 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

1  1 

1 

» 

! 

1 

NO  682 

1  - 

218(4*43! 

1(0.01 

34.0! 

7.0! 

-  I 

6001 

8.0 ! NONE 

1  NO 

XlL*0 

1959 

1 

1  1 

140.01 

34.0! 

1.0! 

-  | 

1 

NO  683 

216J4A43! 

140.0! 

34.01 

7.0! 

-  j 

600! 

8.0! NONE 

1N0 

ILLNO 

1959 

1 

1  1 

140.01 

34.0! 

1 .01 

•  ! 

! 

NO  664 

|  - 

21814A431 

140.0! 

14.0! 

7.0! 

-  j 

6001 

8.0! NONE 

mo 

III  no 

I960 

! 

1  I 

1 40.0! 

34. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

HO  655 

,  - 

21814A4M 

140. 0! 

34.0! 

7.0! 

-  i 

6001 

6.01  NONE 

mo 

ILLNO 

1960 

! 

!  1 

140.0! 

34.0! 

1.0! 

-  j 

1 

NO  757 

21814A431 

140.0! 

34.0! 

7.0! 

-  | 

600! 

8 .0 1  NONE 

mo 

ILLNO 

1961 

1 

1  1 

140.01 

34.0! 

1.0) 

-  I 

! 

NO  668 

1278600 

81 81 4A4Q1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1450! 

13.7! NONE 

mo 

ILLNO 

1959 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

«  | 

! 

NO  371 

i  - 

82914*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1450! 

1  3.7! NONE 

mo 

ILLNO 

I960 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  J 

! 

NO  SIS 

|  - 

60214A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

■  i 

1450! 

13.7! NOME 

mo 

ILLNO 

t959 

1  1 

195.0! 

33.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

NO  576 

!  - 

54014440! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1450! 

13.7  INONE 

mo 

ILLNO 

1960 

l 

1  1 

194.0! 

35,01 

1.SI 

-  2 

! 

NO  1136 

j  - 

10914AL3! 

100.01 

26.  C! 

6.0! 

-  i 

300! 

6.0! NONE 

mo 

FLORISSANT 

1970 

J 

1  1 

100.01 

26.0! 

2.0! 

-  2 

1 

NO  1163 

t  ...... 

61514A43I 

190.0! 

35,01 

6.0! 

-  j 

1500! 

9,0! NONE 

mo 

ILLNO 

1971 

i 

1  1 

195.0! 

40,0! 

2.6! 

-  1 

! 

NC  1169 

!  - 

61  5  1 4  A  43 1 

190.01 

35,0! 

8.0! 

-  j 

1500! 

9.0! NONE 

!  NO 

ILLNO 

1971 

! 

1  1 

195.0! 

40.0! 

2.6! 

-  5 

! 

NO  1170 

61514A431 

190.0! 

35,0! 

8.0! 

-  i 

15001 

9. 0! NONE 

mo 

ILLNO 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

40.0! 

2.6! 

-  \ 

! 

NO  1172 

i  ...... 

61514A43I 

190.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

9. 0! NONE 

mo 

ILLNO 

1971 

j 

1  1 

195.0! 

4C.C! 

2.6! 

-  ! 

! 

! 

NC  1173 

I  - 

61 514A431 

190.0! 

35.0! 

8.0! 

-  i 

1500! 

9.0! NONE 

mo 

ILLNO 

1971 

1 

!  1 

195.0! 

40.0! 

2.6! 

-  i 

! 

NO  1179 

i  ...... 

61514A43! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

-  i 

1500! 

9.0IN0NE 

ipo 

ILLNO 

1971 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.6! 

-  | 

! 

NO  1180 

j  - 

61314A43I 

194,0! 

35.0! 

6.0! 

-  j 

15001 

9.0! NONE 

mo 

ILLNO 

1971 

j 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.6! 

-  l 

! 

NO  1181 

i  - 

61514A431 

m.o: 

35. C! 

6.0! 

*  ! 

1500! 

9 .0 1 NONE 

mo 

ILLNO 

1971 

■ 

1  l 

1  1 

195.0! 

! 

35.  Ct 

i 

2.6! 

! 

•  l 

! 

i 

<211  WEST  PENN 

POWER 

i 

j 

!  1 

!  ! 

! 

i 

i 

i 

! 

• 

i 

! 

HAlflClO*S  TERRY 

1558680 

2613A36! 

40. 5i 

J8.0! 

5.7! 

380! 

-  j 

27.0JN0NE 

!PA 

HATFIELD 

1969 

J 

1  ! 

4 4  5! 

1J.C! 

5.71 

•  i 

! 

SHEILA 

1267829 

1113A34! 

37.7! 

12. C! 

3.7! 

115! 

-  j 

18.O1N0NE 

ip* 

NITCHELL 

1954 

! 

! 

1  1 

1  i 

37.7! 

1 

12. C! 

! 

3.7! 

! 

•  i 

! 

I 

2 

C21)  VEST3ANK  HARBOR 

1 

SERVICE/!  INC. 

1  1 

1  1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

VNITEHOUSC 

! 51 6767 

6913A35! 

6C.0! 

21.0! 

5.0! 

730! 

-  | 

31 .6 ! NONE 

10H 

HANNI3AL 

1968 

!  1 

1  1 

*0.0! 

! 

21.7! 

! 

4.6! 

i 

•  ! 

! 

! 

(23)  VESTCOT  f / 

J.  Vf./ 

! 

COMPANY!/  INC./ 

1  i 

1  1 

! 

\ 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

« 

1HE 

! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

4.  y.  VESTCOTT 

II 

!758 859 

911A12! 

44.3! 

13.3! 

4.51 

V75! 

15! 

13.51N0NC 

!r: 

DETROIT 

1949 

! 

! 

1  ! 

1  1 

46.1* 

! 

1*.9! 

! 

3.9! 

! 

6! 

! 

! 

t 

(41)  WESTERN  90 AY  OPERATORS  ! 

1  1 

!  i 

1 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

j 

RESEARCH  TIDE 

1540259 

33811*99! 

217.0! 

48. C! 

13.0! 

JULOI 

410! 

62 .0! NONE 

!C  a 

PORT 

1972 

j 

! 

! 

!  1 

1  l 

217.0! 

! 

*  3.0! 

! 

v.O! 

! 

“  I 

i 

j 

HUENENC 

(32)  WESTERN  CO. 

! 

! 

1  1 

1  1 

j 

i 

i 

i 

! 

! 

j 

i 

! 

UNCLE  EDDIE 

I61C171 

3313435! 

5C.0! 

22.0! 

5.3! 

800*1 

-  • 

28.0! NONE 

!L4 

HOUNA 

1979 

! 

!  1 

50.0! 

22. C! 

5.0! 

-  | 

! 

WESTERN  101 

1841705 

4613A3M 

60.0! 

22.0! 

7.0! 

900 ! 

-  ! 

32.0! NONE 

!LA 

HOUNA 

1981 

! 

!  1 

60.0! 

72.0! 

6.0! 

-  | 

• 

WESTERN  1 02 

1821795 

66134351 

vO.g! 

22. Cl 

7.0! 

3001 

-  » 

32.0! NONE 

!  LA 

HOUNA 

1981 

l 

!  1 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

« 

-  ! 

! 

WESTERN  103 

1826521 

66134351 

50.0! 

22. C! 

7.0! 

900! 

-  j 

32  .0 !  NONE 

!LA 

HCUNA 

1981 

! 

1  1 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

-  J 

i 

WESTERN  1604 

1645252 

36014446! 

I'^O.O! 

32.0! 

6.0! 

-  J 

150* 

19.oipUH»5/ 

DIESEL 

ILA 

HOUNA 

1982 

j 

1  1 

130.0! 

*2.0! 

3.0! 

{TANKS 

WESTERN  1605 

1448525 

36014A46! 

1  50.0! 

32.0! 

6.0! 

-  i 

150! 

1 5. OIPUMPS/ 

DIESEL 

!L* 

HOUNA 

1952 

1 

1  ! 

1 30.0! 

*2.01 

3.0! 

-  • 

! TANKS 

WESTERN  1606 

164*6' 4 

360/4*46! 

1 30.0! 

32.0! 

o.O! 

-  i 

150! 

18.0! RUMPS/ 

DIESEL 

ILA 

HOUNA 

1932 

1 

1  1 

130.0! 

32.0! 

3.0! 

j 

-  2 

‘TANKS 

WESTERN  1607 

1649564 

38014*46! 

110.0! 

32,0! 

6.0! 

-  ! 

150! 

U.OJPUHPS/ 

DIESEL 

!L* 

WOUMt. 

1982 

1 

! 

!  1 

!  1 

130.0! 

i 

32.0! 

i 

3.0! 

! 

■  1 

•TANKS 

! 

1 

(41)  WESTERN  HENISPMCAfc  CORR.! 

!  1 

!  1 

! 

l 

j 

i 

! 

! 

t 

i 

LION  OF  CALIF OflWI A 

1268216 

625  *  !2*i  1 

447.6! 

88.0! 

31.0! 

7000! 

17360! 

110.5!PUNrS/ 

STEAM 

!C* 

HART  INEZ 

1954 

1 

1 

1  1 

1  1 

514.9! 

i 

6»~0! 

! 

9.C! 

! 

”  ! 

! COILS 
■ 

2 

1 

(36)  Vi  INTERN  MARINE  CONS  JRUCT!  ION 

1  1 

t  1 

j 

\ 

! 

! 

! 

j 

i 

i 

! 

WALDO 

UJ92SJ 

3513*36! 

4J. (i 

20.01 

8.5! 

950i 

-  ! 

3.5 (NONE 

!VA 

SEATTLE 

1981 

1 

! 

1  1 

1  ! 

45.41 

! 

20.0! 

! 

6.3! 

j 

t 

"  ! 

l 

! 

i 

(36)  WESTERN  PIONEER/ 

1 

INC.  ! 

!  1 

i  t 

! 

! 

j 

i 

i 

i 

! 

i 

» 

i 

i  <  »rt »< y 

*77 1 1*0*1 

140,71 

30.3* 

11.6! 

56! 

350! 

45.01  STEEL 

BOONS/  1 

!WA 

SEATTLE 

*  1977 

i 

\ 

1  1 

159.3! 

32.0! 

6.0! 

-  i 

(HYDRAULIC  CRANE 

{ 

fcOWFIN 

1604231 

495I1A03! 

159.0! 

*2.11 

12.0! 

1000! 

500! 

50.0*2  SETS 

STEEL 

!WA 

SEATTLE 

•  1979 

! 

1  1 

174.0! 

33.01 

3.0! 

-  i 

!  BOOMS/ 

HYDRAULIC! 

CAPELIN 

1506241 

49911*03! 

156.5! 

12.0! 

12.51 

1000! 

500! 

50.0!2  SETS 

STEEL 

!WA 

SEATTLE 

1985 

i 

1  1 

174.0! 

33.0! 

3.0! 

-  J 

laooNS/ 

HYDRAULIC! 

DOLPHIN 

! 6170*9 

43111*03! 

166. OJ 

32.1! 

12.0! 

1000! 

500! 

50.0!2  SETS 

STEEL 

!VA 

SEATTLE 

*  193C 

i 

|  j 

174.01 

*3.0! 

8.0! 

i 

-  J 

I90&NS/ 

HYDRAULIC! 

NJRLIN 

2566721 

48311*03! 

150.7! 

30.3! 

11.6! 

560! 

350! 

45.0! ELECTRIC 

!VA 

SEATTLE 

*  1975 

1 

1  l 

159.3! 

32. C! 

6.0! 

-  ! 

! HYDRAULIC  CRANE 

■ 

REoris 

1 

20011*03! 

1 

-  ! 

11.6* 

2560! 

500! 

60 .0! NONE 

iwA 

SEATTLE 

1982 

j 

!  1 

135.5! 

40. C! 

9.6! 

-  » 

i 

! 

sally  j 

1620431 

22711*031 

160.1! 

33.0! 

13.0! 

1800! 

500! 

63.0!2  SETS 

STEEL 

!VA 

SEATTLE 

1960 

! 

!  ! 

172.0! 

38.01 

2.0! 

-  | 

! BOONS 

IYDRAULIC 

i 

■ 

SCUIPIN 

15R7573 

49511*03! 

166.0! 

32.0J 

12.0! 

650! 

500! 

50.012  HYDRAULIC 

ivA 

SEATTLE 

*  1977 

1 

! 

S 

1  1 

1  1 

1  ! 

174.0! 

! 

! 

33.0! 

i 

i 

6.0! 

2 

j 

i 

i 

i 

(CRANES 

1 

2 

! 

i 

! 

854 

TA3LE  2 

DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

ENGR! 

1VTCC1 

OIPFNSIONS  ! D° Af  T J 

RAPACITY! 

HIGH-  ! 

I  V  E  S  S  E  L 

OIST  | 

OPERATOR 

NET  ICODEILENGIMIPPDTNI 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  ! OPERATING 

! 

REGIS-!****! 

PEG.  ! 

9E5.IL0A0-J 

! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC!  BASE 

1 

YEAR 

1  COAST 

TER  1  S  EEl //////!///// 1 

ED  l 

1 ////////! 

POINT  !  LXNE-1 

t AO!  LXNE-1 

!  BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUr3C* 

(  GUARD 

TON-  1  PAGE  1 

OVER-fOVEP- !/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) ! //77//F/////////! TO J////////// 

! 

OR 

t  NUMBER 

NAGC  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  RIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET);  LINE-2 

ICE !  LINE-2 

! ‘REBUILT! 

(3d)  WESTERN  PIONEER/  INC. 

l 

( 

! 

t  1 

!  1 

t  1 

! 

j 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

(CONTINUED! 

1 

1  I 

! 

! 

j 

! 

1 

! 

TARPON 

1576633 

499 1 1  AOS  1 

163.0! 

32.0! 

11.0! 

6501 

500! 

SO. 01!  HTORAULIC 

tUA  SEATTLE 

« 

1976 

!  1 

174.0! 

33.0! 

5.0! 

! 

-  | 

{CRANES 

1 

YELLOW* IN 

47811 4031 

! 

•  ! 

20.0! 

2900! 

-  ! 

-  ! 

1 

• 

1987 

1 

1  1 

!  1 

192.0! 

! 

40.  C! 

i 

11.0! 

i 

! 

! 

■  ! 

! 

! 

! 

! 

(39)  WESTERN  SEA 

RESOURCES/ 

1  1 

1  1 

i 

! 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

I 

WESTERN  SEA  ONE 

1249434 

13213R36! 

126.7! 

33.3! 

13.0! 

1500! 

-  1 

*7.0 ! S  TON  HYDRAULIC 

!WA  SEATTLE 

• 

1982 

!  1 

1  1 

12d.7i 

1 

33.0! 

! 

12.0! 

! 

! 

! 

“  1 

!  CRANE 
! 

! 

! 

(34)  WESTERN  TOW0OAT  COMPANY/ 

!  INC. 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

ALASKA  MARINER 

1481479 

6613A36I 

108.8! 

32. C! 

17.0! 

3600! 

-  ! 

59.0! NONE 

!WA  SEATTLE 

1985 

1  1 

116.0! 

32.0! 

15.  C! 

! 

-  j 

! 

1 

OCEAN  MARINER 

1662872 

5513A361 

*1.0! 

27.0! 

15.0! 

3000! 

-  j 

48.0! NONE 

! W A  SEATTLE 

1984 

1  1 

94.0! 

27.!! 

7.0! 

! 

-  j 

! 

! 

OCEAN  NAVIGATOR 

1693814 

St  1  3  434  J 

83.7! 

27.CI 

15.0! 

3200! 

-  i 

49. 0 ! NONE 

!VA  SEATTLE 

1986 

1  1 

94.0! 

27.1! 

7.0! 

! 

-  j 

i 

! 

SAN  FRANCISCO 

12503)4 

361343d! 

61,3! 

17.1! 

9.2! 

600! 

-  i 

30. oi NONE 

!WA  SEATTLE 

1946 

1  1 

46.1! 

13. C! 

7.1! 

! 

-  j 

! 

! 

WASP 

1 514329 

4913436! 

63.0! 

18.0! 

9.6! 

425! 

-  j 

30 .0 !  NONE 

!WA  SEATTLE 

1968 

!  1 

66.0! 

19.0! 

9.o! 

! 

-  | 

! 

! 

WESTERN  MARINER 

1656807 

6313A36! 

53.7! 

27.  C! 

15.0! 

2600! 

-  ! 

48.0! NONE 

! W A  SEATTLE 

1983 

i  i 

90.0! 

27.1! 

7.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

WESTRAC 

1918736 

9713A3M 

63.4! 

23.2! 

13.0! 

1600! 

-  j 

35.01  NONE 

! W A  SEATTLE 

1987 

1  1 

76.0! 

26.2! 

8.4* 

! 

-  ! 

) 

! 

SELU JA 

1556036 

177414A46! 

230.0! 

60.  C! 

15.0! 

-  ! 

4000! 

32.01  NONE 

! WA  SEATTLE 

1977 

1  ! 

1  1 

23C.0! 

} 

60. C! 

! 

2.5! 

! 

! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

(33)  WESTERN  TOWING  COMPANY 

1  1 

1  ! 

♦ 

i 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

4RCNC0 

1517637 

3213435! 

41.7! 

19.1* 

7.2! 

340! 

-  | 

19.0! NONE 

1TX  HOUSTON 

1968 

1  1 

41.7* 

19.1! 

7.2! 

! 

-  t 

! 

! 

COLT 

1517271 

3213435! 

41.7! 

19.1! 

7.2! 

340! 

-  i 

19.0 !  NONE 

!TX  HOUSTON 

196? 

1  1 

41.7! 

19.1! 

7.2! 

i 

-  j 

! 

! 

FILLY 

1639501 

64 1 3A  36! 

54. d! 

22.  C! 

d.o! 

700! 

-  j 

19,0! NONE 

IT*  HOUSTON 

1951 

1  ! 

56.6! 

22.0! 

8.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

MUSTANG 

16)3135 

5313434! 

53.2! 

22.1! 

7.61 

700! 

-  i 

30.0 ! NONE 

!TX  HOUSTON 

1981 

!  1 

53.2! 

22.1! 

7.d ! 

! 

-  j 

! 

! 

PINTO 

1556958 

34J3AJ4! 

45.0! 

19.0! 

6.0! 

340! 

-  ! 

30.01  NONE 

!TX  HOUSTON 

1974 

1  ! 

1  1 

45.0! 

! 

19.0! 

1 

5  .  d ! 

! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

I 

(37)  WESTERN  TRANSPORTATION 

!  ! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

MARGARET  ANN 

1251147 

34! 3*361 

61.3! 

1 7.C ! 

3.5! 

510! 

-  I 

35.5! NONE 

!0R  PORTLAND 

« 

1966 

1  1 

61.3! 

17.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

“RN  COMET 

1511362 

20313*35 ! 

120.0! 

35.0! 

10.0! 

3000! 

•  ! 

45.5 ! NONE 

!0R  PORTLAND 

1967 

1  1 

123.0! 

35.8! 

9.0! 

! 

-  j 

! 

! 

w  ic«N  COUGAR 

1267389 

3313*36! 

58.3! 

16.7! 

5.7! 

1050! 

-  i 

43.0! NONE 

!0R  PORTLAND 

195* 

1  1 

60.0! 

Id. 7! 

5.7! 

! 

-  i 

( 

I 

WESTERN  METEOR 

1526140 

23413*  35! 

107.6! 

34,  C! 

9.0! 

2250! 

-  i 

44.0! NONE 

!0R  PORTLAND 

197C 

!  ! 

103.0! 

34.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

WESTERN  STAR 

1275206 

12013*34! 

72. 9J 

26. t! 

8.5! 

800! 

-  i 

43.9! NONE 

IOA  •ORTLAND 

• 

1970 

!  1 

76.0! 

2  o  - 1 ! 

7.3! 

! 

-  j 

t 

! 

WESTERN  SUN 

1511361 

6413*36! 

46.0! 

24.0! 

2.4! 

1000! 

-  j 

42.7 !  NONE 

!0«  PORTLAND 

1967 

1  1 

70.3! 

24.0! 

7.0! 

1 

-  j 

1 

1 

WT  1C 

j  ------ 

50014A46! 

150. 0! 

42.C! 

7.5! 

-  i 

1354! 

26.4 ! NONE 

!0A  PORTLAND 

1974 

1  f 

13C.0! 

42.0! 

1.5! 

1 

-  | 

! 

I 

WUO  1 

j  — — - 

39514*46! 

240.4! 

43.0! 

11.3! 

-  ! 

30C0! 

22.0! NONE 

IOA  AORTLAND 

1946 

!  1 

262.0! 

43.0! 

6.3! 

! 

-  | 

! 

1 

WTCO  12 

.  ------ 

291 ! 4A46! 

170.0! 

36.0! 

7.0! 

800! 

20.0! NONE 

! OR  PORTLAND 

1963 

1  ! 

170.0! 

36.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

| 

KTCO  14 

291*4*46! 

170.0! 

36.0! 

7.0! 

.  i 

800! 

15.3 ! NONE 

! OR  PORTLAND 

1961 

!  1 

170.0! 

36.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

WTCC  15 

291*4*46! 

170.0! 

36.0! 

7.0! 

8'  /* 

1 6. 2 {NONE 

IOA  PORTLAND 

1962 

1  1 

170.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  t 

! 

! 

WTCO  16 

29114*461 

170.0! 

36.0! 

7.0! 

-  1 

500! 

20.8! NONE 

! OR  PORTLAND 

196* 

!  1 

170.0! 

36.01 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

WTCO  17 

29114*46! 

170.0! 

56.0! 

7.0! 

-  f 

80  0! 

20. 8 (NONE 

!0R  PORTLAND 

196* 

1  1 

170.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

I 

WTCO  ia 

29114*46! 

170.0! 

36.0! 

7.0! 

-  I 

200) 

20. 3! NONE 

!0R  PORTLAND 

1965 

1  1 

170.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

WTCO  7# 

29514*48! 

134.0! 

36.0! 

6.5! 

500! 

24.5 (NONE 

! Oft  PORTLAND 

19*0 

!  ! 

135.1! 

36.7! 

2.01 

! 

-  J 

! 

! 

WTCO  29 

295J4A45J 

134.0! 

36.0! 

6.5! 

-  i 

500! 

24.01 HONE 

! OR  PORTLAND 

* 

1955 

!  ! 

135.1! 

37.1! 

2.0! 

1 

-  ) 

! 

| 

WTCO  43 

|  ------ 

200! 4A43! 

137.0! 

36.0! 

6.5! 

-  ! 

550! 

24.0! NONE 

!0R  PORTLAND 

1950 

1  ! 

139.1! 

36.6! 

2.0! 

! 

-  t 

! 

! 

WTCO  (4 

200(4*43 1 

137.0! 

36.0! 

6.5! 

-  ! 

550! 

24.0! NONE 

1  OR  PORTLAND 

1950 

!  ! 

139.1! 

36.6! 

2.0! 

! 

-  ) 

! 

! 

WTCO  45 

i  ------ 

200! 4*43! 

137.0! 

36.0! 

6.5! 

-  ! 

550! 

8.0!  NONE 

IOA  PORTLAND 

1951 

!  ! 

139.7! 

36.6! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

I 

WTCO  47 

30014*45 ! 

145.0! 

44.0! 

6.5! 

-  J 

800! 

27.6 !  NONE 

!  OR  PORTLAND 

195* 

!  ! 

166.8! 

44.7! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

WTCO  48 

364! 4A45! 

145.0! 

44.0! 

6.5! 

800! 

25.0 ! NONE 

!0R  PORTLAND 

1955 

!  ! 

166.8! 

44.7! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

WTCO  49 

i  — — — 

364J  4A45! 

165.01 

44.0! 

6.5! 

800! 

24. 2! NONE 

! OR  PORTLAND 

1954 

!  ! 

166.3! 

44.7! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

! 

WTCO  50 

364I4A45! 

16’/. 0! 

44.0! 

6.5! 

-  J 

800! 

13. 5! NONE 

!Oft  PORTLAND 

1960 

J  ! 

147.0! 

44.7! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

WTCO  51 

30614A4M! 

150.0! 

36.0! 

6.0! 

600! 

27.9! NONE 

1  OR  PORTLAND 

194? 

!  ! 

152.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

WTCO  52 

30614*45! 

150.0! 

36.0! 

6.0! 

-  ! 

600! 

27.3! NONE 

!0R  PORTLAND 

1963 

!  ! 

152.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

! 

WTCO  53 

30614*48! 

150.0! 

36.0! 

6.0! 

-  ! 

600! 

27. 3 !  NONE 

!0R  PORTLAND 

1963 

!  ! 

152.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

WTCO  54 

30614*45! 

150.0! 

36.0! 

6.0! 

-  ! 

600! 

27.3! NONE 

! OR  PORTLAND 

196* 

!  1 

152.0! 

36.C! 

2.0! 

! 

-  { 

! 

! 

WTCO  55 

i 

306! 4*48! 

150.0! 

3o.0! 

6.0! 

-  ! 

600! 

77 ,3 {NONE 

! Oft  PORTLAND 

196* 

!  ! 

152.01 

36.0! 

2.0! 

! 

-  | 

1 

! 

WTCO  56 

395J4A48! 

130.0! 

50.01 

6.9! 

1200! 

29.2! HONE 

!0R  PORTLAND 

1965 

!  ! 

182.0! 

50.0! 

2.5! 

1 

-  1 

1 

I 

WTCO  57 

39514*491 

180.0! 

50.  Cl 

6.9! 

-  ! 

1200! 

29.2! NONE 

JOR  PORTLAND 

1965 

!  f 

182.0! 

50.0! 

2.5! 

! 

-  J 

! 

! 

WTCO  58 

j  ----- - 

39514*48! 

180.01 

50.0! 

6.9! 

-  ! 

1200! 

29,2! NONE 

1  OR  PORTLAND 

1965 

!  ! 

132.0! 

50.0! 

2.5! 

! 

-  | 

! 

I 

WTCO  59 

j  — 

395! 4F481 

1*0.0! 

50.0! 

6.9! 

-  ! 

1200! 

29.2  NONE 

!0R  P0AYL.1ND 

1966 

!  ! 

!  ! 

t  ! 

182.0! 

! 

1 

50.0! 

! 

t 

2r5! 

! 

f 

! 

! 

1 

! 

» 

! 

! 

! 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGRJ 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

I  COAST 

!  GUARD 

I  NUMBER 

1 VTCC! 
NET  ICOOE! 
PEGIS-!****! 
TER  l  S EE  1 
TON-  IP AGS  1 
NAGE  1  IV  1 

DIMENSIONS  ! 

LENGTH! 0*0TH1 
RCS.  {  PEG.! 
mnnnun 

0VER-10VEB-! 
ALL  !  ALL  ! 

DRAFT! 

1 

LOAD-! 
EO  ! 

nun 

LIGHT! 

I.ORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

! 

CARGO  ! 
////////! 
PASS-  ! 
EN6ERS  ! 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

(LIGHT)!///////!/////// 
(FEET)!  LINE-2 

(VESSEL! 
!S  {OPERATING  ! 
1TC!  BASE  ! 

1  AO!  LINE-1  ! 
HTO!//////////! 
!EE!  LINE-2  ! 

! 

! 

YEAR  | 
BUILT  1 
OR  ! 
•REBUILT! 

(37)  WESTERN  TRANSPORTATION 

) 

! 

! 

!  ! 

I  ! 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

J 

(CONTINUED) | 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

WTCO  60 

30514F41! 

110.0! 

50.0! 

6.9! 

-  1 

12001 

29.2 ! NONE 

10  R 

PORTLAND  1 

1966 

!  ! 

1*2.0! 

50.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

( 

r 

WTCO  61 

39514FA6! 

180.0! 

50.0! 

6.9! 

«  \ 

1200! 

29. 2tN0NE 

!0R 

PORTLAND  ! 

1967 

!  ! 

1*2.0! 

50.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

WTCO  62 

395 !4 A4$! 

180.0! 

50.0! 

6.9! 

*  j 

1200! 

29.21N0NE 

(OR 

PORTLAND  l 

1968 

!  ! 

1*2.0! 

50.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

WTCO  63 

i  ------ 

395J4A48! 

180.0! 

50.0! 

6.9! 

-  j 

1200! 

29.21  NONE 

!  OR 

PORTLAND  ! 

1968 

!  i 

182.0! 

*0.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

WTCO  61 

j  ------ 

31614*4* ! 

150.0! 

36.0! 

6.0! 

-  i 

600! 

30.6 (NONE 

!0R 

PORTLAND  ! 

1969 

!  1 

152.0! 

3&.0! 

2.0! 

-  ! 

| 

! 

! 

WTCO  65 

306 J  4A48! 

150.0! 

3o.O! 

6.0! 

-  j 

600! 

30.6! NONE 

!  OR 

PORTLAND  ! 

1969 

1  ! 

J  52.0! 

36.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

WTCO  66 

316!  4*  '' 

150.0! 

36.0! 

6.0! 

-  j 

600! 

30.8 ! NONE 

!0* 

PORTLAND  ! 

1969 

I  i 

132.0! 

36.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

( 

! 

WTCO  67 

43014*48! 

1 10.0! 

50.0! 

6.0! 

-  i 

1400! 

32*0! NONE 

!0« 

PORTLAND  ! 

1970 

!  ! 

1»  2.0! 

50.0! 

2.5! 

-  | 

! 

! 

! 

WTCO  63 

4J014A481 

180.0! 

50.0! 

3.0! 

-  j 

1400! 

32  •  0  f  NONE 

(OR 

PORTLAND  ! 

1970 

!  ! 

182.0! 

50.0! 

2.5! 

-  ! 

| 

! 

! 

WTCO  69 

30614*4?! 

150.0! 

56.0! 

6.0! 

-  i 

600! 

30.6 ! NONE 

!0R 

PORTLAND  ! 

1970 

(  I 

152.2! 

36.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

WTCO  70 

30614446! 

1*C.0! 

36.0! 

6.0! 

-  i 

600! 

30 .6  ! NONE 

(OR 

PORTLAND  ! 

197C 

!  ! 

152.2! 

36.01 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

WTCO  71 

j  ------ 

39514*461 

165.0! 

42.0! 

7.0! 

-  | 

800! 

30 .6 { NONE 

!0R 

PORTLAND  ! 

1973 

!  ! 

167.0! 

42.0! 

2.0! 

-  ; 

! 

( 

! 

WTCO  72 

3<>5!4A4J! 

165.0! 

42.0! 

8.0! 

•  i 

800! 

30 .o 1  NONE 

!0R 

PORTLAND  | 

1973 

!  ! 

167.0! 

42.0! 

1.0! 

-  ! 

t 

! 

j 

WT  ?S 

!»32*53 

104715*70! 

2C7.1! 

42.1! 

12.0! 

-  j 

2483! 

—  (HYDRAULIC  HOSE 

!WA 

PORT  1 

1985 

1  ! 

207.1! 

42.1! 

2.5! 

i 

-  i 

(HANDLING  CRANE 

! 

ANGELES  ! 

WTCO  35 

766 ! 5  A71 ! 

204.0! 

42. G! 

3.0! 

-  i 

1563! 

26.612  MCSCL  PUMPS 

!0R 

PORTLAND  J 

1974 

1  1 

205.81 

42.3! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

WTCO  46 

520 ! 5  A  7ft J 

166.8! 

40.0! 

9.3! 

-  | 

1346! 

25.312  OIESEL  PUMPS 

!  OR 

PORTLAND  ! 

1953 

!  ! 

!  ! 

166.5! 

! 

40.6! 

! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

(36)  WESTOUAS*  INC. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

f 

! 

! 

FAJKWEATNER 

1621949 

6511A11! 

—  1 

—  ! 

7.0! 

2040! 

-  ! 

36.0 (NONE 

!A< 

SKAGWAY  1 

1980 

!  ! 

115.1! 

24.6! 

0.3! 

300! 

j 

1 

( 

GLACIER  QUEEN 

1556997 

4911011! 

--  i 

--  i 

4.9! 

600! 

-  5 

20 -0  !  NONE 

IAK 

SKAGWAY  ! 

1974 

i  i 

61.0! 

15.7*1 

4.3! 

49! 

( 

1 

1 

SLACKER  QUEEN  II 

1591369 

49I1C11I 

—  1 

—  ! 

6.5! 

2580! 

-  ! 

30.0! NONE 

!AK 

v«Lt>ei  i 

1978 

!  ! 

!  ! 

102.6! 

! 

72.  C! 

! 

6.0! 

166! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

(27)  WEYNILLER  NARINE/  INC. 

!  ! 

!  t 

! 

! 

I 

! 

! 

* 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

l 

JESSE  Y 

1553*41 

14! 1C02 l 

4C.1! 

14.2! 

3.0! 

550! 

-  ! 

12.5) HONE 

!IA 

LANSING  ! 

1974 

!  1 

44.0! 

15.  C! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

JAY  MAW/ 

1201620 

37! 3A  36! 

4  7.9! 

20.1! 

6.0! 

740! 

-  ! 

25.0! NONE 

IZA 

LANSING  ! 

1963 

!  1 

47.9! 

20.1! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

i 

PAWNEE 

! 294*93 

1 9 !  3  A  J6 ! 

54.0! 

19.0! 

6.5! 

SOO! 

-  ( 

1S.6IN0NE 

1 1 A 

LANSING  ! 

1964 

!  ! 

!  ! 

54.0! 

i 

19.0! 

! 

6.5! 

! 

-  I 
! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

(01)  WHALING  CITY  ‘FRAY  CORP. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

WHALING  CITY 

47I1M1! 

61. j! 

14.7! 

4.6! 

575! 

-  ! 

13.51 HOHS 

IMA 

NEW  1 

1943 

!  ! 

!  ! 

65.0! 

! 

14.7! 

! 

3.1! 

! 

157! 

! 

! 

! 

! 

! 

9EOFO»D  ! 

! 

(36)  WtUTCOK  COUNTY  CNCINEtC 

I  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

; 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

WHATCOM  CHIEF 

12*4249 

471 1  AIM 

93.5! 

44.11 

6.0! 

670! 

a  18! 

33.0! NONE 

!VA 

BELLINGHAM! 

1962 

!  I 
!  ! 

99.8! 

! 

44.1! 

! 

5.5! 

! 

ICO! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

(37)  WHATEVER!  ON  THE  COLUH*I|A 

!  ! 

!  ! 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

THE  WHATEVER 

I53J727 

1 7 1 1 A 1 1 1 

52.0! 

13.6! 

2.5! 

422! 

-  ! 

1 3 • 3 ! NONE 

!UA 

STEVENSON  J 

•  1983 

!  ! 

!  ! 

52.0! 

• 

13.6! 

! 

2.0! 

! 

39! 

t 

! 

! 

1 

! 

I 

l 

(17)  WHEELER  GRAIN  CO. 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

BAYOU  STATE  II 

! 569165 

6013436! 

56.1! 

22. C! 

7.2! 

800! 

-  ! 

45.C1N0NE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

!  ! 

*6.1! 

22.  C! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

VENTURE  III 

1547419 

1J3!3AJ»J 

60.0! 

76.0! 

7.0! 

1200! 

-  I 

40.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

l  ! 

65.0! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

WHITE  KNIGHT 

1271426 

327! 3A  J6! 

141.5! 

35.5! 

9.2! 

5200! 

-  ! 

43 .0 (NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

*  1971 

!  ! 

150.0! 

35.5! 

7.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

AO  226 

317J4A44! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

*  ! 

1400! 

1 3 .0 ! NONE 

!AL 

COU»TLAND  ! 

1059 

i 

S  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

! 

S  112 

320! 4A46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1400! 

C.01N0NE 

ITN 

cmatta-  ! 

1957 

!  t 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

NOOGA  i 

TA  109 

J618C02 

320144(1 » 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1400! 

1 3.0! NONE 

!  A  L 

CCURTLAND  ! 

1980 

t  j 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

{ 

TA  3C1 

! 299590 

320!4*41 i 

195.0! 

?  S.C! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

13.0! NONE 

!  AL 

COURTLAND  ! 

1963 

i 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

i 

35.0! 

! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

J 

j 

! 

! 

! 

! 

i 

<2?>  WHEELS*  TRANSPORT  CO. 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

LA  DORIS  C 

1272C61 

242! 3  A  35 ! 

116.6! 

30.0! 

».6! 

3000! 

-  i 

39 .0 (NONE 

!IL 

ALTON  *! 

1956 

!  1 

!  ! 

124.0! 

i 

3C.0! 

! 

7.6! 

! 

-  i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(23)  WHITE  BROS.  SAND/  INC. 

!  ! 

!  ! 

i 

i 

» 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

SAND  PEP3LE 

!  5  >3113 

2013*35! 

49.0! 

Ij.i/i 

4.3! 

440! 

-  I 

ICU 

1969 

» 

!  ! 

45.0* 

15.0! 

4.8! 

; 

-  ; 

! 

! 

i 

NO.  1 

9914443! 

110.0! 

30.0! 

5.5! 

-  J 

4501 

9.9! NONE 

!0H 

TOLEDO  ! 

1969 

I  ! 

110.0! 

30.0! 

1.2! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO.  2 

;  ...... 

99*4443! 

11C.0! 

30.0! 

5.5! 

-  j 

450! 

9.9 ! NONE 

10H 

TOLEDO  ! 

1969 

i 

i  ! 

1 1C. 0! 

30.0! 

1.2! 

-  ! 

i 

1 

{ 

NO.  3 

9914443! 

110.0! 

30.0! 

5.5! 

-  j 

4501 

R.’iitm 

ioH 

TOLEOO  j 

196? 

!  ! 

11C. 3! 

30.0! 

1.21 

•  i 

J 

1 

! 

NO.  4 

100! 4443! 

99.6! 

35.0! 

6.6* 

-  1 

450! 

9 .5  |  NONE 

i  OH 

TOLEDO  • 

*  1°7C 

!  ! 

!  ! 

99.6! 

i 

35.0! 

! 

2.0! 

! 

-  ! 
t 

i 

■ 

t 

! 

! 

! 

C13)  WHITE  BROTHERS/  INC. 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

t 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

CHARGER 

*257445 

1?!3AJ5! 

46.0! 

13.0! 

3.0! 

365! 

-  ! 

14.5IN0NE 

!KY 

MILTON  1 

1962 

!  ( 

46.0! 

13.01 

3.0! 

-  ! 

! 

I 

l 

ORSSDEN 

1269738 

3001 3*35! 

140.0! 

35.0! 

7.0! 

21601 

-  ! 

J6.SIMHC 

IKY 

MILTON  1 

1955 

1  ! 

14C.0! 

35.0! 

5.5! 

-  1 

! 

) 

! 

R5ND0TA 

1239660 

575  ! 34  35 ! 

40.0! 

20.7! 

8.1! 

575! 

-  ! 

22.0! NONE 

IKY 

MILTON  ! 

1940 

!  ! 

!  ! 

SC.O! 

! 

20.7! 

! 

3.1 ! 

! 

-  I 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

| 

! 

! 

!  I 

VEHICLES  ! 

! 

! 

! 

! 

j 

i 
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ENG*! 

1  IVTCC! 

DIPENSIONS  10RAFT! 

1CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

€  S  S  £  L  ! 

1 

0 1ST !  OPERATOR 

1  NET  ICODEILENSTHlbPOTHt 

! 

! 

! 

CARGO  ! 

EST  !  CARCO 

HANDLING 

!$  IOPERATING  ! 

l 

YEAR  ! 

l  COAST 

I  TER  1  SEE  1 //////!///// ! 

ED  J 

\utnm\ 

POINT  !  LINE- 

1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

3UILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUN9ER 

!  GUARD 

TON-  IP *GE ! 

0VER-10VEP-1////71 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// ITO !//////////! 

OR  1 

l  NUMBER 

WAGE  t  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT! 

POWE*! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE- 

2 

!Ec! 

LXNC-2  ! *RE9U ILT ! 

(18)  UNITE  BROTHERS#  INC. 

1  l 

!  1 

1  1 

i 

! 

! 

• 

! 

i 

i 

! 

! 

i 

• 

i 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

j 

(CONTINUED] 

)  1 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

TAN^T  L.  WHITE 

1223236 

138!3AJr! 

101.3! 

22.0! 

5.0! 

320! 

-  i 

23. 3l NONE 

SKY 

HILTON  ! 

1941  ‘ 

1  1 

101.9! 

22.5! 

5.0! 

-  ! 

i 

! 

ORAVO  698 

1 27  !*A*3 1 

10C.01 

26. C! 

6.0! 

-  J 

350! 

1 7 .9 1  NONE 

!KY 

HILTON  1 

1928  ! 

!  1 

10C.0! 

26.  Cl 

1.3! 

-  * 

t 

! 

DRAVC  1292 

237! *A*3t 

150.0! 

30.0! 

7.0! 

.  j 

650! 

10.1  l  NONE 

IKY 

HILTON  ! 

1936  ! 

1  I 

130.0! 

30.  C! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

DRAVO  2863 

182  }*A*7 1 

115.01 

27.0! 

7.0! 

-  ! 

500! 

9.1 (NONE 

IKY 

OSDFOPD  1 

19*9  1 

1  ! 

1  1 

115.0! 

77.0! 

j 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

l 

! 

(32)  WHITE  CAP  NARINE#  INC. 
SHERRY  5 

1618604 

1  1 

1  1 

6711C12! 

95.  ?i 

i 

j 

21. si 

{ 

| 

7.0! 

2025! 

! 

30! 

i 

i 

35.0! NONE 

i 

!IA 

! 

! 

MORGAN  ! 

1990  ! 

i 

1  ! 

i  ; 

100.0! 

21.5! 

! 

5.6! 

1 

64! 

! 

i 

i 

CITY  ! 

! 

! 

(01)  WHITE  CAK  CCRP. 

HAL  c 

1323268 

i  | 

i  | 

6  i  5  A  35 ! 

32.5! 

! 

i 

12.  ci 

! 

1 

4.9! 

150! 

i 

i 

-  ! 

! 

! 

27.0! NONE 

!CT 

1 

! 

PLAINVILLE! 

1969  ! 

i 

1  1 

1  1 

32.5! 

12.0! 

i 

4.0! 

! 

-  i 

i 

! 

! 

i 

i 

(13)  WHITE  STACK  TOWING  t  TRA 

INS- 

1  1 

!  1 

! 

! 

i 

i 

j 

i 

! 

! 

j 

! 

! 

PORT ATION  CO.#  INC. 

1  ! 

! 

t 

! 

t 

i 

1 

8WNEY  TURECAHO 

12708*3 

11*1 3*38! 

*9.0! 

25. C! 

11.5! 

1710! 

-  ! 

26.9  J  HONE 

i  sc 

CHARLES) ON ! 

1956  ! 

i  | 

89.0! 

25.  C! 

11.5! 

-  ! 

! 

i 

CARLY  A.  TURECANC 

1505588 

132*13*36! 

105.0! 

30. G! 

14.0! 

2200: 

-  ! 

26 .9 ! NONE 

ISC 

CHARLESTON! 

1986  ! 

!  1 

105.0! 

50.0! 

14.0! 

-  ! 

! 

! 

CWMS  0  TURECAHO 

126678* 

16*13*36! 

106.0! 

27.*! 

12.2! 

3000! 

-  ! 

30. 8! NONE 

!SC 

CHARLESTON! 

*  1983  ! 

1  1 

1 0  o  »  0 1 

27.*! 

12.2! 

-  ! 

! 

! 

HELEN  J  TURECAHO 

1293C96 

11013*361 

86.6! 

25. C! 

10. C! 

1800! 

-  ! 

15.0! NONE 

ISC 

charleston! 

196*  ! 

1  1 

91.0! 

25.9! 

10.0! 

I 

! 

! 

KIPBERLY  J  TURECAHO 

12*5*65 

9913*36! 

*1.1! 

24.0! 

12.0! 

1600! 

-  I 

26.9! NONE 

ISC 

CHARLESTON! 

1978  ! 

1  1 

81.1! 

2*.C! 

12.0! 

-  ! 

! 

! 

NARIC  J.  TURECAHO 

126*306 

10313*361 

8*. 8! 

24.0! 

9.6! 

1200! 

-  ! 

26 • 91N0NE 

ISC 

CHARLESTON! 

1952  ! 

t  1 

«?*.i! 

24.0! 

9.6! 

-  ! 

! 

1 

PETER  G  TURECAHO 

1523823 

12913*36! 

105.01 

TO. 01 

15. C! 

3200! 

-  j 

30 . 0! NONE 

ISC 

CHARLESTON! 

1969  ! 

t  1 

105.0! 

30. C! 

15.0! 

-  ; 

i 

! 

ROBERT  8  TURECAHO 

1266*00 

13313*36 ! 

106.0! 

27.3! 

14.0! 

1800! 

-  ! 

31  .0 i NONE 

ISC 

CHARLESTON! 

•  1931  ! 

;  \ 

i  1 

106.0! 

27.3! 

! 

n.C! 

! 

.  i 

i 

! 

! 

! 

! 

(11)  WHITEHORSE  NARINE#  INC. 
ADMIRAL  CHARLIE 

1263716 

!  1 

i  | 

26I3AJ6! 

53.3! 

! 

! 

15.6! 

■ 

6.*i 

2351 

i 

i 

-  ! 

! 

! 

15.5!  NONE 

!VA 

1 

1 

NORFOLK  ! 

1955  1 

1  1 

56.4! 

15. o! 

6.4! 

-  ! 

! 

1 

JENNA  B 

12*9167 

5613*561 

-  ! 

-  ! 

6.2! 

2500! 

-  ! 

4.3! HAND  OPERATED 

!VA 

NORFOLK  ! 

1945  ! 

1  1 

137.4! 

27. C! 

6.2! 

-  ! 

!  0  A  V I T 

! 

PEGASUS  2 

1537733 

6613F36! 

99.9! 

29.6! 

15.0! 

3000! 

51.0IN0N5 

I VA 

NORFOLK  ! 

1«72  ! 

1  1 

105.0! 

29.6! 

13.1! 

-  I 

t 

I 

PEGASUS  I 

1526300 

10713F  361 

100.0! 

2*.  9| 

14.0! 

25001 

-  ! 

-  !  HONE 

!VA 

NORFOLK  ! 

-  j 

1  1 

103.0! 

28.9! 

-  ! 

-  ! 

! 

1 

TIFFANY  8 

1253372 

2813*36! 

61.2! 

17.61 

7.0! 

525! 

-  ! 

22.0! HONE 

!  VA 

LOR  TOLA  ! 

1942  1 

1  l 

61.21 

17.6! 

7.0! 

-  I 

! 

1 

TRAC  IE  8 

1913825 

16313*361 

103.2! 

26.3! 

14.7! 

1500! 

-  ! 

49. 01  NONE 

!VA 

NORfOLK  1 

1947  | 

f  t 

103.2! 

26.3! 

10.5! 

-  ! 

i 

1 

WILLIE  HAYS 

1269756 

1213*361 

*2.1! 

12.5! 

».0! 

130! 

-  ! 

12.51N0NE 

!V4 

NORFOLK  ! 

1955  ! 

1  1 

1  1 

*5.0! 

12.51 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

(33)  WHITSON#  JIN 

f  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

ONTARIO 

100357* 

58015*71! 

165.0! 

36.0! 

8. 5! 

-  J 

1000! 

1 4.0 ! DI EScL 

PURP 

!7X* 

HCUS10N  ! 

1958  i 

!  1 

!  1 

165.0! 

36.0! 

! 

1.5! 

! 

-  ( 

! 

! 

! 

! 

! 

(36)  WICK  TOWING#  INC. 

CINDY  H 

! 265360 

!  1 

1  1 

5113*361 

53.8! 

! 

! 

13.5! 

! 

9.0! 

650! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

35.0! NONE 

!  VA 

! 

! 

EVERETT  ! 

1961  ! 

!  ! 

6C.0! 

13.5! 

9.0! 

-  ! 

! 

! 

GOLD ABELL 

122*807 

2213P36! 

53.1! 

16. C! 

6.1! 

500! 

-  ! 

20.9! NONE 

!  W  A 

iVERETT  I 

*  1951  l 

1  1 

53.1! 

16.01 

6.1! 

-  ! 

! 

1 

SNOHOHISH 

•2*065* 

21 1  3B36 1 

*2.1! 

15.5! 

6.*! 

600! 

-  ! 

16.0! NONE 

IWA 

EVERETT  ! 

*  1972  1 

!  ! 

I  1 

*2.1! 

15.5! 

! 

6.4! 

! 

-  I 
! 

! 

! 

! 

! 

(32)  WILD  WISCH  NARINE 

WISCH  I 

16138*1 

!  1 
i  j 

199KAO! 

12C.0! 

j 

j 

30.oi 

! 

! 

6.6! 

! 

! 

590! 

i 

7.01N0NE 

!LA 

! 

! 

NEW  ! 

1979  ! 

!  ! 

12C.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

ORLEANS  ! 

WISH  II 

161*2*0 

1991***3! 

120.0! 

3C.0! 

6.6! 

-  | 

590! 

7.01N0NE 

!LA 

t«F»  ! 

1979  ! 

1  ! 

i  l 

12C.0! 

30.0! 

! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ORLEANS  1 

! 

i 

(31)  VILKERSON  BARGE  LINE#  INK. 

j  { 

i  i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

JANES  fARIS 

129(088 

19713*361 

79.0! 

27.0! 

9.0! 

1800! 

.  i 

39.0! NONE 

!  NS 

Greenville! 

1964  ! 

1 

!  ! 

79.0! 

27.0! 

8.0! 

-  ! 

! 

! 

JUDI  C 

1260333 

12513*36! 

9  8*0! 

26.0! 

9.0! 

1200! 

-  ! 

27.0! NONE 

Ins 

GREENY CLLE  J 

1956  1 

i 

1  1 

93.01 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

! 

! 

JPW  10V 

1276059 

1  3331  5*71  1 

26*. 0! 

50.0! 

8.6! 

-  j 

2200! 

17.0IDIESEL 

PUNP# 

INS 

GREENVILLE! 

1958  ! 

1 

1  1 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

-  ! 

{HEATING 

c 

COILED! 

! 

JPU  119 

1276C60 

133315*71! 

264.0! 

50.0! 

8.6! 

-  J 

2200! 

17.0! DIESEL 

®UHP# 

INS 

GREENVILLE ! 

1953  ! 

1 

1  1 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

-  ! 

lHEAUMC 

4 

COILtfr: 

! 

JPW  129 

1600113 

167615A71! 

295.0! 

54.0! 

8.6! 

-  | 

3000! 

1 7 .0 ! 0IE5EL 

RUNP# 

!  NS 

GREENVILLE* 

1*7*  1 

1 

1  1 

295.0! 

54.0! 

1.0! 

-  ! 

! HEATING 

t 

COILED! 

! 

JPW  139 

160128* 

167615*71! 

295.0! 

54.0! 

8.6! 

-  ! 

3000! 

17.01  OUSEL 

PUNP# 

INS 

GREENVILLE! 

1970  i 

1 

1 

(  1 

1  ! 

295.0! 

54.0! 

1 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

IKEAUHC 

! 

l 

COILED! 

1 

! 

1 

(15)  WILKINSON  C  JENKINS 
H09R0  1012 

1 

1 

I  - 

1  1 

1  ! 

3961***61 

130.1! 

! 

! 

34.1! 

! 

! 

10.0! 

! 

! 

1000! 

I 

io.oino::: 

!FL 

I 

! 

TANPA  ! 

1937  ! 

1 

i  ! 

130.1! 

34.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

NOORO  1035 

|  - 

3961***6! 

130.0! 

34.0! 

10.0! 

-  j 

1000! 

10.0 1  HONE 

!FL 

TANPA  ! 

1940  l 

1 

1  ! 

130.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

NOBRO  103* 

l  - 

3691***61 

130.0! 

34.0! 

10.0! 

-  j 

1000! 

10.0! NONE 

IFL 

TAKRA  ! 

1949  | 

1 

1 

j  | 

i  i 

130.0! 

34.0! 

! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

(37)  WILLAMETTE  TUG  t  BARGE 

! 

10. 

i  i 

1  ! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

DIV.  OF  RXEDLE  INT'L.# 

INC. 

1  1 

! 

! 

! 

! 

f 

FRIENDSHIP 

1270206 

10513A36I 

94.9*! 

23.0! 

10.1 ! 

450! 

-  ! 

30.0 ( NONE 

5  OR 

PORTLAND  ! 

1926  ! 

1 

1  ! 

95.0! 

23.0! 

10.1! 

-  i 

! 

! 

GRIZZLY 

1507652 

9513*36! 

92.01 

24.01 

8.5! 

1700! 

-  ! 

40.5! NONE 

!  OR 

PORTLAND  1 

*  1968  ! 

1 

! 

! 

1  ! 

1  1 

I  ( 

98.0! 

24.0! 

! 

8.5! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS  857 


EHGR! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

1  COAST 

1  GUARD 

!  NUMBER 

(VTCCt  DIMENSIONS  1  DRAFT ! 
NET  |  CODE  1  LENGTH  1 3RDTH!  | 

REGIS-I****!  REG.  !  REG.! LOAD-1 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  1PAGE!  0VER-10VER-1/////1 
NA6E  1  IV  1  ALL  1  ALL  RIGHT! 

! CAPACITY  1 
!  ! 

!  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENGERS  1 

HIGH-  !  t  V 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S 
FIXED  !  EQUIPMENT  !K! 

POINT  1  LINE-1  1 AOS 

LIGHT) !//////////////// 1T0 
(FEET)!  LINE- 2  !EE1 

£  S  S  E  L 
OPERATING 
9ASt 
LINE-1 
nnnun 
LINS-2 

!  ! 

!  1 

1  YEAR  ! 

!  BUILT  ! 

!  OR  ! 

! ‘REBUILT! 

(3?)  WILLAMETTE  TUG  t  BARGE 

! 

10. 

1  1 

!  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

DIV. 

Of  RIEDLE  INT»L./ 

INC. 

1  1 

1 

! 

! 

! 

I 

(CONTINUED! 

! 

1  1 

1 

1 

! 

! 

i 

SAND  PEBBLE 

1253122 

3413A36! 

61.3! 

17.1! 

8.0! 

750! 

-  | 

31.0 1  NONE 

!CA 

SAN 

!  * 

1960 

!  ! 

65.5! 

17.1! 

8.0! 

-  * 

I 

! 

FRANCISCO 

T.  T.  AMERICA 

1651167 

135 13  A  36 ! 

95.0! 

34.0! 

15.0! 

3000! 

-  j 

36.0 1  NONE 

!0R 

PORTLAND 

1982 

1  1 

95.0! 

34.0! 

14.0! 

-  ! 

! 

! 

WESTERN  GRIMLY 

1282717 

3313A36! 

56,8! 

14.0! 

S.6! 

350! 

*  i 

30.0! NONE 

t  Oft 

PORTLAND 

1960 

1  1 

60,0! 

14.0! 

5.0! 

-  i 

! 

! 

WILLAMETTE 

9UCANNEER 

1280094 

2213A36! 

50,0! 

17.4! 

5.0! 

900! 

-  i 

40. 0 ! NONE 

!  0  ft 

PORTLAND 

t  • 

1965 

1  1 

50,7! 

17.4! 

5.0! 

-  i 

! 

I 

WILLAMETTE 

CHAMMION 

1527549 

1 28 1 3A361 

77,5! 

25.4! 

10.6! 

2120! 

-  i 

45*0! NONE 

ICA 

LOS 

1970 

!  1 

86.61 

26.0! 

10.6! 

-  ! 

! 

! 

ANGELES 

WILLAMETTE 

CHARGER 

2113A361 

42.4! 

12.0! 

4.1! 

220! 

-  ! 

1  5 • 0 ! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1953 

1  1 

46.1! 

12.1! 

1.1! 

-  | 

! 

1 

WILLAMETTE 

CHIEF 

1 290759 

8313A36I 

71.0! 

23.6! 

8.0! 

1030! 

-  f 

55 .0! NONE 

10R 

PORTLAND 

1963 

1  1 

74.0! 

23.6! 

8,0! 

-  J 

! 

! 

WILLAMETTE 

EAGLE 

1286314 

6613A361 

67,4! 

21.0! 

9.4! 

1200! 

-  ! 

31 .6! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1961 

1  1 

71,2! 

21.0! 

9.4! 

-  J 

! 

! 

WILLAMETTE 

HU5TLER 

1501682 

2013A36! 

47.2! 

13.8! 

4.5! 

330! 

-  i 

16.0! NONE 

!  OR 

PORTLAND 

{  * 

1965 

1  1 

4?  .0! 

14.0! 

4.5! 

-  ! 

! 

! 

WILLAMETTE 

MARINER 

129697? 

12813A36! 

67.0! 

24.0! 

9.C! 

2000! 

-  J 

38.0 !  NONE 

!0R 

PORTLAND 

1964 

i  1 

70.0! 

24.0! 

9.0! 

-  I 

l 

! 

WILLAMETTE 

RANGER 

1247912 

6 13A361 

57.1! 

18.  C! 

4.8! 

440! 

-  ! 

26 .3 !  NONE 

!0P 

PORTLAND 

1945 

!  1 

61.0! 

19.01 

4.6! 

-  ! 

i 

! 

WILLAMETTE 

RASCAL 

5 !  3  A  3  6 1 

29.0!, 

9.5! 

4.5! 

165! 

-  I 

10. 01  NONE 

!MT 

TOWNSEND 

» 

1952 

1  1 

29.0! 

9.5! 

4.5! 

-  1 

• 

! 

WILLAMETTE 

ROUGHNECK 

1237656 

2213A36I 

51.9! 

14.0! 

4.5! 

330! 

-  1 

18.0! NONE 

1  OR 

PORTLAND 

j  * 

1965 

1  1 

52.0! 

14. C! 

4.5! 

-  f 

i 

! 

WILLAMETTE 

ROUSTABOUT 

1280629 

513A02I 

76.0! 

11.0! 

3.8! 

220! 

-  ) 

1 1 • 0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1951 

1  1 

48.0! 

11. S* 

3.8! 

-  ! 

! 

! 

WILLAMETTE 

RUSTLER 

1255664 

21 13A36! 

46.1! 

14.0! 

5.0! 

330! 

-  j 

1 8. 0! NONE 

IWA 

EVERETT 

1943 

1  ! 

50.0! 

14. C! 

5.0! 

-  ! 

! 

I 

BARGE  417 

S5014A46! 

110.0! 

34.0! 

10.9! 

-  j 

500! 

1 0.0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1944 

1  1 

110.0! 

34. 0! 

3.0! 

-  1 

( 

! 

BARGE  424 

S5014A46! 

110.0! 

■*0.0 ! 

4.7! 

-  ! 

500! 

1 0. 0 ! NONE 

!  0  R 

PORTLAND 

-- 

1  1 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

NO.  316 

1053 1 4A461 

180.0! 

54.1! 

8.6! 

-  j 

1200! 

12.31  NONE 

1  OR 

PORTLAND 

; 

1 931 

!  1 

—  ! 

—  1 

1.9* 

-  ! 

! 

! 

PRINCESS  CHRISTINA 

1507270 

56414F431 

150.0! 

42. C! 

11.4! 

-  J 

1410! 

12*5  !NOriE 

ICA 

S*N 

1966 

t  ! 

150.0! 

42. B! 

3.0! 

-  » 

! 

! 

FRANCISCO 

SANO  HOG 

564! 4  A  46 ! 

180.0! 

42.0! 

7.9! 

-  i 

1800! 

12.0! NONE 

IWA 

SEATTLE 

1968 

1  1 

130.0! 

42.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

SEASPAN  250 

1356765 

5914! 4A  471 

359.2! 

80.1  ! 

21.0! 

•  J 

11  SCO! 

46. 3! NONE 

1  OR 

ASTORIA 

1976 

1  ! 

359.2! 

80.1! 

3.o! 

-  ! 

! 

! 

SEASPAN  251 

1372629 

594014A47! 

359.2! 

80.1! 

21.0! 

-  ! 

nsooi 

46. 6 ! NONE 

!0P 

ASTORIA 

1977 

1  ! 

359.2! 

80.1! 

3.6! 

-  ! 

! 

! 

WILLAMETTE 

RCSMONDER 

4314746! 

45.7! 

20.3! 

5.0! 

-  i 

50! 

1 2 .3  1  NONE 

!0R 

PORTLAND 

1948 

!  1 

45.7! 

20. it 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

WT 3  201 

43714446! 

201.7! 

35.0! 

10.0! 

-  i 

1200! 

14.0! OAVlT 

!0R 

PORTLAND 

j  * 

1962 

!  1 

201.7! 

35. C! 

2.5! 

-  ! 

t 

UT3  202 

43714A46! 

201. 7! 

35.  C! 

10.0! 

-  | 

1200! 

1 4 . 0! DAVIT 

10ft 

PORTLAND 

j  * 

1962 

!  1 

201.7! 

35.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

WT3  205 

43714A46! 

201.7! 

35.0! 

10.0! 

-  i 

1200! 

1 4, 0! DA VI T 

!  Oft 

PORTLAND 

!  * 

1963 

!  1 

201.7! 

35. C! 

2.5! 

-  ! 

! 

I 

WTd  2C7 

1263994 

43714A46! 

201.7! 

35.0! 

10.0! 

-  j 

1200! 

14. 0! DAVIT 

!  0  ft 

PORTLAND 

!  • 

1064 

1  ! 

201.7! 

35.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

WT i  203 

43714A46! 

201.7! 

35.0! 

10.0! 

-  j 

1200! 

14.010AVIT 

1  OR 

PORTLAND 

!  * 

1964 

1  1 

201.7! 

35.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

1 

WT3  2C9 

72 J14A46! 

204.0! 

34.9! 

9.5! 

-  | 

1000! 

24.0! NONE 

1  Oft 

PORTLAND 

19SC 

1  1 

204.0! 

34.9! 

2.9| 

-  | 

! 

1 

WTfa  251 

1292706 

43714A46! 

201.7! 

35. C! 

10.0! 

-  | 

1200! 

14*0! DAVIT 

10R 

PORTLAND 

|  * 

1963 

1  ! 

201.7! 

35.0! 

2.51 

-  ! 

! 

! 

WT&  252 

43714A46! 

201.7! 

35. C! 

10.0! 

-  I 

1200! 

14.01DAVIT 

!0R 

PORTLAND 

1  * 

1964 

1  1 

201.7! 

35.0! 

2.5! 

■  1 

! 

! 

WTH  253 

28714A43! 

192.0! 

34.0! 

9.0! 

-  ! 

1200! 

27.31N0NE 

1 0  ft 

PORTLAND 

j  * 

1949 

1  1 

2)3.5! 

34. C! 

2.5! 

-  ! 

| 

1 

WT3  254 

28714A43! 

192.0! 

34.0! 

9.0! 

-  j 

1200! 

27 .0! NONE 

IOR 

PORTLAND 

|  * 

1963 

1  1 

203.5! 

34.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

WTQ  303 

1293618 

370! 4A46! 

140.0! 

40.0! 

7.5! 

-  i 

600! 

1 0.0! DAV IT 

!0R 

POPTLAND 

j  * 

1965 

1  1 

140.0! 

40. 0! 

2.0! 

-  ! 

l 

! 

WT3  313 

! 284624 

9C014A461 

159.9* 

50.5! 

12.5! 

-  f 

1  SCO  1 

17.0! NONE 

I  OP 

PORTLAND 

1942 

1  t 

159.9! 

50.5! 

3.0! 

-  1 

! 

I 

WT9  405 

1 1 7  5  COO 

59014A46! 

174.5! 

39.5! 

10.0! 

-  j 

1220! 

10.01N0NE 

!  OR 

PORTLAND 

1943 

1  ! 

175.01 

40.  Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

UTB  4C7 

J  290565 

50014A46! 

1C5.0! 

29.1! 

9.0! 

-  j 

500! 

9 .0 ! DAVIT 

1  OR 

PORTLAND 

|  * 

1968 

1  1 

105.0! 

29.1! 

2.5! 

-  ! 

! 

1 

W T0  408 

1290566 

50014*451 

105.0! 

29.1! 

9.0! 

-  ! 

500! 

9.0! DAVIT 

!0P 

PORTLAND 

|  * 

1968 

1  1 

105.0! 

29.1! 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

WT3  409 

1254424 

3231 4  A  46 1 

125.0! 

34.  C! 

8.51 

-  ! 

600! 

9.0! NONE 

10R 

PORTLANO 

1944 

j 

1  1 

125.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

♦ 

! 

WT3  414 

550! 4 A43 1 

104.0! 

29.0! 

9.5! 

-  i 

600! 

9.0RONE 

!0R 

PORTLAND 

1953 

1  1 

104.0! 

29.0! 

3.2! 

-  ! 

! 

! 

WTd  416 

60014A43  1 

110.0! 

35.0! 

10.0! 

-  | 

750! 

9.0JN0NE 

!  Oft 

PORTLAND 

1953 

1  1 

110.0! 

35.0! 

3.2! 

-  ! 

i 

! 

WTo  427 

43514*46! 

104.0! 

39.0! 

7.0! 

-  I 

550! 

20.8! NONE 

I  OP 

PORTLAND 

!  * 

1943 

!  1 

104.0! 

39.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

UTb  429 

1506573 

51614*46! 

130.1! 

45.1! 

r..4* 

-  ! 

1290! 

30. 0 ! NONE 

•OR 

POPTLAND 

1966 

1  1 

130.1! 

45.1  f 

3.0! 

-  ! 

J 

! 

WTB  440 

1171262 

71914A43! 

175.0! 

46.0! 

7.3! 

-  J 

1300! 

1 2 • 0 1  NONE 

!0R 

PORTLAND 

1931 

1  1 

175.0! 

46.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

AV  402 

i  ...... 

1**55*70! 

•0.0! 

28.0! 

7.1! 

-  1 

269! 

33.01DIESEL 

PUMP 

!  Oft 

PORTLANO 

|  * 

1972 

1  ! 

30. C! 

26.  C! 

1.4! 

-  1 

; 

! 

PACIFIC 

1599561 

187015*71! 

230.0! 

60.0! 

16.0! 

-  ! 

4200! 

10.312  300MS/  2 

!0R 

PORTLANO 

1978 

!  ! 

!  ! 

230.0! 

« 

60.0! 

! 

3.0! 

! 

.  t 

•DIESEL 

! 

PUMPS 

! 

I 

07)  WILLAMETTE  WESTERN  f'.RP 

!  ! 

!  ! 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

I 

! 

ROYAL 

! 512597 

1613A36! 

46.1! 

14.0! 

4.;i 

300! 

-  ! 

17.1! NONE 

(OR 

PORTLAND 

1967 

!  ! 

46.1! 

14.0! 

4.4! 

-  1 

i 

! 

SFA  MULE 

1270756 

72*3*36! 

36.3! 

14.0! 

3.0! 

380! 

-  ! 

1 1 .0! NONE 

IOR 

PORTLAND 

1945 

!  ! 

36.3! 

14.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

BARGE  410 

1265793 

30! 4*43! 

75.0! 

26.0! 

3.5! 

-  J 

70! 

4.0! NONE 

1  OR 

PORTLAND 

1957 

!  1 

75.0! 

26.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

MUD  CAT 

1276134 

94014*461 

168.1! 

43.1! 

U.O! 

•  | 

1500! 

27.0! NONE 

!  Oft 

PORTLAND 

1958 

1  1 

166.1! 

43.1! 

3.3! 

-  1 

l 

I 

MUD  HOG 

12*6135 

94014*461 

163.1! 

43.1! 

14.0! 

-  ! 

15C0! 

27.0! NONE 

10R 

PORTLAND 

1958 

1  1 

1  ! 

1  1 

168.1! 

! 

! 

43.1! 

j 

i 

3.8! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  Of SCRIPT  ION  OF  VESSELS 
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£N5» ! 

1  1VTCC1 

DIMENSIONS  !0P AFT ! 

KAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

0 I ST»  OPERATOR 

!  NET  ICODEILENGTHIflRDTHi 

! 

I 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

! S  ! OPERATING  ! 

1  REGIS-!****! 

REG.  1 

REG.iLOAD-! 

! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

ITC! 

BASE  l 

YEAR 

!  COAST 

1  TER  !  3£E! //////! /////! 

EO  ! 

! ////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  ANO  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PAGE! 

OVER-! 

•V £ P - !  /////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

LIGHT)  !////////////////! TD !//////////! 

OR 

1  NUMBER 

NA5E  (  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! Li GHT  ! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!E£! 

LINF-2  ! ‘REBUILT 

(44)  WILLAMETTE- WESTERN  CO. 

! 

! 

! 

1  1 

!  1 

!  1 

1 

j 

i 

! 

; 

j 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

A  01 VI  SI  ON  Of  RIEDEL 

IN !  *  L 

!  1 

i 

i 

t 

i 

( 

! 

TOM  WHITE 

! 257219 

3J13AJ61 

61.3! 

17.0! 

5.5! 

600! 

43! 

34.0! NONE 

!WA 

BURBANK  1 

19*5 

! 

1  1 

61.3! 

17. C! 

5.5! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

WILLAMETTE  60  GETTER 

1271486 

1113A36! 

43.3! 

12.!! 

4.5! 

150! 

22! 

16.0! NONE 

!WA 

9URBANK  ! 

1934 

! 

1  1 

43.3! 

12.3! 

4.5! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

WILLAMETTE  RENEGADE 

J2797S7 

3113A36! 

S6.01 

15.0! 

4.5! 

540! 

31! 

28.0! NONE 

!  w* 

£URQANK  ! 

*  1961 

! 

1  1 

56.0! 

15.0! 

4.5! 

! 

-  | 

! 

| 

! 

WILLAMETTE  SCOUT 

|  - 

513AJ6! 

45.01 

9.C! 

3.5! 

130! 

22! 

20.0 ! NONE 

!WA 

3UR3ANK  ! 

*  1954 

1  1 

45.01 

9.0! 

3.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

AJAX 

1563511 

29714A43! 

120.61 

35.2! 

3.6! 

-  ! 

35! 

46.0*33  TON 

WHIRLEY 

!WA 

BURBANK  ( 

1943 

1 

1  ! 

1 2C.o! 

35.2! 

3.6! 

! 

-  I 

! CRANE 

1 

l 

BARGE  411 

1257138 

761 4A43I 

52.01 

26.0! 

3.9! 

-  ! 

70! 

4. C! NONE 

!W  A 

BURBANK  ! 

1957 

! 

•  1 

•2.0! 

26.0! 

1.0! 

i 

-  | 

! 

! 

! 

BARGE  412 

!  . - 

500144431 

101.6! 

??•  1 ! 

5.0! 

-  i 

600! 

4 .0 ! NONE 

!  w* 

BURBANK  ! 

1943 

• 

1  l 

101.6! 

29.ll 

2.0! 

! 

-  ! 

l 

! 

! 

SPUD  •  106 

i  ...... 

5014A43! 

70.0! 

32.0! 

5.2! 

-  ! 

60! 

30.0! NONE 

!UA 

BURBANK  ! 

1950 

i 

i 

•.  1 

1  1 

70.0! 

32.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

i 

-  ! 

* 

i 

1 

! 

! 

1 

! 

(25)  WILLIAMS  MARINE  ENTERPRISE# 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

1 

i 

! 

t 

i 

! 

! 

l 

! 

INC. 

; 

!  1 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

GRANPA  SHORTY 

! 371 *62 

$113*36! 

70.0! 

24.0! 

5.0! 

1200! 

-  J 

38. 5 !  NONE 

1 X  A 

OAVSNPO’T  ! 

1976 

! 

1  ! 

70.0! 

24.0! 

5.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

JANDILENE 

1601956 

79*  3*361 

0.0! 

26.0! 

6.2! 

1200! 

-  i 

33.0! NONE 

!IA 

DAVENPORT  ! 

1979 

i 

1  1 

.•0.0! 

26. C! 

5.3! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

LARRY  0.  WILLIAMS 

1 632444 

5013*36} 

70.0! 

26.0! 

6.3! 

1200! 

.  ( 

38.5 ! NONE 

!1  A 

DAVENPORT  1 

1981 

1 

!  * 

7C.01 

26.0! 

5.C! 

! 

-  J 

! 

! 

i 

NORMA  CHRISTINA 

1525639 

9413*38! 

68.0! 

24.0! 

5.6! 

1200! 

-  j 

33.0! NONE 

tl  A 

davenport  i 

1970 

I 

1  ! 

68.0! 

24.0! 

5.0! 

-  j 

! 

! 

! 

TOM  REYNOLDS 

1524047 

321 3*  361 

50.0! 

13.0! 

4.5! 

460! 

-  i 

23.0! NONE 

!  X  A 

DAVENPORT  ! 

1969 

i 

j 

•  1 

1  1 

50. 0! 

16.0! 

! 

4.0! 

i 

•  ! 

! 

! 

! 

t 

! 

1 

(32)  WILLIAMS#  OOUGLAS  A. 
WAD  101 

; 

1  - 

!  1 

1  ! 

1 64(4*43! 

120.0! 

! 

30. 0! 

i 

.0! 

| 

164! 

! 

! 

6. 0 ! NONE 

; 

i 

!  L 

! 

! 

NEW  ! 

1975 

1 

1 

•  1 

•  I 

120. 1' 

30.  C! 

! 

0! 

! 

"  ! 

l 

! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

(33)  WILLIAMSON#  HARD 

FREE  SPIRIT 

l 

i 

•29)928 

!  1 

1  1 

5011C02! 

49.2! 

! 

! 

15.0! 

i 

i 

7.0! 

800! 

! 

! 

18.0! NONE 

! 

! 

!TX 

! 

! 

RIVIERA  ! 

1965 

■ 

!  ! 

55.0! 

15. C! 

7.0! 

22! 

i 

! 

! 

LADY  CATHERINE 

1641337 

9 11  DO? 1 

35.3! 

13.5! 

5.0! 

300! 

-  J 

1 S. 0 ! NONE 

!TX 

RIVIERA  ! 

1972 

1 

1  1 

33.0! 

13.3! 

5.0! 

61 

! 

* 

! 

MOCKING  91 RO 

j  - 

911CI1  1 

31.0! 

12.0! 

2.5! 

I65i 

-  • 

1 0.0 ! NONE 

ITX 

RIVIcRA  ! 

1«69 

1 

!  1 

31.0! 

12.0! 

2.5! 

10! 

! 

! 

! 

NARO 

1522227 

1911C02! 

42.6! 

13.0! 

6.4! 

600! 

-  ! 

1 6.0! NONE 

ITX 

RIVIERA  ! 

1969 

1 

1  1 

42.6! 

13.  C! 

6.4! 

16! 

! 

! 

! 

PHYLLIS  K 

! 644593 

1811C02! 

44.8! 

14.0! 

6.2! 

600! 

-  ! 

16.0! NONE 

ITX 

RIVIERA  ! 

1982 

1 

!  ! 

45.0! 

14. C! 

6.2! 

15! 

! 

1 

! 

3UEEN  NOVA 

•296200 

1111C02! 

41.9! 

13.4! 

3.4! 

600! 

-  ! 

15.0! NONE 

ITX 

RIVIERA  ! 

1964 

! 

1  1 

41.9! 

13.4! 

3.4! 

16! 

| 

! 

! 

SCOTT 

1501046 

711002! 

37.0! 

11.2! 

3.0! 

400! 

-  ! 

1 5.0! NONE 

!TX 

RIVIERA  ! 

1965 

1 

•  1 

33.0! 

11.2! 

3.0! 

6! 

! 

1 

SPIRIT  OF  MI6HT 

1506123 

1911C02! 

44.2! 

15.0! 

6.7! 

600! 

-  ! 

16.9! NONE 

ITX 

RIVIERA  ! 

1966 

1 

1  1 

47.0! 

15.0! 

6.7! 

20! 

! 

I 

! 

SPIRIT  Of  WISDOM 

1577706 

16! SCO?! 

41.31 

14.3! 

6.2! 

600! 

-  ! 

1 7.0! NONE 

ITX 

RIVIERA  ! 

1976 

J 

1  1 

45.01 

14.3! 

6.2! 

161 

! 

! 

! 

TIFFANY  ANNE 

1444C06 

1311C02! 

44.6! 

1  4.0  J 

6.2! 

600! 

-  1 

16.0! NONE 

ITX 

RIVIERA  ! 

1982 

1 

1  l 

45.0! 

14.0! 

6.2! 

18! 

( 

! 

! 

ASHLEY  RENEE 

1630325 

6213*36! 

55.3! 

22.0! 

7.6! 

800! 

-  1 

34.0IN0NE 

!TX 

RIVICRA  ! 

I960 

1 

!  1 

60.0! 

22.0! 

4.6! 

-  ! 

! 

1 

JEANNE  MAE 

1617386 

4413*36! 

47.1! 

20.1! 

7.4! 

600! 

-  ! 

27.0! NONE 

ITX 

RIVIERA  ! 

198C 

1 

!  1 

50.0! 

20.1! 

7.4! 

-  i 

! 

! 

! 

MISS  CINDY 

1512156 

2513*36! 

41.3! 

19.9! 

5.0! 

400! 

-  f 

27.0!NONE 

!TX 

RIVIERA  ! 

1967 

I 

1  1 

45.0! 

19.9! 

5.0! 

-  j 

! 

! 

! 

SPIRIT  Of  POk'ER 

1641304 

3313*36! 

47.0! 

18.5! 

4.3! 

800! 

-  j 

26.0 ! NONE 

!  TX 

RIVIERA  I 

1951 

1 

1  1 

55.0! 

18.5! 

4.8! 

-  J 

! 

» 

! 

BARGE  81 

l  - 

19414*431 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  1 

323! 

12. 0! NONE 

ITX 

RIVIERA  ! 

1947 

l 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

! 

BARGE  107 

J  - 

194*4*431 

110.0! 

30. C! 

5.0! 

-  J 

323! 

1 2.0! NONE 

ITX 

RIVIERA  ! 

1949 

! 

! 

!  1 

1  1 

110.0! 

30.C! 

! 

1.5! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

(16)  WILLIG#  W.  ARMIN 

RF  127 

I 

! 

1578196 

!  1 

1  1 

67914F43! 

195.0! 

1 

! 

35.0! 

! 

! 

9.0! 

1400! 

! 

! 

20.3! NONE 

( 

t 

IKY 

! 

! 

LOUISVILLE! 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

t 

! 

1 

RF  34JB 

1578197 

917J  4*41 ! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1639! 

1 7. 2! HONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1976 

! 

! 

1  ! 

1  ( 

200.01 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

"  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

(32)  WILLIS  BARGE  CLEANING 

f 

! 

1  1 

1  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

BIG  ROCK 

1507364 

6313*35! 

84.5! 

24.1* 

7.1! 

760! 

-  j 

55.0! NONE 

t  L  A 

OARROU  ! 

1967 

! 

!  1 

65.0! 

24.1! 

6.0! 

-  | 

! 

! 

I 

MASTER  CHRIS 

1566070 

6613*351 

50.3! 

20.4! 

7.3! 

760! 

-  j 

55.0! NOME 

!LA 

DARROV  ! 

1975 

1 

1  1 

50.3! 

20.4! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

NOEL  C  DEAN 

1  - - 

3313*36! 

46.2! 

13.0! 

6.7! 

600! 

-  ! 

41.5! 

!LA 

0 ARROW  ! 

1965 

1 

j  i 

46.2! 

18.0! 

4.1! 

-  ! 

1 

! 

! 

ROLE  CAT 

1  - 

2813*36} 

45.3! 

14.0! 

5.4! 

390! 

-  ! 

21.4  (NONE 

!LA 

OARROW  1 

1943 

! 

! 

}  1 

!  ! 

45.8! 

14.0! 

! 

2.1! 

! 

i 

*  ! 

j 

i 

! 

! 

! 

1 

(07)  WILLIS#  C.  C.#  INC. 
CAPT.  C.  6. 

! 

1 

1290016 

!  1 

1  ! 

16813*36! 

83.7! 

I 

23.1! 

! 

! 

3.0! 

1700! 

! 

! 

40.0! NONE 

! 

i 

!NJ 

! 

i 

PAULSBORO  1 

1962 

1 

!  1 

90.0! 

28.1! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

CMAUNCEY 

1290076 

t63 J  3436! 

83.7! 

26.1  ( 

3.0! 

1700! 

-  j 

40.0! NONE 

!NJ 

PAULSBORO  ! 

1963 

1 

1  ! 

90.0! 

28.1! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

PATRICIA 

1290525 

16813*36! 

53.7! 

28.1! 

3.0! 

1700! 

-  ! 

40.0! NONE 

f  N  J 

PAULSBORO  I 

1963 

l 

!  1 

90.0! 

28.1! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

ROLETA 

1290297 

16813*36! 

83.7! 

26.1! 

8.0! 

1700! 

-  ! 

40 .0 ! NONE 

!NJ 

PAULSBORO  ! 

1963 

1 

!  ! 

90.0! 

23.1! 

7.0! 

-  J 

! 

I 

! 

BERTIE 

1274886 

2029  J4A41 J 

256.0! 

43.1! 

11.0! 

-  ( 

2oOO! 

22.0 (NONE 

!NJ 

PAULSBORO  1 

1957 

J 

!  t 

256.0! 

44.1! 

4.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

PETER  WILLIS 

1277967 

2029!  4A41 1 

256.0! 

43.1! 

11.0! 

-  | 

2600! 

22. 0 !  NONE 

!NJ 

PAULSBORO  ! 

1959 

! 

1  1 

256.0! 

44.1! 

4.0! 

-  1 

! 

! 

1 

WBL  103 

1518514 

1103J4A41! 

221.1! 

35.1! 

10.0! 

-  j 

1875! 

16.0! NONE 

!NJ 

PAULSBORO  ! 

1969 

l 

1  t 

221.1! 

35.1! 

2.2! 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

W8L  104 

1518625 

110314A41! 

221.1! 

35.1! 

10.0! 

-  j 

1875! 

16. 0! NONE 

!NJ 

PAULSBORO  ! 

1969 

1 

!  1 

221.1! 

35.1! 

2.21 

-  ! 

! 

! 

! 

W3L  107 

1529514 

1103 14*41  f 

221.1! 

35.1! 

10.0! 

-  j 

1875! 

1 6. 0! NONE 

INJ 

PAULSBORO  ! 

1970 

1 

! 

! 

1  1 

!  1 

1  ! 

221.1! 

35.1! 

! 

2.2! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


859 


ENG»! 

DISTl  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NUMBER 

1 VTCCi  DIMENSIONS  lDPAFTI 
NET  ICODEILENGTH10PDTH1  ! 

IREG1S-!****!  AEG.  1  PE6.1L0A0-! 

1  TER  !  SEFI//////1/////J  ED  1 

1  TON-  1PA3EI  OVER-IOVE*-! /////! 

1  NAGE  !  IV  !  ALL  •  ALL  SLIGHT t 

t  CAPACITY! 

!  ! 
!  CARGO  ! 

Ui/tnnx 

HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  EN6ERS  ! 

HIGH-  !  {VESSEL  1  1 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  1  ORE  RATING  !  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT  !TCl  BASE  !  VfAA  ! 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

(LIGHT) ! //////////////// |TPf ////////// !  OR  ! 

(FEET)  1  LINE-2  SEE!  LINE-2  UREBUILT! 

(07)  WILLIS/  C.  6./  INC. 

! 

! 

! 

1  1 

1  1 

!  1 

i 

i 

• 

1 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

t 

! 

j 

(CONTINUED) ! 

1  1 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

WBL  ICS 

164C295 

968UA411 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

-  ! 

1697! 

15.01  NONE 

1NJ 

PAULSBORO 

i 

1981  | 

1 

l  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

! 

-  | 

! 

1 

! 

W  ?L  109 

! 640296 

98814*411 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1697! 

IS. 0! NONE 

!NJ 

PAULS30R0 

! 

1981  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

! 

•  | 

i 

! 

1 

weL  no 

! 640297 

98814A41  1 

193.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1697! 

1 5. oInONE 

1NJ 

PAULSBORO 

! 

1981  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

1 

! 

W  PL  111 

1440298 

96814A411 

195.0! 

35.01 

10.0! 

-  ! 

1o97! 

15. OINONE 

1 N  J 

PAULSSORO 

! 

1981  ! 

t 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

•  I 

! 

I 

! 

WPL  112 

1640299 

98814A41! 

195.0! 

35.01 

10.0! 

! 

1697! 

IS. 0! NONE 

INJ 

PAULSBORO 

I 

1931  \ 

i 

1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

l 

! 

U9L  m 

io4G300 

98854A411 

195.0! 

35.01 

10.0! 

-  1 

1697! 

15.0! NONE 

!NJ 

P«ULS"9*0 

I 

1981  ! 

1 

!  1 

195.01 

35.01 

2.01 

! 

-  1 

! 

1 

1 

W?L  114 

1652179 

60714A411 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

! 

1697! 

15. C! NONE 

!NJ 

PAULSBORO 

! 

1982  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  | 

I 

t 

! 

W3L  115 

‘652180 

of  ?t  4A41 1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

•  « 

1697! 

15.01  NONE 

!NJ 

PAULSBORO 

l 

1962  ! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

1 

WBL  116 

1667245 

66714A41) 

195.0! 

3$. Cl 

10.  Ot 

! 

1680! 

16. OINONE 

!NJ 

PAULSBORO 

! 

1984  \ 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

1 

! 

UBL  117 

1667246 

68714A411 

195.0! 

35.0! 

10*01 

! 

1660! 

16. OINONE 

INJ 

PAULSBORO 

! 

1984  \ 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

• 

*  ! 

! 

! 

! 

WBL  119 

1447247 

62714A411 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  i 

1680! 

16. OINONE 

!NJ 

PAULSBORO 

j 

198*  | 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

WPL  119 

1647248 

6S714A41! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

-  i 

1660! 

16.0UONE 

INJ 

PAULSBORO 

! 

190*  ! 

1 

l 

1  1 

1  ! 

195.01 

» 

35.  C! 

1 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

1 

• 

(41 1  WILMINGTON  TP ANSPORTATIoj  N 

!  1 

1  1 

i 

i 

i 

i 

t 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

COMPANY 

1 

•  1 

i 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

LONG  PEACH 

1244J45 

99 1 3  A34  J 

81.1! 

2  4.0! 

14. C! 

120C! 

-  1 

41. OINONE 

ICR 

SAN  PEDRO 

1  * 

I960  ! 

! 

1  1 

81.1! 

24.01 

9.8! 

1 

-  | 

! 

1 

! 

LOS  ANGELES 

1244510 

9913A36! 

81.1! 

24. C! 

9.8! 

1500! 

-  | 

41. OINONE 

!  CA 

SAN  PEDRO 

1  * 

197C  ! 

! 

1  1 

81.1! 

24.  o: 

9.8! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

PHILIP  W 

1624172 

13513*36! 

67.0! 

34. Cl 

12.6! 

3000! 

-  i 

28. OINONE 

ICA 

SAN  PEDRO 

! 

1931  ! 

1 

i  t 

•7.0! 

34. Cl 

12.6! 

! 

-  ! 

i 

1 

! 

POINT  FERMI N 

1576035 

1  C2i  3  A 36 *! 

96.9! 

24.0! 

14.0! 

2900! 

-  ! 

41.0U0NE 

ICA 

SAN  PEDRO 

1 

1976  1 

1 

1  1 

1C5.1! 

34.  C! 

13.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

POINT  VICENTE 

1577702 

1C213A361 

93.9! 

34.C! 

14.0! 

2900! 

-  j 

41. OINONE 

ICA 

SAN  PEDRO 

1 

1973  ! 

1 

t  1 

105.1! 

34.0! 

13.6! 

! 

-  i 

! 

1 

! 

SAN  PFORO 

1510704 

6713A36! 

35.9! 

26. C! 

15.1! 

2150! 

•  | 

37.0! NONE 

ICA 

SAN  PEDRO 

! 

1967  I 

! 

!  ! 

92.0! 

2o.2! 

14.0! 

I 

*  | 

! 

! 

! 

TERMINAL  ISLAND 

1225656 

721 3?36! 

•7.0! 

22.4! 

11.5! 

120C! 

-  i 

36.C! NONE 

ICA 

SAN  PEDRO 

I  » 

1?61  ! 

* 

1  ! 

B7.0! 

22.4! 

11.5! 

! 

-  | 

! 

1 

! 

WILMINGTON 

j  225455 

72 1 3° 36! 

67.0! 

22.4! 

11.5! 

1200! 

-  j 

36. OINONE 

ICA 

SAN  PEDRO 

1  * 

196*  ! 

l 

1  1 

87.0! 

22.4! 

11.5! 

I 

-  i 

| 

! 

! 

WT  25 

1504C77 

t J7214A46! 

1 

U.O! 

-  I 

-  J 

-  ! 

! 

1966  ! 

l 

!  ! 

230.0! 

52.C! 

3.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

V5S  1C1 

1539335 

9191SA701 

195.0! 

35. Cl 

11.9! 

-  ! 

919| 

52*5 !NONE 

!  C  A 

LOS 

1 

197*  ! 

1 

i  i 

1  >5.0! 

35.01 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

ANGELES 

I 

1 

ves  iC2 

1549536 

91  ?! SA  70! 

195.0! 

35.0! 

11. VI 

-  ! 

919! 

52.5 {NONE 

ICA 

LOS 

I 

1975  ! 

! 

1 

1  1 

1  1 

193.0! 

! 

35.0! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

ans=les 

! 

! 

1 

1 

(42)  WINDJAMMER  CRUISES 

f 

! 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

I 

! 

CORAL  SEE 

1517550 

37I1D16! 

42.0! 

19.5! 

10.4! 

41 C! 

-  i 

U.O!  NONE 

IHI 

LAHAINA 

! 

196?  ! 

1 

1  1 

42.0! 

19.5! 

10.4! 

! 

1*9! 

! 

! 

I 

ENDEAVOR 

1226776 

3511816! 

40. 0! 

16.7! 

9.1! 

65! 

-  | 

65. OINONE 

!HI 

HONOLULU 

! 

1927  ! 

l 

t  1 

60.0! 

Ia.71 

9.1! 

I 

87! 

! 

I 

1 

RFLLA  MAE 

125C603 

54911*161 

222.4! 

52.5! 

9.6! 

1920! 

-  ! 

137. OINONE 

INI 

NONOLULU 

t  * 

1980  ! 

l 

!  ! 

282.0! 

54.5! 

8.2! 

! 

599! 

! 

1 

i 

SPIRIT  OF  WINDJAMMER 

1548824 

3111)16! 

62.0! 

17.7! 

4.6! 

250! 

-  ! 

50. OINONE 

!HI 

L*H*INA 

1 

1973  ! 

I 

1 

!  1 

1  1 

64.5! 

1 

17.7! 

1 

4.o! 

! 

! 

! 

117! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

CC1)  WINNIPESAUKEE  MARINE 

1 

I 

1  1 

1  1 

t 

1 

1 

! 

• 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

CONSTRUCTION 

I 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

MARGARET  M •  II 

1616130 

21 11A03! 

45.8! 

14.1! 

3.6! 

409! 

25! 

19.0! 3-TCN  BOOM 

!NH 

GILFORD 

1 

19**  ! 

1 

! 

1  1 

!  1 

50.0! 

{ 

14.41 

1 

3.6! 

! 

! 

I 

■  t 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

(27)  WINONA  FLEETING  CO. 

! 

! 

!  1 

1  1 

i 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

JILL  PEHLER 

1603359 

8113*36! 

70.0! 

26.0! 

3.0! 

1200! 

-  ! 

40. OINONE 

!MN 

WINONA 

! 

1979  ! 

1 

!  1 

70.0! 

26.  C! 

5.0! 

! 

-  I 

! 

1 

! 

CA°N'S  CHOICE 

1553994 

3213436! 

41.0! 

13.0! 

6.0! 

525! 

-  i 

27. 5! NONE 

1MN 

WINONA 

1 

1«77  | 

l 

!  1 

45.0! 

lo.C! 

(.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

MCT-TO-TROT 

1524609 

5713*361 

60.0! 

20.01 

7.0! 

670! 

-  i 

39.01N0NE 

INN 

WINONA 

1 

197C  I 

l 

1  1 

60.0! 

20.01 

5.01 

! 

-  i 

| 

! 

1 

GD  15? 

1221630 

16414A4M 

150.0! 

32.0! 

8.01 

! 

700! 

9. OINONE 

INN 

WINON* 

! 

I960  1 

l 

! 

1  1 

!  1 

15C.0! 

! 

32.  C! 

! 

1.6! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

(26)  WISCONSIN  BARGE  LINE 

1 

t 

!  1 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

AUBREY  SAUCER 

1273562 

5813A35! 

4C.0! 

20.0! 

8.0! 

900! 

-  j 

40. OINONE 

1 1 A 

union 

! 

1957  I 

1 

1  1 

60.0! 

20.0! 

6.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

COAL  CUEEN 

1279163 

2613A35! 

46.9! 

15.9! 

5.4! 

600! 

-  i 

23. OINONE 

!  W 

PRAIRIE 

! 

1966  ! 

) 

i  1 

49.9! 

15.9! 

4.3! 

1 

-  i 

! 

DU  CHXEN 

t 

! 

GOLD  CUP 

1546419 

7713*35! 

65.0! 

24.0! 

6.0! 

•00! 

-  ! 

36.3U0NE 

!1A 

DUSIJOUE 

i 

1973  ! 

1 

i  j 

65. C! 

24.0! 

5.0! 

! 

-  j 

! 

i 

! 

LITTLE  HARRT 

1245366 

2  5  i  3  *  3  5 1 

47.2! 

U.O! 

4.9! 

600! 

-  ! 

30.5 (NONE 

It.) 

CLINTON 

!  * 

19E2  ! 

1 

1  1 

47.2! 

1 4  •  w ! 

4.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

SARATOGA 

1569751 

6413A35! 

<0.0! 

22.0! 

6.5! 

300! 

-  ! 

37. OINONE 

!  I A 

CLINTON 

! 

1975  ! 

1 

i  i 

6u.O! 

22. 0! 

4.5! 

r 

-  j 

» 

i 

i 

i 

TINY  FLAME 

1276241 

H13A33! 

31.2! 

16.0! 

5.3! 

330! 

-  J 

31.4! NONE 

!  I 

DUBUQUE 

i 

1 95?  ] 

1 

1  1 

31.2! 

16. C! 

5.3! 

! 

-  ! 

i 

! 

i 

TROJAN 

1546931 

10213*35! 

70. 0! 

2  6.C ! 

7.0! 

1350! 

-  ! 

40. 5  !NONS 

1 1 A 

CLINTON 

! 

1975  i 

1 

1 

1  1 

!  1 

70.0! 

i 

26. Cl 

1 

5.5! 

i 

! 

! 

-  i 

! 

i 

i 

i 

l 

! 

(29)  WISCONSIN  BARGE  LINE 

! 

1 

1  1 

!  ! 

i 

l 

! 

; 

» 

t 

! 

! 

i 

; 

! 

! 

A  DIVISION  OF  CLC  OF 

AM ! R ICA/ 

i  i 

i 

j 

j 

! 

i 

i 

! 

INC. 

1 

1  i 

i 

! 

i 

i 

j 

i 

! 

AMERICAN  HERITAGE 

1573798 

112113*36! 

195.0! 

44.0! 

11.0! 

10500! 

-  ! 

57.3!  NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

i 

1976  ! 

! 

1  ( 

195.01 

54.0! 

9.6! 

! 

-  J 

1 

! 

AMERICAN  PILLAR 

1577961 

112113*36! 

195.0! 

54.0! 

U.O! 

10500! 

-  ! 

57.31N0NE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

1976  ! 

1 

!  1 

195.0! 

54.01 

9.6! 

! 

-  ! 

■ 

i 

! 

CORAL  DAWN 

1512092 

41413*36! 

144.0! 

40.0! 

1C.0! 

5000! 

-  i 

44. 2 1  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

U67  ! 

1 

(  1 

164.0! 

(0.01 

7.6! 

! 

-  i 

! 

! 

CRIMSON  DUKE 

1552838 

79213*36! 

195.0! 

54.0! 

10.6! 

8400! 

-  ! 

57.3IN0NE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1973  ! 

1 

I 

! 

1  1 

1  1 

1  1 

195.0! 

! 

54.0! 

1 

1 

8.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

1 

T4SLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NINE  AND  NUH3ER 


!  COAST 
I  CUAAO 
I  NUMBER 


IVTCC!  DIMENSIONS  j5»AFTt 
NET  ICCftEUENSTHl  SPDTHl  ! 
REGIS-!****!  ACS.  *  "EG.ILOAO-I 
TER  !  $ECt / / **St llt/t! \  £D  J 
TON-  1  PAGE l  OVER-! OVER"!/////!  HORSE 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  AIL  'LIGHT!  ROVER 


! 

! 

(29)  WISCONSIN  BARGE  LINE  ! 

A  DIVISION  Of  CLC  Of  AN! RICA# 
INC.  ! 

(CONTINUED)! 


CRIMSON  GEN 

1557C19 

1 

79313A36! 

195.0! 

5*.C! 

10.6! 

3*00! 

-  ! 

57 .3 iNONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

197* 

\ 

1 

1  ! 

195.01 

S*.C! 

8.6! 

-  ! 

! 

! 

JCHN  WALKER 

{  - 

i 

12513A36! 

1 

-  i 

8.0! 

1350! 

-  ! 

-  ! 

! 

1974 

! 

1 

1  1 

70.0! 

26.0! 

7.6! 

-  ! 

! 

1 

NEW  DAWN 

!  561  39  2 

1 

34713*361 

1*0.0! 

*2.0! 

9.0! 

3600! 

-  ! 

*9. 0! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

197* 

! 

1 

!  1 

1*0.01 

*  2.C! 

8.6! 

-  ! 

! 

| 

PRAIRIE  DAWN 

1 51 2  542 

! 

*1*13*36! 

144.0! 

*0.0! 

10.9! 

5000! 

-  ! 

**• 2 ! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

196? 

! 

1 

1  ! 

164.0! 

*0.0! 

7.6! 

-  ! 

! 

! 

PROSPERITY 

U4512R 

1 

*6013436! 

148.0! 

*1.0! 

9.3! 

3800! 

-  ! 

46. a ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1982 

! 

I 

!  ! 

163.0! 

*1.0! 

8.5! 

-  ! 

! 

! 

RELIANCE 

125*207 

1 

*22 13 A36! 

167.0! 

36.5! 

9.6! 

2300! 

-  ! 

*9.6! NONE 

INO 

ST.  LOUZS 

19*7 

! 

I 

I  1 

167.0! 

36.5! 

8.3! 

-  ! 

! 

! 

SCARLET  KNIGHT 

15*9780 

1 

3**13*36! 

1*0.0! 

*2.0! 

9.0! 

*200! 

-  ! 

U.O!NON€ 

IHO 

ST.  LOUIS 

1973 

! 

l 

!  ! 

1*0.01 

*2.0! 

6.6! 

-  j 

! 

! 

SIERRA  PAWN 

1522*13 

l 

4U13A361 

164.01 

* O.C ! 

10.0! 

5000! 

-  i 

**«2!hONE 

(HO 

St.  LOUIS 

1969 

! 

1 

l  1 

164.0! 

*0.0! 

7.6! 

-  ! 

! 

! 

ST  ARFIRf 

!261*13 

1 

33813436! 

156.0! 

35.0! 

9.6! 

3200! 

-  ! 

*3. 5! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

1951 

! 

! 

1  1 

156.0! 

35.C! 

8.6! 

-  ! 

; 

! 

VIKING  QUEEN 

! 562*65 

1 

69513A36! 

195.0! 

S*.C! 

11.0! 

10500! 

-  ! 

65 .0 !  NONE 

I  PRO 

ST.  LOUIS 

1975 

i 

! 

1  1 

195.0! 

54.01 

9.0! 

-  ! 

! 

! 

XH  5 

1290350 

I 

7*  2! *A  *0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

15**! 

1 2 • ?!  NONE 

{NO 

ST.  LOUIS 

1963 

! 

I 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

I.o! 

-  ! 

! 

! 

X  H  7 

129)863 

1 

360 1  * A  *01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1530! 

12.6! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS 

196* 

! 

! 

1  1 

193.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

XH  11 

1293*67 

1 

6601 *A*Ot 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1530! 

12.S! NONE 

tno 

ST.  LOUIS 

196* 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

XH  "10 

!  2<J9193 

! 

585!*A*0! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

.  i 

1530* 

12. 1 (NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

1945 

! 

1 

1  l 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

XH  9C 

150499* 

1 

885 l*A*Oi 

200.01 

25. C! 

9.0! 

-  i 

1536! 

14.8 (NONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1967 

f 

1 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.5! 

.  i 

1 

! 

XH  91 

1506995 

1 

885! *4*0! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1533! 

1 *.3!N0NE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1967 

! 

1 

i  i 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

XH  92 

1506996 

1 

565!*A4oi 

2C0.0! 

!5.0! 

9.01 

-  J 

1533! 

14.3! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1967 

1 

1 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

XH  93 

1506997 

! 

665  !*A*01 

2C0.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1538! 

14.8! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1947 

! 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

I 

XM  94 

1506998 

1 

8?S  !* A*0 ! 

200.0! 

35.  C! 

9.9! 

-  j 

1533! 

1 *• SlNONE 

!  NO 

SV.  LOUIS 

1 V67 

! 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

I 

XH  95 

1507133 

1 

8851*4*0! 

200.01 

35.0! 

9.9! 

-  j 

1538! 

1 *• ? 1  NONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1967 

1 

! 

1  t 

200.01 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

XH  90 

150713* 

! 

3351*4*0! 

200.0! 

M.G! 

9.C! 

-  j 

1533! 

U.8IN0NE 

!N0 

ST.  LOUIS 

1967 

! 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

XH  97 

1507135 

1 

635 1 *A*01 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1553! 

U.M  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1967 

1 

1 

!  1 

2C0.0I 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

XH  98 

1507136 

1 

885! *A*0! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1536! 

14.3 INONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1967 

1 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

XH  99 

1507137 

1 

8851***0! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1538! 

14.3! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1967 

! 

1 

1  1 

200. :• 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

XL  10* 

1512804 

1 

93*!*A*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1*31! 

17.6IN0NE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1963 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

I 

! 

XL  105 

1512307 

! 

93* ! *A*1 1 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  j 

1431! 

17.6IN0NE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1968 

1 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.81 

-  ! 

1 

! 

XL  1 06 

!  SI  2808 

1 

93*1*4*1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1*81! 

1 7 .6 ! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1968 

! 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.?! 

-  ! 

! 

! 

XL  107 

1512809 

1 

03*1*4*1! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1*81! 

17.6  t  NONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1963 

! 

! 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

XL  108 

1512810 

1 

93*1*4*1! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1*81! 

1 7. 6! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1968 

! 

1 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

I 

XL  109 

1512811 

1 

93*1*4*1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1*61 ! 

17.6! NONE 

INO 

ST.  LOUIS 

1968 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  | 

! 

1 

XL  110 

1512812 

! 

93*  1  * A*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  i 

H81! 

17.6! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1968 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

XL  111 

1512813 

! 

93*14**1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  « 

1*31! 

17.6IN0HE 

INO 

ST.  LOUIS 

1963 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.8! 

-  1 

! 

! 

XL  11? 

151281* 

1 

93 11*4*1 | 

195.0! 

35.01 

9.01 

-  ! 

1*81! 

17.61  NONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1968 

» 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

XL  113 

1528529 

1 

933! 4 A*1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1*71! 

17.6! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1970 

( 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

l 

( 

XL  11* 

1528530 

1 

9331***1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*71! 

17.6! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1970 

I 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

XL  115 

1528531 

I 

9331***1! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

“  ! 

1471! 

1 7.6 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1970 

! 

! 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.8! 

-  1 

1 

1 

J 

XL  Ilf 

1528532 

1 

933!*A*U 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1*71! 

17.6! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

1970 

! 

1 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

XL  117 

1528533 

1 

93314**11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1*71! 

17.6! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1970 

1 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

XL  11? 

152653* 

! 

9331***11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1*71! 

17.6! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1970 

! 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.81 

-  ! 

! 

1 

XL  119 

1  526  535 

1 

9331***11 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1*71! 

17.6! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1970 

! 

1 

1  ! 

195.01 

35. C! 

1.8! 

-  I 

! 

! 

XL  120 

1 528536 

1 

9331*4*1! 

195.91 

35. Cl 

9.0! 

-  j 

1*71! 

17.6! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1970 

! 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

XL  121 

1528537 

1 

9331*4*1! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1*71! 

17.6IN0NE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1970 

1 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

XL  122 

1528538 

! 

9331*4*11 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1*711 

17.6! NONE 

1*0 

ST.  LOUIS 

1970 

1 

I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

XL  123 

1526539 

1 

9331*4*1! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  1 

1*71! 

17.6 INONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

197C 

1 

f 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

It  i  24 

i  j  <  o  5  *  v 

I 

»33|* A*J | 

155.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

K/H 

1 7.6{nOHE 

(NO 

ST.  LOUIS 

1970 

1 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

I 

! 

XL  125 

15285*1 

1 

9331***11 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*71! 

17.6! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1970 

1 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

XL  1  26 

15285*2 

! 

933144*11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1*71! 

17.6IN0NE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1970 

1 

1 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

XL  127 

15285*3 

I 

9331***11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

“  ! 

1*71! 

17*6 1  NONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1970 

1 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

] 

XL  128 

15285** 

! 

9331*4*1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1*71! 

17.6 INONE 

!"0 

ST.  LOUIS 

1970 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

XL  129 

15285*5 

1 

9331**41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

U71! 

17.61  NONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1970 

! 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

XL  130 

15285*6 

1 

9331*4*1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1471! 

17.6! HONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1970 

1 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

I 

1 

XL  131 

15285*7 

! 

9331*4*1! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*71! 

17.61  NONE 

IHO 

ST.  LOUIS 

1970 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

XL  132 

15285*8 

1 

9331*4*1! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  j 

1*71  i 

17.61  NONE 

J  HO 

ST.  LOUIS 

1970 

! 

! 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.31 

-  ! 

! 

j 

CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  £  3  S  £  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  STC !  BASE 

////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-t 

pass-  !  (light) Mumnumun ro un/tuui 
ENGERS  !  (fEET)!  LINE-2  !£E!  LINE-2 


YEA»  ! 
eUlLT  ! 

os  ! 

REBUILT! 


1 

I 


! 

! 


I 


TA6LE  2 


DESCRIPTION  OF  V 


861 


GKfiR ! 

OIST I  OPTAATOR 


VCSSEL  MAHE 


AND  NUN0EA 


I  co»sr 

I  6UARD 
I  N UNDER 


I  1VTCC)  DIMENSIONS  IDRAFTI  I 
1  NET  ICODE1LEHGTH!  BRDTMl  I  I 
IRE6IS-!****!  AEG.  I  AEG.ILOAD-!  I 
I  TER  i  SEE1//////I/////1  ED  ! 

I  TON-  IPAOE!  OVER-iOVER-! /////!  HORSE! 
!  NAGE  !  IV  I  ALU  1  ALL  ILIGHT!  ROVER 


CAPACITY!  HIGH-  I  I  V  E  S  S  i  I  I 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  10RERATING  !  I 

CARGO  I  FIXED  I  EOUIRBENT  !TC!  BASE  '  TEAR  ! 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  1  BUILT  I 

PASS-  ! (LIGHT) !/////// F/////F/F IT D ! F/ // P///// 1  OP  1 

ENGERS  !  (FEET)!  LINE-?  IEE!  LINE-?  !*AE3UILT! 


(29)  WISCONSIN  8ANCE  LINE 

! 

!  1  !  !  ! 

!  !  lit 

!  !  !  J  ! 

!  !  1  !  i 

A  DIVISION 
INC. 

OF  CLC  OF  AH! RICA/ 

! 

(CONTINUED)! 

XL  133 

15255*9 

1 

93314A41!  193.0!  33.0!  9.0! 

t  !  193.01  35.0!  1.0! 

XL  13* 

1529550 

! 

9331AA41 !  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195. 0!  35.0!  1.0! 

' 

XL  135 

1526551 

! 

9331 4A41 !  1<»5.31  35.0!  9.0! 

>  !  193.0!  33.0!  1.0! 

' 

XL  136 

1528552 

1 

933! AAAI !  193.0!  33.0!  9.0! 

!  !  195.0!  33.0!  1.0! 

" 

XL  137 

1528553 

! 

933! AAAI ]  195.0!  35.C!  9.0' 

!  !  195.0!  33. 0!  1.8! 

* 

XL  135 

152855* 

1 

933IAAA1!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  1  195.0!  35.0!  1.0! 

XL  139 

1526555 

1 

9331AAA1 !  195.0!  3S.C!  9.0! 

!  !  195.0!  33.0!  1.1! 

‘ 

XL  UO 

1528556 

! 

9331  AAAI 1  195.0!  35.01  9.0! 

!  I  193.0!  35.0!  1.0! 

‘ 

XL  U1 

1528557 

1 

93 3 ! AAAI !  195.0!  35.0!  9.0! 

!  1  193.0!  35.0!  1.0! 

" 

XL  1*2 

1528558 

! 

933IAAA1!  195.01  33.0!  9.0! 

!  !  '95.0!  35.0!  1.0! 

' 

XL  H3 

155917* 

1 

079 ! AAAI  95.0!  35.0!  9.0! 

!  1  ,95.0!  »5.0!  1.4! 

XL  U* 

1559175 

! 

i 

6791AAA1!  195.0!  33.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35. C!  1.4! 

XL  1*5 

1555176 

1 

4791AAA11  195.0!  3S.0!  9.0! 

!  !  195.01  13.0!  1.4! 

' 

XL  1*6 

1559177 

1 

4791AAA1!  195.0!  33.01  9.0! 

!  I  195.0!  35.0!  1.4! 

‘ 

XL  1*7 

1559176 

1 

4791AAA1 1  195.0!  35. C!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

" 

XL  1*6 

1559179 

1 

679 ! AAAI 1  195.0!  35.0!  9.0! 

1  !  195.0!  35.01  1.6! 

' 

XL  1*9 

•559160 

i 

679! AAAI !  195.0!  3S.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

XL  150 

j  559181 
! 

j 

679IAAA1!  195.0!  33.0!  9.0! 

!  !  195.0!  33.0!  1.6! 

* 

XL  151 

1559152 

1 

679! AAA! !  195.0!  3A.0!  9.0! 

1  !  195.0!  35.0!  1.6! 

” 

XL  152 

1559133 

! 

679S4A41!  195.0!  35. C!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

' 

XL  153 

1552157 

1 

679! AAAI !  195.0!  35.0!  9.0! 

!  1  195.0!  35.0!  1.7! 

XL  15* 

1562168 

! 

679IGAA1!  195.01  35.0!  9.0! 

I  !  195.0!  35.0!  1.7! 

" 

XL  155 

1562159 

i 

679I4AG1!  195.0!  15.C!  9.0! 

!  !  195.0!  '5.0!  1.7! 

* 

XL  156 

1562190 

! 

679!4A41 !  195.0!  35. C!  9.0! 

!  1  195.0!  35.0!  1.71 

m 

XL  157 

1582196 

1 

6791AAA1!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  1  195.0!  35. 0!  1.7! 

' 

XL  156 

1562192 

1 

679 ! AAAI  1  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.01  35. C!  1.7! 

' 

XL  159 

1562193 

! 

67914141!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

' 

XL  160 

155219* 

1 

67  914141  !  195.0!  75. C!  9.0! 

!  !  195.0!  35. C!  1.7! 

XL  161 

1562195 

1 

679 1  AAAI !  175.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

' 

XL  162 

16*1678 

1 

303141*1 !  195.0!  35.0!  9.0! 

1  !  193.0!  35.0!  1.7! 

XL  16’ 

18*1679 

1 

033) AAAI !  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

' 

XL  1o* 

16*1680 

1 

003! AAAI !  195.0!  35.01  9.0! 

1  !  195.0!  35. C*  1.7! 

' 

XL  16? 

16*1681 

j 

403! AAAI !  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

’ 

XL  166 

i 6**066 
! 

003I4AA1!  H3. 5!  35.3!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

XL  201 

1296917 

1 

70714AAI!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  1  H5.0!  35.0!  1.6! 

' 

XL  2C2 

1296991 

! 

( 

707! AAAI!  195.3!  35.0!  9.3! 

!  !  195.0!  35.0!  1.4! 

' 

XL  203 

1297C** 

I 

707 ! AAAI !  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  I.d! 

XL  20* 

12970*5 

1 

70714441!  195.3!  75.0!  9.01 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

XL  205 

1 2°70*6 

1 

707 ! AAAI !  195.01  35. C!  9.0! 

1  !  195.0!  35.0!  1.6! 

' 

XL  2C6 

12971*5 

1 

7*7 ! AAAI !  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  36.0!  1.6! 

XL  2C7 

12971*9 

! 

7071AA41!  195.01  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.01  t.o! 

' 

XL  205 

1297235 

1 

707IAAA11  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

' 

XL  209 

1297279 

1 

707! AAAI  I  195.0!  3  .0!  9.0! 

•  !  195. C!  3a. 0!  1.61 

‘ 

XL  210 

1297280 

1 

70714A41!  165.01  35.C!  9.3! 

1  !  165.0!  35.0!  1.61 

' 

XL  211 

!29o3«5 

1 

777*4**1!  1 75.0!  75.C!  9,0! 

i  i  105. oi  ??.oi  i • 6i 

** 

XL  212 

1296*2* 

1 

7821***1!  195.3!  35.0!  9.0! 

1  1  195.0!  55.0!  1.5! 

XL  213 

1296508 

1 

7871**41!  195.0!  55.0!  9.0! 

!  !  195.0!  55.0!  1.6! 

‘ 

XL  21* 

1296558 

! 

767 ! 4441 8  195.0!  JS.G!  9.0! 

•  !  19-n.O!  25. C!  1.6! 

' 

XL  215 

1296605 

! 

7871***1!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  1  195.0!  35. C!  1.51 

■ 

XL  216 

1296565 

j 

78 7!***1 !  195.0!  35.01  9.0! 

•  (  195.0!  25.0!  1.6! 

’ 

XL  217 

1296731 

! 

757! ***1 !  195.0!  35.0!  9.0! 

!  J  195.0!  25.0!  I.e! 

‘ 

XL  21  8 

129*79* 

! 

787*4**1!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  I.d! 

XL  219 

1296860 

1 

1 

7871***1!  195.0!  35.0!  9.0! 

•  !  195.0!  33.0!  1.6! 

!  !  !  !  1 

1 

! 

1 

! 

! 

1*71! 

! 

1 

! 

! 

( 

! 

17. 6! NONE 

I  ! 

1  ! 

1  ! 

!  I 

t  1 

!  ! 

I  MO  ST.  LOUIS  ! 

1  J 

l 

l 

! 

! 

! 

1970  ! 

1 

-  ! 
1*71! 

1 

17.6 ! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

|  | 

1970  ! 

■  ! 
1*71! 

! 

17.6! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

[  | 

1970  I 
j 

-  ! 
1*71! 

! 

1 7. 6 1  NONE 

! H 0  ST.  LOUIS  ! 

1  | 

1970  ! 

| 

1*71! 

17.6!  NONE 

l HO  ST.  LOUIS  ! 

I  | 

1970  1 
| 

1*71! 

! 

17.9  JNQNE 

l NO  ST.  LOUIS  ! 

j  | 

1970  ! 

| 

1*71! 

17.6! NONE 

1  MO  ST.  LOUIS  ! 

|  | 

1970  ! 

{ 

-  ! 
1*71! 

! 

17.6! NONE 

1  HO  ST.  LOUIS  ! 
i  ! 

1970  ! 
j 

•  ! 
1*71! 

! 

17.6! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 
j  | 

1970  ! 
j 

1*71! 

1 

17.6 ! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

«  i 

1970  ! 
i 

1*87! 

1 

17.6  !  NONE 

UO  ST.  LOUIS  ! 

1  j 

197*  1 
j 

1*971 

1 

17.6 j NONE 

UO  ST.  LOUIS  ! 
j  i 

1974  l 
{ 

-  ! 
1*97! 

17.6! NONE 

j  HO  ST*  LOUIS  ! 

i  i 

197*  • 
j 

-  ! 
1*87! 

17. 6! NONE 

JNO  ST.  LCUXS  ! 

!  ! 

197*  ! 
1 

1*87! 

1 7 . 6 ! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

i  { 

197*  ! 
| 

“  ! 
1*97! 

1 

17.6! NONE 

JNO  ST.  LOUIS  ! 

i  • 

197*  1 
{ 

•  1 
1*87! 

17.6U0NE 

ino  ST.  LOUIS  ! 

!  1 

197*  1 
| 

-  1 
1*871 

17.6! NONE 

1 NO  ST.  LOUIS  ! 
j  1 

197*  l 

l 

-  1 
1*37! 

! 

17.61N0NE 

UU  iT.  LOUIS  ! 

2  ! 

197*  ! 
1 

1*87! 

17.6! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ‘ 

j  { 

197*  1 
1 

1*87! 

u.sInone 

!H0  ST.  LOUIS  ! 
j  { 

1975  ! 
| 

1*87! 

1 *.5 ! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 
j  | 

1975  1 
j 

1*87! 

U.SINONE 

!H0  ST.  LOUIS  1 
j  | 

1975  1 

j 

1*87! 

! 

1 *• 5 ! NONE 

JNO  ST.  LOUIS  ! 

i  | 

1975  1 

j 

1*87! 

! 

U.SINONE 

INO  ST.  LOUIS  ! 

8  J 

1975  ! 

! 

1*87! 

! 

U.5IN0NE 

! NO  ST.  LOUIS  ! 

2  ! 

1975  ! 

1*97! 

1*. 3! NONE 

|H0  ST.  LOUIS  ! 

2  i 

1975 

1*87! 

U.SINONE 

! HO  ST.  LOUIS  i 
|  j 

1975  i 

1*97! 

1 *.5 ! NONE 

UO  ST.  LOUIS  ! 
j  1 

1975 

-  ! 

1  *9o! 

! 

20*  * ! NONE 

INO  ST.  LOUIS  ! 

I  { 

1931 

-  ! 
1*96! 

! 

20. * ! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

|  | 

1981 

•  ! 
1*96! 

! 

20.4JN0N? 

UO  ST.  LOUIS  ! 

2  j 

1981 

1*96! 

20. *'!  NONE 

UO  ST.  LOUIS  ! 
j  J 

1981 

-  ! 
1*96! 

20.*i NONE 

UO  ST.  LOUIS  ! 
j  | 

1991 

15111 

( 

18.?!N0N£ 

UO  ST.  LOUIS  ! 

|  ! 

196* 

-  ! 
1511! 

18 .9*!  NONE 

UO  ST.  LOUIS  ! 
|  1 

196* 

15111 

15.9! NONE 

UO  ST.  LOUIS  ! 
|  | 

196* 

•  ! 
1511! 

18.VU0NE 

UO  ST.  LOUIS  ! 

1  | 

196* 

1511! 

18.9 jNONE 

! MO  ST.  LOUIS! 
|  | 

196* 

1511! 

1 ?. 9 ! NONE 

UO  ST.  LOUIS  ! 
j  | 

196* 

1511! 

18.91N0NE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 
j  1 

196* 

~  ! 
1511! 

18.9! NONE 

UO  ST.  LOUIS  ! 
;  ] 

196* 

1511! 

1 9.9U0NE 

•HO  ST.  LOUIS  ! 
2  ! 

196* 

1511 ! 

18.9! NONE 

UO  ST.  LOUIS  ! 
2  | 

196* 

1511  j 

1 9.9 IhOME 

UO  ST.  LOUIS  ! 
|  | 

196* 

isit  i 

18.9! NONE 

UO  ST.  LOUIS  ! 

196* 

-  ! 
1511! 

! 

1 8. 9! NONE 

UO  ST.  LOUIS  1 
;  1 

196* 

“  1 
1511! 

18.9  j  NONE 

! HO  ST.  LOUIS  1 

I  1 

196* 

1511! 

1 8 .9 1  NONE 

UO  ST.  LOUIS  ! 
!  1 

196* 

VI  I 

16.9‘iNONE 

UO  ST.  LOUIS  1 
|  J 

1«6* 

-  1 
1511! 

! 

1 3.9  SHONE 

UO  ST.  LOUIS  1 
|  | 

196* 

1511! 

18.9!N0NE 

UO  ST.  LOUIS  1 

I  j 

196* 

1511! 
-  ! 

18.91N0NE 

i 

UO  ST.  LOUIS  ! 
!  1 

196* 
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ENCP  I 

1 

! VT CC !  DIMENSIONS  1DRAFT! 

{CAPACITY! 

HIGH- 

! 

{VESSEL! 

! 

OISTl 

OPERATOR 

l  NET 

iC  OOEi LENGTH! 9PDTH!  1 

i  ! 

ESI 

! 

CARGO  HAN0LIN6 

!S  {OPERATING  ! 

1 

-J  REGIS-!  ***•  !  RE-i.  »  R?0.1LOAO-! 

!  CARGO  ! 

fixed 

! 

EQUIPMENT 

!TCt  BASE  1 

TEAR  ! 

t  COAST 

!  TER 

t  SEE l ////// ! /////!  ED  ! 

!////////! 

POINT 

I 

LINE-1 

!AO!  LIKE-1  1 

BUILT  | 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

J  SUARD 

!  TON- 

! PAGE !  OVER-JOVER-!/////! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) 

!////////////////! TO !////////// ! 

OR  ! 

!  NUMBER 

•  NAfiE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  RIGHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

<f€ET>! 

LINE-2 

!EE !  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(29)  WISCONSIN 

BARGE  LINE  i 

l 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

A  Ot VI  SI  ON  Of  CLC  OF  AH! RICA# 

1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

INC. 

! 

(CONTINUED) ! 

1 

! 

!  1 

!  i 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

XL  220 

1299501 

1 

787 1 *»*1 1 

10$.  0‘ 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

13.9{ NONE 

1N0 

ST.  LOUIS  1 

1965 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

i 

XL  221 

1299502 

1 

7!?!*A*1 l 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

1511! 

1 8  •  9 1  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

1 

I 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

| 

XL  222 

1299503 

! 

7*7! *A*1 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

1 8. 91  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

XL  223 

1297*61 

! 

7871***11 

195.0! 

35.0! 

<9.0! 

- 

1511! 

1 (.9! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1964 

! 

I 

1  1 

195.0! 

35.3! 

1  .ol 

-  I 

! 

! 

XL  22* 

1297368 

1 

767 1***1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

1 8. 9! NONE 

INC 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

! 

1 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

l 

XL  2 26 

1297596 

1 

757 1***1  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

13.91N0NE 

1*0 

ST.  LOUIS  1 

1965 

! 

! 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

1 

XL  U7 

1297599 

1 

7671***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

16.9! NONE 

I  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

1 

t 

!  I 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

XL  228 

1299799 

1 

797! *A*1 ! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

18.9 (NONE 

INO 

ST.  LOUIS! 

1965 

I 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

XL  229 

1299600 

1 

7871***1! 

1«5. 0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1511! 

18.9! NONE 

1*0 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

l 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

XL  2 10 

1299801 

! 

7871***1! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1511! 

1 3. 9 ! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

1 

1 

!  1 

19S.C! 

35.  C! 

1.6! 

-  ) 

! 

! 

XL  231 

1299024 

! 

7671***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

18.9! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

XL  232 

1299293 

! 

737 ! 4 A  41 1 

195.0! 

35. C! 

7.0! 

- 

1511! 

1 9. 9| NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1963 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.C! 

1.6! 

-  I 

! 

I 

XL  23 A 

1299500 

1 

7871**41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

13.9! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

55.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

XL  235 

1 298308 

! 

7871***11 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1511 1 

18.9  ! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1965 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

XL  230 

1298309 

! 

7671***1 | 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

13.9J  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1945 

1 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

_  t 

! 

! 

XL  237 

1296310 

1 

7671***1! 

195.0! 

35. C! 

9.0? 

- 

1511! 

18.9!  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  i 

1965 

1 

! 

1  ! 

105.0! 

35. C! 

1f»l 

-  1 

! 

! 

XL  235 

129*392 

1 

7V*A*1! 

195.0! 

35.  C! 

7.0! 

- 

1511! 

16.9J  NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

I 

1 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

XL  239 

1296393 

) 

7871***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

18.91N0NE 

IN) 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

I.o! 

-  ! 

! 

! 

XL  240 

1296605 

1 

7871***1  1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1511! 

1 8. 9 ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

j 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

XL  2*1 

1296606 

1 

7671***1] 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

1511! 

16.91  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

| 

I 

XL  2*3 

1296732 

1 

7671***1 | 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1511! 

16.9  JhONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

XL  2** 

1298753 

1 

7$7 ! *A*1 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1511! 

18.9! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

1 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

XL  2*5 

15**214 

1 

690UA41! 

195.0! 

35.  C! 

7.0! 

147*! 

17.61N0NE 

!N3 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

l 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

XL  2*4 

15**217 

1 

6901***1! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

147*! 

1 7.6! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

I 

!  ! 

105.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

XL  2*7 

15**216 

I 

6901***1! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

1*7*! 

17.61N0NE 

!po 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

I 

i 

XL  2*8 

154*219 

! 

6901***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1474! 

17.6 ! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

-  I 

! 

! 

XL  2*9 

15**220 

1 

6901***1! 

173.0! 

35.0! 

9.0! 

147*! 

17.6 ! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1773 

1 

! 

!  1 

175.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

XL  25C 

15**221 

1 

6901***1 1 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

147*! 

17.6 ! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

1973 

1 

I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

XL  251 

15**222 

! 

6901***11 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1*7*! 

17.61N9NE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

XL  252 

15**223 

1 

6901***1! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

147*! 

17.6IN0NE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

XL- 253 

15*4224 

! 

6901***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*7*1 

17.6! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

1 

!  1 

193.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

XL  25* 

1544225 

1 

6901***1 1 

175.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

147*! 

1 7.6! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

1 

1 

XL  255 

1544226 

! 

6901**41! 

175.3! 

35.  CJ 

9.0! 

- 

147*! 

17.6! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

XL  254 

1544227 

! 

6901**41! 

175.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

147*! 

17. 6 ! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  I 

1973 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

XL  257 

1544228 

! 

69014*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

147*! 

17.6! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

1 

1  ! 

175.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

XL  255 

15*4229 

1 

69014**11 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

147*! 

1 7.6 !  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  I 

1973 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  1 

! 

! 

XL  259 

1544230 

i 

6901***1! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

147*! 

17.6! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

I 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

I 

XL  260 

1544231 

I 

6901***11 

175.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

1 7 . 6 ! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ( 

! 

1 

XL  262 

1544233 

1 

6901***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

1 7.6 ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

197? 

1 

I 

!  1 

175.0! 

35.  C! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

XL  243 

1544234 

I 

6901**41! 

1951.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

1 7 .6 {NONE 

INO 

ST.  LOUIS  | 

1973 

1 

! 

!  1 

19$„0! 

35.01 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

XL  264 

1544235 

1 

69014*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

17.6 ! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

) 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

XL  265 

1544236 

1 

09014**1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

1 7.6 ! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

! 

15*4237 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.8! 

-  ) 

! 

! 

XL  266 

! 

69014*41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1474! 

17.6! HONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

I 

1 

!  i 

195.0! 

35.01 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

XL  267 

1544238 

! 

69014*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

147*! 

17. 6! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.C! 

1.8! 

-  I 

! 

! 

XL  266 

1544239 

I 

69014**11 

17>.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*74! 

1 7.61N0NE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

! 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

XL  269 

1544240 

! 

6901***11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

17.6! NONE 

!H0 

%(.  LOUIS  ! 

1973 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

XL  270 

1544241 

1 

69014*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

17. 6 l NONE 

INO 

$T.  LOUIS  ! 

1973 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

XL  271 

1544242 

! 

6901**41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

1474! 

17.6! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

! 

1 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

1 

! 

XL  272 

1544243 

1 

6901***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

17.6 {NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

I 

t 

,  | 

XL  273 

1544244 

! 

6901***11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

17.6! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ] 

1973 

1 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

XL  27* 

1544245 

l 

690! *A*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

17.6 ! NONE 

•  INO 

ST.  LOUIS  1 

1973 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

XL  284 

1555237 

! 

6761***11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

18.9 ! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

197* 

I 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

» 

! 

XL  285 

1555238 

! 

676}*A*1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

152  2! 

1 8 .9  J  NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  I 

197* 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

!  1 

1  1 

1  J 

195.0! 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TA3LE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


863 


£HGH 

01  ST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUH9ER 

!  COAST 

1  GUARD 

!  NUMBER 

1VTCC1  DIMENSIONS  I  DRAFT! 
NET  !COD£! LENGTH! 3R0TH!  ! 

REGIS"!****!  RFG.  !  REG.tLOAO-1 
TER  1  SEFI//////1/////1  ED  ! 
TON-  1PAGE!  OVER-IOVEP"! /////! 
NAGE  1  IV  l  ALL  1  ALL  ILIGHT! 

1  CAPACITY!  HIGH-  1  (VESSEL!  ! 

!  i  EST  !  CAAGO  HANDLING  (S  ! OPEtAT INS  !  ! 

!  CAAGO  !  FIXED  !  EDUIPNCNT  (TCI  CASE  1  TEAD  ! 

!////////!  POINT  1  LINE-1  (AOt  LINE-1  !  BUILT  1 

NOASEi  PASS-  t (LIGHT) !//////////////// ITDl ////////// 1  0»  I 

POVS«!  ENGEDS  1  (FEET)I  LINE-J  IEE!  LINE-J  !*»EBUILT! 

(29)  WISCONSIN 

BARGE  LINE 

1 

! 

! 

11  1  1 

1  1  1  ! 

1  1  1  ! 

! 

I 

i 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

A  DIVISION  Of  CLC  OF 

AM! RICA/ 

1  1  1  1 

! 

! 

! 

1 

INC. 

! 

1  1  1  1 

( 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1  11 

! 

1 

! 

! 

XL  266 

J  555239 

676*4*41!  175.0!  35.0! 

9.0! 

1522! 

1 8. 9! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1974 

! 

!  !  195.0!  35.9! 

1  .o! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  287 

1555240 

67614*411  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

18.9IN0NE 

!  MO 

ST.  LOUIS  1 

1974 

! 

•  !  105.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

i 

XL  26* 

1555241 

67614*41!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

18.9| NONE 

1  HO 

ST.  LOUIS  1 

1974 

! 

1  1  195.0!  35. C! 

1.6* 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  239 

1555242 

67614*411  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

'1S.9J  NONE 

|N0 

ST.  LOUIS  I 

1974 

! 

1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  290 

1555243 

67614*41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

“ 

1522! 

18.91  NONE 

MO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

l 

1  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  291 

! 555244 

67614*411  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

1 8.9  JNONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

! 

!  !  175.0!  35.01 

1  .©! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  292 

1555245 

67614*41!  195.91  35.01 

9.0! 

“ 

•522! 

18.9! NONE 

MO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

! 

1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

l 

! 

! 

XL  293 

1  555246 

67614*41!  195.0!  3S.C! 

9.0! 

- 

1522! 

18.91N0NC 

1  NO 

ST.  LOUIS  1 

1974 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

XL  294 

1555247 

67614*41!  175.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1522! 

1 3.7| NONE 

I  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

| 

!  1  195.0!  35. C! 

1  .©! 

-  ! 

i 

! 

1 

XL  295 

1555332 

70014*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1533! 

19. 3! NON? 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

1 

1  1  195.0!  35. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  296 

1555333 

7C0! 4*41 l  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1533! 

19.3! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

! 

1  l  175.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

! 

XL  292 

1555533 

70014*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1533  ! 

1 9. 3 ! NONE 

MO 

ST.  LOUIS  1 

1974 

1 

»  i  195.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  295 

1535534 

7C0U*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

« 

1533! 

19.3M0NE 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1974 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

I 

! 

XL  299 

1355535 

7C0HA41!  195.0!  55.0! 

9.0! 

- 

1533! 

W.3M0NE 

MO 

ST.  LOUIS  1 

1974 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.S! 

-  t 

! 

! 

1 

XL  300 

1555536 

70014*41 J  175. C!  35. C! 

9.0! 

“ 

2 

1533! 

19.JJ  NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  1 

1974 

! 

•  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

XL  391 

1555537 

70054*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1533! 

19.3! NONE 

IHO 

ST.  LCUIS  ! 

1974 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

XL  392 

! 555533 

7001*141!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1533! 

19. 3 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1974 

! 

•  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

t 

! 

XL  203 

1555539 

70014*61!  19$.0!  35. C! 

9.0! 

- 

is?  si 

19.3! NONE 

j  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

1 

!  !  175.0!  75.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

! 

XL  304 

I55S54C 

70014*41!  195. C!  35. C! 

9.0! 

- 

1533! 

19.31N0NE 

!K0 

LOUIS  ! 

1974 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  305 

1555541 

70014*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

“ 

1533! 

19.3! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  306 

1555542 

70C!4*61!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1533! 

19.3! NONE 

2  MO 

ST.  LOUTS  1 

1974 

! 

1  !  175.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

l 

XL  307 

•55554? 

7C9 ! 4* 41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1533! 

19,3! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  1 

1974 

! 

!  !  195.0!  *5.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

l 

XL  2C< 

1555544 

70014*41!  1 9 3.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1513! 

19,3  JNONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

! 

!  !  195. J!  *5.0! 

1.5* 

-  ! 

I 

! 

! 

XL  3C9 

1555545 

700*4*41!  195.3!  35.0! 

9.0! 

- 

1533! 

19. 3 ! NONE 

!H0 

ST.  LCUIS  ! 

1974 

1 

!  !  195.0!  35.C1 

1.5! 

• 

-  ! 

! 

! 

i 

XL  310 

1555546 

70014*41!  195.0!  35. C! 

9.u! 

- 

1533  ! 

19.3IN0NE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

! 

!  !  19S.G!  15. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  311 

1555547 

7C0J4A61!  1«5. C!  35. C! 

9.0! 

- 

• 

1533! 

19.3M0NE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

! 

!  !  19S.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  312 

155554? 

7C054A41!  195.0!  35. C! 

9.  C ! 

- 

1533! 

19.3! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

*974 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

! 

XL  3U 

1555550 

70014*41 !  145.0!  35. Cl 

7.0! 

1533! 

1 9. 3 ! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1974 

1 

!  !  195. u!  *5. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  315 

1555551 

700 ! 4A41 !  17>. 0«  T5.CS 

9.0! 

- 

1533! 

19,3! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

j 

•  !  17J. 0!  15. C! 

1.5! 

-  ! 

2 

1 

! 

XL  716 

1555552 

700UA41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1533! 

19.3M0NE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

t 

!  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

• 

-  ! 

i 

! 

! 

XL  317 

1555553 

700J4A41:  175.0!  35.0! 

9.0! 

• 

1533! 

19.3iN0NE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

1 

!  •  193.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  31? 

•555554 

700! 4*61 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1533! 

19.3M0NE 

!H0 

ST.  LCUIS  ! 

1974 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

i 

XL  319 

•555555 

70014*41!  175.0!  36. C! 

9.3! 

- 

153  3! 

19.  jiNONC 

i.Ho 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

! 

XL  32C 

•555556 

700! 4*41 !  1 >5.0!  *5.0! 

4.0! 

- 

1533! 

19.3M0NE 

!N0 

ST.  LOUIS  I 

1974 

2 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  321 

j  555557 

700! 4*-»1 !  1)5.0!  35.0! 

9.C! 

1533! 

19.3! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ( 

197* 

! 

!  !  193.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  32? 

1555556 

700UA41!  175. C!  *5.0! 

9*C! 

- 

1533! 

19.3!N0NS 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

1 

!  !  195.01  35.i! 

1.5! 

-  ! 

! 

j 

! 

XL  323 

•555559 

70014*41 !  t  *3 . 3!  35.0! 

9.0! 

- 

• 

1533  ! 

19.3! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  i 

; 

! 

! 

XL  324 

•555560 

700UA41!  193.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1533  ! 

1 9. 3 ! NONE 

MO 

ST.  LOUIS  1 

1974 

! 

!  •  175.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

l 

! 

! 

XL- 325 

i 505 96 9 

100914*61!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1522i 

20.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1 

!  !  175.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

XL  326 

1605970 

10C9J4*;i!  175.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

20.0! NONE 

MO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

! 

!  !  193.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  327 

1505971 

100914*41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1572! 

20.0JN0NE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

l 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  32? 

1605972 

100914*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

20. 0! NONE 

1  HO 

ST.  LOUIS  t 

1979 

i 

!  !  175.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  329 

1605973 

10C914A41*  175.0!  35. C! 

9.0! 

~ 

1522! 

20.0  JNONE 

MO 

ST.  LOUTS  ! 

1979 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1  .o ! 

.  1 

! 

! 

1 

XL  339 

f ©05974 

10C9! 4*41 !  175.0!  35.0! 

9.0! 

“ 

1522! 

20.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

! 

•  !  105.0!  30. C! 

I.c! 

-  ! 

■ 

! 

! 

XL  331 

S605975 

100916*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

1522! 

20.v!NONE 

MO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

• 

!  !  145.0!  *5.0! 

1.6! 

-  ! 

2 

! 

! 

XL  332 

1605976 

100914*41 !  195.0!  *5.0! 

9.0! 

1522! 

20. ji NONE 

MO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1 

!  !  175.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

i 

1 

XL  333 

1695977 

1009S4A4U  195.0!  35. C! 

9.0! 

15?  2! 

20.0! NONE 

MC 

ST.  LOUIS  ! 

19?o 

; 

!  !  175.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  334 

*!6CJ«7? 

1009*4*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

20.0 ! NONE 

!  **0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

! 

!  !  175.0!  35. 0! 

1  *  o ! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  335 

1505979 

10C9J4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

20.0M0NE 

Mi) 

CT.  LOUIS  ! 

1979 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  336 

! 60S980 

1 00 9 ! 6*41 !  175.0!  35.3* 

7.0! 

- 

1522! 

20.0!  NONE 

MO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

! 

!  !  195.01  35.0! 

1.4! 

-  ! 

> 

! 

! 

XL  337 

I60S9S1 

1CC9J4A41!  175.0!  35.0! 

9.0! 

- 

* 

1522! 

20. J !  NONE 

MO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

i 

XL  33? 

!oOS«32 

10C9S4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

1522! 

20.0 ! NONE 

MC 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

! 

!  !  195.0!  *5.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  339 

1605983 

100? !4*41 !  105. 0!  35. C! 

9.3! 

- 

152  2! 

20.0 ! NONE 

MO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

! 

1 

1 

!  •  175.3!  *5.0! 

t  !  !  ! 

!  !  !  ! 

1.6! 

-  ! 
; 
; 

• 

t 

( 

e 

! 

! 

! 

! 

! 

TAdlE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


864 


CNGP ! 

DIST! 

VESSEL  N*HC 

OPERATOR 

AND  NUHBER 

!  COAST 

I  CUARO 

J  NUN3ER 

1  1VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

1  NET  !C9DE!LENGTHH*DtN*  » 

-iREGIS-t •***!  R*g.  !  PEG. 'LOAD-! 

1  TER  !  SEE!//! ///!//// / !  ED  1 

1  TON-  IPAoE!  OV'F-lOVEP-1/77//! 

!  NAG?  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

j 

HORSE!* 

ROVER! 

CAPACITY! 

I 

CARGO  ! 
//////// 5 
PASS-  ! 
ENGCPS  ! 

HIGH-  !  {VESSEL! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  !0P£RAT1NG  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  ,'TC!  'USE  ! 
POINT  !  LINE-1  !A3!  LINE-1  ! 
LIGHT) !////////////////! TO !//////////! 
(FEET ) !  LINE-2  SEE !  LINE-2  !* 

1 

1 

Yr*R  ! 
9UILT  ! 
OR  ! 

REBUILT! 

(29)  WISCONSIN 

BARGE  LINE 

! 

I 

! 

1  1  ! 

!  1  1 

1  1  1 

i 

i 

i 

i 

i 

1 

« 

! 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

A  DIVISION  Of  CLC  OF 

AFRICA, 

1  1  1 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

1 

INC. 

l 

1  1  1 

i 

i 

! 

i 

i 

! 

l 

(CONTINUED) ! 

!  1  1 

i 

j 

j 

i 

! 

! 

l 

XL  3 AO 

! 605954 

!  1009J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9,oi 

-  | 

1522! 

2G.01N0NE 

!*»0 

ST. 

LOUIS  ! 

197« 

i 

! 

1  !  ! 

19$.0! 

35. C! 

1.6! 

-  I 

1 

! 

! 

XL  HI 

J  605945 

1  1009*4X41! 

195. C! 

M.O! 

9.0! 

-  j 

1522! 

20. 0 !  NONE 

|P9 

ST. 

LOUIS  1 

1979 

J 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6* 

-  1 

! 

! 

1 

XL  342 

!605«36 

!  10D914A41! 

1 95.01 

3$. Cl 

9.0! 

•  1 

1522! 

20.0INCNC 

!"9 

ST. 

LOUIS  ! 

19?9 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.01 

1.6* 

-  ! 

! 

I 

t 

XL  343 

160595? 

1  10C914A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1522! 

20.0! NONE 

IPO 

ST. 

LO'JIS  ! 

Wo 

J 

1  1  1 

195.0! 

55.0! 

1.6! 

-  ! 

2 

! 

1 

XL  344 

I  6059 J! 

l  1CC»!4*41* 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  1 

1522! 

20.0! NONE 

!**0 

ST. 

LOUIS  I 

1979 

! 

1  l  1 

D5.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  J45 

1605959 

1  1009144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1522! 

20.0! NONE 

1  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

1 

! 

« 

XL  346 

1605990 

!  10C9J4A41S 

195.0! 

3  S.Cl 

).0l 

-  | 

1572! 

20.0! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  i 

1979 

t 

1  !  1 

i  n.oi 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

i 

XL  347 

1305991 

!  1O09J4A411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1322! 

20.0! NONE 

!*0 

ST. 

LOUIS  ! 

1979 

1 

1  l  1 

195.0! 

35. C* 

1.6* 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  343 

1605992 

!  1009! 4»41| 

1V5.0! 

35. Q* 

9.01 

-  j 

1522! 

20.0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  1 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

33.0! 

1-6! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  349 

1605993 

1  10C9{4*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1522! 

20.0 !  NONE 

!  NO 

ST* 

LOUIS  ! 

1979 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

I 

XL  350 

1605994 

!  100914*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1522! 

20.0! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

1 

XL  351 

1605995 

1  100914*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1522! 

20.0 ! NONE 

(HO 

ST. 

LOUIS  1 

1979 

! 

1  l  1 

193.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

XL  352 

1562191 

!  676*4*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1511! 

14.5! NONE 

!P0 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

l 

1  !  ! 

195.0* 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

t 

1 

XL  353 

1631801 

•  70014*411 

195.01 

■*5.0! 

9.0! 

-  j 

1504! 

20 .6 ! NONE 

ino 

ST. 

LOUIS  ! 

1911 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1  •  6  ! 

-  ! 

! 

i 

! 

XL  354 

1631502 

1  70014*41! 

195.0! 

35.  C* 

9.0! 

»  | 

1504! 

20 .4 ! NONE 

!**0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1  !  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  355 

1631403 

1  70014*41! 

195.0! 

35.0! 

9.C ! 

■*»  j 

1504! 

20 .6! NONE 

1  HO 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

1 

! 

XL  356 

1631504 

1  700*4*41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0* 

-  i 

i5o;i 

20.61  NONE 

!HC 

ST. 

LOUIS  ! 

1911 

1 

!  !  1 

1 9  5.0! 

35. C! 

1.6* 

-  ! 

2 

! 

! 

XL  357 

1631805 

!  70014*41* 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

-  j 

1504* 

20. 6 !  NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

l  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

XL  35! 

1631606 

1  70014A41! 

193.  C! 

35-CS 

)•  0! 

•  i 

1504! 

20.6lN0.NE 

1  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1*>11 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35. C* 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  359 

1631C07 

•  70014*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1504* 

20.4 1  NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  i 

1911 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

•  j 

2 

! 

! 

XL  360 

! 431 408 

!  70014*41  i 

195.0* 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1504* 

20. 6 ! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

! 

1  *  ! 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

XL  341 

! 631 !09 

1  70014*41! 

193.0! 

35.0! 

9.C! 

-  i 

1504* 

20.61  NONE 

! 

! 

1981 

1 

!  !  1 

D5.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  342 

1631  !1  0 

!  700! 4  A  41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1504! 

20.6*N9N* 

! 

! 

1981 

! 

!  *  1 

195.0! 

35. C! 

I.o! 

-  ! 

! 

! 

XL  343 

1 631  S1 1 

!  70014*41! 

195.0! 

35.0! 

9.C! 

-  j 

15C4! 

20.6! NONE 

1 

! 

1911 

1 

•  1  ! 

195.0! 

T5.C* 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  364 

1631512 

!  700! 4*41 ! 

195.0! 

35.  Ci 

9.0! 

-  I 

1504! 

20,6! NONE 

* 

1 

1981 

1 

!  !  ! 

195. C* 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  365 

! 631813 

!  700*4*41! 

105.0* 

35.0! 

o.O! 

-  | 

1504! 

20.6 ! NONE 

! 

! 

1981 

! 

!  !  ! 

195.0* 

35.0! 

1 . 6  1 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  366 

1631514 

1  700*4*41* 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1504! 

20.6 ! NONE 

! 

! 

1981 

j 

•  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

•  i 

! 

! 

1 

XL  367 

!  631! 1 5 

!  7C0J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1504! 

20.6 !  NONE 

! 

I 

1981 

• 

•  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

! 

XL  36! 

1616253 

1  70014*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1511! 

20 • Aj  NONE 

!P0 

ST. 

LOUIS  ! 

198C 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  369 

1616254 

1  ?C0!4A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1511! 

2O.41N0NE 

mo 

ST. 

LOUIS  I 

1910 

i 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

» 

; 

i 

XL  37C 

1616285 

!  '700  !4  *41 J 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  j 

1  St  1 ! 

20.4*!NONE 

ipo 

ST. 

LOUIS  i 

1950 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

I.o! 

-  ! 

! 

! 

1 

XL  371 

1616246 

!  70014*41! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

-  ! 

1511! 

20. 4 !NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS! 

I960 

l 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6* 

-  ! 

! 

! 

t 

XL  372 

1616287 

1  700 ! 4*41 ! 

195.05 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

isi  i  i 

20.4 ! NONE 

!H0 

ST. 

L0UI5  t 

I960 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6* 

i 

-  i 

i 

! 

! 

XL  373 

i 61 6235 

1  700! 4*41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1511! 

20.41NONE 

!P0 

ST. 

LOUIS  ! 

1910 

j 

•  ;  i 

195.0! 

35.0* 

1.6! 

i 

-  ! 

j 

! 

! 

XL  374 

1614289 

•  700*4*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  < 

1511! 

20.4! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

! 

1  •  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

• 

-  ( 

! 

! 

! 

XL  ,75 

1616290 

1  700! 4*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1511! 

20.4  *NONE 

!P0 

ST. 

LOUIS  ! 

1950 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  374 

1616291 

!  70014*41 ! 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1511! 

20.4! NONE 

Ipo 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

1 

i  j  1 

195.0! 

25. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

! 

XL  377 

1616292 

i  700*4*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1511! 

20.4! NONE 

!P0 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

1 

2  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

2 

! 

1 

XL  373 

1513773 

!  861 J4A  41 { 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

14731 

17.5 ! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  1 

1969 

i 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

XL  4016 

i  510444 

*  1006 ! 4441 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1634! 

17.6  !NONE 

HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

1 

!  !  1 

2CC.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  4023 

1510442 

!  1 006 !4A41 ! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1634! 

16.01N0NE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6* 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  6CSB 

1510445 

!  100614*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1634! 

17.6IN0NE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

967 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  6043 

1510446 

1  100614*41! 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1634! 

17.6! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0* 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  6053 

1510447 

!  100614*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1634! 

17.61N0NE 

!K0 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

! 

!  !  2 

200.0! 

35.0! 

1,6! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  6066 

1510448 

!  10U6J4A41! 

200. 0! 

3>.U* 

9.o! 

-  j 

1634! 

1/.6IN0NE 

mo 

ST. 

LOUIS  ! 

fv67 

! 

I  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

! 

! 

XL  6O?0 

1510450 

!  100614*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1634! 

17.6! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

I 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

; 

! 

! 

XL  4098 

1510451- 

1  100614*41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

16341 

17.6IN0NE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

1 

i  1  f 

200.0! 

35. 0! 

1.6! 

-  1 

1 

! 

1 

XL  6103 

1510452 

1  1006! 4*41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1634! 

17.6! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

! 

!  !  ! 

20C.O! 

35.0* 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

J 

XL  4113 

151C453 

!  100624*41! 

20C.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1634! 

17.61N0NE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

1 

XL  6129 

1510454 

!  100614*411 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  J 

1652! 

17.6! NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

1 

!  J  ! 

2CC.0* 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

XL  6138 

1510455 

!  1 00614*41 ! 

2C3.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1634! 

17.6! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  1 

1967 

I 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

j 

! 

! 

XL  6143 

1510454 

l  1006*4*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1634! 

17.6! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  1 

1967 

J 

!  J  • 

200.0! 

35.0! 

I.o! 

-  j 

! 

! 

! 

XL  6153 

1510457 

!  1006*4*41! 

200.0! 

35. OJ 

9.0! 

-  j 

1634! 

17 ,6 ! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

i 

i 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  1  ! 

200.0! 

i 

i 

35.0! 

i 

i 

1.6! 

! 

1 

-  ! 

! 

■ 

i 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


865 


EH8R! 

DIST  t  OPERATOR 

VESSEL  HARE  AND  HUH8ER 

I  COAST 

I  GUARD 

1  N  WISER 

1  IVTfCl  DIHENS IONS  1  DRAFT! 

I  NET  1C0DE1LENCTH1BRDTN1  1 

"1  REGIS**!  •***  1  RFC.  1  REC.tLOAD-1 

1  TER  l  SEE1//////1/////1  ED  \ 

!  TON-  SPACE!  0V6R-10VER-1/////1 

1  NA5E  1  IV  1  ALL  1  ALL  lLIGHTt 

HORSE 

POWER 

icxrxctTY!  ni5N-  i  msmi  i 

1  1  ESY  1  CAAtO  HANDLING  IS  10’CNATING  1  », 

I  CAAOO  1  fixte  1  MUIAHINT  ITCt  EASE  1  YEA*  1 

I////////1  AOINY  1  LINE-1  t  AO!  LIfif-1  t  »UILY  1 

1  M»$-  l(LIIHY)l////////////////tYOlS////////M  OA  I 

1  EN5EAS  1  (KEY)!  LIHt-J  HE!  LINE-I  I»*EBUILY! 

I 

1 

(29)  WISCONSIN  BARCC  LINE  \ 

A  DIVISION  OF  CLC  OF  AHIAICA# 

INC.  I 

(CONTINUED) 1 

I  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  l 

)  ! 

I  1 

I 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

» 

! 

! 

1 

1 

I 

! 

! 

! 

1 

t 

! 

1 

1 

1 

! 

( 

I 

! 

1 

1967 

XL  6163 

1510458 

1 

1  100614A411 

1  1  1 

203.0!  35.0! 
200.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

■* 

163*1 
-  ! 

I7.61N0HE 

I 

(HO 

ST.  LOUIS  ( 

1 

XL  4173 

1510459 

• 

1  100414A41! 

1  1  1 

200.0!  35.0! 
200.01  35.0! 

9.0! 

1.4! 

1634! 

-  » 

17.6 ! NONE 

j 

!  HO 
t 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1967 

XL  61 *8 

1510440 

1 

1  100514*41! 

1  1  1 

200.01  )  .01 
200.01  35.01 

9.01 

1.6! 

” 

1634! 

-  ! 

i7.6inoNE 

t 

!N0 

1 

ST.  LOUIS  I 
! 

1967 

XL  6198 

1510461 

1 

I  10C614A411 

1  1  1 

200.0!  35.0! 
2C0.0!  35.01 

9.G1 

1.6! 

16341 
-  1 

17.6INONE 

1 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1967 

XL  6208 

i S1C46? 

1 

1  100614*41 1 

1  1  1 

200.01  75.0! 
200.0!  35.01 

9.01 

1.*! 

m 

16*4! 

-  1 

17.6HTNE 

(HO 

I 

ST.  LOUIS  I 

1«67 

XL  6213 

1510463 

1 

1  1 006! 4A41 1 

1  1  1 

200.01  35.0! 
200.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

1634! 

-  ! 

17.4IN0NE 

I 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  { 

! 

1967 

XL  622B 

1510444 

1  1006! 4*41 1 

1  1  1 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.61 

“ 

r 

1634! 

_  i 

17.61  NONE 
! 

1  HO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1967 

XL  6246 

<510466 

I  1 00*1 4A41 1 
t  1  1 

200.0!  35.01 
200.0!  35*0! 

9. OS 
1.w5 

“ 

1*34*1 
-  ! 

1 /• 6! NONE 
t 

(HO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1967 

XL  6255 

15104*7 

l 

!  100614A41 1 

1  I  1 

200.01  35. C! 
200.01  35. Cl 

9.3! 

1.6! 

“ 

16341 
-  S 

1 7.6! NONE 

1 

(HO 

( 

2T.  LOUIS  1 
! 

1967 

XL  6269 

J31C46C 

1 

1  100614A41! 

1  1  1 

200.01  35.01 
200.01  35.01 

9.0! 

1,6! 

~ 

H34! 

.  i 

17.6 (NONE 

1 

(HO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1967 

XL  6279 

1513732 

1 

1  93114A411 

1  1  1 

200,0!  35.0! 
200.01  35.01 

9.0! 

1.5! 

1651! 

-  t 

17.61N0NE 

(HO 

( 

ST.  LOUIS  I 

I 

1968 

XL  6298 

1513734 

1 

1  93114A41I 

1  1  1 

200.01  35.0! 
2C0.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

" 

1651! 

17.  *! NONE 
! 

(HO 

( 

ST.  LOUIS  I 

I 

1968 

XL  65C* 

1513735 

1 

1  931 1 4 A  41 1 

!  1  1 

200.0!  35.01 
230.0!  35.0! 

9.0! 

1.3! 

** 

16511 
-  1 

17.4INONC 

1 

(HO 

1 

ST*  LOUIS  ! 

! 

1968 

XL  6310 

1513736 

1 

1  931I4A41! 

1  1  1 

200.0!  35.01 
220.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

1651! 
-  ! 

17. 4  J  NONE 
! 

(HO 

} 

$T.  LOUIS  ( 

( 

1968 

XL  6323 

1513737 

l 

1  931  14*41  | 

1  1  1 

200.01  35.0! 
230.0!  35.0! 

9.01 

1.5! 

1651! 

-  ( 

17.6IN0NE 

! 

(HO 

( 

ST.  LOUIS  ! 

I 

1968 

XL  4338 

1 513730 
l 

1  93114A411 

1  1  1 

200.3!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1*51 

“ 

1651! 

-  ! 

17.6! NONE 
! 

(HO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1968 

XL  6343 

1513739 

1 

1  931 14*41! 

!  1  1 

200.01  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.01 

1.5! 

“ 

1651! 
-  ! 

17.61N0NE 

! 

(HO 

t 

ST.  LOUIS  1 

1968 

xl  4350 

1513740 

l 

1  931UA41I 

!  1  1 

230.01  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1651! 

-  1 

17.61 KOKE 
! 

(HO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1968 

XL  6368 

1513741 

1 

1  93114A&1! 

1  !  1 

20C.0!  15.0! 
20C.0!  35. C! 

9.01 

1.51 

“ 

1651! 
-  1 

17.6 (NONE 
! 

I  HO 
( 

ST.  LOUIS  ! 

1948 

XL  5378 

1513742 

! 

l  93114*411 

1  1  1 

200.0!  73.0! 
233.0!  35. Cl 

9.0! 

1.5! 

* 

1651! 

-  ! 

17.6! NONE 

1 

(HO 

( 

ST.  LOUIS  l 

1968 

XL  6368 

151)743 

1 

1  931 14A41I 

1  l  1 

200.0!  35.0! 
200.01  35.01 

9.01 

1.5! 

“ 

1651! 

-  ! 

1 7. *  1  NONE 

J  HO 
( 

ST.  LOUIS  ! 

1968 

XL  639? 

1513744 

1 

1  93114*411 

1  1  1 

200.0!  35. C! 
200.0!  35.0! 

9.01 

1.5! 

“ 

1951! 
-  ! 

17,*! NONE 
! 

(HO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1968 

XL  6409 

1513745 

! 

1  93114*41! 

1  1  1 

200.0!  35. C! 
200.0!  75.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1651! 
-  ! 

17.61N0NE 

! 

(NO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1968 

XL  6413 

1513744 

1 

1  93114*41! 

1  1  1 

2CC.0!  35.3! 
2C0.C!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

U51! 
-  1 

17.*!N0NE 

(HO 

! 

ST.  LOUIS  I 

1968 

XL  6473 

1513747 

I 

l  93114*41! 

1  1  1 

230. Cl  35. Cl 
200.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

• 

1651! 
-  1 

17.61N0NE 

1 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1968 

XL  6433 

151)748 

! 

93114*41! 

1  1  1 

200.0!  35. C! 
203.0!  35.0! 

9.01 

1.5! 

- 

14>.’ 
-  \ 

17.6! NONE 
l 

(HO 

( 

ST.  LOUIS  ! 

1968 

XI  4U9 

1513749 

1 

1  93114*41! 

1  t  t 

200.0!  35.0! 
200.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

” 

1651! 
-  ! 

17. 6! NONE 
l 

|H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1968 

XL  6453 

151)750 

1 

1  93114*411 

1  1  1 

200.0!  35.0! 
200.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1451! 

.  i 

17.6IN0NE 

(HO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

XL  6460 

1513751 

1 

!  93114*41! 

!  1  1 

203.0!  35.0k 
200.0!  35. C! 

7.0! 

1.5! 

** 

i65ii 
-  ! 

1 7. o l NONE 

I 

!H0 

1 

ST.  LOUIS  1 

1«6« 

XL  6478 

1513752 

1 

1  93114*41! 

!  !  i 

200.0!  35.0! 
200.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

” 

1o51 ! 
-  ! 

17.6! NONE 
! 

IHO 

I 

ST.  LOUIS  1 

1968 

XL  44*8 

1513753 

1 

l  93114*41! 
1  1  1 

230.0!  35. C! 
20C.0!  35. C! 

9.C! 

1.5! 

1651! 
-  ! 

17.4! NO NF 

1 

(HO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1968 

XL  5499 

1513754 

1 

!  93114*41! 

1  1  1 

2C0.0!  75.0! 
2QC.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1*51! 
-  ! 

17.o!NCKC 

! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1968 

XL  6508 

1513755 

1 

1  93114*41! 

1  1  ! 

20C.0!  35. C! 
20C.31  35.0! 

9.01 

1.5! 

* 

1651! 
-  ! 

17.6! NONE 

1 

!H0 

l 

ST.  LOUIS  1 

1968 

XL  4518 

1513756 

1 

!  93114*41! 

1  l  ! 

200.0!  35. Cl 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1  •  >! 

• 

i 

1651! 
-  1 

17.6! NONE 
! 

!R0 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1«6f. 

XL  6528 

1637006 

1  69614*41! 

(  1  1 

200.0!  35.0! 
200.0!  35. C! 

9.C! 

1.5! 

“ 

1643! 
-  I 

19.?! NONE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

XL  6538 

I637C07 

1 

!  69614*41! 

!  !  1 

2C0.C!  35.C! 
200.01  35. C! 

9.0! 

1.5! 

1643! 
-  ! 

19.2 (NONE 
! 

1N0 

l 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

XL  6548 

I637C08 

1 

1  69614*411 

!  1  ! 

2CC.0!  35. C! 
20C.0I  35.0! 

9.0! 

1.5! 

1643! 
-  ! 

19.21N0NE 

! 

!H0 

! 

ST.  10UIS  ( 

1979 

XL  <553 

1637009 

1 

\  69614*41! 

1  1  1 

200.0!  35. C! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

1643! 
-  ! 

19.2! NON? 

I 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1979 

XL  6569 

1637C10 

l 

1  69614*411 

1  !  1 

200.0!  75. C! 
2CC.G!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1643! 
-  ! 

19.2! NONE 
» 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

XL  6573 

1613717 

! 

1  69614*41! 

(  1  1 

2CC.0!  35.0! 
200. 0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

16431 
-  ! 

19. 2 ! NONE 
! 

!R0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

XL  6533 

1613718 

■ 

1  69614*41! 

1  !  ) 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

j 

1643! 
-  ! 

19. 21N0NE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

XL  659d 

1613719 

1 

1  696(4*41 1 

1  !  1 

200.0!  35.0! 
200. Cl  35.0! 

9.C! 

1.5! 

“ 

1643! 
-  ; 

19.2! NONE 
! 

!H0 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

XL  AoC3 

1613720 

i 

1  69*14*411 

1  1  1 

200.0!  Ji.Of 
200.0!  35.0! 

7.0! 

1.5! 

• 

1  o4  3 ) 

19.2! NONE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

XL  6613 

1 613721 

1 

1  696(4*411 

1  1  1 

200.0!  35. C! 
200. 0!  35.0! 

9,0! 

1.5! 

“ 

1645! 
-  ! 

19.21  NONE 
! 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  1 

1979 

XL  6623 

1616790 

! 

1  49ol4A*11 

!  !  1 

230.0!  35.0! 
230.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

» 

1643! 
-  ! 

IV .2 (NONE 
! 

IHO  SI.  tools  ! 

!  ! 

1979 

XL  4630 

14J4791 

1 

1  69014*411 

!  1  ! 

200.0!  JJ.O! 
200.01  35.0! 

7,0! 

1.5! 

• 

1643! 
-  i 

19.2! NONE 
! 

!mo 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

XL  6643 

141*792 

1 

1  69614*41! 

!  1  ! 

200.0!  35. C! 
230.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1643! 
-  ) 

19.2 (NONE 
! 

!N0 

1 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1976 

XL  4659 

1416793 

I 

1  696J4A4U 

!  !  1 

203.0!  35. CJ 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

• 

1643! 
-  ! 

19.21  NONE 
! 

!  HO 
I 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1979 

XL  6643 

1 41 5794 

1 

1  69*14*41! 

!  !  1 

20C.01  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

* 

1643! 
-  ! 

19,2! NONE 
! 

f  HO 
! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1979 

XL  4573 

1616795 

1 

!  *9o 14*41 ! 

1  1  1 

230.0!  35. C! 
2CC.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

• 

1643! 
-  I 

19.2 ! NONE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  I 

1 

1979 

XL  4450 

1616796 

! 

1  69654*41! 

1  1  1 

2"0.0i  35.0! 
200.3!  55. C! 

9.0! 

1.5! 

1643! 
-  1 

1 9.2! NONE 

j 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  1 

I 

1979 

XL  4493 

1614797 

! 

1  69614*41! 

1  1  1 

200.0!  35. C! 
20C.0!  75.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1643! 
-  ! 

1 9 • 2 1  NONE 
! 

(NO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1979 

XL  47C9 

1616798 

! 

1 

! 

!  69614*41! 

!  1  ! 

1  1  ! 

!  1  1 

200.0!  35.0! 
230.0!  35.0! 

1  ! 

!  ! 

7.0! 

1.5! 

! 

t 

1643! 

-  e 
! 
! 

19.2 l NONE 
! 

! 

! 

!R0 

! 

I 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1 

1979 

T*8LE  2  -  OISCaiPlIOK  Of  VESSELS 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


.867 


ENSR! 

DIST!  OPERATOR 


J  COAST 

VESSEL  NAKE  AND  NUMBER  !  GUARD 
!  NUMBER 


I VTCCi  DIMENSIONS  lORArt!  {CAPACITY!  HIGH-  I  [VESSEL 

NET  {CODE  1  LENGTH!  B--OTH!  !  J  !  EST  I  CARGO  HANDLING  !$  JOPERATING 

PECXS- !**•*!  REG.  !  PtC.lLOAD-S  !  CARGO  !  FIXED  I  EQUIPMENT  I TC !  8ASC 

TER  !  SEE! ////// !/////!  ED  |  !////////!  POINT  !  LINE-1  t AO!  LINE-1 

TON-  !P AGE!  OVER-IOVE P“! /////  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! //✓///////////// !TD ! ////////// 
NAGE  !  IV  |  ALL  !  ALL  ILICHTl  POVEP!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !GE!  LINE-2 


! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  l 
OR  ! 
•REBUILT! 


(?9)  WISCONSIN  BARGE  LINE 

1 

! 

! 

l 

! 

! 

t  !  !  !  ( 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  * 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

A  DIVISION 

OF  CLC  OF 

AN! RICA/ 

! 

!  !  !  1  ! 

! 

! 

! 

I 

1 

INC. 

! 

{CONTINUED)! 

i 

i 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

XL  7553 

1632890 

! 

•. 

! 

6?6!4A41!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  2C0.0!  35.0!  1.S! 

-  ! 

! 

1665! 

19.2! NONE 
! 

!**0  ST.  LOUIS 
! 

1981  ! 

1 

XL  ?S6B 

1632891 

i 

i 

! 

696S4A41!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  •  200.0!  35. CJ  1.5! 

-  ! 
i 

1665! 

.  i 

t  9. 2 ! NONE 

i 

(NO  ST.  LOUIS 

1981  *1 

i 

XL  7578 

1632892 

! 

! 

• 

696 ! 4A41 !  200.0!  33.0!  9.0! 

1  !  200. 0!  35.0*  1.5! 

-  ! 

! 

1665! 

-  1 

1 9. 2 ! NONE 

j 

1  HO  ST.  LOUIS 
t 

1981  1 

1 

XL  7563 

1632893 

! 

! 

1 

69654A41 !  20C.O!  35.0!  9.0! 

!  •  200.0!  25. C!  1.5! 

-  ! 

! 

1665! 

.  i 

19. 2 !  NONE 
i 

•MO  ST.  LOUIS 

1 

1981  ! 

! 

XL  7593 

1632894 

t 

j 

i 

69614A41!  20G.0!  35.0!  9.0! 

1  •  200.0!  35. 0!  1.5! 

! 

i 

1665! 

-  ! 

19. 2 ! NONE 

j 

!M0  ST.  LOUIS 
« 

1981  ! 

1 

XL  7603 

‘632595 

t 

j 

i 

o9&! 4A41 •  200.0!  35. C!  9.0! 

!  !  2CC.0!  35. 0!  1.5! 

-  1 
! 

1665! 

.  > 

19.2 InONE 
! 

1  MO  ST.  LOUIS 

1 

1981  1 
! 

XL  7613 

1632896 

i 

i 

1 

69614*41!  203.0!  55.0!  9.0! 

!  !  2OC.0!  35.0!  1.5! 

-  i 

« 

1 665 1 

-  i 

19.2! NONE 

i 

!M0  ST.  LOUIS 
! 

1981  • 

» 

XL  7623 

‘•6  5289? 

( 

i 

! 

696 ! 4A41 !  2C3.0!  55.0!  9.0! 

•  !  200.0!  33.0!  1.S! 

-  ! 
i 

1665! 

.  2 

19. 2! NONE 
! 

!M0  ST.  LOUIS 

1 

1981  1 
! 

XL  7633 

1 63289* 

i 

! 

t 

696I4A41!  200.0!  35.0!  9.0! 

•  •  200.0!  35.0!  1.5! 

.  « 

i 

1665! 

-  ; 

19.2! NONE 
! 

1"0  ST.  LOUIS 
( 

1081  ! 

! 

XL  7645 

1 632899 
! 

! 

j 

696 ! 4A41 •  200.0!  35.0!  9.0! 

•  !  200.0!  35.0!  1.5! 

-  ! 

l6f  5! 

-  ! 

19.2 (NONE 
; 

•NO  ST.  LOUIS 
! 

1981  ! 
t 

XL  7653 

•632900 

! 

i 

! 

596'4A41!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  •  200.0!  35.0!  1.5! 

m  1 

i 

16(3* 

-  ! 

19.2 InONE 
! 

!N0  ST.  LOUIS 
! 

1981  1 

1 

XL  7d68 

! 632901 

i 

1 

! 

096(4441!  200.0!  55.0!  9.0! 

>  !  200.0!  35.0!  1.5! 

-  t 

! 

1665! 

-  i 

19. 2SN0NE 
! 

•MO  ST.  LOUIS 

1 

1981  ! 

1 

XL  7673 

'632902 

j 

! 

! 

696J4A41!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.5! 

-  i 

2 

16*5! 

.  ; 

19. 2! NONE 
! 

Imo  ST.  LOUIS 

1 

1931  • 

2 

XL  7o*3 

U329Q3 

! 

! 

I 

69 6 ! 4 A41 •  200.0!  35.0!  9.0! 

•  i  200. 3!  35.0!  1.5! 

-  j 

i 

1665! 

-  ! 

19.2!  NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS 
! 

1981  ! 

! 

XL  7693 

!»32904 

! 

1 

I 

69624*41!  200.0!  35.0!  9.0! 

•  !  20C.O!  35. C!  1.5! 

-  i 

1665! 

.  ; 

19.25N9NE 

! 

!**0  ST.  LOUIS 

j 

1981  J 
! 

XL  7703 

! 632905 

! 

696!4A41!  200.0!  15.0!  9.0! 

-  1 

1o6$! 

19. 2! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

1981  ! 

l 

! 

!  20C.O!  35.0!  1.5! 

i 

-  ! 

! 

1 

! 

XL  771» 

! 632906 
! 

! 

1 

69o!4A41!  200.0!  35.C!  9.0! 

!  !  200.0!  15. C!  1.5! 

-  ! 

! 

U65! 

-  ! 

19. 2 (NONE 
! 

l»0  ST.  LOUIS 
! 

1901  ! 

! 

XL  7723 

I6J2907 

! 

I 

1 

696! 4A41 !  200.0!  *5.0!  9.0! 

!  1  2CC.9!  35.0!  1.5! 

-  ! 
i 

1o65! 

-  ! 

19.25N0NE 

! 

JMO  ST.  LOUIS 
! 

1981  ! 

! 

XL  7733 

1632903 

I 

! 

! 

69)! 4A41 !  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  2CC.0!  35.0!  1.5! 

-  ! 

! 

UA5! 

•  ! 

1 9. 2 (NONE 
! 

(NO  ST.  LOUIS 
! 

1981  ! 

! 

XL  7743 

16*2909 

! 

! 

! 

69o|4A41!  200.0!  35. C!  9.0! 

•  !  200.0!  35.0!  1.5! 

-  ! 

! 

1665! 

-  ! 

1 9 .2 ! NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS 
! 

1981  ! 

! 

XL  7753 

! 632910 
! 

! 

! 

696*4441!  203.0!  35.3!  9.0! 

!  •  200.0!  35.3!  1.5! 

-  I 
! 

1665! 

-  ! 

19.2 ! NONE 
! 

!M0  ST.  LOUIS 
! 

1981  ! 

! 

XL  7763 

! 53291 1 
! 

! 

; 

69654441!  200.0!  *5.0!  9.C! 

!  !  200.0!  35.0!  1.5! 

-  I 
! 

1665! 

-  ! 

19.2! NONE 

I 

1*3  ST.  LOUIS 
! 

1981  ! 

! 

XL  7773 

! 644441 
! 

i 

! 

903 ! 4*41 !  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  203. 0!  35.0!  1.4! 

-  ! 
i 

1654! 

-  ! 

20.4 (NONE 
! 

!M0  ST.  LOUIS 

1982  ! 

2 

XL  7783 

! 644442 
! 

! 

! 

908J4A41!  200.0!  35.C!  9.0! 

!  !  20C.0!  15. C!  1.4! 

-  1 

j 

1654! 

-  ! 

20.4 ! NONE 
! 

iNO  ST.  LOUIS 
! 

1982  1 
! 

XL  7793 

! 644443 

i 

! 

! 

908 ! 4441 !  200. 0!  35.0!  9.0! 

!  •  200.0!  35.0!  K*! 

-  *! 

• 

1654! 

-  f 

23. 4 (NONE 
! 

!**0  ST.  LOUIS 

1 

1982  ! 

! 

XL  7eC3 

1 644444 
! 

! 

! 

9C614441!  20C.0!  *5.3!  9.0! 

•  !  200.0!  35. Cl  1.4! 

-  ! 
! 

U54* 

-  ! 

20.41N0NE 

j 

IMO  ST.  LOUIS 
! 

1982  ! 

! 

XL  7613 

! 644445 
! 

! 

! 

90854441!  2C0.Q!  35.0!  9.0! 

!  •  200.0!  *5.C!  1.4! 

-  ! 

! 

1654! 

-  ! 

20.4i NONE 

!P0  ST.  LOUIS 
! 

1942  * 

• 

XL  7328 

(644446 

! 

! 

; 

90 a J4*4 1 !  2C3.0!  15.CS  9.0! 

!  •  200.0!  35.0!  1.4! 

-  ! 
! 

1654! 

.  i 

20.4'NONE 

! 

1*0  $*.  LOUIS 
! 

1982  ! 

! 

XL  7233 

1644447 

! 

! 

! 

903! 4*41 !  200.0!  *5.0!  9.0! 

!  •  200.0!  35.0!  1.4! 

-  1 
! 

16541 
-  ! 

20.4! NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS 
! 

194?  ! 

2 

XL  7S4j 

•644443 

i 

i 

1 

903! 4 441  !  20C.0!  35.0!  9.0! 

•  !  200.0!  35. C!  1.4! 

-  i 

i 

1654! 

-  2 

20.4‘NONE 

1 

INO  ST.  LOUIS 
; 

1932  1 
1 

XL  7353 

1644449 

! 

! 

908*4441!  20C.C!  35. C!  9.0! 

!  !  200.0!  15. C!  1.4! 

-  ! 
! 

1654! 

-  i 

20.4 ! NONE 

1 

Imo  ST.  LOUIS 

1 

1932  ! 

1 

XL 

j  644450 
! 

t 

i 

90JS4A41!  20C.9!  35. C!  9.0! 

!  !  200. 0!  *5.C!  1.4! 

-  ! 
! 

1654! 

-  1 

20. 4 ! NONE 

1 

•MO  ST.  LOUIS 

2 

1982  ! 

1 

XL  727*) 

•644451 

i 

J 

! 

908! 4A41 !  233. 0!  *5.C!  9.0! 

!  •  20C.0!  *5.0!  1.4! 

-  ! 
2 

1o54* 

•  1 

20 •*• !  NONE 

J 

•PO  ST.  LOUIS 
! 

1932  ! 

; 

XL  7g?B 

j  644452 

i 

j 

2 

903 ! 44 41 !  20C.3!  35. C!  9.0! 

•  !  200.3!  35. Cl  1.4! 

i 

U54! 

-  | 

20.4! NONE 
! 

!H0  ST.  LOUIS 
! 

1«82  j 

1 

XL  7i9B 

1(44453 

i 

! 

; 

90654441!  2C3.0!  36.0!  9.0! 

!  •  2C0.0!  35. C!  1.4* 

-  j 

j 

1654! 

-  i 

20.4! NONE 

1 

iNO  ST.  LOUIS 
! 

1982  i 
1 

XL  79C0 

•644454 

i 

j 

t 

90814441 •  20C.3!  35.0!  9.0! 

!  200.0!  35.CS  1.4! 

-  j 

i 

1654! 

-  1 

20.4‘NONE 

1 

!H0  ST.  LOUIS 
! 

1982  1 
2 

XL  791G 

•644455 

i 

i 

t 

903 J4A41 •  2CC.0!  35. C!  9.o* 

•  !  200.0!  35. C!  1.4! 

m  1 

i 

1654! 

20.4SNCNE 

2 

!N0  ST.  LOUIS 

2 

1942  1 
{ 

XL  7923 

•644456 

j 

; 

j 

90854141!  230.0!  35. 0!  9.0! 

!  •  200.3!  35. C!  1.4! 

- 

1654! 

-  ! 

20.«.!N0NE 

1 

•MO  ST.  LOUIS 

1 

1542  * 
! 

XL  7932 

'•644457 

t 

j 

2 

908UA41!  20C.9!  35.CS  9.G! 

!  •  200.0!  35.0!  1.4! 

-  i 

i 

1654* 

.  I 

20. 4 InONE 

1 

Imo  st.  Louis 
! 

1932  ! 
2 

XL  7943 

'•644453 

t 

i 

! 

9C354A41!  200.0*  *5.0!  9.C! 

1  !  200.0!  35.0!  1.4* 

_  j 

! 

1654! 

-  2 

20. 4I NONE 

•NO  ST.  LOUIS 
! 

1942  1 

XL  7953 

*‘644459 

1 

90854A4)!  203.0!  35. C!  9,0! 

- 

1654*! 

20. NONE 

! MO  ST.  LOUIS 

1982  1 

i 

; 

!  !  20C.O!  35. C!  1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

; 

XL  7963 

•644460 

i 

; 

i 

9C614A41!  2C0.C!  35.C!  9.0! 

!  •  20C.0!  35.0!  1.*! 

- 

I 

1654! 

•  i 

20.4! NONE 

1 

!M0  ST.  LOUIS 
* 

1982  1 
! 

XL  7973 

•644461 

! 

! 

! 

902 ! 4 A41 !  200.0!  *5.C!  9.0! 

!  !  2C3.0!  35. C!  1.4! 

- 

l6S4i 
-  ! 

20.4!NCNE 

2 

1*0  ST.  LOUIS 

1 

1982  ! 

1 

XL  79*9 

!  <>44462 
! 

i 

j 

906 ! 4*41 !  2C3.0!  15. C!  9.0! 

!  !  2C0.0!  35. C!  1.4! 

] 

1654! 

.  1 

20.41 NONe 

I 

Imo  st.  louis 

1 

1932  1 

XL  7V9J 

!64«.4&J 

g 

i 

i 

7Us!4A»t!  2-)C.v!  56.2!  V.C! 

!  •  200.0!  35.0 !  1.4! 

165*1 

•  1 

2J.4*NCNt 

2 

!N0  $».  LOUIS 

1 

fv3/  ! 
2 

XL  *CCD 

1644464 

i 

! 

i 

908 ! 4441 !  200.0!  35.0!  9.v! 

•  !  200.0!  15. C!  1.4! 

— 

1654! 

•  i 

20.4! NONE 

1 

1 m 0  ST.  LOUIS 
! 

1252  ! 

XP  32 

1513772 

i 

i 

i 

36114441!  195.0!  35. C!  9.0! 

1  !  195.3!  J5.0!  1.2! 

- 

1458*! 

-  i 

17. 51  NONE 
! 

! NO  ST.  LOUIS 

1 

1969  ! 
! 

XR  34 

•518774 

2 

! 

2 

J6H4A41!  19S.3!  *5.0!  9.0! 

!  •  195.0!  35. C!  1.»! 

14581 
-  ! 

17.5! NONE 
! 

(NO  ST.  LOUIS 
! 

1969  ! 

1 

XP  35 

•>15775 

! 

i 

i 

861*4441!  155.3!  35. C!  9.0! 

!  •  195.0!  *5.0!  1.4! 

- 

145*1 
-  ! 

17.5 (NONE 
! 

!M0  ST.  LOUIS 

1 

1969  * 

1 

XR  36 

! 512776 
! 

*j 

! 

861*4441!  1«5.0!  35.3!  9.«! 

•  !  195.3!  *5.0!  1.3! 

- 

HSfl! 

-  i 

17.5 (NONE 
! 

Imo  st.  louis 

2 

1 9  69  1 
! 

XR  37 

•513777 

j 

» 

! 

861J4A41!  195.0!  35. C!  9.0! 

•  •  195.3!  33. C!  1.4! 

I45di 
-  ! 

1 7.55NONE 
! 

!no  st.  LOJIS 
! 

1969  ! 

XR  a 

1 518773 

2 

! 

i 

861*4441!  195.0!  3>.C!  9.0! 

!  !  1«5.0!  35.0!  1.8! 

1458! 

-  ! 

17.51N0NE 

j 

! NO  ST.  LOUIS 
{ 

1969  • 
j 

XR  39 

*(518779 

; 

2 

i 

i 

! 

! 

! 

861*4441!  195.3*  35.3!  9.0! 

!  *  195.0!  35. C!  I.s! 

!  !  !  !  ! 

t  !  !  !  ! 

- 

1458! 

-  ! 

! 

! 

17. 5! NONE 
! 

! 

! 

1*0  ST.  LOUIS 

2 

j 

1 

1969  ] 

i 

1 

TA&LE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 
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£N»Rl 

01  ST  J 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  HUP8ER 

!  COAST 

1  GUARD 

I  NUN9ER 

1VTCC1  DIMENSIONS  l DRAFT! 
NET  tC0D!lLIN5THl9P0THl  1 

AEGIS-!****!  REG.  1  PCS. 1  LOAD”! 
TER  1  SCSI//////!/////!  26  l 

TON-  1PASE1  OVtR-!OV6R-l/7///l 
NASf  1  IV  1  ALL  !  ALL  {LIGHT! 

MORSE 

POWER 

CAPACITT!  HIGH-  !  (VESSEL! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING  ! 

CARGO  !  FIXED  1  EQUIPMENT  1 TC !  *A$£  !  TEAR 

11111111'.  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  6UILT 

PASS-  1 (LIGHT) I ////////////////! TO !//////////!  OP 

CNG«A$  !  (FEED!  LINE-2  ICE!  LINE-2  MREfiUILT 

1 

1 

(24)  WISCONSIN  9».«E  LINE  ! 

A  DIVISION  OP  CLC  OF  PHI  RICA/ 

INC.  t 

(CONTINUED)! 

1  ! 

!  1 

1  1 

1  ! 

1  ! 

1  1 

l 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

! 

I 

1 

« 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

i 

i 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

XA 

40 

J  51 ?7i0 

1 

66U4A41! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

” 

1458! 
-  1 

17.5! NONE 

1 

1PC 

1 

ST. 

LOUIS  ! 

1 

I960 

XP 

41 

1518731 

! 

861 1 4 A  41  1 

1  1 

19J.0! 

19}. 0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1453! 

*  i 

17.51N0NE 

1 

IPO 

! 

ST. 

LOUIS  ! 

1 

1965 

X* 

42 

! 51 6742 
! 

86114A41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

$5.0! 

■*5.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

145  3! 

17.51N0NE 

1 

!N0 

! 

ST. 

LCUIS  1 

1 

196  9 

xt 

44 

1516764 

! 

861I4A412 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1455! 

17*5! NONE 
! 

IPO 

! 

ST. 

LOUIS  ! 

1 

1969 

XP 

4$ 

1516765 

l 

361144411 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

*5.C! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1453! 
-  ! 

17. 5 1N0NE 
! 

1N0 

1 

ST, 

LOUIS  1 
! 

1969 

XR 

46 

1521791 

! 

86114A41! 

1  1 

195.0! 

195,0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

14531 
-  ! 

1 7. 5 ! NONE 

1 

!  NO 
! 

ST. 

LOUIS  ! 

1 

1969 

XR 

47 

1521792 

1 

661 i 4A41 { 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1453! 

-  ! 

17.5! NONE 
! 

1*0 

! 

ST. 

LOUIS  I 

1 

1969 

XP 

40 

1522074 

1 

86114A41  1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1458! 

*  i 

17.51N0NE 

1 

JPO 

1 

ST. 

LOUIS  1 
! 

1969 

XP 

SC 

1522C75 

! 

661144411 

1  1 

19$. 0! 
195.0! 

37.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.8! 

" 

1453! 

-  i 

17.5! NONE 
! 

IPO 

! 

ST. 

LOUIS  1 

I 

1969 

x» 

51 

1522C76 

1 

361144411 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1456! 

-  1 

17. 5!  NONE 

i 

IPO 

! 

ST. 

LOUIS  1 
! 

1969 

XP 

52 

1572325 

! 

361 ! 4A  41 1 

1  i 

195.0! 

195.0! 

35. C! 

3  5.0! 

9.0! 

1.8! 

1456! 

*  i 

17.51  NONE 

i 

!N0 

! 

ST. 

LOUIS  1 

1 

1969 

XP 

55 

152207! 

1 

36114441! 

1  1 

19}. 0! 
195.01 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.8! 

“ 

ussi 
-  ! 

1 7 • 5 i NONE 

1 

IPO 

I 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1969 

x» 

54 

1522527 

1 

6M14A4U 

1  1 

1 9  S«  0! 
195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.81 

“ 

1453! 
-  ! 

17.5! NONE 
! 

IPO 

I 

ST. 

LOUIS  1 
i 

1969 

XP 

55 

1522328 

1 

861144(11 

1  1 

195.0! 

1«5.0! 

35. 0! 
35. C! 

9.0! 

1.8! 

- 

1453! 
-  ! 

17.5 (NONE 
! 

!  MO 
! 

ST. 

LOUIS  { 

1969 

XP 

5018 

1505768 

1 

93114441! 

1  1 

200*0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1641! 
-  ! 

17.6 ! NONE 
! 

!P0 

! 

ST. 

LOUIS  1 

1 

1966 

XP 

5028 

1505769 

1 

931  14441! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1641! 
-  1 

17.51NONE 

! 

IPO 

! 

ST. 

LOUIS  1 

1966 

XP 

5058 

1505770 

1 

931 I 4A41 1 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1641! 
-  1 

17. 6! NONE 
! 

IPO 

! 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1966 

XP 

5C43 

! 5C5771 
l 

93114441! 

1  1 

29C.O! 

2C0.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1641! 
-  1 

17. 5! NONE 
! 

IPO 

! 

ST. 

LOUIS  1 

1 

1966 

XR 

scsa 

1505772 

1 

93114A41! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
33.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

16411 
-  1 

17*5 ! NONE 
! 

1-0 

! 

ST. 

LOUIS  1 

1966 

XP 

5068 

1506208 

1 

93114441! 

1  1 

200.0! 

2CC.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1641! 
-  ! 

17.6! NONE 
! 

IPO 

1 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1966 

X* 

5073 

1506209 

1 

93114A411 

1  1 

200. 0! 
20C.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

16411 
-  1 

1 7. 6 ! NONE 
! 

IPO 

1 

ST. 

LOUIS  1 

1 

1966 

XP 

50?  o 

1506291 

1 

931144411 

1  1 

20C.O! 

200.0! 

15.9! 

35.9! 

9.0! 

1.5! 

- 

1641! 
-  ! 

17.6! NONE 
! 

!  NO 

1 

ST. 

LOUIS  ! 

1 

1966 

x» 

509& 

1506792 

1 

93114A41! 

1  1 

200.0! 

2C0.0! 

35.9! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1641! 
-  ! 

17.6  !  NONE 
! 

IPO 

1 

ST. 

LOUIS  1 
! 

1966 

XR 

5103 

1506429 

93114A411 

1  1 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

* 

1641! 
-  ! 

17.6! NONE 
! 

IPO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

XP 

5113 

1506430 

1 

93114A41! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1641! 
-  ! 

17.61NCNE 

! 

IPO 

1 

ST. 

LOUIS  1 

1 

1966 

x» 

5120 

1306592 

1 

91114441! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

— 

1641! 
-  ! 

17.6! NONE 
! 

IPO 

1 

ST. 

LOUIS  1 

1 

1966 

XP 

5153 

1306692 

1 

931I4A4U 

1  1 

20C.O! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1o41! 
-  ! 

1 7 .6 ! NONE 
! 

IPO 

1 

ST. 

LOUIS  i 

196* 

XP 

'5143 

1507261 

1 

93114441! 

1  1 

20C.0! 

20C.O! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

1641! 
-  ! 

17.6  J  NONE 
! 

IPO 

1 

ST. 

LOUIS  1 

1967 

XR 

5158 

1507262 

1 

931UA41I 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

7.0! 

1.5! 

1641! 

-  i 

17.61N0NE 

1 

IPO  ST. 

1 

LOUIS  1 

1 

1v67 

XP 

5163 

1507233 

1 

93114A41! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.C! 

1.5! 

“ 

1641 ! 
-  ! 

1  7.6! NONE 
! 

IfiO 

1 

ST. 

louis  : 
i 

1967 

XP 

5179 

1507234 

1 

93114441! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

16411 
-  1 

17.6JN0NE 

i 

IPO 

I 

ST. 

LOUIS  { 

! 

1967 

x» 

5193 

1507079 

1 

93114441! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

16411 
-  1 

17. 6! NONE 

j 

IPO 

1 

ST. 

LOUIS  1 
! 

1967 

XP 

5208 

1507031 

1 

93114441! 

1  1 

200.0! 

2C0.0S 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1641! 
-  ! 

17.6!’ NONE 
i 

IPO 

1 

ST. 

LOUIS  l 
! 

1967 

XP 

5213 

1513324 

1 

93114441  ! 

1  1 

209.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1641! 
-  1 

1 7. 6 ! NONE 

1 

IPO 

f 

ST. 

LOUIS  1 

1 

1969 

XR 

5229 

1513325 

1 

931 14441 J 
!  1 

20C.0! 

2CC.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1641! 

.  I 

1 7 * o  8  NONE 
! 

IPO 

1 

ST. 

LOUIS  1 

1 

1969 

x» 

5238 

1516326 

1 

931 1 4441 ! 

1  1 

200.0! 

20C.O! 

*5.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1641  j 
-  1 

17 .6 ! NONE 

J 

IPO 

! 

ST. 

LOUIS  1 
l 

1969 

XP 

5249 

1513764 

931144411 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1641! 
-  1 

1 7.6  j  NONE 

I 

IPO 

1 

ST. 

LOUIS  ! 

I 

1969 

XP 

5253 

1516765 

1 

931 14441 1 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

16411 
-  ! 

17.61N0NE 

! 

IPO 

1 

ST. 

LOUIS  1 

1969 

XP 

5263 

1516766 

1 

931J4A411 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1641! 
-  ! 

17.6! NONE 

1 

IPO 

1 

ST. 

LOUIS  J 

1969 

XP 

5273 

1513767 

! 

93114441! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1641! 
-  i 

17.6! NONE 
! 

IPO 

1 

ST. 

LOUIS  i 

1 

1969 

XR 

5  2  PS 

1518768 

1 

93114441  1 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35,0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1641! 
-  | 

17.6! NONE 

1 

IPO 

1 

ST. 

LOUIS  1 

1969 

X» 

5293 

1518769 

1 

931 14441 1 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

16411 
-  j 

1 7.6! NONE 
{ 

IPO 

1 

ST. 

LOUIS  1 
! 

1969 

XP 

5303 

1513770 

! 

93114441! 

1  1 

2C0.0! 
20C. Of 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1641! 
-  1 

1 7.6! NONE 

i 

IPO 

1 

ST. 

LOUIS  I 
f 

1969 

XP 

5513 

1522077 

1 

931144411 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1641! 

17. 6! NONE 
! 

JPO 

1 

ST. 

LOUIS  I 
! 

1969 

XP 

5373 

1522078 

1 

931  14441  1 

1  1 

2C0.01 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

16411 
-  ! 

17.61N0NE 

! 

IPO 

1 

ST. 

LOUIS  1 

1 

1969 

XP 

5339 

1522079 

1 

93114441! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1641! 
-  1 

17.6! NONE 

i 

IPO 

1 

ST. 

LOUIS  t 

1 

1969 

XP 

5348 

1522329 

1 

93114441! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0* 

9.0! 

1.5! 

“ 

1641! 

17*61  NONE 

1 

IPO 

1 

ST. 

LOUIS  ! 

1 

1969 

XP 

5350 

1522330 

1 

931144411 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

16411 
-  1 

17.6! NONE 

1 

IPO 

1 

ST. 

LOUIS  | 

1 

1969 

XR 

5368 

1522331 

* 

93114441! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

16411 
-  1 

17.6 {NONE 

1 

IPO  ST. 
! 

LOUIS  1 
! 

1969 

XR 

5378 

1522332 

! 

93114441! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1641! 
-  1 

17.6 ! NONE 
! 

IPO 

1 

ST- 

LOUIS  1 

1 

1969 

XR 

5383 

1522333 

! 

93114441! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

16411 
-  ! 

17. 6! NONE 

1 

!P0 

1 

ST. 

LOUIS  1 

1 

1969 

XR 

5390 

1522334 

1 

♦3114441! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

16411 

17.6 ! NONE 

1 

IPO 

ST. 

LOUIS  1 
! 

1969 

XP 

5408 

1522335 

! 

93114441* 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1641! 
-  1 

1 7 .6 ! NONE 
» 

IPO 

1 

ST. 

LOUIS  1 

1 

1969 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENG*  I 

BIST  J  OPERATO* 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

I  GUARD 

i  NUMBER 

1VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT! 
NET  !  CODE! LENGTH! OR&THl  ! 

1REGIS-!****!  REG.  1  R EG.lLOAD-1 
i  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

1  TON-  1PAGE 1  0VER-10VER-1 /////• 

(  NAGE  !  IV  1  ALL  1  ALL  iLIGHT! 

! CAPACITY! 

1  ! 

1  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENCERS  ! 

HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  DERATING  !  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  S TC !  BASE  !  YEAR  ! 
POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
LIGHT) !////////// x/////!TD!//// //////!  OR  ! 
(FEET)!  LXHE-2  SEE!  LINE-2  !*RE8UlLT! 

(29)  WISCONSIN  BARGE 

LINE 

! 

! 

( 

1  1 

!  1 

1  t 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

i 

1 

1 

! 

t 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

A  DIVISION 

OF  CLC  OF  AN  1 R I C A/ 

1  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

| 

! 

INC. 

! 

1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

(CONTINUED) ! 

1  ! 

1 

1 

1 

l 

! 

1 

! 

1 

XR  54 19 

!  5  22336 

93114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1641! 

1 7. 6 ! NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1969  I 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  i 

! 

! 

! 

542B 

J  522337 

93114A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1641! 

1  7. 6 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1969  1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

XR  543a 

1522330 

93114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

1641! 

17.6! NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1969  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

I 

XR  5445 

1522339 

93114A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1641! 

1 7. 6 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1969  ! 

! 

1  1 

200.01 

35.01 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

XR  5459 

1522340 

93114A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1641! 

17.6! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1969  t 

! 

!  1 

200.0! 

35. 0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

XR  5719 

1557975 

93114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

16361 

1 6 . 0 !  NONE 

i  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1977  I 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6* 

1 

-  1 

! 

! 

! 

XR  5723 

1537976 

93114A41I 

200.0! 

35.01 

9.0! 

1 63o! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1977  ) 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

XR  5 73B 

1537977 

931UA411 

200.01 

35.0! 

9*0! 

-  J 

1636! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1972  ! 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

XP  5740 

1537978 

93114A41! 

20C. 0! 

35. 0! 

9.0! 

-  | 

16361 

16.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1972  1 

! 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

1 

XR  5759 

1537979 

93114(41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1636! 

16  .0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1972  j 

! 

!  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

XR  5763 

1537980 

93114X411 

20C. 0! 

35.C! 

9.J! 

I6t6t 

l6.oi NONE 

!MD 

ST.  LOUIS  ! 

197?  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1  .©5 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

XR  5773 

1537931 

93H4A41I 

20C.01 

35. 0! 

9.0! 

1636! 

1 6. 0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

197?  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.  Cx 

1 .0! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

XR  57*0 

15  37  982 

93114A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

1636! 

16.G1N0NE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

197?  | 

1 

2  ! 

200.0! 

35/C! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

XR  5799 

1  537933 

93114A41! 

200.0! 

35.C! 

9.0! 

-  ! 

1636! 

16. 0 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

1 

!  1 

200. 0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

XR  5303 

1537934 

93114A41! 

200.0! 

35. C! 

9.C! 

1636! 

16.0IN0NE 

(MO 

ST.  LOUIS  1 

1972  ! 

1 

1  ! 

2C0.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

XR  5319 

1  537830 

93114A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

1636! 

16. Ot NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

1 

1  1 

200.01 

35.  C! 

1.6! 

! 

.  1 

! 

1 

! 

XR-5628 

1537839 

93114A41! 

200.01 

35. 0! 

9.0  l 

1636*! 

16. OlNONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

1 

1  ( 

2C0.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

XR  5533 

1537985 

931HA411 

20C. 0! 

35. C! 

9.0* 

1636! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

XR  534B 

1537986 

93114A411 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

1636! 

16. OlNONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

t 

XR  5d58 

1  537938 

93114441! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1636* 

Id. OlNONE 

IMO 

ST.  LOUIS  l 

1972  • 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

XR  5363 

1537989 

93114441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

U34! 

16. OlNONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

XR  5873 

1537990 

93114A41! 

200.0! 

35.0! 

y.o* 

1634* 

16. OlNONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  • 

1972  ! 

1 

!  ! 

200.0! 

3  5.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

XR  538B 

1537991 

93114A41! 

200.0! 

33. C! 

9.0! 

1636* 

16 .0 {NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

j 

1  1 

200.)! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

! 

! 

! 

XR  56«S 

1537997 

93114A41! 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

1634! 

16. OlNONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

.1972  ! 

1 

!  1 

200.0! 

33.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

XP  5903 

1537993 

93114A411 

200.0! 

35.0! 

9.C! 

-  | 

1634! 

1 6. OlNONE 

!P0 

ST.  LOUIS  { 

1972  ! 

i 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

» 

! 

XP  5915 

1537994 

93114A41! 

20C.O! 

35. C! 

9.0! 

1o2A! 

16. OlNONE 

!l*0 

ST.  LOUIS  ! 

197?  ! 

! 

!  ! 

2^0. C! 

35.  C! 

1.4! 

! 

-  2 

1 

1 

! 

X?  552* 

•537995 

93114A41! 

2CC.0! 

35. C! 

9.0* 

•  • 

1636! 

14.OJN0N? 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

197?  ! 

1 

!  1 

2CC.C! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ; 

! 

! 

! 

XR  5950 

1537996 

931 14A41  1 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

1636! 

16.0JNONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

107?  ! 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

XR  5943 

1537997 

93114A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1636* 

16. OlNONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1972  i 

! 

{ 

1  1 

!  1 

200.0! 

1 

35.0! 

t 

1.6* 

1 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

« 

(15)  WITT*  PAUL 

i 

i 

;  i 

i  i 

j 

t 

j 

1 

i 

! 

» 

j 

t 

! 

! 

! 

2 

! 

! 

1 

1 

0  ENNIS 

!  761  Cl  0 

45!  34  36 1 

40.6! 

18.7! 

0.4! 

600! 

-  1 

70. OlNONE 

!FL 

TAMPA  ! 

1950  i 

1 

1 

1  • 

1  1 

45.0! 

j 

19.3! 

• 

3.0! 

2 

I 

I 

-  i 

1 

! 

j 

1 

1 

! 

! 

| 

i 

(18)  WOLVERINE  LEASING 

1 

! 

!  1 

i  t 

1 

j 

1 

» 

j 

1 

! 

i 

2 

! 

2 

i 

i 

! 

I 

J 

! 

1 

WO  101d 

1595417 

7?6 ! 4A  41 i 

200. oi 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1479' 

19.1 !NQNE 

!0H 

CINCINNATI t 

1978  ! 

i 

i 

!  ! 

i  i 

200.0! 

1 

35.0! 

1 

1.4! 

1 

! 

1 

-  1 

1 

! 

! 

2 

• 

! 

! 

! 

! 

(33)  WOOD  CREEK 

TOWING/  INC. 

! 

! 

!  i 
!  ! 

1 

j 

t 

1 

; 

i 

! 

! 

j 

2 

; 

i 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

MARYLEN  0 

1577793 

50! 3A  36! 

4i.O! 

20. C! 

7.0* 

000! 

-  i 

73. OlNONE 

!TX 

LYNCHBURG  ! 

1900  ! 

i 

1  1 

48.0! 

70.0! 

5.01 

! 

.  1 

; 

1 

1 

! 

MICHAEL 

1554911 

6513A36! 

46.0! 

18. C! 

4.5! 

400! 

-  1 

73.')iN0NE 

Wx 

CHANNEL-  ! 

1974  ! 

1 

!  2 

46.0! 

15.0* 

3.0! 

1 

-  i 

! 

! 

VIEV  ! 

j 

HISS  JODY 

1543278 

4323A36! 

5C.0! 

20. C* 

7.6! 

8001 

.  1 

23. OlNONE 

!TX 

LYNCH0UR6  ! 

197?  j 

l 

j 

2  2 

!  ! 

5C.0! 

1 

70. C! 

« 

5.6! 

2 

1 

i 

-  ! 

1 

! 

; 

! 

2 

! 

! 

< 

! 

(32)  WOOD  RESOURCES/ 

INC. 

i 

! 

!  1 

!  1 

1 

j 

t 

t 

■ 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

j 

1 

1 

! 

; 

; 

j 

'jUTSY  ledet 

! o  30830 

9713*  54! 

01.5! 

26. oi 

9.1! 

1200! 

-  ! 

40.0!N0NS 

!LA 

AVONDALE  ! 

1980  ! 

i 

i  j 

61.5! 

26.0! 

9.1 ! 

2 

-  2 

1 

1 

! 

1 

HAROLD  ANCAR 

! 569541 

!  J9!3U4i 

*  «. 7! 

24.  C! 

i.vj 

1350! 

-  1 

40.0! NONc 

1LA 

AVONDALE  ! 

1975  | 

i  i  ; 

64.7! 

24.3* 

t 

-  1 

j 

1 

! 

j 

J-'-W  4RASCN 

1524496 

2  97! 5436! 

61.5! 

26.0* 

9.1  • 

1200* 

-  i 

40.0!n3n? 

it  a 

AVONDALE  ! 

1900  * 

■ 

!  !  2 

61.5! 

26.0! 

9.1! 

! 

-  2 

1 

1 

! 

1 

PE<?T  LO&RANO 

! 593327 

!  995  »a 34] 

61.8! 

24.1! 

9.7* 

1000! 

-  ; 

45.0! NONE 

•LA 

AVONDALE  ! 

1«7'  ! 

! 

!  !  ! 

61.8! 

24.1! 

9.7! 

2 

-  j 

» 

1 

! 

RONALD  LECONPTE 

! 549642 

1  7513A34! 

54.3! 

24. C! 

9.1* 

94  ol 

•  ; 

40.0 ! NONE 

!LA 

AVONDALE  ! 

1975  ! 

• 

1  i  1 

64.5! 

24.  v! 

9.1! 

j 

-  • 

4 

• 

1 

JANES  711 

1291906 

2  1  274I5A71! 

240. 0! 

53.0* 

12.0* 

i 

3000! 

15.0! DIESEL 

PUMP 

!LA 

MORGAN  ! 

1963  ! 

j 

!  !  1 

!  i  ! 

240.0! 

1 

50.0! 

1 

2.0! 

2 

2 

2 

-  1 

; 

! 

t 

1 

1 

CITY  ! 

i 

(01)  WOOOS  HOLE 

BOAT 

SALES 

i 

i 

i  !  ! 

1  !  ! 

1 

1 

2 

2 

2 

» 

2 

2 

2 

2 

j 

* 

2 

1 

! 

! 

j 

NINUTCMAN 

*900957 

2  1 7 ! 10 1 1 j 

40.0! 

1  3.C2 

5.0* 

375! 

10* 

16. OlNONE 

IMA 

FALMOUTH  ! 

1936  ! 

; 

2  !  2 

40.0! 

13.0! 

4.5! 

j 

34! 

! 

! 

! 

PATRIOT  TOO 

1595775 

2  2S21A12! 

47.0! 

16.3! 

6.0! 

265! 

75! 

34. OlNONE 

!MA 

FALMOUTH  ! 

1973  ! 

» 

1  1  1 

2  !  j 

50.0! 

1 

14.6! 

4.9! 

1 

! 

2 

49* 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

(01)  WOOOS  HOLE/ 

I 

MARTHA'S  VIN! EYARD 

!  !  2 

!  !  2 

• 

1 

2 

1 

1 

2 

j 

2 

1 

i 

» 

j 

! 

! 

! 

! 

t  NANTUCKET  STEAMSHIP 

A J  THOR ITY 

!  !  ! 

! 

j 

1 

i 

1 

! 

! 

1 

AURIGA 

1298691 

2  19421A1C! 

139.0! 

34.  ci 

10.0! 

2150! 

190i 

44 .0! NONE 

IMA 

WOODS  HOLE! 

1965  ! 

1 

2  !  * 

156.9! 

34.0! 

7.0! 

! 

16! 

! 

1 

1 

EAGLE 

1  . - 

!  6411F05! 

-  j 

-  ; 

9.9J 

1500* 

-  ! 

-  ! 

ipA 

WOOOS  HOLE! 

1987  ! 

1 

! 

! 

I  2  2 

!  !  1 

!  !  ! 

233.0! 

j 

i 

60.0! 

! 

1 

*  ! 
j 
! 

! 

1 

1400! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

870  IABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


ENG»I 

SVTCC1 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

(CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V 

fc  S  S  E  L  ! 

l 

OUT!  OPERATOR 

NET  !C0D5lLENGTH!e»DTHl 

! 

! 

I 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!$  !op:»ating  ! 

i 

!  COAST 

TER  !  $Efl //////!/////! 

CD  t 

\ntnm\ 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

IW1  ! 

0UILT 

j 

VESSEL  N4KE  AND  NUMBER 

l  GUARD 

TON-  IPAGEl 

OVER-! 0VE*-1 /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT )!//////////////// JTD! //////////! 

OR 

i 

!  NUMBER 

NA3E  !  IV  ! 

ALL  1 

ALL  ILIGHT ! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

teet 

LINE-2  !*RE9UILT! 

(01)  WOODS  HOLE/  HARTHA*S 

i 

i 

VINIETARD 

1  i 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

t  NANTUCKFT  STEAMSHIP  A| THCRITY 

1  1 

l 

1 

1 

! 

( 

! 

! 

(CONTINUED) l 

!  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

CAT  tfCAO 

I 643770 

9911A12I 

154.91 

40.0! 

14.01 

1500! 

180! 

62 .0 1  NONE 

SNA 

WOODS  HOLE! 

1981 

! 

1  1 

187.0! 

40.0! 

6.5! 

1 

150! 

! 

! 

! 

ISLANDER 

1259769 

581 1 1 A 1 31 

1R1.71 

53.1! 

13.0! 

1700! 

150! 

46.0  I  NONE 

!HA 

WOODS  HOLE! 

1950 

1 

1  1 

201.51 

60.01 

12. 01 

1 

788! 

! 

1 

! 

KATANA 

1653266 

9711A121 

156.31 

40.1] 

14.01 

1600! 

180! 

62 .01  NONE 

l  HA 

WOODS  HOLE! 

1982 

1 

1  1 

135.01 

*0.11 

8.51 

1 

150! 

I 

! 

! 

NANTUCKET 

1556196 

56311A13! 

219.51 

60.3! 

1U0! 

1700! 

510! 

70 .0 ! NONE 

!HA  WOODS  HOLE! 

197* 

1 

I  1 

230.0! 

60.6! 

9.6! 

1 

1000! 

! 

! 

NAUSHCN 

1273756 

1 103 l 1A 13 1 

213.0! 

59.5! 

11.0! 

4000! 

150! 

65.0! NONE 

1  HA 

WOODS  HOLE! 

1957 

1 

1  | 

229.5! 

60. C! 

10.2! 

1 

12*1! 

! 

! 

UNCATENA 

1500051 

3231  1A131 

184.3! 

29. C! 

10.9! 

1530! 

1*9| 

44 .0 !  NONE 

!  H  A 

WOODS  HOLE! 

*  1972 

1 

1 

!  1 

1  1 

202.0! 

! 

36.6! 

! 

9.0! 

! 

1 

650! 

! 

! 

! 

! 

(35)  WOOTEN/  JEROME 

H  YAK 

1 

1 

1209*33 

1  1 

1  1 

1713F361 

1 

1 

42.9! 

! 

! 

11.2! 

! 

1 

6.01 

! 

I 

200! 

t 

! 

20*0 (NONE 

1 

! 

!  A 

PETERSBURG l 

1912 

I 

1 

■  ( 

i  i 

42.9! 

1 

11.2! 

6.0! 

! 

! 

! 

-  I 

j 

! 

! 

PC)  VOOtSIC  COOP, 

ARC  H 

1 

! 

i 

i  l 

l  t 

103*4443! 

i 

i 

30. 0! 

i 

25.0*1 

! 

i 

4.0! 

; 

i 

i 

90! 

i 

i 

5.01NDNE 

1 

! 

1LA 

H3U"A  1 

195? 

1  1 

60.0! 

25.01 

1.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

ARC  IS 

t  ...... 

100UA43! 

60.01 

?4.C! 

4.0! 

.  i 

90! 

s.oihON* 

1  LA 

HOU“A  1 

1937 

j 

1  1 

60.0! 

24.01 

1.01 

i 

-  ! 

J 

! 

ARC  2r 

i  — — 

2C014A431 

110.0! 

30.C1 

3.0! 

-  ! 

250! 

8.01NCNE 

!  L 

HOUMA  ! 

1983 

t 

1  1 

110.01 

30.01 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

A»C  23 

i  - 

240 1  *  A  431 

120.01 

30.0! 

5.0! 

-  ! 

250! 

35.0! NONE 

!LA 

HOUNA  ! 

1969 

! 

1  1 

120.0! 

30.  C! 

1.0! 

I 

-  ! 

! 

1 

ARC  5* 

1  - 

240UA431 

11C.0! 

3  0.  C 1 

6.0! 

-  ! 

275! 

7.O1N0NE 

!LA 

HOUPA  ! 

1958 

1 

l  1 

1  I 

110.01 

1 

30.0! 

1 

1.0! 

1 

1 

1 

—  ! 

! 

I 

i 

! 

(C3)  WORLD  YACHT  CRUISES 
CABARET 

! 

1 

I  - 

1  1 

1  1 

185  !1 All  1 

1 

1 

i 

! 

! 

■  i 

! 

! 

6.0! 

! 

350! 

! 

! 

34 • 0! NONE 

1 

! 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1975 

1 

i  1 

100.01 

23. 0!* 

-  ! 

! 

392! 

l 

1 

DUCHESS  OF  NY 

!  - 

248 ! 1 A 1 1 ! 

1 

-  ! 

6.0! 

450! 

-  ! 

54.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1986 

I 

11 

160.0! 

46.01 

S.O! 

! 

600! 

! 

1 

! 

1 

1  1 

160.0! 

49.0! 

-  ! 

! 

700  i 

! 

! 

PRINCESS  Of  NY 

!  - — 

24)11  All l 

-  1 

-  1 

6.0! 

*50! 

-  ! 

54.0! NONE 

JNY 

NEW  YORK  ! 

1986 

! 

1  ( 

160.01 

*3.0! 

5.01 

! 

600! 

! 

! 

RtVERANDA 

2201 1 A 1 t ! 

I 

-  i 

6.0! 

*60! 

-  j 

46.0! NONE 

1NY 

NEW  YORK  1 

198* 

1 

t  1 

1  1 

1*7.0! 

! 

35. Cl' 

! 

5.0! 

t 

! 

*50! 

! 

1 

! 

1 

(37)  WORLDWIDE  WATERWAYS 

LTD 

I 

1  1 

!  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1938 

ST  10 

11915A711 

73.01 

26.0! 

6.2! 

-  ! 

273! 

25.0IPUHP 

IWA 

VANCOUVER  1 

1 

!  1 

1  1 

75.0! 

1 

?  6  .  C ! 

1 

2.0! 

! 

! 

"  ! 

» 

! 

! 

1 

(31)  WORTH#  GILBERT  R. 

R I  30? 

! 

! 

16229*7 

1  ! 

!  1 

853J4A41I 

1 

! 

195.01 

l 

! 

35.0! 

! 

! 

9.0! 

I 

i 

-  i 

1529! 

! 

I 

20.6 ! NONE 

! 

1 

!HS 

GREENVILLE! 

1980 

1 

! 

1  1 

1  1 

195.01 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

j 

I 

! 

1 

! 

! 

(35)  WRANGELL  FOREST  P»OOUCTS!/  LTD* 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

BENGAL  TIGER 

1263133 

3  4 !  3  A  36! 

67.01 

21.3! 

10.0! 

9*0! 

-  ! 

34.2'NO.Nc 

1A< 

K’TCHXKAN  ! 

*  195? 

1 

1  1 

87.5! 

21.3! 

1C.  0! 

1 

-  ! 

! 

i 

GPNPRAL 

1504550 

?7 13436! 

60.0! 

17. C! 

8.5! 

580! 

-  ! 

25.3IN0NE 

i*< 

KETCHIKAN  ! 

1941 

! 

!  1 

6t.3! 

17.0! 

6.0! 

I 

-  ! 

! 

1 

lUWCI 

155C924 

4213A361 

65.0! 

13.0! 

8.0! 

360! 

-  i 

26.6! NONr 

!AK 

KETCHIKAN  ! 

195* 

* 

1  1 

65.1! 

16.0! 

4.1! 

i 

-  J 

! 

! 

NO  ?01 

1592607 

2031 4A43I 

—  1 

..  ! 

—  1 

-  i 

600! 

6.6,*«0NE 

IAK 

KETCHIKAN  1 

19*2 

I 

j  j 

110.0* 

29.3! 

—  ! 

! 

-  ! 

! 

! 

28  105 A 

1  - 

203  14A461 

1*3.91 

50. C! 

10.0! 

-  ! 

600! 

lO. 21  NONE 

!AK 

KETCHIKAN  ! 

1985 

t 

i  { 

i  i 

150.01 

1 

50.0! 

! 

2.3* 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

! 

(36)  WRIGHTS  NARINE  TOWING/ 

1 

ItNC. 

j  i 

!  1 

1 

{ 

j 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

DELANCO 

1219598 

1 35 i 3F  351 

93.  ?i 

24.  C! 

12.0! 

900! 

-  ! 

36.0! NONE 

1VA 

TACONA  ! 

1920 

! 

i  | 

98.0! 

24.0! 

12.0! 

! 

450! 

-  J 

! 

! 

JENNY  W 

1239521 

5213936! 

69.9! 

19.3! 

9.3! 

-  1 

32.01NONE 

(UA 

TACOMA  I 

19*0 

1 

1  ! 

74.7! 

19.3! 

•9.3! 

1 

-  t 

1 

! 

STEELHEAD 

1264618 

1213A361 

47.0! 

12.3! 

5.0! 

365! 

-  i 

20.0! NONE 

!VA 

TACONA  l 

*  1953 

; 

i 

!  1 

1  ! 

50.5! 

i 

12.4! 

1 

5.0! 

! 

! 

*  1 

■  1 

! 

i 

! 

| 

(3»)  VYCKOFF  COMPANY 
.‘NS  11 

; 

1 169516 

1  1 

i  | 

1*3 1 4A43! 

i 

i 

so.  oi 

1 

! 

30. C! 

! 

i 

6.oi 

! 

! 

! 

1 

2001 

i 

i 

D. 0 l NONE 

i 

1 

IWA 

BAINBRIDGE! 

*  1977 

1 

1  ! 

94.0! 

30. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND  l 

we  2 

1162486 

10014-343! 

60.3! 

26.7! 

2.0! 

-  ! 

139! 

9.01NONE 

!UA 

BAINBRIDGE! 

1905 

! 

i  1 

60.6! 

26.7! 

1.0! 

! 

-  | 

! 

! 

ISLAND  ! 

WC  3 

1165717 

9814943! 

60.5! 

21.9! 

2.3! 

-  1 

135! 

?.5lK0Ne 

IWA 

BAINBRIDGE! 

1923 

! 

1  1 

60.5! 

21.9} 

.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND  ! 

ttC  5 

1253054 

1471*8*3! 

80.0! 

30.6! 

5.0! 

-  I 

200! 

10.01  NONE 

!WA 

BAINBRIDGE! 

1955 

! 

1 

i  ( 

i  i 

60.0! 

! 

30.6! 

! 

2.01 

! 

) 

! 

■  ! 

1 

1 

! 

1 

ISLAND  ! 

(16)  YAGER#  JAKES  BLAIR 
ORS  229 

! 

1 

! 297932 

i  i 

i  i 

7*21  *  A  4  0 ! 

! 

! 

195.0! 

i 

i 

35.0! 

! 

! 

9.0! 

1 

! 

! 

1500! 

! 

! 

1 3 • 01  NONE 

! 

! 

!KY 

OWENSBORO  t 

1965 

! 

! 

1  1 
i  ! 

195.0! 

! 

55. Oi 
! 

1.5! 

1 

i 

I 

-  I 

I 

! 

! 

! 

(01)  YANKEE  SCHOONER  CRUISES 

! 

1 

1  1 

J  « 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

I 

! 

! 

1926 

ROSEWAY 

1225756 

81  119031 

! 

-  ! 

7.01 

6801 

-  1 

-  ! 

!HE 

CAMDEN  ! 

1 

j  | 

95.01 

25.0! 

-  ! 

! 

36! 

! 

i 

ADVENTURE 

1226070 

13416311  1 

! 

■  i 

14.0! 

-  ! 

-  ! 

11 0. 0 ! NONE 

!H£ 

CAMDEN  I 

1926 

I 

I 

1  1 

1  1 

121.0! 

1 

25. Oi 

i 

-  ! 

! 

j 

! 

37! 

! 

1 

1 

! 

(31)  YA700  R1VCP  TOWING/ 

INC 

! 

1  ! 

! 

i 

» 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

J.  c.  BLACKBURN 

1649127 

65! 3 A  36 ! 

66. Oi 

24.0! 

7.0! 

1200! 

-  ! 

31 .0 ! NONE 

!H$ 

VICKSBURG  ! 

1982 

! 

!  1 

66.0! 

24.0! 

6.5! 

! 

-  ! 

l 

! 

JIN  PIERCE 

161C875 

46 !  3A36 J 

64.51 

24.0! 

7.0! 

1200! 

-  i 

31 .0 ! NONE 

IKS 

VICKSBURG  ! 

1979 

! 

1  1 

64.5! 

24.0! 

6.5! 

! 

-  i 

! 

1 

KELVIN  L.  KING 

1569236 

1 91 ! 3A36! 

77.7! 

32.1! 

7.0! 

1700! 

-  ! 

30 • 01  NONE 

tPS 

VICKSBUPG  ! 

197* 

i 

1 

! 

I 

!  1 

1  1 

! 

77.7! 

1 

! 

32.1! 

! 

* 

5.5! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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ENG»! 

DtSTI  OPERATOR 

VESSEL  h*nt  AND  NUHDER 

t  COAST 

1  GUARD 

1  NUMBER 

i  1VTCC!  DIMENSIONS  ! ORAFTl 

1  MET  1  CODE  1  LENGTH  1  BROTH l  ! 

1  REGIS- !***• t  REG.  1  REG. ILOAD-l 

1  TER  1  SCE1//////I/////1  ED  ! 

1  TON-  IMAGE !  OVEP-IOVER-! /////! 

!  MACE  t  TV  1  ALL  1  ALL  ! LIGHT! 

1  CAPACITY !  HIGH-  !  !  V  C  S  S  E  L  ! 

!  !  EST  (  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  1 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  1 

!////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINC-1  ! 

HORSE!  PASS-  1 (LIGHT) ! /////// /////////] TO! //////////! 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2  1 

YEAR  ( 
BUILT  ( 
OR  ! 

•REBUILT! 

(31)  YAIOO  RIVER  TOWING#  INC. 

1 

! 

1 

1  !  1 

1  1  1 

1  !  ! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

J 

1 

! 

! 

(CONTINUED) 1 

1  !  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

PAULA 

1 523778 

1  4613A36! 

56.01 

22.0! 

7.0! 

800! 

-  ! 

32.5  shone 

IMS 

VICKSBURG 

1969 

1  !  1 

56.0! 

22.0! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

* 

TCRESIA 

1612219 

1  3013A361 

41.7! 

24.0! 

7.0! 

1200! 

-  ! 

30.01  NONE 

IMS 

VICKS3URG 

1979 

!  1  1 

1  1  1 

61.7! 

1 

24. C! 

! 

6.5! 

! 

1 

l 

.  i 

I 

! 

j 

i 

i 

(42)  YOUNG  RROS.#  LTD. 

1  1  1 

1  1  ! 

1 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

i 

i 

PAKAHAN] 

!5?)3V9 

1  308214*46! 

243.01 

to. 01 

14.5! 

5000! 

4  5  .C ! NONE 

!H! 

HONOLULU 

19e? 

» 

l  !  ! 

243.01 

60. Cl 

3.«! 

! 

-  ! 

1 

i 

i 

ftAKOA 

mim 

1  2  986  14  A42 1 

2*6.01 

76. C! 

14.0! 

-  | 

6500! 

74 .3 ! NONE 

*!H1 

HONOLULU 

1976 

i 

1  1  1 

2*6.0! 

76.C! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

PALANA 

1585935 

1  3202(4*46! 

286.1) 

76.1! 

14.0! 

•  J 

71001 

34.01K0NE 

1HI 

HONOLULU 

1977 

! 

1  1  1 

286.11 

76.1! 

3.0! 

) 

-  ! 

I 

1 

1 

HAUKANA 

1513143 

1  2147  144461 

263.0) 

60.0! 

14.6! 

5000! 

45.0INGNE 

!  MI 

HONOLULU 

1968 

I 

1  !  1 

243.0! 

6C.C! 

3.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

THUNDER5IRD 

J  647325 

1  3532144461 

295.01 

73.0! 

16.0! 

70301 

16.0! NONE 

IHZ 

HONOLULU 

1982 

! 

1  1  1 

2  £  5  •  0 ! 

78.0! 

6.01 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

T9  30 

! 51 9984 

1  12141  4  A  46  1 

200.0! 

51.91 

12. C! 

2600! 

26. 1 ! NONE 

(HI 

HONOLULU 

1969 

) 

1  1  1 

200.01 

52.0! 

2.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

Y0  32 

1321138 

1  1S77I4A46! 

226.01 

55.0! 

12.3! 

-  l 

3700! 

36.5! NONE 

!H1 

HONOLULU 

197C 

I 

1  1  1 

226.0! 

58.31 

2.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

TS  35 

1374444 

!  2134(44461 

2  60.01 

74.0! 

10.7! 

-  | 

4259! 

36.01N0NE 

IHZ 

HONOLULU 

1974 

! 

1  1  1 

1  1  1 

260.0! 

; 

74.1! 

! 

3.0! 

! 

1 

I 

-  ! 

! 

I 

I 

! 

! 

I 

1 

(33)  YUKON  MARINE#  LTD. 

1  1  1 

l  !  1 

i 

l 

1 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

L*W 

1325517 

1  4013*34! 

51.5! 

1 6.7! 

6.1! 

800! 

-  ! 

1 2 • 0! NONE 

UK 

SEWARD 

1970 

1 

1  !  1 

1  !  1 

51.5! 

1 

16.7! 

! 

4.01 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

! 

t 

! 

(3^1 ~ YUKON  NAVIGATION#  INC. 

{ 

i  i  i 

1  !  ! 

1 

1 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

I 

! 

I 

l 

^RAINSTORM  II 

IS5CC02 

1  1413*36! 

33.01 

13. oi 

3.0! 

380! 

-  ! 

JO.OUONf 

!*< 

JUNEAU 

196? 

! 

1  1  ! 

38.0! 

13.3! 

3.31 

! 

-  | 

! 

! 

I 

yaimill 

1354247 

1  1113A34! 

45.01 

14.  C! 

2.5! 

670! 

-  ! 

2S.01N0NE 

!*< 

JUNEAU 

19J3 

l 

1  1  1 

4i.f)l 

U. C! 

2.o! 

i 

-  ! 

! 

! 

i 

LUCKY 

1549982 

1  5J15A70! 

91.8! 

17.9! 

3.5! 

-  j 

762! 

1 2 .0 ! NONE 

I*K 

JUNEAU 

U67 

! 

1  !  1 

i  i  i 

■>1.81 

1 

1 6.0! 

! 

.6! 

! 

! 

! 

-  t 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

(!*>  YUKON  RIVER  CRUISES 

i  i  t 

i  i  i 

1 

1 

i 

i 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

KLONDIKE 

167C974 

1  49I1C11 1 

72.01 

23. Oi 

5.0! 

1403! 

-  ! 

26.0INONE 

!A< 

EAGLE 

1934 

! 

1  1  1 

1  1  1 

72.0! 

! 

28.0! 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

212! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

(31)  YUTANA  BARGE  LINES#  INC. 

1  t  ( 

!  1  t 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

RAMPART 

1294241 

1  6613A35! 

70.0! 

24.  C! 

3.6! 

900! 

-  ! 

25 .3! NONE 

!AK 

HENAN* 

1964* 

! 

1  1  1 

70.0! 

74. Ci 

3.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

TANAKA 

1272122 

1  22813AJ6! 

120.0! 

38. C! 

3.5! 

12001 

-  ! 

2.8 (NONE 

!  AK 

3ETHEL 

1953 

! 

1  !  ! 

120.0! 

38. C! 

3.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

1 

POLARIS  6 

1175245 

1  4214*461 

•5.5! 

16.0! 

3.6! 

-  | 

110! 

5.0! P0RTA3LE  PUNP 

UK 

NEMAN* 

1941 

! 

1  1  1 

‘S.51 

16. C! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

FRANK  TURNER  1 

1273112 

1  10515*71! 

1 00.01 

26.0! 

3.6! 

-  | 

185! 

9.0IP0RTA9LE  PUMP 

1  AK 

NEMAN* 

1952 

! 

!  1  1 

130.0! 

26.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

03  1 

1  • 

l  20015*71! 

120.0! 

30.C! 

3  -  o ! 

250! 

S .0! NONE 

UK 

NEMAN* 

1947 

I 

1  1  1 

120.0! 

30.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

65  2 

1650*72 

1  2C015A71! 

120.0! 

?Q.C! 

3.6! 

250! 

14.31DIESEL  PUHP 

IAK 

NEMAN* 

1951 

! 

1  1  1 

120.0! 

30.  C! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

oe  3 

1C09449 

1  40515*71! 

175.0! 

44.0! 

3.6! 

500! 

12. OSD! ESEL  PUHP 

UK 

NrNANA 

1964 

! 

1  1  1 

175.0! 

44. Cl 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

O?  4 

1002713 

1  49515*71! 

175.01 

44.0! 

3.!! 

-  ! 

500! 

i?.o!tuc;>ic  ounp 

U< 

NEMAN  A 

1971 

! 

1  !  1 

175. C! 

44.3! 

I.vl 

! 

•  i 

! 

! 

; 

O’  f 

1295657 

1  25015*71! 

173.01 

44.3! 

3.6! 

-  1 

50oi 

1 2.C! ELEC TftIC  PUHP 

UK 

NEMAN* 

1953 

! 

1  !  1 

175.01 

44.  C! 

1.3! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

03  6 

1532598 

1  25J15A71! 

175.0! 

44.0! 

3.  o ! 

500! 

1 2.0IDI5SEL  PUHP 

!  AK 

NENANA 

1953 

1 

1  1  1 

175.0! 

44.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

t 

! 

! 

STEWART 

1008755 

I  370  15  A  71 1 

140.0! 

36. C! 

3.9! 

-  | 

375! 

CO.oipORTABLE  PUHP 

IAK 

NEMAHA 

1946 

! 

1  !  ! 

1  j  { 

UO.O! 

i 

36.0! 

! 

.9! 

i 

! 

! 

-  | 
i 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

(13>  ZACHARY  TAYLOR  RIVER30AT)  CO. 

1  i  1 

!  1  1 

| 

i 

1 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

1 

6ELLE  CAROL 

1233951 

!  54  11  All  1 

49.5! 

20.5! 

5.7! 

150! 

-  ! 

40.5! NONE 

!KT 

PADUCAH 

•  1987 

! 

1 

1 

!  1  ! 

1  1  1 

86.6! 

1 

20.5! 

i 

3.0! 

! 

* 

! 

150! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

(32)  ZAPATA  GULF  MARINE  COAP 

! 

1  1  1 

i  i  i 

1 

1 

i 

t 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ACADIA  SEAHORSE 

1610461 

1  1771 1*1?! 

164.4! 

40. C! 

12.3! 

4303! 

493! 

60.0! TANKS 

Il»  MORGAN  ! 

1979 

! 

1 

1  1  1 

150.0! 

43.0! 

11. C! 

! 

9! 

! 

! 

CITY 

i 

ADRIATIC  SEAHORSE 

1  55551  7 

1  13411A12J 

145.1! 

38. C! 

12.0! 

3283! 

638! 

S9.0ITANKS 

1LA 

MORGAN 

1974 

! 

! 

1  1  1 

1*5.0! 

38.0! 

7.5! 

! 

10! 

* 

! 

CITY 

i 

AEGEAN  SEAHORSE 

1359P05 

1  13411*12! 

165. 1! 

35.0! 

12.0! 

3280! 

647! 

69.0! TANKS 

!  LA 

CAMERON 

1974 

i 

! 

1  1  1 

1*5.0! 

3  3.0! 

7.5! 

I 

9! 

! 

! 

! 

ALASKAN  SEAHORSE 

1570077 

1  203! 1A121 

189.0! 

40.0! 

14.2! 

5600! 

3*5! 

69.01TANKS 

!LA 

HARVEY 

1976 

! 

1 

1  1  ! 

204. C! 

40.0! 

9.8! 

! 

10! 

! 

j 

i 

APARIIN  SEAHORSE 

153330! 

1  1J111A121 

166.91 

38.2! 

11.  C! 

225C! 

730! 

5 9,0! TANKS 

!  L  A 

INTRACOAS- 

197? 

i 

1 

1  1  1 

176.0! 

36.2! 

2.0! 

! 

12! 

J 

i 

T*L  CITY 

i 

ARANSAS  SEAHORSE 

1594760 

1  16711*12! 

160.4! 

40.0! 

12.0! 

2250! 

565  ! 

59.v!T*NKS 

j  LA 

V'NKE 

197* 

; 

1 

!  !  ! 

1  *0.0! 

40.  C! 

10.0! 

! 

3! 

j 

J 

! 

ARCTIC  SEAHORSE 

! 550931 

1  19811*12! 

1)0.0! 

40.3! 

14.0! 

5750! 

572! 

59.0! TANKS 

it  a 

MORGAN 

197J 

! 

1 

1  1  1 

192.0! 

40. C! 

11.0! 

! 

12! 

j 

! 

cm 

i 

ATLANTIC  SEAHORSE 

1559075 

1  20211*17! 

1*5.3! 

4C.0! 

14.0! 

57  S  01 

330! 

62. 0! TANKS 

!  C  A 

PORT 

1975 

i 

1 

1  !  1 

210.0! 

40.0! 

9.5! 

! 

12! 

i 

! 

HUEMeME 

i 

AZTEC  SOON 

<021751 

1  19/ilAuM 

157.5! 

Js.Oi 

12.  ji 

1  fool 

545! 

59.0!lA*iK$ 

a* 

HAGVtY 

mo 

! 

1 

1  1  1 

15a.O! 

3f.O! 

10.0! 

! 

9! 

! 

1 

j 

BAJA  SEAHORSE 

1513264 

1  20311*12! 

157.01 

38.0! 

10.0! 

1700! 

625! 

59.0! TANKS 

1 L  A 

HOPEDALE 

1963 

i 

1 

1  1  1 

165.0! 

38.0! 

7.0! 

! 

d! 

! 

! 

! 

BALTIC  SEAHORSE 

1 5*771 6 

1  131MA12! 

144.9! 

35.2! 

11.0! 

2250! 

730! 

59.0JTANKS 

!LA 

MORGAN 

1972 

1 

1 

!  1  1 

17e.O! 

35.2! 

6.0! 

! 

12! 

I 

l 

CITY 

i 

BANDA  SEAHORSE 

1561335 

1  20111A121 

1*1.0! 

40.3! 

14.2! 

5600! 

335! 

61 .0! TANKS 

ILA 

HARVEY 

1974 

i 

1 

1  1  1 

204.0! 

40.0! 

9.5! 

! 

12! 

{ 

i 

j 

BARATARIA  SEAHORSE 

1599941 

1  16711*12! 

166.*! 

40.3! 

11.0! 

2250! 

545! 

59.01TANKS 

!LA 

HARVEY 

1978 

i 

1 

1  1  1 

180.0! 

40. C! 

10.  C! 

! 

?! 

! 

! 

2 

3EAUF0RT  SEAHORSE 

1577561 

1  19511*12! 

205.0! 

40.0! 

12.0! 

5600! 

600! 

69.0! TANKS 

ILA 

HOPGAN 

1976 

1 

1  !  ! 

210. 0! 

40.0! 

8.0! 

! 

9! 

! 

! 

CITY 

8SNSAL  SEAHORSE 

1541024 

1  17011*12! 

157.R! 

39.0! 

11.0! 

1700! 

550! 

59.01LI0U10  MUD  TANKSlLA 

HARVEY 

1972 

1 

1  1  1 

lEo.O! 

38.0! 

8.0! 

1 

9! 

! 

! 

BERING  SEAHORSE 

1530857 

1  18611*12! 

146.4! 

35. C! 

11.2! 

2250! 

730! 

59 .3 • L I OUID  MUD  TflNKSlLA 

MORGAN 

1971 

1 

1  1  ! 

176.0! 

38.3! 

7.C! 

! 

12! 

! 

! 

CITY 

ORAIOS  MOON 

1447353 

1  1J9MF03! 

-  ! 

-  ! 

12. C! 

4220! 

-  j 

-  ! 

! 

1932 

1 

1 

1 

1  !  1 

!  1  1 

!  !  1 

146.6! 

! 

! 

!8.0! 

! 

! 

5.0! 

! 

I 

( 

1 

-  i 
! 
t 

i 

t 

i 

! 

i 

i 

i 

872  T48U  2  -  OCSCftlPIION  OF  vessels 


EN3P! 

1  ! VTCC !  DIMENSIONS  J  D*AFT! 

l CAPACITY! 

NIGH-  ! 

!  V  C  S  3  E  L  { 

! 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET  ‘CODE KEITHS OPDTHl  ! 

!  I 

EST  I 

CARGO  HANDLING 

IS  IOPERATING  ! 

1 

•1  REGIS-!  ***•!  REG*  !  PEG.IlOAO-! 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

IT  C 1  BASE  I 

YEAR  ! 

j 

COAST 

1  TER  !  SEE !//////!///// 1  ED  ! 

unnun 

POINT  ! 

LXNE-1 

!  AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER  j 

GUARD 

I  TON-  !?ACE!  OV?P-!OVER“l /////! 

HORSE!  PASS-  KtlGHT) !////////////////! TO! //////////! 

OP  ! 

l 

NUMBER 

!  NACr  !  IV  1  ALL  !  ALL  ILIGH  T! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

ICE!  LIN 1“2  ! 

•REBUILT! 

(32)  ZAPATA  GULF  MARINE 

! 

! 

CORP.! 

1  ! 

1  1 

1  i 

! 

< 

i 

j 

! 

2 

j 

i 

i 

! 

| 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

1 

! 

(CONTINUED)! 

•  1 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

BRAZOS  SEAHORSE 

I59V417 

16711412! 

168.4! 

40.0! 

11.0! 

2250! 

543! 

59.Q! LIQUID 

MUD 

TANKS1CA 

PORT 

1973 

! 

!  ! 

180.0! 

43.0! 

10.0! 

! 

6! 

! 

! 

HUENEME 

BRETON  SEAHORSE 

1511351 

12511*12! 

157.5! 

36.  C! 

10.  i! 

1700! 

504! 

59.0 ! NONE 

!L* 

MORGAN 

1947 

! 

!  ! 

143.0! 

3o«C! 

7.0! 

1 

12! 

! 

! 

CITY 

CAILLCU  SEAHORSE 

! 2^5337 

134MA12! 

144.0! 

35. C! 

10.0! 

1530! 

450! 

49 .0 ! NONE 

!LA 

MORGAN 

1984 

! 

1  ! 

150.0! 

35. C! 

7.0! 

1 

6! 

i 

! 

cut 

CAIC3A  SEAHORSE 

1536291 

1 2SI1A121 

166.9! 

33.2! 

11. C! 

22501 

730! 

59.0  ItaNKS 

!LA 

MORGAN 

1971 

! 

1  ! 

176.0! 

33.2! 

3.0! 

i 

12! 

! 

! 

CITY 

CAMERON  SEAHOi 

!  <>32330 

13411*12! 

146.5! 

38. C! 

12.0! 

1700! 

530! 

50.0'LICUID 

MUD 

T  ANKS ! CA 

PORT 

1931 

! 

1  ! 

160.0! 

32.0! 

6.5! 

I 

3! 

! 

! 

HUENEME 

CANADIAN  SEAHORSE 

154139? 

6*1102! 

•7.3! 

20. a! 

8.5! 

1600! 

15! 

21.0INON* 

!LA 

CAMERON 

1972 

j 

!  ! 

90.0! 

21.0! 

4.0! 

1 

44! 

! 

! 

CAPE  SEAHORSE 

•563733 

13011A12! 

16a. 0! 

I  $.0! 

12.61 

2280! 

332! 

59, 0! TANKS 

(LA 

MORGAN 

1975 

! 

!  1 

176.0! 

3J.C! 

a. a! 

i 

15! 

t 

! 

CITY 

CARIBBEAN  SEAHORSE 

SS7S530 

13411*171 

166.4! 

40.CI 

12.0! 

2250! 

537! 

59.0! TANK  S 

!lA 

MORGAN 

1978 

; 

!  ! 

180.CI 

40.C! 

3.0! 

! 

9! 

! 

1 

CITY 

CASPIAN  SEAHORSE 

I  536563 

12811412! 

157.5! 

33.01 

11.5! 

1700! 

550! 

59.0! TANKS 

1 L  A 

MORGAN 

1972 

! 

!  1 

1 f 8.0! 

33.  C! 

3.C! 

! 

9! 

! 

! 

CITY 

CELTIC  SEAHORSE 

1555416 

1 98!  1  412 1 

170.0! 

40.0! 

14.0! 

5750! 

440! 

69. 01  TANKS 

!LA 

MORGAN 

1974 

! 

!  ! 

195.0! 

40.  C! 

11.0! 

! 

12! 

l 

! 

CITY 

CHESAPEAKE  SEAHORSE 

1600646 

13)11*12! 

164.4! 

40.0! 

12.0! 

4300! 

394! 

59.0! TANKS 

!IA 

MORGAN 

197  3 

i 

!  ! 

185.0! 

40.C! 

10.0! 

! 

9! 

i 

! 

CITY 

COLUMBIA  SEAHORSE 

1654967 

1  87! 1 A  01 ! 

176.6! 

40.0! 

13.01 

4500! 

9601 

46.0! LIQUID 

MUD 

TANK$(lA 

MORGAN 

1983 

l 

!  ! 

195.0! 

40.0! 

9.0! 

! 

1! 

! 

! 

CITY 

CORAL  SEAHOPSE 

1531759 

1 3511*121 

166.41 

3J.C! 

11.0! 

2250! 

730! 

59.0! TANKS 

!IA 

MORGAN 

1971 

1 

!  ! 

176.0! 

33.0! 

7.0! 

! 

12! 

! 

! 

CITY 

OISCOVERY  SEAHOPSE 

1644397 

18711A021 

167.5! 

40.0! 

12.5! 

2500! 

728! 

65.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1982 

! 

!  ! 

18C.0! 

40.  C! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

DOUR  ADO  SEAHORSE 

1536022 

12SI1A121 

166.9! 

33.21 

11.0! 

2250! 

730! 

59.0! TANKS 

!  LA 

MORGAN 

1972 

1 

!  ! 

176.0! 

33.2! 

3.01 

! 

12! 

! 

! 

CITY 

EASTERN  SEAHORSE 

1606553 

13311A12! 

168.4! 

40. C! 

11.0! 

4300! 

325  ! 

60.0  ITANKS 

11 A 

MORGAN 

1979 

! 

t  ! 

1*5.0! 

40. Cl 

10.0! 

! 

«! 

! 

! 

CITY 

EMERALD  SEAHORSE 

1529809 

13311A12! 

168.4! 

33. C! 

11.0! 

2250! 

730! 

59.0 !  T  ANKS 

ILA 

MORGAN 

1971 

1 

!  I 

176.01 

38.01 

7.0! 

! 

12! 

! 

! 

CITY 

EXPLORER  SEAHORSE 

1652970 

167MA03! 

176.8! 

40.0! 

12.0! 

4500! 

570! 

52  .0  {LIQUID 

MUD 

TANKSILA 

MORGAN 

1992 

( 

!  ! 

197.0! 

40.01 

6.0! 

! 

1! 

! 

! 

CITY 

F.  S.-WADE 

1323120 

113MA12! 

157.5! 

33.C! 

11.0! 

1700! 

4C0! 

59.0! TANKS 

!L« 

MORGAN 

1069 

! 

!  1 

166.0! 

36.0! 

5.0! 

! 

12! 

! 

! 

CITY 

GALLANT  SEAHORSE 

1593905 

191MA12! 

167.4! 

40.0! 

12.0! 

30001 

375! 

69.0UI9UID 

MUD 

TANKS !L* 

CAMERON 

1978 

1 

!  ! 

1*0.0! 

40.  C! 

8.0! 

! 

12! 

! 

! 

GRAND  SEAHORSE 

1562565 

201  mai:i 

170.0! 

40.0! 

17.0! 

7040! 

310! 

66.0!  TANKS 

ILA 

MORGAN 

1975 

! 

1  1 

194.0! 

40.C! 

15.0! 

! 

20! 

! 

! 

CITY 

GULP  FLEET  54 

1648340 

337! IF  03! 

! 

-  J 

15.0! 

6140! 

-  ! 

*  j 

! 

1982 

! 

!  1 

136.3! 

42.0! 

7.7! 

! 

-  i 

! 

! 

GULf  FLEET  59 

1453321 

3J711A01! 

180.0! 

42.0! 

15.0! 

3900! 

539! 

17. 6! NONE 

ILA 

NEW 

1982 

! 

!  1 

205.0! 

42.0! 

7.7! 

I 

-  ! 

! 

ORLEANS 

GULF  FLEET  70 

1474564 

315MA03! 

188.3! 

40.0! 

13.0! 

4610! 

627! 

50.0  J  NONE 

ILA 

NEW 

1984 

! 

I  1 

190.0! 

40.0! 

e.o! 

! 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

INDIAN  SEAHORSE 

1574062 

195! 1 A 1 2 ! 

205.0! 

40.0! 

12.0! 

5600! 

600! 

69.0ITANKS 

1C  A 

PORT 

1976 

! 

!  1 

210.0! 

40. C! 

3.0! 

! 

9! 

! 

HUCNEMF 

IONIAN  SEAHORSE 

156110! 

135MA12! 

145.1! 

33.0! 

12.0! 

3280! 

6*3! 

59.0! TANKS 

ILA 

MORGAN 

1974 

1 

!  1 

135.0! 

33.0! 

7.5! 

! 

»! 

! 

1 

CITY 

IVORY  SEAHORSE 

1563874 

13011*12! 

16a. 9! 

3  3.0! 

12.6! 

2220! 

385! 

69.0ITANKS 

ILA 

MORGAN 

1975 

( 

!  1 

178.0! 

35.0! 

a.6! 

I 

15! 

! 

! 

CITY 

LAFAYETTE 

1592492 

12411*121 

153.0! 

40. C! 

11.0! 

3000! 

463! 

69.0! TANKS 

!IA 

MORGAN 

1978 

! 

!  ! 

166.2! 

40.0! 

1C.0! 

I 

191 

! 

! 

CITY 

LAGUNA  SEAHOASC 

1 567792 

21211*12! 

152.0! 

40.0! 

15.6! 

4800! 

570! 

69.01TANKS 

!LA 

MORGAN 

1975 

! 

1  1 

194.0! 

40. C! 

12.0! 

! 

20! 

! 

! 

CITY 

LAVACA  SEAHORSE 

(569366 

21211*12! 

132.0! 

40.0! 

15.6! 

4800! 

570! 

69.0 ! TANKS 

SLA 

MORGAN 

1975 

! 

!  1 

194.0! 

40.0! 

12. C! 

! 

20! 

i 

! 

CITY 

LIBERTY  SEAHORSE 

1591675 

20211*12! 

167.4! 

40.0! 

12.0! 

3000! 

375! 

69.0!  TAilKS 

ILA 

CAMERON 

1978 

! 

1  l 

130.0! 

40.0! 

3.0! 

! 

12! 

! 

! 

LINCOLN  SEAHORSE 

1578066 

13411A121 

166.4! 

40.0! 

12.0! 

2250! 

587! 

59.01  TANKS 

TX 

GALVESTON 

Ilf* 

! 

!  ! 

130.0! 

40.0! 

3.0! 

! 

9! 

l 

LONG  BEACH  SEAHORSE 

1651168 

10711*03! 

17a. 3! 

40.0! 

12.0! 

4500! 

570! 

52.0SLI0UID 

MUD 

TANKS 

1932 

1 

;  j 

197.0! 

40.0! 

a.O! 

! 

-  j 

! 

! 

LOWELL  STANLEY 

1522727 

114*1*12! 

153.0! 

32.0! 

11.0! 

1700! 

5Soi 

59.01LI QUID 

MUD 

TANKS! LA 

MORGAN 

1949 

i 

!  ! 

186.0! 

36.01 

8.0! 

! 

12! 

! 

! 

CITY 

MAJESTIC  SEAHORSE 

1595286 

191J1A12! 

1*7.4! 

40.0! 

12.0! 

3000! 

375! 

69.0! LIQUID 

MUD 

TANKS !LA 

HARVEY 

1978 

! 

!  ; 

135.0! 

40.0! 

6.5! 

! 

13! 

! 

! 

MATAGORDA  SEAHORSE 

! 601 243 

1 6  7  j  1  A 1 2 1 

166.4! 

40.0! 

11.0! 

2250! 

548! 

59.0  SLIQUID 

MUD 

TANKSSLA 

HARVEY 

1979 

! 

1  ! 

180.0! 

40.0! 

10.0! 

! 

3! 

! 

! 

MOBILE  SEAHORSE 

1635750 

134MA12! 

146.5! 

33. C! 

12.0! 

17001 

530! 

50.0! LIQUID 

MUD 

TANKSSLA 

HARVEY 

1981 

; 

1  1 

160.0! 

38.0! 

6.5! 

! 

3! 

! 

! 

MONTEGO  SEAHORSE 

1 555950 

19011*12! 

182.0! 

40.0! 

15.6! 

48001 

570! 

69.01TANKS 

ILA 

MORGAN 

1974 

! 

!  1 

194.01 

40.0! 

12.0! 

| 

20! 

! 

! 

CITY 

MORGAN  CITY  SEAHORSE 

1548778 

1 3211A12! 

167.5! 

13.  C! 

10.0! 

2250! 

560! 

59 .0! TANKS 

ILA 

MORGAN 

197' 

! 

!  1 

176.0! 

33.0! 

7.0! 

! 

12! 

! 

! 

CITY 

NORTH  SEAHORSE 

1548029 

193MA12! 

180.0! 

40. C! 

14.0! 

5750! 

572! 

69.0! TANKS 

! 

1973 

! 

1  ! 

192.01 

40.0! 

11.0! 

1 

12! 

i 

i 

OCEANIC  SEAHORSE 

(602831 

13311*12! 

166.4! 

40.0! 

13.5! 

4300! 

383! 

59. ol TANKS 

SLA 

MORGAN 

1979 

t 

!  ! 

185.0! 

40.0! 

10.0! 

1 

9! 

! 

CITY 

P.  E.  FOOTE 

1528726 

127! 1 A 12! 

167.01 

33.0! 

12.5! 

3000! 

725! 

59.01TANKS 

ILA 

MORGAN 

1970 

! 

!  1 

176.0! 

33.0! 

9.0! 

! 

12! 

! 

! 

CITY 

PACIFIC  SEAHORSE 

1566234 

20211A121 

155.3! 

40.0! 

14.0! 

57501 

220! 

62 .0  ITANKS 

CA 

PORT 

1975 

! 

1  1 

210.0! 

40.0! 

9.5! 

1 

10! 

i 

HUENEME 

PETROLANE  SEAHORSE 

(651167 

18711A03! 

176.5! 

40.0! 

12.0! 

4500! 

570! 

52 .0  SLIGUID 

MUD 

TANKS  1 

1982 

i 

«  • 

197.0! 

40.0! 

6.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

PIONEER  SEAHORSE 

(652971 

1 87*11  *03! 

176.3! 

40.0! 

12.0! 

4500! 

570! 

52.0! LIQUID 

MUD 

TANKS! 

1982 

! 

•  1 

197.0! 

40.0! 

6.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

PHCSPECT  SEAHOPSE 

IA4AA71 

197J1 AO? ! 

147.0! 

40.01 

12.5! 

1800! 

812) 

66. 5 !  NONE 

ILA 

MORGAN 

1932 

2 

1  1 

176.0! 

40.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

REGENT  SEAHORSE 

•654968 

107 11 A01 1 

176.5! 

40.0! 

13.0! 

6100! 

980! 

46.0ILI QUI D 

MUD 

TANKSILA 

MORGAN 

1983 

! 

!  ! 

193.0! 

40. C! 

9.0! 

! 

1! 

i 

! 

CITY 

RELIANT  SEAHORSE 

1649587 

19711*02! 

167.5! 

40.0! 

12.5! 

1800! 

612! 

6a. 5!, NONE 

ILA 

MORGAN 

1932 

! 

1  ! 

176.0! 

40. C! 

12.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

CITY 

SABINE  SEAHORSE 

1641140 

13411A121 

146.51 

35.01 

12.01 

1700! 

530! 

69.01LIQUID 

MUD 

TANKSILA 

MORGAN 

1981 

! 

1  1 

160.0! 

33.0! 

6.5! 

! 

3! 

! 

! 

CITY 

SAGA  SERVICE 

1640553 

19211F03! 

-  ! 

-  I 

12.0! 

4500! 

-  ! 

I 

1961 

! 

1  1 

166.0! 

40.C! 

7.0! 

1 

-  i 

i 

! 

SAGE 

1659902 

202  8 1 F  05 ! 

! 

-  J 

12.0! 

3000! 

-  i 

-  j 

! 

1987 

! 

1  1 

163.2! 

40.0! 

5.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

SALTON  SEAHORSE 

1550301 

12</MA12! 

167.5! 

33.0! 

10.0! 

2250! 

56  Oj 

59.0! TANKS 

ILA 

MORGAN 

1973 

! 

!  1 

176.0! 

38.0! 

7.0! 

! 

12! 

! 

! 

CITY 

SANMATEO  SEAHORSE 

1608038 

170! 1*121 

159.0! 

40.0! 

12.0! 

3700! 

625! 

69 .0! LIQUID 

MUD 

TANKSILA 

HARVEY 

1979 

1 

!  ! 

167.0! 

40. C! 

11.0! 

! 

17! 

! 

1 

SCOTIA- SEAHORSE 

1520193 

131S1A12I 

167.0! 

35.  C! 

11.0! 

2250! 

730! 

59.0! TANKS 

ILA 

MORGAN 

1969 

1 

1 

1 

!  ! 

!  1 

!  ! 

176.0! 

; 

i 

35.0! 

7.0! 

! 

! 

! 

! 

I 

13! 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

CITY 

TABLE  J  -  DESCRIPTION  OT  VESSELS 


873 


ENGR! 

DIST!  ORERATOR 

VESSEL  N AHE  AND  NUMBER 

!  COAST 

I  GUARD 

I  NUMBER 

1VTCCI  DIMENSIONS  ! DRAFT  1 
NET  1C0DF (LENGTH  1  BROTH!  ! 

REGIS-1****!  REG.  1  REG.! LOAD-! 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 
TON-  1PAGEI  0VSR-10VEP-!/////! 
NAGE  !  IV  1  ALL  1  ALL  lLXGHTl 

ICAPACITT!  HIGH-  I  !  V  E  $  S  l  L 

!  I  CST  I  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING 

t  CARGO  !  FIXED  t  EQUIPMENT  ITC!  MASC 

!////////!  POINT  !  LXNE-1  1  AO t  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////(TO t '///////// 
POWER!  fcKGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2 

1 

YEAR  1 
BUILT  ! 
OR  ! 

♦REBUILT! 

(32)  ZARATA  GULF  NARINE  CORP. 

! 

t 

! 

!  1 

1  i 

!  1 

1 

1 

l 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) 

1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

SOUTHERN  NOON 

1646914 

201 1 1 A  03 ! 

1 

-  1 

12.0! 

2250! 

600! 

70.014  1000  CF 

IULK 

i!TX 

PORT 

1982 

! 

1  1 

180.0! 

40.0! 

7.0! 

-  ! 

1LIQUI0  MUD 

TANKS! 

MANSFIELD 

SOUTHERN  SEAHORSE 

t  504351 

13411A121 

157.0! 

36. C! 

10.5! 

15301 

550! 

49.0! NONE 

1 L  A 

MORGAN 

*  1972 

1 

1  ! 

165.0! 

36.0! 

3.0! 

6! 

! 

( 

CITY 

TAHITI  SEAHORSE 

J  532693 

13011A12! 

166.9! 

33.01 

12.6! 

2220! 

385! 

.9*01  NONE 

!  L  A 

MORGAN 

1973 

l 

1  1 

176.01 

33.0! 

6.6! 

15! 

! 

I 

CITY 

TANFA  SEAHORSE 

1 A J8867 

1 34! 1 A 121 

U6.3! 

33.01 

12.0! 

1700! 

530! 

50.0 (LIQUID  MUD 

TANKS1LA 

MORGAN 

1981 

! 

1  1 

160.0! 

38.0! 

6.5! 

8! 

! 

! 

CITY 

TASHAN  SEAHORSE 

1539469 

12811A121 

157.3) 

H.C! 

11.0! 

1700! 

550! 

39.0 ! TANKS 

(LA 

MORGAN 

1972 

! 

1  1 

166.0! 

38.0! 

6.0! 

9! 

! 

! 

CITY 

TIDAL  SEAHORSE 

1551434 

13211A121 

164.9! 

U. 0! 

12.6! 

2220! 

385! 

69.0 (TANKS 

!LA 

MORGAN 

1«73 

! 

1  1 

176.0! 

38.0! 

6.6! 

15! 

i 

! 

CITY 

TIMOR  SEAHORSE 

1561771 

13411A12! 

145.1! 

33.0! 

12.0! 

32801 

646! 

69.0! TANKS 

(LA 

MORGAN 

1974 

I 

1  1 

145.01 

33  C! 

7.51 

10! 

! 

( 

CITY 

TRINITY  SEAHORSE 

1566513 

212! 1 A12! 

132.0! 

40.01 

15.6! 

4800! 

570! 

69. 3 ! T *NK$ 

(LA 

MORGAN 

1974 

1 

1  1 

194.0! 

40.0! 

12.0! 

20! 

! 

! 

CITY 

T»OFIC  SEAHORSE 

! 552354 

13011A12! 

144.91 

33.01 

12.61 

2220! 

383! 

89.0! TANKS 

1  LA 

MORGAN 

1973 

! 

1  ! 

176.01 

33.0! 

6.6( 

15! 

| 

! 

CITY 

VALIANT  SEAHORSE 

1596705 

19111A121 

167.4! 

40.01 

12.0! 

3000! 

375! 

69.0! LIQUID  HUD 

TANKS1LA 

HARVEY 

1978 

! 

1  ! 

1*0.01 

40.01 

0.0! 

13! 

! 

! 

VICTORY  SEAHORSE 

1653973 

18711  A03! 

176.31 

40.0! 

12.0! 

4500! 

570! 

$2.0!LI«UID  MUD 

TANKS (LA 

MORGAN 

1983 

1 

!  1 

197.0! 

40.01 

6.0! 

-  f 

! 

( 

CITY 

VI<ING  SEAHORSE 

I653R74 

18711A02! 

176.81 

40.01 

12.0! 

4500! 

$70! 

52.0! LIQUID  MUD 

TANKSILA 

MORGAN 

1933 

t 

1  1 

197.0! 

40.0! 

6.0! 

-  | 

! 

! 

CITY 

W  6  CINDER 

1530C95 

134I1A12I 

167.01 

38.01 

12.5! 

3000! 

750! 

69.01TANKS 

I  LA 

MORGAN 

1970 

1 

1  1 

176.01 

33. Cl 

9.0! 

12! 

I 

! 

CITY 

WILUAN  P.  ANDREWS 

1530296 

1 331 lAt  21 

166.4! 

36.0! 

11.0! 

2250! 

730! 

59.0! TANKS 

!LA 

MORGAN 

1970 

1 

1  1 

176.01 

34.0! 

7.0! 

12! 

! 

! 

CITY 

BETTY  6 

1516836 

129! JA3oI 

103.0! 

30.0! 

12.0! 

2850! 

-  ! 

50 .0 ! NONE 

(LA 

METAIRIE 

1968 

1 

1  1 

110.0! 

32.0! 

10.5! 

-  i 

! 

! 

OENISF  D  DEFELZCE 

1502610 

13513A35! 

122.71 

32.01 

13.2! 

3600! 

-  j 

58.0! NONE 

!LA 

METAIRIE 

1906 

! 

1  ! 

133.0! 

34.  C! 

10.3! 

-  { 

! 

( 

ELMIRE  G  DEFELICE 

1531906 

101 1 3A  36 1 

45.11 

30.01 

12.0! 

2400! 

-  | 

SO  .0 ! NONE 

!  LA 

METAIRIE 

1971 

1 

1  1 

95.0! 

32.0! 

10.3! 

-  | 

l 

! 

ESTEff  S  DEFELICE 

1334202 

13313AJ6! 

126.01 

34.0! 

13.7! 

3900! 

-  i 

54 .0  ! NONE 

!LA 

METAIRIE 

1971 

1 

1  i 

140.0! 

34.0! 

12.3! 

-  | 

! 

! 

GULF  DIAMOND 

1573037 

851 3  A J61 

63.7! 

23.5! 

7.0! 

1200! 

-  j 

20.0! NONE 

!  L  A 

MORGAN 

1976 

1 

1  1 

64.0! 

24.0! 

6.0! 

-  J 

! 

! 

CITY 

CULf  GALE 

1369785 

111 ! 3 A  36 1 

103.0! 

30.0! 

13.6! 

4000! 

-  j 

37.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1975 

1 

1  1 

103.4! 

30.0! 

11.0! 

-  j 

! 

! 

CITY 

GULF  LANCE 

1558335 

10913A361 

91.5! 

26.3! 

11.0! 

3500! 

•  j 

?4. 0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1974 

1 

1  1 

92.0! 

27. C! 

9.C! 

-  j 

j 

! 

CITY 

GULF  LIGHTNING 

1571752 

11113A36! 

127.7! 

7  4,  ?! 

16.6! 

80001 

-  j 

54 .0 ! NONE 

I  LA 

MORGAN 

1976 

1 

1  1 

128.0! 

35. C! 

13.0! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

GULF  RANGER 

1563051 

11113A34! 

127.7! 

34.8! 

16.  C! 

7000! 

-  * 

54.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1974 

1 

1  1 

123.0! 

35.0! 

13.0! 

-  ! 

! 

1 

CITY 

GUtF  PU9Y 

! 354293 

8513*361 

63.7! 

23. 5! 

7.6! 

1200! 

-  i 

?0.0! NONE 

1LA 

MORGAN 

1074 

1 

1  1 

64.0! 

74.  C! 

6.0! 

•  ! 

! 

! 

CITY 

CULF  RULER 

1571812 

13013*361 

J24. o! 

73.0! 

17.0! 

7000! 

-  ! 

54.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1976 

1 

1  1 

125.01 

33.0! 

14.9! 

-  1 

! 

! 

CITY 

GULF  RUNNER 

1565766 

111  13*361 

127.7! 

34.  M 

16.0! 

70001 

-  j 

37 .Ot  NONE 

!LA 

MORGAN 

1975 

1 

i  i 

123.0! 

35.0! 

11.0! 

-  f 

! 

! 

CITY 

GULF  SWORD 

I  5 S 7644 

1 1 1 1 3*  361 

91.5! 

26.3! 

12.0! 

3600! 

-  ! 

2*.0lM)NE 

!LA 

MORGAN 

1974 

I 

1  1 

92.0! 

27.0! 

9.0! 

-  i 

! 

I 

CITY 

GULF  TEMPEST 

1541803 

13513A361 

99.0! 

30.0! 

12.0! 

3200! 

-  ! 

37.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1972 

! 

1  1 

99.0! 

30.0! 

9.0! 

-  ! 

I 

! 

CITY 

GULF  THUNDER 

1577550 

1 1 1 1 3A  36 1 

127.7! 

34.3! 

16.  o! 

7000! 

-  ! 

54.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1976 

1 

1  1 

124.0! 

35.0! 

13.0! 

-  i 

! 

I 

CITY 

GULF  TIDE 

1542550 

13113*36! 

99.0! 

33.0! 

12.0! 

3200! 

-  | 

J7.0!VONC 

ILA 

MORGAN 

1972 

! 

1  ! 

99.01 

33.0! 

9.0! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

LLOYD  M  DEFELICE 

!oOC652 

13313*341 

119.4! 

34.0! 

15. U! 

42001 

-  ! 

54*0! NONE 

(LA 

METAIRIE 

1978 

1 

1  1 

126.0! 

34.0! 

12.6! 

-  f 

! 

! 

NARY  DEFELICE 

1600517 

67J3A36I 

35.7! 

25. C! 

15.0! 

1700! 

-  ! 

56.0! NONE 

ILA 

METAIRIE 

197R 

! 

1  1 

94.0! 

23. C! 

12.01 

-  j 

! 

! 

MICHELE  A  DEFELICE  II 

1602154 

13313*36! 

119.4! 

34.0! 

15.0! 

4700! 

-  j 

64.0! NONE 

ILA 

METAIRIE 

1979 

1 

1  1 

126.01 

34.0! 

12.0! 

-  i 

! 

! 

GULF  FLFET  262 

1595014 

253914*431 

260.0! 

72.0! 

12.8! 

-  1 

5551  ! 

1 3. 9JN0NE 

!  Ft 

MIAMI 

1978 

! 

1  1 

260.0! 

72.0! 

2.3! 

-  ( 

! 

! 

GULF  FLEET  264 

1635163 

254014*43! 

260.0! 

72.0! 

12.5! 

-  ! 

5551! 

1 3. 9| NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1901 

1 

1  1 

240.0! 

72.0! 

2.3! 

-  J 

I 

! 

GULF  FLEET  765 

1645677 

254014A43I 

260.0! 

72.0! 

12. «! 

-  i 

5551  ! 

13.9! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1982 

! 

1  ! 

260.01 

72.0! 

2.3! 

-  ( 

! 

! 

5ULFFLEET  253 

1558447 

25014*44! 

250.0! 

72.0! 

16.0! 

-  1 

4910! 

12.0INONE 

ILA 

MORGAN 

1979 

i 

! 

I 

1  ! 

1  ! 

250.0! 

! 

72.0! 

! 

11.0! 

! 

’  ! 

! 

I 

! 

! 

CITY 

(41)  ZAPATA  GULF  MARINE  PACIFJIC 

!  I 

1  1 

1 

1 

i 

i 

! 

; 

j 

i 

! 

! 

GULF  FLEET  49 

1644165 

31911A02! 

173.7! 

40.0! 

12.  oi 

3000! 

6401 

S7.0IN0NC 

!  C 

FORT 

1932 

t 

1 

!  ■  I 

!  1 

1  55.01 

1 

40.0! 

! 

7.0! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

HUENEME 

(26)  ZENITH  DREDGE  CO. 

! 

!  1 

!  1 

! 

t 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

CHARLES  F.  LISCOHB 

1592369 

1313*34! 

42.21 

12.1! 

6.3! 

275! 

-  i 

13.0! NONE 

!  IN 

OULUTH 

1945 

! 

1  1 

42.2! 

12.1! 

5.5! 

-  ! 

! 

! 

DONALD  C.  MACDONALD 

1269258 

1013*36! 

45.2! 

12.5! 

6.5! 

195! 

•  J 

1 2 .0 ! NONE 

INN 

DULUTH 

1954 

! 

1  1 

45.2! 

12.3! 

5.0! 

-  J 

! 

! 

HOWARD  T.  HAGEN 

1207695 

3113*36! 

44.3! 

16.9! 

7.6! 

620! 

«■  | 

12.01NONE 

!MN 

OULUTH 

*  1979 

1 

1  1 

64.3! 

16.9! 

7.6! 

-  ! 

! 

! 

JOHN  V.  II 

1290131 

713A34! 

06.2! 

9.9! 

3.0! 

135! 

-  J 

1 3.0IN0NE 

!MN 

DULUTH 

1942 

! 

!  2 

3a.9l 

10.2! 

2.5! 

-  j 

1 

! 

MELVIN  L. 

1290132 

713*36! 

*9.2! 

9.9! 

3.0! 

135! 

-  i 

1 3.0! NONE 

!NN 

OULUTH 

1941 

1 

!  1 

36.  *1 

10.2! 

2.3! 

-  j 

! 

! 

SEA  3IRD 

1117013 

1 313*36! 

50.0! 

11.  i! 

6.0! 

145! 

•  i 

14. 0! NONE 

INN 

DULUTH 

*  1957 

1 

i  j 

37.01 

12.0! 

4.7! 

-  j 

i 

! 

AD5LE 

1164137 

32914A43! 

141.0! 

41.0! 

9.0! 

-  ! 

700! 

46.OIN0NC 

!  MN 

OULUTH 

1910 

! 

1  1 

U1. 0! 

41.0! 

2.5! 

.  | 

1 

! 

FAITH 

1144147 

68414A43! 

12C.0! 

33.0! 

10.0! 

-  J 

700! 

49.0130  TON  HOIST 

INN 

OULUTH 

1906 

l 

!  1 

120.0! 

33.0! 

3.0! 

-  I 

! 

! 

NO.  tl 

1649571 

38314*46! 

126.4! 

31.4! 

11.6! 

-  ! 

700! 

14.5! DUMPING 

!MN 

DULUTH 

1916 

1 

!  1 

126.4! 

31.6! 

3.6! 

-  | 

(MECHANISM 

! 

NO.  16 

123339? 

34314*46! 

125.61 

31.5! 

11.5! 

-  i 

700! 

1 4  •  5! DUMPING 

!MN 

OULUTH 

1947 

1 

!  1 

124.3! 

32.2! 

4.5! 

-  } 

(MECHANISM 

! 

NO.  1? 

127C609 

3? 3! 4*461 

125.7! 

31.6! 

12.0! 

-  J 

700! 

14.5 {DUMPING 

INN 

OULUTH 

1955 

! 

! 

! 

!  ! 

!  1 

1  i 

1?o.4l 

i 

32.3! 

j 

i 

4.5! 

! 

! 

!Mf CHANISM 
! 
i 

! 

! 

! 

TA3LE  2  -  ©ASCRIPTION  Of  VESSELS 
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ENG*! 

©1ST!  OPERATOR 

VESSEL  NARE  AN©  NUR8ER 

!  COAST 

1  GUANO 

1  NUN0ER 

1VTCC!  ©MANSIONS  S OA AFT  1 
NET  IC00E1LEN5TH1UP9THI  1 

!*€«$-!*••*!  RES.  1  PEG*  1  LOAD*! 
TEN  1  SSEl //////! /////!  ED  ! 
TON-  IPAQ* J  OVE*-!OVtM  /////! 
NAG?  |  IV  1  ALL  !  ALU  1LI4HTJ 

none 

POWER 

ICftMCtTTI  HICK-  !  1  V  E  S  S  t  l  1 

1  !  esr  i  c»«co  kandlims  is  !ope.«timg  1 

1  CA7G0  t  Hue  1  CtUtMEKT  ITCI  SASE  1 

I////////I  POINT  !  LINt-1  f AO!  LINt-1  ! 

1  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// ITO !#/////////! 

1  EKGEPS  !  (FCETH  LINE-2  1EEI  LINE-2  !* 

TEAR 

BUILT 

OR 

AI3UILT 

(37)  ZXDELL*  INC  • 

I 

1 

1 

11  1  1 

1  1  it 

1  1  !  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

25.0! NONE 
! 

! 

! 

! 

!** 

! 

! 

1 

! 

SITKA  ! 

1 

1993 

ANNAHOOTZ 

1655941 

1 

263614A431  240*01  70.0! 

1  1  240*01  70.0! 

15.0! 

3.0! 

” 

5911! 

-  ! 

SOstCCUflOC 

! $91009 

1 

17751 4*431  260.0!  60.0! 

1  !  240.01  60.0! 

11.0! 

2.5! 

40001 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

I  AK 

1 

SITKA  1 

! 

1978 

kt  410 

1575413 

! 

21C214A41!  242.0!  42. C! 

1  1  242.0!  42.0! 

13.©! 

2.4! 

“ 

3000! 

-  ! 

22 .0 ! NONE 
! 

IOR 

! 

PORTLAND  ! 

! 

1977 

NtDVAT 

! 

319M4A99!  330.1!  78.0! 

!  1  3 TO* 1 1  7o.C! 

11.0! 

3.0! 

“ 

:  | 

58 .0 ! NONE 
! 

!0R 

! 

PORTLAND  ! 

( 

1963 

ST  42 

! ->1  3352 
! 

2429! 4A 41 !  2  73.0!  42.01 
!  1  273.01  42.01 

13.6! 

2.4! 

- 

3750! 

-  ! 

22.014  ELECTRIC 
MOTORS 

!oa 

! 

PORTLAND  ! 

! 

1966 

ST  43 

1624425 

! 

240014*41 1  273.0!  42.01 

1  1  273.0!  42.01 

14.0! 

3.01 

“ 

3750! 

-  ! 

22.0(4  ELECTRIC 
MOTORS 

(OR 

! 

COLUN0IA  I 
RIVER  ! 

1980 

TA2LINA 

1569955 

1 

292214A43!  272.01  70.0! 

!  1  272.0!  70.C! 

14.5! 

2.6! 

“ 

6554! 

-  ! 

2© .0 ! NONE 
! 

I  OR 
! 

PORTLAND  ! 

! 

1975 

Z  016  1 

1642259 

1 

8914 ! 4 A 4 3 !  400.0!  99.5! 

!  1  400.01  99.5! 

19.  v! 
4.0! 

“ 

20720! 

-  ! 

32.0 ! NONE 
t 

!0R 

! 

PORTLAND  ! 

! 

1«81 

ZA6  501 

1596314 

1 

214514*471  248.01  63.0! 

1  1  248.01  63.0! 

11.0! 

3.3! 

“ 

40001 
-  ! 

38.0! $ELf“UNL040IKG 
(AGGREGATE 

!WA 

! 

SEATTLE  ! 

I 

1978 

ZS  1 

1507461 

1 

3061 4A431  122.01  32.0! 

1  !  122.01  32.01 

6.3! 

1.5! 

“ 

560! 

-  ( 

9.01N0NE 

1 

!0P. 

! 

PORTLAND  ! 

i 

1961 

Z»  7 

1507813 

1 

46314A43I  1*2.5!  40.01 

1  1  152.51  40.01 

8.5! 

1.5! 

840! 

-  ! 

12.01  NONE 
! 

!0R 

! 

PORTLAND  ! 

! 

1962 

ze  7 

1297062 

50014A471  15C.0!  40.01 

I  1  150.0!  40.0! 

6.3! 

1.5! 

“ 

840! 

-  ! 

1 2.0! NONE 
! 

UK  KETCHIKAN  ! 

!  ! 

•  1962 

ZP  9 

*296735 

1 

S0014A43!  150.51  40.0! 

1  !  150.51  40.01 

9.2! 

1.5! 

“ 

840! 

-  ! 

9.5! NONE 
! 

!  OR 

i 

PORTLAND  ! 

1962 

ZB  14 

1507462 

1 

5421 4A43 1  152.51  40.0! 

1  ]  152.5!  40.01 

8.0! 

2.0! 

“ 

1 

1000! 

-  ! 

9.3  J  NONE 
( 

*!0R 

1 

PORTLAND  I 

1963 

28  15 

1294168 

! 

SC014A43!  150.5!  40.0! 

!  1  150.5!  40.0! 

7.8! 

1.4! 

- 

1000! 

-  ! 

10.5! NONE 
! 

!0R 

! 

PORTLAND  1 

1963 

zp  ie 

1292*24 

* 

618! 4 A 4 3 1  1  54.8!  45.1! 

!  !  154.9!  45.1! 

8.7! 

1.5! 

” 

1000! 

-  ! 

12.0 (NONE 

ICR 

! 

PORTLAND  ! 

1965 

ze  19 

1502131 

65114*43!  155.0!  45.0! 

1  1  155.0!  45.0! 

10.0! 

2.0! 

“ 

1040! 

8 .0! NONE 

i 

!VA 

! 

PUGET  ! 

SOUND  ! 

19©3 

21  26 

1504931 

1 

606(4*43!  150.0!  42. C! 

!  !  15C.0!  42.0! 

10.2! 

2.1! 

1500! 

-  ! 

1 2.oj  NONE 
! 

!0A 

! 

PORTLAND  1 

1966 

ze  27 

1504732 

| 

606 ! 4A47 !  15C.0!  42.0! 

1  !  15C.0!  42.0! 

9.6! 

1.7! 

1500! 

-  ! 

14.0! NONE 

I 

!  AK 

KETCHIKAN  ! 

1966 

Z?  29 

1505535 

1 

61SI4A47!  150. 0!  42.0! 

!  1  150.0!  42.01 

9.5! 

1.7! 

“ 

1300! 

-  ! 

12.0 !  NONE 
! 

!  AK 
! 

KETCHIKAN  ! 

1966 

ze  31 

1507269 

1 

61214*43!  150.0!  42.0! 
i  (  150.0!  42.0! 

9.3! 

1.7! 

1500! 

-  ! 

1 2 .0  !  NONE 

lot 

1 

PORTLAND  ! 

1967 

ze  32 

1506780 

1 

562! 4*43!  150.0!  42.0! 

1  !  150.0!  42.0! 

10.2! 

2.3! 

“ 

1520! 

-  ! 

12.Of.NONE 

! 

IOP 

! 

PORTLAND  ! 

1966 

ze  34 

*507271 

1 

S64I4A43!  152.6!  42.0! 

!  !  1 52.*!  42.0! 

10.2! 

2.5! 

1500! 

-  ! 

12.0! NONE 
! 

!  0* 

! 

PORTLAND  ! 

1966 

ze  36 

1509844 

1 

480! 4*47 J  135.0!  40.0! 

1  !  135.0!  40. C! 

9.2' 

1.5! 

“ 

700! 
-  ! 

12. 0! NONE 
! 

!A< 

! 

KETCHIKAN  ! 

1»(>7 

ze  39 

1512098 

1 

41  4  J  4  AW  !  134.J!  40.0! 

!  1  134.3!  40.0! 

7.8! 

1.4! 

“ 

700! 

-  ! 

12. OfNONE 
! 

!AK 

! 

KETCHIKAN  l 

196? 

ze  42 

1515158 

1 

350! 4A43!  150.0!  36.0! 

!  !  150.0!  36.0! 

7.2! 

1.3! 

500! 

-  ! 

12.0! NONE 
! 

!0A 

I 

PORTLAND  ! 

196! 

29-43 

1517413 

1 

61414A43!  150.0!  42.0! 

!  !  150.0!  42.0! 

9.6! 

1.7! 

- 

1500! 
-  ! 

12.0 l NONE 
! 

I C  A 
! 

SAN  DIEGO  ! 

196! 

Z?  45 

1528475 

1 

62914*43!  1 50. 0!  42.0! 

!  !  150. OJ  42.0! 

10.2! 

2.1! 

“ 

1500! 
-  1 

12.0! NONE 
! 

10R 

! 

PORTLAND  ! 

1970 

ze  184 

15*2290 

1 

723! 4A431  13C.0!  50.0! 

!  !  1 80. 0!  50.0! 

8.©! 

1.0! 

” 

2400! 
-  ! 

20.0 JNONE 
! 

!VA 

! 

PUGET  ! 

SOUND  ! 

1977 

ze  185 

1582459 

! 

72314A43!  130.0!  50.0! 

!  !  180.0!  50.0! 

6.6! 

1.3! 

” 

1881! 

-  ! 

1 5 .0! NONE 
! 

IWA 

! 

PUGET  ! 

SOUND  ! 

1977 

Z3  180 

1597578 

1 

89814A63!  160. 0!  50.0! 

!  !  130.0!  50.0! 

10.2! 

2.1! 

2311! 
-  ! 

1 7.3 ! NONE 
! 

!WA  PUGET  t 

!  SOUND  ! 

197! 

29  140 

1598518 

1 

896I4A43!  180.0!  50.0! 

!  1  180.0!  50.0! 

10.2! 

2.1! 

“ 

2000! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

!VA 

! 

PUGET 

SOUND 

1979 

ZB  191 

1599404 

89614A43!  18C.0!  50.0! 

!  !  18C.0!  50.0! 

10.2! 

2.1! 

“ 

2000! 
-  ! 

1 2 .0 ! NONE 
! 

!  C  A 
! 

SAN  DIEGO 

1978 

2e  192 

1604217 

1 

90514*43!  190.0!  50.0! 

1  1  130.0!  50. C! 

10.2! 

2.0! 

” 

2000! 
-  ! 

12 .0! NONE 

IWA 

! 

PUGET 

SOUND 

1980 

20  194 

1815261 

90514A43!  18C.3!  50. C! 

!  !  150.0!  50.0! 

10.2! 

2.0! 

" 

2000! 
-  ! 

1 2. OfNONE 
! 

!0A 

! 

PORTLAND 

1979 

ZB  195 

1626754 

1 

90714*43!  130.0!  30.0! 

!  !  1*0.0!  50.0! 

10.2! 

1.9! 

“ 

2000! 
-  ! 

12.0! NONE 
! 

!  OR 
! 

PORTLAND 

1980 

20  196 

1629728 

905I4A43!  180.0!  50. C! 

!  !  19C.0!  50.0! 

10.2! 

1.9! 

“ 

2000! 

-  ! 

12.0! NONE 
! 

1 C  A 
! 

LONG  ?EACH 

1950 

23  197 

1630743 

! 

90514A43!  160.0!  50.0! 

!  !  160.0!  50.0! 

9.0! 

2.0! 

~ 

2000! 

-  ! 

12.O1N0NE 

1 

1  OR 
! 

PORTLAND 

198C 

20  198 

1655524 

1 

907!4A43!  180.0!  50.CI 
!  !  1*0.0!  50. C! 

10.2! 

1.3! 

** 

2000! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

!VA 

! 

TACOHA 

1983 

28=204 

1507275 

1 

646I4A43!  170.0!  46.0! 

!  !  170.0!  49.0! 

7.1! 

2.5! 

• 

1200! 
-  ! 

1 1 • 01NCNE 
! 

!  WA 
! 

TACON* 

1967 

20  205 

1507476 

1 

91114*46!  151.6!  60.0! 

!  !  151.6!  60.0! 

9.3! 

1.71 

- 

1800! 
-  ! 

58.0! WINCH 

I 

!0R 

! 

PORTLAND 

1967 

20  285 

1645500 

l 

353214A43!  235.0!  78.0! 

!  !  235.0!  76.0! 

16.0! 

6.0! 

“ 

7000! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

1  OR 
! 

PORTLAND 

1982 

2B  300 

1509925 

1 

1 480! 4A43 J  227.0!  56. C! 

!  !  227.0!  56.0! 

12.0! 

3.0! 

“ 

2500! 
-  ! 

17.0! NONE 

1 

SWA 

! 

TACONA 

1967 

ze  301 

1514477 

1 

149614A43!  224.0!  56.0! 
(  !  224.0!  56. C! 

10.6! 

3.0! 

2600! 
-  ! 

17,0! NONE 
! 

!AK 

! 

ANCHORAGE 

1969 

Z9  3G3 

1651951 

1 

486114*43!  299.0!  90.0! 
!  !  299.0!  90.0! 

15.9! 

2.7! 

12666! 
-  ! 

27.5! NONE 
! 

!  C  A 
! 

LOS 

ANGELES 

1982 

Z?  304 

1651950 

1 

4236I4A43!  299.0!  90.0! 

!  !  2*9.0!  90.0! 

15.0! 

3.0! 

” 

9959! 
-  ! 

24  .0  I  NONE 
! 

!Oft 

! 

PORTLAND 

1982 

29  412 

1  - 

1 

27014A43!  104. 0!  3s.G! 
!  !  104.0!  38. C! 

o.O! 

1.5! 

” 

400! 
-  ! 

6  •  0  i  NO  N't 
! 

ICR 

1 

1742 

20  1801 

1606293 

! 

105314*43!  130.0!  50.0! 

!  (  160.0!  50.0! 

■il.O! 

2.0! 

“ 

2309! 
-  ! 

1 8. 0! NONE 
! 

!  CA 
! 

SAN 

FRANCISCO 

1979 

ZBD  103 

1605636 

1 

95714*46!  180.0!  50.0! 
!  I  160.0!  50. C! 

10.2! 

2.6! 

“ 

2000! 
-  ! 

20.0 JNONE 

1C  A 
! 

LOS 

ANGELES 

1979 

200  104 

1661902 

1 

1063I4A46!  180.0!  50.0! 
!  !  180.0!  50.0! 

10.3! 

2.4! 

1928! 
-  ! 

28. 01  NONE 
! 

!WA 

! 

PUGET 

SOUND 

1983 

ZBO  280 

1  - 

! 

3106J4A43!  276.0!  70.0! 
1  !  276.0!  70.C! 

14.5! 

2.5! 

” 

6741! 
-  ! 

25.0! NONE 
! 

!VA 

! 

PUGET 

SOUND 

1975 

xe?  1 

1516345 

l 

609!4A?<»1  165.0!  45.0! 
!  !  165.0!  45.0! 

9.6! 

2.6! 

• 

700! 

-  ! 

28.0! NONE 
! 

!  OR 

A 

PORTLAND 

1968 

ZBP  2 

1516667 

I 

60914A99!  165.0!  45.0! 
!  !  165.0!  *5.0! 

8.6! 

2.6! 

“ 

700! 
-  ! 

28.01ELECTRIC  PUNP 
! 

!0R 

! 

PORTLAND 

1968 

ZBP  3 

1516973 

1 

60914A99!  165.0!  45.0! 
!  !  165.0!  45.0! 

8.6! 

2.6! 

” 

700! 
-  ! 

28.0! ELECTRIC  PUHP 
! 

!  0  R 
! 

PORTLAND 

1968 

ZPC404 

1659615 

1 

! 

176714*43!  230.0!  60.0! 
!  !  230.0!  60.0! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

12.6! 

2.4! 

! 

J 

4001  ! 
-  f 
! 
! 

19.0 ! NONE 

1 

! 

1 

IWA 

( 

! 

! 

PUGET 

SOUND 

1983 

TA&LE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 
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VESSEL  NINE  AND  NUMBER 


!  VTCC  !  DIMENSIONS  I  DRAFT ! 

NET  (CODE (LENGTH! BROTH  I  ! 

RECIS-I****!  REG.  !  REG.llOAO-t 
TER  !  SEEl //////! ///// I  ED  ! 

TON-  (PAGE!  OVER-lOVER-l/////!  HORSE 
NAGE  !  IV  I  ALL  I  ALL  (LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  (  (VESSEL 

t  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  (OPERATING 
CARGO  (  FIXED  !  EQUIPMENT  ITU  BASE 

////////!  point  i  line-i  (aoi  line-i 

PASS-  ( <L IGHT )(////////// //////(TD( ////////// 
EN5ERS  I  CEEET)!  LINE-2  (EC!  LINE-? 


YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


9CAA  2)1 

1627147 

l  1259J5A70J 

264.0! 

50.0! 

10.6! 

- 

3600! 

23.012  OIESEL  PUMPS 

1WA 

SEATTLE 

I960 

! 

1  (  t 

264.0! 

50.0! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

PHOENIX  121 

(651652 

I  321 6 15A70 ! 

296.0! 

60.0! 

16.0! 

- 

7572! 

37.0110  r  DECK  CRANE 

/ !  CA 

LOS 

1982 

t 

!  (  ( 

296.0! 

60.0! 

3.2! 

-  ! 

(3  DIESEL  PUMPS 

! 

ANGELES 

ROSEMARIE 

(611729 

l  1719J5A70( 

230.0! 

60.0! 

12.4! 

- 

4351  ! 

30. 0!1  TON  OECK  CRY 

tCA 

LOS 

1980 

t 

!  1  ! 

2)0.0! 

60.0! 

2.7! 

-  J 

!2  DIESEL  PUMPS 

! 

ANGELES 

ZBO  260 

(210)90 

J  204StSA70! 

240.01 

52.0! 

14.0! 

- 

48001 

24.01N0NE 

!VA 

PUGET 

1968 

! 

1  t  ! 

260.0! 

52.0! 

4.6! 

-  1 

! 

1 

SOUND 

ZPC  401 

(607224 

J  1739(5470! 

2)0.0! 

60.0! 

13.0! 

- 

3927! 

19.012  DIESEL  PUMPS 

!  WA 

PUGET 

1979 

( 

! 

(  (  ! 

I  !  ! 

230*0! 

! 

60.0! 

! 

2.5! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

SOUND 

<1i)  IIHHERHAN/  NJ 

THAN 

,  DR. 

( 

! 

(  i  ( 

1  (  ( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

R P  2123 

1599566 

1  941 { 4  A  4 1 ( 

200.0! 

)5.3l 

9.0! 

- 

U39| 

17. 3 ! NONE 

IKY 

LOUISVILLE 

1978 

! 

! 

!  (  ! 

!  (  ( 

200.0! 

1 

15.0! 

I.c! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

(2D  tueiK#  JANES 

CONPANT 

1 

! 

1  {  1 

(  I  i 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

DIXIELAND 

126003 

J  124(34)6! 

93.5! 

26.0! 

7.4! 

1200 

20 .0 !  NONE 

!UV 

POINT 

1950 

2 

! 

(  !  ( 

93.6! 

26.0! 

7.4! 

! 

! 

PLEASANT 

OUGUISNE 

(2*4195 

(  1940435  ! 

113.6! 

27. C! 

7.9! 

1280 

-  ! 

35. Cl  NONE 

SPA 

PITTS®U*CH 

1952 

l 

!  1  ! 

113.6! 

27.0! 

7.9| 

-  ! 

! 

! 

YANKTON 

(257394 

1  112(3436! 

119.5! 

22.  C! 

7.0! 

2800 

-  ! 

29.0!N3NE 

( 

1962 

; 

1 

1  i  1 

125.0! 

2c. C! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

i 

TABLE  3  -  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 
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I  1.  regulated  or  ! 

!  INTERSTATE  CON-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
OPERATOR  KANE  I  MERCE  COMMISSION  ! 

I  2.  EXEMPT  TOP  HIRE  ! 

I  3.  PRIVATE  ! 

(  9.  UNKNOWN  l 


32!  A  4  C  BARGES#  INC. 

I 

321 A  l  0  TOWING  SVC.#  INC. 
1 
I 
1 

321 A  t  E  NARINE#  INC. 

1 

1 

C31A  C  S  TRANSPORTATION 

I 

2  SI  A  D  M 
1 


?t 1 A  N  t  0  TOW INC#  INC. 

1 

161ACA  NARINE  SERVICE#  INC. 

1 

321ACP  BOAT  RENTALS#  INC. 

1 

1 

381 A-f OIL #  INC. 

1 

33! A“R AN  BARGE#  INC. 

1 

01 1  A.  C.  CRUISE  LINE#  INC. 

1 

201APEL#  PRANK 
1 

31 ! APRAHAN  t  WILSON  PARTNERSHIP 

321ACQUATIC  TOWING#  INC. 

I 

32! ADAMS  INSHORE  NARINE  TRANSP.# 
1INC. 

j 

321  ADAMS  TOWING  CORP. 

1 

41 ! ADAMS#  RICHARD  W. 

1 

32! ADMIRAL  LEE  TOWING#  INC. 

1 

3C1AF0CNAK  LOGGING 
! 

15! AfRAM  LINES  (USA)#  INC. 

! 

! 

! 

! 

321ACEAN  PRINCESS#  INC. 

1 

32! AGGREGATE  BARGE  CO. 

! 

! 

23! AGGREGATE  MATERIALS  CO. 

! 

32IACRICO  CHEMICAL  CO. 


A2IAIKANE  CATAMARANS 
! 

! 

! 

27! AIPLC  TOWING  COMPANT 
! 

33! ALAMO  INLAND  MARINE  CO. 

! 

! 

( 

38! ALASCO  TOWING  CO. 

I 

36! ALASKA  BOAT  CO. 

! 

38! ALASKA  LIGHTERAGE#  INC. 

! 

36! ALASKA  MARINE  CHAPTER#  INC. 

! 

38! ALA  SKA  MARINE  HIGHWAY  SYSTEM 
! 

! 

36! ALASKA  MARINE  LINFS#  INC. 

! 

! 

36! ALASKA  OUTPORT  TRANSPORTATION 
! ASSN.#  INC. 

! 

36! ALASKA  PACIFIC  FISHERIES#  INC, 
! 

{ 

33! ALASKA  PULP  CORP. 

! 

331 ALASKA  TUG  *  GALYAS? 

! 

29! AL9ER ICI#  J.  S.  CONST.  CO.# 

!  INC. 

! 

32! ALBERT  l  JUDY#  INC. 

! 

32! ALFA  TOWBOATS#  LTD. 

! 

42! ALII  KAI  CATAMARANS 
! 

! 

! 


36! ALL  ALASKAN  SEAFOODS 
1 

21! ALLEGHENY  TOWING#  INC. 
! 

! 

33! ALLEN  MARINE  TOURS 


19  (GENERAL  CARGO 

t  ! 

! 2  ! TOWING 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

!9  | OIL  FIELD  (OFFSHORE)  SUPPLIES)  SUCH  AS# 
!  ! PIPE#  DRILL  STEM#  AND  LIQUID  MUD 

!  ! 

12  ! SLUDGE  AND  WASTE  MATERIAL 
!  ! 

19  ICRAIN#  ORA!  I-3Y  PRODUCTS#  COAL#  AND 
!  !  FERTILIZER 

!  ! 

!  ! 


! 3  ! TOWING 
!  ! 

! 2  t  TOWING#  PASSENGERS  AND  CARSO 
1  ! 

!  I 

!9  {PASSENGERS 
!  ! 

!9  ! HEAVY  EQUIPMENT 
!  ! 

t  2  ! PASSENGERS 
!  ! 

! 3  (TCW1NG 
!  ! 

!2  (CHARTERS  TO  QTKEPj 
!  ! 

!  2  ! FLEETING 
1  ! 

!?  STOWING 
!  ! 

!  ! 

!  2  10ILFILLD  SUPPLIES#  DRILL  PIPE 
!  ! 

19  ! TOWING 
!  ( 

! 3  (TOWING 
!  ! 

(2  1LUR3ER#  LOGS  ANO  PRIVATE  EQUIPMENT 

!  ! 

!9  {BAGGED  FOOD  STUFFS#  MILITARY  CARGO 
!  1 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 2  (PASSENGERS 
!  ! 

! 3  ! TOWING 

!  ! 

!  ! 

! 3  (SAND  AND  GRAVEL 

!  ! 

!  3  {ANHYDROUS  AMMONIA 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

! 2  ! PASSENGERS 
!  ! 

I  ! 

!  ! 

(1  !°OLK  COMMODITIES 
!  i 

! 2  (CHARTERS  TO  OTHCBS 
(  ! 

!  ! 

1  ! 

! 2  (LOGS- AND  GENERAL  CARSO 
!  ! 

!9  ! FISHING  f QUI®H€NT  AND  CANNERY  SUPPLIES 
!  ! 

12  (GRAVEL  AND  GENERAL  CONSTRUCTION  F QUI PMENT 
!  ! 

!  2  (PASSENGERS  AND  VCHiCl.C* 

!  ! 

! 2  (PASSENGERS  ANO  VEHICLES 
!  ! 

!  ! 

!2  !6ENCRAL  CARSO 

!  ! 

!  ! 

! 3  ! GENERAL  FREIGHT 
!  ! 

!  ! 

!9  ! FISH  PROOUCTS 
!  ! 

!  ! 

! 3  (WOOD  CHIPS  AND  LOGS 
!  ! 

! 2  HEIGHT 
I  j 

*!J  i  C  ONSTRUC  TION  sOUIPM£NT  S  PRODUCTS 
!  ! 

!  2  (TOWING 

!  ! 

!  3  ! 

!  ! 

! 2  (PASSENGERS 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  I 

13  (SEAFOOD  ANO  CANNERY  SUPPLIES 
J  ! 

! 2  ! TOWING 
!  ! 

!  ! 

!  2  (PASSENGERS 


!  POINTS  Oft  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 

!  BETWEEN  WHICH  Oft  ON  WHICH  OPERATED 

! 

! 

! 

! 

(PAYS  AND  LAKES  OF  LOUISIANA 
! 

(VERMILION  BAY  t  INLAND  WATERWAYS  AND  LAXES 
(SURROUNDINGS  INTRACOASTAL  CANAU  AND  BAYS#  CAKES 
(AND  SOUNDS 

IsULF  OF  MEXICO  AND  WATERWAYS  LEADING  TO  THE  GULF 
(OF  MEXICO 
I 

(NEW  YORK  HARBOR  TO  DUMPING  GROUNDS 

i 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
(OF  LOUISIANA  AND  TEXAS)  OHIO#  TENNESSEE#  AND 
(ARKANSAS  RIVERS 
( 

(ALLEGHENY#  HONONGAHELA#  AND  OHIO  RIVERS 
! 

(INTRACOASTAL  WATERWAY 
( 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  XNTR ACOASTAL  WATERWAY 
(OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
( 

(KACHEMAK  PAY  FROM  HOMER  TO  SSLOOVIA 
! 

(BETWEEN  ORANGE#  BEAUMONT#  ANO  PORT  ARTHUR#  TX 

(BOSTON  HARBOR  TO  GLOUCESTER)  SMITH  COVE 

(OHIO  RIVER  MILE  450.2  AND  VICINITY 

( 

! 

! 

(MISSISSIPPI  RIVER 
I 

I  INLAND  WATERWAY  -  GULF  OF  MEXICO  AND  WESTEAN 
!  R  JVjrR 
l 

'(NEW  ORLEANS#  LA  TO  PORT  OCONNOR#  TX 
I 

(LOS  ANGELES  HARBOR 
I 

(GULF  OF  MEXICO 
( 

(AFOCNAK  AREA  AND  GULF  OF  ALASKA 
( 

!U.  S.  GULF  PORTS— CORPUS  CHRISTI#  GALVESTON# 
(BEAUMONT  4  HOUSTON#  TX#*  LAKE  CHARLES#  NEW  ORLEANS# 
(LA)  PENSACOLA#  Ft)  ORANGE#  TX)  PASCAGOULA#  MS) 

I  BALTIMORE#  MD)  AND  PORT  CANAVERAL#  FI 
I 

10FFSH0RE  FORT  LAUDERDALE#  FL 
( 

! INLAND  WATERWAYS  -  SOUTH  TO  VENICE  AND  EAST  TO 
1GULFP0RT  AND  MORGAN  CITY 
! 

(UPPER  MISSISSIPPI  RIVER  RILE  575 
! 

(PORT  OF  CATOOSA#  OK)  9LYTHEVILLE#  Aft)  DONALDSON- 
! VILLE#  LA  AND  POINTS  ON  MISSISSIPPI#  OHIO#  AND 
(ILLINOIS  RIVERS 
I 

(LAKES#  BAYS  AND  SOUNDS  SURROUNDING  MAMALA  BAY# 
(DIAMOND  Hf AO#  BARBERS  POINT#  AND  20  MILES 
(OFFSHORE#  HAWAIIAN  ISLANDS 
( 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  FROM  CORPUS  CHRISTI#  TX 
(TO  PENSACOLA#  FL  AND  MISSISSIPPI  RIVER  FROM  BATON 
(ROUGE#  LA  TO  0STR1CA#  LA 
( 

(SOUTHEAST  ALASKA 
l 

(SEATTLE#  WA  TO  DUTCH  HARBOR#  AK 
! 

! COOK  INLET 
! 

(STEILACOOM#  ANDERSON  ISLAND#  ANO  KETRON  ISLAND#  WA 

( 

(CAPE  CHEERFUL#  KODIAK#  PRINCE  WILLIAM  SOUND#  AND 
(SOUTHEAST  AND  SOUTHWEST  ALASKA  TO  SEATTLE#  WA 
! 

(PUGET  SOUND  TO  JUNEAU  AND  SITKA#  AK)  PUGET  SOUND 
1  TO  SOUTHEAST  ALASKA 
( 

(PUGET  SOUND  TO  ALASKA 
! 

* 

(INLAND  WATERWAYS  OF  WASHINGTON  ANO  SOUTHEAST 

(ALASKA 

1 

(WRANGELL  TO  SITKA/  AK 
! 

! iff 57  COAST 

( 

(MEMPHIS  TO  CHICAGO  TO  ST.  LOUIS  TO  DAVENPORT 

t 

! 

(MISSISSIPPI  RIVER  ANO  INLAND  WATERS 
( 

! 

! 

(LAKES#  SAY  AND  SOUNDS:  KAILUA  KONA  BAY  TO  KEOHOLU 
JPOINT  NOT  OVER  1000  FEET  FROM  SHORE  AND  KEAHOU  8AY 
(NOT  OVER  1000  FT.  FRON  SHORE#  ISLAND  t  STATE  OF 
{HAWAII#  ALSO  MAMALA  BAY  AND  ADJACENT  INLAND  WATER# 
! INLAND  OF  OAHU  NOT  MORE  THAN  1  MILE  OFFSHORE 
! 

(PUGET  SOUND  AND  VARIOUS  SOUTHWESTERN  ALASKA  PORTS 
! 

(Ohio  t ho  Allegheny  rivers— wheeling#  wv  to 
IPITT59UR6H#  PA 
! 

1  SITKA  SOUND#  SILVER  BAY 


TABLE  3  -  ai$C>!«T!ON  OF  OPC»ATIOS$ 


I  SERVICE  ! 

!  1.  REGULATED  UT  ! 

!  INTERSTATE  COM-  I  PRINCIPAL  tOMNCOlTUS  CARRIED 
OPERATOR  NAME  !  PERCE  COMMISSION  ! 

1  2.  EXEMPT  FOR  HI Rt  ! 

1  3.  PRIVATE  ! 

!  9.  UNKNOWN  ! 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  ORCRATCD 


251  ALLIED  CHEMICAL  CO. 

I  DETROIT  RICH.  PLANT 

1 

071  ALLIED  CORP. 

! 

071  ALLIED  CORP. 

1 (CHEMICALS  COMPANY-MARINE 
! OPE»AT IONS ) 
t 

201  ALLIED  CORP. 

1 (CHEMICALS  CC»PANY-MA*IN£ 
10PERATI0NS) 

1 

52| ALL1E0  OfrSHCRC  NARINE  CORP. 

i 

1 lj ALLIED  REPAIR  iERVtCl#  IHC. 

1 

521  ALLIED  TOWING 

{ 

11! ALLIED  TOWING  CCRF. 


till  ALLIED/ SIGNAL  CORP. 

I 

21! ALT AIR  TRADING  CORPORATION 
1 

23! ALTER  DARGE  LINE#  INC* 

1 

! 

1 

351  ALUMINUM  CO.  Of  AMERICA 
1 

211  ALUMINUM  COMPANY  Cf  AMERICA 
1  (ALCOA) 

1 

351  ALVIN  MARIN*  SERVICE#  ISC. 


J31AMAK  TOWING  CC.#  INC. 

1 

32! A*DRAY  MARINE#  INC. 

1 

32*  AMERICA  OMSmORK  FLEET 

23! AMERICAN  AND  CANADIAN  LOCK 
1  TOURS#  INC. 

1 

?9( AMERICAN  *»APGf  l  TORINO  CO. 
! 

! 

1 

1 

l 

211AMERICAN  FHIDGC  COMPANY 


Cl!  AMERICAN  CANADIAN  LINE#  INC. 

1 

t 

1 

! 

!  ! 
131AMERICAN  COMMERCIAL  BARGE  LINES! 
ICC. 
i 

-1  1 

1  ! 

36! AMERIC AN  CONSTRUCTION  CO.#  JNC. 

I 

01 ! AREPIC AN  CRUISE  LINES 
(OPERATIONS  NGN. 

1 

1 

32! AMERICAN  CYRNAHID 
1 

!  ! 

03!  AMERICAN  CYNA'JAMID 


07IAMEPICAN  DREDGING  CO. 
i 
! 

231 AMERIC AN  ELECTRIC  POWFR-FUEl 
1  SUPPLY  RIVER  TRANSPORTATION 
{DIVISION 
f 

U(jiMERXCAN  GENE  PAL  TRANSP.#  INC. 


32! AMERICAN  GULF  I#  INC. 

! 

32! AMERICAN  GULF  II#  INC. 

1 

32! Arc* IC i“  CULf  V#  SftC. 

!  "  ~~ 

42! AMERICAN  HAWAII  CRUISES 
1 

33! AMERICAN  HEAVY  LIFT  SHIPPING 
ICO. 

! 

031  AMERICAN  MARITIME  TRANSPORT 

! 

! 

! 

33! AMERICAN  OPERATORS#  INC. 

! 

39! AMERIC AN  PRESIDENT  LINES 
! 

15! AMERICAN  RIVE P  CRUISES#  INC. 
! 

! 

1 

! 

31 {AMERICAN  RIVER  LINES 
J 


3  ! COKE  OVEN  TAP  AND  CO»L  T AO  JILS 
1 
! 

3  (PH«H3L 
! 

3  (HYDROCHLORIC  ACID 

! 

! 

1 

3  ! SULPHURIC  ACID,  TAR  AND  TAT  PROOUCTS 


9  I  OIL  F1*L5  SUNUPS  UULf  OF  MEXICO 

!  I 

2  1*2  OIL  (NORFOLK#  VA  (LOCAL  USE) 

!  1 

2  I  DEC  <  SUPPLIES#  WAT«R#  M*S*L  FUEL  1INLALD  WATERWAYS 

1  ! 

2  I TOW IN 3#  PETROLEUM  PRODUCT)#  FE*T!LX  t,##  lATLAHTIC  COAST#  GULF  COA 

ICMlHtCALS  AND  )ULK  CARGO  (COASTAL  WATERWAY 

!  ! 

3  I  AMMONIUM  SULFATE  (JA*FS  RIVU-HOREWEU#  VA 

!  ! 

2  ! TOWING  ! MI Sf ISSXRP I  RIVER  —  OOU 

!  ! 

1  ICO AL#  ST'&L#  SCRAP#  qRAIn#  CONTAIN***  AND  (MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIV 

U£NE»M.  COMMODITIES;  lUL*  P*OOUC1S-AUULATFO(CCASYAL  WATERWAY  SYSTEM 
(AND  SXf.NfT  ! 

I  I 

2  I  TOWING  I  POINT  COMFORT  HARBOR 

1  ! 

3  (BULK  LIQUIDS  1  RIVERS  Cf  SURINAME 

I  ! 

1  1 

2  !T0«ING  1GULF  ZNT»ACOASTAL  WAT! RV 


1  LOCAL  WATERWAYS  IN  THE  DETROIT  AREA#  LAKE  ERIC  TO 
!  THE  3UFFAL0#  NY  ARC  A 
l 

I  PHILADELPHIA  TO  HOPEWELL#  VA  INLANO  WATERWAYS 

i 

j INLAND  WATERWAYS#  CAST  COASTS#  AND  OCEAN 


{WESTERN  RIVCAS-CULF  COAST 

! 

( 

i 

UULf  OF  MEXICO 

(NORFOLK#  VA  (LOCAL  USE) 

! 

!!NLAL»  WATERWAYS 

! 

(ATLANTIC  COAST#  GULF  COAST#  AND  ATLANTIC  INTRA- 
! COASTAL  VATF.RWAY 
! 

!JA»FS  RIVE.R-HOREWEU#  VA  TO  NORFOLK#  VA 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  —  OCUAVKA,  IL 

(MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVER  SYSTEMS  AND  GULF  INT*A- 


2  *’»APi«  AND  LOG  TOWING#  VESSEL  ASSIST 
I 

9  JLIDUIO  "UD  FOR  OILFIELD 

! 

$  ! TOWING 
! 

2  IPASSENGIPS 

! 

! 

2  !0*Y  CA»i3  (SPAIN#  f-.RTILIUP#  CO»L#  SALT# 
(AND  GRAIN  PPOOUCTS) 

I 

! 

! 

! 


(POINT  CONTORT  HARBOR 

i 

i RIVERS  Cf  SURINAME 
I 
( 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  INLAND  WATERWAYS  OF 
(LOUISIANA  AND  TEXAS 
I 

(SOUTHEAST  ALASKA  DIXON  ENTRANCE  TO  CAPE  SPENCER 
( 

(SOUTH  LOUISIANA  AND  INLAND  WATERS 

(GULF  OF  MEXICO 

( 

(ST.  HARTS  RIVER 

( 

I 

(MISSISSIPPI  RIVER  3EIWEEN  NEW  ORLEANS#  LA  AND 
1ST.  PAUL#  MW;  ILLINOIS  RIVER  0E7VFEN  GRAFTON#  |L  ( 
(CHICAGO#  !L;  OHIO  PIVER  BETWEEN  CAIRO#  XL  4 
(PITTSBURGH#  PA,*  TENNESSEE  RIVER  BETWEEN  PADUCAH# 
(KY  AND  KNOXVILLE#  TN 
I 


(STRUCTURAL  ST*fj.  ASo  CONSTRUCTION  EQUIPMENT  (GULF  INTRACCASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 


(AND  MATERIALS 

( 

1  (PASSENGERS 
( 

! 

! 

! 

1  (TOWING#  STEEL#  PETROLEUM  PRODUCTS#  COAL# 
(COKE#  SULPHUR#  SUGAR#  CREOSOTE#  GRAIN# 
(SCRAP  IRON#  CHEMICALS#  S»LT#  AND  GENERAL 
(COMMODITIES 

( 

2  ! DREDGING  AND  CONSTRUCTION  MATERIALS 

! 

1  {PASSENGERS 


{SYSTEM 

( 

(BETWEEN  WARREN#  RX  VIA  NARRAGANSETT  BAY#  LONG 
{ISLAND  SOUND#  HUDSON  RIVER#  N  Y  BARGE  CANAL#  LAKE 
{ONTARIO#  ST.  LAWRENCE  SEAWAY  t  SAGUENAY  RIVER  TO 
1TAOOOSSAC  P.O.  CANADA  (NAY-OCT.);  R.l.  TO  V.  PALM 
(LEACH#  FL  VIA  ICW  S  ATLANTIC  OCEAN  CttAY-NOV.) 

! 

I  INLAND  WATERWAYS 

( 


2  1DAE0GING  AND  CONSTRUCTION  MATERIALS  (PUGET  SOUNO 

(  1 

1  (PASSENGERS  1  ATLANTIC  COAST  AND  INTRACOASTAL  WATERWAYS; 

!  (OKEECHOBEE  WATERWAY  AND  CHESAPEAKE  BAY  AREA) 

I  (MISSISSIPPI  RIVER 

!  ( 

3  ! ACRYLONITRILE#  ACETONE#  AND  N£t«ANOL  ! PAKTANK-WFSTWEGO#  LA  t  DELT A-HARVE Y#  LA  AND  BATON 

(  (ROUGE  TO  HARVEY 

!  ! 

3  (ACRYLONITRILE#  ACCTONS#  »£THANOL#  AND -METHYL  (HI  SSI  SSI  P*' I  RIVER  AND  GULF  INTAACOASTAL  WATERWAY 
(MOTHYLACPYLATE  (OF  LOUISIANA  ANO  TEXAS 

(  ! 

’  (WORK  OUT  IN  WATER  4  BRING  SPOILS  TO  DISPOSAL! DELAWARE  RIVER  S  9AY#  CSD  CANAL#  PATASACO  RIVER 


(AREA  (AND  CHESAPEAKE  SAY 

!  I 

2  (TOWING  AMD  COAL  (GREEN#  KANAWHA#  MISSISSIPPI#  MOKONGAHELA#  AND 

(  (OHIO  RIVERS 

i  ! 

!  ( 

2  !F»UtK  PETROLEUM  UU-F  IHTRACOASTAL  WATERWAY— BLACK  WARRIOR- TONBIG- 

!  mi  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVERS 

!  ! 

9  (  ! 

!  ( 

9  I  I 

t  ! 

o  \  i 

i  ( 

2  (PASSENGERS  19ETWEEN  THE  HAWAIIAN  ISLANDS 

!  ( 

2  (CLEAN  PETROLEUM  PRODUCTS  (U.  S.  PORTS  AND  WORLDWIOE 

I  t 

(  ( 

9  (CRUDE  OIL  PRODUCTS  t  DRY  CARGO  ALL  IN  BULK  (U.  $.  PORTS  4  ISRAEL#  E6YPT#  FAR  CAST  (INDONESIA# 


9  (TOWING 
! 

1  (PASSENGERS  ANO  GENERAL  CARGO— CONTAINERS 
( 

9  ( PASSENGERS 

( 

! 

! 

( 

9  UOHHODITIES  (OR**  SULK) 

1 


(PHILIPXNES)#  ANY  MEDITERRANEAN  PORTS  AND  ALSO 
(BANGLADESH#  PAKISTAN 
I 

(OCEAN#  GULF  OF  MEXICO#  AND  INLAND  WATERWAYS 
! 

(WORLDWIDE 

( 

(ST.  JOHNS  RIVER  eETMEfN  JACKSONVILLE#  FL  AND 
(SANFOFO#  FL  AND  ATLANTIC  INTRACOASTAL  WATERWAY 
(FROM  ST.  JOHNS  RIVER  (JACKSONVILLE#  FL)  TO  ST. 
I  AUGUSTINE#  FL 
! 

(INLAND  WATERWAYS  (MISSISSIPPI  RIVER  AND 
(TRIBUTARIES) 


TA3 LE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


.879 


I  SERVICE  I 

1  1.  REGULATED  0T  t 

I  INTERSTATE  CON-  I  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
OPERATOR  NAME  I  PERCE  COMMISSION  1 
!  2.  EXEMPT  FOR  MIRE  I 
1  3.  PRIVATE  I 

1  9.  UNKNOWN  I 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATE* 


321  AMERICAN  RIVER  TRANSPORTATION  !2 

ICO.  i 

I  ! 

031  AMERICAN  TRADING  TRANSPORTATION 12 
{COMPANY#  INC.  1 

I  I 

1 31  AMERICAN  TRANSPORT  LINES#  INC.  12 


{GRAIN  AND  GRAIN  PRODUCTS 


{MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 


{PETROLEUM  PRODUCTS  {WORLDWIDE 

1  ! 

1  ! 

t BEER#  CHEESE#  COFFEE  BEANS#  MACHINERY  PARTS # 1 WORLOW IDE 
1  GENERAL  CARGO#  MILITARY  POLLING  STOCK  AND  I 
(MILITARY  GENERAL  CARGO  ! 


421  AMERICAN  WORKPOATS 

l 

29| AMOCO  OIL  CO. 

KPARINC  DEPT.) 

1 

33IANAHUAC  TOWING  CO. 

1 

3a! ANCHOR  EXCURSION#  INC. 

1 

261 ANCHOR-tN- MARINA 
I 

37! ANCHOR  AGE  LAUNCH  SEPV1CE 
J 
l 

301  ANDERSON  OARGf  COMPANY 
1 
1 

33IANOFRSON  PETROLEUM 

{TRANSPORTATION  CO.#  INC. 
I 

381  ANDERSON  TUG  (  BARGE  CO. 


301  ANDERSON#  RALPH  LUMBER  CO.# 
{INC. 

I 

31 ! ANDCRSOV-TULLY  CO. 

09! ANDERTON  MARINE#  INC. 

I 

1 1! ANTARCS  CORP. 

! 

! 

32! ANTtLL  PIPCL1N2  CONSTRUCTION 
!C0.#  INC. 

! 

! 

03! APEX  NAPINE  CORP. 

! 

I 

?9l APEX  TOWING  CO. 

! 

I 


! CONSTRUCTION  SHIPMENT#  CRANES#  WINCHES# 
{SPOOLS#  ETC. 

! 

! 

! 

I 

(TOWING 

! 

(PASSENGERS 

IHAR30R  SERVICE 
! 

•passengers 

! 

! 

tLUNOER#  PILING#  TRAILERS#  GRAVEL#  AND 
! CONSTRUCTION  EQUIPMENT 
! 

ITOWk.  .  .-O  PETROLEUM  PRODUCTS 
I 

i 

i general  construction  equipment;  assist 

! DOCKING  SHIPS 


! HAWAIIAN  WATERS 
I 
I 
! 

I 

! 

!  GALVESTON  BAT  AREA  AND  DOUBLE  BAYOU#  TX 
! 

! PUGET  SOUND 
( 

{ILLINOIS  RIVER 
I 

{COLUMBIA  RIVER-TERMINAL  6  (PCRT  OF  PORTLAND)# 
t COLUMBIA  RI VCR-ASTORIA-f AST  END  MOORING  BASIN 
I 

{ALASKAN  WATERWAYS;  INSXOE  PASSAGE  TO  WASHINGTON 
1 

I  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 


*i  SOUTHWEST  S  WESTERN  ALASKA 
! 

1 

{IDLE 

I 

{ 

{LOWER  MISSISSIPPI  RtVER  (MILE  437.2  TO  844) 


{GRAIN#  SLAG#  AND  GRAVEL  (CHESAPEAKE  BAY  AND  TRIBUTARIES 

!  I 

(TOWING  (HAMPTON  CREEK#  NEWPORT  NEWS  CHANNEL#  NORFOLK 

!  (HARPOR#  VA  AND  CHESAPEAKE  BAY 

(  I 

(SUPPLIES  4  COMPANY'S  0*,. LINES  (MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

(  (OF  LOUISIANA#  INLAND  CANALS  l  WATERWAYS  IN 

!  (SOUTHERN  LOUISIANA 

!  ! 

(CRUDE  OIL#  FUEL  OIL#  ALLUSLS#  GASOLINE#  (WORLDWIDE 

(GRAIN#  FERTILIZE9#  AND  OTHER  oUL*  PRODUCTS  I 

i  ! 

(TOWING;  16  AND  J?  FUEL  OILS!  CRUDE  OIL#  AND  (NEW  ORLEANS#  LA  TO  ST.  LOUIS#  MOF  HOUSTON#  TX#  TO 


{solvents;  offshore  equipment 
! 

! 

I 
I 

32! APOLLO  NAPINE  TRANSP.#  INC.  !2  (TOWING?  OIL  FIELD  RELATED 
!  !  ! 

(  I  ! 

24IAPOSTLC  ISLANDS  OUTFITTfRS#  (2  I  PASSENGERS 

(INC.  !  I 

f  (  ! 

291  APPLE  RIVER  TPANSP.  CO.  II  (GRAIN  AND  GRAIN  PRODUCTS 

I  !  ! 

C9IACUA  TANKERS#  INC.  (9  (DISTILLATES  AND  LUBRICANTS  IN  BULK 

(  I  ! 

32IAR-LOU#  INC.  (9  ( 

!  I  ! 

'2!  ARANSAS  DRILLING  WORKOVER#  INC.  (9  {VQPJCOVFR.RIGS-RIS  SUPPLXES-AI6  C#iWHfN 
!  I  ! 

AtlAPCC  MARINE#  INC.  12  (PETROLEU*  PRODUCTS  ANO  CRUDE  OIL 

!  I  1 

!  !  i 

32IARCO  OIL  AND  CAS  COMPANY  12  (OIL  FIELD  SUPPLIES  AND  PASSENGERS 

(A  DIVISION  OF  I  J 

I ATLANTK-R ICHFIELD  CO.  !  I 

!  1  ! 

32! ARGOSY  OFFSHORE#  LTD.  (3  (FUEL#  WATER#  «UL<  CARGO#  LIJUID  HUD#  AND 

I  I  (MISCELLANEOUS  DECK  €*360 

!  !  t 

32! ARIES  50AT  CC.  STATION  2  (2  (TOWING 

I  !  ! 

31 ( ARKANS  AS  PIVEP  CO.  (2  (COAL 

!  !  ! 

34! ARKANSAS  RIVtR?OAT  CC.#  INC.  (2  t  PASSENGERS 
!  !  ! 

31! ARKANSAS  VALLEY  DREDGING  CO.  12  ! CONSTRUCTION  EQUIPMENT#  SAND#  GRAVEL#  AND 
(  (  (ROCK#  DSFOSIN*  OPERATIONS 

i  !  ! 

34! APKHOL A  SAND  AND  GRAVEL  CO  SPAN Yl 3  (TOWING#  SAND#  AND  GRAVEL 


? 3! A PNCLD  TRANSIT  COMPANY  (1 

i  i 

32! ARNOLD#  CHARLES  L.  (2 

!  ! 

(  ! 

32!  ARNOLD#  CHARLES  L.  t  LEBLANC#  (2 
(ELOISE  A.  ! 

I  ! 

32! ARNOLD#  DUDLEY  H.  (2 

!  ! 

!  I 

1 7! ARROW  TRANSFER  AND  STORAGE  CO.  (9 
i  ! 

29! ARROW  TRANSPORTATION  (2 

!  ! 

!  ! 

23! ASHER  MARINE  RENTALS  (2 

!  I 

20! ASHLAND  OIL#  INC.  (3 

!  ! 


(FREIGHT  AND  PASSENGERS 


(GRAIN#  COAL#  OTHPR  3'JL*#  AND  STEEL 
! 

( 

(TOWING 

1 

(SULK- PETROLEUM  PRODUCTS 
I 


(ST.  LOUIS#  M0»  CALHOUN  <HIW>  (TENN)#  PITTSBURGH 
((OHIO  RIVER)/  ST.  PAUL  (UPPER  RIVER)/  CHICAGO# 

(it;  tulsa#  ok;  little  rock#  ar;  and  wexrton#  wv; 

(EAST  AND  GULF  COASTS 
I 

(6ULF  OF  MEXICO#  ATLANTIC#  CARIBBEAN#  HISISSIPPX 
(RIVER#  AND  INTRACOASTAL  LOUISIANA.  AND  TEXAS 
I 

(SAYFICLD-APOSTLE  ISLANDS  AhO  CHEQUANAGON  BAY 
! 

I 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
! 

(BALTIMORE  AND  CHESAPEAKE  9AY 
I 

(IDLE 

I 

(COASTWISE 

i 

(GULF  OF  MEXICO  TO  ATLANTIC  PORTS  AND  ALASKA  TO 
(WEST  COAST  PORTS— PERSIAN  GULF 
1 

(MISSISSIPPI  Rivet;  GULF  OF  MEXICO?  AND  VENICE#  LA 


(FRESH  WATER  BAYOU  IN  INTRACOASTAL  CITY#  LA  AND 
{SABINE  PASS  CHANNEL  SABINE  PASS#  TX 
! 

(GULF  COAST#  MOBILE  TO  9R0WNSVILLE 
( 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

i 

(ARKANSAS  RIVER  BETWEEN  NILES  116  AND  130 
I 

(ARKANSAS  RIVE®  -  WHITE  RXVEP#  ETC. 

! 

! 

(ARKANSAS  RIVER— VAN  3UREN#  AR  AREA 
I 

{MACKINAC  ISLAND#  ST.  IGNACE#  AND  MACKINAW  CITY#  MI 
! 

{LAKE  AND  RIVER  HARBORS  OF  NEW  ORLEANS#  LA  AND 
!  INTRACOASTAL  WATERWAYS 
! 

{LAKE  AND  RIVER  HARBOR  OF  NEW  ORLEANS#  LA  AND 
1  INTRACOASTAL  WATERWAY 
! 

{LAKE  OR  RIVER  HARBORS  OF  NEW  ORLEANS#  LA  AND 
! INTRACOASTAL  WATERWAYS 
! 

COLE 

t 

’{MISSISSIPPI#  OHIO  RIVER  SYSTEMS  AND  TRIBUTARIES 
!THS®EOF— WARRIOR  RIVER  SYSTEM 
! 

{GREAT  LAKE  HAR30RS 
! 

I  GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  AND 
{OHIO  RIVE#  SYSTEM 


TA*»Lf  4  •  DESCRIPTION  or  OPERATIONS 


!  SERVICE  ! 

!  i.  regulated  3Y  J 

!  INTERSTATE  CO*-  1  PRINCIPAL  COMMODITIES  CM*I10 
OPERATOR  NAM  J  HCRCC  COMMISSION  I 
I  2.  EXEMPT  ro*  HI*fc  1 

l  3.  PRIVATE  I 

1  0.  UNKNOWN  ! 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS* 
Ot TWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


321  ASSOCIATES  RENTALS*  INC.  12 

I  ! 

J7! ASTORIA  PLYWOOD  COUP.  12 

1  l 

UlATHfNA  CONSTRUCTION  13 

1  < A  DIVISION  Of  HELLENIC/  INC.)  1 

I  i 

All  ATKINSON*  OUT  *.*  CONSTRUCTION  19 
ICO.  1 

1  1 

C71ATLWIC  CO.*  LTD.*  PARTNERSHIP!* 


1 5! ATLANTIC  fOUNOATlCHS 
1 

IS!  ATLANTIC  NAPJNC  CONST. 

1 

! 

331  ATLANTIC  RICMflfLD  COMPANY 
1 

32!  ATLAS  MAINE  SERVICE*  LTO. 

I 

16! ATLAS  SOUTHERN  CORP. 

! 

20! ATLAS  TOWING  CO. 

1 

30! AUGUSTA  BARGE  CO. 

! 

1 1 ! AUGUSTA  TOWING  CO.*  INC. 

! 

I 

I 

32! AUSTRALIA  POINT  ELECTING*  INC. 
1 

32! AVA*S  fcOAT  RENTALS*  INC. 

! 

32MVE  LIMITED 
! 

! 

! 

321AXIS  "OAT  OPERATIONS*  INC. 

I 

3310  t  6  TOWING  CO. 

! 

16! 0  A  P  TOWING*  INC. 

! 

1 

32! &  4  »  TUG  COAR. 

! 

32! d  t  C  30AT  RENTALS 
! 

32! B  SC  OIL  CO. 

!  (MACK  OPERATING  CO.*  INC.) 

! 

1 B I  a  <  D  LEASING 
! 

370  &  G  NAVIGATION 
1 

331 0  S  G  Of FSHORf *  INC. 


17! 9  S  M  COAL  COMPANY 
! 

32! B  t  R  dOAT*  INC. 


1316  H  LEASING  CO.  !2 

!  ! 

321 e  T  TOWING  CO.  !2 

!  1 

!  ! 

32! Eld  30 AT  RENTALS  12 

!  1 

!  ! 

3Bl3tB  MARINE  TRANSPORTATION*  INC.I2 
!  ! 

11I3SD  EQUIPMENT  CO.  !2 

!  ! 

1316.  B.  RIVER  BOATS  !2 

!  ! 

32!B.  P.  TOWING  CO.*  INC.  !2 


321 t A8C0CK  4  WILCOX  COMPANY  !9 

!  ! 

!  ! 

1 5! BACKUS*  HOWARD*  TOWING*  INC.  !2 

!  ! 

3318AC0N  TOWING  CO.*  INC.  !2 

!  I 

!  ! 

32! 6A6EAUX*  MELISSA  !2 

t  ! 

321 0AGALA  OFFSHORE  3 OATS*  INC.  !9 

!  ! 

!  ! 

3218AILEY*  YVONNE*  INC.  !2 

!  ! 

36! BAINBRXDGE  NARINE  SERV.*  INC.  !3 

!  I 

33! 0AINTER  TOWING  COMPANY  !2 

!  ! 

0913AKER-WHITELEY  TOWING  COMPANY*  !2 
!TKE  ! 

!  1 

21 (BALDWIN  TRADING  CO.  !9 

!  I 

09! BALTIMORE  GAS  AND  ELECTRIC  12 

! COMPANY  ! 

!  ! 

09!  BALTIMORE  LAUNCH  AND  MARINE  !2 

l SERVICES*  INC.  ! 

!  ! 

381BANEY  TOWING  t  SALVAGE  CO.  !2 


IG£NE*AL  CARGO 

! TOWING*  LOGS 
1 

! CONSTRUCTION  EQUIPMENT  4  SUPPLIES 
! 

I 

ICONS! RUCTION  EQUIPMENT  AND  MATERIAL* 

! 

! 

1SUACHAPT fR  0  AND  0  CHEMICALS*  LOU  OILS 
I 
! 

! 

! C  ONSTIUC  TION  *-lUl»*»ENT  AND  MATERIALS 
1 

ITOWING 

1 

! 

! OIL  EtfLD  PRODUCTION  AND  MPAt*  PARTS 
! 

ITOWING 

! 

! 

1 

ITOWING*  'U*NACf  SLAG*  AND  GRAVEL 
! 

ICHARTEPS  TO  OTHt*S 

! 

ITOWING?  PUSHING  *ARGCS  FOR  OTH*RVGRAIN* 

!  SAND*  f  EPTILI I ER/ HAULING  GRAIN*  FERTILIZER* 
1SCY3EAHS#  AND  OTHE»  COMMODITIES 
! 

! 


ITOWING 

! 

! 

! 

1  GENERAL  OILFIELD  CARGO 

ITOWING 

! 

(GRAVEL 

! 

! 

(CHARTERS  TO  OTHERS 
! 


1CPEW  HEN?E*S  AND  SUPPLIES 
l 
! 

(GRAIN 

! 

ITOWING 

! 

(GROCERY  BOXES  AND  WATER 

! 

I 

!  COAL 

! 

! OIL  FIELO  SERVICES*  °USH  DCCK  AND  CARGO 
(BARGES  TO  OIL  HELD  LOCATION 
I 

(BULK  GRAIN 
! 

(OFFSHORE  PRODUCTION  4  CONSTRUCTION  BARGES  4 

(EQUIPMENT 

! 

! CREW  AND  CARGO 

! 

! 

IFREIGHT 

! 

(CREWS  4  EQUIPMENT 
!  ’ 

(PASSENGERS 

! 

! GRAIN*  SALT  AND  SCRAP  IRON 

! 

! 

(TOWING*  OIL  WELL  DRILLING  EQUIPMENT  AND 
(MISCELLANEOUS  CARGO 
! 

ITOWING 

! 

ITOWING 

I 

! 

ITOWING 

t 

1  PASSENGERS 
! 

IOILFIELO  EQUIPMENT 
! 

{GENERAL  CARSO 

! 

(TOWING 


!  PETROCHEMICALS 
I 

I  COAL  AND  OIL 
! 

I 

(TOWING*  (PASSENGERS— DECK- AND  CA9XN 
! PROVI SXONS) /  AND  POTABLE  WATER 


(LAKE*  BAYS  4  SOUNDS 
I 

(LOWER  COLUMBIA  RIVER  AND  TRIBUTARIES 
I 

ISOUTH  LOUISIANA  -  ALL  PORTS 

I 

! 

(PORTS  OF  LONG  BEACH  AND  LOS  ANGELES-PACIFIC  OCEAN 
(FROM  PORT  HUCNCMC  TO  SAN  DIEGO 
! 

(FREEPORT*  TX#  GALVESTON*  TX?  BEAUMONT*  TX? 
(PHILADELPHIA*  PA*  NEW  YORK*  NY?  NEW  HAVEN*  CT* 

(AND  GROTON*  CT 

I 

(INTRACOASTAL  WATERWAY  FROM  rT.  PIERCE  TO  KEY  WEST 
I 

HEAUFONT  AND  HILTON  HEAD*  SC?  CHARLESTON*  SC  TO 
(SAVANNAH*  34 
! 

ICO*PUS  CHRIST!*  TX— BAY  AND  HARm 
I 

(GULF  Of  MEXICO 
t 
I 
I 

(OHIO*  KANAWHA*  AND  ELK  RIVERS 
! 

(INLAND  WATERWAYS 
I 

(EAST  COAST  INTRACOASTAL  WATERWAYS*  BAYS*  RIVERS* 
(AND  LIMITED  OFFSHORE 
I 
! 

I 

! 

(QUARANTINE  "AY  TO  9URAS— MI  SSI SSIPPI  RIVER 
I 

(PASSES  LEADING  OUT  OF  TEXAS*  LOUISIANA*  ANw 
(MEXICO?  GULF  I  NT AA COASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI 
(RIVER 
l 

(GULF  OF  MEXICO 
! 

i INTERCOASTAL  WATERWAY  MISSISSIPPI  RIVER 
! 

1  ALABAMA  RIVER-TOME*  tGSEE  RIVER-GULF  INTRACOASTAL 
(WATERWAY  OF  ALABAMA  AND  FIORIOA 
I 

(GULF  OF  MEXICO 
I 
I 
1 

(LAKE  SALVADOR  AND  THE  BAYOU  COUOA  AREA  SOUTH  OF 
(LAKE  -SALVADOR 
I 

(OHIO  4  MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEMS 
I 

(COOS  BAY*  OR 

(ROCKPORV  AND  PORT  0*  CONNOR*  TX  OFFSHORE-GULF  OF 

(MEXICO 

! 

! 

I 

(OIL  FIELO  CANALS*  BATS*  AND  SOUND 
I 
1 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM  .  RI6UTARIES 
I 

;  (ATCHAfALAYA  RIVER  4  EUGENE  ISLAND  SEA  BOUY 
! 

! 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  1NTRAC0ASIAL  WATERWAY 
(OF  LOUISIANA 

I 

(WEST* COAST  4  ALASKA 
I 

IELIXA9ETH  R IVER- ANCHORAGE 
I 

(OHIO  RIVER  MILES  400  TO  60$ 

1 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  LOVER  MISSISSIPPI 

(RIVER 

! 

(NEW  ORLEANS*  LA?  INTRACOASTAL  WATERWAY?  VARIOUS 
(WATERWAYS?  AND  GULF  OF  MEXICO 
1 

(MIAMI*  FL 
! 

(HOUSTON  SHIP  CHANNEL*  XNTRACOASTAL  WATERWAY*  AND 
(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
1 

(INLAND  WATERWAYS  OF  LOUISIANA 
» 

Ileeville*  la;  BAYOU  LAFOURCHE  to  THE  gulf  of 
(MEXICO-100  NILES  OFFSHORE 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  OF  TEXAS  4  LOUISIAN/ 

I 

(PUGET  SOUND  AREA 
! 

(PUGET  SOUND  -  SOUTHEAST  ALASKA 
! 

(BALTIMORE  HARBOR*  CHESAPEAKE .BAY  AND  TRIBUTARIES* 
(AND  DELAWARE  RIVER 
I 

(MISSISSIPPI  VALLEY  6ULF  COAST  REGION 
! 

(BALTIMORE  HARBOR*  CHESAPEAKE  BAY*  AND  TRIBUTARIES 

I 

! 

(WITHIN  BALTIMORE  HARBOR  AND  ENlAND  VATERS-NORFOLK 
(TO  PHILADELPHIA 
I 

(IDLE 


TABLE  3  -  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 


!  SERVICE  ! 

!  1.  REGULATED  8T  I 

I  INTERSTATE  COM-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
OPERATOR  NANt  I  MACE  COMMISSION  ! 

I  2*  EXEMPT  TOP  HIRE  l 

I  3.  PRIVATE  t 

I  ?.  UNKNOWN  ! 


Oil  SANE  CORPORATION 
i 

32! SANTA#  J.  V,  TOWING#  INC. 
i 
! 

?6(fiAR  C#  XNC. 

! 

JolBAR  X#  XNC. 

! 

7M6ARP#  INC. 

1 

OBUARGE  BULK  TRANSPORTATION 
! 

! 

32UARGC  HM  115  CO. 

! 

1 

! 

?mARCE  MANAGEMENT#  INC. 


JJUARSC  TAANS»C«T  CO. 

I 

! 

! 

26( PARKER#  ROTCWFO>0  L. 

! 

HJOARUYCOSN’S  RIVE  R90AT  $#  INC. 

! 

32! J ARCIC  DIVISION 

!N.  L.  INDUSTRIES#  INC. 

I 

321JARRXOS#  I AY  J./  ’OAT  RENTALS/ 

me. 

! 

32!P*«»OIS  OFFSHORE#  INC. 

i 

21 j  3ARTL* Y#  EUSCME  H. 

?1 ! jATTLE Y#  EUGENE#  JR. 

I 

03! JARTCN  fPEISHT  A  CHA&TEP#  INC. 
! 

32HASIN  MARIN*#  INC. 

1 

32! ?AT ERAS  CLEANING 
! 

3MAATEY#  CARL  OINK#  XNC. 

i 

uioATON  ROUCE  PORT  COMMISSION 
! 

39! JAY  5  DELTA  TOWING  CO. 

! 

Cl ! ?AY  CPUXSf  LINES#  INC. 

! 

Cm*Y  LADY  CRUISES 
! 

03! JAY  LXNf  TOURS#  INC. 


03IQAY  POINT  NAVIGATION  COPP. 

i 

03I5AY  RIDGE  WATER  S  LXGHTf R*Of 
! CO*#  INC. 

! 

23UAY  SHIPBUILDING  COPP. 

t (SUBSIDIARY  OF  "ANITOVOC  CO.# 
! INC. > 

I 

C1!3AY  STATE-SPRAY  A 

•PPOVINCFTOWN  S.S.#  INC. 

* 

C3! PAY  TANKERS#  INC. 

i 

Ill  JAY  TOWING  CCPP. 

! 

i 

33! SAY t  INC. 

! 

i 

33!0AY-HOUSTON  T0WXN6  CO. 


33! D AYCU  CITY  PARSE  LINES#  INC. 
! 

3213AY0U  MARINP  CORP. 

! 

32J6AY0U  OPERATORS 

t 

Jii&tT  ENTERPRISES  or  HOUMA 
! LOU 'SI  ANA 
! 

22!0f ACON  HAUSHEER  MARINE  CO. 

! 

Cl! SEAL  l  BUNKER#  XNC. 

! 

A4l SEANER*  S  LANDING 
! 

! 

1 8! 3EATTY#  INC. 

! 

! 

21UCAVE*  CONCRETE  C  GRAVEL  CO. 
! 

23! 9EAVEP  ISLAND  BOAT  CO. 

I 

1 sj  BELCHER  MARINE  SALES#  INC. 

! 

33UELCMCP  OIL  CO.  Of  TEXAS 


!  i 

12  ! TOWING 
!  ! 

! 2  ITOWING 
!  ! 

!  ! 

!2  !CO*N#  SOYBEANS#  ANO  CHARTERS  TO  OTHERS 
!  t 


!9  !CCPN  AND  SOYPCANS  (CHARTERS  TO  OTHERS) 
i  1 

!2  iLARD#  VEGETABLE  OIL#  (SOYA)#  CORN  OIL 
I  ! 

!  1 

!?  I  COKE#  GRAIN#  FERTILIZERS 
t  ! 

1  ! 

I  i 

12  ! ACETONE#  TOLUENE#  PHENOL#  SULFURIC  ACID# 

1  IfUNXENT#  ACRYLONITRILE#  STYRENE#  OLEUM# 

I  iMONOCHLORORENZtNE#  OUSEL  FUFL#  UNLEADED 
!  (GAS#  JET  fUEL#  NAPTHA#  MISC.  DRY  CARGO# 

!  (VCGETA^Lf  OILS#  MOLASSES  AND  TALLOW 
!  ! 

)2  ITOWING#  *ULK  AND  C»U5£  OILS 
!  ! 

(  ! 

19  1 
!  ! 

12  l PASSENGERS 
I  ! 

! 3  (DRILLING  MUD#  CHEMICALS#  AND  MISCELLANEOUS 
!  ! CAR JO 

!  ! 

!?  ! TOWING 

!  ! 


i 9  tTOwlNv.#  SHIFTING#  AND  HARtfOA  WORK 
!  ! 

!9  JHAPJOR  WORK 
!  1 

! 3  ! FOOD#  LU**Cn#  GAS#  LIGUO*#  AND  GARBAGE 

!  ! 

!9  ITOWING 
!  ! 

!?  !GR*D€  *  CARGO 
!  ! 

! 2  ITOWING 

!  ! 

JR  ITOWING 
!  I 
!9  ! 

!  ! 

! 2  ! PASSENGERS 
!  ! 

!9  (PASSENGERS 

!  ! 

(9  !°ASSf NSt*S 

!  ! 

!  ! 

12  ! pAS5fNCE*S  AND  f»clGHT 

!  ! 

12  ! WATER 
!  ! 

I  ! 

!2  ITOWING 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

!2  |PASSrNG£?S 

!  ! 

!  ! 

!2  JCRUJR 
!  ! 

!2  ITOWING 
!  ! 

!  ! 

! 9  ! SAND#  RO(K  ANO  GRAVEL 
!  ! 

I  ! 

! 2  ITOWING 
!  ! 


1 2  i°ETROLEUN  PRODUCTS  AND  CRUDE  OIL 
!  ! 

! 2  !  LIQUID  MUD#  PIPES#  ANO  DRY  CARGO 
!  ! 

!9  ITOWING 

!  ! 

!2  fiPuc<R#  fit  field  Supplies 
!  ! 

!  ! 

!3  (MARINE  SUPPLIES 
!  ! 

!2  (PASSENGERS#  U.  3.  MAIL#  AND  FREIGHT 
!  ! 

!?  ! PASSENGERS 
!  ! 

!  ! 

! 3  ! MARINS  SALVAGE 
I  ! 

!  ! 

! 3  ! TOWING 
!  ! 

!2  !PASSENGE°S#  MISCELLANEOUS  CARSO#  AND  AUTOS 
1  ! 

!3  (FUEL  OIL 
!  ! 

!3  »*  0IL-2F0  AND  DIESEL 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


! NEW  ENGLAND  WATERWAYS 
I 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  ARKANSAS#  XLLk.tvI*# 
IHXSSXSSXPPX#  OHIO#  AND  TENNESSEE  RIVERS 
( 

(INLAND  WATERWAYS 

! 

! 

! 

! INLAND  WATERWAYS 

! NEW  ORLEANS#  LAX  HAYACUEZ#  PONCE#  SAN  JUAN#  PUERTO 
(•ICO 
! 

(NEW  ORLEANS#  LR  TO  ST.  LOUIS#  HO— LOWE*,’  HXSSISSIP- 
1PZ  RIVER— GRAFTON#  XL  TO  CHICAGO#  ILF  ILLINOIS 
(RIVER— CAIRO#  IL  TO  PITTSBURGH#  PA— OHIO  RIVER 
! 

(INTRACOASTAL#  WEST  HOUSTON#  TX!  LOWER  AND  UPPER 
(MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES;  ST.  LOUIS#  HOJ 
(HT.  VERNON#  IN i  OHIO  RtVERJ  ILLINOIS  RIVER  TO 
(LEHONT#  XL#  DELAWARE  RIVER#  RISSOURt  RIVER  TO 
(SIOUX  CITY 
( 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  Of  LOUISIANA  AND  TEXAS! 
(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM;  0AYOUS#  BAYS#  AND  LAKES 
!0f  LOUISIANA  AND  TEXAS 
! 

! 

1 

{LUDLOW#  KY 

I 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  ANO  TEXAS 
{AND  NXSSXSSIPPt  RIVER 
! 

(INLAND  WATERS  Of  THE  UNITED  STATES— MOSTLY  IN  THE 
(VENICE#  LA  AREAS  ANO  MISSISSIPPI 
( 

I 

( 

( 

! 

(PITTSBURGH  AREA 

( 

(GREAT  SOUTH  BAY#  LONG  ISLAND#  NY 

(GULF  OF  MEXICO#  BAYS#  SOUNDS#  AND  INLAND  WATERWAYS 

( 

(LAKES#  RIVERS#  BAYS#  AND  SOUNDS 
! 

(BFOUF  RIVER 
t 

! DONALD SONVXLLE#  LA 
i 
! 

I 

! 3U2T ARDS  BAY  AND  CAPE  COD  HAY 
! 

(PIER  1#  300TH9AY  HARBOR#  PC 

i 

icAPTREf  bOAT  oASIN;  3A3VL0N#  NY!  6REAT  SOUTH  9AY- 
! f X Rf  ISLAND  INLAND  WATEPS  ONLY 
! 

l?AY  SNO^E  TO  POINT  O'WOODS 
( 

! NEW  YORK  HAR30R 

I 

l 

(STURGEON  PAY#  WI  AREA 

( 

( 

J 

(BOSTON  HAFOOR— BOSTON  TO  PACVINCETOVN#  MA 
! 

! 

(VALDEI-PANAMA/U.  S.  GULF 
! 

(COASTWISE— HAMPTON  ROAOS#  INLAND  WATERWAYS  AND 
(CHESAPEAKE  BAY 
( 

!  INTRACOASTAL  -  NEW  ORLEANS  TO  BROWNSVILLE— 
t WESTERN  RIVERS  AND  BAYS 
I 

! FREEPORT#  GALVESTON#  CORPUS  CMRISTI#  TXI  AND 
(HOUSTON  SHIP  CHANNEL  AND  TEXAS  CITY  CHANNEL  TO 
! GULF  Of  MEXICO 
I 

IGULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
! 

1 INTRACOAST AL  WATERWAY  AND  OFFSHORE 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  -  N*W  ORLEANS#  LA 
! 

<»7?SCOA5?Al  CAKSl 

! 

! 

(LAKE  ERIE  AND  CLEVELAND  HARBOR  AREA 
J 

i FRENCHMAN ' S  BAY  AREA  AND  MAINE  COAST 
! 

! CLACKS  TON#  WA#  TO  RUSH  CREEK#  SNAKE  AND  SALMON 
iPIVtRS 

i 

ioHlO#  TENNESSEE#  AND  MISSISSIPPI  RIVERS— OHIO 
(RIVER  TRIBUTARIES 
! 

! NILE  24-25#  OHIO  RIVER 
! 

! CHARLEVOIX- PE AVER  ISLAND  ANO  RETURN 
! 

(MIAMI  HARPOR-SCA  SOUt 
! 

(MILE  ASS  TO  681#  GULF  INTRACDASTAL  WATERWAY 


TA«LS  *  -  OESCP IPTION  OF  OPERATIONS 


OPERATOR  NAME 


i  SERVICE  ! 
!  1.  REGULATFD  BY  ! 
!  INTERSTATE  COM-  ! 
!  J1ERCE  COMMISSION  • 
!  2.  EXEMPT  FOP  HIRE  ! 
!  3.  PRIVATE  ! 
!  9.  UNKNOWN  ! 


!  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  OP  ON  WHICH  OPERATED 


IMQtLCHER  TOWING  CO. 

! 

1 

i 

I 

! 

39J8ELL  MARINE  CO./  INC. 

! 

32! BE LLANGER/  PEARL/  INC. 

I 

1 7! BELLE  CAROL  Of  THE  CUNsEPLANO 
! EXCURS ION  CO. 

! 

32I0ELLE  CHASSC  "A«>m  TRANSP. 

1 

! 

1413ELLC  OF  LOUISVILLE— OPIATING 
l 

13I8ELLE/  0.  C./  INC. 

I 

21 (9ELH0NT  MARINE  SERVICE 
! 

! 

3o!0FNCpfJtN#  f,  H.  CO. 

uL'noxt  TOWING  CO. 

! 

C71BERG  BOAT  COMPANY 
! 

! 

3616FR6/  CHRtS/  INC. 

! 

32! 3FpG£R0N/  EARL 
! 

I 

3ft! BERING  MARINE  CORP. 

! 

03! 3ER"AN  ENTERPRISES/  INC. 

! 

3718ERN(.*T  DARGE  LINES 
! 

! 

37! 9ERNEPT  LOG  TOWAGE/  INC. 

! 

( 

37! 8CRNERT  T0W3OAT  COM® ANY 

37! SEPNERT/  JOE/  TOWING  COMPANY/ 

!  INC. 

! 

371BERNERT/  WILLIAM 
! 

32! PERRY/  BRIAN 
ID/3/A  BRI-LICO. 

! 

32! 8ERTUCCI/  ANTHONY  J./  CONST. 
ICO./  INC. 

! 

! 

3218ERWXCK  PAY  OIL  CO./  INC. 

! 

32! BERWICK  8AY  TRANSPORTATION  CO. 
! 

33I0ETHLEHEM  STEEL 
! 

! 

2219ETHLEHEH  STEEL  CORP.  (GREAT 
{LAKES  STEAMSHIP  DIVISION) 

! 

09! 3ETHLE HEN  STEEL  CORPORATION 
! (COKE  OVEN  DEPT.) 

! 

35! PIEHL  OFFSHORE 
! 

1J!aiE»V0RTN/  MEL0ERN  DC€ 

! 

! 

161  BIG  FOUR  LEASING 
! 

31 S BIG  RIVER- BARGES/  ltf(. 

! 

33! 9 IG  STAR  BARGE  t  BOAT  CO. 

! 

33(816  TOW  SARGE  LINES 
! 

! 

31 (BIG  VALLEY  TOWING/  INC. 

! 

! 

2618IGANE  VESSEL  FUELING  COMPANY 
(OF  CHICAGO 
f 

1616IL0XI  PRESTRESS  CONCRETE/  INC 
! 

32! 8ILUFC0  BOAT/  INC. 

! 

38! 8INKLEY  CO. 

1 

11 IQIRSCH/  WILLIAM  L. 

! 

32I8ISSO  MARINE  CO. 

! 

32I8ISS0  TOWBOAT  CO./  INC. 

I 

3ij  9ISS0/  E.  N.  i  SON/  INC. 

! 

! 

33I8J-TITAN  SERVICES  COMPANY 
i 

361BLACK  BA'.L  T^NSPORf/  INC. 

! 

26I8LAKK  MARINE 


! 2  l towing  AND  3UL«  pctrolfun  PHODUCTS 


12  ! SAND 
i  ! 

!9  JTOWING  RIGS 
!  ! 

!2  (PASSENGERS 
!  ! 

I  ! 

!  2  ! PASSCNGECS 
!  ! 
i  ! 

II  !PAS$rNG«-P$ 

!  ! 

!9  IPASSENGEAS 
!  I 

!2  ! TOWING/  SAND/  GR»V*X/  AND  COAL 
!  ! 

!  ! 

13  !FI$M  PROD./  EOUI>MCNT  AND  SUPPLIES 

I  ! 

!  2  ! TOWING 

'  ! 

•3  !  ®HO$®H AT£  PRODUCTS/  COAL  i  *Uir  COMMODITIES 
!  ! 

!  ! 

!3  JTCWING/PUSHING 

(  ! 

!  2  ! TOWING 

!  ! 

!  ! 

!2  (CONTRACTORS  SUPPLIES  K  EQUIPMENT 

!  ! 

!  2  'PETROLEUM  PRODUCTS 
!  ! 

!2  {SAWDUST/  CHIPS/  HOG  FU?l 
!  ! 

!  ! 

!2  ! SAWDUST/  CHIOS/  HCS  FUfL 
!  ! 

!  ! 

•2  ! SAWDUST/  CHIPS/  HOG  FUEL 
!  ! 

II  (LOGS  AND  GRAVEL 
!  ! 

!  ! 

!  2  ! GRAVEL 

!  ! 

!  2  (TOWING 
!  ! 

!  ! 

!  3  (TOWING 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

( 2  ! DIESEL 
!  ! 

!9  ! 

!  ! 

!9  ! 

!  ! 

!  ! 

! 2  (BULK  COAL/  ORE/  AND  STONE 
!  ! 

!  ! 

!3  iCOAL 
!  ! 

!  ! 

!  2  ! 

!  ! 

! 2  JPASSEMGEPS 
!  ! 

!  ! 

! 2  ! BULK  GRAIN 

!  ! 

! 2  (GRAIN  AND  GRAIN  PRODUCTS 

!  ! 

12  ! charters  to  others 

I  ! 

!  ! 

(2  (TOWING/  CEMENT/  SHELLS#  SAND/  ANO  GRAVEL 
i  ! 

!  ! 

12  (TOWING 
!  I 
I  ( 

(3  (OIL 

!  ! 

(  ! 

.(3  (TOWING  AND  PRE-CAST  CONCRETE  PRODUCTS 

!  ! 

f 2  'TOWING 

!  ! 

(9  ! 

!  ! 

(9  ; 

I  ! 

•9  1 
!  1 

(2  (TOWING  AND  FREIGHT 
!  I 

(9  iharc.r  towing;  and  ship  docking  and 

1  (UNDOCKING 

!  1 

(3  I OILWELL  SERVICING  PRODUCTS 

!  ! 

(2  I  AUTO*/  PASSENGERS 
1  ! 

!  9  ! 


(ATLANTIC  INTRACOAST AL  WATERWAY#  OKEECHOBEE 
(WATERWAY;  MIAMI  HARJOR;  PORT  everglades;  PALM 
(beach;  port  Canaveral;  scca  grande;  tampa/  fl; 

(GULF  COAST  TO  TEXAS  AND  PANAMA  CANAL#'  KEY  WEST  TO 
(BOSTON/  MA 

i 

(SAN  FRANCISCO  3AY 
I 

'.GULF  OF  MEXICO 
! 

! CUMBERLAND  RIVER 


(MISSISSIPPI  RIVER  FROM  SOUTHWEST  PASS  TO  A80VE 
(SEW  ORLCANS-MOSTLT  IN  THE  BELLE  CHASSE  AREA 
! 

(OHIO  RIVER— LOUISVILLE/  KY  AREA 
! 

(MYRTLE  BEACH/  SC 

i 

•OHIO  RIVE®— TILTONSVILLS/  OH  TO  MOUNDSVXLLE/  WV; 
(LPILLIANT/  OK  TO  CRESAPS/  VV 

i 

ipACIFIC  COAST 

i 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

I 

'.TAMPA/  FL  AND  NEW  ORLEANS/  LA— ATLANTIC  t  GULF 

(COASTS 

I 

(IDLE 

! 

•MISSISSIPPI  riVER  i  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  OF 
(LOUISIANA 


•NEW  YORK  MAR20R  AREA 


•COLUMBIA  RIVER-DALLES  TO  LONGVIEW;  OCARDHAN  TO 
•LONGVIEW;  LEWISTON/  10  TO  LONGVIEW 


(COLUMBIA  RIVER  — THE  DALLES  TO  LONGVIEW/  WA#' 
(0OAPOMAN  TO  LCSGVIEW;  LEWISTON  TO  LONGVIEW 


!  COLUMBIA  RIVER  — DALLES  TO  LONGVIEW/  WA 

i 

(WILLAMETTE  AND  COLUMBIA  RIVERS 


(WILLAMETTE  RIVER 

! 

•INLAND  VATERS-INTRACOASTAL  WATERWAY/  AND 
•APPAIACHICOLA/  FL  TO  BROWNSVILLE/  TX 
! 

(ATCHAFALAYA  AND  APALACHICOLA  RIVERS/  MISSISSIPPI 
(RIVER  MIL!  2C-350/  AND  LAKE  CHARLES/  LA;  INLAND 
(WATERS  Of  THE  UNITED  STATES 
J 

(TEXAS  TO  FLORIDA  COASTS 


(NECHCS  PIVS®/  AREAS  AROUND  ANO  BETWEEN  BEAUMONT/ 
(TX  AND  SABINE  PASS/  TX 
! 

(GREAT  LAKE  ®ORTS 

! 

i 

(CHESAPEAKE  BAY 


(GULf  Of  MAINE#'  CAPE  HATTERAS/  Nr  TO  LITTLE  RIVER/ 
1 SC-2C  MILES  OFFSHORE 


(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM  AND  TRI9UTARIES 
i 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  ITS  TRIBUTARIES 


(INTRACOASTAL  WATERS  OF  MISSISSIPPI  AND  OHIO 
(RIVERS;  INTERNATIONAL  WATERS 


•BEAUMONT/  CORPUS  CHRIST!/  FREEPORT/  GALVESTON/ 
(HOUSTON/  0RAN6E/  ROCKPORT/  AND  VICTORIA/  TX 


(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
(SYSTEM 


(CALUMET  RIVER/  INDIANA  HARBOR/  BURNS  HARBOR/  GRAY/ 
(AND  BUFFINGTON 


(6ULf  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  TRIBUTARIES 


! INLAND  WATERS 
! 

! 


(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
( 

(PORT  Of  NEW  ORLEANS 

J 

(MISSISSIPPI  RIVER  GULF  OUTLET  AND  MISSISSIPPI 
(RIVER  FROM  SEA  BOUY  THROUGH  THE  BATON  ROUGE  HARBOR 
! 

(LOUISIANA  GULF  COAST 
! 

(PORT  ANGELES/  WA  TO  VICTORIA/  8C 
! 

! 


TABLE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


883 


OPERATOR  NAME 


1  SERVICE 

!  1.  REGULATED  BY 
!  INTERSTATE  CON- 
!  NERCE  COMMISSION 
!  2-  EXEMPT  FOR  MIRE 
!  3.  PRIVATE 
1  9.  UNKNOWN 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 


POINTS  Ok  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


391  BLACK  NAVIGATION  COMPANY 

! 

! 

33! BLACK  SWAN  MARINE/  INC. 


2S1ELACKHAWK  FLEET/  INC. 


!  1 

M  {GENERAL  FREIGHT  AND  BULK  PETROLEUM  (LOWER  YUKON  RIVER/  NORTON  SOUND/  AND  ALASKAN 

!  ]  (WATERWAYS 

!  I  ! 

19  (CRUDE  OIL/  »6  OIL/  NAPTHA/  NATURAL  GAS/  (HOUSTON  AND  POINTS  BETWEEN  TO  CHALMETTE  ON 
i  ( GASOLINE/  AND  12  OIL  I  INTRACOASTAL  WATERWAY;  MOBILE  TO  CHALMETTE; 

i  1  (APALACHICOLA  (  CHATTAHOOCHEE  RIVERS;  PASCAGOULA  TO 

!  1  (BLACKLEY/  GA  AND  LOVER  MISSISSIPPI  RIVER 

!  !  ! 

19  (DRY  BULK  AND  L 1 8U I D**NON •FLAMMABLE  BULK  (CLINTON/  IA  TO  OQUAKWA/  IL;  MILE  31S  TO  414 

!  (COMMODITIES/  INCLUDING/  BUT  NOT  LIMITED  TO/  (UPPER  MISSISSIPPI  RIVER;  FLEETING  AREA  AT  MILE  430 
1  (SAND/  GRAVEL/  COAL/  GRAIN/  MOLASSES/  SALT/  ! AND  470  UPPER  MISSISSIPPI  RIVER 
!  (AND  FERTILIZER  1 

1  I  ( 


1 1 ! 8LAHA  RIVER  TRANSPORTATION  CO.  12  (TOWING 


1K9LAHA  TOWING  AND  SERVICE  CO. 


29!fiLASKf  MARINE/  INC. 
i 


32!BLE$$EY  ENTERPRISES/  INC. 

! 

32! BLESSEY/  WALTER  E./  JR. 

i 

2d! BLOCK/  V.  G.  CO. 

! 

33! SLUDCO  BARGE  AND  TOWING/  INC. 
39S6LUE  A  GOLD  FLEET 


OK3LUE  CI8CLE-ATLANYIC 


!3  STOWING 
!  ! 

! 2  ISRAIN/  COAL/  SALT  AND  FERTILIZER 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

(  ! 

! 3  ! OIL 
!  ! 

(3  SOIL 
!  ! 

19  ! SAND 
!  ! 

! 3  (TOWING  AND  FREIGHT 
!  i 

(2  (PASSENGERS 
!  ( 

I  ! 

(  ( 

(  t 

(3  ! BULK  CEMENT 
!  ! 

!  ! 

(  ! 

(  ! 


(JAMES  RIVER 
! 

(JAMES  RIVER 

( 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM;  ST.  LOUIS/  MO  TO  NEW 
10RLEANS/  LA;  ST.  PAUL/  MN  TO  NEW  ORLEANS/  LA; 
(CINCINNATI/  OH  TO  NEW  ORLEANS/  LA;  AND  SIOUX  CITY/ 
(IA  TO  NEW  ORLEANS/  LA 
i 

(LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 
! 

(LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 

i 

(UPPER  MISSISSIPPI* MILE  493  TO  MILE  4S0 
I 

(WORLDWIDE 

i 

(LAKES/  BAYS/  AND  SOUN&-SAN  FRANCISCO  BAY/  AND 
'(TRIBUTARIES;  COASTWIS2:  PACIFIC  OCEAN/  BETWEEN 
(POINT  ST.  GEORGE  AND  POINT  $AN  LUIS/  CA-20  MILES 
(OFFSHORE 
l 

(HUDSON  RIVER/  NEW  YORK  HARBOR/  ATLANTIC  COAST/ 
(LONG  ISLAND  SOUND/  CAPE  COD  CANAL/  BOSTON  HARBOR/ 
(NEW  HAVEN  HARBOR/  NEWARK  BAY/  CtD  CANAL/  DELAWARE 
! i  CHESAPEAKE  BAYS/  WILMIN6TON  (NO  HARBOR/  ST. 
(JOHN'S  K  SAVANNAH  RIVERS 


!  I  (  ! 

03HIUF  LINES/  INC.  ! 2  (CONSTRUCTION  MATFRMLS#  LIOUIFIE*  PETROLEUM  (UNITED  STATES  AND  BRITISH  VIR6IH  ISLANDS/  AND 

!  !  !  GAS/  DIESEL/  VEHICLES/  FOOD  AND  nSVEPASCS/  SPUCRTO  RICO  NOT  MORE  THAN  20  MILES  OFFSHORE 

!  !  ! HOUSEHOLD  EFFECTS  ! 

!  !  !  ! 

321ELUF  WATER  CONST.  JO  J  ! INLAND  WATERWAYS 

!  !  !  ! 

1SSELUE  WATER  YACHT  COOP.  !2  !PA$$EhGE°S  ! FLORID A* ATLANTIC  AND  GULF  WATERWAYS 

!  !  !  ! 

19'EOAT  BAPN  !9  ! DRY  BULK  CARGO  (COAL)  iMILF  720  OHIO  RIVER  TO  NILE  7R7  OHIO  RIVER 

!  !  !  ! 

33! 30AT  SERVICE  OF  GALVESTON  !9  (PERSONNEL  AND  SUPPLIFS  ! 

!  !  !  ! 

32! S0A2  TOWING/  INC.  !2  (CAUSTIC  SOOA  ! PLAQUFHINE/  LA  TO  BURNSIDE/  LA 

!  !  !  ! 

23'BOB-LO  COMPANY  !2  JPAS$F.NGE»$  !ST.  CLAIRE  RIVER— FORI  GRATOIT/  Ml,*  DETROIT  RIVER# 

!  !  !  (AND  LAKE  ST.  CLAIRE 

!  (  !  ! 

20! BOGGS#  MERDIE/  3  SONS/  INC.  (2  (TOWING  (OHIO/  BIG  SANDY/  AND  KANAWHA  RIVERS 

!  !  !  ! 

37! rCHFHI A  INC./  UMPQUA  DIVISION  (3  (SAND#  TRAVEL/  CUARPY  ROC  AND  DREDGING  (UHPOUA  AND  COLUMBIA  RIVERS  TO  PACIFIC  COAST 
!  !  !  ! 


321ELUF  WATER  CONST. 

! 

1  $ ! SLUE  WATER  YACHT  CO»P. 

! 

19SE0AT  BAPN 

i 

33l*0AT  SERVICE  OF  GALVESTON 
! 

32SS0A2  TOWING/  INC. 

! 

23'EOB-LO  COMPANY 
! 

i 

20l BOGGS#  MEPDIC/  3  SONS/  INC. 


22!  BOLAND  *.  CORNELIUS/  INC.  MGRS  (2  'COAL/  STONE/  SAND 
*  !  ! AND  »OTASH 


32! BOLLINGER  i  THERIOT  PARTNERSHIP! 2  JCHARTE&S  TO  OTHERS 


32!  BOLLINGER  MACHINE  SHOP  AND 
! SHIPYARD/  INC. 


!  2  ‘CHARTER  TO  OTHERS 


32 ! BOLLINGER  OFFSHORE  BOATS/  INC.  !2 
■  t 

32! BOLLINGER/  DICK/  INC.  !2 


29!SONHO“HE  GROUP  LTD. 


1 4! BONNIE  BELLE/  INC. 


! 9  ! PAS SENGc PS 


01 ! BOOTHS AY  NAVIGATION  CO./  LTD.  !3  !*>ASSCN6E»S 


ORE/  GR  AIN# ! GREAT  LAKE  PORTS  AND  ST.  LAURENCE  SEAWAY 
! 
i 

•COASTAL  WATERS  OF  GULF  STATES  AND  GULF  OF  MEXICO 
! 

•INLAND  4  COASTAL  WATERS  OF  GULF  STATES  AND  GULF  OF 
(MEXICO  AND  U.  S.  WEST  AND  E.  ALASKA  COASTS 
* 

•GULF  OF  NFXJCO 

| 

•COASTAL  WATERS  OF  GULF  STATES 

i 

(WATERS  Of  THE  MISSISSIPPI  ANO  OHIO  RIVER  SYSTEMS 
•AND  THE  NAVIGABLE  TRIBUTARIES  THEREOF;  GULF 
(INTPACOASTAL  WATERWAY 
; 

•OHIO  RIVE*  MILE  401.3  AT  JEFFERSONVILLE/  IN 
i 

(500TH3AY  AMD  NEW  HARBOR/  BATH/  ME;  AND  ADJACENT 
•BAYS/  RIVERS/  AND  SOUNDS 


12! BORDEAUX  SALVAGE  AND 
•CONSTRUCTION  CO. 
i 

32iaORDELON  BROS.  MARINE  CO. 

* 

31! SORDELON/  FRED  C. 

! 

20!e0RG-WARNE*  CHEMICALS  CORP. 


16JPCRRIER/  POT  J.  i  KENNETH 


0) S0OSTON  FUEL  TRANSPORTATION# 
•INC. 


!2  !  DRY  CARGO 


•3  !3UTA0 If NE/  1UTAN« 


!  2  !*>ULK  PETROLEUM  PRODUCT  A 


01 ! BOSTON  LINS  i  SERVICE  CO./  INC.53  !PASSENGEflS  ANO  FREIGHT 


CUSeSTON  PARTY  POAT#  INC. 


UfEOSVELL  OIL  COMPANY/  THE 


! 9  !PA SSENGt PS 

!  ! 


;  j 

■3  !f  UEL  OIL  AND  HUNKER  C 


! 6ULF  OF  MEXICO 

j 

•ILLINOIS/  OHIO/  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVERS 

! 

!GULf  INTRACOASTAL  WATERWAY;  MISSISSIPPI#  OHIO  AND 
•ILLINOIS  RIVERS  FROM  HOUSTON/TEXAS  CITY/  TX  TO 
iOTTAWA/  IL  AND  PARKERSBURG/  WV 
I 

•IDLE 

! 

! ATLANTIC  COAST  AND  ALL  INLAND  WATERWAYS  TO  CALAIS/ 

•HE 

! 

!t? OSTON  HARBOR  AND  MASSACHUSETTS  BAY 

! 

! 80STON  INNER  HARBOR  DEPARTS  FROM  PIER  4  CHARLES- 
!TQWN  NAVY  YARD  TO  410  NUN  INNER  BOSTON  HARBOR  AND 
•RETURN 
» 

•MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVER  SYSTEMS;  INLAND 
(WATERWAYS 


?0*ao$VORTH/  R08ERT  H. 

i 

CJSBOUCHARO  TRANSPORTATION  CC. 


32! BOUDREAUX#  GUY 
! 


! 2  !  FUEL  OIL/  CREOSOTE/  GASOLINE/  TA9#  AND 
•  ‘KEROSENE 
!  ! 

!2  IMUD  AND  SHALE 


(NEW  YORK  HARBOR#  LAKES#  AND  RIVERS;  EAST  AND  GULF 

(COASTS 

i 

(MISSISSIPPI  RTVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
IOF  LOUISIANA  AND  TEXAS 


TACL5  5  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


E  ! 

(  SERVICE  1 

h  I 

!  1.  REGULATED  JT  1 

«  ! 

!  INTERSTATE  COM-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 

! 

OPERATOR  NAME 

1  PERCE  COMMISSION  ! 

6  ! 

!  2.  EXEMPT  FOR  MIRE  ! 

T  ! 

1  3.  PRIVATE  ! 

! 

!  9.  UNKNOWN  ! 

POINTS  ON  LOCALITIES  AND  WATERWAYS* 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


321BCIJRG/  EMILY  PARSE  CO.  (2 

i  ! 

17! EOWATER  SOUTHERN  PAPER  CO.  (2 

!  ! 

1  ! 

1  ! 

32!bOYD/  W.  X.  BOATS/  INC.  !2 

!  ! 

36! eOYER  ALASKA  PARSE  LINES/  INC.  !2 

I  ! 

34! 30Y*R  TOWING  CO.  12 

!  ! 

!  ! 

32URADFORD  NARINE  !3 

!  ! 

01 ! fl*AOY/  TINOTHY  C.  !2 

!  ! 

77! BRAND/  ERVIN  U.  \9 

!  ! 

!  I 

0113RANT  ROCK  °A  *TY  t  DIVE  BOAT  (9 

•LINE/  INC.  ! 

!  ! 

331BRA20S  PORT  COAT  LEASINS/  INC.  12 


33! BREATHWtT  NARINE  CONTRACTORS  !2 
!  ! 

27! BRENNAN  NARINE/  INC.  !3 

!  ! 

27URENNAN/  J.  f ./  CO.  !3 

!  ! 

MtBPENT  421/  INC.  !2 

!  ! 

!  ! 

31U»£NT  BROS.  TOWING  CO./  INC.  !2 
t  ! 

!  ! 

31 ! SPENT  EOUIPHCNT  COMPANY  12 

!  ! 

!  ! 

31 1  BRENT  FIVE  PARTNERSHIP  !2 

!  ! 

!  ! 

31IORENT  LIRUIO  TRANSPORT/  INC.  !2 
!  ! 

!  ! 

31 !B PENT  MARIN*  TRANSPORTATION  CO.i2 


31IEPENT  TOUIN5  CO./  INC.  !2 

!  ! 

!  ! 

31 ! ER ENT/  HINES/  SPENT  !2 

!  ! 

(  ! 

31 ! SPENT/  LEA  !2 

!  ! 

!  ! 

C9ISRET0N  SAY  WATER  TRANS./  INC.  !3 

!  I 

42I6REWEP  CHEMICAL  CORPORATION  !2 

(  ! 

1819REWER/  WINFORD  (9 

!  J 

38! BRICE/  INC.  (3 

I  ! 

C1(B*XDCEP0RT-P0RT-JEFF.  STEAN90ATI1 


15J0RIGSS/  LARRY  19 

!  1 

321  BRILEY  MARINE/  INC.  !2 

!  ! 

32J8RIS-TCW/  INC.  !2 

!  ! 

32I8RXSTER/  $•  E.  TOWING/  INC.  !3 
!  ! 

17!  BRISTOL  STEEL  AND  IRON/  INC.  13 

!  ! 

(  ! 

20! BROOKS ANK  RIVER/  INC.  !2 

l  I 

0318RO0KLYN  EASTERN  DISTRICT  !9 

(TERMINAL  I 

!  ! 

33! BROOME/  JACK  L.  !9 

!  ! 

32! BROUSSARD  BROTHERS/  INC.  !2 

I  ! 

I  ! 

32 ! BROUSSARD/  ED/  TOWING  CO.  !2 

!  ( 

!  ! 

3213 ROUSSARD/  N.  R.  LANDING/  INC.  12 


33! BROWN  8  ROOT/  INC. 

! 

! 

! 

16 (BROWN  MARINE  SERVICE/  INC. 

{ 

I 

21IBROVN/  ROBERT  J./  TOWING 
! COMPANY 
! 

03IBR0WN/  THOMAS  J./  S  SONS/  INC. 

! 

32! BRUCE  BOAT  RENTALS/  INC. 

! 


1POTASLE  WATER 
! 

(NEWSPRINT  PAPER  AND  GROUNDWOOD  PAPER 

! 

( 

1 

•SUPPLIFS 

! GENERAL  CA*50 
! 

(GENERAL  FREIGHT/  PETROLEUM  PRODUCTS/  AND 
!  LOGS 
! 

(CHARTERS  TO  OTHERS 

! 

! PASSENGERS 

! 

(TOWING 

! 

! 

!  PASSENGERS  AND  FISH 
! 

! 

(LIGHT  SUPPORT  MATERIALS 
! 

! 

(SAND  AND  GRAVEL 
( 

! DIESEL  FUEL 

( 

(TOWING 

! 

(PETROLEUM  PRODUCTS 

I 

I 

(PETROLCU*  PRODUCTS  AND  FERTILIZE** 

( 

i 

(TOWING 

( 

I 

(CHEMICALS  AND  PETROLEUM  PRODUCTS 
( 

I 

(PETROLEUM  PROOUCTS/  LIQUID  FERTILIIE*/  AND 
(CHEMICALS 
! 

(TOWING;  CHEMICALS  AND  PETROLEUM  PRODUCTS 

1 

( 

(PETROLEUM  PRODUCTS/  LIQUID  FERTILIZER/  AND 

(CHEMICALS 

! 

(PETROLEUM  PRODUCTS 

( 

i 

1PETROLCUM  PRODUCTS 

I 

I 

(SANO/  GRAVEL/  ETC. 

( 

(TOWING  AND  DRY  BULK  CHEMICAL  FERTILIZE* 

i 

'  (GRAIN 
! 

1  (CONSTRUCTION  EQUIPMENT  ANO  SUPPLIES 
! 

I  (PASSENGERS  AND  VEHICLES 
I 
t 

1  (PASSENGERS 
! 

!  (OILFIELD  EQUIPMENT 

( 

:  (COASTWISE  TOWING 
! 

1  (OILFIELD  EQUIPMENT  t  SUPPLIES 
I 

!  (BRIDGE  BUILDERS  EQUIPMENT 


(TOWING/  COAL  ANO  STONE 

( 

( 


(PLAQUEMINES  PARISH 
( 

(FROM  CALHOUN/  TN  CHIWASSEE  RIVER)  TO  MISSISSIPPI 
(AND  MISSOURI  RIVERS/  CHICAGO/  IL  OR  GULF  INTRA- 
(COASTAL  WATERWAY  WEST 
i 

(GULF  OF  MEXICO 
1 

(SEATTLE— SOUTHEAST  ALASKA 
( 

(PUGET  SOUND  AND  ALASKA 

( 

I 

(GULF  OF  MEXICO  NOT  MORE  THAN  100  MILES  OFFSHORE 
I 

(PLYMOUTH  AND  MASSACHUSETTS  BAYS 

( 

(MISSISSIPPI  RIVER  AREA— MINNEAPOLIS/  HNJ  ILLINOIS 
(RIVER  AREA— CHICAGO/  XL 
I 

(BP ANT  ROCK  TO  CAPE  COD  BAY 

( 

( 

(FREEPORT  EASE  TO  130  MILES  OFFSHORE  IN  GULF  OF 
(MEXICO 
( 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
I 

(MISSISSIPPI  RIVER 
» 

(MISSISSIPPI  RIVER 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 

(SYSTEM 

! 

(GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
(SYSTEM 
( 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  ANO  MISSISSIPPI  RIVER 

(SYSTEM 

t 

(GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY  AND  THE  MISSISSIPPI 
(RIVER  SYSTEM 
I 

(GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAYS  AND  MISSISSIPPI  RIVER 

(SYSTEM 

I 

(GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
(SYSTEM 
( 

(GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY)  OHIO/  MISSOURI/ 
(TENNESSEE/  AND  MISSISSIPPI  RIVERS 
I 

(GULF  .INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 

(SYSTEM 

I 

(GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
(SYSTEM 
( 

(CHESAPEAKE  BAY  t  POTOMAC  RIVER 
1 

(HAWAIIAN  ISLANDS  AND  PACIFIC  COAST 
) 

(ST.  PAUL/  HN-PITTSBURCH/  PA-NEW  ORLEANS/  LA 

( 

(WEST  COAST  OF  ALASKA 

( 

(LONG  ISLAND  SOUND 

( 

( 

(SAN  DIEGO  HARBOR 

( 

(GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAYS  OF  TEXAS  AND  LOUISIANA 

I 

(VENICE/  LA 

(LOWER  MISSISSIPPI  RIVER  I  MISSISSIPPI  SOUND 

I 

(OHIO  RIVER  AND  TRIBUTARIES  BETWEEN  CAIRO/  XL  AND 
(UPSTREAM  POINTS 
I 

(OHIO  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

( 

( 

I 

( 


1  OILFIELD  MATERIAL 

(TOWING  AND  OIL  FIELD  SURPLUS 

(OILFIELD  MATERIAL 

(CARGO/  CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND  MATERIALS 

(TOWING  AND  PETROLEUM 


(TOWING/  CONTRACTOR  EQUIPMENT 
I 

(TOWING 

I 

(OFFSHORE  SUPPLIES 
! 


(GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY— HARVEY  LOCXS— 

(PORT  ARTHUR/  TX 

( 

(INLAND  WATERS  OF  THE  LOUISIANA  ANO  TEXAS  GULF 

1C0AST 

1 

(GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY/  HARVEY  LOCKS  -  PORT 
IARTHUR/  TX 
! 

(DOUBLE  BAYOU  AND  GALVESTON  BAY  AREAS/  MORGAN  CITY/ 
(LA  AND  SURROUNDING  AREA!  TNGIESTDE/  TX  AND  CORPUS 
(CHRIST!  BAY  AREA 
( 

(GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI/  BLACK 
(WARRIOR/  T0MBX6BEE/  APALACHICOLA/  CHATTAHOOCHEE/ 
(FLINT/  ALABAMA/  TENNESSEE/  J»fD  CUMBERLAND  RIVERS 

(ALLEGHENY/  MONOGAHELA/  AND  OHIO  RIVERS 

( 

* 

(NEW  YORK  HARBOR  AND  ADJACENT  WATERS 
! 

I  WATERS  OF  THE  GULF  OF  MEXICO/  150  MILES  OFFSHORE 
(BETWEEN  APALACHICOLA/  FL  AND  BROWNSVILLE/  TX 


TABLE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 
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E  !  ! 

N  !  ! 

C  !  ! 

I  OPERATOR  NAME  ! 

D  1  ! 

T  !  i 

!  ! 

SERVICE  1 

1.  REGULATED  BY  1 

INTERSTATE  COM-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
MERCE  COMMISSION  | 

2.  EXEMPT  FOR  HIRE  ! 

3.  PRIVATE  I 

9.  UNKNOWN  ! 

! 

1  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 

1  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 

! 

( 

! 

! 

32! BRUCE  MARINI/  INC. 

1 

i 

12 

! 

i 

{OFFSHORE  SUPPLIES 

1 

(GULF  OF  MEXICO#  ISO  MILES  OFFSHORE  BETWEEN  APALA- 
SCHZCOLA#  FL  AND  8R0WNSVILLE#  7* 

1 

32! 3RUCE  OFFSHORE  GOAT  RENTALS  !2 

!  ! 

t  i 

! OFFSHORE  SUPPLIES 

IGULF  OF  MEXICO#  ISO  MILES  OFFSHORE  BETWEEN  APALA- 
! CHICOLA/  FL  AND  BROWNSVILLE#  T* 

1 

32I3RUCE  TRANSPORT 

1 

12 

■ 

! CRCW  AND  SUPPLIES 

S6ULF  OF  MEXtCO  250  MILES  FROM  SHORE 

? JlfiRUNEY#  FELIX 
} 

i 

!9 

1 

!  SUPPLIES 

IGULF  OF  MEXICO 
| 

1 2! RUNSU ICK  TOWING  CO. 

! 

j 

!  3 
! 

■ 

! LIQUID  FERTILIZER  AND  «6  FUEL 

OIL 

SLAKES#  BAYS#  AND  SOUNDS— WILMINGTON#  NEW  BERN#  AND 
! FAYETTSV1LLE#  NC 

i 

3712RUSCO  CORP. 

| 

i 

12 

> 

STOWING 

I 

(C0LUN9IA  RIVER  -  WAUNA  TO  VANCOUVER  AND  WILLAMETTE 

41 ! BUCCANEER  MARINE/  LTD. 

i 

i 

!  2 
t 

SOIL  FIELO  SURPLIES 

! APPROX IMATELY  SO  NILES  FROM  PORT  KUENEME#  CA 

01 I9UCHANAV  MARINE/  INC. 

! 

i 

i 

!  3 
! 

■ 

! CRUSHED  STONE 

! LONG  ISLAND  SOUND#  HARLEM#  aRONX#  RARITAN#  AND 

SEAST  RIVERS 

32! aUCKS  MARINE  SERVICE#  INC.  !2 

i  i 

IIDLF 

i 

32! 5U0*S  SCAT  RENTAL/  INC. 

!  2 

1 

!°A$$*NGE8$/  AND  EQUIPMENT 

I 

(MISSISSIPPI  RIVER  —  GULF  OF  MEXICO 

1 

29S2U0ME/  c.  P.  ft  0.  ?• 

1 

!1 

! G A  A  IN  AND  GRAIN  PRODUCTS 

{MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

33! BUFFALO  MARINE  SERVICE/  INC.  !2 

i  i 

i  i* 

! TOWING/  OIL/  AND  PETROLEUM  PRODUCTS 
! 

1  HOUSTON#  TX  TO  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND 
(TRIBUTARIES 

16'BUFFALO  TOWING  CO. 

! 

1 

!  2 
{ 

i 

STOWING  AND  LOGS 

SGULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS#  INLAND  WATERWAYS; 
(MOBILE#  AL;  T0MBI6BEE  AND  ALABAMA  RIVERS 

I 

33! SULKfLCET  MARINE  CORP. 

l 

n 

i 

1  PETROLEUM  PRODUCTS 

• 

(U.  S.  GULF  ANO  EAST  COASTS 

29! UUNEE  CORPORATION 
| 

{ 

h 

! 

i 

{GRAIN 

j 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
!  SYSTEM 

t 

32! feUR AS, -  EARL  M. 

| 

< 

!9 

; 

) PASSENGERS 

l 

(BROWNSVILLE#  TX  TO  FLORIDA 
| 

32! 3UR TON/  m.  T./  CO./  INC. 

! 

! 

t 

11 

! 

! 

■ 

{MISCELLANEOUS  FREIGHT/  BULK  OILS/  SHELLS/ 
SAND  OILFIELD  SUPPLIES 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY— TEXAS  TO  FLORIDA# 
{MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES#  INLAND  WATER¬ 
WAYS#  LAKE  PONTCHARTRAXN#  AND  GULF  OF  MEXICO 

l 

23(5U$CH  MARINE 

l 

!9 

{ 

! STONE 

I 

(GREAT  LAKES 

3213USINELLE/  JERRY  TOWING 
! SERVICE/  INC. 

i- 

12 

! 

i 

STOWING 

•MORGAN  CITY  TO  1-10  UP  THE  ATCHAFALAYA 
! 

32! dUTTE  LA  »0S«  JOAT  COMPANY  (9 

!  ! 

!  ! 

t  i 

(TOWING 

(PILOT  CHANNEL  OF  THE  ATCHAFALAYA  RIVER  <6  MILES 
lf»ON  1-10  BRIDGE  ANO  CLOSER)  *N0  SOUTH  FROM  3-10 
(URIOGf  ONLY 

j 

0?!C  ft  A  MARINE  TAANSP. 

I 

!9 

t 

iDIESRL  AND  NO.  2  FUEL  OIL 

(DELAWARE  FAY#  CHESAPEAKE  BAY#  AND  TRIBUTARIES 

3 21 C  4  *  BOAT  CO./  INC. 

i 

h 

i 

i TOWING 

i 

(LAKES#  «AYS#  SOUNDS#  ANO  INTRACOASTAL  WATERWAY 

32 1  C-  i  C  *(*AT  RENTALS/  ISC. 

•9 

! 

1 

!  OIL  FIELD  RELATED  SUPPLIES 

(GULF  OF  MFXICO  BETWEEN  SOUTH  PASS/  MISSISSIPPI 
(RIVER  ANO  SA3TNE  PASS/  TX 
| 

21  !C  ft  C  MAP INE  PAINT.  CO. 

i 

< 

12 

i 

STOWING 

t 

(GEORGETOWN/  PA-OHIO  RIVER 

j 

32!C  if  BOAT  RENTALS/  INC. 
l 

i  9 

1 

ioiL  FIELD  EQUIPMENT 

(GULF  OF  MEXICO 
| 

32!C  ft  G  MARINE  SERVICE/  INC.  !2 

!  1 

!  ! 

i  i 

! OILFIELD  SUPPLIES/  W AT  *  R /  AND 

DIESEL  FUEL 

(GRAND  ISLE  ANO  PARETIA  PASS  TO  GULF  OF  MEXICO; 

(MAIN  PASS/  SOUTH  PASS/  FRESHWATER  9AY0U#  SABINE 
(PASS  AND  ARKANSAS  PASS 

?2! C  Li  marine  TOWING/  INC 

t 

.  12 

1 

STOWING 

(MISSISSIPPI  RIVER  HARBOR— TEXAS  TO  FLORIDA 

32! C  ft  H  3ARGE  RENTALS 
i 

i 

12 

i 

i 

! OIL  FIELD  SURPLUS 

(LOUISIANA  COASTAL  WATERS  ft  INLANO  WATERS— 10  MILE 
(OFFSHORE  LIMIT 

32!  C  4  H  BOAT  CO. 

i2 

1 

! TOWING 

(INLAND  WATERS  (TELLE  CHASSE-SABINE ) 

2 V|  C  ft  H  MARINE 

i 

z 

!9 

1 

STOWING 

iKISSISSIPPI  ft  ILLINOIS  RIVEPS 

3  2 1 C -  A  dO ATS/  INC. 

i  " 

i 

!9 

| 

(IDLE 

2 3! C  G  9  MARINE  SERVICES 

!2 

i 

SHAR30R  FLEETING 

{MILE  207.0  THPOUGH  MILE  229.5 

37! C:  M  f  LEASING  CO. 

! 

1 

12 

! 

(CONSTRUCTION  MATERIALS 

{COLUMBIA  PIVEP-PUGET  SOUNO-OREGON/  WASHINGTON# 
•CALIFORNIA  AND  ALASKA  COASTS;  AND  HAWAIIAN  ISLANDS 

13!C  0  S  LEASING 

i 

!9 

i 

■ 

33! C-  R  W/  LTD. 

i 

i 

» 

s 

!9 

! 

i 

{TOWING  OILFIELD  MACHINE*!  AND 

MATERIALS 

! 

{LAKE  AND  RIVcP  HAR30RS  IN  VICINITY  Of  MORGAN  CITY# 
ILA  ANO  ALSO  GULF  INTERCOASTAL  WATERWAY  OF 
{LOUISIANA 

41‘CftC  BOATS/  INC. 
i 

l 

!2 

i 

i 

(PASSENGERS 

•OFFSHORE-SAN  PEDRO  CHANNEL#  CA! 

•OFFSKORF-SANTA  BARBARA  ChANNEL#  CA 

J2!C-C?AFT  SE°Y!CSS# 

! 
j 

INC.  ! 2 

i 

V40|OMS  OHFIfLO 

(SUPPLIES 

EQUIPMENT  AND 

{INTPACOASTAL  WATERWAY  FROM  FLORIDA  TO  BROWNSVILLE# 
!TX 

32! C.  F.  INDUSTRIES/  INC. 

! 

j- 

•3 

i 

i 

!Nm3/  U4N/  l/RPA  AND  PHOSPHATE 

! DONALD SONVILLC  TO  TERMINALS  IN  UPPER  MISSISSIPPI# 
{OHIO  AND  KENTUCKY  RIVERS  AND  TAMPA 

21IC.  J.  ft  SON  TOWING  COPP. 
! 

| 

i 

!2 

ISAND  AND  GRAVEL/  COAL/  AND  ALL  GENERAL 
(MATERIAL 

(OHIO#  ALLEGHENY#  AND  MONONGAHELA  RIVERS 
t 

■ 

23* C.  K.  PROCESSING  CO. 

i 

j- 

12 

! 

ILIOUIO  MOL A GSeS*S0Y9EAN  OIL 

1 

i 

• 

{MISSISSIPPI  RIVER— ITS  TRIBUTARIES  AND  6ULF  INTER- 
{COASTAL  WATERWAYS 

42!  C *3RAS  MARINE  CORP. 

| 

!9 

i 

1 

1 

j 

"(SAIPAN  AND  GUAM 

32ICACTUS  TOWING  CO. 

i 

i 

z 

12 

! 

■ 

(OILFIELD  SUPPLIES 

i 

i 

iMONTEGUT#  LA  TO  GULF  OF  MEXICO;  INTRACOASTAL 

{waterway;  and  bayou  Terrebonne 

32! CADE  TOWING 

i 

!9 

■ 

i 

! 

■ 

37ICAFFALL  9R0S.  FOREST  PRODUCTS/  !2 
! INC.  ! 

! CHARTERS  TO  OTHERS 
! 

s 

(WILLAMETTE  AND  COLUMBIA  RIVERS 
! 

T ABLE  3  -  DE$CRX°T!ON  OF  OPERATIONS 


OPERATOR  NAME 


I  SERVICE 

!  1.  REGULATED  9V 
I  INTERSTATE  CON- 
!  HERCE  COMMISSION 
!  2.  EXEMPT  FOR  HUE 
!  I.  PRIVATE 
!  «.  UNKNOWN 


PRINCIPAL  CCNODITIES  CARRICO 


!  ! 

CAJUN  ELECTPIC  POWER  (9  (FOSSIL  FUEL  (COAL) 

COOPERATIVE#  INC.  I  ! 

!  1 

CALDWELL  OIVXNG  SERVICE  !3  ICONSTRUCTI ON  EQUIPMENT 

1  ! 

I  t 

CALDWELL#  JACK  (2  ( GENERAL  CA*GO 

I  ! 

CALLAIS  t  CAUAIS  BOAT  RENTALS  (2  !  OILF  I£LD  SUPPLIES 
!  1 


CALDWELL  DIVING  SERVICE 


calowfll#  jack 


CALLAIS  AND  SONS#  INC. 
CALLAIS  OFFSHORF#  INC. 


CALLAIS#  APOON  BOAT  RENTALS# 
INC. 


CALLAWAY  COUNTY  SAND  CO. 
CALIOWAY-ROSS#  INC. 


CALUMFT  MARINE  TOWING 


CALUMET  RIVES  FLEETING#  INC. 


CAMERON  CONST R.  CO.#  INC. 


CAMERON  CREW  SOAT S 
CAMERON  OFFSHORE  BOATS 


CAMP3FLL  TOWINi#  CO. 

CAMPBELL  TRANSPORTATION  CO. 


CAMPBELL#  ROSFAT 


CAN  00#  INC.  I 


CAN  DO#  INC.  II 


CANAL  BARGE  COMPANY#  INC. 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


(MISSISSIPPI  RIVER  NEAR  BATON  ROUGE#  LA 


(INLAND  WATERWAYS  OF  ATLANTIC  SEABOARD  AND  MAXIMUM 
(FIVE  MILES  OFFSHORE 
I 

(GREAT  LAKES 

( 

I  HOUMA  SHIP  CHANNEL 

J 

(2  (TOWING  (CORPUS  CHRISTI#  TX  TO  PANAMA  CITY#  FL 

1  )  ( 

(2  (OILFIELD  SUPPLIES  (HOUMA  SHIP  CHANNEL 

t  1  ! 

(2  (OFFSHORE  SUPPLIES  (GULF  OF  MEXICO 

!  1  1 

!  I  I 

(3  (SAND  AND  GRAVEL  (MISSOURI  PIVCR— MILE  124.3  AREA 

!  2  ! 

(9  (TOWING  (COLUMBIA  RXVtP  AND  ADJACENT  WATERWAYS  !M  LONGVIEW 

l  t  (UA  VICINITY 

(  1  ( 

(3  (GENERAL  TOWING  AND  CHARTERING  (ALL  GREAT  LAKES— GARY#  IN  HARBOR#  CALUMET  AND 

i  i  (CHICAGO#  IL  HARBOR  AREAS;  EAST  COAST 

!  !  ! 

(2  (ORY  BULK-COAL#  COKE#  SCRAP  STEEL#  GRAIN#  (PRINCIPALLY  THE  CALUMET  RIVER  IN  CHICAGO#  IL  AND 
1  (PETROLEUM  °Af ED  CHEMICALS  ! SOUTH  LAKE  MICHIGAN 

!  !  ! 

12  (TOWING  IINTPACOASTAL  SEAWAY-GALVESTON#  TX  TO  NEW 

I  !  (ORLEANS#  LA  &  CALCASIEU  RIVER 

(  !  ! 

12  (CHARTERS  TO  OTHERS  (GULF  Of  MEXICO 

!  (  ! 

(9  (SUPPLIES  (CALCASIEU  RIVER  TO  CAMERON#  200  MILES  GULF  OF 

!  1  (MEXICO 

!  !  1 

(2  (TOWING#  ’AFTGD  L*GS#  WOOD  CHIPS#  AND  FRE IGHTl SOUTHEAST  ALASKA;  AND  PUGET  SOUND  TO  ALASKA 

!  !  ! 


12  (TOWING  AND  FREIGHT 

!  i 

! 2  (PASSENGERS 
!  1 
!  I 

!9  1  OIL  FIELD  CARGO#  WATER#  FUEL#  *U0  AND  OIL 
1  (FIELD  EQUIPMENT 

!  I 

(9  (OIL  FIELD  CARSO#  WATER#  FUEL#  >»U0  AND  OIL 
!  (FIELD  EQUIPMENT 
!  1 

! 2  (TOWING#  EULK  PfTtRCLCUP#  MOLTEN  SU.PHU*# 


!  (REFRIGERATED  ANHYDROUS  AMMONIA#  CHEMICALS#  (SYSTEM 


(ALLEGHENY#  NONONSAHELA#  AND  OHIO  RIVERS 


(OOOTHBAY  HARBOR  TO  MONHEGAN  ISLAND#  SQUIRREL 
(ISLAND 


(GULF  OF  MEXICO 


(GULF  OF  MEXICO 


(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 


1  (AND  COAL 

l  1 

CANDIES#  OTTO#  INC.  (2  (TOWING 

!  1 
1  ! 

CANDY  JAR#  INC.  (9  ! 

!  ! 

CANESTRAIE#  MATTHEW  (3  (DIPT#  SLUDGE#  COAL#  STEEL#  COKE 

I  ( 

CANONIE  CONSTRUCTORS  13  (TOWING  AND  CONSTRUCTION  EQUIPMENT 

1  1 

t  ( 

CANONIE  TRANSPORTATION  CO.  12  (TOWING  AND  CONSTRUCTION  EQUIPMENT#  DRY 

1  (CARGO#  PETROLEUM  RROOUCTS#  FINISHED  GOODS 

!  ! 

CANTON  MARINE  TOWING  CO.#  INC.  12  (FLEETING 

i  1 

!  ! 

CAPE  FEAR  TOWING  CO.  (2  (TOWING 

(  ( 

CAPE  GIRARDEAU  FLEETING  COMPANY! 2  * 3ARGE  FLEETING 

!  1 

CAPE  GIRAPDEAU  SAND  CO.#  INC.  (2  (TOWING#  SAND#  AND  GRAVEL 

!  1 

CAPE  ISLAND  EXPRESS  LINE#  INC.  (2  (PASSENGERS#  PRODUCF  AND  HAND  FREIGHT 
!  I 

! '  ! 

CAPE  TOWING  CORP.  (2  (TOWING 

!  ! 

CAPITAL  MARINE  SUPPLY#  INC.  (2  (T0WIN6#  9AR5F  FLEETING  AND  SHJFTIN6 
1  I 

!  1 

CAPITAL  SAND  (9  (SANO 

!  ( 

CAPITAL  SAND  CO.  (3  (SAND 

I  i 

CAPITAL  TOWING  CO.  (2  (TOWING 

)  ( 

CAPITOL  DARGE  SERVICE#  INC.  (2  (TOWING 

!  ! 

C APT.  LOU#  INC.  (9  (PASSENGERS 

!  ! 

CAPT.  SAM'S  CRUISES  '2  (PASSENGERS 

!  ! 

!  ! 

CAPTAIN  PERCY#  INC.  (2  (TOWING 

!  1 

CAPTAIN  WICK'S  LANDING  (3  (LUMBER  1  PILINGS 

(  1 

CAPTAINS  SHIP  CHANDLERY  CO.#  (2  (BULK  OIL 

INC.  (  1 

!  1 

CAREFREE  CRUISES#  INC.  (9  (PASSENGERS 

!  I 

!  1 

CARGIL#  INC.  (3  (GRAIN  AND  DRY  CARGO 

!  ( 

I  ! 

CARGILL  MARINE  t  TERMINAL#  INC.I2  (COAL#  GRAIN#  VEGETABLE  OIL#  SALT#  AND 
!  (MISCELLANEOUS  COMMODITIES 
!  ! 

CARI  CORPORATION  !9  (TOWING 

t  1 


CANDY  JAR#  INC. 
CANESTRALE#  MATTHEW 


CANONIE  CONSTRUCTORS 


CANONIE  TRANSPORTATION  CO. 


CAPE  FEAR  TOWING  CO. 


CAPE  TOWING  CORP. 

CAPITAL  MARINE  SUPPLY#  INC. 


CAPITAL  SAND 
CAPITAL  SAND  CO. 


CAPITAL  TOWING  CO. 

CAPITOL  DARGE  SERVICE#  INC. 


CAPT.  LOU#  INC. 
CAPT.  SAM'S  CRUISES 


CAPTAIN  PERCY#  INC. 
CAPTAIN  WICK'S  LANDING 


CAPTAINS  SHIP  CHANDLERY  CO.# 
INC. 


CAREFREE  CRUISES#  INC. 


CARGIL#  INC. 


CARI  CORPORATION 


(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  WATERWAYS  OF 
(SOUTHERN  LOUISIANA 
( 

( 

1 

(MONCNGAHELA#  OHIO#  ALLEGHENY  RIVERS 
! 

(ENTIRE  GREAT  LAKES#  MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM#  AND 
(CONTINENTAL  UNITED  STATES— OCEAN  AND  RIVERS 
! 

(GREAT  LAKES#  MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM#  AND 
(CONTINENTAL  UNITED  STATES 
! 

(KEOKUK  (LOCK  19)  TO  SAVERTON  (LOCK  22)  ON  THE 
(MISSISSIPPI  RIVER 
I 

(WILMINGTON  HARBOR#  NC 
I 

(BETWEEN  MILE  31  TO  47  UPPER  MISSISSIPPI  RIVER 

! 

(MISSISSIPPI  RIVER— CAPE  GIRARDEAU#  MO  AREA 

! 

(NEWBEOFORD  TO  MARTHA'S  VINEYARD;  BUZZARDS  BAY 
(VINEYARD  AND  NANTUCKET  SOUND 
( 

(MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVCR  SYSTEMS 

1 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY#  MISSISSIPPI  RIVER 
(SYSTEM  AND  BATON  ROUGE  HARBOR 
( 

(MISSOURI  RIVER  MILE  142.0  TO  14B.0 
(MISSOURI  RIVER  MILE  142.0  TO  143.0 

i 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  (WEST) 
f 

(MISSISSIPPI#  MINNESOTA#  AND  ST.  CROIX  RIVERS 

( 

(BOSTON  HARBOR 

l 

1 XNTRACOASTAL  WATERWAYS  OF  SOUTH  CAROLINA  AMD 

(GEORGIA 

! 

(INLAND  WATERS— INTRACOASTAL  WATERWAY 
1 

(6ALVEST0N  BAY#  TRINITY#  AND  CLEAR  CREEK 

! 

(8ALTIM0RE  HARBOR 


(MASSACHUSETTS  BAY  INSIDE  A  LINE  CAPE  ANN#  BOSTON 
(LI6HT  TO  RACE  POINT 
I 

(SEAFORD#  DE  — CHARLESTON#  SCI  CHESAPEAKE  BAY  AND 
(INLAND  WATERWAY 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
I 
( 

(INTRACOASTAL  WATERWAYS  OF  LOUISIANA#  AND  OCCASION 
(ALLY  TEXAS 


TABLE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


887 


operator  WARE 


I  SERVICE 

!  1.  PECULATED  BY 
!  INTERSTATE  COM- 
I  PERCE  CORRXSSXON 
!  2-  CL'HPT  FOR  HIRE 
i  3.  PNiVUE 
!  9,  UNKNOWN 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 


01 ! CARIBBEAN  BARGE  CORP. 

1 

321  CARLINES  NARINE  TOWING#  INC. 

! 

! 

18ICARLISLE#  GRIFFIN 
! 

I 

32! CAROLINA  OFFSHORE  BOAT#  INC. 

I 

32! CARRISEAN  WHALE  CO.#  INC. 

! 

31 !C A RTEP  CONSTRUCTION  CO.#  INC. 

! 

! 

31! CARTER  OIL  CO. 

! 

321  CARTER#  CECIL  i  JASON 
I 
! 

321  CARTER#  JOHN  M«,  JR. 

1 

12! CARTERET  TOWING  CO. 

1 

I 

291CARUTHERSVILLE  MARINE  SERVICE# 

1  INC. 

371  CASCADE  AGGREGATES#  INC. 

1 

1 

371  CASCADE  LOCKS  LUMBER  CO. 

1 

381  CASCADE  PACIFIC  MARINE 
1 

01 1  CASCO  BAY  TOWBOAT  CO. 

1 

1 

211  CASEY  CO. 

! 

! 

071CASH0#  R.  J.  MARINE  TOWING 
! 

! 

1 

A2! CASTLE  %  COOKE#  INC. 

! 

AUCATALINA  cruises 

16UAUSTXC  TOWING#  INC. 

! 

! 

32) CECIL  TRANSPORT  *  TOWING  CO.# 
tINC. 

! 

22! CEDAR  POINT  TRANSPORTATION  CO. 

! C/0  CEDAR  POINT  MARINE 
! 

22! CEMENT  TRANSIT  CO. 

! 

32ICENAC  TOUT  NS  COMPANY#  INC. 

! 

! 

321CENAC#  E.  A.#  TOWING  CO.#  INC. 

! 

! 

21! CfNTOFANTI  MARINE  SERVICE 
! 

3J1CENTRAI  AMERICAN  BARGE  AND 
! TOWING  CO. 
i 

32*!CENTRAL  BOAT  RENTALS#  INC. 

! 

32! CENTRAL  GULF  LINES#  INC. 

! 

! 

321CENTRAL  GULF  TOWING 
! 

! 

TOtCENTRAL  STATES  DREDGING  CO. 

C3ICERTIFIED  CONCRETE  CO. 

( 

32) CGd  MARINE  SERV.  AT  LAPLACE 
I 

22! CGS  ASSOCIATES 
! 

361CHA0WICK#  E.  F.#  LOG  PATROL  CC< 
! 

*2!CHAM0»«0  CHIEF  COPP. 
i 
! 

22f CHAMP#  JOSEPH 
! 

; 

C7f  CMAHPtON  OF  THE  SEA 
! 

331CHANNEL  BUNKER  SERVICE 
! 

33! CHANNEL  FUELING  SERVICE#  INC. 

! 

! 

Id! CHANNEL  LANDFILL#  INC. 

! 

32! CHAPMAN#  DON#  INC. 

! 

17! CHARLESTON  MARINE 
! 

32!CHA RPENTIER  TOWING#  INC. 
f 
! 

! 

32! CKARRI ER#  MARK  T. 

! 


!  1 

!  2  1C0AL 
!  ! 

!Z  (LIQUID  CARGO#  (CAUSTIC#  GAS/  ETC. > 

!  ! 

I  1 

19  {CRANES#  MISCELLANEOUS  CONSTRUCTION  EQUIP- 
I  1MENT#  COAL#  GRAIN#  SAND#  GRAVEL 
1  t 

!2  (GENERAL  OILFIELD  CARSO 
1  1 

12  I 
1  ! 

13  1  CONSTRUCTION  EQUIPMENT  (RIVER  CONSTRUCTION) 

1  1  STONE#  ROCK 

1  ( 

12  (PETROLEUM  PRODUCTS 
1  1 

(2  ! CREWS  AND  SMALL  DECK  LOADS 
!  1 
1  1 
12  1 
1  ! 

12  (TOWING 
1  ! 

1  ! 

12  1 HAP30R  SHIFTING#  BOAT  SERVICE  WORK 
1  1 

1  ! 

13  iTOWXNG#  sand#  and  gravel 
!  ! 

i  i 

!  3  (LOG  RAFTS 
!  ! 

12  ! CHARTERS  TO  OTHERS 
!  ! 

!9  !«6  OIL 
!  ! 

!  ! 

!3  ITOWXNG  AND  CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND 
!  (MATERIALS 
!  ! 

!  3  'TOWING 
!  ! 

(  ! 

!  ! 

! 2  (TOWING#  PINE4ppLr S#  AND  GENERAL  CARGO 
!  ! 

!  2  ! PASSENGERS 
!  ! 

!  2  MOWING 
!  ! 

!  ! 

!9  ! OIL 
!  ! 

! 

!  2  1PASSENGCPS 
I  ( 

!  ! 

!3  !CC«SNT 
!  ! 

! 2  ! TOWING#  BULK  OIL#  AND  DRY  C 4*50 


POINTS  OK  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


(EAST  AND  GULF  COASTS)  PUERTO  RICO 
I 

! GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY  BETWEEN  PENSACOLA#  FL 
! AND  HOUSTON#  TX 
! 

(VICINITY  OF  CINCINNATI#  OK— OHIO  RIVER  ANO  ITS 

(TRIBUTARIES 

I 

l GULF  OF  NEXICO 

1 

(IDLE 

I 

#! ARKANSAS#  RED#  AND  NISSISSXPPI  RIVERS 
I 
I 

(ARKANSAS#  MISSISSIPPI  AND  RED  RIVERS 
I 

(VENICE#  LA  TO  VARIOUS  WORK  SITES  INLAND  VIA  VENICE 

(AREA 

! 

(IDLE 

! 

IMOREHEAO  CITY#  NC  ANO  INLAND  WATERS  OF  EASTERN 
(NORTH  CAROLINA 
! 

(CARUTHERSVILLE#  MO  AREA 
1 
( 

(COLUMBIA#  LEWIS#  AND  WILLAMETTE  RIVERS)  COWLITZ 
1RIVER  (WASHINGTON))  HULTNORAK  CHANNEL 
! 

COLUMBIA  RIVER#  CASCADE  LOCKS#  AND  BINGEN#  WA 

! 

(FOREIGN  WATERS 

(CASCO  BAY#  ROLLING  MILL  TO  PORTLAND  HEAO#  TO  HUSSY 
(SOUND 
! 

(ALLEGHENY#  NONONGAHELA#  ANO  OHIO  RIVERS 
( 

I 

(CHESAPEAKE  BAY#  CHESAPEAKE  AND  DELAWARE  CANAL# 
(DELAWARE  RIVER#  COASTVAYS-NEW  YORK” CHARLESTON#  SC) 
(COASTWISE  FROM  EASTPORT#  RE  TO  BROWNSVILLE#  TX 
( 

(HONOLULU  HAR80R  AND  HAWAIIAN  ISLANDS 
! 

(LONG  PEACH#  SAN  PEDRO#  AND  CATALINA  ISLAND#  CA 

i 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY)  AND  BLACK  WARRIOR# 
(T0MBIG3IE#  AND  MISSISSIPPI  RIVERS 
! 

(CORPUS  CHRIST!#  TX  TO  NEW  ORLEANS#  LA 


U  (TOWING 
1  ! 

•  ! 

(3  (HARBOR  SFRVICE/MARINE  REPAIR 
j  ; 

(2  (CHEMICALS  AN)  PETROCHEMICALS 
!  ! 

!  ! 

(3  (GENERAL  CARGO 
!  ( 

(2  (STFEL#  PAPER  PPODUCTS#  AND  MISCELLANEOUS 
!  (CARGO-RUBBER#  TIM3ER#  FLOUR#  AND  RICE 
!  ! 

(2  (TOWING 
(  i 
1  ( 

13  (TOWING#  SAND#  AND  GRAVE L 
!  ! 

13  (CEMENT 
!  ! 

(9  ( 

i  i 

i«  i 
!  ( 

.(2  (TOWING 
!  ! 

(3  (PASSENGERS 
!  ! 

!  ! 

12  coal#  fcrtilizc*#  and  otue®  ?py 

!  (CARGO 
(  ! 

(9  ! 

*  ! 

(9  (PETROLEUM  PRODUCTS 
!  ! 

(3  (DIESEL  FUEL 


(2  !<>=ruse  HAULING 
!  I 
!9  ! 

!  ! 

(2  (GENERAL  COMMODITIES 
(  ! 

(2  (CHEMICALS 
!  ! 


(SANDUSKY  "AY  AREA 


(GREAT  LAKE  PORTS  ANO  CONNECTING  WATERWAYS 
( 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY#  INLAND  WATERWAY#  AND 
(GULF  OF  NEXICO 
( 

(LAKES#  BAYS#  SOUNDS— MXSSISS IRpI  RIVER  AND  GULF 
(XNTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
( 

(MILF  2*  TO  2$  MONONGAHELA  RIVER 
! 

(GULF  OF  MEXICO#  CARIBBEAN  ISLANDS#  EAST  AND  WEST 
(COASTS  OF  U.  NEARBY  FOREIGN 
I 

(LOWER  MISSISSIPPI  ANO  XNTRACOASTAL  WATERWAY 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
(SYSTEM-EAST  COAST  UNITED  STATES 
( 

(GULF  COAST  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS— GULF  XNTRA- 
(COASTAL  WATERWAY  AND  SURROUNOING  WATERS 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER 
! 

•NEW  YORK  HAR90R  (IDLE) 

( 

! 

( 

I 

! 

(SEATTLE  AND  ANACORTCS 
( 

(WATERS  OF  THE  PHILIPPINE  SEA  BETWEEN  OROTC  POINT 
(AND  AMANTES  POINT  1  KILE  FROM  HE  COASTLINE  OF  GUAM 
! 

!**ISSOU®I/  MISSISSIPPI#  AND  INLAND  RIVERS 
! 

I 

( IDLE 
! 

(HOUSTON#  GALVESTON#  ANO  TEXAS  CITY#  TX 
( 

(ICWW;  CORPUS  CHRISTI#  TX  TO  NEW  ORLEANS#  LA 
(INCLUDING  MISSISSIPPI  RIVER  SOUTH 
! 

(GASTINEAU  CHANNEL 
( 

! 

! 

(TENNESSEE#  CLINCH#  EMORY#  AND  HIVASSEE  RIVERS 
! 

(HOUSTON#  TX  TO  DECATUR#  AL)  GULF  INTRACOASTAL 
(WATERWAY-LOWER  MISSISSIPPI-TENNESSEE  RIVER#  UPPER 
(MISSISSIPPI  AND  ILLINOIS  RIVERS 
1 

(IN  OR  AROUND  CALCASIEU  BETWEEN  LAKE  CHARLES  AND 
(CAMERON 


T*nU  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


1  SERVICE  ! 

I  1.  REGULATED  BY  ! 

!  INTERSTATE  CON-  {  PRINCIPAL  CO-NODITIES  CARRIED 
OPERATOR  NAME  I  RERCE  COMMISSION  ! 

I  2.  EXENPT  FO*  HIRE  ! 

!  J.  PRIVATE  l 

ID.  UNKNOWN  t 


POINTS  OR  LOCAUTICS  AND  WATERWAYS# 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


Oil  CHATHAM  PARTY  BOATS/  INC.  (2 

!  ! 

!  1 

14(  CHATHAM  TOWING  COMPANY,  INC.  !2 
l  t 

l  I 

331 CHEMICAL  ?ARfif  CO.  !2 

I  ! 

t  I 

12! CHE*SEAVE  TFRP1NAL/  INC.  !2 

!  1 

i  I 

14(<NEN(Y/  JAPES  F.  !9 

!  ! 

321 CMJRAN IE  60  TPUCNO.  10  !2 

1  ( 

32! CHERANIE  90  TAUC  NO.  17/  INC.  !2 


32!  CHERANIE  BO  TRUC  NO.  H/  INC.  12 

!  ! 

!  I 

32!CME»ANir  90  TRUC  NO.  17/  INC.  !2 


32! CHERANIE  PO  T«UC  NO.  20/  INC.  !2 
!  ! 
32! CHEPAPIE  60  TRUC  NO.  21/  INC.  12 


321 CHERANIE  60  TRUC  NO.  22/  INC.  !2 
!  ! 
32JCHERAPIE  BO  TRUC  NO.  25/  INC.  !2 


32!CH£RANI£  60  TRUC  NO.  ?0/  INC.  !2 

!  ! 

32! CHERANIE  BO  TRUC  NO.  27/  INC.  !2 

I  ! 

!  ! 

32JCMERANIF  PO  TRUC  NO.  2«z  INC.  !2 

!  ! 

32ICKEPAN1C  60  TRUC  NO.  29/  INC.  12 

!  ! 

32! CHERANIE  80  TRUC  NO.  30/  INC.  !2 

!  1 

32JCHERANIE  0*0$.  BOAT  CO./  INC.  !2 

!  t 

32! CHER AN  IE  JROS./  INC.  !2 

!  ! 

32! CHERAN IE/  GILBERT/  INC.  !9 

!  ! 

!  ! 

32! CHERANIE/  HUEY  L./  INC.  !9 

!  ! 

32!CHERANIE/  INC.  !3 

!  ! 

32! CHERANIE/  NANNY  !2 

!  ! 

!  ! 

32! CHERANIE/  NUAPHY  NARINE  SERVICE !9 

!  ! 

32! CHERANIE/  N.  J./  INC.  !3 

!  ! 

I  ! 

32! CHERANIE/  STEVE  J./  INC.  12 

!  ! 

16! CHEROKEE  9ARGF  LINES  !9 

!  ! 

!  ! 

29ICHEP0KEE  LANDING  CHARTER  CO.  |9 

1  ! 

!  ! 

17! CHEROKEE  NARINE  1 C RN INAL  !9 

!  I 

1  j 

07! CHESAPEAKE  BARGE  19 

!  ! 

11! CHESAPEAKE  CORPORATION  OF  !3 

! VIRGINIA  ! 

!  ! 

09} CHESAPEAKE  NARINE  TOURS/  INC.  12 

!  ! 

1 1 ! CHESAPEAKE  TUG  t  BARGE/  INC.  !9 

!  ! 

32! CHEVCO  SERVICES/  INC.  (2 

!  ! 

39! CHEVRON  SHIPPIN6  CONPANY  !3 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

32! CHEVRON  USA/  INC.  12 

!  ! 

!  ! 

321CHEYNHE  NARINE/.  INC.  12 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ( 

261CHICAS0  CRUISES  !9 

I  ! 

33ICHIC0/  B.  A.  TUG/  INC.  !2 

1  ! 

!  ! 

16! CHILDRESS  CONPANY/  INC.  12 

!  ! 

031 CHILLCNI/  CHARLES  !9 

!  ! 

32! CHOATE  TOWING  SERVICE/  INC.  !2 

!  ! 

16ICH0C0X  BARGES/  INC.  !9 

!  ! 

30! CHOCTAW  TRANSPORTATION  CO.  !3 

!  1 

14! CHOTIK  TRANSPORTATION/  INC.  !2 

!  ! 


(PASSENGERS 

1 

! 

! RESIDUAL  FUEL  OIL 
t 

(CHEMICALS  AND  PETROCHEMICAL* 

! 

! 

! FERTILIZER/  *2  OIL/  JP  4 
! 

! 

! 

! 

10ILFIFLD  E9UIPNSNT 
! 

(OILFIELD  EQUIPMENT 

l 

l 

(OILFIELD  EQUIPMENT 
! 

! 

{OILFIELD  EQUIPMENT 
! 

(OILFIELD  eOUtPNENT 
! 

(OILFIELD  EQUIPMENT 

! 

(OILFIELD  EQUIPMENT 
! 

(OILFIELD  E9UIPNENT 

! 

! 

(OILFIELD  EQUIPMENT 

! 

iOILFIELD  EQUIPMENT 

! 

! 

OILFIELD  EQUIPMENT 

! 

IOILFIELD  EOUIPPENT 

! 

IOILFIELD  EQUIPMENT 
l 

IOILFIELD  E9UIPNENT 
! 

(OILFIELD  EQUIPMENT 

! 

IOILFIELD  RELATED  SUPPLIES 
! 

! 

! 

I 

! GENERAL  OILFIELD  SUPPLIES 
! 

I  TOWING 

! 

! 

! 

! 

! TOWING 

! 

! 

•OILFIELD  DRILLING  EQUIPMENT 
! 

ICOAL  AND  ROCK 

! 

! 

(GRAIN  AND  GRAIN  PRODUCTS/  STEEL/  COAL/  AND 
! FERTILIZER 
! 

! STEEL/  CENENT/  SALT/  CHEMICALS/  FERTILIZER/ 
! AND  GRAIN 
! 

! 

! 

1  {TOWING/  WOOD  CHIPS/  WOOD  PULP/  AND  BULK  OIL 

! 

! 

IPASSENGERS 

! 

1  (GENERAL  TOWING 
I 

!  (WATER  A  WATER  NUD 
I 

:  (TOWING/  BULK  OIL/  PACKAGE  FREIGHT/  CRUDE/ 
(CHEMICALS/  AND  PETROLEUM  PRODUCTS 
! 

! 

!  (OIL  WELL  EQUIPMENT  AND  SUPPLIES/  JUNK/ 
(TUBING  AND  PIPES 
! 

:  f TOWING 
I 
! 

! 

! 

'  IPASSENGERS 
I 

!  ! SHIFTING  SERVICES 
! 

!  ItOWING;  HEAVY  OIL 


1  RIVER  CONSTRUCTION  MATERIALS 
I 

ITOWINC/  BULK  OILS/  AND  BULK  CHEMICALS 
! 


IWICHNERE  HARBOR  TO  FISH  GROUNOS/  WtCHMEftE  HARBOR 
I  TO  20  NILES  OFFSHORE/  AND  ATLANTIC  OCEAN 
I 

(INLAND  WATERWAY— JACKSONVILLE/  FL  TO  HOREHEAD 
(CITY/  NC 
1 

(GULF  OF  MEXICO/  CARIBBEAN  ISLAND/  EAST  AND  WEST 
(COASTS  OF  U.  S.;  NEARBY  FOREIGN 

I  WILMINGTON  TO  MOREHEAD/TO  NEW  BERN-FAYETTEVULC  ON 
! CAPE  FEAR  RIVER/CHARLESTON/  SC  TO  MYRTLE  BEACH/  SC 
I 
I 
! 

(VARIOUS  PORTS  ALONG  GULF  OF  MEXICO 
l 

(CAMERON/  LECVILLC/  AND  MORGAN  CITY/  LA  TO  GULF  OF 

(MEXICO 

i 

(XNTRACOASTAL  CITY/  AND  CAMERON/  LA  TO  THE  GULF  OF 

(MEXICO 

i 

(CAMERON/  MORGAN  CITY/  LEEVILLE/  LA  TO  THE  GULF  OF 

(MEXICO 

l 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  OFFSHORE 
I 

(GULF  INTPACOASTAL  WATERWAY  AND  OFFSHORE 
I 

(MORGAN  CITY/  LA  TO  6ULF  OF  MEXICO 
1 

(GALVESTON/  TX  TO  GULF  OF  MEXICO  AND  INTRACOASTAL 
(CITY/  LA 
I 

(CAMERON/  LA  TO  GULF  OF  MEXICO 
» 

(LEEVILLE  AND  MORGAN  CUT/  LA  TO  GULF  OF  HEX1C0- 
(CANERON  AND  INTRACOASTAL  CITY/  LA 
i 

(LEEVILLE/  LA  TO  GULF  OF  MEXICO 

( 

(CAMERON/  LA  TO  GULF  OF  MEXICO 
l 

(VENICE/  LA  TO  GULF  OF  MEXICO 
! 

I GULF  OF  MFXICO  -  LOUISIANA 
I 

(MORGAN  CITY  AND  VENICE/  LA— GULF  OF  MEXICO 
I 

(GULF  OF  MEXICO  BETWEEN  SOUTH  PASS/  MISSISSIPPI 
1  RIVER  AND  SABINE  PASS/  TX 
I 
l 
( 

(HOUMA/  LA 
! 

(CORPUS  CHRISTI/  TX  TO  PASCAGOULA/  MS  t  INLAND 

(RIVERS 

! 

! 

I 

(BROWNSVILLE/  TX?  ST.  MARKS/  FL?  AND  GULF 
(INTPACOASTAL  WATERWAY 
I 

(MOBILE  BAY/  AL  TO  BILOXI/  MS 
( 

(OHIO/  TENNESSEE/  TENN-TOM/  LOWER  AND  UPPER 
(MISSISSIPPI  RIVERS 
1 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM  AND  TRIBUTARIES?  AND 
(INTRACOASTL  CANAL  N03ILE-H0UST0N 
l 

(NASHVILLE  TO  PADUCAH  (CUMBERLAND)?  PADUCAH  TO 
(CAIRO  (OHIO)?  PADUCAH  TO  BARKLEY  CANAL  (TENNESSEE) 
I 
1 
! 

,  (CHESAPEAKE  BAY-ALBEMARLE  SOUND  AND  ALL  CONNECTING 
(INLAND  WATERWAYS  AND  RIVERS 
I 

(CHESAPEAKE  BAY  AND  TRIBUTARIES 
! 

(HAMPTON  ROADS'  AREA 
t 

{INTPACOASTAL- SABINE  TO  MISSISSIPPI  RIVER 

( 

(PACIFIC  COAST  PORTS/  BSZTISH  COLUMBIA/  ALASKA/ 
(HAWAIIAN  ISLAND/  AMERICA/  U.  S.  GULF  COAST/  AND 
IU.  S.  ATLANTIC  COAST 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY/  GULF  OF  MEXICO/  AND 
(MISSISSIPPI  RIVER 
1 

IIKLAKD  W’iRWVS  —  FROM  SRCW'hSVILLc/  TX  70 
(CARRABELLE/  FL  —  OFFSHORE  WATERS  OF  TEXAS/ 
•LOUISIANA/  MISSISSIPPI  t  ALABAMA?  MOT  EXCEEDING  10 
(MILES  OFFSHORE 
( 

(LAKE  AND  RIVER  HARBORS  IN  VICINITY  OF  CHICAGO/  IL 
I 

(TEXAS  AND  LOUISIANA  INTRACOASTAL  WATERWAY?  HOUSTON 

(AREA 

J 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  'AND  TRIBUTARIES 
( 

(JERSEY  CITY 
! 

( IDLE 
( 

( 

i 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
f 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM/  GULF  OF  MEXICO/  AND 
tINTRACOASTAL  WATERWAY 


TABLE  3  -  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 

t 


OPERATOR  NAME 


I  U  REGULATE©  BY 


!  XNT€RSTATr  COM-  |  PRINCIPAL  CONHODXTltS  CARRIE© 

!  PERCE  COMMISSION  t 

I  2.  EXEMPT  FOR  MIRE  ! 

I  3.  PRIVATE  I 

i  *.  UNKNOWN  ! 


POINTS  OR  LOCALXTXES  AN*  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATE© 


32! CHOTIN#  SCOTT/  INC.  12 

!  I 

I  I 

I  ! 

32! CHOUEST,  DAMON/  INC.  (9 

I  ! 

*  t 

32! CHOUEST/  EDISON  OFFSHORE,  INC.  »♦ 

I  ! 

I  I 

30! CHURCHILL/  FRANK  J.  19 

!  ! 

UlCIANdRO-WILLlAHS  BROS.  |9 

!  ! 

CJ! CIRCLE  LINE  -  SIGHTSEEING  !2 

! YACHTS /  INC.  I 

!  ! 

C31CIRCL?  LINE  -  STATU?  OF  LI8ERYYI2 
l t ?R*Y/  INC.  ! 

!  ! 

!  t 

"SI  I  CITY  OF  MONROE  !2 

!  ! 

38! CLARK/  L.  H.  !2 

!  I 

29) CLAYTON  TANKERS#  INC.  !2 

!  ! 

371CLCARVATER  MARINE  WORKS/  INC.  19 

!  I 

32! CLEMENT  MARINE  !3 

!  ) 

221  CLEVELAND  TANKERS/  INC.  12 

I  .  1 

24! CL  IFF  S  FOREST  PRODUCTS  COMPANY  13 


291CUJPEP  CRUISE  LINE 

! 

1 

! 

Ot !  CUPPER  MARINE/  INC. 

! 

3o! CIOVERLCAF  19«S,  INC. 

I 

32! CLYDESOALE  CCRP. 

! 

36! COAST  LINE  PACIFIC/  INC. 

! 

09!  COASTAL  CARRIERS  COPP. 

! 

! 

IS! COASTAL  NAPINE  CONSTRUCTION/ 
!  INC. 

! 

32! COASTAL  MASINF#  INC* 

32! COASTAL  RIVERS  TOWING  CO. 


OUCOASTAL  TANKERS  t  PETROLEUM 
tCORP./  INC. 


73! COASTAL  TANKSHIPS  U.S.A./  INC.  !3 


UICOASTAL  TOWING/  INC. 

! 

I 

33!  COASTAL  TOWING/  INC. 

1 SPftXNGHXLL 

! 

36! COASTAL  TRADING 

! 

! 

331  COASTAL  TRADING  CORPORATION 

! 

361  COASTAL  TRANSPORTATION/  INC. 

! 


32! COASTAL  TUGS,  INC. 
! 
i 

!  2 

! 

i 

(OFFSHORE  DRILLING  SUPPLIES 

1 

1 

! 

26! COASTWISE 

TRADING 

CO. 

• 

! 

13 

i 

i 

I 

(•ETRCLEUP  PRODUCTS— CLASS  *■ 

| 

29IC0ASTVXSE 

! 

TRADING 

CO. 

i 

IS 

1 

(TOWING 

! 

! 

33! COASTWX  SI 

TRADING 

CO. 

!  2 

t 

(REFINED  PETROLEUM  PRODUCTS 

21ICC8LE/  JOHN  12  ! 

1  !  ! 

03! COEN  MARINE  EQUIPMENT/  INC.  !2  ! 

!  !  ! 

I  I  ! 

30! COFFEY  CONSTRUCTION  CO.  |9  | 

!  !  ! 

1 6! COLLE  RANGES/  INC.  12  ! 

!  1  ! 

16! COLLE  TOWING  COMPANY/  INC.  II  1 

)  !  ! 

!  !  ! 

72! COLLINS  NARINE  SERVICE  !2  ! 

!  !  ! 

03ICCL0NIAL  SAND  t  STONE  CO./  INC. 1 2  ! 

!  !  I 


PETROLEUM  PRODUCTS 

OIL  FIELD  SUPPLIES 
OIL  FIELD  SUPPLIES 
LOGS 

CONSTRUCTION  MATERIALS 
PASSENGERS 


PRODUCT  CARRIERS 

TOWING 

TCWIN5 

PETROLEUM  PRODUCTS 
FOREST  PRODUCTS 


TOWING 

TOWING 

GRAIN,  COAL/  PICS 


TOWING 

RIG  GAS/  N/L  GA3#  «2  fUSL/DZESEL/  *1  FUEL 


CLEAN  PETROLEUM  PRODUCTS/  GASOLINE/  AND  JET 
FUEL 


TCWIN3  OF  PETROLEUM  PRODUCTS 


FISHERIES  SUPPLIES/FROZEN  FISH 


FROZEN  FISH 


mx  SAND/  COPPER#  GRAVEL#  SCRAP  AND  NtSC. 
COMMODITIES— MARINE  CONSTRUCTION 


TOVXNG 

FABRICAT'D  STEEL 


TOWING#  PULPWOQD#  PETROL*U«  PRODUCES#  AND 
COAL 


PERSONNEL#  GROCERIES 
CHARTERS  TO  OTHERS 


(ARKANSAS/  ILLINOIS#  MISSISSIPPI/  OHIO  AN© 
(TENNESSEE  RIVER  SYSTEMS*  AND  GULF  INTRACOASTAL 
(WATERWAY 
i 

IGULF  OF  KCXIC0-8CTWEEN  KEY  WEST/  FL  AN© 
(BROWNSVILLE,  TX 
t 

(GULF  OF  MEXIC0-3ETWECN  KEY  WEST,  FL  AN© 
(DROUNSVXLLC,  TX 
i 

(SOUTHEAST  ALASKA 
I 

! ALBEMARLE  SOUND/  AT.  32  BRIDGE 
( 

(MANHATTAN  ISLAN©,  NEW  YORK  HARBOR*  HUDSON  RIVER  TO 
I  POUGHKEEPSIE/  NY*  AND  CAST  RIVER  TO  RYE  BEACH 
I 

(BATTERY  PARK/  MANHATTAN/  YORK  CITY/  LIBERTY 
(ISLAND/  UPPER  NEW  YORK  BAY/  ELLIS  ISLAND,  AND 
ILIdFRTY  STATE  PARK 
( 

(OUACHITA  RIVER— MONROE/  LA 

( 

(IDLE 

( 

!U.  S.  COASTWISE  AND  FOREIGN 

( 

(PUGET  SOUND  i  TRIBUTARIES 
I 

{ TNT RAC  OAST AL  WATERWAY 
I 

(GRtAT  LAKE  PORTS 

* 

lORANl  ISLAND/  POWELLS  POINT/  LAKE  SUPERIOR#  AND 
tHUNlSING  PAY  AREA,  HI 
! 

! COASTWISE  AND  ATLANTIC  INTRACOASTAL  WATERWAY  FROM 
lHAm  TO  FLORIDA  AND  THE  U.  S.  AND  BRITISH  VIRGIN 
(ISLANDS 
» 

(MfRRIHAC  RIVER  -  GULF  OF  MAINE 

I 

l 

(INTRACOASTAL  WATERWAYS  AND  INLAND  RIVERS 
I 

(PACIFIC  COAST 
I 

(U.  S.  EAST#  GULF#  AND  WEST  COASTS  INCLUDING  PUERTO 
(RICO  AND  HAWAII 
I 

(INTRACOASTAL  WATERWAY— FLORIDA-JACKSONVILLC  TO 

(PENSACOLA 

i 

(IDLE 

I 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
(OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
( 

(COASTAL  MAINE  XSLANOS-EAST/WEST  PENOBSCOT  3AY- 
(HT.  DESERT 
! 

!U.  S.  COASTWISE 
I 
( 

(SAVANNAH,  SA— BRUNSWICK/  6A  TO  FERNANDINA  AND  ST. 
!HARY»S,  FL*  JACKSONVILLE/  FL/SANDFOPO#  FL 
I 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI/ 
(ARKANSAS/  AND  OUACHITA  RIVERS 
I 

I  SEATTLE/  UA*  ALASKAN  POINTS  IN  SOUTHEASTERN 
(PENINSULA/  BERING  SEA,  KODIAK  ISLAND 
i 
( 

( 

(HIRAM  CHITTENDEN  LOCKS/  SHIP  CANAL-SEATTLE /  WA* 
(CNICNIK,  SAND  POINT/  KING  COVE/  FALSE  PASS/  DUTCH 
I  HARBOR/  AKUTAN,  UNALASKA,  CAPTAINS  9AY,  ST.  PAUL 
(ISLAND/  ST.  GEORGE  ISLAND/  PORT  HOLLER#  TOGIAK, 
(DILLINGHAM,  BETHEL/  YAKUTAT/  AND  KLAVOCK,  AK 
I 

(VENICE/  L>  TO  OFFSHORE  PLAT'CRM  AND  DRILL  RIGS 
(THRU  SOUTHWEST  OR  SOUTH  PASSES  OF  THE  HISS1SSIPPX 
(RIVER 
! 

(GREAT  LAKES— MICHIGAN,  HURON/  AND  SUPERIOR 
I 

(UPPFR  AND  LOWER  MISSISSIPPI,  ILLINOIS#  MISSOURI 
(AND  OHIO  RIVERS 
I 

(TEXAS  CITY,  TX  AND  TAMPA/  PORT  EVERGLADES  AND 
(JACKSONVILLE,  FL*  SAVANNAH/  GA*  WILMINGTON,  NC* 
maiKUtf#  Vi  AND  CHELSEA/  HA*  rSGVSSSftCCr  PS  *85 
{NEW  HAVEN/  CT*  CARTERET/  NJ 

! MID  OHIO  RIVER  TO  UPPER  NONOMGAHELA  RIVER 
I 

! PORT  OF  NEW  YORK/  NEW  JERSEY/  AND  LONG  ISLAND 
{SOUND 
! 

IMILE  921-LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 

{GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

! 

IGULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 


! BELLE  PASS,  GULF  OF  MEXICO 


(NEW  YORK  HAR40R  APE A  AND  NEW  YORK  STATE  BARGE 
{CANAL 


TABLE  *  -  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 


890 


E  i  1  SERVICE  1 

N  !  It.  REGULATED  JT  ! 

C  I  1  INTERSTATE  CO—  !  PRINCIPAL  COMMODITIES 

!  OPERATOR  NAUf  !  MERCE  COMMISSION  ! 

0  !  12.  EXEMPT  fOR  MIRE  I 

T  I  !  PRIVATE  ! 

1  I  9.  UNKNOWN  ( 

CARRIED 

» 

!  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 

!  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 

1 

! 

! 

! 

JMCOllmMA  NAVIGATION  CO. 

| 

(5 

mwiNS  RAFTED  LOGS 

! 

!  ROOSEVELT  LAKE— GRAND  COULEE  DAM  TO  CHINA  BEND 

321 CCNAfi  OffSHORF 
| 

19 

i 

HOLE 

32!COMARDCLLE/  SIONET  MARINE 

I  CONTRACTOR/  INC. 

h 

ITOVING 

! 

(LAKES/  BAYS/  AND  SOUNDS/  INTRACOASTAL  WATERWAY 
! 

221  COMBINED  100C  ISLAND  BOAT 
(TOU*$/  INC. 

| 

12 

(PASSENGERS 

i 

!  ALEXANDRIA  BAY/  NY  AND  HURT  ISLAND/  WELLSLET 
(ISLAND/  AND  IVY  LEA/  ONTARIO 

*1 ! COMES/  TALE 
| 

!  2 

! TANK  CLEANING  NATi»XAL;  OILY  WATER 

i 

(SAN  DIEGO  BAY  ONLY 

321 COMNANCHE  MARINE/  INC. 

( 

i 

i 

i 

!  2 

j 

i 

1  TOWING 

! 

(INLAND  WATERWAYS  -  FROM  BROWNSVILLE*  IX  TO 
!CARRABtlLr/  FL  —  Of FSHORK  WATCRS  Of  TEXAS/ 
(LOUISIANA/  MISSISSIPPI  t  ALABAMA  NOT  EXCEEDING  10 
(MILES  OFFSHORE 

321  COMBER  Cl AL  BARGE  U»P!fe 
ILIMITfD  PARTNERSHIP  I 

j 

U 

I  WHEAT/  SOYBEANS/  CLIENT  UlNKfc»/ 
(COKE/  COAL/  ROCK/  AND  •CRAf* 

FERTILIZER 

/(MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES  AND  INTRACOASTAL 
(WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

321  COMMERCIAL  °APGE  LINES 
lLIMITf 0  PARTNERSHIP  I 
! 
j 

12 

ISLAG/  RARITE/  PETROLEUM  COKE/  AND 

COAL 

| 

1ST.  LOUIS  TO  HOUSTON/  NEW  ORLEANS  TO  LAKE  CHARLES/ 
(TEXAS  CITY  TO  NEW  ORLEANS/  AND  OWENSBORO/  KY  TO 
(NEW  ORLEANS 

j 

32! COMMERCIAL  ?ARGE  TRANSPORT 
1LIMITED  PARTNERSHIP  I 
] 

!  2 

JWHFAT/  SOYUANS/  CFRONT  CLINff?/ 

! COKE/  GOAL/  ROCK  AND  SCPAP 

FERTILIZER 

/(MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES  AND  INTRACOASTAL 
(WATERWAY  Of  LOUISIANA  AND  TEXAS 

20! COMMERCIAL  DIVING 

I 

JO 

!  TOWING 

( 

(KANAWHA  RIVER 

32! COMMERCIAL  TOWING/  INC. 

{ 

10 

! 

(NEW  ORLEANS-MISSISSIPPI  RIVER 

i 

33! COMMODITIES  TRANSPORT/  INC. 

} 

!  0 

iPCTROLrU*  PRODUCTS 

X 

(GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY  AND  INLAND  RIV' AS 

32! COMPASS  DOCKSIDE/  INC. 

!9 

X 

( 

COMPASS  MARINE  SERVICES/  INC. 

! 

] 

!  2 

1T0WIN4 

! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  l..iW£»  MISSISSIPPI 
(RIVER 

t 

36! CONCRETE  TECHNOLOGY  CORP. 

! 

1 

13 

! S AND  l  AGGREGATES 

1 

(PUGET  SOUND-BLAIR  WATERWAY  IN  TACOMA  TO 
(STSILACOOM  l  RETURN 

01 ! CONN./  STATE  OF/  DEPT.  OF 
!T»ANSP. 

I 

i 

12 

! VEHICLES  AND  PASSENGERS 

(ACROSS  THE  CONNECTICUT  RIVER  FROM  ROCKY  HILU 
(GLASTONBURY/  Cl!  ACROSS  THE  CONNECTICUT  ftlVEf.  FROM 
(CHE'TER-HADLYNE/  CT 

32SCCNNIE/  INC. 

! 

1 

!? 

(TOWING 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY;  LAKE  CHARLES/  LA  TO 
(HOUSTON/  TX 

321CONOCO/  INC. 

! 

j 

!  2 
j 

! CRUDE  OIL/  CONDENSATE/  FTHYLfNE  FEEDSTOCK/ 

! and  DRILLING  SUPBLIFS 

1 

(GULF  INTRACOASTAL  WATFRWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS.* 
(AND  OFFSHORE  PLATFORMS  IN  VICINITY  OF  VENICE#  LA 

j 

29! CONSOLIDATED  GRAIN  t  «AR«C 
!  COMPANY 

j 

!  2 

(GRAIN  AND  GRAIN  »*OOUCTS 
! 
j 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES/  AND  GULF 
! INTRACOASTAL  WATERWAY 

21 ! CONSOLIDATION  COAL  CC. 

•CRIVER  DIVISION) 

1 

!2 

!  COAL 
l 

(ALLEGHENY/  "ONONGAHELA#  AND  OHIO  RIVERS 
! 

21! CONSOLIDATION  COAL  CO. 

! EASTERN  DIVISION 

i 

13 

JMAR3CR  WORK 

! 

t 

iROBENA  PREP  PLANT 

i 

2ljcONSOLIDATI9N  COAL  CO. 

'NORTHERN  U.  VA.  REGION 

f  3 

(BITUMINOUS  COAL 
! 

! 

(MONONGAHELA  RIVER 
! 

21 ! CONSOL IDATION  COAL  CO.  CEASTERNI3 
!RE5I0N-MCUN0$VILLE  OPERATIONS)  ! 

i  i 

! TOWING/  COAL 
! 
i 

( 

! OHIO  PXVEP— BENWOOD/  WV  AREA  AND  MOUNDSVILLE/  WV 
(APE*  SOUTH 

1 

26ICCNTICARRIERS  AND  TERMINALS/ 
t  INC. 

! 

1 

!2 

! 

! 

(GRAIN/  COAL/  SALT/  FERTILIZERS/  ORE/  PHOS- 
!PHAT£/  RO:.*/  RUTILE/  ZIRCON/  COKE  AND 
! AGGREGATE 

i 

X 

(INLAND  WATERWAYS 
! 

! 

■ 

111  CONTINENTAL  GPAIN  CO. 

! 

! 

{ 

x 

•2 

i 

(GRAI*, 

J 

i 

mimic  IHIft. COASTAL  WAUKKAY—NOAFOLKa  VA/  TO 

1  ELIZABETH  CITY/  «;  Y0«<  MVC*  A(lf  TSIOUTSSIISi 

UNO  SALTIAOAE  KAABOA 

26! CONTINENTAL  MARINE/  INC. 

| 

!9 

■ 

! 

1 

32IC0NVENT  MARINE  COMPANIES/  INC. 

i 

i 

13 

1  WATER/  POTAbLE;  WASTE  WATER 

( 

(MILE  90  AHP-HILE  235  AHP  WESTERN  RIVER 

i 

1 fl CONVEYORS/  INC. 

!9 

i 

1 

38! COOK  INLET  TUG  AND  BARGE  CO. 

| 

i 

!2 

(TOWING  (DOCKING) 

( 

(ANCHORAGE  HARBOR 
■ 

321  COOK/  PAUL  L.  BOAT  RENTAL/  INC. 
! 
i 

!  2 
i 

1 

{passengers;  genepal  supplies 

S 

(UP  TO  20  MILES  OFFSHORE;  INLAND  RIVERS/  BAYS/ 

(SOUNDS/  AND  MISSISSIPPI  RIVER 

32! COOPER  STEVEDORES 
| 

!9 

j 

(PETROLEUM  COKE 

(OATON  ROUGE/0AR3OV/  LA 

32! CCRINNE  DEC/  INC. 

!2 

t 

(TOWING 

(LAKES/  BAYS/  AND  SOUNDS!  INTAACOASTAL  WATERWAY 

28! CORINTHIAN  BOAT  CORPORATION 

i9 

1 

(IDLE 

07! CORPORATION  TRUST  CENTER 

i 

I 

!9 

! 

! 

X 

1MC0IPIJ?  CHRIST!  MARINf  SfRVICES 
ICO. 

!  2 
j 

i 

I  BLACK  OIL  AND  CLEAN  OIL 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  ALL  CONNECTING 
(WATERWAYS 

j 

24! COULEE  REGION  TOWING/  INC. 

! 

j 

19 

! 

j 

! PUSHING  BARGES  CONTAINING  GRAIN 

(MISSISSIPPI  RIVER  AT  CLAYTON/  JA/  HARBORS  ANO  LOCK 
!«10  GUTTEN3ERG/  IA 

03! COV’t  SHIPPING/  INC. 

| 

!2 

■ 

(PETROLEUM  PROOUCTS 

(WORLDWIDE  t  COASTWISE 

31 ! COX  MARINE  CORP. 

{ 

X 

!  2 
j 

! GRAIN 

(MISSISSIPPI  RIVER 

30ICPD  BARGE  LINE 
| 

!  3 

j 

1GRAIN 

1  FRIARS  POINT/  MS  TO  NEW  ORLEANS/  LA 

211  CRAIN-  8P0S./  INC. 

! 

j 

!2 

! 

i 

] TOWING/  SAND/  GRAVEL/  COAL/  SCRAP/  CONSTRUC 
ITION  EQUIPMENT/  SLAG/  PILING/  AND  TIMBER 

i 

-(ALLEGHENY/  MONONGAHELA/  AND  OHIO  RIVERS 
! 

321  CRAIN  BROS./  INC. 

! 

! 

I 

!9 

! 

! 

!  TOWING 
! 

! 

j 

(INLAND  VATERVAYS-USIHG  INTERCOASTAL  CANAL/ 

(HERMENTAU  RIVER/  AND  MISSISSIPPI  RIVER-GALVESTON/ 

(TX 

32ICPAXN/  FRANK  M.  CO. 

| 

X 

!2 

I 

(TOVING-CONSTRUCTION  EQUIPMENT 

j 

(COASTAL  WATERS  <MEV  ORLEANS  AREA) 

j 

21 ! CRAIN/  G.  M.  RIVER  TOWING/  INC. 

!  2 

! TOWING 

(ALLEGHENY/  MONONGAHELA/  AND  OHIO  RIVERS 

TABLE  5  -  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 
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OPERATOR  NAME 


!  SERVICE 

l  I.  REGULATED  BY 
I  INTERSTATE  COH- 
!  PERCE  COMMISSION 
]  2.  EXEMPT  FOR  HIRE 
1  3.  PRIVATE 
1  9.  UNKNOWN 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIER 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS, 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATE* 


! 

331  CRAWFORD,  JAMES  P. 

1 

03| CREEK  TOWINS  CORP. 
t 

321  CRESCENT  TOWINS  S  SALVAGE 
I  COMPANY 
1 

29! CREST  TANKERS,  INC* 

1 

J21CPEW  TRANSPORT  SERV. 

1 

321  CREW  TRANSPORT,  INC. 

1 

I 

321 CPCWBOATS,  INC. 

1 

t 

32ICROCHET  BOAT  CO.,  INC. 

1 

1 

32JCP0CHET,  LLOYO  4.  TOWING  CO., 
1INC. 

1 

A31CR0PNATE  COMPANY,  THE 
1 

321CFOSOY  "OAT  CO. 

1 

321CROS3Y  RAPINE  SERVICES 
1 
I 

Oil  CROSBY  TOWBOAT  CO.,  INC. 

1 

1 


1 

19 
I 

19 
1 

12 

1 

12 
1 

19 
1 

12 
1 
1 

12 
1 
1 

19 
1 
1 

12 
I 
1 

19 

1 

19 

1 

12 

I 

! 

19 

1 

1 

l 

19 

1 

12 

t 

13 

1 

19 

1 

INC.  51 
1 


321CR0SBY,  KURT,  INC. 

1 

321  CROSBY,  PADOY,  INC. 

1 

391  CROSS  LINK,  INC. 

I 

72! CROSS  MARINE,  INC. 

! 

01 1  CROSS  SOUNO  FERRY  SERVICE, 

1 

* 

1 

1 51  CROSS" STATE  TOWING  CO.,  INC. 

1 
1 

181CR0UNSE  CORPORATION 
! 

I 

1  SIC  ROWLEY  MARITIME  CORPORATION 
(CARIBBEAN  DIVISION 
1 
1 
1 

tl 1  CROWLEY  TOWING  4  TRANSPORT  AT  ION! 2 
1  ! 
081C  ROWLEY  TOWING  AND  TRANSPORTA-  19 


1T0WING 

1 

J TOWING,  SALVAGE,  AND  FREIGHT  EQUIPMENT 

i 

(CRUDE  OIL  AND  PRODUCT  CARRIERS 
1 
1 
l 

I  OIL  EXPLORATION  AND  DEVELOPMENT  SUPPLIES 
I AND  EQUIPMENT 
1 

(OILFIELD  DRILLING  SUPPLIES 
1 
I 

(TOWING 

I 

1 

! TOWING 
1 
1 

1  ANHYDROUS  AMMONIA 
1 

(TOWING 

j 

I  OILFIELD  SUPPLIES  AND  EQUIPMENT 
1 
! 

(TOWING 

! 

! 

1 

I  TOWING 

I  TOWING 
! 

HOMING 

I 

10IL  FIELD  SERVICE  EQUIPMENT 
I 


!  TtON 
1 

37!'POWN  2FLLER2ACH  CO*P. 
I 
1 


(VEHICLES  AND  PASSENGERS 
I 

1  ! 

1  1 

12  (TOWING  4  BULK  PETROLEUM  PRODUCTS 
I  1 
1  1 

12  J  TOWING,  HULK  FPEIGMT,  AND  COAL 
!  1 
!  1 

12  (TOWING,  TRA ILERS-LOADED  AND  LIC-HT,  AND  BULK 
1  1  PETROLEUM 

1  1 
1  1 
!  1 

!PETROLfUv  PRODUCTS,  MOLASSES 
1 

(CARS  AND  TRAILERS  WITH  GENERAL  <•*  C*, 


I  1 
!  1 

! 3  homing,  loss,  AND  flULK  FOREST  PRODUCTS 
!  1 
1  1 


11ICPUXSC  INTERNATIONAL 
! 

1 

(2 

! 

! 

l*A$SENC£PS 

i 

! 

i 

! 

36ICRUISSS,  INC. 

t 

1 

1 

(9 

i 

1 

! 

(PASSENGERS 

■ 

JsicPUHPltP  SHIPBUILDING  CO. 

| 

(9 

s 

i 

i 

231CSX  TRANSPORTATION 
! 

(2 

! 

(RAILROAD  CARS— LOADFO  AND  LIGHT 
i 

! 

341 CULBEPT50N,  ROLAND 

1 

(2 

i 

(TOWING 

301  CUMMINGS,  THOMAS 

13 

(TOWING 

ASICUMMINS,  JAMES 
| 

M 

(GENERAL  CARGO 

21 (CURLEY  LAND  CO. 

(9 

i 

(PETROCHEMICALS 

31 (CURTIS,  ALEX 
| 

! 

(9 

3 

i 

32! CUSTOM  FUEL  SERVICE,  INC. 
t 

(2 

! 

(DIESEL  FUEL  *2  -  BUNKER  "Cw 
! 

i 

OKCUTTYHUNK  ROAT  LINES,  INC. 

! 

3 

( 

(2 

! 

i 

! 

(PASSENGERS,  GENERAL  FREIGHT,  FOOD,  ICE, 

1  APPLIANCES,  MAIL,  BUILDING  MATERIALS,  ETC 
{ 

32JCVITANOVIC  30AT  SVC.,  INC. 

1 

i 

!  J 
! 

! 

(CHARTERS  TO  OTHERS 

J 

1 

! 

! 

32!C VITANOVIC  ^OTHERS,  INC. 

! 

! 

!  9 

! 

I 

(CHARTERS  TO  OTHERS 

! 

1 

( 

3210 

1 

1 

32!  D 
! 

29!  D 

3210 

1 

32!  D 


4  0  BOAT  RENTALS,  INC. 

4  3  MARINE 

i  4  TRANSPORTATION 

5  L  BARGES,  INC. 

4  R  MARINE  SERVICES,  INC. 


1  1 
1  1 
!  I 

12  10ILFIEL0  PRODUCTION  AND  EXPLORATION 

1  1  EQUIPMENT 

I  ! 

13  (TOWING 
!  ! 

!  3  (GRAIN 
!  ! 

12  (CHARTERS  TO  OTHERS 
(  ( 

13  ! 


(IDLE 

! 

(HEW  YORK  HARBOR  AND  ADJACENT  WATERWAYS 
I 

(MISSISSIPPI  RIVER  FROM  BATON  ROUGE,  LA  TO  THE 
I  MOUTH  OF  THE  PASSES  AND  COASTWISE 
1 

(WORLDWIDE 

! 

I 

ICOASTAL  PORTS  AND  GULF  OF  MEXICO 
( 

( 

(MISSISSIPPI  RIVER  GULF  OUTLET,  BAYOU  LALOUTRE, 
(BRETON  AND  CHANDELCUR  SOUNDS 
I 

(BROWNSVILLE,  TX  TO  PANAMA  CITY,  FL?  MISSISSIPPI 
(RIVER  ANO  INTERCOASTAL  CANAL 
! 

I  INLAND  WATERS,  BAYS  AND  SOUNDS 
( 

1 

(INLAND  WATERWAYS,  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS 
I 

1 9 ATS  AND  LAKES  OF  LOUIStANA 
I 

(HARVEY  CANAL,  BARATARIA  BAY,  MISSISSIPPI  RIVER, 
(SOUTH  LOUISIANA  LAKES,  BAYS  AND  SOUNDS 

ICAPr  COD  BAY,  CAPE  COD  CANAL,  DU2ZARDS  MAY,  NEW 
*( BEDFORD  HARBOR,  NANTUCKET  SOUND,  AND  VINEYARD 
(SOUNO,  NEW  YORK-MAINE 
I 

(BAYS  ANO  LAKES  OF  LOUIStANA 

(HAYS  AND  LAKES  OF  LOUISIANA 
I 

(SAN  FRANCISCO  9AY  AREA 
I 

(GULF  OF  MEXICO  FROM  MOBILE  TO  BROWNSVILLE,  TX 
i 

(NEW  LONDON,  CT  TO  ORIENT  POINT,  L  >NG  ISLAND, 
(EASTERN  LONG  ISLAND  SOUND,  AND  f ISHER'S  ISLAND 
(SOUND,  GAROEN 
I 

(FLORIDA,  6ULF  COAST  TO  NEW  ORLEANS!  FLORIDA,  EAST 
(COAST  TO  NORFOLK,  VA 
! 

(MISSISSIPPI,  OHIO,  TENNESSEE,  CUMBERLAND,  GREEN, 
(KANAWHA,  MONONGAHELA,  AND  LICKING  RIVERS 
I 

(MIAMI,  JACKSONVILLE,  PHILADELPHIA,  LAKE  CHARLES, 
IPUFPTO  PICO,  DOMINICAN  REPUBLIC,  VIRGIN  ISLANDS, 
(LEEWARD  AND  WINDWARD  ISLANDS,  ANO  GULF  OF  MEXICO 
(AND  EAST  COAST  OF  UNITED  STATES 
I 

(LONG  BCACH/IOS  ANGELES  HARBORS 
I 

(PUERTO  RICO,  U.  $•  VIRGIN  ISLANDS,  AND  DONINICAN 

(REPUBLIC 

t 

(WILLAMETTE  AND  COLUMBIA  RIVERS  AND  TRIBUTARIES 
(BELOW  90“£SV!IL*  RAM 
! 

(BOSTON  HARBOR;  NEW  YORK  HARBOR?  PHILADELPHIA 
(HARBOR?  WASHINGTON,  DC  WATER? PONT  AREA?  POTOMAC 
(RIVER  BETWEEN  WASHINGTON  AND  MOUNT  VERNON? 
(NORFOLK,  VA  HARMOR 
1 

(PUGET  SOUND 
I 

(ORANGE,  TX-SA9INE  RIVER 
l 

1ST.  CLAIRE  RIVER— PORT  HURON,  MI  TO  SARNIA, 

(ONTARIO 

I 

1ANAC0RTES,  SAN  JUAN  ISLANDS,  AND  BELLINGHAM  BAYS 
i 

! MEMPHIS  HARBOR 
I 

(ARKANSAS  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVERS 
! 

(MISSISSIPPI  VALLEY  AND  GULF  COAST  REGION 
1 
! 

I 

! H?8  235  MISSISSIPPI  RIVER  TO  M/8  70  MISSISSIPPI 

(RIVER 

! 

(PORT  OF  NEW  BEDFORD  ISLAND  OF  CUTTYHUNK 
! 

I 

(MISSISSIPPI  RIVER  FROM  NEW  ORLEANS  TO  DELTA 
I (SOUTH-WEST-SOUTH  PASS-PASS  *  LOUTRE),  TIGER  PASS, 
(MAIN  PASS  AREA,  BRETON  SOUND  AREA  AND  BAPTISTE 
(COLLETTE 
( 

(MISSISSIPPI  RIVER  FROM  NEW  ORLEANS  TO  DELTA,  TIGER 
(PASS,  MAIN  PASS,  BRETON  SOUND  AREA,  ANO  WEST  DELTA 
(AREA 
! 

(GULF  OF  MEXICO  WITHIN  200  MILES  OF  LAND 

I 

I 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  ITS  TRIBUTARIES 
! 

(INLAND  WATERWAYS 
I 

1CHARENT0N  CANAL 
I 

(IDLE 


B&2. _ 

r  l 
*  l 
«  I 

!  OPERATOR  NAME 
D  t 
T  I 
! 


TACLE  3  -  OESC#I»TXON  OF  OPERATIONS 


l  SERVICE  I 

(  1.  REGULATED  OY  I  ! 
1  INTERSTATE  CON-  J  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED  ! 
I  PEACE  COMMISSION  !  I 
I  7.  EXEMPT  FOP  MI*£  (  I 
3  3.  PRIVATE  !  I 
1  4.  UNKNOWN  I  | 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
BETWEEN  WHICH  OA  ON  WHICH  OPERATED 


071  DSL  CORPORATION 
I 
I 
I 

12! D.  L.  0.  BOAT  AND  CO.#  INC. 
I 

32! D.  N.  H,  TOWING  CO.#  INC. 

I 

I 

32! DAIGLE  BOAT  RENTALS#  INC. 

! 

I 

32! DAIGLE  TOWINfi 
! 

32! DAIGLE#  FRANK 
1 

34} DAILY#  JCFF 
! 

27! DAIRTLAND  POWfR 
I 
! 

271  DAKOTA  MARSt  SERVICE#  INC. 

I 

! 

lol DANA  NARINE  SERVICE#  INC. 

I 

1 3! 0 ANN  TOWING  CO. 

! 

I 

OViOANW#  ROBERT #  COMPANY 
! 

32! OANOS#  TIMMY#  tNC « 

I 

32! OANTIN  MARINE#  INC. 

! 

32! OANTIN/  LOVELESS#  INC. 

! 

301 OAULTON#  GLENN  !.#  INC. 

I 


37! DAVIDSON  IND.#  INC. 

! 

30! DAVIS  CONSTRUCTION  CO  -  INC. 

1 1 1  DAVIS  GRAIN  CORP. 

I 

03! DAVIS  PARK  FERRY  CO.#  I«C. 

! 

I 

71!  DAVISON  SAND  t  GRAVEL  CO. 
i 
! 

I 

351  DAYTON#  OARLC 
I 

32! ODtS  MARINE  TOWING#  INC. 

I 

32! DE  VAIL  TOWING 
! 

I 

33I0CAN#  OAMON  A. 

! 

! 

30] Of CELL  MARGE  INVESTORS#  LTD. 

I 

03! DECKER  OIL  TRANSPORTATION  CO.# 
!  INC. 

I 

03! DECKER#  JANES 
! 

01 1  DEEP  RIVER  NAVIGATION  CO. 

1 

32I0EEP  SOUTH  TOWING 


03! DEEPWATER  CONTRACTING  CO./  INC, 
1  C/0  WEEKS  MARINE#  INC. 

! 

31 ! DEER  CREEK 
I 

07! DELAWARE  RIVER  S  BAY  AUTHORITY 
! 

! 

071  DELIGHTFUL  JOURNEY#  INC. 

! 

281 OELMAR  NARINE#  INC. 

I 

321DELNAR  SYSTEMS#  INC. 

! 

32IDEL0ACH  TOWING  CO. 

I 

! 

321  DELTA  8058 

I  C/0  BOROELON  OFFSHORE 
(OPERATORS#  INC. 

! 

33! DELTA  BARGE  LINES 
! 

I 

121  DELTA  MARINE#  INC. 

! 

18!0ELTA  MATERIALS#  INC. 

! 

31! DELTA  PACIFIC  TRANSPORTATION 
I 
! 

321  DELTA  RUEEN  STEAMBOAT  CO.#  THE 
! 

341DELTA  RESOURCES#  INC. 

I 1/8/A  R.  H.  VALENTINE  LOGGING 
! COMPANY 


1  ! 

! 3  ! SULFURIC  ACID 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 2  (TOWING 
!  1 

! 2  (TOWING  LIQUID  G*S 
!  ! 

1  I 

! 2  (DRILLING  lauIRMfNT 
!  I 
t  i 

! 2  ITOWING 
!  ! 

19  | 

!  1 

19  1T0WIN5 
>  I 

U  ICOAL#  COIN 
!  ( 

!  ! 

12  ICOAL  AND  PETROLEUM  PRODUCTS 
I  i 
!  ! 

! 2  (TOWING#  CAUSTIC  'ODA 
!  ! 

!2  (TOWING 
I  ! 

I  I 

!«  !»;??'<$ 

!  1 
19  : 

!  ! 

12  !0‘l  FIELD  EQUIPMENT 
!  ! 

! 2  ! OIL  FIELD  EQUIPMENT 
!  I 

12  (CHARTERS  TO  OTHERS 
!  1 

!  I 
1  ! 

! 3  (TOWING#  LOGS 
!  ! 

13  ISTONE 
i  I 

!J  !  CORN#  WHEAT#  SOVOEMS 
!  ! 

! 2  I PASSSNGE* 

!  ! 

I  1 

!3  ISANO  ANO 
1  I 
!  ! 

!  ! 

!9  (GENERAL  CAPGO 
I  ! 

!3  IGRAIN#  CHEMICAL#  STEEL#  FERTILIZER 
!  ! 

!  ! 

12  (TOWING 
!  ! 

!  1 

12  (TOWING 
!  ! 

!  ! 

19  | 

!  ! 

! 2  ! BULK  PETROLEUM 
1  ! 

1  ! 

19  1 
!  ! 

12  (PASSENGERS 
!  I 

! 2  (TOWING 
!  i 
!  ! 

.12  (BULK  1  PACKAGED  FREZ6HT 
!  ! 

!  ! 

19  (GRAIN  AND  GRAIN  PRODUCTS 
I  ! 

f  12  (VEHICLES  AND  PASSENGERS 
!  I 
I  ! 

!9  ! 

!  ! 

19  (HARBOR  FLEETING  SERVICE 
1  ! 

! 2  (TOWING 
(  ! 

12  (TOWING 
I  I 
1  I 

12  (DRV  CARGO 
1  I 
I  I 
I  I 

12  (BULK  OIL  AND  GASOLINE 
I  1 
1  ! 

(9  (SHIP  ASSISTING 
!  1 

(3  HAND#  GRAVEL#  AND  ROCK 
!  1 

19  (GRAIN  CARGOES 
I  ! 

!  ! 

!  II  (PASSENGERS 
!  i 


I 

(FALL  RIVER#  MA  TO  NORFOLK#  VA  AND  POINTS  BETWEEN; 
(LONG  ISLAND  SOUND#  ATLANTIC  OCEAN#  DELAWARE  BAY 
(AND  RIVER#  CtD  CANAL  AND  CHESAPEAKE  BAY 
I 

(NEW  ORLEANS#  LA  AND  XplRACOASTAL  WATERWAYS 

(INTPACOASTAL  WATERWAYS#  PASCAGOULA#  MS  TO/FROM 
(HOUSTON#  TX  AND  GULF  OF  MEXICO 
I 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
tOF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  INLAND  WATERS 
I 
I 
I 

(MILE  0  TO  MILE  350  ARKANSAS  RIVER 
I 

(MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVERS#  GULF  INTRACOASTAL 

(WATERWAY 

( 

(UPPER  MZSSISSIPPI-ST.  PAUL  AREA!  UPPER 
(MISSISSIPPI-TWIN  CITY  AREA  AND  GENOA#  W! 

I 

(ENTERS  AND  DEPARTS  ALL  PORTS 

(GULF  OF  MEXICO#  MISSISSIPPI  RIVER#  MOBILE/  AL  AND 
(VARIOUS  PORTS  ALONG  THE  GULF  COAST 
I 

(ATLANTIC  OCEAN  AND  GULF  OF  MEXICO 
! 

(GULF  OF  MEXICO— OFFSHORE 

(COASTWISE  AND  ALL  INLAND  WATERWAYS 

(INLAND  WATERS  OF  LOUISIANA 
1 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  TP  I  BUT  ARIES-COASTWISE  WATER 
(OF  LOUISIANA#  MISSISSIPPI#  AND  TEXAS#  NOT 
(EXCEEDING  20  MILES  OFFSHORE 
I 

t SXUSLAW  river  from  mapleton  to  mouth  OF  RIVER 
I 

(TENNESSEE#  OHIO#  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVERS 
! 

(SOUTHERN  BRANCH  OF  ELIZABETH  RIVER 

I 

IPATCrOGUK#  DAVIS  PARK#  BELLPORT#  BELLPORT  BEACH# 
(WATCH  HILL#  AND  SAILORS  HAVEN 

ULLfGHkNr#  HONONGAHELA#  AND  OHIO  RIVERS  — 
(PITTSBURGH#  NEW  KENSINGTON#  AND  DRAV0S8URG#  PA 

(areas;  tadrtown,  pa  on  the  Allegheny  river 
i 

(ALASKA  SOUK  OF  CAPE  NEWFNHAM  TO  SEATTLE 
( 

(MISSISSIPPI  R11ER  AND  GULF  INTPACOASTAL  WATERWAY 
(OF  LOUISIANA,  VlY AS#  MISSISSIPPI#  AND  ALABAMA 
1 

(TEXAS  AND  LOUISIANA  GULF  COAST#  AND  INLAND  WATER" 

(WATS 

I 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY#  AND  HOUSTON  SHIP 

(CHANNEL 

! 

I 

I 

(NEW  YORK  HARBOR 

I 

I 

I 

I 

(CONNECTICUT  RIVER  t  LONG  ISLAND  SOUND 

MISSISSIPPI  RXVER-BETWEEN  NEW  ORLEANS  AND  BATON 
(DOUCE?,  LA 

I 

(NEW  TORK  HARBOR 

I 

I 

MISSISSIPPI  RIVER  AND  ITS  TRIBUTARIES 
! 

(CAPE  HAY/  NJ  TO  LEWES#  DE  AND  RETURN  LOWER 
(DELAWARE  BAY 
I 

(IDLE 

I 

(ILLINOIS  WATERWAY 
I 

IU.  S.  GULF  COAST 
t 

(GULF  ZNTRACOASTAL  WATERWAY  AND  LOWER  MISSISSIPPI 
MXVtt 
! 

I'Nljar  cult  OF  Mcyfco  • 

( 

( 

I 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY— LOWER  MISSISSIPPI 
(RIVER 

(BRUNSWICK#  6A 
I 

(OHIO  RIVER— MILE  832.4  TO  974.0 
I 

(UPPER  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER  AND  ITS 

(TRIBUTARIES 

! 

MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVER  SYSTEMS 
I 

(IDLE 

I 


TA5L*.  ]  •  SClOtUXON  Of  OPtPAJICNS  893 

E  !  ! 

N  I  !  1. 

G  l  1 

!  OPERATOR  NAME  ! 

t>  (  1  2. 

T  !  IS. 

!  !  9. 

SERVICE  ! 

REGULATED  ST  ! 

INTERSTATE  COM-  1  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
MERCC  COMMISSION  1 

EXEMPT  SO*  HIRE  | 

PRIVATE  ! 

UNKNOWN  { 

1 

I  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 

l  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 

1 

! 

! 

32!OfMOlLE/  PATRICK  A. 

1 

1 

13 

J 

(MAIL/  SUPPLIES/  GROCERIES  AND  PERSONNEL 

! 

1 S H ELL  (VENICE)  TCAHtHAl#  TI6FA  MSS  TO  JOSt>H  PASS 
IANS  EAST  EAT  BLK  }4 

23! DfNtEN  RIVER  CO* /  IKC. 

1 

13 

1 

1CQNSTRUC TI ON  S1UIPMENT/  STEEL  AND  WOOD 
1»ILING  Y1M 

I44AFT0N,  IL  TO  OUILINOTON.  IA;  ILLINOIS  AIVEAJ  ANA 
! HOAAIS  TO  SPAFTOM.  IL 

32IOENET  TOWING  SERVICE/  INC. 

1 

ID 

1 

! TOWING 

l 

(MISSISSIPPI  RIVER  l  GULF  INTERCOASTAL  WATERWAY 
(OF  LOUISIANA  S  TEXAS 

37tDfP4RT*CNT  OF  THE  INTERIOR  13 

(U.  S.  FISH  AND  WILOLIfC  SERVICE ! 

HARM  PRODUCE 

(LAKE  RIVER/  BACHELOR  ISLAND/  AND  RIDGEFIELD 
i 

331  DERRICKS  BOATS/  tNC. 
i 

n 

itcwng;  m is c*llaneous  cargo 

(NUECES  OAT.  AAANSAS  0AT.  COMNO  OAT/  SAN  ANTONIO 

1  OAT#  ANO  PATAGOAOA  OAT 

C110ESNCNO  TACHI  YARD 

ID 

1 

Cl ! DESPOND#  NEIL  A. 

12 

JRASSENCERS 

(MASSACHUSETTS  0 AY 

33IOETHLCFSCN/  P.  L. 

19 

1  TO  VI I K  5 

( 

1  INTRACOASTAL  WATERWAY 

321DIVAU/  ALLEN/NR.  HERNANDEZ 

12 

! TOWING 

1  INLAND  WATERS 

12!  OEVALL/  DTCIRA,  INC. 

12 

{TOWING 

(INLAND  WATERWAYS 

?2(OCV*LO*MENT  NARINE/  INC. 

1 

12 

1 

jtowing;  oil  fzelo  f»»pl!?$ 

( INTRACOASTAL  LOUISIANA/  TEXAS/  MISSISSIPPI# 

(ALABAMA/  AND  MISSISSIPPI  RIVER 

321  DIAMOND  &ARGCS 

1 

12 

f 

! DRILLING  RIG  WATER 

1 

MISSISSIPPI  EIVEA  ANO  5ULF  OUTLETS  FAON  POINT  LA 
IHACNE#  LA  TO  MOUTH  OF  AIVEA  INTO  CULF  OF  NEXICO 

UlCIANOND  MANUFACTURING  CO./ 

1 

INC 

.13 

! 

1  CONSTRUCT  ION  tRUtPMENT  AND  MATERIALS 

(ATLANTIC  INTRACOASTAL  WATERWAY— VI A6INIA  TO 
(FLORIDA 

3 2 1 DI ANONO  SERVICES  CORN. 

13 

( C9U!°NtNR 

(VENICE  TO  CAMERON/  LA  AND  ATCHAFALAYA 

UlOlAMOND/  ?.  F./  CONSTRUCTION 
HO./  INC. 

13 

1 

(CONCRETE  PILES  4  JEANS,  steel  reams  A 
(CONSTRUCTION  EQUIPMENT/  AND  *IP  ®AP 

(CAPE  CHARLES/  VA  t  RAPPAHANNOCK/  V A?  SAVANNAH/  6A 
(AND  NORFOLK/  VA?  AND  DAYTONA  PONCE  INLET/  FL 

3210IANA  TONING#  INC. 

12 

! OIL  PRODUCTS 

! t NL (NO  WATSPS  ANO  VISTEON  AIVEPS 

211  DIETZ  HAR»»0»  SERVICE/  INC. 

12 

! TOWING 

1 

(OHIO  RIVEP—  WCLLSVILLE#  OH  ARTA 

3OJ0ILLIN5HAM  CONSTRUCTION  CO. 

I 

!« 

l 

! EQUIPMENT  FOR  AND  SJPPLHS  USED  FOR 
!  CONSTRUCTION  WO 

I 

(PORTS  Of  LONG  BEACH/  LOS  ANGELES/  WEST  COAST  BAYS 

1  AND  HARSORS 

OUOHIGO  CRUISES 
l 

1 

12 

1 

1 

! PASSENGERS 

(ENTIRE  EAST  COAST/  CARIBBEAN  SEA/  U.  S.  AND 
(bPITISH  VIRGIN  ISLAND  AND  3AHAMAS  ISLANDS/ 

(MISPANOLA  PUERTO  RICO 

CJ10ISCH  CONSTRUCTION 

1 

1 2 
! 

IPRFOSE  S'OKS  C6HSTSUCTI3H  D'liPIS 

(NEW  YORK  HARBOR/  LONG  ISLAND  SOUND/  AND  SEA  BRIGHT 
(MUD  OUN" 

UIDISPOSAL  SYSTEMS/  INC. 

19 

(IDLE 

72! DXS  SEN  t  JUHN  CORP. 

! 

1 

12 

f 

1 

1  TOWING 

(LAKES  ERIE  AND  ONTARIO/  ST.  LAWRENCE  SEAWAY  BARGE 
(CANAL#  FINGER  LAKES#  AND  HUOSON  RIVER/  CHFSAPEAKE 
!  if  AT 

15! DIVERSIFIED  MARINE  INTER- 
! NATIONAL/  INC. 

19 

1 

i 9 ic €/  WHEAT/  CORN 

1 

(PRIMARILY  ALONG  THE  GULF  COAST  AND  THE  WEST  COAST 
(OF  THE  UNITED  STATES  AND  ANT  FOREIGN  PORT 

1310IVERSIFIFD  MARINE  TECH./  INC. 

12 

(LIGHT 'RING  ANO  SLOP 

ITHHM,  FL  CTAKP4  ?AY> 

15! DIVERS IF1EO  VENTURES/  INC. 

» 

13 

1 

(EQUIPMENT  *0®  *A* INf  CONSTRUCTION  MATERIAL/ 

!  *lLd$/  WOOD/  CCNCRFT*. 

. 

(ICWW  JOINING  CANALS  BETWEEN  STEUAPT/  FL  AND  KEY 
(UF$T/  FL 

33! DIXIE  CARRIERS#  INC. 

I 

i 

12 

! 

1 

HULK  IRON/  STEEL/  SULPHUP/  CHEMICALS/  GRAIN 
! SALT/  AND  PETROLCU*  PRODUCTS 

1 

# (GULr  XNTRACOASTAL  WATERWAY/  MISSISSIPPI  RIVER/ 
(TOMRXSOEE/  AND  WARRIOR  RIVER  SYSTEMS;  ILLINOIS/ 

(OHIO/  AND  TENNESSEE  RIVERS 

T3I DIXIE  CARRIERS#  INC. 

! 

S  2 
! 

! SULPHU6/  CHEMICALS/  ORA I N/  SALT/  PETROLEUM 
(PRODUCTS/  PHOSPHATE  *0C</  AND  COAL 

(GULF  OF  NEXICO 
! 

?3! DIXIE  FUELS  UNITED 

i 

! 

12 

! 

1 

! COAL  AND  PHOSPHATE  ROCK 

1 

! 

(MYRTLE  GROVE  AND  CRYSTAL  RIVER?  TAMPA  AND  MYRTLE 
(gpove;  anovc  on  Mississippi  river  and  across  gulf 

(OF  MEXICO 

loioiXSE  NARINE  SUPPLY  CO. 

13 

(IDLE 

17IDIXIE  SAND  AND  GRAVEL  CO. 

12 

! towing;  sano  and  gravel 

( 

(TENNESSEE  RIVER— MILE  336.6  TO  575.2 

1  Si DZXZE  TOWING  COPP. 
i 

12 

! 

ipRESTRESSCO  CONCPETS  PRODUCTS 

(ATLANTIC  INTRACOASTAL  WATERWAY  BETWEEN  MIAMI/  FL 
(AND  CHARLESTON/  SC 

32! DZXI E  WELL  SERVICF 
! 

!2 

1 

(PASSENGERS  AND  SUPPLIES 

(0PCNTON  AND  CHANDELFUR  SOUNDS/  MAIN  PASS/  AND 
(HOPCOALF/  LA  AREAS 

53! DIXIELAND  FUELERS#  INC. 

!9 

i 

15! DIXON  MARINE/  INC. 

12 

ITOWING— MARINE  SALVASC 

(GULF  COAST  AREA  AND  TRIBUTARIES 

331D0LPHIN  TOWING  LTD. 

12 

1 

(TOWING/  DX53FL/  GASOLINE/  KEPOSENI/  NAPHTHA 

( BROWNSVILLE/  TX  AND  NEW  ORLEANS/  LA?  AND 
! !NT®*COPST*L  uats*uay 

72i DOMINGO/  TERRY  W. 

!  2 

! SUPPLIES 

. 

(INLAND  WATERS 

1  DONALD  SON/  JOHN  L./  COMPANY 
1 

13 

1 

! TOWING/  $AND/  GRAVEL/  AND  LIMESTONE 

(OHIO  RIVER— MILE  550  TO  604?  KENTUCKY  RIVER  MILE  1 

110  65 

32! D9NALDSONVILLE  LEASING  CO./ 
!  INC. 

!9 

! 

1GRAIN 

X 

! DONALD  SO NVILLE/  LA  AREA-BATON  ROUGE  TO  NE"  ORLEANS 
( 

03! DONJON  NARINE  CO./  INC. 

12 

! scrap  steel;  CHAPTERS  to  OTHERS 

(NEW  YORK  HARBOR 

321DQOH  TOWING  CO./  INC. 

1 

12 

1 

(TOWING 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  INTRACOASTAL  VATERWAY- 
1L0UISI ANA  AND  TEXAS 

J2100UBLE  EAGLE  MARINE 

12 

(TOWING 

X 

(INTRACOASTAL  WATERWAY  FROM  TEXAS  TO  MISSISSIPPI 

32UCUC6T  »R0$.  TRANSPORTATION 
1  INC. 

12 

1 

STOWING 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY/  MISSISSIPPI  RIVER  AND 
(GULF  OF  MEXICO 

321D0UGLAS  ..ARXNf  SERVICE/  INC 

12 

ISHIFTING  6  TOWING 

I 

t  CHAP  I  YOU  CANAL 

?*ru  3  -  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 


OPERATOR  HAH? 


!  SERVICE 

!  1.  REGULATED  3Y 
!  INTERSTATE  CO**- 

I  rtscc  cqnmissio 

!  2.  EXEMPT  TOR  HIRE 
I  3.  PRIVATE 
1  9.  UNKNOWN 


INTERSTATE  CO**-  (  *RINC I*AL  CO*MODl TIES  CARRIED 

PERCE  COMMISSION  • 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


721 OCUCLAS  TOWING#  INC.  !2 

I  I 

3216CUGLAS,  WILLIAM  A,  (2 

!  ! 

32100m  CHEMICAL  CO.  !3 

I (LA.  DIVISION)  I 

!  I 

33IDCW  CHEMICAL  CO.#  THE  !2 

J (TEXAS  DIVISION)  I 

I  I 

!  I 

A010CV  CHEMICAL  COMPANY#  THE  IS 

I  I 

1 7! DOWDY  l  LACHE*#  INC.  12 

!  I 

^21  DOWELL  SCMLUReCRGER  !3 

i  i 

i  l 

20I0RAV0  MSIC  MATERIALS  CO.  12 

l  I 

UI0RAV0  BASIC  MATERIALS  CO.#  INC. 13 
t  I 

lolORAVO  3*$IC  MATERIALS  CO./  INC. 13 
I  1 

I  I 

I  I 

I  I 

721  OR AVO  OASIC  MATERIALS  CO.#  INC.U 

»  i 

I  I 

21 1  OR AVO  CORPORATION  C  AGGREGATE  12 
(DIVISION)  I 

!  I 

21 ! D* AVO  LEASING  (3 

l  ! 

21 1 D* AVO  LIME  Ce.  13 

!  ! 

I  I 

3910REDGE  MASTER  CORE.  12 

I  I 

I  ! 

!  I 

I  1 

211 DAESSf •  LEASING  CORE.  IS 

I  I 

331  DRIVER#  RAYMOND#  SAND  CO.  13 

I  I 

32IDUBOIS  ?0AT  RENTAL#  INC.  12 

I  I 

33IDUBOIS#  H.  C.  MARINE  13 

I  l 

1  I 

72! DUET  BO*  T  CO.#  INC.  12 

I  1 

JolDUFF  TOUSOAT  CO.  IS 

I  I 

321 CUERIEND  TOWING  CO.#  TNC.  12 


331DUGAT#  RAYMOND  COMPANY 
1 
I 

2A I  DULUTH-SUPERIOR  EXCURSIONS 
( 
l 

221 DUNEAR  K  SULLIVAN  DREDGING  CC. 
I 
I 


I INDUSTR 1 *L  CHEMICALS 
1 
1 

ICMRNttAL?#  LIQUIDS#  4CI0<#  CAUSTIC  SODA# 
I  SOLVENTS#  *Nf  INORGANIC  COMPOUNDS 


1  TOWING#  SAND  AND  Cr AVK 
l 


I  INLAND  WATERS  AND  WESTERN  RIVERS 

I 

(INLAND  waters 
! 

IINLANO  WATERWAYS 

I 

1 

imr  INTRACOASTAL  WATERWAY#  PtSSISSIPM  RIVER# 
1  CONNECTING  INLAND  WATERWAYS#  €Rr  AT  LAKES#  AND 
1 GULE  OF  MEXICO 
I 

1  SAN  49ACUIN  AMD  NAPA  RIVERS#  CA 
I 

ITENNLSSEE  RIVER—  CLIFTON#  TN  to  SHEFFIELD#  AL 
I 


1Cl“£NT#  »C!D#  DIESEL#  "LMTICS#  AND  DR  ILL  IS SjHl SS IS  SIP® I  RIVER#  GULE  INTMACOASTAL  WATERWAY#  AND 


I  FLU  IDS 
1 

(TOWING#  SANO#  AND  G.»»V*L 
I 

1  TOWING  AND  3UL<  TRAVEL 
1 

1*ULK  S»ND#  3RAVCL  AND  tH'LLS 

l 

I 


1  CL AM  SHELL 

I TOWlMv#  SAND#  MAVEL#  AND  MISCELLANEOUS 
(COMMODITIES 

l DRY  CARGO  (COAL) 

(CALCXLOX 

1 TCWtNG 

ISAND 

(OILFIELD  SUPPLIES 
1  PETROLEUM  RXOOUCTS 

(GENERAL  tOUING 
ITOV INS 

1  TOWING  AND  CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND 
(MATERIAL 

(PASSENGERS 

(CONSTRUCTION  MATERIALS 


22IDUN. AR  X  SULLIVAN  DREDGING  CO.  (3  (TOWING  AND  CONSTRUCTION  MATERIALS 


23! DUNDEE  CEMENT  CO. 
I 
( 

I 

l 

20! DUNDEE  CEMENT  CO. 


(BULK  CEMENT 
! 

I 

! 

( 

(CEMENT  AND  ELY  ASH 


76IDUNLAP  TOWING  CO.  (2 

1  ( 

321 OUhN#  DURWOOD  (3 

!  I 

!  ( 

33! DUPONT  DE  NEMOURS#  E.  I.#  *  CO. (3 
(  ( 

(  ( 

1  ! 

321  DUPONT  OINEMOURS#  C.  I.#  i  CO.  (3 

(C/0  CONOCO  DOMESTIC  MARINE  DIV.I 
!  I 

t  ( 

jaiOUPONT  E.  X.#  «  OE*  NEMOURS  C0./I3 
(INC.  ( 

(  ! 

32! OUP»E  fl»OS.  CONST.  CO.  (3 

I  ! 

!  f 

!  ! 

23! DUROCHER  DOCK  AND  DREDGE#  INC.  (2 
!  ! 

AO! DUTRA  CONST.  CO.#  INC.  (9 

!  1 

321  DUVAL#  ERNEST  30AT  RENTALS#  (9 
(INC.  ( 

!  ! 

1 8! DYER#  MARY  (2 

(D/0/A  DYER  TRANSPORTATION  t 

1  ! 

11(E  (  E  TOWING  CO.  (2 

1  ( 

USE  S  S  TOWING  (9 

!  ! 

(  ! 

32! £  H  t  £  OOAT  RENTALS  !9 


(TOWING#  LOGS#  AND  FREIGHT 
(CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND  MATERIALS 


(LOUISIANA  GULF  COAST  ARFA 

(KANAWHA  AND  OHIO  RIVtv$ 

! 

(APALACHICOLA  ANO  CHATTAHOOCHEE  FIVERS 
( 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  —  HOUSTON#  TX  TO 
I  APALACHICOLA#  FL?  ALABAMA#  BLACK  WARRIOR# 

I TOMCIGBCE#  CHATTAHOOCNir  AND  MISSISSIPPI 

(RIVERS 

( 

( INTRACOASTAL  WATEPUAY-QEAUHONT  TO  PENSACOLA# 
(MISSISSIPPI  PIVFR— *ATON  ROUGE  TO  VENICE 
( 

(ALLEGHENY#  NCNONGAHELA#  KANAWHA#  AND  OHIO  RIVERS 


(INLAND  WATERWAY  SYSTEM 
! 

(NEVILLE  ISLAND  AND  SHIPPINQPCRT#  PA  ON  THE  OHIO 

(RIVER 

i 

(NEWPORT  HARBOR#  CA  TO  LA  *3?  CORTE  MADERA  CREEK# 
(CA  TO  ALCATRAZ!  OPEN  WATER  DISPOSAL  SITE#  SAN 
(FRANCISCO  ilAY#  CAT  NEWPORT  BEACH#  CA  TO  SAN 
(FRANCISCO  DAY 
I 

HOLE 

! 

(MISSOURI  RIVER— MILE  317.2 
! 

(INLAND  WATERS  OF  LOUISIANA 
( 

(INLAND  WATERS#  GULF  ZNTRACOASTAL  WATERWAY# 
(LOUISIANA  AND  TEXAS 
( 

(IDLE 

( 

(ALL  CF  PUGET  SOUND  AND  CONNECTED  WATERWAYS 
! 

(VENICE  AREA  TO  "MRW  OR  TENNECO  DOCK  FOR  RCFUEL- 
IlNG  (MISSISSIPPI  U  INTRACOASTAL)  LOUISIANA  AND 
(TEXAS 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  TEXAS  AND  INLAND 
(WATERS  OF  TEXAS 
( 

(DULUTH-SUPERIOR  HARBOR#  ST.  LOUIS  RIVER#  AND 
(VARIOUS  LAKE  SUPERIOR  PORTS 
I 

(NEW  YORK  STATE  MARGE  CANAL  ANO  HUDSON  AND 
(OCLAWARE  RIVERS 
I 

(MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVERS 
1 

(MISSISSAUGA#  ONTARXO-LAKE  ONTARIO;  DETROIT# 
(NI-DETROIT  RIVER;  ASHTABULA#  OH-LAKE  ERIE ; 
(MILWAUKEE#  WI-8URNHAH  CANAL?  HOLLAND#  MI-LAKE 
ihacatawa;  muskegon#  hi-huskegon  oaf 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  AND  ILLINOIS  WATERWAYS  AND 
(MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 
! 

(PUGET  SOUND  AND  ALASKA 
! 

(MISSISSIPPI#  LOUISIANA#  GULF  COAST  AND  MISSISSIPPI 

(RIVER 

I 


(SULFURIC  ACID#  BUTADIENE#  ANHYDROUS  AMMONIA# (GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY;  INGLES  IDE#  VICTORIA# 


(CYCLOHEXANE#  ADlPONITfNE#  CAUSTIC  SODA#  (CHOCOLATE  8AY0U#  DEER  PARK#  UPORTE#  ORANGE#  TX? 
(CHLORINE#  BENZENE#  VACUUM  RESIOIU*  (CONVENT#  AND  BURNSIDE#  LA 

1  I 

(BULK  L1QUI0  CHEMICALS  (DELAWARE  RIVER#  CHESAPEAKE  AND  DELAWARE  CANALS# 

!  (CHESAPEAKE  BAY#  ATLANTIC  OCEAN#  WESTERN  RIVER# 

1  (GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  AND  INLAND  WATERWAYS 

I  i 

(EXPLOSIVES  AND  BLASTING  ACCESSORIES  (PUGET  SOUND!  SOUTHEAST  ALASKA?  VALDEZ#  AK  AND 

!  (HAWAII 

!  ! 

(LUMBER  (FILINGS#  POLES#  60AR0S#  ANY  CREOSO-  (GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  AND  ALL  INLAND  WATERS 

(TED  MATERIAL)  HAPOWAXC#  SPALL  TOOLS#  LEADS#  (WITHIN  A  200  MILE  RADIUS  OF  HOUMA 

(DROP  HAMMER#  CRANE#  ETC.  ! 

I  ! 

(TOUING  AND  NARINE  CONSTRUCTION  (GREAT  LAKES  AND  CONNECTING  WATERWAYS 

(  ! 

(ROCK  (SAN  FRANCISCO  BAY  AND  TRIBUTARIES 

!  1 

!  I 

!  I 

!  1 

•BRIDGE  GIRDERS#  CONSTRUCTION  EQUIPMENT  10HI0#  TENNESSEE#  AND  UPPER  MISSISSIPPI  RIVERS 

I  ! 

(  ( 

(TOWING  (INLAND  WATERWAYS  —  HAMPTON  ROADS  AREA 

I  ! 

(TOWING  (GULF  XUTRACOASTAL  WATERWAV-BROWHSVILLE#  TX  TO 

(  (PANAMA  CITY#  FL 

I  ! 

(PASSENGERS  (VENICE  AREA 


(GREAT  LAKES  AND  CONNECTING  WATERWAYS 
! 

(SAN  FRANCISCO  BAY  AND  TRIBUTARIES 


10HI0#  TENNESSEE#  AND  UPPER  MISSISSIPPI  RIVERS 


(INLAND  WATERWAYS  —  HAMPTON  ROADS  AREA 
! 

(GULF  XUTRACOASTAL  WATERWAV-BROWHSVILLE#  TX  TO 
(PANAMA  CITY#  FL 
! 

(VENICE  AREA 


TABLE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS  895 


E  1  1  SERVICE  1 

HI  !  1.  REGULATED  37  1 

6  1  1  INTERSTATE  COR-  !  PRINT'":'.  'ORROWTCS 

t  OPERATOR  NANE  1  RERCS  CORRISSTON  ! 

01  12.  EXINPT  TOR  HIRE  1 

T  1  IS.  PRIVATE  1 

1  1  «.  UNKNOWN  1 

carried 

!  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 

1  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 

! 

! 

! 

1 

321 C.  9*  8,  CO.#  INC* 

l 

12 

l 

! 

!  PASSENGERS 
! 

! 

(LEEV1LLE#  LA;  SAYOU  LAFOURCHE  TO  THE  GULF  OF 
(MEXICO— 50  NILES  OFFSHORE 

331  CAGLE  FLEET,  INC. 

!  2 

(PASSENGERS#  DRtLLING  EQUIPMENT 

AND 

SUPPLIES 

(MORGAN  CITY#  LA 

29MAGLC  NARINE  TRANSPORT  CO. 

1 

12 

! 

!  DRV  BULK  PRODUCTS— PRINCIPALLY 
1  SOYBEANS#  FERTILIZER,#  COAL#  RO 

GRAIN# 
CK#  ETC. 

• 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS 

1 

011CAGLE  TOURS#  INC. 

!2 

!PA>S5NGE»S 

ICASCO  SAY#  ME 

031  EAST  COAST  TINDCR  SERVICE#  INC 

.12 

! 

! TOWING 

(COASTWISE#  NEW  YORK  TO  CAPE  HENRY#  VAT  CHESAPEAKE 
!BAY  AND  C«D  CANAL  AND  DELAWARE  RIVER 

171  CAST  KENTUCKY  POWER  COOPER ATI VC ! 3 

ICOAL 

• 

{CUMBERLAND  RIVER 

111  EASTERN  NARINE  EQUIPMENT,  INC. 

12 

1RETR0LEUM  PRODUCTS 

I 

! NORFOLK  HARBOR#  JANES  RIVER#  AND  TRIBUTARIES 

15! EASTERN  SEABOARD  PETROLEUM  CO. 
1 

1 

12 

! 

1 

J9ULK  PETPOLEUH 

t 

! 

! ST.  JOHN'S  RIVER  AND  ATLANTIC  XNTRACOASTAL  WATER- 
(WAY— JACKSONVILLE#  FL  AREA#  TAMPA#  FL#  BRUNSWICK# 

!GA 

1 

091  EASTERN  SHORE  NARINE#  INC. 

1 

12 

{TOWING#  CRAIN#  FERTILIZE®  AND 

STON 

r 

I 

! CHESAPEAKE  AND  DELAWARE  BAYS  AND  ADJACENT  RZVfSC 

Ill  EASTERN  SHORE  RAILROAD#  INC. 

!  2 

(TOWING  AND  RAILROAD  CAPS  *  LOADED 

AND 

LIGHT 

(CAPE  CHARLES  TO  LITTLE  CREEK#  VA 

?J!  EASTERN  UPPER  PENINSULA  T»AN$!T(2 
(AUTHORITY  l 

!  1 

{VEHICLES  AND  PASSENGERS 

I 

! 

1ST.  MARYS  RIVER— DETOUR#  MI  AND  DRUMMOND/ 

1ST.  MARYS  RIVER— 9AR8EAU#  MI  AND  NEE8ISH; 

1ST.  MARYS  RIVER— SAULT  STE.  MARIE#  HI  AND  SUGAR 

01 ! EASTMAN#  CHARLES  V.#  JR. 

!  2 

! RASSENG?p$ 

I 

(HAMPTON  RIVER  AND  ADJACENT  WATERS 

ill  EATON  TUt? 'AT#  INC. 

1 

!3 

! 

1  OIL 

I 

{PACIFIC  COAST#  MEXICAN  BORDER  TO  SAN  FRANCISCO#  CA 
! AND  LOS  ANGELES-LONG  BEACH  HARBORS 

331  ECHO  TOWING 

12 

(TOWING 

HO  GALVESTON  AND  IN  HOUSTON  SHIP  CHANNEL 

32!  ECKSTEIN  MARINE  SERVICli 

1 

1 

}  2 
! 

! 

! SALT#  COAL  AND  ROCK 
! 

! 

} INLAND  AND  WESTERN  RZVERWAYS  OF  LOUISIANA; 
(MISSISSIPPI  RIVER  AND  THE  GULF  INTRACOASTAL 
(WATERWAYS 

1 51  ECKSTEIN#  KATHRYN  A. 

!9 

(GRAIN#  COAL#  SALT#  FERTILIZE*# 

AMO 

ROCK 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

20! ECONOMY  6*R3E  REPAIR#  INC. 

!  3 

t  SHIFTING  BARGES 

! 305.5  OHIO  RIVER 

29! ECONOMY  80AT  STORE 

1 

!  3 
! 

ITUrL  AND  SUPPLIES 
! 

1ST.  LOUIS#  MO  AND  GRAFTON#  K  AND  ILLINOIS  AND 
(MISSISSIPPI  RIVERS 

301 ECONOM y  BOAT  STORE  OF  MEMPHIS 

!  2 

! MID-STREAM  DELIVERY  SERVICE 

(MISSISSIPPI  RIVER— "FMPHIS#  TN  A*EA 

331  ECONOMY  BOAT  STORE  OF  TFXA  $ 

!  3 

•DICSTL  FUEL 

IGULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  KXAS 

Oil EOGARTOWN  FERRY#  INC. 

!  2 

(PASSENGCPS  AND  VEHICLES 

IEDGARTOWN  WHARF  TO  CMAPPAQUIOOXCK  ISLANO 

32! EDMOND  MARINE#  INC. 

1 

!9 

! 

*!  TOWING 
! 

(intpacoastal  waterways-cast  and  west; 

(MISSISSIPPI  RIVER 

261  EGAN  MARINE  CORP. 

! 

!2 

! 

(asphalt#  LU*C  OILS 
! 

(LAKE  AND  »IVER  HARBORS#  CHICAGO  AREA#  UPPER  AND 
(LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 

321EGLF#  E.  M.  90 AT  CO.#  INC. 

1 

!9 

! 

1NISCELLANECUS  OIL  FIELD  CARGO  (TOOLS# 
(SUPPLIES#  WELDING  MACHINERY,  ETC.) 

MEM# 

(LEEVILLE#  LA-BAYOU  LAFOURCHE  TO  BAY  MARCHAN  AREA- 
(GULF  OF  MEXICO 

201EISENNAN  t  ELLIOTT 

!3 

j 

IIOLP 

C3IEKL0F  NARtNE  CO®®. 

1 

1 

t 

1 

!  2 

1 

! 

! 

! 

i PE T AOLCUv  OROOUCTS 

(RIVERS  A  HARBORS  OF  NEW  YORK#  LONG  ISLAND#  RHODE 
(ISLAND#  CONNECTICUT#  NEW  JERSEY#  MASSACHUSETTS#  1 

svermont;  lake  Champlain;  new  yopk  state  8AR6E 

(CANAL  SYSTEM;  NEW  HAMPSHIRE#  MAINE#  t  GREAT  LAKES; 
(CHESAPEAKE  AND  DELAWARE  BAYS 

33! ELDRIDGE#  R.  L.  CONSTRUCTION# 

!  INC# 

go 

! 

(ALL  WATERWAYS  OF  TEXAS 
j 

32! ELECTRO  COAL  TRANSFER  CORP. 

! 

!3 

t 

! DI ESCL  OIL  %  LUBE  OIL 

(MISSISSIPPI  RIVER  BETWEEN  MILE  90  TO  MILE  50 

1 A.H.P. 

32! cl ITE  TOWING#  INC. 

! 

!  2 
! 

j  SULFUR! C  ACID  AND  SPFNT  ACID 

I  BATON  ROUGE#  LA  TO  NORCO#  LA— LOWER  MISSISSIPPI 
(RIVER 

33! ELLIS  TOWING  *  TRANSP. 

1 

!  2 
i 

(CHATTt'S  T?  OTM£P; 

g 

1 

(GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY#  MISSISSIPPI  RIVER# 
(TOMPIGOEC  AND  WARRIOR  RIVER  SYSTEM 

35! ELLIS#  V.  A.  CONSTRUCTION  CO, 

!  3 

!  STONE 

iniSSCURI  RIVER 

301  ELLIS#  UN.  C.#  S  SONS 

!2 

(CHART  e#S  TO  OTHERS 

MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

231EMEPALD  ISLE  CRUISE  LINE 

!  2 

1PASSENSEPS 

(MILWAUKEE  HARBOR  AND  20  MILES  FROM  ANY  SAFE  HAR80R 

22! EMPIRE  BOAT  TOURS 

iD/e/A  QUACKENPUSH  ENTERPRISES# 
JLTD» 

i  2 

j 

i 

!PASS«NS5?S 

! ST •  LAURENCE  RIVER 
; 

! 

1 BiENEJX#  LLOYD  H. 

\z 

•GRAIN  AND  FfcSTILIZCR 

( 

(ILLINOIS#  MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVERS 

32! ENERGETIC  ENTERPRISES#  INC. 

(2 

(SUPPLIES 

(GULF  OF  MEXICO 

32!  ENERGY  COOPORATION  OF  AFRICA. 

!  INC. 

g 

! 

!  2 
i 

i 

g 

!°  E  P30NNEL#  HAND  TOOLS#  AND  LI  Ml  TED 
! OF  SUPPLIES  AMD  EQUIPMENT 

AMOUNTS 

(INLAND  COASTAL  WATERS  SOUTH  1  SOUTHWEST  OF  NEW 
(ORLEANS#  TURTLE  BAY#  LITTLE  LAKE#  THREE  BAYOU  BAY# 
(LAKE  SALVADOR#  LAKE  CATAOUATCHE#  AND  THE  INTERCON¬ 
NECTING  3AY0US#  CANALS#  AND  WATERVAYS 

01 ! ENERGY  RESOURCES 

!9 

! 

I  IDLE 

33!  ENSERCH  ALASKA  CONST.  #  INC. 

(9 

1CCNSTRUCTI0N  EQUIP® ENT  AND  SUP°LIES 

! HOMER#  AK;  KATCHENAK  bay#  AND  BRADLEY  LAKES 

20SEPLXN;#  N.  T.,  COMPANY 

!3 

ISA.IO,  GRAVEL#  AND  LIMESTONE 

1 

(OHIO#  KANAWHA#  AMO  KENTUCKY  RIVERS 

32! EOUITA.LC/H ALTER  DIVISION 
! 

!  3 

g 

ITOWING 

g 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY#  LAKE  PONTCHAXTR AIN  AND 
! MISSISSIPPI  RIVER 

31 ! ERGON  MARINE  AND  INDUSTRIAL 
1SUPPLY 

!  3 
! 

1DIE5EL  FUEL#  LU3t  OILS  AND  POTAbLE 
! 

WATER 

!MILF  415  TO  MILE  450  AND  MILE  700  TO  MILE  750  AHP# 
(LOWER  MISSISSIPPI  RIVER#  UPPER  MISSISSIPPI  RIVC* 

!  I  !  !?6TWCEN  LOCKS  27  l  26,  SI.  LCUIS,  HO!  UK  WOCO 

!  I  !  laivea,  il  *»ea 


c  l 

! 

SERVICE 

N  ! 

!  1. 

REGULATED  3Y 

G  ! 

( 

OPERATOR  NAME 

( 

; 

INTESTATE  COM¬ 
MERCE  COMMISSION 

PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 

9  1 

!  2. 

EXEMPT  FOR  HIRE 

T  ! 

'  3. 

PRIVATE 

! 

S  Q. 

UNKNOWN 

POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS* 
BETWEEN  WHICH  Oft  ON  WHICH  OPERATED 


?4!  ERXCKSrV  EDWIN*  NARINE  12  SLOPS  AND  MI 

!f*SIGM\  SERVICE  I  t 

!  i  i 

221 E PIE  NAVIGATION  CO.  12  1BULK  CARGO 

!  !  ! 

221  ERIE  SANO  ST  EAMSHli*  CO.  !2  !  S*ND*  GRAVE 

!  !  I 

32! FTNEST  MARINE*  INC.  (9  STOWING 

I  !  ! 

!  1  ! 

44! ERNIE* S  HELLS  CANTON  TOUR  ASSN. • 2  (oASSCNGeRS 


!2  SLOPS  AND  MISCELLANEOUS 
t  l 
I  ! 

!  2  1BULK  CARGO 
!  1 

! 2  ! S*ND*  GRAVEL*  STONE*  COAL*  COKE*  AND  SALT 
!  ! 

JO  STOWING 
!  ! 
t  1 


321  EPOS  OFFSMO«ES  «OAT  SVC. 

! 

! 

32!  ESERMAN  OFFSHORE  SERVICE 

! 

05 ! ESSO  STANDARD  OIL  S.  A.  LTD. 
I 

32! ESTES  FAMILY  TRUST 

! 

! 

32! ESTHER  UTNN  TUG*  INC. 

! 

? 6 i EUOANKS*  LIONEL 
i 

USEVANCm*  01VID 

i 

32! EVANS  MAPINE  CORPORATION 

l 

1  ?!  EVANSVILLE  BARGE  MARINE 
! SERVICE*  INC. 

! 

IS! EVANSVILLE  MATERIALS*  INC. 

i 

32! EV€P"P£ADY  BARGE  CO.*  INC. 

! 

03! f VE*CO  TRANSF.  CORP. 

! 

41 ! EVER  1ST*  L.  G./  INC. 

! 

i 

4 ji EVER  1ST*  L.  G.*  INC. 

! 

36! EXPLORATION  CRUISE  LINES 

! 

! 

! 

! 

! 

32! EXPRESS  BOAT  CO. 

! 

07! EXPRESS  MARINE*  INC. 

! 

32! EXXON  COMPANY*  U.  S.  A. 

! 

! 

33! EXXON  CORPORATION 
•(SOUTH  TEXAS  OJVISION) 

! 

33 ! EXXON  PRODUCTIONS 

ISOUTHEASTERN  TEXAS  DIVISION 

! 

33! EXXON  SHIPPING  COMPANY 
! 

33! EXXON  SHXPPIN6  COMPANY 


32!  EYMARD  BARGE  CO* 


72! EYMARD*  EMMETT  «  EMILE  CO.* 
!  INC* 


!  ! 

!  ! 

! 2  {GENERAL  OILFIELD  CARGO 

!  ! 

;  i 

is  ! PERSONNEL  AND  SUPPLIES 

!  ! 

13  ! PETROLEUM  PRODUCTS 


! 2  ! TOWING 
!  ! 

!  ! 

!  3  !  . 

!  ! 

(9  IHARJOB  SERVICE 
!  ! 

!  2  ! SOYBEAN  OIL  AND  TCLLOA 

i  i 

*9  'COAL  AND  G°AI.N 

!  ! 

'  ! 

x  {TOWING*  SAND*  GRAVEL*  AND  STONE 


! ASHLAND  AND  BAYFIELD*  Wt  TO  APOSTLE  ISLAND  AND 
!VA>IOU$  GREAT  LAKE  PORTS 
! 

{NEW  YORK  STATE  BARGE  CANAL;  GREAT  LAKES 

! 

(GREAT  LAKE  PORTS 

!  INTPACOAST  AL  WATERWAY— EAST  AND  WEST; 

(MISSISSIPPI  RIVER 

! 

! CLARKS  TON  TO  HCLLS  CANYON  DAM*  GRAND  RONDE  RIVER 
(LOWER  END— SALMON  RIVER  LOWER  END 
! 

MISSISSIPPI  RIVER*  GULF  OF  MEXICO*  AND 
!  INTRACOASTAL  WATERWAY 

{COASTAL  PORTS  TO  POINTS  IN  GULF  Of  MEXICO 
l 

! SAN  IU AN  HARBOR*  PUERTO  RICO*  AND  LOCAL  TRAFFIC 

! 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY 
(OF  LOUISIANA*  TEXAS*  AND  FLORIDA 
( 

(MISSISSIPPI  RIVER*  BAYS  AND  PASSES  FROM  HARVEY  TO 
ISOUTH  WEST  PASS 
! 

!  IDLE 
! 
t 
! 

(INLAND  WATERWAYS  OF  LOUISIANA 
! 

(EVANSVILLE*  IN 

! 

( 

(OHIO  RIVER— MILE  674  TO  835 
! 

(INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

! 

!NSW  YORK  HARBOR  AND  VICtNITY 

! 

! LOS  ANGELES  AND  LONG  pX'Crt  HARBOR  ARC  AST  SAN  PEDRO 
{CHANNEL 


(2  !*6  OIL*  >2  OIL*  4ND  LU?E  OIL  (INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

!  !  ! 

12  !*ITRGLCUM.  PRODUCTS  !NSW  YORK  HARBOR  AND  VICtNITY 

!  ;  I 

(3  i>OCK  !  LOS  ANGELES  AND  LONG  P'\Zrt  HARBOR  ARC  AST  SAH  PEDR< 

!  !  {CHANNEL 

!  !  ! 

!3  ! ROCK  {CATALINA  ISLAND  AND  LONG  BEACH*  CA  AREA 

•  (  ! 

! 2  !°A$$ENGt3$  {PORTLAND*  Oft  AND  POINTS  ON  THE  COLUMBIA  AMD  SHAKE 

!  !  {RIVERS  TO  LEWISTON*  ID;  JACKSONVILLE*  FL!  MOREHEAD 

!  !  (CITY*  NC;  CAPE  MAY*  AND  SANDY  HOOK*  Nj;  MONTAUK 

!  !  (POINT*  NY;  GAY  HEO*  RACE  POINT*  AND  GLOUCESTER* 

!  !  (MA 

!  !  ! 

12  (SCHs&AL  CARGO  (GULF  COAST— GULF  OF  MEXICO 

!  !  ! 

12  ITCWIN5*  COAL*  STONE*  SAND*  AND  GENERAL  CARGO! ATLANTIC  AND  GULF  COASTS— RIVER*  BAYS*  AND  SOUNDS 

!  !  ! 

13  (DRILLING  EQUIPMENT  (INLAND  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  OF 

!  !  {LOUISIANA  AND  TEXAS 

!  !  ! 

! 3  ICONSTJUCTlOfi  NAJCPXAL5*  WELL  WORK  EQUIPMENT* ! ARKANSAS*  CORPUS  CHRISTI*  ANO  KELLERS  BAY*  TX  AND 
!  ! AND  POLLUTION  PAEVWICN  EQUIPMENT  ‘.LAGUNA  MAORE 

I  J  ! 

!3  (PETROLEUM  PRODUCTS  AND  OIL  FIELD  EQUIPMENT  (GALVESTON*  TRINITY*  AND  TABES  BAY 

!  !  ! 


i 2  ! CRUDE  OIL  AND  PETROLEUM  PRODUCTS 
!  ! 

! 2  (BULK  PETROLEUM 
!  ! 

J  ! 

! 2  (OIL FIELD  EQUIPMENT 


32! EYMARD*  HUGH  TOWING  CO.*  INC.  !9  (DRILLING  PIPE*  DRILLING  MUD 

!  !  ! 

!  !  ! 

32! EYMARD*  LOUIS  OYSTER  CO.*  INC.  !2  (TOWING 


16!  F.  %  F.  TOWING  COMPANY*  INC. 
I 

32! FAGAN  BOAT  SVC.*  INC. 

! 

T ’’•FAITH  TOWING*  INC. 


31 ! FALCO*  INC. 

! 

1 8! FALLS  CITY  TOWING*  INC. 


01! FALTUS*  LEROY  !2  (PASSENGERS 

1  !  ! 

23! FAMOUS  SOO  LOCKS  CRUISES*  INC.  (2  (PAS$ENGt®$ 


j  i 

!2  {GENERAL  CARGO 

j  i 

12  icKARTEPS  TO  OTHERS 

!  ! 

! 2  {TOWING 
i  l 

i  i 

13  iHYORATE  LIME*  OUICK  LIME*  KILNDUST 

!  ! 

! 2  ITOVING 
!  ! 

! 2  {PASSENGERS 
I  ! 


03! FARRELL  LINES*  INCORPORATED 
! 

171  FERGUSON  HAREOR  SERVICE/  INC. 
! 

30! FERGUSON*  J.  L. 

« 

S2i FERNANDEZ*  JULIAN  £. 

! 

36!  FILBERT  TOL’ING  CO. 

! 

38! FILTER  ENGINEERING  CO. 

! 

16! FINDLAY  TOWING  CO.*  INC. 

! 


!  t 
!  ! 

12  ! CONTAINERS  AND  GENERAL  CARGO 

!  ! 

{3  (EQUIPMENT 


j  r 

!2  (TOWING  AND  LOGS 
!  ! 

!3  (CONSTRUCTION  MATERIALS 

!  ! 

12  (TOWING*  COAL 
I  ! 


{ATLANTIC  ANO  PACIFIC  COASTS!  USNH  INLAND  WATERWAYS 
I 

(GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
(AND  MISSISSIPPI  AIVER  SYSTEM 
! 

(INLAND  WATERWAYS  AND  BAYS  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
! 

{GULF  OF  MEXICO 

! 

I 

IIWTRACOASTAI  WATERWAY  9ETWEEN  HOUSTON*  TX  AND 
(MOBILE*  AL 
I 

(INLAND  WATERS  OF  LOUISIANA  S  MISSISSIPPI 
1 

(GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY  AND  CONNECTING  CHANNELS 
1 

(TERREBONNE  BAY  TO  GULF  OF  MEXICO 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  INTAACOASfAL  WATERWAY  — 
(LOUISIANA  AND  TEXAS 
t 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
! 

(OHIO  RIVER  SYSTEM 
! 

(NEW  BEDFORD  TO  CUTTYHUNK*  MA 
( 

(ST.  MARYS  RIVER  AND  SAULT  STf.  MARIE*  MI  HARBOR 

(AREAS 

I 

15REAT  LAKES*  EAST  COASTS 
! 

(OLD  HICKORY  LAKE 
! 

(LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 
! 

! 

1 

{PU6ET  SOUND 

! 

(SOUTH? AST  ALASKA  t  PUGET  SOUND 
I 

(BLACK  WARRIOft  AND  TOHBXGSEC  RIVER  SYSTEM  AND 
(MOBILE*  AL 


TASLE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


!  SERVICE  I 

I  1.  REGULATED  JY  ! 

I  INTERSTATE  CON-  \  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
OPERATOR  NAHf  !  PEACE  COMMISSION  ! 

1  2.  EXEMPT  FOR  HIRE  l 
1  3.  PRIVATE  ! 

I  9.  UNKNOWN  ! 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATE* 


21!  F1NLEYV1LLC  TOWINO  SERVICE/ 
!  INC. 

! 

03! FIRE  ISLAND  FERRIES/  INC, 

! 


!  ! 

12  ! TOWING/  SHIFTING/  AND  HAP  90R  WORK 
!  ! 

I  ! 

! 2  {PASSENGERS/  FOOD/  HOUSEHOLD  EQUIPMENT/ 
!  (BUILDING  MATERIALS/  AND  GENERAL  CARGO 
I  I 
!  ! 

(  ! 


26! FIRST  CHICAGO  LEASING  COMPANY  19  ICOAL/  STONE/  AND  CTHFfi  0*Y  LULK  COMMODITIES 


Oil  FISH/  R.  N./  t  SON/  INC. 
! 

! 


!  ! 

12  ! PASSENGERS  AND  FREIGHT 
!  ! 

I  ! 


01! FISHERS  ISLAND  FE*RY  DISTRICT  !1  ! GENERAL  CARGO/  VEHICLES/  AND  PASSENGERS 
!  !  ! 

!  !  ! 

29! f ITIGFRALO  MARINE  S  REPAIR/  !9  ! 

! INC*  !  I 

l  !  ! 

31! fIVC  C  BARGES/  INC.  |9  (GRAIN 

!  !  ! 

!  (  ! 

!  !  ! 

32 ! F IVE  HUNDPtO  <5001  MARINE  C0RP.J2  {GRADE  HDH  AND  LOWE*  OIL  FIELD  WASTE 


AND  LOWE*  OIL  FIELD  WASTE 


!  !  ! 

1  !  ! 

13! FIVE  N  TRANS.  COSP.  !9  ITCUING 

!  !  ! 

!  !  ! 

32! FI  VC  STAR  M*  FINE  JEPVtCF  !2  JOfFSHOPC  C*EWS 

!  !  ! 

!  !  ! 

091 FLADCL-HAR/  INC.  !2  ! TOWING 

!  !  ! 

24! FLAMINGO  EXCURSIONS/  INC.  !2  {PASSENGERS 

i  !  ! 

!  I  1 

321 FLEETVCOO  OF FSMORF  SVC.  {2  {SUPPLIES  K  $POC£UF$ 

I  !  ! 

I  I  i 

1 5! FLORIDA  OPEDGE  S  DOCK  CO.  !3  {TOWING 

!  !  ! 

15!  FLOPIDA  FUEL  !3  PUNKER  C  OIL 

!  J  ! 

15!  FLORIDA  MARINE  CONSTRUCTION  !3  {CONSTRUCTION  MATERIAL  AND  FO'JIPHtNT 
!  !  ! 

15! flOPIOA  TOWING  CO*P.  !2  I  HARBOR  AND  OCEAN  TOWING 

!  !  ! 

32! FLOTAT ION  SERVICES/  HC.  12  ! CRUOE  OIL/  GENERAL  OILFIELD  EQUIPMENT 

!  I  ! 

!  I 

??!FLOWE»S  “  ’ANSPOPTATION/  INC.  !2  {TOWING/  GRAIN/  PXOSPHATf  ROCK/  URL*/  ANO 
!  !  ICOAL 

!  !  I 

3?!FLYUN'$  0AR5E  SERVICE/  INC.  12  ! GENERAL  CARGO/  EQUIPMENT 
{  I  I 

30! FOLK  CONST.  CO.  IT  !*IV£P  OREOGS 

!  !  ! 

23! FORD  MOTOR  CREOU  CC.  !3  ! 

!  !  ! 

32! FCPFST  MARTIN  TOWING/  INC.  !2  !TGWl*S 

!  !  I 

32! FORET/  HOUSff-  !3  ! 

!  !  ! 

165FCRETICH  MARINE  CONTRACTING  CC.I1  ! TOWING 
!  !  ! 

C3!  FOR'.  TEP/  RICHARO  J.  MARINE  19  | 

{TOWING  :  ! 

!  I  ! 

1 3! FORT  SUMTER  TOUPS/  INC.  !2  (PASSENGER*, 

!  !  ! 

!  !  ! 

37!  FORT  VANCOUVER  PLYWOOD  CO.  12  .‘TOWING 

!  !  ! 

!  !  ! 

3o! FOSS  MARITIME  COMPANY  M  I  TOWING  AND  FUNERAL  CARGO 

!  !  I 

!  !  ! 

Cl ! FOU*NI£P/  ARTHUR  !2  ! TOWING 

! 0/9/ A  PENOBSCOT  BAY  TOWING  !  ! 

!  !  ! 


32! FI VE  STAR  M*  FINE  JEPVICF 
! 
i 

091FLADEL-MAR/  INC. 

i 

24! FLAMINGO  EXCURSIONS/  INC. 

! 

t 

321  FLEETWOOD  OF  FSMORF  SVC. 

I 

! 

1 5! FLORIDA  OPEDGE  K  DOCK  CO. 

i 

15! FLOPIDA  FUEL 
! 

15! FLORIDA  MARINE  CONSTRUCTION 
! 

15! FLOPIOA  TOWING  COPP. 

! 

32!FLOTATION  SERVICES/  X  1C. 

! 

! 

??!FLOWE»S  “  ‘ANSPOPTATION/  INC 
! 

! 

3?!FLYUM'S  3ARSE  SERVICE/  INC. 
i 

30! FOLK  CONST.  CO. 

! 

23! FORD  MOTOR  CREO|T  CC. 

32! FCPFST  MARTIN  TOWING/  INC. 

! 

32! FORET/  HOUSff- 


C3! FOR! TEP/  RICHARO  J.  MARINE 
!  TOWING 
! 

1 3! FORT  SUMTER  TOUPS/  INC. 

! 

! 

37{ FORT  VANCOUVER  PLYWOOD  CO. 


3o! FOSS  MARITIME  COMPANY 
! 

! 

Cl ! FOURNIEP/  ARTHUR 

ID/S/A  PENOBSCOT  BAY  TOWING 
! 


72!  FRANCIS  DRILLING  FLUIDS/  INC.  !2  1LX3UI0  HUD/  SALT  /ATS*  )R’N<; 


01 ! F  BANCO  EUR/  R.  A./  INC. 
I 

32! FRANICCVICH/  JOSEPH 
! 0/6/ A  BABY  JCF/  INC. 

! 

32! f  RANK  JR./  INC. 


32! FPEDEMAN  SHIPYARD 
! 

32! FREFPORT  MCMCRAN 


33IF96EP0RT  OFFSHORE/  INC. 

! 

! 

! 

"32!  FREEPORT  SULPHUR  COMPANY 


2WREEP0PT  TERMINALS/  INC. 
! 


31 ! FREES  CONSTRUCTION  CO./  INC. 
i 

361  FREMONT  BOAT  COMPANY/  INC. 


!  ! 

!  ! 

!9  ! 

!  ! 

! 2  ITOWING 

•  ! 

!  1 

12  ! TOWING 
!  ! 

!  ! 

!2  !sasol:nc.  ?:*s:l/  »£«?■<:/  ww/  and 
!  {FUEL 
!  ! 

!  ! 

!9  I 
!  ! 

! 3  ! MISCELLANEOUS  FREIGHT 
!  ! 

!  ! 

! 2  ! WATER/  FUEL/  ANO  O'C*  CARGO 
!  ! 

!  ! 

1  ! 

!  3  ITOWING/  BULK  OIL!/  SULPHUR/  AND  *<I?CELt4N- 
!  ! SOUS  FREIGHT 

!  ! 

!  ! 

! 3  ! SHIFTING 
!  ! 

!  ! 

! 2  ICONSTRUCTION  EQUIPMENT  ANO  MATERIALS 
!  ! 

! 2  ITOWING 


!  PITTSBURGH  OISTRICT  RIVERS 


{GREAT  SOUTH  SAY  BETWEEN  OAYSHORf /  LONG  ISLAND  AN* 
{KISMET/  SALTAIRE/  FAIR  HARBOR/  DUNEWOOD  AND  OCEAN 
1BEACH  ON  FIRE  ISLAND/  ATLANTGUE/  SEAVXEW/  AND 
tOCEAN  BAY  PARK 
! 

MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
I 

I000THPAY  HARBOR/  SQUIRREL  ISLAND/  AND  CAPITOL 
{ISLAND/  HE 
! 

(NEW  LONDON/  CT  AND  FISHERS  ISLAND/  THAMES  RIVER/ 

!  FISHERS  ISLAND  SOUND/  AND  SILVER  EEL  COVE/  NY 
) 


UNLAND  WATERWAYS— MISSISSIPPI/  ILLINOIS/  OHIO 
{RIVERS  AND  TRIBUTARIES  AND  IKTRACOASTAL  GULF 
(WATERWAYS 
I 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  ADJOINING  RIVERS/ 
(LAKES/  AND  BAYS  OF  LOUISIANA 
! 

(LOUISVILLE  HAR30RI  MISSISSIPPI  PIVER  SYSTEM  AND 
Iv/HIQ  »IVEP 

(OFFSHORE— S API NE  PASS/  TX/  VENICE/  LA/  PORT  0*C0N- 
!NOR/  TX/  ANO  FOURCHON  BAY/  LA 
( 

I OF f SHORE- ATLANTIC  COAST  AND  GULF  OF  MEXICO 
! 

(DULUTH-SUPERIOR  HARBOR/  ST.  LOUIS  RIVER  AND 
! VARIOUS  LAKE  SUPERIOR  PORTS 
! 

(GALVESTON/  BELLE  PASS  ANO  GRAND  ISLE  TO  GULF  OF 

(MEXICO 

! 

IGULF  COAST-FLORIOA 
I 

! PORT  OF  MIAMI 
! 

fPISCAYNE  BAY/  KEY  WfST/  ANO  MIAMI  RIVER 

! 

(JACKSONVILLE  HARBOR/  ATLANTIC  AND  GULF  COASTS 
t 

(ATCHARALAYA  BASIN— INTRACOASTAL  CANAL!  LAKES/ 
l*AY$/  ANO  SOUNDS  OF  LOUISIANA 
! 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
! SYSTEM 
( 

(COOK  INLET  AND  KACHEMAK  BAY 

(MID  SOUTH  WATERWAYS 
I 
I 
I 

UNLAND  WATERS 
t 

j INTRACOASTAL  WATERWAY 
f 

! BROWNSVILLE/  TX  TO  CARRABELLA/  FL 

! 

(NEW  YORK  HARBOR/  LONG  ISLAND  SOUND/  AND  NEW  JERSEY 

(COAST 

I 

(CHARLESTON  YACHT  BASIN  TO  FORT  SUPTER  NATIONAL 

(MONUMENT 

! 

(COLUMBIA  AND  WILLAMETTE  RIVERS— PORTLAND 
(INTERNATIONAL  AIRPORT  TO  ST.  JOHNS  BRIDGE 
! 

(WASHINGTON  AND  ALASKA;  PUGET  SOUND  AND  PACIFIC 
ICOAST 
! 

(ATLANTIC  COAST 


(MISSISSIPPI  RIVER  !  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF 
(LOUISIANA/  LAKES  *  BAYOUS  OF  LOUISIANA 


{MARSH  LAND  AROUND  SLIDELL/  LA 
! 

! 

! MORGAN  CITY/  BAYOU  POEUF/  BAYOU  CHEN  AND  INLAND 
(CANALS 
! 

•CORR'JS  C**»IST!/  “O'JSTON  A**  tv?  baton 

(ROUGE/  KROTI  SPRINGS/  MONROE  ANO  NEW  ORLEANS/  LA; 
(BIRMINGHAM  AND  MOBILE/  AL  AND  PENSACOLA/  FL 
! 

! 

! 

(GULF  OF  MEXICO  ANO  MISSISSIPPI  RIVE*  BELOW  NEW 

(ORLEANS 

! 

(GALVESTON— GULF  OF  MEXICO  UP  TO  150  MILES 

(offshore;  rockport— sulf  of  Mexico  up  to  iso  miles 

!OFf SHORE 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY;  INLAND  WATERWAYS  OF 
(LOUISIANA!  GULF  OF  MEXICO!  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
! BELOW  NEW  ORLEANS/  LA 
! 

IPILE  POINT  22  ON  THE  ALLEGHENY  RIVE R— FREEPORT/ 

•PA 

! 

! INTRACOASTAL  CANAL  OF  LOUISIANA 
! 

(PUGET  SOUND 


tapl?  3  -  description  of  operations 


ms. . 

E  !  !  SERVICE  : 

N  !  !  1.  REGULATED  3T  !  ! 

G  !  !  INTERSTATE  CO**-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIES  !  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS, 

1  OPERATOR  NAME  •  PERCE  COMMISSION  J  !  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 

D  !  !  2.  EXEMPT  fOR  Hie?  {  ! 

T  •  !  1.  PRIVATE  !  ! 

!  !  0.  UNKNOWN  !  ! 


s 

01! FRENCHMANS  SAY  BOATING  CO. 

! 

!2 

PASSENGERS 

l 

j  FRENCHMANS  PAY  AND  SOUNDS 

31 ! f PEY,  K*.  HENRY  GERALD 

!« 

IdlfUEL  SERVICE,  INC. 

13 

PETROLEUM  PRODUCTS 

(PASCAGOULA  HARBOR  AREA,  GULFPORT  HAROOR  AREA 

AO! FULTON  SHIPYARD,  INC. 

! 

12 

j 

TOWING 

! SAN  FRANCISCO  AND  SUXSUN  PAYS,  SACRAMENTO  AND  SAN 
{JOAQUIN  RIVERS  AND  TRIBUTARIES,  AND  COASTAL 

16! FUK  t  SUU  FISHING  SERVICE, 

INC.! 2 

PASSAGE'S 

! GULF  OF  MEXICO,  PANAMA  CITY-MOBILE 

• 

11! FURLOUGH,  INC. 

12 

! 

PETROLEU"  PRODUCTS 

{CHESAPEAKE  GAY  AND  TRIBUTARIES,  NORFOLK, 

BALTIMORE,  PHILADELPHIA 

32!  G  A  R  MARINE,  INC. 

i 

!2 

j 

TOWING 

{MISSISSIPPI  RIVER,  GULF  OF  MEXICO,  INTRACOASTAL 
{LOUISIANA  AND  TEXAS,  EAST  COAST,  AND  CARIBBEAN 

?0! 6  S  C  TOWING,  INC. 

•2 

MISCELLANEOUS  CARGO 

{MISSISSIPPI  AND  OHIO  »IVER  SYSTEMS 

33!  G  S  H  MARINE,  INC. 

i 

!9 

! 

TOWING 

isAuINC  RIVER-IN  VICINITY  OF  CRUHPLER'S  SHIPYARO- 
•0RAN5E,  TX 

33! G  l  M  TOWING  CO. 

i 

i 

!  2 
! 

| 

TOWING 

’{CORPUS  CHe  1ST I,  FREEPORT,  GALVESTON,  AND  HOUSTON 
! HARBOR S  AND  CHANNELS,  AND  GULF  OF  MEXICO, 

{COASTWISE  AND  WORLOUIDE 

33! G  £  P  TRANSPORTATION,  INC. 

S3 

SAND  A NO  G®AVEL 

{'JETWEEN  CEDAR  3AY0U,  VICTORIA,  AND  PORT  ARTHUR,  TX 

21!  Gi  S  TOWING  COMPANY 

!2 

TCWXNG-SAND  l  G&AVf L 

{ALLEGHENY,  MONONGAHELA,  AND  OHIO  PIVE*S 

39!G  L  C  BAP6E  CORP. 

!« 

j 

32|g  W  CONTRACTORS 

j 

!9 

j 

STOWING  DREDGE  PIPE  AND  ACCESSORIES 

! 

{GULF  COAST  FROM  FLORIDA  TO  AND  INCLUDING  TEXAS  AND 
{ANY  ADJOINING  INLAND  WATERWAYS 

13!G.  L.  WATER  TOURS 
{ 

!9 

! 

SRASSFNGF.PS 

ist.  PETERSBURG  WATERFRONT,  TAMPA  BAY  AND  MANATEE 
{RIVER 

Z 

231GAELIC  TUGBOAT  CO. 

!2 

! BULK  OIL 

IsREAT  LAKES 

C3!GALLAGH£R  BROS.  SAND  £  GRAVEL  U 
! CORP.  ! 

! TOWING,  SAND  AND  GRAVEL,  CHARTER:  TO  OTHERS  {LONS  ISLAND  SOUND  AND  NEW  YORK  HARBOR 
!  ! 

34.' GALLOWAY  SAND  S  G*AVEL  CO. 
'.INC. 

,  i2 
! 

(SAND  AND  GPAVcL 

"{WHITE  RIVFR— OATESVILLE,  AR  AREA 
! 

33!GANTT  TOWING  *  TRANSP. 
j 

!2 

"{CHARTERS  TO  OTHERS 

i  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY— BROWNSVILLE,  TX; 

{PANAMA  CMY,  FL;  BATON  ROUGE,  LA  TO  HEAD  OF  PASSES 

32!GARBEP  BROS.,  INC. 

! 

!  2 
! 

! OILFIELD  EQUIPMENT 

’{GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY,  ATCHAFALAYA  RIVER,  AND 
{LOCAL  WATERWAYS 

33! GARDNER  /P/H  CONSTRUCTORS 

!3 

j 

!  IDLE 

33SGARRETT  CONSTRUCTION  CO. 

•3 

! MARINE  CONSTRUCTION  MATERIALS 

(INLAND  WATERWAYS  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

*2i6ASC0,  INC. 

!3 

! PRO°ANE  CAS 

Ihawaiian  islands 

03! GATES  CONSTRUCTION 

!9 

iNEW  YORK  HARBOR 

21 [GATEWAY  CLIPPER,  INC. 

! 

!2 

! 

! PASSENGERS 

"{BETWEEN  MONONGAHELA  RIVER  MILE  0.3  AND  POINTS  ON 
{THE  OHIO,  ALLEGHENY,  AND  MONONGAHELA  RIVERS 

z 

1 SIGATEVA Y  MARINE 

!3 

1  IDLE 

33! GATEWAY  TUGS,  INC. 

i 

■ 

!2 

! 

( 

J  TOWING 

{GULF  OF  MEXICO  AND  RELATED  COASTAL  WATERS!  SOUTH 
{ATLANTIC;  INTRACOASTAL  WATERWAYS  OF  TEXAS  AND  PORT 
•BROWNSVILLE  SHIP  CHANNEL 

32IGAT0R  MARINE  SERVICE 

is 

! RIG  TENDER 

(PORT  ARTHUR,  TX  TO  MORGAN  CITY,  LA 

32! GATX  LEASING  CORP. 

*!9 

SOIL  FIELD  SUPPLIES 

iGULF  OF  MEXICO 

3RiGATX  LEASING  CORPORATION 

i9 

!  ALL  COMNCDirUT 

’{MISSISSIPPI  RIVER 

39! GATX  THIRD  AIRCRAFT  CORP. 

12 

ioiL  FIELD  SUPPLIES 

iGULF  Of  MEXICO 

39! GATX/ANDRE A  CORP. 

19 

{CHARTERS 

’{MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

» 

39! GATX/ARMCO  SECOND  LEASING 

CO.  !9 

{charters;  grain 

{ALL  RIVERS— MISSISSIPPI  SYSTEM 

32! GAUDET  BOAT  RENTALS,  INC. 
i 

i 

!  2 

i 

i 

{TOWING 

JXNTPACOASTAL  WATERWAY  BETWEEN  MISSISSIPPI  RIVER 

JAND  CALCASIEU  RIVER!  ATCHAFALAYA  RIVER  BETWEEN 
•BOUTTE,  LA  ROSE  AND  ATCHAFALAYA  BAY 

321GAUTHIER,  H.  J.  30AT  RENTAL  !2 

! SERVICE,  INC.  ! 

{PASSENGERS 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  TNTR ACOASTAL  WATERWAY 
{OF  LOUISIANA 

32! GCH  DRILLING  CO. 

; 

!9 

i 

{DRILLING  SUPPLIES 

{SOUTHERN  U.  S.  WATERS-LAKES,  BAYS,  AND  SOUNDS 
(ALONG  THE  LOUISIANA  AND  TEXAS  GULF  COASTS 

36! GEODES  MARINE  SERVICES 

i 

!9 

! 

(TOWING 

{PORT  GARDNER  BAY  AREA— EVERETT,  WA-MUKILTEO-PORT 
! SUSAN-10  MILE  RADIUS 

03!GELLATLT  t  SONS  MARINE  CORP.  12 

i  i 

{GASOLINE,  HEATING  FUEL,  DIESEL 

KEROSENE  (NEW  YORK,  NEW  JERSEY,  CONNECTICUT,  AND  RHODE 

! ISLAND 

03! GCLLATLY  PETROLEUM  TRANSPORTA-  !9 
! TION  CORP.  ! 

(GASOLINE,  HEATING  FUEL,  DIESEL 

AND 

KEROSENE  !NEW  YORK,  NEW  JERSEY,  CONNECTICUT  AND  RHODE  ISLAND 
! 

32!GE.mE*S  TOWING  COMPANY 
»- 

!3 

! 

{TOWING 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY 
!0F  LOUISIANA  AND  TEXAS 

0716ENERAL  CHEMICAL  CO. 
(MARINE-OPERATIONS 

!3 

! 

{SULPHURIC  ACID,  SPENT  ACIO,  LIQUID 
! 

ALUMINUM  {INLAND  WATERWAYS,  EAST  COAST  AND  OCEAN 
! 

36! GENERAL  CONSTRUCTION  COMPANY  12 

{ROCK,  GRAVEL,  AND  MUD 

{SEATTLE,  PORT  LUDLOW,  ANO  PUGET  SOUND,  WA 

Oil  GENERAL  DYNAMICS  ELECTRIC 
! DIVISION 

BOAT  S3 
! 

{COMPONENTS  OF  SUBMARINE  HULLS 
! 

AND 

MACHINERY  {BETWEEN  BATH,  ME  AND  BALTIMORE,  MD 

15UENERAL  ELECTRIC  CREDIT  CORP.  !2 

! 

(IDLE 

26J  GENERAL  ELECTRIC  CREDIT  CORP.  J9 

ICHARTERS 

I 

TABLE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


899 


!  !  !  I 

01 ! GENERAL  NARINE  CONSTRUCTION  CO. !2  lTCWING  AND  ALL  TYPES  OF  NARINE  CONSTRUCTION  {PORTLAND/  ME  AND  CASCO  BAY 
!  !  IAND  DIVING  SERVICES  ! 

!  !  !  ! 

03! GENERAL  NARINE  TRANSPORT  CORP.  !2  ‘SEWAGE  SLUDGE  {NEW  YORK  HARBOR/  DELAWARE  B 

!  !  i  ! 

3 2 1 GENERAL  HUD  SERVICE  !3  ! DRILLING  NUD  AND  CHEMICALS  {MORGAN  CITY  AREA  AND  ATCHAF 


33! GENERAL  SUPPLY  S  EQUIPMENT  C0./I9  ! 


32!  GENERAL  TOWING 
! 

! 

32! GENES! S  TOWING  CORP. 

! 

! 

22! GENINA  MARINE  SERVICE/  INC. 

! 

32! GENTLEMEN  TOWING  CORP. 

! 

15! GEO-GUARDIAN/  INI. 

! 

32! GEORGE  EN6INE  CO./  INC. 

i 

32j GEOKGETTE-S/  INC. 

! 

i 

36! GEORGI A  PACIFIC  CORP. 

! 

! 

16!6E0RGIA  TRANSPORTERS/  INC. 

! 

! 

| 

2?i C I8PAR /  HAROLD  L./  TRUST 

! 

28! GIBBONS  KARINE/  INC. 

i 

01! GIBSON/  JOHN 

! 


!  ! 

!  ! 

! 2  {TOWING 


•2  ! TOWING 

i  ! 

!  1 

!2  soil  field  supplt 
!  ! 

!9  i TOWING 

!  ! 

•9  'OIL  FIELD  SUPPLIES 


2  PASSENGERS  4  GENERAL  CARGO 
! 

! 

3  {CHEMICALS 


•2  iCHEMICALS/  SOLVENTS/  AND  GASOLINE 

!  ! 


2  ! STONE  AND  SAND 
! 

9  {CHARTERS  TO  OTHERS 


(NEW  YORK  HARBOR/  DELAWARE  BAY/  AND  CONNECTICUT 
! 

(MORGAN  CITY  AREA  AND  ATCHAFAIAYA  BASIN 
! 

I 

l 

(GULF  COAST  AREA— MISSISSIPP 1/  LOUISIANA  AND  TEXAS# 
(AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
( 

(INLAND  WATERWAYS/  HOUSTON/  TX  TO  ST.  NARKS/  FL! 
(LAKES/  BAYS/  AND  SOUNDS!  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 
( 

(FLORIDA  TO  BROWNSVILLE/  TX— OFFSHORE  ONLY 
! 

1GULF  COAST 

J 

(GULF  OF  MEXICO/  ATCHAFALYA  RIVER 

I 

( 

! 

(GULF  OF  MEXICO  -  VENICE/  MORGAN  CITY  t  CAMERON 

(AREA 

1 

(BELLINGHAM/  WA  TO  VEST  COAST  PORTS  INCLUDING 
(PUGET  SOUND  AND  COLUMBIA  RIVER 
l 

(APALACHICOLA/  CHATTAHOOCHEE/  AND  FLINT  RIVERS  AND 
'(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  ALSO  WARRIOR  AND 
(T0MRIG3EE  RIVERS 
! 

(MISSISSIPPI  AND  LOWER  MISSOURI  RIVERS 

l 

(NAPLES  AND  BEAROSTOWN/  1L  ON  ILLINOIS  RIVER 


3  ! TCVIN6  0»  PUSHING  AND  OTHER  RELATED  FLEE TING! CO ASTWISC-EASTPORT /  ME  TO  CAPE  ANN/  NA 
!  ! SERVICES  ( 

1  !  ! 

!9  'CONSTRUCTION  MATERIALS 


1  A! GIL6ER T  CORP.  !9  'CONSTRUCTION  MATERIALS 

!  !  ! 

!  !  ! 

03!  GILLEN'S/  HENRY/  SONS  LIGHT-  (9  (COPPER/  CONCENTRATE  5/  *AR3/  AND  INSO'S 
5ERAGE/  INC.  !  ' 

!  !  ! 

23!  GILLESPIE  OIL  t  T PANSIT/  INC.  !2  !  NISI  "UANEOUS/  GASOLINE/  ANO  FUEL  OIL 


32IGISCLAIR  marine 

! 

32!  CISC*.  A  IR  TOWING  CO. 

! 

21 ! GLACIAL  SAND  >ND  GRAVEL  CC. 
! 

36!GIACIE»  3AY  LODGE/  INC. 


!  2  !  SALT  WAT  PR /  HEAVY  WATER/  ANO  CAUSTIC  SODA 

!  ! 

S3  (SAND  ANO  GRAY2L 


•2  ! °A$$ENGE ®$ 


42'GLASS  BOTTOM  BOAT  HAWAII#  INC.  !2  PASSENGERS 

!  !  ! 

16! GLENN  TOWING/  INC.  !2  (TOWING  <S AND  ANO  GRAVEL) 


13'GMT  512  LEASING  CO. 

l 

32! GNOTS  RESERVE#  INC. 


•9  'GRAIN 
i  t 

! 2  SHAOJOR  SHIFTING  AND  FLEETING 


39! GOLDEN  GATE  ERIOGF  HIGHWAY  AND  !2  JOASSFNCEPS 
! TRANSPORTATION  DISTOJCT  !  * 


32i GOLDEN  GULF  CTFSHORE/ 

INC. 

(9 

OFFSHORE  OIL 

FIELD  CARGO 

21 (GOLDIN  TRIANGLE  RIVER 

CONT. 

AND  •  2 

CONTRACTING 

AND  TOWING 

•TOWING  CO.  LTD. 

1 

2sj  GOLD  STONE/  JAMES  R. 

!  9 

DRY  CARGO/ 

RAIN 

?6!COLDSTOMC/  SIDNEY  ft. 

(9 

COAL#  SALT# 

AND  SCRAP  IRON 

05isCME2/  “ILTON 

i9 

OKGCODELL/  DANA  g. 

is 

PAASFNGeRS 

17! GOODRICH#  F./  CHEMICAL 

•3 

LIDUtOtFIbO 

PeTROLFUM  GAS  AND 

•COMPANY 

■ 

?2S GOODTIMf  CRUISE  LIK* 

(9 

®A »SENGtfl5 

22! GCGOTIME  CRUISE  LINE, 

INC. 

i2 

PASS'NGERS 

1 5i GPADY  MARIN*  CONST. 

! 

•2 

■ 

CONSTRUCTION 

MAT  ?®I AL 

] 

fo!GPAHAM  OFFSHORE 

•2 

CHARTERS  T3 

0TNC*5 

JsicPAMA*/  JOHN  £.  4  SON 

S 

•9 

PASSENGERS# 

EdUI^MCNT#  TOOLS 

2 A!  GRAIN  PROCESSING  CORPORATION 


24'GRANO  PORTAGE-ISLE  ROYALE 
JTRANSPO»TATrON  LINE#  INC. 
< 

13*!GRANDVirw  DOCK  COMPANY 

! 

3156RANT  TOWING  CO. 

i 

33JGRASSO  MARINE 


?l!G®AVeL  C  CM  PA  NY  OF  BOLIVAR 
!  COUNTY 


{SUPPLIES 

i 

3  !  ALCOHOL 

i 

l 

1  IpASSSNSEPS/  FISH/  ANO  *AIL 

l 

{ 

9  !  COAL 

i 

9  i 

I 

3  SOIESEL  FUEL  AND  WATER 

i 

i 

J  j  SAND  ANO  GPAVFL 


(INTRACOASTAL  WATERWAY  BETWEEN  NORFOLK#  VA  ANO 
(SAVANNAH/  GA 
! 

•NEW  YORK  HARBOR#  LONG  ISLAND  SOUND/  AND  NEW 
! LONDON/  CT 
« 

Sheave®  island  to  Charlevoix#  mi— northern  lake 

(MICHIGAN 

! 

! 

! 

(BETWEEN  BATON  ROUGE/  LA  AND  MOBILE/  AL 

! 

! ALLEGHENY  RIVER  POOL  NOS.  7  <  6 

l 

JCLACIER  BAY/  AK  AND  BARTLETT  COVE 

! 

•WAIKIKI  SHORELINE  AND  MAMALA  SAY 
! 

(SELMA/  AL  TO  MOBILE/  AL 

! 

•OHIO  AND  MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEMS 

i 

(GREATER  NEW  ORLEANS/  LA!  GULF  INTRACOASTAL  VA1 
(WAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 

i 

(LARKSPUR/  SAUSALITO  AND  SAN  FRANCISCO 


!GULF  OF  MEXICO 

! 

SUPPER  OHIO/  MON  AND  ALLEGHENY  RIVERS 
! 
i 

(MISSISSIPPI  RIVER  WATERWAY  IOWA-MI SSI  SSI PPI 
; 

iMISSISSIPPI/  MISSOURI  ANO  OHIO  RIVERS 


•BOSTON  HAPBOft 
; 

I  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY— MXSSISS IPPI/  OHIO/ 
{TENNESSEE/  AND  ILLINOIS  PXVEQS 
» 

! CUTAH06A  RIVER/CLEVELAND  HARBOR 
I 

(CLEVELAND  HARBOR/  CUYAHOGA  RIVER  AND  LAKE  ERIE 

J 

j INTRACOASTAL  WATERWAY/  AND  NEW  RIVER  IN  FT. 

(LAUDERDALE 

! 

(MISSISSIPPI  RIVER  AT  VENICE/  LA  TO  PASCAGOULA#  MS 

! 

•OFFSHORE 


SMISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM!  OHIO/  ALLEGHENY/  AND 
{ARKANSAS  RIVERS 
! 

(ISLE  ROYALE  ANO  WEST  END  OF  LAKE  SUPERIOR 

i 

i 

SMILE  744.1  OHIO  RIVER  GRANDVIEW/  IL 

i 

i 

j 

! 3 A Y  WATERS/  CHANNELS/  LAKES/  AND  SOUNDS/  FREEPORT 
•HOUSTON/  GALVESTON/  AND  SAOINE  PASS/  TX 
! 

•MISSISSIPPI  RIVER 


TAAL?  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


900 


OPERATOR  NAME 


!  SERVICE 

I  1.  AEGULATEO  UY 
!  INTERSTATE  COM- 
!  PERCE  COMMISSION 
(  2.  EXEMPT  FOR  HIRE 
!  3.  PRIVATE 
!  9.  UNKNOWN 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


l 

34! GRAY  LINE  SIGHTSEEING  Of 
! SEATTLE/  INC. 

! 

! 

! 

1 

1 3! GRAY  LINE  WATER  YCU*$ 

! 

32! GRAY/  J.  R./  INC. 

! 

! 

32! GRAY/  JAMES  L./  INC. 

! 

I 

34! GRAYS  H?R.  TUGBOAT  CC. 

! 

! 

24! GREAT  LAKES  OREOGE  *  DOCK  CO. 
! 

39! GR EAT  LAKES  CREOSC  S  COCK  CO. 
I 
! 

22! GREAT  LAKES  TOWING  CC./  THE 
! 

01 ! GREAT  PACIFIC  CRUISE  LINES 
! 

! 

31 ! GREAT  RIVER  GRAIN  CORP. 

! 

23! GREAT  RIVER  TOWING/  INC. 

! 

30! GREAT  RIVERS  MARINE 
! 

! 

18JGREATER  CINCINNATI  MARINE 
! 

! 

1 3! GREEN  COAL  CC. 

! 

03! GREEN  MTS.  aOAT  LINES 
! 

31 IGREfNV  ILLE  EQUIPMENT/  INC. 

! 

! 

31IGREENVILLF  GRAVEL  CO. 

! 

31 ! GREENVILLE  SHIPBUILDING 
! 

31 ! GPi ENV ILLf  YACHT  CLUB 
l 

011GREFNWICH  BAT  CLAM  CO. 

! 

Cl ! GREENWICH/  CCNN./  TOWN  OF 
! 

! 

37! G*ESHAM  SAND  A  GRAVEL  CO. 

! 

AltGREYCAS/  INC. 

! 

Cl! GRIFFIN/  A.  L./  INC. 

21 ! GRIMM*  S  RIVER  CONTRACTING 
! 

21 ! GRIMM/  CHARLES 
! 

2 3! CROSVCNOR/  GEORGE  M. 


! 

32! GUIDRY  MARINE/  INC. 

! 

! 

321GUI0RY/  RICHARD  P. 

! 

32! GUIDRY/  ROLAND 
! 

32! GULF  t  EASTERN  S/S  t 
! CORP. 

! 


!  ! 


13 
! 

!9 
! 

CHARTERING ! 3 
! 

! 

1  $!CULF  ATLANTIC  TRANSPORT  CORPO-  !2 


! RATION 
! 

! 

32! GULF  BOAT  MARINE  SERVICE 
! 

! 

! 

! 

1 

33IGULF  COAST  BROKERS/  INC. 
! 

! 

! 


32IGULF  COAST  LEASING/  INC. 

! 

32! GULF  COAST  RENTAL/  INC. 

! 

321GULF  DISPATCH  NARINE/  INC. 
! 

32! GULF  FLEET  NARINE  CORP. 

I 


33JGULF  FLEET  SUPPLY  VESSEL/  INC.  !9  ^OILFXELO  SUPPLIES 


(PASSENGERS 
! 

I 
! 

I 
l 

IRASS'NGERS 
I 

(CHARTERS  TO  OTHEPS?  OILFIELD  SUPPLIES/  PIPE/ 
! DRILLING  MUD/  SAND/  GRAVEL  AND  SHELL 
! 

!*A$$ENSERS 
l 
1 

! GENERAL  TOWING 


! 

! 

1  DREDGE  SPOIL 
! 

! 

{TOWING 

! 

(PASSENGERS 

i 

! 

(HAtaOR  TOWING 
! 

(SWITCHING 

! 

(HARBOR  TOWING 

! 

i 

! CRANES/  MISCELLANEOUS  CONSTRUCTION 
! 50UIPNf NT/  COAL/  GRAIN/  5*N0  AND  GRAVEL 
! 

(TOWING  AND  PASSINGS 
! 

!PA$$SNGE°“FXCUR$!0N/$ICHT5E£fN5 

! 

1  TOWING 
! 

! 

! SAND  AND  GRAVEL 
! 

! 

! 

I 

! 

ISHELLFISW 

( 

JPASSENGEPS 

! 

! 

(TOWING 

I 

! 

! 

(FREIGHT 

! 

(TOWING  AND  CONTRACTING  MATERIALS/  SALVAGE 
I 

{CONTRACTOR  TOWING 
( 

!U.  S.  MAIL/  MISCELLANEOUS  PACKAGE  FREI6HT/ 

! AND  PASSENGERS 
! 

(STEEL  PI°E 
! 

I 

(TOWING 

! 

(PASSENGERS 

! 

(PAPER  PRODUCTS 
! 

! 

ITOWING/  PULK  PETROLEUM/  FERTILIZERS/  PAPER 
(PRODUCTS/  FEEDS/  MEAL/  CAST  IRON/  STEEL/ 
(LUMBER/  CHEMICALS  AND  VEGETABLE  OILS 
! 

(FUEL/  WATER/  PEOPLE/  AND  SUPPLIES  USED  IN 
(OFFSHORE  OIL  EXPLORATION  AND  PRODUCTION 
! 

! 

! 

(BENZENE/  CRESOLS/  BUTTRALDEHTDE  <N)/ 
(ETHYLENE  CYANOHYDRIN/  CARBON  TETRACHLORXDE/ 
IISOBUTTL  ACRYLATE/  CHLOROBENZENE/  ISOPRENE/ 
IN-BUTYL  ACRYLATE/  CHLOROFORM/  ISOBUTYRALDE/ 
!$TY*£**f  VIiifL  «C£T*T£ 
f 

(OIL  FIELD  EQUIPMENT  AND  SUPPLIES 
1 
I 
( 

(TOWING 

1 

(OIL  FIELD  SUPPLIES 
1 


! 

(BETWEEN  PIER  57  ON  PUGET  SOUND  AND  FISHERMAN*  S 
(TERMINAL  ON  THE  LAKE  WASHINGTON  SHIP  CANAL  AND 
(LAKE  UNION  AND  LAKE  WASHINGTON;  AROUND  ELLIOTT 
OAT;  NORTHERNMOST  SAN  JUAN  ISLAND  (U.S.)  CRUISE 
!F*OM  SEMXAHMOO  IN  BLAINE/  WA-ROUND  TRIP 
( 

(CHARLESTON/  SC 
( 

(GALVESTON— DOUBLEBAY/  TXJ  AND  GALVESTON  BAY/  EAST 
(BAY/  AND  TR1NZTY  BAY/*  HOUMA  TO  MORGAN  CITY/  LA 
I 

(VERMILION  BAY  THRU  SOUTHWEST  PASS  TO  GULF  OF 

(MEXICO 

I 

(GRAYS  HAReOR  AND  TRIBUTARIES— CHEHALIS  RIVER  AND 
IKOGUIAM  RIVER 
! 

! 

( 

(WEST  COAST  OF  THE  UNITED  STATES  INCLUDING  ALASKA 
(AND  HAWAII 
( 

(GREAT  LAKES  AND  CONNECTING  WATERWAYS 
I 

(PUGFT  SOUNO/  JUAN  DE  FUCA  STRAIT/  GEORGIA  STRAIT/ 
(AND  SAN  JUAN  ISLANDS 
I 

(MISSISSIPPI  RIVER— ST.  JOSEPH/  LA  AaEA 
! 

! 

( 

(CAIRO/  IL  AREA— MOUTH  AT  THE  LOWER  MISSISSIPPI 
(RIVER 
( 

(VICINITY  OF  CINCINNATI/  OH-OHIO  RIVER  AND  ITS 
(TRIBUTARIES 
( 

(0WENS30R0-EVANSVILLE-0HI0  RIVER 
! 

(LAKE  CHAMPLAIN 

t 

(GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 

(SYSTEM 

! 

(MISSISSIPPI  RIVER— GREENVILLE/  MS  AREA 
( 

I 

! 

! 


! 

32! GULF  INLAND  MARINE  CORP. 

I  C/0  GILBERT  OR  STEPHEN  HEBERT 
( 

32IGULF  INTERNATIONAL  MARINE 
1 

32IGULF  XNTRACOASTAL  MARINE/  INC. 
( 

! 


(TOWING 

(TOWING 

(TOWING 


(NARRASANSETT  BAY 

(LAKES/  BAYS/  AND  SOUNDS— SANOY  HOOK/  NJ  TO 
(PECKLEDGE/  CT 
( 

(INLAND  WATERWAYS 
( 

I 

! 

(PORTLANO  HARBOR/  ME 
• 

iMONONGAHELA  AND  OHIO  RIVERS 
! 

(OHIO  PXVER 

( 

(LELAND  TO  NORTH  AND  SOUTH  NANITOU  ISLAND 
! 

( 

(MISSISSIPPI  RIVE*  AND  GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY 
(OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
! 

(GULF  OF  MCXICO 
* 

ilNLAND  WATERS  ONLY 
! 

(UPPER  AND  LOWER  MISSISSIPPI  AND  TRIBUTARIES/  AND 
(INTER-COASTAL  WATERWAYS 
l 

(ATLANTIC  AND  GULF  COASTS/  PUERTO  RICO/  AND  CENTRAL 
(AMERICAN  PORTS 
! 

( 

(CAMERON/  LA- SOUTH  TO  SEA  BUOY  AND  OFFSHORE  WATERS/ 
(XNTRACOASTAL  CITY-SOUTH  TO  SEA  BUOY  I  OFFSHORE 

(waters;  also  verhillxon  bay;  venxce/  la-south  to 

(SEA  BUOY  AND  OFFSHORE  WATERS;  GRAND  XSL£-$OUTH  TO 
!$EA  BUOY  I  OFFSHORE;  SABINE  PASS/GALVESTON-SOUTK 
! 

(LAKES/  BAYS/  AND  SOUNDS 
! 

! 

! 

! 

! 

JUSA-GULf  OF  MEXICO/  LOUISIANA  AND  TEXAS  COASTS 
( 

(IDLE 

I 

(INLAND  WATERWAYS 
! 

(WORLDWIDE 

! 

(WORLOWZDE 

I 

(GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS/ 
(MISSISSIPPI  RZV2R 
! 

I  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  TEXAS  AND  LOUISIANA/ 
(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  OF  MEXICO 
! 

(LOWER  MISSISSIPPI  RIVER/  BATON  ROUGE  AND  NEW 
(ORLEANS/  LA— EAST  AND  WEST  GULF  XNTRACOASTAL 
(WATERWAYS 
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!  SERVICE  ! 

!  1.  REGULATED  0T  ! 

!  INTERSTATE  CON-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
OPERATOR  NANE  !  MERCE  COMMISSION  ! 

I  2.  EXEMPT  FOR  HIRE  ! 

!  3.  PRIVATE  ! 

I  9.  UNKNOWN  I 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


16S6ULF  OFFSHORE  TRANSP.  SERVICE/  !2  1  OIL  FIELD  CREWS  %  SUPPLIES 


t  INC* 

! 

32! SUL*  OPERATORS/  INC* 

! 

32!  GULF  OUTLET  FUEL  t  «AR|NE 

!sup*li es 

! 


!  ! 

!  ! 

!2  ! OILFIELD  SUPPLIES 

1  ! 

!  3  IDIFSCL  FUEL  AND  WATER 
!  I 
!  ! 


!  CAMERON/  LA 


IGULF  OF  MEXICO 


321CULF  SOUTH  NARINE  T0WIN6  111/  !9  ! 

! INC*  !  ! 

!  !  1 

32! GULF  STATES  CIL  TRANSPORTATION  !J  ICRUOE  OIL 

ICO.  •  ! 

!  !  ! 

16! GULF-C OAST  PRE-STRESS  CO./  INC.!3  IPRESTRESSED  CONCRETE 


{MISSISSIPPI  RIVER— INTRACOASTAL  WATERWAY 


! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
! AND  MISSISSIPPI  RIVER 


!  !  ! 

32! GULFCOAST  RESOURCES/  INC.  !9  (WASTE  DRILLING  FLU! DS-(PRCCES*lNG  PLANT) 

!  !  ! 

15! GULFCOAST  TRANSIT  COMPANY  !2  ICOAL  AND  PHOSPHATE  ROCK 

!  !  ! 

3 J!CULf GATE  MARINE  TRANSP./  INC.  !2  {TOWING 

!  !  ! 

!  !  ! 

3JJGULFGATE  SHIPYARD/  INC.  !2  ! TOWING 

!  !  ! 


33! GUL*AP/  INC. 

i 

32JGU2ZETTA  OIL  COMPANY 


09!h  i  H  MARINE  TOWING/  INC. 

! 

33!  H  S  P  WIRELINE  CO. 


32! M  6  R  TOWING  CC./  INC. 
! 


1 2!HRR  TOWING/  INC. 

I 

32! H.  A.  S  SON  TOWING/  INC. 

37!H?0  TOWING 
i 

0 )! HALE  CONTAINER  LINE/  INC. 

! 


!2  JOIESEL  FUEL 
!  ! 

I  i 

i«  i 

!  ! 

!9  JCAPRIFS  WIRELINE  UNIT  FOR  OILwELL  S?>VICC 
!  ! 

!  ! 

! 2  ! TOWING 
!  ! 

!  ! 


!9  ‘GENERAL  CARGOES 
!  ! 

!9  ! 

i  i 

!2  ! 

!  ! 

!9  ISTEAMSHIP  CONTAINERS/  VARIOUS  COMMODITIES 
!  ! 


3d!  HALES  CONSTRUCT  ION  %  ASSOCIATED  {CONSTRUCTION  MATtRIAL 


24JHALL  TOWING/  INC. 

! 

32!  HALLIBURTON  SERVICES 


32!HALTEP  NARINE/  INC. 

! 

3©!HALV0RSEN  TOW/  INC. 

! 

23! HAHM‘S  HOLIOAY  HARBOR 

l 

03! HAMPTON  3ARGE  LINE/  INC. 

22! HANNA/  M.  A./  CO. 
i 

26! HANNAH  NARINE  CORPQPATION 


1 2! HANOVER  TOWING/  INC. 

! 

! 

15!HANSEN/  EDWARD  X./  JR. 
I 

16! HARPEPT  INT'L. /  INC. 

i 

07!  HA.R90R  ANCHOR/  INC. 

i 

OllHAReOP  CRUISES/  INC. 

j 

C9!HAP.?CP  CRUISES/  LTD. 


Cl ! HAR50 •  marine  CORPORATION 


23! HARBOR  MARINE  LTD. 
f 

OtIhARoOR  MAPINE  TCWIN6  CO»P. 


32! HARBOR  TOWING  4  FLEFTING 


36JHAR90R  TOWING  SERVICE 


39! HARBOR  TU6  %  PARSE  CO. 
! 


41 ! HARBOR  TUG  POAT  SERVICE 

! 

20! HARBOUR  MARINF/  INC. 


17SKARC0N  3ARGE  COMPANY 
! 
l 

33!HARD' S  MARINE/  INC. 

! 

! 

IS! HARDAWAY  COMPANY/  THE 


!  2  {TOWING  <SWITCH*>OAT  ORATIONS) 

!  ! 

!3  {BULK  C cHf NT 
!  ! 

!  ! 

!9  JTCWING 
!  ! 

!2  ! TOWING 
!  ! 

!*  ! 

!  ! 

!«  ! CHARTERS  TP  OTHERS 
!  ! 

•2  SORE 

!  ! 

12  !CLEAN  OIL  <5AS0LIN«-  i  H  OIL)/  iUCK  OIL  (» 
!  ! OIL  &  AS*HALT>/  J* T  FUEL/  i  CAUSTIC  SODA 

i  ■ 

!2  !  FUEL  OIL/  CHEMICALS/  IPOM  ORE,  ROCK/ 

!  ! GASOLINE/  J P-4/  L19UID  FERTILIZER 


•3  JFLEETING 

!  ! 

!9  * 

!  ( 

!2  ! °ASScNGERS 

i  i 

1 2  1  'ASSENGERS 


3  ! CONSTRUCTION  tOOlP"cNT  AND  MATERIALS 


9  ! 

! 

2  ! TOWING 


!3  ! SAND/  GRAVEL/  AND  GENERAL  CONSTRUCTION 
!  !E«UI»NfMT 
!  ! 

! 2  ! GENERAL  TOWING/  ROCK/  STEEL/  CONSTRUCTION 
i  IE0U1PMSNT/  SHELLS/  CONCRETE  PILcS/  GENERAL 
!  !3ARGING-?SL  TRANSPORTATION/  AND  *0LA$Sf3 
!  ! 

! 2  ! TOWING 


3  ! DERRICK  STONE/  C°U$HCD  LIMESTONE/  AND  RIP 
! RAP/  COAL 


2  {CONSTRUCTION  ECUIP^ENT  AND  MATERIALS 


! TAMPA/  FL  TO  GALVESTON/  TX 

i 

SGRAND  PASS-VENICC/  LA 


! GULF  COAST  AND  MISSISSIPPI  RIVER 


tINTRACOASTAL  WATERWAYS;  MISSISSIPPI  RIVER-BATON 
!  ROUGE  AND  LOWER 


(INTRACOASTAL  WATERWAYS  AND  MISSISSIPPI  RIVER  — 
!  BATON  ROUGE/  LA  ANO  LOVER 


! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MORGAN  CITY  TO 
(NORCO/  LA 


! 1NTPA COASTAL  WATERWAY  8ETVEEN  CORPUS  CHRIST!  AND 
IPOCKPORT/  TX 

j 

(HOUMA  NAVIGATION  CANAL  FROM  HOUMA/  LA  TO  TEXACO'S 
{OILFIELD  AT  6ARPE/  CAILLOU  ISLAND/  LAKE  PELTO/  ST. 
(ELAINE/  AND  DOG  LAKE/  BAY  JUNOP/  LCEVILLE/  GOLDEN 
•MEADOW/  LA  AND  PLAQUEMINE/  LA 
! 

ICAST  COAST-CAPE  MAY  10  TAMPA/  EL 

! 


!U.  S.  EAST  COAST 

! 

(SEATTLE  TO  DUTCH  HA®30R  AREA;  DUTCH  HAR90A- 
JKETCHIKAN/  Ak-SEATTLE/  WA-OUWAMISH  WATERWAY 

j 

"{MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

! 

IGULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
•SYSTEM 

i 

•INDUSTRIAL  CANAL  AREA/  NEW  ORLEANS/  LA 

! 

! PUGET  SOUND  AND  ALASKA 


GREAT  LAKE  PORTS 


LAK:  and  PIVEP  harbors  IN  VICINITY  OF  CHICAGO/  IL 
GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY- AND  PACIFIC  OCEAN 


WILMIN6T0N  HARBOR 


EMORY  RIVER  IN  IMMEDIATE  VICINITY  OF  HARRIMAN/  TN 


BOSTON  HARBOR 

INNER  HARBOR  BALTIMORE  TO  ANNAPOLIS/  ST.  MICHAELS, 
CSD  CANAL  USING  PATAPSCO  RIVER/  CHESAPEAKE  BAY/ 
SEVfPN  RIVER/  MILES  RIVER/  ANO  C*D  CANAL 

LONG  ISLAND  SOUND;  NARRAGANSETT  BA f /  BLOCK  ISLAND 
SOUND;  BUZZARDS  dAy;  AND  THAMES  RIVER/  CT 


MAINS  TO  VIRGINIA;  OCEAN  AND  MAR30RS 


NEW  ORLEANS  AREA/  GULF  INTRAC0AS7AL  WATERWAY  AND 
MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 


SAN  FRANCISCO  SAY  AND  TRIBUTARIES  AND  U.  S. 
INTRACOASTAL  WATERWAYS 


SAN  DIEGO  6 AY  AND  MISSION  BAY 


OHIO  RIVER/  HUNTINGTON  HARBOR  50  MILES  UP  OR  DOWN 
STREAM 


GULF  INTPACOASTAL  WATERWAY— BPOWNS VlLLE/  TX  TO 
CARA3ELLI/  FL  AND  MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 


{HOUSTON  SHIP  CHANNEL/  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
! Or  LOUISIANA  AND  TEXAS 


! TAMPA  HARPOR  AND  CONNECTING  WATERWAYS 


T 4BLr  \  -  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 


OPERATOR  NAME 


!  SEPVICE 

I  1.  REGULATED  DT 
!  INTERSTATE  CC*- 
l  MCRCE  COMMISSION 
I  2,  €XE«pT  FO»  HI *6 
1  3.  P*IVAT£ 

!  0.  UNKNOWN 


PRINCIPAL  CO»*OOIT!!S  CARRIED 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
BETWEEN  WHICH  OP  ON  WHICH  OPERATED 


16JHARPERS#  H.  0.  3  SON 

! 

! 

78!  HARDING#  TOPO  E. 

i 

1 

! 

321HARLESS#  JERRY  I. 

! 

I 

01 !  HARRIS#  SEOPCE  S. 

t  i 

201HMTLEY  MARINE  CORP. 

! 

321  HARVEY  GULF  INT'L  MARIN? 

! 

311  HARVEY#  JAKES  i  JANET  0. 

! 

361  HASKETT  TUG  C0.»  INC. 

I 

1 

331  HASTINGS  KARINE  LTD. 

1 

36! HAT  ISLAND  COMMUNITY#  INC. 

1 

261  HAVANA  BARGE  LTD. 

1 

1 

42! HAWAII  AN  CRUISES#  LTD. 

1 

1 

421HAWAUAN  DREDGING  AND 
1  CONSTRUCTION  CO. 

1 

42! HAWAIIAN  TUG  A  MARGE  CORP. 

I 

1 

1 

07! HAYS  TUG  C  LAUNCH  SERVICE#  INC. 

! 

! 

! 

! 

211HPC  BARGE#  INC. 

331HF-ME  CO. 

! 

391KCALY  TIB9ITTS  CONSTRUCTION  CO. 
! 

! 

321HE9ERT#  AGNES  P. 

! 

22! HECK* S  TOWING#  INC. 

! 

34! HELENA  MARINE  SERVICE#  INC. 
i 

1 ii HENNE*#  JOHN  A. 

! 

! 

181HENDEPS0N  COUNTY  SAND  CO. 

! 

18! HENDON  BARGE  CO.#  INC. 

! 

! 

! 

! 

13! HENDON#  0ILLY  W. 

(D/0/A  HENDON  BARGE  COMPANY 

! 


37! HENOREN  TOWBOAT  CO.#  INC. 

! 

! 

1 5! HENDRY  CORPORATION 

! 

! 

32! HENRY#  CHESTER  BOATS#  INC. 

! 

! 

32IHER9  -  S./  INC. 

! 

35 ! HERMANN  SAND  I  GRAVEL#  INC. 

! 

! 

I 

! 

36! HERRON  ISLAND  MAINTENANCE  CO. 

! 

32! HESS  MARINE  TRANSPORTATION# 
(INC. 

! 

06! HESS  OIL-VIRGIN  ISLAND  CCS?. 

! 

I 

! 

1C1HEWCHCK 

! 

! 

16! H4K#  INC. 

! 

J7r.  HICKEY  MARINE  ENTERPRISES 
« 

30! HICKMAN  FERRY 

! 

29! HICKMAN  HARBOR  SERVICE#  INC. 

! 

33! HIGMAN  TOWING  CO. 

! 

17! HILL’S  NARINE#  INC. 

03IHILLIARD#  CART.  ALLEN 


! 9  ! RAW  SOY#  SOAP#  STOCK  ! LAST  CINCINNATI  ON  OHIO  R 

!  !  ! TO  ILLINOIS  RIVER  TO  JOLU 

!  !  ! 

12  ! °A SSf NGE^S  IKEWALO  P4SXN  TO  PEARL  HARBOR  AND  KAILUA  KONA  TO 

!  !  tKEALAK'KUA  RAY 

!  !  ! 

! 2  ! CONSTRUCTION  £9UIpMfNT  AND  SUPPLIES  {WITHIN  AND  BETWEEN  THE  HAWAIIAN  ISLANDS 

!  !  ! 

!  !  ! 

!2  (OCEAN  TOWING#  SHIP  ASSISTS#  NAHE  CHARTERS?  IHAVA1I  AND  PACIFIC  REGION 
!  (GENERAL  CAPGO#  OIL#  AGGREGATE#  PINEAPPLE#  ! 

!  (CEMENT#  AND  CONSTRUCTION  tQUtPMCNT  I 

!  !  1 

!2  ! TOWING  AND  PASSENGERS  (ATLANTIC  OCEAN#  (FROM  DEL 

!  !  1 NA)  #  OELAWARt  RIVER#  CHE$. 

!  !  ! CANALS#  AND  MARCUS  HOOK#  I 

!  !  (AND  HOPEWELL#  VA 

!  !  ! 

! 2  !  TOWING  (MONCNGAHELA  RIVER-MILE  PO 


9  ! CONSTRUCTION  MATERIALS  4  EQUIPMENT 
l 
! 

9  ! 

! 


2  ‘LIMESTONE 


2  (PASSENGERS 
1 

3  10ICSEL  FUEL  OIL 
; 

3  '(MISCELLANEOUS  CARSO  TO  DRILLING  RIGS 
! 

9  ! 

! 

9  ! TOWING  LOGS 
! 


2  (PASSENGERS#  SEVERAL  CACSO 


!  INTERCOSTAL  WATERWAY  EAST  OF  NEW  ORLEANS  SOUTH  TO 
ITAMPA#  FL  AND  SOUTH  FROM  NORFOLK#  VA  TO  MIAMI#  FL 
t 

jsTXKINE  STRAITS#  SUMNER  STRAITS#  ZIMOUXA  STRAITS# 
IPRADFIELD#  “RAOFIELD  CANAL  AREA#  APPROXIMATELY 
(WITHIN  A  30  MILE  RAOXUS  OF  WRANGELL 
! 

(CALCASIEU  RIVER  TO  BATON  ROUGE#  LA?  GULF  XNTRA- 
(COASTAL  WATERWAY 
) 

! PA SSAMAOUODDY  bay  and  eastpcrt#  me 
) 

(OHIO  AND  KANAWHA  RIVERS  — POINT  PLEASANT#  WV  AREA 

! 

(INLAND  AND  OFFSHORE  WATERS 


•SHELTON#  WA  TO  OLYMPIA#  EVERETT#  TACOMA#  AND  OTHER 
! PORTS  OF  PUGIT  SOUND 


! PORT  OF  IV5RETT  TO  HAT  ISLAND 
! 

HAST  CINCINNATI  ON  OHIO  RIVER  TO  MISSISSIPPI  RIVER 
! TO  ILLINOIS  RIVER  TO  JOLIET 


2  ! TOWING  AND  PASSENGERS  (ATLANTIC  OCEAN#  (FROM  DELAWARE  BAY  TO  FALL  RIVER# 

!  1 NA) t  DELAWARE  RIVER#  CHESAPEAKE#  AND  DELAWARE 

!  ! CANALS#  AND  MARCUS  HOOK#  PA— JAMES  RIVER#  NORFOLK 

!  ! AND  HOPEWELL#  VA 

!  ! 

2 - ! TOWING  (MONCNGAHELA  RIVER-MILE  POINT  57 

!  1 

3  {DRILLING  SOUXPHENT  (TEXAS#  GULF  COAST#  AND  INLAND  WATERWAYS 

!  ( 

3  (CONSTRUCTION  MATERIAL*  AND  CONS T«UC TlON  (UAYS  AND  TRIBUTARIES  Of  PACIFIC  OCEAN  ALONG 
(EQUIPMENT  (CALIFORNIA  COAST?  HAWAIIAN  ISLANDS 

!  I 

9  I  (SOUTH  LOUISIANA 

!  ! 

2  (TOWING  (MISSISSIPPI  RIVE?  HARBOR 

!  ( 

2  (TOWING  (LOWER  MISSISSIPPI  AND  ARKANSAS  RIVERS 

l  ( 

9  (“ULK  GRAIN#  COAL#  9ReS#  COKE#  f SRTILIIER#  (MISSOURI#  MISSISSIPPI#  OHIO#  ILLINOIS#  AND 
!ETC.  (TENNESSEE  RIVERS  — GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

(  ! 

3  (SAND  JOHIO  RIVER— NILE  804  AREA 

!  ! 

2  (GRAVEL#  POCK#  ANO  CO«L  ! SNITML AND  TO  LA  AND  MS#  CAVE  IN  ROCK#  XL  TO  LA  AND 

!  IMS#  ILLINOIS  RIVER#  ST.  GENEVIVE/  MO  TO  LA  AND  MS# 

!  !TX  AND  YAZOO  RIVER#  NASHVILLE#  TN  TO  LA  AND  MS# 

!  (AND  POINTS  ON  THE  OHIO  RIVER  TO  NEW  ORLEANS#  LA 

!  ! 

2  !RCCK#  AG  LIME#  COAL#  SAND#  AND  WOOD  CHIPS  ! SMITHLAND/PADUCAH#  KY  TO  LA  AND  MS?  SOUTHERN  IN  TO 
!  !LA  l  MS?  CAVE-XN-ROCK#  IL  TO  LA#  MS#  AND  CHICAGO 

!  (AREA?  MILE  42  ON  THE  CUN0FRLAND  TO  LA  t  MS?  ST. 

1  UENIEVE#  KO  TO  LA#  MS#  TX  t  YAZOO  RIVER?  PADUCAH 

!  (TO  GULF  COAST  VIA  TENN-TOM 

!  ! 

1  ! TOWING?  LUGS  AND  STICKS  (COLUMBIA  RIVER  AND  TRIBUTARIES?  WILLAMETTE  RIVER# 

i  (MULTNOMAH 

(  ! 

2  (CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND  FUEL  OIL  (ATLANTIC  AND  GULF  COASTS#  ATLANTIC  INTRACOASTAL 

1  (WATERWAY#  AND  CONNECTING  CHANNELS 

1  ! 

2  (OILFIELD  SUPPLIES  (GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  INLAND  WATERWAYS  OF 

!  (LOUISIANA 

!  ! 

2  (TOWING  (INLAND  WATERWAYS 

I  I 

3  (SAND  AND  GRAVEL  (MISSOURI  RIVER—KERMANN#  MO  TO  JEFFERSON  CITY#  MO 

!  (AND  MILE  96.6  TO  GASCONADE  RIVER?  GASCONADE  RIVER- 

!  (MOUTH  OF  RIVER  TO  NILE  2— BETWEEN  NILE  84.9  ANO 

1  (96.8  ON  MISSOURI  RIVER 

1  ! 

3  (PASSENGERS  (HERRON#  UA  AND  HERRON  ISLAND#  WA 

!  ! 

2  (TOWING  (GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  TRIBUTARIES 

I  I 

!  ! 

2  1X2  A«5  XS  OILS  (LIMETMS  “AY/  $T.  C®01*  TO  CRUM  BAY#  $T.  THOMAS? 

!  IL1METREE  BAY#  ST.  CROIX  TO  CHRISTIANSTED#  ST. 

!  (CROIX 

1  ! 

3  (NAP.HTHENIC  SPENT  CAUSTIC  SALT  WATER  SOLUTION! INTRACOASTAL  WATERWAY  LOUISIANA  ANO  MISSISSIPPI? 

! (St  SODIUM  SULPHATE)  (MISSISSIPPI  RIVER 

I  ! 

2  (WATER  AND  FUEL  (PANAMA  CITY#  FL  AND  INGLESZOE#  TX 

1  ! 

9  (  (WILLIANETTE#  COLUMBIA  AND  SNAKE  RIVERS 

1  ! 

2  (TOWING— FERRY  SERVICE  (HICKMAN#  KY  TO  DORENA#  MO 

!  I 

9  !  I 

!  ! 

2  (BULK  OIL  (GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  ANO  TEXAS 

I  ( 

9  I  (IDLE 

!  1 

9  I  I 


1  (TOWING?  LUGS  AND  STICKS 
! 

I 

2  (CONSTRUCTION  EQUIPMENT  ANO  FUf L  OIL 
I 

! 

2  (OILFIELD  SUPPLIES 
! 

I 

2  (TOWING 
! 

3  (SAND  AND  GRAVEL 
! 

( 

I 

! 

3  (PASSENGERS 
( 

2  (TOWING 


2  1X2  A*»5  XS  OILS 
! 

! 

1 


I  1 

!  SERVICE 

N  t 

!  1.  REGULATED  BY 

€  t 

t  INTERSTATE  COM* 

! 

OPERATOR  NAME 

!  MERCE  CONMISSION 

D  I 

1  2.  EXEMPT  FOR  HIRE 

T  ( 

1  3.  PRIVATE 

I 

1  9.  UNKNOWN 

TABLE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED  ! 


_ 9.03 

POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 

BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


!  t 

13!  HILLIARD-LYONS  BARGE  PARTNERS  12 
! 1979*2  1 

!  ! 

32! HILLMAN#  MICHAEL  A.  12 

!  1 

32! HILTON  TOWING/  INC.  12 

1  l 

31 !  HINES  BARGE  CO.  (2 

!  1 

!  1 

131  HINES/  INCORPORATED  !2 

!  ! 

!  1 

32! H INGLE/  £.  G.  MARINE  SERVICE/  !9 
! INC.  ! 

!  ! 

15!  HPH  MARINE  13 

!  ! 

161H0B8S  CONST.  I  DEVELOPMENT/  !9 
! INC.  ( 

!  ! 

!  ! 

35! HOLLIDAY  SAND  S  GRAVEL  CO.  !3 

!  ! 

331H0LL YWOOD  MARINE/  INC.  !2 

!  ! 

!  ! 

36) HONEYWELL/  INC.  !2 

!  ! 

33!  HOOKING  BULL  MARINE/  INC.  !2 

!  ! 

32! HOOKS/  MIKE#  INC.  !3 

!  ! 

C 7 ! HOOPER#  ADRIAN  *9 

!  ! 

331  HOPPER/  CARLTON  K«  !2 

!  1 

32!HOp$ON  TOWING/  INC.  12 

1  1 

36! HORLUCK  TRANSPORTATION  COMPANY/  12 
1INC.  ! 

!  ! 

31 1  HORN/  PAUL  C.  !2 

!  1 

I  ( 

!  ! 

33! HCRN9ECK  OFFSHORE  !2 

!  ! 

39! HORN6LOWER  YACHTS/  INC.  !2 

!  ! 

33! HOUSTON  BARGE  LINE/  INC.  !2 

!  ! 

!  ! 

33IHCUSTON  MARINE  g  EQUIPMENT  CC.  !« 

!  ! 

33! HOUSTON  MARINE  SERVICES#  INC.  !9 
! ATTN:  OPERATIONS  MANAGER  ! 

!  ! 

321H0UTECH  INLAND  WELL  SVC./  INC.  !2 
!  ! 

!  ! 

36! HOWARD#  VIRGIL  D.  !9 

!  ! 

41IH0WE#  0.  D.  TRUST  !2 

!  ! 

!  ! 

32!HCMcLL/  J.  TC win j  CO.  ! 2 

!  ! 

!  ! 

32! HUSER#  THOMAS  L./  JR.  !Z 

!  ! 

!  1 

C31HUDS0N  HIGHLANDS  CRUISES  1  !3 

! TOURS/  INC.  ! 

!  ! 

03! HUDSON  RIVER  CRUISES/  INC.  !2 

!  ! 

!  ! 

03! HUDSON  WATERWAYS  CORP.  !2 

!  ! 

07! HUE9£R  LAUNCH  SERVICE  !2 

!  ! 

!  ! 

29) HUFFMAN  TOWING  CO.  !2 

!  ! 

C31HUGHES  BROS./  INC.  !2 

1  ! 

17! HUNT £R  HAMNf  TRANSPORT/  INC.  !1 
!  ! 

!  ! 

•  i 

32! HUNTER /  JOHNLSS  \l 

!  ! 

!  ! 

36! HURLEN  CONSTRUCTION  CC.  !3 

!  ! 

?3!MUSTLfR  MARINE  !9 

(  ! 

32IHUTT0N/  £.  F./  CREDIT  COPP.  !9 
i  i 

IS! HVIDE  SHIPPING/  INCORPORATED  !2 
!  ATTN;  SHIP  MANAGEMENT  OEPT.  ! 

!  ! 

!  ! 

01JHYANNI S  HAROCP  TOURS/  INC.  !2 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

21JHYSR#  JACK  4  LEPOY  !9 

!  ! 

32! T  *  N  RAYBURN/  INC.  19 

t  i 

32JI.T.O.  CORP.  (3 

!  ! 

!  ! 


! 

(GRAIN  AND  GRAIN  PRODUCTS 
! 

! 

! CHARTERS  TO  OTHERS 

! STEEL  PIPE 
! 

1PETR0LCUM  PRODUCTS 

! 

! 

(CHEMICAL  AND  PETROLEUM  PRODUCTS 

! 

! 

» 

I 

{CONSTRUCTION  EQUIPMENT 

! TOWING 
! 

I 

( 

(SAND 

! 

! CRUDE  OIL/  PETROCNFMICALS 

! 

! 

! UNDERWATER  ACOUSTIC  RESEARCH 
! 

(CONSTRUCTION  MATERIALS 
! 

1T0WING 

! 

I 

! 

(OILFIELD  EQUIPMENT  AND  SHELLS 
! 

! WATEP  ORILLING  S"ALL  MATERIALS 
! 

(TOWING  AND  ?A$$cNG£PS 
! 

! 

! DRY  CARGO  (GRAIN/  ETC.) 

! 

! 

! 

(OIL  Ft«LO  SUPPLIES 

! 

(PASSENGERS 

! 

(TOWING/  JUL<  OIL/  MOLTEN  SULPHUR/  AND 
(CHEMICALS 
! 

! 

! 

(DIESEL  FUEL/  I.U3RICATING  OIL 
! 

! 

(CREWS  4  »IG  SUPPLIES 

! 

! 

! 

! 

(CHARTERS  TO  OTHERS 
i 

i 

lOILFIcLO  £OUIPM£NT  i  SUPPLIES/  AND  FOREST 
! PRODUCTS  (CUT  LOGS) 

! 

(OILFIELD  SUPPLIES 
! 

! 

!  PASSENGE°S 
! 

! 

(PASSENGERS 

! 

! 

SOIL  and  GENERAL  CARGO 
! 

(PASSENGERS/  MAIL/  MACHINERY/  4*D  SHIP'S 
! STORES 

i 

‘(TOWING 

i 

(CHARTERS  TO  OTHERS 

! 

! GENERAL  CARGO 

t 

i 

! 

ITOWINS 

! 

! 

{CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AMD  MATERIALS 

! 

! 

! 

( CRE V  AND  LIGHT  SUPPLY 

J 

»PET»0  CHEMICAL/  PsTRHf U*  PRODUCTS  AND 
IS’JPtR  PHOSPHORIC  ACID 


!  PA  <  Sf  N  0  E  *  $ 
i 

i 

! 

IHAP30 A  SFR‘«tCCS 
! 

! 

1 

ITOWINS 

! 

! 


! 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
! 

I 

! 

I 

!INT*ACOASTAL  WATERWAY 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
! SYSTEMS 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  AND 
(OHIO  PIVER  SYSTEMS 
I 
! 

! 

! 

(SOUTH  FLORIDA  COASTAL  4  INLAND  WATERS 
I 

iCULF  OF  MEXICO#  ATLANTIC  OCEAN#  CARIBBEAN  SEA# 
IINTRACOASTAL  WATERWAYS  IN  FLORIDA#  MISSISSIPPI# 

! AND  LOUISIANA 
! 

(MISSOURI  PIVER— MILE  310-498 
I 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY— BROWNSVILLE#  TX  TO 
(PANAMA  CITY#  FL 
I 

(PUGET  SOUND#  LAKE  WASHINGTON#  BRITISH  COLUMBIA 
i 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TfcXAS 
( 

'(INLAND  WATERS/  MAYS#  AND  SOUNDS  OF  THE  GULF  STATES 
I 

(IDLE 

I 

(SAN  ANTONIO  BAY  AREA 
( 

(BAYOUS  4  PAYS  OF  LOUISIANA 
I 

(PORT  ORCHARD— BREN  ETON— PUGET  SOUND 

I 

! 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
(OF  LOUISIANA  AND  TEXAS;  ILLINOIS  RIVER  AND 
(VICINITY;  OHIO  RIVER  AND  VICINITY 
I 

(GULF  OF  MEXICO 
! 

(SAN  FRANCISCO  BAY  AND  TRIBUTARIES 
( 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVEN 

(SYSTEM 

i 

(IDLE 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
l 
( 

(MISSISSIPPI  RIVER  4  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  OF 
(LOUISIANA  4  TEXAS 
I 

(COLUMBIA  PIVE® 

I 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM#  GULF  INTRACOASTAL 
(WATERWAY 

i 

(RIVERS#  JAYOUS#  AND  LAKES  IN  THE  MORGAN  CITY# 
1PLADUEM1NE#  AND  KROTZ  SPRINGS#  LA  AREAS 
I 

(INTERCOASTAL  WATERWAYS/  LAKES/  AND  BAYS  IN  THE 
(LAKE  ARTHUR/  LA  AREA 
I 

(HUDSON  RIVER/  NEW  YORK  AND  NEW  YORK  STATE  BARGE 

(CANAL 

! 

(HUDSON  RIVER  BELOW  ALBANY/  NEW  YORK  HARBOR  4  LONG 
(ISLAND  SOUND 
( 

(WORLDWIDE 

! 

(MARCUS  HOOK  AND  DELAWARE  PIVER 
! 

! 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
! 

(NEW  YORK  HAP80R  AND  ADJACENT  WATERWAYS 
! 

(CUMBERLAND  RIVEP  MILE  0  TO  385;  TENNESSEE  RIVER 
(MILE  0  TO  543;  UPPER  MISSISSIPPI  RIVER  MILE  0  TO 
!21«;  OHIO  RIVER  MILE  0  TO  941 
J 

(INLAND  AND  COASTAL  WATERS  OF  THE  GULF  STATES  AND 
(BETWEEN  BROWNSVILLE/  TX  AND  KNOTTS  ISLANDS/  NC 
( 

! PUGET  SOUND#  WA  AND  TRIBUTARY  WATERS 
i 


(COASTAL  WATERS  AND  GULF  OF  MEXICO 
1 

(U.  S.  COASTWISE  <U.  S.  GULF  TO  EAST  COAST-INCLUD- 
! IMG  FLOPIOA);  AND  JACKSONVILLE/  FL  TO  ODESSA# 
(RUSSIA 
J 

(HYANMS#  NANTUCKET#  AND  OAK  BLUFFS  HARBORS;  AND 
(NANTUCKET  SOUND  -  CAPE  COD  CANAL#  CONNECTICUT 
(RIVER 

(MILE  92-119  OHIO  RIVER 
( 

( 

! 

(BETWEEN  BATON  ROUGE  AND  MOUTH  OF  PASSES#  LOVER 
(MISSISSIPPI  RIVER;  GULF  AND  INLAND  WATERWAYS 
(SYSTEMS 


table  3  -  description  or  operations 


904 


€ 

K 

0 

0 

T 


!  SERVICE 

t  1.  REGULATED  dT 
I  INTERSTATE  COM- 
OPERATOR  NAME  1  PERCE  COMMISSION 
1  2.  EXEMPT  TOP  HIRE 
!  5*  PRIVATE 
!  9.  UNKNOWN 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRICO  ! 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
3ETUEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


!  I 


t6! IDEAL  BASIC  INDUSTRIES/  INC. 

1 (MARINE  DIVISION) 

!  3 
l 

(TOWING  AND  C*MENT 

1 

| 

21  (IMPERIAL  TOWING#  INC. 

3 

12 

ITOWING 

| 

Oil  INDEPENDENT  CEMENT 

i 

!9 

i 

(CEMENT 

1 

071  INDEPENDENT  PIER  CO. 

I 

12 

!OULK  ANO  PACKAGE  FREIGHT 

32! INDIAN  MARINE/  INC. 

! 

i 

X 

!  2 
! 

■ 

ITOWING 

! 

i 

1 

l 

11! INDIAN  RIVER  TOWING 

i 

i 

! 

!9 

< 

i 

! 

1 

1 

211 INDUSTRY  TERMINAL  1  SALVAGE  CO. 

i 

i 

12 

ISTEEL  AND  COAL 

1 

17( INGRAM  «ARGS  CO. 

! 

H 

! 

ITOWING  AND  PETROLEUM  PPOCUCTS 

I 

! 

17! INGRAM  MATERIALS  COMPANT 

j 

! 

!  2 
• 

(SAND 

2 

32! INLAND  BARGE  RENTALS/  INC. 

X 

J2 

!GCNS*AL  cargo 

?3i INLAND  LAKES  MANAGEMENT/  t*C. 

i 

i  9 

HULK  CEMENT 

16! INLAND  MARINE  SERVICE/  INC. 

1 

!  3 
! 

(GRAVEL 

! 

! 

32! INLAND  MARINE  TOWING  SERVICE/ 

!  INC. 

i 

j 

i9 

! 

i 

j 

i 

j 

i 

28! INLAND  *OLASSES  CO. 

i 

!  2 

• 

SBULX  LiaulOS 

i 

32J INLAND  MOVERS/  INC. 

( 

i 

!9 

! 

i T0WXNG-0 tL  FIELD  RELATED  SUPPLIES 
! 

! 

29! INLAND  OIL  AND  TRANSPORT  CO. 

! 

! 

!  2 
! 

i 

JPETROL'UM  PRODUCTS  AND  CHEMICALS 

I 

26! INLAND  RIVERS  CORP. 

!<DIV.  OF  JOLIET  HARBOP  TUG 
! SERVICE) 

! 

!9 

! 

! 

i 

( 

i 

! 

1 

22( INLAND  SHIPPING  CO. 

! 

! 

■ 

!  2 
j 

t 

i 

ICOAL#  ORE/  GRAIN#  LIME  ANO  SALT 
! 

! 

i 

X 

i 

( 

26! INLAND  STEEL  CO. 

X 

! 

! 

(3 

X 

! 

! 

(COAL/  ORf/  AND  STOKE 

j 

18! INLAND  TUGS  CO. 

! 

! 

X 

c 

! 

! 

j  TOWING 
} 
i 

! 

! 

36! INLET  TOWING/  INC. 

! 

! 

! 

1 

*2 

! 

! 

! 

1 

ISANO#  GRAVEL/  ROCK/  STEEL  FABRICATIONS 
(CONCRETE  PRODUCTS 

1 

! 

29J INMAN  MARINE 

I 

I 

!9 

! 

1 

ITOWING 

! 

! 

15! INTER  3AY  MARINE 

! 

!3 

i 

J 

(MARINE  CONSTRUCTION  MATERIALS 

i 

08! INTER  ISLAND  BOAT  SERVICES/ 
(INC. 

i 

19 

! 

i 

l 

l 

i 

i 

33! INTER-GAY  TOWING  CO. 

! 

X 

!  2 
! 

(TOWING 

1 

! 

32! INTERCOAST AL  BOAT  AND  MARINE 
(SERVICE/  INC. 

! 

19 

j 

l 

! 

! 

1 

2 

32! INTERCOASTAL  IIOUID  MUD 
; 

X 

1 3 
! 

(DRILLING  FLUIOS 
! 

i 

32! IN TE RCOASTAL  SHIPYARD/  INC. 

i 

!2 

! 

(CHARTERS  TO  OTHERS 

22! INTERLAKE  STEAMSHIP  COMPANY/ 
!THF 

!2 

i 

■ 

1  ORE#  COAL/  LIMESTONE/  AND  GRAIN 

1 

2 

03! INTERNATIONAL  BARGE  LEASING 
ICORR. 

X 

!2 

! 

(CHARTERS  TO  OTHERS-SCRAP 

1 

07! INTERNATIONAL  BARGE  LINES 

X 

!9 

t 

ITOWING 

^INTERNATIONAL  BARGE/  INC. 

! 

! 

X 

!9 

! 

(REFINED  PETROLEUM  PRODUCTS/  ANHYDROUS 
(AMMONIA 
! 

( 

30! INTERNATIONAL  BARGE/  INC. 

! 

!9 

[ 

< 

1  ANHYDROUS  AMMONIA 

2 

32! INTERNATIONAL  INDEPENDENT 
( T0WIN6 

*!9 

! 

i 

(OIL  FIELD  SUPPLIES  AND  PERSONNEL 

2 

23! INTERNATIONAL  MARINE  SYSTEMS/ 
(LTD. 

X 

12 

! 

i 

(PASSENGERS 

1 

2 

32 (INTERNATIONAL  KARINE  TERMINALS 

X 

!2 

(COAL 

2 

3d! INTERNATIONAL  OFFSHORE  SVC. 

!9 

i 

jTOWXNG 

16! INTERNATIONAL  PAPER  COMPANY 
! 

X 

!3 

! 

(PULPVOOD/  WOOD  CHIPS 
! 

1 

03! INTERN ATI ONAl  SHIP  MANAGEMENT 
(AND  AGENCY  SERVICES/  INC. 

i 

! 

!  3 
! 

1 

iLXOUID  SULPHUR/  IN  BULK 

1 

07! INTEROCEAN  MANAGEMENT  COR?. 

X 

13 

(CRUDE  OIL 

! 

(GULP  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 

1 

*  OHIO/  MONONGAHELA/  AND  ALLEGHENY  RIVERS 

! 

! INLAND  WATERWAYS 

) 

(PHILADELPHIA  HARdOR 

(INLAND  WATERWAYS/  OFFSHORE  VATCRS  OF  TEXAS/ 
(LOUISIANA/  MISSISSIPPI/  AND  ALABAMA  NOT  EXCEEDING 
(50  MILES  OFFSHORE 
( 
i 
i 

(ALLEGHENY/  MONONGAHELA/  AND  OHIO  RIVERS 

i 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  CUMBERLAND/ 
(ILLINOIS/  MISSISSIPPI/  OHIO  AND  TENNESSEE  RIVERS 
( 

(PADUCAH/  KY  AND  NASHVILLE/  TN 

l 

(GULF  COAST  WATERWAYS— FLORIDA  TO  TEXAS 
( 

(THE  GREAT  LAKES 
( 

(FROM  MILE  198  ALA  RIVER  TO  MILE  290  GULF 
IINTRACOASTAL  WATERWAY 
1 

1  IDLE 

i 

i 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  INLAND  WATERWAYS 
I 

(INTRACOASTAL  LOUISIANA/  TEXAS/  MISSISSIPPI/ 
(ALABAMA/  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
l 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 

(SYSTEM 

I 

HOLE 

I 

I 

i 

(OHIO  AND  MISSISSIPPI  RJVE»$  FROM  WEST  VIRGINIA  TO 
(NEW  ORIEANS:  GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY  OF  TEXAS  t 
I  LOUISIANA /MISSISSIPPI  RIVER  TO  ARKANSAS!  MISS- 
(ZSSIPM/  GREEN  AND  OHIO  RIVERS  OF  MISSOURI/ 
(KENTUCKY/  OHIO/  ANO  LOUISIANA 
! 

(GREAT  LAKE  PORTS 

! 

(MONONGAHELA  AND  OHIO  RIVERS— PITTSBURGH/  PA  TO 
•CAIRO/  IL;  UPPER  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER/  GULF 
(INTRACOASTAL  WATERWAY/  TENNESSEE  AND  CUMBERLAND 
(RIVERS  ANO  BLACK  WARRIOR/TOMBIGBEE 

AND  (dANGOR/  SEATTLE/  TACOMA/  MATS  MATS/  PORT  ANGELES/ 
(DFILINGHAN/  STEILACOOM/  ANO  PAULS80.  WA;  PUGET 
(SOUND  WATERS;  AND  VICTORIA/  BC 
t 

(MISSISSIPPI  AND  ILLINOIS  RIVERS/  GENERALLY/  NEAR 
(THEtR  JUNCTION 
! 

(GULF  OF  MEXICO;  INTRACOASTAL  WATERWAYS 

! 

I 

( 

! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
(AND  MISSISSIPPI  RIVER 
! 

! 

I 

I 

(INLAND  WATERWAYS  BETWEEN  MORGAN  CITY/  LA  AND 
(CAMERON/  LA 

(INLAND  WATERS  -  LOUISIANA 
! 

(GREAT  LAKES— DULUTH/  MN  TO  BUFFALO/  NY 
J 
{ 

(NEW  YORK  HARBOR  AND  VICINITY 
! 

I 

(COASTWISE-GREAT  LAKES 

! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  (PENSACOLA#  FL  TO 
1  CORPUS  CHRXSTI/  TX>;  INLAND  RIVERS  SYSTEM 
KNEW  ORLEANS/  LA  TO  ALL  POINTS  OM  INLAND  RIVERS) 

( 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  INLAND  RIVER  SYSTEM 

(GULF  OF  MEXICO 

! 

( 

(MILWAUKEE  HARBOR 

t 

1 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

! 

(WORLDWIDE 

( 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  CONNECTING 
(WATERWAY  SYSTEMS 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND/OR  TEXAS  TO  FLORIDA  AND/OR 
!U.  S.  EAST  COAST 
! 

(WORLDWIDE 


table  5  -  description  or  operations 


OPERATOR  NAH C 


!  SERVICE 

!  1.  REGULATED  BY 
t  INTERSTATE  CON- 
1  HENCE  COMMISSION 
l  2.  EXEMPT  FOR  HI*£ 

!  S.  PRIVATE 
!  9.  UNKNOWN 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


Ot! INTERPORT  TOWING  t  TRANSP • # 

1  INC. 

1 

C1IINTERSTATE  NAVIGATION  CO. 

1 

( 

331  INTRACOASTAL  TOWING  t 
(TRANSPORTATION  CORP. 

I 

231  IOWA  ELECTING  SERVICE#  INC. 

! 

26! IOWA  GATEWAY  TERM 

! 

! 

431  IOWA  G*,PAT  LAKES  BOAT  LIN<S# 
(INC. 

! 

261ICWA  HA&INf  REPAIR  CORP. 

! 

11! ICELAND  MARINE#  INC. 

! 

! 

011ISLANO  COMMUTER  CORP. 


36! ISLAND  FERRY  AND  PA*Gf#  INC. 

! 

< 

07! ISLAND  LAUNCH  4  CPCWBOAT  CO. 

! 

! 

36! ISLAND  MARINE  3ULKHE AO#  INC. 

! 

36! ISLAND  TUG  t  5 APGE 

! 

! 

01 ! ISLE  «U  MAUT  CO.#  INC. 

! 

! 

24! ISLE  ROYALC  FERRY  SERVICE#  INC, 

! 

“A! ISLE  POYAlfc  NATIONAL  PA»K 

! 

! 

0<$! ISLET  A  MARINA  FERRIES#  INC. 

! 

22!  ITHACA  NAVIGATION  CORP. 
i 

?9(1TT  INDUSTRIAL  CPYDIT  CO. 

! 

<  VJ ITT  INDUSTRIAL  CRFDIT  CO. 

! 

! 

32!  ITT  INDUSTRIAL  CRfDXI  CO. 

! 

2114  4  C  TOWING  CO. 

! 

2?!J  4  4  MARINE#  INC. 

t 

21IJ  t  L  STRUCTURAL#  INC. 

| 

njj  i  P  LEASING 

{ 

26! J  T  C#  INC. 

! 

21 !  J  ST  TOWING 
! 

14SJ-ANN#  INC. 

! 

! 

32! J“W  OPERATING  COMPANY 
» 

21 1 J.  A.  R.  <3A“GE  LINES 
! 

33! JACKSON  MARINE  CORPORATION 

! 

! 

! 

41 ! JACKSON  OFFSHORE  LINITEO 
! 

t 

'2!J»C<S0N,  JACK#  INC. 

» 

1  5! J  *C*  SONVIIL •  SHIPYARDS#  INC. 

! 


26! JACOe?#  t.  L. 

! 0/%/A  J ACC'S#  l.  L.#  TRAN$POR- 
!  TATIQN  CO. 
i 

?ol JACOBS#  C.  L.#  TRANSPORTATION 
!  CC. 

! 

26! JACOBS#  ELMER  L. 

! C/0  OWENS#  OWENS#  4  RINK#  LTD. 

f 

11IJAHES  RIVER  TOWING  CO.#  INC. 

! 

32! JAMIE  MARINE#  INC. 

i 

3 1 1 JANOUSH  MARINE#  INC. 


36! JAY  TOW  4  CONSTRUCTION  CO. 

! 

29! J  EFf E°  SON  BARRACKS  MAPINE 
! SEPV1C  E 
! 

32!Jfff6RS0N  MARINE  TOWING 


32! Jf FFEP SON#  INC. 


9  ICOASTAL  TOWING 

t 

1  ! PASSENGERS#  VEHICLES#  AND  FREIGHT 

! 

! 

2  IHAR60R  TOWING 

l 

! 

9  f  GRAIN#  COAL#  SALT#  FERTILIZER#  AND  ROCK 

! 

9  iGtNERAL  COMMODITIES  SUCH  AS  COAL#  COKE# 
! GRAIN  “ROOUCTS#  STEEL 
! 

2  ! PASSENGERS 
I 
I 

2  ICOAL 


3  (TOWING 
! 
t 

j 

2  *|  PASSENGF.®S 
! 

! 

2  (PROPANE#  DIESEL#  LUMBER#  HOUSCWOlO  tFFFCTS# 
JANIMALS#  VEHICLES#  CONCRETE#  AND  GRAVEL 

! 

9  ! 

! 

! 

3  ! ROCK 

! 

2  ! SAND  AND  GRAV5LJ  “APINF  CONSTRUCTION 
IFOUlPMfNT 
! 

2  ( PASSE N6CPS  ANP  GENERAL  FREIGHT 
I 
! 

2  !PAS$eNGERS 
! 

2  (MISCELLANEOUS  FREIGHT#  PASSENGERS#  AND 
(LIRUIO  FUEL 

i 

3  !®ASSCNGC R$ 

! 

2  !“AS$*»«G£*S 

! 

9  1CHARTF  P  >  TO 
! 

!9  !0f FSHOR*  OILFi  lD  SURPLUS  AND  i?R AIN  AHC/’JP 
!  COAL 
! 

!®  SCnA4".*S  »J  OTHERS 

!  ! 

3  I  TOWING 

! 

3  ! GRAIN 

! 

9  (HARBOR  AND  SHITTING 
!  ! 

12  lm<  GRAIN 
!  ! 

!  9  ! SAND  AND  GRAVEL 
!  I 

2  ! OIL#  STEEL#  AND  COAL 

! 

!2  !TCWIN«i 


t EAST  COAST 
1 
f 

(POINT  JUDITH  TO  BLOCK  ISLAND#  RIJ  PROVIDENCE# 
(NEWPORT#  BLOCK  ISLAND 
1 

1C0RPUS  CHRXSTI#  FREEPORT#  GALVESTON#  AND  TEXAS 
(CITT  HARBORS 
( 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 
I 

(POOLS  IE#  19#  20#  i  21  UPPER  MISSISSIPPI  RIVER 
i 
1 

(LAKE  0K030J I  (IOWA) 

1 

1 

(UPPER  MISSISSIPPI  RIVER-NIL*  327  TO  MILE  455 
I 

(CHESAPEAKE  “AT  ARFA  AND  ITS  TRIBUTARIES!  ATLANTIC 
IINTRACOASTAL  WATERWAY;  OC CA SSIONALLY  TO  NEW 
(ORLEANS#  LA 

(FALMOUTH  TO  OAK  BLUFFS#  NAJ  BUZZARD  S  BAY  AND  CAPE 
(COD  CANAL 
! 

(SAN  JUAN  ISLANDS  AND  PUGET  SOUND 
( 

1 

(DELAWARE  RIVER#  PHILADELPHIA#  PA  TO  SNIP  JOHN 
(SHOAL  LIGHT  BEAN#  SNYHA#  DC 
1 

(PUGET  SOUND 
1 

(EAGLE  HARBOR#  ELLIOT  MAY#  PUGET  SOUND#  AND  LAKE 
(WASHINGTON 
1 

1 STONXNGTON  HARBOR  TO  ISLE  AU  HAUT  VIA  ISLE  AU  HAUT 
MNOROFARE  DREDGED  CHANNEL 

(COPPER  HARBOR#  ISLE  ROTALE#  ANO  HOUGHTON#  HI 
! 

! HOUGHTON#  MI  TO  ISLE  ROYALE  NATIONAL  PARK 


(FAJARDO  HARBOR 
! 

(CAYUGA  LAKE  AND  NEW  YORK  STATC  CANAL  SYSTEM 


(INLAND  WATERWAYS  ANO  GULF  0*  MEXICO  OILFIELDS 
l 

(GULF  OF  N**ICO  AND  PIVCRS  IN  -INNE50TA 


2  (PASSENGERS 

! 

2  ! CHEMICALS#  LIOUXOS#  AND  PSTPOLEU"  PRODUCTS 
! 

2  (NAP INS  SUPPLIES 
l 
! 

! 

9  (OIL  FIELD  SUPPLIES  AND  PA$$*NGFPS 
1 
i 

2  !  TOW  IN.; 

! 

3  !  SH  I“YA  e D  “A  TS  \!  ALS  AND  EQUIPMENT#  Ob.'OGC 
•SPOILS  FOR  OISPOSAL#  OIL  AND  OIPTY  WATER 
!->all*st  PEMOVEO  FKCH  ships  AT  shipyard 

i 

9  joRY  HULK  CO"*MODl TIFS 


! 

9  ( 

! 

! 

9  ! ORY  BULK  GOODS 
! 

! 

2  (TOWING— SAND  AND  GPAV5L 
! 

2  ! OIL  FIELD  SUPPLIES 
! 

o  ‘TOWING;  coal#  GRAIN#  FERTILIZER#  STEEL# 
(CEMENT#  ALUMINUM 
! 

2  (SAND  4  GPAVcL 
I 

9  (WORKBOAT  PFRSONN* L 
! 

( 

9  ITOWINJ 

I 

! 

9  ( 


(RIVERS  IN  MISSISSIPPI 
( 

(OHIO  RIVEP  SYSTEM 
( 

•INLAND  WATERWAYS 
! 

(AUQUIPRA  HARROR 
t 

(NlSSIStlPP I  AND  OHIO  PIVER  SYSTEMS 
! 

(INLANO  WATERS  OF  PUGET  SOUND 
! 

(WHEELING#  WV  TO  PITTSBURGH#  PA 
! 

(ALL  INLAND  WATERWAYS  ON#  AND  EMPTYING  INTO#  GULF 
(OF  MEXICO 
1 

(MOUTH  OF  THE  MISSISSIPPI  RIVER  TO  FREEPORT#  TX 
1 

(MISSISSIPPI  RIVER  ANO  TRIBUTARIES 
! 

(OFFSHORE  LOUISIANA  AND  TEXAS— GULF  Of  MEXICO! 

(Of FSMORE  CALIFORNIA  ANO  HAWAII!  CARIBBEAN  AND 
(NORTH  ATLANTIC!  SAN  DIEGO#  CA 
( 

(SANTA  BARBARA  CHANNEL#  PARTS  OF  LOS  ANGELES#  PORT 
(HUENEME#  AND  CAPPtNTERIA 
i 

(INLAND  WATEPS 
! 

(ST.  JOHNS  AND  INTERCOASTAL  VAT*PwAY  IN 

(VICINITY  Of  JACKSONVILLE 
! 

! 

(MISSISSIPPI  RIVER  GASIN 


(MISSISSIPPI  RIVER  BASIN 

( 

! 

(JAMES  RIVER  ANO  TRIBUTARIES 
! 

(INLAND  WATERS  AROUND  VENICE#  LA 
I 

(ARKANSAS  AND  WHITE  PIVERS 
1 
! 

(PUGFT  SOUND 
I 

(MILE  168  UPPER  MISSISSIPPI  RIVE* 


! INTERCOASTAL  WATERWAYS  EAST  t  WEST! 
(MISSISSIPPI  RIVER 
! 


operator  Nunr 


uuffruer  sano  company 
i 
! 

J9(JFRIC0  TOWJNC/  INC. 
f 
! 

! 

32IJCMVS  boat  SVC.*  INC. 

rout sco  coxp. 

1 

*21 jr$$ICA  NAm*/  INC. 

I 

201 JCS  S.  T3WJM5  CO. 

I 

! 

321JCPS  50 AT  ACNTAL/  INC. 
21 i JOHN1 S  TOVtNC 


21 ! JCMN* S  TOWING  SFRVICE 
! 

HI  JOHNSON  TOWING  CO. 

1 

MlJCHNSON/  9IU 
I 
! 

331  JOHNSON/  BILL  N. 

! 

( 

37 J JOHNSON/  MICHAEL  «. 

I 

! 

321 JCHNSON/  PETER  f. 

! 

ASIJCHNSTON'S  PC*T  33/  INC. 

I 

JMJONfS  S»SC  cc. 

! 

AllJONFS  IU5  i  URGE  CO. 

! 

t 

*1 ! JONES/  Frank  t  w.  j.  lah»?st 
! 

?*!JCNNilL  4  c*. 

1 

l 

! 

1 11  JORDAN/  FRANK  L./  CORP. 

t 

321 JOAOAN/  IN6FRS0LL 
! 

2V1JOTORI  DREDGING/  INC. 

! 

! 

1 4! JUBILEE  NAVIGATION  CO. 

I 

1 

131  JUNGLE  OUFENS#  INC. 

23! JURICA/  PETER 

I 

331K  l  $  TOWING  CO./  INC. 

1 

l 

i 

26i K  A  STEEL  CHEMICALS 
1 
I 

76! K  C  K  MARIJIP 
1 

371K.  V.  MARINE  TRANSPORT 
1 
1 

39|  KAX  SeR  STEEL  CORPORATION 
1  OFFSHORE  *  CONSTRUCTION  DIV. 
i 

291KAISER/ESTECH  DIV.  OF  VIGORO 
(INDUSTRIES 
1 
1 
I 

29( KAMPSV1LLE  FERRY  (ILLINOIS 
(DEPT.  OF  TRANS.-DISTRICT  8" 
(BUREAU  OF  MAINTENANCE) 

! 

MlKANAX/  LTD. 

1 

33! KANSAS  CITY  RTVER80AT/  INC. 

! 

421KAUA1  SUGAR  ST0NA6E  CORP. 

1 


l  SPRVIC*  ! 

1  t.  RftiULAUO  1 

1  INTERSTATE  CO*-  ■  PRINCIPAL  C0‘ ?0D1 f 115  CARRICO 

1  *F»Ct  C1N"l$?lON  1 

1  ?.  !*e«>T  FO>  HI *C  1 

1  3.  PRIVATE  1 

1  9.  UNKNOWN  ! 


1  I 

13  ISANO  AND  G*AYCL 
1  1 
1  1 

13  t  OYSTER  SHELL  AND  SANT 
1  I 
1  1 
1  1 

•  12  1 

1  I 
19  1 
1  1 

19  !CRf WS  ANP  *MUL  DEC*  LOADS 
1  1 

U  1TOWIWJ 
1  1 
I  1 

•  13  1  TOWING  OIL  FIELD  SHIPMENT 

1  1 

13  I  TOWING—  SAVD/  GRAVEL/  AND  COAL 
1  1 

13  (TOWIN'!/  SANO/  GRAVEL  AND  COAL 
1  1 

U  1 TOWINS 
1  1 

13  1  MISCELLANEOUS  CARGO 
1  1 
t  1 

13  1  MISCELLANEOUS  CA»GO 
1  1 
1  1 

19  1  WOOD  CHIPS/  >03  «UfL  (HARK  DUST) 
1  1 
1  ! 

13  (GRAIN/  COAL  AND  ’‘*•11* 

C.  19  I  SWITCHING 

!  1 
19  ! 

1  1 

12  1  TOWING 
1  ! 
t  1 

AP«*ST  1 J  1  LOG  TRUCKS 
1  ! 

12  (grain  and  win  products 

i  l 
i  I 
!  1 

•  12  1  GASOLINE/  KEROSENE/  AND  FU*L  OIL 

12  ICHARTEPS  TO  OTHf-O 
!  1 

13  (SAND 
(  ! 

1  1 

19  I  PASSENGERS 
1  I 
1  1 

12  (PASSENGERS 
1  1 

13  1  LOGS  ANO  LUi»!R 
1  1 


POINTS  OR  LOCALITY**  AND  WATERWAYS/ 
4MV**N  WHICH  OR  ON  WHICH  OPC*AT*0 


1G0RE/  OK— ARKANSAS  RIVER— LITTLE  *OCK  AND  CONWAY/ 
lAR  AREAS— FORT  SMITH/  AR 

! BETWEEN  SAN  LEANDRO  AND  PETALUMA/  CA  (FOR  SHELL)? 
(BETWEEN  EITHER  NXOOLIGAOUhD  CP  STEAMBOAT  SLOUGH 
1  AND  •ETALUNA/  CA  (FOR  $A>  D) 
t 

(IDLE  (BURNSIDE  ANCHORAGE) 

I 

I 

1 

1 VENICE/  L»  TC  VARIOUS  NO*K  SITt*  VIA  VENICE  AREA 
1 

OHIO  AND  LITTLc  KANAWHA  *  IVE  c$—  ?AA<m*U®C/  WV 
1  API  A  AND  N|W  MARTI NVILLt  TO  POINT  PLEASANT/  WV 
! 

1INTRAC0ASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  t  TEXAS 
1 

(OHIO  RIVER  SYSTEM 
1 

(OHIO  RIVE*  SYSTEM 
J 

lOHIO  RIVER 
I 

lNUCfES  'JAY/  ARANSAS  SAY/  COPANO  HAY/  SAN  ANTONIO 
I3AT/  TX— MATAGORDA  ?NY 
I 

I  ARANSAS  HAY/  COPANO  BAY/  NUECES  BAY/  MATAGORDA 
1UAY/  REDFISH  BAY/  AND  SAN  ANTONIO  NAY 

i 

1  COLUMBIA  RIVER  (LONGVIEW  FIBRE  OIL  DOCK  TO 
»  .ONCVltV  fIHRC  CRANES) 

\ 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  INLAND  WATERWAYS 
! 

(PORT  33/  INOLA/  OK  (CATOOSA/  OK  AREA) 

1 

1 

1 

(L"S  ANGILES/  and  LONG  ?UCH  HARBORS?  AMD  NfYICAN 
(COAST  TO  SAN  FRANCISCO/  CA 
! 

1PPARL  RIVER  WATERVATS-LOCK  f2  SUM/  LA 
! 

{MISSISSIPPI  PIVER  SYSTE*:  MISSISSIPPI/  ILLINOIS/ 

1  ARKANSAS/  AND  OHIO?  INTRACO*STAL  CANAL  -  MOBILE  TO 
1  HOUSTON/  TX 
1 

(NORFOLK/  NEWPORT  NEWS/  AND  HAMPTON/  V A 
1 

1  SOUTH  LOUISIANA 
1 

(MISSISSIPPI  RIVER— MILE  139  TO  183  AND  MISSOURI 
1RIVER— 0  TO  25 
1 

ION  THE  CHATTAHOOCHEE  RIVER  IN  THE  VICINITY  OF 
! COLUMBUS/  GA 
l 

(PORT  FVERGL ADCS  HARBOR  ANO  NEW  RIVER/  FL 
! 

ILAKF  MICHIGAN  HARBORS 
! 


12  ITCHING  (OIL/  CHEMICALS/  COAL/  STEEL  ANO  GAS) 1 ZNTERCOASTAL  WATERWAYS  BETWEEN  CORPUS  CHRIST!/  SX 

(AND  NEW  ORLEANS/  LA?  MISSISSIPPI  RIVER  BETWEEN 
J  !  I  BATCH  ROUGE/  LA  AND  NEW  ORLEANS/  LA 

!  !  I 

13  1HYDR0CHL0RIC  ACID  (MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES/  AND  OHIO  AND 

;  ! ILLINOIS  RIVERS 

!  1  1 

12  UULK  C  0H*0DIT  J  f  $  I  INLAND  WATERWAYS 

1  1  J 

12  1P6IR0LEUM-GUDF  0  t  5EL0W  1  PORTLAND/  Oft  TO  ASTORIA/  O'1?  WILLAMETTE  AND 

J  J  1  COLUMBIA  RIVERS 

1  1  1 

*3  (FABRICATED  HCTAL  PRODUCTS?  OFFSHORE  (SAN  FRANCISCO  ttAY  AND  TftIPUTAPIES/  PACIFIC  BAS2NF 

1  1PLATF0RM  JACK*—  {WORLDWIDE 

*  *  ! 

19  I  ANHYDROUS  A  MH*NI A  (UPPER  t  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER/  ILLINOIS  VATER- 

J  |  (WAY/  OHIO/  H0N0N6AHELA/  RED/  BLACK/  OUACHITA/  AND 

j  j  (TENNESSEE  RIVERS?  GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY/ 

j  j  (TSNNESSCE-TOHBIG0EE  AND  TRI-RXVERS  WATERWAYS 

(9  (VEHICLE  CARRIER  CAR  J  TRUCK  FERRY 
I  ! 

!  I 

!  ( 

(9  ! 

!  ( 

( 2  (PASSENGERS 
1  ! 

(2  (TOWING— DOCKING  AND  ASSISTING 
!  I 


071KEEN/  OON  MARINE  TOWING/  INC.  (2  I  TOWING— 6ENERAL  CARGO 


20! KEENEY/  T.  G./  SONS/  INC. 

( 

A11KELC0  COMPANY 
! 

361  KELLY  RYAN/  INC. 

( 

! 

! 

36! KEMP  PACIFIC  FISHERIES/  INC. 


C 3 ! KEH*S  MARINE  19  I 

i  l  I 

1  !  1 

36! KENCO  MARINE  SERVICES/  INC.  13  ICARD0O 

1  !  1 

32IKENNAXR/  DONALD  J.  19  1PASSEN 

1  1  1 

321  KENNER  MARINE  t  MACHINERY/  INC. (9  ITOWING 

1  1  1 


(CROSSES  THE  ILLINOIS  RIVER  BETWEEN  ILL-108  GREENE 
ICO.  TO  ILL  1C8  W  CALHOUN  CO.  24  HOUR  SERVICE 


(MISSOURI  RIVER— MILE  366  AREA 
I 

INAWILXWILX  AND  PORT  ALLEN 
1 

(DEL.  PlVEP  ANO  BAY/  CHESAPEAKE  BAY  A «  TRIBUTARY 

13  [FOUIPMENT  J  KANAWHA  RIVER  AND  OHIO  RIVER 

1  !  1 

!3  JK£LP  1  SAN  DIEGO  HARBOR  AND  ADJACENT  WATERS 

!  »  ! 

12  (CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND  CONSTRUCTION  1  ALASKA  COASTAL  AREAS  AND  ALEUTIAN  CHAXN-PRIPILOFF 

!  MATERIALS  fISLANOS/  AK?  KETCHIKAN/  VALDEZ/  SEWARD/  COLO  BAY/ 

,  IKING  COVE/  DUTCH  HARBOR/  ADAK/  ST.  PAUL  ISLAND 

J  !  ! 

13  (SOUTHBOUND  SFAFOOD  SHIPPED  FOR  OWN  ACCOUNT?  JPUGET  SOUND  AND  ALASKA  WATERS 

1  I  AND  FISH  PACKING  PRODUCTS  1 

!  1  j 

}9  J  | ARTHUR  KILL  SPENCER  STREET  STATEN  ISLAND/  NY 

*  J  1  ACROSS  PRALLS  CREEK 

!  1  ! 

13  i CARDBOARD  CARTONS  tSEATTLE  TO  BRISTOL  BAY 

•*  !"»ssen«ss  'sums,  u 

1  *  I 

19  (TOWING  i 

*  1  ! 

12  (TOWING  (TENNESSEE  AND  GRAND  RIVERS/  KY 


1 7( KENTUCKY  LAKE  DOCK  CO. 


TABLE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


907 


!  SERVICE  ! 

I  1.  REGULATES  37  ! 

!  INTERSTATE  CON-  |  PRINCIPAL  COPNODimS  CARRfCt 
OPERATOR  KAN t  5  NfRCE  COMMISSION  1 
)  2.  EXEMPT  FOR  HIRE  I 

1  3.  PRIVATE  ! 

{  9 .  UNKNOWN  ! 


U!  KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

I 

I 

381KES0/  MILES  W. 

! 

38IKCTCNZKAW  GATEWAY  WOPOUSH 
1 


331  KEYSTONE  NAVIGATION  CO./  LTO.  19  ! 


!  ! 

19  ICOAL  (9.T.) 

1  1 

!  i 

12  1  TOWING  (SHIP  ASSIST) 

1  ! 

!2  (PASSENGER*  AND  V<«Kc£S 

I  i 


071  KEYSTONE  SHIPPING  CO./  AGENT  12  1C0AL#  0 

I  1  !L>VUIO 

1  i  l 

29UICSEL  NARINE  SERVICES  13  I  NARINE 

!  1  1 

371KUW1T  PACIFIC  CO.  19  (ROCK  t 

!  I  1 

1  1  i 

32IKIFFE#  TON  3  SONS  SOAT  RENTAL  jJ  1Y0WING 


1  1  i 

12  ICOAW  DRY  BULK/  OULK  PETPCLSUH/  AND  CKEiUCALl WORLDWIDE 

1  !L»WUID  PRODUCTS  ! 

!  i  J 

13  I  NARINE  FUEL  INI SSISSIPP 

1  1  I 

19  (ROCK  l  GRAVEL  ICCLUN9IA  R 

1  1  ! WEST  COAST 

1  1  ! 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
OETUECN  WHICH  OR  GN  WHICH  OPERATED 


I  NILE  PO?KT  53G-Cl€AN  COAL  TERMINAL/  NILE  POINT 
153G.0  CU  SHERT  STATION 
! 

ISCUTHE AST  ALASKA/  KETCHIKAN  TO  SXAGWAT 

i 

IXCTCHlKAN  TO  GRMK'A  ISLAND 
! 

I  IDLE 


141  KIRKPATRICK  BARGE  LtNFS 
l 
t 

361KITSAP  BARGING/  INC. 


331  < jl.GOR £  NARINE/  INC.  (3  (OILFIELD  ECUIPMENT 

1  1  1 

1  2  1 

33!  KXMPALL  BOOM  CO.  12  1LUNSER/  FUEL/  AND  CAMP  SUPPLIES 

!  i  1 

231/1HG  CO.  THE/  INC.  19  1 

1  !  1 

t  1  1 

CJ1KXNGST0N  RECYCLING/  INC*  13  1SCPAP  STILL 

I  !  t 

22 1KINSNAH  LINES/  INC.  12  1C0AL/  6RA IN/  ORE/  STONE/  SALT/  AND  CEMENT 

1  1  1  CLINKER 

1  1  1 

UlKlNIELEP  NARINE  TRANSPORT/  INC.!?  1C0AL/  GRAIN/  ROCK/  PETROLEUM  AND  ORE 

!  !  1 

I  i  i 

!  !  1 

141  KIRKPATRICK  BARGE  LtNFS  19  (DIBIT  PUROL'UP 

l  !  1 

t  1  ! 

361KITSAP  BARGING/  INC.  12  ! GASOLINE  AND  HEATING  OILS 

'  !  1 

23ULANERUS/  VINCENT  !°  ITOWINi,;  PI P  RAP  ROCK 

1  t  ! 

131KRD  NARINE/  INC.  !2  2  TOWING 

1  !  ! 

371KNAPPTON  CORPORATION  11  ITOWINSI  0XfS«L  FUEL/  <*PAIN/  LOGS/  WOOD 

I  !  1  CHIPS/  SUNK iP  FUEL/  CONTAjNERIXtO  CAPGO/ 

1  1  I  PULP/  PAPER/  AND  APHONIA 

!  !  2 

3e! KNAPPTON  PAPITIHE  !?  (PETROLEUM  6  RODUC  TS  *  RA  tLROAO  CA®5 

I  !  1 


231KLAHERUS/  VINCENT  !°  ITOWINi,;  9, 

1  t  ! 

131KRD  NARINE/  INC.  !2  2  TOWING 

1  !  ! 

37! KNAPPTON  CORPORATION  11  ’TOWIN'*;  0 

I  !  1  CHIPS/  SUI 

1  1  I  PULP/  PAP 

!  !  2 

3e2KNAPPTON  PAPITIPE  22  (PETROLEUM 

1  2  I 

362  KNIK  CONSTRUCTION  CO./  INC.  23  2 CONSTRUCT 

2  2  ! OIL 

2  2  I 

32! KNOTS  NARINE/  INC.  29  2 

2  !  2 

172  KN0XVXLL2  lARGfe/  INC.  13  2L1PEST0NC 

!  2  2 

37! KNUTSON  TOWFCAT  CO.  21  2TCVXNG 

1  2  t 

2  2  ! 

27! KOCH  REFINING  COMPANY  23  !®CTROUU‘' 

l  2  ? 

32! KOCH  SERVICE/  INC.  23  ! CRUDE  OIL 

!  1  ! 

!  I  2 

1  2  2 

I22XCCH-FLLIS  WAPINE  CONTRACTORS/  22  ( FUEL  OILS 


IMSSISSIPPI  FIVER/ST.  LOUIS  HAR90R 
I 

I CCLUN9IA  RIVER/  PUGET  SOUND/  HAWAIIAN  ISLANDS/ 

! WEST  COAST/  AND  ALASKA 
! 

! GULF  OF  MEXICO/  MISSISSIPPI  RIVER/  INLAND  WATER- 
! WAYS  OF  GULF  COAST 
1 

(TEXAS  AND  LOUISIANA  GULF  COASTS  AT  DEEP  WATER 
I  PORTS 
t 

! INSIDE  WATERS  OF  S.E.  ALASKA 
I 

I  THE  GREAT  LAKES  AND  CONNECTING  INLAND  WATERWAYS 
(AND  HARBORS 
t 

(POINT S  ALONG  HUDSON  RIVER 
! 

(GREAT  LAKE  PORTS 

1 

2 

2CAIRD/  IL— PITTSBURGH/  PA  AND  St.  LOUIS/  HOJ 
(CAIRO/  XL— NEW  ORLEANS/  LA;  CAXR*/  XL— 
{CHATTANOOGA/  TN 
2 

tnOBILE  HARB0R-61WW  EAST  BETWEEN  MISSISSIPPI  RIVER 
2  AND  PANAMA  CITY/  fL 
2 

1  PUGET  SOUND  AND  TRIBUTARIES 

2 

1ST.  MARYS  RIVER  AREA  MICHIGAN 
2 

(NORFOLK  fO  TAHPA/  INTRACOASTAL 
2 

(COLUMBIA/  WILLAMETTE/  YO'JHGS/  DEEP/  CLARK/  LEWIS/ 
I ANO  SNAKE  RIVERS 
2 
! 

2 PUGET  SOUND/  CANADA/  ALASKA 
! 


•3  2 CONSTRUCT X ON  e3U!»M;NT/  OMAVFL  AND  ASPHALT  2 KUSKCK WIK  RIVER/  BERING  SEA 

2  !o:l  t 

2  2  2 

2  9  2  ! 

1  2  2 

13  2LIPEST0NE  "RIP-RAP-  lUPPER  TENNESSEE  AND  TRIBUTARIES 

2  2  2 

21  (TCVXNG  2UPP0UA  PIV2R  3  SMITH  RIVEP;  COOS  PAY/  COOS  PIVER/ 

22  (AND  ISTHMUS  SLOUGH 

!  2  2 

23  !»CT»?LEI>»  PRODUCES  2UPPFR  MISSISSIPPI  RIVER— MILE  6 14  TO  353 

2  I  2 

23  (CRUDE  OIL  GRADES  s>  AND  LOW*?  I  INLAND  WATERWAYS  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS) 

1  2  2INTPAC0ASTAL  CANAL/  ATCHAFALAYA  RIVER  BASIN? 

2  2  {MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

2  !  2 

22  ( FUEL  OILS  I  NEW  ORLEANS  TO  BATON  >OUGf  AND  GULF  INTRACOASTAL 

2  I  2  WATERWAY  AND  DOWN  RIVER  TO  HEAD  OF  PASSES  AND 

1  2  2 HOUSTON  \  GALVESTON  HARBORS 

2  !  2 

2  9  2  FISH/  OIL  FIELD  EQUIPMENT/  (SIX)  PASSENGFRS  2  *NT5RC0A$YAc  WATCPWAY  — PORT  PANS  FIELD  HARBOR/  6ULF 


332 KOHUTEK/  WAYNE 
I 
1 

202K00CK-I-CHING/  CAMP 
! 

1S2KOSM0S  CEMENT  CO./  INC. 
! 


t  2 

22  ! FREIGHT  AND  PASSENGERS 

1  2 

23  (LIMESTONE  ano  cement 
2  2 


032KOSNAC  ECUIPMENT  RENTAl  /  INC.  22  1TCWING/  PASS;NGE®S/  «ND  FREIGHT 
!  2  2 
03! KCSMAC  FLOATING  9fR»lC<  CO»P.  22  2T0WING/  ?ASSeNSC*>5/  AND  FREIGHT 


332 <P» STAL  CCRP •/  APNOT/  K?NNfTN 
! 

30! KUGKAKTLIK/  LTD. 


09IKURT  I  PON  4  PETAL  CO. 

2 

34! KUSKOKWIM  TRANSPORTATION  CO. 


2 Z  2  E OUIPMEN Y  AND  MATERIALS 


2CF  .MEXICO  NOT  EXCEEDING  100  PILES  fROM  COAST 

i 

’(RAINY  LAKE/  MN  AND  ONTARIO 


10HIC  RIVEC— PARKERSBURG/  WV  TO  CAIRO/  IL 

i 

j  NEW  YORK  HARBOR 


1NEW  YORK  HAR-jOP 
i 

•ALASKA  COAST  AND  PUGET  SOUND  AREA 


AND  LO*;R  LI4UIDS  AND  DECK  CARGO  JKUSYOKWIM  RIVER  AND  BAY— BERING  SEA  BETWEEN  CAPE 

1 AOKANSOFf  AND  NEWENKAM 


29  (STEEL  SCRAP 

2  2 

21  2  TOWING/  ’  ULK  OIL/  AN-'  D&T 


•bALTIPOPE  MAR^OR 


2 KUSKGKW1H  -JAY  ANO  RIVER/  BERING  SEA  POINTS-FROM 
2  <US<OCJII<  BAY  tO  SCAMMON  BAY 


322KYLE/  CORNELIA  H.  J. 

1 

32! L  4  4  TOWING  CO./  INC. 

2 
! 

!1(L  i  H  BARGE  COMPANY 
2 

21! L  t  J  EQUIPMENT  CO. 

I 

32! L  3  L  MARINE  SERVICE/  INC. 
! 

R22L  3  L  OIL  CO./  INC. 


322L  i  L  TOWING/  INC. 
2 


3221  3  M  SOAT-TRUC  RENTAL /  INC. 


19  STOWING 

i  i 


29  2 DRY  GRAIN  CARGOES 


22  (OILFIELD  fcDUIRPENT  A  40  Pl’AOLG  WATER 

2  i 

2  3  2  TOWING  aND  3ULK  OIL 
!  ! 


SCELLANEOUS  SUPPLIES 


(SOUTH  LOUISIANA 

i 

2XNTPAC0ASTAL  WAT EPWAYS-CAR ABELL E/  FL  TO 
•HROWNSVILLE/  TX 

i 

•MISSISSIPPI  RIVER  AND  ITS  TRIBUTARIES 

i 

luNIONTOWN/  PA 

j 

j  VENICE/  LA  TO  GALVESTON*  TX 

i 

•GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
1  SYSTEM 

j 

•LAKES/  BAYS/  3  BAYOUS  IN  VtCIMITY  OF  HOUMA/  LA) 

2 GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA- 
2 Ml SSISS IPPI  AND  ATCHAFALAYA  RIVERS 

•VARIOUS  PORTS  IN  SOUTH  LOUISIANA 


OPERATOR  NAME 


I  1.  REGULATED  ?Y 
!  INTERSTATE  CO— 

!  MfRCE  COMMISSION 
!  2.  EXEMPT  *09  HI*€ 

I  3.  PRIVATE 
!  9.  UNKNOWN 


principal  commodities  carrieo 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS, 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


321 L  *  P  BOAT  RENTALS  12 

t  ! 

t  I 

t  SI  L  0  H  LEASING  12 

I  ! 

1JIL/P  Lf ASINS  COMPANY  12 

I  l 

1  At  LA  ROCHE  INDUSTRIAL,  INC.  19 

1  ! 

t  1 

t Al LAPARG E  COR*.  SOUTHERN  USION,  13 
1  CITADEL  CfNENT  1 

1  1 

I  ! 

1  1 

321LAPAYETT*  CREW  BOATS,  INC.  12 

1  ! 

1  1 

3MLAFFERTT  TRANSPORTATION  CCM»ANY(2 


ICREW  A NO  SUPPLIES 
1 
I 

(BULK  GRAIN 
l 

POLK  GRAIN 

iNITROoEN  FERTILIZER  SOLUTION,  ANHYDROUS 
I AMMONIA 
1 

(BULK  CEVNT,  ORt  ?UL<  PORTLAND  CPHENT 
1 
1 
l 
1 

I  PASSCN6I P$ 


03! LAKE  CHRKPL* IN  TRANSPORTATION  (2 

ICO.,  INC.  1 

1  1 

321LAKC  CHARLES  DREDGING  S  TOWING  13 

ICO.,  INC.  1 

I  ! 

23! LAK»  MICHIGAN  CONTRACTORS,  INC. 13 

1  ! 

S2I  l *LAND£  TOWING,  INC.  12 

1  1 

I  1 

32ILANART  MARINE  SERVICE,  INC.  12 

!  1 

I  ! 

321LAH0ER  T  G»AV£L  CO.  13 

1  ! 

1  ! 

331LANA  LOUISE,  LTD.  12 

1  1 

!  ! 

351  LAND  Of  FOUR  SEASONS  LAKE  SITE  13 

1  1 

31 1  LANE,  ERNEST,  lit  AND  12 

IHENOCPSON,  JOEL  1 

1  ! 

1 51  LANE,  NARVIN  19 

i  : 

321  LANGE  TOWING,  INC.  12 

1  1 

2iJ!LAN6EPACK  WOOD  PRODUCTS,  INC.  13 

t  I 

091 LANGENF ELDER,  C.  J.  t  SON,  INC.!? 

1  1 

32! LAP *Y ROUSE  TOWING  CO.  12 

I  ! 

!  1 

371  LATITUDES  MARINE  SERVICES,  INC. 19 

i  1 

41! LATITUDES  MARINE  TOWING  i  12 

1  SALVAGE,  INC.  1 

1  1 

301LAWS0N  AND  LAWSON  TOWING  CO.  12 

!  1 

t  ! 

281LAWS0N ' $  RIVER  RIDES,  INC.  19 


141LCP  CHEMICAL S-GA,  INC. 

1 

1 

I 

211LCP  CHEMICALS-VEST  VIRGINIA, 
!  INC. 


I  TOWING  AND  LOGS 

1 

1 

1V(HICL*S  AND  PASSING*** 

! 

1 

1  TOWING  AND  SWELLS 
I 
1 

1 LIMESTONE 
1 

1  TOWING 
1 
1 

I  TOWING 
1 
1 

1  SAND  AND  GRAVEL 

1 

I 

1  TOWING 
1 
1 
1 
1 

{GRAIN 

1 

1 

1 

1 

lOILf I  ELD  EQUIPMENT 
1 

{LOGS 

1 

(OYSTER  SWELL 
I 

1  TOWING 
1 
1 

1  TOWING 

1 

1  TOWING 
1 
! 

(GRAIN 

! 

1 

I  PASSENGERS 
1 
i 

i  CAUSTIC  SODA 
1 
1 
! 

ILIOUIO  CAUSTIC  SODA,  AND  CHL9RIH'* 
l 
1 
1 


321LE  BATEAU  CORP.  19  1 

1  1  1 

32! LC  BEOUF  BROS.  TOWING  CO.,  INC. 12  lOIESEL,  GAS,  AND  CRUDE  OILS 


071LFAGUE  ISLAND  FERRY  CO. 
1 

411LCE,  LUCY  LIMITED 


321LEEVAC  MARINE  TRANSPORTATION 
1CA  DIV.  OF  LEEVAC  CORP.) 
1CDOTCO,  INC.) 

1 

321LEEVA.C  PETROLEUM 
1 
1 

Oft  LEHIGH  PORTLAND  CEMENT  CO. 

1 

211LEKSE,  BILL 
1 

37ILEPPALUOTO  OFFSHORE  MARINE 
! 

4 

32K.ESLIE  $  TOWING,  INC. 

1 

32ILESLXE  INC. 

321LEVY-3ELL0N  MARINF 
1 

01 1  LEWIS,  VERNON 

32UIBERTY  TOWING  CO.,  INC. 

1 

01! LIEVOV,  ROBERT 
1 
1 


1  PASSENGERS 
! 

! TOWING 
! 

! 

(BULK  PETROLEUM  PROUDCTS 
! 

1 


! BULK  CEMENT 
1 
1 

1COAL  AND  AGGREGATE 
! 

IPERSONNEL  t  EOUIPMCKT  t  SUPPLIES  USED  ON 
{PLATFORMS 
! 

!  TOWING 


IOFFSHORE  SUPPLIES 
1 

! PASSENGERS 
! 

{PETROLEUM  PRODUCTS 
! 

(PASSENGERS 

1 

! 


1GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY,  HOUMA  NAVIGATION 
1  CANAL  AND  GULF  OF  MEXICO 
! 

(MISSISSIPPI  AtVER  SYSTEM  AND  TRIBUTARIES 
1 

i MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM  ft  TRIBUTARIES 
I 

(MISSISSIPPI,  ILLINOIS,  OHIO,  MISSOURI,  TENNESSEE, 
JT0HBI63EE  AND  U»PER  MISSISSIPPI  RIVERS 
! 

1  NEW  ORLEANS  AND  LAKE  CHARLES,  LA)  HOUSTON,  TX) 
(BETWEEN  DEMOPOLZS,  AL  C  NEW  ORLEANS)  ALONG  THE 
1TOMPIG9EE  RIVER,  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  THE 
{MISSISSIPPI  RIVER 
! 

1  GULF  OF  MEXICO,  VERMILION  BAY  AREA,  OELCANBRE 
(CANAL,  And  OELCANBRE,  LA 
! 

1ST.  JOE  RIVER;  COCUR  D'ALENE  RIVER  TO  COEUR 
ID*  ALCNE  LAKE,  ID 
! 

(LAKE  CHAMPLAIN 
1 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  AND  INLAND  WATERWAYS  OF 
1  LOUISIANA  AND  TEXAS 
1 

(HOLLAND-GRAND  HAVEN  AREA 
1 

{MISSISSIPPI  RXVEA  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
(OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
1 

(INLAND  WATERWAYS  OF  SOUTHERN  LOUISIANA)  AND 
(VENICE,  LA  TO  MORGAN  CITY,  LA 

i 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
(OF  LOUISIANA 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY,  BROWNSVILLE,  TX  TO 
(PANAMA  CITY,  FL 
! 

HOLE 

! 

1 1NTERCOASYAL  WATERWAY “MISSISSIPPI  RIVER  AND  ITS 
(TRIBUTARIES 
1 
( 

I 

(LOUISIANA 

l 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 
! 

(CHESAPEAKE  BAY  ft  ITS  TRIBUTARIES 
! 

(FROM  HOUMA  INTERCOASTAL  WATERWAYS  TO  $TC.  ELAINE 
1  BAT 
! 

(PACIFIC  WEST  COAST 
! 

(PACIFIC  WEST  COAST  OF  THE  UNITED  STATES  AND  CANADA 
! 

( 

(INLAND  WATERWAYS)  UPPER  AND  IOWFR  MISSISSIPPI 

(RIVER 

( 

(UPPER  MISSISSIPPI  RIVER  GENERALLY  BETWEEN- LOCK  I 
(DAMS  10  t  11 
! 

( BRUNSWICK,  GA  TO  FERNANDINA  BEACH,  FL  — 

(BRUNSWICK,  GA  TO  SAVANNAH,  6A— BRUNSWICK,  GA  TO 
(SANFORD,  FL 
) 

(OHIO  AND  MONONGAHELA  RIVERS,  CINCINNATI,  OH) 
(MOUNDSVILLE,  WV)  BUNOLA,  PA)  MISSISSIPPI  AND 
(ILLINOIS  RIVERS,  LCMONT,  1L 
( 

! 

( 

(INLAND  AND  INTRACOASTAL  WATERWAYS  OF  LOUISIANA  AND 
(MISSISSIPPI,  OHIO,  AND  ILLINOIS  RIVERS 
1 

(NAVY  YARD,  PA-NATIONAL  PARK,  NJ  AND  DELAWARE  RIVER 
! 

1 WHOLE  INLAND  WATERWAYS  SYSTEM  INCLUDING  GULF 
I  INTERCOASTAL  CANAL 
I 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
f SYSTEM-GULF  OF  MEXICO 


(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS 
1  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
! 

(HUDSON  RIVES,  LONG  ISLAND  SOUND,  NASSACASCETT  SAT 
!— ALSEN,  NY  TO  PROVIOFNCE,  RZ 
! 

(INLAND  WATERVAYS-MORGANTOWN,  WV  TO  PITTSBURGH,  PA 

! 

OILl CALIFORNIA  COASTAL,  GULF  OF  MEXICO,  t  VEST  COASTAL 
(UNITED  STATES 
1 

(OCEAN 

1 

(OCEAN 

! 

(GULF  OF  MEXICO 
! 

(PENOBSCOT  BAY  TO  CASCO  BAY 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
I 

{MOUNT  DESERT  ISLAND  AREA  (NORTHEAST  HARBOR, 
{CRANBERRY  ISLES,  SOUTHWEST  HARBOR,  ANO  SORES 
(SOUND) 


TAPLE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


OPERATOR  WANE 


l  SERVICE 

!  1.  REGULATED  BY 
{  INTERSTATE  CON" 

!  RERCE  COMMISSION 
!  2.  EXEMPT  FOR  MIRE 
(  3.  PRIVATE 
1  9.  UNKNOWN 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS* 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


321  LIFT  BARGES*  INC. 

1 

?2lLI«MTNIN4  «OAT  RENTALS 
! 

351LIH1TCO  LEASING  CO. 

1 

01 1 LINGERS  NARINE*  INC. 

1 

2S1LINW0CD  MINING  C  MINERALS  CORP. 
1 
1 

32! L10UZC  PUD  SALES*  INC. 

1 

J21LITTU  MIKE*  INC. 

! 

UlllTUE  RIVER  FISHING  FLEET 
! 

1 

131LITTIC  RIVEP  QUEEN*  INC. 

I 

1 

I 

’AlLITTLE  ROCK  h ARPO*  SERVICE 
! 

JdIUTTLE*  JOHN  L. 

I 

221UTTON  GREAT  LAKES  CCRP. 

1 

321  LIZ  AN*  TOWING*  INC. 

! 

321  LOCAL  TUGS*  INC. 


t  ! 

12  !TOWI*C 
1  1 
1  I 

12  MISCELLANEOUS  CAR60 
1  t 

1 3  i RIVER  SAND 
I  1 

12  ITOWING 
!  ! 

13  ! DRY  CARGO*  CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND 

1  ! CRUSHED  STONE 

i  1 

12  5LIOUI0  DRILLING  PJD 
1  1 

12  ITOWING 
1  ! 

! 2  1PASSENGERS 
!  1 
t  1 

! 2  (PASSENGERS 


12  {BAUXITE  AND  STEEL*  GRAIN*  FERTILIZER 
!  ! 

19  ITOWING 
I  t 

! 2  ITACONITE  PELLETS 

1  I 

13  ITOWING 
I  f 

12  ITOWING 


3C1LCCKHART-C0LC«AN  grain  CO. 

1 

36! LOGAN*  OOUG 

| 

241 LCGSDON  SAND  A  GRAVEL 
1 

231L05SDCN  TUG  SERVICE*  INC. 
t 
! 

2S1LCGSD0N*  FLNER  »IVER  CONST*. 
ICO. 

! 

1 51  LONE  OAK  BARGE  CORP. 

1 

1 

! 

29JLCNE  STAR  INDUSTRIES 
1 (ST •  LOUIS  DIVISION) 

! 


1 2  1  CHART E R$  TO  OTHERS 

!  ! 

!  9  ! 

1  I 

13  ITOWING 
1  I 

!  2  IGRAIN-PRINCMALLY  INTAASTATE/RARELY 
{  I  INTERSTATE 

!  I 

!  2  IGAAIN-PRINCIPALLY  INTRASTATE/RARCLY 
I  ! INTERSTATE 
I  ! 

13  KMART EP?  TO  OTHERS 

!  ! 

I  ! 

!  1 

! 3  ICENENT 


32IL0NE  STAR  INDUSTRIES*  INC. 

! 

1 

36! LONE  STAR  INDUSTRIES*  INC. 

! 

! 

! 

32UORRIS  G  TOWING  II  CORP. 

! 

1 

! 

32IL0RRIS  6.  TOWING  IV  CORP. 

1 

32ILCUIS  S  JANAVEE  TUGS*  INC. 

t 

1  (^LOUISIANA  OOCK  CO. 

1 

32! LOUISIANA  LAND  AND  EXPLORATION 
ICOMPANY*  THE 
! 

32IL0U IS! ANA  LIMESTONE  AGGREGATES 
I 

32ILOUISI ANA  MATERIALS 

! 

! 

32ILOUISIAKA  MENHADEN  CO. 

! 

! 

36! LOUISIANA  PACIFIC  CORp. 

! 

33! LOUISIANA  PACIFIC  CORP. 

! (KETCHIKAN  DIV.) 

! (KETCHIKAN  PULP  CO.) 

! 

221LCUI5I ALA  TOpInS  (OJF* 

! 

! 

1 6! LOUISVILLE  GAS  t  ELECTRIC  CO. 

! 

1 6! LOUISVILLE  TOWING 
! 

07! LOVELAND*  S.  C.*  CO.*  INC. 

! 

! 

! 

29! LOWER  ILLINOIS  TOWING  CO. 

i 

231 LUEDTKE  ENGINEEPIN6  COMPANY 
! 

! 

! 

321LUGGER  TUG*  INC. 

! 

! 

! 

! 

29ILUHR  PROS.*  TMC. 

! 


! 3  !  TCW1NG*  LI-ESTONE*  SHALE*  CLAY*  SAND* 
1  ! CLINKER  AND  CEMENT 

!  ! 

!9  I  SAND  ANO  S»AVFL 
!  ! 

!  ! 

j  i 

!  2  ItCWING 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

12  ! 

!  ! 

! 2  ITOWING 

!9  ! 

!  ! 


{INLAND  WATERS  OF  LOUISIANA*  SOUTH  OF  BATON  ROUGE* 

ILA 

I 

! 6ULF  OF  MEXICO 

! 

(MISSOURI  RIVER 
t 

(PORTSMOUTH*  NH  TO  NEW  YORK*  w'Y 
I 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
! 

! 

MOO  MILE  AREA  AROUND  HOUMA*  LA 
! 

! INLAND  ANO  WESTEF1  RIVER 

! 

! INTRACOASTAL  WATERWAY  TO  ATLANTIC  OCEAN  BETWEEN 
! CAPE  FEAR  RIVER  AND  LITTLE  RIVER  INLET 
! 

!  f B  ON  LITTLE  RIVER  DOCKS  TO  ATLANTIC  OCEAN-UP  TO 
(60  MILES  OFFSHORE;  SANANNA  RIVER  S  INTRACOASTAL 
{WATERWAY  FROM  CAPE  CANAVERAL  TO  HtLfcOURN*  FL 
! 

(LITTLE  ROCK*  AR  ON  ARKANSAS  RIVER 
! 

(SEATTLE*  UA 
I 

(GREAT  LAKES 
! 

(MISSISSIPPI-NEW  ORLEANS  HmRBOR 
1 

(NEW  ORLEANS*  LA  TO  MOUTH  OF  MISSISSIPPI  RIVER- 
(PLAflUEMINF  AND  ST.  BERNARD*  LA)  AND  SUkROUNOXNC 
(LAKES*  RAYS*  AND  SOUNDS 

I INLAND  WATERWAYS 


! ILLINOIS  AND  UPPER  MISSISSIPPI  MOVERS 
! 

(ILLINOIS  RIVER 
! 

I 

(ILLINOIS  RIVER 
! 

! 

(TENNESSEE*  CUMBERLAND*  OHIO*  UPPER  4  LOWER 
(MISSISSIPPI  RIVERS;  INTERCOASTAL  EAST  C  WEST  OF 
*NCW  ORLEANS*  LA;  TENN-TOH 
! 

(6.X. C.  WEST**  CUMBERLAND*  KANAWHA*  MISSISSIPPI* 
(MONON6AHCLA*  TENNESSEE*  4  OHIO  RIVERS ;  CHARLESTON* 
(WV;  PORT  ALLCN  CANAL;  ST.  LOUIS*  MO#*  CaPE 
(GIRARDEAU*  "0;  NASHVILLE  AND  MEMPHIS*  TN**  PADUCAH* 
IKY 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
(AND  MISSISSIPPI  RIVER 
I 

(SEATTLE-LAKE  UNION  AREA*  AND  DUWAMISH  RIVER  AREA 
(TO  SOUTH  PUGET  SOUND  IN  THE  VICINIT3  Of  THE  TOWN 
10F  STFILACOOM 
! 

(INTRACOASTAL  CANAL;  MISSISSIPPI  RIVER— LAKE 
(CHARLES*  LA  TO  MEMPHIS*  TN;  MORGAN  CITY*  U;  PORT 
(AllfN  ROUTE  AND  NEW  ORLEANS*  LA 
I 


(LAKES*  BAYS*  AMD  SOUNDS  OF  SOUTHEAST  LOUISIANA 


(ST.  LOUIS*  MO  HARBOR  ONLY 


(3  ! SURVEY ING  EQUIPMENT*  C*fcOSOTfD  SHIFTING*  AN^lHOUMA  AND  VARIOUS  POINTS  OF  SOUTHERN  LOUISIANA 
1  (RILING  ( 

!  (  1 

(3  (LIMESTONE  AOGRf 5*Te  (INTERCOASTAL  WATERWAYS*  INLAND  WATERWAYS 


(3  (CLAM  SHELLS 
I  ! 

!  ! 

13  (FISH  OIL 

|  i 

(  i 

•3  (TOWING 

i  i 

i3  iwcoo  chips 
!  I 
!  1 
!  ( 

IZ  ITCWING 
I  ! 

1  ! 

! 3  (CALCIUM  HYDROXIDE  SLURRY 
!  ! 

(2  (FUEL  AND  SUPPLIES 
!  I 

!1  I  BULK*  PACKAGE/  ANO  HEAVT  LIFT  FREIGHT 


! 3  (TOWING 
I  I 

(3  (BREAKWATER  ST)',C  AND  RIP  PAP*  SAND  AND 


(GRAVEL*  DREDGE  SPOILS  ANO  MASONRY  AND  STEEL  I 
(WATER  PIPE  ( 

I  I 


(INTERCOASTAL  WATERWAYS*  INLAND  WATERWAYS 
i 

iGULF  INTRACOASTAL  WATERWAY*  MISSISSIPPI  RIVER* 
(INLAND  WATERWAYS*  AND  GULF  Of  MEXICO 
! 

(CALCASIEU  RIVER  BETWEEN  CAMERON*  LA  ANO  WESTLAKE* 

!LA 

i 

i ST.  JOE*  SPOKANE  RIVERS*  COEUR  D’ALENE/  ID 
i 

(TONGASS  NARROWS  AND  NICHOLAS  PASSAGC*  AK 


! GULF  !NT*»CO*STPL  V*T£  °V*Y$— “I  SSI  $$ZePZ  *IV?0 
(GULF  OF  MEXICO 
i 

•OHIO  RIVER  BETWEEN  MILE  613  AND  627 
l 

(OHIO  RIVER— LOUISVILLE*  KY  AREA 
! 

(ATLANTIC  COAST*  ATLANTIC  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND 
•TRIBUTARIES*  GULF  OF  MEXICO*  MISSISSIPPI  RIVER 
(SYSTEM  AND  PACIFIC  COAST 
! 

! FLORENCE*  IL 
! 

(GREAT  LAKES  AND  CONNECTING  WATERS 


(2  (OIL  FIELD  SUPPLIES 
!  ! 

I  ! 

!  1 
I  I 

(2  (TOWING*  EQUIPMENT*  AND  STONE 
!  ! 


(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
(OF  LOUISIANA  AND  LAKES  AND  RIVER  HARBORS  IN 
•VICINITY  OF  NEW  ORLEANS/  LAJ  BAYS*  BAYOUS*  AND 
(PRIVATE  CANALS 
t 

(MISSISSIPPI*  MISSOURI*  ILLINOIS*  OHIO*  ARKANSAS 
(AND  PCD  RIVERS 


OPERATOR  NAME 


!  SERVICE 

!  1.  REGULATED  BY 
!  INTERSTATE  COM- 
!  RE RCE  CONTUSION 
1  2.  EXEMPT  TOR  HI#C 
I  3*  PRIVATE 
t  9.  UNKNOWN 


!  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


72! LUNAR  NARINE  #  INC. 

! 

321LVH  TOWING 
! 

I 

32! LTKES  0POS.  SUAMSHIP  CO.#  INC 
< 

38! LYNN  CANAL  TOWING  CO. 

! 

32‘LYNN,  VIVIAN  xi#  INC. 

I 

071LYNNHAVEN  SERVICES/  INC. 

j, 

32'!LVONS/  MERTON  J. 

! 

! 

32! LYTAL  OFFSHORE#  INC. 

I 

321N  %  W  MARINE  SERVICE#  INC. 

! 

?1!N  AND  0  MARINE#  INC. 

! 

! 

32JH  4  *  J  3ARGE  RENTAL 

i 

!«  T  BARGE  CO. 


31!*  W  3ARGE  CO. 


32!*-X  DRILLIN'#  FLUIDS  CO. 

J 

29j*.E.R.S.#  INC. 

SC/O  SCHEffEL  t  CO. 

381*. V.  CONSTRUCTOR  CO. 

! 

20! M/G  TRANSPORT  SERVICES#  INC. 
! 
i 

32*!*A0AH  POSE#  INC. 


32! PADARE#  INC. 

! 

?4!KAOELIhC  ISLAND  FERRY  LINE# 
!  INC. 

! 

?0!*AOI SON  COAL  «  SUPPLY  CO, 


1 1 | MAGANN#  W.  F.#  CORP. 

! 

32! MAGEE#  HAROLD 


31 ! MAGNOLIA  MARINE  TRANSPORT  CO. 
! 
j 

3J!MAGN0LIA  TOWING  CO.#  INC. 
j 

32! MAHLER#  BARNEY 
| 

21 1 MAZDSVILLE  COAL  COMPANY 
! 

3d(HAJ0R  MARINE  TOURS 
! 

36! MANKE  LUMBER  COMPANY 
1 
! 

36! MANKE  TOWING  CO. 

! 

20JMANS9ACH  METAL  COMPANY 

! 

361MANS0N  CONSTRUCTION  AND 
! ENGINEERING  CO. 

! 

12! MANTUA  SERVICES#  INC. 

! 

451MAPC0  CAS  PRODUCTS#  INC. 

! 

! 

18!MAP  KEL#  INC. 


31 JMARASC ALCO#  JOHN  A. 

! 

32IMARATH0N  MARINE#  INC. 
! 


03! MARCY#  PETER 

! 

20IMARIETTA  INDUSTRIAL 
{ENTERPRISES#  INC. 

! 

392HARIN  TUG  AND  BAR6E#  INC. 

! 

01! MARINA  BAY  COMMUTER  COMPANY 
! 

! 

221MARZNE  CONTRACTING  CORP. 

! 

03IMARINE  CONTRACTING#  INC. 

! 

! 

21  MARINE  CONTRACTORS#  INC. 

! 

! 

32! MARINE  CREW90ATS#  INC. 


!  2  ! TOWING:  COAL#  GRAIN#  CO»N#  AND  FISH  MEAL  (MISSISSIPPI  RIVER  AND  INTRACOASTAL  WATERWAYS 
!  !  I 

12  i TOWING  (BROWNSVILLE#  TX  lO  CARAA8ELLE#  FL— XNTRACOASTAL 

I  !  I WATERWAYS  ONLY 

!  !  ! 

» !2  JORY  GENERAL  CARGO  NORLOWIDE 

i  !  ! 

!2  SLOG  RAFTING  !$•  E.  ALASKA  WATERS 

!  !  ! 

12  10FFSHORI  C«EW$  ! OF F SHORE- VENICE#  LA 

(  !  ! 

•9  !  ( 

!  !  I 

12  !  OIL  FIELD  RENTAL  ‘HOUMA  TO  BAY  ST.  ELAINE  AND  LANE  5*ELT0  TEXACO 

•  !  !  FIELD  AND  BARRE  FIELD 

!  !  ! 

12  l  $U°PLI€S  ! GULF  Of  MEXICO 

!  !  ! 

! 2  (TOWING  (BROWNSVILLE#  TX#  AND  ST.  MARKS#  <L 

!  !  ! 

! 3  !  TOWING#  DREDGING  EQUIPMENT#  A..D  CONSTRUCT  ION (ALLEGHENY#  MONONGAHFLA#  AND  OHIO  RIVERS  AND 


!  ! EQUIPMENT 

!  ! 

12  !  SHALf  A.NO  TRASH 

!  ! 

! 2  ! GRAIN  AND  OTHER  BULK  CMCO 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 2  ! GRAIN  AND  OTHER  BULK  CARGO 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!2  ! DRILLING  MUD  AND  CHEMICALS 
!  ! 

! 9  i  FUEL  OIL 
!  ! 

!  ! 

!2  (CONSTRUCTION  tOU^CST 

!  ! 

!2  ! aULK  f® EIGHT#  COAL#  COK£#  PETROLEUM 
1  ! PRODUCTS#  GRAIN#  AND  AGGREGATE 

!  ! 

! 2  ! T CUING 

i  i 

i  ! 

!9  DICK  SUPPLIES 
!  ! 

(2  (PASSENGERS  AND  VEHICLES 
!  ! 

!  ! 

12  ! TOWING 
!  ! 

!  ! 

!9  ! CONSTRUE TION  MATERIALS 
!  ! 

S3  (GRAIN#  SALT#  WASTE  OIL#  CLEAN  OIL  PRODUCTS 
!  (GRADS  A  AND  LOWER#  DXRTT  OIL  GRADE  0 
!  ! 

!2  ! TOWING 
!  ! 

!  ! 

!9  ! CHEMICAL  ADDITIVES 
!  ! 

!9  (TOWING 
(  ! 

!3  (HAR80R  SHIFTING 
!  1 

!  2  (PASSENGERS 
!  ! 

! 3  ! LOGS  AND  BOOM  STICKS 

!  ! 

!  ! 

!  9  !LOGS 
!  ! 

!9  ! 

!  ! 

! 2  (GENERAL  CARGO  AND  CONSTRUCTION  MATERIALS 

!  ! 

!  ! 

•3  (XYLENE  AND  CHEMICALS 

!  ! 

!9  JUAN  32%  SOLUTION 
!  ( 

!  ! 

!  9  (GRAINS  ANt  SAND 
!  ! 

!  1 

(9  (GRAIN 
!  ! 


(TRIBUTARY  STREAMS 
! 

!  INLAND  WATERWAYS 
! 

(MISSISSIPPI  AND  ILLINOIS  RIVERS  AND  THEIR 
(tributaries;  Louisiana  and  texas  intracoastal 

(WATERWAY 

! 

(MISSISSIPPI  AND  ILLINOIS  RIVERS  AND  THEIR 

(tributaries;  Louisiana  and  texas  intracoastal 

(WATERWAY 

| 

(INLAND  WATERWAYS  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
i 

(ST.  LOUIS#  MO  AREA 

l 

! 

(COOK  INLET#  KODIAK#  ALEUTIAN  ISLAND 
( 

(XNTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  AND  OHIO 
(RIVER  SYSTEMS 
( 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  EAST  AND  WEST#*  AND 
(MISSISSIPPI  RIVER 
i 

(LAKES  AND  RIVERS  AROUND  VENICE#  LA  AREA 
I 

! BAYFIELD  AND  LA  POINTS#  WI 
! 

! 

tKAN;WHA  RIVER— ALLOY  AND  HAREVOOD#  WV  TO  OHIO 
(RIVER— PITTSBURGH#  PA  TO  CAIRO#  IL 
! 

(HAMPTON  ROAOS  HARBOR 
! 

(LOWER  MISSISSIPPI  RIVER#  XNTRACOASTAL  WATERS#  NEW 
(ORLEANS#  LA;  LAKES#  BAYS#  SOUNOS#  AND  OCEANS 
( 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AMD  MISSISSIPPI  RIVER 
(SYSTEM 
! 

(GULF  INTRACUASTAL  WAYTERWAV  OF  LOUISIANA  |  TEXAS 
( 

(I  C  W-EAST#  WEST;  AND  ANY  BODIES  -3®  WATER 
i 

j  PIVEft  AROUND  MAIDSVtlLE#  WV  MILE  96.0  TO  96.3 
! 

(PUGET  SOUND 


3  (LOGS  AND  BOOM  STICKS  (PUGET  SOUND#  INCLUDING  ADMIRALTY  INLET; 

!  (POSSESSION  SOUND  t  STRAIT  OF  JUAN  DE  FUCA 

!  ! 

9  (LOGS  (PORT  AN6ELES-SMELT0N  (SOUTHERN  PUGET  SOUND) 

!  ! 

9  !  ! 

!  ! 

2  (GENERAL  CARGO  ANO  CONSTRUCTION  MATERIALS  (PUGET  SOUND  AND  TRIBUTARIES 

I  ! 

!  ! 

3  (XYLENE  AND  CHEMICALS  (WILMINGTON  TO  CAPE  FEAR#  NC 

I  ! 

9  (UAN  32%  SOLUTION  (T0HBIG3EE  RIVER#  INTRACOASTAL  WATERWAY#  ANt 

(  (MISSISSIPPI  RIVER 

!  ( 

9  (GRAINS  A  NC  SAND  (MISSISSIPPI#  OHIO#  ARKANSAS#  AND  ILLINOIS  RXVCAS! 

!  (LOUISVILLE#  KY  AND  30  MILE  RADIUS  ON  OHIO  RIVER 

1  ! 

9  (GRAIN  (MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

!  ! 

2  (TOWING#  GASOLINE#  DIESEL#  KEROSENE#  BUNKER  (GULF  OF  MEXICO  AND  ADJACENT  WATERS#  EAST  COAST  ANt 
I C#  NO.  6  FUEL  OIL#  NO.  2  FUEL  OIL  AND  CRUDE  (INLAND  WATERWAYS  (MISSISSIPPI  RIVER)  AS  FAR  NORTH 


!  (OIL 

I  I 

(9  (ORY  BULK 
!  1 

!?  (TOWING 
!  ! 

!  ! 

(2  (PETROLEUM  PRODUCTS 
!  ( 

(2  (PASSENGERS 
(  ! 

!  1 

J9  (TOWING 
!  f 

19  (TOWING 

!  ( 

I  1 

(3  (SAND#  GRAVEL#  AND  DREDGE  MATERIAL 
I  ( 

!  ! 

29  (RIG  CREWMEN  AND  RIG  SUPPLIES 


(AS  BATON  ROUGE#  LA 

I 

.WESTERN  RIVERWATS 

i 

(OHIO  AND  LITTLE  KANAWHA  RIVERS 
1 
! 

(SAN  FRANCISCO  BAY  AREA 
! 

(MARINA  BAY  (HORTH  QUINCY)#  BOSTON  HAR80R-XNNIR 
(HARBOR  SERVICE-ROUES  WHARF 
! 

(GREAT  LAKES 
! 

(LONG  ISLAND  SOUND#  NEW  YORK#  NEW  JERSEY#  AND 
(CONNECTING  WATERS 
1 

(OHIO#  ALLEGHENY#  AND  MONONGAKELA  RIVERS)  VICINITY 
(OF  PITTSBURGH#  PA 
1 

(COASTWISE 


TABLE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


E  I  t  SERVICE  ( 

N  !  !  1.  REGULATED  3Y  ! 

G  I  !  INTERSTATE  CON-  (  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 

I  OPERATOR  NAME  !  NERCE  CONHISSION  l 

D  !  !  2*  EXEMPT  FOR  HIRE  1 

T  !  J  3.  PRIVATE  ! 

!  !  9.  UNKNOWN  1 

1 

1  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 

!  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 

! 

1 

! 

1 

291  NARINE  EQUIP.  MANAGEMENT  CORP. 

1  ! 

12  (GRAIN  AND  GRAIN  PRODUCTS 

! 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

331  MARINE  FUELING  SERVICE#  INC. 

! 

! 

1 

12  1  HARBOR  SHIFTING  AND  FLEETING  SERVICE#  FUEL# 

!  (OIL#  WATER#  AND  OPEN  HOPPER  BARGE  CLEANING/ 

!  ! MINOR  TOPSIDE  REPAIRING  AND  TERMINAL 

I  ! OPERATIONS 

1  SABINE  NECHES  WATERWAY 
! 

! 

! 

1 01  MARINE  INDUSTRIES#  INC. 

19  I  HARBOR  SERVICE 

{LOUISVILLE#  KY  HARBOR— OHIO  RIVER  NILE  S96 

09! MARINE  LAUNCH  CO.#  INC. 

! DIVISION  OF  VANE  BROTHERS 

! 2  (PASSENGERS  AND  SHIP  SUPPLIES 
!  ! 

(BALTIMORE  HARBOR 
• 

36! MARINE  LOGISTICS  CO. 

1 

IZ  (TOWING— BUILDERS  SUPPLIES#  CONSTRUCTION 

1  ! EQUIPMENT#  MOBILE  HOMES#  PETROLEUM  PRODUCTS 

1  SEATTLE#  INCLUDING  LAKE  UNION#  PUGET  SOUND#  AND 
1ALASKA—  PACIFIC  AND  ATLANTIC  OCEAN 

32! NARINE  OFFSHORE  SERVICES#  INC. 

12  (WATER  t  FUEL  OIL 

(GULF  OF  MEXICO 

1 1 {MARINE  OIL  SERVICE#  INC. 

1 

12  (PETROLEUM  OILS#  WATER#  AND  MISCELLANEOUS 

1  ! FREIGHT 

1  NORFOLK  HARBOR#  CHESAPEAKE  BAY  AND  TRIBUTARIES# 
IAND  INLAND  WATERWAYS 

321NARINE  OPERATORS#  INC. 

12  (DECK  CARGO  (OILFIELD) 

(LOUISIANA  GULF  COAST 

1 MMARINE  PAINTING  ft  REPAIR 

!9  1DRY  CEMENT 

(MISSISSIPPI  RIVER 

331  MARINE  SERVICES  AND  EQUIPMENT 

1 

1 

!9  (MARINE  OIL  FIELD  EQUIPMENT— DRILL  PIPE# 

{  1  CASING  AND  SERVICING  DULLIN'  RIGS  OR 

1  1  DRILLING  BARGES 

(LOUISIANA  WATERS 
( 

! 

. 

31 (MARINE  SERVICES  CORP. 

12  Wowing 

•INLAND  WATERWAYS 

33! MAR INE  TRANSPORT  CO.  OF  TEXAS 

12  1  PUSHING 

(DICKINSON#  TX— GALVESTON  BAY 

03! MARINE  TRANSPORT  MANAGEMENT# 

! INC.#  AGENTS 

11  (OIL#  CHEMICALS#  COAL#  SUGAR#  SULPHUR#  AND 
!  (GRAIN#  RO/RO 

{ATLANTIC  AND  PACIFIC  OCEANS  —  PANAMA  CANAL! 
(COASTWISE 

30IMARINE  TRANSPORTATION  CO.#  INC 

I 

E  I 

!2  ! TOWING#  GASOLINE#  KEROSENE#  GAS#  AND  OIL 

1  ! 

(MISSISSIPPI#  OHIO#  ILLINOIS#  TENNESSEE/  AND 
•CUMBERLAND  RIVERS 

16IMARINE  TRANSPORTATION  SERVICE# 

1  INC. 

12  (OFFSHORE  OILFIELD  SUPPLIES  1  PASSENGERS 
!  1 

(GULF  OF  MEXICO 
( 

07! MAR INE R  TIMES#  INC. 

19  1 

(IDLE 

17! MARION  SAND  ft  GRAVEL#  INC. 

(3  1  SAND  ft  GRAVEL 

(TENNESSEE  RIVER 

151MARI0S#  EDMOND  J. 

12  1PASSEHGERS 

(HAWK  CHANNEL- I CW-CULF  OF  MEXICO 

12IMARITINE  OIL  PECOVE»Y#  INC. 

19  1  SLOP  OIL/DIRTY  WATER 

(MISSISSIPPI  RIVER  MILE  43  TO  230 

03IMARI TIME  OVERSEAS  CORPORATION 

12  ! BULK  CARGO  AND  P'TPOLIUM  PROOUCTS 

•WORLDWIDE 

035MAR ITIHE  TRANSPORT#  INC. 

1 

12  HULK  SANO#  SCRAP#  AND  COAL 
!  ! 

(PORT  CF  NEW  YORK#  NEW  JERSEY#  AND  LONG  ISLAND 
(SOUND 

071MARITRANS  OPERATING  PARTNERS 
1L.P. 

1  1 

•2  ! PETROLEUM 

1  1 

(DELAWARE  PIVER#  CHESAPEAKE  BAY#  COASTWISE#  AND 
i GULF  OF  MEXICO 

23! MARK  TWAIN  RIVERBOAT  CO. 

12  {PASSENGERS 

{MISSISSIPPI  RIVER 

371MARK#  PAUL  A. 

12  1  CONSTRUCTION  EQUIPMENT 

(COLUMBIA  RIVER  ft  TRIBUTARIES 

1 

321  MARLIN  BARGE  CO. 

! 

I  1 

12  (OILFIELD  EQUIPMENT 

1  1 

(FROM  THE  HOUMA  DEEP  WATER  CHANNEL  TO  TERREBONNE 
(BAY#  LAKE  PELTO#  AND  TIM8ALIER  BAY 

33! MARLIN  FLEETING  4  SVC.  CO. 

! 

! 

19  joiL  FIELD  RELATED  SERVICES;  DRY  BULK 
!  1  MATERIAL  HAULING-ROCK#  SAND*  GRAVEL#  cTC. 

I  { 

•GALVESTON  8AYJ  INTRACOASTAL  WATERWAY  BETWEEN 
(HOUSTON#  GALVESTON#  AND  PICKERING  BASIN— AT 
(VICTORIA  BARGE  CANAL 

i 

32! MARLIN  MARINE  CORP. 
i 

■  I 

•2  ! OILFIELD  EQUIPMENT 
!  ! 

•FROM  THE  HOUMA  OEEP  WATER  CHANNEL  TO  TERREBONNE 
(BAY#  LAKE  PELTO  AND  TIMBALIER  BAY#  GULF  OF  MEXICO 

231  MARSEILLES  MARINE  ft  FLEFTING 

W  ! GRAIN-CORN#  BEANS#  ft  WHEAT 

(ILLINOIS 

321  MARSH  LAND  MARINE  HOUMA#  INC. 

! 

t 

( 2  (CHARTERS  TO  OTHERS— DRILL  PIPE#  DRILLING 
!  (MUD#  AND  OTHER  OILFIELD  RELATED  SUPPLIES 

1  ! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  BETWEEN  HARVEY#  LA  AND 
(CALCASIEU  RIVER#  LAKES#  BAYS#  ANO  SOUNDS  OF 
(LOUISIANA 

UJlMARTIN  MARIETTA  AGGREGATES 
! 

13  Wowing#  sano#  gravel#  and  limestone 

1  ! 

•OHIO  RIVER— MILE  550  TO  60*1  KENTUCKY  RIVER  MILE 
(TO  65 

321MARTIN  OFFSHORE  BOATS 
j 

j  2  loiL  FIELD  EOUI®HFNT#  SUPPLIES#  ANO 
!  ! PASSENGERS 

•GULF  OF  MEXICO 
• 

32i MARTIN#  ANDREW  Sf A  SERVICE# 
•INC. 

! 

! Z  (DRY  BULK  CEMENT  AND  DRILLING  MUD-FUEL- WATEP 
1  ! 

!  i 

1  INLAND  WATERS  FROM  BROWNSVILLE#  TX  TO 
(APALACHICOLA#  FL  AND  THE  WATERS  OF  THE  GULF  OF 
(MEXICO 

*3(MARYLAND  MARINE#  INC. 

•  2 

!9  (LUBE  OIL#  RETRO  CHEMICALS#  .EGE  TABLE  OILS 

(HOUSTON#  GIWW#  HIM  ORLEANS#  MISSISSIPPI  RIVER 

09! MA RYLAND  TOURS#  INC. 

! 3  (PASSENGERS 

'(PATAPSCO  PIVER  (BALTIMORE  HARBOR) 

OHMASS  BAY  LINES 

i  2  (PASSENGERS 

(BOSTON  HARBOR 

01! MASSACHUSETTS  TOWING  CO. 

!9  Wowing 

•MOUNT  HOPE  AND  NARRA6ANSETT  BAYS 

35! MASSNAN  CONSTRUCTION  COMPANY 

i 3  Wowing  and  construction  materials 

•MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

35! MASS MAN#  JOHN  CONTRACTING  CO. 

S3  ! CONTRACTOR*  S  EQUIPMENT 

(INLAND  WATERWAYS-MI SSI SSIPP1  RIVER  DRAINAGE  BASIN 

32'MASTER  JAC#  INC. 

j  9  j 

1 

■ 

321MASTER  NARINE 

W  j  TOWING 

i 

26! MATERIALS  SERVICE  CORP. 

! (DIVISION  OF  GENERAL  DYNAMICS) 

(2  STOWING#  SAND#  GRAVEL#  AND  STONE 
!  ! 

(ILLINOIS  WATERWAY  -  UPPER  MISSISSIPPI  RIVCR 

1 

1 

201MATERIALS  TRANSFER  AND  SALVAGE 
! CORP. 

!2  1 

1  1 

1  IDLE 

1 

1 S! MAT HIES  COAL  CO. 

13  iharborboat-coal 

(MOMONCAHELA  RIVER-IM  AREA  OF  MATHIES  KINE-MlLE  29 

39! MATSON  NAVIGATION  COMPANY 

1 

! 

12  (VEHICLES#  PACKAGE  AND  flULK  FREIGHT#  LUMBER# 

I  i container  cargo#  sugar#  molasses  and  PINE- 

1  ! APPLES 

(PACIFIC  COAST  AND  HAWAII 

1 

i 

TABLE  5  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


!  1.  RE6ULATED  3T  ! 

!  INTFRSTATE  COR-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRXEO 
OPERATOR  NAME  !  HERCE  COMMISSION  ! 

!  2.  EXEMPT  FOP  HIRE  ( 

I  3.  PRIVATE  ! 

!  9.  UNKNOWN  ! 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


?<3!HATTE$ON,  L.  W./  INC. 
! 

321MATTXC-S/  INC. 


32 ! HA Y  9POTHCRS/  INC. 

! 

•JO! MAYS  MARINE  SERVICE/  INC. 

! 

! 

i 

30!HAY$  TOWING  CO./  INC. 


30JMAYS/  E.  C.  TRANSP.  CC./  INC.  !2 


! CONSTRUCTION  EQUIPMENT 
! 

{PASSENGERS  AND  GENERAL  CARGO 
! 


20! HAYSVILLE  OREOSING  CO./  INC. 
{ 

HIPC  BRIDE  TOWING  CO./  INC. 

i 

0 7  j  M C  CAMMON/  J.  K./  INC. 

! 

C3! PC  CORMACK  AGGREGATES 


C7!HC  K  TOWING  PARTNERS 
! 

30! MCALISTER  CONSTRUCTION  CO./ 
HNC. 

! 

071HCALLISTEP  BROS./  INC. 

| 

IlipCALLISTER  RROS./  INC. 

; 

OBIMCALUSTER  BROS./  INC. 

•P.  R.  BRANCH 

j 

C3(MCALLX  STEP  BROTHERS/  INC. 


!SANO  ANO  GRAVEL 


03! MCALLI STER  LICHTE RAGE  LINE/  !1 
•INC.  ! 

!  ! 

13! MCALLI STER  TOWING  CO.  !2 

!  ! 

29JMCBPI0E/  CHARLES  J.  !1 

!  ! 

32JMCC ALL  CREWS/  INC.  !9 

!  ! 

32! MCCALL/  DAVID/  INC.  !9 

!  ! 

32! MCCALL/  DIANA#  INC.  !? 

!  ! 

!  ! 

03! MCCORMACK/  JOHN  2.  !2 

(C/0  LEESXDE  MARINE/  INC.  ! 

i  i 

32! MCDERMOTT/  INCORPORATED  !2 

!  ! 

!  ! 

2?!KCDERM0TT/  MARNO  II 

!  ! 

32! MCDONOUGH  MARINE  SERVICE  !2 

! (DXV.  OF  MARMAC  CORPORATION)  ! 

!  ! 

1 6JMCGCE#  A.  P./  CONSTRUCTION  CO.  !9 
!  ! 

29! MCGEE#  MAX  II 

l  t 

33! MCGILL/  DONALD  RAY  *!9 

}  i 

33(MCGINNES  INDUSTRIAL  MAINT ENANCE*! 2 
! CORPORATION  ! 

!  ! 

20SMCGJNM IS/  INC.  ! 2 

(  ! 

28! HCKENX It  OREDGIHG  COMPANY  !3 


16SHCKENZIE  SERVICE  CO./  INC. 


GRAVEL/  AND  GRIT 


STOWING/  GRAVEL/  SAND/  STONE/  CONCRETE  HATSi 
SPUING/  AND  MAT  LUMBER 


STOWING  AND  HARBOR  DOCKING 
! 

! 

•TOWING  AND  PETROLEUM  PPODUCTS 

! 

! 

! nULK  CARGO 
! 

! 

! TOWING#  OIL 


!  GRAIN  AND  6PA1N  PRODUCTS 


( PA  SSENGERS 

I 

i 

1  TOWING/  OIL  WELL  DRXLLIN6  EQUIPMENT/  ANO 
! Ml SCELLANEOUS  CAPGO 
! 

{GRAIN  AND  GRAIN  PRODUCTS 
! 

(MISCELLANEOUS  FREIGHT 

! 

! 

! 

! 

S6RAIN  AND  6RAIN  PRODUCTS 

! 

! DRY  CARGO 
l 

i$ILT  ANO  WATER 


! SAND/  GRAVEL/  AND  PETROLEUM  PRODUCTS 

! 

ITOWING/  SAND/  GRAVEL/  AND  CONSTRUCTION 
! EQUIPMENT  AND  SUPPLIES 
I 

I0ULK  PETROLEUM  PRODUCTS 


33JMCKINLCY/  BRADLEY/  SR. 
! 

32! MCKINNEY  HARBOR  TOWING 


32! MCKINNEY  TOWING  !3 

!  ! 

!  ! 

16SMCKILLAN/  JOHN  P.  SAWMILL  CO.  !3 

!  ! 

37!MCNAIP-B0IC£/  INC.  !2 

JO/B/A  ROGUE  RIVER  JET  BOATS  ! 

!  ! 

!  ! 

33! MEADOR/  £.  V./  NARINE  TRANS./  !9 

I  INC.  1 

!  ! 

33IMEA00R/  EARL  !9 

(  ! 

31 ! MEADOWS#  D.  4  MEADOWS/  0./  INC.S9 


SLOGS  AND  TOWING 
(PASSENGERS 

SOIL  FIELD  CARGO  AND  EQUIPMENT 


(MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVERS 
! 

(GULF  OF  MEXICO  —  SOUTHWEST  PASS;  CAMERON  AND 
1M0RGAN  CITY/  LA 

i 

1  IDLE 
! 

!CAPt  GIRARDEAU/  MO  TO  MEMPHIS/  TN  AND  PADUCAH/  KY; 
! MISSISSIPPI/  OHIO/  AND  CUMBERLAND  RIVERS;  ST. 
(LOUIS/  MO;  NASHVILLE/  TN 
! 

•CAPE  GIRARDEAU/  MO  TO  MEMPHIS/  TN  ANO  PADUCAH/  KY; 
(MISSISSIPPI/  OHIO/  ANO  CUMBERLAND  RIVERS/*  ST. 
UOUIS/  MO/*  AND  NASHVILLE/  TN 
! 

•CAPE  GIRARDEAU/  MO  TO  MEMPHIS/  TN  AND  PADUCAH/ 

!ky;  Mississippi  and  ohio  rivers;  st.  LOUIS/  mo; 

(NASHVILLE/  TNI  ANO  CUMBERLAND  RIVER 
( 

(HAYSVILLE  mb  403  BRUSH  CREEK  ISLAND  MILE  387 
! 

10HIO  RIVER  SYSTEM— CAIRO  TO  PITTSBURGH 

! 

(IDLE 

! 

1  HEMPSTEAD  HARBOR/  HOUSATONIC  RIVER/  BRIDGEPORT / 
(NORWALK/  STAMFORD/  PORTCHESTER/  L«  I.  SOUND/  BRONX 
! 4  EAST  RIVERS/  EASTCHESTER/  FLUSHING/  NEWTON  AND 
(GOWANUS  CREEKS/  NORTH  4  HUDSON  RIVERS/  LOWER  N.  Y. 
1 4  JAMAICA  OAYS/  ARTHUR  KILL/  KILL  VAN  KULL 

i 

IeASTPORT/  ME  TO  BROWNSVILLE/  TX 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

t 

( 

(DELAWARE  RIVER  AND  CHESAPEAKE  BAY  AREA 
! 

•ATLANTIC  AND  GULF  PORTS 
! 

(SAN  JUAN  HARBOR/  PUERTO  RICO/  AND  VIRGIN  ISLANDS 
! 

( 

(NEW  YORK  HARBOR  AND  TRIBUTARIES/  COASTWISE— NA INE 
(TO  VIRGINIA/  AND  CONNECTING  INLAND  WATERWAYS 
! 

•NEW  YORK  HARBOR  AND  TRIBUTARIES 
! 

! 

(A’LAHTIC  INTRACOASTAL/  AND  CHARLESTON  HARBOR  AREA 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

I 

! 

! 


(CALCASIEU  RIVER  TO  CAMERON/  200  MILES  GULF  OF 
(MEXICO 


•SENECA  AND  CAYUGA  LAKES  AND  CONNECTING  WATERWAYS 


(NEW  ORLEANS/  LA;  INTRACOASTAL  WATERWAY;  VARIOUS 
(INLAND  WATERWAYS;  GULF  OF  MEXICO  AND  FOREIGN 
J 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

i 

•INLAND  WATERWAYS  OF  LOUISIANA/  INTRACOASTAL 
(WATERWAY/  AND  MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
! 

( 

i 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

i 

iuPPEV  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY— GALVESTON/  TX  AREA 


(OHIO  RIVER  AND  TRIBUTARIES 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER— CLINTON/  IA;  BURLINGTON/  IA; 
(AND  KEZTHS8URG/  IL  AREAS 
i 

(GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 

(SYSTEM 

! 

(UPPER  NECHES  TO  BEAUMONT-NECKES  RIVER 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  AND  MISSISSIPPI  RIVER- 
(NEW  ORLEANS/  LA 
( 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  AND  MISSISSIPPI  RIVER- 
(NEW  ORLEANS/  LA 
! 

(NOBILE/  At/*  LOWER  ALABAMA  AND  T0M8IG8EE  RIVERS 

f 

(ROUGE  RIVER— GOLD  BEACH  TO  AGHESS/  OR— MILE  POINT 
(32  AND  ROGUE  RIVER— PARA  OISE  BAR/  OR  AND  MILE  52 
(UPRIVER 
! 

(GALVESTON  AND  TRINITY  BAY  NEAR  8AYT0UM/  TX 


DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


!  SERVICE  ! 

!  1*  REGULATED  BY  I 

l  INTERSTATE  CON-  1  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
OPERATOR  NAME  I  NfftCE  COMMISSION  ! 

!  2.  EXENPT  FOR  MIRE  1 

!  3.  PRIVATE  1 

!  9.  UNKNOWN  ! 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


30! MEMPHIS  BARGE  LINE#  INC.  !9 

!  ! 

t  1 

!  ! 

!  ! 

30IHEHPMIS  MARINE  SERVICE#  INC.  (2 

!  ! 

30! MEHPHI S  9UCFN  COMPANY  (2 

!  ! 

32! MENARD  FUEL  t  SUPPLY  CO.  !3 

!  ! 

291HERAHEC  NARINE  SHIPYARD#  INC.  !9 

!  ! 

29 JMERCANTILE  RANK#  TRUSTEE  OF  !9 

! KATHRYN  ECKSTEIN  FOP  JOHN  PAUL  ! 
•ECKSTEIN  { 

!  1 

291  MERCANTILE  PANK#  TRUSTEE  OF  ft AT ! 9 
!  A.  ECKSTEIN  FOR  RAYMOND  A.  ! 

! ECKSTEIN#  JP.  ! 

!  ! 

29J  MERCANTILE  *ANK#  TRUSTEE  OF  RAt!9 
! ECKSTE IN  FO»  CYNTHIA  ECKSTEIN  ! 

!  ( 

29|MF RCANTILE  *ANX#  r?usi£f  0F  RAT19 
! ECKSTEIN  TO®  JOANNE  ESPER  ! 

!  ! 

29! MERCANTILE  BANK#  TRUSTEE  Of  9AY19 
! ECKSTEIN  FOP  JOSEPH  ECKSTEIN  ! 

!  ! 

29! MERCANTILE  RANK#  TRUSTEE  CF  R»Y!9 
SECKSTEIN  FOR  MARY  KAY  ECKSTEIN  ! 

! “ONAHAN  ! 

!  ! 

29! HERCANT ILE  PAKK#  TRUSTEE  OF  RAT ! 9 
•ECKSTEIN  FOP  RAYMOND  A.  ! 

•ECKSTEIN  l 

!  ! 

29!MfcRCAN TILE  BANK#  TRUSTEE  Of  RAY(9 
SECKSTEIN  IRREVOCABLE  TRUST  Of  ! 

JtQ76  FOR  TERESA  ECKSTfXN  ! 

!  ! 

29! MFRCANT IL*  »ANK#  TRUSTS*  OP  RATJ9 
!  ECKSTEIN  TRUST  OF  F/E/O  SUSAN  ! 

! ECKSTEIN  ! 

!  ! 

29! MERCHANT  GRAIN  A  (2 

! TRANSPORTATION#  INC.  ! 

!  ! 

26! MERCURY  SIGHTSEEING  BOATS#  INC.I2 

!  ! 

JJ1MEPICHEM  CO.  ! 3 

•  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

42'MERPT  MONARCH  CRUISES#  INC.  !2 

!  ! 

29!KfRS#  INC.  !9 

!  ! 

41 ! METSON  MARINE  !3 

!  ! 


HlHETIGFA  TOWING  t  DREDGING  CO. 
t 

C7!METLt  TOWING 


031MICHIGAN  ATLANTIC  CORP. 


23! MICHIGAN-UISCONGIN  TRANS.  CO. 


! CLEAN  PETROLEUM  PRODUCTS-GASOLINE#  DIESEL 
!  FUEL#  JET  FUEL 
I 
! 

! 

! PETROLEUM 
1 

l»ASSENGEPS 

! 

10ICSPL  FUEL 

! 

I 

! 

1  GRAIN 


33!MID  COAST  BARGE  CORP. 


42'PID  PACIFIC  CF  HAWAII#  INC. 


J2IMIO  PI Vf ft  SiARGE  CORP. 


30SMID  SOUTH  MARINE 

29! MID-AMERICA  TRANSPORTATION 
•COMPANY 
! 

42IHID-PACIFIC  TOWING  LTD. 

i 

IsImID-SOUTH  TOWING  CO. 


ia!MIO-SOUTH  TOWING  CO. 

! 

i 

IliMIDATLANTIC  TOWING  CO. 

I 

321MXDGET  TOWING 

! 

16SMIDSTPEAM  FUEL  SERVICE#  INC. 


(GRAIN 

! 

! 

! 

(GRAIN 

! 

! 

! 

! GRAIN 

! 

! 

! 

(CRAIN 

! 

! 

! 

! GRAINS#  COAL#  FERTILIZERS 

! 

! 

1PASSSNCEPS 

! 

(CAUSTIC  50D A  SOLUTION#  CPESOLS#  MXEO 
!lSONr»<#  C»FSYLATE  SPENT  CAUSTIC#  SODIUM 
ISUlflOf/NYOROSULFlDC  CH2$  IJpP*  OR  LESS/ 

!H2S  15PP«-200P»H/H?S  200*?*  OP  GREATER) 

! 

1PASSENGEPS 

! 

! fuel  oil  and  supplies 

! 

•PRFIGHT 

! 

! 

! 

! 

! 

(BULK  AND  PACKAGE  FREIGHT 

! 

(CHE  MICALS#  CAUSTIC  PRODUCTS#  VEGETABLE  OILS# 
! PETROLEUM  PRHOUCTS#  SUGAR  AND  MOLASSES 
JPROOUCTS 

i 

(LOADED  RAILROAD  CARS  CONTAINING  PA*** 
{PRODUCTS#  CLAY  SLURRY#  LATEX#  FOOD  PRODUCTS# 
I  AND  MANUFACTURING  ITEMS 
! 

(PETROLEUM  PPDOUCTS 


! LIMESTONE#  GRAIN  AND  COKf 


! COAL#  GRAIN#  AND  A*KO,NJU"  NITRATE 

! 


I  COAL#  PHOSPHATE  SULPHUR#  AND  BULK 
(COMMODITIES 


(GftAOS  A  PRODUCTS  AND  LOWER 


(PETROLEUM  CARGO 


32! MIDSTP  £AM  FUEL  SERVICES#  INC.  !3 

!  ! 

431MIDVEST  CONSTRUCTION  COMPANY  !3 

JAND  LUHR  PROS.#  INC.  I 

i  ( 

26IKIDWEST  FOUNDATIONS  !« 

!  ! 

03IMIHK  TRANSPORTATION  XI#  INC.  !9 


(DIESEL  FUEL  H 

! 

!  STONE 

! 

! 

!  POCK  AND  MISCELLANEOUS  STfEL 
! 

!  PASSENGERS 


(MISSISSIPPI  RIVER-NEW  ORLEANS#  LA  TO  ST.  LOUIS# 
(MO?  ATCHAFALAYA  RXVCR-KROTZ  SPRINGS#  LA?  OHIO 
! RIVER-LOUISVILLE#  KY?  TENNESSEE  ANO  CUMBERLAND 
(RIVERS -NASHVILLE#  TN 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

I 

(MISSISSIPPI  RIVER— MEMPHIS#  TN  AREA 
! 

I  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY#  AND  8AYS  Of  LOUISIANA 

! 

! 

! 

10HI0  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVERS  FROM  ST.  LOUIS 
(TO  NEW  ORLEANS 
! 

! 

! OHIO  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RXVEPS  FROM  ST.  LOUIS 
(TO  NEW  ORLEANS 


(OHIO  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVERS  FROM  ST.  LOUIS 
1  TO  NEW  ORLEANS 
( 

(OHIO  AND  LOWE*  MISSISSIPPI  RIVERS  FROM  ST.  LOUIS 
(TO  NEW  ORLEANS 
! 

(OHIO  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVERS  FRON  ST.  LOUIS 
(TO  NEW  ORLEANS 
( 

(OHIO  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVERS  FROM  ST.  LOUIS 
(TO  NEW  ORLEANS 
( 

I 

(OHIO  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVERS  FROM  ST.  LOUIS 
(TO  NEW  ORLEANS 
J 
l 

(OHIO  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVERS  FROM  ST.  LOUIS 
(TO  NEW  ORLEANS 
I 
! 

(OHIO  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVERS  FROM  ST.  LOUIS 
(TO  NEW  ORLEANS 

I 

I 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  INLAND  WATERWAYS 
i 
( 

(CHICAGO#  XL  AREA 
! 

(LAKES?  DATS?  AND  SOUNDS?  ALSO#  COASTWISE  BETWEEN 
(CAR A?ELLE#  FL  AND  ST.  HARKS#  FL  AND  MISSISSIPPI 
(RIVER 
! 

( 

(HAWAIIAN  WATERS  (MAMALA  BAY#  OAHU) 

( 

(ST.  LOUIS#  MO  AREA 

l 

(LOS  ANGELES  HARBOR  AND  OFFSHORE  PLATFORMS? 

! PORT  SAN  LUIS  AND  OFFSHORE  pLATFORM5  STATIONED 
(OFF  PT.  CONCEPTION 
I 

(IDLE 

! 

(PHILADELPHIA  HARBOR 
! 

# (NEW  YORK  HAfteOR  ANO  GREAT  LAKES#  AND  COASTWISE 

! 

! 

i 

iuETWEEN  LUDINGTON#  Ml  AND  KEWAUNEE#  WX 
#! 

I 

! 

(CORPUS  CHRIST!#  TX  TO  HAR80P  ISLAND#  TX?  GULF 
! INTRACOASTAL  WATERWAYS  OF  TEXAS  AND  LOUISIANA# 

! SOUTH  PASS  TO  BATON  ROUGE 

t 

(HEEIA  KEA  PIER  (KANEOHE  BAY)  TO  FIXED  MOORING  IN 
(THE  6*Y#  RETURN  HEEIA  KEA  PIER 
i 

! LOWER  MISSISSIPPI  RIVER— 86  Y  ROUGE#  LA  MILE 
(247  TO  OARftOV#  LA  MIL?  160  ;W  ORLEANS#  LA  TO 
{CHICAGO#  TL#  ILLINOIS  WATF  f 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  CONNl  IN6  TRIBUTARIES 
! 

•MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
! 

J 

(HAWAIIAN  ISLANDS 

I 

(MISSISSIPPI#  OHIO  AND  ARKANSAS  PIVEP  SYSTEMS 
! 

! 

(MISSISSIPPI#  OHIO#  ARKANSAS#  TENNESSEE#  AN? 
(CUMBERLAND  RIVERS?  GULF  IHTRACOASTAL  WATERWAY 
! 

(IDLE 

» 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  FROM  TEXAS  TO  FLORIDA 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  AND  TRIBUTARIES 

(TMEPETO 

! 

(LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 
! 

(MISSOURI  PIVEP 
! 

I 

(LAKE  AND  PIVER  HARBORS  IN  VICINITY  OF  PEORIA#  XL 
( 

(MONT AUK#  NY  TO  TOMS  RIVER#  NJ 


3  -  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 


9.14 


t  !  !  S'RVICS  ! 

N  I  11.  SEOULATEO  9Y  !  ! 

6  1  1  INTERSTATE  CON-  1  PRINCIPAL  CON«OPITIES  CA'AISO  1 

!  OPERATOR  NANE  1  PERCE  COP»ISSION  1  ! 

0  1  !  1.  EXEPPT  EO»  HUE  !  1 

T  !  13.  PRIVATE  1  1 

I  1  0.  UNKNOWN  1  1 


! 

031MIHM  TRANSPORTATION  III#  INC* 

! 

«9 

! 

!  PASSENGERS 

! 

1M0NTAUK#  NY  TO  TOH$  RIVER#  NJ 

031HIHM  TRANSPORTATION  IV#  INC. 

•9 

(PASSENGERS 

! MONTAUK#  NY  TO  TOMS  RIVER#  NJ 

031MIHM  TRANSPORTATION  IX#  INC. 

!9 

(PASSENGERS 

! 

•MONTAUK#  NY  TO  TOMS  RIVER#  NJ 

031MIHM  TRANSPORTATION  V#  INC. 

!  2 

!PASSC.NGC»S 

! MONTAUK#  NY  TO  TOMS  RIVER#  NJ 

C3JPIHN  TRANSPORTATION  VI#  INC. 

!9 

•PASSENGERS 

•MONTAUK#  NY  TO  TOMS  RIVER#  NJ 

29! NIKE*  S#  INC. 

!  2 

j  CHARTERS  TO  OTH£>S 

• 

•UPPER  AND  LOWER  OHIO  RIVE® 

16IKXUE*  t  CONPANT#  INC. 

j  2 

•TOWING  AND  LOGS 

• 

•WARRIOR  RIVER  SYSTEM#  At 

2  3! MILLER  80AT  LINE#  INC. 

! 

•2 

! 

JPASSENGE? S#  VEHICLES#  AND 
!  FREIGHT 

MISCELLANEOUS 

• 

•CATAWBA  POINT#  PUT-IN-BAY#  MIDDLE  BASS  ISLANDS# 

! AND  LAKE  ERIE 

3 3! MILLER  MARINE  SERVICE 

19 

1 

!  TONING—  PUSHING  UO'K  URGE 

S  (NORMALLY) 

llRINlTY  BAY 

29IMILLER#  ROBERT  t  ASSOCIATES 
! 

ii 

I 

! WHEAT#  CORN#  SOYBEANS#  SOYBEAN  MFAL  A  OTHER  'MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
! GRAIN  PRODUCTS  • 

22iHILLfP-ANDEPSON  CO. 

•3 

! GROCER  1 1 S 

!LAK«  AND  RIVER  HARBORS  IN  ASHTABULA#  OH  AREA 

321MILPAPK  DRILLING  FLUIDS 
! 

i? 

! 

{DRILLING  MUD 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  TO  OFFSHORE  AREAS  AND 
{MISSISSIPPI  RIVER 

27JMINNESOYA  HAR«OR  SERVICE 
!  COMPANY 

!2 

i 

! TOWING 

‘(MISSISSIPPI  AND  MINNESOTA  RIVERS 

i 

171MIRENE  CO.#  THE 
! 

!  9 

i 

! CHARTS  RS  TC  OTHC’S 

(WILLAMETTE  AND  COLUMBIA  RIVERS;  GRAYS  HARBOR# 

SWA  TO  COOS  BAY#  OR#’  SNAKE  RIVER  TO  LEWISTON#  ID 

151MISENER  MARINE  CONSTRUCTION  CO 

J 

i 

! 

!  3 
! 

1 

» 

{CONSTRUE  TICS  cUUlPMLNT  AN 

f*»  tf  RIALS 

•FLORIDA  GULF  COAST  TO  NEW  ORLEANS  J  FLORIDA  EAST 
•COAST  AND  JAHAMAS  TO  NORFOLK/  VAJ  HOUSTON#  TX  TO 
! SAN  JUAN#  PR!  TAMPA#  FL  TO  BELIZE  CITY#  BELIZE# 
•CENTRAL  AMERICA 

lolMISS  ALA  REALTY 

*!9 

i 

32!MISS  °ETTY#  INC. 

! 

12 

1 

! OIL  FIELD  DRILLING  EQUIPMENT 
! 

•LAKES  AND  3AYS-S0UTH  LOUISIANA  AREAS  BETWEEN 
{MISSISSIPPI  RIVER  t  ATCHAFALAYA  RIVER 

72! MISS  R093I t#  INC. 

!2 

! PAS 3CNGC *$#  SUPPLIES 

MISSISSIPPI  RIVER  S  GULF  OF  MEXICO 

32! MISSISSIPPI  fLEET  5  TONING 

!9 

! 

! 

SIIMISSXSSIP*!  LIMESTONE 

1  CORPORATION 

!  3 
! 

I 

! SAND  AND  GRAVEL 

1 

! 

(HELENA  TO  GREENVILLE 
! 

31! MISSISSIPPI  MARINE  CORPORATION 
! 

! 

•3 

! 

! 

! 91 RSEL  c’itL  AND/OR  SLOP  OILS  AND  FUELS 
l 

i 

! 

SLAKE  FSRoUSON#  GREENVILLE#  MS#  PRIMARILY  AND  AS 
! REQUIRED  MISSISSIPPI  RIVEP  AND  GULF  INTRACOASTAL 
•WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

3UMISSISSIPPI  MARINE  TRANSPORT 
SCO. 

!2 

! 

{TOWING 

! 

*!GUlf  INTRACOASTAL  WATERWAY— MISSISSIPPI  RIVER 
! 

31 ! MISSISSIPPI” ALABAMA  50AT  LE»S- 
!  IN6#  INC. 

*!  9 
! 

{GRAIN 

! 

•YAZOO#  MISSISSIPPI#  BLACK-WARRIOR#  TENNESSEE- 
(TOMBIGbEF#  TENNESSEE#  OHIO#  AND  APKANSAS  RIVERS 

79! MISSOURI  PARGE  LINE  COMPANY 

!  2 

STOWING 

j  MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVER  SYSTEMS 

291MISS0URI  PIVER  PARSE  LINES# 

!  INC. 

1  2 
j 

1  GRAIN  AND  OTHER  DRY  *ULK  COMMODITIES 

i 

'.MISSOURI  AND  MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEMS 
! 

35! MISSOURI  RIVER  SAND  CO. 

!? 

!  SAND 

MISSOURI  PIVER— MILE  197 

29! MISSOURI  TOWING  A  BARGE  CO. 

*!9 

! WORK  QCAT  PERSONNEL 

! UPPER  MISSISSIPPI  RIVER  MILE  153  TO  MILE  180 

01 1  *I$TY  CHAPTERS#  INC. 

12 

! PASSENGE  9S 

1 

IBRANT  ROCK  -  CAPE  COD  9 AY  AND  MASSACHUSETTS  BAT 

32!MIT#  JOSEPH#  INC. 

!  2 

i 

!  XDLf 

32SM09IL  OIL 
! 

19 

! 

{CRUDE  OIL 
! 

• 

•MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
!0F  LOUISIANA 

32! NOaiL  OIL 
! 

!  3 

j 

SOIL  WELL  ECUIPMENT 
! 

(LOUISIANA  AND  TEXAS  INLAND  WATEPWAYS  AND  GULF  OF 
{MEXICO 

32! MOBIL  OIL  CO. 

!9 

1 

! 6ULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  INLAND  WATERS 

C3IM031L  OIL  CORPORATION 
! 

! 

!  3 
; 

! PETROLEUM  PRODUCTS 
! 

! 

{COASTWISE— TEXAS  TO  MAINE#  NEW  YORK  HARBOR#  LONG 
{ISLAND  SOUND#  HUDSON  RIVER#  AND  NEW  YORK  STATE 
{BARGE  CANAL#  AND  GREAT  LAKES 

031M0BIL  OIL  CORPORATION 
! 

*!3 

i 

iPETEOLEUM  PRODUCTS 
! 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY#  MISSISSIPPI  AND 
(ILLINOIS  RIVERS 

32IMODERN  BOAT  SERVICE#  INC. 

! 

!  2 
! 

! TOWING  Of  FUEL#  WATER#  AND  EQUIPMENT  USED 
SOIL.  RIGS  AND  PLATFORMS 

ON! INLAND  WATERWAYS  AND  GULF  OF  MEXICO 
i 

28! MODERN  TRANSPORT 

i9 

! 

i 

331MOER0E#  C.  E. 

!9 

SCRUOE  Oil. 

•MOBILE#  AL 

36! MOGUL  OCEAN  TONING#  LTD. 

! 

!  2 
; 

j TOWING 
! 

! PUGET  SOUND  PORTS  ANO  PORTS  IN  SOUTHEASTERN# 
(SOUTHCENTRAL#  AND  WESTWARD  ALASKA 

32! MOLDS  30AT  CO. 

!9 

! 

! 

28! MOLINE  CONSUMERS  COMPANY 
! 

•3 

! 

{TOWING#  SWITCHING  BARGES# 

! 

SAND  AND  GRAVEL 

. 

(MISSISSIPPI  RIVER— MOLINE#  IL  TO  CLINTON#  IAJ 
! ST.  LOUIS#  MO  TO  CAPE  GIRARDEAU#  MO 

28JH0L0  SAND  t  GRAVEL 

!  3 

ITOWING#  SAND#  AND  GRAVEL 

(MISSISSIPPI  RIVER— DUBUQUE#  IA  AREA 

21 !HON  RIVER  TOWING#  INC. 

I 

!  2 
! 

! C OAL#  GASOLINE#  PETROLEUM 
{PETROCHEMICALS#  COKE#  AND 

PRODUCTS#  ACID# 
STEEL  PRODUCTS 

(ALLEGHENY#  KANAWHA#  H0N0N6AHELA#  AND  OHIO  RIVERS 

11! MONAD  SYSTEMS#  INC. 

1 

!2 

! 

ITOWING 

! 

’{HAMPTON  CPEEK#  NEWPORT  NEWS  CHANNEL#  AND  NORFOLK 
(HARBOR#  VA 

32! MONICA  LEE  TOWING  CO.#  INC. 

1 

!  2 
! 

!  TOW  If' 6 

I 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  INTRACOASTAL  WATERWAY— 
{LOUISIANA  AND  TEXAS 

POINTS  OR  LOCALITIES  ANO  WATERWAYS/ 
9 ETWEE N  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


TABLE  3  -  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 


915 


E  l  !  SERVICE  ! 

N  !  !  1.  REGULATED  8Y  1 

G  !  1  INTERSTATE  CON-  •  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 

1  OPERATOR  NAME  !  MERCE  COMMISSION  ! 

D  !  !  2.  EXEMPT  f  'R  HIRE  ! 

T  !  !  3.  PRIVATE  ! 

!  i  9.  UNKNOWN  ! 

! 

!  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 

1  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 

1 

1 

! 

31JM0NIE#  V.  H. 

i 

1  ! 

! 2  {GRAIN  AND  GRAIN  PRODUCTS 

]  j 

! 

{ILLINOIS  RIVER#  UPPER  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 
| 

?li NONON6AHELA  POWER  COMP  ANT 
! 

!3  ITOWING 
!  ( 

1  1 

1  FORT  MARTIN  POWER  STATION  ON  NONONCAHELA  RIVERJ 
(PLEASANTS  POWER  STATION  ON  OHIO  RIVER 
| 

33!M0NSANT0  CO. 

! 

!9  IN-PARAFF IN 
!  ! 

■  ■ 

(BETWEEN  HOUSTON  SHIP  CHANNEL  AND  CHOCOLATE  BAYOU# 
ITX 

29! MON  SAN  TO  COMPANY 

■  • 

13  {VARIOUS  PETRO  CHEMICALS 
!  1 

2  j 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  LOWER  MISSISSIPPI 
{AND  OHIO  RIVERS 

03! MONTAUK  OIL  TRANSPORTATION 
! CORP. 

2  3  {BULK  PETROLEUM  PRODUCTS 
!  ! 

INEW  YORK  AREA#  LONG  ISLAND  SOUND#  HUDSON  RIVER# 
(ERIE  CANAL#  AND  6REAT  LAKES 

32!HONTCO#  INC. 

! 2  {OIL  FIELD  SUPPLIES 

(GULF  OF  MEXICO 

32!N0NTEIR0#  JOHN  CONT. 

i 

!2  i 

i  i 

(IDLE 

2 

22JM0NI/  VIC 

j 

s  s 
!9  i 

j  j 

{GREAT  LAKES 

i 

15! MOODY  BROS.  OF  JACKSONVILLE# 
•INC. 

!2  icHARTERS  TO  OTHERS 
!  t 

1 

2 

32! MCONMA ID  MARINE#  INC. 

i 

!  2  i 

j  j 

[idle 

2 

30 ! MOORE#  JAMES  R •  INS.  AGENCY 
! 

| 

S3  'CHEMICALS  AND  PETROLEUM  PRODUCTS 
!  ! 
i  j 

•MISSISSIPPI  RIVER  AND  ITS  TRIBUTARIES#  AND  GULF 

1  INTRACOASTAL  CANAL 

2 

?9!HC0RE#  OKIE  SALVAGE 

■ 

|9  ! TOWING 

2  2 

(INLAND  WATERWAYS 
j 

01! MORAN  TOWING  A  TR 4NSP0RTAT ION 
!CC.#  INC. “SEABOARD  SHIPPING 
! COMPANY#  01V.  Of  MORAN 
■ 

!  3  ITOWING#  t»ULK  PETROLEUM  PRODUCTS#  CHEMICALS# 
!  IVE6ET ABLE  OILS  AND  SHIPS 
!  1 

(NEW  YORK  HARBOR#  LONG  ISLAND  SOUND#  NEW  YORK  STATE 
-{BARGE  CANAL#  GREAT  LAKES#  GULF  OF  MEXICO#  AND  EAST 
(COAST  U.S. 

2 

CUMORAN  TOWING  OF  MAINE#  INC. 

; 

i 

!  2  ITCWING 
t  ! 
i  { 

{PORTLAND#  ME  TO  GULF  OF  MAINE#  WISCASSETT#  BATH# 

1  AND  PORTLAND#  ME#  PORTSMOUTH#  NHJ  BOSTON#  HA#  AND 
(COASTWISE 

l 

1 

C9!NCR AN  TOWING  OF  MARYLAND#  INC. 

l 

!2  ITOWING 

1  j 

• 

{DELAWARE  AND  CHESAPEAKE  BAYS  AND  TAIBUTARIES 

2 

07!M0R AN  TOWING  Of  PENNSYLVANIA# 

!  INC. 

•2  {TOWING 
!  ! 
j  j 

{DELAWARE  RIVER#  CANAL#  BAY#  AND  TRIBUTARIES  AND 
(CHESAPEAKE  CANAL 
| 

33!M0RAN  TOWING  OF  TFX*S#  INC. 

i 

!2  {PETROLEUM  PRODUCTS  AND  GENERAL  CARGO 

2  i 

(WORLDWIDE 

| 

33! MORAN  TOWING  OF  TEXAS#  INC. 

! 

! 

i 

•2  ’{PETROLEUM  «*ROOUCTS  AND  DRY  CARGO 
!  ! 
i  i 

1  j 

{MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM;  TRIBUTARIES  ON  THE 
{ATLANTIC#  GULF#  AND  PACIFIC  COASTS;  ALSO#  FROM 
{BEAUMONT#  OPANGE#  AND  PORT  ARTHUR#  TX 
| 

1 1 j MOR  AN  TOWING  OF  VIRGINIA#  INC. 

i 

! 2  JT0W1NG  AND  ’ULK  FREIGHT 
i  2 

{ATLANTIC  AND  GULF  PORTS 
| 

03! MOR ANX A  OIL  TANKER  CORp. 

i 

*!2  ITCWING#  °UL<  OIL#  ASPHALT#  AND  t*UM<EP  C 
!  ! 
j  2 

( GULF  AND  ATLANTIC  COAST  ANO  CONNECTING  INLAND 
{WATERWAYS 
| 

t 21M0REHEAD  CITY  T0WIN6  CO.#  INC. 

!0  J TOWING 

2  < 

{MOREHEAD  CITY#  NC 

2 

taiflOREHEAD  MARINE  SERVICE#  INC. 

It  [mAR 30R  SHIFTING 

i  j 

{OHIO  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

32'mcrgan  marine  SVC.#  INC. 

! 

i 

!3  ITOWING 
i  I 

i  i 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS 
(OF  LOUISIANA#  TEXAS#  MISSISSIPPI  AND  ALABAMA 

j 

13SMORPISON#  R.  L.  t  SONS#  INC. 
i 

i 

1 

i 3  i TOWING 
!  ! 

I  ! 

i  i 

1  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  GEORGIA  AND  SOUTH 
{CAROLINA;  INLAND  RIVERS  OF  GEORGIA#  SOUTH  CAROLINA 
(AND  FLORIDA 

?b[ NORTON  MARINE  EQUIPMENT#  INC. 

t 

19  [fish 

i  i 

{SEATTLE#  WA  TO  BERING  SEA 

2 

26JMCRT0N  THIOKCL#  INC* 

i 

i 

i 

1 3  'TOWING#  *ULK  SALT 
;  { 
j  j 

i  i 

(DETROIT#  MI  TO  OJIBVAY#  ONTARIO;  LOUISIANA  INLAND 

{waterway;  and  Brunswick#  ga  to  inarua  island# 

{BAHAMAS 

l 

niMOSS  H ARDOR  MARINE 

i 

1 2  ’{CONSTRUCTION  MATERIAL  AND  EQUIPMENT 

2  ] 

{PRINCE  WILLIAM  SOUND-COOK  INLET— ALL  ALASKA 

i 

32! MR*  CROSBY#  INC. 

!  2  !  TOWING#  VAU*#  PIPE#  SUPPLY 

(VENICE#  LA  TO  GARDEN  ISLE  BAY#  HARVEY  DIST. 

15IMPL  9ARGE  SERVICES#  INC. 

i?  i 

1  1 

1 

2 

27IMULLEP  pOAT  CO.#  INC. 

i 

■  • 

■i  {pasgengcts 

1  1 

1ST.  CROIX  RIVER— MILE  26.5  TO  2«.S  AND  30.5 

2 

13! MUL7ER  CRUSHED  STONE#  INC. 

’{3  !  5T0Nf  AND  2ULK  CONSTRUCTION  MATERIALS 

(OHIO  RIVER— CAIRO  TO  WILLOW  ISLAND  DAM 
| 

07 JMUNDI#  PAY  *. 

i 

i 

12  {CALCINED  PETROLEUM  COKE 

i  j 

•BATON  ROUGE#  LA  (MILE  247  LOWER  MISSISSIPPI)  < 
1DARR0V#  LA  (MILE  175  LOWER  MISSISSIPPI) 

| 

15! MURPHY  CONSTRUCTION  COMPANY# 

!  THE 

i3  ! BULK  POCK/  SAND#  BUILDING  "AT6PIALS#  AND 
!  ! CONSTRUCTION  EQUIPMENT 

(ATLANTIC  INTR ACOAS i AL  t  0KEECH03EE  WATERWAYS 
l 

J21MURPHY  *S  LEASE  AND  WELDING 
! SERVICES#  INC. 

i 

12  STOWING 

1  J 

2  j 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
{OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

17*!MUSCLES  SHOALS  MARINE  SERVICE# 
•INC. 

[2  {TOWING 

i  i 

i  i 

(TENNESSEE  RIVER  MILE  207-305;  TENN-TOM  WATERWAY 
! 
i 

33!MUSG»0V?  TOWING  SER.#  INC. 

S3  i TOWING 

1 

InCwSICn  A.v  CALVCS7CN  AREAS 

2 

29? MYSTIC  MARINE  EQUIPMENT 
•PARTNERS 

!9  {TOWING 
!  j 

{MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVERS  AND  THEIR  TRIBUTARIES 
{ 

01! MY STIC  SEAPORT  MUSEUM#  INC. 

1 

*!2  ’{PASSENGERS 

2  j 

•MYSTIC  AND  THAMES  RIVERS#  NORWICH#  CT?  LITTLE 
INARPAGANSETT  BAY  AND  CAPE  COO#  HA#  SANDY  HOOK#  NY 

1 3*3  N  X  G  MARINE  SERVICE 

i 

i  2  [towing#  HAP30R  SERVICE#  BARGE  CLEANING  — 

{  { BARG?  REPAIR  AND  MAINTENANCE 

{OHIO  RIVER  MILE  750  TO  940;  CASE YVILLE#  KY  MILE 
i 870  OHIO  RIVER 

33! K  L  9AR0ID/N  L  INDUSTRIES 

i 

i 

•3  [grade  LIQUID  MUD#  NON-COM3USF IBLE 
!  {DRILLING  FLUIDS#  AND  D«Y  HULK  MATERIAL 
•  !  (SARI tE) 

{LAKES#  BAYS#  AND  SOUNDS  OF  LOUISIANA 
! 
i 

tJlN.C.N.B.  LEASING  CORP. 

i 

i 

[ 2  'PASSENGERS#  WATER/  FUEL#  MISCELLANEOUS  OIL 
{  !  FIELD  TOOLS  AND  SUPPLIES 

j  j 

{OFFSHORE  WATERS  OF  GULF  OF  MEXICO 

I 

| 

1 5! NA DLr#  LEWIS  ». 

•9  [SHI®  ASSISTING 

(PUERTO  QUETZAL#  GUATEMAl A 

TABLE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


917 


C  ! 

! 

SERVICE 

I 

N  ! 

!  1. 

REGULATED  3Y 

! 

6  ! 

! 

OPERATOR  NAME 

! 

! 

INTERSTATE  COM¬ 
MERCE  COMMISSION 

!  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 

l 

0  ! 

!  2. 

EXEMPT  FOR  HIRE 

1 

T  ! 

1  3. 

PRIVATE 

! 

; 

1  9. 

UNKNOWN 

! 

POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


32!  NICOR  NATIONAL  LA*/  INC. 
! 
i 

39! NXEKETH/  OSCAP  TOWING 
! 

321NIGHT  RIDER/  INC. 


!  I 

!9  UN-HOUSE  TUG  SERVICE  FOR  SHIPYARDS  S  STOPAGE 
!  ! or  30ILEP  FUEL  IN  TANA  BARGES 


32INIGHT  RIDER/  INC.  !9  IPASSENGERS 

!  !  ! 

32lNC  NAME  TOWING/  INC*  !9  ! 

!  i  ! 

2J!NCR  FOLK  i  WESTERN  RAILWAY  CO.  !2  ! RAILROAD  CARS--LOADEO  AND  LIGHT 
!  !  ! 

1  tl  NORFOLK  DREDGING  CO.  *!2  ioREOGED  MATERIAL  AND  OPEDGING  PIPELINE 

!  !  ! 

1 1 ! NORFOLK  SHIPBUILDING  t  DRYOOCK  J9  ! 


1 1 ! NCR  FOLK  TOWING  K  LIGHTERAGE/ 
1  INC. 

! 

29! NCRMAN  BROTHERS/  INC. 

! 

3  2! NOR  HAP /  INC. 

! 

2A! NORTH  CENTRAL  MARITIME  COR®. 

! 


!  ! 

!  ! 

! 2  ! p  ROPFLLC  °S  FOR  SHIPS/  PILINGS/  AND  ANCHOR 
!  !  CHAIN 


!  2  !CH A  RTS  R  S  TO  OTHERS 
!  ! 

!  3  ILEA  SING  t  SALVAGE  OPERATIONS 
!  ! 


031NORTH  FERRY  CO./  INC.  !2  'FERRY  OPERATION 

!  !  ! 

24!  NORTH  STAR  MARINE  OPCR./  INC.  !2  ! PASSENGERS?  GALLFT  WASTE  AND  GARSAGt 
!  !  ! 

21JNCBTH  STAP  TRANSFER  CO.  13  SHIFTING 

!  !  ! 

1 1  '.NORTHEAST  TO* IMG  CO.  !2  ITOWING 

!  !  ! 

IdlNCRTHERN  OUtST/  INC.  !3  ! BULK  PETROLEUM  (»<FtNtO> 

!  !  ! 

36{  NORTHLAND  SERVICES/  ZNC.  !2  {GENERAL  CA«><,0 

!  !  ! 

!  !  ! 

36! NORTHW  cST  DIESEL  REPAIR  !9  ! 

!  !  ! 

1)5! NUGENT  S ANO  COMPANY  !3  !  SAND/  GTAVEL/  AND  SION' 

l  !  ! 

43!  0  K  GRAIN  CORP.  !9  ! 

!  !  ! 

01 ! C* HAR A/  F.  g.  t  SONS  !J  STOWING/  GRADE  H  <  LOVER  FUEL  OIL 

!  !  ! 

32! O'MEARA/  M.  p.z  OIL  COMPANY  '3  {CRUDE  OIL 

!  !  ! 

34J0AKLEY  0AR6E  LINE/  INC.  !3  JGPAIN  AND  F£PTIL!Z«R 

!  !  ! 

!  !  ! 

33SCCCIDFNTAL  CHEMICAL  CCRP.  !J  iLIOUID  CHE“IC  At  3— CHLORINE,  CAUSTIC  SOOA 

!  !  ! SOLUTION/  CAUSTIC  POTASH  SOLUTION/  SOLVENTS 

!  !  ! 

?5!  OCCIDENTAL  CHEMICAL  CORP.  !3  !CHeMtC  ALS--CHLOS IN*  AND  LHUID  CAUSTIC  SOOA 

JHOOKEP  INDUST.  S  SPECIAL  !  ! 

5CHEM.  DIV.  !  ! 

!  !  ! 

32! OCEAN  CARRIER  CORP.  !2  {CHARTERS  TO  OTHERS 


2 1 ! NORTH  STAP  TRANSFER  CO. 

i 

11 '.NORTHEAST  TO. IMG  CO. 

i 

IdiNCRTHERN  OUtST,  INC. 

i 

36{ NORTHLAND  SERVICES/  INC. 


36! NORTHW  ESI  DIESEL  REPAIR 
! 

14! NUGENT  SANO  COMPANY 

l 

43! 0  K  GRAIN  CORP. 

! 

01 ! C*  HAR  A/  F.  g.  t  SONS 

! 

32! O'MEARA/  H.  p.,  OIL  COMPANY 
l 

34i0AKL£Y  0AR6E  LINE/  INC. 

! 

! 

335CCCIDFNTAL  CHEMICAL  CCRP. 


JS'CCCIDENTAL  CHEMICAL  CORP. 
5H00KEP  INDUST.  S  SPECIAL 
5CHEM.  DIV. 

! 

52! OCEAN  CARRIER  CORP. 

! 

03! OCEAN  DISPOSAL  CO./  INC. 

! 

I 

331CCE AN  HAULER/  LTD. 

• 

15‘OCEAN  OPERATORS/  INC. 


T2! OC £ AN  TOWING  SERVICE /  INC. 

i 

29j OCEAN  TPANSPQRT  CORPORATION 


41!0CEANEE>IN$  INTERNATIONAL/  INC. 
i 

i 

3210DO*  MAPINf  CONSTRUCTION/  INC. 

i 

i 

32*!  OFFSHCRF  EXPRESS/  INC. 

! 

OliOFFSHORE  FREIGHT  »  PASSENGER 
!  CO. 

! 

32 ! OFFSHORE  ISLAND  SCATS/  INC. 
»(NICOR  MARINE/  INC.) 
i 

32l OFFSHORE  LOGISTICS/  INC. 

1 

3M0FFSH0SC  OIL  SEPVICFS/  INC. 

! 

1 

32!0FF  SHO  RE  SERVICE  SHIPS/  INC. 

1 

| 

32IOFFSHORE  SUPPLY  SHIPS/  INC. 


!9  | SEVER  AG t  SLUDGE 
!  ! 

!  ! 

•9  JDECK  CAR^O— LUM->RR/  CONTAINERS/  FTC. 

!  ! 

!  2  ! TOWING 


t  ! TOW ING-UTL  FJH©  SUPPLIES  £  CHEMICALS 

1 

2  ICAP^ON  ELECTRODES/  AX  COKE/  PACK  COK?/ 

HINDER  PITCH/  IMPREGNATING  PITCH,  FIREBRICK/ 
!  SOOA  ASH/  AND  CHEMICALS 
! 

1 

9  joiYt  PERSONNEL 


2  lOILFIclO  EQUIPMENT 
1 

9  isUPPLIES 


To!  OFFSHORE  SYSTEMS/  INC. 

! 

22SOGLEJAY  NORTON  CO. 

! (COLUMBIA  TRANSPORTATION 
! DIVISION) 

! 

21! OHIO  EDISON  COMPANY 

• 

2010HIO  POWER  COMPANY 
! 

14! OHIO  RIVER  CC./  THE 

! 

21 ! OHIO  RIVER  SAND  t  GRAVEL 


!  2  !  FUEL/  DPY  PULK  HA  T-CEHf  NT  AND  LIQUID  MUD 
!  ! 
t  1 

*!  2  'OILFIELD  SUPPLIES 
1  1 

*12  'OIL  FIELD  PELAT-0  SUPPLIES 

i  l 

1  1 

! 2  i DRILLING  ANO  PRODUCTION  SUPPLIES  AND  EQUIP- 
!  !  HSNT 

<  1 

! 9  1  DRILLING  AND  PRODUCTION  SURPLUS  AND 
•  !  EQUIPMENT 

1  < 

!9  !  FREIGHT/  OIL  FIELD  SUPPLIES 

!  ! 

!2  ! COAL/  GRAIN/  ORE/  STONF,  SAND/  GRAVEL 

!  ! 


2  'TOWING 
! 

2  STOWING 
; 

1  ! GENERAL  COMMODITIES 

! 

3  IHARJOR  SHIFTING 


HARVEY/  LA  AND  HARTFORD/  XL  ONLY 

SAN  FRANCISCO  BAY  AND  RIVERS 

EMPIRE  jo  GULF  OF  MEXICO  AND  ALL  PASSES 

DETROIT  RIVER— DETROIT/  "I  TO  WINDSOR/  ONTARIO 
NORFOLK/  VA  AND  APPROXIMATELY  300  MILE  RADIUS 
IOLF 


INLAND  WATERWAYS/  WEST  OF  THE  CHESAPEAKE  RAY 
BRIDGE  TUNNEL 

MISSISSIPPI  AND  MISSOURI  RIVER  SYSTEMS 

tNLAKD  WATERWAYS  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

ST.  MARYS  RIVER/  DULUTH/SUPEP IOR  HARBOR/  ALL  GREAT 
LAKES  AND  PORT  OF  GREEN  DAY/  VI 

SHELTER  ISLANO/  NY  — GREENPORT/  L.  I./  NY 

DULUTH-SUPEDIOR  HARBOR 

NONACA/  PA 

EAST  COAST  ANO  INLAND 

PUGET  SOUND/  WESTERN  ALASKA/  YUKON  RIVER  IN  ALASKA 

PUGCT  SOUND/  S.  E.  ALASKA/  COOX  INLET  AND  WESTERN 
ALASKA 

IDLE 

OHIO  RIVER— HARKLAND  DAM  TO  8RANDEN9EPG/  KY 

BOSTON  HAR30R  t  SURROUNDING  WATERWAYS 

INTPACOASTAL  WATERWAY— HISSISS IPPI  RIVER 

ARKANSAS  RIVER  -  MISSISSIPPI  RIVER  AND  6ULF 
INTERCOASTAL  WATERWAY 

I  ijULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
[SYSTEM/  ATLANTIC  SEABOARO 

TACOMA/  EVERETT/  AND  PORT  ANGELES?  NORTH  VANCOUVER 
AND  PRINCE  RUPERT#  ®C 

GULF  OF  MEXICO 

FROM  NEW  YORK  HARBOR  AREA  TO  OFFSHORE  DUMP  SITES- 
12  MILES  OFFSHORE 

HONOLULU/  HI 

!  HIGH  SCAS-COASTAL  AND  FLORIDA  INTRACOASTAL 
[WATERWAY 

GULF  OF  MEXICO/  CARIBBEAN  SEA/  AND  EAST  COAST 

MEMPHIS/  TN  TO  PUERTO  RICO/  GULF  COAST  PORTS/  EAST 
COAST  PORTS/  MISSISSIPPI  RIVEP/  GULF  INTRACOASTAL 
[WATERWAY/  GULF  OF  MEXICO  AND  ATLANTIC  OCEAN  (ALONG 
U.  S.  EAST  COAST) 

[WEST  COAST  FROM  SAN  DIEGO  TO  MOSS  LANDING?  AND 
!  FROM  COASTLINE  TO  100  MILES  OFFSHORE 

!  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  INLAND  WATERWAYS— 
HOUMA  TO  NEW  IOERXA,  LA 

GULF  OF  MEXICO 

Pf  N03SC0T  DAY /  HE  BETWEEN  ROCKLAND  AND  MATXNXCUS 
ISLAND 

GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY— VENICE/  LA— CORPUS 
CHRIST!/  TX 

GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  TO  COASTAL  WATERS 

INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  GULF  OF  MEXICO? 

CiMteftM,  iA  TO  OOCKPORT/  IX 

MISSISSIPPI  RIVER  TO  OFfSMORE 
[MISSISSIPPI  RIVER  TO  OFF$HO»£ 


ALASKA  AND  WASHINGTON  WATERWAYS 
GPE AT  LAKE  PORTS 

OHIO  PIVER— PITTSBURGH/  PA  TC  HLLAIRE/  OH 
OHIO  RIVER— GRAHAM  STATION/  UV  AREA 
MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
MILE  103.5  DILLES  BOTTOM  PLANT 


E  ! 

!  SERVICE  5 

N  ! 

!  1.  REGULATED  3Y  ! 

G  { 

!  INTERSTATE  COM-  {  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 

! 

OPERATOR  NAME 

!  NERCE  COMMISSION  ! 

D  ! 

!  2.  EXEMPT  FO®  HIRE  { 

T  ! 

!  3.  PRIVATE  ! 

! 

!  9.  UNKNOWN  ! 

POINTS  Oft  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  Oft  ON  WHICH  OPERATED 


1  A! OHIO  RIVEP  TERMINALS  CO.  !9 

!  ! 

1i!OHIO  MVEP  TCWING/  INC.  !3 

!  I 

201  OHIO  VALLEY  ELECTRIC  CORP.  !2 

1  I 

1510HI0  VALLEY  MARINE  SERVICE/  !9 

!  INC.  ! 

t  ! 

32! OIL  AND  CAS  NARINE  SERVICE/  !2 

! INC.  ! 

i  ! 

1  1 

721CIL  FIELD  FAROES  12 

!  ! 

i  ; 

3 2 5  OIL  TRANSPORT  CO./  INC.  12 

!  ! 

1  ! 

01 ! QLOPO*T  MAP  INC  SERVICES/  INC.  !? 
!  ! 

31 1  OLE  MAN  RIVER  TOWING/  INC.  12 

!  ! 

1  I 

C110LIN  CORPORATION  S3 

1  ! 

1  1 

3610LYMPIA  TOWING  CO.  12 

1  ! 

3310ME  CORPORATION  13 


03! ONI  CORP./  INC •  !2 

!  ! 

1*!0N*  ELEVEN  LEASING  !2 

!  ! 

32! ONE  HUNDRED  NINETY-THREE  (1®3>  «9 
{BOAT  STORE/  INC.  ! 

!  ! 

1 71CPRYLAND  U.S.A.  !3 

!  ! 

!  ! 

33! 00 ANSf  SHIPBUILDING  CO.  {9 

!  ! 

371CPEGON  CITY  00 0-  COMPANY  !3 

!  ! 

1SI0RGULF  TRANSPORT  CO.  !1 

!  ! 

!  ! 

3210RLEANS/  INC.  !9 

!  I 

32f ORMET  CORP.  !3 

! 0/3/ A  BURNSIDE  TERMINAL  ! 

!  ! 

3010RTIS/  AL?£PT  !2 

!  ! 

?9!0PY  B*OS.  12 

{MARINE  SERVICE  OF  AMERICA/  INC.! 

!  ! 

22! OSBORNE  MATERIAL  COMPANY  13 

!  ! 

1 3! OUTER  BANKS  CONTRACTORS  !9 

!  ! 

!  ! 

1 2! CUTPAC ECUS  DIVING  INCORPORATED  !9 

!  ( 

!  ! 

10! OWENSBORO  RIVER  SAND  t  GRAVEL  !3 


32(P  t  A  WELL  SVC./  INC.  !9 

!  ! 

32!P  t  M  BOAT  RENTAL/  INC.  !2 

I  ! 

32! PtL  TOWING  !2 

!  ! 

31!P«S  BOAT  RENTAL  CO.  !9 

!  ! 

!  ! 

33! PA8TEY/  INC.  !9 

!  ! 

331PACE  MARINE  SVC.  !2 

!  ! 

!  ! 

37IRACZFIC  INLAND  NAVIGATION  CO.  !2 

!  ! 

!  ! 

37! PACIFIC  MARINE  TUG  «  BARGE  C0./!2 
! INC.  ! 

!  ( 

42! PACIFIC  RESOURCES  !2 

{TERMINALS/  INC.  ! 

!  ! 

t . *  vv’  r 


33IPALMER  BARGE  LINE/  INC. 

! 

! 

{ 


GENERAL  COMMODITIES 

TOWING 

TOWING 

TOWING 

OILFIELD  EQUIPMENT/  PIPE/  0®lLLlNG  MUD/ 
CEMENT/  WAT £0/  FUEL/  GROCERIES/  AhD  OTHER 
MISCELLANEOUS  SUPPLIES 

OIL  FIELD  CSUXPM*NT 
TOWING/  ASPHALT  AND  FUEL  OIL 
PA  SSCNGE  PS 

TOWING/  CHEMICALS/  PET®0  CHEMICALS/  AND 
CLEAN  PETROLEUM  PRODUCTS 


! OH  10  0 1 VE •-HUNTINGTON  TO  KENOVA  WV 

! 

1  CAPO/  IL  TO  PITTSBURGH/  PA— OHIO  RIVER 


!  OH  10  RIVCP—  CHESHIRE,  OH  ARCA 


1 HAR30R  S  ONLY— MILE  704  AND  MILE  SOS  OHIO  RIVER 

t 


•MISSISSIPPI  RIVSR  OUTLET  AND  OTHER  GULF  OF  MEXICO 
{PORTS  FRO"  PLORIOA  TO  TEXAS 


INTRACOASTAL  WATERWAY/  INLAND  WATERWAYS  OF 
{LOUISIANA/  AND  MISSISSIPPI  RIVER 


{GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
!SY$TE“ 


{NEWPORT  HARPO*  AND  VICINITY 


{GULF  INTRACOASTAL  WA  5RWAY  AND  MISSISSIPPI  PIVER 

{SYSTEM 


CAUSTIC/  ANHYDROUS  ANHONMz  SULPHURIC  ACID/  {GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  ILLINOIS/ 
AND  CHLORINE  {MISSISSIPPI/  OHIO/  AND  TENNESSEE  RIVERS 

! 

TOWING  LOGS  {PUGET  SOUND  AND  TRIBUTARIES 


CGUIPHE.NT  OVLLOOZfft/  FPONT  FNC  LCADFR/ 
TRUCKS/  *TC.) 

GENERAL  CARGO 

COAL 

*2  DIESEL  FUEL  ANO  LU^E  OIL 


LOGS 

GENERAL  C0"N90J TltS 


OIL  FIELD  HUP  CONSTRUCTION  ECUIPNENT 
DIESEL  FUEL/  G®OC«PIf$  AND  SUPPLIES 


{HOUSTON  SHIP  CHANNEL 


I WORLDWIDE 
! 

{MISSISSIPPI  RIVCP  SYSTEM  AND  TRIBUTARIES 
» 

j 1HT*A COASTAL  WATERWAYS 
! 

! 

!4*TV£CN  MILE  191  AND  MILE  203  ON  THE  CUMBERLAND 
{RIVER  IN  NASHVILLE/  IN 
1 
! 

I 

1 0*EGON  CITY  BOOM— WILL  AMITY  E  PIVER 
1 

{GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  ANO  MISSISSIPPI  RIVER/ 
{OHIO  RIVER/  ILLINOIS  RIVEP/  ETC. 

! 

I 

! 

{MISSISSIPPI  PIVER  NEAR  BURNSIDE/  LA 
! 

! 

{MISSISSIPPI  RIVER 


DIESEL  FUEL/  G®OC«PIf$  AND  SUPPLIES  {MISSISSIPPI  RIVER/  VICINITY  HARTFORD/  IL 

! 

I 

SAND  AND  GRAVEL  {GREAT  LAKES  EXCEPT  LAKE  SUPERIOR 

» 

STONE  ANO  GRAVEL  ! INTERCOASTAL  WATERWAY  BETWEEN  NEW  BERN/  NC  AND 

{KITTY  HAWK/  NC 
! 

PASSENGERS  {ATLANTIC  OCEAN— BETWEEN  CAPE  HATTERAS/  NC  AND 

1LITTLE  RIVER/  SC 

! 

TOWING/  SAND/  GRAVEL/  ANO  LI"£ST0N5  {OHIO  RIVER— OWENSBORO/  KY 

1 

! 

HOLE 

1 

PASSENGERS  1H0PEDALE/  LA  TO  ELOI  BAY  (IDLE) 

! 

TOWING  {LAKES  AND  WESTERN  RIVERS/  MOSTLY  ATCHAFALAYA  RIVER 

I 

GRAIN  AND  POCK  IYAZOO/  MISSISSIPPI/  BLACK-WARRIOR  T0M9IGBEE/ 

{TENNESSEE/  OHIO  ANO  ARKANSAS  RIVERS 

1 

! 

1 

TOWING  ! BATON  ROUGE/  LA?  NEW  ORLEANS/  LA  GIWW  TO 

{BROWNSVILLE/  TX 

i 

GRAIN  {COLUMBIA  AND  SNAKE  RIVERS  FROM  LONGVIEW/  WA  TO 

{LEWISTON/  ID 
! 

CONSTRUCTION  MATERIALS/  LCG  RAFTS/  AND  GRAIN! COLUMBIA/  SNAKE  t  WILLAMETTE  RIVERS 

! 

1 

PETROLEUM  PRODUCTS  {HAWAIIAN  ISLANDS 

{ 

; 

!!A»vv"  A»5  SCEAn  7CWI..G/  SKI?  II’uCLIni  {ALASKA  70  WEST  CvAST  SOUTH  AncRXCA  AND  HAWAII 

; 

GENERAL  FREIGHT  AND  MOBILE  HOMES  (SEATTLE/  ANCHORAGE/  COOK  INLET/  SEWARD/  CAPE 

{SPENCER/  AND  GULF  OF  ALASKA 


{UPPER  ATLANTIC  COAST 


PETROLEUM  PRODUCTS 


36IPACIFXC  WESTERN  LINES 
( 

!2 

! 

{GENERAL  FREIGHT  AND  MOBILE  HOMES 

I 

! 

32IPACIF IC-6ULF  MARINE/  INC. 

1 

!2 

i 

{SUGAR/  GRAIN#  CONTAINERS/  VEHICLE  RO-RO 

i 

01 1PACKER  KARINE#  INC. 

! 

j 

!2 

( 

i 

z 

1  TOWING/  GASOLINE/  FUEL  OIL/  TRAP  ROCK/ 
{STONE/  BULK  PRODUCTS/  ANO  BUILDING  MATERIALS 

22{P ADDOCK#  DOUG 
! 

z 

19 

! 

{HOUSEHOLD  AND  FARM  SUPPLIES 

i 

! 

27| PADELFORD  PACKET  PORT  CO.# 

1 

INC. !  2 

i 

{PASSENGERS 

TOWING/  BULK  PETROLEUM  PRODUCTS/  {MISSISSIPPI  RIVE 
AGRICULTURAL  FERTILIZER#  LIQUID  SULPHUR/  {BLACK  WARRIOR  AN: 
GRAIN/  DRY  FERTILIZER/  COAL/  AND  PETROLEUM  (AND  OHIO  RIVERS 


iGALLOO  ISLAND  TO  HENDERSON;  TO  PILLAR  POINT; 
{NORTHEAST  END  OF  LAKE  ONTARIO 
! 

{MISSISSIPPI/ ‘MINNESOTA/  AND  ST.  CROIX  RIVERS 
{BETWEEN  MINNEAPOLIS/  NN  AND  NEW  ORLEANS/  LAI 
I  FLORIDA  KEYS  (WINTER) 

! 

{MISSISSIPPI  RIVER;  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY/ 
{BLACK  WARRIOR  AND  T0H8IC9CE  SYSTEMS/  AND  ILLINOIS 


TABLE  3  -  DESCRIPTIOM  OF  OPERATIONS 
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OPERATOR  NAME 


1  SERVICE 

!  1.  REGULATED  BY 
!  INTERSTATE  COM- 
I  HERCE  CONTUSION 
I  2,  EXEMPT  FOR  MIRE 
1  3.  PRIVATE 
!  9.  UNKNOWN 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


341PALMER#  THOMAS  E. 

I 

03IPANTEX  TOWING  CORP. 

G1IPAPETSAS#  JACK 

I 

42! PARADISE  CRUISES#  LTD. 

! 

231  PARKER  BOAT  LINES#  INC. 

! 

» 

33! PARKER  BROTHERS  t  CO.#  INC. 

! 

! 

HJ  PARKER  TOWING  CO.#  INC. 

I 

! 

! 

I 

12IPARKER#  ROBERT  CAPT. 

I 

ISlPAAKHtLL-GOODLQE  CO.#  INC. 

! 

321  PARKS  MARINE 
! 

33t PASADENA  TOWING  CO. 

! 

C1IPASSAMAQUODOY  TOWING  SERVICE 
! 

32!PATT£R 50N  BARGE  RENTALS 
! 

I 

32!  PATTERSON  MAR  INF#  INC. 

! 

32!PATTE*SOK#  DAVID  ft  MICHAEL 

! 

33! PATTON#  WM.  G.  BARGE  LINES# 

!  INC. 

! 

30IPATTON-TULLY  TRANSPORTATION  CO. 
! 

! 

341  PAULSON#  EVERETT  L. 

! 

321PAWG  MARINE#  INC. 

! 

J2tF0R  OFFSHORE  MARINE 

! 

IS! PEABODY  COAL  CO. 

! 

29! Pt ABOD Y  COAL  CO. 

! 

32! PEARL  RIVER  NAVIGATION  CO.# 

I  INC. 

! 

29IPEAVEY  GRAIN  COMPANIES 
! PARSE  DIVISION 
! 

I 

32!P(LLEGRIN#  ADAMS  4  CNAUVIN 
! TOWING  CC.#  INC. 

! 

32IPELTIER#  RXCHARO  TOWING  CO.# 

!1NC. 

( 

( 

! 

! 

21! PFNNSYLVANXA  POVt®  CO. 

! 

OT!PENNWALT  CORP. 

1 

* 

3d!PFNNWALT  CO»P. 

( 

32! PFNN20IL  PRODUCING  COMPANY 
( 

! 

33! Pf NNZOIL  SULPHUR  CO. 

! 

22! PENTON#  HOWARD  t  GLENN 

! 

! 

4J!?EhTZX£N#  INC. 

! 

32! PEREZ  1  TERRE  10NNE  BOAT  RENTAL# 
!  INC. 

! 

15! *£REZ#  RICHARD  C. 

! 

32iPERF0»MANCE  marine  TRANSPORTA¬ 
TION  CORP. 

) 

W!  PERKINS/  NANCT 

! 

01 ! PCTCHEM#  INC. 

! 

30IPETERS  aARG£  CO. 

! 

! 

23! P*TERS0N  BUILDERS#  INC. 


23!PETCRS0N  STEAMSHIP  CO. 

! 

34JPETERSQN#  VIRGINIA 

1 C/O  FRIDAY  HARBOR  TUG  ft  BARGE# 
!  INC. 

( 

32JPFTPCL  MRX*IE  CO. 
i 
! 

! 

3 3! PETROLEUM  STRIPPING#  INC. 


1  ! 

I  CARS  (PUGET  SOUND#  WA 

t  ! 

iTOWING;  grade  a  and  lover  petroleum  productsIeastisn  SEABOARD  AND  CARIBBEAN 

!  1 

(PASSENGERS  (WINTER  ST0RA6E— OCT. -MAY)  1WELLFLEET#  MA  TO  CAPE  COD  BAT 

!  ! 

{PASSENGERS  (PEARL  HARBOR  AND  HAWAIIAN  ISLANDS 

1  ! 

! PASSENGERS#  VEHICLES#  MISCELLANEOUS  FREIGHT#! RATTLESNAKE#  NORTH  BASS#  AND  MIDDLE  BASS  ISLANDS# 


{BUILDING  MATERIALS#  FUEL  OIL#  AND  GAS 


{TOWING#  CEMENT#  SHELL#  AND  CONSTRUCTION 
{MATERIALS 


{COAL#  STEEL#  WOOD  PRODUCTS#  AGRICULTURAL 
{COMMODITIES#  ETC. 


•PASSENGERS 

! 

{DREDGING  EQUIPMENT 
{PASSENGERS  ft  ORY  CARGO 


(DOCKING  AND  TOWING  (LASH  9ARGES) 

• 

‘towing;  *nd  oilfielo  equipment 
I 
! 

{OIL  FIELD  waste 

I 

{GENERAL  CARGO 
! 

TOWING/  CHEMICALS  AND  PETROLEUM  PRODUCTS 
! 

{ 

{TOWING/  STONE#  LOGS#  PILING#  AND  RIVER 
! IMPROVEMENT  CONSTRUCTION 
! 

! 

! 

(TOWING 

i 

(MISCELLANEOUS  CA»GO  AND  PASSENGERS 

! 

(TOWING 

! 

1  TOWING 


•GRAIN#  AND  OTHER  3ULK  COMMODITIES 

! 


(DRILLING  MUD#  PI*e#  3ULK  CEMENT# 
(CONSTRUCTION  MATERIALS#  AND  MOST  TYPES  OF 
(OILFIELD  EQUIPMENT 
! 

1 

i 

(COAL  AND  LIME 
J 

(CAUSTIC  SODA  AND  CAUSTIC  POTASH 
i 

i 

(CHEMICALS 

( 

(TUNING#  CASING#  AND  TRUCKS 
! 


M2  DIESEL  FUEL 


(CONSTRUCTION  MATERIALS 


(TOWING 

I 

(PASSAGE**  AND  SUPPLIED 

( 


(WHEAT#  OATS#  CORN,  FERTILIZER 


(BOATS#  STEEL 


(GCn:RAL  CARGO-RESCUE  AND  SALVAGE 
l 
! 


(port  Clinton;  and  put-in-8ay 
i 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MATAGORDA  AND 
(SAN  ANTONIO  BAYS 
i 

(BLACK  WARRIOR  AND  TOMB IGBEE  RIVER  SYSTEM#  MOBILE 
(HARBOR#  GULF  INTRACOASTAL  CANAL#  TENNESSEE- 
1T0MBIG3EE  WATERWAY#  TENNESSEE#  MISSISSIPPI#  AND 
IOHIO  RIVERS 
( 

(WILMINGTON#  NC  AND  CAPE  FEAR  RIVER 

l 

(INLAND  WATERWAYS 

( 

(LAKE  POMTCHARTRAIN  ft  MISSISSIPPI  RIVER 
J 

(BATON  ROUGE#  LA-NEW  ORLEANS#  LA  TO  BROWNSVILLE#  TX 

I 

(PRIMARILY  EASTPORT  HARBOR 

l 

(BATON  ROUGE#  NEW  ORLEANS#  AND  MORGAN  CITY#  LA# 
(BAYOUS  SOUTH  LOUISIANA  AND  OFFSHORE 
■~{ 

(LOWER  MISSISSIPPI  RIVEP  AND  INTERCOASTAL  CANAL 
! 

! LOWER  MISSISSIPPI  RIVER  AND  INTERCOASTAL  CANAL 

! 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAT  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
! SYSTEM 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM  AND  TRIBUTARIES 

! 

! 

!  IDLE 
! 

! INTERCOASTAL  CANAL  AND  MISSISSIPPI  RIVER 

! 

•INLAND  WATERS  AND  GULF  OF  MEXICO 


(MILE  97.7  ON  THE  GREEN  RIVER 

l 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 


(MISSISSIPPI#  MISSOURI#  OHIO#  ILLINOIS#  TENNESSEE# 

! ARKANSAS  AND  GREEN  RIVERS;  GULF  INTRACOASTAL 

(WATERWAY 

! 

! GULF  ZNTRACOASTAL  WATERWAY  ANO  INLAND  WATERWAYS  OF 
lLOUXSI ANA 
! 

! HOUMA  NAVIGATION  CANAL  FROM  SEA  BUOY  TO  HOUMA? 

( HOU»*A#  LA  TO  BROWNSVILLE#  TX#  HOUMA#  LA  TO  NOBILE# 
!AL  BY  INTRACOASTAL  WATERWAY?  MISSISSIPPI  RIVER- 
! NCW  ORLEANS#  LA  TO  MOUTH  OF  RIVER?  ALL  LAKES  AND 
!9AYS  AROUND  AREAS  LISTED  ABOVE 
! 

(OHIO  RIVER  9ETWFEN  MILE  32  AND  54.5 
! 

(ARKANSAS#  MISSISSIPPI#  TENNESSEE#  OHIO#  AND 
(ILLINOIS  RIVERS 
I 

(WEST  COAST 
( 

(LAKES  AND  SOUNDS#  SOUTH  LOUISIANA  AND  INTRACOASTAL 

(CANAL 

( 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  LOUISIANA  ft  TEXAS 

i 

(BAYOU  LAFOURCHE  TO  MISSISSIPPI  RIVER  AND 
l INTRACOASTAL  WATERWAYS 
l 

(MISSOURI  RIVER  SYSTEM 


(MIAMI#  KEY  WEST#  AND  DRY  TORTUGAS 

j 

(GULF  OF  MEXICO?  TEXAS  AND  LOUISIANA 


(2MLAND  v*TE#way 
! 

(PORT  CANAVERAL#  FL 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF 
(LOUISIANA  AND  TEXAS-ARKANSAS  RIVER  TO  LITTLE  ROCK 
! 

(WATERS  OF  GREEN  BAY#  STURGEON  BAY  AND  LAKE 

(MICHIGAN 

! 

(KALAMAZOO  RIVER  TO  LAKE  MICHIGAN 
! 

(PUGET  SOUND 


(CASZNG  AND  DRILL  PIPE#  DRILL  WITER  AND  BULK  (GULF  OF  MEXICO?  MOBILE#  AL  TO  BROWNSVILLE#  TX  ANO 
(CEMENT  (INLAND  WATERS  TO  AND  ON  INTRACOASTAL  WATERWAY#  KEY 

!  (WEST#  FL  TO  BROWNSVILLE#  TX 

i  ! 

i  ! 


OPERATOR  NAME 


I  SERVICE 

!  1.  related  0Y 

!  INTERSTATE  CON- 
!  MERCE  COHMISS  tO 
!  2,  EXEMPT  *0»  HIRE 
!  3.  PRIVATE 
!  «.  UNKNOWN 


INTERSTATE  COM-  {  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
ME 3CE  COMMISSION  j 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


IS! PETROLEUM  TRANSPORT/  INC. 

! 

01 ! PFIZ £P/  INC. 

! 

! 

21!PHIL'S  TCWINS  CO. 

! 

i 

?oi PHILLIP  W/  tNC . 

! 

! 

32IPHIILIP/  PUODY  TRUCK  SERVICE 
! 

31IPHILLIPS  EQUIP. 


HULK  CHEMICALS 
! 


!  SAND  AND  GRAVEL 


! TOWING 
! 

! 

HAPGf  FLEETING 

{ 

SLIQUIO  FUEL  PUSH  30AT 


321PKILLIPS  PETROLEUM  CO.  !3 

!  ! 

!  ! 

All  PHOENIX  MARINE  SERVICES/  INC.  !2 
!  ! 

!  ! 

23! PICTUe EO  ROCKS  CRUISES/  INC.  !2 
!  ! 

17! PIERCE  CONSTRUCTION  SERVICES/  !3 
! INC*  ! 

!  i 

32JPIERCI  PETROLEUM/  INC*  !2 

!  ! 

33! PILGRIM/  DAVID  R.  !2 

!  ! 

16! PILLAR  MARINE  t  SUPPLY/  INC.  !9 
!  ! 

31  SPINE  PLUFF  SAND  <  GRAVEL  CO.  !3 
!  ( 

!  ! 

3o!PI0NfcER  TOWING  COMPANY  !2 

!  ! 

32! PIPE  LINES  UNLIMITED  SERVICES  !2 
!  ! 

!  ! 

32IPIPELTNES/  INC.  !3 

!  i 

21 JPITMAR INE  CORP.  !2 

!  ! 

32! PITRE  &ARGE  CO./  INC-  !2 

!  ! 

!  ! 

31 ! PITT  COX  OAPGfS  !9 

!  ! 

21 (PITTSBURGH  TUG  COMPANY  !2 

!  ! 

30! PLANTATION  MARINE  H 

!  1 

32IPLA0UEMINE  TOWING  CORP.  !2 

!  ! 

!  ! 

33IPLATZER  SHIPYARD/  INC.  !9 

!  ! 

!  ! 

231PLAUNT  TRANSPORTATION  CO./  INC.!2 

!  ! 

161PLETT  LEASING  !2 

!  ! 

32JPLIMSOLL  MARINE  !1 


29SP0KLMAN/  FRED  !3 

!  ! 

32! POINT  COUPEE/  INC.  !9 

!  ! 

32! POINT  MARINE/  INC.  !2 

!  ! 

!  ! 

03! POLING  TRANSPORTATION  CORP.  !2 
!  ! 

39! POMEROY z  J.  H./  AND  CO./  INC.  !2 

!  ! 

32!PONTCHA*TPAIN  0REDG2NG  CORP.  !3 

i  I 

!  !  . 

33! PONTON/  CLIFF  !9 

!  ! 

26IP0PF  %  -TALBOT/  INC.  13 

! (LUMBER  DIVISION)  ! 

!  ! 

32IP0PICH  9R0S.  !2 

{(WATER  TRANSPORT/  INC.)  ! 

!  ! 

30! POPLAR  MARINE  !2 

!  ! 

33IPCRT  ARTHUR  TOWING  CO.  !2 

!  ! 

I  l 

1 6! FORT  AU  PRINCE  TOWING/  INC.  !9 
!  ( 

33! PORT  NECHES  TOWING  !2 

!  ! 

!  ! 

37IPCRT  OF  CASCADE  LOCKS  !2 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

)  ! 

17!P0RT  OF  DECATUR/  A  DIVISION  OF  !2 
IOECATUR  TRANSIT/  INC.  ! 

1  ! 

32! PORT  SULPHUR  BOAT  RENTALS/  INC. (2 
!  ! 

!  ! 

I  ! 


! GE NEPAL  CARGO 
! 

; 

IPETROLEUN  PRODUCTS/  WATER 
! 

! 

! PASSENGERS 
! 

(MISCELLANEOUS 

! 

! 

{SCRAP  STEEL 

t 

•i  PEOPLE 
! 

{HEAVY  EQUIPMENT 
! 

! CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND  MATERIALS/ 
ISAND/  AND  GRAVEL 
! 

ISAND/  GRAVCL/  AND  »OCX 

I 

ITOWING/  FREIGHT/  PjPf/  AND  CONSTRUCTION 
{EQUIPMENT 


{TOWING 

(PIPE  FOR  PIPE  LINES 

ITOWING 

{GRAIN 

ITOWING 

1HEAVY  PETPOLEUM  PRODUCTS  (SLACK  OIL) 
! PASSENGERS/  CARS/  AND  FREIGHT 


ITOWING 

I 

! 

! 

! 

I 

{TOWING 

I 

{PIPE/  TOOLS/  MATERIAL/  FUEL/  WATER/  SULK 
IMUD/  CEMENT/  AND  CHEMICAL 
! 

ITOWING  AND  3ULK  OIL 
! 

(CONSTRUCTION  MATERIALS 
! 

(BULK  SAND/  GRAVEL/  SHELLS/  CEMENT/  DREDGING 
! EQUIPMENT/  FUEL/  AND  LIMESTONE 
I 
! 

! 

J  RAFTED  LOGS  AND  900HSTICKS 
! 

! 

{PASSENGERS 

I 

( 

{GRAIN 

! 

{PETROLEUM  PRODUCTS 


{CHEMICALS 

I 

! 

{PASSENGERS 

{ 


1HAR30R  TOWING 


I  OIL  FIELD  SUPPLIES-M05TLY  MAINTENANCE  EQUIP 
IMENT  SUCH  AS  SAND  AND  GRAVEL/  BLASTING 
{MACHINES/  BATTERIES  FOR  NAVIGATION  -LIGHTS/ 

1  PAINT/  PIPE  FITTINGS/  ETC. 


(TENNESSEE/  MISSISSIPPI/  ANO  OHIO  RIVERS 
I 

(THAMES  RIVER/  NEW  YORK  TO  GROTON/  CT  AND 
(NEW  JERSEY  TO  GROTON 
! 

(GEORGETOWN/  PA  DRAVO  LAND  PLANT  SHIFTER  BOAT  AT 

{LANDING 

I 

{KANAWHA/  MONONGAHELA/  OHIO/  TENNESSEE/  CUMBERLAND/ 
{LOWER  AND  UPPER  MISSISSIPPI/  AND  ILLINOIS  RIVERS 
I 

{MISSISSIPPI  RIVER 
I 

tTFNN-TOM  WATERWAY  FROM  TENNESSEE  RIVER  TO  WARRIOR 

(RIVER 

1 

{FREEPORT  SULPHUR  COMPANY  CANAL  AND  ADJACENT 
{WATERWAYS  (PLAQUEMINES  PARISH/  LOUISIANA) 
l 

J  LOS  ANGELES/LONG  BEACH  HARBORS— SA'l  FRANCISCO  BAY 
(AND  TRIBUTARIES 
l 

{MUNISING/  MI  AREA  PICTURED  ROCKS 
1 

{TENNESSEE  RIVER 

I 

I 

{INTERCOASTAL  CANAL  BAYTOWN/  TX 
I 

(INLAND  9AT  t  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  TEXAS 
l 

{THEODORE  INDUSTRIAL  CANAL  AND  MOBILE  RIVER 

{MISSISSIPPI/  WHITE/  ARKANSAS/  AND  RED  RIVERS 

I 

I 

J  PUGET  SOUND  AND  TRIBUTARY  WATERS 

I 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY/  ATCHAFALAYA/  ANC 
(HOUMA  NAVIGATION  CANAL  TO  OFFSHORE  AREAS 

{ALGIERS  CANAL— INTRACOASTAL  CANAL 

{UPPER  OHIO/  MONONGAHELA  AND  ALLEGHENY  RIVERS 
! 

I INTPACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS  TO 
(THE  GULF  OF  Mp’IICO 
! 

( 

! 

{OHIO/  ALLEGHENY/  ANO  MONONGAHELA  RIVERS 
! 

(CAIRO/  IL-MEW  ORLEANS/  LA 

\ 

IGULF  INYRACOASTAL  WATERWAY  AND  ARKANSAS/  ILLINOIS/ 
{MISSISSIPPI/  OHIO  AND  TENNESSEE  RIVERS 
I 

!LOWSP  MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACGASTAL 
{WATERWAYS  OF  LOUISIANA  ANl  TEXAS 
t 

{LAKE  HURON— CHEBOYGAN  TO  BOIS  BLANC  ISLAND/  Ml 
i 

{MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVER  SYSTEMS 
! 

(ARKANSAS/  MOBILE/  AND  MISSISSIPPI  RXVCSS/  GULF 
1  INTRACOASTAL  WATERWAY/  BROWNSVILLE/  TX  TO  ST. 
MARKS/  FL 
I 
I 
! 

I 

I 

IGULF  OF  MEXICO/  ATCHAFALAYA  RIVER/  INTRASOASTAL 
{CANAL  BETWEEN  MILE  BOARD  9G  TO  99 
I 

IGULF  OF  MEXICO  TO  EASTPORT/  PE 
I 

{PETALUMA/  CA— PETALUMA  RIVER  AND  SAM  FRANCISCO  3AT 
I 

;  {INLAND/  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  OF  LOUISIANA/ 
{AND  MISSISSIPPI  RIVER 
! 

! 

! 

! HOOD  CANAL  AND  PUGET  SOUNDS  AND  TRIBUTARY  WATERS 
! 

! 

IGULF  OF  MEXICO— APALACHICOLA/  FL  ANO  BROWNSVILLE/ 
!TX 
! 

{CAIRO/  IL  TO  NEW  ORLEANS/  LA 
I 

{GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY/  MISSISSIPPI  RIVER 
{SYSTEM/  AND  GULF  OF  MEXICO 
! 

IPORT  AU  PRINCE/  HAITI  HARBOR 
f 

I 6ULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  TEXAS/  NECHES  RIVER/ 
{TEXAS/  LOUISIANA/  MISSISSIPPI/  ALABAMA  AND  FLORIDA 
I 

{PORTS  AND  POINTS  AL0N6  THE  COLUMBIA  RIVER  FROM 
(ASTORIA  TO  PRIESTS  RAPIDS  DAM/  ALL  PORTS  AND 
{POINTS  ALONG  THE  WILLAMETTE  RIVER  FROM  SALEM  TO 
{THE  COLUMBIA  RIVER  AT  PORTLAND?  AND  ALL  PORTS  AND 
(POINTS  ALONG  THE  SNAKE  RIVER  TO  LEWISTON/  ID 
! 

(TENNESSEE  RIVER 
! 

’-{PORT  SULPHUR  TO  LAKE  WASHINGTON  OIL  FIELD 
! 

! 

t 


J  -  DESCRIPTION  or  OPERATIONS  _ 921 


I  SERVICE  1 

I  1.  PECULATES  BY  I 

!  INTERSTATE  COR"  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 

OPERATOR  HARE  1  PERCE  COMMISSION  I 

I  2.  EXEMPT  IOR  HIRE  ! 

I  3.  PRIVATE  I 

!  9.  UNKNOWN  I 


1  (  ! 

IMPORT  TOWING  CORP*  !  J  [TOWING 

I  1  I 

1  t  J 

ClifORTLANO  HAReOR  FUEL  CO./  INC.  12  [PETROLEUM  PRODUCTS 
I  I  I 

221PORTS1 DE  WHARF  t  DOCKAGE  CO./  19  [WORKER?/  DIVERS/  PIPE  ANO  WOOO 
I  INC*  1  | 

1  I  1 

Oil  PORTSMOUTH  NAVIGATION  DIVISION  |2  [TOWING 


lor  NO* AN  TOWING  Of  MAINE 
1 
! 

! 

291POTASMNICK/  R.  A. 


301P0TLATCM  CO*PORATION 

1  St ROWELL  “ROTME»S/  INC. 

! 

i 

1 

321PCWCLL  OIL  CO./  INC. 
i 

32! POWER  VEIL  SVC./  INC. 

! 

I 

I 

JolPOWFRS /  ALdlAT  N, 

t 

32IPPG  INDUSTRIES 
I 
l 

211’RG  INDUSTRIES/  INC. 

I 

[ 

l 

All Pf  ATT/  CHUCK 

f 

?t}PRTSIDfNT  ASSOCIATES 
! 

1 

J2IPRESTENOACH/  PE RAT 
l 
1 

301PPICE  TOWING 
1 

22lPRtNGLE  TRANS7T  COMPANY 

I 

C7!P*OiRFSS  NARINE,  ltd. 

!2[R»OCArsSIVE  5AR3C  LINES/  INC. 

I 

OUMl/lERlICD  SCHI»SO-Nfci)  CO. 


Oil  PROVIDENCE  STEAraoAT  CO. 


GJIPAUDCNTIAL  LINES/  E 

I 

Cl'ftUHlC  Si>  V'  C5  NK»IW«/  IhC. 


OJtPUERTO  '* X  SO  PARS  IE  HANACl MEW. 
I  INC. 

! 

CS!  PUERTO  PIIO  'CRTS 
i 
I 

^AfPUGFT  SOU  ID  FREIGHT  LINES 
! 

I 

'MPuGFT  »0  ND  TUG  i  BARGE  CO. 

! 


POINTS  OR  LOCALlTIcS  AND  WATERWAYS/* 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


1 ATLANTIC  COAST  ON  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  GULP 
tCOAST 
t 

I  WATERS  OF  CASCO  BAT 
I 

[LAKE  ONTARIO-43  NILES  EAST  AND  VEST  Of  ROCHESTER/ 
[NY 
I 

[ATLANTIC  COAST— ATLANTIC  INTRACOASTAL  WATERWAY  J 
I  I  [KENNEBEC  AND  PISCATAAUA  RIVERS;  SHEEPSCOTT  RIVER  — 

t  1  t WISCASSETT/  NE;  PORTLAND  AND  BATH/  NET  AND 

I  1  [PORTSMOUTH/  NH  HARBOR 

!  t  I 

12  ITOWING/  CRAIN/  AMD  SAND  1HICXPAN/  KENTUCKY/  OHIO/  AND  MISSISSIPPI  RIVERS  IN 

!  l  [OP  NEAR  HICKMAN/  KY,*  CAPE  GIRARDEAU/  MO  AT  CAPE 

I  !  [GIRARDEAU/  MISSISSIPPI  RIVER 

J  I  1 

13  [LOGS  [WHITE  RIVER 

l  I  I 

[3  I  TOWING!  CONCRETE  PRODUCTS/  EQUIPMENT#  AND  [NEW  YORK/  NY  TO  BROWNSVILLE#  TX—GULf  INTRACOASTAL 
I  [ AGGREGATE/  CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND  IWATERWAV;  JACKSONVILLE#  FL  TO  KEY  WEST;  AND 

[  [MATERIALS— PILE  DRIVERS/  CRANFS/  ETC.  [CONNECTING  INLAND  WATERWAYS 

1  I  1 

[3  [DIESEL  *V5L  [LAKE#  WAYS#  AND  SOUNDS 

t  l  I 

!9  I  [UNLIMITED  SERVICE— INTERCONTINENTAL  SHELF  (GULF  OF 

I  l  [MEXICO)  PRIMARILY  AND  OCCASSIONALLY  LAKES/  RIVERS# 

1  1  [AND  HARBORS 

1  1  1 

[3  [PIPC  AND  GRAVEL/  ETC.  [PUGET  SOUND  AND  TRIBUTARY  WATERS 

I  I  t 

1 3  I  LIQUID  CHLORINF  GAS/  LIQUID  CAUSTIC  SODA#  [GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI#  OHIO# 

I  I  ETHYLENE  DICHLOR IDE#  1  CHLORINATED  SOLVENTS  [MISSOURI#  ILLINOIS#  t  ARKANSAS  RIVERS 
I  1  I 

13  I  LIQUID  CHLORINT#  LIQUID  CAUSTIC  SODA  [GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  ALLEGHEkY# 

i  1  [CALCASIEU#  ILLINOIS#  MISSISSIPPI#  OHIO#  ARKANSAS# 

I  1  | ANO  MISSOURI  RIVERS 

t  1  I 

1°  1  I 

1  1  I 

19  ['ASS;NGs/S  [MISSISSIPPI  RIVER:  ST.  LOUIS— JUNE  -  OCTOBER! 

\  1  [NEW  ORLEANS— NOVEMBER  -  MAY 

1  I  I 

[MARSH  S9UX*M«NT  [MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

»  1  tor  LOUISIANA 

t  l  I 

[3  ITOWING  [ABOUT  NILE  793  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 

!  1  I 

U  ICOAL#  ORE#  SK.L#  SAND#  GRAVEL#  AND  IRON  CREIGREAT  LAKES  AND  ST.  LAWRENCE  WATERWAYS 
1  1  I 

19  1  I 

1  I  I 

12  [PETROLEUM  PRODUCTS  'MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS 

I  i  ! 

13  IttRAO  iT'EL  (BRONX#  EAST  AND  HUDSON  RIVERS#  LONG  ISLAND  SOUND# 

!  1  [JERSEY  GUY#  RORT  NEWARK  I  PORT  ELIZABETH 

1  1  I 

!2  ! TOWING— DOCKING  AND  •  NOOCKtNG  |NA RRASANSCTT  BAY  AND  TRIBUTARIES#  AND  MOUNT  HOPE 

!  *  [BAY 

J  !  I 

13  IStlC'Al  CA’GO  •  *»ORTM  ATLANTIC/  MEDITERRANEAN  SEA 

1  I  ! 

I.  [BULK  PETROLEUM  [HAPPOR  AND  CO»J  WISE-SOUTHERN  '  LIFORNJA-SAN 

1  1  FRANCISCO  TO  $V.  DIEGO 

i  i  f 

1 2  UONTAJNC®*  VEHICLE  [EAST  AND  GUI  r  COASTS-SAN  .  UAN 

1  I  I 

(  t  I 

!2  !  PASSENGERS  AND  FREIGHT  [VIEOUES#  CU’.cIRA  ISLANDS*  AND  SAN  JUAN  AND  FAJARD 

1  !  MIRRORS 

I  !  ! 

*1  [WOOD  PULR#  PAPER  PUDUfi  J  [PUGET  S^UkO  S  TRIBUTARY  fcATt  *J  HAWAII  -  WEST 

I  I  ; IDAS T 

!  1  : 

»2  lGENcPAL  FREIGHT  A-0  TOUXM'  [PUGET  SOIN  */  ALASKA#  HAV*X#  AM  WORLDWIDE 

!  •  ! 


'MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS 
l 

(BRONX#  EAST  AND  HUDSON  RIVERS#  LONG  ISLAND  SOUND# 
[JERSEY  GW#  PORT  NEWARK  C  PORT  ELIZABETH 
I 

[NARRAGANSETT  bay  AND  TAIOUTARUSJ  AND  MOUNT  HOPE 
[BAY 

TtORTH  ATLANTIC#  MEDITERRANEAN  SEA 
! 

[HARPOR  AND  CO»J  WISE-SOUTHERN  *  ‘LIFORNJA-SAN 
FRANCISCO  TO  $*.%  DIEGO 
! 

[EAST  AND  GUI  *  COASTS-SAN  .UAN 


321  JUALITY  LINE  CONTRACTORS#  13  .1UPPLIFS#  TOOLS  »ND  MC  .!n«RY  *0» 


[VIEQUES#  CU1-  c  IRA  ISLANDS.  AND  SAN  JUAN  AND  FAJARDO 
I AlAPORS 
! 

[PUGET  SPUhD  S  TRIBUTARY  fcATt  HAWAII-  WEST 

;  :oast 
: 

[PUGET  SOIN  //  ALASKA#  HAV’I#  AM  WORLDWIDE 

! 

I  IN  A4D  OUT  OF  AMELIA#  LA  LOCATED  ON  8AY0U  3E0UF 


I  cCCNSfRvTION  't\  WATER#  GAS#  \  OIL  PIPELINES  !  WATERWAY,  GULF  X NTRACOASTAL  WATERWAYS  OF  LOUISIANA 


2'tJUAftfw  MMIHG  CO. 

» 

32!  QUCFNAN#  hike  EQUIP.  CO. 

! 

36f  3UZGG  9R0S. -MCDONALD/  INC. 
I 
[ 

23ICUILLETTE#  FPANK 
[ 

J 

28! QUINCY  SOYJEAN  CO. 

I 

32!  R  t  E  BARGE  RENTALS 
I 

28 ! R  S  R  MARINE#  INC. 

I 

35! R  S  ft  SERVICES#  INC. 

! 

07!R  t  S  HARBOR  TOURS#  INC. 

! 


1E>!  ft  t  W  MARINE#  INC. 

[ 

* 

321 P  8  Z  COftP. 

! 

! 

38iP  K  CONSTRUCTION#  INC. 
[ 

[ 

16! ft-G  BARGE  RENTALS 
1 
! 


I  ! 

}  ! 
i  ; 

!  3  t  T'.WING  AMD  CvAL 
!  I 
19  ! 

!  ! 

!3  [GRAVEL  9  »'GIN5 
!  1 
!  t 

! 2  [PASSEN6EPS 
I  ! 

(  i 

i  1  ^SOYBEAN  OIL 
t  • 

i:  ioilfxelo  equipment 
l  i 

I  2  [GRAIN 
1  I 

[2  [GRAIN  PRODUCTS 
1  ! 

!2  [PASSENGERS 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 2  [GRAIN#  COAL#  CHEMICALS/  AN*  ROCK 
l  [ 
i  ! 

[9  [SAND#  GRAV'L#  FERKLIZCR.  AND  GRAIN 
!  I 
!  ! 

!3  [CONSTRUCTION  £CUiP**ENl#  CGNS*. JUCTIO*' 
[  [materials  and  supplies 
1  ! 

12  ! 

!  ! 

!  ! 


!  AMD  M"*-}/  OTHER  L/spS  AND  WATERWAYS  —  *NLAND 
[WATFN.^YS  OF  TEXAS  AND  LOUISIANA 
! 

!OkIO  ••HER— DliLES  BOTTOM#  0110  EDISON 


!C»AYS  MARPOB  AND  TR I9UT ARIES— CHEM4, IS  RIVER  AND 
[HOaUIAH  RIVER 
X 

KITY  ALGTNAC  VI*  N.  CHANNEL  TO  RUSSELL  ISl  *ND 
[AND  RETURN 

J 

'[MISSISSIPPI  RIVER 

! 

[LAKES  &  RIVERS  IN  TW£  VICINITY  OF  MORGAN  Cllf#  LA 
I 

[MISSISSIPPI  RIVER  FROM  LOCK  18  TO  LOCK  17 

! 

[MISSISSIPPI  RIVER  jY/TEM  AND  ITS  TR.8UTAR/ES 

! 

[PHILADELPHI*  PA— DEHUAftK  BETWEEN  THETTON# 

I NJ  AND  VIlAlNoTON#  OE  NOT  TORE  THAH  1  MJU  FROM 

I  SHOP" 

i 

iHIO#  ILLINOIS#  TEnNESS*;  AND  UPPER  AND  LOVER 
[MUilSSI#  PI  RIVERS 

i 

[WATERWAYS  0'  MtS^SS^PI  *1VER  SYSTEM#  UPPER  % 

IA,»VCW 

I 

[SOUTHEAST  ALASKA 
! 

I 

[GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  TRIBUTARIES 
[INCLUDING  UlACK  WARRIOR#  TOHSIWf#  AND  ALABAMA 
[RIVERS 


OPERATOR  NAHE 


SERVICE  ! 

REGULATED  .IT  | 

INTERSTATE  CO«-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
MERCt  COMMISSION  ! 

EXEMPT  FOR  HX»«  ! 

PRIVATE  1 

UNKNOWN  • 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS, 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


33(*ABS  MARINE  DIE. EL 
! 

321  RAC  BARGE  RENTALS 
! 

! 

32JRAE  TOWING 

! 

! 

I 

32! RAC  BOAT  CONTRACTORS#  INC. 

! 

O9(PAK0USKI,  CHESTER 
l 

36! RASMUSSEN  MARINE  COtP. 

! 

32! Ray,  LOUIS  F. 

! 

1 1 (REBEL  MARINE  SERVICE 
! 

! 

! 

J9IPCO  A  WHITE  FLEET 
! 

1 3! RED  CIRCLE  TRANSPORT  CO. 

! 

! 

321RED  FLAG  TOWING  CO. 

! 

! 

! 

! 

1 7JRCC0  CRUSHED  STONE  COMPANY, 
(INC. 

! 

05! RE INAUER  TRANSPORTATION  CO.  , 
!  INC* 

i 

22MEISS  MARINE  TRANSPORT,  INC. 
! 

23JRCNARO,  JOE 
! 

! 

31 !R CPUSL IC  MARINE/  INC. 

! 

20! RESERVE  TRANSPORTATION  CO. 

15(°F$0LVE  OCEAN  TOWING/  INC. 

! 

38! REVILLA  TUG  CO. 

! 

AliRHINE,  HOLLIS 
! 

! 

32! RHO  TOWING 
! 

! 

031RH0DES/  JAKES  H.  %  CO. 


IStRICHARDS/  FRANK  4  MARCELLA  I 
! 

?5!RICHAP0$0N/  LOYD  V./ 

! CONSTRUCTION  CO. 

! 

32IRIO  FUEL  t  SUPPLY/  INC. 

! 

! 

32!  RITCHIE  TOWING  CO./  INC* 

I 

38! RITCHIE  TRANSPORTATION  CO./ 

!  INC* 

( 

07JPIVER  ASSOCIATES 
! 

! 

29JRIVER  9ARGE  SYSTEMS/  INC. 

I 

I 

! 

03JRIVER  BOAT  CRUISES 

J 

29SRIVER  CARRIERS 


29! RIVER  CEMENT  CO. 

i 

16! RIVER  CITY  INDUSTRIES 
! 

32! RIVER  CITY  MARINE  SERVICE/  I 

! 

; 

20! RIVER  CITY  TOURS 
! 

32JRIVER  CITY  TOWING  SERVICES/ 

!  INC. 

I 


?6!RI VER  ENTERTAINMENT,  INC. 

! 

31IRXVER  EQUIPMENT  t  SUPPLY  CO. 

i 

31! RIVER  EOUIPMENT  COMPANY 
! 

281RIVER  EXCURSIONS/  INC. 

I 

! 

29JRI VER  FLEETS/  INC. 

! 

! 

32JRIVER  KING/  INC. 

! 

! 


!  ! 

12  'CHARTERS  TO  OTHERS 
!  I 

! 2  'PIPE/  ST e£L,  *UD,  AND  VARIOUS  OILIIELO 
!  (EQUIPMENT 
!  ! 

!2  l TOWING 

i  i 

i  i 
!  ! 

! 2  ! PASSENGERS 
!  ! 

(3  ! 

!  ! 

!9  (WOOD  PILING,  ROCK  AND  GRAVFL 
•  ! 

!  9  ! 

!  i 

j  2  i  TOWING,  SALVAGE,  AND  FISHING 

{  i 

i  i 
!  ! 

! A  ! PASSENGERS,  WATER  TAXIS 

i  j 

i 2  I  GENERAL  COMMODITIES 
!  ! 

!  ! 


(MISSISSIPPI  RIVCR  AND  GULP  INTRACOASTAL  WATERWAYS 
SOP  LOUISIANA  AND  TEXAS 
! 

(BETWEEN  CAIRO  AND  ST.  LOUIS-IPPER  MISSISSIPPI 

irivfr;  return  sr.  louis  and  chicago-illxnois 

!RIVeM 

! 

! GULF  OF  HFX1C0 
! 

(IDLE 

! 

(PUGET  SOUNO,  WA 
; 

i  IDLE 
! 

(INLAND  WATERWAYS  IN  THE  CHESAPEAKE  ?AY  AREA, 
•INLAND  WATERWAYS  ANO  UP  TO  ICO  "ILFS  OFFSHORE  — 
(ATLANTIC  COAST 
( 

(SAN  FRANCISCO  JAY 
1 

(COASTWISE— BATON  ROUGE,  LA  TO  TAMPA/  FL  AND 
!TCR»E  HAUTE/  LA  TO  PUERTO  RICO 
! 


(9  (CRUDE  OIL/  *t  OIL/  NAPTHA,  NATURAL  GAS/  GAS-' HOUSTON  C  POINTS  BETWEEN  TO  CHALMETTC  ON  ICWWJ 


!  J CLINE  ANO  »2  OIL 
!  ! 


(2  (CHARTc-5  TO  0TH2*$  AND  ROC< 

(  r 
!  i 

(2  ! PETROLEUM  PRODUCTS 


!  2  (DirSF«.  FUEL/  *■)  FULL  OJL 
•  i 

(2  !?ASSSNC-e«S 

i  < 

i  i 

(2  (TOWIN'- 

!  • 

•2  (SAND  AND  GRAVEL 
!  • 

•9  (TOWING 

j  j 

(9  ! lARGt  TOWING/  VESSEL  ASSIST/  PASSENGERS 
(  • 

(9  (PASSEN5&P3 

!  ! 

(  ! 

•9  (?ULK  SAND,  GRAVEL,  SHELLS,  LIMESTONE/ 

!  (CE-ENT,  ORfDGINC  E0U1PM*NT,  AND  FUEL 

(  ! 

C  (PUMICE  STONE 

(  ! 

!  ( 

(9  (TOWING 


(MOBILE  TO  CHALMETTC;  APALACHICOLA  t  CHATTAHOOCHEE 
(RIVFRS;  PASCAGOULA  TO  BLACKLEY,  GA,*  AND  LOWER 
(MISSISSIPPI  SIVFR 
i 

! KENTUCKY  LOCK  TO  VARIOUS  POINTS  SOUTH 
I 

(HUDSON  PIVE»,  NEW  YORK  HAPBORz  L0N6  ISLAND  SOUND, 
(AND  COArTWISE— NORFOLK/  VA  TO  OANGOR,  ME 
! 

I  PORTS  Of  SU^iRXOR  AND  OULUTM 
! 

\  STURGEON  PAY  CHANNEL/  LAKE  MICHIGAN  ANO  BAY  OF 
JGR’FN  4AY 
\ 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 
! 

(OHIO  RIVE*  SYSTEM 
l 

1FLORI04  COAST  hND  CARIBBEAN 
! 

(SOUTHEAST  ALASKA,  DIXON  ENTRANCE  TO  CAPE  SPENCER 
! 

(SAN  P''RO,  CATALINA  ISLAND,  LONG  BEACH  ANO 
l COASTWISE  CALIFORNIA 


9  (BULK  SAND,  G*AV5L,  SHELLS,  LIMESTONE/  i INLAND.  GULF  INTERCOASTAL  WATERWAYS  Of 

(CE-ENT,  ORfDGINC  E0U1PMJNT,  AND  FUEL  (LOUISIANA.  AND  MISSISSIPPI  RIVER 

!  ! 

*  (PUMICE  STONE  ( BROOKLYN/  NY”" >ORT  NEWARK;  ELIZABETH  PIERS  TO 

!  (DUTCH  KILLS/  NY  VIA  NEWTOWN  CREEK 

!  I 

9  (TOWING  (INTRACOASTAL  WATERS 

•  ! 

!2  (TOWING/  PETROLEUM  PRODUCTS/  AND  CONSTRUCT IONICORPUS  C.<*ISTI  AND  ARANSAS  PASS,  TX  TO  INTRA- 


(  (EOUIPMENT  AND  MATERIALS 
»  i 

h  j«2  DIESEL 


(2  (PETROLEUM 
!  ( 

(2  (SAND  AND  GRAVEL 
!  ( 

!  ! 

(2  (TOWING,  LUBE  OIL,  DIESEL  FUEL,  WATER 


(COASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 


( INTERCOASTAL  CANAL  PORT  ALLEN  ROUTE  BETWEEN  PORT 
(ALLEN  AND  MORGAN  CITY 


(INLAND  WATERS,  WESTERN  RIVERS  NEAR  GULF  OF  MEXICO 
I 

(ST1KINE  RIVER,  AK 


(DELAWARE  RIVER,  DELAWARE  BAY,  CHESAPEAKE  BAY,  AND 
!CtD  CANAL 


! 2  (BULK  GRAIN,  COAL,  ORES,  COKE,  FERTILIZERS,  (MISSOURI,  MISSISSIPPI,  OHIO,  ILLINOIS,  AND 


•  (ETC. 

(  • 

!  i 

(2  (PASSENGERS 


(3  (DRY  BULK  CEMENT 
!  • 

(3  (SAND  AND  GRAVEL 
(  ! 

INC. (2  (CAUSTIC  SOOA,  LUBE  OIL,  AND  WASTE  WATER 


(TENNESSEE  RIVERS,  AND  GULF  INTERCOASTAL 

(WATERWAY 

t 

(HUDSON  t  MOHAWK  RIVERS;  NEW  YORK  STATE  CANALS 
! 

! 

j 

(MISSISSIPPI  RIVER 
( 

(BLACK  WARRIOR  AND  TOHBIGOEE  RIVER  SYSTEM 

I 

(MISSISSIPPI  RIVFR  AND  6ULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
(OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
( 

(OHIO  t  LITTLE  KANAWHA  RIVERS 


(9  (PASSENGERS  (OHIO  t  LITTLE  KANAWHA  RIVERS 

!  !  1 

(2  I  CHEHI C  ALS/ORY  CLF  ANING  FLUID,  AND  CAUSTIC  I  BALTIMORE,  MARYLAND  HARBOR,  MISSISSIPPI 
!  (SODA  (UPPER  MISSISSIPPI  RIVER,  ILLINOIS  RIVER, 

!  !  (INTERCOASTAL-EAST  AND  WEST  TENNESSEE  RIVCR  AND 

!  (  (OHIO  RIVCR 

!  1  ! 

(2  (PASSENGERS  (INSIDE  CHICAGO  BREAKWALL 

!  1  ! 

(9  (TOWING  (INLAND  WATERWAYS 

!  !  i 

(2  (TOWING;  CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND  MATE RIALS (ARKANSAS  RIVER 
(  !  ! 

(1  (PASSENGERS  (MISSISSIPPI,  GALENA  RIVER,  ST.  CROIX,  AND 

!  (  (MINNESOTA  RIVERS 

!  •  ! 

(3  (*2  DIESEL  (LOWER  OHIO  RIVER,  LOWER  AND  UPPER  MISSISSIPPI 

!  (  (RIVER 

!  !  I 

(9  (PUSHING  (MISSISSIPPI  RIVER,  TENN-T0K/T0HBX6BEE  WATERWAY, 

(  {  (WARRIOR,  MOBILE,  AND  OHIO  RIVERS,  INTRACOASTAL 

!  (  (WATERWAY 


TABLE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


OPERATOR  NANE 


!  SERVICE 
1  1.  REGULATED  BY 
I  INTERSTATE  C 
!  PERCE  CO.IMIS 


INTERSTATE  COP-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
PERCE  COMMISSION  1 


I  2.  EXEMPT  FOR  HIRE  ! 
I  3.  PRIVATE  1 
!  9.  UNKNOWN  1 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS* 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


321  RIVER  PARISHES  10.*  INC. 

I 

211RXVER  SALVAGE  COMPANY*  INC  • 
I 

21 1  RIVER  TOWING  LEASING 


ISHXP  ASSISTING 


211  RIVER  TRANSPORT  SERVICES  CO.  19 
1  1 

291  RIVER  TRANSPORTATION  ASSOCIATES! 9 
HI  1 

321  RIVER  WARRIOR*  INC.  19 

1  1 

1  1 

27UIVER90ATS  AMERICA*  INC.  19 

1  ! 

1  l 

171RIVCRP0ATS*  INC.  13 

1  1 

2SlftIVER0QCK$*  INC.  13 

1  1 

39! RIVERSIDE  BARGE  CON°ANY*  INC.  12 
1  1 

23! RIVFRTOUN  BOAT  LINES*  INC.  12 

!  1 

22! R IVE RVIEW  CRUISE  LINES  12 

1  1 

27! R IVERWAY  CO.  12 

t  1 

1  I 

1  1 

29! RIVERVAY  HARfiOR  SERVICE  12 

1ST.  LOUIS*  INC.  1 

1  ! 

321RLG  MARINE*  LTO.  11 

1  1 

!  1 

271R03ERS  DREDGE*  INC.  13 

1  ! 

1  1 

42!R0BERT*$  HAWAII  CRUISES*  INC.  19 
1 D/fa/A  CAPT.  6EAN*S  CRUISES  ! 

1  1 

281R09FRTS  RIVER  RIDES*  INC.  11 

1  1 

1  1 

!  ! 

!  1 

321  ROBIN  TOWING  19 

1  1 

1 7! ROCK  3LUFF*  INC.  12 

1  1 

1 4! ROCKPOPT  HARBOUP  SERVICE  19 

1  1 

121RODERICK  PA® INE  CONSTRUCTION  1? 
1  1 

1  1 

321ROOPIGUE*  EDMOND  J.  TOAT  CO.  19 
1  ! 

231ROEN  SALVAGE  CO.  12 

!  1 

21 ! ROGERS  K  CO.  19 

1  1 

41 ! ROGERS*  WAYNE  !9 

1  ! 

■  i 

37! ROGUE  PAIL  SCAT  SERVICE*  INC.  i2 
!  1 

321ROHAR  NARINE*  INC.  12 


'CHARTERS  TO  OTHERS  ! ALLEGHENY  RIVER  N 

I  IPILE  0.0  70  PILE 

1  1T0  PILE  935 

1  I 

1HARB0R  SERVICE  (GLASSl'ORT  AREA 

1  1 

1GRAIN*  COAL*  ROCK  AND  SCRAP  1L0WF.R  MISSISSIPPI 

1  1 

1  f 

1  TOWING  1TENN  TOM-TOMBIGBE 

1  (MOBILE  RIVERS*  WA! 

1  1 

I  PASSENGERS  (MISSISSIPPI  RIVER 

1  IWI 

1  1 

1  PASSENGERS  (TENNESSEE  RIVER 

1  1 

1 S AND  AND  GRAVEL  1  ILLINOIS  RIVER 

1  I 

1  MOLASSES  AND  FISH  SOLUBLES  (MISSISSIPPI  RIVER 

1  1 

! PASSENGEBV  ! GREEN  OAT  HARBOR 

1  1 

itowing;  an,>  passengers  ilake  Ontario  and 

1  1 

(GRAIN*  COAL*  SALT*  FERTILIZER*  ORES*  SOYBEAN! INLAND  WATERWAYS 
1  OIL*  MOLASSES*  NITROGEN  SOLUTION*  AND  ! 

! PETROLEUM  PRODUCTS  ! 

!  ! 

1HAP90R  TOWING  1ST.  LOUIS  HARBOR  AREA 

!  ! 

!  ! 

(PERSONNEL  TO  0| FSHORE  WELLS  A  °IS$*  AND  lWEST  CAMERON  6*  U 

(EQUIPMENT  ( 

!  ! 

(TOWING  AND  CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND  (MISSISSIPPI  RIVER 

(MATERIAL  ( 

!  ! 

(PASSENGERS  (KAXLUA-KONA  BAY  T 

J  (NOT  OVER  1*000  FT 

1  ! 

(PASSENGERS  (FROM  MILE  379. S  0 

!  (DAM  111-DOWN  TO  M 

!  (FROM  MILE  579.5  0 

(  (AND  0ACK-3ETWECN 

!  ! 

!  ! 


(PORT  OF  BURNSIDE  AND  SOUTH  LOUISIANA  PORT  AREA 

(ALLEGHENY*  M0N0N6AHELA*  AND  OHIO  RIVERS 

(ALLEGHENY  RIVER  MILE  0.0  TO  MILE  40,*  MON  RIVER 
(MILE  0.0  TO  MILE  124.87  AND  OHIO  RIVER  MILE  0.0 
!T0  MILE  935 
! 

!  GLASSl'ORT  AREA 
! 

1L0WF.R  MISSISSIPPI 

j 

f 

1TENN  TOK-TOMBXGBEC  W/W*  MISSISSIPPI*  OHIO*  AND 
(MOBILE  RIVERS*  WARRIOR  AND  XNTRACOASTAL  WATERWAY 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER— MC  GREGOR*  IA  TO  FOUNTAIN  CITY* 
IWI 
! 

(TENNESSEE  RIVER 
( 

(ILLINOIS  RIVER 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
i 

(GREEN  BAY  HARBOR  THRU  OEPERE  LOCKS  AND  NEENAH*  VI 
! 

ILAKE  ONTARIO  AND  GENESEE  RIVER 
! 


! MISCELLANEOUS 
1 

(TOWING 


! PASSENGERS 
! 

ITOWING  l  MARINE  CONSTRUCTION 


!  WEST  CAMERON  6*  WEST  CAMERON  25*  AND  MORGAN  CITY 
! 

! 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
! 

I 

(KAXLUA-KONA  BAY  TO  KEOHUOLU  POINT  t  KCAUHOU  BAY 
(NOT  OVER  1*000  FT.  FROM  SHORE*  KEALAKEKUA  BAY 
! 

(FROM  MILE  379. S  ON  MISSISSIPPI  RIVER  TO  LOCK  AND 
(DAM  111-DOWN  TO  MILE  57  BACK  TO  MILE  579.5? 

(FROM  MILE  579.5  ON  P»I.„  ,.PPI  RIVER  TO  MILE  833 
(AND  BACK-BETWECN  MILE  579.5  AND  MILE  485.6 
! 

1 

! 

(OHIO  RIVER  AND  TRIBUTARIES 
! 

(OHIO  PIVCR 
1 

(RIVERS  4  WATERWAYS  IN  AND  AROUND  WILMINGTON*  NC 

(AREA 

! 

(INLAND  WATERS  ONLY 
! 

(GREAT  LAKE  PORTS 
1 

(IDLE 

! 

(WHOLE  ISLAND  WATERWAYS  SYSTEMS  INCLUDING  GULF* 
i  INTERCOASTAL  CANAL 
i 

iROGUE  RIVER— WEDDER3URN  TO  AGNESS*  OR 


32! RCNCO  BARGE  t  CREW30AT  RENTALS  (2 
!  ! 


(TOWING  (WHOLE  ISLAND  WATERWAYS  SYSTEMS  INCLUDING 

(  i INTERCOASTAL  CANAL 

(  ! 

!®A$SENGERS*  NAIL*  AND  FREIGHT  (ROGUE  RIVER— WEDDER9URN  TO  AGNESS*  OR 

!  ! 

(OIL  FIELD  R ELAT r D  CAPSC!  DRILL  PIPE*  PUMP$*!GULF  OF  MEXICO  IN  AND  APC'JND  VENICE*  LA 
(AIR  TONGS*  CASING  TOOLS*  CHEMICALS  (DRY)*  ( 

(VARIOUS  OBJECTS*  E^C.  ! 

!  I 

•PASSENGERS  AND  S*«LL  SURPLUS  (LAKES*  HAYS*  SOUNDS  AND  OTHER  XNLANO  WAT 


18! ROSCOE  LEASING 

i 

32ipOSf  D*  INC. 


32! ROSE  LAUNCH  SERVICE 
! 

26SR0SE  MARIN?  T ®ANSPORT A TION* 
(INC. 

I 

1 

32! ROSE  SHIPPING  4  RENTAL*  INC. 
! 

Cl (ROSE*  S  OIL  SERVICE*  INC. 

37( ROSS  ISLAND  SAND  AND  G»AVEl 
(COMPANY 
! 

325ROSSON*  SU1*  INC. 


?3!«CUGE  STEEL  CO.  (3 

1  1 

36IR0ULST0NE*  L.  N.  (9 

(D/Q/A  ROULSTONE  l  ASSOCIATES  ! 

1  ! 

321R0USSC  TOWING  CORP.  !2 

!  ! 

!  ! 

321ROYAL  STREET  TOyiNG*  INC.  (2 

f  ! 

I  I 

22IRUGARES  SIGHTSEEING  C*UtSfS  l  (2 
(FERRY  SERVICE  ! 


(BULK  FOEIGWT*  COAL*  COKE*  GRAIN 


t FARM  PRODUCTS  (6® AIN*  WHEAT*  RAW  SUGAR, 
•SALT*  ETC.) 


(GRAIN*  C CAL*  AND  COKE 


(CYLINDER  AND  DIESEL  OIL 
! 

(TOWING*  SAND*  AN*  GRAVEL 

I 

! 

1  OILFIELD  SUPPLIES 
! 

( 

(IRON  OPt*  LIMESTONE*  AND  COAL 
! 

! 

! 

! 

(PUSHING  CAR  10  BARGES— OIL  FIELD  EQUIPMENT 
(AND  SUPPLY 


(LAKES*  HAYS*  SOUNDS  AND  OTHER  XNLANO  WATERS  IN 
tSOUTH  LOUISIANA 
! 

(MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVER  SYSTEMS 

i 

i GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  OF  LOUISIANA  t  TEXAS 
(AND  ITS  TRIBUTARIES*  MISSISSIPPI  RIVER  -  BETWEEN 
•BATON  POUGE  4  NEW  ORLEANS*  ETC. 
i 

iGNO-SUNSKlNE 

» 

(MISSISSIPPI  AND  OHIO  PIVERS  AND  TRIBUTARIES— 
(ILLINOIS  WATERWAY— GUt f  INTRACOASTAL  WATERWAY-EAST 
•AND  WEST 
! 

(SN0-SUNSHIN6 

i 

(GLOUCESTER  HARBOR 
! 

(PORTLAND  AND  ASTORIA*  OR—  CCL'J-51*  VItl**?TTP 
(PIVERS  AND  OREGON  SLOUGH 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER*  GULF  INTRACOASTAL  WATEPWAT  OF 
(LOUISIANA  AND  TEXAS 
I 

(GREAT  LAKES  PORTS 

i 

(SEATTLE*  WA-PUGET  SOUND 


(INLAND  t.  COASTAL  WATERS  OF  LOUISIANA 


(MISSISSIPPI  RIVER  AND  INTPACOASTAL  WATERWAY-TE XAS 
(AND  LOUISIANA 


(PASSENGERS 

I 


(GREAT  LAKES-LAKE  ERIE 
t 


TABLE  3  -  DESCRIPTION  OF  ORATIONS 


OPERATOR  NAME 


I  SERVICE 

I  1.  REGUL AT  EO  GY 
i  INTER-TATE  CO"- 
I  HCRCE  CCNP  t$$ ION 
1  2.  EXEMPT  FOR  MI9E 
I  3.  PRIVATE 
t  9.  UNKNOWN 


!  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


1S1PUSAK/  ROGER 
! 

I 

23I*U$AK»  ROSE* 


29| RUSHING  MARINE  CORP. 

I 

22! RUSNC/  LEON  P. 

! 

I 

32! RUSSELL  TCW90AT  AND  MOORAGE  CO 
I 

32! RUSSO/  IRWIN  PORT  CO,/  INC. 

1 

23IRY9A  MARINE  CONSTRUCTION  CO. 

I 

! 

32! RYDER  TOWING  SERVICE/  INC. 

I 

32! S  (  A  CONTRACTORS 
! 

391 S  t  P  CO./  INC. 

I 

301$  (  S  PARSES/  INC. 

I 

31! S  L  N  BARGE  CO. 

( 

311 StF  BARGE  CORPORATION 
! 

! 

! 

34! S.  <  $•  CONTRACTING/  INC. 


! 

31  IS  •  C.  F.  TRANSPORTATION/  INC. 

1 

09! S.  C.  M.  CHEMICALS  CO. 

! 

32! S.  CENTRAL  TOWING 


33! SABINE  MARINE  CO. 

I 

! 

33! SABINE  PASS  ICE  PLANT/  INC. 

! 

331SA9INE  TOWING  t  TRANSPORTATION 
ICO./  INC. 

I 

33! SABINE  TOWING  t  TRANSPORTATION 
! CO./  INC. 

! 

33! S A3INC  YACHT  BASIN 

I 

iQf SACRAMENTO  TUGBOAT  COMPANY 

I 

111  SADLER  MATERIALS  CORP. 

1 

09ISAD0WSKI  TOWING  CO./  INC. 

! 

! 

39|f IFf  HARBOR 

! TUG  N  TOW  DIVISION 
! 

32! SAFEGUARD/  INC. 

! 

321  SAINT  ANTHONY  TOWING  CO./  INC. 
!, 

1 

39! JALflON  BAY  BARGE  LINE/  INC. 

! 

36! SALMON  BAY  SAND  (  GRAVEL  CO./ 
!XNC. 

I 

13! SALMONS  DREDGING  CORP. 

! 

36! SAMOAN  MARITIME  LTD. 

I 

22! SAMtEL  SERVICES  COMPANY 
! 

I 

3fi! SANSON  TUG  l  BARGE  CO./  INC. 

! 

331  SAM  JACINTO  TOWING/  INC. 
t 
! 

! 

36! SAN  JUAN  FERRY  i  BARG 3 
! 

! 

*11  SAN  PEDRO  MARINE 
I 
I 
1 
! 

41 ! SAN  PEDRO  OFFSHORE  MARINE 
! 

32! SANBORN  t  O'NEIL  TOWING 
! 

01! SANCHEZ  MARINE  SERVICES 


32ISAND  CASTLE/  INC. 

! 

39) SANDERS  TOWBOAT  SERVICE 
! 

! 

2SISANGAM0N  PACKET  CO.  -  RIVER 
I  CRUISES 


I  1  I 

J  9  I  TOWING  ! GREAT  LAKES  AND  INLAND  WATERWAYS  OF  THE  UNITED 

!  I  (STATES 

(  !  ( 

19  ! VESSEL  ASSISTING  (GREAT  LAKES— PRINCIPALLY  LAKES  HURON/  ST.  CLAIR/ 

1  !  (AND  ERIE  INCLUDING  CONNECTING  WATERWAYS 

I  !  ( 

12  ! COAL  t  G*A IN  (MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

!  !  I 

12  (MISCELLANEOUS  FREIGHT  1ST.  LAURENCE  RIVER— CLATTOM  TO  GRINDSTONE  ISLAND/ 

!  I  I  MY;  TI99ETS  PT.  TO  ST.  REGIS/  NT 

I  !  ( 

,!9  I  CHARTERS  TO  OTHERS  ! WILLANCT  7 C/  COLUMBIA  AND  SNAKE  RIVERS 

I  !  ! 

12  I  TOWING  lAREA-XHTCRCOASTAL  CANAL  HOUMA 

I  !  I 

)2  (STEEL  AND  PILING/  STONE  PIP  PAP/  OPEDGE  (GREAT  LAKES 
I  (MATERIAL  ! 

I  !  I 

12  (TOWING  (LOUISIANA  INLAND  WATERWAY 

!  !  ! 

12  1  TOWING  (GULF  INTRACOASTAL  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

!  !  ( 

19  |  (IDLE 

(  I  ( 

(9  !  1 

I  !  I 

1 9  IOPY  GRAIN  CARGOES  (MISSISSIPPI  RIVER  AND  ITS  TRIBUTARIES 

I  I  I 

(2  (DAT  CARGO  (GRAIN/  ETC.)  (MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

1  !  (OF  LOUISIANA  AND  TEXAS/  ILLINOIS  RIVER  AND 

!•  I  1  vicinity;  OHIO  river  and  vicinity 

!  I  ( 

! 2  ICENCRAL  CARGO/  CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND  (PUGET  SOUND/  VEST  COAST  U.  S./  ALASKA  AND  SOUTH 
!  (MATERIALS  (PACIFIC 

!  !  ( 

12  (DRY  BULK-GRAIN  AND  COAL  (MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

!  !  ( 

(3  (ACID  (BALTIMORE  HARBORS  AND  RIVERS 

I  I  I 

(2  (CHARTERS  TO  OTHERS  (GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXA 

I  I  (ETC. 

!  !  ! 

!9  10U3EL/UATER/  DRY  CAPGO/  OIL  FIELD  SUPPLIES/ 1  GULF  OF  MFXICO-WITHIN  100  MILES  OF  LANO/  GULF  OF 


(LOUISIANA  INLAND  WATERWAY 
I 

(GULF  INTRACOASTAL  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
( 

(IDLE 

I 

( 

( 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  ITS  TRIBUTARIES 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY 
(Of  LOUISIANA  AND  TEXAS/  ILLINOIS  RIVER  AND 
lVtCINITY;  OHIO  RIVER  AND  VICINITY 
( 

(PUGET  SOUND/  WEST  COAST  U.  $./  ALASKA  AND  SOUTH 
(PACIFIC 
1 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

(BALTIMORE  HARBORS  AND  RIVERS 

( 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS/ 
(ETC. 


I  I  AND  PERSONNEL 
I  ! 

(  ! 

19  I 
!  ! 

(2  (PETROLEUM  PRODUCTS  ANO  CHEMICALS 
1  ! 

I  ! 

12  (PETROLEUM  PRODUCTS 

(  ! 

(  ( 

!9  ITCHING 

(  ! 

(2  (TOWING 
I  ! 

12  (TOWING/  SAND/  AND  GRAVEL 

I  ( 

(2  (TOWING 
I  I 
f  I 

12  (TOWING;  WATER 
I  1 
I  ! 

12  I 
(  1 

(2  (TOWING 
I  I 
(  1 

12  (CEMENT 
I  1 

(2  ISAND  AND  GRAVEL 
(  1 
!  1 

!  3  (TOWING 
I  ! 

!  9  (TOWING 
I  ! 


(P.fXXCO-20  MILES  FROM  SAFE  HARBOR/  INLAND  WATER" 
lVAVS-SABINE  PASS  AREA 
I 
! 

I 

! ATLANTIC/  GULF/  AND  PACIFIC  COASTS;  PUERTO  RICO  TO 
!U.  S.  GULF  AND  EAST  COASTS 
I 

1GULF  XNTP ACOASTAL  WATERWAY 

I 

! 

| SABINE  LAKE  AND  SABINE  2IVCR  IN  ORANGE/  TX 
I 

(SACRAMENTO  TURNING  BASIN 
I 

! HAMPTON  ROADS  AND  TRIBUTARIES 

(BALTIMORE  HARBOR/  CHESAPEAKE  AND  DELAWARE  BAYS/ 
!AND  TRIBUTARIES 
! 

(SAN  FRANCISCO  BAY  AND  TRIBUTARIES 
! 

I 

( 

! HOUSTON  SHIP  CHANNEL;  ICW  FROM  TEXAS  CITY  TO 

(SEADRIFT 

I 

ISAM  FRANCISCO  BAY 
I 

(STEILACOOM  TO  SEATTLE  (LWSC) 

I 

! 

(WATERWAYS  BETWEEN  GEORGETOWN/  SC  AND  SAVANNAH/  GA 

I 

(SACRAMENTO  RIVfR-CROCKETT/  CA 

( 


(2  (MARINE  3UPPLIES/  POLLUTION  CLEAN  UP/  SEWAGE  (CUYAHOGA  RIVER  TO  CLEVELAND/  OH  AREA  AMD  LAKE  ERIC 


(  (AND  9U89ISH  REMOVAL 
1  ( 

(2  (T0W7NG/  LOGS/  AND  GENERAL  FREIGHT 

I  I 

12  (TOWING 
I  ! 

I  ( 

I  1 

(3  (HEAVY  EQUIPMENT/  BUILDING  MATERIALS/  AND 


(FROM  TOLEDO/  OH  TO  ERIE/  PA/  CLEVELAND/  OM  BASE 
! 

(SOUTHEAST  AND  WESTERN  ALASKA  AND  PUGET  SOUND 

( 

(GULF  XNTRACOASTAL  VATERVAT  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
(AND  CONNECTED  WATERWAYS  INCLUDING  MISSISSIPPI  AND 
(ALABAMA 
1 

(SAN  JUAN  ISLANDS 

I 

( 


(2  (PASSENGER;  AND  CARGO  INCLUDING  ships  STOICS.!  PACIFIC  COAST— HUM?  IN  ETON  5EPCM  TO  EL  S££*J“?0 
1  (DECK  AND  ENGINE  SUR/LIES;  BULK  LUBE  OIL  AljD  (XNCLUDXNS  CATALINA  ISLANDS;  PT.  CONCEPTION  TO 
I  (OTHER  PETROLEUM  PRODUCTS  AND  OFFSHORE  OIL  (30  DEGREES  *<*  LAT  20  MILES  OFF  MAINLAND  SHORE 
I  (DRILLING  EQUIPMENT  I 

I  1  t 

(9  (  t 

I  1  t 

(2  (COAL  (PORT  ST.  JOE/  FL 

!  !  I 


12  (TOWING 

I  k 

I  ! 

!  1 
!  ! 

(9  (CHEMICALS 
!  I 

12  (SHIP  ASSISTING 
!  ! 

!  1 

12  (PASSENtiOS 
(  I 


(CAPE  COD  BAY/  BUZZARDS  BAY/  NARRAGANSETT  BAY/ 
(MOUNT  HOPE  BAY/  RHODE  ISLAND  SOUND/  VXNEYA3D  SOUND 
(AMD  NANTUCKET  SOUND/  MASSACHUSETTS  BAY/  AND  LONG 
(ISLAND  SOUND 
) 

(GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY 

t 

(SAN  PABLO  8AY-CARGUXPEZ  STRAIT-SUISUN  BAY- 
fSACRAHENTO  AND  SAN  JOABUIN  RIVERS 
I 

(PEORIA/  XL— ILLINOIS  RIVER  AND  GALENA/  XL— 
(MISSISSIPPI  RIVER 


TABLE  3  -  OESCRIPTION  Of  OPERATIONS 


<  I  !  SERVICE  ! 

N  !  It.  REOVLATEO  BY  ! 

0  I  1  INTERSTATE  COR-  I  PRINCIPAL  CONNOOITIES  CARRICO 

I  OPERATOR  NANE  I  NERCE  CONNISSION  1 
Ol  IP.  ETENPT  fOR  NINE  I 

I  I  13.  PRIVATE  I 

I  I  0.  UNKNOWN  I 


1 

171 SANGRAVL  CO.#  INC. 

i 

(3 

! 

ISAND  AND  GRAVEL 

41 ! SANTA  CATALINA  ISLAND  COMPANY 

12 

(PASSENGERS 

37! SAUSE  BROS.  OCEAN  TOWING  CO.# 
(INC. 

!1 

! 

• 

(TOWING#  LUM3ER#  AND  GENERAL  CARGO 
! 

14! SAVANNAH  FOODS  t  INDUSTRIES# 
(INC. 

!2 

! 

(LIQUID  SUGAR 
! 

14! SAVANNAH  MARINE  SFRVICES#  INC. 

! 

(9 

! 

(TOWING?  CHART'#  PARGFS  TO  OTHERS 
! 

! 

141SAYLEP  MARINI  CORPORATION 

! 

!  1 

1 

(CONSTRUCTION  MATERIALS  AND  SAND 

03! S A YVILLE  FERRY  SERVICES#  tNC./ 

1  SOUTH  SAY  FERRY#  INC. 

i 

i  2 

j 

| 

(PASSENGERS 

l 

l 

i 

031  SCr  TRANSPORTATION#  INC. 

i 

i 

!  2 
l 

1 

(PRIMARILY  GRAIN;  SALT#  CORN#  STEEL#  SAND 
(FERTILIZER 

?$isCHADL£R*  S  RIVER  EXCURSIONS 

i  9 

(PASSENGERS 

C3! SCHIAVONE  nOKOHO  COOP. 

! 

!3 

1 

(SCRAP  IRCN  ANO  STEEL 
! 

??i SCHZCKLING  rCUING  CO.#  INC. 

i 

!2 

! 

! 

32! SCNJNEK#  ROBERT  A.#  OP. 

!  1 

(FREIGHT  (PIPE) 

26! SCHMIDT#  0.  L.#  BARGE  LIN'S# 

!  INC. 

!2 

i 

(PCTROLEU“  PRODUCTS 

J 

?7!SCHNITZCR  LEASING#  INC. 

12 

(CHARTSPS  TO  OTHERS 

32! SCHWA?#  DOM 

!2 

i 

20! SCIOTO  DOCKING  CO. 

!2 

s 

(HAR’JOR  WORK 

?mCMO  ■URGE  LINES#  INC. 

! 

!  1 
! 

(TOWING  AND  CARGO 

1 6! SCOTT  PAPER  CO. 

i 

!2 

! 

(TREE  LENGTH  PUIPWOOD  AND  LOGS 

32! SCOTT#  NOLAN  J. 

1 

!  2 
! 

(OILFIELD  SUPPLIES 

\ 

32! SCOTTCOS  OF  OULAC#  INC. 

! 

! 

!9 

S 

i 

(DRILLING  MUDS  t  FLUIDS 
( 

! 

37! SOS  LUMOEP  COMPANY 
! 

! 

i ; 

i 

( 

(CHIPS  AND  SAWOUST 
! 

! 

36( S FA  S  SHORE  PILEORJVING  CO. 

! 

(3 

! 

! C ONSTRUC T ION  MATERIALS 

3oi  Sf A  COAST  TOWING 
! 

!9 

! 

"(PRIMARILY  CLAY  AND  PETROLEUM  COKE 
! 

( 

031SEA  CRUISES#  INC. 

! 

(2 

! PASSENGERS 

03!  SEA  LAND  SERVICE#  INC. 

! 

!1 

! 

(CONTAINERS#  VEHICLES#  ANO  *R'A*  *ULK 
(CONTAINERS 

07! S E A  LAND  TRANSPORT  CO.#  INC. 

!  2 

"(GRAIN 

J2JSEA  RAY  MARINE.  SERVICE#  INC. 

i 

(2 

« 

(TOWING 

! 

I 

36*!SEA  WOLF  CHARTERS 

j 

•2 

(PASSENGERS 

tlisEA-LAND  TRANSPORT  CO.#  INC. 

* 

(9 

i 

(GRAIN 

( 

i 

32(SFA-Sf RVE  TOWING#  INC. 

! 

j 

i9 

i 

t 

"(TOWING 

! 

i 

42!  SEABIRD  CPUISES#  INC. 

! 

i 

!  2 

i 

I 

(PASSENGERS 

( 

(  ! 

Cl  (SEABOARD  SHIPPING  CO.  <&1 VI SION ! 2 
(OF  MORAN  TOWING  AND  TRANSPORTA-! 
(TION  CO.#  INC.)  ( 

! 

!  RETROLeU**  PRODUCTS  <*6  FUEL  OIL) 

i 

i 

U(Sf  ABOARD  TRANSNARIN' 

1 

!  2 
! 

(BULK  ASPHALT 
! 

i 

OKSCABOATS#  INC. 

( 

i 

• 

j  j 

i 

j 

( 

(PETROLEUM  PRODUCTS 
( 
j 

i 

i 

32!SEA9REE?c  1 0WING  CO. 

2 

j 

U 

! 

; 

ITOWINt* 

1 1 ! S  F  tCPEST  TOWING#  INC. 

! 

12 

! 

i TOWING 
! 

! 

32!SEAFARE»  BOAT  CORP. 

! 

j 

"(2 

! 

1 

(OILFIELD  DP  ILL I NG/ PRODUCT  ION  SUPPLIES 
! 

i 

33!  SEAHORSE  MARINE  SERVICE#  INC. 

! 

!  2 

! 

(TOWING 

! 

! 

38! SCAKXST  TOWING#  INC. 

i 

!  2 

! 

(LOG  TOWING 

03! SEALIFT  cULKtRS#  INC. 

!9 

(BULK  GRAIN#  RAW  SUGAR#  AND  COAi. 

03! SEARS  OIL  CO. 

i  3 

I  GASOLINE  ANO  FUEL  OIL 

I  I 
I  I 


IS  1 


.925 


! 

)  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 

!  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 

I 

! 

! 

! 

MILES  100  AND  1U  ON  TENNESSEE  RIVER 
I 

! WITHIN  1/2  NILE  OF  CATALINA  COAST 

i 

j PACIFIC  COAST 
l 

i 

!  IDLE 

I 

! 

ISAHPIT  RIVER- GEORGETOWN#  SC;  SAVANNAH  RIVER- 
1  SAVANNAH#  GA 
! 

(SAVANNAH#  GA  AND  SOUTH  CAROLINA  INLAND  WATERWAY 
I 

(SAYVILLE  TO  FIRE  ISLAND  PINES#  NY  AND  GREAT  SOUTH 
(BAY;  SAYVILLE  TO  CHERRY  GROVE#  8ARRFTT  BEACH#  AND 
(SUNKEN  FOREST#  NY 
1 

(HID  AND  LOWER  MISSISSIPPI#  OHIO#  ARKANSAS#  AND 
(ILLINOIS  RIVERS 
( 

(BETWEEN  MILES  4S3  AND  493  UPPER  MISSISSIPPI  RIVER 

( 

(NEW  YORK  HARBOR#  CONNECTICUT  VIA  LONG  ISLAND 
(SOUND  TO  STANFORD 
( 

(IDLE 

( 

(INLAND  WATERWAYS  LAKE  PONT  CHART* AIN 
I 

(ILLINOIS  WATERWAY  AND  GREAT  LAKES 

( 

1 

(COLUMBIA  AND  WILLAMETTE  RIVERS 
1 

!  lOLf 

i 

(OHIO  RIVER 

I 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 

(SYSTEM 

( 

(TCMDIGBEE#  ALABAMA#  NOBILE  RIVERS 
l 

( HO UNA#  LA  AND  CA1LL0U  ISLAND  OIL  FIELD  IN 
l  TERREBONNE  BAY#  LA 
! 

(LAKES#  BUOYS#  AND  SOUNDS  OF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 
(RlVrR  ANO  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA 
UNO  TEXAS 
l 

! COLUMBIA  RIVER  AND  SNAKE  RIVER  BETWEEN  BINGEN#  WA 
(AND  WAUNA#  OR 
J 

(PUGET  SOUND  ANO  TRIBUTARY  WATERS 
! 

(PUGET  SOUNO#  WA?  CN  THE  PACIFIC  COAST  OF  NORTH 
(AMERICA#  AND  THE  INSIDE  WATERS  Of  BRITISH 
iCOLUMOU/AND  ALASKA?  ALSO#  WESTERN  PIVERS 
J 

(LONG  ISLANO#  NY— GREAT  SOUTH  «AY  L.  X. 

I 

(WORLDWIDE 

l 

l 

(CHESAPEAKE  BAY  AND  TRIBUTARIES— E A  ST  COAST  PORTS 
* 

(INLAND  WATERWAYS  OF  SOUTHERN  LOUISIANA?  VENICE#  LA 
(TO  MORGAN  CITY#  LA 
l 

(PUGET  SOUND#  WA 

i 

(CHESAPEAKE  3AY  f.  WATERWAYS  FROM  SEAFORD#  OE  TO 
(NORFOLK#  VA 

J 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL 
l WATERWAY  OF  LOUISIANA 
» 

(LAHAINA  HARBOR#  MANELf  HARBOR#  KAUNAKAKAI  HARBOR# 
IPUKOO  LAGOON#  AND  HAALAEA  HAR90R 
! 

(ATLANTIC  COAST  FROM  THE  PORT  OF  NEW  YORK  TO  PORT¬ 
LAND#  ME 
I 
( 

(MISSISSIPPI  RIVER#  GULF  OF  MEXICO#  ATLANTIC  OCEAN# 
(AND  EASTERN  WATERS 
1 

(NARPANGANStTT  ANO  MOUNT  HOPE  MAYS#  LONG  ISLAND 
(SOUNO#  PI  SOUND#  BLOCK  ISLAND  SOUND#  BUZZARDS  BAY# 
(CAPF  COD  8AV#  VINEYARD  SOUND#  NANTUCKET  SOUND  AND 
(MASSACHUSETTS  BAY 

i 

ITNLA'w  TASS  ♦»•£  LAX'S  ON  GULF  CO‘$T 
J 

(HAMPTON  CREEK#  NEWPORT  NEWS  CHANNEL#  NORFOLK 
(HARBOR#  VA  AND  CHESAPEAKE  BAY 
l 

(PRIMARILY  INSHORE— OFFSHORE  WATERS  OF  LOUISIANA# 
(TFXAS#  AND  CALIFORNIA 
i 

l INTERCOASTAL  WATERWAYS#  BAYS#  AND  SOUNDS?  NEW 
(ORLEANS#  LA  TO  BROWNSVILLE#  TX 
( 

(SOUTHEAST  ALASKA 
! 

!U.  S.  GULF  -  FOREIGN#  AND  COASTWISE  U.  S. 

» 

(NEW  YORK  HARBOR#  GREAT  LAKES#  NEW  YORK  ST/  BARGE 
(CANAL#  AND  COASTAl 
( 

(IDLE 


36! SEATTLE  OISPCSAL  CO. 


!  SERVICE  1 

!  1.  REGULATED  iY  I 

I  INTERSTATE  CO“-  1  PRINCIPAL  COrYITICS  CARRIED 
OPERATOR  NAME  !  PERCE  COMMISSION  l 
I  2.  EXEMPT  TOP  HIRE  ! 

!  3.  PRIVATE  ! 

!  9.  UNKNOWN  ! 


POINTS  UR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
Of TWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


36! SEATTLE  HAR?CP  TOURS 
i 

411  SEAWAY  COMPANY  Of  CATALINA 
! 

! 

29ISECURI TY  PARSE  LINE#  INC. 

! 

i 

IsisEOUAO#  INC. 

! 

IftlSELf  TOWING  COMPANY 
! 

! 

! 

23! SELV1CK  MARINE  TOWINC 

! 

17! SERODINO#  INC. 

! 

,32! SETTOQN  NARINE/  INC. 

1  si  SEVEN  (7)  SEAS 


32 ! St  7RA/  JOSEPH  J. 

! 

; 

2cj SHAH2L IN  STONE/  INC. 

! 

03! SHAMROCK  MARINE  CORP. 

! 

! 

32! SHANNON  4  VALET  8 ARSE/  INC. 
! 

32! SHANNON  4  WALET  JOATS 
! 


!J  (EXCURSION  P AS S ENSEP S 
!  ! 

12  ! TOWING 
!  ! 

I  ! 

!  2  JfiRAIN/  GULK  COMMODITIES 
!  1 
!  ( 

! 2  !?A$SCNG£p$ 

!  I 

•2  ITOWING 
!  J 
!  ! 

!  ! 

! 5  ! TCWfNG 
!  ! 

12  ICOAL/  PHOSPHATE/  AND  STONE 
!  I 

•J  ITOWING 
!  ! 

!9  !PRf  STRESSED  GIRDERS 

i  ! 

!  ! 

! 9  ! GENERAL  OIL  flELO  CONSTRUCTION  MATERIALS 

!  ! 

!  ! 

! 3  ITOWING 

!  ! 

12  ITOWING 
I  1 
i  1 

12  ICHARTERS  TO  OTHERS 

!  1 

12  (GENERAL  TOWING 
I  ! 


37!  SHAVE*  TRANSPORTATION  COMPANY  !1  {LOGS/  LU*!**R/  SC^AE,  SPAIN/  PETROLED*/ 


23! SHAW/  TOM  CONSTRUCTION  CO. 

-i 

1  SHAWNF ETOUN  HARBOR  SERVICE 
! 

01!  SHCEPSCOT  PILOTS/  INC. 

! 

! 

32ISHELL  MORGAN  LANDING/  INC. 


32! SHELL  OFFSHORE/  INC.  13  1  STEEL  TU?UI 

! A  5USIDIARY  OF  SHELL  OIL  CO.  !  1WATE*/  AND 

!  !  1 

33!  SHELL  OIL  CO.  !9  1LU5-RICATIN 

!  !  {(INHIBITED 

1  !  ! 

!  !  ! 

07{ SHE® ID/N  COMPANIES  11  1C0AL/  F€*T 

!  !  i 

27! SHIELY/  J.  L./  COMPANY  !3  1SAND  AND  G 

1  1  1 

!  1  1 

Cl ! SHORELINE  BOATING  SERVICE/  INC.ll  JPASSENGE'S 
!  t  ! 

13*  SHORELINE  IMPROVEMENT  |9  JPIPRAP 

!  !  ! 

26ISH0RELXNE  MARINE  CO.  !2  (PASSENGERS 

!  1  ! 


1  ! CHEMICALS/  GRAVEL/  TALLOW/  CAUSTIC/  AND 

f  ! CONTAINERS 
!  ! 

! 5  ! CONSTRUCTION  MATERIALS 

I  ! 

12  (GRAIN  AND  COAL 

I  t 

(3  ITOWING  AND  SHIPDOCKING 
!  1 
!  I 

12  ITOWING/  CATTLE/  AND  OILFIELD  SURPLUS 

!  ! 

13  ! STEEL  TUBULARS/  DRILLING  MUD/  CHEMICALS/ 


! PUGET  SOUND  AND  TRIBUTARY  WATERS 

(PACIFIC  COAST— LONG  BEACH  TO  LOS  ANGELES  AND  PORT 
! Or  LOS  ANGELES  TO  CATALINA  ISLAND 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
!  SYSTEM 
! 

!  FORT  MTFRS/  FL  AREA 
! 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY/  APALACHICOLA/  CHATTA- 
! HOOCHEE/  FLINT/  AND  MOBILE/  ALJ  AND  ALABAMA/ 
{MISSISSIPPI/  WARRIOR  AND  TONBIGCEE  RIVEPS 
! 

(GREAT  LAKES 
! 

•TENNESSEE  RIVER 

1 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

1 

1  INTRACOASTAL  W AT £8 WAY* FLOP  I OA  EAST  COAST-BETWEEN 
IcDGEWATCR/MSAMI 

(INLAND  BAYS/  BAYOUS  IN  AREA  30  TO  70  MILES  DOWN 
•RIVER  F*OM  NEW  ORLEANS 
1 

(MILE  POINT  48. S*XANAWHA  RIVER  AT  INSTITUTE/  WV 
1 

(NEW  YORK  HAP30R  (PRIMARILY)/  HUDSON  RIVER/  LONG 
{ISLAND  SOUND 
1 

1ATCHAFALAYA  RIVER  BASIN 

1 

(GRAND  JAYOU— MORGAN  CITY/  LA  AREA 
t 

(COLUMBIA/  SNAKE/  AND  WILLAMETTE  RIVERSJ  COASTAL 
(AND  INTERCOASTAL 


(INLAND  WATERWAYS  OF  THE  UNITED  STATES 
1 

(MILE  853  CHIO  RIVER 
1 

(MOSTLY  NEW  CN GLAND— OCCASIONALLY  NEW  YORK  AND 
(PHILADELPHIA 

l 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  VERMILION  BAY 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 


!  IVATE*/  AND  MISCELLANYS  OILFIfLO  SUPPLIES  (BELOW  NEW  ORLEANS/  AND  GULF  OF  MEXICO 
I  !  ! 

!9  (LUBRICATING  OILS/  fPI CHLCPOHYOR IN/  BUTADIENE (HOUSTON/  TX/METAJRIE/  LA/GIWN;  HOUSTON/  TX/HORCO/ 
!  ((INHIBITED)/  METHYL  FTHYL  KETONE/  AND  PHENOLlLA/GIWW;  NOPCO/  LA/MARIETTA/  OH/MISSXSSIPPI  AND 


!  ! 

!  ! 

! 1  (COAL/  FERTILIZER/  SALT/  AND  GRAIN 
!  i 

(3  (SAND  AND  GRAVEL/  C  PUSHED  STONE 
(  ( 
t  1 


38! SILVER  BAY  LOGGING  CO. 


3d!SIMN0NS  MARINE  TOWING 


36! SIMMONS  TUGBOAT  COMPANY  !2  !G 

!  I  ! 

32! $ 1M0NS/  ROBERT  H.  !2  1 0 

1  !  I 

01! SIMPSON  TOWING  AND  SALVA6E  CO.  (2  ! 


(9  JPIPRAP 

!  ! 

!2  (PASSENGEPS 
!  ! 

1  ! 

19  (yORK  CRtW/  LOGS/  EQUIPMENT/  PARTS/  AND 
!  (SUPPLIES 
(  ! 

!  ! 

(2  (TOWING/  GENERAL  CARGO 
(  i 
!  1 

! 2  (GENERAL  TOWING 
I  ! 

!  2  (DRV  CARGO 

I  1 


36!  SINCLAIR  TOWBOAT  CO./  INC. 

( 

361  SKAGIT  COUNTY  PUBLIC  WORKS 
(DEPT. 

! 

33! SKAXNS/  ROBBIE  E. 

( 

33ISKXNNER/  JAMES  *• 

! 

32! SKIPPER  ANN/  INC. 
i 

39! SLACKUATCR  TOWBOAT  CO. 

I 

1 

011SMXTH  4  GILMORE 
! 

36! SMITH  BOATWORKS 
! 

38! SMITH  LIGHTERAGE  CO. 

( 

! 

! 

09! SMITH  MARINE  EQUIP.  CO. 

( 

32! SMITH  MARINE  SERVICE 
! 

091SMITH  MARINE  TOWING/  XXC. 

! 

31 {SMITH  TOWING 

18! SMITH/  FRED 
! 

43! SMITH/  4.  RANDEL/ 

(BROWNVILLE  DEVELOPMENT  CORP. 


(OHIO  RIVERS;  HOUSTON/  TX/NORCO/  LA/GIWW 
( 

! ATLANTIC  AND  6ULF  COASTAL  WATERS  TO  WEST  INDIES 
! 

{MISSISSIPPI  RIVER— GRAY  CLOUD  ISLAND  TO  ST.  PAUL 
(AND  MINNEAPOLIS/  MN 
! 

IL0N6  ISLAND  SOUND— DARIEN/  NORWALK/  AND  WESTPORT 

l 

J  KENTUCKY  LAKE  ANO  BARKLEY  LAKE 

I 

{LAKE  HARbORS/  ILLINOIS  WATERWAY/  AND  CHICAGO/  XL 

{AREA 

! 

{EIGHT  FATHOM  BIGHT  TO  SALT  LAKE/  PORT  FREDERICK; 
! CUBE  COVE  ON  CHATHAM  STRAIT  TO  HOOHAH/  AK  AND/OR 
! SITKA/  AK  USING  PERIL  STRAIT-ALSO  TO  JUNEAU/  AK 
* 

1PUGET  SOUND/  WASHINGTON/  OREGON  ANO  CALIFORNIA 
{COAST 
( 

{PACIFIC  COAST 

I 

(INLANDS  WATERWAYS  AND  BAYS  OF  LOUISIANA 

I 

HOLE 

* 

(PUGET  SOUND  AND  ADJACENT  WATERS 
! 

(ANACORTES/  WA  TO  CUEHES  ISLAND/  WA 


!  1  ( 

12  (GENERAL  TOWING  (PUGET  SOUND  AND  ADJACENT  WATERS 

!  J  I 

(2  (AUTOS  AND  PASSENGERS  (ANACORTES/  WA  TO  GUIMES  ISLAND/  WA 

!  !  ! 

!  !  I 

!9  (TOWING  {GALVESTON  BAY/  TX 

!  !  ! 

! 2  (CHARTERS  TO  OTHERS  (OHIO/  TENNESSEE/  AND  MISSISSIPPI  RIVERS 

i  I  ( 

!9  (TOWING  (FROM  LAKE  PONTCHARTRAXN  TO  CHALMETTE/  LA 

!  i  i 

(9  ! TO W IN G“CCN STRUCT ION  BARGES  (RICHMOND/  C A-INTRACOASTAL  WATERWAYS  OF  SAN 

l  i  !fRA“CtSCC 

I  i  i 

(2  {PASSENGERS  (BOON  ISLAND  TO  CAPE  COD 

!  !  1 

(9  t  (IDLE 

!  !  I 

(2  (CONSTRUCTION  MATERIALS  AND  EQUIPMENT/  BULK  (ALL  INLAND  ANO  COASTWISE  WATERS  BETWEEN  CAPE 
(  (OILS  AND  GASOLINES/  MISCELLANEOUS  HOUSEHOLD  JNEWENHAH  AND  PORT  HE  IDEM  ON  THE  WEST  COAST  OF 
1  1 GOODS/  ALL  SORTS  Of  AXR/WATER/LANO  VEHICLES  1ALASKA 

!  !  ( 

(2  (CONSTRUCTION  MATERIAL  (BALTIMORE  HARBOR 

1  I  ! 

(2  !  t 

I  I  1 

19  HOMING  (SHIFTING)  (BALTIMORE  HARBOR 

I  f  ( 

(2  !  (MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

!  I  I 

(2  (COAL  —  SWITCH30AT  (MILE  744.1  OHIO  RIVER  GRANDVIEW/  IN 

I  I  t 

! 2  (PASSENGERS  (SIOUX  CITY/  XA  AND  ST.  JOE/  MO 

!  !  1 


(BOON  ISLAND  TO  CAPE  COD 

1 

(IDLE 


TABLE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


927 


E  t 

1 

SERVICE 

1 

N  ( 

1  1. 

REGULATED  BY 

! 

G  1 

! 

INTERSTATE  COM¬ 

1  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 

1 

OPERATOR  NAME  ! 

MERCE  COMMISSION 

I 

D  ( 

!  2. 

EXEMPT  FOR  HIRE 

l 

T  1 

1  3. 

PRIVATE 

! 

1 

(  9. 

UNKNOWN 

1 

POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH 'OPERATED 


!  ! 

39! SMITH-RICE  COMPANY 

!  ! 

331SNEED* S  SHIPBUILDING/  INC* 

231  SNOWS  EQUIPMENT  CO./  INC. 

I  ! 

32! SOLARS  RIVER  SAND/  INC.  1 

1 

1  I 

321 SOLOCO/  INC. 

1  ' 

33! SONORA  PROPERTIES/  INC. 

1  ! 

031  SOUND  TOWING  A  DREDGING  CORP. 

I 

1 

1  ! 

33! SOURCE  SUPPLY 

1  ! 

3A1SOUTER  CONSTRUCTION  CO./  INC. 

1 

03! SOUTH  BAY  CRUISES/  INC. 

1 

361  SOUTH  COAST  CONSTRUCTION 
1 

03! SOUTH  FERRY/  INC. 

1 

08! SOUTH  PUERTO  RICO  TOWING  5  BOAT 
! SERVICE/  INC. 

! 

331SOUTH  TEXAS  TOWING/  INC. 

! 

38! SOUTHEAST  TUG  CO. 

! 

29! SOUTHERN  ILLINOIS  SAND  CO./ 

!  INC. 

! 

171S0UTHFRN  MARINE  CONSTRUCTION 
ICO. 

• 

16! SOUTHERN  NARINE  SERVICE/  INC. 

! 

! 

15! SOUTHERN  NARINE  TOWING 
! 

! 

32! SOUTNE RN  SHIPBUILDING 
! CORPORATION 
! 

301S0UTNERN  TOWING  CO. 

I 

! 

30! SOUTHERN/  CHARLES  3. /  JR. 

! 

! 

39! SOUTHHAMPTON  TOWING  CO. 

IC/O  GRE6EP/  CLIFFORD  K.  4 
IGREGER/  ROBERT 
! 

32! SOUTHLAKE  CONSTRUCTION  CO./ 

!  INC. 

! 

! 

321SOUTHL AND  MARINE  TOWING  COP®. 

! 

! 

?C! SOUTHPOINT  BARGE  CO. 

! 

32! SPANIF R  MARINE  CORP. 

! 

! 

I 

29! SPARTAN  TRANSPORTATION 
!  CORPORATION 
» 
i 
! 

! 

03JSPENTONBUSM/RFD  STAR  CO./  INC. 

! 

i 

111SPICA  CORPORATION 

! 

! 

26!  SPIVEY  MARINE  AND  HAR®OR 
!  SERVICE  CO. 

! 

31 ! SPORTSMAN/  INC. 
i 
« 
i 

01ISP0RTSMENS  ^GATING  COPP. 

! 

01 ! SPRAY  ENTERPRISES 
! 

32! ST.  ANN  BOAT  SERVICE 

! 

32! ST.  CHARLES  TOWING  SERVICES/ 

!  INC. 

! 

32! ST.  CHARLES/  INC. 

! 

27! ST.  CROIX  C*UISE  %  CHARTER 
ICO./  INC. 

! 

32! ST.  JAMES  MARINE  SERVICE/  INC. 


2 

9 

3 

3 

2 

9 

9 

9 

3 

9 

2 

2 

2 

3 

9 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

9 

9 

9 

9 

2 

!9 


! 

! VARIOUS  HEAVY  LIFT  CARGO 
! 

(OIL 

l 

(CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND  MATERIALS 


! 


! MARINE  SALVAGE 
(TOWING 

!MUD  (DREDGED  MATERIAL) 

! STONE 
1PASSENGERS 

! CONSTRUCTION  MATERIALS/  HEAVY  EQUIPMENT/  AND {SOUTHEAST  ALASKA  AND  PUGET  SOUND 


! SAN  FRANCISCO  BAY  AND  TRIBUTARIES 

! 

(CORPUS  CHRZSTI/  TX  TO  BATON  ROUGE/  LA 

I 

! GREAT  LAKES 

! 

(MISSISSIPPI  RIVER/  ATCKAFALAYA  RIVER/  INTFRCOASTAL 
(CANAL 
! 

I8UTTE  LA  ROSE/  LA  AREA*  MOSTLY  ATCKAFALAYA  BASIN 
! 

) 

1 

(RIVERS  AND  HARBORS  ALONG  LONG  ISLAND  SOUND  IN 
(CONNECTICUT  AND  NEW  YORK  TO  MUD  DUMPS  IN  LONG 
1ISLAND  SOUND  FROM  OCTOBER  THRU  HAY  ONLY 
! 

! 

! 

(ARKANSAS  RIVER 
! 

(GREAT  SOUTH  BAY/  AND  BAYSHORE/  NY 


(PETROLEUM 
1  PAS SINGERS /VEHICLES 
(TOWING 

(TOWING 

J8ARGE  TOWING*  VESSEL  ASSIST 
ISANO 

! SAND  AND  G’AVEL 

ISHELL/  COAL/  STEEL/  CONSTRUCTION  EQUIPMENT 
(AND  MATERIALS 

! TOWING 
! TOWING 

i Pc TROLEUM  PRODUCTS/  DRY  PULK  COMMODITIES/ 
(AND  *ULK  LIQUIO  CHEMICALS 

(CHEMICALS  ANO  PETROLEUM  PRODUCTS 

1  TOWING 

(TOWING 

J 

(WATER 

(COAL 
!  TOWING 

t 

*!  TOWING 

! CHEMICALS/  AND  PETROLEUM  PRODUCTS 

(TOWING 

; 

(STONE  AND  COKc 

(GRAINS  <CO*N/  SOYBEANS/  WHEAT)/  SALT/  AND 
!  COAL 

(PASSENGERS 

j 

!®A$5SNGE®S 

SOIL  FIELD  SUPPLIES  AND  PERSONNEL 
! TOWING 

•TOWING 


! 

! 

(SHELTER  ISLAND/  NY  TO  NORTH  HAV'N/  NY 
» 

•PUERTO  PICO 
l 

j 

*!  INTRACOASTAL  WATERWAY  IN  TEXAS  AND  LOUISIANA 
! 

(SOUTHEAST  ALASKA  DIXON  ENTRANCE  TO  CAPE  SPENCER 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER— CHESTER/  1L  AREA 
( 

! 

! TENNESSEE  RIVER 
! 

! 

(MISSISSIPPI  RIVER;  INLAND  WATERS— ALABAMA/ 
ITOHBZGBFE/  WARRIOR/  MOBILE  RIVERS 
! 

(ROCK  ISLAND/  FL  TO  FERNANDINA/  FL— INTRACOASTAL 
(WATERWAY  ONLY 
( 

(GULF  INTRKOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
(SYSTEM 
( 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM  ANO  GULF  INTRACOASTAL 
(WATERWAY 
! 

(LOWER  AND  UPPER  MISSISSIPPI/  OHIO  RIVER  AND  ITS 
(TRIBUTARIES/  ILLINOIS  RIVER/*  GULF  INTRACOASTAL 
•CANAL 
! 

(ALVISO  TO  COLUSA-SAN  FRANCISCO  BAY  AND 
(TRIBUTARIES;  COASTAL  AND  OCEAN 
( 

•ATCKAFALAYA  *  APALACHICOLA  RIVERS/  MISSISSIPPI 
! RIVER  MILE  20-350/  AND  LAKE  CHARLES/  LA-INLAND 
(WATERS  OF  THE  UNITED  STATES 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
(OF  LOUISIANA 
( 

(OHIO  AND  TENNESSEE  RIVER  SYSTEMS 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  ANP  MISSISSIPPI  RIVER— 
•UPPER  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER/  ILLINOIS/ 
(ARKANSAS/  AND  BLACK  WARAX0R-T0M9IG&EE  RIVERS 

1 

i MISSISSIPPI  RIVER  BETWEEN  NEW  ORLEANS/  LA  t  ST. 
(PAUL/  MN;  ILLINOIS  RIVER  BETWEEN  GRAFTON/  IL  S 
(CHICAGO/  IL;  OHIO  RIVER  BETWEEN  CAIRO/  IL  t  PITTS- 
(3URG/  PA,’  TENNESSEE  RIVER  BETWEEN  PADUCAH/  XY  i 
(KNOXVILLE/  TN 
( 

(ATLANTIC  AND  GULF  COASTS/  GREAT  LAKES/  AND  INLAND 

(WATERWAYS 

1 

•HAMPTON  CREEK/  NEWPORT  NCWS  CHANNEL/  NORFOLK 
(HARPQR/  CHESAPEAKE  BAY  COASTWISE  AND  EAST  COAST 

2 

j  JOLIET  AJO  CHICAGO/  IL— ILLINOIS  RIVER 
! 

! 

•ST.  PAUL/  MN-UPPER  MISSISSIPPI  RIVER  TO  NEW 
(ORLEANS/  LA-LOWER  MISSISSIPPI  RIVER;  OCCASIONALLY 
(POINTS  ON  THE  ILLINOIS  ANO  OHIO  RIVERS 

t 

|nI ANTIC  RIVER  AND  NEW  ENGLAND  COAST 
2 

(HYANNIS  HARBOR  AND  NANTUCKET  SOUND 


•BATON  ROUGE  TO  NEW  ORLEANS/  LAJ  MYRTLE  GROVE/  LA 


(IDLE 

( 

( 

!*T.  JAMES/ 


E  ! 

1 

SERVICE 

1 

N  ! 

i  1. 

REGULATED  TY 

! 

«  ! 

! 

1 

OPERATOR  NAME  ! 

INTERSTATE  COM¬ 
MERCE  COM-ISSION 

!  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
{ 

D  ! 

!  2. 

CXE“PT  FOP  HIRE 

1 

T  ! 

!  3. 

PRIVATE 

j 

! 

I  0. 

UNKNOWN 

t 

32!  ST  •  JANES  TAANSPO*TATICN  CO. 


!2  !  CO*L/  OR*/  GRAIN/  LINE  4  SALT 

i  i 

i  i 

i  i 


*2!ST.  JOSEPH  SERVICE  CENTER/  INC.S9  'PASSENGERS 


29!  ST.  JUDE  i  HEW  MADRID  HARBOR 
! SERVICE#  ISC. 

! 

32! ST.  JUDE  NARINE  SERVICE 


29! ST  -  LOUIS  fUEL  5  SUPPLY 

i 

29!  ST.  LOUIS  TERMINALS  CORP. 


27!  ST.  PAUL  NAVIGATION/  INC. 
! 


IS! ST.  PHILIP  TCVING  CO. 

i 

! 

32j  ST.  TAMMANY/  INC. 

1 

3dj  STA?PE  RT  !  ASSOC./  INC. 

! 

32! STAGS  NARINE/  INC. 

1 

{ 

03! ST  ANOA SO  BOAT  COMPANY 

1 

IslsTANDARD  CRUISE  LINES/  INC. 


!  ! 

! 2  1HAP30R  SERVICE 
!  ! 

1  1 


1  1 

•3  lOIfSEL  FUEL  • 2 
!  ! 


!  !  ! 
! 2  'COAL/  C OKl /  DRAINS/  FERTILIZERS/  i  LIMESTONE 


!  ! 

!9  ! 

!  ! 

12  ‘CONSTRUCTION  AND  CONTRACT  TOWING 
!  ! 

!2  {OILFIELD  «C?Y 

t  ! 

!  ! 

12  ( GENERAL  CARGO 
!  ! 

!  2  !  PASSENGERS 


C3! ST ANDARD  MARINE  SERVICES/  INC,  12  !PfTROL£U«  PRODUCTS 
! C/0  NEW  ENGLAND  MARINE  SERVICE/!  ! 


!  INC. 

! 

C 3! ST  AND A RO  NARINE  TPANSP.  CO. 
! 

33! STAPP  TOWING  COMPANY/  INC. 


41 ( STAR  t  CRESCENT  10AT  CO. 

! 

32! ST AR  FLEET/  INC. 

! 

23! STAR  LINE  MACKINAC  ISLAND 
•PASSENGER  SERVICE/  INC. 

! 

36! STAN  NARINE/  INC. 

! 

1 

1li$TAR  TOWING  CORPORATION 


32!STAPCLASS/  INC . 

1 

32! STATE  BOAT  OPERATORS/  INC. 


!  I 
!  ! 

12  ! SEWAGE  SCUDS* 

!  ! 

! 2  {towing;  clean  petroleum  products#  dry  cargo 
!  !— LIMESTONE  AND  KALCHE 

!  ! 

! 2  {PASSENGERS 
!  ! 

!2  ! GENERAL  OIL  FIELD  CA»50 
!  ! 

12  ! PASSFNGERS 
!  ! 

!  2 

12  {GENERAL  TOWING 
!  ! 

!  ! 

! 2  iTOVINS 
!  ! 

!  ! 

! 2  ! TOWING 
!  ! 

•2  !?ULK  MUD  (BARIUM  SULFATE)/  LX9UID  MUD  AND 
!  {DECK  CARGO 
!  ! 

! 3  ! SUL  PH U Pi C  ACID/  SOLVENTS  AND  CAUSTIC  SODA 
!  ( 


QUSTAUFFER  CHEMICAL  CO.  !3  !SOLPHUPtC  ACID/  SOLVENTS  AND  CAUSTIC 

!  !  ( 

!  !  ! 

!  !  ! 

32! STEAM  PRODUCTION  SERVICES/  XNC.!3  {PERSONNEL 
!  !  ! 

21! STEEL  CITY  MARINE  TRANSPORT/  !2  STOWING 

I  INC.  !  ! 

1  !  ! 

34! STEELE/  DAVID  DREDGING  !3  ! SAND  AND  G«AVEL-TOVZNG 

!  I  ! 

32! STEEN  PRODUCTION  SERVICE/  INC.  19  {COMPANY  EMPLOYEES 
!  !  ! 

05! STEERS  EQUIPMENT  CORP.  !2  ISAND  AND  GRAVEL 

•  !  ! 

03!$T£ERS  TOWING  CORP.  !3  ICONSTNUCTION  EQUIPMENT  AND  MATERIALS 

!  !  ! 

30JSTEG3AUER/  FRANK  T.  !2  ! PETROLEUM  AND  CHEMICAL  PRODUCTS 

!  •  ! 

i  !  i 

33! STELLMAN  MARINE/  INC. «  !9  ! 

!  !  2 

23! STENDER/  WILLIAM  JR.  AND  MARTHAJ3  'CONSTRUCTION  MATERIALS 
!  !  ! 

33! STERLING  CHEM.  CO.  13  {PETROCHEMICALS 

!  !  ! 

33JSTERLING/  W.  P.  J2  IOXO-ALCOHOLS  AND  CYCLOHEXANE 

!  !  ! 

!  !  ! 

09! STCUART  TRANSPORTATION  COMPANY  !2  !3UIK  PETROLEUM  AND  CHEMICALS 
!  !  1 


13ISTEVENS  MARINE  SERVICES/  INC. 
! 

13!ST EVENS  TOWING  CO./  INC. 

! 

! 

! 

33! STEWART  t  STEVENSON 

J 

27ISTITCH/  DUANE 
J 
I 

402STOCKT0N  TUGBOAT  COMPANY 
! 

32! STONE  OPERATORS/  INC. 


12  !  GENERAL  TOWING  AND  GENERAL  FREIGHT 

I  k 

! 1  !6ENERAL  TOWING  AND  GENERAL  FREIGHT 
!  1 
1  ! 

!  I  ! 

!2  {CHARTERS  TO  OTHERS 
(  ! 

! 9  {BULK  PRODUCTS-GRAIN/  COAL/  FERTILIZER/  SALT/ 
I  {ETC. 

!  1 

S2  {SHIP  ASSISTING  AND  SOME  BARGE  MOVEMENTS 
!  I 

{9  {OILFIELD  EQUIPMENT 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


OHIO  1  MISSISSIPPI  RIVERS  FROM  WEST  VIRGINIA  TO 
NEW  ORLEANS;  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  TEXAS  t 
LOUISIANA  !  MISSISSIPPI  RIVER  TO  MISSOURI;  LOWER 
MISSISSIPPI  RIVER  TO  ARKANSAS!  MISSISSIPPI/  GREEN 
K  OHIO  RIVERS  OF  MISSOURI/  KENTUCKY/  OHIO  t  LA 

GREATER  NEW  ORLEANS -SUNSHINE/  LA 

NEW  MADRID/  MO 


LAKE  AND  HARBOR  AREAS  OF  NEW  ORLEANS/  LA  AND 
INTRACOASTAL  WATERWAY 


HEAO  OF  CHAIN  OF  ROCKS  CANAL  MILE  194  TO  MERAMEC 
POWER  PLANT  MILE  160 


UPPER  MISSISSIPPI  RIVER  (URR)  BETWEEN  ST.  PAUL/ 

AND  CASSVILLC/  WI— UMR  BETWEEN  ST.  PAUL  AND  DAVEN¬ 
PORT/  IA— UPPER  4  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER  BETWEEN 
ST.  PAUL/  NN  AND  NEW  ORLEANS/  LA— UNR  AND  LMR 
BETWEEN  NEW  ORLEANS/  LA  AND  ST.  PAUL/  MN 

MISSISSIPPI  RIVER  PORTS  -  OONALDSONVILLE/  SOUTH 
TEXAS  TO  TAMPA  VIA  GULF  -  SAN  JUAN/  PR  TO  FLORIDA 
—  GULF  COAST 


U.  S.  COASTWISE  AND  WORLDWIDE 

INTPACOASTAL  CANAL/  BAYS/  LAKES/  AND  SOUNDS— 6ULF 
COAST 

NEW  YORK  HAQeOR  AREA 

FORT  LAUDERDALE  TO  MIAMI  (DAILY);  FORT  LAUDERDALE 
TO  BOCA  RATON  (4  TIMES  WEEKLY);  INTRACOASTAL 
WATERWAY 

NORTHEAST  MAINE  TO  PHILADELPHIA 


NEW  YORK  HARBOR/  DELAWARE  BAY  AND  CONNECTICUT 
GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 

SAN  DIEGO  BAY  AREA 
GULF  OF  MFXICO 

MACKINAC  ISLAND  AND  ST.  ICNACE 

MATERS  OF  PUGET  SOUND  INCLUDING  THE  GOVERNMENT 
LOCKS  AND  LAKE  UNION/  AND  LAKE  WASHINGTON 

BEAUFORT/  NC;  INLAND  AND  COASTAL  WATERS  OF  EASTERN 
UNITED  STATES 

INLAND  WATERS 

GULF  OF  MEXICO  WATERS  PRIMARILY  OFF  LOUISIANA  AND 
TEXAS  COASTS  AND  PORTS  ALONG  THESE  COASTS 

GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY/  MOBILE/  MISSISSIPPI/ 
KANAWHA/  OHIO#  TENNESSEE/  ILLINOIS  AND  MISSOURI 
RIVERS 

INTERCOASTAL  CANAL/  VERMILION  BAY 

UPPER  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVCP-OKJO;  AND 
ILLINOIS  AND  TENNESSEE  RIVERS 

WHITE  RIVER  AT  NEWPORT/  AR 

GRAND  LAKE  AND  INTRACOASTAL  CANAL 

LONG  ISLAND  SOUND  AND  NEW  YORK  HARBOR 

NEW  YORK  HARBOR 

MISSISSIPPI  RIVER  AND  ITS  TRIBUTARIES:  AND  GULF 
INTRACOASTAL  CANAL 


GREAT  LAKES  AND  CONNECTING  WATERWAYS 
GULF  COAST 

NEDERLAND  TO  CORPUS  CHRISTI/  PORT  ARTHUR/  AND 
FREEPORT/  TX 

EASTPORT/  HE;  GULF  AND  ATLANTIC  COASTAL  AND  INLAND 
WATERS 

ATLANTIC  INTRACOASTAL  WATERWAY 

ATLANTIC  INTRACOASTAL  WATERWAY— JACKSONVILLE/  FL 
TO  WILMINGTON/  NC— ATLANTIC  INTRACOASTAL  WATERWAY; 
BALTIMORE  TO  MIAMI  AND  TAMPA 

GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

MISSISSIPPI  CIVER  AND  OTHER  NAVIGABLE  WATERWAYS 

SAN  FRANCISCO  BAT  AREA  AND  DELTA  —  STOCKTON  MAINLY 
OFFSHORE  GULF  OF  MEXICO 


TABLE  3  *  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 
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E  !  ! 

H  !  !  1. 

C  !  ! 

!  OPERATOR  NAME  ! 

0  !  (  2. 

T  !  !  3. 

!  !  9. 

SERVICE  ! 

REGULATED  3Y  ! 

INTERSTATE  COR-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
HEftCE  COMMISSION  ! 

EXEMPT  FOR  HIRE  ! 

PRIVATE  ! 

UNKNOWN  ! 

! 

!  POINTS  OX  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 

!  DETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 

! 

1 

! 

1 

^21  STONE#  JOHN  W.#  OIL 
! distributor#  INC. 

!  ! 

!3  ! DIESEL  FUEL  ANO  «©  OIL 
!  ! 

1 

{NEW  ORLEANS  AREA 
! 

051  STONY  BROOK  MARINE  TRaNS.  CO.  !2  ! 

(IDLE 

■ 

33! STORK  II  TRUST 

j 

! 3  {DRILLING  EQUIPMENT 
|  | 

I 

! TEXAS  INLAND  WATERS 

j 

33! STORK#  JAKES  C. 

j 

!3  iorilling  equipment 

j  j 

{INLAND  WATERWAYS  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
| 

32! STRECK fUS  EXCURSIONS#  INC. 

! 2  IPASSENGERS 

«  t 

1  MISSISSIPPI  RIVER— BATON  ROUGE  ARIA 

33! GUDEPH AN  4  YOUNG  TOWING  CO.#  !2  ! HAP30R  TO  GULF  TOWING 

! INC.  !  1 

(GULF  Of  MEXICO  AND  CONNECTING  TEXAS  WATERWAYS 
! 

32! SUGAR  SOATS#  INC. 

j 

i  i 

! 9  ! OIL  FIELD  FELATED  CARGO  4  MATERIAL 

(MISSISSIPPI  RIVER  (  GULF  Of  MEXICO 
| 

07! SULZER #  ARTHUR  H.  ASSOCIATE! 
!  INC. 

j 

5#  ! 3  ! slop  oil  ano  water  wash 
!  ! 
i  | 

! NORFOLK#  VA  TO  ANCHORAGE  PIER  AND  LOCAL  TERMINALS? 
(PHILADELPHIA 

2 

26! SUNPEP  SUN  CRUISES 

! 0/9/ A  ROBERT  W.  SHUFELT#  JR 
! 

! 9  (PASSENGERS 
.  !  ! 

!  ! 

(OFFSHORE  -  SOUTH  END  OF  LAME  MICHIGAN?  ILLINOIS 

J  RIVER  -  OTTAWA  AREA?  AND  ILLINOIS  RIVER  -  STARVED 

1  ROCK  STATE  PARK  AREA 

i 

33!$UN  MARINE  TCDMXN ALS#  INC. 

! 3  !•*  OIL  ANO  CRUDE  OtL 

i  j 

• 

1 INTRACOASTAL  WATERWAYS  OF  LOUISIANA  ANO  TEXAS 

IsIsUN  STATE  NARINE#  INC. 

l 

1 

U  stowing#  gas#  DIESEL  fuel  ano  fuel  oil 
!  ! 

(JACKSONVILLE  HARBOR#  PALATKA  AND  SANFORD— WILMING- 
! TON#  NC-SANFORO 

C7! SUN  T»ANSPO»T#  INC. 

i 

i 

i 

{ 

!  i  STOWING:  CAROLINE#  PETROLEUM#  0*Y  CARGO#  (DELAWARE#  HUDSON#  CONNECTICUT#  AND  JAKES  RIVERS? 

!  !  FURNACE#  LU^tCATIKG#  fUL<#  AND  HEATING  0ILS1GULF  Of  MEXICO#  MISSISSIPPI  RIVER  TO  9AT0N  ROUGE# 

!  !  !  LAJ  ATLANTIC  4  PACIFIC  COASTAL  AND  INLAND  WATERS— 

!  !  !  VALOEI#  AK— PUERTO  RtCO— WORLDUI  DC 

■  •  i 

31 !  SUPERIOR  30AT  WORKS#  INC. 

i 

!  2  STOWING;  CHEMICALS  ANO  PtTrfCLEU*  PRODUCTS 
{  ! 
i  { 

! GULF  tNTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 

I  SYSTEM 
| 

2C!SUPRRI0R  KARINE  WAYS 

i 

i 

S3  SCOAL 
!  ! 

! WITHIN  A  23  MILE  RADIUS  OF  MILE  305.3  ON  THE 
{OHIO  RIVER 

24! SUPERIOR  SHIPPING  CO,#  INC. 

! 

I 

(9  IRASSFNGEPS 

1  1 

1  ] 

(LAKE  SUPERIOR  AND  ST.  LOUIS  RIVER  IN  AND  AROUND 
10ULUTH#  MN  AND  SUPERIOR#  WI 

32! SUPREKE  TOWING  CO.#  INC. 

i 

!  2  (OIL  fl'LD  EGUI  pMrNT 

i  j 

(MISSISSIPPI  RIVER  DELTA 

2oi SUSAN  REALtY 
| 

!  2  STAND  \  viPAVcL 

1  | 

(OHIO  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

2 

32 1  SUTTON  4  POORIOUtZ 

t 

!2  ! CPUOE  OIL  and  conoensat; 

1  1 

! WAT CR S  IN  PLAOUEMINE  PARISH 

j 

29! SVE JKO$<Y#  WILLIAM  C. 

i 

!  2  (GRAIN 

l  | 

(MISSISSIPPI  AND  MISSOURI  RIVERS 

31!SWAN<  TRANSPORTATION#  INC. 

! 

i 

•9  {DRY  CARGO  <3>AIN#  ETC.) 

!  ! 

!  ! 
i  i 

(MISSISSIPPI  RXVFR  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
(Or  LOUISIANA  AND  TEXAS?  ILLINOIS  RIVER  AND 
(VICINITY?  OMI3  RIVER  AND  VICINXYY 

1 

5 9 i SWEENEY#  MICHAEL 

j 

!  7  ! 

1  { 

l 

! 

32! SWITCHBOATS#  INC. 

! 2  1  TOWING 

j  | 

!  INLAND  WATERS 

i 

41  (SYLVESTER  NARINE#  INC. 

J 

! 2  !passen::bs#  drilling  ano  production 

!  {SUPPLIES  FOR  CFFtMC0S  OIL  PLATFORM 

•  i 

! PORT  HUENCME  TO  PLATFORMS  GILDA  AND  GINA? 
(CARPINTEXIA  PIER  TO  PLATFORMS  A#  P  AND  C 

4li SYLVESTER#  AKTQNs  TUG  SERVICE  12  i®ASS£NGLBS  AND  Gt NrP At  CARGO 

!  !  ! 

i  i  i 

(MOSS  LANDING#  MORRO  BAY#  PORT  SAN  LUIS#  EL 
( S* 6UMD0#  AND  VENTURA#  CA 

32!S YSTEK  FUELS#  INC. 

i 

{ 

! 2  (CRUDE  OIL/RESIDUAL  FUEL  OILS 
!  1 
!  I 

■  i 

(BROWNSVILLE  TO  PANAMA  CITY#  SOUTHWEST  PASS  TO  PINE 
IOEND?  ARKANSAS#  ILLINOIS#  ONTO#  AND  TENNESSEE 
(RIVFRS 

32! T  i  R  TOWING  COMPANY#  INC. 

I 

•  ■ 

!9  !S£N£ML  TOWING 
!  ! 

«  i 

(COAST  OF  GULF  Of  PEXICO  ANO  EAST  COAST  TO  BOSTON# 

(Ml 

31 !  T  G  9  3ARGE  CO. 

i 

:  > 

!9  ! 

•  i 

! 

32! T  L  C  MARIN*  SERVICE#  INC. 
i 

i 

•  ■ 

*9  Stowing  and  water 
!  ! 
i  ] 

(MISSISSIPPI  AND  GULF  IHTERCOASTAL  WATERWAYS  OF 
(LOUISIANA#  FLORIDA#  AND  TEXAS 

33im  KARINE  SALVAGE#  INC. 

{ 

!  2  !  SALVAGE  riuiPMFM 
i  i 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

27! I.  R .  S.  POAT  CO. 

j 

! 9  (CHARTS P5  TC  OTHJ>$ 

i  j 

icARUIHEPSVILLE#  MO 

i 

32! T.T.  BARG? 

{ 

i 

•9  (PfTROLFU" 

!  ! 
i  i 

i INTERCOASTAL  CANAL#  NEW  OPLCANS-POAT  ARTHUR#  AMD 
(PORT  ARTHUR-NEW  ORLEANS 

j 

2S!TAeOR  GRAIN 

i 

•  • 

!  2  lHAP  JOR  WORK 

1  1 

!  ILLINOIS  RIVER 

3cl T AGGAB  T  4  TAGGART 
(TRANSPORTATION#  INC. 

iZ  i GRAIN 
!  ! 

(WHITE#  ARKANSAS#  AND  MISSISSIPPI  RIVERS 
( 

32!T AL90T #  EVERETT  L. 

!9  {LIQUID  KUO/  PIPES#  ANO  O^Y  CA>50 

i  | 

(INTPACOASTAL  WATERWAY  AND  OFFSHORE 
| 

32ITALSN* S  LANSING#  INC. 

i 

! 2  ! DIESEL  FUEL 

•  i 

|  • 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY— PILE  193  AND  PORT 
(ARTHUR#  TX 
| 

30!T AKAK  TRANSPORTATION  CO. 

| 

! 3  (BUTADIENE,  L®G#  ANHYDROUS  AMMONIA 

j  | 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS 

l 

13!  TAKRA  SHIPV OS#  INC. 

i 

j 

(3  (DECK  CARC9 
!  ! 

(GULF  OF  MEXICO  AND  INLAND  WATERWAYS  OF  MISSISSIPPI 
! RIVER  AND  TRIBUTARIES 

l 

1KTANGKN  ISLANO  -  CHESAPEAKE 
{CRUISES 
| 

3  *  Y !  3  SPASSENGSRS 
!  ! 
i  | 

I 

(REEDVILLE#  VA  -  TANGIER#  VA#  T APPAMAMNOCK#  VA# 

(Lf COSTOVN#  VA  AND  SAUNOERS  WHARF 

j 

C1!TA0»K!NA#  LCC 
! 
i 

!9  (PASSENGERS 
!  ! 
i  2 

!9P£PAUS  IN  OPEN  WATER#  WITHIN  20  MILES  Of 
( GLOUC* STEP#  MA?  I.  f.  "PARTIALLY  PROTECTED  WATER" 

| 

32!TAX-Ht£l#  INC, 

i 

12  {GENERAL  OILFIELD  CARGO 

i  j 

(GULF  OF  MFXICO 

2 

11 1  TARMAC  LONESTAR#  IHC. 

! 

is  ! S ANO  ANO  GRAVEL#  CRUSHED  STONE 
!  ! 

(AIKEN  SWAMP#  JAMES  RIVER#  ANO  HAMPTON  ROADS  TO 
(RICHMOND  AND  NORFOLK#  VA 

2 

3D(TATC  T0V90AT  CO. 

!2  (CONSTRUCTION  TOWING 

j  | 

(PUGf T  SOUND  WATERS 

2 

36ITAVIS#  AL 

!  2  (FROZEN  FJSM 

(PU SET  SOUND-THROUGH  CANADIAN  INSIDE  WATERS-ALL 

(  J 


1  ALASKA  WATERS 


TABU 


DESCRIPTION  OP  OPERATIONS 


{TENNESSEE  VALLEY  AUTHOR! TV 


TENSAM  RIVER  CYPflf$3  CO. 


!  SERVICE  l 

!  1.  REGULATED  BY  ! 

!  INTERSTATE  CO1*-  !  PRtNCIFlL  COMMODITIES  CAPRIEO 

OPFRATOR  NAME  I  HERCE  COMMISSION  ! 

1  2.  EXEMPT  POP  HIRE  I 

!  3.  PRIVATE  ! 

!'  9.  UNKNOWN  1 


1  ! 

TAYLOR  MARINE  TOUTNG,  INC.  !2  {TOWING 

!  ! 

TAYLOR  SAND  t  GRAVEL  CO.  !3  J SAND  AND  GRAVEL 

!  ! 

TAYLOR  TOWING  CO.,  INC.  !2  STOWING 

1  I 

Tf AGUE  BROTHERS  SAND  i  GRAVEL  JJ  STOWING,  SAND,  AND  GAAVfL 


TAYLOR  TOWING  CO.,  INC. 


TEE  DEE  ENTERPRISES,  INC. 
TENDER  EXCURSION  COMPANY 


TENN-TOH  TOWING,  INC. 


TENNCCO  OIL  COMPANY 


I  S 

19  I  SLAKE  AND  RIVE®  HARUOftS  IK  VICINITY  OP  CHICAGO,  XL 

!  S  ! 

19  S  {SEATTLE/  VA  TO  KODIAK,  AK 

i  S  ! 

!  2  M2,  fit  »ND  CRUDT  OIL  I  GULP  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  TRIBUTARIES  INCLUD- 

s  S  Sing  slack  warrior,  tonrxgpee,  and  Alabama  rivers 

!  !  1 

S3  SCRUDC  OIL,  PETAOCHf KICAL  AND  PEED  STOCK,  ANDlGULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
I  {GASOLINE  ! 

I  t  ! 

S3  1  CO »L,  GRAIN,  SALT,  CHEMICALS  1ST.  LOUIS,  »0?  CAIRO,  IL?  AND  KNOXVILLE/  TNJ 

!  I  SCLINCH  RIVER  TO  ROCKWOOD/  TN?  TENN-TOM-PICKVICK  TO 

!  S  (MOBILE,  AL 

I  1  I 

S3  l  CONSTRUCTION  MATERIALS/  EQUIPMENT  AND  {TENNESSEE/  CUNOERLAND,  OHIO/  AND  MISSISSIPPI 

1  SHAR30R  >=P V X C £  OP  COAL  VARGfS  SRIVERS 

l  S  S 

12  {ALL  BULK  COMMODITIES*"!.?./  SALT/  COAL/  SCAJPO/  IL  TO  KNOXVILLE/  TN 
t  1  ROCK/  GRAINS,  CHFMCALS/  ETC.  1 

1  1  ! 

!9  (HWD  LOGS  SLAKES  AND  »IVERS  IN  VICINITY  OP  STOCKTON,  AL 

!  S  I 

12  SLOG  RAFTS  1ST.  JOHNS  TO  NEW  ERA,  OR— WILLAMETTE  RIVER 

!  S  S 

12  SHAR30R  SCPVICE  {BETWEEN  GREENVILLE  AND  VICKSBURG,  NS 

I  !  1 

19  tmm  GRAIN  SLOWER  MISSISSIPPI  RIVER 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS, 
METUtEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


{DELAWARE  CANAL  AND  RIVER  ANO  CHESAPEAKE  CANAL 

! 

{MISSISSIPPI  RIVER 

l 

Igulf  intracoastal  waterway 

S 

!  TENNESSEE  RIVER— PERRYVIllE,  TN  AREA 


TERR/  ALAN  C. 
TERRAL  BARGE  LINE 


TCRRAL  JOINT  VENTURE 


TERPEBONE  FUEL  l  LUBE,  INC. 
TERREBONNE  TOWING  CO.,  INC. 


TENNESSEE  RIVER  I0WIN3  CO*p.  S3  ICC»L,  GRAIN,  SALT,  CHEMICALS 

!  1 

!  I 

S  I 

TENNESSEE  VALLEY  AUTHORITY  13  {CONSTRUCTION  MATERIALS,  E'JU IPKEMT  AND 
1  { HARBOR  SPPVICS  OP  COAL  PARSES 

l  1 

TENNESSEE  VALLEY  TOWING,  INC.  12  {ALL  BULK  COMMODITIES— I. ?.,  SALT,  COAL 
t  I  ROCK,  GRAINS,  CHPMICALS/  ETC. 

1  1 

TENSAW  RIVER  CYPRES3  CO.  !9  (HWD  LOGS 

!  1 

TCRP/  ALAN  C.  12  {LOG  RAPTS 

I  1 

TERRAL  BARGE  LINE  12  I HARSOR  SFPVICC 

I  ! 

TCRRAL  JOINT  VENTURE  19  {HEAVY  GRAIN 

1  t 

TERPEOONE  FUEL  l  LUBE,  INC.  12  10IESEL  FUEL 

1  ! 

TERREBONNE  TOWING  CO.,  INC.  12  ITOWINo,  DECK  CARGO  ANO  DlESiL  PUeL 

!  ! 

1  I 

TERRYNATT  MARINE,  INC.  12  ! PETROLEUM  PRODUCTS 

!  1 

t  1 

TESORO  PETROLEUM  DISTRIBUTING  !3  {DIESEL  A*0  WATER 

CO.  I  ! 

!  ! 


{INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 


TERREBONNE  TOWING  CO.,  INC.  J2  ITOWINo,  DECK  CARGO  ANO  DIES*L  PUeL  l GULF  INTPACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA,  LAKES  t 

!  I  IfcAYS  A  MISSISSIPPI  RIVE* 

1  I  ! 

TERRYNATT  MARINE,  INC.  12  ! PETROLEUM  PRODUCTS  {MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  XKTRACOASTAL  WATERWAY 

!  1  ! Of  TEXAS  TO  FLORIDA 

!  !  ! 

TESORO  PETROLEUM  DISTRIBUTING  !3  {DIESEL  A*0  WATER  {GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY,  LOWER  MISSISSIPPI 

CO.  1  1  {RIVER,  ANO  GULF  OF  MEXICO 

!  !  ! 

TEXACO  MARINE  SERVICES,  INC.  !3  i GASOLINES/  *2  OIL /  «S  FUEL  OIL/  AVJ6T,  CRUDElXNWPOD  LONG  ISLAND/  NEWBURGH,  NY?  NEW  HAVEN/  CT? 

!  I  ! PROVIDENC*/  Ri;  BRIDGEPORT/  CT?  PHILADELPHIA/  PA? 

1  !  I  BOSTON/  MA?  PORTLAND/  ME?  TIVERTON,  Ri; 

l  1  ! BALTIMORE,  MD?  NORFOLK,  VA?  CLATMONT,  DE?  AND 

I  !  {CHELSEA,  MA?  PORT  ARTHUR,  TX?  WILMINGTON,  DE 

1  !  ! 

TEXACO  MARINE  SERVICES,  INC.  !S  |R£TAOLCU*  PRODUCTS  {GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 

I  !  {SYSTEM 

1  !  ! 

TEXACO  MARINE  SERVICES/  INC.  12  1  PETROLEUM  PRODUCTS  {ATLANTIC/  PACIFIC/  AND  GULF  CuASTS 

I  !  1 

TEXACO  REF  IN  IN*  AND  MARKETING,  13  IOIL  SPILL  RESPONSE  fe9UJPM£NT  ANO  PASSENGERS  {WATERWAYS  CLOSE  TO  TEXACO  REFINERIES  AND  TERMINALS 


TfXACO  marine  SERVICES/  INC. 


TEXACO  MARINE  SERVICES/  INC. 


TEXACO  MARINE  SERVICES/  INC. 


INC. 

(MANUFACTURING  DEPT.) 


TEXACO,  USA 

(NEW  IUFRIA  DIVISION) 


TFXACO,  USA  13  ! OILFIELD  EQUIPM 

NEW  ORLEANS  OPERATIONS  DIVISION!  I  FUEL,  AND  WATER 

!  ! 


!  1  {LOCATED  AT  PORT  NECMES,  TX?  MOUNT  VERNON,  IN/ 

I  1  {CONVENT,  LA  AND  POfcT  ARTHUR,  TX 

!  i  ! 

! 3  IOIL  FIELD  SUPPLIES  !  INSIDF  LAKE  FAUSSE  POINT,*  HORSESHOE  BAYOU? 

!  !  {ATCHAFALAYA  BASIN?  WEST  COTE  BLANCHE  BAY?  BERWICK, 

I  I  {LA-LOWER  ATCHAFALAYA  BASIN?  LAKE  HENDERSON 

!  !  ! 

! 3  (OILFIELD  EQUIPMENT,  DRILLING  RIG  SUPPLIES,  {GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  LOUISIANA  INLAND 


TEXAS  BARGE  RENTALS 
TEXAS  CREW80ATS 


!TfXAS  GULF,  INC. 


!  {AND  FUEL  OIL 

!  I 

TEXAS  STATE  HIGHWAY  DEPT.  !9  {PASSENGERS  AND  VEHICLES 

!  ! 

TEXAS  UNITED  CHEMICAL  CORP.  |9  {LIQUID  CALCIUM  CHLORIOE 

1  ! 

THE  BOXER,  INC.  !3  {CANNERY  t  FISHING  SUPPLIES 

1  ! 

THE  CANDY  FLEET  !2  {PASSENGERS  AND  SUPPLIES 

!  I 
!  ! 

THE  ST.  PAUL  PARGE  LINE,  INC.  !2  {GRAIN 


12  {OIL  FIELD  SUPPLIES  {DAYS  AND  INLAND  WATERS  OF  TEXAS  COAST 

1  !  ! 

12  {PASSENGERS,  OILFIELD  SUPPLIES  {GULF  OF  MEXICO  LIMITED  TO  200 

!  1  {MOUTH  OF  MISSISSIPPI  TO  BROUN 

!  !  ! 

1 3  {FERTILIZER,  MOLTEN  SULPHUR,  PHOS°HORIC  ACID  1 AURORA,  NC— MOREHEAD  CITY,  NC 

!  {AND  FUEL  OIL  I 


{GULF  OF  MEXICO  LIMITED  TO  200  MILES  OFFSHORE,  AND 
{MOUTH  OF  MISSISSIPPI  TO  BROWNSVILLE,  TX 


THE  BOXER/  INC. 
THE  CANDY  FLEET 


THERIOT  OFFSHORE  MARINE/  INC. 


THEPIOT,  NOLTY  J.,  INC. 


THIBODEAUX  TOWING 


12  {OILFIELD  EOUIPMENT  AND  PLATFORMS 
i  i 
!  { 

12  {TOWING 
!  I 
!  I 
1  ! 

!  ! 

!  ! 

!2  {TOWING 

!  1 


THOMAS,  RUDY 


THOMPSON  ISLAND  EDUCATION 
CENTER,  INC. 


JGALVESTON/QOLIVAR 

i 

*1  INTERCOASTAL  CANAL  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 

! 

{SEATTLE  (LAKE  UNION)  t  KENAI  RIVER,  AK 

! 

{GULF  OF  MEXICO— INLAND  WATERWAYS,  ANO  PACIFIC 
{OCEAN-WEST  COAST  UNITED  STATES 
! 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  ITS  TRIBUTARIES 

I 

1100  MILES  OFFSHORE  BETWEEN  APALACHICOLA,  FL  AND 
{BROWNSVILLE/  TX 
! 

JGULF  OF  MEXICO-LA,  MISS,  AND  TEX  COAST— MISS  RIVER 
ITO  NEW  ORLEANS,  flFLLE  PASS  TO  LEEVILLE,  ATCHAFALA- 
!YA  CHANNEL  TO  MORGAN  CITY,  CALCASIEU  CHANNEL  TO 
{LAKE  CHARLES,  HOUSTON  SHIP  CHANNEL  TO  HOUSTON, 
{FREEPORT,  CORPUS  CHRISTI,  t  BROWNSVILLE/  TX 
I 

{MISSISSIPPI  RIVER  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF 
1L0UISXANA  t  TEXAS 
! 

{GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  TRIBUTARIES 

! 

! 

JGULF  OF  MEXICO 


!  !  ! 

THOMAS  l  THOMAS  ENTERPRISES,  !2  {TOWING?  DRY  BULK  CARGO  {GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  TRIBUTARIES 

INC.  !  I  1 

I  {  ! 

THOMAS  BARGE  LINES,  LTD.  !2  {DRILLING  FLUIDS  {GULF  OF  MEXICO 

I  !  I 

THOMAS,  DEAN,  INC.  19  10ILFIEL0  EQUIPMENT  AND  SUPPLIE S-REF INED  OIL  {LOUISIANA  RIVERS,  CIWW— 8R0WNSVILLE,  TX  TO  ST. 

1  {PRODUCTS  {MARKS,  FL  AND  ADJACENT  WATERWAYS 

1  t  I 

THOMAS,  RUDY  11  (PASSENGERS,  MAIL,  GROCERIES,  AND  FREIGHT  {TANGIER,  VA  TO  CRISFXELD,  HD 

1  1  ! 

THOMPSON  ISLAND  EDUCATION  12  (GROCERIES,  SUPPLIES,  AND  PASSENGERS  (BOSTON  HARBOR  AND  DORCHESTER  BAY 

CENTER,  INC.  (  {  ( 

!  !  ! 

THOMPSON  PILE  DRIVING  CO.,  1NC.I9  {TOWING  {PUGET  SOUND  AREA 


TABLE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS  931 


E  !  ! 

M  11. 

6  1  ! 

!  OPERATOR  NAME  ! 

D  1  12. 

T  l  !  3. 

!  1  9. 

SERVICE  ! 

REGULATED  SY  1 

INTERSTATE  CON-  1  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
PERCE  COMMISSION  ! 

EXEMPT  FOR  HIRE  ! 

PRIVATE  l 

UNKNOWN  1 

! 

!  POINTS  Ok  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 

I  BETWEEN  WHICH  OR  ON  NHKH'OPERAHD 

1 

! 

! 

1 

32! THOMPSON  TOWING  II 
! 

! 

!  2 
! 

! TOWING 

! 

(MORGAN  CITY/  LA,*  BAYOU  90UCFJ  BAYOU  CHEHET 
! ATCHAF ALATA  RIVER  CHANNEL  TO  GULF  OF  MEXICO 

301THOMPSON/  H.  RIPLEY 
! 

12 

! 

! GRAIN 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
(OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

241  THORNTON  CONSTRUCTION  CO./ 

INC 

.12 

{CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND  MATERIALS 

(LAKE  SUPERIOR— HANCOCK  TO  SAY  CITY  AND  LAKE  HURON 

32! THREE  (3)  H  MARINE  SERVICES 
1INC. 

!9 

l 

( 

( 

32! THREE  RIVERS  9AR6E  CO. 

!  2 

ILIQUID  HUD  AND  GENERAL  CARGO 

(INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  VERMZLLXON  BAT 

1 i! THREE  RIVERS  ROCK  CO. 

19 

i 

21 ! THREE  RIVERS  TOWING  CORP. 

13 

! TOWING 

(OHIO  RIVER 

321THRCE  SONS  TOWING/  INC. 

! 

!  2 
! 

1  TOWING 

i 

(LAKE  AND  RIVERS  IN  VICINITY  OF  INTRACOASTAL 
(WATERWAY  OF  LOUISIANA 

411THUMS  LONG  BEACH  CO. 

!3 

{PERSONNEL  AND  OIL  FIELD  CARGOES 

(LOS  ANGELES-LONG  BEACH  HARBOR 

UMMUNOERDOLT  NARINE/  INC. 

!  3 

! TOWING— LASH  BARGES/  PRESTRESSED  CONCRETE 

t 

(INTRACOASTAL  WATERWAY -NOR FOLK/  VA  TO  MIAMI /  FL 

32 S T  Z 0 C  NARK  CO./  INC. 

!  2 

! OIL  FIELD  SUPPLY 

I  INTERCOASTAL  WATERWAY  ANA  HARVEY  CANAL 

37!  TIDEWATER  BARGE  LINES/  INC. 
! 

!1 

! 

(PETROLEUM/  CHEMICALS/  GRAIN/  FERYXLIIERS/ 

! MACHINERY/  ASPHALTS/  AND  GENERAL  CARGO 

(WILLAMETTE/  COLUMBIA/  AND  SNAKE  RIVERS  TO  FOREIGN 
(PORTS 

321TIOEWATER  BARGES 
! 

!  2 
! 

! OILFIELD  DRILLING/ PRO DUCT  ION  SUPPLIES 

X 

(PRIMARILY  INSHORE— OFFSHORE  WATERS  OF  LOUISIANA/ 
(TEXAS#  AND  CALIFORNIA 

3 2 ! T IOEWATER  ENTERPRISES 

l 

12 

! 

{OILFIELD  DRILLING/PRODUCTION  SUPPLIES 

(INLAND-OFFSHORE  WATERS  Oi  LOUISIANA/  TEXAS/  AND 
(CALIFORNIA 

32! T IOEWATER  FLtETS/  INC. 

! 

12 

1 

(OILFIELD  DRILLING/PPODUCTION  SUPPLIES 

(PRIMARILY  INSHORE— OFFSHORE  WATERS  OF  LOUISIANA/ 
(TEXAS/  AND  CALIFORNIA 

3 2 1 T IOEWATER  GRAND  ISLE/  INC. 

!2 

{CARRYING  DRILLING  SUPPLIES  OFFSHORE 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  TO  COASTAL  WATERS 

3  2 !  T  IOEWATER  NARINE  PACIFIC/  INC. 
! 

!  i 
! 

(OILFIELD  DRILLING/PROOUCTION  SUPPLIES 

(PRIMARILY  INSHORE-OFFSHORE  WATERS  OF  LOUISIANA/ 
(TEXAS#  AND  CALIFORNIA 

32 ! T IOEWATER  NAVIGATORS/  INC. 

! 

!  2 
! 

(OILFIELD  DPXLLING/PA0DUCTI3N  SUPPLIES 

(PRIMARILY  INSHORE-OFFSHORE  WATERS  OF  LOUISIANA/ 
(TEXAS  AND  CALIFORNIA 

32! T IOEWATER  RESOURCES#  INC. 

! 

!  2 

1 

(OILFIELD  D PILLING /PRODUCT! ON  SUPPLIES 

(PRIMARILY  INSHORE-OFFSHORE  WATERS  OF  LOUISIANA/ 
(TEXAS/  AND  CALIFORNIA 

39! f IOEWATER  SAND  f  GRAVEL/  INC. 

!3 

!  SAND 

(SAN  FRANCISCO  BAY  AND  TRIBUTARIES 

32! T IOEWATER  TRADERS 
! 

!2 

! 

(OILFIELD  DP ILLING/P ADDUCTION  SUPPLIES 

•PRIMARILY  INSHORE/OFFSHORE  WATERS  OF  LOUISIANA/ 
(TEXAS/  AND  CALIFORNIA 

32ITXDEWATER  VENICE 
! 

!  2 
! 

!  OILFIELD  DPILUNG/PaooUCTION  SUPPLIES 

(PRIMARILY  INSHORE-OFFSHORE  WATERS  OF  LOUISIANA/ 
(TEXAS#  AND  CALIFORNIA 

32 ! T  IOEWATER  VENTURES/  INC. 

i 

12 

l 

(OILFIELD  D»ILLING/PP.5DUCTICN  SUPPLIES 

(PRIMARILY  INSHORE-OFFSHORE  WATEPS  Of  LOUISIANA/ 
(TEXAS/  AND  CALIFORNIA 

32! T IOEWATER  VESSELS/  INC. 

i 

!  2 
j 

(OILFIELD  ORILLING/RROOUCTION  3U?®LICS 

(PRIMARILY  INSHORE-OFFSHORE  WATERS  Of  LOUISIANA/ 
(TEXAS  AND  CALIFORNIA 

321TIGER  NARINE/  INC. 

!2 

(STAND  °Y  3CAT 

(OFFSHORE 

1 5ITILLER  CONST.  CO. 

!9 

i TOWING  AND  CON$T®UCTION  "AT £R X ALS 

(COASTAL  SOUTH  CAROLINA 

11 !T ILLETT  OIL  IPANSPOPT/  INC. 
i 

12 

j 

(•2  full  oil/  gas/  dicsel/  kero 

(NORFOLK  HARBOR/  HAMPTON  ADS./  POTOMAC  RIVER/ 
(CHESAPEAKE  PAY/  AND  TRIBUTARIES 

tritlNKE®  SAND  (  SPAVEL/  INC. 

•3 

(SAND  AND  GRAVEL 

•TENNESSEE  RIVER— MILE  129. S  TO  193.1 

OUT  INK*®/  ALFRED/  JR. 

i  2 

! PASSENGERS 

(PPOVXNCETOWN/  MA  TO  CAPE  COD  BAY  AND  BACK 

361  TINT  TANKERS/  INC. 

i  2 

! PETROLEUM  PRODUCTS 

ILWSC/  OLYMPIA  TO  PORT  ANGELES#  LAKE  WASHINGTON 

32! TNS  ACflUISITION  CORP. 
i 

12 

* 

(OILFIELD  DMLIING/PRODUCT  SUPPLIES 
! 

•PRIMARILY  INSHORE— OFFSHORE  WAtERS  OF  LOUISIANA/ 
(TEXAS#  AND  CALIFORNIA 

36!T0GIAK  FISHERIES/  INC. 

I 

i  3 

■ 

(CANNERY  SURPLUS  AND  FISHERIES  PELATfO  C AR60! COASTWISE/f ROM  SEATTLE/  WA  TO  BRISTOL  SAT  AREA  OF 
{  (ALASKA 

22! TOLEDO  PIVE®  CRUISe  LINFS 
| 
j 

i 

12 

1 

1 

1 

(PASS'  f.G£R$ 

( 

J 

(MAUMEE  RIVER  FROM  3U0T  41  TO  1/2  MILE  NORTH  OF 
(MAUMEE-PERRYSBURG  BR ID 6E“ INCLUDING  GREAT  LAKES# 
(CUYAHOGA  RIVER  FROM  JETTY  AT  LAKE  ERIE  TO 
i  CLEVELAND  FLATS  AREA 

IPlTOL'N  NARINE/  INC. 

(2 

icOAL/  ROCK/  CRAIN/  OIL/  CHEMICALS/  AND  SALT 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

U!TCH  SOYA  SPAIN  CO./  INC. 
i 

jo 

! 

1 G  PA  IN 

1 

• 

(TENNES SEE-TOMB IGBEE  WATERWAY  INTRACOASTAL  BETWEEN 
(MOBILE/  AL  ANO  NEW  ORLEANS/  LA 

3sl T0NS5AR5/  W.  R.  4  CONNIE 

!9 

1 

(IDLE 

31!  TONY  PAPGF  CC. 

l 

•2 

j 

(PETROLEUM  PRODUCTS 

1 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
(SYSTEM 

32i TONY  BOATS/  INC. 

•2 

(TCWING 

(INLAND  WATERWAYS  AND  WESTERN  RIVERS 

?o‘!TORCO  oil  CO. 

•NARINE  OIVXSION 

\z 

! 

(PETAOL'U"  PROOUCTS 
! 

(WESTERN  RIVERS  AND  INLAND  WATERWAYS 
! 

Jii TORO  «ARIN£/  INC. 

1 

!2 

{ 

(TOWING 

2 

(BROWNSVILLE/  TX  TO  PANAMA  CITY/  ft;  MISSISSIPPI 
•RIVER  AND  INTERCOASTAL  CANAL 

J6!T0TfN  OCEAN  TRAILER  SXPPE5S 
! (TOTE) 

U 

i 

(WHEELED  VEHICLES/  INCLUDING  TRUCKS/ 
(TRAILERS/  AUTOS/  ETC. 

(SFATILE  TO  ANCHORAGE  AND  ASSOCIATED  INTEACOASTAL 
(WATERS 

32! TOURS  PRODUCTION/  INC. 

!9 

! 

(LAROSC/  LA 

??i TPC  TRANSPORTATION 

i  2 

•GRAIN 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

211IPT/  OIV.  OF  ASHLAND  OIL/  INC. 
1 

!2 

1 

1 

(PETROLFUM  PRODUCTS  AND  LI3UID  CH"M«ALS 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  AND 
(OHIO  RIVERS 

TA?U  3  -  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 
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?  !  ! 

N  !  11. 

C  (  ! 

|  OPERATOR  NAME  1 

6  !  J  2. 

T  l  !  3. 

!  !  9. 

SERVICE  ! 

REGULATED  BY  ! 

INTERSTATE  COP-  !  PRINCIPAL  CORRODITIES 
KERCE  COMMISSION  ! 

EXEMPT  FOR  HIRE  ! 

PRIVATE  ! 

UNKNOWN  ! 

CARRIED 

I 

I  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATCRUATS/ 

t  BETWEEN  WHICH  OR  OH  WHICH  OPERATED 

I 

I 

! 

24! TRANCWITA/  V.  A, 

! 

19 

I 

1 

301TPANS-A6RA,  INC* 

12 

! CHARTERS  TO  OTHERS 

(INLAND  WATERWAYS  AND  INTERCOASTAL  CANAL 

32JTRANS-ATLAS  KARINE  CCRP. 

12 

(DECK  CARGO  (DRILL  *IPE/  ETC.) 

(GULF  OF  HCXICO-NOT  EXCEEDING  200  MILES  OFFSHORE 

1 1  !T*ANS£ RVc  KARIN*/  INC. 

! 

!  2 
! 

1  NITROGEN  SOLUTION/  CAUSTIC  SODA  SOLUTION/ 

! SOYBEAN  OIL  l  CORN  OIL 

(MISSISSIPPI  RIVER  J  GULF  LOUISIANA  t  TEXAS  TO  GULF 

IS  EAST  COASTS?  MOBILE/  AL?  ARECXBO/  PR 

29JTRANSEER  4  TOWING/  INC. 

13 

1  SCRAP/  COKE/  AND  STON* 

1ST.  LOUIS/  MO 

32! TRANSOCEAN  MARINE/  INC. 

12 

1*ASSENGE«$  <  SUPPLIES 

1 

(GULF  OF  MEXICO;  TEXAS  AND  LOUISIANA 

03! TRI  STATE  KARINE  COAP, 

)2 

(NEW  YORK  HARBOR/  HUDSON  RIVER/  AND  LAKE  CHAMPLAIN 

231TR1-STATE  f f RTILI TER 

!3 

IfERYILltER 

(MINNEAPOLIS  TO  NEW  ORLEANS 

?0!T»I-STATE  KARIN*  SERVICE/  INC.  12 

! CHARTERS  TO  0?W**S 

(OHIO  RIVER  SYSTEM 

201TPI-STATC  TERMINALS/  INC. 

!  3 

(COAL 

(OHIO  AND  BIG  SANDY  RIVERS 

31 ! TRIANGLE  KARINE 

!9 

(IDLE 

321TRIANELE  KARINE/  INC. 

!  2 

!  HISC.  OILFIELD  TOOLS  t  EOUIPKENT/ 

AND  WATER 

) JULY  OF  MEXICO 

32!  TMCO  KARIN*  OPERATORS/  INC. 
! 

I 

! 

! 

!9 

! 

I 

! 

! 

iOILFICLD  ESUIPHENT 

(VENICE/  LA  TO  ISO  MILES  OFFSHORE  GULF  OF  MEXICO! 
(CAMERON/  LA  TO  100  MILES  OFFSHORE  GULF  OF  MEXICO? 
ISA6IK*  PASS/  TX  TO  100  MILES  OFFSHORE  GULF  OF 
1‘rSXSCO?  AND  INTRACOASrAL  CITY/  LA  TO  100  MILES  IN 
(GULF  OF  MEXICO 

291TRINIOA0  CORR. 

!2 

! PETROLEUM  PRODUCTS 

(WORLDWIDE 

161TRXPLE  T  BOATS/  INC. 

!9 

! 

Cl! TRIPP/  K.  0./  INC.  NARINE 
! CONSTRUCTION 

*12 

! 

(GENERAL  cargo;  piling  AND  LUMBER  (BUILDING 

I  NAT ERIALS) 

(WEST  TO  NARRAGANSETT  BAY/  EAST  TO  PROVXNCETOUN? 

(AND  SU2IARDS  BAY  AREA 

33ITRUCANC  CONSTRUCTION  CO. 

!2 

! GENERAL  CA»GO 

(SOUTHEAST  ALASKA 

281TRUN8ULL  RIVE  *  SERVICES/  INC 
! 

.  (2 
i 

(CORN/  WHEAT/  SOYBEANS/  OATS/  COAL/ 
IGRAVEL/  AND  CRUSHED  »OCK 

SA  MO/ 

(ILLINOIS  RIVER  BETWEEN  KINGSTON  MINES  CR.M.  145.5) 
(AND  OTTAWA  (R.K.  239.0) 

33!TUAN  JOINT  VENTURES  CO. 

! 

!2 

! 

IOIL  FIELD  SERVICE  EQUIPMENT/  I.f./ 
!PIPE/  SERVICE  TRUCKS/  SPILLING  MUD 

ORILL 

(PULK) 

(LOUISIANA  WATERWAYS 

1 

29! TUCKER/  OTTO  N./  JR. 

!9 

(GRAIN 

(MISSISSIPPI  RIVER 

33! TUG  JOSEPHINE/  INC. 

! 

! 

12 

! 

! 

1TCWING 

! 

! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  GALVESTON  TO 
( HOUSTON/  PORT  ARTHUR/  TEXAS  CITY/  FREEPORT 
(CORPUS  CHRIST!/  AND  VICTORIA/  IX 

23! TUG  KILLA*NFY/  INC. 

!  2 

! TOWING 

(GREAT  LAKES 

14! TUG  SERVICES/  INC. 

!2 

ITOWING  AND  HAA30G  SERVICE 

( 6ULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  ST.  ANDREWS  BAY/  FL 

32! TUGBOAT  NAM  III/  INC. 

!2 

(TOWING 

(GULF  OF  MEXICO/  AND  INLAND  WATERWAYS 

15ITUGS  *  SALVAGE 
j 

12 

! 

(0ULK  CEMENT/  BULK  PHOSPHATE/  BULK 
IOIL/  ANO  CONSTRUCTION  EQUIPMENT 

SALT/  FUELIGULF  OF  MEXICO;  ATLANTIC  INTRACOASTAL  AND  GULF 
! INTRACOASTAL;  CARIBBEAN 

?6iTULVE$TAD/  THOR 

!9 

ITOWING 

(PUGET  SOUND 

031 TURECAHO  COASTAL  A  HARBOR 
STOWING  CORP. 

! 

12 

! 

! 

!70WING  AND  FUEL  OIL 
! 

! 

(GREAT  LAKES/  NEW  YORK  STATE  BARGE  CANAL/  NEW  YORK 
(HARBOR/  HUDSON  RIVER/  LONG  ISLAND  SOUND/  AND 
(COASTWISE 

31 ! TURNER  KARINE  SERVICE/  INC. 

12 

ITOWING/  CHARTERS  TO  OTHERS 

(ARKANSAS  AND  NISSISSlPPI  RIVERS 

41 ! TWEED  TOVING 

19 

! 

(OCEANS  AND  HARBORS  OF  PACIFIC  COAST 

32iTVENTY  GRANO  KARINE  SERVICE/ 
!  INC. 

!2 

! 

ITOWING 

! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

1 

32! TWENTY  GRANO  OFFSHORE/  INC. 

!2 

ITOWING 

(GULF. INTRACOASTAL  WATERWAY 

32! THIN  BROTHERS  KARINE  CORP. 

i? 

1 S AND  AND  PAINT 

(GULF  OF  MEXICO 

21!THIN  rivers  TOUING  cokrany 

!2 

ITOWING 

X 

(ALLEGHENY/  MONONGAHELA/  AND  OHIO  RIVERS 

32ITV0  12)  V  TOUING/  INC. 

! 

12 

! 

ITOWING 

i 

(INLAND  AND  COASTAL  WATERS/  BAYS/  ANO  LAKES  OF 
(LOUISIANA/  TEXAS  AND  MISSISSIPPI 

32ITUO  R  DRILLING  COKPANY 

I 

!9 

I 

1  PASSENGERS 

1 

(INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  LAKES/ 

(BAYS/  AND  SOUNDS  OF  LOUISIANA 

33! TX  TX  KARINE  TRANSPORTATION 
(CORK. 

13 

! 

(PETROLEUM  COKE  AND  CEMENT  AGGREGATE 

I 

(HOUSTON  .HIP  CHANNEL/  BEAUMONT  AND  PORT  ARTHUR/  TX 
( 

36ITYEE  KAR1TIKE  SERVICE 

!2 

(SHIP  ASSIST 

(VARIOUS  S.  C.  Al'SKA  PORTS 

11*TVCr»  COW$r.  CO. 

19 

(HAMPTON  ROADS  AREA  A.!0  JAMES  RIVER 

11ITYGER-PENSAC0LA 

1 

1 

!9 

! 

! 

(SAND  AND  STONE 

(NEWPORT  NEWS/  VA-HAURE  L'C  GRACE/  MD? 

(NEWPORT  NEWS/  VA-SHIRLEY  PLANTATION/  VA/ 

(NEWPORT  NEWS/  VA-RXCHMOND/  VA 

091TYLER/  OTIS  RAY 

!  2 

1PASSENGERS  AND  FREIGHT 

(CHESAPEAKE  BAY  AND  TRIBUTARIES 

33!U  S  I  CHEKICALS  CO. 

! 

! 

19 

! 

! 

1  RESIDUAL  OIL 

(COAL  (STAGING  AND  0EST0CKIN6) 

(LOWER  MISSISSIPPI  RIVER  AMD  GULF  INTRACOASTAL 
(WATERWAY  Of  LOUISIANA  AND  TEXAS?  NECHES  RIVER  IN 
(BEAUMONT  AND  PORT  ARTHUR?  HOUSTON  SHIP  CHANNEL 

21 !U.  $•  STEEL  CORP. 

J3 

ICLAIRTON  WORKS 

20!U.  $•  STEEL  KINING  CO./  INC. 
1 

!  3 
! 

f  COAL 

(BETWEEN  NILE  69.1  KANAWHA  RIVER  ANO  MILE  71.5 
(KANAWHA  RIVER 

03IULTRAKARINE  TRANSPORT  CORP. 

) 

12 

1 

(PETROLEUM  PRODUCTS 

(NEW  YORK  HARBOR/  HUDSON  RIVER/  LONG  ISLAND  SOUND/ 
(NEW  YORK  BARGE  CANAL/  GREAT  LAKES/  ANO  COASTWISE 

32IUNILEASE  NO.  26/  INC. 

! C/0  WATSON  TOUING  CO./  INC. 

!9 

I 

(IDLE 

I 

36IUNXMAK  PACIFIC 

!2 

(TOUING 

(DUTCH  HARBOR/  AK 

TAPLE  3  -  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 
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C  ! 

I  SERVICE 

H  ! 

!  1.  REGULATED  BY 

G  ! 

(  INTERSTATE  COM- 

PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 

1 

OPERATOR  NAME 

!  MERCE  COMMISSION 

D  ! 

i  2.  EXEMPT  FOR  HIRE 

T  ! 

!  3.  PRIVATE 

( 

1  9.  UNKNOWN 

?0( UNION  90ILER  CO. 

! 

! 

1ISUNI0N  CAMP  CORP. 

! 

! 

32! UNION  EXPLORATION  PARTNERS 
(LIMITED  (U.C.P.) 

1 

*1 (UNION  OIL  CO.  Of  CALIF. 

! 

1 

21 (UNION  RAILROAD  CO. 

I 

UiUNION  SAND 

I 

32! UNIQUE  TOWING 
J 

32IUNI TED  MARINE  BOATS#  INC. 

i 

C3i UNITED  STATES  LINES#  INC. 

! 

??!UNIV£»SAL  CARRIERS#  INC. 

! 

411UNIVERSAL  CLEANING  SERVICE# 
!  INC. 

i 

41 j  UN IVE°S AL  MARINE  CORP. 

I 

41 (UNOCAL  CHEMICALS  DIVISION 
(UNOCAL  CORPORATION 
! 

HlUPPfft  LAKfS  TOWING  CC. 

■ 

27JUPPER  RIVER  SERVICES#  INC. 


241USS  GREAT  LAKES  FLEET#  INC. 

J?!V  4  J  COAT  SCPVICfS#  INC. 

I 

IliVALFNCXA#  INC. 

! 

29(V*LLtY  LINE  COMPANY#  THE 


351  VALLEY  HAPINC  4  *ARC E#  INC. 
! 


2C! VALLEY  MARINE  SERVICE 

?oi VALLEY#  INC. 

! 

C9JVANE  OROTHERS  COMPANY#  THE 
i 

44! VARCO  LOGGING#  INC. 

j 

32iv£LVtT  MARINE  SYSTEMS 

{ 

UiVfNTURl  MARINE  CO. 

i 

» 

32!  V'QP.ET  SHIPYARD#  INC. 
i 
i 

C  J! VFSSEL  <HA«TfP*#  INC. 


!  1 

(2  ( FAPRI CAT  ED  STEEL#  COAL#  SAND  AND  STOKE 
!  ! 

!  ! 

1  f 

13  (TOUJNG  AND  LOSS 
(  ! 

1  1 

(3  (OIL  FIELD  EQUIPMENT  AND  SUPPLIES 
i  ( 

I  1 

13  (PETROLEUM  PRODUCTS 
1  1 
I  ! 

!?  JCOAL 

1  ! 

! 2  (SAND  AND  C*AVGL 
i  J 

12  ITOW1NG 
I  i 

(2  ! DRILLING  EOUIPMENT  AND  DRILLING  FLUIDS 
t  i 

(2  !PAS$*NOl»S  AND  GENERAL  CARGO 
I  ! 

12  !  *CT 10/ CM EM I  CALS 
!  ! 

i 2  (WAT CP#  WASTE  OIL#  OPSEL 
l  ! 

!  ! 

(9  ! 

i  i 

!  3  MNHYDROUS  AMMONIA 


! 9  (GENERAL  CA»SO 
(  ! 

!  2  1HAP10R  SWITCHING 
!  ! 
i  j 

! 2  (IRON  ORt#  LXMtSTON*/  COAL#  AND  T ACONITE 
I  ! 

!?  ! 

(  ! 

!  2  !  GASOLINE#  KcROSSM#  AND  tua  OIL 
!  ! 


(MOUTH  OF  KANAWHA  RIVER  TO  MARKET  LOCK  AND  0A«; 

! DC  TWEEN  PITTSBURGH#  PA  AND  PADUCAH#  KY  ON  THE 
(OHIO  RIVER 

(FRANKLIN#  VA  FROM  VINTON#  WILLIAMSTON#  EDENTON#  I 
(SOUTH  MILLS#  NC 
I 

(GULF  INTRACOASTAL  WATER#  AND  DULAC  AND  HOUMA#  LA 


(GULF  AND  ATLANTIC  COASTS#  AND  LAKES#  BAYS#  SOUNDS# 
(AND  INLAND  WATERWAYS 
l 

(KILE  11.8  NONONGAHELA  RIVER 
! 

(NILE  371. 3  AREA 
l 

(MISSISSIPPI-NEW  ORLEANS  HARBOR 
( 

(GULF  OF  MEXICO#  XNTRACOASTAL  WATERWAY 
I 

(WORLDWIDE 

( 

(GULF  OF  MEXICO#  ATLANTIC  OCEAN#  t  CARIBBEAN 
I 

(SAN  01  EGO  BAT 


(COLUMBIA  RIVER-ftETUrEN  RORTLANO#  OR  AND  KENNEWICK# 
!  WA 

I 

(GREAT  LAKES 
l 

(UPPER  MISSISSIPPI  RIVER  IN  THE  ST.  »AUL- 
(MINNEAPOLIS  A*EA 

i 

(GREAT  LAKES  AND  ST.  LAWRENCE  SEAWAY 
1 

•HAD  TOPS  AND  GULF  OF  MEXICO 
I 

(NORFOLK  HARBOR#  CHESAPEAKE  BAY  AND  TRIBUTARIES 
! 


!  1  liULK  COMMODITIES#  StfctL  AND  PACKARD  F?L  IGHT!  'jULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  °IVER 


(  i 
!  ! 

(2  ‘SAND  AND  G»AVa 

i  ! 

!  ! 

!  J 

IV  (HARHOP  TOWING 
!  ( 

(2  (TOWING 

i  ! 

( 2  (DIESEL  OIL 
i  ! 

•9  (LOG  TOWING 
!  ! 

(2  (TOWING— G«NEPAL  COMMODITIES 
1  ! 

!  ! 

(2  (CRUDf  OIL  6 
!  ! 


1SYSTE- 

! 

•GULF  INTPACOASTAL  WATERWAY;  VICTORIA#  PORT 
•HARLINGEN#  PORT  ISABEL#  PORT  BROWNSVILLE#  HOUSTON 
(AND  »ORT  ARTHUR#  TX 
! 

!OUFcY#  OH 
! 

(OHIO  AND  KANAWHA  RXVfc»$ 

! 

(BALTIMORE  HARROR  ANO  UPPER  CHESAPEAKE  BAY#  MO 
! 

! OWQRKSHAK  RESERVOIR 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  ANO  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY; 
!OFFSHO*E  AND  OCEAN 
! 

|*LAC<  WARP  I OP  AND  T0M9IGHEE  RtVER  SYSTEM  AND 
! MO^ ILF  HABjOR#  AL  AND  THE  GULF  INTRACOASTAL  CANAL 


!  2  (OIL  f  I FLD  AND  CUNSTA'KIICH  cOUIP^ENT#  TANKS# '.PLAOUEMINE  to  SOUTH  LOUISIANA 
!  (AND  PIPES  ( 

!  (  ! 

(9  !MIL IT  A®  T  CAPSO  (TACOMA#  OAKLAND#  PORT  HUENEME#  SAN  DIEGO  AND  PEARL 

(  !  (HARBOR 


3d! VESSEL  ENGS.  A  DEVELOPMENT  CO.  !2  (GENERAL  TOWING 
!  !  ! 

3KVICKCRS  TOWING  CO.#  INC.  !2  (TOWING 


31 (VIOALIA  DOCK  K  STORAGE  CO.# 
(INC. 


(2  (TOWING 
!  ! 
i  ! 

!  ?  (TOWING 


(WEST  COAST  AND  ALASKA 


(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
(SYSTEM 


(MISSISSIPPI  RIVER— NATCHEZ#  MS  AREA 


32! VTDOS#  JAHIS 

i 

24! VIKING  °ARGf  COMPANY 


OKVIKINC  BOAT  TOUPS  OF 
(NEWPORT#  INC. 


01 ! VIKING  LIMITED  PARTN6PSHIP 
t 


(3  (TCWING 

i  ; 

(2  (GRAIN 
!  ! 

(2  (PASSENGERS 
!  ! 

!  ! 

(2  (PAS3FNGE®S 
!  ! 


1KVXRGIMA  DEPT.  OF  HIGHWAYS  ANO  (2  (PASSENGERS  ANO  V'HICLES 
(TRANSPOPTATICN  !  ! 


(.MORGAN  CITY#  LA 
! 

! 

■ 

(NARRaG ANSCTT  3AY  AND  RHODE  ISLAND  SOUND 

i 

i 

(PORTSMOUTH#  NH  PORT  AUTHORITY  VIKING  DOCK 

j 

'(LITTLE  WICOMICO#  CORROTOHAN#  ANO  JAMES  “IVEPS 


^(VIRGINIA  V  FOUNDATION#  THE 


(2  (EXCURSION  PASSENGERS 


32IVIZIEP#  DONALD  J.#  TCWING#  INC.  I?  (GENERAL  CARGO 


32(V!Z ICR#  HOLLIC  ANN#  INC. 

i 

321  VIZIER#  LOPI  ANA#  INC. 

32i VIZIER#  R0B9IE#  INC. 

1 

32!VIZICR#  SUSAN#  INC. 

} 

17!  VOLUNTEE  R  i-ARGE  S  TRANSPOPI# 
(INC. 

( 


!  2  ! 

I  ! 

(2  (OILFIELD  EQUIPMENT 

1  1 

\i  (CHARTERS  TO  OTME«S 


( PUGf T  SOUND  WATERS 

j INLAND  WATERS 
1 

llOLE 

5 

(OFFSHORE  WATEPS 
( 

(iNLANO-fAYS  AND  3AY0US 

l 

(INLAND  WATERWAYS 


1-JiVOLUNTECR  TOWING  SERVICE#  INC.  (2  (TOWING 

(  (  : 

1o(V0N  8EPGCN#  LTD.  (2  { AUTOMOBILES#  PASSENGERS 

J  !  J 

07(V0YAGRP  VESSEL#  INC.  (V  ! 


(2  (CHARTERS  TO  OTHERS  ! INLAND  WATERWAYS 

!  !  ! 

(2  (GRAIN  K  SOYBEAN##  3*AIN  PRODUCTS#  IRON  4  (MISSISSIPPI  RIVEP  SYSTEM  AND  GULF  INTRACOASTAL 

!  (STEEL#  ORES  X  ALLOYS#  "ACHlN^kY  <  HEAVY  (WATERWAY  AND  TRI3UTARIES#  TENN-TOM  WATERWAY# 

!  (EQUIPMENT#  )®I9G*  t  SKUCT»UAL  STEEL#  TOWAGE! MILWAUKEE#  WI  AND  TAHPA#  FL 
!  ! AND  SALT  ! 

!  !  ! 

(2  (TOWING  (MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 


(MOBILE  RAY-2CTWEEN  DAUPHIN  ISLANO  A  FT.  MORGAN 
(IDLE 


T  A3Lf  3  -  DISCRETION  OF  OPERATIONS 


1  SERVICE  ! 

I  1.  rfculatco  jy  ( 

!  INTERSTATE  CO*-  S  PRINCIPAL  CO^OOITIC?  C4P#I£0 
OPERATOR  NAME  !  HFRCE  COMMISSION  l 
!  2.  EXEMPT  FOP  HIM  ! 

!  3.  PRIVATE  ! 

I  9.  UNKNOWN  l 


J  1 

31! V  H  V  PARTNERSHIP  !)  1 

!  t  ! 

33!  V*  S.  CONSTRUCTION  CO.  IS  (CONSTRUCTION  c4UXP»t’«T 

1  !  ! 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


! SOUTHEAST  ALASKA 


20IW/W  TOWING  t  FUFLING  CO.#  INC.  !2  JTOWING 


32(WAD£#  OAVIO/  INC. 

! 

?0!  WAGNER  CHARTER  CO. 

! 

37IWANXIAKUH  COUNTY 

! 

1JIWALKER  50AT  YARO#  INC. 

I 

32!  WALKJR  MA»IN|#  INC. 

! 

! 

! 

1 3! WALKER  TOWING  CORPORATION 
! 

1 S! WALKE*  *  S  NJO  STREAM  FUEL 
! AND  3FRVICE  COMPANY 
! 

33!  WALTON  t  SONS  STEVC0C»IN<5 
l 

32! WAR  MARINE#  INC. 

; 

3ei WARDS  COVE  PACKING  CO.#  INC. 

! 

! 

I 

03! WARREN  GEORGE#  INC. 

! 

45! WARREN  PETROLEU“  COMPANY 
(DIVISION  OF  CHEVRON  U.S.A.# 

!  INC* 

! 

16! WA RRIOR  i  GULF  NAVIGATION 
(COMPANY 
! 

! 

IdJWARRIOR  RlVFft  TOWING 
! 


!2  ! TOWING  IKANIWHA  AND  OHIO  R IV«»  —  PORTSMOUTH#  OMJ  KANAWHA 

!  !  ! AND  OHIO  RIVER  TO  LOUISVILLE#  KY 

!  (  1 

(J  I-UD  PELL'U#  #*OC!M*S#  FIP£#  AN®  PASS EN$E*$ !OFf SNORE  GRAND  ISLE#  LA 
!  I  ! 

!2  !°ASS*NGE*3  (LAKt  MICHIGAN  AND  CHICAGO,  XL 

!  I  ! 

!  2  IPASSFNCIRS  ANO  VfMICLFS  ! COLUMBIA  MVE» 

!  !  I 

!  2  !HA»t»OR  SCRVICs  (OHIO  AND  TENNESSEE  RIVERS 

!  !  ! 

12  (OILFIELD  SUPRLIE*  I  GULF  OF  MEXICO#  MORGAN  CITY#  EUGENE  ISLAND#  BELLE 

!  !  IPASS#  LA;  TAYOU  LAFOURCHE#  AND  GRANO  ISLE  TO 

!  !  iCANfROK#  LA 

!  !  ! 

! 2  ICOAL#  ROCK#  STAIN,  OIL#  CHEMICALS#  AND  SALT  (MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
!  !  ! 

! 2  (DIESEL  FUEL  !0«I*  AND  TENNESSEE  RIVERS 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 2  MOWING  i 

!  !  ! 

!2  mowing  (inland  t  western  rivers  or  u.s.a. 

!  !  ! 

!3  (wise.  CANNYRY  SUPPLIES  (SEATTLE#  WA  TO  KETCHIKAN#  AK2  PUGET  SOUND#  BRITISH 

!  !  !CCLUM°IA  TO  SOUTHEAST  ALASKA#  SEATTLE  TO  ALASKA 

!  !  ! CANNERY  LOCATIONS 

!  !  ! 

(3  (CONSTRUCTION  MACHINERY  fO<  DRILLING  (HUDSON#  EAST#  AND  HARLEM  PIV£P$  AND  MORRIS  CANAL 

!  !  ! 

!  3  ! PROPANE  AND  GASOLINE  UULF  XNTPACOASTAL  WATERWAY  AND  INLAND  WATERWAYS  OF 

!  !  (LOUISIANA  AND  TEXAS  AND  MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

!  !  ! 

!  !  ! 

(1  (LUBRICANTS#  IRON  ORE#  COAL  ! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  ARKANSAS#  ALABAMA# 

(  !  (MISSISSIPPI#  WARRIO*#  T0N9IG9EE#  TENNESSEE  AND 

(  (  (OHIO  PXVC«  SYSTEMS#  TSNN-TON  WATERWAY 

(  !  ! 

(V  ( COAL  AND  CEMENT  ! TENNESSEE” TOM? IG9EE  AND  WARRIOR  RIVERS 

!  !  ! 

(WASHINGTON  ISLAND  AND  NORTHPOBT#  Wt  AREAS 


23! WASHINGTON  ISLAND  FERRY  LINE#  (2  ( AUTOMOBILES  AND  MISCELLANEOUS  FREIGHT 


35( WASHINGTON  SAND  CO. 

! 

36! WASHINGTON  STATE  FERRY 
( 

36! WASHINGTON  STATE#  DEPT.  OF 
(TPANSPORTATICN 

l 

31 (WASSON  MARGE  CO.#  INC. 


(  1 

!  ! 

(3  (SAND 

I  ( 

12  (PASSENGERS  AND  VFHICLES 

1  ! 

! 3  (PASSENGERS  AN)  VEHICLES 
(  ! 

!  ( 

(2  (DRY  C4P*0  U»AIN#  MC.)  AND  LIQUID  CARGO 
!  ((PAL*  OIL#  ETC.) 

!  ( 

!  ! 

(2  (WHEAT#  PARLEY#  SOYBEANS#  AND  CORN 

(  ( 

(3  (POCK  AND  LUMBER 
!  ( 

(  ( 

(2  (TOWING 


1 1 (WATERF t EIGHT #  INC.  (2  (WHEAT#  iARcEV#  SOYBEANS#  AND  ( 

!  (  ( 

36 (WATERFRONT  CONSTRUCTION  CO.#  (3  (POCK  AND  LUMBER 
(INC.  !  ( 

(  (  ! 

1 91  WATERFRONT  SERVICES  CC.  (2  (TOWING 

(  !  ! 

32! WATERMAN  STEAMSHIP  CORPORATION  (2  (GENERAL  FREIGHT 

t  !  ! 

36! WATERMAN  TOUEOAT  CORPORATION  (9  (GRAVEL 

(  !  ( 

30! WATERWAYS  MARINE  OF  !2  (GENERAL  SUPPLIES  AND  FUiL 

(MEMPHIS#  INC.  !  ! 

!  !  J 

31IWATERWAYS  MARINE  CF  GREENVILLE# IS  (TOWING  AND  PETROLEUM  PRODUCTS 
(INC.  !  i 

!  !  ! 

16! WATERWAYS  TOWING  t  OFFSHORE#  (2  (TOWING 


(INC. 

I 

! 

22( WATERWAYS  TRANSPORTATION 
(TRADING  CO. 

# 

321  WATSON  1ND. #  INC. 

( 

32! WATSON  MARINE  SERVICES#  INC. 

( 

37! WATTERS  CONCRETE  PRODUCTS 
! 

32! WAVELAND  MARINI  SERVICE#  INC. 
! 

J 

30! WAXIER  TOWING  CO.#  INC. 

( 

24IWE3P#  RONALD  E. 

! 

( 

32! WE8CR  MARINE#  INC. 

I 

! 

03! WEEKS  MARINE#  INC. 

! 

21 ! WEXRTOh  ICE  4  COAL  SUPPLY 


ICOMPANY  (DIVISION  OF  STARVAGCI  !  ! 

(INDUSTRIES#  INC.)  !  ! 


!  ! 

!  ( 

!  ! 

!  2  ! GRAIN#  COAL#  CHEMICALS#  AND  MISCELLANEOUS 
»  (SULK  COMMODITIES 
!  ! 

19  l 

I  I 

(3  JWATER#  potable;  waste  WATER 
i  ! 

! 3  ISAND 
1  1 

j?  j  PASSENGERS#  WATER#  FUEL#  MISC.  OILFIELD 
!  (TOOLS  i  SUPPLIES 
!  ! 

12  PETROLEUM  PRODUCTS  AND  CHARTERS  TO  OTHERS 

i  ! 

(2  !  DAY  FREIGHT/6R0CERIES#  UKJER#  ETC.#  AND 
!  (GASOLINE 
!  i 

! 2  !  St ORES  AND  PARTS  TO  SHIPS 

!  ! 

1  ! 

!2  (CONTRACTING  MATERIALS 

t  ( 

(2  (TOWING  AND  COAL 


(MISSOURI  RIVER— MILE  66  AND  21  AREA 
! 

(PUSH  SOUND  PORTS  WITH  FERRY  CONNECTIONS 
! 

(COLUMBIA  RIVER  ABOVE  GRAND  COULEE  DAM 

( 

! 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  IMTRACOASTAL  WATERWAY 
(OF  LOUISIANA  AND  TEXAS#  ILLINOIS  RIVER  AND 
(VICINITY?  OHIO  PIVER  AND  VICINITY 
( 

(CHESAPEAKE  “AY  AND  TRIBUTARIES 
! 

(LAKE  WASHINGTON  AMD  PUGET  SOUND 

( 

( 

(OHIO  RIVER— CAIRO#  K  AREA#  INLAND  WATERWAYS 
! 

(WORLDWIDE 

I 

(TACOMA  CITY  WATERWAY 
J 

(MISSISSIPPI  RIVER”” MEMPHIS#  TN  AREA 


(MISSISSIPPI  RIVCP  — GREENVILLE#  MS  ARIA 


(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSIS*-  ER 

(SYSTEM  —  SLACK  WARRIOR#  TOHBIGBEf  AIVE>  A” 

! SANA  RIVER 

I 

(INLAND  WATERWAY 
! 

I 

J 

! 

(MILE  90  AHP-MILC  235  AHP  WESTERN  RIVER 

j 

( COLUMBIA  RIVER  AREA 

J 

(OFFSHORE  WATERS  OF  GULF  OF  MEXICO 
! 

1 

’( INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

(LAKE  OF  THE  WOOOS  FROM  ANGLE  INLET  TO  OAK  ISLAND 
! 

( 

(MISSISSIPPI  RIVER  BETWEEN  NEW  ORLEANS  AND  8AT0H 
(ROUSE#  LA 
! 

JEAST  COAST 
( 

(OHIO  RIVEP  MILE  POINT  66.5 
! 

I 


21 1 WEI *TON  STEEL 
! 

! 

21( WELLSVXLLE  TERMINALS  CO. 
! 

33! WENDELL  MARINE  SERVICE 


26IWENDELLA  SIGHTSEEING  CO.#  INC.  (2  (PASSENGERS 


(3  ICOKE#  SCRAP#  STEEL  PRODUCTS#  FUEL  OIL#  AND  (OHIO  RIVER 

(  (MOULDS  ! 

!  1  ! 

(2  (SWITCHING  AND  TUG  ASSISTANCE  (OHIO  RIVER 

I  !  ! 

!2  !  (INLAND  BAYS 

!  !  !HATAGOROA”G 

!  !  J 


(OHIO  RIVER 
! 

(INLAND  BAYS  (CORPUS  CHRISTI-SAN  AM TON 10” ARAN S A S” 
!HATAGOROA”GALVE$TOH> 

I 

(CHICAGO  HARBOR  AREA 


TABLC  3  -  PCSCMPJ10K  Or  O'fFATXONS 


935 


OPERATOR  NAME 


SERVICE  f 

1.  KEGULATLt  BY  ! 

INTERSTATE  CON-  1  **RINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
PERCE  COMMISSION  t 

2.  EXEMPT  fO*  HIRE  1 

3.  PRtWT'*  I 

«.  UNKNOWN  t 


fOJNTi  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  V^iCC  OR  ON  WHICH  OPERATED 


30)  VEPFfcW  marine#  m. 

I 

1 

ISlWERTHEIM#  HEBERT#  OR. 

I 

071 WESCCAT#  ALBERT  C.#  CO. 

I 

) 

3JWE1UY  T.  CORP. 

! 

AltWEST  COAST  SNIPPING  CnpANY 

I 

38)  WEST  COAST  STEVEDORING  CORP. 

! 

SSI  WEST  LAKE  QUARRY  AND 
(MATERIALS  CO.#  INC. 

1 

2 tl VEST  PENN  POWER 
I 
J 
1 
! 

39IWESTA*  MARINE  SERVICES 
! DIV.  Of  CROSS  LINK#  INC. 

1 

?1 1 WESTOANK  HARBOR  *ERVICI#  INC. 

( 

231WESTCOTT#  4.  V.#  COMPANY#  INC.# 
)THE 
I 

A1!WESTE*n  BOAT  OPER-TORS 
I 
! 

321 VFSTfcfN  CO. 
t 

i 

All  *{’  ER*  HFMI SPHERE  CORP. 

I 

! 

I 

36) WESTERN  MARlNf  CONSTRUCTION 
! 

36)WEST£»N  PIONEER#  INC. 

! 

! 

39)  WESTERN  SEA  RESOURCES#  INC. 

) 

36)  WESTERN  TOWBOAT  COMPANY#  INC. 

! 

! 

331 W! STERN  TOWING  COM? ANT 
! 

I 

37)  WESTERN  TRANSPORTATION 
! 

1 

36) WESTOURS#  INC. 
t 
! 

27!VEY**ILLFR  NARINE#  INC. 

! 

I 

011WHALING  CITY  PERRY  CORP. 

?6) WHATCOM  COUNTY  ENGINEER 


37! WHATEVER)  ON  THE  COLUMBIA 
I 
1 
1 
) 

17)  WHEELER  GRAIN  CC. 

1 

! 

1 

l 

?V!WX£ELFR  TRANSPORT  CO. 
i 

23! WHITE  OPOS.  SAND#  INC. 

) 

18! mKITE  dP0TH5»S#  INC. 

I 

3 ii WHITE  CAP  MARINE#  INC. 

! 

Cl {WHITE  OAK  COR? i 
! 

15! WHITE  STACK  TOWING  t  T ?ANS- 
•PORTATXON  CO.#  INC. 

! 

11!WHITEHO»S£  MARINE#  INC. 


YJ! WHITSON/  4IM 

i 

36UICK  TOWING#  INC. 

! 

321VILO  UISCH  *ARI N£ 

! 

IliWtUERSON  i/KkCi  LINE#  INC. 

! 

13! WILKIN  SON  i  JENKINS 
! 

! 

J7IWILLAHETTE  TUG  %  BARGE  CO. 
JDIV.  Of  RXCDLC  INT*L.#  INC. 
! 

37!wUUMfm  WESTERN  COR?. 

J 

I 

A A! WlLLPNETT? -WESTER*  CO. 

!A  DIVISION  Of  RIEDEL  INY'L 


i, ARBOR  fleet. MS 


CORN#  WHEAT#  SALT#  MEAL 


PE1R0LFU"  "R05UCTS  Ak;  CHEMICALS 


TOWIMS#  «ANO  AND  STONE 


IRISSISftM*!  RIVEP  SYSTEM— MEMPHIS#  TNI  OSCEOLA# 
1  Alt  J  AND  GCLDbUST#  TN  l  REA 
1 

tNASHVf *,LE#  TN  TO  NEW  ORLEANS#  LA 
! 

1.<VL ANTIC  COASTAL  AND  INLAND  WATERS— NEW  YORK  TO 
(CAPE  HENRY 
I 

)  SULF  INTRACOASTAL  WATERS  AND  HOUSTON  SHIP 
(CHLNN2L  AMO  TRIBUTARIES 
I 

! VOmLOWZDE 

! 

! SHOE  INLCT#  JNG  ISLAND#  AND  DORA  BAY#  ALASKA 

! 

(MISSOURI  River— MILE  8.3  AND  MISSISSIPPI  RIVER 


J  HATFIELD*  £  FERRY  POWER  STATION  ON  MONOGAHELA 
IRIVER#  MITCHELL  POWER  STATION  ON  NONONGAHSLA 
(RIVER#  AND  SPRIN60AIE  POWER  STATION  ON  ALLEGHENY 
IRIVER 
! 

) 

! 


MAIL#  PACKAGE  FREIGHT#  AND  PASSENGERS 


OIL  COMPANY  CARGO  AND  PASSENGE'S 


CRUDE  OIL#  DIESEL  FUEL#  LURE  OIL#  fUtilCF 


! OHIO  RIVER  MILE  123 


10CTP01T  RIVER 
! 


(CALIFORNIA  COAST-PORT  HUENE*'#  CARPENTERIA  PIER# 
(AND  ELWOOD  PIER 


(MISSISSIPPI  RIVCR  TO  MORGAN  CITY#  LAI  LAKE  B0R6NE 
! TO  CAMEP^K#  LA 


A  TO  SAN  DIEGO#  CA— ALASKA#  HAWAIIAN 


OIL#  GASOLINE#  KEROSCNF#  NATURAL  GASOLINE#  (ISLAND.  PACIFIC#  GULF#  AND  ATLANTIC  COASTS 
LOW  SULPHUR  FUEL#  AND  FUEL  OIL  ! 


CONSTRUCTION  iOUIP**CNT 


GENERAL  FLIGHT#  CANNERY  SUPPLIES  AND 
SEAFOOD 


GENERAL  TOWING  AND  FRCI5NT 


GENERAL  CARSO#  WOOD  CHIPS#  LUMBER#  LOSS# 
PA>CP  PRODUCTS#  PULP#  AND  3UNKE*  FUEL 


! INLAND  WhFERWAY 

(LAKE  WASHINGTON  SHIP  CANAL#  PORTS  OF  BERING  SEA# 
1K0DXAK  K  BRISTOL  BAY 
! 

ItDLE 

! 

! PUGET  SOUND#  COLUMBIA  RIVER#  ALASKA#  OREGON#  AND 

(CALIFORNIA 

J 

‘iGULF  TNTKACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  9IVCR 

(SYSTEM 

I 

(COLUMBIA#  WILLAMETTE#  AND  SNAKE  RIVERS 
l 

l 

ISKASWAY#  AK  TO  YANKEE  COVE#  AK  AND  PRINCE  WILLIAM 
(SOUND#  AX 
! 

(MISSISSIPPI  «IVE«  WITHIN  A  KQ  MILE  RADIUS  Of 
(LANSING#  IA  MILE  659.9 


(PUGET  SOUND#  WASHINGTON  BETWEEN  GOOSEBERRY  POINT 
(AND  LUMNI  ISLAND 
! 

(CLEARWATER  RIVER-MEMOP IAL  BRIDGE  TO  SNAKE  RIVER* 
(SNAKE  RIVER- ASOT IN#  VA  TO  COLUMBIA  RIVER#*  COLUMBIA 
(RIVER-TRI  CITIES  AREA  TO  ASTORIA#  OR;  WILLAMETTE 
(RIVER-WILSONVILLE  TO  COLUMBIA  RIVER 
! 

(TENNESSEE  RIVER  8ETWEEN  COUPTLAND#  AL  MILE  POINT 
(282  AND  DECATUR#  AL#  GUNTCRSVtLLE  AND  CHATTANOOGA# 
(TNI  LOWER  i  UPPPER  MISSISSIPPI#  ILLINOIS#  OHIO#  t 
(TENNESSEE  RIVERS 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM  AND  GULF  INTPACOASTAl 
! 

(MAUMEE  PIVER— TOLEDO#  OH  AREA 
! 

(KANAWHA#  POMOHGAHELA#  OHIO  *  TENNESSEE  RIVERS 

(LECVILLE#  LA  -  BAYOU  LAFOURCHE 
! 

(CONNECTICUT  RIVER  IN  VICINITY  Of  HARTFORD#  CT 

J 

•CHARLESTON#  SC  AND  COASTWISE 


2  ! TO WIN 3  (SOUTHERN  BRAND#  ELIZABETH  RIVER#  LOVER  CHESAPEAKE 

!  I  PAY 

!  i 

«  !  ( 

1  t 

2  I  LOG  TOWING  (EVERETT  HARBOR  AND  PUGET  SOUND 

l  ! 

9  (CNF  *1 tR$  TO  «7H«PS  (HOUMA#  LA 

!  t 

2  (D/TR5LEU-  PRODUCTS  (INTRACOASTAL  WATERWAYS#  MISSISSIPPI  RIVER  ANO 

!  (TRIBUTARIES 

(  f 

2  (CONSTRUCTION  LCU*PH*.KT  AND  MATERIALS  (MISSISSIPPI  R XV FR  SYSTEM#  ALABAMA  AND  T0M3XGBEE 

(  (PTVERS;  INTPACOASTAL  AND  OKEECHOBEE  WATERWAYS 

i  ( 

2  (GftAVFL#  vUw-JrR#  SIT  EL#  CONSTRUCTION  «ATER|AL(PACIFIC  COASTAL  ANO  INLAND  WATERS 
(AMD  DP'DKc  SPOILS  ( 

!  ! 

1  (STEEL#  GRAVEL#  CONSTRUCTION#  DREDGING  AND  (INTPACOASTAL#  COLUMBIA  AND  W1LI AMFTTE 

! °UlLDXNG  MATERIALS  ! 

!  ! 

2  (TONING/  CONSTRUCT  ION  EQUIPMENT  AND  MA IE  RIALS! SNAKE  AND  COLUMBIA  PXVCRS 

!  ! 


PASSENGERS  ANO  VFHICLES 


WHF AT #  SOYBEANS#  COPN#  AND  MILO 


(GRAIN#  COAL#  SAND  AND  TRAVEL#  FTC. 


CONSTRUCTION  EQUIPMENT 


HARBOR  TOWING 


fAPL*  5  -  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 


OPERATOR  NAME 


? 5! WILLIAMS  PA®INE  ENTERPRISE/ 
l  INC. 

1 

32! WILL! ANS,  DOUGLAS  A. 

! 

3 3! WILLIAMSON#  HARD 

j 

uiwiLLXG#  w.  appin 
I 

32! WILLI S  °ARGE  CLEANING 

! 

02!  WILLIS  /  C.  G./  INC. 

! 

l 

41UILNINGT0N  TRANSPORTATION 
(COMPANY 
! 

A  2 !  WlNOJ  ANME  P  CRUISES 
! 


OllWlNNIP'SAUm  WAR  INC 
! CONSTRUCTION 
! 

27! WINONA  FLEETING  CO. 

! 

25!WtSCON$Ih  tiARGE  LIN! 
! 

2^1  WISCONSIN  <JARG£  LINE 


!  SERVICE  ! 

!  1.  PECULATED  BY  ! 

!  INTERSTATE  CO"-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRICO 
I  ft'CC  C  CNN  IS  SION  ! 

!  2.  EXfeMPT  rop  HIRE  ! 

!  3.  PRIVATE  ! 

!  9.  UNKNOWN  ! 


!  ! 

!2  MOWING 
!  ! 

!  ! 

!2  ICHARTC P$  TO  OTHERS 
!  ! 

I 2  JPASSEN5ERS  AND  DRILLING  SUPPLIES 
1  ! 

(2  (GRAIN 
1  ! 

19  stowing 
!  ! 

f 1  1PAPEP  PULP#  PULP^OARD#  STfEL#  COKE/  ALLOTS/ 
l  ! CONTA INEPS/  And  CA' 

!  ! 

!  2  {TOWING;  fuel  OIL  (LIQUID  bulk) 

!  ! 

!  ( 

12  1  PASSENGERS 
!  I 
!  ! 

!  ! 

(9  ! GRAVEL 
i  ! 

!  ! 

!  2  IC0RN/  TEAMS/  LUNP'P/  AND  WHEAT 
!  ! 

!  2  MOVING!  BULK  COMMODITIES/  COAL/  SPAIN,  SALT. 
!  UNO  FERTILIZER 
t  ! 

!2  ! TOWING/  GENERAL  N r f CH ANDI SC /  COAL/  GRAIN/ 


! A  DIVISION  OF  CLC  OF  AMERICA/  !  ISALT/  AND  FERTILIZER 


IINC.  !  ! 

!  I  ! 

15IVITT,  PAUL  !9  ! 

!  !  ! 

INVOLVE*  INC  LEASING  !2  (GRAIN 

!  I  ! 

33! WOOD  CREEK  TOWING/  INC.  19  MOWING 

!  !  ! 

32! WOOD  RESOURCES/  INC.  !2  MOWING/  DIESEL  FUIL 

!  (  ! 

!  !  ! 

01 I WOODS  HOLE  *CAT  SALES  !2  iPASSENGEPS  AND  NEWSPAPERS 

!  !  ! 

!  !  ! 

Cl !  WOODS  HOLE#  MARTHA'S  VtNC  YA9D  !1  J PA S$F NGEPS/  HAIL/  VCHIC4.ES/  AND  GtNEPAL 
M  NANTUCKET  STEAMSHIP  AUTHORITY!  !CA»GO 


!  !  ! 

33! WOOTEN#  JEROME  |9  ! 

!  !  ! 

32! WOOTSIE  CORP.  12  lOXLEXELO  SUPPLICS 

!  !  ! 

03! WORLD  YACHT  CRUISES  '9  !PASSENGC»S 

!  !  ! 

!  !  ! 

37IW0RLDW IDE  WATERWAYS  LTD.  J9  ! CHARTERS  TO  OTHERS 

!  !  ! 

31 ! WORTH/  GILBERT  P.  !9  1  GRAIN 

!  !  ! 

38! WRANGELL  FOREST  PRODUCTS/  LTD.  !2  1L0GGIN6  AND  ROAD  CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND 
!  !  1SUPP0RT;  TOWING  LOG  RAFTS 

!  !  ! 

3&! W* IGHT $  MARINE  TOWING/  INC.  !2  MOWING/  SAND/  GRAVEL/  AND  GENERAL  CARGO 
!  !  ! 

36! WYCKOf F  COMPANY  !3  ICRCOSOTCO  LUMBER  POSTS  AND  PILING 

1  !  ! 

1 6! YAGER/  JAMES  BLAI R  !3  !  SAND,  GRAVEL  AND  LIMESTONE 

!  !  ! 

01 ! YANKEE  SCHOONER  CRUISES  !2  ! 

!  !  ! 

31 ! YAZOO  RIVER  TOWING,  INC.  !3  (GRAIN  AND  ROCK 

!  !  ! 

!  !  ! 

42! YOUNG  BROS./  LTD.  !Z  (GENERAL  CARGO 

!  !  ! 

38! YUKON  MARINE/  LTD.  !?  | 

!  1  ! 

38! YUKON  NAVIGATION/  INC.  !9  | 

!  !  ! 

38! YUKON  RIVER  CRUISES  !2  ! PASSENGERS 

!  !  ! 

38UUTANA  BARGE  LINES/  INC.  !1  (GENERAL  FREIGHT  AND  BULK  PETROLEUM 

!  !  ! 


38IWRIGHTS  MARINE  TOWING/  INC.  !2  MOWING/  SAN 

!  !  ! 

36!wrCK0ff  COMPANY  !3  (CRCOSOTEO  L 

1  !  ! 

1 8! YAGER/  JAMES  BLAIR  !3  (SAND/  GRAVE 

!  1  ! 

01 ! YANKEE  SCHOONER  CRUISES  !2  ! 

!  !  ! 

31 ! YAZOO  RIVER  TOWING/  INC.  !3  (GRAIN  AND  R 

!  !  ! 

!  !  ! 

42! YOUNG  BROS./  LTD.  !2  (GENERAL  CAR 

!  !  ! 

38! YUKON  MARINE/  LTD.  !?  ! 

!  1  ! 

38! YUKON  NAVIGATION/  INC.  !9  | 

!  !  ! 

38! YUKON  RIVER  CRUISES  !2  ! PASSENGERS 

!  !  ! 

38MUT  ANA  BARGE  LINES/  INC.  !1  !  GENERAL  FRE 

!  !  ! 

18! ZACHARY  TAYLOR  MIVER60AT  CO.  *2  !»ASSENGEPS 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


tUPPER  MISSISSIPPI  RIVER 


! CHAR ENTON  CANAL 

! 

(HOUSTON/  TX  SOUTH  TO  PORT  NANSVILLt;  XCWW 
! 

! INLAND  WATERWAY  SYSTEM 
! 

! MILE  172  TO  MILE  180  MISSISSIPPI  RIVER 
! 

(ATLANTIC  COAST 
! 

! 

(LOS  ANGELES  AND  LONG  BEACH  HARBORS  AND  PACIFIC 
! COAST 
! 

IMAMALA  PAY/  ISLAND  OF  OAHU— STATE  OF  HAWAII  — 
(INLAND  VAT£»<  (LAKES/  OATS/  SOUNDS)— MAUI  TO  LANAI 
(AND  RETURNS— OFF  LAHAXNA  ROADS 
! 

(LAKE  WINNT»ESAUKEE  IN  NEW  HAMPSHIRE 
! 

! 

(MISSISSIPPI  RIVER 
I 

(MISSISSIPPI/  ILLINOIS/  AND  OHIO  RIVERS 
! 

! 

(MISSISSIPPI/  ILLINOIS/  AND  OHIO  RIVERS 
( 

! 

( 

( 

( 

(OHIO  AND  MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEMS 
! 

(HOUSTON  HARBOR 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM  AND  INLAND  WATERWAYS  OF 

(LOUISIANA 

! 

(FALMOUTH— VINE  YARD  HAVEN/  NA— FALMOUTH— OAK 
(BLUFFS/  HA 

(WOODS  HOLE/  MARTHA'S  VIHETA»D/  NANTUCKET/  HYANNXS 
( 

I 

I  IDLE 
I 

(INLAND  WATERWAYS  AND  GULF  OF  MEXICO 
( 

(NEW  YORK  HARBOR  UPPER  BAY/  NORTH  RIVER/  EAST  RIVER 
(AND  LONG  ISLAND  SOUND 
( 

(WILLAMETTE/  COLUMBIA  AND  SNAKE  RIVERS 

(MISSISSIPPI  RIVER 
! 

(SOUTHEAST  AlAKSA'-F  ROM  HOONAH  AND  SKAGVAY/  AK 
(SOUTH  TO  KETCHIKAN/  AK 
( 

(TACOMA  HARBOR  AND  PUGET  SOUND 
( 

(PUGET  SOUND  AND  TRIBUTARY  WATERS 
( 

(OHIO  RIVER— OWENSBORO/  KT 
! 

(PORTLAND  TO  SCOODXC  POINT;  AND  BOSTON/  HA 
! 

(YAZOO/  MISSISSIPPI/  SLACK-WARRIOR/  TEHNESSEE- 
M0MP1GBEE/  TENNESSEE/  OHIO/  AND  ARKANSAS  RIVERS 
! 

(HAWAIIAN  ISLANDS 


32J2APATA  6ULF  MARINE  CORP. 

( 

41 ! ZAPATA  GULF  MARINE  PACIFIC 
! 

24! ZENITH  DREDGE  CO. 

! 

37( ZIDELL/  INC. 
i 
I 

18! ZIMMERMAN/  NATHAN/  DR. 
i 
1 

21IZUBIK/  JANES  COMPANY 


I  ! 

!  ! 

(2  (OIL  FIELO  SUPPLIES 
!  ! 

(9  (OIL  FIELD  EQUIPMENT 
!  ! 

(3  (EQUIPMENT  AND  DREDGE  MATERIALS 
(  I 

(1  (CHARTEAS  TO  OTHERS 
!  ! 

(9  ! BULK  GRAIN/  COAL/  ORES/  COKE/  FERTILIZER/ 
!  (ETC. 

(  ! 

(3  ! TOWING 


(PRINCE  WILLIAM  SOUND 
( 

(YUKON  RIVERS  AND  TRIBUTARIES 
I 

(TENNESSEE  RIVER/  CUMBERLAND  RIVER/  OHIO  RIVER  MILE 
(867.3  TO  MILE  981.0 
( 

(WORLDWIDE 

! 

(WORLDWIDE 

( 

(GREAT  LAKES  PORTS 
1 

(COLUMBIA/  WlLLAflfclTE  RlVcAS  AND  TSISUTASuES; 

(PUGET  SOUND;  ALASKA;  AND  PACIFIC  COASTAL  AREAS 
I 

(MISSISSIPPI/  MISSOURI/  OHIO/  ILLINOIS/  TENNESSEE 
(rivers;  and  gulf  intercoastal  WATERWAY 
! 

(100  MILE  ARP/  Of  PITTSBURGH/  PA 


☆  U.S.  GOVERNMENT  PRINTING  OFFICE:  1080-666*305 


EXPLANATION  OF  VESSEL  TYPE,  CONSTRUCTION  &  CHARACTERISTICS  (VTCC  CODE) 


TYPE 

1  -  Self  Propelled,  Dry  Cargo 

2  -  Self  Propelled,  Tanker 

3  -  Towboat  or  Tugboat 

4  -  Non self  Propelled,  Dry  Cargo 

5  -  Nonself  Propelled,  Tanker 

6  -  Other 


CONSTRUCTION 

A  -  Steel 
B  -  Wood 
C  -  Aluminum 
D  -  Fiberglass 
E  -•  Other 
F  -  Unknown 


CHARACTERISTICS 

01 

— 

Undefined 

35 

_ 

Pushboat 

02 

- 

Crewboat/Supply/Utility  Vessel 

36 

- 

Tugboat /Towboat 

03 

- 

General  Cargo  Freighter 

40 

- 

Open  Hopper  Barge 

04 

- 

Break  Bulk/RO-RO  Carrier 

41 

- 

Covered  Hopper  Barge 

05 

- 

RO-RO  Vessel 

42 

- 

Carfloat  (Railroad  Car 

06 

- 

Bulk  Carrier 

Barge) 

07 

- 

Containership 

43 

- 

Flat/Deck  Barge 

cn 

- 

Partial  Containership 

44 

- 

Pontoon  Barge 

- 

Container/Vehicle/Trailer 

45 

- 

Jumbo  Barge 

(RO-RO)  Carrier 

46 

- 

Scow/Barge 

10 

- 

Vehicle  Carrier 

47 

- 

Open  Dry  Cargo  Barge 

11 

- 

Passenger  Vessel 

48 

- 

Covered  Dry  Cargo  Barge 

-12 

- 

Combination  Passenger  &  Cargo 

49 

- 

RO-RO  Barge 

13 

- 

Ferry 

50 

- 

Container  Barge 

14 

- 

Railroad  Car  Ferry 

51 

- 

Lighter  Barge 

15 

- 

Lash  Vessel 

52 

- 

Lash/Seabee  Barge 

16 

-- 

Excursion/Sightseeing  Vr.ssels 

70 

- 

Liquid  Cargo  Barge 

20 

- 

Petroleum/Chemical  Carrier 

(Compartmented) 

21 

- 

Chemical  Carrier 

71 

- 

Liquid  Cargo  Barge 

22 

- 

Liquid  Bulk  Tanker 

(Un compartmented) 

23 

- 

Liquid  Gas  Carrier 

90 

- 

Convertible  Barge 

24 

- 

Other  Tanker 

91 

- 

Semi- Integrated  Vessel 

99 

- 

Other 

